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Introduction. 


We publish this, our second volume, with every 
confidence that it will increase the interest already taken 
in our Series by a very large section of the technical 
world, the more so as it treats of a very far-reaching 
and important branch of engineering. 

The Technical Press throughout the world has 
praised the practical value, the arrangement and design 
of our Dictionary and the method of its execution in 
the very highest terms, and it is really in this volume 
that the method ot treatment of the various lexico¬ 
graphic and technical problems is shown most clearly. 

The arrangement of the very extensive matter into 
various chapters has been an extremely difficult problem; 
there is no doubt that opinions as to the suitability of 
the arrangement will differ, but we decided to adopt the 
most logical procedure, and to deal first of all with 
the generation of electricity in batteries and machines, 
next with the distribution and measurement {ind finally 
with the transmission and application of electrical energy. 

A comparatively large space is devoted to the 
chapters on telegraphy,wireless telegraphy, telephony etc. 
Electro-chemistry has been dealt with only as far as 
is necessary for the most important applications of 
this subject. On the other hand it was impossible to 
deal with the subject of “Electric Traction’’ in this 
volume; this chapter is, however, dealt with fully in 
the volume “Railway Engineering’’ which is in course 
of preparation. 
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One of the chief difficulties that had to be over¬ 
come lies in the fact that there are a large number 
of words which, though linguistically alike, are techni¬ 
cally entirely different; in such cases these words 
are wherever possible illustrated. A number of per¬ 
fectly identical words will bo found on different places, 
on account of their importance in connection witki 
other words. As a rule, however, such expressions are 
given in those chapters only in which they are most 
important for the clear conception of other words and 
phrases. 

As far as we know there is no other dictionary 
in which the whole subject has been dealt with as 
fully as in this volume. That this could have been 
achieved at all is duo only to the method adopted in 
compiling the dictionary, more especially the intro¬ 
duction of the sketch and the arrangement of the whole 
work into several volumes, each dealing with one 
branch of engineering only. 

The satisfactory execution of a work of this kind 
would have been impossible without the practical assis¬ 
tance of engineers, technical societies, public bodies 
and industrial firms throughout the whole world; the 
number of those who have worked with us is very large 
indeed. Their names aro given in an appendix to this 
preface. 

We beg again to thank them all for the invaluable 
services they have rendered us, and for the great inter¬ 
est they have taken in this work. It also gives us 
great pleasure to thank those gentlemen of our perma¬ 
nent engineering staff who have worked on this volume, 
namely: Mr. Edgard Charlier, Mr. Josef Neumann, Mr. 
Alexander Trettler and Mr. Wilhelm Wagner for the zeal 
with which they have executed their work. Our special 
thanks are due to Mr. Chas. Kinzbrunner for the com¬ 
pilation of the whole volume and for the great service 
he has rendered us herein. 
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We cannot conclude our preface without mention¬ 
ing our great obligation to Messrs. R. Oldenbourg, 
Pnblishere of Munich and Berlin who, recognising the 
importance of the work, have provided extensive edi¬ 
torial offices which, considering the number of their 
permanent and foreign co-operators, *) are certainly the 
only ones of their kind in existence. 

We trust that the second volume of the ’Illustrated 
Technical Dictionaries* will fulfill all the expectations 
which can be reasonably set upon it. Though every¬ 
thing has been done to make the work as perfect as 
possible, it must always be borne in mind that it 
represents the joint work of many engineers spread 
over several years and should, therefore, be judged as 
a whole. On the other hand we shall always be greatly 
obliged for any information regarding faults or omis¬ 
sions ; only through the co-operation of all interested 
in this work it will be possible to improve further 
editions and thus to bring it to that state of perfection 
at which we aim. 

Munich, November 1907. 

Kurt Deiahardt Alfred Sehlomann 


•) Apart from the foreign co-operators the number of which 
several hundred there Is a permanent staff of over 30, amougst 
which there are 10 engineers and scientific men. 
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1 . 

Element* n. Batterlen djeneHTbi h BaTapen 

Cells and Batteries Element! e Batterle 

Elements et Batteries Pllas y Baterias 


Primflxelement (n), Ele¬ 
ment (n), Kette (f) 
primary cell. primary 
battery, cell 
Element (m) ou pile (f) 
[primalre), couple (m) 

nasses Element (n), hy- 
droelektrisches Ele¬ 
ment (n), hydroelek- 
trische Kette (f) 
wet cell, hydroclectrfcal 
cell 

element (ra) hydro61ec- 
trique 

ElementgrbBe (0 
size of cell 

gTandeur(f) del’dl^ment 

EleraentgefiLtt (n) 
battery-]ar 

recipient (m) oh vase(m) 
de l’^l^ment 

Elementglas (n) 
battery-glass,battery jar 
vase (m) en verre de.1'6* 
lemont 


galvanisches Element 
(n), g&lvanische Kette 
(*) 

galvanic cell, galvanic 
battery 

41£ment (m) galvanique 


Element (n) mlt elner 
FI liasigkeit 
single-fluid cell 
616inent (m) ou pile (f) 
it un liquid© 


Voltaelement (u) 

Voltaic cell 

Element (m) voltaiqne, 
pile (f) voltaiqne 



a 


a 



nepBHHHbifi ajieMenri> 

(m) 

pila (f), elemento (m) 1 

prlmario 
plla (f) 


rHApoajieKTpH 'lecni ft 

(MOKpufl, HxHAKift) 

0JieMeHTi> (m) 2 

pila (f) Idroelcttrica 
pila (f) liidroel£ctrlca 


BeJiHHUHa (f) BJieMCHTa 
dimension© (f) della pila 2 
tftinafio (m) de la pila 

cocy/n* ( m ) OJieMeiiTa 

recipient© (in) della pila 4 
recipiente (m) de la pila 


CTanaun (in) ajieiieHTu 
vaso (m) dell’elemento, 
vetra (f) della pila 
vaso (in) de la pila 


rajiLBamniecKift ajie- 
Menn» (m) 

pila(f) galvanica, coppia 0 
(f) galvanic a 
pila (f) galvanica 


ajieMeHTb (m) c l oahoh 

WHAKOCTLK) 

pila (f) ad un liquido ~ 
pila (f) de un solo li¬ 
quido 


a^cMeiirb (in) Bojiltij 
pila (f) voltaica 
pila (0 voltaica 


1 
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Kupfer (n) 
1 copper 
cuivre (m) 


Zink (n) 

2 zinc 
zinc (m) 

Schwefelsiiure (f) 

2 sulphuric acid 

acide (m) sulfuriquo 


Cu 


Zn 


H a SO 


4 


verdiinnte Sclnvefel- 
siture (f) 

s dilute sulphuric acid 
* acide (in) sulfurique 
diluE, acide (m) sul¬ 
furique Etendu 


Elektrode (f) 

<3 electrode 

Electrode (0 

Anode (f), positive Klek- 
trode (f) 

anode, positive elec- 

G trode 

anode (f), Electrode (f) 
positive 

Kathode (f), negative 
Elektrode (0 

„ cathode, negative elec- 

* trode 

cat[h]ode (f), Electrode 
If) negative 

wirksarae Kathoden- 
fliiche (f) 

o effective surface of ca- 

* thode 

surface (f) utile ou ac¬ 
tive de la cat[h]ode 


b 


+ 


Id 


-k- 




a b c d e g h 


Elektrodcnabstand (ra) 
distance between elec- 
V trodes k 

Ecartement(m) des Elec¬ 
trodes 


Klektroden mate rial (n) 
material of electrodes 
1 substance (f) constiin- 
tive ou matiEre (f) 
constitutive des elec¬ 
trodes 


Eleklrodenpotentiiil (u) 
potential of electrodes 
11 potenliel (m) des Elec¬ 
trodes 


m1jai> (f) 
rame (m) 
cobre (m) 

UHHKb (m) 
zinco (m) 
cine (m) 

c'fcpHaa KHCJioTa (f) 
acfdo (m) solforico 
acido (m) sulftirico 


pa 36 aB^euHan (passe- 
A^HHan) rispHan koc- 
JioTa (f) 

acido (m) solforico dl- 
luito 

Acido (m) sulfurico di- 
luido 


ajieKTpoA'b (m) 
elettrodo (m) 
electrodo (m) 

aHo;u> (m), noJio>KHTejii>- 
Hllil 9JieKTpOAl> (m) 
anodo (m), elettrodo (m) 
positivo 

anodo (in), electrodo (m) 
positivo 

KaTOjlT»( m \ OTpHItaTeJlK- 
Hhifi aaeKTpoAT> (ui) 
catodo (m), elettrodo(m) 
negativo 

catodo (m), electrodo 
(m) negativo 

A'bfteTByiomaH noBepx- 
HOCTL (f) KaTOAa 
supcrficie (f) attiva del 
catodo 

superfleie (0 activa del 
catodo 


paacTonnie (n) mokav 
9jieKTpoaaMH 
distanza (f) fra gli elet- 
trodi 

distancia (f) eutre los 
elec trod os 

WieKTpOAHUA MBTe* 
piajii, (m), MaTepia^TL 
njieKTpoAorb 
materiafe (in) degli elet- 
trodi 

material (m) de los elec- 
trod os 


WieKTpOAHLlft NOTCH- 

uisun, (m), noTeHuia/n. 
iia BJieicrpoAaxi. 
potenziale (m) degli 
elettrodi 

potencial (in'* de Ins 
electrodes 
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Kiektrodenspanniing (f) 
electric potential or ten¬ 
sion between electro¬ 
des 

tension (f) aax Elec¬ 
trodes 


HanpjUKeHie (n) y ajien- 
tpoaobi* 

tension© (f) degli olet- 
trodi 

tension (f) de los eloc- 
trodos 


Spann ungsreihe (f) y « c pnAl» (m) HanpflHceHift 

contact series, series of > • * serie (f) di tension© elet- 

electrical potential Pb, Al. Ni, trica 
Echelle (f) des forces . n serie (f) de tension elEc- 

electromotrices Oil, Ag, rt trica 


Gesett (n) der Span- 
nungsreihe 
law of contact scries 
loi (f) de 1’Echelle des 
forces Electromotrices 


3aK0in» (m) p«Aa Ha- 
npuHceirifi 

legge (f) della serie di 
tenBione elettrica 
ley (f) de la serie de 
tensiEn eldctrica 


Elektrolyt (m) 
electrolyte 
Electrolyte (m) 


chemischerVorgang(m), 
chemischer Prozefl(m) 
chemical reaction, che¬ 
mical process 
reactions (f pi) cbimf- 
ques, processus (m) 
ehlmJque 

Elek trizi tA tserzeugnng 
iff dnrch chemische 
Wirkung 

generation of electri¬ 
city by chemical ac¬ 
tion 

production (f) d’Electri- 
cite par rEaction chi- 
mique 

Sanentoffion (n), Anion 
(n) 

anion 
anion (m) 

Saoerstoff (m) 
oxygen 

ox ygEne (m) _ 

Wasserstoffion (n), Ka- 
thion (n) 

hydrogen ion, cation 
CAt'h]lon (m) _ 

Waaserstoff (m) 
hydrogen 
hydrogene (m) 



a 


O 


H 


DJieKTpOJIHTb (m) 
elettrolito (m) 
electron to (m) 


XHMHHecHift iipouecci, 
(m); XHUHMecKan pe- 
aKuia (f) 

reazlone (f) chimica 5 
procedimiento (m) qui- 
mlco, reacciones (fpl) 
qulmlc&s 

noJiyHeme (n) aneicrpH- 
HeCTBa XHMHHeCKHlTb 
nyrein, 

produzione if) d’©leUri¬ 
el tE. mediant© reA- 6 
zione chimica 
producciEn (f) de elec- 
tricidad por reacciEn 
qulmica _ 

aaioHi (m) 

aniono (m) 7 

aniEn (m) 


KHCJiopoAT» (m) 
ossigeno (m) 8 

oxlgeno (m) 


KaTioKTb (m) 

catione (m) 0 

catiEn (m) 


boaopoat. M 

idrogeno (m) 10 

hidrEgeno (m) _ 


entweicben (v) (Wasser- 
BtOff) 

to escape (hydrogen) 

* dEgsger (v) (bydro- 

gene) 



yaeTyunBaTbCH (bu- 
A'fejlHTbCH) [BOAOPOAT»] 
svolgersi (v) (idrogeno] 11 
desprenderae (v) (hidrE¬ 
geno) 


V 
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die NVasserstoffionen 
wandern zum nega¬ 
tive!) Pol 

the hydrogen ions mi- 
1 grate to the negative 
pole 

les cat[h]ionR se rendent 
au pole nggatif 



£ 


KaTiouu nepexojiHTb m* 
OTpHuaTeJiLHOvy no- 
juocy 

i cation! si portano sal 
polo negativo 
los cationes se dirljen 
al polo negativo 


Konzentrationsspan- 
nung (f) 

0 concentration potential 
* tension (f) ou force (f) 
^lectromotrice dc con¬ 
centration 


KOHueuTpauiomioe Ha- 
npHHceuie (n) 
tensione (f) di concen- 
trazione 

tension (f) de concentra- 
cldn 


Trennungsfl&che (f) 

;y separating surface 
surface (f) de separation 


noBepxHocTb (f) pa3Atjia 
8ti|>erflcie tf) di separa- 
zione 

superflcie (0 de separa- 
ci6n 


llodensatz (in), Element- 
schlamm (m) 

4 battery mud, sediment 
d£pot (m) ou r6sidu (m) 
de l'^l^nient 


Kffloreszenz (0 
5 efflorescence 
efflorescence (f) 


Pol (m) 
6 pole 
pdle (m) 


positiver Pol (m), Kup- 
ferpol (m) 

positive pole, copper 
* pole 

pole (m) positif, pdle (m) 
[de] cuivre 


negativer Pol (m), Zink- 
pol (m) 

8 negative polo, zinc pole 
pole (m) n£gatif, p6le 
(m) [de] zinc 


Polabstand (m) 
n distance between the 
poles 

distance (f) polaire 

umgekehrte Polarityt (f) 
reversed polarity 
iU polar!te (f) inverse ou 
renvors^e 


ocaAom. (m) irb ane- 
MeHrfe 

deposito (m) o sedi- 
mento (m) deir ele¬ 
ments 

sedimento (m) de lapila 

adxjDJiopecueHuiH (f), 
BtiuBrfeTauie (n) v bu- 



KpHCTajuiHSOBaHie (n) 

r-f—i 

efflorescenza (f) 

h 

i |4 

eflorescencia (f) 

= 


□ojiiocb (m) 

- 

l/ljr- 

polo (m) 

£ 


polo (m) 

a. b 



noao>KiiTeJikHuft no- 


jnocT* (m), irhAHufi 


3JieKTpOAT> ( m ) 

a 

polo (in) positivo, polo 


(m) di rarae 
polo (in) positivo, polo 
(m) cobre 


oTpimaTejibHiiift no- 

JIKXTL (m), UHHKOBblA 
9JleKTpOAT» (m) 

b polo (m) negativo, y>olo 

(m) di zinco 

polo (m) negativo, polo 

(m) cine 

paacTOHiiie (n) mokay 
no^JOcaMB 

c distanza (f) polare 

distancia (f) polar 


odnamaH noJinpHOCTb( f) 
polarita (f) in versa 
polaridad (f) inversa 





& 


tnaloge Pole (m pi), 
gleichnamige Pole 
(m pi) 

similar poles, like poles 
pdles (m pi) de ra^me 
nom, poles (mpl)sexn- 
blabies 



a, a 


OAuoHMeHHue nojnocu 

(m pi) . 
poll (m pi) omonimi 
polos (m pi) antilogos 


entgegengesetzte Pole 
(mpl, ungleichnami- 
gv Pole (m pi) 
opposite poles 
poles (m pi) de nom 
contra! re 


a, b 


npoTHBonojiOHCHue 
(paBHomeHHue) no- 
juocu (m pi) 
poll (m pi) di nome con- 
trario 

polos (m pi) opuestos 


Klemme(f). Polk lemme(f) 
terminal, pole-terminal, 
binding post(A), bind¬ 
ing screw (A), clamp 
borne (f), serre-fll (m) 


c>KHirb(m), aamnwb (m), 

nojnocHufl — 
raorsetto (m), serrafilo 3 
(m) 

born a (f) 


Elementklemme (f) 
cell-terminal, terminal 
clamp 

borne (f) d’^l^mcnt, 
prease (f) A pile 



aneiceHTHMfi OKHm> (m) 
(aawHirb (m)) , 

morsetto (m) della pila 
bom a (f) de la pila 


positive Klemme (f) 
positive terminal 
borne (0 positive 


negative Klemme (f) 
negative terminal 
borne (0 negative 



nOJIO>KHTeJlbHUft CTKHITb 
(m) (aa>KHHT> (m)) r 

morsetto (m) positJvo ° 

borna (f) positive 

OTDHnaTejibHiifi okhmt, 
(m) (samHirb (m)) 6 

morsetto (m) negativo 
bom ft (f) negativa 


Verbindungsklemme (f), 
Drahtklemme (f) fur 
rwei Drfthte 
connector, binding- 
Fcrew for two wires 
%erre-fll (m) [de jonction] 
pour deux fils 


daTapefimrii (coeAHHH- 
TejiLHtifi) aanonrb (m) 

AJIH AByXT» npOBOJIOKT> 

morsetto (m) di glun- 7 
zione 

borna (f) de unidn, em- 
palme (m) 


kreuzf&rmige Verbin- 
dungsklemme (f), 
Drahtklemme (f) ftlr 
Tier Drfihte 

fonr wire connector, bin¬ 
ding screw for four 
wires 

*erredil(m) [dejonctionl 
en croix, serre-til (m) 
[de Jonction) pour 4 
fils 


KpecTootfpasHMfl 6aTa- 
pefiHMH fcoeAHHH- 
Te-ibHwfl) aa>KHin> (m) 
jlJin MeTwpexT> npoBO- 
;iokt> 8 

morsetto (ml di glun- 
zione crocfformo 
borna (f) cruciforme do 
unidn 


Endpolklemme (f) 
end-terminal 
borne ft) d'attache 

Blockklemme (f) 
terminal-block 
serre-fil (m) a bloc 


©oc 


KOHemibil! iiojiiochliA 
3avKHMT> (m) q 

morsetto (in) d’estremitA J 
borna (f) terminal 


HaCTOJlBHBlA C)KHlTb(m) 

morsetto (m) a blocco 10 
borna (f) do blocpie 
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Klemmschraube (f) 
screw terminal, binding 
7 pos^A), binding screw 
(A) 

borne (f) k vis 


Elementteile (mpl), Ele- 
mentzubehttr (n) 

2 parts (pi) of a cell 
accessoires (m pi) do 
pile ou d’616ment 


offenes Element (n) 
cell with open circuit 
S 616ment (m) a circuit 
ouvert, £16ment (m) 
ouvert 


geschlossenea Element 
(n) 

. cell with closed circuit 
* element (m) a circuit 
ferm6, clement (m) 
fermd 


Schliefiungsdraht (m) 
connecting wire, jum- 
^ per (A) 

fll (m) de fermcture [du 
circuit] 

Voltasche Saule (f) 

* voltaic pile 

pile (f) de Volta, pile (f) 
voltaVque 

Kupferscheibe (f) 

7 copper disk 

disque (m) ou rondelle 
(f) de cuivre 

Zlnkscheibe (f) 

& tine disk 

® diRque (m) ou rondelle 
(f) de zinc 


angefouchtete Zwi- 
schonlQge (f) 
moistened intermediate 
9 layer 

substance (f) inter- 
mldiaire humectce 


Ldschpapier (n) 

20 blotting-paper 
[papier-Jbuvard (m) 


Flanellscheibe (f) 

// flannel disk 

rondelle (f) de flanelle 



3a>KHMT> CTb BIlilTOMT* 
serrafllo (m) 
tornillo (m) de presidn 









a 


npHHajuexcBocTu (f pi) 
Kb aneveHTy 
accessor! (m pi) della 
plla 

accesorios (m pi) de la 
pila 


paaoMKHyTuft arceueim* 
(m) 

pila (f) a circuito aperto 
pila (f) a circuito abierto 


3aMKHyTUft 3JieMeHTb 

(m) 

pila (f) a circuito chiuso 
pila (f) a circuito cer- 
rado 


aaicuKaioiuift npoBOAi* 
(m) f coeAHHHTeabHan 
npoBOJiona (f) 
fllo (m) di chiusura 
alambre (m) de cierre 


BOJIBTOBT, CTOJlth* (m) 

pila (f) di Volta 
pila (f) de Volta 


irfeAHwfl ahckt. (m) 
disco (m) di rame 
disco (m) de cobre 


b 


UHHKOBUfl gBCICL (m) 

disco (ml di zinco 
disco (m) de cine 


cno«ieHHaH upoKAaAKa 

(f) 

C tramezzo (m) umettato 

capa (f) intermedia 
humedecida 


nponycKHafl (npouoKa- 
TeJU»Haa) 6ynara (f) 
carta (f) sugante o assor- 
bente 

papel (m) secante 




duiaHejieBbifl ahckt* (m) 
(Kpyn, [m]) 
disco (m) di flanella 
rodaja (f) de franela 




7 


Zainhonisclie Saule (f) 
Zamboni dry pile 
pile (f) de Zamboni 


cTOJifrb (m) tfaMftoiiH • 
pllu (f) di Zamboui / 
pilA (f) de Zamboni 


Zinnfolie(f), Stanniol (n) 
tin-foil 

feuille (t) d’etalu 


Silberblatt (n), Silber- 
folie (f) 
silver-foil 
feuille (f) d'argent 


Goldblatt (n), (ioldfolie 

W 

gold-foil 
feuille (f) d'or 


Papierscheibe (0 
paper disk 

disquc (m) ou rondelle 
(f) de papier 


ojiOBHHuan <})o;iLra (f), 
CTaHioJib (m) 

foglia (f) di stagno, stag- o 
nola (f) 

hoja (f) do estafio, papel 
(m) de estafio 

jiHCTOBoe cepedpo (n), 
cepe(5rwnaH it)OJibra(f) 
foglia (f) d’argento o 
plata (f) on hojas, papel 
(m) de plata 


aojiOTan 4>o;ibra (f), jih- 

CTOBOe 30JIOTO (n) 
foglia (f) d’oro 4 

oro (m) en hojas, pan 
(m) de oro 


6yM<V/Kiiufi Kpyrb (m) 
(aiicirb (m)j 
disco (m) di carta 
disco (in) de papel 


mit Mangansuperoxyd 
iiberzogene Papler- 
scheibe (f) 

paper disk coated with 
dioxide of manga¬ 
nese 

disque (m) de papier 
reconvert de peroxyde 
de manganese 


6y»ta;Ki!bift A»cirb (m) 
noKpuTbifl nepe- 
Kift-bK) Mapraima 
disco (in) di carta co- 
b pcrto da perossido di 6 

manganese 

disco (m) de papel cu- 
bierto de perbxido 
de manganeso 


Klement (n) mit zwei 
Flussigkeiten 
double-fluid cell 
Element (m) it deux 
Ifquldetj 


Diaphragm a (n), porose 
.Scheldewand (f) 
diaphragm 
diaphragnie (m) 



U 


ojieMenvL (m) cl AuyaiM 

miiAKOCTumi 

pila (f) a due Iiquidi 7 

elemento (in) de dos 
liquidos 

Aiacf)parMa(f), liopucTan 
crfcHKa (f) (uepero- 
poitwa (f)) s 

diaframma (in), vaso (m) 
poroso 

diafragma (in) 


Diaphragmenstrom (in) 
diaphragm current 
cournut (in) de dia¬ 
phragm e 


Osmose (f) 
osmose, osmosis 
osmose (f> 



toicl (in) in. Aiadiparwl; 
currentc (f> prodottu con g 
diafniinnm 

corriente(f)de diafragma 


ocMOJrb (in) 

osmosi (f) W 

osmosis (f) 
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osmotischer Druck (in) 
l osmotic pressure 
'pression (f) osmotique 


ocMOTHHecKoe AaaneHie 
(") 

pressione (f) osmotica 
presi6u (f) osmdtica 


elektrische Dissociation 

(f) 

.2 electrolytic dissociation 
dissociation (f) yiectri- 
que 


diilundioren (v) 
o to diffuse 
diffuser (v) 


Tongefa.fi (n) 

^ earthenware vessel 
recipient (m) ou vase 
(m) en argile 


Tonzylinder (m) 

. porous cylinder 
0 manchon (m) ou cylin- 
dre (m) poreux 


ajieKTpiiHecKaH ahcco- 
uiauuf (0 

dlssociazione(f) elettrica 
disociacidn (f) el^ctrica 



AH(J)(J) VH AH pOBaTL 
diflToiulere (v) 
difundir (v) 


rjinenmjft cocvvvk (»ri 
recipiente (m) di argilla 
recipiente (m) de arcilla 


rJIHHHHIjfl UHJ1HHAP1> 
(ni) 

cilindro (m) dl argilla 
cilindro (m) de arcilla 


Schamottezylinder (m) 

G refractory clay cylinder 
0 cylindre (m) d'argile 
refractaire 


Tonzelle (f) 

? porous cell 
vase (m) poreux 


Ul&MOTHUfi UHJlHHAPi> 

(m) 

cilindro (m) d'argilla 
ref rattan a 

cilindro (m) de arcilla 
refractaria 


rJllIHflHblfi IIOpHCTLlA 

cocyAT> (in) 
vaso (in) poroso 
vaso (m) poroso 


Pore (f) 
pore 
pore (f) 


ndpa (f) 

mcato (m), poro (m) 
poro (in) 


Kapillarrohr (n) 

0 capillary tube 
tube (in) capillaire 



lean i map Han (BOAocHan) 
Tpydwa (f) 
tubo (m) capillare 
tubo (m) capilar 


Kapillaritiit (f) 
10 capillarity 
capillarity (f) 


KauimnpHocTL (f), bo- 

JIOCHOCTL (f) 

capillarita (f) 
capilaridad (f) 


Kapillarwirkung (f) 
// capillary action 
urtion (f) capillaire 



xj) 



A'bAcTBie (n) k&iihahp- 

HOCTH (BOJIOCHOCTH) 
azione (f) capillare 
accidn (f) capilar 


vegctabilischcs Perga- 
0 inent (n) 
vegetable parcliineut 
parchemin (ui) v^g^tal 


pacTitTejiLHuft nepra- 
Meurb (m) 

pergamena (f) vegetale 
pergamlno (m) vegetal 
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JMirchwachscn (n) der 
poroscn Tonzellen 
incrustation of porous 
cells 

incrustation (f)dos vases 
poreux 


Polarisation (f) 
polarization 
polarisation (f) 


gnlvanische Polarisa¬ 
tion (f) 

galvanic polarization 
polarisation (f) des Elec¬ 
trodes 



I 




odpa:<oBUHie (n) Kopnit 
iia nopncTux'b cocy- 
AaxT. 

Jncrostazione(f) del vasi 
d’argilla porosi 
incrustaciEn (f) do los 
vasos porosos de ar- 
cilla 


no.iflpH;taiiiH (f) 
polarizzazione (() 2 

polarizaciEn (f) 


rajibBaiiHqecKan iiojih- 
pnaauin (f) 

polarizzazione (f) degli ? 

elettrodi ** 

polarizaciEn (f) do los 
eloctrodos 


I’olarisationskurvc (f) 
curve of polarization 
courbc (f) de polarisa¬ 
tion 


icpiiRRH nojiHpiiaaum (f) 
ctirvn (f) di polarizza- , 
ziono * 

curva(f) de polarizaciEn 


polarisleren (v) 
to polarize 
polariser (v) 


polarisierbar (adj) 
polarizable (adj) 
polarisable (adj) 


gegenelektromoto- 
risetae Kraft (f) der 
Polarisation, elektro- 
inotorische <?egen- 
kraft (f) 

conn ter-electromotive 
force of polarization 
force (f) contre-Electro- 
motricc de polarisation 


Polarisationselement (n) 
polarization cell 
element (m) ou pile (f) 
polari sable 


Polarisationserschei * 
nung»(f) 

phenomenon of polari¬ 
zation 

phenomeno (m) do po¬ 
larisation 


Polarisation (f) der Kick- 
troden 

polarization of the elec¬ 
trodes 

polarisation (f) des Elec¬ 
trodes 


nojiH(Ui3onaTi» 

polarizzare (v) 6 

polarizar (v) 

cuoeoCiiuft in. nojinpu- 
aauiii (no/mpnao- 
BaTbcn), iiojmpnnyio- ^ 

))olarizzabile (agg) 
polarizable (adj) 


odpaTiian (npoTHBo-) 
njieKTpoABH/Kyman 
etna (f) nojiHpiiaauii! 
forza (f) contro-elettro- ^ 
motrice di polnrizza- 
zione 

fuerza (f) contraelectro- 
raotrizde polarizaciEn 


noJLHpiiaanioimiJtt :.uo- 
MeH Th (m) 

elomento (in) di polariz- 8 
zazione 

vaso (m)i de polarizacinn 

h aieH ie (n) n ojinpn aaui u 
fenomeno (m) di pola¬ 
rizzazione 9 

fenEmeno (in) de pola¬ 
rizaciEn 


iiOyiHpnaaniH (f) aien- 
Tpoitom> 

polarizzazione (f) degli 
elettrodi 

polarizaciEn (f) dc los 
electrodos 
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polarisioronder Strom 
, (m) 

polarizing current 
courant (m) polarisant 

Polartsationsstrom (m), 
sekundftrer Strom (m) 
0 polarization current 
~ courant (m) de polari¬ 
sation, courant (m) 
socondaire 


Polarisationsspannung 
(f), elektromotorisclie 
Kraft (f) der rolari- 
Brttion 

3 electromotive force of 
polarization 
force (f) dlcctromotrice 
de polarisation, ten¬ 
sion (f) de polarisation 


iiojinpitayioutifi TOicbCm) 
corrente (0 polarizzante 
corrlente (f) polarizante 


no^flpu3auioHHuft toici. 

(m),TOKi> nojmpHaaaiH 
corrente (f; di polarlz- 
zazione 

corriente (f) de polari- 
zacidn 


u.ieKTpoABW/KymaH ch- 
:ia (0 no,iHpH3auiH, 
nojinpHaauioHHoe pa- 
iipHHxenie (n) 
tensione (f) di pol&riz- 
zazione, forza (f) elet- 
tromotrice di polariz- 
zazione 

tensidn (f) de polari- 
zacidn 


Depolarisation (f), Ver- 
nichtung(f)derPolari- 
* sat ion 

depolarization 
depolarisation (f) 

Depolarisator (m) 
depolarizer 

^ depolarisant (m), sub¬ 
stance (f) depolari- 
sante 

depolarisieren (v) 

6 to depolarize 
depolariser (v) 


Pinpolarisation (f) 

„ reversal of polarization 
4 inversion (f) dc la pola¬ 
risation 


Ionisierung (f; 

8 ionisation 
ionisation ff) 

Kntionisiorung (f) 

9 de ionisation 
desionisation (f) 


Klemenlart (f) 
kind of cell, type of coll 
IU genre (m) d’element, 
type (m) d'Wment 


konstantos Element (n) 
cell with constant c. 
// m. f. 

element (ni) constant, 
pile (f) constante 


AeiioJiHpnaauin (f) 
dcpolarizzazione (f) 
despolarizacidn (f) 



AenojupiiaoBaTn 
depolnrizzare (v) 
despolarizar (v) 


ii3Mi;HeHie (ni (nepeirh- 
na (fj) no.inpiiaanm 
cambio (m) di polariz- 
zazione 

cambio (m) de polari- 
zacidn 

ioHif3au,in if) 
ionizzazione (f) 
ionizacidn (f) 

,teiomi3aui>i (f) 
disionizzazione (f) 
desionizneibn (f) 

po,TL (m) (Tlirrb (m)) 
n.ieMeHTa - 
gencre (m) di pila, tipo 
(in) dl pila 

clase (f) de pila, tipo(m) 
de pila 

nocTOHHHbifi a.iOMeirrb 
(in) 

pila (f) [a corrente] co- 
stante 

pila (f) de corriente 
constante 
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Tem)>eraturkoefflzient 

(m) 

temperature-coefficient 
coefficient (m) de tem¬ 
perature 


Element (n) mit fliis- 
sigem Depolarisator 
cell with liquid depola¬ 
rizer 

Element (m) a depolari- 
sant liquid© 


Kupferzinkelement (n) 
copper-zinc-cell 
element (m) cuivre-zinc 




TeMiiepaTypaufi KoetJ)- 
(t)HmeHTT> (m) 
coefficient© (m) di tera- 
peratura 1 

coeflcient© (m) de tem¬ 
perate ra 

BJieMeHTL (m) ct> hcha- 
khmi> Aeno^apHaaTO- 
pom. CnenojiHpHayio- 
mefl HtHAKOCTbJO) o 

pila (f) con depolarizza- ~ 
tore liquido 
pila (f) con despolari- 
zador liquido 

dJieMeHTb (m) h3t> jt^ah 
n UlfHKa, M'feAHO-UHH- 
KOBblft 3JieMeHTT» # 

pila (f) a rame e zinco 
pila (f) de cobre y cine 


Daniell-Element (n) 
Daniel! cell 

Element (m) [de] Daniell 


Zinkblech (n) 
9lieet zinc 
zinc (m) [lamine] 


Zinkplatte (f) 
zinc plate 
plaque (0 de zinc 


*rbwefelaaure8 Zink (n), 
Zinkgulfat (n), Zlnk- 
vitriol (n) 

sulphate of zinc, white 
vitriol 

sulfate (m) de zinc 


Amalgam (n) 
amalgam 
amalgame (m) 


Zinkamalgam (n) 
zinc amalgam 
amalgame (m) de zinc 


amalgainiereu (v) 
to amalgamate 
amalgamer (v) 


Amaigamierung (f). 

Amalgamation (f) 
amalgamation 
amalgamation (f) 



I 


Zn S 0 4 


Zn + Hg 


3 JieneHTT> (m) AaHidJiH 
pila (f) [di] Daniell 4 
pila (f) [de] Daniell 


miHKOBuft jiiictl (ni) 
lamiera (f) di zinco <3 

planclia (f) de cine, cine 
(m) laminado 

UiiiiKOBan n.iacTHHa (0 
piastre (f) di zinco 6 

plancha (f) de cine 

(rfcpHOKIICvlblft UHllK'L 
(m), UHHKOBtift (<Vf;- 
Jiwft) Kynopocb (m) 
solfato (m) di zinco, 
vetriolo (m) di zinco 7 
sulfato (m) d© cine, vi- 
triolo (in) de cine, 
vitriolo (m) bianco 

aMaJibraMa (f), copTyMKa 

amalgam a (f) o 

amalgama (f) 

aMaJibraMa (f) (cop- 
Tymta (f)) HHiiKa, 
itHiiKOBan aMaJibraMa o 
amalgama (f) di zinco 
amalgama (f) do cine 


ana.! braMiipoBaTb, cop- 
TyHH-Tb(-BaTb) J() 

atnalgamare (v) 
amalgamar (v) 

ana.ibrainipoBaHie (n), 
aMajibraMauiH (f), cop- 
TyHHBailie (in 7/ 

auialgainazione (f) 
umalgamaeibn (f.i, anml- 
gama (f) 
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Am&lgamierungsfiiissig- 
2 keit (f) 

1 amalgamating liquid 
liquide (m) k araalgamer 


aMa.qLraioipyiomaH 
(copTy^uiBaioinaH) 
>kh;u>octl (f) 
liquido (m) per am&lga- 
mare 

liquido (m) de am alga- 
niacidn 


amalgamierte Zitik- 
platte (f) 

2 amalganiate<l zinc plate 
plaque (f) de zinc amal¬ 
gam 6e 


ZinkzyUnder (m) 

«? zinc cylinder 

cylindre (m) de zinc 


die Zinkzylinder der 
Element e amalga- 
mieren (v) 

4 to amalgamate the zinc 
cylinders of the cells 
amalgamer(v) les zincs 
des Elements 


Zinkverbrauch (in) 

„ consumption of zinc 
0 tf6pen.se (0 de zinc, con¬ 
summation (f) de zinc 

A us mi t z u n gs k oo f fi / i o n t 
(m) des Zinks 
fj coefficient of utilisation 
oT zinc 

coefficient (m) d’utili- 
sation du zinc 



aMa.ibraMif poBaHuax 
(copTyqeHHafl) uiihko- 
uan iuiacTHHa (f) 
piastra (f) di zinco amal- 
gamata 

plancha (f) de cine amal¬ 
gam ad a 


unnKOHud hh.ihiupi, 
(m) 

cilindro (m) di zinco 
cilindro (m) de cine 

aMajiLraMiipoBaTL (cop- 
TyqnBaTb) muiKOBue 
mi.iiuiAPU tuieMeH- 

T0BT> 

amalgamare(v)i cilindri 
di zinco delle pile 
amalgamar (v) los cincs 
de las pi las 

iioTpeb.ienie (n) (pac- 
xo;toBanie (n)) miHKa 
consumo (m) di zinco 
eonsumo (m) de cine 

Koe(l)(|)imieurb (m) iic- 
no.ib 30 BaniH muiKa 
coefficiente (m) d’utiliz- 
zazione dello zinco 
coeflciente (m) de utili- 
zacidn del cine 


Arbcitsstromelomont (u) 
open circuit cell 
7 clement (in) de trails- 
m i ssi o n [telegraph i - 

ci lie] 

Ruhestromclement (n) 
closed circuit cell 
® element (in) a circuit 
ferine 


Kegencrativelement (n) 
regenerative cell 
J element (m) a regene¬ 
ration 


Daniollsches Normalele- 
ment (n) 

IQ Daniell standard cell 
element (in) etahrn de 
Daniell 




n.ieMeHTL (m) Ha pa- 

dOMeM’b TOK't 

pila (f) a corrente di 
lavoro 

pila (f) de trabajo 
n/ieMCHTb (m) ;vih pa- 

<K)TI4 IiailOCTOHHHOM'I. 
TOK'l; 

pila(f) a circuito chiuso 
pila (f) en circuito ccr- 
rado 

pereiiepaTHBiiufi ( Boa- 
otfHOB^HIOlniHCH, bo;i- 

CTaHOB.lHJOIU,iHCH)o:ie- 
Meim> (m) 

pila (f) a rigonorazione 
pila (f) regcMierativa 

HopMa.ibHiaft ojiciieirn. 

(in) J^auiyjifl 
pila (f) campione di 
Daniell 

pila (f) normal de Da¬ 
niell 
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Becquerel-Element (n) 
Becquerel cell 
element (in) [de'. Bec¬ 
qaerel 


Zinksulfatlftsung (f) 
solution o! sulphate of 
xinc, solution of white 
vitriol 

solution (f) de sulfate 
de zinc 



Zn S0 4 -f- aq 


3JieMeHTh (m) HeKne- 

f >eJiH 

a (f) fdi] Becquerel 1 
pila (f) [de] Becquerel 


paCTBOpT, (m) 4HHK0- 
Baro (6'fejiaro) nyuo- 
poca 

soluzione (f) di solfato 2 
di zinco 

disolucidn (f) de sulfato 
de cine 


schwef el satires Kupfer 
(n), Kupferaulfat (n), 

Kupfervitriol (n) CuSO. 

bine vitriol, copper-sul- 4 

phate 

sulfate (m) de cuivre 

Kupfersulfatldsung (f) 
elution of sulphate of 
copper, solution of Cu SO. 4- aq 
blue vitriol 

solution (f) de sulfate 
de cuivre 


Pappelement (n), Sie¬ 
mens-Element (n) 
Siemens cell with paper 
pulp diaphragm 
£l 4 ment (m) a dia¬ 
phragm© de papier- 
mache , pile (0 [do] 
Siemens 


4J 


n.n 

i'li i i 


Diaphragms (n) aus 
Papiermasse 
diaphragm of paperpulp 
diaphragme (m) de pa- 
pi er-machd 


irtAHuft (cHHift) Kyuo- 
poci, (m) 

vetriolo (m) bleu, sol¬ 
fato (m) di rame ^ 
sulfato (m) de cobre, 
caparrosa (f) azul 

pacTBopi. (m) MliAuaro 
(cHH/iro) Kynopoca 
soluzione (f) di solfato 4 
di rame 

disolucldn (f) de sulfato 
de cobre 

3JieneHTL (m) ci. Aia- 
(pparMofi H3T> nan be 
Marne, aJieMeun. (m) 
CuMeuca (ct. KajvroH- 
Hoil AiadiparMon) 
pila (f) con diaframina r > 
di cartono, plla (f) [di] 
Siemens 

pila (f) de diafragma de 
cartdn, pila (f) [de] 
Siem ens_ _ 

AiacbparMa (f) n;n> nanne 
Marne; KapTOHnan Aia- 
(hparMa 6 

diaframma (in) di cartn 
pesta 

diofragma (m) do carton 


('allaud-Element (n) 

(allaud cell 

element (m) [de] Callaud 



ajieMCHrt (m) Kajio 
pila (f) [di] Callaud, 7 
pila (f) [de] (.allaud 


Meidinger-Element (n), 
Ballonelement (n), 
>turzelement (n) 
Meidinger cell, copper 
sulphate cell 
•dement (ra> [de] Mei¬ 
dinger an sulfate de 
cuJvre, 616 ment (m) 
n ballon 


Standglas (n; 
iDDer jar 

vase <m) a sulfate de 
niit re 



a 


OJicMeHTb (in) Mefumi- 
repa <rb ui&pooCpaa- 
aoft KUJidoft, onpo- 
KHAWBaioiiuiicn aie- 
Meiirb (m) 

pila (f) [di] Meidinger, ® 
pila (f) a solfato di 
rame 

pila (f) [de] Meidinger, 
pila de sulfato de cobre 

cocyA'b (m) a-th Md;,v 
naro nyuopoca „ 

vetro (m) flsso 
vftso (m.) ft jo 
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gckropftcs (ilusgcftUl (u) 
recessed glass jar 
1 recipient (in) on verre 
a redan o u & etrangle- 
incnt 


Krttpfung if) 

, bend, shoulder 
“ redan (m) ou ctranglc- 
rnent (m) 


Blelblechzyllnder (in) 
sheet-lead cylinder 
• cylindre (m) dc plomb 
lamlnt 1 


KO-il.ii'iaTuft cTawaHT. 
(rn), CTCKJIHHHUfi CO- 
cyAX (in) ch ycTynom. 
b recfplentc (m) dl retro 

curvato 

vaso (m) dc vldrlo aco- 
dado 


KO-TtHO (n), ycTym, (m) 
c curvatura (f) 

codo (m) 


UH.lHHjpb (m) HOT. JLH- 
CTOHOrO CBHHIia 
clllndro (in) dl lamlera 
<1 dl plombo 

clllndro (m) de plomo 
lamlnado 


6 


schwcfelsauros Magne¬ 
sium (n), Blttersalz(n) 
sulphate of magnesium, 
epsom salts 

sulfate (m) dc magnlslc 


Mugiiesiiimsulfatlosiing 
if). Bittersalzlosung tf) 
solution of sulphate of 
magnesium 

solution (V de sulfate 
dc magndsle 


Kupfcrvltrlolkristall In) 
crystals of copper sul¬ 
phate 

crislaux (m pi) dc sul¬ 
fate dc cuivre 


MgS0 4 7 IIjO 


rkpuoKiic.ibii'i Maniift, 
c'kpuoManiieuau co/u. 
(f), roputau CO.Ib 
solfato (m) di magnesio 
sulfato(m)de magnesia, 
sal (m) de Epson, ep- 
somita <f> 


Mg S0 4 7 IfjO -1 aq 
e 


pacTitopi. (m) t l.puo- 
i.'inviai o Muniiti, |rl;p- 
noMariiieDofi io.ni, 
i opi.Kofi co.iu I 
soliulone (fi di solfato 
di magneslo 
disolucion if) de sulfato 
de magnesia 


i;pucTa.i:n> (m) M'l;;tiiai o 
lcynopoca 

crlstallo (m) dl solfato 
dl ramc 

sulfato tm) de cobre 
cristallzado 


Ulasballon (m) 

Inverted glass flask, bell 
Jar 

ballon (m) dc verre 


g 


CTeKJlHHHUft CaJUIOITb 
(m)(KpyraaH K0.i6a(f)) 
sfera (f) dl vetro 
globo (m) de vldrlo 


Aufsltzflttchc (f) 
seat 

surface (f) d’appul ou 
de contact 


die Aufsitzfl&che dcs 
(ilasballons oinfetten 

(v) 

to grease the scut of 
9 the glass jar 

graisscr (v) la surface 
d'appui ou de con¬ 
tact du ballon 


Kriigcr-Klcineiit m) 
tO Krueger cell 

element (in) (de) Kruger 


h 



onopHue Kpaa (m pi.) 
supcrflclc (f) di coutatto 
supcrflclc (f) de contacto 

cuaaaTb (cuaauuaTb) 
ouopuuc Kpaa cTe- 
K.iHHHaio 6a.i.ioHa 
(kojiCij) 

lubrlflcare (v) la supcr¬ 
flclc dl conlatto della 
sfera di vetro 
untar tv) la superflcle 
de contacto del globo 
de vldrlo 


xieueiin. (in) Kptnrepa 
pila (f) (dij Krueger 
pila (f) de, Krueger 
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i«oVierter Rleistab (m) 
insulated lead rod 
tige if dc plomb Isolde 


Grove-Element (n) 
drove cell 

element (m) [de] Grove 




If.tOJlHpO&aHHblft cbhh- 
UOBhifl cTepweHb (ro) 

ostA (f) di pfombo iso- j 
lato 

varilla (f) aislada de 
plomo _ 

o^eMeHTb (m) TpoBe 
pila (f) [di] Grove 2 

pila (f) [de] Grove 


PUtfnelelctrode If) 
platinum electrode 
electrode (f) de platine 


ujiaTRHOBuft ajieKTDojrb 

(m) o 

elettrodo (m) di platino 
electrodo (m) de platino 


Platin (n) 
platinum 
platine (m) 


njiamna (f) 

Pt platino (m) 4 

platino (m) 


Platinblech (n) 
platinum sheet, plati¬ 
num foil 

lame »' f) de platin e 
Salpeters&ure (f) 

nitric acid u va 

aride (m; azotique, n * 

acide (m) nitrlquo 
;H Az(V _ 

konzentrieite Salpeter- 
stiure if; 

concentrated nitric acid 
acide (m) azotique con¬ 
cents 


rntersalpetersaure ff), 
Stickstoffdioxyd (n) 
nitrogen dioxide \() 

peroxyde (ml d’azote, * 2 

acide (ra) hypoazoti- 
qne [AzO g ] 


StickstofToxyd (n) 
nitric oxide 
hioxyde (m) d’azote, 
oxyde (m) azotique 
AzO; 


Zinkeisenelement (n), 
flawkins-Element (n) 
zinc-iron cell, Hawkins 
cell 

element (m) fer-zinc 


pawiver Zastand (m 
des Eisens 

passive state of iron 
£ut (ra; passif du fer 


imaTHHOBUft JIHCTb (m), 
JiHCTOBaa njianiHa (f) ^ 
lamiera (f) di platino 
lamina (f) de platino 

aaontaa KiionoTa (f), 
KptnKaa Bo^wa (f; 
ttciao (m) nitrico 6 

acido (m) nitrico, acido 
(m) azdtico 

KOUixeiiTpii poHaHHan 
a30THHH KHCJIOTa (f) 
acido (m) nitrico con- ? 

centrato 7 

acido (m) nitrico con- 
centrado 

a30TH0BaTaH KHCJOTa (f) 
aaoTHOBaTwfl aHrii- 
ApiIAl' (m), AHyOKHCB 
(f) anoTa 

acido (m) iponitrico, 8 
perossido (m) di nitro- 
geno 

licido (m) hiponltrico, 
acido (m) hipoazotieo 

oKuch (f) aaoTa 
acido (m) iponitroso, 
ossido(m)di nitrogono 8 
acido (m) hipnnitroso, 
licido (in) hipoazotado 

/Ke.ThaH o - un h k o bui ft 
0 JieMeim> (in), ane- 
MeHrb PayKiinca 
pila (f) a zinco e ferro IU 
pila(f) [de] Hawkins, pila 
(f) de cine y hierro 

iiaccnmioe (HeakHTO-n.- 
noe) cocTo/iHie (n) >kc- 
jrfeaa 

stato (in) passive del 11 
ferro 

estado (in) pasivo del 
hierro 





lfi 


Ki sen element in) 

I iron cell 

61bment (m) an fer 


Kohlezinkelement m) 

„ carbon-zinc cell 
~ element (m) charbon- 
zinc 


.7 


Bunsen-Kleraent (n) 
Bunsen cell 

£l<*raent (m) [de] Bunsen 


Eleraentkohle (f), Re- 
tortenkohle (f), Bun- 
4 scnkohle (f) 

carbon, retort-carbon 
chnrbon <m) do comue 


Kohleprisma (n) 

.5 carbon prism 

prisme (m) do chnrbon 


den oberen Teil der 
Uetortenkohle in flits- 
siges Waehs odor Fu- 
raffin tauchen (v) 
to dip the upper part of 
the carbon into melted 
” paraffin-wax 

plonger (v) la partie 
supbrieure du charbon 
de comue dans do la 
cire on dela paraffino 
en fusion 


den oberen Teil dor 
Uetortenkohle galva- 
nisch vorkupfern (v) 
to (topper-plate the up- 
7 per part of the carbon 
enivrer (v) la partie su- 
perieure du charbon 
de comue par voic 
electrolytique 


w irk same Kohleober- 

fliiche (f) 

8 active surface of carbon 
surface (f) active du 
charbon 



a 



aueMeirn* 

(m), (aieMeurb ch we- 
Jlij3Hbl!il> 3.ieKTpO- 
;iomt>) 

pi la (f) al ferro 
pila (f) de hierro 

n.ieMeHTi* (m) nn yr.in 
h miHKa (ct> yrojiL- 
HblMII II UllHKOBIJini 
3viOKTpoA<iMH), yr.ie- 

UHHKOBblfi U.lCMeUTb 
pila (f) a carbone e zinco 
pila (f) de carbbn y cine 
amalgamados 


ojieMeHTb (m) ByHaeHa 
pila (f) [di] Bunsen 
pila (f) [de] Bunsen 


peTopTiiwfi yroju* (m) 
ajih o.ieMeHTa (f) Byn- 
aena 

carbone (m) di storta, 
carbone (m) Bunsen 
carbbn (m) de Bunsen, 
carbdu (m) de retort a 

> v rOribHa« ixpiiaMa (f) 
prisma (m) di carbone 
prisma (m) de carbbn 

oiiyc-TUTh (-Kami [no- 
rpy- 3 HTb(->KaTb)i Bepx- 
hiojo nacTb :f) pe- 
TopTnaro yrjia vh pac- 

IIJiaB-ieHUMfi B0CKT> 

ii.iii iiapadmm, 
immergere (v) la parte 
superiore del carbone 
di storta in cera o 
paraffina liquida 
inmergir (v) la parte su¬ 
perior del carbbn de 
retorta en cera liquida 
b parafina 

ocajiiTb (oca>hMaTb) 

Mi;;ib ravibBamiqe- 

cKiurb nyTean. na 
BepxHeft uacTii pe- 
TopTiiaro yrjiH 
ramare (v) con processo 
galvanico la parte su¬ 
periore del carbone 
galvanizar (v) en cobrc 
la parte superior del 
earbbn de retorta 

AiulcTBymmasi nosepx- 
nocTb (f) yr.iH 
superflcie (f) attiva di 
carbone 

superficie (f) activa del 
carbbn 
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Kohledektrode (f) 
carbon electrode 
Electrode (f) de cliarbon 


Kohleklemme (f) 
carbon-terminal 
press© (f) a ch&rbon 


Graphit (m) 
graphite, black lead 
graphite (m) 

Ketortengraphit (m) 
retort graphite 
graphite (m) de comue 


Schuppengraphit (m) 
flaky graphite 
graphite (m) Acailleux 


graph!tartig (adj) 
graphitic (adj) 
graphitique, graphiteux 
(adj) _ 


Chromsdureelement (n), 
[Grenets] Tauchele- 
ment (n), Flaschen- 
element (n) 

chromic acid cell, bi¬ 
chromate cell 
element (m) au bichro¬ 
mate de potasse ou 
de potassium 


Chromsfture (f) 
chromic acid 
acide (m) chromique 

Kallumbichromat (n), 
d o ppe 1 tchro manures 
Kali (n) 

potassium bichromate 
bichromate (m) de po- 
tasse 


ubermangansaures Kali 
(n) 

permanganate of po¬ 
tassium 

permanganate (m) de 
potasse 


pulverialertes doppelt- 
chromsaures Kali (d) 
powdered bichromate of 
potash 

bichromate (m) de po- 
tasse puly*riB6 


a 


u 




VroJibHufl DJieKTpojrb 

(m) 

elettrodo (m) di carbone 1 
electrodo (m) de carbdn 

trojihubiii oKnm> (m), 
aanmirbfm) jym fro Jib- 
Haro a^eicrpoAa 
morsetto (m) pel car- 2 
bone 

pinzas (f pi) para el 
carbdn 

rpadmn, (m) 

grafite (0 8 

graflto (m) 

peTopniLift rpa<jt>HTi»(mj 
grafite (f) di storta 4 

graflto (m) de retorta 

«ieiuyft^aTwft rpad>HTb 
(m) r pad) hit. bt, Gjicct- 
Kaxi* 3 

grafite (f) scagliosa 
graflto (m) esc&moso 

rpadurrootipaaHufi 
grafitico (agg) e 

grafitico (adj) 


aaeMeHTb (m) TpeH3 t 
ajieMeim, cl xpo- 

MOBOfl KUCJIOTOfi, 3Jie- 
MeHTL ci, noAi>eM- 
HtJMH BJieKTpOAaMH, 
6yTUJiOHHuft aae- 7 
ueuTh 

pilft (!) al bicromato 
potass! co 

pila(f) de bicromato po- 
tdslco 


II, Cr 0 4 


K,Cr, 0 7 


K Mn 0 4 


XpOMOBaH KHCJIOTa (f) 
acido (m) cromico 8 

acido (m) crdmico 

xpoMUHicL (m), AByxpo- 
MOKnc-ioe Ka-iH (n), 
AByxpoMOKa.iieBaa a 

CO Jib (f) * 

bicromato (m) potassico 
bicromato (m) de potasa 

MapraHrtoBOKncjTuA ita- 
Jiift (m), MapraHUOBo- 
KajiieBaa coab (f) 
permanganato (m) po- 10 
tassico 

permanganato(m) do po- 
tasa 

xpoMiimcb (m) (ABy- 
XpOMOKHCJIOe KaJIll 

(n)) bt, nopounrfe 
bicromato (m) potassico 11 
in polvcre 

bicromato (m) potasico 
pulverizado 


2 
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schwefelsaures Kali (n), 

Kallumsulfat (n) 

1 potassium sulphate K, S0 4 

sulfate (m) de potasse 1 

ou de potassium 


c1>pHOKajiieBaH cojib (f) 

(TBpHOKHCJlOe Kajin(n) 
solfato (m) potassico 
sulfato (m) potasico 


Kaliumsulfatkristall (n) 
crystals of potassium 
2 sulphate 

cristal (m) de sulfate de 
potasse 


KpHCTajuibi (m pi.) <rfcp- 
HOKajiieBOfl cojih 
cristallo (m) dl solfato 
potassico 

cristal (m) de sulfato 
potasico 


Chroms&ureldsung (f) 
solution of chromic acid 
8 solution (f) d’acide chro- 
mique, acide (m)chro- 
mique en solution 


Hj Cr0 4 4” acj 


paCTBOpi> (m) XpOMOBOfi 
KHCJIOTLI 

soluzione (f) di acido 
cromico 

disolucidn (f) de licido 
crdmico 


Kali umbi chromat- 
lttsung (f), Ltisung (f) 
von doppeltchrom- 
saurem Kali 

m solution of bichromate 
of potash 

solution (f) de bichro¬ 
mate de potasse, so¬ 
lution (f) bichromate 
potassique 


K, Cr 2 0 7 4~ &q 


pacTBopi, (m) xpoimHKa 
(AByxpoMOKHCJiaro 
Kajin, ^ByxpoMOKajiie- 
BOft cojih) 

soluzione (f) di bicro¬ 
mato potassico 
disolucidn (f) de bicro- 
mato potasico 


Natriumbichromat (n), 
d oppel tchromsaures 
Natron (n) v n 

,3 bichromate of soda, ->a|^r 2 w 7 

sodium bichromate 
bichromate (m) de soude 
ou de sodium 


AByxpOMOKHCJIblft 

naTpT> (tn), ^ByxpoMo- 
HaTpieBan cojib (f) 
bicromato (m) di sodio 
bicromato (m) de sosa 


6 


N atri umbi ch romat- 
Iftsung (f), Ldsung (f) 
von d oppel tchrom- 

saurem Natron 
solution of bichromate 
of soda 

solution (0 de bichro¬ 
mate de soude, so¬ 
lution (f) bichromate 
sodique 


pacTBop'h (m) ^ByxpoMO- 
KHCJiaro HaTpa (aBy- 
xpoMOHaTpieBoft co¬ 
jih) 

Na^ Cr 2 0 7 4” soluzione (f) di bicro¬ 
mato di soda 
disolucidn (f) de bicro¬ 
mato de sosa 


schwefelsaures Natron 
(n), Natriumsulfat (n), 
Glaubersalz (n) 
sulphate of soda, so- 
7 dium sulphate, Glau¬ 
ber's salts 

sulfate (m) de soude, 
sel (m) de Glauber 


(rfcpnoHaTpoBau (rjiay- 
oepoBa) cojii. (f), chp- 

HOKHCJIblfl HaTpi> (111), 

XT apKaHT> (m) 

iNa 2 oU 4 solfato (m) di sodio 

sulfato (m) dc sosa, sosa 
(f) sulfatada, sal (f) de 
Glauber 


chromsaures Zink (n), 

Zinkchromat (n) „ 

8 chromate of zinc " n bi U 4 

chromate (m) de zinc 


XpOMOKllCJIblft UHHK7» 
(m), xpOMOBOUHHKO- 
BaH COJIb (f) 

cromato (m) di zinco 
cromato (m) de cine 
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Element (n) mit festem 
Depol&ris&tor 
cell with solid de¬ 
polarizer 

element (m) k dgpol&ri- 
s&nt (m) solide 



oneMeHTb (m) <n> TBep- 
ALon> AenoJiHpnaa- 
Topo Wb 

pila (f) con depolariz- J 
zatore solido 
pila (f) con despolari- 
zador sdlido 


Lalande-Element (n) 
Lalande cell 

*14ment (m) [de] Lalande 



ojteMeHTB (m) JI&jiaHAa 
pila (f) [dij Lalande 2 
pila (!) [de] Lalande 


Cupronelement (n) 
cupron cell, copper 
oxide cell 

ttement (m) a oxyde de 
cuivre, gldment (m) 
k oxyde cuivrique 



KynpoHT>*9^eMeHTT> (m) 
dJieUeHTb Ch OKHCblO 
irisAH 2 

pila (f) cupron 
pila (!) cupron 


Kapreroxydpl&tte (f) 
cupric oxide plate, plate 
of copper oxide 
plaque (f) d’oxyde de 
cuirre ou d’oxyde 
cuirrique l&gglom£r6] 


Kalilauge (T), Atzkali (n) 
potassium kiydrate, caus¬ 
tic potash 

lessive (f> de potasse, 
lesaire (f) potassique, 
potasse (!) caustique, 
hydrate (m) de po¬ 
tassium 


Natronlauge (f), Atz- 
natron (n) 

sodium hydrate, caustic 
soda 

lessire (f) de soude, les- 
rfre (!) sodique, soude 
(f) caustique, hydrate 
(m) de sodium 


Lee1anch£-Element (n), 
Halmiak-Element (n), 
Braun stein-Element 
(n) 

lecl&nchl cell 
*tement (m) [de] Le- 
clauch4 


Zinks tab (m) 
zinc rod 

tige (!) au crayon (m) 
de zinc 


TUiaCTHHa (f) BdTh OKHCU 
irfcAH 

a piastra (!) di ossido di 4 

rame 

plancha(f) de 6xido de 
cobre 


KOH 


't^Koe K&J1H (n), K&Jiift- 
huA (m) 

ldrato (m) di potassa * 
hidrdxido (m) potdsico, 
legia (!) caustica, legia 
(0 potasica 


NaOH 

b 


±AKl& HETpi* (m), Ha- 
TpoBufl uteJioicb (m) 
ldrato (m) di sodio y soda 
(!) caustica 6 

hidr6xido(m) de sodio, 
sosa (!) cdustica, legia 
(!) de sosa 





a 


9JieMeHTL (m) JleKJiaH- 
rne, aneiieurb ct» Ha- 
UiaTUpeiTb, 3JICM6HTT> 
ct, nepeKHCLio aap- 
raHua 

pila (!) al perossido di 7 
manganese, pila (!) 
[di] Leclanch6 
pila (!) [de] Leclanchd, 
pila (!) de sal amonia- 
co 


UHHKOBblfl CTep/KeilL 
(m) 

asta (!) di zinco 
varilla (!) de cine 


8 
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Salmiaklbsung (f) 
solution of sal-ammo¬ 
niac 

solution (f) de sel am- 

1 moniac oude chlorure 
d’ammonium ou de 
chlorhydrate d’ammo- 
niaque 

Salmiakcalcidum- 
ldsung (f) 

solution of ammonium 

2 and calcium chloride 
solution (f) d’oxychlo- 

rure de zinc et d*am¬ 
monium 

Salmi ak (m), Chi o ram- 
monium (n) 
sal-ammoniac, ammo- 

3 nium chloride 
chlorure (m) d'ammo¬ 
nium, chlorhydrate(m) 
d’ammoniaque, sel (m) 
ammoniac [A zlI 4 Cl) 

die Ldsungen zeigen 
eine Neigung zum 
Kriechen 

* the solutions show a 
tendency to creep 
les solutions ont une 
tendance au grimpe- 
ment 


NH 4 Cl + aq pacTBopT.(m)aamampM 
4 1 ^ soluzione (!) di sale 

ammoniaco 

v disolucibn (!) de sal 

amonlaco 


pacTBopi>(m) HamaTupu 
H XJIOPOKHCH UHHKa 
soluzione (!) di sale 
ammoniaco e calcido 
disolucidn (f) de sal 
amonlaco y cdlcio 


HamaTupb (m), uopu- 
CTufl aMXOHifi (m) 
sale (m) ammoniaco, 
NH.CI cloruro (m) d'ammo- 

nio 

sal (m) amonlaco, clo¬ 
ruro (m) amdnico 


paCTBOpU CTpeMHTCfl 
nepeno/iaaTt 
le soluzioni tendono a 
salire o spandersl 
las disoluciones tienden 
& trepar 


Kriechen (n) der Lhsun- 
„ gen 

<> creeping of a solution 
grimpement (m) des so¬ 
lutions 

Braunstein (m), Pyrolu- 
sit (m), Manganauper- 
oxyd (n) 

r manganese dioxide, 

J pebble manganese 
bioxyde (m) de manga¬ 
nese, peroxyde (m) de 
manganese 


gepulverier Braunstein 
(m) 

„ ]>owdered manganese 
' dioxide 

peroxyde (m) de manga¬ 
nese pulverise 


Br&unsteinzylinder (m) 
manganese dioxide cy- 
3 Under 

cylindre (m) de per¬ 
oxyde de manganese 



Mn() a 



nepenoJiaaHie (n), 
(noJiaynecTL (f)) pae- 

TBOpOBTj 

lo salire delle solu¬ 
zioni 

trepamiento (m) de las 
disoluciones 


niipoJU03iiri> (in), nepe- 
KHCL (!) M&pr&Hua 
biossido (m) di manga¬ 
nese 

manganeso (m) negro, 
pirolusita(f), perdxido 
(m) de manganeso 


nopouiKooOpaauuii 
(iiyjn>BepM30BaHHbift) 
iiHpoJU03HTi» (m), ue- 
peKHCb (!) Maprauua 
bt> nopoiiiirfe 
biossido (m) di manga¬ 
nese in polvere 
manganeso (m) negro en 
polvo 

UiMHUApi* (m) H3 r i> nii- 
poJiio3UTa (uepeKUCH 
Maprauua) 

cilinaro (m) dl biossido 
di manganese 
cilindro (m) de manga 
neso negro 
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Braunsteinplatte (f) 
manganese dioxide 
plate 

plaque (f) de peroxyde 
de manganese [agglo- 
m£re] _ 

Mineral kohle (f) 
mineral carbon 
cliarbon (m) mineral 


Atmen (n) der Kohle 
respiration by carbon 
respiration (f) du char- 
bon 


ZInkchlorid (n) 

chloride of zinc Zn Clj 

cblorure (m) de zinc 


TUI&CTHH& (fl B31> DUpO- 

juoairra (nepeKBcn 
MapraHita) 

piastra (f) di blossido 1 
dl manganese 
plancha (f) de manga- 
neso negro _ 

MBuepaJiBUufi yroJib(m) 
carbone (m) fossile 2 

carbdn (m) mineral 

nomomeHie (n) h BMjrt- 
Jieuie (n) yrjiein> raaa 
resplrazione (f) del car* ^ 
bone 

respiracidn (f) del car- 
bdn _ 

xJiopiicTufl uuhkx (m) 
cloruro (m) di zinco 4 

cloruro (m) de cine 


Mangansesquioxyd (n), 
Manganoxyd (n) 
sesqui oxide of manga¬ 
nese 

sesquioxyde (m) de man¬ 
ganese 

Braunsteinbrikett- 
eleinent (n), Brikett- 
eletnent (n) 
agglomerate cell 
clement (m) au peroxyde 
de manganese agglo- 
m£r£ 



okhcl (f) aapraima 
sesquiossido(m) di man¬ 
ganese 0 

sesquidxido (m) de man- 
ganeso 


dpHKeTuufi ajieMetJTL 
(m), ajieiteHTX cx arr- 
JiOMepaTaMii 

pila (f) a piastre di bios- 6 
sido dl manganese 
pila (f) de briquetas de 
m&ngftne8o 


Siandkohleelement (n), 
Fleischerelement (n) 
stumpy carbon cell, 
Fleischer cell 
element (m) avec char- 
bo n k embase 


lS 


llaschenfbrmige Kohle- 
elektrode (f) 
)>ottle-shaped carbon 
electrode 

electrode (f) de charbon 
en forme de bouteille 


Stemkohleelement (n) 
star-shaped carbon cell 
clement (m) a charbon 
etoil^ ou a ailettes 


Clark-Klemeut (n), 
Quecksilberelement 

(n) 

Clark cell 

element (m) [de] Clark 


a 



3JieneHTx (m) ex Bepm- 

K&JLbHhlKX (CO CTOH- 

*min>) yrJieirL, a.ie- 7 
MeiiTx (m) <J>;ieRiLiepa ' 
pila (f) [dl] Fleischer 
pila (f) [de] Fleischer 


6 yTbuiKooOpaa hli ft 
yrOJU>HUH 3JICKTD0AX 
(m) 

elettrodo (m) di carboue 8 
in forma di bottiglia 
electrodo (m) de carbdn 
en forma de botella 


ajieiieHTx (m) cx pii- 
(|).'teHHUMx yrjieiri. 
pila (f) con carbone sa- g 
goinata a Stella 
pila (f) de curbbn en 
forma de estrella 


ajieneHTb (in) Kiapua, 
pTyTHbitt 3Jieneinx(m) 
pila (f) [di] Clark 
pila (f) [de] (Mark 




Quecksilber (n) 

1 mercury, quicksilver 
mercure (m) 


Paraffinpfropfen (m) 

2 plug of paraffin-wax 
bouchon(m) de paraffine 


Quecksilberoxydulsul- 
fat (n), schwefelsaures 
Quecksilber (n) 
mercury sulphate, mer¬ 
curous sulphate, calo- 
* mel 

sulfate (m) mercureux, 
sulfate (m) de proto- 
xyde de mercure 


ZinkBulfatkristall (n) 

4 zinc sulphate crystals 
cristaux (m pi)) de sul¬ 
fate de zinc 


Kristallwasser (n) 
d water of crystallisation 
eau (f) de cristallisation 


kristallisieren (v) 

6 to crystallise 
oristalliser (v) 

Verdunstung (f) 

7 evaporation 
evaporation (f) 

Element (n) mit gas- 
fdrmlgem Depolari- 
tator 

8 cell with gaseous de¬ 

polarizer 

element (m) & depolari- 
sant gazeux 


Gaselement (n) 
g gas battery 

element (m) a gaz 


Upward-Element (n), 
Chlorgaselement (n) 
Upward cell, chlorine 

10 gas cell 

element (m) d'Upward, 
element (m) au chlore 

Chlor[gas] (n) 

11 chlorine gas 
chlore (m) 

Chlorstrom (m) 

12 current of chlorine 
courant (m) de chlore 


Hg 

a 


pTyTb (f) 

mercurio (m), argentu 
(m) vivo 
merctirio (m) 


turacciolo (m) di paraf- 
flna 

tapdn (m) de paraflna 


Hg,S0 4 

c 


c'fepHopTyraCTaa co;tb 
(f), crfepHOKHCJian 
DTyTb (f) 

solfato (m) mercurioso 
Rulfato (m) de protdxido 
de mercurio, sulfato 
(m) mercurioso 


(i 



!' i 



Cl 


KpHCTaJlJILI (m pi) hhh- 
Konaro Kynopoca 
cristallo (in) di solfato 
di zinco 

cristal (m) de sulfato 
de cine 


KpiicTajLiiiaauioHuaH 
Boaa (f) 

acqua (f) di cristalliz- 
zazione 

agua(f) decristallzacMn 

KpiICTaJUIH30BaTL 
cristallizzare (v) 
cristalizar (v) 

iiciiapeHie (n) 
evaporazione (f) 
evaporacidn (f) 


djiejceiirb (in) cb raao- 
odpaaiibuiii AenoJia- 


PH3aT0p01Tb 
pila (f) con depolariz- 


zatore gasoso 
pila (f) con despolari- 
zador gaseoso 


ra30Bufi a-ieMeHTL (m) 
pila (f) a gas 
pila (f) de gas 


•ajieMeiiTL yiiBapAA(m); 
3JTCMeHTL(m) Ch x.iop- 
iiUMi> rasoub 
pila (f) [di] Upward, 
pila (f) a gas di cloro 
piia(f) [del Upward, pila 
(f) de cloro 

x;iopi> (m) (ra3i>) 
gas (in) dl cloro 
cloro (m) gaseoso 

iioToim im) x.iopa 
corrente (f) di cloro 
corriente (f) de cloro 



23 


< hlorwanserstoff (m), 
S&lzsaure (f) 
hydrochloric acid, muri¬ 
atic acid 

acide (m) chlorhydrique, 
[chlorure (m) d’hydro- 
pene] 


Wasse rsto fl sau e rat off- 
element (n) 
oxy-hydrogen cell 
element (m) oxhydrique 


Antimonblei (n) 
antimonial lead 
plomb (m) M’antimoine, 
plomb (m) antimonil 
oh antimonieux 


mft Schwefels&ure ge- 
trftnkte Gipsplatte (f) 
gypsum plate impreg¬ 
nated with sulphuric 
arid 

plaque (f) de plAtre im- 
pregn£e ou imbib^e 
d’acide sulfurique 


X.lOpHCTblfl BOAOpO^b 

(m) XJ10P0B0A0P0A1> 

(m), coAHHan KHCJioxa 

(0 

acldo (m) cloridrico, 1 
acido (m) muriatico 
acido (m) imiri&tico, 
acido (m) clorhldrico 


BOAOPOAO - KHCJIOpOA" 
hub a.ieMeHTb (m) 

pila (0 a idrogeno e 2 
ossigeno 

pfla (f) oxhidrica 

ciuiaBi* (m) cypbxu h 
CBHHUa 

lega (f) di antimonio e $ 
piombo 

plomo (m) antimonioso 

rnncoBaH ruiacTHHKa (f), 
nponiiTaHHan cfepHofi 
KHCJIOToft 

piastre (f) dl gesso im- 
bevuta di acido sol- 4 
forico 

plancha (0 de veso im- 
preguada de dcidosul- 
furico 


HC1 


Pb + Sb 


PUtinmohr (m), Platin- 
schwarz (n) 
spongy platinum 
noir (m) de plntine 


Kohlenoxydelement (n) 
carbonic oxide cell 
dement (m) k oxyde de 
carbon© 


njiaTHHOBan nepm* (fj 
nero (m) di platino 5 
negro (m) de platino 



ajieMeHTb (m) ct» okiicmo 
yrjiepoAa 

pila (f) ad ossido di car- 
bonio 

pila (f) de 6xido de car- 
bono 


Brennstoffelement (n) 
combustion cell 
element (m) k combus¬ 
tion 


ajieiieHTb (m) ct» ropio- 
uiiarb MaTepiaJiosrb 7 
pila (f) a oombustione ' 
pila (f) de combustidn 


I’mwandlung (0 von 
Kohlenoxyd in Koh- 
lensaure 

conversion of carbon 
monoxide into carbon 2 CO O. = 2 co. 
dioxide * 

transformation (0 d’o- 
xyde de carbon© en 
acide carboniqu© 


YipeBpameHie (n) okiicii 
yrAepoAa bt» yrne- 

KHCJIOTy 

trasformazione (f) di os¬ 
sido dl carbonio in 
acido carbonico 
conversion (f) de 6xido 
de carbono en dcido 
carbbnico 




KohJeelement (n) von 
TommasJ u. Radiguet 
Toromasf and Radiguet’s 
carbon cell 

#£ment (m) au charbon 
de Tomroasi at Radi¬ 
guet 



yrojiLHHfl 3AeMeiirb (m) 
ToMaan h PaAHra 
pila (f) a carbone di 
Tommasi e Radiguet y 
pila (f) de carbbn de 
Tommasi y Radiguet 
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Ketortenkohlestficke 

(n pi) 

crushed retort carbon 
1 morceaux (m pi) ou frag¬ 
ments (m pi) de char- 
bon de cormie 


KycKH (ra pi) peTopT- 
Haro ynafl 

pezzl (m pi) di carbon© 
dl storta 

pedazos (m pi) de car- 
bdn de retortas 


mit Ldchern versehener 
Kohlezylinder (m) 
perforated carbon cy¬ 
linder 

^ cylindre (m) creux de 
charbon perform, man- 
chon (m) de charbon 
perform 


Leinwandbeutel (m) 
3 linen bag 

sac (m) de toile 


mit einer Bleisuper- 
oxydschicbt bedeck- 
ter Kohlestab (m) 
carbon rod coated with 
4 a layer of lead per¬ 
oxide 

tige (0 de charbon re- 
couverte d’une cou- 
che de peroxyde de 
plomb 

Kochsalz (n), Chlornat- 
rium (n) 

^ salt, sodium chloride 
chlorure (m) de sodium, 
sel (m) marin, eel (m) 
de cuisine 


Trockenelement (n) 
dry cell 

6 element (m) sec ou 4 
llquide immobilise, 
pile (f) s£che 


h 


c 


d 


Na Cl 



feuchte Paste (f) 
7 moist paste 
pftte (f) humide 


Belmischung (f) der 
« Paste 

” admixtion of the paste 
ingredient (m) de la p&te 


konsistente Form (f) des 
Elektrolyten 

n consistency of the elec- 
J trolyte 

consistance (f) de l’eiec- 
trolyte 

Wasserglas (n) 

water-glass K 4 rM U 4 

10 verre (m) soluble, sili- 

cate (in) de potasse A a 4 bl (> 4 

ou de soude 


npoAupaBJieHHufi 

yrOJIBHUfi OHJTHHAP'fc 

(m) 

cilindro (m) di carbon© 
traforato 

cilindro (m) de carbdn 
agujereado 

noJioTHHHMfi irkmeneirb 
(m) 

sacco (m) di tela 

bolsa (f) de lienzo 


yro^bHufi CTepHceHi»(m) 
nonpuTuft cjioeirb 
nepenncH cbhhix& 
asta (f) di carbone co- 
perto di uno strato di 
blossido di piombo 
varilla (f) cubierta por 
una capa de perdxido 
de plomo 


uoBapeHHan co^t (f), 
xjiopHCTMfl HaTpifi(m) 
cloruro (m) dl sodio 
cloruro (m) de sodio 


cyxoft njieMeHTB (m) 
pila (f) secca 
pila (f) seca 


cupafl (BJiaxmaa) nacTa 

(D 

pasta (f) umida 

pasta (!) humeda 

npnirkcB (f) kt> nacrfc 

mescolanza (f) della 
pasta 

ingrediente (m) de la 
pasta 

TsepAuft 3JieKTpoJiHTb 
(m) 

consistenza (f) dell'elet- 
trolito 

consistencia (f) del elec¬ 
tron to 


paCTBOpHMOe CTCKJIO(n), 
(hyKCOBO CTeKJIO (n) 
vetro (m) solubile 
vidrio (m) soluble 



Schramm (m) 
sponge 
eponge (f) 
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SAgemehl (n) 

sawdust 

aciure (0 <1® bois 



rydna (f) 
spugna (f) 
esponja (f) 



OfiHJiKH (mpl) (Ape- 
Becaue) 

segatura (f) di legno 
Borrln (m) 


Asbestfaser (f) 
asbestos fibre 
fibre (f) d'asbeste, fibre 
d’omiante 


acfiecTOBaa jkhji a (f), 
acfiecTOBoe bo/iokho 
( n) 

fibra (f) d’amianto 
flbra (f) de amianto 


Sand (m) 

aand 

sable (m) 

Kieselgur(f), Infusorien- 
erde (f) 

infusorial earth, kiesel- 
gur 

farine (f) fossile, kiesel- 
guhr(m), terra (f) d’in- 
fusoires 


necoirb (m) 

sabbia (f), arena (f) 4 

arena (f) 


Tpene(H)jn>(in), Kuaejib- 
rypi, (in), uu4>y r 3op- 
Han aeiuiH (f) ft 

farina (f) fossile 
harina (f) f6sil 


flips (m) 

gypsum, calcium sul- c a S0 4 2H.() 
phate 

gypse (m), plAtre (m) 


Kreide (0 
chalk 
craie (f) 

A1 umi n i umbydroxyd 
(n), Tonerdehydrat(n) 
aluminium hydroxide 
hydrate (m) d'alumina 
ou d'&luminium 


Ca CO, 
Al,(OH) 6 


KieselsAurehydrat (n) „ q- ^ 

silicon acid rl, ol U, 

acide (m) silicique 


Auakristallisieren (n) 
der Erregennasse 
crystallisation of the 
exciter paste 
cristallisation (f) de la 
masse excit&trice 


Austrocknen (n) der Er¬ 
regennasse 

drying up of the ex¬ 
citer paste 

dedication (f) de la 
masse excit&trice 


rmnrb (m) 

gesso (m) 6 

yeso (m) 


irfejrb (m) 

creta (f) 7 

creta (f) 

rHAparn (m) tjihho- 
aeMa (okhch ajiio- 
mhhui) $ 

idrato (m) di alluminio 
bidrato (m) de aldmina 

ruApaTL (m) Kpeime- 
3ena (npeMueBofi khc- 
JIOTbl) 

acido (m) silicico y 

hidrato (m) de acido 
siliceo 

BbIKpHCTaJLlH30BUBauie 

(n) 

B036yAHTeju*H0ft Mac- 
cu 

criBtallizzazione(f) della jq 
pasta attiva o eccl- 
tante 

cristalizacibn (f) de la 
pasta excitante 

BueuxaHie (n) bo»- 
(5yAHTeju>uoft aaccu 
l’asciugarsi della pasta 
attiva o eccitantc ** 
desecaeion (f) de la pasta 
excitante 
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Hellesen-Klement (n) 
j Hellesen cell 

Element (m) [de] Ilelle- 
sen 


umkehrbare8 Element 
(n), versibles Element 
2 (n) 

reversible cell 
element (m) reversible 



a/ieMenrb(m) Fe. f L/ie3eHa 
pila (f) [di] Hellesen 
pila (!) [de] Hellesen 


dJieMeHrb (m) ct> o6pa- 
THMUMH nOJUOCaMH 
pila (f) riversibile 
pila (f) reversible 


nicht umkehrbares Ele¬ 
ment (n), irreversibles 
Element (n) 

3 Irreversible cell 

61£mcnt (m) irreversible, 
element (m) non re¬ 
versible 


Konzentrationselement 
(n), [Concentrations- 
kette (0 

* concentration cell 
element (m) k concen¬ 
tration 


Luftkompressionsele- 
ment (n) 

5 compressed air cell 
element (m) k air corn- 
prime 


a/ieMCHTb (m) ct> no- 
CTOflHHUMH nojiiocajui 
pila (!) non riversibile 
pila (!) no reversible 


Cu Cm 



CuSO, CuS 0 s 


KOHUeHTpaitiOHUtlfi 

BJieMenrb (m), koh- 
ueHTpauioHuan ivfem. 

(0 

pila (!) a concentrazioue 
pila (!) de concentra- 
cion 


d.ieMeHTL (m) <n> owa- 

TUVTh BO:ayXOMT> 

pila (!) a compressione 
d'aria 

pila (f) de aire compri- 
mido 


Thermoelement (n), 
thermoelektrisches 
Element (n) 

6 thermo-[electric] couple 
cloinent (m) thermo- 
electriqne, couple (m) 
thennoeiectrique 


TepM03^eMeim> (m), 
TepMoaieinpHHecK- ift 

+ - 1 -lt (-an) ^eMeHTT> (m) 

H.-. -I- 1 (napa (f)) 

pila (!) termo-elettrica 
pila (!) termo-ciectrica 


direkte Umwandlung (!) 
von Wtirme in Elek- 
trizit&t 

^ direct conversion of heat 
' into electricity 

transformation (!) di- 
recte de chalour en 
olectrieite 


neuocpeACTBeuHoe npe- 
Bpamenie (n) Tenjia 
BT> 3.ieKTpII4eCTB0 
trasformazione (!) di- 
retta di calore in 
clottricita 

conversion (!) directa 
del calor en electri- 
cidad 


thenuoeleklrische 
Kraft (f) 

8 thermo-electric power 
force (!) thermoelec- 
trique 


thennoelekti ische 
Kraftwirkung (!) 
y thermo-electric effect 
eiTet (m) thennoeiectri¬ 
que 


TepMoajieKTpuqecKaH 
3Hepri>i (!) (ciiocod* 

HOCTb (!)) 

forza (!) termo-elettrica 
fuerza (!) termo-ciectrica 


TepMo3JeK*Tpit l ieciioe 
A'iiilcTBie (n) 
effetto (m) termo-elet 
trico 

efecto (m) termo-elce 
trico 
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Thermoelektrizltat (f) 
thermo-electricity . 
thermoelectric!te (f) 

Thermospannung (f) 
thermo -E. M.F. 
tension (f) thermo^lcc- 
trique 

thermoelektrisch (adj) 
thermo-electric (adj) 
thermos lee trique (adj) 


Thermos trom (m) 
thermo-electric current 
courant (m) thermo¬ 
elec trique 


Zusammenloten (n) 
zweier Metalle 
soldering together two 
metals 

soudage (m) de deux 
m^taux 

thermopositives Metall 
(n) 

thermo-positive metal 
m<Hal (m) thermopositi! 


thermonegatives Metall 
thermo-negative metal 
m£tal (m) thermonlga- 
tif 


Reruhnmg (f) zweier 
Metalle 

contact of two metals 
contact (m) de deux 
m€taux 

Beruhrungsstello (f) 
zweier Metalle 
surface of contact of 
two metals 

point (m) de contact de 
deux m£taux 

Beruhrungsspannung(f), 
Kontaktspannung (f) 
contact-potential 
tension (f) ou force (f) 
£lectromotrice de con¬ 
tact 

Erw&rmung (f) der Lot- 
s telle 

heating of the soldered 
junction 

chauffage (m) de la sou- 
dure 


TepMOiwieKTpHuecTBO (n) 
termo-elettricita (f) / 

termo-electricldad (f) 

TepMOHanpa>KeHie (n) 
tensione (f) termica 2 

voltaje (m) termico 

TepxoajieKTpiiHecKiA 
termo-elettrico (agg) 3 

termo-el^ctrico (adj) 

TepHOTOKT> (m), Tepao- 
<*.ieKTpH*ieCKifl TOICfe 
(m) 

corrente (f) tcrmo-elet- 4 
trica 

corriente (f) tcrmo-cldc- 
trica 

cnaHBanie (n) AByxi> 

MeTcUIJIOB'h 

b saldatura (f) di due . 
metall! 

soldadura (f) do dos 
metales 

TepMOnOJIO/KHTe/ILHUfl 
MeTajun. (ra) 
mctallo (m) torino-posi- 
tivo 

metal (m) terrao-posi- 
tivo 

TepMOOTpHIULTeJIbHUfi 
MeTaJurt (m) 

, metallo (m) termo-nega- 7 

b tivo 

metal (m) termo-nega- 
tlvo 

conpiiKacame (n) abvxt* 
MeTaJU10BT> 

contatto (m) di due « 

metalli 6 

contacto (m) de dos 
metales 

irtcTO (n) coiipiiKacamn 
AByxx MeTaJUioBi# 
superfleie (f) dl contatto g 
di due metalli 
punto (m) de contacto 
entre dos metales 


KOHTaKTHoe Hanpa- 
xceHie (n) jq 

tensione (f) di contatto 
tensidn (f) de contacto 

uarp'huaHie (n) irtcTa 
cnaa 

risc&ldamento (m) della u 
saldatura 

calentamiento (m) del 
punto de soldadura 






2 H 

Krkaltung (f) der Ldt- 
stelle, Abkiihlung (f) 
der Ltitstelle 
cooling of the soldered 

1 Junction 
refrigeration (f) ou re- 

froidissenient (m) de 
la soudure 

die Temperaturen der 
Kontaktstellen in Dif- 
ferenz bringen (y) 
to produce a difference 
of temperature be- 

2 tween the two con¬ 
tact-points 

produiro (v) ou realiser 
(v) une difference de 
temperature entre les 
points de contact 


ox.iaHxAetiie (n) irfccTa 
cuaa 

raffreddamento (m) 
della saldatura 
refrigeracidn (f) del 
punto de soldadura 


HMUMTh (BU3bIBaTl>) 
paHHOcTk Tennepa- 
iviri, m* irhtrraxi> 
conpMKacauiH 
produrre (v) una diffe- 
ronza di temperatura 
in correspondenza del 
contatto fra metalli 
producir (v) una dife- 
rencia do temperatura 
entre los metales en 
contacto 


Peltiersches Phiinomen 

3 ( n ) 
Peltier effect 

phenom^ne (m) Peltier 

Temperaturilnderung (f) 
variation of tomperature 

4 variation (f) de tempe¬ 

rature , changement 
(m) de temperature 

Temperatur (f) der kal- 
ten Lotstelle 

« cold junction tempera¬ 
ture 

temperature (f) de la 
soudure froide 

Temperatur (f) der hei- 
Ben Ivdtstelle 
hot junction tempera- 
6 ture 

temperature (f) do la 
soudure chaude 


juuieiiie (n) IlejikTte 
effetto (m) [di] Peltier 
fendmeno (m) [de] Pel- 
tier, ofecto (m) Peltier 

iiairkueHie (n) Teimepa- 
Typu 

variazione (f) di tem¬ 
perature 

variacidn (f) de tem¬ 
perature 

TeMnepaTypa (f) xojioa- 
Haro M’fecTa cnan 
temperatura (f) infziale 
di un conduttore 
temperatura (f) inicial 
do un conductor 

TeimepaTV'pa (f) ropa- 
aaro inscTa cnaa 
temperatura (f) finale 
di un conduttore 
temperatura (f) final dc 
un conductor 


TemperaturdifTerenz (f) 
zwischen der kalten 
und der heifien Ldt- 
stelle 

difference in tompera- 
7 ture between the hot 
and cold junction 
difference (f) de tempe¬ 
rature entre les §ou- 
duro9 froide et chaude 


pasHOCTk (f) TeMiiepa- 
Typi, Me>HAy xo.KM- 

iiumt, h ropniinri* 
wfecTaMif cnaa 
dUTorenza (f) di tempe¬ 
ratura della saldatura 
diferencia (f) de tem¬ 
peratura del punto do 
soldadura 


thermoelektrische TepMoa.ieKTpiiMecKift 

Spannungsreihe (f) Bi. Ni, Co, Pt, Au, pfOT. (m) 

8 thermo-electric series 1>K serio (f) di tensionc ter- 

echelle (f) des forces ' U| ^ n ' A1 » 1 D ‘ moelettrica 
thermoelcctromo- 7*n, Ag, Cd, Fe, Sb serie (f) de tensidn ter- 
trices moclectrica 
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Struktur (f) eines Me- 
talles 

structure of a metal 
structure (f) d*un m4tal 


Strukturftnderung (f) 
eines Met&lles 
change of structure of 
a metal 

changement (m) de 
structure d*un mltal 


Strokturverschieden- 
heit (f) 

difference of structure 
difference (f) do struc¬ 
ture 


cTpoeHie (n) (crpyKTypa 
(f)) MeT&JUia 

struttura (f) dl un me- ; 
tallo 

estructura (f) do un 
metal 

HairkueHie (n) bt> crpyK- 
Tyjyfc MeTajuia 
camblamen to (m) di 
struttura di un me- 2 
tallo 

cambio (m) de la estruc¬ 
tura de un metal 

pa3;nrcie (n) bt> cTpoe- 

HM, P&3H0CTL (f) BT. 
CTpyinyplj , 

differenza(f)di struttura a 
diferencia (f) de estruc¬ 
tura 


thermoelcktrisches Ele¬ 
mental von Becquerel 
Becquerera thermopile 
couple (m) thermo- 
electrique [de] Bec- 
querel 


< lamond-Klement (n) 
Clamond's thermopile 
pile (0 [de] Clamond 


Klsenblechstrelfen (m) 
sheet-iron strip 
bande (f) de tdle [de fer] 


antimonhaitige Legie- 
nmg (f) 

antimony alloy 
alliage (m) contenant de 
1‘antimoine, alliage 
(m) antimon!6 

Chaudron-Element (n) 
Chaudron’s thermopile 
Element (m) [de] Chau- 
dron 


Ei se n k o ns tantanele- 
ment (n) 

iron-con stan tan couple 
element (m) ou couple 
(m) fer-constantane 


Kupferk on stan tan ele¬ 
ment (n) 

copper - constantan 
couple 

<M6ment (m) ou couple 
(m) cuivre-constan- 
tane 



TepMoa^eKTpHuecKafl 
uapa (f) CeKKepejiH 
pila (f) termo-elottricft 
Jdl] Becquerel 
pila (f) tenno-eldctrica 
[de] Becquerel 


aaeMeHTL (m) (dar&pefi 
(f)) RjiaMMOH^a 
pila (f) [dll Clamond ^ 
pila (f) [de] Clamond 


HcecTimaH aeHTa (f), no- 
JlOCa B7b JIIICTOBOrO 

mejrfcaa 

striscia (f) di ferro la- ° 
minato 

chapa (f) de hierro, cinta 
(f) de hierro 

CyptMHHLlfl CnJlSLBTh (m); 
cmiaBT> (m), coAep- 
m&uuft cypLMy 
lega (f) antimonlosa 7 
aleacidn (f) quo con- 
tiene antimonio 


r f n i ci« 



DJieMeHTfc (m) UIoAPOHa 
pila [di] Chaudron 8 

pila (f) [de] Chaudron 

3JIUMeHTT> (m) H3T» JKC- 
JTfc3a H KOHCTaHTaHil 
pila (f) a ferro e con- Q 
stantana u 

pila (f) de hierro y con¬ 
st an tdn 


Cu 


C p 



3JieMeHTL (in) uzt , mIjah 
h KOucraHTana 
pila (f) a rame e con- jo 
stantana 

pila (f) de cobre y con¬ 
stantan 
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Platin-PlatinniokclHe- 
ment (n) 

platinum-plati nu m * 

1 nickel couple 
616ment (m) ou couple 

(m) platine et platine- 
nickel _ 

Platin - Platinrhodium- 
element (n), 1/6 Chate- 
lier-Element (n) 
platinum-platinum -rho- 

2 dium couple 
616ment (m) ou couple 

(m) platine etplatine- 
rhodium, 61£ment (m) 
1/6 Chatelier 


Pt 


Pi N, 



(m) mm n ta 
thhjj i! ciiviana n.ift- 
THUU H HlIKKeJIrt 
pila (f) a platino e pla- 
tino-nichel 

pila (f) de platino y 
platino-niquel _ 

ajieMeHTb (m) H3T. itia- 
thhu h omasa mia- 

THHM H pOALft, 3^e- 

MeHTb (m) Jle-IUa- 
Tejibe 

pila (f) a platino e pla- 
ti no-rod io 

pila (f) de platino y pla- 
tino-rodio 


Tbermostiule(f), thermo- 
elektrische Saule (f) 

8 thermo-electric pile, 
thermo-pile 

pile (f) thermodlectrique 



b 

A 


Antimonstab (m) 

4 antimony rod a 

barreau (m) d’antimoino 


Wismutstab (m) 

d bismuth rod b 

barreau (m) de bismuth 


Metallegierung (f) 
6 alloy 
alliage (m) 


Messing (n) 
7 brass 
laiton (m) 


Cu + Zn 


Tepno3JieirrpHHecKiA 
ctojiGi. (m), TepMo- 
ajieKTOHMecKafl oaTa- 
pen (f) 

pila (f) termo-elettrica 
pila (f) termo-el6ctrica 


cypbMHiiuA cTepwem. 

(m) 

barra (f) d'antimonio, 
prisma (m) d’antimo- 
nio 

varilla (f) de anti monio 

Biicn>'TOBbifi cTepncem* 

(m) 

barra (f)di bismuto, pris¬ 
ma (m) di bismuto 
varilla (!) de bismuto 

[MeTajunnecKifl] cnjiaab 
(m) 

lega (f) metallica 
aleaclOn (f) 

JiaTynb (f) 
ottone (m) 
latbn (m) 


Neusilber (n) 

8 (Jerman silver 
maillechort (m) 


HOBoe cepedpo (n), HeA- 
3iiJii>(5epi> (m), apreH- 

Cu + Z" + Si 

plata (f) alemana, 
maillechort (m) 


Kupforblechstreifen (m) 
g sheet-copper strip 
lame (f) de cuivre 


Silber (n) 

10 silver 

argent ( m)_ 

Wttrmemenge (f) 
quantity of heat 

11 quantity (f) de ohaleur, 

somme (f) de chaleur 


no/iocKa (f) H3i> jincTo- 
boA MhAn 

striscia (f) di rame la- 
minato 

tira (f) de cobre, cinta 
(f) de cobre 

cepedpo (n) 

Ag argento (m) 

argento (m) 


KOAJPiecTBO (n) Teima 
qu an tit A (f) di calore 
cantidad (f) de calor 
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WnmiestroiD (in) 

flow of heat 

flux (m) de ch&Ieur 


Wknneleitungsf&higkeit 
(fi einer Thermos&ule 
heat-conductivity of a 
thermo-electric pile 
conduct!bilit6 (f) calori- 
fique d une pile ther¬ 
moelec trique 


dasbrenner (m) 
gas-burner 
bruleur (m) a gaz 


TeiuioBofi noTOirb (m), 
uoTOirb Teruia * 

trastnissione (f) di calore 
corrlente (f) de calor 

TeiUIOnpOBOAHOCTb (f) 
TepMoajieKTpine- 
CKaro cTOJioa 
conduttivita (f) termica 
di una pila termo- 2 
elettrica 

conductibilidad (f) t6r- 
mica de una pila ter- 
mo-eldctrica 



raaoBan rop'bjiKa (f) 
becco (m) a gas 3 

mechero (m) de gas 


Hunsenbrenner (in) 
Bunsen burner 
bruleur (m) [de] Bunsen 



ropiuiKa (f) ByimeHa 
becco (in) [di] Bunsen 4 
mechero (m) [de] Bunsen 


basverbrauch (m) vou 
/ Litem pro Stunde 
S*s consumption of op li¬ 
tem |>er hour 
consummation (f) de gaz 
de z litres par heure 

<iulchersche Sftule (f) 
( iuelcher*s thermopile 
t*Ue if) ' k de] Gulcher 


<>a.vzuleitung9rdhre (f) 
gas inlet-pipe 
tuynu (m) d’admisslon 
on d'arriv^e du gaz 



a 


Elektrizitatserregung (f) 
(lurch Flammen 
generation of electri¬ 
city by means of 
flames 

production (0 d’dlectri- 
citg par les flaimnes 


nnifadare Loitungs- 
fabigkeit (f) 
unipolar conductivity 
conductibllittf (f) ou 
conductivity* (f) uni- 
polaire 


Haimnenelement (n) 

flauic couple 

pile (f) a ftammes 


pacxoAOBaHie (n) x jih- 
Tpom> rasa bt» nan* 
consumo (m) di x litri * 
di gas per ora 0 

consumo (m) de gas de 
x litros por hora 

TepMoa.ieKTpn'iecKaH 
OaTapea (i) PiojiLxepa p 
pila (f) [di] tiiilcher b 
pila (f) [de] (iiilcher 

ra3onpoBOAHaa Tpytfa(f) 
tubo (m) d'entrata del 
gas 7 

tubo (m) de acceso del 
gas _ 

B0J<5y>KAeHie (n) ajieit- 
TpH^ecTBa nocpeA- 
ctboitl njiaMemi 
produzione (f) di elettri- s 
eita per flamme 
excitaci6n (!) de elec- 
tricidad por la llama 

OAHocropoiiHHH (yHH- 
iiojiapiiaH) npoBOAM- 

MOCTB (f) 

conduttivita (f) uni- 9 
polare 

conductibilidad (f) uni¬ 
polar 

ll.iaMCHHljfl HJieMeHTL 

mi) n 

pila (f) a fiaimim 
pila (f) de llama 



Flammenwidersland (m) 
, flame resistance 
resistance (!) de [la] 
flamme 

Gasilammenelement (n) 
2 gas-flame thermopile 
pile (!) & flamme de gaz 


coiipoTiiB.ieHie (n) n.ia- 
Meun 

resistenza (!) della 
flamma 

resistencia (!) de llama 

ojieMeuTB (m) ct raao- 
iiJiaMeneirb 

pila (!) a flamma di gas 
pila (!) do llama de gas 


Konstanz (!) des Kle- 
mentes 

$ constancy of a cell 
Constance (!) do l'£l£- 
ment ou de la pile 

Inkonstaoz (!) des Ele- 
mentes 

4 inconstancy of a cell 
inconstance (!) de Y6 la¬ 
ment ou de la pile 


doctohhctbo (n) ajie- 

MeHTa 

costanza (!) della pila 
constancia (!) de la pila 


HenocToancTBO (n) ajie- 
M6HTE 

incostanza (!) della pila 
inconstancia (f) de la pila 


Nonnalelement (n) 
standard cell 
element (m) normal ou 
6 pile (f) normale, ele¬ 
ment (m) ou pile (f) 
e talon 

Versuchszelle (f) 

S experimental cell 
pile (!) d'essai 


HopnajibHbiii BJieMeun> 
(m) 

pila (!) campione 
pila. (!) de norma, pila 
(!) patrdn, pila (!) tlpo 

yjieMeirrb (m) jym onw- 

TOBT> 

pila (!) per sperimcnti 
pila (!) do experiencias 


Cadmium (n) KaAMifi (m) 

7 cadmium QJ cadmio (m) 

cadmium (m) cadmio (m) 


ErschOpfung (!) des Ele- 
mentes 

8 exhaustion of the cell 

epuisement (m) de l’eie- 
ment 

intennittierender Ge- 
brauch (m) des Ele- 
mentes 

intermittent use o! the 
g cell 

utilisation (!) intermit- 
tonte ou emploi (m) 
intermittent de l'61<i- 
ment 

Elementspannung (f) 

E. M. F. of cell 
10 voltage (m), tension (!) 
ou !orce (!) tflectro- 
motrice de l'61£ment 

Klemmenspannung (!) 

terminal voltage 
/! voltage (in) ou tension (f) 
aux homes 


HCTomeHie (n) a.ieMeHTa 
esuurimento (m) della 
pila 

agotamiento (m) do la 
pila 


ii0JiL30BaHie (n) a.ie- 
MeHTOsrb ct> nepepu- 
uaiui 

uso (m) fntermittento 
della pila 

uso (m) intermitenle de 
la pila 


HanpiDKeHie (n) 3Jie- 
MeuTa 

lensione (!) della pila 
lensidn (!) de la pila 

HanpiDKeHie (n) y 3a- 
)KHM0B1> (riO.lIOCOB’b) 
tensiono (!) at morsetti 
diferencia (!) potencial 
entre los electrodos 
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Anfangsapaonung (f) des 
Elementes 

initial voltage of the 
cell 

force (f) blectromotrice 
initiate _ 

K&pazitat (f) des Ele¬ 
mentes 

capacity of the cell 
capacity (f) d'un btement 

Stromkapazitat (f) 
current capacity 
capacity (f) de courant 


wirksame elektromoto- 
riache Kraft (f) 
effective electromotive 
force 

force (f) blectromotrice 
utile 


ii&'iaju>Hoe HanpaHceuie 
(n) djieneHT& 
tension© (f)inlzittle della 
pila 

tensibn (f) inicial de la 
pi la, 


eMKocTb (f) ajieiteHTa 
capacity (f) della pila 
capacidad (f) de la pila 


ettKOCTb (f) TOKa (no 
tokv) 

capacity (f) dl corrente 
capacidad (f) de la co- 
rrleute 

A'feftcTByiouiafl BJieKTpo- 
ABiiwyman cH^a (f) 
forza (f) elettromotrice 4 
attiva 

fuerza (f) electromotriz 
actlva 


LeUiungskapazft&t (f), 
AuOere Arbeit (f) des 
Elementes 

watt-hour capacity of 
a cell 

capacity (f) de dbbit 


Sufierer Widen tan d (m) 
external resistance 
resistance (f) extbrieure 


innerer Widerstand (ra) 
internal resistance 
resistance (f) intbrieure 


hintereinanderschalten 
(v).» in Reihe[n] schal - 
ten (v) 

to connect in series 
monter (v) en sbrie ou 
en tension 


nebeneinandenchalten 
(v), parallel schal ten 
(v) 

to connect in parallel 
(multiple) 

monter (v) en quantity, 
en surface ou en paral- 
l*le 


adxpeimiBH&Ji Orbft- 
CTBHTe jilh an) eM- 

KOCTb (f) t eVKOCTb ^ 

no BHepriH 
capacity (f) di lavoro 
capacidad (f) de trabajo 

conpoTHBJieHie (n)BH±ui- 
Heft uIjiih, BiiisiiiHee 
conpoTUB-icnie (n) 6 

resistenza (f) esterna 
resistencia (f) exterior 

conpoTHB-ieHie BHy- 
TpeHHefl irfenn, BHy- 
Tpeunee conpoTH- 
BJienie (n) ‘ 

resistenza (f) interna 
resis t encia (f) inte rior 

COeAHH-HTb (-HTb), 
[BKJII04-HTb (-aTh)] no- 
CJrfcAOBaTe^bHO (Bb 
P fl AT>) $ 

collegare (v) in serie 0 
in tensione 

montar (v) en serie, 

acoplar (v) en tension 

COeAHH-HTb (-HTb) ua- 
pajuieJibHO 

collegare (v) in quanti¬ 
ty, collegare (v) in q 

parallel o J 

acoplar (v) en deriva- 
cibn, montar (v) en 
cantidad 




1 "jl "r 
~r ~r ~r 


gemischt schalten (v) 
to connect in series-pa¬ 
rallel 

tnonter(v) ou coupler(v) 
on series multiples 


+ 


Cl 


1 11 r 


COeAHH-HTb (-HTb) 110 

rnynnasrL 

collegare (v) in serie- Jn 
parallel o 

inontar (v) en series 
mbit! pies 
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ein Element kompen- 
. sieren (v) 
to compensate a cell 
compenserf'jun element 

Elemente umfiilien (v) 
o to renew the cell-liquid 
transvaser (v) des ail¬ 
ments 

neue Elemente ansetzen 
(v) 

o to set up new cells 
preparer (v) de nou- 
veaux ailments 

Materialverbrauch (in) 
des Elementes 
4 consumption of mate¬ 
rials in the cell 
consommation (!) de mA- 
tifcre par l’aia ment 

Fiillungskosten (pi) 

- cost of filling, cost of 
charging 

frais(mpl)de remplissage 

Akkumulator (m), elek- 
trischer Akkumulator 

(m) , Sekund&relement 

(n) , elektrischer 
Sammler (m) 

* accumulator, electric 
accumulator, secon¬ 
dary cell, storage 
battery (A) 

accumulateur (m) aiec- 
trique, aiament (m) on 
pile (f) secondaire 



Akkumulatorzelle (f) 
accumulator cell, sto- 
7 rage battery cell (A) 
aiament (m) de batterie 
secondaire 



KOnneHcnpoBan> ajie- 
MeHTL 

compensare (v) una pila 
compensar (v) una pila 

aaJiH-TL (-BaTb) cB'fejtdfi 
pacTBopi* 

travasare (v) delle pile 
trAsegar (v) pilas 

npHrOTOB-HTb (-jihtl) 
crt>Kie ajieMeuTU 
in sen re (v) nuove pile 
preparar(v) nuevas pilas 

pacxoAOBaHie (n) naTe- 
piajia ua ajieMeHTB 
consumo (m) di mate¬ 
rial e della pila 
consumo (m) de mate- 
riales de la pila 

(TOHMOCTb (f) uanoJiHe- 
Hia a.ieMeuTa 
spese (f pi) di carica 
gastos (m pi) de carga 


[aaeicrpimecKift] auny- 

MyJIHTODT> (m), BTO- 
pHHHtrn 3JieMeHTT> (n) 
accumulatore (m), accu¬ 
mulate re (m) elettrico, 
pila (f) secondaria 
acumulador (m), acu- 
mulador(m) eiactrico, 
pila (f) secundaria 


ajieMCHTb (m) btopjih- 
uoft daTapeii 
elemonto (m) dell’ accu¬ 
mulatore 

elemento (m) del acu¬ 
mulador 


elektrouiotorische Kraft 
(f) der Zelle 
electromotive force of 
s the cell 

force (f) aiectromotrice 
de raiament 


a/ieKTpoABH/Kym&H ch- 
;ia (f) J.ieMeHTa 
forza (f) ‘ elettromotrice 
dell* elemento 
fuerza (f) electromotriz 
del elemento 


Ohmscher Zellenwider- 
stand (m) 

u ohmic resistance of the 
7 cell 

resistance (f) ohmique 
de raiament 


Aufbau (m) der Zelle, 
Gesamtanordnung (f) 
der Zelle 

u dosign of the cell 
disposition (f) d'ensem- 
ble de l'accumulateur 



OMiiuecKoe conpoTHBJie- 
Hie (u) ajieneHTa 6a- 
Tapen 

resistenza (f) ohmloa 
deirelemento 

rosistencia (f) ohmica 
del elemento 

ycTpoftcTBO (nj ii pacno- 
jiomeme (n) ajieMeiiTa 
Gaiapeii 

disposizione (f) dell’ ele¬ 
mento 

disposicidn (f) del ele¬ 
mento 
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Akkumul&torgefdJ} (n) 
^^umulator box (Jar) 
(m) d’accumulateur, 
recipient (m) d f accu¬ 
mulate ur, rase (m) 
d’accumulateur 


I-J- ( aKKyMyjiHTopubid co- 

I r I cy at> (m) 

|- > I : vaso(m) dell'accumula- f 

1 I b tore 1 

I I : recipient© (m) del acu- 

— : mulador 


Autienmafie (n pi) der 
Zelle 

orerall dimensions of 
the cell 

dimensions (f pi) ex¬ 
tremes de 1’accu- 
mulateur 


Birfeumie paairfepufm pi) 
ajieMeHTa 

i dimension! (f pi) esterne P 

a > D dell’elemento * 

dimensiones (f pi) ex- 
teriores del elemento 


'relaCwand (f), Zellen- 
wand rf) 

•'ell-wall 

>*roi (f) do vase, dti 
bac, da recipient 


Zellengewicht (n) 
weight of cell 
P-jidi (m) d’accuunula- 
teur 


crfcHKa (f) cocy.ua 
parete (f) del vaso o' 

pared (f) del elemento 


BrfccB (m) aaexeHTa 
peso (l) dell’ elemento 4 
peso (f) del elemento 


Bleionterlagscheitoe (f) 
washer 

mcdelle (f) de plomb 


Zefienfufi (m> % Zellen- 
holator (m) 

cell insulator, insulating 
support 

iwlatenr (m> d’accumu- 
litear 


'lissuntersatz (m) mit 
tbtropfkante, Glas- 
isolator (m) mit Ab- 
tropfkante 
jrisss-insulator with 
dripping edge 
i flatcar (m) double a 
champignon, en verro 


^tropfscbale (f) 
irip cover 
'bampignon (m) 


AMmpbchleife (f) 
curved edge 

courbure (f) du cham¬ 
pignon 


tbtropfkante (T) 
drip-edge, rim of petti¬ 
coat 

ord (m) riu champignon 



ft 


1 ) 


c 


CBtnmoBaH mafttia (f), 
cbh mtOBud ahckb (m) , 
ranella (f) di plombo ° 
arandela (f) de plomo 


HoxcKa (f) anexeHTa, 
H 80 Jnrropi> (m) -hohc- 
Ka (f) s 

piede (m) isolante del- 
l’elemento 

pie (m) del elemento 


CTeKJuiHHaH noacTaBKa 
(f) CTeKJIHHHUH H30JIH- 
TOpi> (m) CO CTOHHUMl> 
Kpaeirb 

piede (m) isolante di 7 
vetro con sgocciola- 
toio 

aislador (m) de vidrio 
con borde para es- 
cunir 

CTomiaH naiiiKa (f) 
sgocclolatoio (m) s 

vAsija (f) destllatoria 


CTO'IHOe kojiluo (n) f 
cto mi an nernn (f) 
superfleie (f) di sgoccio- 9 
lamento 

lazo (m) destilatorio 

CTOHHH& Kpafl (m) 
orlo (m) di sgocciola- 
mento 1 

reborde (m) para escurrir 

3 * 



sAurebestAndiger An- 
strich (m) 
acid-proof coating 
1 peinture (f) inattaquable 
anx acides ou par lea 
acides, peinture (f) 
anti-acide 

sAurebestAndig (adj), 
sAurefest (adj) 

0 acid proof (adj) 

" inattaquable (adj) aux 
acides ou par lea aci¬ 
des, anti-acide (adj) 

s&uref ester Lack (m) 
o acid proof varnish 
* laqne (f) inattaquable 
aux acides, laque (f) 
anti-acide 


KHCJiOToynopHaA onpa- 
cna (0 

vemice (f) anti-acida 
pintura (f) inatacable 
por los acidos 


KHCJioroynopHufi 
anti-acido (agg) 
inatacable (adj) por los 
Acidos 


KHcaoToynopHufi Jiain> 
(m 

lacca ft) anti-acida 
laca (f) inatacable por 
los Acidos 


Trftnkmasse (f) 
impregnating com¬ 
pound 

liquide (f) d'imprAgna- 
tion 


Emailfarbe (f) 

•5 enamel 

couleur-Amail (f) 


Akkumulatorglas (n), 
Glasakkumulator- 
gefAfl (n) 

6 glass accumulator box 
(Jar) 

bac (m) d'accumulateur 
en verre 


Akkumulatortasse (f) 

7 accumulator tray 
auge (f) d'accumulateur 


Akkumulatorotufenglas 
(n), Akkumulator- 
rippenglas (n) 
accumulator box with 
6 guide channels 
bac (m) d’accumulateur 
en verre k redans 
crAnells ou a gpaule- 
ments cr^ueles 


Zelluloidakkumulator- 
ge m (n) 

Q celluloid accumulator 
,y box or jar 

bac (m) d'accumulateur 
en celluloid[e] 


BemecTBo (n) cjiyxcamee 
AJifl nponHTUBaHiH, 
coctobtj (m) am npo- 
UHTtreaHia 

pasta (f) da impregnare 
masa (f) para impregnar 

OMaJieBaH (c})hhh(J)th- 
Haa) Kpacna (f) 
colore (m) a smalto 
color (m) de esmalte 

CTeKJiHHHwfi cocyxb (m) 
aKKynyjiHTopa 
recipiente (m) di vetro 
per accumulator! 
recipiente (m) de yidrio 
para acumuladores 


noACTaBKa (f) (noA- 
Aohokt* (m)) aKKyMy- 
JiHTopa 

vaso (m) o truogolo (m) 
per accumulator! 
cubeta (f) de acumu¬ 
ladores 


ciyneHAaTMfl (pedpH- 
cruft) aKKyiryjiHTop- 
huA coc(m) 
tazza (f) ad incastrl 
recipiente (m) de vidrio 
en forma de gradilla 


aKKyxyjiHTopHufl co- 
cyAT> ( m ) H3i» nejuiy- 
JIOHAa 

recipiente (m) di cellu- 
loide per accumula¬ 
tor! 

recipiente (m) para acu¬ 
muladores de celu- 
loide 
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Hartgummiakkumula- 
torgef&fi (n) 

ebonite accumulator 
box or Jar 

tac (m) d*acc lunula tour 
en Ebonite cm caout¬ 
chouc durci 


Akkumulatorkasten (m) 
accumulator box or tank 
caiwe (f) d'accumula- 
tear 



Holikasten (m) 
wooden box or tank 
cairn ft) en bo Is 


Bleiauskleidung (I) dee 
AkJnimulatorkastena 
lead-lining of the accu¬ 
mulator box or tank 
rrrttement (m), dou¬ 
blure (f) ou doublage 
(m) en plomb de la 
eaisse d'accumulateur 


Bleiwandung (f) des 
Akku mnlatorkasten a 
lead-wall of the accu¬ 
mulator box 
parol (f) en plomb de 
la calsse d’accumula- 
tenr 


mil Blei aosgeachla- 
gener Ilolzlxasten (m), 
verhlelter Holzkasten 
(m) 

lead lined wooden box 
or tank 

caisse (f) en bols doublde 
de plomb 


Hartbleikasten (m) 
hard-lead box or tank 
eaisse (f) en plomb durci 


Uartblei (n) 
bard lead 
plomb (m) durci 


Bleinagel (m) 
lead nail 

clou (m) en plomb 


i 


aKKynyjuiTopHuft co- 
cy;n> (m) h3*b poro- 
Boro (TBep,naro) nay- 
wyKa (aboHHTa) y 

recipiente (m) dl ebanite 1 
per accumulator! 
recipiente (m) de caucho 
para acumuladores 

aKKyMyJWTODHBlfi 
HntHKB (m) 

cassetta (!) per accumu- •> 
latori 

caja (f) para acumula¬ 
dores 


AepeBHHHiifi flmracb (m) 
recipiente (m) di legno o 
caja (f) de madera 

CBHHUOBaH BUKJiaAna (f) 
aKKyMyjiHTopuaro 
funmca 

rlvestimento (m) in 
piombo della cassette 4 
degll accumulator! 
revestimiento (m) [forro] 
de plomo para caja de 
acumuladores 

CBHHUOBUH erfeHKH (f 
pi) aKKyxy^HTopHaro 
HnmKa 

parete (f) rivestita In 
piombo della cassetta d 
degll accumulator! 
pared (f) de plomo de 
caja para acumula- 
dores _ 

AepeBHHHbifi mnrncb 
(m), BLUio>KenHbifl 
CBHHUOBTb 

cassetta (f) di legno 
foderata di piombo, 
cassetta (f) di legno 6 
piombata 

caja (f) de madera guar- 
necida con plomo, 
caja (f) de madera 
emplomada 

(m) H3T> MeTaJi- 
jia >Kyjn>eHa 
cassetta (f) di piombo 7 
indurito 

caja (f) de plomo en- 
durecldo _ 

M6Tajun> (m) }Kyjrbena 
piombo (m) duro $ 

plomo (m) endurecldo 


CBHHUOBUfi rBOBAb ( m ) 
chlodo (m) di piombo 9 
clavo (m) de plomo 



Doppelzelle (f), Doppel- 
akkumulator (m) 

2 cell accumulator, 

1 4 volt accumulator 

accumulates (m) dou¬ 
ble, (Moment (m) dou¬ 
ble 


Naclibarzelle (f) 

2 neighbouring cell 
616ment (m) voisin 


offene Zelle (f) 

3 open cell 

£16ment (m) ouvert 


ABoftHofi a,ieneim> (m), 
ABofisofl aKKynyjiH- 
Topr> (m) 

elemento (m) doppio 
elemento (m) doble 


corfeAuifl 3JiexeHTi> (m) 
elemento (m) vicino 
elemento (m) contiguo 


r 


oTKptmifl ajieMeHTb (m) 
elemento (m) aperto 
elemento (m) abierto 


verdeckte Zelle (f) 
closed cell, sealed cell 
* 61£ment (m) & couver- 
cle, 616mont(m) fermo 


Kbonitzollo (f) 
ebonite cell 

0 616ment (m) avec bac 
en Ebonite 


Ak kum ulatorplatte (f), 
Akkumulatorelek- 
trode (f) 

accumulator plate 
plaque (f) d'accumula- 
teur, Electrode (f) d*ac- 
cumulateur 


Normalolektrode (f) 

7 ordinary plate 

Electrode (f) norm ale 


Hilfselektrode (f) 

8 auxiliary plate 

Electrode (f) auxiliaire 


eintauchen (v ) 
g to immerse, to dip 
plonger (v) [dans . ..] 


Plattengewicht(n), Elek- 
trodengewicht (n) 

J0 weight of plate 

poids (m) de plaque ou 
d Electrode 


Uewichts&nderung (f) 
variation of weight 
j / variation (f) de poids, 
changement (m) de 
poids 


(rewichtsabnabme (f) 

12 decrease of weight 
diminution (f) de poids 




aaKpuTuft OJieMeHTk (m) 
elemento (m) chiuso 
elemento (m) cerrado 


ajieMeHn. (m) bi> ado- 
HBTOBOMT. COCYA'fe 
elemento (m) d'ebanite 
elemento (m) de ebonita 


aKKyicyJiHTOpH an mia- 
CTHHa (f), EKKyMyJIH- 
TOpHitft 3JieKTpOAT> 
(m) 

piastre (f) d’un accumu- 
latore 

placa (f) de acumulador 

HopxajLLUbid ajien- 
TpOAT» (m) 

elettrodo (m) normals 
elec trod o (m) normal 

BcnoMoraTeJLbnMft aaen- 
tpoat> (m) 

elettrodo (m) ausiliare 
electrodo (m) auxiliar 

uorpy-3HTb (-jKaTi.) 
immergere (v) 
sumergir (v) 


irhci> (m) njiacTHHu 
(9A6KTpOAa) 
peso (nri della piastre 
peso (m) de la placa 


itaMhueme (n) wkca 
variazlone (f) di peso 
variacidn (f) de peso 


yMeHtineHie (n) (yda- 
BJieuie (n)) Bi;ca 
diminuzione (f) di peso 
diminucidn (f) de peso 
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Gewichtszunahme (f) 
increase of weight 
augmentation (f) de 
poids 


yReJiimeiiie (n) (Hoapa- 
CTauie (n)) irfcca 
aumento (m) di peso 
aumento fin) de peso 


Plattenst&rke (0 
thickness of plate 
bpaisseur (f) de plaque 


Plattenseitenkante (f) 
edge of plate 
arfcte (f) lateral© de 
plaque 


Plattenobcrfl&che (f) 
plate surface 
surface (f) de plaque 


scheinbare (Flatten-] 
Oberflache (f) 
apparent [plate] surface 
surface (f) apparente [de 
la plaque] 


wirkliehe (Platte n-] 
OberflAche (f), wahre 
[Platten-] Oberflftche 
(0 

real (plate] surface 
surface (f) effective ou 
rtello (de la plaque] 


VolumentLndening(f) der 
Akkumulatorplatte 
change of volume of 
the accumulator plate 
changement (ml de vo¬ 
lume de la plaque 
d'accumulateur 


Lebensdauer(f)der£lek- 

troden 

life of plates, durability 
of plates 

durte (f) deg Electrodes 
Platte (f) von langer 
Belriebszeit 

plate which has been in 
use for a long time 
plaque (f) de long ser¬ 
vice, plaque (f) ayant 
fait un long service 


HandaulhAngung (f) der 
Platte 

suspension of the plate 
on the edges of the 
box 

suspension (f) de la pla¬ 
que au bord du re¬ 
cipient 


a 

fw? 





TOJIlUHHa (f) n.iaCTHHU 
spessore(m) della piastra 2 
espesor (m) de la placa 

doKonafl rpaHL (f) ima- 

CTflHbl 

bordo (m) lateral© * 

della piastra 
borde (m) lateral de la 
placa 

iiOBepxHOCTb (f) n.ia- 
CTHHbl 4 

superflcie(f) della piastra * 
superflcie (f) de la placa 

Ka>Kyma>icn noBepx- 
HOCTb (f) njiacTHHti 
superflcie (f) apparente - 
[della piastra] ° 

superflcie (f) aparente 
file la placa] 

A'fefiCTBHTe^bHa>[ no- 
BepxHocrb (f) iiJia- 

CTHHM 

superflcie (f) real© [della 6 
piastra] 

superflcie (f) actlva [de 
la placa] 

HdirhHeHie (n) o< 5 r>eiia 
aKKyMyjiHTopHofl 
luiacTnHbi 

cambiamento (m) di vo¬ 
lume della piastra 7 
doll’ accumulator© 
cambio (m) de volumen 
de la placa del acu- 
mulador 

npOAO-lHxilTeabHOCTL (f) 
CJiy>K(5bI 9AeKTp0A0Bl> 
durata (f) degli clettrodl $ 
duracibn (f) do los elec- 
trod os _ 

n^acTHua (f) ObiBinan 
AOJiro B'b ynoTpe- 
fljieuin 

piastra (f) rimasta lunga- g 
mente in servizio 
placa (f) de largo ser- 
vicio 

uoABhiuMBauie (n) 11.1a- 
ctiihw ha Kpanxbco- 
cyaa 

sospensione (f) della 
piastra pel bordo del M 
vaso 

suspensibn (f) de la placa 
por el horde del reci¬ 
pient© 



Aufh&ngefahne (!) 
i lug 

queue (f) ou talon (m) 
de suspension 


stromfiihrende Fahne (f) 
2 lug [current carrying] 
queue (f) conductrice 


nichtstromiuhrende 
Fahne (!) 

8 lug [carryingno current] 

queue (!) non-conduc- 
trice, queue isolante 

Vorelnigung (!) der Plat- 
tenfahnen 

Joining up the lugs 

* jonction (!) ou raccorde- 

ment (m) des queues 
des plaques 

Vereiuiguug (.f) der Plat- 
tenfahnen durch Ld- 
ten 

* Joining the lugs by 

burning 

connexion (!) des queues 
des plaques par sou- 
dure _ 

Vereinigung (!) der Plat- 
tenfahnen durch Gie- 
lien 

6 Joining the lugs by 
casting 

connexion (!) des queues 
desplaques par coulee 


Hleileiste (!) 

7 lead connecting strip 
' barrette (!) ou bande (!) 
de plomb 


K K 

\> 0 




Bleibrticke (!) 
lead connector 
3 profil (m) ou pont (m) [de 
connexion] en plomb 


Abzweigleiste (!) 
branch connecting strip 
8 barrette (!) ou bande (!) 
de derivation 


Endbleileisto (f) 
end connecting strip 
JO barrette (!) ou baude (!) 
de plomb [pour borne] 
extreme 


a 


(crrpocToicb (m)) 
coda (!) o estremftA (!) 

di sospensione 
cola (!) de suspensidn 

TOKonpoBOAHmifl (m) 

H 3fcIH§KT* (m) (OTpO- 
ctoktj (m)) 
coda (!) conduttrice 
cola (!) conductriz 

HenpoBOAfliui^ b3Uh6itl 
( m), oTpocToicb (m) 
CB060AUtlfl OTl> TOKa 
coda (!) non conduttrice 
Idi corrente] 
cola (!) no conductriz 

coeAHHeme (n) asm- 

KOBTb (OTpOCTKOBT*) 3 
njiacTHHi* 

unione (!) delle code’ 
unldn (!) de las colas 
de la placa 

coeAHHeuie (n) nam- 
KOBT* (OTPOCTKOBT.) 
njiacTHHTj cnaflKoft 
unione (!) delle code 
mediante saldatura 
un!6n (!) de las colas 
por soldadura 

coeAHHeme (n) hbmh- 
KOBT> (OTPOCTKOBT.) 
iuiacTHHi* npn no- 
MO III,H JIHTLK 

unione (!) delle code 
mediante iusione 
uni6n (!) de las colas 
por iusidn 

CBiiHuoBaH jieuTa (!) 
(ujiacmHa (!), no- 
Jioca (!)) 

fascia (!) o listello (m) 
di piombo 
varilla (!) do plomo 

CBinmoBan uepenwHKa 
(!) (nepeicJiaAHHa (f)) 
tegolo (m) o ponte (m) 
di piombo 

puen te (m) de plomo 

JieHTa (!), (n.iacTiiHa (f) % 
nojioca (!)) ot- 

attacco (in) o listello (m) 
di derivazione 
varilla (!) de derivacidn 

Kpaiimia (KOHeuuaa) 
cBiumoBan jieiiTa (fj 
(riJiacTinia (!)) 
attacco (m) d’estromitft 
abrazadcra (!) extrema 
de plomo 
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PlstteDpa&r (n) 
pair o! plates 
p&ire tf» de plaques 



napa (f) njiacrairb (m) 
coppla (f) dl piastre / 
par (m) de placas 


Traggenist(n) furPlatten 
supporting frame for 
plates 

chevalet (m) pour lea 
plaques, cadre (m) de 
montage pour lea pla¬ 
ques 


Neigung (I) der Platten 
rum Krummen 
tendency of the plates 
to buckle [or to bend] 
tendance (m) dea pla¬ 
ques au gondolement 


Krtimmung (f) der 
Platten 

buckling of the plates, 
bending of the plates 
gondolement (m) dea 
plaques 


noacTaBKa (f) (cToftica 

(f)) AJIH UAaCTHHT* 2 

sostegno (m) per piastre 
soporte (m) para placas 

a 

H EKJIOHH OCTb (f) IlJia- 
CTHlTb KT» K0p06jieHU0, 
CKAOHHOCTb (f) IlJia- 
CTHHT> KOpoGHTbCH Q 

tendenza(f) delle piastre * 
a curvarsi 

tendencia (f) de las 
placas 4 encorvarse 

f Kopo&neHie (n) njia- 

CTHH’b 

incurvamento (m) delle * 
piastre 

encorvadura (f) de las 
placas 



Pl&ttenkuixschlufi (m) 
short - circuit between 
plates 

court-circuit (m) entre 
plaques 



rich krCLmmen (y), sich 
werfen (v) 
to buckle 
►e gondoler (v) 


KopoiKoe aaioiKauie (n) 

MeXCAY 11JI9 CTHHaMH 
corto circuito (m) fra le 5 
piastre 

corto-circuito (m) entre 
placas 


kodo 6 hti>ch v Harn- 

OaTBCH 

in curvarsi (v), defor- 6 
marsi 

encorvarse (v) 


w&chsen (v) (Platten) 
to swell, to increase in 
size 

foUonner ^v) 


paadyx-HyTB (-aTb) 
dilatare (v) 7 

hincharse (v) 


[anjfresaen (v) 
to decay 
eorroder (vj 


abgefrejsene Fahne (f) 
decayed lug 
queue if) corrode© 


Blaseubildung (f) 
formation of bubbles, 
bubbling 

formation (f) de bulles, 
bouillonnement (m) 



paai/fe-CTb (-astl) 
corrodere (v) * 

corroer (v), atacar (vl 

paax'kAeuubift otpo- 
ctokt> (m) (aabiueK'L 
(m)) » 

coda (f) corrosa 
cola (f) atacada 

o 6 paaoBaHie(n) nyaupb- 

KOBT> 

formazlone (f) di bollo 10 
formacidn (f) de bur- 
bujas 
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Diffusionsgeschwindlg- 
• kelt (!) 

1 speed of diffusion 
vitesse (!) de diffusion 


Plattensystem (n) 
set of plates 

^ bloc (m) de plaques, en¬ 
semble (m) des plaques 



IKOPOCTK (!) AH(t>4>y3iit 

velocity (!) di diffusione 
velocldad (!) de diAisi^n 


KOMnjieicn> (m) njia- 
CTHlTb 

blocco (m) di piastre 
bloque (m) de placas 


geringe Verschiebbar- 
keit (!) des Platten- 
systems 

<y little play of the set of 
plates 

faible Jeu (m) du bloc 
de plaques 


Plattenwiderstand (m) 

* resistance o! plates 
resistance (!) des plaques 


0 bergan gswiderstand 
(m) an den Elektroden 
contact-resistance at 
4 the plates 

resistance (!) de passage 
ou resistance (!) de 
contact aux electro¬ 
des 


M&Jl&H nOABH/KUOCTt (!) 

(nepeABBraeiiocTb (!)) 

KoxiuieKTa njiacTHHT, 
piccolo giuoco (m) del 
blocco di piastre 
juego (m) pequeflo del 
bloque de placas 

conpoTiisjieHie (n) njia- 

CTHHT> 

resiatenza (!) delle 
piastre 

resistencia (!) de las 
placas 

uepexoAHoe conpoTH- 
BJieHie (n) y aieKTpo- 

AOBT> 

resiatenza (!) di contatto 
agli elettrodi 
resistencia (!) de con- 
tacto en los clectrodon 


Flatten typ (m) 

6 type of plate 

type (m) de plaques 


Flattenkonstruktion (!) 

„ construction o! plate 
* constniction (!) de pla¬ 
ques 


Tiim> (m) (poat» (m)) 
njiacTHHU 
tipo (m) di piastra 
tipo (m) de placa 

KOHCTpyKuia (!) n.ia- 

CTIIHM 

costruzione (!) delle 
piastre 

construccidn (!) de Ias 
placas 


positive Platte (!), Plus- 
platte (!) 

° positive plate 
plaque (!) positive 


negative Platte (!), Mi- 
n nusplatte (!) 
negative plate 
plaque (!) negative 

gleichnamige Flatten 

(f PD 

, fi plates of similar polarity 
plaques (f pi) de m€ine 
nom ou de mdme 
polarity 


a 



1) 


l>, b 


no^o>KiiTe.'ii>uaH lua- 
CTHna (!) 

piastre (!) positlva 
placa (!) posJMva 


oTpnuaTeJiMiaa n.ia- 
CTTlHa (!) 

piastre (!) negativa 
placa (!) negativa 


OAHOHMeuHua njia- 
cthhw (! pi) 
piastre (f pi) omonlme 
placas (!pi) de la misma 
polaridad 
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<iegenplatte (f) 
plate of opposite po¬ 
larity 

plaque (!) Yoleine 


Platte (f) hoheren Po¬ 
tentials 

plate of higher potential 
plaque (f) d’un potent!el 
plus £leve 


Platte (I) niederen Po¬ 
tentials 

plate of lower potential 
plaque (f) d’un potentiel 
plus baa 


cotrhAUHH njiacTHua (f) 
plastra (f) vlcina o ; 

opposta 1 

placa (f) contlgua 

ruiacTHHa (f) (Sojibuiaro 
(Bucmaro) noTeH- 
uiajia 

piastre (f) d’un poten- - 
e1 ale Buperiore 
placa (f) de mayor po- 
tenclal 

iuiacTHHa if) HH3iuaro 
noTeHuiajia 

piastre (f) d'un poten- ^ 
ziale infer!oro 
placa (f) de menor po- 
teuclal 


massive Platte (f) 
tolld plate 

plaque (f) autogfene, 
plaque de formation 
autog£ne 


Bleiplatte (I) 
lead-plate 

plaque (f) de plomb 


MaccHBHaa (cujioiuHan) 
njiacTHua (f) 

piastre (f) a forinazlone 4 
autogena 
placa (f) maciza 


CBHHuoBaa xuiacTiiHa (f) 
piastre (f) di piombo 6 
placa (f) de plomo 


Blei to) 

lead 

plomb (m) 


pesundes Blei (n) einer 
Platte 

firm lead of a plate 
plomb (m) sain d une 
plaque 


Bleiionen (n pi) 

lead-ions (pi) 

ions fin pi) de plomb 


CBHHein, (m) 

PI) piombo (m) 6 

plomo (m) 

CBrhHtifi (HeTpouyTbiA) 
CBUHem> (m) uja- 
CTI1HU 

piombo (m) sano d’una ? 
plastra 

plomo (m) sano de una 
placa 

CBHimoBue iouu (m pi) 
ioni (m pi) di piombo 8 
iones (m pi) de plomo 


Blei blech (n) 
toeet lead 

feuille (f) de plomb 


Ziz7 


CBHHltOBblft J1HCTL (m) 

lamina (f) di piombo 9 
plomo (m) en hojas 


sewell ter Bleistreifen 

(m) 

corrugated lead strip 
hande (f) de plomb on- 
dul4e 




Bieiblechscheibe (f) 
lead disc 

diaque (m) de plomb 

Tapetenblei (n) t Blei- 
folie (f), sehr diinnes 
Bleiblech (n) 
lead-foil 

®ioce feuille (f) de 
plomb 


BOJIHHCTaH CBHHUOBaH 

noJiocha (f) 

banda (f) di piombo on- _ 
dulata W 

cinta (f) de plomo on- 
dulada 

;;ucki> (m) H31> CBHHUO- 
Baro JiHCTa 

disco (m) di piombo 11 
disco (m) de plomo 


cBHuaoBaH (ho^tra (f) 
foglio (m) di piombo ]$ 
papel (m) de plomo 
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Walzblei (n) 

/ rolled lead, sheet lead 
plomb (m) lamlnd 


metallisches Blei (n) 

2 metallic lead 

plomb (m) m6talllque 


Bleioxyd (n), Bleigl&tte 
(f), Bleiasche (f) 

$ lead-monoxide, lithar¬ 
ge, massicot 
oxyde (m) de plomb, 
litharge (f) 

Bleisuperoxydul (n), 

4 Bleimennige (!) 
minium, red lead 
minium (m) de plomb 

Bleisuperoxyd (n) 

0 lead peroxide 

peroxyde (m) de plomb 


Bleisulfat (n), schwefel- 
q saures Blei (n) 
sulphate of lead 
sulfate (m) de plomb 


Bleiglanz (m) 

7 lead sulphide, galena 
protosulfure (m) de 
plomb 


Chlorblei (n) 

8 lead dichloride 

chlorure (m) de plomb 


npoKanuifl (jihctoboA) 
CBHHetn> (m) 
piombo (m) laminato 
plomo (m) estirado 

MeTajumnecKifi cBHHem> 

piombo (m) metalAco 
plomo (m) metdlico 

OKHCb (f) CBHHUa, CBHH- 
UOBufi rjien> (m) 

Ph O protossido (m) di pi¬ 
ombo, litargirio (m) 
6xido (m) de plomo, 
litargirio (m) 


Pb # 0 4 

PbO f 

Pb S0 4 

PbS 

Pb Cl, 


cypHKb (m) 
minio (m) 
minio (m) 


AByoKiicb (f) (nepeKHCL 
(f)) CBHHUa 

biossido (m) di piombo 
perdxido (m) de plomo 

ClspHOKlICJlLlft CBHHeUl> 
(m), (TfcpHOCBHUUOBaH 
COJIB (f) 

solfato (m) di piombo 
sulfato (m) de plomo 

CBHHH&KB (m), dJieCTHKT, 
(m), cBmmoBtifl 
6jiecKT> (m) 

solfuro (m) di piombo 
protosulfuro (m) de 
plomo _ 

XJIOpHCTBlii CBRHeU^> (m) 

cloruro (m) di piombo 
cloruro (m) de plomo 


Oxydhaut (f) 

9 film of oxide 
pellicule (f) d'oxyde 


Bleisuperoxydplatte (f) 
10 lead peroxide plate 
plaque (f) de peroxyde 
de plomb 


aktive Masse (f), wirk- 
same Masse (f) 

U active material, active 
paste 

mati&re (f) active, pAto 
(f) [de mati£re active] 


aktive Superoxyd- 
Bchicht (f) 

12 active peroxide layer 
eouche (f) active de per¬ 
oxyde 





CJIOft (m) OKHCH 

strato (m) d'ossido 
pellcula (f) de dxido 


miacTiraa (f) nax nepe- 

KHCH CBHHUa 

piastre (f) di biossido 
di piombo 

placa (f) de perdxido de 
plomo 

A'kflcTByiouia/i (qkthb- 
nan) Macca (f) 
materia (f) attiva.'pasta 

(f) ftttiVft 

materia (f) activa, pasta 
(f) activa 

A'kilCTBYlOlllifi (aKTH- 
BHtift) cjiofi (m) nepe- 
KHCH CBHima 
strato (m) attivo di bi¬ 
ossido 

oapa (f) activa de per- 
oxido 
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Unwirk&amvrerden (n) 
der aktiven Masse 
lots of activity of active 
material 

perte (f) d’activity de la 
mature active 


Schnunpfen (n) der 
Masse, Verbleien (n) 
der Masse, 8intoning 
(f) der Masse 
shrinkage or contraction 
of the active material 
contraction (f) de la ma- 
ti^re active, retour(m) 
a l’etat massif 


schrumpfen (v), sin tern 

(v) 

to shrink, to contract 
sc contractor (v), retour- 
ner (v) k l'dtat massif 


Oberflachenentwick- 
lung (f) der Platten 
derelopment of the sur¬ 
face of the plates 
dereloppement (m) de 
surface des plaques 



OberfUchenwlrkung (f) 
surface action 
action (f) de surface, 
action (f) superflclelle 


Superozydbildung ft) 
formation of peroxide 
peroxydation (f), forma¬ 
tion (f) de peroxyde 


^anerstofTtransport (m) 
migration of oxygen 
migration (f) d'oxygtoe, 
transport (m) d'oxy- 
K*ne. _ 


dekundArprozell (m) 
secondary reaction 
reactions (f pi) secon¬ 
ds! res 


Oxydation (f) 
oxidation 
o xydation (f) 
Reduction (f) 
reduction 
reduction (f) 


noTepa (f) patioTO no- 
coohocth y A'feflcTByio- 
XUefi (aKTHBHOfl) 

xaccu . 

perdita (!) di efflc&cia 1 
della materia attiva 
pdrdlda (f) de actlvidad 
de la materia activa 

CTHTHBanie (n) (ynaoT- 
HeHie (n), ycajuca (f)) 

Jft&CCU 

restringimento (m) della 
materia attiva ~ 

con trace i6n (f) de la 
materia activa, in- 
crustacidn (f) de la 
materia activa 


cTnruBan>ca (ymioT- 
hhtbch) 

restringersi (v), concre- 
zion&rsi (v), contrarsi ^ 

(v) 

enduxecerse (▼), con- 
traerse (v) 

paaeirrie (n) (4>opnBpo- 
B&Hie (n), paapawr- 
na (f)) noBepxHocTH 
nxacTHirb 4 

sviluppo (m) della super¬ 
fleie delle piastre 
desarrollo (m) de la su¬ 
perfleie de las placas 

A'feficTBie (n) noBepx- 
hocth, noBepxHocT- 
Hoe jrfeftcTBie o 

azione (f) della superfleie 
accidn (f) de la superfleie 

odpaaoBaHie (n) flBy- 
okhch (nepeKHcn) 
CBITHIta 

formazione (f) di bi* 6 
ossido 

formacidn (f) de per- 
dxldo _ 

nepeH0CT» (m) (nepeirfc- 
meHie (n)) KHCJiopoAa 7 
trasporto(m) d’ossigeno ' 
transporte (m) de oxi- 
geno _ 

nofloauufl npouec(rb(m), 
BTopiiHHafl peanuia (f) 
reazlone (f) secondaria 8 
reacciones (f pi) secun- 
d arias _ 

OKHCJieHie (n) 
ossidazione (f) 9 

oxidacldn (f) _ 

BoacTauoBJienie (n) 
riduzione (I) W 

reduccidn (f) 
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verrotten (v) [positive 
PlatteD) 

to rot, to decompose 
J (positive plates) 
pourrir (v), se decom¬ 
poser (y) (plaques po¬ 
sitives) 


gezahnte Oberflache (f) 
der Platte 

0 ribbed (corrugated) sur- 
* face of the plate 
surface (f) dentoe de la 
plaque 

gerippte Oberflache (f) 
der Platte 

ribbed surface of the 
o plate 

surface (!) a uervures ou 
surface (f) nerv[urjee 
de la plaque 

pastierte Platte (f), ge- 
pastete Platte (!) 

4 pasted plate 

plaque (f) empatee, pla¬ 
que (f) tartinee 


paapyrn-HTtca (-arnca) 
(noJiOHCHTe^BHWi njia- 
CTHHU) 

arrugginirsi (v), decom- 
porsi (v) (piastre posi¬ 
tive) 

descomponerse (v) (pla- 
cas positives) 


aydnaTaa noBepxHocn, 
(f) IIJiaCTHHU 
superficie (f) dentata 
della piastre 
superficie (!) dentada de 
la place 





pedpiicTau noBepx- 
HOCTb (f) IIJiaCTHHIsI 

superficie (!) a nervature 
della piastra 
superficie (f) acanalada 
de la place 


nacTHpoBaHHan (mrcco- 
Ban) miacTHHa (!) 
piastra (f) impastata 
]daca (!) empostada 


Kiffelung(f) in derPlutte 
. ribs (corrugations) on 
iJ the plate 

cannelures (f pi) duns 
la plaque 



pmlijienic (n) uaamiHu 
nervature (f pi) nella 
piastra 

acanaladura (!) en la 
placa 


Lauiollarplatte (f) 
laminated plate 
0 plaque (!) lamellaire, 
plaque (!) a lamelles 



cvioucTan n;iacTHHa (!) 
piastre (f) lamellare 
place (!) laminaria 


lileischwammplatte (f) 

^ spongy lead plate 
' plaque (!) do plomb 
spongieux 


Bleischwamm (in), 

« sehwammiges Biol (n) 
spongy load 
plotnb (m) spongieux 

Hleischwammassc (!) 
f spongy lead mass 
J masse (!) de plomb spon¬ 
gieux 


njiacTuiia (!) ct» rydwa- 

TNMT» CBUHItOITB 

piastra (!) di piombo 
spugnoso 

placa (!) esponjosA do 
plomo 


ryC'iaTuft cbhhcul (iu) 
spugna (!) di piombo, 
piombo (in) spugnoso 
plomo (m) esponjoso 

Macca if) H3i» ryd^aTaro 
CBimna 

massa (f) di piombo 
spugnoso 

masa (f) de plomo es¬ 
ponjoso 


n _ 

!l; " Cl ! 1 


I 
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Bleischwammfiillung (f) 
spongy lead Ailing 
pastille (D de plomb 
spongieux 


Nachpastieren (n) Alter 
Bleisch wamm platten 
repasting of old spongy 
lead plates 

ntemp&tage (m) de vieil- 
les plaques de plomb 
spongieux 


weilie Tonorde (f), Por- 
zellanerde (f), Kao¬ 
lin (Q) 
china clay 

kaolin (m), china-clay 

(m) 


Wider* tandsverachie- 
bung (f) an Blei- 
sch wamm pi at ten, 
Widerstands&nderung 

(«> 

variation of resistance 
of spongy lead plates 
variation (f) de resi¬ 
stance des plaques de 
plomb spongieux 

der frische Blel- 
schwamm besitzt Ak- 
tivitAt 

the fresh spongy lead 
possesses activity 
le plomb Bpongieux 
frais (fraichement on 
nouvellement prdpa- 
r6) poss^de un cer¬ 
tain degrd d'activitA, 
le plomb spongieux 
frals possdde do 1’actl- 
vite 


Sulfatation (f), Sullatie- 
rung (f), Sulfatisic- 
rung (f) 

sulphation, sulphating 
*n Natation (f) 

sulfatleren (v) 
to sulphate (v) 
frulfater (v) 

eindrlngen (v) (Fltissig- 
keit) 

to penetrate (liquid) 
P$D6trer (v) (liquide) 


iiacTa (f; (rfecTO (n)) hw> 
rydH&T&ro CBHHua 

rlompimento (m) di * 
piombo spugnoso 

relleno (m) de plomo 
esponjoso_ 

B03o6HOBJieHie(n) nacTbi 
wb CTaptixi> njiacrn- 
iiax-b crh ryd^aTum. 

CBHHItOMls 

rimpasto (m) delle vec- q 
cbie piastre di piombo 
spugnoso 

reempastAmlento (m) de 
places viejasde plomo 
esponjoso 

6'fcjnjfi rjiHH03cin> (m), 
d'hjiaa OKHCb ajno- 
icnfliH, cbapcbopoBaa 
rjniHa(f),KaojiHHT>(m) ^ 

argilla (f) bianca, cao- 
lino (m) 

tierra (f) arcillosa bian¬ 
ca, caolino (m) 


iisirbHeHie (n) coiipoth- 
BJieuia miacTHH*i> cri. 
rytfaaTtnrb cbhhuomi* 
variazlone (f) della re- 
sistenza delle piastre i 
di piombo spugnoso 
VAriacidn (f) de resis- 
tencia en las placas 
de plomo esponjoso 


( B'feHdft rydwruft cbh- 
Hem> (m) aKTHBem. 
(odjiajiaen. p&6oto- 
cnocodHocTtio) 
il piombo spugnoso 
nuovo £ attlvo 
ol plomo esponjoso 
nuevo posee actividad 


cyjiupaTHpoBame (n) 
solfatazione (f) H 

sulfatacldn (f) 


c y Ju»cJ)aTnpoBaTh 
solfatare (v) 7 

sulfatar (v) 

npoHUK-nyTi, (-aTb) 

(>KIIAKOCTb) s 

penetrare (v) (liquklo) 
penetrar (v) (llquido) 



Al t Si t 0 7 2ir t () 



Porosit&t (f) des Blei- 
schwammes 

i porosity of the spongy 
1 lead 

porosit£ (f) du plomb 
spongleux 


¥W 

< ..x.is'V, 
rv.-: 
v : V. 





Schwund (m) des Blei- 
sohwammes 

2 shrinkage of the spongy 
lead 

retrait (m) du plomb 
spongleux 


Kernplatte (f) 
o supporting core, core 
plate 

plaque (f) k fane 



Bleikern (m) 

4 lead core 

fane (f) de plomb 


Vierfelderplatte (f) 
plate with lead frame 
^ forming 4 divisions 
plaque (f) k quatre com- 
partiments 



Kippenplatte (f) 

6 ribbed plate 

plaque (f) ft nervurcs 



CKBaJKBOCTt (f) (IIOPH- 

CTocn> (f)) rydnaTaro 
CBHHUa 

porositft, (f) del piombo 
spugnoso 

porosidad (f) del plomo 
esponjoso 

yMeHLiueHie (n) odbeua 
[cHcaTie (m)] ryttaaTa- 
ro CBHHua 

contrazione (f) della 
spugna di piombo, 
restringlmento (m) o 
riduzione (f) della spu- 
gna di piombo 
contraccidn (f) del plo¬ 
mo esponjoso 

nJiacTHHa (f) ct» cepaeH- 

HHKOlTb, OCHOBHaH 

(cepAeTOHKOBan) mia- 

CTHHa 

piastra (f) con nucleo 
placa (f) de nucleo 

cbhhuobuA cepAe^HHicb 
(m) (octobt, (m)) 
nucleo (m) di piombo 
nucleo (f) de plomo 

qeTMpexnoJiLHaH iuia- 
CTHHa (f) 

piastra (f) a quattro 
campi 

placa (f) de cuatro cam- 
pos 


pedpHCTan njiacTHHa (f) 
piastra (f) a nervature 
placa (f) acanalada 


Rlppe (f) 

? rib 

nervure (f) 


L&ngsrippe (f) 

8 longitudinal rib 

nervure (f)longitudinalo 



A 

A 





r 




r 






a 


pe 6 po (n) 
nervatura (f) 
canal (m), estria (f) 


npoAo;u>Hoe pedpo (n) 
nervatura (f) longitudi¬ 
nals 

canal (f) longitudinal 


Querrippe (f) 

9 transverse rib 

nervure ff) traneversale 


b 


nonepeHHoe pe 6 po (n) 
nervatura (f) trasversale 
canal (m) transversal 


Plant 6 platte (f) 

JO Plants plate 

plaque (f) [de] Plants 


(ililcherplatte (f) 

11 tiuelcher plate 

plaque (f) [de] tliilcher 


/ 


/ 



» - 

i 

■ F -;*:3 


IlJiaCTHHa (ij CHCTCMW 
IljiaHTe 

piastra (f) [di] Plante 
placa (f) [de] Plants 


njiacTHHa (f) Tiojibxepa 
piastra (f) [di] Giilcher 
placa (f) (del Gfilcher 
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Plattenelektrode (f) 
plate electrode 
Electrode (m) A plaque 
ou en forme de plaque 


Akkumulatorendplatte 

(0 

end plate of accumu¬ 
lator 

plaque tf) extreme d'ac- 
cumuiateur 




a 


negative Endplatte (f) 
negative end plate 
plaque (f) extreme niga- 
tive 


Versteifung (f) der End¬ 
platte 

support for the end 
plate 

calage (m), serrege (m) 
ou renforcement (m) 
de la plaque extreme 


Hartbleifeder (f), End- 
feder (f) 

hard-lead spring 
ressort (m) de calage cn 
plomb dure! 



a 


njiacniuHaTuA anew- 
Tpofli. (m) , 

elettrodo (m) a piastre 
olectrodo (m) de placa 


KOHueBan nxacTUua (f) 

BT> aKKVMyJIHTOpi 

piastre (!) d’estremlta 
dell' accumulator© 
placa (!) extrema del 
acumulador 


KOHueBaa OTpmt&TeJib- 
Han miacTHHa (f) 
piastre (!) d’estremltA « 
negativa 

placa (!) extrema nega- 
tiva _ 

yKp'femieHie (n) KOHue- 
BOfl IUiaCTHHU 
appoggio (m) o sostegno 
(m) della piastre d’es- 4 
tremitA 

ftpoyo (m) de la placa 
extrema 

npywiiHa (!) u<rb ne- 
Tajuia >KyjibeHa, koh- 
iieBaa npywHHa (!) 5 

molla (!) di piombo duro 
muelle (m) de plomo 
endurecido 


Glasstange (f), Glass tab 
(m) 

glass rod 
tige (!) en verre 


CTeKJIHHHLlft cTepnteHb 

(m) * 

bacchetta (!) di vetro ° 
barra (!) de vldrio 


Gl&srtthre (!) 
glass tube 
tube (m) en verre 


parafflnierte Holxleiste 

(f) 

paraffined wooden rod 
baguette (!) de bois pa¬ 
raffinic, listel (m) ou 
li9teau (m) de bois 
paraffini 


Ersatzplatte (!) 
spare plate 

plaque (!) de recliango 


Stfitzplatte (!), Stutz- 
scheibe (!) 

supporting plate, pane 
or slab 

dalle-support (f), lame- 
support (f), plaque- 
support (!) 


cTeicjiHUHaH TpyfiKa (!) 
tubo (m) di vetro 7 

tube (m) de vldrio 

AepeBHHHaa peftna (!) 
(nJiaHKa (!)), nponn- 
TaHuan napa<t>HHOirb 
(napa(t)HHHpoBaHHaa) o 
listello (m) di legno 
paraffin at o 

varilla (!) de madera 
parafi nada_ 

aanacHaa miacTHHa (!) 
piastra (!) di ricambio 9 
placa (!) de recambio 


onopHan njiacTiina (!) 
piastra (!) di sostegno 10 
placa (!) de soportc 




u 



Kopfplatte (f) 
first plate, end plate 
1 plaque (!) s6paratrice 
extreme, plaque (!) 
de t£te 


Auswechselung (!) der 
Platten 

o replacement or renewal 
c of the plates 

remplacement (m) des 
plaques 


auswechseln (v) 

S to replace, to renew 
remplacer (v) 


Fiillung (!) der Akku- 
mulatoren 

4 filling o! the accumu- 
* lators 

remplissage (m) des 
accumulateurs 


fiillen (v) 
<5 to fill 


remplir (v) 


KnaftHBH njiacTHHa (f) 
piastre (!) d’estremita 
placa (!) extrema 


aairhua (!) (nepeirfeHa (!)) 
njiacTHHT. 

sostituzione (!) delle 
piastre 

cambio (m) de las places 



3airtHH-HTi> (htl), nepe- 
irkH-HTb (-htb) 
so8tituire (v) 
cambiar (v) 


Hanojmeuie (n) (aaJiHBKa 
(!)) aKKyMy jihtopobt> 
riempimento (m) degli 
accumulator! 
relleno (m) de los acu- 
muladores 




SB 


HanOJIH-HTL (-HTb) [3 a- 
jih-tl (-Barb)] 
riempire (v) 
cargar (y) 


Ftills&ure (!), Akkumu- 
latorsAure (!) 
electrolyte, accumula- 
6 tor acid 

acide (m) [de remplis¬ 
sage], acide (m) [pour 
accumulateurs] 


aKKyKyjzHTOpHaH kh- 
cjiOTa (!), KHCJiOTa 
AAA aKKyiryjiHTopoBT> 
a acqua (!) acidulate per 

riempire 

Acido (m) de relleno, 
Acido (m) para acu- 
mul adores 


[Ein!(ill]-Trichter (m) 

M funnel, tun-dish 
' entonnoir (m) [de rem¬ 
plissage] 



BonoHKa (!) 
imbuto (m) 
embudo (m) 


abtrdpfeln (y) 
8 to drip off 
dAgoutter (v) 


KaiiHyrb, naiiaTb 
sgocciolare (v) 
escurrlr (v) 


nachffillon (v) 
g to fill up 

* remplir (v) de nouveau, 
ajouter (v) du liquid© 


Nachfiillsfture (!) 
acid for filling up 
acide (m) sulfUrique 
10 diluA [aJoutA sub* 
sequemment pour 
remplir de nouveau] 


AOAH-Tb (-BaTb) 
riboccare (v) 
rcllenar (v) 


KHCJIOTa (f) AAA AOJUIBKH 

(nono.THenia) 

Acido (m) 80 lforico di- 
luito per riboccare 
acido (m) diluldo para 
el relleno 





Xaehfullkrug (m) 
jug (pot) for filling up 
jane <f) pour ajouter d© 
l'Acide 



verschuttete Sfiure (f) 

spilled acid 

adde (m) rApandu 

konzentrierte SAure (f) 
concentrated acid 
adde (m) concentrd 


schweflige S&ure (f) 

sulphur dioxide SO, 

acide (m) sulfureux 


englische Schwefels&iire 
(f) 

English sulphuric acid H, S0 4 H,0 
acide (m) aulfurique 
anglais 


rauchende Schwefel- 
sAure (f) 

ryro - sulphuric acid, „ ^ n 
fuming sulphuric acid •- j ^'7 

a^ide (m) sulfurique fu- 
mant cm pyrosul- 
furique 


Kpy>KKa (f) ajih khcjiotm 
brocca (f) per riboccare 1 
Jarro (m) rellenador 


irpojiHTan (pasjiHT&H) 
KHCJIOTa (f) 0 

acido (m) sparso 
Acido (m) vertido _ 

KOHueHTpnpoBaHHaH 
(Kp^nKan) khcjiotu (f) $ 
acido (m) concentrato 
Acido (m) concentrado 

CrfepHHCTaH KHCJIOTa (f) 
anfdride (f) solforosa 4 

Acido (m) sul/Uroso 

aHrjiiftcKaH (chpHafl) 
KHCJIOTa (f) 

acido (m) solforico in- 3 
glese 

Acido (m) sulftirico 
inglAs _ 

crfepHan 

KHCJIOTa (f) 

acido (m) solforico fu- 
mante 6 

Addo (m) sulfdrico vi- 
triolado, Acido (m) 
sulfdrico humeante 


CbersctiwefelsAure (0 
persulpburic acid 
acide (no) persulfurique 


hso 4 


HaJurhpHaa khcjiot& (f) 
acido (m) persolforico 7 
Acido (m) persulffirico 


SAuregemisch (u) 
acid mixture 
melange (m) acide 

G ly zerinsch we f elaAure 

(f) 

mixture of glycerine and 
sulphuric acid 
acide (m) aulfurique 
glycArlnA _ 

Verunreinlgungen (f pi) 
der SAure 

impurities (pi) of the 
acid 

impuretAa (fpl) de 
r acide 


wasserfreie SAure (f) 
anhydrous acid 
acide (m) anhydre 


SfiuredAmpfe (m pi) 
acid fumes (pi) 
vapen rs ( f pi) acldes 

SAuregehalt (m) 
percentage of acid 
teneur (f) en acide 


cirfecb (0 khcjiotli 
miscela (f) d’acido 8 
mixture (f) Acida 

cirfecb (f) rJieuepHHa ex 
(ThpHOfi KHCJIOTOft 

PH Qn miscela (f) d 'acido sol- 9 
U,Jli 0 ow 6 forico e glicerina 

Acido (m) sulfur!co mez- 
clado con glicerina 

3&rpH8HeHiH (n pi) kh- 
cjiotli 

impuritA (f pi) dell’ 
acido 10 

Impurezas (f pi) del 
Acido 

aHrHApHAx(m) khcjioth, 
deaBOAHan KHCJIOTa (f) 
acido (m) anidro 11 

Acido (m) anhidro, Acido 
(m) anhidrido 

KHCJiOTUue napu (in pi) 
vapor! (m pi) acidi 12 

v&pores (m pi) acidos 

coAepwame (n) khcjiotij 
tenor© (m) in acido IS 

ley (f) en Acido 


4 
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Ozon (n) 

1 ozone 
ozone (m) 


o. 


oaowh (m) 
ozono (m) 
ozono (m) 


S&uredichte (f) 

2 density of acld y speci¬ 

fic gravity of acid 
density (f) de l’acide 

S&uredichte (f) im Plat- 
ten in nern 

density of acid in the 

3 interior of the plate 
density (f) de Tacide 

ft l’intftrieur des pla¬ 
ques 


S&uredichte (f) des freien 
Elektrolyten 

A density of the free elec- 
* trolyte 

density (f) de l’acide de 
l’&lectrolyte libre 


Anderung (f) der Stture- 
dichte 

- variation of the acid 
concentration 
changement (m) de den¬ 
sity de Tacide 


S&uregleichgewlchts- 
zustand (m) 

„ state of chemical equi- 
6 librium of acid 

£tat (m) d'gquilihrc de 
l’acide 


S&ureheber (m) 

? acid syphon 

siphon (m) ft acide 


Pipette (f) 
3 pipette 
pipette (f). 


UJIOTHOCTB (f) KHCJIOTU 

densitft (f) dell* acido 
densidad (f) del Acido 


nJlOTHOCTb (f) KHCJIOTU 
BHyTpII flJiaCTHHU 
densitft (f) dell* acido 
nell’ interno delle 
piastre 

densidad (f) del Acido 
en el Interior de las 
placas _ 

IlJIOTHOCTb (f) KHCJIOTU 
BT» CBOdOAHOlTb BJieK- 
TpOJIHTfe 

densitft (f) dell’ acido 
dell* elettrolito libero 
densidad (f) del ftcido 
del electrolito libre 

nairfcHeHie (n) ujiot- 

HOCTH KHCJIOTU 

variazione (f) della den- 
sitft dell’acido 
cambio (m) de la den¬ 
sidad del ftcido 

KHCJIOTa (f) HaXOAHTCH 
BT> COCTOKHIH IlOKOH 
(paBHOBrfecift) 
stato (m) d’equilibrio 
dell’ acido 

estado (m) de equilibrio 
del ftcido _ 

KHCJIOTHUft CHd)OHl> (m), 

chcJ}Ohi» (m) ajih nepe- 
KHCJIOTU 
sifone (m) per acido 
sifdn (m) para ftcido 

imneTKa (f) 
pipetta (f) 
plpeta (f) 


Sauropriifung (f), SAure- 
untersuchung (f) 

9 acid test 

essai (m) de l’acide 


Sfturepumpe (f) 

M acid pump 

pompe (f) ft acido 



RcuuTaHie (n) (aHajiuai> 
(m)) KHCJIOTU 

assaggio (m) dell* acido 
prueba (f) del ftcido 


uacocb (m) ajih khcjiotij 
pompa (f) per acido 
bomba (f) para ftcido 


S»lliretransport (in) zwi- 
schen den Platteu 
/; flow of acid between the 
1 plates 

transport (m) de l’acide 
entro les plaques 


ABHHteuie (n) kiicjiotu 
Mencjiy njiacTHHaMii 
trasporto (m) dell* acido 
tra le piastre 
transporte (ml del ftcido 
entre las placas 
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^iureumrechnungs- 
tabelle (!) 
acid dilution table 
table (f) de reduction 
poor l’acide 


Oberkriechen (n) der 
Sfiure 

creeping of the acid 
grimpement (m) de 
I ‘l’acide 


Yerflfichtigung (f) der 
Slure, Verdunstung(f) 
evaporation of the acid 
volatilisation (f) de 
r acide, Evaporation (f) 


S&ureverarmung (!) 
impoverishment of the 
acid 

affaibllsseinent (m) de 
l'acide, appauvrisse- 
ment (no) de l'acide 


S&aiezirlculation (!) 
circulation of acid 
circulation (!) de l’acide 


Sinrezufuhr (f) 
addition of acid 
introduction (f) de l’aci- 
de 


Durchtr&nkungss&ure (f) 
impregnating acid 
acide (m) d f impregna¬ 
tion, acide (m) dMm- 
hibltion 


Konzentration (I) der 
Blare 

concentration of the 
acid 

concentration (f) de 
l'acide 


spezifische* Gewicht (n) 
ipeciflc gravity, specific 
density 

poids (m) spEciflque 

Regenwasser (n) 
rain water 
esu (!) de plule 


destilliertes Wasser (n) 
distilled water 
ean (f) dlstillEe 


angesluertes Wasser (n) 
acidulated water 
can (f) acidnlEe 


peAyKiuoHHaa Ta&iHua 
(f) AJIH KHCJIOTLI 

tabella (!) dl riduzione 
per gli acid! 1 

tabla (!) de reducciEn 
para Acido _ 

nepenoJiaame (n) khcjio¬ 
tli 

salita (!) dell’ acido 2 

trepamiento (m) del 

Acido _ 

yneTyuHBaHie (n) f (hc- 
naperne (n)) khcjiotli 
evaporazione (!) dell* 
acido 

evaporaciEn (!) del 

Acido _ 

oaiatoBaHie (n) khcjio¬ 
tli 

indebolimento (m) dell’ ^ 

acido 

empobrecimiento (m) 
del Acido _ 

HHpKYJIHIUH (!) KHCJIOTLI 

circolazione (!) dell 1 K 

acido 6 

circulaciEn (!) del Acido 

iiOAana (!) (AOCT&BKa (!)) 

KHCJIOTLI Q 

adduzione (!) dell’acido 
conducciEn (!) del Acido 


nporiHTbiBaioiitaH kh- 
cjiOTa (!); KHCJiOTa, 
KOTOpofi npOnHTOHM 
njiacTiiHbi 7 

acido (m) d’imbibizione 
acido (m) de impreg- 
naclEn _ 

KOHueHTpauia (!) kii- 
cjiotli, crymeme (m) 

KHCJIOTLI 

concentrazlone (!) dell 1 8 
acido 

concentraciEn (!) del 
Acido 


YA'hJiLHLift BrfecL (m) 
peso (m) specifico 0 
peso (m) especiflco 


AOHCAeBaa BOAa (!) 
ocqua (!) piovana W 

agua (!) de Uuvia 

AHCTHJuinpoBaHHaH (ne- 
perHaHHaa) boa& (1) 11 

acqua (!) distillata 
agua (!) destilada 

noAKHCJieHHaa BOAa (f) 0 

acqua (f) acldulata 
agua (!) acidulada 


H t O 

H* O ( Hj S( 



Gesamtkonzentration (!) 

1 final strength ol acid 
concentration (!) totale 

S&ttigung (!) 

2 saturation 
saturation (!) 

S&ttigungsgrad (m) 

2 degree of saturation 
degrd (m) de saturation 

sattigen (v) 

4 to saturate (v) 
satnrer (v) 

Obersftttigung (!) 

<3 Kupersaturation 
sursatnration (!) 

Sauremesser (m) 
acidometer 

pdse-acide (m), densi- 
mdtre (m) [pouracide], 
acidi metre (m) 

Saurowiderstand (m) 

7 resistance o! the acid 
resistance (!) d'acide 


Araometer (n), Senk- 
S wage (!) 

densimeter, hydrometer 
ardometre (!) 


Araometer (n) mit ver- 
anderlichem Volumen 
a hydrometer o! variable 
volume 

ardomdtre (m) 4 volume 
variable 

Skalenuraometer (u) 
graduated hydrometer 
j(j ardomdtre (m) gradue, 
areometre (m) k vo¬ 
lume variable et k 
poids constant 


Gewichtsaraometer (n) 
;/ Nicholson’s hydrometer 
areometre (m) k poids 
constant 


Baumesches Araometer A 

(n) 

12 Baume’s hydrometer J| 

arPomdtre (in) [do] Bau- [| 

me 


nojmaH (o6man) koh- 
ueHTpaiUH (!), 
concentrazione (!) totale 
concentracldn (!) total 

HacumeHie (n) 
saturazione (!) 
saturacidn (!) 

cTeneHB (!) n acumen in 
grado (m) di saturazione 
grado (m) de saturacidu 

HaCU-THTL (-UiaTL) 

saturare (v) 
saturar (v) 

uepecumenie (n) 
aoprasaturazione (n) 
sobresaturacidn (!) 

KHCJiOTojrhpi, (m), auw- 
# AOMeTpT> (m) 
misura (!) acidi 
aciddmetro (m), pesa- 
dcidos (m) 

conpoTHBJieHie (n) kh- 
cjiotu 

resistenza (!) deiracido 
resistencia (!) del acldo 

apeoneTp't (m), niAPO- 
MeTpi» (m), boji^kx 

(m) 

areometro (m) 
aredmetro (m) 

apeoiieTpx (m) <~l ne- 
pextHHUirb o6i>* 
enoira 

areometro (m) a volume 
variabile 

aredmetro (m) de vo- 
lumen variable _ 

apeoneTpx (m) co mna* 
Jioft (ci> nepeirtHiiujrL 
otixenoirb n no- 
CTOHHHLOrb Fkcom») 
areometro (m) graduato 
aredmetro (m) graduado 

ahcoBofl apeoMeTpi* (in) 
areometro (m) a peso 
costante 

aredmetro (m) de peso 
constante 


apeoMeTpn (m) Conn 
areometro (m) [di] 
Baumd 

aredmetro (in) [de] 
Bautne 
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j Grad (m) Baum^ 

/ degrees BaumA 
j degrAs (m) Baume 
(°BA.) 


x rpaAycoBT> (m) Bomb 
x gradi (m pi) R&umA 7 
x grados (m pi) BaumA 


die Saure einfullen ( s ) 
to fill the accumulator 
w;ih acid 

verser ^y) l'acide dans 
1‘AlAment 


BJIH-Tb (-BETb) KHCJIOTV 

veraare (v) l'acido nel- 
r accumulator© 2 

llenar (v) con Acido el 
acumulador 


^iuretemperatur (f) 
acid temperature 
temperature (f) do 
l'acide 


Hebersfturemesser (m) 
nydrometer syringe 
p^se-acide (m) k siphon, 
densimAtre (m) k si¬ 
phon 


9 



die SAure mischen (y) 
to mix the acid 
melanger (v) l'acide 


TeiinepaTypa (f) kh- 
cjiotw 

temperatura (f) dell’ 
acido 

temperatura (f) del Acido 


cH(t>OHHuft apeoMeTpx 
(m) (KHCJiOTOirfep'L (m)) 
acldometro (m) a sifone * 
aciddmetro (m) de sifdn 


arfcm&xb (jrkmaTi>) 
KHCJlOiy 

mescolare (v) l'acido 
mezclar (y) el Acido 


die SAure YerntArken (v), 
die S&urekonzentra- 
tion erhOhen (v) 
to increase the concen¬ 
tration (or strength) 
of the acid 

concentrer (v) l'acide, 
renforcer (v) l'acide 


die S&ure verdfinnen (v) 
to dilute the acid 
dilner (v) l’acide, Aten- 
dre (v) l'acide 


crycTHTb, crymaTbl KH “ 
KOHaeHTpHpoBan, J jy 6 

concentrare (v) l'acido 
concentrar (v) el Acido 


P&36&B-HTb (-JlflTb) KIl- 
CJIOTV 

diluire (v) l'acide 
diluir (v) el Acido 


Akkomulatortyp (m) 
type of accumulator or 
storage battery (A) 
type (m) d’accumulateur 


Tmrb(m) aKKynyjiHTopa, 

po;n> (m) aKKyMyjiH- 
Topa ** 

tlpo (m) d'accumulator 
tipo (m) del acumulador 


Akkumulatorkonstruk- 
tion (f) 

construction (design) of 
accumulator or sto¬ 
rage battery (A) 
construction (f) d'accu- 
mulateur 


KOHCTpyKuiH (f) aKKyMy- 
jurropa 

costruzione(f)deiraccu- g 
mulatore 

construccidn (f) del acu¬ 
mulador 


Plan tA-Akkumulator (m) 
Plant A accumulator or 
storage battery (A) 
Accumulate ux (xn) [de] 
PlantA 



aHKynyMTopT* (m) 

ILiaHTd 

accumulator (m) [di] 10 
PlantA 

acumulador (m) [de] 
PlantA 
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Bleiakkumulator (m) 
lead accumulator or 
J storage battery (A) 
accumulates (m) au 
plomb 


Blei staubakkumulat or 

(m) 

o lead-dust accumulator 
~ or storage battery (A) 
accumulates (m) k 
plomb pulverulent 


Bleistaubfiillung (f) 
o lead-dust filling 
pastille (f) de plomb 
pulverulent. 


4 


Bleistaub (m) 
load dust 

plomb (m) pulverulent 


Bleizinkakkumulator 

(m) 

^ lead-zinc accumulator 
or storage battery (A) 
accumulates (m) 
plomb-zine 


Zinkakkumulator (m) 
zinc accumulator or 
6 storage battery (A) 
accumulates (m) au 
zinc 


Kupferakkumulator (m) 
copper accumulator or 
7 storage battery (A) 
accumulates (m) au 
cuivre 


Kupferzinkakkumu- 
lator (m) 

copper-zinc aceumu- 
S lator or storage bat¬ 
tery (A) 

accumulatour (m) cui* 
vre-zine 

Kupforoxydalkalizink- 
akkumulator (m) 
copper oxide and zinc 
g accumulator or sto¬ 
rage battery (A) 
accumulates (m) al- 
calin cuivrc-zlnc 


aKKyiiyjiHTopT* (m) co 

CBHHUOBUHH DJiaCTHIl- 
KaMH, CBBUItOBLlft fiLK- 
KyMyjiHTOirt 
accumulator (m) al 
plombo 

acumulador (m) de 
plomo 


aKKyMyjiflTopT* (m) co 

CBHHUOROH UbUIbfQ 
accumulator (m) a pol- 
ver dl piombo 
acumulador (m) de 
plomo pulverizado 


rfccTO (n) (Macca (f)) H3i> 

CBIlHUOBOft nLLin AJIH 
aKKy Myji »TopHun> 
njiacTHui> 

riempimento (m) di pol- 
vere di piombo 
relleno (m) de plomo 
pulverizado 



CBHHUOBaU IlLUIh (f) 
polvere (m) di piombo 
]>olvo (in) de plomo 


CBHHUOBO - UIlHKOBblH 

aKKyn>MnTopT> (m) 
accumulator (m) a 
piombo e zinco 
acumulador (m) do 
plomo y cine 

mniKOBufl aKKyMy.in- 
Topi* (m) 

accumulator (m) al 
zinco 

acumulador (m) dc cine 


M'kAuufi aKKyMy hto pi» 

(m) 

accumulator (m) al 
rame 

acumulador (m) do 
oobre 


MiJAHO-iumKOBiatt ai<Ky- 
My.THTop'b (m) 
accumulator (m) a 
rame e zinco 
acumulador (m) de 
oobre y cine 


mewiomiofi M'lauo-miu- 
KOBLlft aKKyMyJlHTO|)T> 
(m) 

accumulator (m) alca- 
liuo a rame e zinco 
acumulador (m) de 
cuprdxido-itlealicine 
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Eisennlckelakkumula- 
tor (m), Jungner-Edi- 
son-Akkumulator (m) 
iron - nickel - accumula¬ 
tor, Edison-Jnngner 
accumulator or sto¬ 
rage battery (A) 
accumulateur (m) fer- 
nickel, accumulateur 
(m) Jungner-Edison 



we.Tfcmo - HitKKejieBhiA 
a kk y m y .ihto pi» (m), 

KKVMyJIHTOpT» (in) 
0AncoHa 

accumulatore (m) a ferro 
e nichel, accumula- / 
tore [di] Edisou 
acumulador (tn) de 
hierro y niquel, aeu- 
mulador (m) [de] Kdi- 
Bon 


Alaun (m) KBacuiJ (m pi) 

alum allume (m) 

alun (in) alumbre (m) 


Eisenalaun (m) 
iron alum 
alun (m) de fer 


FeK(S0 4 ),12H 9 0 


we.Tfcuiije kbhcuu 

(m pi) o 

allume (m) di ferro 
alumbre (m) de hierro 


Eisenoxydul (n) 
protoxide of iron 
oxyde (m) feireux, pro- 
toxyde (m) de fer 

Eisenhammerschlag (m) 
iron scales 

battitures (f pi) de fer 


Quecksilberoxyd (n) 
oxide of mercury 
oxyde (m) de mercure 


a&Kiicf. (f) >Ke:rt;aa 
ossido (m) ferroso 4 

protdxido (m) de hierro 


l'CjOj Fe 3 0 4 


HgO 


H8rapi» (f) 

(oKa.uiHa (0) . 

battiture (f pi) dl ferro 
batiduras(f pi) de lderro 

OKilCb (f) pTynt 

ossido (m) liiercurico 6‘ 

dxido ( 111 ) de mercurfo 


Nickelelektrode (f) 
nickel electrode 
Electrode (m) de nickel 


Nickel (n) 

nickel Ni 

nickel (m) 


h 11 kk e.ieBU A o;ieh*Tpo;f 1 » 

(m) 

elettrodo (m) di nichelio * 
olectrodo (m) de niquel 

HHKKeJii> (m) 

nichelio (m) # 

niquel (m) 


Niekeloxyd (n) 
nickelic oxide, nickel 
oxide 

oxyde (m) de nickel 


OKHCL (f) HIlKKCJin 

XT . ^ sequiossido (m) di 

nichelio 

dxido (m) de niquel 


(fasveutil (o) 
gas valve, vent 
soupape (f) k gaz 

Wechselstromakkuinu- 
lator (m) 

alternating current 
accumulator or sto¬ 
rage battery (A) 
accumulateur (m) k con- 
rant alternatif 


raaoBuft nviauain. (m) 
valvola (f) a gas JO 

valvula (f) para gas 


aKKyMyjiHTop'L (m) ne 
peirkunaro Tona 
accumulatore (m) a cor- 
rente alternsta 
acumulador (m) de co¬ 
rn ente ultcrua 


Masseakkumulator (m) 
accumulator with pa¬ 
sted plates 

accumulateur (m) k for¬ 
mation h6t6rog£ne, 
accumulatenr (m) h 
plaques empAtles on 
tartinlea 


MaccoBuft aKKymy.iJi- 
Topi, (m), aKKyMyjiii- 
TopT> crh nacTiipoBan- 
HUMif imacTiiHaMii 1? 
accumulatore (m) a 
piastre Impastate 
acumulador (in) de pa- 
stlllfts 



Masseplatte (f) 
pasted plate, Faure 
I plate 

plaque (f) [de formation] 
het£rogene, plaque (f) 
emp&t£e on tartinge 


Gitterakkumulator (in) 
2 grid accumulator 
accumulateur (m) a gril¬ 
lage 


Gitterplatte (f) 

5 grid plate 

plaque (f) k grille, pla¬ 
que (f) k grillage 



pastierte Gitterplatte (f) 
. pasted grid plate 
f plaque (f) & grillage tar- 
tin6e ou empat^o 


Gitterelektrode (f) 
grid electrode 
Electrode (f) a grillage 
ou a grille 

Gitter (n) der Akkumu- 
latorplatte, Akkumu- 
latorgitter (n) 
grid of the accumulator 
0 plate 

grille (f) on grillage (m) 
de la plaque d’accu* 
mulateur 



Gitterstab (m) 

7 bar of grid 

barre (f) de grillage 


Gittermasclie (f) 

^ interstice of the grid ^ 

® plate 

alveole (m) de grillage 


Gitterkonstruktion (f) 
grid construction 
9 construction (f) de gril- 
lago 


Hloigitter(n), Blcigcriist 

(n) 

10 load grid 

grillage (m) eu plomb, 
carcasse (f) en plomb 



MaCCOBOH UJiaCTHHa (f) v 

nacTHpoBaHHan mia- 

CTHHa 

piastre (f) impastata 
placa (f) de pastilles 

P'feuieTHaTuft aKKyiiy- 
juiTopi> (m), aKKyiiy- 

JIHTOpT> CT» meHCTMMH 
lUiaCTHHaMU 
accumulatore (m) a 
griglia 

acumulador (m) de re- 
jilla _ 


P'feme'niaTaH onacTHHa 

(!) 

piastre (f) a griglia 
placa (f) de parrilla 


nacmpoBaHHafl p'fcmeT- 
HaT&H njiacTHHa (f) 
piastre (f) a griglia im¬ 
pastata 

placa (f) enrejada era- 
pastada 

plmieTMaTuft Owien- 

tpoa^ (m) 

elettrodo (m) a griglia 
electrodo (m) de re]ilia 


aKKyMyjiflTopHaH p*fe- 
meTKa (f) 

griglia (f) della piastra 
degli accumuletori 
enrejado (m) de la placa 
del acumulador 


iipyri» (in), (pe6po (n)) 

p'felil&TKH 

sbarra (f) della griglia 
varilla (f) de rejilla 

RMeftna (f), (KjrkTKa (0) 
P'fcineTKn 

maglia (f) della griglia 
malla (f) de la rejilla 

KOHCTpyKIUH (f) pt»- 
1II&TKII 

costruzione (f) della 
griglia 

construcciAn (f) de la 
rejilla 


CBiiHUOBan ])l;iucTKa (f) 
griglia (f) di plombo 
rejilla (f) de plomo 




Weichbletgitter (n) 
soft lead grid 
grillage (m) en plomb 
dome ou moo 


Hsjtbleigitter(n), Gitter 
. (n) aus Antimonblei 
hard lead grid, antimo- 
nial lead grid 
grillage (m) en plomb 
antimonid, grillage(m) 
en plomb durci 


Halbgitter (n) _ 

half grid, split grid 
demf-grillage (m) 


Oitterblecb (n) 
perforated sheet 
tdle (f) perforce poor 
grillages, tdle (f) a 
grillages 


Widerstandsf&higkeit (f) 
des Gitters 
strength of the grid 
resistance (f) mgcanique 
dn grillage 


Kestigkeit (f) des Gitters 
stiffness of the grid 
solidlte (7) do grillage, 
robnstesse (f) dn gril¬ 
lage 

rostformiges Bleigitter 
(n) 

lead grid with under¬ 
cut bars 

qoadrillage (m) en 
plomb, carcasse (f) 
qu*drill£e en plomb, 
grillage (m) quadrilld 
en plomb 



(iitterfdUung (f) 
grid filling 

remplissage (m) de gril¬ 
lage 


Fnllmasse (f) der Gitter- 
platte 

filling material of the 
grid plate 

mati£re (f) active rap- 
portee sor la plaque 
a grillage 


prfcm&XKa (f) H3T> MHT- 

Karo CBHHua 

griglia (f) di plombo ; 

dolce 1 

rejilla (f) de plomo refi- 
nado 

P'fcmdTKa (f) Barb ciuiaBa 
CBHHQa h cypucu, 
p^mdrKa nn xeT&iuia 
JKy^teHa 

griglia (f) di plombo 4 
antlmonloso 
rejilla (f) de plomo y 
antimonio 

nojioBHHHaTan p-fc- 
rndnca (f) 9 

mezza griglia (f) 
semirejilla (f) 

HteCTb (f) JUW HBrOTO- 
BJieHin p-irngTOinb, 
P'fcmeTHaTaa hcbctb (f) 4 
lamiera (f) perforata per * 
griglie 

plancha (f) para rejlllas 

COnDOTHBJIHeMOCTb (f) 
pimeTHH, npoTHBO- 
CTOHHie (n) p'bhiStkh 
paapymeHiio & 

reaistenza (f) della ° 
griglia 

tnerza (f) de resistencla 
de la rejilla 


UpOHHOCTb (f) p r fem§TKii 
soliditk (f) della griglia e 
resistencia (f) de la re¬ 
jilla 6 pariila 


KOJIOCHHKOBOBHAHaH 
CBHHQOB&H P'felll&TKa 

(f) 

griglia (f) di piombo 
fatta a guisa di gra- 7 
tella 

rejilla (f) de plomo en 
forma de parrillas 


A'fefiCTByiOlI^afl f&KTHB- 

Han) Macca (f) ajih 
aanoAHeniH p'fenie- 
TOKT> o 

riempimento (m) della 
griglia 

relleno (m) de la rejilla 

AiiftcTByiomaH faKTHB- 
Han) Macca (i), aa- 
noJiHHiomaR p'femSTKy 
materia (f) per riempire 9 
la piastra a griglia 
pasta (f) para rellenar 
la placa de rejilla 
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Herauflfalien (n) der 
Ftillmasse 

1 falling out of the paste 
chute (f) de la matitro 
active 



Bbui&AaHie (n) ;vktt- 
cmyiouteft (ekthbho ft) 
xaccu 

caduta (f) della materia 
attiva 

caida (f) de 1 a mas a 
activa 


Bertihrungsfl&che (f) 
zwischen Masse und 
Trftger 

2 contact-surface between 
paste and support 
surface (f) de contact 
de la mattere active 
et du support 


iuiotiuuu> (f) conpHKaca- 
Hi h xaccoio n 

nJiaCTHHOK) 

superflcie (f) dl contatto 
Ira materia e sostegno 
superflcie (f) de contacto 
entre pasta y soporte 


porttse Ftillmasse (f) 

^ porous filling paste 
pastille (f) poreuse, ma¬ 
ture (f) active poreuse 


TiopHCTan aanojmflio- 

maa xacca (f) 
materia (f) attiva porosa 
pasta (f) porosa 


Ftillmassekern (m) 
core of paste, pastille 
noyau (m) de pastille 



Massekuchen (m) 

•5 cake of active material 
gateau (m) de mati&re 
active 


Ftillstuck (n) eines Ak- 
k u mula torgi tters 
6 paste plug of an accu¬ 
mulator grid 
pastille (f) 



Gittcrtiffnung (f) 

7 interstice of a grid 
alveole (f) [de grillage] 


engmaschige Gitter- 
platte (f) 

# close-meshed grid plate 
plaque (f) fa grillage] a 
petites alveoles 



engmaschiges Gitter (n) 
g dose-meshed grid 
* grillage (m) k petites 
alveoles 


cep,aeHimm»(m) (cepane- 
bhha (f)) n;rb aa- 
no;iHfnomeft Maccu 
pastiglia (f) «di materia 
attiva 

niicleo (m) de la pasta 

njmTKa (f) H3i» xaccu 
(rfecTa) 

blocco (m) di materia 
attiva 

torta (f) de pasta 

Kycom> (m) A'McTByio- 
meft (aicTiiBHofi) Mac- 
cu. 3aiiojmmomeft 
KJIlJTKy piim^TKH 
riempimento (m) della 
griglia di un accumu- 
latore 

llene (m) de la rejilla 
de un acumulador 

oTBencTie (n) irfenieTKii 
raAglia (f) della griglia 
nello piastre d’accu- 
inulatori 

malla (f) de la rejilla 

Mc\iK0K.TfcT4aTan pl;- 
meT4aTa« miacTiiHKa 

(f) 

piastre (f) a griglia con 
maglie strette 
placa (f) de rejilla con 
mallas apretadas 


Me^iKOK-rfeTMaTaH p'fe- 
uieTKa (f) 

griglia (f) a maglie 
strette 

rejilla (f) con mallAs 
apretadas 
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engmaschiges, rostldr- 
miges H&rtbleigltter 
(n) 

close-meshed hard-lead 
gild 

grillaze (m) k petites 
alveoles en plomb 
durci 


weitmaschiges Oltter (n) 
wide meshed grid 
grillage (m) a larges 
alveoles 


Qltter (n) mit Ex pan- 
sionsschlitzen 
grid with expansion slits 
grillage (m) k fentes de 
dilatation 


Corrensscher Akkumu- 
lator (m) 

Correns accumulator 
accnmulateur (m) [de] 
Correns 


Correnssches Oitter (n) 
Correns grid 
grille (f) ou grillage (m) 
de Correns 


Kahmenakkumul&tor 

(m) 

frame accumulator 
accnmulateur (m) k 
cadre 


Rahmenplatte (!) 
frame plate 
plaque (f) k cadre 


Hartblelrahmen (m) 
hard lead frame 
cadre (m) en plomb durci 


Muldenakkumulator (m) 
trough accumulator 
accnmulateur (m) k au- 
gets 


MeJIKOKJl'fcT'iaTaH hojioc- 
HHKOBOodpaaHan pi;- 
meTKa (f) h 3 Tj MOTa^Jia 
}Kyju>eHa 

griglla (f) con maglie 1 
strette di piomboduro 
reja (f) de plomo duro 
con mallas apretadas 
y en forma de parr!lla.s 


KpynHOKvi'hmaTaa pi;- 
rn&TKa (!) 

griglia (f) a maglie 9 
larghe 

rejilla (!) de gTandes 
mallas 


phmeTKa (0 ct» pacuin- 
pHTeJtKHbiMH npopk- 

8 HXH 

griglia (t) con fessure 8 
di dilatazione 
rejilla (!) con CAnales 
de dilatacldn 


aKKyxyjiHToprb (m) Kop- 
peuca 

accumulator© (m) [di] 4 
Correns 

acumulador (m) [de] 
Correns 


P'femSTKa (!) KoppeHca 
griglia (!) [dll Correns 6 
rejilla (!) [de] Correns 


paMOHHufl aiu<yMy;ia- 
Topnb (m) 

accumulator© (m) a ^ 
quadro 0 

acumulador (m) con 
marco 

paMOHHaa iuiacTHna (f; 
piastra (!) a quadro 7 
placa (!) con marco 


paica (f) nail ueiaAia 
>Ky;ibeHa 

intelaiatura (!) di piom- 8 
bo duro 

marco (m) de plomo duro 


aKKyiryjiRTopT* (m) .ci> 
KopwTueoOpaaHMMH 
(JIOTKOBUMH) HHeftna- 
mh vh njiacTHH&x'b 0 
accumulator© (m) a truo- * 
goll 

Acumulador (m) de can- 
gilones 
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Muldenplatte (f), Leit- 
nersche Muldenplatte 

; W 

1 trough plate 

plaque (!) [avec grillage) 
a Augets 


(iroCoberfl&chenakku- 
mulator (m) 

9 accumulator with plates 
z having large surface 
accumulateur (m) a 
grande surface 


G ro&oberfl&chenplatte 

(f) 

9 plate with large surface 
plaque (f) k grande sur¬ 
face 


Tudorakkumulator (m) 

, Tudor accumulator 
accumulateur (m) [de] 
Tudor 


Tudorplatte (f) 

,5 Tudor plate 

plaque (f) [de) Tudor 


Chloridakkumulator (m) 
$ chloride accumulator 
accumulateur (m) 4 
chlorure 


Tellerakkumulator (m), 
Tribelhorn akkumula- 
tor (m) 

tray-accumulator, Tri- 
belhom-accumulator 
accumulateur (m) a cu¬ 
vettes, accumulateur 
(m) Tribelhorn 


K. A. W. - Akk lunula tor 
(m), Akkumulator (m) 
der Kolner Akkumu- 
latorenwerke A.-G. 

K. A. W.-accumulator, 
accumulator of the 
8 Cologne Accumulator 
Works 

accumulateur (m) 

K. A. W., accumula¬ 
teur (m) de la *Kdlner 
Akkumulatorenwerko 
A-G.. 



i 






ii.ia<rniHa(f )ci> KopuTue- 
odpaaHuxH (jiotko- 
rmmh) fraeftKam^mia- 
CTifHa (f) .leftroepa 

piastre (!) a truogoli o 
ad alveoli 

placa (f) de cangilones 

aKicyMy.iHTopi. (m) erb 
6o,ibiuoft noaepxHO- 

CTblO 

amimulatore (m) a 
grande superficie 

acumulador (m) dc gran 
superflcie 

n/iacTitiia (f) erb 6o;n.- 
lUOfl IIOBepXHOCTMO 

piastre (f) a grande su- 
perfleie 

placa (f) de gran super¬ 
flcie 


aKKyny. T i/iTopT> (m) ch- 
cTemi Tioaopt. 
Accumulatore (m) [di] 
Tudor 

Acumulador (m) [de] 
Tudor 


iuiacTHHa (!) ciicreMu 

Tk)aopt» 

piastre (!) [di] Tudo 
placa (f) [de] Tudor 

aKixyM)MiiTopT> (m) in* 
XJIOpHCTbDTb CBHI1- 
UOlTh 

accumulatore (m) a clo- 
ruro 

acumulador (m) de 
oloruro 

Tape-ioHiiLiii aKK> My;iH- 
Topi> (m), aKKyMyjui- 
Topi» Tpn6e-ibropna 
accumulatore (m) a ba- 
cino, accumulatore 
(m) Tribelhorn 
acumulador (m) de cu- 
beta, acumulador (in) 
Tribelhorn 

ciKKyMyjiHTOpT> (m) 

K. A. W., aiutyMy- 
juiTopi* (m) aKuioiiep- 
naro oOutecTBa 
KevlbHCKHXl> aKKyMy- 
JlBTOpHbUTb B&BOAOB'b 

accumulatore (m) 

K. A.W., accumulatore 
(m) del »K#lner Akku- 
mulatoron werke« 
acumulador(m) K.A.W , 
acumulador (in) de Iob 
■ Kolner Akkumula- 
torenwerke* 
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station&rer A kkmnula- 
tor (m) 

stationary accumulator 
accumulateur (m) k 
post© fixe, aocumula- 
teur (m) stationnaire 


nOCTOHHHWft (CTaHIUOH- 
HuflJaKKyMyjiHTopifin) 
accumulator© (m) sta- 
zionario 

acumulador (m) estaCio- 
nario 


tranaportabler Akkumu- 
lator (m) 

portable accumulator 
accumulates (m) trans¬ 
portable 



nepeuocHiift aKKyity- 
jnrrop'b (m) 

accumulator© (m) tras- <> 
portabile 

acumulador (m) trans¬ 
portable 


transportabler Akkumu- 
lator (m) mit Trocken- 
fullung 

portable accumulator 
with solid electrolyte 
accumulates (m) trans¬ 
portable sec, accumu¬ 
lates transportable k 
electrolyte immobilise 


nepeHocHtiA aKKyMy- 
JIHTOpT* (m) ct» cyxofl 
HadllBKOft 

accumulator© (m) tras- 
portabile con riempi- 8 
mento a secco 
acumulador (m) trans¬ 
portable de electron to 
seco 


transportabler Akkumu- 
lator (m) mit S&ure- 
fullung 

portable accumulator 
with liquid electro¬ 
lyte 

accumulates (ml trans¬ 
portable k [electro¬ 
lyte] liquid© 


nepeHocHuft aKKyiiy- 
JlHTOpi* (m) CT> KH- 
CJIOTHOfl aOJlilBKOfi 

accumulatore (m) tras- 
portabile con riempi- * 
mento d'acldo 
acumulador (m) trans¬ 
portable con liquido 
Acido 


Gummipfropfen (m) 
rubber plug 
bouchon (m) en caout¬ 
chouc 

Wasserstoffableitungs- 
glasrfjbre (f) 
glass-tube for the escape 
of hydrogen 
tube (m) de verre pour 
TAchappement de 
l’hydrogAne 


peaRUOBafl npodna (f) 
tappo (m) dl gomma <3 
tapdn (m) de caucho 

ctckjihhh an Tpydna (f) 
AJia oTBO^a BOAopoAa 
tubo (m) di vetro per $ 
l’uscita dell* idrogeno 
tubo (m) de vldrio para 
el escape de hidrd- 
geno 


Traktionsakkumulator 

(m) 

traction accumulator 
accumulateur (m) de 
traction 


Akkumulator (m) flir 
langsame Ladung 
accumulator for slow 
charging 

accumulateur (m) pour 
charge lente 


aKKyiryjiHTop'L (m) juih 

Turn 

accumulatore (m) per ~ 
trazione 4 

acumulador (m) de trac- 
ci6n _ 

aKKyMy.iHTopT» (m) a-kh 
MeA^ieHHOH yapHAKH 
accumulatore (m) a ca- $ 
rica lenta 

acumulador (m) para 
carga lenta 


Taschenakkumulator 

(m) 

pocket accumulator 
accumulateur (m) d© 
poclie 


uapMauHujl aKKyvy- 
JIHTOp'b (m) 

accumulatore (in) ta- U 
scabile 

acumulador (m) <lc bol- 
sillo 
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arbeitender Akkumula 
tor (m) 

working accumulator 

1 accumulateur (m) tra- 

vaillant ou en dE- 
charge 

Elektrizitat aufspoi- 
chern (v), Strom auf- 
speichem (v) 
to store up electrical 

2 energy, to accumulate 
electrical energy 

emmagasiner (v) l’Elec- 
tricitE, accumuler (v) 
l'ElectricitE 


Aufspeicherung (f) der 
Elektrizit&t, Elektrizi- 
ttttsansammlung (f) 
storage of electrical 
.y energy, accumulation 
of electrical energy 
emmagasinage (m) 
d’ElectricitE, accumu¬ 
lation (f) d’Electricity 


in Akkumulutoren an- 
geh&ufte Elektrizit&t 

W 

electrical energy stored 
4 up or accumulated in 
accumulators 
Electricity (f) emmaga- 
sinEe dans les accumu¬ 
late urs 


elektrochemlscher Pro- 
zeB (m) 

electro-chemical action 
5 [ensemble (m) des] rE- 
actions (f pi) Electro- 
chimiques, processus 
(m) Electrochimique 


Wechselzersetzung (f) 

$ alternating current de¬ 
composition 
double dEcomposition(f) 


Akkumulatorspannung 

(f) 

7 accumulator voltage 
voltage (m) ou tension 
(f) d’accumulateur 


Zellenspaunuug (i) 

« cell voltage 

voltage (m) ou tension 
(f) d'ElEment 


padoni A (A'fe Acroyiomi ft) 
aKKyMyJUtropT* (m) 
accumulatore (m) in ser- 
vizio 

acumulador (m) de tra- 
bajo 


HOKOn-UTb (-JIHTt) 3JieK- 

TpHHecKifl toktj (anen- 
TpHHecKyio oxieprijo) 
accumulare (v) l’elettrl- 
citA, immagazzinare 
(v) l’elettricitk 
acumular (v) la electri- 
cidad, almacenar (v) 
la electricidad 

Hanon-ieHie (n) ojieKTpn- 
qecTBa (ajieicrpHHe- 
CKofl ouepriu) 
accumulazione (f) d’elet- 
tricita, immagazzina- 
mento (m) d'elettricitA 
acumulaciou (f) de la 
electricidad, alm&ce- 
naje (m) de la elec¬ 
tricidad 


iijieKTp h qec*TB0 (n) na- 
KomieHHoe bt» &KKy- 
MyJiHTopax'L 
elettricitA (f) immagaz- 
zinata negli accumu- 
latori 

electricidad (f) alma- 
cenada en los acumu- 
1 ad ores 


dJieKTpOXHMUMeCKiA 
npouecci* (m) 
reazione (f) elettro- 
c hi mica 

reacciones (f pi) electro- 
quimicas 


AboA uoe pa;uio>KeHie(n), 
peanuifl (f) aboAho- 
ro o 6 Mima 

decomposizione (f) alter- 
nata o doppia 
doscomposicidn (f) 
doble 


Haiipfl>K*eHie (n) aKKy- 
MyjiHTopa 

tensione (f) dell’accu¬ 
mulatore 

tensidn (f) del acumu- 
lador 


Hanpn>KOHie (nl aKKyMy- 
jiHTopHaro LueneiiTa 
tensione (f) dell* ele- 
mento 

tension (f) del clemento 
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Me.ven (n) der Zellen- 
^paimung 

measurement of cell \ ol- 

mesnre if) [ou mesurage 
mj,' da voltage ou 
de la fore© Electro- 
motrice d’un element 


Spinnuagskurve (f) 
voltage curve 
rourbe (f) de voltage 
coarbe (f) de tension 


Normalkurve (f) 
:»ormal curve 
rourbe (f) normale 



nairbpeHie (n) Hanpmne- 

Hia aKKyMyjiHTopH&ro 
ajieMeuTa 

raisura (f) della tensione 1 
dell* elemento 
medida (f) de la ten- 
si6n del elemento 



KpiTBaa (f) HanpmKeuifl 
curva (f) di tensione 2 
curva (f) de tensidn 


HopMajibHan kphb&h (f) 
curva (f) normale 8 

curva (f) normal 


Knbespannung (f) 
voltage on open circuit 
voltage (m) ou tension 
au repos 


H&npsDKeme (n) noKoa 
tensione (f) a circuito 
aperto 

tensidn (f) de reposo 


kTeinate Spannung (f) 
minimum voltage, lo¬ 
west voltage 
voltage (in) minimum 


irrotte Spannung (f) 
maximum voltage 
voltage (m) maximum 


Anfan>rsspannung (f) 
utial voltage 
voltage (m) initial 

Eridst^nnung (f) 
final voltage 
voltage (m) final 

Cbernpannung (f) 
J *oi«ting voltage 
v niToltage (in), voltage 
itn) excessif ou exa- 
fu*r£ 


Hamteiibiiiee (mhhh- 
MajitHoe) nanpHHve* 
nie (n) o 

tensione (f) minima 
tensidn (0 minima 

Handojinmoe (MaKcn- 
MajiLHoe) HanpHH*e* 

Hie (n) 6 

tensione (f) massima 
tensidn (f) maxima 

HaqaJiLnoe HaiipHHcenie 

(n) 7 

tensione (f) ini/iale 
tensi6n (f) inicial_ 

KOHemioe Hanpaweme 

(n) a 

tensione (f) finale ° 

tension (f) final 


nepenanpmieenie (n), no- 
BbimeHie HanpfDKeiiiH 
BLime liopMajimaro 
tensione (f) ecccssiva 
tension (f) excesiva 


^pan a un g s u n t e rsc h i ed 
*n»). I’otenzialdiffe- 
reriz if) 

pOntial difference 
difference (m) de po- 
tentiel 


paanocTn (f) Hanpfl>Ke- 
Hift, noTeHuiajioBT* 

difforenza (f) di poten- jo 
ziale 

diferencia (f) poteucial 


Zu*atzspannung (f) 
additional voltage 
Voltage fm) suppldmeu- 
taire oh additionnel 


jtotfaBOUiioe nanpante- 
iiie (n) 

tensione (f) supplemen- n 
tare 

tension (f) suplemen- 
taria 


5 
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Spannungsnbfall (111), 
* Voltverlust (m) 
voltage drop 
chute (f) de voltage 

Betriebsspannung (f) 

2 working voltage 

voltage (m) de regime 


najeitie (n) HaiipHuceniH 
caduta (I) di tensione 
eaida (f) de tension 


pado^ee HanpHHceHie (n) 
tensione (f) di lavoro 
tension (f) de scrvicio 


KurzsclilpLUliagTarnm 

„ (n) 

8 short-circuit diagram 
diagraxnme (m) de court- 
circuit 


5 

:: 

= 

s 
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AiarpaMMa (f) KopoTKa- 
ro 3aMLiKauifl 
diagr&mma (f) di corto 
circuito 

diagram a (f) de oorto- 
circuito 


Pufferversuch (in) einor 
Akkumulatoren- 
batterie 

. buffer-test of a storage 
* battery 

essai (m) de tamponne- 
ment d’une batterie 
d'accumulateurs 


Belnstung(f)derFlilchen- 
einheit ineinemAkku- 
niulator 

current density per unit 

5 of surface of the plate 
in an accumulator 

charge (f) de l’unitd de 
surface dans un accu- 
mulateur 

Stmmdichte (f) 

6 current density 

density (f) de courant 


verfugbare Energie (f) 
7 available energy 
chiergie (f) disponible 


Energieverlust (in) 
8 loss of energy 
perte (f) d'energie 


Erholung (f) des Akku- 
mulators 

recovery or recupera- 
9 tlon of the accumu¬ 
lator 

r£g 6 n£ratton (f) de l’ac- 
cumulateur 


Erholungsfiihigkeit (f) 
10 recuperative ability 
uptitude (f) a se rcgeiid- 
rer, rdgendrabilitc (f) 


HcnuT&uie (n) <5ycJ>ep- 
Hoff daiapeu 
prova (f) dell’ azione 
egualizzatrice d'utwi 
batteria a ripulsione 
ensayo (m) de una 
bateria tampon 


Harpy3i;a (f) aKicyxiy- 
jmTopa 11 a eAHiuiuy 
UOBepXHOCTH 
carica (m) per unitii di 
superficie in un accu- 
mulatore 

carga (f) de la unidad 
de superficie en un 
acumulador 

11JIOTHOCTB (f) TOKa 

densita (f) della correute 
densidad (f) de la eo- 
rriento _ 

uarbiomaflCfl (iiaxoAH- 
mancH m> panic pa- 
>KeHiii) 3Heprin (f) 
energia (f) disponibile 
energia (f) disponible 

noTej)H (f) 3ueprin 
perdita (f) d'energia 
perdida (f) de energia 


B03fTanoB.ieHie (n) an- 
KyMyjmTOpa 
rigencrazione (f) dell* 
accumulatore 
regencruriOn (f) del acu¬ 
mulador 


ciiocoOhoctl (f) aKKy- 
MyjIHTOpa BOBCTailOB- 
jihtboi (in» BoacTaHo- 

R'lCHiM)) 

uttitudine (f) di rigene- 
razione 

aptitud (f) de regene¬ 
rated n 



Wiederbelebung J) p Auf- 
frischung (f) 

regeneration, recupera¬ 
tion 

revivification (f) 

KapazitAt (f) des Akku- 
imilatora 

capacity of the accumu¬ 
lator 

capacity (f) d*un aocu- 
mulateur 


garantierte KapazitAt (f) 
guaranteed capacity 
capacity (f) garantie 


Kapazit&tsprobe (f) 

capacity-test 

essai (m) de capacite 


Kom ponen tenkapazit At 

l») 

capacity per cell 
capacite (f) de coinpo- 
sante 


Nutzspannung (f) 
useful voltage 
voltage (m) utile 


Nutzlcistung (f) 
useful output 
effet (m) utile 

Nutzkapazitat (f) 
useful capacity 
capacity (f) utile 

PreislistenkapazitAt (f) 
listed or rated capacity 
capacity (f) de prix-cou- 
rant, capacite (f) in- 
diqu^e dans un prix- 
courant 

absolute KapazitAt (f) 
absolute capacity 
capacity (f) ubsoluc 

Ausniitzungs verbal tnis 
(n) dcr Nutzkapazitiit 
zur absoluten Kapa¬ 
zitAt 

ratio of useful to abso¬ 
lute capacity 
rapport (f) de la capa¬ 
city utile a la capa¬ 
city absolue 

speziflscho KapazitAt (f) 
specific capacity 
capacity (f) spAcifique 


BoaBpameHie(n) paftoTo- 
cnocofiuocTii 
rlgcnorazione (f) 
revivific&cidn (f) 


esiKocTb (f> aKKyMy.m- 
Topa 

capacita (f) dell'accu- 9 
mulatore 

capacidad (f) del acu- 
mulador 

rapaiiTHpouaiuian cm- 

KOCTL (!) 

capacity (f) garantita ^ 
capacidad(f)gnrimtizHdn 

iiciibiTuiue (n) cmkocth 
prova (f) dl capacita 4 
pruebu (f) de capacidad 

eMKOCTb (f) COCTaiUHin- 
meft (c.iaraK)utefi ), co- 
cTaB.i woman ((MaraKi- 
man) enKocTb (f) 
capacita (f) dei compo- 5 
nenti, capacita (f) dl 
un elemeuto 
capacidad (!) de com¬ 
ponent te 

no.ieaHoe Haupn>Keuie 

(n) 6 

tensione (f) utile 
tensibn (f) util 

no. T ie 3 iiaH MoumocTJ* (fj 
offetto (m) utilo 7 

cfccto (m) util 

no-ieauaii eatKocn. (!) 
capacita (f) utile 8 

capacidad (f) util 

cmkocti, (f) corjiacHo 
(no) npeftcT»-KypaHTy 
capacita (f) indicata in 
un listino di prezzi J 
correnti 

capacidad(f)de las tarifas 

aficoJiKiTHaa cmkoctl (!) 
capacita (f) assoluta 40 

capacidad (f) absoluta 

no;ieaiioe cooTHomctiie 
(n) Me>K;ty no-ieaiion 
11 a 6 co;iH)THoil e.MKO- 
lthmu 

rapporto (m) di utilizza- 
ziotie fra la capacita 41 
pratica e la capacita 
assoluta 

proporcidn (f) de la utili- 
zacion do la capacidad 
pnlctictt a la absoluta 

yA'E-itHaHCTb cmko (f) 
capacita (f) spocifica 12 
capacidad (f) cspecittca 

5 * 
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resirluellc Kapazitrtt ( 1 ) 

1 residual capacity 
capacite (f) rdsi duello 

Kapazitatsprobe (f) 

2 capacity test 

essai (m) de capacite 


(if'TATo'lHaH CMKOCT 1 . (f) 

capacity (f) residua 
capacidad (f) residual 

HciiUTaHie (n) £mkoctii 
prova (f) di capacita 
prueba (f) de capacidad 


charakteristische Kapa- 
zitatskurve (f) 

8 capacity curve 

courbc(f) caracteristique 
de capacity 


Kapazit&tsschwund (m), 
KapazitAtsabnabrao (f) 
* diminution of capacity 
diminution (f) de capa¬ 
city 


xapaicrepncTiriecKan 

KpUBan (f) eMKOCTI! 

curva (f) caratteristica 
della capacity 
curva (f) caracteristica 
de la capacidad 

yMeiibuieiiie (n) (na- 
ACHie (n)) 6 mkocth 
diminuzione (f) di capa¬ 
city 

dismiuiicidn (f) de la 
capacidad 



KapazJt&tseinbuGe (f) 
5 loss of capacity 
perte (f) de capacity 


uoTepa (f) ?MK 0 CT 1 I 
perdfta (f) di capacita 
perdida (f) do capacidad 


KapazitfttsiiberschuB 

(m) 

6 surplus capacity 
surplus (m)ou exc^s(m) 

de capacity 

KapaziUttsreservc (f) 

7 reserve capacity 
reserve (f) de capacity 

EinfluB (m) der Flatten- 
dicke auf die Kapa- 
zittit 

influence of the plate- 

8 thickness on the ca¬ 
pacity 

influence (f) do l’tfpais- 
seur des plaques sur 
la capacity 

Wirkungsgrad (m) des 
Akkumulators, Giite- 
vorhtlltnis (n) des 
Akkumulators, Nutz- 
efTekt (m) des Akku- 
p mulators 

efficiency of the accu¬ 
mulator 

rendement (m) ou effet 
(m) utile do l'accumu- 
latour 

Amperestunde (f) 

JO ampere-hour 

amp^rc-heurc (in) 


// 


Amperestundenzahlcr 

(m^ 

ampere-hour meter 
a m | »e res-h e \ i rein e t re 


imdMTOirh (m) eaiKOCTii 
eccesso (m) di capacity 
exceso (m) dc capacidad 


aanacT* (ni) eMKOCTH 
riserva (f) di capacita 
rcserva (f) de capacidad 

BJiisuiie (n) tojiuuihm 
HJ iacTiun, na eMKoeTb 
influenza (f) dello spes- 
sore dclle piastre sulla 
capacita 

influencla (f) del espesor 
de las idncas sobre la 
capacidad 


Koei|» 4 >Huienrb (m) uo- 
.leaHaro ji r l»iicTBiH (ot- 
Aaqn) aKKyMyjiflTona 
rendimento (in) dell’ 
accuimilatore 
rendimiento(m) del acu- 
mulador 



aMiiein.-uan. (in) 
am pc re-ora (ni) 
amperio-hora (in) 

cuemiiirb (m) asuiepb- 
qacoBb 

contatore (m) di am¬ 
pere-ore 

contador (in) de mn- 
perios-horas 
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N irVungsgrad (m) in 
Vmpercst linden 
ampere-hour efficiency 
rendement (m) en am¬ 
pere s-beu re 


Wirkungsgrad (m) in 
Waltstunden 
Hitt-hour efficiency 
rendement (m) en watts- 
heure 


Hirtschftftliches Gfito- 
verhiltnis (n) 
commercial efficiency 
rendement (m) £cono- 
mique 


Leistung (f) pro kg Zel- 
lengewicht 

output per kg of cell 
weight 

debit (m) par kg du 
poids de l'dlgment 


'Yirkungsgradgrenze (f) 
limit of efficiency 
limite (f) de reudement 


gute Gewichtsausniit- 
zung if) 

good utilisation of 
weight 

bonne utilisation (f) du 
poids 


Komponentenwider- 
stand (m) 

component resistance 
resistance (f) de corn- 
posante 


innerer Widerstand (m) 
internal resistance 
romance (f) int^ricurc 


Konzentratlonsstrdme 
(m pi) 

concentration currents 
courants (m pi) de con¬ 
centration 


oTAa'ia (0 bt> aMiieph- 
'iacaxi> 

rendimento (m) in am- . 

pere-ore 1 

rendimiento (n) on am- 
perios-horas 


OT^aua (f) bti> BaTTb- 
Macaxi> 

rendimento (m) in watt- <> 
ore 

rendimiento (m) en 
v&tios-horAS 

ukohomh qecK i ft KoecJ) - 
c|)HnieHTT> (m) nojiea- 
Haro AlificTBia 
rendimento (m) econo- <7 
mico 

rendimiento (m) comcr- 
cial _ 

npOH3BOAHTe.lbHOCTI> (f) 

Ha KHjiorpamn» irfcca 
ajieMeHTa 

potenza (f) per kg di 4 
peso dell’ elemento 
capacidad (f) por kg de 
peso de elemento 

upeA^Ti. (m) Koect)(t)ii- 
uieHTa noAe3Haro 
AlificTBia (oTAaun) 
limite (m) del rendi- 6 
mento 

limite (m) del rendi¬ 
miento 

BuroAuoe (xopomee) 
VTHJIHBHpOBaHlC (n) 
(HciioJibaoBawie) (n) 
B'fcca H 

buona utilizznzione (f) 0 
del peso 

buena utilizacidn (f) del 
peso 

cocTaBAHiomee (caaraio- 
mee) conpoTnanenie 
(n) f conpoTHiueHie (n) 
cocTaB-iHiomeft (c-ia- ^ 
raiomeft) ‘ 

resistenza (f) dei com- 
pononti 

resist enci a (f) de los 
componentes 

BHyTpeHHee coupOTH- 
BJienie (n) 8 

resistenza (f) internA 
resistencia (f) interior 

KoimeHTpauioHHbie 
tokh (m pi) 

correnti (f pi) di con- f 
centrazione *' 

corrientes (f pi) de con¬ 
cent racidn 



70 


Lokahvirkuug (f), clio- 
inische Lokalaktionen 
(f PD 

/ local action, chemical 
local action 
action (f) chimique 
locale 


Depolarlsatlonsffthig- 
keit (f) 

9 ability for depolarizing 
4 aptitude (f) k se dEpo- 
lariser, dEpolarisabi- 
litE (f) 


sch&dlicher Stromuber- 
gang (m) zwischen 
2 Akkumnlatorplatten 
leakage of current bet- 
.? ween two accumula¬ 
tor plates 

passage (m) nuisible 
du courant d*une pla¬ 
que but une autre 


Aquivalentgewicht (n) 

4 equivalent weight 
poids (m) Equivalent, 
Equivalent (in) 


Abfallen (n) dor aktiven 
Masse 

falling off or shedding 
x of the active material 
chute (f) do la raatiero 
active 


herabfallendo Masse (f) 
dropping active ma- 
6 terial, falling paste 
matiEre (f) active qui 
tombe 


Superoxydschlamm (m) 
7 peroxide sediment 
boue (f) de peroxyde 


Bleischwamraansamm- 
lung (f) 

accumulation of spongy 
lead 

accumulation (f) on dE- 
pot (in) do plornb 
spongieux 


XHMiiuecKift ]ipou,ei:c'L» 
(m) BrkcTiiaro xapaic- 
Tepa, BrfccTuoe xiimii- 
MecKoe aliftcTBie (n) 
azlone (f) chimica locale 
accidn (f) qulmica local 


ClIOCOdHOCTb (f) KT> AC- 

no^apH3auiii, aerio- 
juipii3yioman cno- 
COflHOCTb (f) 

attitudine (f) alia depo- 
larizzaziono 

aptitud (f) de despo- 
larizacidn 


Bpe;tHbift iiepexoAi» (m) 

TOKa Mewvty abymh 
aKKyMyJIHTOpHLIMH 
IIJiaCTITHaMH 
passaggio (m) dannoso 
di corrento tra duo 
piastre d’aceumula- 
tori 

paso (m) perjudicial de 
corriento entro dos 
placas 


UKBHBa.ieHTHwh irkci* 

(m) 

peso (m) equivalente 

peso (in) equivalente 

OTiiaAauie (n) A'kft- 
cTBymmefi (aicrimuoil) 
mhccli 

ciuluta (f) della materia 
nttiva 

calda (f) do la materia 
activa 


oniaAaioman Macea (f) 
materia (f) attiva ohe 
cade o die si stacca 
materia (f) que se oao 


oca^ioKi, (m) H 3 T> nepe- 

KHCII 

deposito (m) di biossido 
depdsito (in) de peroxide 

Hanon.ieHie (u) (otvio- 
Hteme (n)) rytfqaTaro 
CBIl HU, a 

accumulazione (f) di 
piorabo spugnoso 
acumulacidn (f) de plo- 
mo esponjoso 





Akkumulatorenvor- 
sehrift(f), Bedienungs- 
vor^hrift (f), Behand- 
Iungsvorschrift (f) 
instructions (or working 
of accumulators 
prescriptions (f pi) ou 
instructions (f pi) con- 
cernant la conduite et 
l entretien des accu- 
mulateurs 


Versicherung (f)derAk- 
kunmlatorbatterien 
gegen Rep&r&turen 
fur jrihrliehe Quote 
contract (or mainte¬ 
nance of accumulator 
batteries at a yearly 
rate 

entretien (m) des batte¬ 
ries d'accuruulateurs 
moyennant paiement 
<l’une tax© annnelle 


Versiche rungs vert rag 
(in), Instandhaltungs- 
vertrag (m) 

maintenance agreement 
con t rat (m) d’entretien 


Vereicberungsprilmie (() 
maintenance premium 
prime (f) d’entretieu 


Priifung (!) dor Akku- 
mulatoren 

testing of tbe accumula¬ 
tors 

essai (m) des accumu- 
Uteurs 


Akkumulatorprtiter ( m ) 
accumulator-tester 
e^sayeur (m) d’accumu- 
lateure 


ftfifglocke (f) 
toting bell 
^onnerie (f) d’essai 


npaBHJia (n pi) aaji yxo- 
Aa aa aKKjTfyjiHTopHw- 
mh 6aTapeaMH 
norme (f pi) o istruzione 
(f) per la condotta de- 1 
gli accumulator! 
reglamento (m) para 
el uso de acumula- 
dores 


cTpaxoBaHie (n) anny- 
MyJIHTOpOBT> npOTHB'L 
nopra 3a enteroAHufi 
B3H0Ci» 

assicurazione (f) della 
mauutenzione degli 
accumulatori verso 2 
pagamento d’un pre- 
mi o annual© 
seguro (m) de las bate- 
rias contra re para- 
clones A cambio de 
nna prim a anual 


AoroBopT> (m) co cTpa- 
xobuitl o6mecTBom> v 
AoroBopi* Ha coAep- 
warne Brb HcnpaB- 

HOCTH 

contratto (m) d’assicu- 3 
razione, contratto (m) 
di manutenzione 
contrato (m) de seguro, 
contrato (m) de con¬ 
serve ei6n 


cTpaxoBaa npeMin (f) 
premio (m) d’assicura- 
zione 

prima (!) de seguro 


ncntrraHie (n) aKKyMy- 
AHTOPOBT, 

esame (m) o prove (f) r 
degli accumulatori 0 
examen (in) de los acu- 
muladores 


aKKy My AHTOpH blpL lie - 
nMTaTeAL (m) 
apparecchio (m) per 
l'esame di accumu- 6 
latori 

ensayador (m) de acu- 
muladores 


KOHTpOALHUft 3B0H01TI* 

(m) 7 

suoneria (f) di prova 
campana (f) de prueba 
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Polsuchpapier (a), [Pol-] 
Keagenzpapler (n) 

1 pole paper, pole finding 

paper 

papier (m) cherche-pdle, 
papier-pole (m) _ 

Stromrichtungsanzeiger 

(m) 

2 polarity indicator 
indicateur (m) do sens 

du courant 


Zellenpriifung (f) 

3 cell test 

cssai (m) d* 616 ment 


Akkumulatortechnik (f) 
accumulator-technics 
4 or technology, storage 
* battery engineering (A) 
technique (f) des accu- 
mulnteurM 

Akkumulierungsanlage 

(f) 

<3 accumulator plant 
station (f) de charge 
d’accumulateurs 


einen Akkuniulator la¬ 
den (v), akkumulieren 
tv) 

C to charge an accumu¬ 
lator 

charger (v) un accumu¬ 
lates 

Laden (n) der Akkumu- 
latoren 

7 charging of accumula¬ 
tors 

charge (f), chargement 
(m) 


Ladung (f) der Akkumu- 
latoren 

charging of accumula- 
^ tors 

charge (f) des accurnu- 
lateurs 

Ladung (f) der Akku- 
mulatoren bei kon- 
stantcr Stromstilrke 

charging of accumula- 
9 tors with constant 
current 

charge (f) ou ehargo- 
ment (m) des accunm- 
lateurs k intensito 
constunte 


nojiiocHaH dynara (f) 
carta (f) cercapoli 
papel (m) busca-polos 



YKaaaTejiL (m) Han pa- 
BJieHia TOKa 

indicatore (m) della di re- 
zione della corrente 
indicador (m) del sen- 
tido de la corriente 

HcnuTaHie (n) a.ieMeii- 
TOBT> aKKyMyJIHTOp- 
aofl Caiapen 
esame (m) degli element! 
ensayo (m) de los ele- 
mentos _ 

aKKytfyjurropHaH Tex- 
niiKa (f) 

tecnica (f) degli uccu- 
mulatori 

tecnologia (f) de los 
acumuladores 

CTaHitia (f) jkjih aapHAKH 
aKKyMyji/rropoBTb, aw- 
KyuyjiHTopHaH cteh- 
U1H 

stazione (f) di cArica 
instalacion (f) de acu- 
mulaciAn 

aapa-AHTi, (-hoitl) aic- 
KyMyjinTopT* 
caricare (v) un aoeu- 
mulatore 

cargar (?) un acumu- 
lador 

:mpn*/Keiiie (n) (aapn- 
Hcanie (n)) aKKyMy.in- 
Topom» 

caricamento (m) dci 
accuinulatori 
carga (f) de los acu- 
muladores 

napn^Ka (f) aKicyMy.in- 
Topoat 

carica (f) degli accumu- 
latori 

carga (f) de los acumu¬ 
ladores 

aapfUKa (f) aKKy.My.iH- 
TOpOKL npll 1 IOCTOHH- 
Hoii cnjrfc TOh*a 
carica (f) degli aceunui- 
Intori a intensity co¬ 
st ante 

carga (f) de los acumu¬ 
ladores con una iuten- 
sidad coustaute 





Udunp (f» mit kon- 
rtanter Spannung 
< hinging at constant 
voltage 

charge (ft ou charge- 
ment (m) sous voltage 
constant 


.Stromumkehr (f) 
reversal of current 
inversion (f) de courant 


nachladen (v) 
to give an additional 
charge 

n-charger (v) 


Xachladung (f) 
additional charge 
recharge (f) ou recbarge¬ 
men t (m) 


eine Zelle io der Ladung 
den anderen nach- 
bringen (v) 

to bring up one cell to 
the same state of 
charge as the others 
Clever (v) la capacite de 
charge d’un accumu- 
luteur au meme degrt 
que celle des autres 
de la batterie 


Aufladung (f) eine9 Ak- 
kumulators mit Ruhe- 
paasen 

intermittent additional 
charging of an accu¬ 
mulator 

charge (f) ou charge- 
ment (m) d *un ac- 
cumulateur par re¬ 
prises ou avec Inter* 
valles de repos 

Schnellaufladung (f) 
rapid charge 
charge (f) rapide 


Ladekoeffizient (m) 
coefficient of charge 
coefficient (m) de charge 


Ladestrom (m) 
charging current 
courant (m) de charge 


3apaAK&(f) npn iioctohh- 
Hom> Hajipfl>KeHiH 
carica (f) a tensione co- 
stante 

carga(f) con un& tensidn 
conetante 


nepeirfeHa (f) HanpaB- 
JieHin tok& 

inversion© (f) della cor- « 
rente * 

Inversidn (f) de la cor- 
riente 


n0A3apn-jtHTi» (-tnaTb) 
ricaricare (v) 3 

cargar (v) de nuevo 


AonojmuTejibuaH aa- 
paAKa (f) 4 

carica (f) supplementare 
recarga (f) 


yBeJIHHH-Tb (-BaTL) 8a- 
paxb aKKyMyjwTopa 
AO cTeneHH aapaHKii 
ocrajibHurb 

portare (v) un el e men to r 
alio stato dl carica 0 
degli altri 

elevar (v) un elemento 
al eatado de carga do 
los otros 


aapflAKa (f) aKKyMyjin- 
Topa ct. nepepbiwaMH 
carica (f) dl un accumu¬ 
lator ad lntervalli 6 
di riposo 

carga (f) periddica do 
un acumulador 


dbicTpan aapanna tf), 
CbiCTpoeaapavKaHieCn) 7 

carica (f) rapida 
carga (f) rapida 


Koe<t)(t)imieHTb (m) aa- 
pawemfl « 

coefflciente (m) di carica 
coeflciente (m) do carga 


aapanHuft tokt> (m) 
corrente (f) di carica, 
corrente primaria 9 
corriente (f) dc carga, 
corriente (f) primaria 
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Ladestromst&rko (f), 
Ladest&rke (f) 
strength of charging- 
1 current 

intensity (m) du courant 
de charge, amperage 
(m) de charge 


hflchstzulassiger Lade- 
strom (m), hochstzu- 
l&ssige Ladest&rke (f) 
o maximum permissible 
charging current 
intensity (f) maximum 
admissible du cou¬ 
rant de charge 

uberladen (v) 

8 to overcharge 
surcharger (v) 


tfberladung (f) 
4 overcharging 
surcharge (f) 


Ladeverlust (m) 

6 loss of charge 
porte (f) de charge 


Ladespannung (f) 

A charging voltage 
G voltage (m) de charge, 
tension (f) de charge 

Endspannung (f) nach 
beendigtor Ladung 
voltage at end of charge 
7 voltage (m) final [apr£s 
tcrminaison de la 
chargel, voltage (in) 
aprcs charge complete 


I^adeschaltung (f) 

8 charging connections 
couplage (m) de chargo 


Ladewiderstand (m) 

9 resistance during charge 
resistance (f) de chargo 


Ladezeit (f), Lade peri- 
ode (f) 

10 time of charge 

p^riode (f) de charge, 
temps (m) de charge 


Ladedauer (f) 

// duration of charge 
dur£e (f) do charge 


ctiJia (f) aapaAHaro Tona 
(3apaaa) 

intensitii (f) della cor- 
rente di carica, re¬ 
gime (m) di carica 
intensidad (f) de la co- 
rriento de carga 

MaKCHMajibHaa (Han- 
BMcuiafl) AonycniMaH 
CHJia aapannaro Tona 
corrente (f) di carica 
mass!m a ammissibile, 
intensita (f) di carica 
raassima ammissibile 
corriente (m) de carga 
maxima admislble 


nepe3apH-AnTi> (-Horn,) 
sopracaricare (v) 
sobrecargar (v) 


nepeaapaAKa (f) 
sopracarica (f) 
sobrecarga (f), exccso 
(m) de carga 

noTepa (f) aaprua, no- 
Tepa iiph aapajurh 
perdita (f) di carica 
perdida (f) de carga 

HanpmKeHie (n) npa 3a- 
paAici; 

tensionc (f) di carica 
tensidn (f) de carga 


HanpHweHie (n) no 
OKOHMauiii aapaiKH 
tension© (f) a carica 
Anita 

tensidn (0 Anal [despu^s 
terminada] dela carga 


cxeHa (f) coeAHHeiiift 
npii aapaAK'b 
collcgamento (m) per la 
carica 

disposicidn (f) de carga 
aap/i/iime coupoTHiuie- 
Hie (n), conpoTHBJieHie 
npii aapHATJ 
resistenza (f) di carica 
resistcncia (f) do carga 

BpeMH (f) aapana 
periodo (m) di carica 
perlodo (m) de carga, 
tiempo (m) de carga 


npOAO.lHxllTe.ltHOCTb (f) 
(BpeMn) aapfUKH 
durata (f) di carica 
duracidn (f) de la carga 



Ladekapazi tat (f), Lade- 
fiihlgkeit (f), Strom- 
aufnahmefahigkeit (f) 
charge rapacity 
capacity (f) de charge 


Lade potential (n) 
charging potential 
f<ite n tiel (m) de charge 

Ladebeanspruchung (0 

charging load 

regime (m) de charge 


Ladedichte (f) 
charging density 
density (f) de charge 


Ladekurve (f) 
charging curve 
courbe (f) de charge 


Ladestellung (0 
charging position 
position (f) de charge 


Ladeanzeiger (m) 
charge indicator 
indicateur(m) de charge 


dasentwicklanf? (f) 
formation of |gas, gas¬ 
sing 

developpement (m) ou 
production (f) de gaz 


gasen (v), kochen (v) 
to gag, to boil 
Louillonner (v) 


<*:hlecht gasende Zelle 

v (*> 

badly gassing cell 
element (m) a boulllon- 
riement insuftisaut 


N’achkochen (n) 

Fusing after the charge 
bouillonnement (in) au 
repos 


eMKocTb (f) aapazta, 
£mkocti> npH eapRAirh . 
capacita (f) di carica 
capacidad (f) de carga 


noTeuuiajrb (m) aapajxa 
potenziale (m) di carica 2 
potencial (m) de carga 


pe>KHMT» (m) npn aa- 
PW* 

lavoro (m) di carica 
trabajo (m) de carga 


njioTHOCTb (f) aapana 
densita (f) di carica 4 
densidad (f) de carga 


—_ 


tfl 





7 

KpHBaa (f) aapana 
curva (f) di carica 5 

curva (f) de carga 

k 

ta 

L 




r 




■—■ 


___ 


— 1 

!— 

1 —1 



nonoTKeme (n) aapana 
posizione (f) di carica 6 
posicidn (!) de carga 


YKaaaTeju> (m) aapajta 
indicator© (m) della ca- 7 
rica 

indicador (m) de carga 


BUA'fejieme (n) raaa, 
ra3oo6paaoBaHie (n), 
KHirfcme (n) 
formazione (f) dl gas 
desprendimiento (m) de 
gaaea 


(-HTb) raa'b, 

KHn'feTB 

bollire (v) 9 

hervir (v) 


ajieMeHrb (m) HeAOCTa- 
tohho BMAiwiiboiuift 
raaib 

elemento (m) che bolle 
male 

elemento (m) con des- 
prendimientos insu- 
ficientes 


BU,vkrceHie (n) raaa no 
npeKpameniH 3ap«A- 
KH, OCTaTOMllOe Kinrfc- 
nie (n) 11 

ebollizione (f) a riposo 
ebuliclrtn (f) en re- 
poso 
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nachkoehen (v) (von 
negativen Platten) 
to gaso after the charge 
1 (negative plates) 
bouilloner (v) encore au 
repos (de plaques ne¬ 
gatives) 


entladen (v) 

2 to discharge (v) 
decharger (v) 


Entladen (n) 
o discharging 
* decharge (0, decharge- 
ment (m) 

Entladung (f) 

4 discharge 
decharge (f) 


iu Entladung begriffener 
Akkumulator (m) 
a discharging aecumula- 
<5 tor 

accumulateur (m) en 
train de se decharger 
ou on decharge 


Sehuellcntladung (f) 
rapid discharge 
decharge (f) rapide 


pldtzliche Entladung(f), 
augenblickliche Ent¬ 
ladung (f) 

7 sudden discharge 
decharge (f) instan- 
tanee, dechargo (f) 
brusque 


langsame Entladung (D, 
ailmithliche Entla¬ 
dung (f) 

S gradual discharge, slow 
discharge 

decharge (f) graduelle, 
decharge (f) lento 


den Akkumulator all- 
inkhlich entladen (v) 
g to discharge the accu¬ 
mulator gradually 
deeharger (v) graduelle- 
ment ou lentement 


intennittierende Entla¬ 
dung (f), unterbro- 
jq chcne Entladung (f) 
intermittent discharge 
dechargo (f) intermit- 
tente 


Kiini>Ti> no npenpame- 
Hijo aapfiAKU (odi> 
oTpimaTejitHhuch n.ia- 
CTHIiaXlO 

bollire (v) a riposo (pia¬ 
stre negative) 
hervir(v) despues de la 
carga (placas nega- 
tivas) 

paapn-AHTb (->KaTb) an- 
KyjryjurropT. 
scaricare (v) 
descArgar (v) 


paapn>KeHie (n), paapn- 
HvaHie (n) 
scaricamento (m) 
descarga (f) 

paapaAKa (f), paapsiAx 

(m) 

scarica (f) 

descarga (f) _ 

paapawaiouuficH anny- 
ny.iHTopT» (n) 
accumulator© (m) in 
scarica 

acumulador (m) en con- 
diclones de descarga 


ducTpan p&3pnAKa (f) 
scarica (f) rapida 
descarga (f) rapida 


MrHOBeHHa/t paspnAtca 
(*) 

scarica (f) istantanea 
descarga (f) instant&nea, 
descarga (f) bmsca 


nocTeneHHaH (MeA-ien- 
hah) paapfiAica (f) 
scarica (f) lenta 
descarga (f) lenta 


pa3pn-AiiTb (-HcaTb) a«- 
Ky MyJIHTO p'b TIOCTe- 
neHHO (MeA-'ieiiHo) 
scaricare (v) lentamento 
descargar(v) lentamente 


paapiiAna (f) ci> nepe- 
puoaMH 

scarica (f) intennittente 
descarga(f) intermltente 



77 


koMinujerliche Entla 
•lr:r*jf ff), unuutorbro 
chene Eutladung tf) 
continuous discharge 
<1«‘«'bArgfr [i) continue 


Nehenentladung (f) 
secondary discharge 
(^charge (1) sccondairo 


lokale Entladung (f) 
k*otl discharge 
deeharge ijj locale 


Selbstentladung (f) 
«elf-di*chargo, running 
down of cell 
•K'charge (f) spontaudo 

Ndbstentladestrdme 
(m pi) 

leakage currents (pi) 
courants (m pi) de dd- 
charge spontantte 


ELiladevorrichtung (f) 
dbchftrging-apparatus 
<1UpofrItif (m) de de- 
charge 

Entladevorgang Cm) 
di-charging process 
operations (f plj ou pro- 
<^essus (m) do d£ charge 

spcxiflsehe Strom abgabo 

(0 

specific current-output 
debit (m) ok Emission 
(Ci gp^cifique do cou- 
rant 

Kruladestrom (m) 
discharge current 
couraut (m) de d^ebarge 


Kntlade[strom]st<irke (f) 
strength of dischargo 
current 

intensity (f) [du courant] 
de d^charge, ampe¬ 
rage (m) de d6chargc 


rnaximale Entlade- 
■^tronrst&rke (f) 
Maximum discharge 
current 

intensity (f) maximum 
du courant de dd- 
charge 


ueiipepuBHaa pa3pau<a 

(f) , 

scarica (f) continua l 

descarga (f) continua 


nodo^Huft paapiui* (f) 
scarica (f) secondaria 
descarga (f) secundaria 


wicTHaa paapHAKa (f) 
scarica (f) locale * 

descarga (f) local 


caMopaapfl/Kauie (n), no- 
Tei)H (f) 3apana * 

scarica (f) spontanea 
descarga (f) espontanea 


caMopa3pH>Kaiomie to- 
kh (m pi) 

correnti (f pi) di scarica * 
spontanea 0 

corrientes (f pi) de des- 
carga espontanea 

npiicuoco6.ieiiie (n) aah 
paapaann 

(lispositivo(m)di scarica 6 
aparatos (m pi) de des¬ 
carga 

nponecci, (m) paapa- 
>Kauia 

procedimento (m) o re- 7 
gimo (in) di scarica 
regimen (m) de descarga 


y^liJitHan oT^aua (f) 
[TOKa] 

erogazione (f) spec! flea .. 
di corrento 

emisidn (f) especifica do 
corriente 


pa3paaHbift tokb (m) 
corrento (f) di scarica 
corriente (f) de descarga 


cHJia (f) paapaAHaro to- 
na (pa3paaa) 
intensity (f) [della cor- 
rentel di scarica 
intensidad (f) [de la cor¬ 
riente] do descarga 


MaKciiMajibHan (Han- 
dojiMiiaa) cnjia (f) 
paapHAHaro Tona 
massima intensita, (f) 
della corrente di sea // 
riea 

intensidad (f) maxima 
de la corriente de des¬ 
carga 




Entladestromstoft (in) 
rush of discharge cur* 
. rent 

1 coup (in) dc ft met ou 
a-coup du courant de 
d^charge 

Igebundenor] Laderiick- 
o stand (in) 

* residual charge 
charge (f) r^siduolle 


iiberentladen (v), aus- 
pu in pen (v) 

to over-discharge, to run 
3 down 

deoharger (v) a out ranee, 
mmsser(v) la doeliarge 
a Texces 


Cberentladung (f) 
over-discharge 
4 decharge (f) a outrance, 
decharge (f) poussce a 
l’exces 

Entladespannung (f) 
r discharge voltage 
0 voltage (in) de discharge, 
tension (f) de decharge 

ini ttlcre Span nung(f) bei 
roller Entladung 
mean voltage when 
6 fully discharged 
voltage (m) moyen ou 
tension (f) moyenne 
a decharge complete 

mittlere Energie (f) bei 
der Entladung pro kg 
Zellengewiclit 
mean energy during 
„ discharge per kg 
' weight of cell 

energie (f) moyenne pen¬ 
dant la decharge par 
kg du poids de l’£l£- 
ment 


Entladezeit (f), Knt lude- 
peri ode (f) 

6 time of discharge 

P^riode (f) de decharge, 
temps (m) de decharge 


Enthidedauer (f) 
duration of discharge, 
time of discharge 
duroe if) de dechurgc 


toamcktj (m) paapiw 
naro TOKa 

colpo (m) di eorrentc ili 
scarioa 

golpc (m) de la coniente 
dc descarga 

CKpUTblft (cfmaanHiJ fl) 
orraTOMHLifl aapii^i'i, 
(m) 

earieft (f) residua latonte 

carga (f) residual 


iiepepa3pH-AtiTL (-/KaTi>) 
soprascaricare (v) 
dcseargar ^v) cxccsiva- 
mente, agotar (v) la 
carga 


iiepepaapiUKa (f) 
scarica (f) eccessiva 
descarga (f) excesiva 


iiaupmKeHie(n)iipii pa3- 
pnAKii 

teusione (f) di scarica 

tensidn (f) de descarga 

cpeAHce Hanpfl/Kenie (n) 
njn\ no^iHoft paap*u- 

tensione(f)media a plena 
scarica 

tension (f) media en 
descarga completa 


cpe;uiflfl niieprin (f) npH 
paapHAKi^ Ha kii.io- 
rpaMAn, irfeca n.ieMeii- 
Ta 

encrgift(f)mediadurante 
la scarica per kg dl 
peso deirelemento 
energla(f) media duran to 
la descarga, por cuda 
kg do peso 


BpeMH (n) iiaapHAKH 
periodo (in) di scarioa 
periodo(in) do descarga, 
tiempo (m) de des¬ 
carga 


UpOAO-1>KlITe.ll>HOCTI. (f) 
paajHUKn 

diirata (f) della scarica 
duration (f) de la des¬ 
carga 
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normflle Entladedauer 
* f) von / Stunden 
normal duration of dis¬ 
charge of x hours 
dnr^e if) dc deoharge 
corrodle de x heures 


Entladekapazitat (f). 
£EotIadefahigkeit (f). 
$iromabgabef&hig- 
keit (!) 

discharge capacity 
< ap&cit© (f> de deehargo 

Eotladebeanspruchung 

(f) 

•train of discharge 
regime (m) de deehargo 

Entladcbolastung (f) 
l««d during discharge 
charge (f) dynnmique 
ou travail to) a faire 
pendant la decharge 

Entladekurve (0 
discharge curvo 
fuiirle (f) de decharge 


liopMajibuaii it P040.1 vk it - 
TeJihHOCTi. (f) paap/u- 
KH X UaCOBT> 

duratu (f) norm ale della 1 
scarica di x ore 
duraeidn (f) normal d© 
la descarga de x boras 

pa3p/UHaa cmkoctl (f) 
capacity (f) di scarica 2 
capacidad (f) de des- 
carga 


pe>KiiMT> (m) npn paa- 

P*ut 3 

lavoro (m) di scarica 
esfuerzo (m) de descarga 


pa3panHan Harpy ana (f) 
carlco (m) di scarica * 
carga (f) dinamica a la f 
descarga 


KpHBaa (f) paapaiKH 
curva (f) di scarica ,5 
curva (f) do descarga 



Er.dftde<tellung (f) 
discharging position 
position (!) de deehargo 


l*ei der Entladung stci- 
u'en S< hlieren nuf 
cloudy streams in the 
liquid rise during dis¬ 
charge 

a la decharge s’clevont 
dans le liquid© des 
tourbillons mucilagi- 
nenx 


Entladeprobe (f) 

discharge test 

fcisai (m) de ddcharge 


Akkumulatorenfabrikt!) 
accumulator factory 
febrique (!) d’accumu- 
lateurs 


FormationsprozeU (m), 
Formier^uugs] vorgang 
(m) 

process of forming 
operations (f. pi.) de for¬ 
mation, processus (m) 
de formation 


no.io;KeHie (n) paapriAa 
posizione (f) di scarica 6 
posieibn (!) de descarga 

npii paapffjiicfc noAiJ- 
MaKiTca kl noBepx- 

HOCTII KltCJIOTM (VIII- 
3HCTUH IIO.IOCKII (f. pi.) 
(CTpyflKll (f pi), IlOTO- 
KH (m pi)) 7 

nclla scarica salgono del 
flocehi torbidl 
durante la descarga os- 
cienden a truves del 
llquido torbcllinos 
mticilaglnosos 

npodHan pa«ipiuKa (f) 
prova (f) di scarica S 

pnieba (f) de descarga 

aKKyMyjiHTopuwft 3a- 
Boxh (m) 

fabbrica (f) d'accumulu- 
tori 

fabrica (f) dc ncumula- 
dores 

(popMOBOHindft npo- 
nec<n»(m), npouecci* 

(m) (t)opMiip()Hani>i 
processo (m) di forma- 10 
zione 

proceso (m) <lc forma- 
cirtn 



Forraieren (n), Forma- 
2 tion (!) 

1 formation, forming 
formation (!) 


form ieren (v) 
2 to form 
former (v) 


Formier[ungs)methode 
(f), Formierverfahrcn 

o (n) 

o method of formation 
mode (m) de formation, 
m6thode (!) de forma¬ 
tion 


Umformierung (!) 
* re-forming 
reformation (!) 


Umf&rbung (!) der Masse 
change of colour of the 
5 active material 

changement (m) do cou- 
leur de la masse 


Fauresches Prinzip (n) 

6 Faure’a principle 
principe (m) [de] Faure 

Aluininiuinsulfatldsung 

(t) 

solution of sulphate of 

7 aluminium 
solution (!) de sulfate 

d’aluminium 

Magnesia (!) 
magnesia, oxide of 
6 magnesium 

magn^sio (!), oxyde (m) 
de magnesium 

Plant^verfahren (n) 

9 Plante’s method 
proc£d6 (m) [de] Plante 

Plnnt^schicht (f) 
Plante-layer 

10 couche (f) [de] Plants, 

couche (!) de forma¬ 
tion Plants 

Kaliumperchlorot- 
losung (!) 

solution of chlorate of 
/; potassium 

solution (f) de per¬ 
chlorate de potas¬ 
sium 


(J)OpMOBKcL (f), 4>OpNfl- 

poBanie (n) 
fonnazione (!) 
formacldn (!) 

(hOpMOBaTL, (f)OpM lip O - 
BaTL 

formare (v) 
formar (v) 

cnocofo (m) (Jjopmobkh, 
MeTp^T* (m) (fropMHpo- 
Bauin 

metodo (m) di forma- 
zione 

m£todo (m) de forma- 
cidn 


nepe<t>opMHpoBKa (f), 

BTopmuaH <f)OpMOB 

na (f), nepetfcopMHpo- 
Banie (n) 
riformazione (!) 
transformacidn (!) 

nepeKpamiiBaHie (n) 
Maccw 

cambiamento (m) di co¬ 
lore della materia at- 
tlva 

cambio (m) de color do 
la pasta 

npHHUum* (m) <&opa 
principio (m) [di] Faure 
principio (m) [de] Faure 

pacTBopi> (m) <rfcpno- 
KHCJiaro ajuoKHHiH 
soluzione (!) di solfato 
d’allumlnio 

di Bolucidn (f) de sulfato 
de alumina 

MarHeain (f), okhcb (!) 
MarHiff 

magnesia (f), ossido (m) 
di magnesio 
magnesia (!) 

cnocodi. (m) ILiaHTO 
processo (m) [di] Plante 
proceso (m) [de] Plants 


c-ioft (m) IljiaHTa 
strato (m) di fonnazione 
Plants 

capa (f) [de] Plants 


pacTBopi> (m) x.iopno- 
KHc.iaro Ka.in, pa- 
CTBop'i* xjiopnoKajiie- 
Boft co.in 

soluzione (f) di per- 
cloruto di potassio 
disolucion (f) do per- 
elorato potiisico 


Al, (SO,), aq 

MgO 


K Cl O, -f at] 
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Satriumthiosulfat- 
lbsung (f) 

solution of thiosulphate 
of sodium 

solution (f) de thiosul¬ 
fate de soude ou de 
sodium 


pacTBopi (m) (rfcpHo- 
BaTHcroKucjiaro Ha- 
Tpa 

Na, 8g O g 5H t O -f aq di tiosolfato 

disolucibn (f) de thio- 
sulfato sbdico 


1 


Tudorsches Verfahren 
(n) zur Herstelluug 
ron Akkumulator|>lat- 
ten 

Tudor’s method of ma¬ 
nufacturing accumu¬ 
lator plates 

pn>cedd (m) [de] Tudor 
pour la fabrication de 
plaques d’accumula- 
teurs 

cnoco6i»(m) Tioaopa Ann 
HaroToaienin aiocy- 

MyjIHTOpHLECb mia- 

CTHHT» 

processo (m) [di] Tudor 
per la fabbrlcazione 
di piastre d’accumu- 
latori 

robtodo (m) [de] Tudor 
para la fabricacibn de 
places de acumula- 
dores 

Forroiemtum (m), For- 
matioosraum (m) 
farming shop 
*a!le {f) de formation 

noirfcmeHie (n) Ann (p op- 
MHpoBaHia, (popito- 

BOHHafl (f) 

sala (f) di formazione 
sala (f) de formacidn 

FormiergefiUJ (n), For- 
mier[ungs]zelle (f) 
banning trough 
rtripieut (ra) de for¬ 
mation 

(pOpMOBO'IHUfl (<pOpMH- 
pOBOUHblfl) COCyjn* ( m ) 

recipiente (m) di for¬ 
mazione 

recipiente (m) de for- 
macibn 

Formierbad (n) 

forming bath 

bain (m) de formation 

(popMOBO^maa (tpopim- 
poBO'maa) BaHHa (f) 
bagno (m) di formazione 
bafio (m) de formacibn 

Furmiera&ure (f) 

forming acid* 

aride (m) de formation 

<popMOBO T raaa ((popMH- 
DOBOUHaa) KHCJ10TH (f) 

acldo (m) di formazione 
Acldo (m) de formacibn 

Kormlerbatterie (f) 
forming battery 
batten*? (f) de formation 

cpopMOBouHaa (<popMH- 
poBoaHaa) 6aTapea (f) 
batteria (f) di formazione 
baterla (f) de forumcibn 

Furmationsarbeit (fj 
work of forming 
travail (m) de formation 

cpopMOBKa (f), (popuo- 
BOHHaa (cpOpMHpOBOU- 
Haa) padoTa (f) 
lavoro (m) di formazione 
trabajo (m) de formoclbn 

Formationsdauer (f) 
duration of forming 
duree (f) de formation 

npOAOJDKHTeJIBHOCTB (f) 
CpOpMOBKH ((pOpMHpO- 
saHia) 

durata (0 della forma- 
zione 

duracibn (f) de la for- 
macibu 

unterbrochene Forma¬ 
tion (f) 

interrupted formation 
formation (f) inter- 
rompue 

npepBaHHoe (popjmpo- 
BaHie (n), npepBaHHaa 
(popMOBKa (f) 
formazione (f) interrotta 
form&cibn (f) interrum- 
pida 




ungeniigende Forma- 
j lion (f) 

1 insufficient formation 
fomifttion (f) insufflsantc 


Formatiousstrom (in) 

2 forming current 

courant (m) de forma¬ 
tion 


He,tOCTaTO*IHOe (fJOpilH- 

poDaHie (n), HeaocTa- 
TOHHafl (t>ODMOHKa (f) 
formazione (!) insuffi- 
ciente 

forraacidn (f) insufi- 
ciente 

(popMOBoqHHrt (d>op- 

MIipOBOHHhlfi) TOKT»(ni) 

corrente (f) ai forma- 
zione 

corriente (f) de forrna- 
ci6n 


Oberfl&clionont wick- 
lung (f) 

o surface development 
d^veloppeinont (m) de 
surface 


Durchformiertsoin (n) 

4 complete formation 
formation (f) complete 


Fastieren (n) dor Hlei- 
platten 

j pasting of the lead plates 
tartinago (m) des pla¬ 
ques de plomb, em- 
pa tage (m) des plaques 

pa-stieren (v) 

6 to paste (v) 

tartincr(v), empnter (v) 

Pustmutcrial (n) 

„ paste, active material 
' pate (f) [de mati£re 
activol 
Paste (f) 

8 paste 
pate (f) 


die Masse anruhren (v) 
0 to stir the paste 
agiter (v) la pate 


Knetmaschino (f) zum 
Herstellcn doraktiven 
Masse 

kneading - machine for 
to preparing the active 
material 

innlaxeur (m) pour la 
preparation de la pate 
do muth’Mc active 



noBepxHocTHoe paa- 
BiiTie (n), paapadoTna 
(f) nOBepXHOCTH 

sviluppo (in) della super- 
fleie 

desarrollo (m) de la su- 
perficie 

6mti» npoc|)opMiipoBaii- 
HMJn» 

formazione (f) complcta 

formacidn (f) com plot a 

nacTiipoBaHie (n) cbiih- 

UOBLlX'b nJiaCTHHT* 

impasto (m) delle piastre 
di piombo 

empastacidn (f) de las 
placas de plomo 


nacTiipoBHTL; HaHecm 
(naHociiTb) nacTy 
impastare (v) 
era past ar (v) 

naTepia^Tb (m) na- 
CTIIpOBaHifl 

materiale (m) della pasta 
material (m) do la pasta 

nacTa (f) 
pasta (f) 
pasta (f) 



MliCHTb nacTy, npuro- 

TOB-IlTb (-.IJlTb) A'fcft- 
CTByiotuyio Maccy 
mescolare (v) la materia 
attiva 

amasar (v) la pasta 
ManiHiia (f) a-ih mLokii 
aimiBHofi UkflcTByio- 
mefl) MaccM, M'kciuib- 
Haa MauiuHa (f) jah 

lipOliaBO^CTBa aKTHB- 

noft U'kficTByioiiteit) 
liaccu 

impastatrice (f) per la 
fabbricazione della 
materia attiva 
mezclador (m) [raazela- 
dor (m)] para la fabri- 
cacidn de la inasa 
activa 
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Mi«<hbottieh (in'! 
mixing trough 
vaisseau (m) m^langeur, 
cove (f) a melanger 


Flatten schmieren (v), 
Flatten pastieren (v), 
Flatten streichen (y) 
to paste plates 
tartiner (v), emp&ter (v) 
des plaques 


Schmierer(m\ Strelcher 

(m) 

paster 

tartineur (m), empateur 

(m) 


Paatiermaschioe (f) 
parting machine 
machine (f) a tartiner, 
machine (f) k empater 


Mueeeinstrich (m) 
testing 

em^atage (m), tartinage 

(m) 


die 'otterplatten mlt 
aktiver Masse ausfAl¬ 
len (v) 

to All the grid-plates 
with active material 
remplir (t) le grillage 
de matigre active 


Trocknen (n) derPlatten 
drying of the plates 
s^chage (m) des plaques 


Krharten (n) der Masse 
hardening of the paste 
dorcissement (m) de la 
pate 


repastieren (v) 
to repast© 

reUrtiner(v), rgemp&ter 
(v) 


Flattenputzer (m) 
plate-cleaner 
tieitoyeurfmjde plaques 


M'kmajibHuft cocyA'b (m) 
tinozza (f)o tniogolo (m) , 
per ineseolare 
eubft (f) para mezclar 


BMaa-aTb (-MBaTb) bt, 
njiacTHHH nacry 
i in pas tare (v) le piastre 
empastar (v) las placas 


BMa3UHKT> (m) 

im pasta tore (m) .? 

untador (m) 


MainiiHa (I) A-finnac/nipo- 
Baum(nauecei!iH 
cTBVB>meft Maccbi) 
maechina (f) per im- * 
past a re 

maquina (f) para cm- 
pastar 

BMaana (f) Maccbi 
impastamento (m) della 
materia attiva 5 

empastamiento (m) de 
la masa 


aanoJiH-HTb (-HTb) pi;- 
lueTHaTUH n^acTiiHia 
A'kficTByiomeft faKTHB- 
uoft) Maccott 

riempire (v) le piastre a 0 
griglia eon materia 
attiva 

llenar (v) las placas de 
rejilla con pasta aetiva 

cywKa (f) njiacTUHi. 
essicamonto (m) delle ^ 
piastre ' 

se(‘ado (m) de las places 

aaTBepA^Hie (n) Maccbi 
(naeThi) 

indurimento (in) della ~ 
materia attiva 
endureeimiento (m) de 
la pasta 


B0306lI0B-HTL (-AHTL) 

iiacTy 

rim pasture (v) 9 

ernpuHtar (v) de nuevo, 
reempastar (v) 


uiictiijiliuhkx (m) n;ia- 

CTIIll'b 

pulitore (m) di piastre 
iimpiudor (in) de places 



Plattenverputzor (in) 

• plate-dresser 
pareur (m) ou flnisseur 
(m) de plaques 


9 


3 


4 


Flatten gleCen (v) 
to cast plates 
cooler (v) des plaques 


Gieftmaschine (f) 
casting machine 
machine (f) k couler 


G left rah men (m) 
casting frame, casting 
box 

chassis (m) de coulee 



a 


cKpeOmuicL (m), ypaB- 
HHBaiomifl iiHHecen- 
nyio Maccy 

aggiustatore (m) a into* 
n neat ore (m) di pi- 
astre 

enderezador (m) de 
placos 

OT.iii-TB (-naTh) ii.ia- 
CTIIHLI 

fondero (v) le piastre 

fundir (v) las placas 


jiHTeftHaa Mamrnia (f) t 
Mauimta (f) jijh OT- 
JII1BK1I 

macchina (f) per fondere 
mAquina (f) para fundir 


paMa (f) a-th otvutbkh, 
OTJiiiBiiaa paMa (f) 
telnio (m) per fusione 
molde (m) para fundir 


GuBmatrize (f) 

•> casting matrix 

matrice (f) de coulee 


b 


•lyryHHaH MaTpnua (f) 
matricc (f) per fusione 
matriz (f) para fundir 


6 


GieBform(f), Gitterform 

(0 

mould 
moule (in) 


itif_in* 

mm 


7 


BleigieBer (m) 
load caster 

fondeur (m) do ploinb 




(hopMa (f) AJIH OTJIHBKIf, 
r wiHTettnaa (Jiopua (f) 
forma (f) 
molde (m) 


.niiTeilHbift MacTetrh (m), 
/niTefimmcb (m) 
fonditore (m) di piombo 
ftindidor (m) de plomo 


schmelzen (v) 
S to melt 
fondre (v) 


iirianiiTL 
fondere (v) 
fundir (v) 


.Schmelzofen (m), GIoB 
ofen (m) 

J melting furnace 
four (in) de fonderie 



iiJiaBMJiMiaa (oT-iiTBiian, 
JiirrefiHafl) ne«ii, (f) 
forno (m) di fusione 
homo (in) de fundicidn 


Sehinelzkessol (m) 

10 melting pot or tank 
chuudiere (f) de fusion 


a 


ILiaun.ILHIJH KOT&TI. (m) 
crogiuolo (in) 
crisol (in) do fusldn 


GieUkelle (t), GicBlofTel 
(m) 

// casting-ladle, lead-lmlle 
poche (f) on cuiller (f) 
a couler 


.aifuibnafl aovKKa, JiiiTeft- 
nufl Konun, (in), yno- 
.'iobhiikTj (m) 
cucchiaio (in) da fondi- 
tore 

eucharilla (f) de fundi- 
dor 
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hvdraulischo Press© '(f) 
zur Herstellung ^der 
Akkumulatorplattenl 
hydraulic press for mak¬ 
ing accumulator pla¬ 
tes 

press© (f) hydrauliqne 
pour la fabrication 
des plaques d’accu- 
mulateurs 



Walzbleiband (n) 
rolled lead strip 
bande (f) de plomb la¬ 
ming 


Verordnung (f) betref- 
fend Akkumulatoren- 
fabriken 

lawrefcrring to accumu¬ 
lator works 

ordonnance (f) ou rggle- 
nient (m) concomant 
lcs fabriques d’accu- 
mulateurs 


riUpaiL'iiiMccKiit npeeci. 
(in) A.in H3roTOB-ienifl 
anny My ji hto pH hxt* 

IIJiaCTHHT> 

torchio(m) idraulico per 
la fabbrlcaziono delle 1 

f dastre degli accuimi- 
atori 

prensa (f) hidniullca 
para fabricar las pla- 
cas de acumuladores 

Jieirra (f) h3t> Bajimo- 
BailHOTO JIHCTOBOrO 
CBHHUa 

nastro (m) di plombo 2 
laminato 

cinta (f) de plomo esti- 
rado 


npe;uiHcauiH (n pi) 
(npaBUJia (n pi)) a-tih 
aKKyMy.lHTOpHHXT. 
aaBOAOBi> 

regolamento (m) concer- „ 
nente le fabbrichc ° 
d'accumulatori 
reglamento (m) do las 
fabric as de acumula¬ 
dores 


Respirator (ra) 
respirator 

masque (m) resplratoiro 



pecmipaTopi* (m) 
maschera (f) di respi- 
raziono 4 

m&scarilla (f) de respi- 
racidn 


Bleivergiftung (f) 
load poisoning 
eaturnisme (m), intoxi¬ 
cation (f) saturnine, 
empoisonnement (m) 
par le plomb 


Bleikolik (f) 
lead colic 

coliqne (f) saturnine, 
colique (f) de plomb 


OTpaBJieRie (n) cbitii- 
uoarb 

avvelenamcnto (ra) sa- , 
tumino 0 

Intoxlcacidn (0 satur- 
nina 


KOJ1HKB (f) OTT> CBHHUa, 
cBiumoBaa Ko;inKa (f) R 
colica (f) saturnina a 
cdlico (m) satumino 


elektrische Batterie (f) 
electric battery 
batterie (f) glectrique 


ojieKTpH'iecKaa 6aia- 
pea (f) 

battcria (f) elettrica 
baterla (f) elgctrica 


[PrimiLr-] Batterie (f) 
primary battery 
batterie (f) primair© 



nepBiiuiian Oaiapea (f) 
batteria (f) primaria $ 
baterla (f) prim aria 


konstaute Batterie (f) 
constant battery’ 
batterie (F) constant© 


nocToamiafl GaTapen (f) 
batteria (f) costanto 9 
baterla (f) constant© 



galvanische Battcric (f) 
1 galvanic battery 

battcrio (f) galvanbpie 


Volta sebe Bnttcrie (f) 
2 voltaic battery’ 
battcric (f) voltaique 


Bechcrapparat (m) 
g crown ot cups 

batterie (f) A couronuc, 
battcric (f) a tasses 


Polarisationsbatterie (f) 
. polarisation battery 
* batterie (f) do polari¬ 
sation 


Bunscnsche Battcric (t) 
H Bunsen's battery 

battcric (I) [do] Bunsen 


Daniollscho Battcrio (f) 
0 Dnnlcll's battery 

batterie (f) [del Danicll 

(irovcschc Butteric (I) 

7 (irovo's battery 

battcric (f) [do] Groto 
Fiaschcnbattcric (t) 

If battery of bottle colls 
batterie (f) do piles-bou- 
toillcs 


Tuuclibatterle (f) 
g immersion battery, 
y I>lungo battery 
batterie (f) k treull 


Trogbattcrio (f) 

10 trough battery 
batterie (f) k augo 


rajitBaHiisecKan 6ara- 
peit (f) 

batteria (f) galvanlca 
baterla (f) galviinica 
Bo.itTaii'tecKan daTapen 
(f), daTapen Bojibtu 
batteria (f) voltaica 
baterla (f) voltaica 
Gaiio'ntafl daTapen (f): 
daTapen Bojibtu bt. 
ucpBOiiaHaJiLiioirb bh- 
At 

batteria (f) a tazze 
ba terla (f) de copas 
iioanpiiaanioiiHan daTa¬ 
pen (0 

batteria (f) di pola- 
rizzazione 

baterla (f) de polar!- 

zaclrt n_ 

daTapen (f) Byiiaeiia 
batteria (f) [di] Bunsen 
baterla (f) [ae] Bunsen 

daTapen (f) Eauienn 
batteria (f) (di] Daniell 
baterla (f) [do] Daniell 

daTapen (f) I'poBe 
batteria (f) [di] Grove 
baterla (f) [do] Grove 


dynonosHan daTapen (f) 
batteria (f) a bottlglle 
baterla (f) de pllas-bote- 
llas 


noAieMnan daTapen (f) 
batteria (f) ad liuiner- 
sione 

baterla (f) de inmorsidn 


daTapen (f) bt. nminri; 
batteria (f) a tmogolo 
baterla (f) on forma de 
pila 




Kaskndenbattcrio (f), 
Sttifeubuttcric (f) 

11 cascade battery 

battcric (f) en cascade 


cTyiieunaTan (KacKa/i- 
nan) daTapen (f) 
batteria (f) in cascata 
baterla (f) cu cascade 


Kohlebnttorio (f) 
jo carbon battery 

batterie (f) d’dldmcnls ii 
eharbon 

Gasbatterie (0 
12 gas battery 

battcric (ft a gaz 


batteria (f) | 
carbonc 

baterla (f) de earbdn 


raaonan daTapen (f) 
batteria (f) [di pile] a 
gas 

lmterln (f) de gus 
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Trockenbattcrie (f) 
dry battery 

baiterfo(f)s£clio,batterio 
(f) dYlemcnts poos on 
a liquide immobilise 



eyx.iH baxupeu (f) 
batteria (f) [di pile] a j 
seeco 

bateria (f) scea 


Thermobatteric (f) 
thermo-electric battery 
hatterie (f) thermoelec- 
trique, therrnobatterie 
«> 



TepjiotSaTapeft (0, Tep- 
MtKJ.ieinpmecKaa 6a- 
Tapea (f) 

batteria (f) tenno-elet- 2 
trie a 

bateria (f) termoeltfe- 
trica 


Akkumulatorenbattcrie 
lf).Sainmlerbatterie(f) t 
[Sekundikr-] Batterie (f) 
storage battery, secon¬ 
dary battery 
batterie (f) d’accumu- 
lateurs, batterie (f) 
secondairo 



aKKyMyjmTopHaii (irro- 
pinmnn) 6aTap<*n (f) 
Imttcrin (f) d’accinnii- •» 
latori 

bateria (f) do aeuniu- 
ladorcs 


Akkuraulatorensystem 

(n) 

accurnulator system 
systeme (m) d’accumu- 
lateurs 


stationary Batterie (f) 
stationary buttery 
batterie if) a poste fixe, 
batterie (f) statlon- 
naire 


Stromaufnahme (f) 
charging rate 
admission <f) de eourant, 
reception (f) de cou- 
rant 


Stromaiifnahincftihig- 
keit CO, St roman fspei- 
chcrungsfahigkeit (f) 
value of charging rate 
aptitude (f) a recevoir 
le eourant 


Gruppenverbindung (f) 
group connection 
montage (m) ou coup- 
lage (m) par groupea 


CHCTeMa (f) aKKVMy.m- 
TOpOBlj 

sistenm (m) daeeumu- 
latori 

sistenm (m) de aenmu- 
ladores 


iieiiepciiocHan (cTan- 
uiomiaH, nocTonnuan) 
flaTapefl (*) 

batteria (f) stazionarin J 
bateria(f) fija, bnterm (f) 
estacionuria 

nornpMHiiMaiiic (n) (uo- 
.ivMoirie (n)) toim 
rice/.ione (f) o nssorbi- 
men to (in) di corrente ° 
reeepeibn (f) 6 admision 
(f) de corrieute 

ctiocoGhocti, (f) tiaTapeii 
KOCnpiVHITMaTb TOKT», 
rnoconiiocTb Oarapen 
HaKan.innan, taKKy- 
My.iHpomiTh) TOKT* 
uttitudinc (f) a ricevere 7 
corrente 

capacidad (f) do ndmi- 
sibn, suscoptibilidttd 
(f) do admisibn de 
corricnto 


rpyimoBoe coeAHitenie 
(n) 

cullegamonto (in) in 
gruppi 

acoplainiento (m) en 
g nip os 
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Schaltanordnung(f), Ak- 
kumulatorenschalt- 
system (n) 

1 system of connection 
mode (m) ou systbme (m) 
de couplage des accu- 
mulateurs 


Dynaraom as chine und 
Batterie sind gegon- 
eJnandergesehaltot 
dynamo and storage 
2 battery are connected 
in opposition 
la dynamo et la batterie 
d’accumulateurs sont 
couplees ou monies 
en opposition 

Ausgleichbatterie (f), 
Puflferbatterio (f) 
balancing or buffer bat¬ 
tery, equalizing bat- 
^ tery 

batterie-tanipon (f), bat¬ 
terie (f) plaebe en tam¬ 
pon 

Pufferwirkung (f) einer 
Akkumulatorcnbat- 
terie 

balancing or buffer ac- 
j tion of a storage bat¬ 
tery 

action (m) rbgulatrice 
d’une batterie [d’accu- 
mulateurs placbe en] 
tampon 


Hilfsbatterie (f) 

0 auxiliary batten' 
batterie (f) auxiliaire 


Hochspannungsbatterie 

(1) 

6 high-tension battery 
batterie (f) & haute ten¬ 
sion 

Priifbatterie (f) 

? testing battery 
batterie (f) d’essai 

tragbare Batterie (f), 
transportable Batterie 

(f) 

8 portable battery 
batterie (f) transpor¬ 
table, batterie (f) por¬ 
tative 

Traktionsbatterie (f) 

0 traction battery 
batterie (f)de traction 


cxeMa (f) coeAuneHift, 
CHCTeMa (f) coe^nHe- 
Hifl aKKyM\MHTOr)OBT> 

modo (m) di collega- 
mento degli accumu¬ 
lator! 

sistemas (m pi) de co- 
nexibn de los acumu- 
ladores 

AHHaMOxauiinia (f) u 
aKKyMyjiHTopuaa 6a- 
Tapen (f) bkjuo'ichu ua 
BCTp'fe'iy 

la dinamo e la batteria 
sono collegate in op- 
posizione 

la dinamo y la batoria 
estAn conectadas on 
oposicidn 

y paBH if TejLbH an ( 6 yc|)ep- 
Haa) baTapea (f) 

batteria (f) a ripulsione, 
batteria (f) egualizza- 
trico 

bateria (f) de compen- 
sacibn, bateria (f) tam- 
p6n 


6 y(|)epHoe AfcficTBie (n) 
aKKyMy^HTopHofi 6a- 
Tapew 

azione (f) egualizzatrice 
d’una batteria a ripul¬ 
sione 

efecto (m) de compen- 
sacibn de una bateria 
tampbn 

BcnoMoraTe^LHaa 6aTa- 
pea (f) 

batteria (f) ausiliaro 
bateria (f) auxiliar 

baTapea (f) BLicoKaro 
HanpaatemH 
batteria (f) ad alta ten- 
si one 

bateria (f) de alta tensibn 

nciujTaTe.n.Hn a (iiaarb- 
piirejLbHaH) baTapea (f) 
batteria (f) di prova 
bateria (f) de prueba 


nepeHocHaa baTapea (f) 
batteria (f) trasportabile 
bateria (f) transportable 


baTapea (f) „via Tam 
batteria (f) per trazione 
bateria [\) para traoeibn 


t 
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Lichtbat terie (!) 
lighting battery 
batterie (!) d’eclairage 


Zugbeleuehtung9hat* 
terie (!) 

train-lighting battery 
batterie (!) pour l’dc- 
laimge dea trains 


Kutschwagenbatterie (!) 
carriage battery 
batterie (!) de fiacre ou 
de voiture 


ocirliTHTO-iLHaH daTapea 

(I) 

batteria (!) per illumina- 1 
alone 

bateria (!) de alumbrado 

daTapea (!) A*™ ocirfcme- 
mn no l>3AOBi> 
batteria (!) per rillnml- 
nazione del treni 
bateria (!) para el alum- 
brado de los t rones 


OKiuiaattiaa daTapea (!) 
batteria (!) per vetture o 
bateria (!) para coches 
de lujo 


•lie Batterie wird in 
zwei Reihen geladen 
the battery is charged 
in two series 
la batterie est chargee 
en deux groupos ou 
par moitids 


daTapeio aapaataiorb 
bt> A»a p«Aa (A»^i 
rpyimu) 

la batteria d caricata in 4 
due serie 

se carga la bateria en 
dos series 


die Batterie wird in 
einer Reihe entladen 
the bft tte ry i s d i sc harged 
in one row 

la batterie est dd- 
ehargee en un seul 
groups 


Udung (!) mitteds Zu- 
satzmaschine 
charging with a booster 
charge (!) au moyen 
d’un survolteur 



daTapeio panpanvaiorL 
m> oAny rpynuy 
la batteria 6 9caricata * 
in una serie 
la bateria se desc&rga 
en una serie 


aapHAKa (!) upii jiomoiuh 

BOAbTOAOdaBOHHOil 

Maniiiuu, aapHAKa 
upii noMomn noBbicn- 
Te;iH HanpH/Keiiin 6* 
cariea (!) mediant© sur- 
voltrice 

carga (!) por dinamo 
supleuientaria 


Entladebatterie (!) 
discharging battery 
batterie (!) de ddcharge 


Batterleprufer (m) 
battery tester 
vfrificateur (m) de bat- 
terie.galvanomdtrefm) 
d’essai p>our batteries 


Zellenzahl (!) 
number o! cells 
fiombre (m) d’dldments 
d’nne batterie 

Nummersehild (n) 
number plate 
l‘*aque (!) numerotde 
ou a mi in dro 


naapHAHaa daTapea (!) 
batteria (!) di scarica 7 
bateria (!) de descarga 


daTapefiHuft iicnuTa- 
Teju» (m) 

apparecchio (m) di prova 
per batterie 8 

verificador (m) para la 
bateria, galvandmctro 
(in) i ortdtil 

‘IHCJIO (n) OJICMeHTOBTb 
bt> daTape'b 

iminero (m) degli elc- g 
menti 

mlinero (m) de los elo- 
mentos 

notfepHaa Aomeana (!) 

placcnetta (!) con nu- 
incro 

placa (!) nuraernda 





Sclialtzelle (f) 
j regulating cell 

Element (in) de reduc¬ 
tion 


zuschaltbare Zclle (f) 
milking cell, end cell 
~ element (m)pouvant 6tre 
mis dans le circuit oil 
en circuit 

abschaltbare Zelle (f), 
Abschaltzello (f) 
additional cell, spare 
8 cell 

element (m) pouvant 
otre mis hors [du | 
circuit 


peryjnipyiomifi Cioda- 
Bonnun) daTapeftiiuft 
a.ieMCHTb (m) 
eleinento (m) di regola- 
zione 

elemento (m) regulador 


BK:no4aeMbifi tvieneHTb 
(m) 

clemenlo (m) da met- 
tersi in circuito 
clemento (m) adicional 


BUKviiOHaeMtift aie- 
Meiirb (m) 

eleinento (m) da to^lier- 
si dal circuito 
clemento (m) que se 
puedo desconectar 


einzelnc Zellon abschal- 
ten (v) 

to disconnect single 
* cells 

rnettre (v) hors circuit 
certains cdthuents 


BblK-UOH-IlTb (-aTi») irfc- 
CKOJILKO 3.ieMeilTOBT> 
togliere (v) dal circuito 
singoli elementi 
desconectar (v) algunos 
element os 


Maximnlausschalter (m) 
maximum cut-out, cir- 
, cuit breaker, overload 
J circuit breaker (A) 
disjoncteur (m) h niaxi- 
miiin 

Minimnlausschaltcr (m) 
minimum cut-out, no 
load switch, iindcr- 
6 load circuit breaker 

(A) 

disjoncteur (m) a mi¬ 
nimum 


■X 



MaKcmiaJibiibift bukjuo- 
MaTe^iL (in) 

iutemUtore (m) n mas- 
sima 

desconectador 6 disyun- 
tor (in) de maxima 


MHliHMa.lbHblft B1JKJUO- 

naTejib (m) 

interruttore (m) a mi¬ 
nima 

desconectador (m) 6 di- 
Hyuntor(rn) de minima 


Akkunmlatorschalt- 
apparat (m) 

7 accumulator switch 
commutateur (m) d‘ac- 
cumulateurs 


aKb*yMy:iHTopuuft kom- 
M>’TaTop b (m) 
insoritore (m) di accti- 
mulatori 

conmutador (m) de acti- 
muladorcs 


Zellenschalter (in) 
accumulator regulator, 
,S (‘ell switch, battery 
switch 

reducteur [-adjoncteur] 
(m) 



:ueMeiiTHbift KOMMy- 
TUTOpT. (in) 

inseritoro (m) di ele- 
menti 

reductor (ui) 


Zollensohalterloitung if' 
leads to accumulator 
U regulator 

conrlucteur (m) de re- 
d ucteur 


H+,Tib (f) (iIpOBO/Vb (in)) 
^JieMCHTuaro kommy- 
TBTOpa 

conduttura (f) dell 1 in- 
seritore 

conductor (m) del re¬ 
ductor 



/^ilon-u'hjiif(*r(K»]sclinli 

im) 

intact brush of accu¬ 
mulator regulator 
fmtteur -m} ou balai (m) 
•V n-ducteur 


U- Ho n «ch aI t c r k o n t uk t 
(m) 

intact of accumulator 
regulator 

I Id m) do re duct cur 

Z n?r*chaItersohlittcn 
(m) 

im of accumulator re¬ 
gulator 

• bari^t m) do reducteur 

/»n.-ohalfer (in) mit 
£*i«cher.Miick und 
Zwischenv iderstan- 
den 

.'^-•uiTjuIator regulator 
with resistance bet¬ 
ween contacts 

'Mneteur (m) a plots 
dors et a resistances 
ir*!»;rrHi 4 c 3 


F: nk^nentzieher fin) zu 
Zf-Ilensohiilteni 
'O* extinguisher or 
-•]•»*•*Hint for battery 
“witches 

i *re vt ineel lea (m) pour 
nMuettura 


MiUchzellen>chalter 

(rn) 

accumulator re- 
rnl-itor, simple bat- 
T *ry switch, simple 
accumulator switch 
OM'ieieur uni simple 

• [ i'C.zelieiischalter 
(in) 

uble accumulator re- 
rJatur, double battery 
'Aitrh 

^•luctvur t.mi double 




Tpymiftcfi KOHxaKrb (m) 
(uteTKH(f pi)) ajieMeHT- 
Haro KOMMyTaTopa 
pezzo (m) polare o pezzo 
(m) d’attacco dell'in- 1 
seritore 

frotador (in) 6 ewcoLdlla 
del reductor 

KOHTahTb (in) ‘.VieMeHT- 
Haro KOMMyTaTopa 
con tat to (m) dell'in so ri- 
tore 

contacto (ni) del re¬ 
ductor 

caiaaKn (f pi) u.ieMeiiT- 
naro KOMMyTaTopa 
sbarra (f) o corsoio (m) s 
dell’inseritore 
carro (m) dol reductor 

tuex eirru w ii k o m m y rtt - 
TOp'b (m) ci. iipoMe;h*y- 
TOMiu.tMii KOHTairraMii 
it conpoTinyieninjiii 
iuseri tore (m) con pezzo ^ 
intennedio o resisten- 
ze in termed ie 
reductor (in) con re- 
sistenefas auxilinres 
dc corto-eircuito 

licKpoTyiuuTeJib (m) 
OJieMeHTHHX'b KOMNy- 
TaTOpOBl. 

estintore (in) di seintille , 
per insert tori di de¬ 
menti 

supresor (m) do chispas 
para reductores 

npocToit ojuiiHapiiwii 
a.ieMeiiTHuft komm>- 
TaTopi> (m) ^ 

inseritore (in) di de¬ 
menti semplice 
reductor (m) sencillo 


;t n o flu o ii : u e m e j i *r m .n i 

KOMWVTJlTOpi, (in) 
inseriton* on) di ole- ? 

inenti doppio 
reductor on) doble 


'tUdehebel on) 

Charge lever 

m) de d^chargo 


panpH.tHMH pmari, (in) 
leva (!) di scarictt S 

palancu (!) de descarga 


*; ^‘lelzellenschnltcr 
(m) 

’•^■tMgular cell switch 
' 'iur^fjtir on) a chariot, 
reducteur (m) a tige 
ilettfe 


biihtoboA a/ieMeiminitt 

KOMMVTaTOtKb (m) 
inseritore (rn) con porno 
reductor (m) de carro 
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Handzellensehalter (m) 
1 hand regulating switch 
r£ducteur (m) a main 


Schielerplatte (f) 

2 slate slab 

plaque (f) d'ardoise 


Selbstzellenschalter (m), 
automatischer Zellen- 
sclialter (m) 

3 automatic accumulator 
regulator 

rtducteur (m) automa- 
tique _ 

(iruppenschaltor (m) 
group switch 
* commutateur (m) de 
couplago oi4 de grou- 
poment 




Ladeinaschine (f) 

* charging machine, 

0 charging dynamo 
dynamo (f) de charge 


pyHHoil y.ieMeHTHwft 

KOMMVTaTOlVL (m) 
inseritore (m) a mnno 
reductor (m) de mano 

miKpepnaH (acnnAHan) 
,H0CKa (f) 
base (f) d’ardesia 
placa (f) de pizarra 

aBTOMaTii'iecKifl DJie- 
MeilTHUfi KOMMVTa-' 
TOp'b (m) 

inseritore (m) automa¬ 
tic© 

reductor (m) automitico 


rpynnoBLift KOXMyTa- 
Topt (m) 

inseritore (ra) a gruppi 
reductor (ra) por gru- 
pos 


3a]>HH<aiomaH m&iuh Ha 

(f) 

dinamo (f) di carica 
raaqufna (f) de carga 


]>adeschlittcn (m) 
sliding contact of the 
0 charging lever 
chariot (m) de charge 


aapaoHbifl KOHTaKTiiun 
caJiaaKH (f pi) 
sbarra (f) di carica 
carretdn (m) do carga 


Entladcschlitten (m) 

_ sliding-contact of the 
7 discharging lover 
chariot (m) do decharge 


Ladeumschftlter (m) 
reversing charging 

8 switch 

commutateur (m) de 
charge 

Zusatzzelle (f) 
regulating coll, milking 

9 cell, end cell (A) 
£l£ment (ra) additionncl 

ou supplementairc 


paapHAiiwu KomaKT- 
Hbiff ca^a3KH (f pi) 
sbarra (f) di scarica 
carreton (m) dcdescarga 

aKKyMy;mTopHbift uepe- 
K:iH)HaTe.ii» (in) 
commutator© (m) df ca¬ 
rica 

conmutador (in) de 
carga 

.i.oOano'iHwil ;ueMCH-ri. 

(in) 

elemento (m) addizio- 
nale 

elemento (m) adicioiml 


die Flatten auspacken 

if) ) 

1 to unpack the plates 

d£baller (v) les plaques 


pacuaKOB-aTb (-unaTh) 
ii.iacTnma 

sballarc (v) le piastre 
desernbalar(v)las places 


die Batterie montieren 
(v) 

11 to erect the battery 
monter (v) la batterie 


Montierung (f), Auf- 
stellung (f) 

1C erection 
montage (m) 


ycTaiiomiTb (ycTaHaiwin- 
BaTi.) CmTapeio 
rnontare (v) la batteria 
montar (v) la bateria 


yCTaHOBKa (f), MOHTHpO- 
BaHie (n) 
montaggio (m) 
montaje (m) 
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•xlbMmontage if) 

♦rection by purchaser 
n^ntAge fm) par soi- 
meme, montage (m) ef¬ 
fect^ par l’acheteur 
meme 


Montcur (m) 

nan in charge of erec¬ 
tion 

monteur fm) 


yrraHOBKa (f), npoita- 
BOAHMaH CaMHlTb 110- 
KynaTeJieiTB 

montaggio (m) fat to 1 
dall’ acquirente 
montaje (m) hecho por 
el comprador 

MOHTgp?> (m), ycraHOB- 
lUHKb (m) 2 

m on tat ore (m) 
montador (m) 


saureanzug (m), Mon- 
tageanzug (m), sAure- 
fester Anzug (m) 
acid-proof clothing 
lostume fm) inattaqlia¬ 
ble aux acides, ten lie 
■X; de monteur- 61 £ctri- 
den 


KHCJiOToynopHuA ko- 
crioirb (m) 

abito (m) antiacido, abi- 
to (m) da montatore « 
traje (m) lnatacable por 
lofl acldoe 


Vutaellungsmethode (f) 
nieihod of erection 
mode (m) de montage 


Eiabau (m) der Flatten, 
Montierung (f) der 
Flatten 

nxing the plates in po¬ 
sition 

montage fm) des plaques 


Nebenteile fm pi) fiir 
Akkmmilatoren 
iccessories for accumu¬ 
lators 

aecewoires fra pi) pour 
Accumulate urs 


r *»erbrdckungsklenime 

(f) 

bridge connector 
'vrae (f) de raccorde- 
ment, pince (f) de rac- 
cordement 


Xebenteile (m pi) 
s^rnal accessories 
•icrewuires fm pi) in- 
terieurs 


■d-isplatte ff; 

-i *** plate 
;Uque (f) de verre 


' >la«chneider (m) 

/aw cutter, diamond 
'i:sm&nt fm), coupe- 
v erre <m) 


CIIOCO(h» (m) yCTEHOBKH 

modo (m) di montaggio 4 
m£todo (m) de montaje 


ycraHOBKa (f) miacTHin» 
montaggio (m) delle 
piastre & 

montaje (m) de las pla- 
cas 


TipilH&AJieHCHOCTit (f pi) 

Kb aKKyny;inTopajrB 
accessori (m pi) per acc u- 
mulatori 0 

accesorlos (m pi) para 
acumuladores 


(m). aaiKHMi) (m) 
moreetto (m) a ponte, - 
unione (f) a ponte 
puente (m) de conexidn 


BHyTpeHHUl HaCTH (fpl) 
(nj)HHaAAe>KHOCTIl (f 

parti (I pi) accessorie 8 
interne 

Accesoiios (m pi) in¬ 
ter! ores 

CTe&lHHliatt IIJiaCTHH* 

«a (f) 

piastra (!) di vetro J 

placa (f) de vidrio 

CTeKJiop’feai. (m), a.iMa,Th 

(m) 

tagliavetro (m), dia- 
mante (m) 

diamante (m) para cor- 
tar el vidrfo 
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Verputzen (n) der tJulb 
ansatze au den Akku- 
mulatorplatten 
] trimming the seams of 
necumulator plates 
ebnrbage (in) do.s pla¬ 
gues d'acuumulateurs 


cuHTie (n) 3 ayceHueffi> 
unrriiHKOBT>) <rb aKKy 
My.lHTOpHLJXl* Il-ia- 
CTIIHT> 

sbavatura(f)delle piastre 
limpia (f) de las rebabas 
de las plncas 


► 


Rleisehaber (in) 
2 lead scraper 
racloir (m) 


Anloten (n) der An- 
schluftdriihte 
soldering of the connee- 
«y ting wires 

soudage (in) des fils de 
connexion on de rae- 
cordeinent 


6 aTapeftHwft cKpetfom* 
(in), madep'b (m) ^.ih 
CB iiHiia 

msehiatoio (m) o ras- 
chietto per piomho 
raqueta (f) para plomo 


npimanBanie (n) coe^n- 

Hl!TeJIbUblXT> npoBO- 
.10KT> 

saldatura (f) del fill eon- 
d ut tori 

soldadura (f) de los nlam* 
bres de eonexibn 


loten tv), oinldten tv) 
4 to solder in 
solid or (v) 


ziisammenloten u) 

£ to solder together 
soudcr iv) ensemble 


naflTi. tv), upiiuaHTb (v) 
saldare (v) 
solilar (v) 





CIlUHTb, CliailBaTb 
saldare (v) insieme 
juntar (v) 6 unir (v) por 
soldadura 


fertig verlotet (adj; 
q soldered ready for use 
sonde (adj) pret pour 
l’cmploi 



(hiio.ihI;) cuamtiihiA 
saldato (agg) c pronto 
soldado (adj) y listo 


unverlbtet (adj) 
unsoldered 

7 non-soudb (ndj), in- 
sotide (adj) 


HecuaHHiibifi 
non saldato (agg) 
no soldado (adj) 


Lotung (f) 

8 soldering 
soudage (m) 


uaHica (f), cnaftwa (f) 
saldatura (f) 
soldadura (f) 


botstelle (f), bblfuge tf) 
() soldered Joint 
‘ solid tire (f), joint (m) 
sotidb 

Lhtappnrut (m) 
lead burning appara- 
10 tus 

uppareil (m) i\ soudcr, 
ehalunioau (in) 


jrfccTO (n) [c]naiiKii 
punto (in) di saldatura 
soldadura (f) 


nan.ibiibifl anna nan* (in) 
(npuboirb (m)j 
apparecehio (in) per sal- 
dnre 

soplete (m) para soldar 
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LotUmpe if) 

wldering lamp, blow 
Ump 

lamt/e (fj ft sender, 6 oli- 
pyle (m) 


LotfUmme (f), Stich- 
rtaniLne (!) 

blowpif* flame, sol¬ 
dering flame 
damme (f) de chalu- 
meau, damme (f) de 
lamps k soiider 



a 


nanjiLHan JiaMna (f) 
lampada (f) per saldare, 
lamp ad a (f) da s&lda- 
tore 

lampara (f) para soldar 


naojiBHoe ruiaMfi (n) 
flamiDQ (f) a saldare 
llama (f) de soldadura 


1 


o 


Benzinlampe (f) 
benzine blow-lamp 
l&mpe (0 a benzine ott k 
essence 


6eH3HHOBaa JiaMna (f) 
lampada (f) a bencina .v 
lampara (f) de bencina 


autogene Lotung (f), 
Seibstlotung (f) 
amogeneous soldering 
*oudare (f) autogfene 


cnaHna (f) npocTbijn, 
cmi aBJi enieu'b, cri aft na 
Gear* npunoa 
saldutura (f) autogena 
soldadura (f) autogena 


W&hserstofTlOtung (f) 
hydrogen soldering 
soudnre (!) a 1 * hydro- 
gene 

^asserstofflampe (O’ 
hydrogen lamp 
tope (f) a hydrogene 


BoaopoAHOH cnaAna (0 
saldatura(f) ad idrogeno 5 
soldadura (f) oxidrica 


BOAopoAHag JiaMna (0 
lampada (f) ad idrogeno 6 
lampara (!) de hidrdgeno 


^asientoff[gaa]flamme 

(*) 

hydrogen flame 

11 amme (!) d’hydrogfene 


Wasserstoflldtapparat 

(m) 

lead burning apparatus 
chalnmeau (m) & hydro- 
g^-ne, appareil (m) h 
Bonder a hydrog£ne 


BOAopOAHoe ruiaMH (n) 
flamma (!) ad idrogeno 7 
llama (f) do gas hidro- 
g 6 neo 

HOAopoAnuii nafljinuufl 
annapan> (m) (npn- 
6 opii (m)) 

apparecchio (m) per sal- S 
dare ad idrogeno 
aparato (ml para soldar 
con hidrdgeno 


(iasapparat (m) fur Was- 
terstoffentwicklung 
ftus Zink und Schwe- 
felsanre 

apparatns for develop¬ 
ing hydrogen from a 

zinc and sulphuric 
arid 

appareil (m) pour la 
prod action d'hydro- 
jb-ne tu moyen de 
nnc et d’acfdc snl- 
fnrique 


Loftkessel (m) 

air-chamber b 

reservoir (m) d'air 


annapart (in) aah nojiy- 
'ieHiH BOAopoAa iktl 
UHHKa H C'fcpHOft KH- 
CJIOTU 

apparecchio (m) per la 
produzione di idro¬ 
geno mediante zinco ^ 
ed acido solforico 
aparato (m) para In pro- 
duccidn de hldrdgeno 
mediante cine y ticido 
sulftirico 

BoMAyniwaH KaMcpa (f), 
BoiiAyumwil peaep- 
Byapt (m)(annaparL in 
(in)) W 

serbatolo (ui) d’aria 
cainara (!) de uire 
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Knallgasltttapparat (m) 
$ oxyhydrogen blowpipe 
cbalumeau (m) oxhydri- 
que 


Gasflasche (f), Gas- 
bombe (f) 

4 gas bottle 

recipient (m), bouteille 
• (f) ou tube (m) k gaz 
[comprimt*] 



Ldtschlauch (m) 
rubber tube of the 
1 blowpipe 

tube (m) en caoutchouc 
du cbalumeau 


Ltttrohrspitze (f) 

£ nozzle, burner 

bee (m) de cbalumeau 


KHUiKa (0 (peaHHOBan 
Tpyda (f)) naaJitHofl 
Jiaicnu 

tubo (m) [di gomma] per 
sal dare 

tubo (m) de caucho pa- 
ra soplete _ 

HaKoneTOHirL(m) (pefitj)- 
kh (uafl.TLHofi rpyC- 
kh) 

punta (f) del becco a 
saldare 

pu nta (f) del soplete 

n&HJU>Hhifi npndopt (m) 
mb rpeaynaro ra3a 

apparecchio (m) per sal- 
dare a gas ossidrico 

soplete (m) oxbldrico 


Gymuib (f) mb raaa 
recipiente (m) o bom- 
bola (f) per gas 
frasco (m) para gas 


Sicberheitssleb (n) 
(8iebscbeibe in der 
Knallgasleitung) 
safety gauze (gauze disc 
* in the oxyhvdrogen 
0 tube) 

toile (f) mdtalllque de 
surety (dans le tube 
du cbalumeau oxhy- 
drique) 

Lot (n), Lbtmatcrial (n) 
6 soldering material 
ndeessaire (m) a souder 


Ltttblci (n) 

7 lead solder 

plomb (m) a souder 


Lotzink (n) 

8 soldering zinc 
zinc (m) k souder 

Zinnlot (n), Weichlot (n), 
Wei Clot (n) 

9 tin-solder, soft solder 
soudure (f) a retain, sou- 

dure (f) tendre 


ii pe^oxpaHHTe.u»Ha n 
c'feTKa(f), ciiTKa bti* 
raaonpoBOAHoft Tpyf>- 
icfe 

tela (f) metallica di si- 
curezza 

tela (f) meUlliea de se- 
guridad para soplete 

MaTepiajn> (m) 
nanHiH 

materiale (m) per said are 
material (m) para soldar 

cBHHUOBbift npimofi (mj, 
cmmeivb (m) ;yiniian- 
Hin 

piorabo (m) per saldaro 
plorao (in) para soldar 

HHHKOHuil lipmioft (in), 
uniurb (m) mb uan- 
Hin 

zinco (m) per said are 
cine (in) para soldar 

liana ft ii pn no ft (m) 
saldatura (f) a stagno, 
saldatura (f) dolee 
so Id ad ura (f) de cstafio 


Sclinellot (n) 

•y quick solder 
iU soudure (f)vive, soudure 
(f) tendro 


TpeTim(fl)in> (m), :ier- 
Kon.iaitKifi iipnnoft(m) 
saldatura (f) rapida 
sold ad ura (f) rtipida 



Lttt&sche (f) 

sal-ammoniac for solder¬ 
ing 

soude (!), [sel (m) de sou- 
de] 


coAa (!) 

soda (f) per saldare 1 
sosa (!), barrilla (f) 


Ldtwasser (n) 
soldering fluid 
ean (f) a souder 


LotsOure (!) 
spirit, killed spirit 
ucide (in) a souder 


nauKOCTb (f) a- t ih (c)natt- 
7m i kh, naHJibHan BOAa (f) 

An l “f- aq acqua (!) o solnzione (!) 2 
per saldare 
agua (!) para soldar 


H Cl 


Kiic.ioTa(!) ajh (c)nafiKii, 
iiaHJihiian Kiic.'ioTa 
acqua (!) !orto 
ricido (in) para soldar 


Ivbtzange (f) 
soldering tweezers (pi), 
soldering tongs (pi) 
pi lice (!) a souder 



KJiema (m pi) A-'tfl nan- 

Hia 

tenaglia (!) da saldatore, 4 
pinza (!) per saldare 
pinzas (! pi) de soldador 


Lotgabel (!) 
soldering !ork 
!ourche (f) a souder 


Innr* 


namiLHaa Biunca (!) 
!orchctta (!) per saldare 6 
horquilla (!) para soldar 


cine Batterie in Bctrieb 
setzen (v) 
to start a battery 
mettTe (v) une batterie 
en activity ou en ser- 
viee 

Inbetriebsetzung (!) 
starling 

mise (f) en marche, inise 
(f) en activite 


npHBeCTI! (lipiIBO^HTb) 
6«iTapeio wh A^ftcTBie 
inettere (v) in servizio 
una battoria 
poner (v) en sorvicio 
una baterla 


upiiBeAeHie (n) bt> A'kft- 
CTBie 

inessa (!) in servizio 
puesta (!) en sorvicio 


Bchandlung (!) 
treatment, handling 
tmltement (in) 


Werkzeugkasten (m) 

tool-box 

boite (!) dYmtils 


Beiftzange (!) 
cutting-pliers (pi), 
nippers (pi) 
pi nee (!) con panic 


Bleiburste (!) 
lead brush 
brossc (!) a ploinb 





yxoA'b (m) aa — 
condotta (!) 8 

tratandento (m) 


iiiicrpyMeHTajiLHLifl 

H1UHKL (ill) 

cossetta (!) per gli at- 9 
trezzi 

caja (!) de herramientas 

Kycaqint (f pi). K*y- 
cuu (in pi), ocTporyO- 
uu (m pi) J() 

tronehese (in), pinza (f) tu 
per tagliare 
tenazas (f pi) de corto 

meTKa (!) AJIH HIICTKH 
cBmmoBiaxi,iiJiacTHH'b «. 
spazzola (!) per pionibo 11 
cepillo (in) para plomo 


Bleischneider (ni) 
lead cutter 
rouleau (in) >1 ploinb 


JIOHUIICL (in) (IIOHCL ( 111 ) 
,uji pl;;(Kn cunnua 
-U) ’ lorbfce (m) per piombo, 12 

taglfapi«unbo (in) 
tujndor (in) de plomo 



Bleifeile (f), Bleiraspel(f) 
* lead file 

ecouenne (f), lime (f) a 
plumb 


Brustbohrer (m), Brust- 
leier (f), Bohrwinde (f) 
2 breast drill, hand-brace, 
brace 

vilebrequin (m) 


F&hnenbiegli&ken (m) 
lug bending hook 
2 grille (!) a cintrer les 
queues des plaques 
d’accumulateurs 


Flacheisen (n) 
4 Hat bar iron 
fer (m) plat 


Flaclizange (f) 

6 Hat nosed pliers (pi) 
pince (f) plate 



fc 


ifanimoio* (m) (HanH;n»- 
UBITb (m)) JUIH CBHHua; 
paumu.iL(in) (Tepnyn. 
(m)) juin CBHHua 
lima (!) per piombo 
lima (!) para plomo 

rpVAHOfl KOJIOBOPOTL 

(m) 

girabeccliino (m), tm- 
pano (m) 

berbiqui (m) de peeho, 
berbiqul (m) de rnano 


KpiOHeK'L (m) a-*ih cru- 
6amfl nawqKOBT. (ot- 

POCTKOBT*) 

piegatore (m) o incur- 
vatore (m) per code 
[di placche] 

gancho (m) para curvar 
las colas de las placaa 




n.iocKoe (noaocoBoe) 
>ne;rfc3o (n) 
ferro (in) piatto 
hierro (ni) piano 



luiocKorytiuu (ni pi) 
tanaglia (f) )>iatta, pin- 
zetta (!) 

tenazas (f pi) de pico 
piano 


Fuclisschwanz (m) 

* hand saw, pad saw 
soic (!) a main, scie (!) 
a luanche 


H0>KeBKa (!), d>yKC- 
uiBauiVL (m) 

^ sarraco (m), sega (!) a 
mano 

sermcho (m) 


Handhammer (m) 

? handhammer M 

marteau (m) a main 


Kichtholz (n) 
ruler, straight edge 
s dreasoir (in), r6gle (!) a 
dresser 


fl\ 

/ \ MO.ioToicLfniKpy^mofi) 
J ! martello (m) 

_! martillo (in) de mano 


npaBiijibuan (BUB'tpoH- 
iian) Aocna (!); dhxto- 
BawiLuan .lUHefina (!) 
drizzatoio (m) 
bloque (in) para ende- 
rezar 



Kichtzange (!) 

9 straightening tongs 
pince (!> ii dresser 


npaBit^BHue (BbiBrhpoH- 
^^ Hue) luiocKoryoiua 

'-ELK^ " ( m P 1 ) 

v tanaglia (!) a dirizzare 

tenazas (f pi) para eude 
rezar 
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S*udstrah]geblase (n) 
sand blast 
sableu>o (f) 


Beitel 

(m) 


Stemmeisen (n), 
chisel 

Hseau im), ciseau (m) 
de menuisier 



annaparb (m) jy in 

OHHCTKH OTJIHBOK'b IIO- 

cpeACTBom> necoH- 
Hoft cTpyH, necnaHO- 
CTpyftHbifi annaparb / 
sabblatrice (!), mantice 

i m) a getto di arena 
iquina (() sopladora 
de arena _ 

CTaMecna (f) 
scalpello (m), sgorbia 

(f) 2 

eacoplo (m), cincel (m), 
form6n (m) 


SchliUer (m) 
knife, cutter 

griffe (f) de plombier- 
zingueur 


P'fcs&icb (m) (pfoem* (m)) 
jym UHHKa o 

utensile(m) daintagllare 
entalladora (f) 


franiftsischer Schrau- 
benschlussel (m), eng- 
lischer Schrauben- 
schliis.sel (m), Kran- 
zose (m), Englander 
(m) 

n»ach wrench, shifting- 
fpsnner, monkey 
wrench 

clef (fi anglaise 


•srhraubenzieher (m) mit 
Heft 

*crew-d river 

toumevia (m) a mancho 



(bpamjyacKifi raennuft 
KJDOTb (m) 

chlave (f) inglese, chiave 4 
(f) a vite 
Have (f) inglesa 




OTB^pTKa (f) CT> pyKO- 
HTKOft 

cacciavite (m) a manico 5 
destornillador (m) con 
mango 


>chraubenzieher (m) 
zuid Umsteckcn 
►crew-d river with rever¬ 
sible ends 

tfiimevis (m) a deux 
bouts 

Was^envage if ), Li belle 
, . (0 
level, spirit-level 
niveau (m ) a bulle d’air 
bummih&nd.schuhe 

(m pi) 

insulating gloves, india- 
rubber gloves (pi; 
f^nts (m pi) en caout¬ 
chouc 

‘iinnmffingerling (m) 
rubber finger 
doigijer (m) en caout¬ 
chouc 

bummisrhuhe (in pi) 
insulating shoes, india- 
rubber shoes (pi) 
H»uliere (m pi) de 
caoutchouc 



nepecTaBHan oTBepTKa 

m 

cacciavite (m) a due usi, 
cacciavite (m) doppio 0 
destornillador (m) do 
dos bocas 



BaTepnacb (m) f ypo- 
Beitb (m) 7 

livello (m) a bolla d’aria ' 
nivel (m) de aire 



peanHOBbiH nepuaTKii 

>f H> c 

guanti(mpl) di gomma * 
guantes (m pi) de goma 

peaHHOBbitt (KayuyKo- 
Bbifl) na;iem> (m) 
ditale (m) dl gomma 
dedal (in) de goma 

pesHHOBbin rajioum 

(* pi) JO 

scarpe (f pi) di gomma 
chanclos (m pi) do goma 
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cine Batterie aufstollcn 
(v) 

to erect a battery 
monter (v) tine batterie 


Gef&tie auarichten (v) 

0 to level accumulator 
* boxes 

aligner ^v) les bacs 


Einsetzen (n) der flatten 
placing the plates in 
S position 

mise (1) on place des 
plaques 



MOHTHponaTi. (ycTaiio- 
RHTb, yCTflHaB.lHBaTI») 
6aTapcK) 

montare (v) una battcria 
montar ^v) una bateria 

BMpaRHiiTb (BUpamiTi- 

BaTb) cocyaw 
livcllare (v) i recipient! 
alinear (v) los reci- 
pientes 

ncTaiueHie (n) (BCTaBKa 
(f)) n:iacTiun» 
niessa (f) a posto delle 
piastre 

colocacibn (f) do las 
]>lacas 


Batteriegrbfle (f) 

4 size of battery 

grandeur (f) rle batterie 


eino Batterie ansetzen 
(v) 

<3 to set up a battery 
prbparer (v) ou apprdter 
(v) une batterie 


eine Batterie aus- 
einandernehmen (v) 

6 to dismantle a battery, 

to take apart 
demonter (v) 

Auseinandernehmen (n) 
einer Batterie 

7 dismantling of a battery 
demontago (m) d’une 

batterie 


paairhpb (m) 6aTapen 
dimensione (f) della bat¬ 
tcria 

tamafio (m) de una ba¬ 
teria 

Hauo.iii-iiTi. (-hti.) 6a- 

Tapeb) |H\Il;tKOCTLH), 
KHCJlOTOlo] 

apprestare (v) o prepa- 
raro (v) una battcria 
preparar (v) una bateria 

paaodpaTb (paadiipaTb) 
6arapeK» 

smontarei v) una battcria 
desmontar (v) una ba¬ 
teria 


paaOopua (f) GaTapeii 
smontaggio (m) d’una 
battcria 

desmontaje (m) de una 
bateria 


Bnttericsohlutt (m) 
closing the circuit of a 
battery 

” fermeture (f) du circuit 
d’une batterie d’acou- 
mulateurs 


Batteriesclmltung (f) 
f connections of a bat lory 
J couplage (in) de la bat¬ 
terie 


naMUKaiiie (n) GaTapeit 

chiusura (f) d’una bat- 
teria • 

cierre (m) del eircuito 
de una bateria 

HbMH)4eiiie (m GaTapeii 
bt> ulaib 

collegamento (m) d’una 
battcria 

acoplnmiento (in) de una 
bateria 


die Batterie auf (/mm- 
titat sebaltcn (v), 
parallel sebalten (v) + 

to connect the cells in 1 * t- 

10 parallel T T T 

coupler (v) uu inonter 
(v) la batterie en quan¬ 
tity ou en parallcle 


BK.iK)4-iiTb (-an.) OaTa- 
peio iiapa.i.ic.ibno 
collegure <v) una butte- 
rla in parallelo 
ncoplar (v) una bateria 
en cantidad 
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«l)o Batterie auf Span* 
mag schalten (v), in 
^•rie tchalten (v) 
to connect the cells in 
>erie<? 

roujder iv) ou monter 
•V' la batterie en ten¬ 
sion ou en serie 


fU*terie«ehaltor (in) 
Jiattcry switch 
ir.temipteur (m) de bat 
tone 


Battorieumschalter (m) 
rettery* re versing switch 
eommutatenr (m) de 
batterie 


Hatn rieumschaltung (f) 
reversing of battery 
connections 

commutation (f) de bat- 

tone 


r in verschiedenen 
IV.kton der Batterie 
ai'/woijren (v) 
t** up the battery ftt 
different points 
‘irancher«v)des conduc¬ 
tors sur difWrents 
point* de la bntterlo 


Batteriestromkreis (tn) 
battery circuit 
circuit (m) de batterie 


F'atreriewidcrstand (m) 
:*«i*tanee of battery 
> 5 i tf tance(f) de batterie 


1 f«mnstrengiing (f) der 
batterie 

>rerloading of a battery 
effort \m) exagere de la 
batterie 


dHHHHHti 


bkjik)h-iitj> (-aTb) 6aTa- 
peio uoc.ThAORaTe.ibHo 
college re (\) mm batlc- » 
ria in serie 

acoplar (v) una bateria 
en tension 


forrapeftHbift BK-uona- 
TCJIb (in) (BUKAIO'ia- 
Te-ib (m)) 

intermttore (m) per 2 
bat term 

Intemiptor (m) de ba- 
teria 

6aTapefiiiufl nepeK-iio- 
uaiejtb (in) 

coramutatoro (in) per .» 
batteri i 

conmutador (m) para la 
bateria 


nepeitnioqeHie (n) 6aTa- 
pen 

commutazione (f) della 4 
batteria 

conmutacibn (f) de 
bateria 

CAlyiaTb OTirhTB.ieiiifl 
orb pa3Jiii l iiibixi> to- 
Meicb flaTapeii 
dcrivare (v; dei condut- 
tori nci diversi punti <5 
della batteria 
derivar (v) conductores 
en los diferentes pun- 
tos de la bateria 

U+»m. (f) tiaTapefinaro 
TOKa 

circuito (m) della bat- 6 
teria 

circuito (m) do bateria 

flaTapefbioe conpoTH- 
BJieHie (n), conpoTH- 
RieHie CaTapen 
resistenza (f) della bat- ? 
teria 

rcRistencia (f) do la ba¬ 
teria 


iicperpyana (f) 6aTapen 
sopracarico (m) della 
batteria 8 

sobrecarga (f) dc la ba¬ 
teria 


die Batterie verstarken 

v ( y ) 

to boost the battery 
enforcer (vj la batterie, 
augmenter (\j la force 
de la batterie 


ycHJiH-Tb (-BaTb) 6aia- 
pe«) 

aumentaro (v) la forza „ 
della batteria 
aumentnr (v) la fuerza 
de una bateria 
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Yerstarkungsbatterie (f) 
boosting or auxiliary 
1 battery 

batterie (f) auxiliaire, 
batteric de renfort 


HcnoMoraTeai>Hafl 6aia- 
pen (f), 6aTape« juih 
ycraieiiifl 

batteria (f) ausiliare 
bateria (f) auxiliar 


Krschbpfung (!) der 
Batterie 

exhaustion of the bat- 
^ tery 

epuiscment (in) de la 
batterie 


Battorieelenient (n) 

3 battery cell 

Anient (m) de batterie 


Batterieklemme (f) 

4 battery terminal 
borne (f) de batterie 


Batteriekontakt (m) 
5 battery contact 
plot (m) de batterie 


Zellenstiindcr (in) 

.. cell support 

support (m) pour ele¬ 
ments 




HcromeHie (n) daT&peu 
esaurimento (m) della, 
batteria 

agotamiento (m) de la 
bateria 


daTape&Huft B-ieMeun, 
(m) 

elemento (m) della bat- 
teria 

elemento (m) de bateria 

daTapeftuuft c>Kiiin>(m) 
(3a>KHML (m)) 

morsetto (m) della bat¬ 
teria 

boma (!) 6 terminal (m) 
de la bateria 

daTapeftnwfl KOHTaicn. 

(m) 

contntto (m) della bat¬ 
teria 

contacto (m) de bateria 

iioacTaBKa (!) ;uih 3.7 e- 
MeHTOBT* 

sopporto (in) per gli 
elemonti 

soporto (m) para las pi las 


Hattoriegcstell (nl 
„ battery stand, battery 
' frame, battery rack 
ctagrre (f) de batterie 



CTejia>m* (m) daTapea 
scaffale (m) della bat¬ 
teria 

estante (m) de bateria 


Batteriekasten (in) 

8 battery box 

caisse (f) de batterie 


:S. 

n 


daTapeflHufi fluuiKii(m) 
cassetta (!) della batteria 
caja (!) de bateria 


Bat terieseh rank (m) 

;/ battery cupboard 
armoire (f) ii batterie 



daTapefiiiufl niKact>7> (in) 
armadio (m) della bat¬ 
teria 

armario (m) de la ba¬ 
teria 


Instandhaltung (f) der 
Batterie 

JO maintenance of a bat¬ 
tery 

entretien (in) do hi bat¬ 
terie 


coaepntaHie (n) GaTapeii 
bt> Ha^eHtameM’h bh- 
(in> iicnpaBHOCTH) 
manutenzione (f) della 
batteria 

mantenimiento (m) do 
la bateria 
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bebensdauer if) der Bat¬ 
terie 

life of a battery 
dnree if) de la batterie 


II pOJlOJDKlfTCJlbllOCTb (f) 

c*iyH<6u fiaTapeii 
durata (f) della batteria / 
duracidn (f) de la bate- 
rla 


eine Batterie an die Ap- 
parate legen i.v) 
to put a battery in cir¬ 
cuit 

(‘'unecter (v) une batte¬ 
rie avec les appareils, 
relier v) unc batterie 
aox appareils 


npHCOeAHll-HTb (-HTL) 

6 aTapeio kt> annapa- 
Tain> 

congiungere(v) una bat- 2 
teria cogli apparecchi 
conectar (v) una bateria 
con los aparatos 


Katteriespannung (f) 
battery voltage 
Toluge(m) ou tension (f) 
de batterie 


Hatterieatrorn (m) 
batten- current 
courant (m) de batterie 


Akkumulatorenraum 

(m) 

battery or accumulator 
room 

(fi des acctimula- 
teura 



HanpnMceHie(n) 6 aTapen 
tensione (f) della bat- 0 
teria 

tensidn (f) de la bateria 

tiaTapeiiuuft Toicb (m), 
tokt> orb 6 aTapen 
corrente (f) della bat- , 
teria * 

corriente (f) de la bate- 
rla _ 

noirfcmcHie (n) ^jih aK- 
KyuyjinTopoFb, aKKv- 
My;iHTopHue noirkme- 
Hie (n) ,5 

8 & 1 & (f) degli accumula¬ 
tor! 

sala (f) de los acumu- 
ladores 


Akkumulatorenkeller 

(m) 

battery cellar 
cave if) des accumula- 
teurs 


lulibodeu (m) fur Ak- 
kumulatoreuriiume 
floor for accumulator 
rooms 

sol (inj pour salles d'ac- 
nimulateurs, parquet 
;m; ou plancber (m) 
pour salles d’accumu- 
Uteu rs _ 

>«urefej*te Fliese (f) 
ant-acid flag, acid-proof 
flag or flooring 
rarreao (m) inattaquable 
aux acides, carreau (in) 
anti wide 

sAurebesiikndiger An- 
strich (m) 

acid-proof paint, acid- 
proof varnish 
peintun- (f) inattaquable 
-aux acities, peinttire (f) 
antiarfrte 



AKKy Myjl HTOpHbl A nOA* 
Bajri> (m) 

sotterraneo (m) degli ,, 
accumulator! 
cueva(f) de los acumu- 
ladores 


noAX (m) ajih anic yityjiH- 
TopiibixT> noM-bmeniii 
pavimento (m) per sale „ 
d'nccumulatori * 

suolo (in) para sains de 
ucum triad ores 


KHCJiotoyi:opHaH Ka- 
MCHliaH IIJIHTa (f) 
mattone (m) resistente S 
all’acido 

baldosa (f) anti-acida 


KHCJiOToynopuaH oicpa- 
cna (f) 

vernice (f) unti-ucida 
pintura (f) anti acida 
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Heisinglack (ra) 

/ Heising varnish 
laque (f) [ilc] Heising 


;iaicn (m) Telianura 
vornice (m) [di] Ileising 
barniz (in) [do] Heising 


[Akkmnulatorcri-Jfie- AepeBHHiitift CTenanrb 

stell (n) f Holzgostell (n) (m) a-ih aKKyMy.iflTO- 

accuinulntor stund r FT" poBT» 

2 wood stand w-’.-lj scaflUle (m) degll accu- 

chantior(m) on trgteau 9 niulatori 

(m) pour aecumula- “ pie (m) 6 peana (f) para 

tours acumuladores 


Laufbodcn (m) 

3 foot-board, flooring 
planeher (m) 


fl 


iniBKie moctkh (mpl) 
marciapiede (m) 
suelo (m) 


Luufbiihno (f) 
j raised footway, plat¬ 
form 

passerelle (f) 



BIJCOKie moctkh (m pi) 
passerelltt (f) di legno 
pasillo (in) de madera 


Hatteriefuftbodenholz- 
gcstell (n), Hodcu- 
gestell (n) 

0 battery floor stand, low 
wood stand 

plateforme tf) de batterio 


Akkmnulatorenetagen- 
holzgcstell (n), Ktagen- 
gestell (n) 

6 double wood stands, 
two tier stands 
etag^re (f) en bois pour 
aeeumulateurs 


Doppeletagengestell (n) 
7 double-storied stand 
tit age re (f) double 


Stufeugcstell (n) 
stand iii tiers 
S ohnntier (m) a grndins, 
ehantier (in) eche¬ 
lon ne 

Wandstufengestell (n) 
wall-stand in tiers 
9 ehantier (in) mural a 
grad ins, ehantier (m) 
mural or h el on no 


Akkunmlatorenwarter 
(in), Hatteriewiirter(m) 
battery attendant 
JO surveillant (in) de bat- 
torie, prtfposi' (m) a la 
surveillanee de la bat* 
tc‘rie d ’ucruinu hit curs 





OAfto;rra>KHwfl (oaho- 
npycHbifi) CTe.ia>icb (m) 
scatTale (in) in legno 
della batteria portato 
sul suolo 

cstanto (m) debajo de 
la baterla, eaballetes 
(m pi) de madera pues- 
tos en el suelo 

3Ta>Kiii>ift A^pemutiihift 
cTe.i a neb (m) jujih ai<- 
KyMyaHTopoirL, <rre- 

JliLWh BT> irbCKOJILKO 

apycoin, 

scaffale (in) di legno a 
piuui 

eaballetes (in pi) de ma¬ 
dera de esealera 

ABofiHoft ma/KHud 

(upycuuil) cTe.iaHCL 
(m) 

scaffale (m) doppio 
eaballetes (m pi) dobles 

ciyueiriaTwft CTejiaua* 
(m) 

scalVale (in) a gradiuata 
o a ripiani 

soporte (m) de esealera 

erliiiiioii CTyiieHuanjit 
cTe.iaurn (in) 
senllale (in) inurale a 
gradiuata o a ripiani 
foporte (in) mural de 
esealera 


OaTapeiiuwil MacTepb 
(in), h a acmot pmilKT> 
(im iipit OaTaperh 
incarieato (in) della sor- 
veglianza degli accu¬ 
mulator! 

guardia (in) para aeu- 
muladores 



Betriebsvorschriften 
(fpl) fur Akkumu- 
latorenaulagen 
instructions (pi) for the 
working of accumula¬ 
tor plants 

instructions (f pi) ou pre¬ 
scriptions (f pi) de ser¬ 
vice pour installations 
(Taccumulateurs 


Zellenuntersuchuug (f), 
Zellenrevision (f) 
cell inspection 
visite (f) des Aliments 


Zelleninspektionslampe 
(f), Untersiturelampe 
(f), Tauchlampe (f) 

cell Inspection lamp 

lampe (f) de visite des 
Aments 

Glssballon (m) zur Auf- 
nahme von Schwefel- 
s&ure 

demijohn for sulphuric 
acid 

damo-jeanne (f) ou bon- 
bonne (f) a acide sul- 
furique 

SchwefelsAurekorb- 
flasche (f) 

carboy for sulphuric 
acid 

tourie (f) k acide sul- 
furique 


ITandlampe (f) 
portable lamp 
lampe (f) k main, lamp© 
(f) portative 


Band lampe nhal tor (m) 
hand-lamp boldor 
^pport (ns) pour lampe 
a main 


bevvegliche Lara pen- 
schlauehleitung (f) 
flexible lamp connec¬ 
tion 

condacteur (m) souple 
pour lampe 


gesundheitsschadlicher 
Einflufl (m) der S&ure 
injurious effect of the 
acid 

influence (f) nocive de 
l’aclde 


iipaBH.ia (n pi) ajih 
aKKywyviuTopHhixi* 
yCTaHOBOICL 
regolamento (m) d'esor- 
cizio per impianti . 
d’accumulatori 
reglameuto (m) de ser- 
vicio para instala- 
clones de acumula- 
dores 

ocMOTpia (m) ajieMen- 
TOBT* 

ispezione (f) degli olo- 2 
mentl 

visita (f) do las pi las 

jiawia (f) A-m ocMOTpa 
3'lCMeiITOB'b 

lampada (f) per ispe- 
zionare gli elomenti ^ 
lampara (f) para inspec- 
cionar las pilas 



CTeHJiminaH CyrHJiL (f) 
ajih crfepnofl KHCJIOTH 
bottiglione (in) per acido 
solforico * 

damajuana (f) para acido 
sulftiric’o 



oiuieTeiiHan <5yTHJib (t) 
AJIH cdipiioft KHCJIOTH 
damigiana (f) per acido 
solforico 

bombona (f) para Acido 
sulfiirico 


A 


a 



a 


b 


py*ma n (nepeHOCHaa) 
Narnia (f) 

lampada (f) portatile 
lampara (f) portatil 


py*iKa (f) pyniiofi JiaMnw 
portalampada (in) a 
raano 7 

porta-1 am para (in) de 
mano 

rntinift npoBOAUHK'b (ni) 
AJiH JiaMnn 

tub! (m pi) a conduttori 
flessibill per lampado ® 
conductor (m) flexible 
para lam paras 

BpeAnoe A'hflcTBie (n) 
khcjioth Ha opra- 

influenza (f) nociva dell’ 0 
acido alia salute 
influencia (f) malsana 
del dcido 
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Kessel and 

Antriebsmaschinen 

Boilers and 

Prime-Mo r era 

Chandlferes et 

Maehlnes motrlces 


Kotjiu h AanraTejiH 

Caldale e Maechlne 

dl Comando 

Calderas jr Mdqnlnas 
de Impulsion 


Betriebskraft (f) 

J motive power 
force (f) motrice 

Dampfbetriob (m) 
stoam-working, steam- 
o driving 

* exploitation (f) ft vapeur, 
fonctlonnement (m) a 
la vapour 

Dampfkraft (f) 
y steam-power 

force (f) ou puissance 
(f) de la vapeur 


padouan OiBroKyman) 
ciijia (f) 

forza (f) motrice 
fuerza (f) motriz 

odopyAOBanie (n) na- 
poMi» t napoBoe 060 - 
PYAOBaHie 

egorcizio (m) a vaporo 
trabajo (m) con vapor 


nanoBaa cmia (f), ciuia 
(f) napa 

forzft (f) motrice a vaporc 
fuerza (f) do vapor 


Dmnpfkessel (m) 
steam-boiler 

4 chaudtoro (f) a vapeur, 
g^ntfrateur (m) de va- 
peur 


Kesselaulage (f) 
boiler-plant 

5 installation (f) de chau- 
dlores 


Kcssolhaus (n) 
boiler-house 

6 batlinent (m) des cliau- 
dl^res 



napoBofl kotSjIt* (in) 
caldaia (f) a vaporo 
caldera (f) de vapor, ge- 
nerador (m) do vapor 


KOTe-iLHaa ytrraHOBKa 

(« 

impianto (m) di caldaio 
instalacibn (f) de cal¬ 
deras 


KOTeJibHoe suaiiie (n) 
locale (m) delle caldaie 
local (in) do calderas 


Kesselraum (m) 

7 boiler-room b 

salle (f) des chaudieres 


KOTeJiBHoe noirbmenie 
(n) 

sala (f) delle caldaie 
siila (f) 6 cuadra (f) de 
calderas 




tetrieKkessel (m) 
boiler in service 
fbfcU'ik-re \\\ de service 
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c 


Reserrekcajsel (m) 

8Vr4re boiWr d 

chaudiere d) de reserve 


patfo'iift KOTe.n, (in) 
caldaia (f) d’esercizio 1 
caldera (f) de servicio 


aanacHofi KOTejrb (m) 
caldaia (f) di riserva 
caldera (f) dc reserva 


Restart (f), Kessel- 
system (n), Kesseltyp 
(m) 

type of boiler 
sT«t<*me (m) de chau- 
divre. type (m) de 
chaudicre 


Ilochdruckkessel (m) 
high-pressure boiler 
cbandicre (f) [h vapeur] 
a haute prcsaion 


liegender Kessel (m) 
horizontal boiler 
r haudiere (f) horizontale 


sieheader Kessel (m) 
vertical boiler 
chaudiere (f) vertical© 


feststehender Kesselfm), 
•tation&rer Kessel (m) 
fixed boiler 
chandiere (f) fixe 


f irottwa^eerraum kessel 
(in) 

-arge water-space boiler 
ch&udiere (f) a grand 
volume d’eau 


^ alzenkessel (m), Zylin- 
derkcssel (m) 
cylindrical boiler 
chaudiere(f)cylindrique 


cncTeMa (f) KOTJia, thu h 
( m) KOTJia 
tipo (in) di caldaia 
sistema (m) de caldera, 
tipo (m) dc caldera 





KOT&rb (in) BticoKaro 

iiaBJieHiH 

caldaia (f) ad alta pres- * 
sione 

caldera (f) de alta 
presirtu 

ropn.iouTajibHbift ko- 
•re-Tb (m) - 

caldaia (f) orizzontale 
caldera (f) horizontal 

BepTHKaJibHbift KOTejrb 

(in) r 

caldaia (f) verticale 
caldera (f) vertical 

ii ocTOHHHbiift KOTejixCm), 

CTauioHapHbift (neiioA- 
BHHtlfblft) KOTeJTb 7 

caldaia (f) fissa 
caldera (t) tija 

KQT&n> (m) cTj 6ojii.- 
IUIIBTb BOAHUU1TL npo- 
CTpaH CTBOITb 

caldaia (f) a grande vo- 8 
lume d’acqua 
caldera (f) de gran vo¬ 
lume n dc agua 

lUiJiUHAPiiqecKift ko- 
Tejn, (m) g 

caldaia (f) cilindrica 
caldera (f) cilindrica 


^eeenstromkessel (m) 
eoanter-current type of 
boiler 

rhandiere (f) a contre- 
courant, cbaudi£re (f) 
dan« laquelle 1'eauet 
les gaz ehauds circu- 
lent en sens Inverse 


Lokomobilkeaael (m) 
portable boiler 
cbaudiere (f) de loco 
mobile 





pup 


KOTe.ll. (m) (Tb IipOTIIBO- 
TOKOMT* 

caldaia (f) a circolazione *q 
in versa 

caldera (f) de contra- 
corrionte 


JIOKOMOdlUILHblfi KO- 

T§JTb (in) i» 

caldaia(f) di locomobile 
caldera (f) do locom6vil 
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Flammrohrkcssel (m) 
fire-fiue boiler, inter- 
• nallv fired boiler 
chaudiere (f) a tulicl s]- 
foyer[8], chaudiere (f) 
a foyer[s] interieurjs] 


KOTe-TL (in) cl Hcapo- 
B-oii (-IJMH) Tpy 6 -oft 
(-aMH) 

ealdaia (f) a tubi di fumo 
caldera (f) do hogar in¬ 
terior 


Einfiaminrohrkessel (m), 
Cornwallkcssol (m) 
Cornish boiler 
^ chaudiere (f) do Cornou- 
ailles ou a un soul 
tube-foyer 

Zweifiaminrohrkesscl 
(m), Lancashirekesscl 
(ra) 

double flue boiler, Lun- 
* cashire boiler 

chaudiere (f) de Lanca¬ 
shire ou a deux tubes- 
f overs 






Wellrohrkcssol (m) 
corrugated fine boiler 
4 chaudiere (f) ou gcncra- 
teur (in) a [tube-Jfoyer 
ondul6 


KOTe.TL(m) CT> OAHOft >Ka - 
poBoft Tpytfoft, KOJ 1 H- 
BajuiificKifl KOTe;n>(ni) 
ealdaia (f) Cornovaglia 
caldera (f) Cornwall 

KOTeJIT* (m) CL AByMH 
>KapoBhiMii Tny6aHH, 
wiaHKaumpcKin ko* 
tc.it> (m) 

ealdaia (f) Lftncftshlr© 
cftldern(f) doble tubular 
de llama 


KOTe.Tb (in) CT> BO.TIIH- 
crofl /KapoBofi Tpy6oft 
ealdaia (f) a foeolare 
ondulato 

caldera (f) con tubos on- 
dulados 


Flainrurohrkesscl (m) 
mit Quersiederohr 
Hue-boiler with Gallo- 
„ way tubes 
,J chaudiere (f) ou gene ra¬ 
te ur (m) avee tube- 
foyer ii boui Hours 
transversau x 



KOTe. ii> (m) cl /KapoBoA 
Tpy6ofl m iionepeu- 

H LIMIT KlinHTFl.TLHH- 
KftMII (KH1IHTII.ILHMJIH 
Tpy6KaMH) 

ealdaia (f) a foeolare in¬ 
ferno ed a bollitori 
trasversali 

caldera (f) tubular de 
llama con horvidor 
transversal 


Gallowaykesscl (m) 

0 Calloway boiler 

chaudiere (f) Calloway 






KOTC.TL (m) CL ra.T.10- 
neeucKiiMii TpytiKaMif, 
KOTC.1T> ra.l.lOBCH 
ealdaia (f) Galloway 
caldera (f) Galloway 


Kauohrohrkcssel (in), 
HauclirohrenkesscUm), 
Heizrblirenkesscl (m) 

~ fire-tube boiler, multi- 
1 tubular boiler 

chaudiere if) a tidies de 
funiGe, chaudiere (f) 
ignitnbulaire 



KOTe.TL (m) ct, AU-MO- 
rapiiUMii TpybaMii 
ealdaia (f) a tubi di fmno 
caldera (0 tubular de 
hmno 


Wasserrohrkesscl fin), 
Wassorrohrenkesseldn) 
water-tube boiler 
" chaudiere (f) a tubes 
d’eau, chaudiere (f) 
aquat ubulaire 

sehottischer Kessol (m) 
J seoteh boiler 

chaudiere (f) eeossai.se 


C 

A 


l- 


‘ ^ 
;y' 



BOAoTpyOiiLiii KOTe.n> 
(m) 

ealdaia(f)a tubi d’acqua 
caldera (f) tubular de 
agua 


nioT.iauACKift kotC.tl 
( m) 

ealdaia (f) scozzese 
caldera (f) escocesa 
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>iVderkes«el (in), Sieder 
'in i, Rouilieurkcssel (in) 
Krfarh boiler, elephant 

boiler 

ehjiiirliere (f) a botiil- 
Ieur< 



KOTe.n> (ra) ct> KHnn- 
TH.lhHHKaMH, (J>paH- 
uyaKift kot&it> 
ealdaia (f) a bollilori 
caldera (f) con liervi- 
• dorcs 


1 


Etaj<enkessel (m), Bat- 
teriokessel (m) 
multiple deck boiler, 
battery boiler 
rkaudiere (!) multiboiii]- 
leurs 



OaTapeftmjfl (arajKHbifl) 
KOTejrb (m) 

ealdaia (f) a cor|>i so- « 
vrapposti 

caldera (!) de hervidores 
superpuestos 


Kesselb&tterie (f), zu- 
saramenarbeitende 
Kesselreihe (f) 
battery of boilers 
batterie if) de chau- 
dkres 


Ke*<eli$olierun*r (f) 
boiler insulation 
rpverement (m) calori- 
fnpe de chaudiere 


kster Rrennstoff (m) 
*-lid fuel 

combustible (in) solide 



KOTe.ibHaa 6aTape« (f), 
daTapea (f) kot.iobt> « 
batteria (f) di caldaie 
batoria (!) de calderaa 


H3o.inuifl (!) (o6wnBKa 
(!)) KOT.ia 

rivcMtimento (m) Jsq- * 
lante della cald&ia 
revestimiento (m) ais- 
lante de la caldera 

raepaoe Ton.iUBO (n), 
THep^bifl ropio'iift Ma- 
Tepiajn> (m) 5 

comoustibile (m) solido 
combustible (m) solido 


BrennMoffverbTaueh 
m), Brennmaterial- 
verbrauch (ra) 
fuel consumption 

summation (!) ou de- 
l*nse (!) do combu¬ 
stible 

Breim*toffausmitzuntf 
BrennmateriHl- 
ausuiitzuD^ (!) 
fuel utilisation 
utilisation (!) du com¬ 
bustible 

Kohlc if) 
roal 

• harbon (in) 

"teinkohle (f), fossile 
Kohle (!) 
coal, pit coal 
bouille (!), charbon (in) 
de terre 

Anthmzit (in) 
anthracite 
anthracite (m) 

Koks (m) 
coke 

c<»ke (m) 


pacxoAT* (in) TonjuiBa 
consmno (m) di com¬ 
bust ibilo 6 

consumo (m) de com¬ 
bustible 


ncuowii> 30 BaHie.(n) (yra- 
jniaauin (!)) TOimriBa 
utilizzazione(f) del com- 
bustibile 7 

utilizucibn (!) 6 apro- 
vechamiento (m) del 
combustible 

yro.n> (m) 

carbone (in) 8 

carbbn (m) 


lcaMcmiuu yro.u. (m) 
carbone (in) fossile 
carbbn (m) mineral, 
hulla (!) 


aiiTpamin. (in) 
antracite (in) 10 

antracita (f) 


kokct> (m) 
coke (m) 
cok (in) 


11 
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Fbrderkohle (!) 

7 rough coal, pit coal 
tout-venant (m) 



HCKOIiaeMUft (pvahhko- 
Buft) yro.iL (m) 
carbonc (in) grezzo di 
mitiiera 

hulla (!) de mina 


Stiickkohle (!) 

2 cobbles, lump coal 
l>6rat (m), gros (m), gros 
(m) en roche 



npyiiHbift yroJiL (m) 
carbone (m) in pezzi 
hulla (!) en pedazos 


NuAkohle (!) 
o nut coal, nuts 

menu (m), charbon (m) 
menu 


op'feniKOBLifi yro.ib (m), 
OP'blUHHITL (m) 
carbon© (m) in pezzetti 
hulla (!) menuda 


Braunkohle (!) 

4 lignite, soft brown coal 
lignite (m) 


Torf (m) 

5 peat, turf 
tourbe (f) 


JiurnHTb (m), 6ypwft 
yrojib (m) 
lignite (!) 
lignito (m) 

Topctn> (m) 
torba (!) 
turba (!) 


Brennholz (n) 

6 burning wood 
bois (m) & bruler 


Brikett (n), Brennstoff- 
ziegel (m) 

7 briquette, briquet 
briquette (!), agglom£r6 

_ (m) 

Mull (m) 
town-refuse 

# ordures (f pi) [menage- 
res], immondices (f pi), 
gadoues (f pi) 

Asche (!) 
p ashes, cinders 

cendres (f pi), cendre (!) 
Sctilaeke (!) 
j() slag, clinker 

scories (f pi), scorie (f), 
mftchefer (m) 

Kufi~(m) 

77 soot 
suie (!) 





fliissigcr Brennstoff (m) 
12 liquid fuel 

combustible (m) liquid© 


Petroleum (n) 

13 petroleum, naphta 
patrol© (in) 


;tpoBa (m. pi.) 
legno (m) da ardere 
lefia (!) para quemar 


dpHKeTL (m) 
mattonella(f) di carbone 
briqueta (!) 


nycopi» (m) 
spazzatura (!) 
basura (f), residuos 
(m pi) 

ao;ia (!) 
cenere (!) 
ceniza (!) 

iiLiairL (m) 
scoria (!) 
escoria (f) 

ca>Ka (!) 
fuliggino (f) 
hollin (m) 

/KHJKOe TOILIHBO (n\ 

/KH.tKifl ropio^ift Ma- 
TepiavTi. (in) 
combustibile (m) liquido 
combustible (in) liquido 

KepocHH'b (m) 
petrolio (m) 
petrdleo (m) 


gasformiger Brcnnstoff 
(m) 

gaseous fuel 
combustible (m) gazeux 


raaooCpaanoe Torum- 
bo (n) 

combustibile (m) gas- 
soso 

combustible (m) g&seoso 



Ill 


11 i*M mi 
k'nite 
grille if) 


Rostflache (f) 

grate surface ft 

surface (f) de grille 


Feuerung (f) 
furnace 
foyer (m) 


ilAndfeucrung <f) 
hand firing or stoking 
foyer (m) charge a la 
in Ain 


mechanische Feuerung 

(U 

mechanical or auto¬ 
matic stoking 
foyer (m) autonmtique, 
foyer (m) m£canique 


Feuerraum (m) 
furnace, combustion 
chamber 

chambre (f) de com¬ 
bustion 



Heizttache (f) 
heating surface 
surface (f) de chauffe 


naturlicher Zug (m) 
natural draught 
tirage (m) naturcl 

kunstlioher Zug (m) 
artificial draught 
tirage (m) artificiel 

Rauch (m) 

>moke 
fum^e (f) 

Rauchverbrennung (f), 
Rauchverzehrung (f) 
smoke combustion 
fumivorit£ (f), com¬ 
bustion (f) de [la] fu- 
mee 

ranchverzehrende 
Feuerung (0 
•raoke consuming fur¬ 
nace 

foyer (m) fumivore 


KOJIOCUHKOBHH pt.lUCT- 

na (f) . 

graticola (f) 
parrilla (f) 

iuiomaAk (f) kojiochhko- 
Bofl p+.mexKH 
superficie (f) della grati- 2 
cola 

8uperflcie(f)de la parrilla 
Tonna (f) 

focolare (m) 3 

hogar (m) _ 

TonKa (f) ww aadpacu- 
Batiia TonjiHBa on. 
pyKii 

focolare (m) caricalo a 4 
mano 

hogar (m) cargado a 
mano 


MexaHuuecKan (aBTO- 
MaTHMecKag) Tonna (f) * 
focolare (m) automatico 
hogar (m) automatico 


TonoHHoe npocTpaHCTBO 
(n) 

camera (f) di combu- ~ 
stioue 

ciimara (f) de combus- 
tidn _ 

noBepxHOCTb (f) Harp'k- 
Ba 

superficie (f) di riscalda- 7 
mento 

superficie (f) de cale- 
faccidn_ 

ecTecTBeiiHaa Tara (f) 

tirata (f) naturale # 

tiro (m) natural 


ncKyccTBeimaa Tara (0 
tirata (f) forzata 0 

tiro (in) artificial 


AMMT> (m) 

fumo (m) 10 

humo (m) 

AUMOcovKHranie (n), 
OKiiranie (n) AWMa 
combustione (f) del fu- // 
mo 

combustidn (f) del humo 


AUMorapHaa Toiina (f) 
focolaio (in) fumivoro 12 
hogar (in) humivoro 
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Kohlenanalyso (f) 

1 coal analysis 
analyse (f) do charbon 

Heizwert (m), absoluter 
Heizeffekt (m) 

2 calorific value 
puissance (f) cftloriflque, 

pouvoir (m) calori- 
fique 

Heizeffekt (m) 
heating effect 
" effet (m) de ehauffo, cffet 
(m) caloriflque 

Verdampfungsziffer (f) 
coefficient of evapora- 
4 tion 

coefficient (in) do va¬ 
porisation 

Verdampfungswert (m) 
evaporative value 
,} [valeur (f) de la] puis¬ 
sance (f) do vapori¬ 
sation 

Vordampfungsftthigkoit 
(f), Verdompfungsvcr- 
mogen (n) 

6 evaporative power or 
capacity 

puissance (f) do vapori¬ 
sation 


aHiunm, (n) yr.-iii 
analisi (f) del carbone 
anulisis (m) del carb6n 

Ten.ionpou3Bo ( iUTe.it- 
HocTb (f), TeopeTine- 
cnaa (adco-iiOTHaa) 
TCTI.lOTBOpH an Clio- 
COdllOCTb (f) 

potere (m) caloriflco 
potencia (f) calonllca 

Teimonofi 3(J)(t>eKn. (in) 
na-iopmecKoe /rfcficTiiie 

(n) 

effetto (m) caloriflco 
efecto (m) caloriflco 

Koe(tn})HUieHTT> (in) uc- 
naneniH 

coeffleicnto (in) di va- 
porizzazione 

coeflciente (m) do cva- 
poraoidn 

napoupoiTaBO^HTeJii*- 
HOCTI» (f) TOTIJIHBa 
valore (m) di vaporizza- 
zione 

potencia (f) do evapo- 
racirtn 

riapoofipaaonaTe-ibnafl 
(iirnapirrc.ibifaH) cno- 

CntfllOCTb (f) 

potenza (f) di vaporizza- 
zione 

capacidad (f) de evapo¬ 
ration 


thermischer Wlrkungs- 
grad (in) 

7 thermal efficiency 
rendement (in) tlicrmi- 
que 


Heizwert best immung(f), 
Kalorimetrierung (f) 
dot enn in at ion of the 
calorific value 
® determination (f) de la 
puissance caloriflque, 
cssai (m) calorim^tri- 
qiie 


Schornstcin (in), Kaniin 
(m), Esse (f), Sclilot (m) 
U chimney,chimney stack, 
smoko stack 
cheminee (f) [d’usine] 



TepMU4CCKifl K0eii)(|)H- 
uieHTb (m) uo.ieanaro 

.llifiCTBiH 

rendimento (m) tcrmico 
rendimionto (m) tcrmico 

mipc.ri^enie (n) Ten.io- 

lIpi)imBO;UIT(‘.71HOCTlt 
(Tcn;ioTiarop Inrin, tc- 
ll.'IOTBOpHOil cnocod- 
IIO(’Tll) 

detenninnzione (f) del 
potere caloriflco 
(leterminaciOn (f) de la 
potencia ealoriflea, 
ensayo (m) calorimO- 
trico 


mJMooaH Tpyda (f) 
camino (in) 
chimenea (f) 
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Kiachpsanah so (f) 
analysis of flue gases 
analyse if) de la fum6c, 
analyse (f) des gas de 
fume* 


ailOAHJl. (m) AhMOBUXh 
raaoB-b 

anallsl (f) del prodottl 1 
della combustione 
andlisls (f) del humo 


Wasser (n) 
*ater 
ean (f) 


H,0 


boas (f) 
acqua (f) 
agua (f) 


2 


Iimpf (m), Wasser- 
dampf (m) 

•team 

tapeur (f) [d'eau] 


bampfspannung (0 
‘team pressure 
tendon (f) de rapour 


Dampfdnick (m), Dampf- 
nberdruck (m) 
steam pressure above 
atmospheric 
presion (f) de vapeur 


Betnebsdruck (m) Be- 
uietespannung (f) 
miking pressure 
presuon (f) de service, 
pression (f) de travail, 
pretMou (f) de regime 


Fnschdaropf (m) 

bve steam, fresh steam 

vapeur (f) vlve 


nap-b (m), boaahoA 
nap-b (m) 

vaporo (m) * 

vapor (m) 

AaaueHie (n) (ynpyrocn. 

(f)l napa . 

tenslone (f) del vaporo * 
tensldn (f) del vapor 


Aaatieuie (n) napa, Aa- 
BJteHie napa CBepx-b 
ainoc<t>epHaro 3 

presslone (1) del vaporo 
presldn (f) del vapor 


pafoiee Aaa^eHie (n) 
presslono (f) d’escrclzlo 
o dl lavorO 
prosidn (f) de trabajo 


CBrfcarifl nap-b (m) 
vapore (m) dl presa 7 
vapor (m) vivo 


trockener Damp! (m) 
<liy steam 
'apenr (f) seche 


cyxoA nap-b (m) 
vapore (m) secco 8 

vapor (m) seco 


-ittdampf (m), ges&ttlg- 
ter Dampf (m) 
worsted steam 
vapenr (f) saturde 


HacumSHHuil napi> (m) 
vaporo (m) saturo g 
vapor (m) saturado 


'ihdampf (m), nassor 
r»stnpf (m) 

»et 'team 

'»reur (f) humldc 


bashchuA napb (m) 
vapore (m) uuoldo jo 
vapor (m) humedo 


HeiCdampf (m), iibor- 
hitzter bampf (m) 
•uperheatcd steam 
u Peur if) surchauffee 


tberhltrer (m) 
suterheater 
•urchauffenr (m) 


Condensation (f) 
condensation 
condensation (f) 



neperp-fcTbiA nap-b (m) 
vaporo (m) surrlscaldato jj 
vapor (m) recaloatado 


neperp-kBaTejib (m) 
surrlscaldatore (m) 12 

rocalentador (m) 


KOHAeHcaififl (0 (oxjisik- 
ACHie (n)) napa 
condensazlone (f) 
condensacldn (f) 



Kondenswasser (n) 

. condensed water . 

1 eau (f) do condensation, 
eau (f) condens^e 


2 


Spcisewassor (n) 
feed-water 

eau (f) d’alimentation, 
eau (!) alimentaire 


Speisepumpo (f) 

3 feed-pump 

pompe (f) alimentaire 


Injektor (m), Dampf- 
strahlpurape (f) 

* injector 
injecteur (tn) 

Kcsselstein (m) 
boiler incrustation, 
boiler scale 

0 incrustations (i pi), tar- 
tre (m), s^dimeuts 
__ _•_(mpl)_ 

Wassorreinigung (f) 

6 water-purification 
6puration (f) d’eau 


Vorwttrmer (in) 

7 feed-water heater 
rechauffeur (m) [d’ali- 
mentation] 

Kesselftusriistung (f), 
Kcsselarmatur (f) 
boiler fittings 
garnitures (f pi) dc la 
ehaudtero 


Manometer (n) 

0 pressure gauge 
manonnHre (m) 

Wasserstandsglas (u). 
Wasserstandsanzeiger 
(m) 

10 water gauge 

indicateur(m) de niveau 
[d’eau], tube (m) de 
niveau 


Sicherheitsventil (n) 
11 safety valve 

soupape (f) de srtret^ 




KOHAeilC&IliOHHaH BOJlfL 

(f) 

acqua (f) di condensa- 
zione 

agua (f) de condensa- 
c!6n 


nirraTeJiBHaa boa& (0 
acqua (f) d’alimenta- 
ziono 

agua (f) de alimentacidn 

nirraTejn>Hi)ift Haco<n» 
(m) 

pompa (f) d’alimenta- 
zione 

bomba (f) de alimenta- 
cidn_ 

HH)KeKTopT» (m) t na- 
pocTpyftHiift nHTa- 
Te^BHuft Hacocnb (m) 
iniettore (m) 
inyector (m) 


HaKMnb (f), KOTOJIBHUd 
KaxeHb (m) 

incrostazione (f) della 
caldaia 

incrustacidn (f) 


BOAooHiimeHie (n), 
OTOCTKa (f) boau 
depurazione (f) dell’ oc- 
qua 

purificacidn (0 del agua 


TiOAorpt>BaTejib (m) 
riscalaatore (m) 
recalentador (m) 


apMaTypa (f), rapnn- 
Typa (f) 

accessori (m pi) della 
CAldala 

accesorios (m pi) de la 
caldera 

MaHOMCTpi* (m) 
manoraetro (m) 
manrtmetro (m) 




BOAOirfcpnoe CTeicio (n) 
indicatore (m) di livello 
[d’acqua] 

indieador (m) del -nivel 
del agua 


npeAoxpamfTe.iBHuft 
icianaHT, (in) 
valvola (f) di sicurezza 
valvule (f) de seguridad 
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li&uptabsperrventil (n) 
main stop-valve 
soopape (f) d’arrSt prin¬ 
cipal©, valve (f) d’anret 


Rohrbruchventll (n) 
automatic steam pipe 
isolation valve 
soupepe (f) de rupture 
poor tuyaux 


Kesselprufung (f) 
boiler test 

epreuve(f) de chaudiere 


Ke?se)explosion (f) 
boiler explosion 
explosion (f) de chau¬ 
diere 


Kesselwartung (f) 
attendance to boilers 
conduite (f) de la chau- 
ditoe 


Kesselheizer (m) 
stoker, fireman 
chauffeur (m) 


I-a*eplan (m) 
general plan 
plan (m) d'ensemble 


bampfrohrleitung (I) 
^teazn piping 

conduite (f) a vapeur, 
canalisation ( i ) a va¬ 
lvar, tuyauterio (0 & 
vapeur 

Kohmetz (n) 
piping, pipe range 
roeau (m) de tuyaux, 
tayauterie (f) 

Autoellungsort (m) 
place of erection 
icu (m) de montage, 
^idroit(m) de montAge 


ivi&BUbift a&xiopHbift 
KJianaHi, (m) 
valvola (f) d’arresto 
principal© 

vAlvula (f) principal de 
toma de vapor 


caMoaanopHfcift Kia- 
nam» (m) Ha cjiyuaft 
paapusa Tpydonpo- 
BOAa 

valvola (f) di sicurezza * 
per tubi 

valvula (f) de seguridad 
contra la rotura de 
tubos 

npoda (f) (HcnuTaHie (n)) 

KOTJia o 

prova (f) di caldaia 
prueba (!) de la caldera 


B 3 PUB 1 > (m) KOTJia 
esplosione (!) di caldaia 4 
explosldn (!) de la cal¬ 
dera 


odcjiy >KHBaHie(n) KOTJia, 
yxoAl» (m) sa kot- 
jioici» 

condotta (f) della c&l- 5 
dale 

cuid&do (m) de la cal- 
jdera 

KOMerapr> (m) 
fuochisia (m) 0 

fogonero (m) 


iuiaHT> (m) [pacnoJio- 
HceHin] 

pianta (I) generale del- 7 
Tofflcina 

piano (m) de emplaza- 
miento 


naponpoBo;n> (ui) 
conduttura (f) di vapore $ 
tuberla (f) del vapor 


TpydonpoBOAHan din. 

(0 o 

tubazione (f) * 

tuberla (f) 


irfecTO (n) ycraHOBKH 
luogo (m) di montaggio 10 
lugar (m) de montaje 




s 1 





Raumbcdarf (in) 
area of site, space re- 
/ quired 

encombrement (m), es- 
pace (ra) n^cessaire 


noTpednoe irfccTo (n) 
spazio (m) necessario 
espaclo (in) necesario 

0 Geb&ude (n) 

~ building 
batiment (m) 

a^ame (n) 
fabbricato (m) 
edificio (m) 

Mauer (f) 

^ wall 
mur (in) 

a 

crfeHa (f) 
muro (m) 
muro (m) 

Dach (n) 

4 roof 
toit (m) 

i) 

KpOBJIH (0, Kpuilia (f) 
tetto (m) 
techo (m) 

Kohlenschuppen (m) 

* coal shed 

hangar (m) ou magasin 
(in) a eharbon 

c 

yroJibHwfl Hartrb (m) 
tettoia (f) a carbone 
carbon era (f) 

Kohlenzufuhr (f) 

0 coal handling, coal con¬ 
veyance 

amende (f) do eharbon 


iioabo 3 T> (m) yrjm 
trasporto (m) del car- 
bone 

transporte (m) decarbdn 

Olfllter (n) 

7 oil filter 

filtre (m) k huile 

M 

(m) ju>i Mac^ia 
flltro (m) per olio 
filtro (in) para aceite 

Olpumpe (f) 

8 oil pump 

pompe (f) a huile 

' 

MacjiHiiwft Hacocr, (m\ 
nacocb (m) hi* Mae^a 
pouipu (f) per olio 
bomba (f) para aceitc 

Dampfmaschinenanlage 
(f), Dainpfkruftanlage 


ycTaHOHKa(f) napoHux'b 
MauiifHi> 

(f) 

9 steam plant 

installation (f) [de ma¬ 
chine] k vapeur 


impianto (in) di mac- 
chine a vapore 
instalacibn (f) de la ma* 
quina de vapor 

Maschinenhaus (n) 
engine house 

w batiment (in) des ma¬ 
chines 

a 

MamiiHiioe ;uanie (n) 
edifizio (m) delle mac- 
chine 

oasa (f) de maquinas 

Maschinenraum (m), Ma- 
schinenhalle (f) 
engine room 
salle (f) des machines 


MauiiiiiHoe oTTh-ieHie(n) 
UioMlimciiie (n)), Ma- 
iiiHiuihin aa.TL (m) 
locale (m) dtdle mac- 
chine, sala (f) delle 
maccliine 

sala (f) « cuadra (f) de 
miiquinus 

Dampfmaschine (f) 

12 steam engine 

machine (f) a vapeur 

b 

iiapouau Manmna (f) 
limcchiua (f) a vnpore 
maquiua (f) de vapor 
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AnfriebVdampr- 
inaschfne (!) 
driving [steam] engine 
machine (!) motricc 


Reserve in as chine (f) 
n-^ne or span 4 engine 
machine (f) de reserve 

Hiltonaschinc (f) 
auxiliary engine 
machine >;f) auxiliaire 

ortsfeste Dampfmaschi- 
ne (!), feststehende 
I’ampfmaschine (f), 
station Are Dampfma- 
sohine (f) 

stationary engine, sta¬ 
tionary steam engine 
machine i f) a vapeur fixe 

Fundament mauerwerk 
(n) 

foundations, masonr)’ 
(m) de f ovulation 
>ti maconneric', urn- 
vonnerie (f) de fon- 
d&tion 

Kolben[dampf]maschi- 

ne (f) 

piston engine, recipro¬ 
cating engine 
machine (f) 'a vapeur] 
a piston, machine (f) 
a mouvement alter¬ 
nate [rectiligne] 

etehende Dampfma- 
schine if), Vertlkal- 
daropfmaschine (!) 
vertical steam engine, 
vertical engine 
machine (!) a vapeur 
yerticale, machine (f) 
a vajeur piloti 

liegende D&mpfmaschi- 
ne (f), Horizontal- 
dampfmaschine (f) 
horizontal steam engine 
machine (!) a vapeur 
borizontale 



napoBofi ABHraTejib (m) 
macchina (f) [ft vapore] 
di comando 1 

maquina (f) [de vapor] 
de impulsion 

aanacnan Mamima (f) 
macchina (f) [a vapore] 
di riserva 2 

maquina (f) [de vapor] 
de reserva 

BcnoMoraTeJibuaa Ma- 
uiHHa (f) 

macchina (f) ausiliare 
maquina (f) auxiliar 



HenoABii>KHan(nocTOHH- 
Han, CTanioHapHan) 
napoBaa Mauiiraa 
macchina (f) a vapore 
fissa 

maquina (f) de vapor flja 


(fiyHAaMeHTHaa iui&AKa 

(0 

fondazioni (fpl) 
macizo (m) de cimieuto 



nopinHeean napoBaa 

Mauiuna (!) 

macchina (!) ia vapore] 
a stantuffo 6 

mdquina (!) [de vapor] 
de Ambolo 


, r- 


M 




BepTiiKajiLiian napOBaa 
Maui if Ha (!) 

macchina (!) a vapore 
verticale * 

maquina (!) de vapor 
vertical 



ropu30HTiuii.uaa napo- 
Baa Mauiiiiia (!) 
macchina (!) a vapore 
orizzontale * 

maquina (!) do vapor 
horizontal 


*tozylindrige Dampf- 
mawhine (!) 

singlo-<‘ylindcr steam ~ 

engine _ X 

machine (!) a vapeur 1 t 
inonocylindrique, ma- ^ ’ 

ehlne (!) a vapeur a 
un cyliridre 


OAJioiufJinHApoBaa na- 
POBHH MantHHa (f) 
macchina (!) a vapore 
ad un cillndro 
mdquina (0 de vapor 
de un cilindro, md- 
quina (!) mbnocilin- 
drica 
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zwelzylindrige Dampf¬ 
maschine (f) 
two-cylinder steam en¬ 
gine, twin engine 
1 machine (f) a vapeur 
bicylindrique ou a 
deux cylindres 

Expansionsdampfma- 
schine (f), Dampfma- 
schine (f) mit Expan- 
sion 

* engine working expansi¬ 
vely 

machine (f) k vapeur & 
detente 


Verbund[dampf]maschi- 
ne (f), Compound- 
o dampfmaschine (f) 
compound [steam] en¬ 
gine 

machine (f) compound 


Hochdruckzylinder (m) 
4 high pressure cylinder 
# cylindre (m) k haute 
pression 


Niederdruckzyliudcr(m) 
low-pressure cylinder 
cylindre (m) a bass© 
pression 


Tandemmaschine (f) 
r taurlem compound en- 
b gine 

machine (f) tandem 

A uspulTdampfmaschine 
(f), Dampfmaschine (f) 
mit Auspuff, Dampf¬ 
maschine (0 olino 
^ Kondensation 
4 non-condensing steam 
engine 

machine (f) sans con¬ 
densation, machine (f) 
a £chappement libre 

Abdauipf (ra), AuspuiT- 
dampf (rn) 

$ exhaust steam 

vapeur (fj d’echnppe- 
ment, vapeur (f) opiii- 


AByxuiwiiH^poBaa na- 
poBan MarnuHa (f) 
raucchina (f) u vapore a 
due cilindri 

miiquina (f) dc vapor 
de dos cilindros 


HaiuiiHa (f) ci> paewn- 
peHiem> (oTrk^Kofl) 
napa 

macchina (f) a vapore 
ad espansione 
miiquina (f) de vapor 
de expansidn 


napoBun wauiHHa (f) 
KOMiiayHAi*, MauiHna 
jiBoihiaro LaBytcpaT- 
Haro) pacuinpeniA 
macchina (f) a vapore 
compound 

miiquina (f) [de vapor] 
compound 


UII.IIIHAP'B (m) BUCO- 

naro AaBJieHiH 
cilindro (in) ad alt a 
tensione 

cilindro (m) -de alta 
tension 

UH^nuApi> (m) HnBKaro 
AaBJieniH 

cilindro (m) a bassa 
tensione 

cilindro (m) de baja 
tonsidn 


TDiuesTb-Maiuniia (f) 
macchina (f) in tandem 
maquina (f) tandem 


MamiiHa (f) 6eyb ox- 
.Ta>K;teniH (kohach- 
eauin), Main hH a ci> 
nunycKOMT* MHTaro 
napa Bb aTMOctfrepy 
macchina (f) a vapore 
senza condensazione 
maquina (f) de vapor 
sin condensacibn 6 de 
escape (m) libre 

oTpaboTanuuA (mhtuA) 
napi. (m) 

vapore (m) di scappa- 
mento 

vapor (m) de escape 
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Kondensationsdampf- 
maschine (f), Dampf- 
maschine (f) mit Kon- 
densation 

condensing [steam) en¬ 
gine 

machine (f) a conden¬ 
sation 

Kondensator (m) 
condenser 
condensetir (m) 


Luftpumpe (T) 
air-pomp 
pompe CD k air 


oberfldrhenkonden- 
«ator fm) 

surface condenser 
condenseur (m) a sur¬ 
face 


Einspritzkondensator 

(m) 

jet condenser 
condense ur (in) d me 
Unge <m k injection 



MaiuiiHa (f) cb ox-ia>K- 
Aeiiiearb (Koimen- 
caniefi) 

macchina (f) [a vapore] 
a condensazione 
mdquina (f) [do vapor) 
con condon8acl6n 


1 


a 





KOHAttHcarojn> (m) 
condensatore (m) 2 

condensador (m) 


BoaAyuiHbift iiacoci* (m) 
pompa (!) ad aria, pompa 0 
(f) pneumatica * 

bomba (f) de aire 

noBepxnocTHbifl xojio- 
AHJlbHHICb(m) (KOHAeH- 
caTopi> (m)) 

condensatore (m) a 4 
superttcio 

condens[ad]or (ra) de 
siiperflcie 

BnpucKHBaiomifi xojio- 

AHJTbHHKT* (m) (KOH- 

AencaTopi, (m)) 
condensatore (m) ad in* 5 
iezione 

condens[ad]or (m) de 
inveccidn 


^chnellaufer ^nj, 
s chnellaufende Dampf- 
ma«chine (f), sehnell- 
gehende Dampfma- 
*chine (f) 

high sp<*ed stenmengine 
machine <f) a vapeur a 
grande vitesse 

langsam l&ufende 
Daxnpfinaschinc (f), 
langsam gehende 
Dampfmaachine (f) 
slow-sj^eed steam engine 
machine (f) a petite 
vitesse 

••rtsfe«te Lokomobile (f), 
feststehende f/okomo- 
bile (f) 

«emi-portable engine, 
fixed locomobile 
mi-fixe (f), [machine (f) 
a vapeur) demi-flxe (f) 



M&schine (0 mit kom- 
binierten Diiinpfen 
binary engine, two-va¬ 
pour engine 

machine (!) binaire, ma¬ 
chine if) k vapeura 
combinees 


GwcTpoxoAHan napoBan 
Maimma (f) 

macchina (!) a vapore 
a grande velocita 0 
mdquina (f) [de vapor] 
de gran velocldad 


TiixoxoAiiaH iiapoBan 
Maui hH a (f) 

macchina (f) a vapore ^ 
a bassa velocita 
mdquina (f) [de vapor] 
de pequefia velocidad 


HenoABHHtHbift (cTaqio- 
HapHbift) jiokomoGhju. 

(m) 8 

locomobile (f) semi-fissa 
mdquina (!) de vapor 
scral-fljft 


Mauimta (f) cb komGii- 
HiipoBaHHbiMn napa- 
mh, GHHapHaa napo- 
Bau Maui h Ha $ 

macchina (!) a vapor! 
combinati 

mdquina (!) de vapores 
comblnados 
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Abwilrmckmftiuaschinc 

(0 

1 waste-heat engine 

machine (f) thormlquo 
a bosse temperature 



Schiebersteuerung (f) 

2 slide valve gear 

distribution (f) Atirolr[s] 


Expauslonssteucrung (f) 
2 expansion valve gear 
distribution (f) ii detente 


Ventllsteuernng (f) 
poppet or trip valve gear 
4 distribution (f) a sou- 
papcH, distribution (f) 
a valves 




CorllBsteucrung (f) 

0 Corliss valve geur 
distribution (f) Corliss 




(’icschwindlgkcitsregler 
(in), Gcschwindig- 
6 keltsrcgulator (m) 
governor 

regulaleiir(ni) de vitosse 


Achscnrcglor(m), Elach- 
reglcr (in), Achseu- 
rcgulator (m) 
shaft governor,fly-H heel 
governor 

regulatcur (in) axlnl, 
regulnteur (in) sur 
l'nrbro, regulatcur (m) 
[place] dans lc volant 



Lelstungsregler (in), Lei- 
s stungsregulntor (m) 
throttling governor 
regulatcur (m) do debit 


rnglcichforiuigkcits- 
grud (m) 

„ degree of uniformity, 
degree of angular Ir¬ 
regularity 

degre (m) d'lrregularite 



S 


XO.IOJIiaH (KOM^ItlllipO- 
HUHHan) napoaaH Ma¬ 
rinina (f) 

mnechina (f) a basso. 

tempemtura 
maqnina (f) temiica do 
baja tempemtura 


ao.ioTHHKoBoe napo- 
pacnpe.xk’ienie (n) 
dlstribuzlono (f) a cas- 
setto 

dlstribucldn (f) de caja 
pacuinpiiTe.ibHoe pac- 
iipeAT-ieiiie (n), napo- 
pacnpeAlwieHie (n) cu 
paciiniiieiiieMT. 
distribuzione (f) a pia¬ 
stre d'espausiono 
distribucidn (f) de ex¬ 
pansion 

pacnpeahieme (n) 
KaanaiinMii, 
K.ianamioe paciipe,rh- 
.teiiie (f) 

distribuzione (f) a vul- 
vola 

distribucidn (f) por vnl- 

vula _ 

pacifpeadi-ieme (n) Kop- 
.ntcca 

distribuzione (f) Corliss 
distribuclAn (f) [de] 
Corliss 

pery.iiiTopb (m) cwopo- 

CTII 

regolntore (m) dl vclo- 

regulador (m) de velo- 
eidad 


oceBofi (li.iornifi) pery- 
.inTop-b (m) 

regolntore (m) assiale, 
rogolatorc (in) nd ec- 
eentrico spostabile 
regulador (m) axial 


pery.inTopb(m) moiuho- 
CTII (lipoiiaH 04 UTe.il.- 
IIOCTI1) 

regolntore (in) del earico 
regulador (in) dc eapa* 
eidad 

CTeneiu. (f) (uoedxbn- 
iiieim. (in)) liepas- 

IIOMhpUOCTII 

grado (m) d'lrregolurith 
grndo (m) dc irrogulari- 
dad 
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Kiemenantrieb (m) 
belt drive 

comm and e (f) par cour- 
roie 


Riemenvorgelege (n) 
belt gearing 
renvoi (m) a courroie 


/.W 





a 


peMemioft ijpiifMU'b (m) 
tr&smissione (f) a 
cinghia 

impulsidn (f) por correa 


peueHH&H nepe^a'ia (f) 
rinvio (m) a cinghia « 
transmisidn (f) inter- 4 
media por correa 


Treibriemen (m) 
driving belt 
courroie (1) de com* 
mande 


npiiBO^iuuA (nepe,ia-* 
TO'IHUft) peMcm. (m) 
cinghia (f) motrico 
correa (f) motriz 


der Riemen schliigt 
the belt flaps 
la courroie flotte 


(. \ 


peveub (m) 6i>eri> (x;io- 
naen.) 

■J’ la cinghia sbatte 
la correa salta 


bynamoriemen (m) 

dynamo-belt 

courroie (f) do dynamo 


peHewb (m) AHHaMo- 
ManuiHU 

cinghia (f) della dinamo 0 
correa (f) para di names 


Seiltrieb (m) 
rope drive 

transmission (f) par 
cable 



K&naTH&fl nepe^a^a (f) 
trasmissione (f) a funi 
transinisidn (f) por 
cables 


Drahtseil (n) 
wire-rope, cable 
cable (in) m^tallique 



npoBo.iounwft Kaiian. 

On) 7 

fune (f) motallica ' 

cable (m) metalico 


JIanfseil (n) 
hemp rope 

cable (m) dc chanvre, 
corde (D de chanvre 



neiu.Kouijft KaHart (m) 
corda (f) di canapa, cavo 
(in) di canapa $ 

cuerda (f) 6 cable (m) de 
cftfiamo 


Baumwollseil (n) n 

cotton rope . \ 

cable (m) do coton, ' 

corde (D de cot on 


x,ioiiHaTO - dyMa/KHufi 
Kanan> (m) 

corda (f) di cot one f) 
cuerda (f) 6 cable (m) de 
algoddn 


Indikator (in) 
indicator 
indieateur (m) 



HiiAHKaTopi. (in) 
indicatore (in) 
indicador (in) 


10 


Tndikatordiagramin (n) 
indicator diagmm 
diagramme (m) d'indi- 
cjiteur 


mi auk aTopH a h A*a- 
-) rpaMMa (f) 

/ diagramnia (m) dellin- 

j dicatore H 

diagraiini (m) del indi- 
cudor 




122 


lndikatorpapicr (u) 

^ indicator card 

papier (in) adiagrammes 


indizieren (v), mittels 
lndikators die Lei- 
stung der Moschino 
0 messen (v) 

* to indicate (an engine) 
relever (v) la puissance 
d'une machine d l’oide 
de l'indicateur 

Indizierung (f) 
the indicating 
0 reldveinent (m) ou relove 
° (m) de la puissance 

d'une machine a 
l'aide de rindicatour 

Pferdestiirke (f), Pferde- 
kraft (f) [PS1 
a horse-power [II. P I 
cheval (m) [dynamique], 
cheval-vapeur (m), 
[chev] 

indizierte Pferdestiirke 
(f). indizierte Pferde- 
kraft (f) [IPS] 
o indicated norse- power 
[I. H. P.) 

cheval (m) indiqud 
[che v. i.] _ 

effoktive Pferdest&rke (f) 
[K P S] 

6‘ actual horse-power 
cheval (in) effect!! 
(chev. e.) 


gehremste Pferdestiirke 

it) 

~ brake horse power 
' [B. H. P.) 

cheval (m) [mesurc] au 
frein (chev. f.) 


Pferdekraftstunde (f> 

S horse power-hour 
cheval-lieure (m) 

Dampfverbrauch (in; 
steam consumption 
9 consummation (f)do va- 
pcur, depense (f; de 
vapour 


muiiKaTOpuaH GyMara 
(f), CyMara (f) 
HlUHKaTOpHbLXT> A 1 &' 

rpumrb 

listino (m) dcll’indico- 
tore 

papel (m) para diagra- 
mas 


uuarfcp-iiTb (-ht*>), 
LonpeA'k-'i-HTb (-HTi.)] 
MOimiOCTl> MiiUlHUliI 
IllUHKaTOpOlTk 
deterininare (v) 
indicar (v) 


liaM'hpeiiic (u), [oupcAiJ- 
-leme (u)] mouiuoctm 
MaillHUU IIHAHKaTO- 
pOMT> 

indicazione (f) 
indicacidn (f) 

jiomaAHiiaH cmia (f) 

(ji. C.J 

forza (l) in cavalli (H P) 
caballo (m) de vapor 
[H P] 


HllAIlKaTOpH&H Jioiua- 
AHHaa ciuia (f) 
forza (f) in cavalli Indi- 
cati (H P ind.) 
caballo (m) indicado 
(I HP] 

A'fcflCTBHTC.lLUflH ( 3 <t)- 

(peKTiiBiiaH, no.iea- 
HBH) .10U10AHH&H CHJia 

(f) 

forza (fl in cavalli effet- 
tivi (II P eff ) 
caballo (m) efectivo 

jiouiaAiinaa cn.ia (f). 
onpeA'kiaeMaH no- 
CpfACTUOMT* TopaaiKu- 
111a, Topxaaiian ao- 
liiaAHiiaa ciuia (f) 
forza (f) in cavalli al 
fro no 

caballo (m) al freno 

.lOUKunnaa ciuia (f) 
-aacu (m),;iomaAimaa 
ciua (f) bi» Mac'i.| 
cavallo-ora (m) 
caballo-hora (m) 

pacxo;n> (xn) uapa 
consume (in) <1 i vapoie 
consumo (mj de vapor 




Fullung if), Kiillungs- 
grrad '(m) 
cut-off 

admission if), degre (m) 
d'admisMon 

Eintrutsdampfdruck 
fm). Admissions- 
dampfjdruck (m) 
pressure of admission 
pression (f) de vapeur a 
l'admission 

Drehkraftkurve (f), 
Tangentialdruck- 
diagramm (n) 

••rank effort diagram 
diagram me (m) de pres¬ 
sion tangentielle 


a 


• a. 


b 



HaiioJuieHie (n), CTe* 
JieHB (f) iianojuieHin 
ammissione (f) del va- 1 
pore 

admisibn (f) 

AaaieHie (n) napa npii 
Biiycirf; 

pressionc (f) d’ammis- 2 
sione 

presibn (f) de admisibn 

AiarpaMMa (f) KacaTe.ih- 
hlixt> ycnjiifl 
dlagraimna (in) degli 
sforzi tangenziali * 
diagrams (m) de presibn 
tangenci&l 


Turbinenanlage (f) 
turbine plant 
installation (f) de tur¬ 
bine 


TypbmiHan ycTanoBKa 

(0 

impianto (m) di turbine 4 
iustalaoibn (f) do tur- 
binas 


Rrr^erveturbine (D 
<p*re turbine 
turbine (f) de reserve 

ireinej Druckturbine (f), 
Aktionsturbine (f) 
action turbine, impulse 
turbine 

turbine if) a action ou 
'Faction 

Cberdruckturbine (f), 
Reaktionsturbino (f) 
reaction turbine 
turbine if) n reaction 


Radidlturbine (f) 
radial flow turbine 
turbine (f) radiale 


aauaciian Typbima (f) 
turbina (f) di riserva £ 
turbina (f) de reserva 



aKTHBiiafl TypditHa (f) 
turbina (f) d’aziono 6 
turbina (f) de uccibn 


peaKTiiBiian TypOima (f\ 
TypCmia <n» 113614 T- 
koml/ taiMetmi 7 

turbina (f) a reaziono 
turbina if) de reaccidn 



paaia-ibnan TYpbima (f) 
turbina (f) radiale 8 

turbina (f) radial 


Vxialturbirie (0 
ixial flow turbine 
turbine J) axiale 


oceBaa Typdima (f) 
turbina (!) assiale 9 

turbina (f) axial 


eiustuflge Turbine (f) 
‘inele-stage turbine 
turbine (f) simple, tur¬ 
bine if) a uric seule 
chute ou a un seul 
etage 


OA«ocTyneH4aTaH (oj.- 
—s-otw/— H03Ta>KHaH, O^HO- 

apycHaa) Typdmia (fj w 
v_L. .B turbina (f) semplice 
turbina (f) simple 


mehrstufige Turbine (f) 
multi-stage turbine 
turbine *fj multiple, tur¬ 
bine (f) a plusleurs 
chutes ou a plusieurs 
etsges 


& 

& 



MiiorocTyneHHaTaa 
(MHoroaTa/KHaa, mho- 
roapycHaa) Typbmia 

m 

turbina (f) multipla 
turbina (f) de varies 
camaras, turbina (f) 
multi pie 
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Vollturbine (f) 
full supply turbine 
1 turbine (f) ft Injection 
totnlo, turbine (f) ft 
pleine injection 



U0.1HUH Typ6itH» (f) 
turbinn (f> completn 
turblna(f) [do udmi9l6ti] 
total 


Pftrtlftlturbine (f) 
fractional supply tur- 
•> bine 

turbine (f) [ii injection] 
partlelle 


beaufschlagung (f) 
Admission, inlet 
introduction (f) ott mode 
3 (m) d'ftction [do 

regent moteur] 


ltampfttirblne (f) 

^ steam turbine 

turbine (f) a vapour 


I^nufrad (n) 

, runner 

0 rone (f) mobile, roue 
(f) inotrlce 


Schaufcl (f) 
6 blade 
aube (f) 


Duse (f) 

7 nozzle 

tuyere (f), ajutage (til) 



napu,ia.ii.nan Typfuiiia 

(0 

turblna (f) parziale 
turblna (f) do adralsidn 
parclal 


noane.ienie (n) flBtt-.Ky- 
meft cii.im 
iinmlssione (f) 
udtnisldu (f) 




uapoBan Typfmua (f) 
turbinu (f) h vaporo 
turbiua (f) de vapor 


paOo'iee (.inurftTc.iMioe) 
Typftnuuoe Kn.ieco(n) 
ruota (f) mobile 
medft (f) inrtvil 


.loitftTKa (f), Aouarri. (f) 
paletta (f) 
pul eta (f) 


con.io (nl, iiaupaH.iiim- 
utin aimapari. (in) 
distributor (ni) 
tobem (f) 


Wasserkraftanluge (f), 
hydrnulisches Kruft- 
werk (n) 

8 water power plant 
installation (f) liydrau- 
llque, uslnc (f) hydrau- 
llque 


nupoTCXiiii’iecicaH 
en.ioHan ycTauoBKa (f) 
oflicina (f) idraulicii 
iiistalacidii (f) hidniulicii 


WASscrkraft (f) 
hydraulic power, water 
power 

J force (f) ©u puissance (f) 
hydraiillque 

Ausntitzung (f) der Was- 
serkraft 

IQ utilisation of water 
power 

utilisation (f) dc la force 
bydrnullque 


iHMHiian en.ia if) 
for/a (f) iilraiiliea 
fuerza (ft liidrnuliea 


ueiio.ii.aoiiaiue (u) (yni- 
.litaauin (0) roauhoA 
cii.im 

utllizzazione (f) della 
forza Idraulica 
utlll/.acidn (f) de la 
fuerza hldrdulica 
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1 urhinenlmus *n; 
turbine house 

Uiiment -m) de« 1 11 r- a 

bi;ie« 

'‘berwasserapiegtl (in) 

•H^r-water level, houd 
water (A) b 

nivemi im) [de l’eau du 
hief' amont 


Typrtmuioe noM'hmenie 
(n) (3AaHie (n)) . 

edifizio (m) delle turbine 
casa (f) de turbinas 


BepxHifl ypoBeHb (m) 
BOAU 

livello (m) d'arrivo 
nivel (m) de aguasarriba 


'nterwa^erspiegel (in) 
lower-water level f tail 
water A; 

iirejiu (m) [de l'eau du 
bief] aval 


HHHtHift ypoBeHb (m) 

BOjtbl o 

livello (m) di scarico a 
nivel (m) de aguas aba jo 


•^falle (n), Wasserge- 
falle (nj 
head or fall 

i lute (f) d'eau 


^elundliche Washer¬ 
men fre if) 

.olnme of water flowing 
l*r second 

debit <m) [d’eau] par 
*conde 


W av*e rbehdlter(m), AVas* 
I serre«ervoir (n) 
reservoir 

re*ervoir (m) a eau 


na^eHie (n) boau 
caduta (f) 4 

calda (f), salto (m) 


KOJIH^eCTBO (n) BOAbl bt» 
cenyiuy 

portata (0, volume (m) 
d’&cqua al secondo <3 
volumen (m) de agua 
por segundo 


Gam. (m) (pe3epsyapT> 
(m)) a^ih boaw, boao- 
xpaHn.inme (n), pe- 

3 epByapi>-BOAo 6 irb e 

(m) 

serbatoio (m) d'acqua 
depdslto (m) de agua 


Talsperre d) 
lain 

Urrage (tn) [de vallee] 


aanpyAa (f) 

presa (f) d’acqua 7 

presa (f) 


Sanwehr (n) 
weir 

hxTajre un) de retenuc 

Triebwfrki-kanal (m), 
Werkkanul (m) 
hydraulic canal, race 
war \ A i 

f >ursier on), canal (m) 
damence 


Waxierkraftrnaschi neCf), 
WMsermotor (m) 
hydraulic motor 
noteur (m) hydraulique 


^ajfserturbine <f) 
water turbine 
turbine $ hydraulique 


UOAIlopHaH IIJIOTTIHa (f) 
traversa (f), cbiusa (f), 
diga (f) 
presa (f) 


BOAOiipHBOAiiufl (iioa- 

BOAHofl) KaHarb (m) 
canale (m) di dcriva- g 
zione 

canal (m) de trabajo 

BOAHHoft (nupaBAUue- 
cKifl) ABitraTe.ib (m) 
macchina (f) [a forza] jq 
idrnulica, motor© (m) 1 
idraulico 

maquina (f) hidraulica 


BOAauan (rHApaBAHue- 
cnaa) TypdHHa (f) 
turbina (f) idraulica 
turbina (f) hidrdulica 
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(Jirardturbine (f) 

! (lirard turbine 

turbine (f) [del (tirarri 



Typfliraa (f) tfuipapa 
turbina (f) Girard 
turbina (f) [de] (Girard 


Jonvalturbine (f) 

3 Jonval turbine 

turbine (f) [de] Jonval 



Typ6tma (0 HtoHsaJui 
turbina (f) Jonval 
turbina (f) [de] Jonval 


Franeisturbino (f) 

3 Francis turbine 

turbine (f) [de] Francis 


Typdima (f) <t>p&Hcnca 
turbina (f) Francis 
turbina (f) [de] Francis 


Wasserge 9 Chwindigkeit 

4 (f) 

T velocity of water 

vitesse (f) de reau 


CKOPOCTB (f) BO AU 
velocita (f) delF&cqua 
velocidad (f) del agua 


Turbinenregler (rn). Tur- 
bi nonregulator (in) 

6 turbine governor 

regulateur (m) de tur¬ 
bine 


Verbrennungsmotor ( m) 
combustion motor, in¬ 
ternal combustion en¬ 
gine 

moteur (in) h com¬ 
bustion int^rieure 


i 

. 

m 


■TL-UTC 


TypdiiHHwfl peryjia- 
todt. (m) 

regolatore (m) della 
turbina 

regulador (m) de la 
turbina 

ABiiraTe.ib (in) co BHy- 
TpeHHJtMTj rop-tniein., 
ABuraTe.iL BHyTpen- 
Haro cropaHia 

motore (m) a combus- 
tione 

motor (in) de combus¬ 
tion 


Gas[krnfl]inaschine (f), a raaoBwft AutiraTe^h (in) 

- (iasmotor (m) motore (m) a gas 

gas-motor, gas-engine ~-J motor (m) de gas, nni- 

moteur (in) a gaz - ^ 4 quina (f) de gas 


Grofigasmnschine (f) 
high power gas engine 
8 gros moteur (m) a gaz, 
moteur (in) & gaz de 
grande puissance 


raaonuft ABuraTeJU* (m) 
Cojibiiiofl MomHocm 
motore (m) a gas di 
graude potenza 
motor (m) de gran po- 
tencia 


(iaslurbine (f) 

9 gas turbine 
turbine (f) a gaz 

Kniftgus (n) 

IQ power gas 

gaz (in) pour force mo- 
trice, gaz (m) moteur 


Generatorgas (n) 

II producer gas, generator 
gas 

gaz (m) dc gazogene, 
gaz (in) pnuvre 


raaoBaa TypbiiHa (f) 
turbina (f) a gas 
turbina (f) de gas 

Olunbift ra;n» (m), raai. 

■vih ABHraTejieil 
gas (m) per forza mo- 
trice 

gas (m) motor 

reHepaTopiibiii rasi* (m) 
gas (in) di generatore, 
gas (m) povero 
gas (m) de gasOgeno, 
gas (m) pobre 
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Dowsongas (n) 

Dowson gas 

gaz (m) L de] Dowson 

Wassergas (n) 
water gas 

gaz (m) k l’eau, gaz (m) 
d'eau 


AoBCOHOBCKifl max (m\ 
raar, (in) ^oucoHa , 

gas (in) Dowson J 

gas (m) [de] Dowson 

BOAfluoft raai. (m) 

gas (m) d’acqua 2 

gas (m) de agua 


Gichtgas (n), Hochofen- 
gas (n) 

blast furnace gas, waste 
gas 

gaz (m) de haut-four- 
neau 


KOJIOIUHHKOBUii VVLXL 
(»), ra3T> AOMCHHUXI. 
nenefl .y 

gas (m) degli alti forui 
gas (in) de altos hornos 


Leuchtgas (n) 
coal gas, illuminating 
gas 

gaz (m) d'eclairage 

Kraft gaserzeugungsan- 
lage (f), Gasgenerator- 
anlage (f) 

power gas generating 
plant 

installation (f) pour la 
production de gaz 
pauvTe, installation (f) 
a gazogene 

Kraftgaserzeuger (m), 
Generator (m) 
producer 
gazogene (m) 


cB'fcTHJLbHLifl raai* (m) 
gas (m) llluminante 4 
gas (m) del alumbrado 



ra3oreuepaTopuaH 
ycTaHOBKa (f) 
gasogeno (in), impianto 
(m) per la produzione * 
di gas per forza mo- 
trice 

instalacidu (f) de gas6- 
geno de gas pobre 


ra3orenepaTop'L (m) 
generatore (in) 6* 

gasdgeno (m) 


Druck[generator]gasan- 
lage (f) 

pressure gas plant 
installation (f) 4 gazo¬ 
gene souffle 


Sauggasanlage (f) 
suction gas plant 
installation (f) k gazo¬ 
gene aspire ou aspi¬ 
rant 


Gasreiniger (m) 
scrubber 

epurateur (m) k gaz, 
scrubber (m) 


Teerabscheider (m) 
tar separator 
separateur (in) de gon- 
dron 


raaoreHepaiopiiaa 
ycTaHOBKa (f) cn> a&- 
BJieuieMi> 

implanto (m) a gas sof- „ 
flato 1 

instalacidn (f) de gasd 
geno de gas pobre 
por presidn 

raaoBcacLiBaKiLuan re- 
HepaTopnaa ycTauoB- 
na (f) 

impianto (in) a gas ad 
aspirazione # 

instalacidn (f) de gaso¬ 
geno de gas pobre 
por aspiracldn 

raaoomiCTHTe.iL (in), 
annapart (in) a-*h 
04HCtkh raaa 
scrubber (m), depura- ,9 
tore (m) 

purificador (in), scrub¬ 
ber (m)_ 

AerreoTA'fc-iHTejiL (m) 
separatore (m) di 

catrame 10 

separador (ni) de al- 
qul tran 
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Generatorofen (m) 

/ gas producer 

four (m) de gazogene 


Gichtgasmaschine (f), 
Gichtgasmotor (m) 

2 blast-furnace gas engine 
moteur (m) a gaz de haut 
fourneau 


reiiepaTopnafl neui. (r> 
foruo(m) del genemtoro 
hogar (m) del gasdgcno 

raaoBhifi ABHraTe:n. (m) 
AJin KOJTOuiuiiKOBaro 
raaa 

motore (m) a gas dogli 
altl fomi 

motor (m) de gas de altos 
hornos 


Petroleummotor (m) 
3 petroleum oil engine 
moteur (m) k pdtrole 


KepOCHHOBLlft ABHra- 

TeJit (m) 

motore (m) a petrolio 
motor (m) de petrdleo 


Benzinmotor (m) 

4 gasoline motor 

moteur (m) a essence 


Spiritusmotor (m) 

6 alcohol motor 

moteur (m) a alcool 



GeiinnHOBuft ABnraTe.li. 

(m) 

motore (m) a benzina 
motor (m) de benciua 

cnHpTOBuft ABHraTe.ii. 

(m) 

motore (in) ad alcool 
motor (m) de alcohol 


Erginmotor (m) 

6 ergin motor 

moteur (m) & crgine 


aprHHOBwfl ABnraTe-ij> 

(m) 

motore (m) ad crgino 
motor (m) de ergino 


Olmotor (in) 

oil engine 

moteur (m) a huile 


Dicselmotor (in) 

8 Diesel engine 

moteur (m) [de] Diesel 


Viertakt motor (m), Vier- 
taktmaschine (f) 



iiacJiHHufl ABnraTe.ib 
(m) 

motore (m) ad olio 
motor (m) de aceite 


ABiiraTeJib (m) Jlu3ejin 
motore (m) Diesel 
motor (m) [de] Diesel 


ueTbipexTaKTHbifi abh- 
raTeJih (ml, HCTupex- 


f our-cycle°eng?ne, four- 

stroke-cyclo engine _ _ n ^ * 1 ( l uattro 

a quatre 

motor (in) do cuatro 
tiempos 


moteur (m) 
temps 


Zweitaktmotor (m), 
Zweitaktmaschine (f) 
two-cycle engine, two- 
w stroke-cycle engine 
moteur (m) a deux 
temps 



AByxTaKTHuft ABiira- 
to.il (m), AByxTairr- 
uaH Maimiua (f) 
motore (m) a due tempi 
motor (in) do dos 
tiempos 


Gasverbraiieh (m) 

.. gas consumption 
11 consummation (f) ou 
dispense (f) de guz 


pacxoA'L (m) raaa 
consumo (in) di gas 
consume (in) de gn.s 
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Gasmesser (m), Gaa- 
zAhler (m), Goeuhr (f) 
gaa-meter 

comptenr (m) a gaz, 
comptenr (m) de gaz 


Zundung (f) 
ignition (I) 
allnmage (m) 


raaoirtpi, (in), raao- 
MCTp-L (m), raaoirtpn- 
Te.ii, (m), raaoBhiA 
CRTS'IHKT, (m) 1 

misuratore (m) per gas, 
con tat ore (m) per gaa 
contador fm) do gas 

Bocnaaaeiieiiie (n), 
aaiin-n, (in) 

accensione (f) 2 

dlsparo (m), Inflnma- 
eiAp (f) 


Wasserkuhlung (f) 
water-cooling 
retroldlssement (in) it 
ov par l'eaa 


BOAflRoe oxJiaiKjeHie(n), 
oxJiaiKAeiiie (n) boaoA 
raffreddamento (m) ad 
acqua 

refrigeracidn (f) por 
agtin 


Kolilwasser (n) 
cooling water 
eau (t) de refroldlsse- 
ment, eau (f) refroi- 
dlnanto 


oxJiaAUTeJihHaa BO.ua (f), 
BO.tn ,xn« ouaHcieHiii 
acqua (f) rofrlgerante * 
agua (f) refrigerante 


Wlndmotor (m) 
wind motor, wind mill 
a4romoteur (m), moteur 
(m) a vent 


B’krpHHwA (trkrpoBoA) 
ABnraTejTh (m) 
motore (m) a vonto 
motor (m) de vlento 


ilelfiluftmaschine (f). 

HelBlultmotor (m) 
hot-air engine, hot-air 
motor 

moteur (m) it air chaud, 
machine (f) k air chand 



AiiHraTe.it. (in), pa6o- 
TauiuiA no.torii Ltuiti. 
Boa.iyxoa i, 

motore (m) ad aria calda 0 
miiqulna (f) de aire ca- 
llente, motor (m) do 
aire caliente 
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III. 

Elektrische daeKTpnecKia 

M&schinen MamHHu 

Electric Machinery Macchlne Elettriche 

Machines 61ectriqaes M&qain&s El^ctrleas 


Grundbegriffe 
Fundamental Principle# 
Prlnclpes fondamentaux 

Strom (m) 

1 current, 
courant (in) 

elektrlscher Strom (m) 

2 electric current 
courant (m) dlectrique 

Entstehung (f) des Stro- 
mes 

o rise of current 

g6n£ration (f) du cou¬ 
rant 

fliefien (v) 

4 to flow 

passer (v), traverser (v) 


FlieCen (n) des Stromes 
£ flow of the current 

flux (m) du courant 

dor Strom durchtliefSt 
den Lei ter 

the current passes 
through, the current 
flows along, the eur- 

6 rent traverses the 
conductor 

le courant parcourt le 
conducteur ou tra¬ 
verse le conducteur 

der Leiter wird von 
einem Stroine durch- 
flossen 

the conductor is tra- 

7 versed by a current, 
the conductor is alive 

le conducteur est par- 
couru ou traverse par 
an courant 


OCHOBHllJI DOMaTtfl 

Kozionl fondamentali 
Noel ones fundamental* h 


TOKT. (m) 

corrente (f) 
corriente (f) 

ajieKTpiiMecKift toktu (m) 
corrente (f) elettrica 
corriente (f) electrica 

B03HiiKH0BeHie (n) toka 
generazione (f) della 
corrente 

generacidn (f) de la co- 
rriente 

upoTCKaTb, TenL t nmi, 

npoxoAHTb 
passare (v) 

pasar (v), atravesar (v) 

npoTeKaHie(n) (npoxo- 
HCAenie (n)l Tona 
passaggio (m) della cor¬ 
rente 

flujo (m) de corriente 


TOKT» (m) DpOXOAHTl* 
(npoTenaerb, Tenerx, 
ha 6 tt>) no npoBOA- 

HHKy 

la corrente percorre per 
il couduttore 
la corriente pasa por el 
conductor 


no npoBOAHiiny npoxo- 
autt. (TeM&n*. npo- 
TeKaen>, ha^tl) toicl 
(m) 

il couduttore & percorso 
da una corrente 
cl conductor esta atruve- 
sado por una corriente 




"tromfuhreDd (adj), 
ftromdurchflossen 
(adj) 

current-carrying, traver¬ 
sed by a current, alive 
parcouru 'adj) ou tra¬ 
verse i'adj) par le cou- 
rmnt 

ftromios (adj) 
currentless, without 
current, dead 
sans cour&nt 



TOKonpoBO^«mift; 

BeAyntift (Hecymifl) 

TOKb 

percorso (agg) dallA 1 
corrente 

recorrido (adj) por la 
corriente 


6 ear» TOKa 

senza corrente 2 

sin corriente 


^troralosigkeit (f) 
ibsence of current 
Absence (f) de courant 

Strotnqnelle (f) 
source of current 
source (f) de courant 


einen Strom erzeugen 

. (▼) 
to produce a current, 

to generate a current 
produire (v) un courant 
fcngendrer(v) un courant 


*tromerzeugung (1) 
production of current, 
generation of current 
production (f) de cou¬ 
r&nt 



OTcyTCTBie (n) TOKa 
assenza (!) di corrente & 
ausencia (f) de corriente 

HCTOHHHKB (m) TOKa 
8 orgente (f) di corrente * 
origen (m) de corriente 

o6paaoB-aTi» (-UBaTb); 
[npOHB-BeCTH (-boahtb), 
BH 3 B&TI» (BU8I*B&TE»), 
Boady-AHTb (->KAaTb)] 
TOKb 0 

gene rare (v) una cor¬ 
rente 

produclr (v) una co¬ 
rriente 

odpaaoBaHie (n) (npoea- 
boactbo (n)l TOKa 
generazione (f) di cor- $ 
rente 

generacidn (f) de co¬ 
rriente 


^tromlelter (m), Lei ter 
(m) 

conductor 

eonducteur (m) [elec- 
trlque 1 


indozicrender Strom 
(m), Prim Are trom (m) 
itidacing current, pri¬ 
mary current 
coar&nt (m) inducteur, 
coar&nt (m) primaire 


primArer Strom k re is (in) 
primary circuit 
circuit (m) inducteur, 
circuit (m) primaire 


induzierter Strom (m), 
Sekundiirstrom (m) 
induced current, secon¬ 
dary current 
courant (m) induit, cou¬ 
rant (m) secondaire 


npOBOAHHICB (m) TOKH, 
TOKOnpOBOAT> (m) 
conduttore (m) [di cor- 7 
rente] 

conductor (m) 
HHAYKTupyiomift (h&bo- 

AHiuifi, BoadpKA&Jo- 

nufl) TOKb (ra), nep- 

BUHHUft TOKb 8 

corrente (f) induttrice, 
corrente (f) primaria 
corriente (f) inductora, 
corriente (f) primaria 

nepBHSHan u1;ni> (f) 
circuito (m) primario, 
circuito (m) indut tore g 
circuito (m) primario, 
circuito (m) inductor 

HHAyKTIipOBaHHblft (Ha- 
BeA^HHfclfl) tokt» (m), 
BTOpH'LHblft TOKT, 

corrente (1) indotta, cor- Jfj 
rente (f) secondaria IU 
corriente (f) inducida, 
corriente (f) secun¬ 
daria 
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sekund&rer 8tromlcrels 
(m) 

1 secondary circuit 
circuit (m) induit, cir¬ 
cuit (m) secondoire 


BTOPEHH&A trfeni* (f) 
circuito (m) second&rlo, 
n circuito (m) indotto 

circuito secundario, 
circuito (m) inducido 


Stromlieferung (f) 

2 supply of current 
foumiture (f) de cou- 
rant 


AOCT&BJieHie (n) TOKa; 

CHadnceme (n) tokoki> 
erogazione (!) di cor- 
rente 

suministro (m) de co- 
rriente 


Stromverbrauch (m), 
(Stromkonsum (m)) 

2 consumption of current, 
current consumption 
consommation (f) de 
courant 

Stromst&rke (f), Strom- 
intensitat (f) 

4 (strength of) current, (in¬ 
tensity of) current 
intensity (f) de courant 

Einheit (f) der Stroin- 
st&rke 

k unit of current 
(strength) 

unitg (f) d’intensity de 
courant 

Ampere (n) 

6 ampere 
ampere (m) 

Stromst&rke (f) in Am¬ 
pere, [Amperezahl (f)] 
(strength of) current in 
' amperes, amperage 
intensity (f) en amperes, 
amperage (m) 

Normalstromst&rke (f) 
normal current 
8 intensity (f) de regime, 
intensity (f) de cou- 
rant normale 

St rom art (f) 

g type of current, kind 
J of current 

nature (f) du courant 

Starkstrom (in) 
heavy current, strong 
current, large current 
JO courant (m) intense, 
courant (m) de grande 
intensity, courant (m) 
fort 


pacxojp* (m) tok&; no- 
Tpedjieuie (n) TOKa 
consumo (m) di corrente 
consumo (m) de co- 
rriente 


CHJia (f) (HHTeHCHBHOCTB 
(f)) TOKa 

intensity (f) di corrente 
intensidad (f) de co- 
rriente 


exHHmta (f) chjh4 Toira 
unitA (f) d’intensltA di 
corrente 

unidad (f) de intenai- 
dad de corriente 


aMnepi> (m) 
ampAre (m) 
amperio (m) 


cmia (f) TOKa Fb ajt- 
nepaxb; thcjio (n) 
axnepi> 

intensity (f) dl corrente 
in ampere, amperag- 
gio (m) 
am pern je (m) 

HopMaJibHaH (f) CHJia 
TOKa 

intensity (f) normale 
della corrente 
intensidad (!) normal 
de corriente 

poAT» (i*0 TOKa 
natura (f) della corrente 
naturaleza (f) de la co¬ 
rriente 


cn-ibHwft toKt> (m) 
corrente (!) di grande 
intensity 

corriente (f) de gran] 
intensidad 
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nOCTOHHHUft TO Kb (m) 
corrente (f) contlnua 1 
corriente (f) contlnua 


Glefchstrom (m) 
continuona current, 
direct current, D. C. 
courant (m) continu 


Gleichstromsystem (n) 
continuous or direct 
current system 
syst^me (m) k courant 
conti nu 


Gleichstromkreis (m) 
continuous or direct abed 
current circuit / 

circuit (m) k courant a e g h i d 
continu 


Niederspannungsstrom 
(m), niedergespannter 
Strom (m) 

low - tension current, 
low-voltage current 
courant (m) k basse 
tension _ 

Hoch 9 pannungsstrom 
(m), hochgespannter 
Strom (m) 

high - tension current, 
high-voltage current 
courant (m) 6 haute 
tension 

Strom (m) ge ringer Fre- 
quenz, [Niederfre- 
quenzstrom (m)] 
low-frequency current 
courant (m) k basse fre- 
quence _ 

Strom (m) hoher Fre- 
quenz, (Hochfrequenz- 
strom (m)] 

high-frequency current 
courant (m) a haute 
frequence 






Stromftnderung (f), 
(Stromvariation (f)] 
alteration or variation 
of current 

variation (f) d'intensity 


Stromrichtung (t) 
direction of current 
sens (m) du courant 


CHCTeMa (f) nocTOHHH&ro 
Tona 

si stem a (m) a corrente 0 
contlnua 

sistema (m) de corriente 
continua 

irhnh (f) nocTOHHH&ro 
TOKa 

circuito (m) della cor- « 
rente continua 

circuito (m) de corriente 
continua 


tokt* (m) HHSKaro Ha* 

np/DKeHiH 

corrente (f) a bassa ten- 4 
sione 

corriente (f) de baja ten- 
si 6 n 


to Kb (m) bhcok&to Ha- 
npHHceHi h 

corrente (f) ad alta ten* 3 
sione 

corriente (f) de alta ten- 
s! 6 n 


TOKh (m) Majiofi (ho- 

60JU»IU0fl) HaCTOTU 

corrente (f) a bassa $ 
frequenza 

corriente (!) de baja 
frocuencla 

TOKT> (m) 0OJILmO& 
UaCTOTU 

corrente (f) ad alta fre- 7 
quenza * 

corriente (f) de alta 
frecuencia 

HairhHeHie (n) chjili 
Tona 

variazione (f) della cor- k 
rente 

variacidn (f) de co- 
rriento 

HanpaeJieHie (n) Tona 

direzione (f) della cor¬ 
rente 9 

sentldo (m) de la co¬ 
rriente 


die Stromrichtung &n- 
dem (v) 

to reverse the current, 
to change the direc¬ 
tion of the current 
inverser (v) ou changer 
(v) le sens du courant 


H8irhH-HTb (-HTb) Ha* 
npaBJieme Tona 
cambiare(v) la direzione 
della corrente w 

invertlr (v) el sentldo 
de la corriente 
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Anderung (!) der Strom- 
richtung 

reversal of the current, 
2 change of direction 
of the current 
changement (m) de sens 
ou inversion (!) du 
courant 


HSirtHeHie (n) HanpaB- 
jieHin Toica 

cambiamento (m) dl di- 
rezione della corrente 
cambio (m) de direccidn 
de la corriente 


Richtungswechsel (m) 
reversal, change of di- 
2 rection 

changement (m) desens, 
inversion (!) 


positiver Strom (m) 

3 positive current 
courant (m) posit!f 

- -.- - _ a 

negativer Strom (m) , 

4 negative current o 

courant (m) n^gatif 



nepeirfeHa (!) Hanpan- 
jieHin 

alternazione (!) 
cambio (m) de sentido 


nOJIOMCHTeJIBHBlft TOUT* 
(m) 

corrente (!) positiva 
corriente (!) positiva 


OTpHUaTeJIbHblft TOKl> 

(m) 

corrente (!) negativa 
corriente (!) negativa 


entgegengesetzte Strd- 
me (m pi) 

opposed currents (pi), -f- 

. inverse currents (pi), --- 

opposite currents (pi) ® 

courants (m pi) inverses, a 

courants (m pi) de 9 

sens contraires 


npOTHBOnOJIOHCHO Ha- 
npasjieHHue (upoth- 
BynojioHcrae) tokh 
( m pi) 

correnti (fpl) di senso 
opposto 

corrientes (! pi) inver- 
sas, corrientes (fpl) 
de sentido opuesto 


den Strom [um]wenden 
(v) 

^ to reverse the current 
invorser (v) le courant, 
changer (v) le sens du 
courant 


nepeirfeH-HTB (-htb) na- 
npaaaeHie TOKa 
invertire (v) la corrente 
invertir (v) la corriente 


Stromumkehrung (f), 
Strorawendung (f) 

- reversal of curront 
inversion (f) de courant, 
changement (m) de 
sens du courant 


nepeirfuia (!) Haupas- 
Jienifl TOKa 

inversione (!) della cor- 
rento 

inversidn (!) de co¬ 
rriente 


einen Wechselstrom 
gleichrichten (v) 
to rectify an alternating 
8 current (to redress an 
alternating current) 
redresser (v) un courant 
altematif 


HhiupflM-HTh (-jihtl) ne- 
pearhuHuft tokt, 
raddrizzare (v) la cor¬ 
rente altemata 
enderezar (v) la 'co¬ 
rriente alterna 


gleichgerichteter Strom 
(m) 

0 rectified current (red res¬ 
ted current) 
courant (m) redress^ 


/a\ /a\ _ r BbinpHiL/ieHHufl tokt> 

\y (m) 

corrente (f) raddrizzata 
a a corriente (!) enderezada 
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kommutierter Strom (m) 
commutated current 
courant (m) commute 


AyAA 


--- a> a> a 

wechselnd (adj), alter- 
nierend (adj) 
alternating (adj) 
alternatif (adj) 


Weehselstrom (m) t alter- 
nierender Strom (m) 
alternating current, al¬ 
ternate current, A. C. 
courant (m) alternatif 



Wechselstromtheorie (f) 
theory of alternating 
currents 

th£orie (f) des courants 
alternatifs 


KOMMyTlipoBUHUU ft 
TOKT* (m) 

corrente (f) commutata 1 
corriente (f) coumutnda 


nepeM^HHMft 
alternato (agg), alter¬ 
native (agg) 2 

alterno (adj), alterna- 
tivo (adj) 

nepeirfeHHMft Torn. (m) 
corrente (f) alternativa, 
corrente (f) alternata 3 
corriente (f) alterna, co¬ 
rriente (f) alternativa 

Teopia (f) nepesrfciiHbixx 

TOKOBTj 

teoria (f) dello correnti , 
alternate * 

teoria (f) de las co- 
rrientes alternas 


Wechselstromtechnik (f) 
alternating current en¬ 
gineering 

technique (f) des cou- 
rants alternatifs 


TexHHKa (f) nepeidm- 

HUX'b TOKOBT> 
scienza (f) tecnica delle 
correnti alternate $ 
cicncia (f) tecnica de las 
cordontes alternas 


phasenverschobener 
Weehselstrom (m) 
out-of-phase current, 
phase-displaced [al¬ 
ternating] current, 
current out of phase 
with its E. M. F. 
courant (m) alternatif. 
de phase ou a phases 
d6cal£es _ 

symmetrischer Wechsel- 
strom (m) 

symmetrical alternating 
current 

courant (m) alternatif 
symytrique 

unsymmetrischer 
Weehselstrom (m) 
asymmetrical altemat¬ 
ing current 

conrant (m) alternatif 
asym6trique ou dis- 
sym^trique 

Maximalwcrt (m) eines 
Wechselstromcs, Am¬ 
plitude (f), Scheitel- 
wert (m) 

maximum value or 
amplitude of an alter¬ 
nating current 
valeur (f) maximum de 
Tintensit^ ou inten¬ 
sity (f) maximum d’un 
courant alternatif 



a 


iicpeM'biuiuft toki* (m) 
co cABHHynjMi! <t>a- 
aaMH 

corrente (f) alternata 0 
a spostaincnto dl fase 
corriente (f) alterna con 
diferencia de fase 


CHMMCTpil K lHUft liepe- 
M'kHHUft TOKT> (in) 

corrente (f) alternata ^ 
simmetrica ' 

corriente (f) alterna si- 
mytrica 


HecnMMCTpH mi Lift nepe- 
irbHHLlft toll (m) 
corrente (f) alternata 
asimmetrica 
corriente (f) alterna asl- 
mytrica 


MaKCHMaJbHan(nan- 

dOJlLUiaH) CHJKl (f) 

iiepejrbunaro toi«i 
ampiezza (f) d’una cor- 9 
rente alternata 
intonsidad (f) miixima 
de una corriente al- 
tema 
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Mittelwert (m) eines 
Wechselatromes, mitt- 
lere Weehselstrom- 
st&rke (f) 

mean or average value 
1 of an alternating cur¬ 
rent 

valeur (f) moyenne de • 
Tin ten si t6 ou i n tensi te 
(f) moyenne d’un cou- 
rant altematif 


cpe^Hee aHa'ieme (n) 
nepeirfeHHaro Toica; 
cpe^Hnn cHJia (f) 

\y c nepeM'fcunaro Towa 

intensita (f) media d’una 
corrente alternata 
intensidad (f) media de 
una corriente alterna 


quadratischer Mlttel- 
wert (m) eines Wech- 
selstromes, effektive 
Stroinstflxke(f),elektro- 
lytischer Mittelwert(m) 
root-mean-square value 
2 of an a. c., virtual a. c. 
valeur (f) quadratique 
moyenne de I’inten- 
sit6 d’un courant 
altematif, intensity (f) 
efflcace d’un courant 
altematif 


cpeAHAH KeaApaTOTe- 
cnafl CHJia (f) nepeirtH* 
Haro Tona: jrbflcTByio- 
man (atJxtieKTiiBHaH) 
CHJia (f) nepeirkHuaro 
Tona 

intensita (f) efflcace di 
una corrente alternata 
intensidad (f) media cua- 
dratica [eflcaz] de la 
corriente alterna 


Wechselstromsystem (n) 
alternating current 
S system 

syst6me (m) a courant 
altematif 

Wechselstromkreis (m) 
alternating current cir- 
4 cult 

circuit (m) k courant 
altematif 



a b c d e g 


ciicTeMa (f) nepeM'ku- 
Haro Tona 

si stem a (m) a corrente 
alternata 

sistema (m) de corriente 
alterna 

irfcub (fY uepeirkuHaro 
Tona 

circuito (m) della cor- 
rente alternata 

circuito (m) de corriente 
alterna 


Kinphasen[wechsel]- 
stroin (m) 

single-phase [alternat¬ 
ing] current, mono¬ 
phase a. c., one-phase 
a. c. (A) 

courant (m) [altematif] 
monophase ou simple 



0AH0d>&3H2)ifi (nepeirim- 
hmh) tokt» (m) 
corrente (f) [alternata] 
monofase 

corriente (f) [alterna] 
monofAsica 


Zweiphasen[wechsel]- 
strom (in) 

two-phase [alternating] 
$ current, biphase a. c., 
quarter phase a. c. (A) 
couraut (m) [altematif] 
diphase 



AByxdiaaHufl (nepeM'kH- 
hhh) tokt» (m) 
corrente (f) [alternata] 
bifase 

corriente (f) [alterna] 
bifasica 


I)reiphasen[wechsel]- 
strom (in), I)rehstrom 
(m) 

three-phase [alternat- 
7 ing] current, triphase 
a. v. (rotary or rota¬ 
ting current) 
courant (in) [altematif] 
triphasA 


TpexibaaHufl (nepeirfcH- 
HLin) tokt, (m) 
corrente (f) [alternata' 
trifase 

corriente (f) [alterna 1 , 
trifasica 
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Mehrphasen [wechsel]- 
fitrom (m) 

polyphase current, mul¬ 
tiphase [alternating] 
current 

courant (m) [al tern at if] 
polyphase 



MHoro(t>aaHiiift (nepe- 
lrfeHHwfi) tokt, (m) 
corrente (f) [alternata] * 
polifase 1 

corriente (f) [altema] 
polifasica 


pul9ierender Strom (m) 
pulsating current, pul¬ 
satory current 
courant (m) pulsatoire 



ny^bCHpy»mifl TOin>(m) 

corrente (f) pulsante 
corriente (f) pulsatoria 


Undulationsstrom (m), 

| |Wellenstrom (m) 
undulatory current, 
wave current 
courant (m) ondulatoire 



B 0 JIH 006 pa 3 HUft TOKT. 

(m) 

corrente (f) ondulatoria 8 
corriente (f) ondula¬ 
toria 


unterbrochener Strom 
(m) 

interrupted current 
courant (m) interrompu 


npepsaHHufi (paaon- 
KiiyTufi) tokt. (m) 
corrente (f) interrotta 4 
corriente (f) intemim- 
pida 


ununterbrochener 
Strom (m) 

uninterrupted current 
courant (m) ininter- 
rompu 


HenpepuBHwfl tokt. (m) 
corrente (f) non inter¬ 
rotta 5 

corriente (f) no inte- 
rrumpida 


andauemder Strom (m) 
permanent current, 
constant current 
courant (m) permanent 


AJIHmifiCH (lipOAOJHKH- 

TeJILHUfl) tokt. (m) R 
corrente (f) permanente 0 
corriente (f) permanente 


momentaner Strom (m), 
Augenblickstrom (m) 
momentary or transient 
current 

courant (m) instantand 
ou momentan6 



a 


MTHOBeilHUft TOKT. (m) 
corrente (f) istantanea 7 
corriente (f) instantdnea 


intermittierender Strom 
(m) 

intermittent current 
courant (m) intermittent 


Aussetzen (n) des 
Stromes 

intermittence of the 
current 

intermittence (f) du 
courant 


npepMBitCTuA (nepe 
MOKawmiftcfl) toict, 

(m) 8 

corrente (!) intermit- 
tente 

corriente(f) intermitente 

iiepepwBi. (m) TOKa 
intennittonza (f) della 
corrente g 

Intermiteneia (f) do la 
corriente 


Versagen (n) des 
Stromes 

failure of the current 
manque (f) de courant, 
ratd (m) du courant 


HenofiB.ienie (n) Tona; 

OTKaar. (m) Tona 
cessazione (f) della cor- 10 
rente 

falta (f) de la corriente 
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Stromschwankung (f) 
l fluctuation of current 
fluctuation (f) de con- 
rant 


Stromstofi (m) 
rush of current 
2 Accroisseinent (m) brus¬ 
que ou Boubresaut (m) 
de courant 


CT 


a, b 


Ko^etiame (n) chjiu TOKa 
▼ariazione (f) della cor- 
rente 

variacidn (f) de co- 
rriente, fluctuacldn (f) 
de corriente 



ol 


TOJnCirb (m) (HMnyjn>cn> 
(m)) TOKa; 6ucrpoe 
noBumeHie (n) tok& 
sbalzo (m) di corrente 
incremento (m) brusco 
de corriente 


Stromvcrztf gening (f) 

3 retardation of current 
retard (m) du courant 


3 &n& 3 AUB?Hie (n) (ot- 
craBaHie (n)) TOKa 
ritardo (m) della cor¬ 
rente 

retraso (m) de la co¬ 
rriente 


anschwellender Strom 

(m) 

increasing or rising or 
* growing current 
courant (m) croissant ou 
d’intensity croissantc 


BoapacTaiomift (ychjih- 
Baionuflca) tokt> (m) 
corrente (f) crescente 
corriente (f) credent© 


Anschwellen (n) des 
Stromes 

growth, rise or increase 
* o! current 

accroisseinent (m) [d’in- 
tensitc] du courant 



HapacraHie (n) (yBejin- 
qeme (n)) TOKa 
accrescimento (m) della 
corrente 

incremento (m) de co¬ 
rriente 


Stromverstitrkung (f) 

^ strengtheningofcurrent 
renforcement (m) [de 
l'intensit 6 ] du courant 

Stromzunahme (f) 
increase of current 
7 augmentation (f) 

[de Tintensity]du cou¬ 
rant 


ycmieme (n) Tona 
rinforzo (m) della cor¬ 
rente 

refuerzo (m) de la co¬ 
rriente _ 

BoapacTaHie (n) (yBejie- 
HeHie (n)) chau TOKa 
aumento (m) della cor¬ 
rente 

aumento (m) de la co¬ 
rriente 


Stromschwachung (f) 
weakening of the cur- 
rent 

* affaiblissement (m) 

[de Tintensit 6 ] du cou¬ 
rant 


ocJiadJieHie (n) TOKa 
indcbolimento (m) della 
corrente 

debilitacidn (f) de la co¬ 
rriente 


Stromabnahme (f) 
decrease, diminution or 
9 fall of current 

diminution (f) [de Tin- 
tensity] du courant 



yMenMiienie (n) (ocJia6 , fc- 
BaHie (n)) chjiu TOKa 
diminuzione (f) della 
corrente 

disminucidn (f) de la 
corriente 


Doppelstrom (m) 

10 double current 
courant (m) double 


ABoftiioft tokt* (m) 
corrente (f) doppia 
corriente (f) doble 
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Gesamtstrom (m) 
total current 
intensity (!) totale, cou- 
rant (m) total 


Becb (otiiiufi) toktj (m) 
correute (!) totale 1 

corriente K) total 


Maximalstrom (m) 
maximum current 
intensity (!) maximum, 
courant (m) maximum 


Minimalstrom (m) 
minimum current 
intensity (!) minimum, 
courant (m) minimum 


MaKCUMaJlbHUft (hrh- 
6oju>wiil) TOKh (m) 
corrente (!) masalma 2 
corriente (!) maxima 

MHHHMaJIbHblft (UAH- 
ueHbiuifl) to hi* (m) o 
corrente (f) minima 
corriento (f) minima 


Ruckstrom (m) 
reverse current, return- 
current 

courant (m) de retour 


Gegenstroin (m) 
counter-current 
contre-courant (m) 


Ausgleichstrom (m) 
compensating or equali¬ 
sing current 
courant (m) compen- 
sateur, courant (ui) 
^galisateur 


Differenzstrom (m), L>tf- 
ferential strom (m) 
differential current 
courant (m) different!el 


kurzschlieOen (v) 
to short-circuit 
court - circuiter (v), 
mettre (v) en court- 
circuit 



KureschluAstrom (m) 
short-circuit current 
courant (m) de court- 
circuit 


KurzschluAstromst&rke 

<f> 

[strength of] short-cir¬ 
cuit current 
iuteusitd (!) de courant 
de court-circuit 


odpaTHufl Toicb (m) 
corrente (!) dl ritorno 4 
corriente (!) de vuelta 

BCTp'liHHblft TOKTj {m\ 
IipOTHBOTOKTb (m), 
KOHTP'b-TOK'b (m) <5 

contro-corrente (!) 
contra-corriente (!) 

ypaBHHTeabuuft tokx 

(m), TOKTj BX 3 KB 11 II 0 - 

TeimiaJibiibixx coe^n* 
HemHxx 

corrente (!) di compen- 0 
sazione, egualizza- 
trice (!) 

corriente (!) de compen- 
sacidn 

AH(t)(t)epeHiua.ibiibift 
(pa 3 HOCTHHft)TOKT,(m) 7 
corrente (!) differenziale 
corriente (!) di!erencial 

aaMKuyTb (saxbiKaTb) 
KOPOTKO (Ha KOPOT- 

Koe) 

mettere (v) in eorto- s 
circuito 

poner (v) en circuito 
eorto 

TOICb (m) Iipil KOpOT- 

komx 3 aabiKa»iH, ko- 
P 0 TK 03 &MKH yTLI A 
TOKX 

corrente (!) di eorto- v 
circuito 

corriente (!) de circuito 
eorto 

cujia(!) TOKa upii Kupor- 
komi> aaubiKaHiH, 

CHJia KopoTKoaaKKHy- 
raro Tona 

intensity (f) della cor- JO 
rente di corto-circuito 
iutensidad (!) de la co¬ 
rriente de circuito 
eorto 
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KuizschluBstromkreis 

f (m) 

1 short-circuit 
court-circuit (m) 


a —b 


Hauptstrom (m) 

2 main current 

courant (m) principal 

Nutzstrom (m) 

8 useful current 
courant (m) utile 

Hilfs8trom (m) 

4 auxiliary current 
courant (m) auxiliaire 

galvanischer Strom (m) 

5 galvanic current 
courant (m) galvauique 


Maschiuenstrom (m), 
Dynamostrom (m) 
g generator curreut, dy- 
0 namo current 

couraut (m) do dynamo 
ou de genGratrice 


Motorstrom (m) 

7 motor current 

courant (in) de moteur 

Trunsformatorenstrom 

(m) 

S transformer current 
courant (m) de trans- 
formateur 


Ankerstrom (m) 

9 armature current 
courant (in) d’induit 


Schenkelstrora (m) 

W field current 

courant (m) d’indue teur 


SUinderstrom (m), Sta- 
H torstrom (ra) 
stator current 
courant (m) do stator 

Liiuferstrom (m), Rotor* 
strom (m) 

** rotor current 

courant (m) de rotor 

Stromkreis (m) 

18 circuit 
circuit (m) 

einfaehcr Stromkreis (m) 
14 simple circuit 
circuit (m) simple 



abed 


qtnj> (f) KopoTK&ro aa- 
MlJKauiil, irfcllL KOPOT- 
KoaaMKHyTaro TOKa 
circuit o (m) del corto- 
circuito 

circuito(m) del circuito 
corto 

rJULBHUfi tokt. (m) 
corrente (f) principale 
corriente (f) principal 

nojie3Hufl tokt. (m) 
corrente (f) utile 
corriente (f) titil _ 

BciiOMoraTejibnufi tokt. 

(m) 

corrente (f) ausiliare 
corriente (f) auxiliar 

raJu>BauHHecidft tokt. 

(m) 

corrente (f) galvanica 
corriente (f) galvanica 

M&niHHHblft TOKT> (m), 
TOKT. (m) AnuaJfO- 
MaiUIIHbl 

corrente (f) di dinamo 
corriente (f) de dinamo 


TOKT. (III) BT. ABHraTe.l*t5; 
MOTOpHllfl TOKT. (ni) 

corrente (f) di motor© 
corriente (f) de motor} 

tokt. (m) bt. Tpanc4)op- 
MaTopt. 

corrente (f) di trasfor- 
matore 

corriente (f) de trans- 
formador 

TOKT. (m) BT. HKOP'fc 

corrente (f) d’indotto 
corriente (ft de inducido 

TOKT. BT. B.TCKTpOMarilll- 
Tarb 

corrente (f) dell’indut- 
tore 

corriente(f)del Inductor 

tokt. (m) BT. CTUTOpi. 
corrente (f) dello statore 
corriente (f) del stator 

tokt. (m) bt» poTopli 
corrente (f) del rotor© 
corriente (ft del rotor 

Ht.IlL (f) TOKa 
circuito (m) 
circuito (m) 

npocTan nt.in. (f) TOKa 
circuito (m) semplice 
circuito (m) sencillo. 
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rusammengesetzter 
Stromkreis (m) 
multiple circuit 
circuit (m) compost 



in den Stromkreis ein- 
tchalten (v) 

to put in circuit, to 
place in circuit 
intercaler (v) dana le 
circuit, mettre (v) en 
circuit oti dana le cir¬ 
cuit 


cjioxcHa/i (kom6hhhpo- 
BaHHafl) irbnB (f) Tona * 
circuito (m) composto 
circuito (m) compuesto 


BKJDOq-HTb (-aTb) BT> 
ufcnh 

inserire (v) nel circuito 2 
intercal&r (v) en el cir¬ 
cuito 


den Stromkreis schlie- 
£en (v) 

to clo^e the circuit 
ferraer (y) le circuit 



aaM-KHyTb (-LUcaTb) 
irfcnb o 

chiudere (v) il circuito 
cerrar (v) el circuito 


>tromschIuC (m) 
closing of the circuit 
lermeture (f> du circuit 


3aMUKaHie (n) ufeim 
chiuaura (f) del circuito 4 
cierre (f) del circuito 


gwcblossener Strom- 
kreif (in) 
closed circuit 
circuit (m) ferra£ 

den Stromkreis ttffnen 
(v) 

to break the circuit, to 
open or interrupt the 
circuit 

outTir (y) ou [interjrom- 
pre fy) le circuit 



b 


c 



aaMKHyTan ivfcni, (f) 
circuito (m) chiuso 
circuito (m) cerrado 


paaoMKH yn> (pa3Mbi* 
KaTb) irfent 
aprire (v) il circuito 
abrir (v) el circuito 


6 


offener Stromkreis (m) 
open circuit 
circuit (m) ouvert 


den Strom sperren (v) 
to stop or to cut off the 
current 

arreter (v) le courant 



paaoMKHyTaH ivfcm. (f) 
circuito (m) aporto 7 
circuito (m) abierto 


upep-BaTi, (-UBaTb) Toin> 
interrompere (v) la cor- 
rente 8 

interrumpir (v) la c*o- 
rriente 


Jitromunterbrechung (f) 
interruption or cutting 
off of current 
interruption (f) de cou- 
r&nt 


nepepuBT, (m) Tona 
interruzione (f) della 
correrite 9 

desconexion (f) de la 
corriente 


stromweg (m), Strom- 
b&hn (f) 

path of current, course a b C d C 
of the current 
tnjet (m)on parcoure(m) 
du cour&nt 


nyTb (m) toku 
percorso (m) della cor- 
g a rente, circuito (m) 10 

paso (m) de la corriente, 
circuito (m) 
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Stromlau! (m) 

1 flow of the current 
passage (m) du courant 


Stromverteilung (f) 

2 current distribution 
distribution (f) de cou- 
rant 


npoTeKaHie (n) (npo- 
xo>KneHie (n)) toku, 
TOKonpoxowAeHie (n) 
andamento (m) della 
corrente 

marcha (f) de la corrient e 

pacnpe^'kieHie (n) toka 
aistrfbuzione (f) di cor¬ 
rente 

distribucidn (f) de la 
corriente 


Stromlaufscbema (n) 

9 diagram of connections 
* schema (m) des con¬ 
nexions 



cxeaa (f) TOKonpoxo>K- 
AeHia 

schema (m) del percorso 
della corrente 
esquema (m) de cone- 
xiones 


Hauptstromkreis (m) 
4 main circuit 

circuit (m) principal 



abpciodegh 


trfent (f) rjiaeHaro toko, 
rji&BHaa u.'fcnb 
circuito (m) principale 
circuito (m) principal 


in den Hauptstromkreis 
legen (v) 

. to put in the main 
0 circuit 

intercaler (v) dans le 
circuit principal 


NebenschluU (in) 

6 shunt 

derivation (f), shunt (m) 


NebenachluCstrom (in) 

7 shunt current 

courant (m) derive, cou¬ 
rant (m) shunt 


NebenschluUstromkreis 

(m) 

8 shunt circuit 

circuit (m) derive, cir¬ 
cuit (m) shunt 


in den NebenschluC 
legen (v), shunten (v) 
o to shunt, to put in 
Bhunt (to) 

mettre(v) en derivation, 
shunter (v) 


coeAHH-HTb (-htb) no- 
cjrfeAOBaTeJibHo, 
BKJUOH-IITb (-aTl») BT> 

rjiaBHyio irfenb 
insert re (v) nel circuito 
principale 

intercalar (v) en el cir¬ 
cuito principal 

0TBi>TBJieH ie (ni), inymT* 

(m) 

derivazione (f), shunt 

(m) 

derivacidn (f), shunt (m) 

oTB'feTBJieHHuft (myH- 
TOBtlfl)TOKT, (m), TOHT* 
bi> inyHTt (b+»tbii) 
corrente (f) derivata, 
corrente (f) shunt 
corriente (f) derivada, 
corriente (1) shunt 


i\±nh (f) oTBi*TBJieHHaro 
Tona, mynTOBaa u knb 
circuito (m) derivato, 
circuito (m) shunt 
circuito (m) derivado, 
circuito (m) shunt 

OTBdiTB - 11Tb (-JTHTL) | 
A'knaTb OTBXTBJieine; 
luyHmpoBaTb; bkjtcoh- 
HTb (-aTb) Kh OTBrhT- 
B.ieme 

mettere (v) In deriva¬ 
zione, h huntare (v) 
poner(v) en el circuito 
derivado, shuntar (v), 
poner(v) en dert vaddn 
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Stromteilung (f) 
•abdirmon or splitting 
up of the cnrrent 
'sub]division (f) de con- 
rant 


Teilstrom (m) 
partial current, fractio¬ 
nal current 
roman t (m) p&rtiel 

StromTerzweigung (f) 
branching off of a cur¬ 
rent 

branchement (m) ou bi¬ 
furcation (f) de courant 

einen Strom abrvreigen 
(v) 

’o branch a current 
driver (t) nn courant 


ZwHgstrom (m) 
branch current 
p ourant (m) de branche- 
aent, branche (f) de 
conran t 




paaBrbTBAeme (n) (paa- 
fli^reme (n)) toks 
divisione (f) della cor- 
rente 

divisidn (f) de la co- 
rriente 


^acTHHHuft tokt, (m); 

TOKT, (m) BT> OTB^T- 
BJieHin 2 

corrente (f) p&rziale 
corriente (f) parcial 


OTrtTBJieHie (n) TOKa 
biforcazione (f) della 
corrente 3 

bilurcacidn (f) de la 
corriente 


OTB'fcTB-HTh (-JIHTt) TOKT* 

biforcare (v) una cor¬ 
rente 4 

bifurcar (v) una co¬ 
rriente 


oTB^TBJieHiiLi ft (paartT- 
BJiemujti, mynTOBtift) 
tokt, (m) <5 

corrente (f) biforcata 
corriente (f) bifurcada 


remeigteStrome (m pi) 
brtnched currents (pi) 
courants (m pi) de 
br&nchement 

Zweiptrotnkreis (m) 
branch circuit 
circuit (m) de branche- 
ment 



pa3B'bTB^eHnbie tokh 
(mpl) 

correnti (f pi) biforcate 0 
corrientes (f pi) bifur- 
cadas 

OTB^TBJieiiHaa (uiyH- 
TOBan) icfcni, (f) 
circuito (m) biforcato ' 
circuito (m) bifurcado 


iufierer Strom (m) 
external current 
courant (m) ext£rieur, 
courant (m) d’utilisa¬ 
tion 


*uCerer Stromkreis (m) 
external circuit 
«renit (m) extgrieur, 
circuit (m) d'utilisa- 
tion 


innerer Strom (m) 
internal current 
courant (m) interieur 


•unerer Stromkreis (m) 
internal circuit 
rircuit (m) interieur 


tokt, (m) bo BHimmeft 
irhnn; BirhuiHift tokt, 
corrente (f) esterna 
corriente (f) externa 


BH'huiHAa irfcnt (f) 
circuito (m) estorno 0 
circuito (m) externo 


tokt, (m) bo BiiyTpeH- 
Heft irfenu; BiiyTpen- 
nift tokt, 10 

corrente (f) interna 
corriente (f) interior 


RHyTpeuiiHH u'fcni, (f) 
circuito (m) interno 11 
circuito (m) interior 
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Stromdlchte (f), spezifl- 
sche 8tromst&rke (!) 

1 current density 

density (f) de courant, 
courant (m) spEciflque 


Stromdichteverteilung 

(0 

distribution of current 
2 density 

repartition (f) ou distri¬ 
bution (f) de la density 
de courant 

inomentane Strom- 
dichte (f), zeltliche 
Stromdichte (f) 
instantaneous current 
o density, momentary 
current density 
density (f) momentanEe 
du courant, density (f) 
instantanEe du cou- 
rant 


drtliche Stromdichte (f) 
s local current density 
density (f) locale du 
courant 


aquiyalente Strom- 
dichte (f) 

. equivalent currant-den- 
6 sity 

density (f) de courant 
Equivalente 


zusaramengesetzter 
^ Strom (m) 
resultant current 
courant (m) resultant 


IlJlOTHOCTb (f) TOKa; 

yA'fejIBHUfi TO Kh (m) 
density (f) di corrente, 
corrente (f) speciflca 
densidad (f) de corriente, 
corriente (f) especlfica 

pacnpejrfcjieHie (n) djiot- 
hocth TOKa 

diBtribuzione (f) della 
densita di corrente 
distribucidn (!) de la 
densidad do corriente 


MTHOBemiaH imothocti* 
(f) TOKa 

densita (!) di corrente 
momentanea 
densidad (!) do corriente 
. momentanea 


irbcTHan iijiothocti, (!) 
TOKa 

densita (!) di corrente 
locale 

densidad (!) de corriente 
local 

dKBUBa^eHTuaa jijiot- 
nocTb(!) TOKa 

densitA (!) di corrente 
equivalente 

densidad (!) de corriente 
equivalente 


paBHOA'fcftcTByioiuiA 
TOKT> (m) 

corrente (!) risultante 
corriente (!) resultante 


ftquivalenter Strom (m) 
7 equivalent curront 
courant (m) Equivalent 


Stromdiagrainm (n) 
current-diagram 
6 diagram me (in) de cou¬ 
rant 



Stromdreieek (n) 

9 current triangle 

triangle (in) de courant 


/ 


/ b 


Stromkomponcntc (f) 
n current component 
JU composante (f) de cou- a, D 

rant 


OKBnBajieHTuufl tokt* 

(m) 

corrente (!) equivalente 

corriente (f) equivalente 

Aiarpaioia (!) TOKa 

diagramma (m) della 
corrente 

diagrama (m) de co- 
rriento 

TpeyroJiLiiinn> (m) to- 

K0B1> 

triangolo (m) della cor¬ 
rente 

triangulo (m) de corri- 
onte 

aiaraiouxaH (f) (cocTa- 
B^HHUItaH (!)) TOKa 

componente (f) dolla 
corrente 

compononte (!) de la 
corriente 
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Ideeller Strom (m), theo- 
retiacher Strom (m) 
theoretical current 
courant (m) idOal, cou¬ 
rt Qt (m) thOorique 


Watofcrom (m), Watt- 
komponente (f) des 
Stromes 

watt current, watt com- a 

ponent of a current 
coorant (m) wattO, con- 
rant (m) energOtique 


HAeaJibHufi [too doth- 
Hecnifl] tokt. (m) 
corrente (f) ideale, cor- 
rente (f) teorlca 
corriente (f) ideal, co- 
rriente (f) teOrica 

Barrauft toicl (m), 
B&TTHaA cjiaraioman 
(f) (cocTaa/imontafl (f)) 

TOKa 

corrente (f) attiva, cor¬ 
rente (f) wattata 
corriente (f) vatada, co¬ 
rriente (f) energdtica 


wattloser Strom (m), 
[Magne ti sleru n gsstrom 
*(mjl, wattlose Kompo- 
oente (f) des Stromes, 
Nntzatrom (m) 
wattless current, idle 
current, [magnetisa¬ 
tion current], watt¬ 
les component of 
the current 

coorant (m) d£watt4, 
conrant (m) in£ner- 
fetique 


6eaBaTTHufl tokt> (m), 
[HaMarHHMHBaiomift 
tokt»] ; 6eaBaTTHaH 
cocTaBJunoman (!) 
(cjiaraiomaa (f)) tokr 
corrente (f) oziosA, cor¬ 
rente (f) lnerte, cor¬ 
rente (f) swattata 
corriente (f) devatioada, 
corriente (f) aner- 
g£tica 


Aiders tan d (m) 
resistance 
resistance (f) 

conpoTHBJieHie (n) 
resistenza (f) 
resistencia (f) 

Ohmscher Widerstand 

. . (“) 
ohmic resistance 
resistance (f) ohmlque 

OMHuecKoe conpora- 
BJieHie (d) 

resistenza (f) ohmica 
resistencia (f) Ohmica 

Ohmsches Oesetz (n) 

Ohm's law 
loi (f) d’Ohm 

3 anoHi> (m) OMa 
legge (f) di Ohm 
ley (f) de Ohm 

induktiver Widerstand 
(m) 

inductive resistance 
resistance (f) inductive 

HH^yKTHBHoe( hhayk- 
Uiounoe) conpoTn- 
BJieHie (n) 

resistenza (f) induttlva 
resistencia (f) inductive 

induktionsfreier Wider¬ 
stand (m) 

fion-indartive resis¬ 
tance 

resistance (f) non-induc¬ 
tive 

6e3T>iiHAyKuioHHoe co- 
npoTHBJieHie (n) 
resistenza (f) non-indut- 
tiva 

resistencia (f) no-lnduc- 
tiva 

wheinbarer Widerstand 
* (m), Impedanz (f) 
apparent resistance, im¬ 
pedance 

impedance (f), resis¬ 
tance (f) apparente 

na>KyineecH conpoTH- 
BJieHie (n) 

resistenza (f) apparente, 
impedenza (f) 
resistencia (f) aparente, 
impedancia (f) 

«flektiver Widerstand 
_ . (m) 

effective resistance 
resistance (f) effective 

A*feftcTByiomee (ndxfreK- 
THBHOe) conpoTH- 
BJieHie (n) 

resistenza (f) effettiva 
resistencia (f) efectiva 
10 


8 


4 


0 


6 


7 


8 


9 


10 
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Hauptstromwiderstand 

(m) 

1 main circuit resistance 
resistance (f) du circuit 
principal 


Nebenschluflwiderstand 

(m) 

2 shunt resistance 

resistance (f) du circuit 

derive 


Stutterer Widerstand (m) 
3 external resistance 
resistance (f) exterieure 


innerer Widerstand (m) 
4 internal resistance 
resistance (f) int6rieure 


Widerstandkoeffizient 

(m) 

5 resistance coefficient 
coefficient (f) de resis¬ 
tance 


Komponenten wider¬ 
stand (m) 

6 component resistance 
resistance (f) de corn- 
posante 


resultierender Wider¬ 
stand (m) 

7 resultant resistance 
resistance (f) resultante 

Gesamtvvidorstand (m) 

S total resistance 
resistance (f) totale 

Widerstandlinie (f) 

9 line of resistance 
ligne (f) de resistance 


speziflscher Widerstand 
(m) 

n specific resistance 
resistivite (f), rdsistibi- 
lite (f), resistance (f) 
specifique 


Leit[ungs]f&higkeit (f) 
jj conductivity 
1 conductivite (f), con- 
ductibilite (f), 


conpoTHBJieHie (n) 
r^aBHofl iffenH 
resistenza (f) del circui to 
principale 

resistencia (f) del cir- 
cuito principal 

conpoTiiaJieBie myHTa 
(oTB'fcrarceHiH, myH- 
TOBoft ntnn) 
resistenza (p del cir- 
cuito derivato 
resistencia (f) del cir¬ 
cui to derivado 

BErfcuiiiee conpoTH- 
BJieHie (n) 

resistenza (f) esterna 
resistencia (f) exterior 

BHyTpeiiHee conpoTH- 
BJieHie (n) 

resistenza (f) interna 
resistencia (f) interior 

Koe(jMj)HuieHTi. (m) 
conpoTUBJieHifl 
coefficiente (m) di resi¬ 
stenza 

coeficiente (m) de resis¬ 
tencia 

cocTaFUifljoui.ee (cjia- 
raiomee) conpoTH- 
BJieHie (n); conpoTH- 
BJieuie cocTaBJiino- 
iuhxt> (cjiaraiomHXT,) 
resistenza (f) di com- 
ponente 

resistencia (f) de com- 
ponente 


paBHojrfeficTByiomee co- 
npoTHBfleme (n) 
resistenza (f) risultante 
resistencia (f) resultante 


nojiHoe conpoTHBfleHie 
(n) 

resistenza (f) totale 
resistencia (f) total 


jmHifl (f) conpoTHBJieHifl 
linea (f) di resistenza 
linea (f) do resistencia 


yfl'fejibHoe conpoxn- 
aieHie (n) 

resistenza (f) specifica, 
resist!vita (f) 
resistencia (f) especifica 


npoBOAHMocn* (f) 
conduttivita (f) 
conductibilidad (f) 
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Kirchhoffschea Gesetz 

(n) 

kirchhofiTs law 
loi if) de Kirchhoff 


Potential (n) 
potential 
potentiel (m) 


rlektrodyn&misches Po¬ 
tential (n) 

electrodynamic poten¬ 
tial 

potentiel (m) 61ectro- 
dyn&mique 


Erdpotential (n) 
earth potential 
potentiel (m) de la tenre 


konst&ntes Potential (n) 
constant potential 
potentiel (m) constant 


Hiehe if) koustanten 
Potentials 

tquipotential surface 
sorface (f) gquipoten- 
tielle ou de potentiel 
constant, plan (m) 
*qulpotentiel 


absolutes Potential (n) 
absolute potential 
potentiel (m) absolu 

Nullpotential (n) 
zero potential 
fotentlel (m) z6ro 

Potentialjfelklle (n) 
fall of potential, poten¬ 
tial drop 

chute (f) de potentiel 

Poientialdillerenz (f) 
potential difference, dif¬ 
ference of potential 
difference (f) de poten¬ 
tiel 


Potentialfunktion (f) 
potential function 
fonction (f) potentielle 


Potentialkoeffizient (in) 
potential coefficient 
coefficient (m) de po¬ 
tentiel 


3aK0Hi» (m) KHpxrotfca 
legge (f) di Kircnhoff / 
ley (f) de Kirchhoff 


noTeHuiajrt (m) 
potenziale (m) 2 

potencial (m) 


8JieKTpOAHHaMHHeCKiA 
noTeHuiajn, (m) 
potenziale (m) elettro- 3 
dinamico 

potencial (m) electro- 
dinAmico 


noTeHuiajn> (m) aemni 
potenziale (m) terrestre 4 
potencial (m) terrestre 

IIOCTOHHHblft (paBHblfl, 
OAHHaKOBUft) nOT6H- 
itiajrb (m) 5 

potenziale (m) cos tan te 
potencial (m) constante 

noBepxHOCTL (f) P&BH&- 
ro noTeHuiaJia; paBHO- 
noTeuuiajiBHaH no- 
BepXHOCTfc 6 

superfleie (f) equipoten- 
ziale 

superfleie (f) de poten- 
cial constante _ 

adcojnoTHuft noreH- 
uiaJii» (m) 

potenziale (m) assoluto ' 
potencial ( m) absolute* 

HyjieBoft noTeHuiajn» 

(m) 8 

potenziale (m) zero 
potencial (m) cero 

naABHie (n) noTemxiajia 
caduta (I) di potenziale 9 
caida (f) de potencial 


paaHocTL (f) noTCH- 
uiajioirb 

dlfferenza (f) di poten- 1n 
ziale IU 

diferencia (f) de poteu- 
cla l_ 

NOTeimiajibHan <J>ynK- 

ui h (f) 

funzione (f) potenziale 11 
funcidn (f) potencial 

norenuiajibHbift Koe<|)- 
4>HuieHTT> (m) 
coefficients (m) del po- j 2 
tenziale 

coeftciente (m) del po¬ 
tencial 


10 * 



148 


Potentialegalisator (m), 
Potentialaufigleicher 
7 (m) 

potential equalizer 
6galisateur(m) de poten¬ 
tial 


Spannung (f), Druck (m) 
2 tension, pressure 

tension (f), pression (f) 


elektrische Spannung (f) 
electric tension, electric 
^ pressure, voltage, 
pressure 

tension (f) 61ectrique, 
voltage (m) 

positive 8pannung (f) 

4 positive voltage 
tension (f) positive 

negative Spannung (f) 

0 negative voltage 
tension (f) negative 

Kontaktspannung (f) 
q contact voltAge or pres¬ 
sure 

tension (f) de contact 

Spannungsgrad (m) 

„ degree of voltage or 
4 pressure 

degr£ (m) de tension 

Spannungsgrenze (f) 

« limit of voltage or pres¬ 
sure 

limite (f) de tension 

elektromotorische Kraft 
(f), E. M. K. 

electromotive force, E. 

9 M. F. 

force (f) glectromotrice, 
f. c. m. 

induzierte elektromoto- 
rische Kraft (f), In- 
duktionsspannung (f) 

10 induced electromotive 

force 

force (f) <$lectromotrice 
induite 


Richtung (f) derelektro- 
motorisclien Kraft 
direction of the electro- 
11 motive force 

direction (f) de la force 
61ectromo trice 


yp&BHBTeJU> (m) noTeH- 
uiajioBi> (Hanpa- 
Hcema) 

egualizzatore (f) di po- 
tenziale 

igualador (m) de po- 
tencial 


H&npmKeHie (n) 
tensione (f), pressione (f) 
tension (f), presidn (f) 


3JieKT£H'iecKoe Hanpa- 
Hteme (n) 

tensione (f) elettrica 
tensidn (f) elgctrica 


no^o>KHTejii>uoe Hanpn- 
weuie (n) 

tensione (f) positiva 
tensidn (f) positiva 

GTpimaTejiLHoe Hanpa* 
>Keiiie (n) 

tensione (f) negativa 
teusidu (f) negativa 

HanpaHx-eiiie (n) bt> koii- 
TaKTax b: KoirraKTHoe 
uanpajKenie 
tensione (f) di contatto 
tension (f) de contacto 


CTeneHb (f) HaiipmKeHin 
grado (m) di tensione 
grado (in) de tensidn 


npeA'ki'L (m) uanpn- 
>KeHin 

limite (m) di tensione 
limite (m) de tension 


o-ieKTpojBiDKymaH 
eii-ia (f) 

forza (f) elettromotrice 
fuerza (f) electromotriz 


HHAyKTnpoBauuan 
OJieKTpoABHHcyu^aH 
ciuia (f) 

forza (f) elettromotrice 
indotta 

fuerza (f) electromotriz 
inducida 

naupaaienie (n) ajieK- 
TpoABHucymeft chjiu 
direziono (f) della forza 
elettromotrice 
direccidn (f) de la fuerza 
electromotriz 
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Ansteigen (n) der elek- 
¥ tromotorischen Kraft 
rise or growth of the 
electromotive force 
accroissement (m) de la 
force blectromotrice 



NuDspannung (f) 
zero voltage 
potentiel (m) zbro 


^pannungsunterechied 
(in), Sp&nnungsdiffe- 
renz (f) 

press tire difference 
difference (f) de tension 

Spann on gsverlust (m), 
Spannungsabfall (m), 
voltage drop, drop of 
pressure, loss of vol¬ 
tage, drop 

cbnte (I) de tension, 
perte (f) de tension 


Spannungseinheit (f) 
unit of voltage or pres¬ 
sure 

unite (f) de tension 


BoapacTame (n) (yBejra- 
neuie (n)) ajiempo- 

ABHMtymeH CHJ 1 L 1 

accrescimento (m) della « 
forza elettromotrice 
incremento (m) de la 
fuerza electro motriz 

HyjieBoe HanpaHteme (n) 
tensione (f) zero 2 

potencial (m) cero 


P&8HOCTB (f) HanpH- 
Htemfl y 

differenza (f) dJ tensione 
diferencia (!) de tensibn 


noTepa (f) (naAeaie (n)) 
HanpHHceHiH a 

caduta (f) di tensione 
caida (f) de tensibn 


eAHBUua (f)Hanpfl}KeHiH 
unltA (f) di tensione 6 
unidad (f) de tensibn 


aufg^irtickte elektro- 
motorische Kraft (f) 
impressed E. M. F. 
force (f) electromotrice 
imprimbe 

Volt (n) 
volt 

volt (m) 

^•annung (f) in Volt, 
Voltzahl (f)] 
voltage 

voltage (m), tension (f) 
en volts 


npHJioweHflafl ajieKTpo- 
ABHJKyman cmia (f) 
forza (f) elettromotrice * 
impress a 

fuerza (f) electromotriz 
impresa 


BOJ 1 LTL (m) 

volta (m) 7 

voltio (m) 

hhcjio (n) BOJibrt; Ha- 
npflHteHie (n) bt> BOJib- 
Tax'b o 

tensione (f) in volta, 
voltaggio (m) 
volta]e (m) 


innere .Spannung (f) 
interna] pressure 
tension (f) interienre, 
voltage (m) lntbrieur 


BHyTpeiuiee Hanpn- 
Hteirie (n) g 

tensione (f) interna 
tensibn (f) interior 


iuCere Spannung (f) 
external pressure 
tension (f) extbrieure, 
voltage (m) extbrieur 


Klemmenspannung (f) 
terminal voltage 
tension (f) ou vol tage (m) 
oa difference (f) de po¬ 
tentiel aux bornes 



BHijuiHee HanpnjKeHie 

(n) 

tensione (f) esterna 
tensibn (f) exterior 


JO 


n&npHweuie (n) y 
3a>KHMOBT> 

tensione (f) ai morsetti U 
tensibn (f) entre los 
bomes 


a 
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Prim&rspannung (!) 
1 primary voltage 
tension (f) primalre 



nepBHHHoe Hanpaweme 
(n); Hanpa>KeBie bt» 
nepBHHHofl irfeim 
tenslone (f) prim aria 
tension (!) prim&xia 


Sekund&rapannung (!) 
2 secondary voltage 
tension (!) secondalre 


Hauptspannung (!) 

£ main voltage 

tension (!) principale 


BTopHHuoe H&npHHceme 
(n); Hanpa>KeHie bo 
II BTOpiI'lHOft ut»nH 

tensione (!) secondaria 
tensi6n (1) secundaria 

rJiaBHoe HanpnHceuie (n) 
tensione (!) principale 
tensidn (!) principal 


Nutzspannung (!) 
4 usetul voltage* 
tension (!) utile 


Hillsspannung (!) 

5 auxiliary voltage 
tension (!) auxiliaire 


nojieaHoe HanpiDKeme 
<n) 

tensione (!) utile 
tensidn ( !) util 

BcnoMoraTejikHoe Ha- 
npflHveHie (n) 
tensione (!) ausiliare 
tensidn (!) auxiliar 


Zusatzspannung (!) 
q boosting or additional 
voltage 

tension (!) addltionnelle 


AodaBOHHoe Hanpn- 
HteHie (n) 

tensione (!) addizionale 
tensidn (!) adicional 


Niederspannung (!) 

7 low tension, low pres¬ 

sure, low voltage 
basse tension (!) 

Mittelspannung (!), mitt- 
lere Spannung (!) 

8 average pressure, ave¬ 

rage voltage 
tension (!) moyenne 

Hoclispannung (!) 
g high tension, high pres¬ 
sure, high voltage 
haute tension (!) 

Minimalspannung (!) 

W minimum voltage 
tension (!) minimum 

Xormalspaunuug (!) 

II normal voltage 

tension (!) de regime 

Maximalspaunung (!), 
Ubchstspannung (!) 
maximum voltage 
tension (!) maximum 

Betriebspannung (!), 
Arbeitsspannung (!) 
working or operating 
voltage 

tension (!) ou voltage 
(m) de service 


HH3Koe HanpmKeHie (n) 
bassa tensione (!) 
baja tensidn (!) 


cpeAHee Hanp/DKeHie (n) 
tensione (!) media 
tensidn (!) media 


BbicoKoe HanpHHceiue 

(u) 

alta tensione (!) 
alta tensidn (!) 

HHHHMOJIbHOe (HaHHCHb* 
mee) Han pane erne (n) 
tensione (!) minima 
tensidn (!) minim a 

nopMajiLHoe HanpjuKe- 
Hie (n) 

tensione (!) normale 
tensidn (!) normal 

MaKCHMOJlbHOe (Han- 
dojibmee) nanp/DKe- 
Hie (n) 

tensione (!) massima 
tensidn (!) maxima 


padonee Hanpn>KeHie(n) 
tensione (!) d’esercizio, 
tensione (!) di lavoro 
tensidn (!) de trabajo 
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Prufspannung (f), Ver- 
suchspannung (f) 
testing voltage, experi¬ 
mental voltage 
tension (I) d'essai 


Kcgulierspannung (f) 
regulating voltage 
tension if) de regulation 


Sp&nnuogSTegulierung 

(f) 

voltage regulation 
regulation (f) de tension 


Kurzschlufiapannung (f) 
*hort-circuit voltage 
-enrion if) de court-cir¬ 
cuit, voltage (m) de 
court-circuit 


elfktromotorische Kraft 
tft de9 Kurzschlusses 
^hort-circuit electro¬ 
motive force 
force ff) electromotrice 
<ie court-circuit 


Ankersp&nnung (f) 
tmature voltage 
tension (f) d'induit 


Feldsp&nnung (f) 
fleld voltage 

tension (f) de champ 
tension (f)d’inducteur 


Erregerspannnng (f) 
exciting voltage 
tension (f) dexcitation 


Spann ungsdnde rung (f) 
variation of voltage 
changement (m) ou va¬ 
riation (f) de tension 

Spann ongsruckgang (m) 
fall of voltage, fall or 
decrease of pressure 
d^croissement (m) ou 
baisse (f) de la tension 


npodHoe uanpiDKeBie(n) 
tensione (f) dl prova 1 
tensidn (f) de ensayo 


peryJiHpy»mee Hanpa- 
xceirie (n) 

tensione (f) di regola- 2 
zione 

tensidn (f) de regulacidn 


peryJiHpoBKa (f) Hanpa- 
aceHia 

regolazione (f) della ten- 3 
sione 

regulacidn (f) de la ten- 
sl6n 


HanpaateHie (n) npn ko- 
poTKOirb aaMUK&mH 
tensione (f) di corto- 
circuito 

tensidn (f) de circulto 
corto 


aaeicrpoABHHcyiitaa ch- 
Jia (i) KopoTKaro aa- 
HUKaHia 

forza (f) elettromotrice 5 
del corto-circuito 
fuerza (f) electromotriz 
del circuito corto 


HanpanteHie (n) mcopa 
tensione (f) d'indotto 6 
tensidn (f) de inducido 


Hanpaxceme (n) HHAyK- 
todobt> (noaa) 
tensione (f) di campo 7 
tensidn (f) de c&mpo 


HanpaHteHie (n) bos- 
dyngteHia 

tensione (f) d'eccita- 8 
zione 

tensidn (f) de excltacidn 


HairhHeHie (n) Hanpa- 
M<eHia 0 

vari&zione (f) di tensione J 
cambio (m) de tensidn 


noHHHteme (n) Hanpa- 
xceHia 

abbassamento (m) della .q 
tensione 

disminucidn (f) de la 
tensidn 
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sinken (v) (Spannung) 

/ to fall, to drop (pressure) 
dbcroltre (v), balsser (v), 
dimlnuer (v) (tension) 


die Spannung erniedri- 
gen (v) 

to reduce or lower the 
2 voltage 

diminuer(v), rbduire(v), 
abaisser(v) ou faire db- 
croitre (v) la tension 


Spannungserniedrigungt 

(f) 

? decrease of voltage, re- 
4 duction of voltage 
diminution (f) de ten¬ 
sion 

steigen (v) (Spannung) 

4 to rise (pressure) 

s’accroitro (v), s’elever 
(v) (tension) 

die Spannung erhohen 
(V) 

to raise or increase the 
voltage 

augmenter (v) la tension 


Spannungserhohung (f) 
increase of voltage, vol- 
6 tage rise 

augmentation (f) do 
tension 

zulassige Spannung (f) 
allowable voltage, per- 
' inissible voltage 
tension (f) admissible 

Oberspannung (f) 
excess voltago 
" surtension (f), tension (f) 
exagbrbe 


iiberschussige Spannung 
(f), Spannungsiiber- 
9 sehufl (m) 
excess of voltage 
exoedant (m) de tension 


konstante Spannung (f) 
•A constant voltage, con- 
w stent pressure 
tension (f) constants 


cnaaaTfc, naA&n; no- 
^HHairrbCH, noHHHcan>- 
rcii (HanpfDKeHie) 
abbassarsi (v) (tension©), 
diminuire (v) 
caer (v) (tension), de- 
crecer (v), disminulrs© 
(v), bajar (v) 


noHH-3HTb (-waTb) iia- 
npH/Keme 

abbassare (v) la tensione 
rebajar (v) la tensibn, 
reducir (v) la tension 


noHir/Keme (n) Hanpn- 
jKenifl 

riduzione (f) di tension© 
reduccibn (f) de tensi6n 


noBMiiiaTbCH (yBejmHH- 
BRTbCn, B03paCTaTI>) 
iHanpa>KeHie] 
crescere (v) (tension©) ^ 
crecer iv) (tensibn) * 


noBbi-ciiTb (-man*) oa- 
ii])>i>KeHie 

aumentare (v) la ten- 
sione 

aumentar (v) la tensibn 

iiouHiiienie (n) iianpn- 
Hxeuia 

aumento (m) di tension© 
aiimento (m) de tensibn 


AonycTHMoe nanpa- 
u;enic (n) 

tensione (f) ammissibile 
tension (f) admisible 

ncpcnaiipHucenie (n); 
iioBhiiiieiiie (n) Hanpe- 
>Kciiia BNiue nopnajib- 
iiaro 

so prat on si one (f) 
tension (f) exagerada 

nabbiTomtoe nanptnKe- 
uie; n;*6hiTOKT> (n) Ha* 
iipanteHifl (n) 
eccesso (m) di tensione 
exceso (m) de tensibn 


nocTOHHHoe nanpmKe- 
| uie (n): nocTomiHuft 
Bo.ibTaHCb (m) 
tension© (f) costante 
tension (f) constante 
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ver&nderliche Spann ung 

(f) 

variable voltage, varia¬ 
ble pressure 
tension (f) variable 

Spannungsschwankung 

(D 

variation of voltage 
fluctuation (f) de ten¬ 
sion 



nepeirfcHiioe (najrbHflio- 
meecfl)iianpH>i;eme(n) . 
tensioue (f) variabile 
tensidn (f) variable 


Ko;ie6aHie (n) nanp/DKe- 
Hifl 

variazione (f) della ten- 2 
sione 

variaci6n(f) en la tension 


Gleichspannung (f), 

“ OleichstromspannuDg 

(f) 

continuous current vol¬ 
tage or pressure 
tension (f) de cour&nt 
contlnu 


nocToniiiioe nanpfliKe- 
Hie (n), Hanpn>KeHie 
iiocTOHnnaro Tona 
tensioue (f) [di corrente] # 
continua 

tensidn (f) de corriente 
continua 


pulsierende Spannung(f) 
pulsating voltage 
tension (f) pulsatoire 



nyjiLciipioymee na- 
HpHHceHie (n) 
tensione (f) pulsante 
tension (f) pulsatoria 


Wechseljstromjspan- 
nung (f) 

alternating (current) 
voltage 

tension (f) alternative 
ou de courant alter- 
natif 


Effektivwert (m) der 
• Spannung 
virtual voltage, effective 
voltage, root mean 
square voltage 
valeur (f) efflcoco de la 
tension 

Momentanwert (m) der 
Spannung 

instantaneous voltage 
valeur (f) momentande 
de 1 a tension, valeur 
(f) instantande de la 
tension 


Drelistromspannung (f) 
three-phase voltage 
tension (f) de courant 
triphasd 


Doppelspannung (f) 
double voltage 
tension (f) double 


HanpH>KeHie (n) nepe- 
iTKHHaro Tona 
tensione (f) (di corrente] ^ 
alternata 

tension (f) de corriente 
alterna 


A^ftcTByioutan Be.m- 
MHUa (f) (A'tiilCTByK)- 
mee auaMeuie (f)) Ha- 

UPH/KeHiH q 

valore (m) efficace della 
tensione 

valor (m) efectivo de la 
tensidu 

iirHOBenHoe 3 Ha*ienie(n) 
HanpajKeuin, Mrno- 
BeHnaa ue.iu'inua (f) 
HanpmKemH 7 

valore (m) istantaneo 
della tensione 
valor (m) ins tan bin eo 
de la tensidn 

HanpmKeHie (n) TpSx- 
<t>a3naro TOKa 
tensione (f) di corrente 
trifase 6 

tensidn (f) de corrieute 
trifdsica 

A BoftHoeiianpHyKeiiie (n) 
tensione (f) doppia g 
tensidn (f) doble 


Ausgleichspannung (0 
compensating voltage, 
equalizing pressure 
tension (f) de compen¬ 
sation 


ypuuHHTeJiLHGe uaupn- 
/Kcuie (n) 

tensioue-(f) di compcn- , 0 
sazione 

tension (f) de coinpon- 
sacidn 
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Spannungsausgleich (m) 
voltage compensation or 
1 equalisation 

compensation (!) ou 6ga- 
lisation (!) de tension 


2 


Spannungskomponen te 

(!) 

voltage component 
composante (!) de ten¬ 
sion 


resultierende Spannung 

(!) 

resultant voltage 
tension (!) rtsultante 



a, a 


b 


BupaBHHBanie (n) na- 
npHHceHia 

compensazione (!) della 
tensione 

compensacidn (!) de la 
tensidn 


cjiaraioman (!) (cocTaB- 
junoman (!)) nanpn- 
xceHifl 

componente (!) della 
tensione 

componente (!) de ten- 
sidn 


paBHOA^^CTByioinee ua- 
npaHceme (n) 
tensione (!) risultante 
tensidn (!) resultante 


Gesamtspannung (!) 
* total voltage 
tension (!) to tale 


nojraoe HanpHHcenie (n) 
tensione (!) totale 
tensidn (!) total 


Vektorpotential (n) 

5 vector potential 

potentiel (m) [de] vec- 
teur 


BeKTopT* (m) noTeeniaJia 
potenziale (m) vet tori ale 
potencial (m) vector 


Spannungskurve (!) 

6 voltage curve 

courbe (!) de tension 


Spannungsgleichung (!) 
7 voltage equation 

Equation (!) de tension 


Euergio (!) 

8 energy 
Energie.(!) 

potentielle Euergie (!) 

9 potential energy 
Energie (!) potentielle 

kinotische Energie (f), 
aktuelle Energie (!) 
1X3 kinetic energy 
Euergie (!) ciugtique 


elektrische Energie (!) 
11 electrical energy 
Energie (!) (dectrique 


Energieaufspeicherung 

(!) 

storage or accumulation 
o! energy 

c emmagiisinement (m )on 
emmagasinoge (m) 
d’^norgie, accumula¬ 
tion (!) d’6nergie 


KpHBaa (!) HaripHweuiti 
curva (!) della tensione 
curva (!) de tension 

ypaBHeuie (n) Hanpv- 
rceifift 

equazione (!) della ten¬ 
sione 

ecuacidn (!) de tensidn 

aHeprifl (!) 
energia (!) 
energia (!) 

uoTeHitiajiBHaH anepriH 

(!) 

energia (!) potenziale 
energia (!) potencial 

KHHeTmecKaa OHepin 
(!) 

energia (!) cinetica 
energia (!) cineticu 

BJieirrpH'iecKafl 3 nepri>i 

(!) 

energia (!) elettrica 
energia (f) el^ctrica 


HaKoii.ieHie (n) (aKKy- 
MyjmpOBaHie (n)) 
9Heprin 

accumulazione (!) 
d'energia 

acumulacidn (!) de 
energia 
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Energienmwandlung (f) 
conversion or transfor¬ 
mation of energy 
transformation (f) 
d'toergie 


Energieverteflung (f) 
distribution of energy 
distribution (f) d’energie 


Energieverbrauch (m) 
‘'onsumption of energy 
ronsomm&tion (f) ou 
depense (f) d’^nergie 

Euenrieverschwendung 
(0, Energievergeudung 
(0 

•aste of energy 
n^pHlage (nO d’^nergie 

Energieverlust (m) 
io» of energy 
i*rte (f) d’dnergie 


Arbeit CO 
wx»rk 

travail fm> 


npeodpaaoBame (n) 
(npeBpameme (n)) 
dHepnH 

traaformazione (f) 1 

d’energia 

transform&cldn (f) de 
energla _ 

pacnpejyfejieHie (n) 
BHepriH 

distriouzione (f) dell* 
energia ^ 

distribucidn (f) de la 
energla 


noxpedjieHie (n) aHeprin, 
pacxo;p> (m) aHeprin o 
conaumo (m) di energia 
consumo (m) de energla 

pacTOHeme (n) aHeprin 
dissipazione (f) di 
energia * 

gasto (m) exceslvo de 
energla 


noTepn (f) dHepria 
perdfta (f) di enexgla 5 
pdrdida (f) de energia 


f tadoro (f) 

avoro (m) 6 

trab&jo (m) 


arbeiten (v) 
to work 
traveller (v) 


Gesamtarbeit (0 
total work 
travail Tin) totAl 

^lektrische Arbeit (f) 
electrical work 
travail (m) glectrique 


padOTBTB 

lavorare (v) 7 

trabajar (v) 

nojraaa (odman) pado- 
TO (0 , S 

lavoro (m) to tale 
trabajo (m) total 

ajieKTpHHecK&H padoro 

(0 g 

lavoro (m) elettrico 
trabajo (m) eldctrico 


^tromarbeit (f) 

**ork done by the cur¬ 
rent 

t ravail (m) du courant 

mechanlsche Arbeit (f) 
mechanical work 
travail (m) mecanique 


magnetische Arbeit (f) 
magnetic work 
travail (m) magnetique 


ArbeitsAquivalent (n) 
equivalent of work 
Equivalent (m) de travail 


padoTa (0 Tona 
lavoro (m) della corrente 
trabajo (m) de la co- 
rriente 


MexaHmecKaH padoTa 

(0 

lavoro (m) meccanico 
trabajo (m) mecAnico 


11 


MarHHTHaH padoTa (f) 
lavoro (m) magnetico 12 
trabajo (m) magnetico 

BKBHBRJI eHTi> (m) pa- 
dOTM 

equivalente (m) del la- ^ 
voro 

equivalente (m) de tra¬ 
bajo 
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Arbeitseinheit (f) 

1 unit of work 
unite (f) de travail 

Arbeitsintensit&t (f), Ar- 
9 beitsst&rke (f) 

£ rate of working 

intensity (f) de travail 

Arbeltsmenge (f) 

3 quantity of work 
quantity (f) de travail 

Arbeitsverlust (m) 

4 working loss 
perte (f) de travail 


Leerlaufarbeit (f) 
6 no-load work 
travail (m) k vide 


Beschleunigungsarbeit 

(0 

6 acceleration work 
travail (m) d'accelera¬ 
tion 


Leistung (f), Arbeits- 
7 leistung (f), £ffekt(m) 
output, power 
debit (m), effet (m) 


elektrische Leistung (f) 
electrical output, elec- 
8 trical power 

debit (m) ou effet (m) 
eiectrique 


meehanisch© Lelstung(f) 
mechanical output or 
9 power 

debit (m) ou effet (m) 
mecanique 


Leistungsf&higkeit (f) 
JO capacity 
puissance (f) 


Gesamtlel stung (f) 

11 total output, total power 
debit (m) total 


Momentanleistung (f) 
momentary or instanta- 
jo ueous output, instan- 
taneous power 
debit (m) momentane ou 
lnstant&ne 


eAHHima (f) padora 
unitk (f) di lavoro 
unidad (f) de trabajo' 

HHTeHCHBHOCTt(f) (MOm- 
HOCTh (f)) pabOTM 
intensity (f) del lavoro 
intensidad (f) de tra- 
bajo 

KOJiinecTBO (n) padoro 
quantity (f) di lavoro 
cantidad (f) de trabajo 

noTepa (f) patfoTU 
perdfta (f) di lavoro 
perdida (f) de trabajo 

xojiocTaH patioTa (f); 
padoTa xoJiocToro 
xojxa 

lavoro (m) a vuoto 
trabajo (m) sin carga, 
trabajo (m) en vacio 

padoTa (f) ycKopeHU 
lavoro (m) d'accelera- 
zione 

trabajo (m) de acelera- 
cl6n 

MOmHOCTB (f), npoua- 
BOAHTeJILHOCTb (I), 9<t>* 
cpeicrL (m) 
potenza (f) 

efecto (m). capacidad (I) 
ajieKTpmecKaa nom- 

HOCTb (f) (npOHSBOAH- 
TeJIbHOCTB (f))j BJieK- 
TpH^ecKifl dqxpeicn* 
(m) 

potenza (f) elettrica 
capacidad (f) eldctrica 

MexaHR’iecKaa Mom,- 
HOCTb (f) (npOH8BOAH- 
TeJIbHOCTb (f)) 
potenza (f) meccanica 
capacidad (f) mecinica 

MomHocTb (f), npona- 

BOAHTeJIbHOCTb (i) 

potenzialitk (f) 
potencia(f),capacidad (f) 

noJiHaa MoiunocTb (f) 
(npOH3BOAHTeJTbHOCTb 

potenza (f) totale, 
effetto (m) totale 
capacidad (f) total 

MrUOBeHUafl MOUXHOCTb 
(f) (lipOH3BOAtITeJIb- 
HOCTb (f)) 

potenza (f) is tan tan ea, 
effet to (m) istantaneo 
capacidad (f) instan- 
tAnea 
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Dauerleistung (f) 
continuous output or 
power 

dibit (m) continu 


M&ximalleistung (f), 
Htichstleistung (f) 
maximum output or 
power 

debit (m) maximum, 
maximum (m) de dlbi t 


Normalleistung (f) 
normal output or power 
dibit (m) normal, dibit 
(m) de rlgime 


Minimalleistung (f), 
Mindestleistung (f) 
minimum output or 
power 

dibit (m) minimum 


NuUleistung (f) 
useful output or power 
effet (m) utile 


nominelle Lei stung (f), 
Nennleistung (f) 
nominal output or> 
power 

dibit (m) nominal, puis- 
sance (f) nominale 


acbeinbare Lei stung (f) 
apparent output or 
power 

dibit (m) apparent, 
puissance (f) appa- 
rente 


wirkliche Lei stung (f) 
effective output, actual 
output, useful output 
or power 

dibit (m) effect!!, puis¬ 
sance (f) effective 


W echselstromlei s tung(f) 
alternating current 
output or power 
effet (m) utile du cou- 
rant altematif 


nutzlose Leistung (f) 
wasted output or power 
effet (m) perdu 


junrrejOH&H (npoAOJDKH- 
TeJIBHafl) MOIUHOCTb 
(f) (np0H3B0AHT6JIl>- 
HOCTL (f)) , 

potenza (r) continua, 1 
effetto (m) continuo 
capacidad (f) perma- 
nento 

Mai<CHMa.ibHaa Mom- 

HOCTb (f) (npOH3BO/UI- 
TeJILHOCTL (I)) 2 

potenza (f) massima 
capacidad (f) maxima 


HODMaJILHaH MOIUHOCTb 
(I) (npOH3BOUHTeab- 
HOCTb (f)) 8 

potenza (f) normale 
capacidad (f) normal 


MHHHMa.lbliaH MOIU- 
HOCTb (f) (npOH3BOAH- 
TeJlbHOCTb (f)) * 

potenza (f) minima 
cApacldad (f) minima 

nojieanaH moiuhoctl (f) 

(npOH3BOAUTe.TLHOCTb 

(f)) 6 

potenza (f) utile 
efecto (m) iHil 


HOMHHajibHan moiu- 

HOCTb (f) (npOH3- 
BOAHTeJILHOCTb (f)) 
potenza (f) nominale, 
effetto (m) nominale 
potencia (f) nominal 


KamymaHCH MomHocTb 

(f) 

potenza (f) apparente 
potencia (f) aparente 


A'feftCTBUTeJIbHafl moiu- 
HOCTb (f) (npOH3BOA«- 
TeJlbHOCTb (f)) 8 

potenza (f) effettiva 
potencia (f) efectiva 


MomHocTb (f) nepe- 
M'fenHaro Tona 
potenza (f) di una cor- 
ronte altemata 0 

potencia (f) de una co- 
rriente alterna 

tfeanojieauan MomnocTb 
(f) (npOH3BOAHTeJTl.- 
IIOCTb (I)) 10 

potenza (f) perduta 
efecto (m) perdido 
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Leistungsfaktor (m) 

1 power factor cob <p 

facteur (m) de puissance 


Drehstromleistung (f) 
three-phase current 

2 output 

effet (m) utile du cou- 
rant triphasS 

Leistungseinheit (f) 
unit of output or power 

3 unitd (f) de dSbit ou 

d’effet, units (f) de 
puissance _ 

elektri sclie PferdesUtrke 

4 W 

electrical home-power 
cheval (m) Slectrique 

Watt (n) 

6 watt 
watt (m) 

Volt-Ampere (n) 

5 volt-ampere 
volt-ampSre (m) 

Wattzahl (f) 
watts, number of watts, 
wattage 

7 puissance (f) [exprimSe] 

en watts, wattage (m), 
nombre (m) de watts 

Wattstunde (f) 

8 watt-hour 
watt-heure (m), w-h 

Hcktowattstunde (f) 
o hectowatt-hour 
' liectowatt-heure (m), 
hw-h 

Kilowattstunde (f) 
f/1 kilowatt-hour (Board of 

10 Trade Unit, B. T. U.) 
kilowfttt-heure(ra), kw-li 

Wattverbrauch (m) 
watt consumption 
puissance (f)consommee 

11 [exprimSe] en watts, 
wattage (m) consom¬ 
me ou dSpensS, con¬ 
summation (f) en watts 

Kraftbedarf (m) 

1 $ power required, input 
puissance (f) ou force (f) 
nScessaire ou requise 


Koe<J)(J)HuieHTT> (m) 
MOntHOCTH 

fattore (m) di potenza 
factor (m) de potencia 

MOIUHOCTl> (f) (npOH3BO- 
JHTeJILHOCTb (f)) Tp€x- 
dmsHaro toku 
potenza (f) di una cor- 
rente trifase 
potenoia (f) de la co- 
rriente trifasica 


ejHHmxa (f) (moiuhoctii) 

npOI!3BOJlHTeJIhHOCTH 
unita (f) di potenza 
unfdad (f) de potencia 

aiieKTpnHecKafl wioma- 
AHHaa cnjia (f) 
potenza (f) elettrica in 
cavalli 

caballo (m) elSctrico 

Barn (m), yam (m) 
watt (m) 
vatio (m) 

BOJibTb-aioiepT, (m) 
voltampSre (in) 
voltamperio (m) 


ihcjio (n) Bam (yam) 
numero (m) dei watt 
nrimero (m) de los ratios 


Bam>-(ya , rri>-)qac'b (m) 
watt-ora (m) 
vatio-hora (m) 

reKT0BaTTK-4acT> (m) t 
reKToyarrh-qaci, (m) 
ettowatt-ora (m) 
hectovatio-hora (m) 

KHJioBaTn»’ i iacT> (m), 
KHJioyaiTh-4ac'b (m) 
kilowatt-ora (m) 
kilovatio-hora (m) 


uoTpedneiiie (n) bt, Ba*r- 
Taxi», pacxoA't (m) b h 
yarTaxT> 

consumo (m) in watt 
consumo (m) en vatios 


Tpe6yeMa« cnjia (f) 
(stOIIUIOCTb) 
forza (f) necessaria 
fuerza (f) necesaria 
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Kraft verbrauch (m) 
power consumption 
coosommation (f) ou d£- 
peuse (f) d'energie ou 
de force 

wattlos (adj) 
wattles (adj), idle (adj) 
d£vatt6 (adj) in£ner- 
getique (adj) 


noTpedJxeme (f) dHepriu 
(chjiw, xomeocTH); 
pacxoA'B (m) chjdu 1 
consumo (m) di forza 
con8umo (m) de fuerza 


desBarrHuft, dea- 

yaTTHuft 2 
ozloso (agg), inerte (agg) 
devatioado (adj) 


Xignetlimu 

Magnetism 

*Magn6tlsme 


IftTHinsn 

Magnetismo 

Magnetismo 


Magnet (m) 
magnet 
aimant (m) 

uaturlicher Magnet (in), 
Magneteisenstein (in) 
Datura] magnet, mag¬ 
netic iron ore, load¬ 
stone 

aimant (m) nature 1 

caturllcher Magne Ma¬ 
in os (m) 

natural magnetism 
magnetismo (m) naturel 


kunstlicher Magnet (m) 
artificial magnet 
aimant (m) artificial 

Danermagnet (m), per- 
m&nenter Magnet (m) 
permanent magnet 
aimant (m) permanent 


permanenter Magnet! s- 
mus (m) 

permanent magnetism 
BULgn6tisme (m) j>er- 
maoent 

Hagnetsystem (n) 
magnetic system 
*ysteme(in) magn^tique 

Xagnetachse (f), mag¬ 
ue tische Achae (f) 
“poetic axis 
axe (m) magnOtique 


narHHTb (m) 

magnete (m), calamita o 

m 

im&n (m) 


ecTecTBeuHud mbtuhtl 
(m), MarHHTHLifi xce- 
jrfcaHHjrb (m) 
magnete (m) natural© 
iman (m) natural 


npHpOAHUfi (6CT6CT- 
Bemud) narHHTH8iri> 

(m) $ 

magnetismo (m) natu¬ 
ral© 

magnetismo (m) natural 

HCKyccTBeHHMfi Mar- 
HHTB (m) Q 

magnete (m) artificial© 
iman (m) artificial 


IlOCTOHHHUft MaTUHTL 

(“) - 

magnete (m) perma- • 
nente 

imdn (m) permanent© 

nocTOfliiuLift MamH- 
TH39Tb (m) 

magnetismo (m) per- ^ 
manente 

magnetismo (m) per¬ 
manent© 


xarHUTHan cncTeMa (f) 
sistema (m) magnetico 9 
sistema (m) de i manes 


MarHHTHafl ocb (f) 
asse (m) del magnete, 
asse (m) magnetico 10 
eje (m) magnetico, ©je 
(m) del iman 
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magnetisch (adj) 

1 magnetic (adj) 
magn£tique (adj) 

magnetisc.ho Schlcht (f) 

2 magnetic layer 
feuillet (m) magn£tique 

unmagnetisch (udj) 

? non-magnetic (adj) 
non magn^tique (adj) 

Magnetisiemng (f) 

4 magnetisation 
aimantation (f) 


Magnetisierungsrich- 
tung (f) 

direction of magnoti- 
® sation 

direction (f) ou sens (m) 
d’aimantation 


Magnotisierungsart (f) 
method of magneti- 

6 sation 

mode (m) d’aimanta¬ 
tion 

innere Magnetisierung 

. (f) 

7 internal magnetisation 
aimantation (f) int£- 

rieure 


MarHHTHufi (adj) 
magnetico (agg) 
magnet ico (adj) 


MarmiTiiufl CJioft (m) 
(jitictt. (m)) 
strato (m) magnetico 
capa (f) magnet I ca 

HeMaTHITTlIUft 
diamagnetico (agg) 
no magnetico (adj) 

H&MarHnqeme (n) 
magnetizzazione (f) 
imanaeidn (f) 

HanpaBJienie (n) H&Mar- 
HHHeHin 

direzione (f) della ma¬ 
gnetizzazione 
direccirtn (f) de la Ima- 
nacion 

cnocodi, (m) HaMaraii- 
neHin 

modo (m) di magnetizza- 
ziono 

modo (m) de imanaci6n 

BHyTpennee HaManni- 
qeHie (n) 

magnetizzazione (f) in¬ 
terna 

imanacidn (f) interior 


durch elektrisclien 
Strom magnotisiert 
o magnetised by an elec¬ 
tric current 
aimantg (adj) par un 
courant eleetrique 


iiaManui'ieHiiufl aien- 

TpHMeCKI!MT» TOKOlTb 
magnetizzato(ngg) dalla 
porrente elettrica 
umgnetizado (adj) ]>or 
una corriente electrica 


Liingsinagnetisierung 
(f), longitudinale Mag¬ 
netisierung (f) 
y longitudinal magneti¬ 
sation 

aimantation (f) longitu¬ 
dinale 


Qiiennagnetisierung (f) 
jq cro>s magnetisation 
u aimantation (f) trans¬ 
versal e 


drehende Magueti- 
.. sierung (f) 

rotary magnetisation 
aimantation (f) rotatoire 




s 

XT') 

‘.J 



npojo.ibiioe iiaxar- 
uimeiiie (n) 

magnetizzazione (f) lon¬ 
gitudinale 

imanacidn (f) longitudi¬ 
nal 


nonopeHHoe Haaiar- 
HHuenie (n) 

magnetizzazione (f) tras- 
versale 

iinanacidn (f) transversal 

HUManiiiHenie (n) npif 
upaiueuiii 

magnetizzazione (f) di 
rotazione 

imanaciou (t) rotatoria 





161 


Wechbelstrommagneti- 
sJerang (f) 

magnetisation by alter¬ 
nating current 
aimantation (f) par cou- 
raut ai tern at if 


tfagnetisieren (v) 
to magnetise 
aimanter (?) 


aagnetitierb&r (adji 
magnetizable (adj) 

^man table (adj) 


Hagnetisierfahigkeit (f) 
xagnetisabiiity, suscep¬ 
tibility to magnetisa¬ 
tion 

^titude (f) a etre 
aimant^, aiman la¬ 

bility if) 

‘Ltmagnetisieren (v) 
to demagnetise 
dejiimanter (v) 


Kntmagnetihiemng (f) 
demagnetisation 
^♦^aimantation (f) 


^ hirinden (n) den Mag* 
netiamos 

•■'>1 or disappearance 
•»f magnetism 
^l^rdition (f) magn6ti- 
4ue 

Abnehmen (n) dea Mag- 
tietiemua 

diminution or decrease 
• f magnetism 
tiniinution (f) de Tai- 
mAtitation 


den M&gnelismus auf- 
beben (v) 

r ° destroy the magne¬ 
tism 

tetruire (v; 1'aiman- 
tation 


awn 


u 


1 

— 


1 

n 

s 


HaMarHGneBie (n) ne- 
peirfeHHtiirb tokomt, 
magnet) zzazlone (f) me- 
diante corrente alter- 1 
nata 

imanacidn (f) por co- 
rriente alterna 


H&M&THH-THTB (-BHBaTb) 
magnetizzare (v) 2 

imanar (v), magnetizar * 
(v) 

noAAaioiuiilcH liaMar- 
BHH6HU0; cnocodHuft 
mb HaMarHiiquBaHiio ^ 
magnetizzabile (agg) 
imanable (adj), magneti¬ 
zable (adj) 


cnocodnocTB (f) HaMar- 

HHHHBaTbCH 

magnetizzabilitA (f) 4 

aptitud (f) para la ima- 
nacibn 


paaxaruu-THTb (-hh- 
Ban.) 0 

smagnetlzzare (v) 

] desimanar (v) 

paaMaruuneHie (n) 
smagnetizzazione (f) 6 

desimanacibn (f) 


noTepa (f) xaruHTii3Ma 
disperdimento (m) ma- 7 
gnetico 

pbrdida (f) magnbtica 


ybbisaHie (n) (ocJia6jie- 
Hie (n), yMeHbnieuie 
(n)) MarHHTiiaMa 

diminuzione (f) del ma- # 
gneti9ino 

decremento (m) del 
magnetismo 

yiiH l iTO>K-HTL (-aTi») Mar- 
HnTI13MT> 

togliere (v) il magne- $ 
tismo 

destruir (v) el magne¬ 
tismo 


^sgtietischer Kttrper 
: ®)- magnetise he Sub- 
flani (f) 

Magnetic body, magne¬ 
tic substance 
'orpe (m) ou substance 
T 1 magn^tique 



MarunTHoe tIjjio (n) 
corpo (m) paramagne- 
tico, sostanza (f) para- 
magnelica JO 

cuerpo (m) niagmHico, 
substun cl a (f) mag- 
uetica 


tl 
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unmagnetischer Kftrper 

(m) 

non magnetic body, 

1 non-m&gnetic nub- 
stance 

corps (m) ou substance 
(I) non magnbtique 


diam&gnetisches Me¬ 
dium (n) 

2 diamagnetic medium 
milieu (m) diam&gneti- 
que 



w 

\) 11 ill 


iieManutTHoe rkio (n) 
corpo (m) diamagnetico 
cuerpo (m) no magne* 
tico 


AiaMarHinnaH cpe.ua (f) 
mezzo (m) diamagnetico 
medio (m) diamagnetico 


paramagnetisches Me¬ 
dium (n) 

$ paramagnetic medium 
milieu (in) p&ramagnbti- 
que 



ferromagnetisches Me¬ 
dium (n) 

4 ferromagnetic medium 
milieu (m) ferromagntf- 
tique 



magne tische Fluktua- 
tion (!) 

5 magnetic variation or 

fluctuation 

fluctuation (f) magnb- 
tique 

magnetischcs Potential 
(n) 

6 magnetic potential 
potenticl (m) inagnb- 

tique 

magnetisches Fluidum 

. (") 

' magnetic fluid 

fluide (m) magnetique 


magnetische Polarisa¬ 
tion (f) 

8 magnetic polarisation 
polarisation (f) magnb- 
tique 


napaMarHHTH&fi cpejia 

(f) 

mezzo (m) paramagne- 
tico 

medio (m) par&wagnc- 
tico 


4)eppoiianiiiTuafl epeua 
(f); cpeA& ct> Gojihiiiofi 
ManuiTHofi upommae 
MOCTLIO 

mezzo (m) ferromagne- 
tico 

medio (m) ferromagn^- 
tico 

MarHiTTHoe KO.iedaHie 

(n) 

fluttuazione (f) mogue- 
tica 

fluctuacibu (f) magn4- 
tica 

MarmiTHwfl noTeimia.1^ 
(m) 

potenziale (m) magne- 
tico 

)>otencial (m) magn£tico 


MarHiiTHufi noTom. (m) 
fluido (m) magne tico 
fluido (m) magnbtico 


ManiHTiiaH no/mpn- 
3auin (f) 

polarizzaziono (f) ma* 
gnetica 

polarizacibn (f) magne- 
tica 


magnetische Induktion 

(0 

magnetic induction 
indnction(f) magnbtlque 


induzierter Magnetis- 
.0 mus (in) 
u induced magnetism 
magnetisme (in) induit 


ManuiTHaH HHAynuifl $ 
indtizione (f) magnetic* 
induccibn (!) magnetic* 

HHAyKTIipOBaHHUfl 
BeAeHHuft) MarHH- 
TI13MT, (m) 

magnetismo (m) indotio 
magnetismo (m) iu^ u * 
cido 



163 


magne ti&che Inlinenz (f) 
magnetic influence 
influence if) magndtique 


magne telektrischer 
Ptromkreis (m) 
magneto-electric circuit 
rirtMiit im) magn£to- 
electrique 


Ablenkungskraft (f) 
deflecting force 
force (f) de deviation 


ablenkende Wirkung (f) 
des Stromes 

deflecting action of the 
current 

action (f) dlviatrice du 
courant 


T 



xarHMTHoe BJiimtie (n) 
influenza (f) magnet!ca, 
induzione (f) magne- 1 
tica 

influencia (f) magnet lea 

xarHnToaJieirrpHHecKaH 
U'fenh (f) 

circuito (m) magne to- 
elettrico 2 

circuito (m) magneto- 
el^ctrico 

0TK.10HHIonian ciuia (f); 

CHJia OTKvlOHeHiH ^ 

forza (f) di deviazione 
fuerza (f) de desviaci6n 

otkjioh mouiee jvfcflcTnie 
(n) Tona 

ftzlonc (f) deviatriee ^ 
della corrente 
accidn (f) desviadora do 
la corriente 


Ablenkungsmagnetfeld 

. . (n) 

deflecting field 
champ un) magnetique 
de deviation 

^tahlmagnet (m) 

«teel magnet, ]>erma- 
nent magnet 
fcmant |m) d’acier 


OTKJioHfnomee MarHHT- 
Hoe no.ie (n) 

eftmpo (m) magnetico ^ 
di deviazione 
campo (in) magnetico de 
desviacidn 

CTaJii»Hofl MarHHTb (m) 
magneto (m) d’acciaio 6 
iman (m) de acero 


ringformiger Magnet (m) 
annular magnet, ring- 
►haj>ed magnet 
aJraant rm) annulaire 


KOJlLlieBOfl (KOJIblie- 
odpanHufl) Maraim. 

(n) 7 

magneto (m) anulare 
iman (m) anular 


Magnet stab (in), Stab- 
magnet (m) 

•«ar magnet, straight 
magnet 

barreati (ra) aim ante, 
aimant (m) droit 

Hufeisenm&goet (m), 
hafeisenformiger Mag¬ 
net (ID) 

hnr«e-*hoe magnet 

•imant fm) en fer a 
cheval 

* _ 

Anker (m) eines Mag- 
neten 

•rmature (keej)er) of a 
magnet 

wmturefftd’un aimant 


N S 



MarHHTHblfl CTep>KeHL 
(m): CTep/KHeBoft Mar- 
HHTb (m) S 

sbarra (f) magnetica 
barra (f) imanada 


IIOJIKOBOOdpaJHMfl Ma* 
rHnrb (m) 

magneto (m) a ferro di 
cavallo 9 

iman (m) on forma de 
herradura 6 en forma 
de U 


HKopb (m) uanuiTa 
armatura (f) di un ma- jq 
gnete 

armadura(f) de un iman 


Joch (n) des Magneton 
y°ke (of the magnet) 
culasse (f) de Taimant 


gpxo (n) MarHHTa 

u giogo (m) del magneto 11 

culata (D del iman 
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Tragkraft (f) eines Mag- 
neten 

tractive force or lifting 
1 power of a magnet 
force (t) port ante ou 
puissance (t) d’un 
ulinant 


rio;t'beMtiaff cn-ia (f) nar- 
HHTa 

portata(f)d‘un magnete, 
p forza(f) portante d’un 

magnete 

fuerza (f) de atraccf6n 
de un iman 


Mantelmagnet (m) 

9 iron-clad magnet 
~ electro [aimant] (m) eui- 
rassc ou a cnveloppe 


Handraagnet (in) 
8 band-magnet 
lame (f) aimantde 


Zylindermagnet (m) 

4 cylindrical magnet, rod 
* magnet 

aimant (m) cylindrique 


(ilockenmagnet (in) 
bell-shaped magnet 
<5 aimant (m) en forme de 
cloche, aimant (m) 
campanula 




dpoHeBoft (namtupHuA) 
uarHim* (m) 
magnete (m) a man- 
tello 

iman (in) acorazado 


jieHTommfl MaraHTb 
(m); n.iocKiA narHHTT» 

BT> BIfA'h ^ieHTU. 

lamina (f) magnet tea 
lamina (f) magndtica 

UHJiHH^puMecKifi Mar- 
HHTT> (m) 

magnete (in) cilindrico 
innin (m) cilindrico 



K0JI0K0JI006p&3Hfalfl 

Maratm. (m) 
magnete (m) a campana 
im&ii (m) en forma de 
campana 


Rdhrenmagnet (m) 

6 tubular magnet 
aimant (m) tubulaire 


Topfmagnet (m) 

„ pot-shaped magnet 
' aimant (m) on forme de 
pot 


Kicktromagnet (in) 
g electro-magnet 

dlectroaimant (in), Elec¬ 
tro (m) 


Lamellcnmagnet (in), 
HIAttermagnct (m) 
laminated magnet, 

.9 compound magnet 
aimant (m) feuilletiS 
aimant (ni) lamcllnire 
ou a lames 


TpydHaTwfl MariuiTK (in) 
magnete (m) tubolare 
iman (m) tubular 


ropuiKoo6pu3iiuA Mar¬ 
inin* (m) 

magnete (m) a pentola 
imdn (m) en forma de 
puchero 


B.ieKTpoMHrHHTL (in) 
elettromagnete (m), 
elettrocalamita (f) 
electro-iman (m) 


uiohctuA (jwctoboA, 
luiacTMHHaTtift) Mar- 

HHT1» (m) 

magnete (m) lamollare 
imiin (in) en laminas 



KlcktromagneliMnus(m) 
W electromagnetism 

elect roinagndtjsme (in) 


u.ieKTpoMarHHTH3in» (m) 
clettromagnetismo (m) 
eleclro-magnetismo (m) 
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elektromagnetische 
Tbeorie (f) 

electromagnetic theory 
theorie (f) electromagnE- 
tique 


BJieKTpoitarHiiTHaH Teo- 
pia (f) 

teoria (f) elettromagne- i 
tica 

teoria (f) electro-magnE- 
tica 


?>klromagnetische 
Kraft (f) 

electromagnetic force 
f.»rce (f) Electromagnet I- 

que 


ajieKTpoMarHiiTHaH 
cHJia (f) 

forza (f) elettromagne- *> 
tica 

fuerza (f) elect ro-maguE- 
tica 


Iragkraft (f) eines Elek- 
tromagneten 

tractive force or lifting 
l<wer of an electro¬ 
magnet 

.'•■re* (f) portante au 
puissance (f) d’un 
electro[aimant] 



noAi»&Mii&>i cw.ia (f) 
a^eKTpoMarHHTa 
forza (f) portante di un 
elettromagnete 
fuerza (f) de at race ion 
de un electro-imrin 


rU^jfe’ektromagnet (m) 
rx*-*haj>ed or annular 
electromagnet 
-lectrt'jijmant] (m) 
aonulaiie 



KO.lbUeBOfi B.ieKTpO- 
Marmirb (m) 

elettromagnete (in) unu- 4 
lare 

electro-imrin (m) anular 


Halbringelektromagnet 

(m) 

iemi-circnl&r electro- >< 

magnet />J 

electro aimant] (m) 
*emi-circulaire ou N 

‘iemi-cireulairo ou 
en demi-eercle 


no.iyKOJibueBofi a^eK- 
TpoMarHnTt (m) 
elettromagnete (m) 
semicircolare 
electro-iman (m) nemi- 
anular 


Glenoid (n) 

'■ f Iecoid, i.helix) 

• 'lcnoide(m), soleno (m) 




COJieHOHAT» (m) 
solenoide (m) 
solenoide (m) 


6 


M \m) 

pole 

K'le im) 


no.iio (tl (m) 

polo (m) 7 

polo (m) 


magnetisrher Pol (m). 
Magnet pol (m) 
magnetic pole, magnet 
pole 

:*»le fmj magnEtique 



MarBHTTiMil nojnoci. (m) 
polo (m) magnetico <9 
polo (m) magnEtico 


Polfliche (f) 
pole surface 
^riface (f) flairs 




n 


noAiocaafl noBepxHocTb 
(f); noBepxHOCTb no- 
Jiioca 9 

superfleie (f) polare 
superfleie (f) polar 
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■K 


lndifferenzzone (!), neu- 
, trale Zone (f) 
neutral zone 
zone (f) neutre 


' ' 

“ 1 "a” ^ 

b — a 


6e.ipaa;inuHaH (nefi- 
TpaJlbHart) IIJlOCKOCTb 
(!) (3ona(f)); HeftTpaJit* 
Hbifl noacT> (m) 
zona (f) noutra 
zona (!) neutra 


IndifTerenzpunkt (m). 
2 neutraler Punkt (m) 
neutral point 
point (m) neutre 


6e3pa3.iHHHaa (iiefi- 
c TpaJiwiaa) Touna (!) 

])unto (m) neutro 
punto (m) neutro 


Einheitspol (m) 

8 unit magnetic pole 
pole (m) d’in tensity un 


MaruiiTiibift iiojuoc'b (in i 
paBHuft e^nmiu'l; 
polo (in) unita 
unidad (!) de polo 


Folgepol (m) 

4 consequent pole 
pole (m) consequent 


crxinfr 


iiocjrhiioBaTe^bHufi no- 
.unci. (m) 

polo (in) eonseguente 
polo (in) consecuente 


gleiehnamige inngne- 
tische Pole (m pi), ana- 
loge Pole (m pi) 
similar poles, like poles, 
•J magnetic poles of the 
^ame sign 

poles (m pi) de meme 
nom, polos im pi) ma¬ 
gnet iques semblables 


IS_ 

_”1 


Is_ 

N| 


' SS, NN 


oAHOHMeHHue MarniiT* 
hwc no-iiocH (m pi) 
poli (m pi) magnetiei 
dello stesso nome, ]>oli 
(m pi) omonimi 
polos (m pi) magneticos 
similares, polos (m plj 
analogos 


ungleichnamige mag- 
netische Pole (m pi) 
opposite magnetic po- 
6* les, unlike poles, po- SN, 
les of opposite sign 
poles (m pi) magneti- 
ques de nom contraire 

teststehendjor Pol (in) 
fixed pole, stationary 
* pole 

pole (m) fixe 

beweglieher Pol (m) 

8 movable pole 
polo (in) mobile 


paaHOHMeHiuje MarmiT- 
Hue no;nocw (m pi) 
poli (m pi) magnetiel di 
1 nome contrnrio 

polos (m pi) magneticos 
de nornbre contrario 

neiioABii>KHMfi no.no cl 
( m) 

polo (m) fisso 
polo (m) fljo 

IHUBH>KIiMft no;iioc'b (m) 
polo (m) mobile 
polo (m) m6vil 


anna hern jy) 
8 to approach 
approeher (v) 


c 



lipild-in-311TK (-IKaTb) 
avvicinare (v) 
acerear (v) 


Anmiherung (!) 
10 approach 
approche (!) 


anziohen (v) 
11 to attract 
attirer iv; 


npHf>Jiir,Keirie (n) 
avvicinamento (m) 
acceso (m) 

npimi-iiyTi. (-niBaTb) 
attrarre *v) 
atraer (v) 



Anziehung ifi 
Attraction 
attraction (f) 


npiiTHHteHie (n) 
attrazione (f) 
atraccidn (f) 


1 
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Anziehungskraft (f) 
force of attraction, 
attractive force 
force (f) detraction 




n 


npiiTHraTejiBHan cn-ia 
(f); ciuia npnTH/KeHiw 
forza (f) di attrazione 2 
fuerza (f) de atraccldn 


magnetUcher Zug (m) 
magnetic pull, magnetic 
drag 

traction (f) magn£tique 


MaruitTHoe npiiTH/Kenie 

(n) o 

trazione (f) magnetica * 
traccidn (f) magnetica 


ibetofien (v) 
to repel 
repousser (v) 






OTTOJUCHyTB, OTT2LI- 
KHBaTb 
respingere (\) 
repeler (v) 


Abstofiung (f) 
repulsion 
repulsion (f) 


Abstottungskraft (0 
resiling force, force 
of repulsion 
force if) repulsive 


pn 


orraJiKUBanie (n) 
ripulsione (f) .5 

repulsidn (f) 


OTTaJiKHBaioiuaH cmia 

(f) 

forza (f) de ripulsione 
fuerza (f) de repulsion 


Polruckwirkung (f) 
1-olar reaction 
faction (f) de pole, 
reaction (f) polaire 


peanuifl (f) nojnoca 
reazione (f) del polo 
reaccidn (f) del polo 


innenpol (m) 
internal or inner pole 
He (ra) interieur 


Anfienpol (m) 
external (salient) pole 
He (m) exttrrieur 



n 


BHVTpeHHifl IlOJlIOC'b (in) 
polo (m) interno # 

polo (m) interior 


BirkiuHifi nojiiocrL (in) 
polo (m) esterno g 

polo (m) exterior 


Polacbse (f) 
tolar axis 
axe (m) polaire 



nojinpuan ocl (f) 
asse (m) polare 
eje (in) polar 


10 


Polabstand (m), Polent- 
femung (f), Poldlstanz 

<D 

distance between poles, 
pole distance 
distance (f) des poles, 
distance (f) polaire 


paacTOKHie (n) Motuy 
uojuocaMii 11 

distanza (f) dei poli 
distanein (f) de los polos 
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Polaritiit (!) 

/ polarity 
polarit^ (f) 

Pole erzeugen (v) 
to excite or produco 
2 poles 

* crtfer (v) ou d^veloppor 

(v) ou engendrer (v) 
des poles 

Polcrzeugung (f) 
pole excitation, prodnc- 
8 tion of poles 

creation (!) ou produc¬ 
tion (f) de poles 

polios (adj) 

* without poles 
non-polaire (adj), sans 

poles 


oinpolig (adj), unipolar 
(adj) 

5 single-polar (adj), uni¬ 

polar (adj) 
unipolaire (adj) 

Einpoligkeit (f) 

6 uni polarity 
unipolaritc (f) 


IlOJlflpHOCTb (!) 

polanta (f) 
polaridad (f) 


coa,na-Ti> (-BaTt) [o6pa- 
30B-aTb (-UBaTb). B03- 

dy-AHTb (->«AaTi>)] no- 

JIIOCLI 

generare (v) del poli 
producir (v) polos 

odpaaoBanie (n) (coa- 
Aame (n), Roa6y?KAeHie 
(n)) iiojuocoBii 
generazione (f) di poli 
produccidn (!) de polos 


6e3no;iiocHiJfl 
seuzn poli 

no-polar (adj), sin polos 


VHHllOJliipHUft, OAno- 

no.Tiocuufl 
unipolare (agg) 
unipolar (adj) 


yHnnoJiflpnocTb (!) 
unipolarita (!) 
uni polaridad (f) 


zweipolig (adj), doppel- 
„ polig (adj) 

/ two-polar (adj), bipolar 
(adj) 

bipolaire (adj) 


m_nn 


AByxno.iK)cntifi 
bipolare (agg) 
bipolar (adj) 


Polpaar (n) 

8 pair of poles 
paire (!) do poles 


NS 


napa (f) no.iiocoin, 
paio (in) di poli 
par (m) de polos 


vierpolig (adj) 
four-pole (adj), four- 
9 polar (adj) 

ttHrapolairo (adj), a 
quatre poles 


[nUsUnUs] 


HeTupexno.uocHuii 
tetrapolare (agg), 
a quattro poli 
tetrapolar (adj), <ie 
cuatro polos 


mehrpolig (adj), viel- 
polig (adj) 

1U multipolar (adj) 
multipolaire (adj) 


MHoronojnocHMft 
multipolare (agg) 
multipolar (adj) 


magnetische Polari¬ 
sation (f) 

l\ magnetic polarisation 
polarisation (!) magn6- 
tique 

Amperes Schwiminregel 

12 W 

Ampere s rule 
regie (!) d’Ampere 


N 



MarmiTnaa nojiapn- 

polarizzazione (!) rnn- 
gnetica 

polarizacidn (!) inagng- 
tica 

npanmio (n) AMnepa 
regola (!) di Ampere 
regia (f) tie Ampere 
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Schwimmor (m) 
swimmer 

bonhoinme (in) d’Am¬ 
pere 


Nordpol (m) 
north pole 
pole (in) nord 

nordmagnetisch (ad]) 
north-magnetic (adj) 
magnetique Tad]) nord, 
de magnetisme nord 


a 



ujiaBaTeju, (m), ujio- 
»euT. (m) 

osservatore (m) di Am- . 

p£re 1 

observador (m) de Am¬ 
pere 

c'bBepuuft nojuoci* (m) 
polo (m) nord 2 

polo (m) norte 


c'feBepoMarHHTii u ft 
di magneti8mo nord «? 
de magnetismo norte 


Xordmagnetismus (m) 
north-magnetism 
magnetisme (m) nord 


(rbBepuuft x&rHimi;mi> 

(m) 4 

magnetismo (m) nord 
magnetismo (m) norto 


Bndpol (m) 
south pole 
{►ole (m) sud 

sudmagnetisch (adj) 
south-magnetic (adj) 
magnetique (adj) end, 
de magnetisme sud 



KOKHblfi IIO-HOCT* (m) 
polo (m) sud r5 

polo (m) sur 


H))KH OMarH HTHU ft 
di magnetismo sud 6 
de magnetismo sur 


Sudmagnetismus (m) 
south-magnetism 
magnetisme (m) sud 


k»kh hi ft MarunTH3jrh(m) 
magnetismo (m) sud 7 
magnetismo (m) sur 


unpolarisiert (adj) 
non-polarised (adj) 
non-polarise (adj) 


HenoAHpuaoBauHuft 
non polarizzato (agg) 8 
u ‘' vv, " v ’‘"‘^ no polarizado (adj) 


Polumkehrbarkeit (f), 
Umkehrbarkett (f) der 
Pole 

reversibility of poles 
reversibilite (f) des poles 


odpaTnxocTL (f) iiojiio- 

COBT> 

riverslbllita (f) dei poll * 
reversibilldad (f) de los 
polos 


die PolaritAt umkohren 
(V) 

to reverse (v) the po¬ 
larity 

inverser (v) la polarity, 
renverser (v) la pola¬ 
rity 

Polst&rke (f) 
strength of a magnetic 
pole 

ntensite (f) ou masse (f) 
polaire, intensity (!) 
ou masse (f) de p61e 
m&gnetique 

magnetische Kraft (f) 
magnetic force 
force (0 magnetique 


o6pa-THTL (-rnaTh) 
no-iapnocTi, (f) m 

invertiro (v) la polarita lu 
in vert ir (v) la polaridad 


HHTeilCIIBHOCTb (f) HO- 

jnoca, xarmnnaa 
Macca (f) nojnoca m 

intensity (f) del polo 
intensidad (f) de polo 
maginHico 

MarunTHaa cima (f) 
forza (f) magneti ca 12 

fuerza (f) magnytiea 
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Magnetisierungskoeffl- 
zient (m), Magneti- 
siemngszahl (f) 

1 coefficient of magneti¬ 
sation 

coefficient (m) d’alman- 
tation 


magnetisehe Masse (f) 

2 magnetic inass 

masse (f) magnStique 

Intensitiit (f) der Mag- 
netisierung 

intensity of mugneti- 
^ sation 

intensity (f) do Taiman- 
tfttion 

magnetisches Moment 

. (n) 

» magnetic moment 
moment (in) magn6tlque 


magnetisierende Kraft 
(f) 

0 magnetising force 
force (!) magndtisante 


ManiHTUbift Koe(t)4>it* 
uieHn> (m), KoedwtiH- 
uienn. HaMarRHHeHia 
coefflciente (m) di ma- 
gnetizzazione 
coeflciente (m) de ima- 
nacidn 


ManuiTHaa Macca (f) 
massa (!) magnetica 
masa (!) magnetica 

HanpH/KCHHOCTb (f) 

HaMarHHMeHifl; chjm 
( f) HaMamnniiBanifl 
intensita (f) della magne- 
tizzazione 

intensidad (!) de la ima- 
nacidn 


MarHHTnwfi MOMeHra* (m) 
momento (m) magnetico 
momento (m) magndtico 


HaMarH im h Ba louta h 
cH.ia (f) 

forza (f) magnetizzante 
fnerza (f) magnetizante 


Magnetisierungskurve 

* < f > 

6 magnetisation curve 

courbe (f) d’aimantalion 


magnetoinotorische 
Kraft (!) 

7 magnetomotive force, 
M. M. F. 

force (f) magntftomo- 
trice, f. m. m. 



KpiiR&fl (f) HaMarHme* 

Hin 

curva (f) di magnetizza- 
zione 

curva (f) de fmanaridn 


m arn kito abii H\ y man 
cifjia (f) 

forzA (f) magneto-mo- 
trice 

fuerza (f) magneto- 
motriz 


magnetisehe Kraftlinie 

(f) 

S magnetic line of force 
ligne (f) de force magn£- 
tique 

Stroniungskurve (f) 

U line of flux 
ligne (!) de flux 

liesaintkraftlinienzahl 
(f), (Jesamtflux (in) 
total number of lines 
of force, total flux 
nombre (in) total (tea 
lignes de force, flux 
(in) total 


MarHHTHBH CH JIG BAH 
.iiiHia (f) 

linea (!) di forza magne- 
tiea 

linea (f) de fucrzA ma- 
gntHica 

KpiiBaa (fj MarHHTuaro 
noTOKa 

linea (!) di flusso 
linea (!) de flujo 

oGmee hitcjio (n) ciuio- 

uux’b aiiHifi; uowiuhifi 

iiotokt> (m) 

nunioro (m) totale delle 
linco di forza 
numere (m) total de las 
lineas de fuerza 


M a g n e t i s i e n i n g a 1 i 11 i e (!) 
// magnetisation-line 
ligne (!) d'aimanlutiou 


.iiiuin if) HiiMarmiMeiiiR 
linea (f) di magnetizza- 
zione 

linea (!) de imanacidn 
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Kndtrv*bre (fj 
[magnetic; tube of force 
tube (m) de force [ma- 
gitftique] 



Etaheiukr&ftrcihre (f) 
uuil tube of force 
tube*m)de force [adopte 
comme] unite 


Kr&ftlinienricbtung (f) 
'lirwtioii of lines of 
force 

iirection (f) des lignes 
•le force 



Kmftlinienverteilung (f) 
distribution of lines of 
force 

<li?tribution (f) dos li- 
gt*’ 5 de force 


cmioBan Tpy 6 i;a (f) 
tubo (in) di forza ma- 
gnetica 1 

tubo (m) de fucrza ma- 
gndtica 


CHJiOBaa Tpydna (f), 
npiiHHTafl 3 a e/tn- 
HHity; e^TjinHHHan cn- 
Jiosafl TpydKa o 

tubo (in) di forza uni- ~ 
tario 

tubo (m) de fuerza to¬ 
rnado corno unidad 

Hanpa^ieHie (n) chjio- 
BMXT> .niHift, iianpan- 
Jienie .imiirt cibTL 
direzione (f) delle linee # 
di forza 

direction (f) do las lineas 
de fuerza 


pacnpe;rfe:ienie (n) Mar- 
HHTHblX'L (cnJIOBLIXT.) 
.THHifl 

distribuzione (f) delle 4 
linee di forza 
distribucidn (f) de las 
lineas de fuerza 


Krtfiiinienweg (m) 
r*tth or course of the 
iiocs of force 
tnjet oti parconrs 

inn des lignes de force 


nyn> (m) cn^OBWX'b 
_b JiHHift; nyTb .unrift 

.“X ClbTB 

af>f:- --U'c cammino (m) delle linee 3 

V- y di forza 

*.T'" camino (m) de las lineas 

de fuerza 


^^chlossencr Lauf (m) 
der Kraftlinien, Krftft- 
liaienschluG (m) 
nosed path of the lines 
•>f force 

! ‘ix im) ferine des lignes 
de force, flux (m) 
magnetique ferm£ 



a b c d a 


aaMKnyiufi nyTb (m) 
cn.ioBbix'b JiifHift 

flusso (m) magnetico 
chiuso 0 

flujo (m) cerrado de las 
lineas de fuerza 


ttiignetischer Kreis (m) 
magnetic circuit 
■inuit (m) magnetique 


ManniTHan u+>m» (f) 
circuito (m) magnetico 7 
circuito (m) magnetico 


ee’jcblossener magneti- 
scber Kreis (in) 
closed magnetic circuit 
circuit (m) magnetique 
ferm£ 

- -_ __ a b c a 

ifltgnetische Riicklei- 
tung (f) 

magnetic return path 
retour (m) magnetique 



aaMKuyTan MarmiTuaa 
irfeiib (f) 

circuito (m) magnetico 
chiuso $ 

circuito (m) magnetico 
cerrado 

OCpaTHblil OTHO.H.'L (u) 
narHerH3Ma ry 

ritorno (m) maguetico 
retorno (m) magnetico 
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Kmftlinienablenkung(f) 
deflection of lines of 
1 force 

deviation (f) des lignes 
de force 


onuioHeHie (n) ch.io- 
buxi> JinHifi 
deviazione (f) delle linee 
di forza 

desviaciou (f) de las li- 
neas de fuerza 


2 


Ko'nvergeuz (f) der 
Kraftlinion 

convergence of the lines 
of force 

convergence (f) des 
lignes de force 



a 


cxoK^eaie (n) ciuxobuxi> 
•IBHlfi 

convergenza (f) delle 
linee di forza 
convergeucia (f) de las 
lineas do fuerza 


Divergenz (f) der Kraft- 
linien 

^ divergence of the lines 
of force 

divergence (f) des lignes 
de force 


pacxoHvteHie (n) cn.io- 
_ „ bijxt, .limiil 

N S divergenza(f) delle linee 

'v. di forza 

divergencia (f) de las li¬ 
neas de fuerza 


Kraft linienverschle- 
bung (f) 

^ displacement of lines of 
* force 

deplacement (m) des 
lignes de force 



CABHri, (m) CHJIOBWXX 
.iHiiifi 

spostainento (m) delle 
linee di forza 
desplazamiento (m) de 
las lineas de fuerza 


Kraftlinieniibergang (m) 
passage of the lines of 
6 force 

passage (m) dos lignes 
de force 


Kraftlinienbiindel (n) 

~ bundle of lines offeree 
° faisceau (m) de lignes 
de force 



Kraftlinienbild (n) 
magnetic figure 
representation (f) des 
7 lignes de force, fan- 
tome (in) ou spectre 
(in) magn^tlque 


fiquipotential (adj) 
8 equipotential (adj) 
tfquipotentiel (adj) 


Aqnipotentiallinie (f), 
Niveaulinie (f) 

U equipotential line 
ligne (f) equipotentiolle 
ou de niveau 



y 


a — b 


nepexo;n>(m) ciijicbux i, 
JIHHifl 

passaggio (m) delle linee 
di forza 

paso (m) de las lineas 
de fuerza 

nyneicb (m) chjiobuxi> 

.IHHift 

fascio (m) di linee di 
forza 

haz (m) de lineas de 
fuerza 

pacnojioweHie (n) ciuo- 

BblX'b JIHHift 
rappresentazione (f) 
delle linee di forza, 
spettro (m) magnetico 
diagram a (m) de las li¬ 
neas de fuerza 

OKBHJiOTcuuianbHbiil: 

paBHaro noTeimia~'ta 
equipotenziale (agg) 
equipotencial (adj) 


OKBnnoTenmaJiLHaH ;m- 
iiin (f), Jinuia paBHaro 
noTCHnia-ia 

linea (f) equipotenziale 
linea (f) equipotencial 




Aquipotentialflache (f), 
Niveaufldehe (f) 
equi potential surface 
plan (m) ^quipotentlel 
<m de niveau 


Knftliniendichte (f) 
density of lines of force, 
flux density 

density (f) de champ 
magmHique, density 
(f) des lignes de force 


magnetische Induktion 

(!) 

magnetic induction 
indnctioD(f) magngtique 


Luftinduktion (f) 
induction in air 
induction (f) dans Tair 


Kiseninduktion (f) 
induction in iron 
induction (f) dans le fer 


Ungsinduktion (f) 
longitudinal induction 
Induction (f) longitudi¬ 
nal 


Querinduktion (f) 
cro8*-indnction 
induction (f) transver- 
sale 


Kapplinien (fid* 

Kapp lines (pi) 

lignes (f pi) de Kapp 


magnetischer Strom (m) 
magnetic current 
oourant (m) magndtique 


magnetische Strfcmung 
(f^inagnetischerKraft- 
flufi (m), Kraftlinion- 
fluil (m), Kraftlinien- 

strom (m) 

magnetic flux, flux 
flux (m) magnetique, 
flux (m) de lignes de 
force 


dKBunoTeuuiajibHaa no- 
BepxHOCTB (f); nOBepx- 
nocTb paBiiaro no- 
TeHuiajia 

superflcie (f) equipoten- 1 
ziale, superflcie (!) di 
livello 

su]>erflcie (f) equipoten- 
cial 


JlJIOTHpCTb (f) CIlJIOBblXI* 
jinnift 

density (f) delle linee di 
forza 

densidad (f) de las lineas 
de fuerza 


MarHHTuaH HH/tyKiUH (f) 
induzione (f) magnetica 8 
induccidn (f) magnetica 


HMyKuin(f) bt, B03Ayxij 
(ne>KAy>Kejrk3H0in» 
npocrpaHCTB^) ^ 

induzione (f) nell’ aria 
inducci6n (f) en el aire 


HHAyKitin (f) wh wejrfcarfe 
induzione (f) nel ferro $ 
induccidn (f) en el hierro 


iipoAOJibuaa HUAyKnia 

(0 

induzione (f) longitudl- _ 
nale 6 

inducci6n (f) longitudi¬ 
nal 


nonepeTOaa HHAyKiuii 

(0 „ 

iuduzione (f) trasversale ' 
induccidn (f) transversal 


.ihhui (f yd) Kanna 
linee (fpl) di Kapp 8 

lineas (f pi) de Kapp 

MarHHTiiLift Tom, (m) 
(iiotokt* (m)) Q 

corrento (f) magnetica 
corriente (f) magnetica 


nOTOICb (m) CHJlOBMX'fe 

.iHuift; Maniirruuft no- 
tokt> 

flusso (m) di forza 10 
flujo (m) magn^tico de 
fuerza, flujo (m) de 
las lineas de fuerza 








KraftfluUdichte (f) 

; flux density 
1 density (f) de flux ma- 
gn6tique 


Kraftflutiverteilung (f) 
distributiou of magnetic 
2 flux 

distribution (f) du flux 
lnAgngtique 


Kr&ftfluAvariation (f) 

^ variation of flux 

variation (f) du flux ma- 
gntMique 


LuftkraftfluB (m) 
flux in air-gap 
4 flux (in) inagngtique 
dans l’air cm dans 
l’entrefcr 


irfi 


II* 


a 


Eisenkraftflufl (m) 

^ flux in iron 

flux (m) magnclique 
dans le fer 


VVechselkraftfluC (m) 
6 alternating flux 
flux (m) alternate 


Magnetfeld (n), inag- 
~ netisclies Feld (n) 
magnetic field 
cl lamp (m) mngn6tique 

ein Magnetfeld erzeugen 
(v) 

to create, produce or 
establish a magnetic 
# field 

creer (v) oil engendrer 
i v) cm produire (v) uti 
champ magnctique 


Stromfeld (n) 

0 field of current 

champ (m) d’un courant 


Daumenregel (f) 

10 thumb-rule 

regie (f) du ponce 


I 




nJIOTHOCTb (f) MarHIlT- 
uaro noTOKa 
density (f) del flusso di 
forza 

densidad (f) del flujo 
magnctico _ 

pacnpe;vfcjieHie (n) Mar- 
HiiTHaro noTona 
distribuzione (f) del 
flusso di forza 
distribucidn (f) del flujo 
magnctico_ 

ii3M’liueHie (n) (aapinpo- 
BaHie (n)) Mai HUTHaro 
noTona 

variazione (f) del flusso 
di forza 

variacion (f) del flujo 
magnctico 

iiotok'l (in) bt. MewAV- 
>Keji1;3HOMT. npo- 
CTpaHcriri; 

flusso (m) di forza nell' 
aria 

flujo (m) m&gndtico en 
el aire _ 

M&niHTHUft nOTOKT> (m) 
uepetn* Hceji'bao 
flusso (m) di forza nel 
ferro 

flujo (ni) inagndtico en 
el hierro 

uepejrhHHufl MarmiT* 
Hblft IIOTOKT, (m) 
flusso (m) alternative 
flujo (m) alternativo_ 

ManiUTHoe noae (n) 
campo (in) uiagnetico 
carnpo (in) magnctico 


«oa6y - ahtl (->KAaTh) 
MaruHTHoe noae 
produrre (v) un campo 
magnctico 

croar (v) un campo 
magnctico 


no.ie (n) Tona: MamnT- 
iioe uoae (n), coaja- 
BaeMoe tokoitl 
campo (m) d'una cor- 
rente 

campo (in) do una co- 
rriente 

npaBM.io (n) fiojibiuoro 
iiajima 

regola (f) del pollice 
regia (f) del pulgAr 
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Maxurellsche Kork- 
zieheiregel (f) 

Mai well *8 corkscrew- 
role 

regie if) du tire-bo u- 
chon de Maxwell 


elektromagnetisches 
Feld in) 

electromagnetic field 
champ (m) 61ectro- 
m&gnltique 


umkreisen (v), urage- 
ben (v) 

to surround, to encircle, 
to embrace 

embra^ser (v), en tourer 
(v) 



jip&bhjio (n) npodo'i- 
hhk&, npaBHJio Manc- 

regola (f) [del cavaturac- * 
ciolo] di Maxwell 

regia (f) del saca-cor- 
chos, regia (f) de 
Maxwell _ 

ajieicrpoMarHHTHoe 
nojie (n) 

campo (m) elettroma- 2 
gnetico 

campo (in) electroma- 
gnltlco 


OKpy)K-HTI> (-HCaTb) 
circondaro (v) 3 

rodear (v), abrazar (v) 


I-ermanentes Magnet- 
feM (n) 

Immanent magnetic 
field 

champ (m) magnetique 
permanent 


iiocromiHoe MaruuTuoe 
nojie (n) 

campo (m) magnetico 4 
permanente f 

campo (m) magnetico 
jKsrmanente 


polthriertes Magnetfeld 
(n) 

polansed magnetic field 
champ im) magnetique 
polarise 


F.inzelfeld (n) 

•ingle field 
champ (m) simple 

ziisftimnengesetztes (re- 
sultierendes) Magnet¬ 
feld fn) 

reliant magnetic field 
champ <m) magnetique 
resultant 



a 


noJiflpHaoBaHHoe Mar- 
Himioe iio-ie (n) 
campo (m) magnetico * 
polarizzato 

campo (m) magnetico 
polarizado 

o^HHO l iHoe nojie (n) 
CAmpo (m) unico, campo ^ 
(m) semplioe 
campo (m) simple 


paaHOAbftcTByiomee 
MarHHTHoe nojie (n) 
campo (m) magnetico ~ 
risultante 

campo (m) magndtico 
resultante 


Udtmagnetfeld (n) 
field in air 

champ (m) magnetique 
dans l air 


Hauptfeld in) 
main field 

champ (m) principal 




i 




MarunTiioe noae (n) bt> 
Bo;uyrfc 

campo (m) magnetico ^ 
nell'aria 

campo (m) magnetico 
en el aire 

r-iaBHoe no,ie (n) 
cumpo (m) principal© 0 
campo (m) principal 


Frimarfeld (n) 
primary field 
champ (m) priinaire 


a 


nepBHHHoe iio-ie (n) 
campo (m) primarlo ]Q 
campo (m) primario 



auigelagcrtes Fold (n) 

* superposed field 
champ (m) [magntHique] 
superpose 


HACJioeHHoe (HanjiacTO 
BaHHoe) nose (n) 
campo (m) sorrappo6to 
campo (m) sobrepuesto 


SekundArfeld (n) 

2 secondary field 
champ (m) secondaire 

LUngsfeld (n) 

3 longitudinal field 
champ (m) longitudinal 


b 



BTOpHHHoe nojie (n) 
campo (m) second&rio 
campo (m) secundario 

upoAO^LHoe noJie (n) 
campo (m) longil udinale 
campo (m) longitudinal 


Querfeld (n) 

. cross field, transverse 
4 field 

champ (m) transversal 


magnetische Streuung 
(f), Streuung (f) der 
Kraftlinien 

5 magnetic leakage or 
dispersion 

dispersion (f) des lignes 
de force 


Nutzfeld (n) 

^ effective or useful field 
champ (m) utile, champ 
(m) efflcace 


Streufeld (n) 

7 leakage field, stray field 
champ (m) de dispersion 


magnetischer Neben- 
schlufi (m) 

8 magnetic shunt 

derivation (f) magn^ti- 
quo 


Veriinderung (f) der (le¬ 
st alt des Feldes 
0 alteration of the shape 
v of the magnetic field 
variation (f) de la forme 
du champ 


X*- 


h 


[b 



b 



a 


uonepeHHoe nojie (n) 
campo (m) trasversale 
campo (ra) transversal 


ManmTHoe paaerferarie 
(n), MarHHTHan yTen- 
Ka (f) 

diBpersione (f) delle linee 
di forza 

dispersion (f) de las 
lineas de fuerza 


nojieanoe nojie (n) 
campo (m) utile 
campo (m) util 

no.ie (n) yTeqrai Ipaa- 
paac'bflDHoe 

no;ie 

campo (m) di dispersione 
campo (m) do dispersion 

ManmTHoe onrfeTBJienie 
(n), MarniiTHuft 
inyHTT, (m) 

derivazione (f) magne- 
tica 

derivaci6n(f) magnetic* 

H3M'fcneHie (n) BH^a 
((popMM) IIOJIB 
variazione (f) della for¬ 
ma del campo 
viiriacibn (f) de la forma 
del campo 


gleichformiges Magnet- 
feld (n), homogenes 
Magnetfeld (n) 
uniform magnetic field, 
in homogeneous magne- 
w tic field 

champ (m) mngntftique 
uniformo, champ (m) 
magnet iqiie homo- 
g6ne 



paBHOirfepnoe ManiHT- 
Hoe nojie (n) 
campo (m) magnetico 
imiforme, campo (m) 
magnetico omogeneo 
campo (in) magnetico 
uniforme, campo (m) 
magnetico homogtSneo 
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ungleichf&rmiges Mag- 
netfeld (n) 

non-uniform or irregular 
magnetic field 
champ (m) magngtique 
irrggulier ou non uni¬ 
forme 



uepasHoirfepHoe nar- 
HHTHoe nojie (n) 
campo (ml magnetico ; 

non uniforme 1 

campo (m) magnetico 
variable 


glelchnamige Felder 
(n pi) 

fields (pi) of the same 
polarity 

champs (mpl) de mdme 
nom, champs (m pi) 
de mfime polarity 



OAHOHMeHHUH nOJIH 
(n pi) 

campf (m pi) della 
stessa direzione 2 

campos (m pi) homdni- * 
mos, campos (m pi) 
homdlogos, campos 
de la mlsma polariaad 


nngleichnamige Felder 
(n pi) 

fields (pi) of opposite 
polarity 

champs (m pi) de nom 
contralre, champs 
(m pi) de polarity 
contralre 


paaHOHMeHHiJii iiojja 
( n pi) 

campi (m pi) di dire- « 
zionl opposte J 

campos (m pi) de po- 
larldad contraria 


Feldverzeming (f), Feld- 
veranderung (f) 
field deformation, field 
distortion 

torsion (f) de champ 



Hcnaxceuie (n) (Aetfrop- 
Mauifl (f)) dojih 
distorsione (f) del campo 
distorsidn (f) del campo 


Feldschwankungen (f pi) 
field fluctuations or 
variations 

fluctuations (f pi) de 
champ 


Feldschwttchung (f) 
weakening of the field 
afTaiblissement (m) de 
champ 


Feldstftrkung (f) 
strengthening or rein¬ 
forcement of the field 
renforcement (m) de 
champ 


KOJied&Hifl (n pi) nojm 
variazioni (f pi) dell’ 
intensity del campo 3 
variaciones (f pi) de la 
intensldad del campo 

ocJiadJieiiie (n) aarHHT- 
Haro nojiH 

a Indebolimento (ra) del q 

11 campo 

debilitacidn (f) del 
campo 

yciuieHie (n) ManiHT- 
Haro nojia 

b rinforzamento (m) del 7 

campo 

refuerzo (m) del campo 


Feld vert eilung (f) 
field distribution 
distribution (f) du 
champ 


festes Magnetfeld (n) 
fixed magnetic field 
champ (m) magndtique 
fixe 


pacnpea'fcjieHie (n) no.iR 
aistribuzione (f) del 
campo 8 

distribuci6n (f) del 
campo 

HenoABH>KHoe (iiocto- 
nHHoe) MarHHTHoe 
no:ie (n) 

cam (m) magnetico 9 
fisso > 

campo (m) magnetico 
fljo 


12 
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bewegliches Magnetfeld 
(n) 

1 movable magnetic Held 
champ (m) magnetiquc 
mobile 


magnetisclics Gleich- 
feld (n) 

2 constant magnetic Held 
champ (in) magn£tique 
continu 


pulsierendes Magnetfeld 

(n) 

3 pulsating magnetic field 
champ (m) magncHique 
pulsatoire 

sich periodisch urnkeh- 
rendes Magnetfeld (n) 
periodically reversing 

* field 

champ (m) mognetique 
k inversions periodi- 
qiies 

magnetisches Wechsel- 
feld (u) 

. alternating magnetic 

0 field 

champ (m) magnetique 
alternatif 

einplmsiges Wechsel- 
strouifeld (n) 
single-phase alternating 

* field 

chain p (in) alternatif 
monophase 

mehrphnsiges Wechsel- 
stroinfeld (n) 

- polyphase or multiphase 

' alternating field 
champ (in) alternatif 
polyphase 

Dreiphasenfeld (n), 
Drehfeld (n) 

o Ihrec-pluise field, rota- 

* ting field. Ferraris field 
champ (m) triphase, 

champ (m) tournant 

pulsierendes Drehfeld 
in) 

y pulsating rotating field 
chump inf) tournant pul- 
stilolre 


noABiDKHoe ManuiTHoe 
nojie (n) 

campo (m) magnetico 
mobile 

campo (m) magnetico 
m6vil 

iiojie (n) ct. noTOKOin. 
CHJIOBbLTL JIITHirt O r V 
Horo HanpamieHiH, 
campo (m) magnetico 
continuo 

campo (m) magnetico 
continuo 

nyju»cHpyiomee MarniiT- 
Hoe no.ie (n) 
campo (m) magnetico 
pulsante 

campo (m) magnetico 
pulsatorio 

uepioAHHecKH o6pa- 
inaHJiueeca rio.ie (n) 
campo (in) magnetico ad 
Inversion! periodiclie 
campo (in) magnetico 
de inversiones peno¬ 
di cas 

nepeBrhHHoe MarmiTnoe 
iiojie (n) 

campo (m) magnetico 
alternato 

campo (m) magnetico 
alterno 


oAHO(|iaaHoe nepeirfui- 
Hoe MarmiTnoe no.ie 

(n) 

campo (m) alternato 
monofase 

campo (in) alterno mo- 
nofaslco 

Mnoro(|)a3noe nepearfcH- 
noe MarmiTnoe nojie 

(n) 

campo (m) di corrente 
alternata polifase 

campo (m) de corriento 
alterna polifasica 


Tpexrtia3Hoe nojie, Bpa- 
maiomeecH no;ie (n) 
cam pot m) tri fuse, campo 
(m) rotanto 

campo (in) trifiisieo, 
campo (m) rotatorlo 


ny-iLCiipyiomee Bpa- 
iuaiomeecH nojie (n) 
campo (in) rotante pul¬ 
sante 

campo (m) rotatorio 
pulsatorio 
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Drehfeldpol (m) 
routing field pole 
pole (m) de champ tour- 
o&nt 


Drehfeldrichtung (f) 
direction of rotating 
field 

direction (m) de champ 
toumant 


rojugct. (in) Bpamaio- 

maroca no4H 

polo (m) del campo ro- ; 
tante 

polo (m) del campo ro- 
tatorio 

nanpaBJieHie (n) spa* 
luaioinarocn iiojih 

dlrezione (f) del campo 2 
rotanto 

direccidn (f) del campo 
rotatorio 


Drehfeldgesch w ind 1 g- 
keit (f) 

*peed of the rotating 
field 

vitesse (f) de champ 
toumant 

Wirkungjsfeld (n) 

field of action, active 
zone of field 

(f) active, champ 
(m) d'action 


Feldstirke (f), Feld- 
dichte (fi, Feldinten- 
sitat (0 

itrength of field, inten¬ 
sity of field 

inteitfit^ (f) de champ 


rwultierende FeldatArke 

re?ulunt field strength 
intensity (f) de champ 
rw ul tante 


fiktives Feld (n) 
fictitious field 
champ (m) flctif 

Energie (f) des magne- 
tischen Feldes 
energy of the magnetic 
field 

energie (f) du champ 
Jpa gnSti que 

m&gnetisches Ablen- 
kungsfeld (n) 

‘Meeting magnetic 
field 

champ (m) magnetique 
de deviation 


Molekularmagnet (m) 
molecular magnet | aa i»a<ia«i 

nimant (m) eleinentaire, 1— 

almant (m) moWcu- a 

^re, element (m) 
magnetique 


CKopocTb (f) Bpamaio- 
marocH fiojih 
velocity (f) del campo o 
ro tante * 

velocidad (f) del campo 
rotatorio 

ccfrepa (f ) (Kpyn, (m), 
nojie (n)J A'hflcTBiH, 
A+»ftcTB> r wutee nojie(n) 4 
campo (m) d'azione 
campo (m) de accidn 

HanpH/KeHie (u) (cnjia 

(f), UJIOTHOCTb (f), IIH- 
TeHCHBHOCTb (f)) Mttr- 
HHTHarO llOTOKa ^ 
(iiojih) 

intensity (f) del campo 
intensidad (!) del campo 

paBHO.rhu ci By wmee 
iianpfiwetiie (n) ita- 
rHHTuaro noTona 
intensity (f) risiiltante 6 
del campo 

intensidad (f) resultante 
del campo 

(JjiiKTHBHOe no.ie (n) 
campo (in) fittizio ? 

campo (m) ficticio 

BHeprin (f) MarmrrHaru 
nOwiH 

energia (f) del campo 
magnetico ® 

energia (f) del campo 
magnetico 

omnoHmomee no.ie (n); 

no.ie oTK.ioiieHiH 
campo (m) magnetico g 
di deviazione 
campo (m) magnetico 
de desviacidn 

Mo;ieKy.iHpHbitt (djic- 
MeiiTapHuh) ManniTi) 

(m) 

magnete (m) elernen- m 

tare, magnete (m) IU 

molecolare 

imiin (m) molecular <> 
elemental 


Y>* 
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Kisenmolekiil (n) 

1 iron particle or molecule 
molecule (!) de !er 


magnetische TrAgheit (!) 
* magnetic inertia 
inertie (!) magnetique 


Verzdgerung (!) derMag- 
netisierung 

3 magnetic retardation, 

magnetic lag 
retard (m) d'aimantalion 

Koerzitivkraft (!) 

4 coercive !orce 
!orce (!) coercltive 

magnetischer Wider- 
stand (m), Reluktanz 
(0 

£ magnetic resistance, 
magnetic reluctance 
reluctance (f), resis¬ 
tance (!) magnetique 

magnetischer Eisen- 
widerstand (m) 
magnetic resistance or 
0 reluctance o! iron 
resistance (!) magneti¬ 
que du fer, reluctance 
(!) du fer 

magnetischer Luft- 
widerstand (m) 
magnetic resistance or 
? reluctance of air 
resistance (f) magneti¬ 
que de l’air, reluc¬ 
tance (!) de l’air 


magnotischo Lei t fit hi g- 
keit (f) 

magnetic conductivity 
H or permeance 
* conductibilite (!) ma¬ 
gnetique f conducti- 
vite (!) magnetique, 
permeance (!) 

Permeabilitftt (!) 
g permeability 
permeubilitc (!) 

Perinea bilittttsftnderung 
(!) 

1f change or variation of 
IU permeability 

variation (!) de la per¬ 
meability 


MOJieKyjia (!) (nacTuua 
(!)) Hcejrhaa 
molecola (!) di ferro 
moiecula (!) de hierro 

MarHiiTHaa imepipff (f) 
(kochoctb (!)) 
inerzia (!) magnetica 
inercia (!) magnetica 

3anasAUBaHie (n) Ha- 
MarHUHeHin 

ritardo (m) nella m&gne- 
tizzazione 

retardo (m) de la imana- 
cidn 

KoapuHTHBuaa (scgiep- 
>KHBaiomaa) cmia (f) 
forza (!) coercitiva 
fuerza (!) coercitiva 


naruHTHoe conpoTHBJie- 
Hie (n) 

resistenza (!) magnetica, 
riluttanza (!) 
resistencia (!) magne* 
tica, reluctancia (!) 


MaruifTHoe conpoTH- 
B^eHie (n) xcejrfeaa 

resistenza (!) mAgnetica 
del !erro, riluttanza 
(!) del ferro 

resistencia (!) magnetica 
del hierro, reluctancia 
( !) del hierro _ 

M&THHTIlOe COnpOTH- 
BJieHie (!) B03Ayxa 

resistenza (!) magnetica 
dell’aria, riluttanza (!) 
dell’ana 

resistencia (!) magnetica 
del aire, reluctancia 
( !) del aire 

M&rHHTHaA npOBOAH- 

MOCTb (!) 

conduttivita (!) magne¬ 
tica 

conductibllidad (!) ma¬ 
gnetica, permeancia 
(0 


MarHHTHaa iipounuae- 
MOCTb (!) 
permeability (!) 
Iterme&bilJdad (!) 


iiairhueHie (n) Mannrr- 
Hoft npommaeMocTH 
variazione (!) della per¬ 
meability 

vftriacidn (!) de la per- 
meabilidad 
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magnetische Sachw ir- 
kung (f) 

magnetic fatigue, mag¬ 
netic after-effect 
effet (m) magn4tique 
secondaire 


Re mane 02 (!) 
immanence 
immanence (f) 

remanenter M&gnetis- 
mu3 (m) 

residual magnetism 
magnGtisme (m) r^ina- 
neot ou residuel 

Sattigung (f) des Eisens 
saturation of iron 
saturation (f) du fer 

gesattigt (adj) 
saturated (adj) 
fatun* (adj) 

asguetische Aufnahine- 
^higkeit (f), Suszepti- 
Mlitdt (f) 

'magnetic] suscepti¬ 
bility 

susceptibility (f) [mag- 
n^tiquel 

Sattigungsgrad (m) 
degree of saturation 
degr£ (m; de saturation 

Sfittigungsgrenze (f), 
Sattigungspunkt (m) 
saturation point, limit 
of saturation 
limits (f) de saturation, 
point (m) de saturation 


SkttigungskapaziUlt (f) 
saturation capacity 
capacite (f) de saturation 


tbers&ttigung (f) 

>upe maturation 
snrsaturation (f) 

Magnelisiemngszyklus 

(m) 

magnetic cycle, cycle 
of magnetisation 
cycle (m) de I’afm&n- 
tation 


A'feflcTBie (n) ocTaTOu- 
Haro MarHHTH3Ma; 
MarHHTiioe nocjrb- 
A*bftcTBie (n) (aanaa- , 
AUBaeie (n)) 
effetto (m) susseguente 
magnetico 
fatiga (f) magnetic a 

mweHie (n) ocTaTounaro 
MarHHTl!3Ma 

ritentiva (f) * 

remanencia (f) 


ocTaTouHMil MarnH- 
TB3in> (m) 

magnetismo (m) residuo 
magnotisrao (m) rema- 
nente 

Hacuiueiiie (n) >Kejrt;3a 
saturazione (f) del ferro 4 
saturacidn (f) del hierro 

HacuutenHhift 

saturo (agg) 0 

saturado (adj) 


MaruifTuaa BocnpiwM- 
HIIBOCTb (f) 

suscettiviUi (f) magne- $ 
tica 

Biisceptibilidftd (f) ma- 
gndtica 

CTeneHb (f) Hacumenin 
grado (m) dl saturazione ? 
grade (m) de saturacidn 

npe^fejrb(m) iiacwtuenin 
1 ini He (m) di satura- 
zione, punto (m) di y 
saturazione 

limite (m) de saturacion, 
punto(m)de saturacion 

euKOCTL (f) h acumen in 
capacita (f) di satura¬ 
zione 9 

capacidad (f) de la sa¬ 
turation 

nepecLimeHie (in) 
soprasaturazione (f) 40 

sobresaturacidn (f) 

iuikjitj (m) HaMarHHMit- 
naHiH 

ciclo (m) di magnetizza- 
zione, ciclo (m) ma- 11 
gnetico 

ciclo (m; de la ima- 
nacidn 
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Ummngnetisierung (f) 
reversal of magnetism, 
2 magnetic reversal 
inversion (f) d’aiman- 
tation, renversement 
(m) d'aimantation 

ummagnetisieren (v) 
to reverse the magne- 
- tism 

inverser (v) ou rcnverser 
(v) I’aimantation 


TiepeMarHiiqifBaHie (n\ 
iiepeMarHiineuie (n; 
inversione (f) della ma- 
gnetizzazione 
iuversibn (f) de la ima- 
nacion 

liepeMarmi-TiiTL (-mi* 
aaTb) 

invertire tv) la magno- 
tizzazione 

invertir (v) la ima- 
nacibn 


magnetische Reibung (f) 
^ magnetic friction 

frottement (m) rnagn^- 
tique 

Hysteresis (f), magne¬ 
tische Reibungsarbeit 
4 (f), Hysteresc (f) 

hysteresis 
hysteresis (f) 


MamHTHoe TpeHie (n) 
atlrito (m) inagnetico 
friccibn (f) magnet!ca 


rncTepe:nicT> (m), pa- 
tfoTa (f) MarmiTHaro 
Tpenifl 
isteresi (f) 
histeresis (f) 


drehende Hysteresis (f), 
rotierende Hvstercsis 
<5 ' (f) 

rotating hysteresis 
Iiyst6r6sis (f) rotatoire 

viskosc Hysteresis (f), 
kriechende Hysteresis 
(0 

6 viscous hysteresis, mag¬ 
netic creeping, hyst¬ 
eresis lag 

hysteresis (f) visqueuse 

Hysteresisschleife (fj 
„ hysteretic h)op, hyst- 
4 eresis loop 

boucle (f) d’hysteresis 


■JJ: 

:r<i 

liili 


Hysteresiskoeffizient 
(m), hysteretisoher 
^ Koeffizient (m) 
c hysteresis-coefficient 
coefficient (in) d’hyst£- 
rdsis 


al tern (v) (Ei sen blech) 
9 to age (iron sheets) 
vieillir (v) (tbles de for) 


magnetischer Wirbel fm) 
jq magnetic whirl 
u tourbillon (m) magiie- 
tique 



rncTepe3iicn» (m) Bpa- 
incnin; BpamaTe.ib- 
h hi ft rncTepeaiicTL 
isteresi (f) rotante 
histeresis (f) rotatoria 


110-13y'lift (BH3Kift) nic- 
Tepe:uiC'i> (m) 
isteresi (f) viscosa 
histeresis (f) viscosa 


kdhbhh (f) rncTepe3nca 
ciclo (m) d’isteresi 
lazo (m) de histeresis 

IJOCTOflHHafl (f) noTepi. 
Ha rncTepe3H(rb: 
Koei()(iiniueHTb (m) 
rucTepeanca 
coefficient© (m) d’iste- 
resi 

coeficiente (in) de hist<S 
resis 

CTiipilTbCfl (o JIIICT0B0M*b 

vKe.Tha'L) [yxymueirie 
(n) ManiiiTiiuxTi CBoft- 
CTBT> Cl. TCMCHieMli 
itpeMeim] 

stagionare (v), invee- 
chiare (lamiera (f) 
di ferro) 

envejecer (vi (plancha 
(f) de hierro) 

ManniTiibiii Biixpb (m) 
vortice (m) magnetico 
torbellino(m) nmgixHico 
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WjrbeMrnme iru pl\ 
Foucanltsche Strome 

m pi i 

eddy-currents, Foucault 
current* 

couran is ra pi) para* 
rites, couran ts (m pi) 
de Foucault 


WirbelMromkonstante 

(f) 

eddy-current constant 
con«tante (f) des cou- 
rants j^amsites, con¬ 
stants (f) des courants 
de Foucault 

Wirbelstromkreis (m) 
eddy-current circuit 
circuit (m) de courants 
parasites, circuit (m) 
*le courants de Fou¬ 
cault 


elektrudynamische 
Schirmwirkung (f) 
eUxtrodynamic screen 
! .ng effect 

Hfct (m) d'^cran elec 
trodynaini<]ue 


niagnetische Schirra- 
wirkung (f) 
magnetic screening 
effect 

effet fm) d’ecran magne- 
tique 


nugnetiseher Sehirm 


(m) 

magnetic screen 
<nran (m) magnetic}ue 



napa.iHTHue (BHxpoHue) 
TOKH (m pi); TOKH 

^yno 

correnti (f pi) di Fou- 
caiiU, correnti (( pi) 1 
parassite 

corrientes (f pi) pant- 
si tas, corrientes (f pi) 
do Foucault 


nocTomuiaH (f) riOTepb 
Ha TOKH <I>yKO 
costante (f) delle cor¬ 
renti di Foucault 
constante (f) de las eo- 
rrientes parasitas 




uduib (f) tokobtj d>yno 
(iiapa3HTHbixi> to- 
KOWh) 

circuito (m) delle cor- 3 
renti di Foucault 
circuito (m) de corrien¬ 
tes parasitas 

D^ieKTpoAHHaMHHecKoe 
OKpaHupoBaHie (n) 

(jt kilcTBie (n) anpana) 
effetto (m) elettro-dina- 4 
mieo di sehermo 
efecto (m) de pautalla 
electro-dinamico 

MarHiiTHoe aKpaHiipo- 
BaHie (n) (;rfcftcTBie 
(n), Rjwniie (n)) 
aKpaHa , 

effetto (in) magnetico 0 
di sehermo 

efecto (m) do la pan- 
tall a magnetica 


ManiiiTHbifl 3Kpatri> (m) 
sehermo (m) magnetico $ 
pantalla (f) magnetica 


Udiktloi 

Indaetton 

IndBcilon 

Induktionserscheinung 

(f) 

induction phenomenon 
phonnmene (m)d'lndnc- 
lion 

induzieren i.v) 
to induce 
induire (v» 

induziert (adj) 
induced (adj) 
mduit (adj) 


Hi^jKitiji 

Induilone 7 

lBdoeei 6 B 

najieHie (n) niuymxiii 
fenomeno (in) <li indu- 
zlone S 

fenrtmeno (m) de induc- 
cion 

HHjiy KTlipOBaTb 
indurre (v) 9 

induedr (ym 

ii iuy ktii po ita mi u it 
indot to (agg) 10 

inducido (adj) 
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induktloDsfrel (adj) 

. non-inductive (adj) 
sans induction, non-in- 
du ctif (adj) _ 

Molekularinduktion (f) 
2 molecular induction 
induction (f) mol6cu- 
laire 


derbHiuVKuioHmjA 
privo induzione 
sin induccirtn 


MO.ieK>MHpHaH HHAyK- 
uifl 

induzione (f) molecolare 
induccidn (!) molecular 


elektrische Induktion (!) 
3 electric induction 
induction (!) electrique 



ajieKTpHHecKaa hhayk- 

uia (!) 

induzione (!) elettrlca 
induccidn (!) elgctrica 


remanonte Induktion (!) 
. residual induction 
# induction (!) rgm&nente 
ou r£siduelle 


ocTaTOTOau iihaykuih 
(f) 

induzione (!) residua 
induccidu (!) remanente 


dissymmetrische Tnduk- 
tion (!) 

5 asymmetric induction 
induction (!) dissymd- 
trique 


AHCCHMeTpH'THaH HH- 

aynuia (!) 

induzione (!) dissimme- 
trica 

induccidn (!) disimd- 
trica 


dynamiscbe Induktion 

(!) 

dynamic induction 
induction (!) dynamique 


AHHaMHsecKaH hhayk- 
uiH (!) 

induzione (!) dinamica]! 
induccibn (!) dindmica 


dynamoelektrische In¬ 
duktion (f) 

dynamo-electric induc- 
7 tion 

induction (f) dynamo- 
dlectrique 


ojieKTpoAHiiaMHHecKaH 

HHAYKIOH (!) 

induzione (!) elettro- 
dinamica 

induccidn (!) dinamo- 
eldctrica 


magnetoelektrische In¬ 
duktion (!) 

Q magneto-electric induc- 
8 tion 

induction (!) magnbto- 
blectrique 


Schlieiiungsinduktions- 
strom (m) 

induction current ut 
.9 making 

courant (m) induit on 
extra-courant (m) do 
fortneture 



MarHHToajieKTpHHecKafl 
nHAYKuia (!) 

induzione (!) elettro- 
magnetica 

induccidn (!) magneto- 
eldctrica 

BKcrpaToicL (m) sa mm- 
Kania 

corrente (!) indotta di 
chiusura 

corriente (!) inducida 
de cierre 


Affnungsinduktions- 
stroin (m) 

induction current at 

10 breaking 

courant (m) induit ou 
extra-courant (m) de 
rupture 

rnlpolnrinduktlon (!) 

11 unipolar induction 

induction (!) unipolaire 



OKCTpaToirt (m) paaicu- 
KaHin 

corrento (!) indotta 
d’aportura 

corriente (!) inducida de 
apertura 

yHHnoAHpHa a hhay Ruin 
(!) 

induzione (!) unipolare 
induccidn (!) unipolar 
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dleichpolinduktion (f) 
homopolar Induction 
induction (!) homo- 
polaire 


Wechselpolinduktion (f) 
heteropolar induction 
mdaction (f) h6t£ro- 
polaire 


Seiteninduktion (!) 
lateral induction 
induction (f) latdralo 

InduktionsfluB (m) 
induction flux 
flux (m) inducteur 


IndnktionRkoefflzient 

(m) 

induction coefficient 
coefficient (m) d’induc- 
tion 


nocTOHfluo - nojinpuan 
UHAynuin (f); hhayk* 
ui>i oGmotkh, bt> ko- 
TOpofi IIPOBOJIOKH 
na>KAaro BHTKa nepe- j 
irbmaioTCH bi> no;rfc 
nocTominaro nanpaB- 
jienui 

induzione (f) omopolare 
Induccidn (!) liomopolar 

nepeirfeuuo - noJinpuafl 

HHAYKHin (f); I1HAYK- 

uino 6 motkh, wh no- 
TOpOfi npOBOJIOKH 
Kanvtaro BiiTKa nepe- 
jrfcmaioTc/i btj nojrfc 2 
nepeBrfeHHaro H&npa- 
BJieHia 

Induzione (f) eteropolare 
induccidn (f) hetero¬ 
polar 

60 K 0 Ba*I UHAYKAiH (f) 
induzione (f) laterale .7 
induccidn (!) lateral 


MarHHTHufi noTOirb (m) 
HHAYKHiH 4 

flusso (m) di induzione 
flujo (in) de induccidn 


KoethdiHixieHTt (m) iih- 
AYKuiii 

coelflciente (m) d’indu- * 
zione 

coeflciente (m) de in- 
duccidn 


Indnktioiigkurve (f) 
induction curve 
courbe (!) d’induction 

Induktionslinie (f) 

'ine of induction 
ligne (f) d’induction 


KpiiBan (!) HUAyKixin 
curva (!) d’induzione 6 
curva (!) de induccidn 


MarHHTHaH jihhui (!); 

JiHHin HHAYKuiH 
linea (f) d’induzione 
linea (!) de induccidn 


lnduktionsgesetz (n) 

induction law 

loi (!) de l'induction 


aaKOHi> (m) hhavkuih 
legge (f) della induzione 8 
ley (!) de [la] induccidn 


induzierender Teil (m) 
inducing part 
l*artie d) indue trice 


induzierter Teil (m) 
induced part 
partie (!) induite 


toabbchleife (!) 
ta>p, wire-loop 
toucie if) de til 


HHAYKTHpyiOIUaH «iaCTb 

(t) 

parte (!) induttrice 
parte (!) inductiva 


nuAYKTupyeMaa 
HacTt (!) 
parte (!) indotta 
parte (f) inducida 


10 


IieT.lfl (!) IKTL npOBO- 
•flOKIT 

Rpira (!) di fllo 
lazo (tn) de alambre 




IRfi 


Induktionsspule (f) 

7 induction coil 

bobine (f) d'induction 


Induktionsspirale (f) 
2 induction spiral 
spire (f) d’induction 


HH;iyifuiOHHaH Ka- 
TyniKa (fi 

rocchetto (in) d’indu- 
zione 

carrete (m) de induccion 


niuyKuioHuan cunpajit 

(0 

spirale (f) d’induzione 
espiral(m) de induccidn 


Leiterbowegung (f), 
Bewegung (?) eines 
Leiters 

? motion of a conductor 
* (^placement (m) d’un 
conducteur, mouve- 
ment (in) d’un con- 
d uc ten r 



ADinKeHie (n) npoBOA- 
HiiKa (upoBojia) 
movimento (m) d'uli 
conduttore 

niovimiento (m) de un 
conductor 


induzierto Lange (f) 
active length, induced 
* length, effective por- a— 

tion 

longueur (f) induite 


HH^iyKTHpyeMan 
A'lHiia (I) 

lunghezza (f) indotta 
longitud (f) inducida 


zur linken Hand 
5 to the left 
a gauche 


na^i1>Bo 

1 q a sinistra 

a la izquierda 


zur rechton Hand 
0 to the right 
a droite 


nanpaeo 
a destra 
a la derecha 


im rhrzeigersinnc 
clockwise 

• dans le sens des ai- 

* guilles d’une montre, 
dans le sens positif, 
de gauche a droite 


entgegengesetzt dcra 
rhrzeigersinnc 
counter-clockwise 
S en sens inverse des ai¬ 
guilles d’une montre, 
dans le sens negatif, 
de droile a gauche 


Anderung (f) der Kraft- 
linienzahl 

variation of the number 
9 of lines of force 

variation (f) ou ehange- 
ment (in) dti nombre 
de lignes de force 


iio Haupa&ieinR) ua- 

COBOfl CTpil.lKII 

nella direzione in cui 
rotano le luncette di 
un orologio 

en el sentido de las 
agujas del reloj, de 
izquierda a derecha. 
destrorsum 

itl iiaiipau.ieHiii 06- 
paTHOMTi ABH’/KCliiK) 
MftCOBOtt CTp'tiJIKH 

nelle direzione contr&ria 
a quella in cui rotano 
le laneette di un 
orologio 

en el sentido contrario 
dc las agujas del reloj, 
de derecha a izquier- 
da, sinistrorsuin 


naM'knemc (m) uiic-ia 

CM.IOBblX'L .TlUlifi 

variazione ^f) del mi¬ 
me ro dolle linee di 
forza 

variaeidn (f) del nuinero 
de las ltneas de fuerza 
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‘ie<amtkraftlinien&nde- 
ning if) 

total flux variation 
changement (m) total 
de« ligrne^ de force, 
variation (f) totale des 
ligncs de force 

Andemngsgesohwindig- 
keit <f) 

rate of change 
vitesse (f) de change- 
ment 

Handregel (f), Drei- 
fingerregel (f) 
hand-rule 

regie (f) de la main 


Haridwurzel if) 
wrist 

]->ignet (m) 


im.iHoe iiasrhHeHie (n) 
CllJ10BblX r b JIHHlft 

variazione (f) totale . 

delle linee di forza 1 
variacidn (f) total de 
las lineas de fuerza 



cKopocTL (f) nairfeneniH 
velocita (f) della varia- 
zione 2 

velocidad (f) de la varia- 
cidn 

npaBiuio (n) jia^omi 
(Tpexi, na;iuteB'i») 
regola (f) di Flecming- 
Jcnkin * 

regia (f) de los tres do¬ 
dos [de Fleming] 

aaiiHCTte (n) pynn 
carpo (m) 4 

mufieca (f) 


llandflrtche (f) 
palm (of the hand) 
paume (f) de la main] 


.ia;ton*> (f) 

a palnia (f) della mano d 

paltna (f) [de la mano] 


Finger«pitze (f) 
finger-tip 

l*»ul nn) [de doigt] 


KoumiKi* (m) ua~ii>ua 
\y ptinta (f) del dito 6‘ 

vema (f) del dedo 


Daurnen (m) 
thumb 
pence (in) 


C 


fio.ibmofi iiajieivb (m) 
pollice (m) 7 

pulgar (m) 


induktionselektromoto- 
rischc Kraft (f) 
induced electromotive 
force 

force • ri clectromotrice 
induite 

elektromotorische 
tiegenkraft (f) 
counter electromotive 
force, back electro¬ 
motive force 
force if) contre-dlectro- 
motrice 

reMiltlerende elektro- 
motorische Kraft (1) 
resultant electromotive 
force 

force iTi clectromotrice 
resultante 


IIHAyKTHpOBaHHafl 
H.fie kt po j,BH VKy l ua > j 
cn:ia (f) 

forza if) elettromotrice g 
d'induzione 

fuerza (f) electromotriz 
de induecibn 

npoTHBo;vkftcTByiomaH 
naeKTpojBHHiy man 
cw.ia (i) t npoTHBOO.ieK- 
TpoABHHtymaa cit.ia q 

forza (f) contro-elettro- 
motrice 

fuerza (f) contra eleelro- 
motriz 

paBHOjii;iicTByiomaH 
3 -ieKTpo;tBH>Kymafi 
CH.ia (f) 

forza (f) elettromotrice 10 
risultante 

fuerza (!) electromotriz 
rcsultante 


elektrolnduktive Repul¬ 
sion (fi 

electro-inductive repul¬ 
sion 

repulsion (f) electro- 
inducthe 


B.ieKTpOIIHAyKTHBHOe 
orra^iKUBaHie (n) 
ripulsione (f) elettro- // 
induttiva 

repulsion (f) electro- 
indtictiva 
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Kondensator (in) 
7 condenser 

condensateur (m) 

Kapazlt&t (f) 

2 capacity 
capacity (f) 



Kapazit&tsstrom (m) 

3 capacity current 

eourant (m) de capacite 


Kapazit&tskoefflzient 

A On) 

* coefficient of capacity 
coefficient (m) de ca¬ 
pacity 


Selbstinduktion (f) 
0 self-induction 
selfinduction (f) 



Selbstinduklionsgesetz 
* (n) 

law of self-induction 
loi (f) de selfinduction 

gegcnseitige Induktion 
(f), wechselseitige In- 
7 duktion (f) 
mutual induction 
induction (f) mutuelle 

Koeffizient (m) der 
wechselseitigen In¬ 
duktion 

3 coefficient of mutual in¬ 
duction 

coefficient (nil d'induc- 
tion mutuelle 


KOiueHcaTop'b (m) 
condensatore (m) 
condensador (m) 

gKKOCTb (f) 
capacita (f) 
capacidad (f) 

TOlCb (m) OTh eMKOCTI! 
corrente (f) di capacita 
corriente ^f) de capaci- 
dad _ _ 

KoedxJumieHT?. (m) e«- 

KOCTII 

coefficient (m) di ca¬ 
pacity 

coeflciente (m) de ca- 
pacidad 

canoiiH^vKuin (f) 
autoinduzione (f), self- 
induzione (f) 
autoinduccidn (f), self- 
Induccidn (f) 

aaKOH b (m) caMOHH/tyK- 
uin 

legge (f)deirautoinduzi- 
one 

ley (f) de autoinduccicSn 


Baanmiaa iihaykiuji (f) 
induzlone (f) mutua 
induccidn (f) mutua 


Koe<|)(J)imieim> (m) B3a- 
nMiioft UH^yKuixi 
cocfflciente (m) di ln- 
duzione mutua 
coeflciente (m) de ln- 
duccion mutua 


selbstinduziertes Feld 

n ( n > 

self-induced field 
champ (m) de sclfinduc- 
tion 



nojie (n) caMOHHayKiuH 
campo (m) di autoindu- 
zione 

campo(m) de autoinduc- 
ci6n 


elektromotorische Kraft 
(f) der Selbstinduktion 
ln electromotive force of 
w self-induction 

force (f) £lectromotrice 
de selfinduction 


Selbstinduktionsspan- 
nung (f) 

11 self-induction voltage 
voltago (m) ou tension 
(f) de selfinduction 


a j eKTpoABiDKy man 
ciMa(f) caMoiiH^yKuin 
forza (f) elettromotrice 
di autoinduzione 
fucrza (f) clectromotriz 
de autoinduccidn 


HanpmKcHie (n) (a.ieh- 
Tpo ABuaty man chji a 
(f)) caKOTuuyiciuH 

tensione (D di auto¬ 
induzione 

tensi6n(f) de autoinduc- 
cidn 
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Zeitkonstante (!) 
time-constant 
constante (!) de temps 


nocTOHHHaa (f) BpeMeim 
costante (f) del tempo / 
Gonstante (f) de tiempo 


«elVsrindnktiv (adj) 
<elf-inductive (adj) 
selficducti! (adj) 

induktiver Spannungs- 
abfall (m) 

inductive voltage drop 
chute (!) Inductive de 
voltage, chute induc¬ 
tive de tension 


‘V.bstinduktionsspule 

(!) 

induction coil 
bobine (f) dc self [induc¬ 
tion] 



CaMOHHJyKuiOHHUfl 
autoindutti vo (agg) 2 
ftutolnductivo (adj) 


HHAyKitioHHoe (hhayk- 
THBiioe) n&Aeuie (n) 
HanpHHteHia 

caduta (!) di tensione 8 
induttiva 

calda (!) de tensidn in- 
ductiva 


peaKTHBHaa KaTyuiKa 
(f); KaTynma crb caMo- 
HUAynmefi 

rocchetto (m) di auto- 4 
induzione 

carrete (m) de autoin- 
duccidn 


§elb«tioduktions!rei 

(adj) 

con-inductive 

selfinduction, d£- 
oue (adj) ot* exempt 
adj; de self'induction] 


widerstandfreie Selbst- 
induktion (f) 
self-induction without 
resistance 

selfinduction (f) ideale, 
sellinduction (f) sans 
resistance 


6eai> caxonHAyKuiii 
privo d'autoinduzione 0 
sin autoinduccidn 


caMOHHAyKuifl (!) 6eyi» 
conpoTHBJieHiH 
autoinduzione (!) senza * 
resistenza ohmica 
autoinduccidn (!) sin 
resistencia 


induktionsfreler Wider- 
stand (m) 

non-inductive resis¬ 
tance 

resistance (!) sans in¬ 
duction ou non in¬ 
ductive 


<5ean>HHAyKuioHHoe co- 
npoTnBJieHie (n) 
resistenza (!) ohmica 
senza autoinduzione 
resistencia (!) no-induc- 
tiva 


bifilar (adj) 

bifilar (adj t , double¬ 
wound (adj; 
bifilaire (adj) 

Bifilarspule (!) 
bifilar coil, double- 
wound coil 

bobine (!) bifilaire ou a 
double enroulement 


6nd)HjmpHuft 
bifilare (agg) 
bifilar (adj) 
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6H(f>HJlJipHafl KATyillKA 

(f) 

rocchetto (m) bifilare 
carrete (m) bi filar 


9 


Selbstinduktionskoelfl- 
zient (in; 

coefficient of self - in¬ 
duction 

coefficient (m) de self- 
induction 


Koe<f)(l)miieHTb (m) ca 
MOIIHAVKUiBr 

coefflciente (m) di auto- *q 
induzione 

coeflciente (m) de auto- 
induccidn 
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Reaktanz (!) 

/ reactance 
reactance (!) 

Reaktanzfaktor (in) 

• 2 reactance-coeftleient 
coefficient (in) fie reac¬ 
tance 


induktJve Reaktanz (!) 
8 inductive reactance 
reactance (!) inductive 


Induktanz (f) 

4 Inductance 
inductance (!) 

click tive Reaktanz (!) 

<5 effective reactance 
reactance (!) effective 

pulsierende Reaktanz (!) 
6 pulsating reactance 
reactance (!) pulsatoire 


oszillierende Jmi>edanz 

„ < f ) 

' oscillatory impedance 

impedance (!) oscilla- 
toire 


KurzscbluCimpedanz (!) 
S Hhort-eircuit impedance 
impedance (!) de court- 
circuit 


Konduktanz (f) 
9 conductance 
conductance (!) 

Suszeptanz (!) 
JO susccptnnce 
susceptance (!) 

Admittanz (!) 

11 admittance 
admittance (!) 


Leerlaufadmittanz (!) 
12 no-load admittance 
admittance (!) a vide 


peaKuiH (!) ivfcnn 
reattanza (!) 
reactancia (!) 

Koe^(j)niueHTb (m) pe- 
aKmii 

coe!ftciente (m) di re¬ 
attanza 

cooflciente (m) de re¬ 
actancia 

iiHAyKiiioinian (iihavk- 
TMBuan) peanuia (T) 
ilium 

reattanza (!) induttiv* 
reactancia (!) inductiva 

peanuia (!) caMoniuyK- 
uin 

induttanza (f) 
inductancia (!) 

;i+. A CTBy Ionian peaKuia 
(!) uisnif 

reattanza (!) effettiva 
reactancia (!) e!ectiva 

ii Vr'iMwpy Ionian peaK¬ 
uia (!) ut»iin 
reattanza (!) pulsante 
reactancia (!) pulsatoria 

Ko.ie^aTe.'iMioe Kanty- 
meeca coiipoTHikieine 
(n) 

impedenza (!) oscilla- 
toria 

impediencia (!) oscila- 
toria 

na>Kyiueeca conpoTH- 
aieiiie (n) npu ko- 
pOTKOMT. 3aMU Kamil 
impedenza (!) di corlo 
circuito 

impediencia (!) de cir¬ 
cuito corto 

IipOUOATIMOCTb (!) BaTT- 
naro TOKa 
conduttanza (!) 
conductancia (!) 

npoBOAHMocTi. (!) 6 e 3 - 
Bamiaro TOKa 
suscettanza (!) 
susceptancia (!) 

Ka>KyuiaacH npoBoaii- 

MOCTh (f) 

ammittrtnza (!) 
admitancia (f) 

icavKyiuanca npoBOAH- 
MOCTb (!) npu XO.TO- 
CTOJTL XOA'fc, Ka>Ky- 
maacn npoBOAiiMOCTb 
(!) npu pa30MKH>T0ft 
BTopHmiofl U'fenn 
ammittanza (!) a vuoto 
admitancia (!) en vacio 
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napaaaeaLHoe cotvuiiie- 
Parallelsehaltung(f) von nie (n) caMoiuuyKuin 

Selbstinduktion und 11 cmkoctii 

Kapazit&t collegamento (m) in 

sel!-induclion and ca- r~^-SD—i parallelo deirautoin- 

pacity in parallel \ _ r~ duzione e della eapa- 

couplage (m) en paral- —THTSTP— <*Ha 

lele de la selfinduc- eonexldn (f) en deriva¬ 
tion et de la capacity cion de la autoindue- 

cb'm y de la capacldad 


Hi n terel nande rschal- 
tung (f) von Selbat- 
induktion und Ka- 
pazit&t 

self-induction and ca¬ 
pacity in series 
couplage (m) en s^rie 
de la selfinduction et 
de la capacity 


InduktionakapazitAt (f) 
inductive capacity 
capacity (f) inductive 


Kapazit&tsTeaktanz (!), 
Kapazitanz (f) 
eapaci ty-reac tance, ca¬ 
pacitance 
capacitance (!) 

Reson&nz (f) 
resonance 
resonance (!) 


iiocvikAonaTe-iLHoe co- 
eAHHeHie (n) caMO- 
muyKuiii ii oMKocTif 
collegamento (m) in 
serie deirauloindu- ® 
zione e della capacity 
conexirin (!) cn serie de 
la autolnduccirtn y do 
la capacldad 


IIRAYKlUOHHaH (rh^vk- 

thbh&h) exKOCTb (!) 
capacity (!) induttiva 
capacldad (f) induetiva 


peanuia (!) cmkocth 
capacitanza (!) 4 

capacitaneia (f) 


peaoHaHCT> (m) 
risonanza (!) 
rcsonancia (f) 




Reson&nzwirknng (!) 
resonance effect 
effet (m) de resonance 


Spannungsresonanz (!) 
pressure-reso nance 
resonance (!) de tension 


RezonanzstromsUlrke 

(0 

resonance-curren t 
intensity (!) de courant 
de resonance 


H&uteffekt (m) # Skin- 
effekt (m) 

»kln-effect 
cflet (m) Kelvin 


A'kftcTBie (n) pe 30 Hanoa 
effetto (m) di risonanza G 
e!ecto (m) de resonancia 


peuonancT. (m) Hanpa- 

risonanza (!) di tensione 7 
resonancia (f) de la 
tension 

cnaa (!) Tona iipn pe- 
aoHaHC'b 

intensity (f) [di eorrente] 
dl risonanza ® 

intensidad (f) [de co- 
rriente] de resonancia 

cTpeM.ieiiie (n) toka ici» 
uoBepxHOCTii upoBo;t- 
luiKa 

effetto (m) Kelvin, g 

effetto (m) della i>elle 
efecto (m) skin 




/ 


Wellen 

Wares 

Ondes 
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Bo.mu 

Onde 

Ondas 


Wellenberg (in) 
peak or crest of a wave, 
wave crest 

^ crbte (f) d’une onde, 
point (m) haul d’une 
onde 

Wellental (n) 
o wave trough 

point (m) bas d’une 
onde 

WellenlTnie (f) 

* wave-line 

ligne (f) ondulbe ou des 
ondes 

Wellenlknge (f) 

5 wave-length 
longueur (f) d’onde 

Amplitude (f) 

6 amplitude 
amplitude (!) 


Schwingung (f) 

7 oscillation, vibration 
oscillation (f), vibration 

__ (D 

Eigenschwlngung (!) 

^ natural vibration 

vibration (!) ou oscilla¬ 
tion (!) propro 


Schwingungszahl (!) 
period of vibration 
9 nombre (m) d’oscilla- 
tions ou de vibrations 


Eigenschwingungszahl 

(!) 

natural frequency, 
period o! natural 
*0 vibration 

nombre (m) de vibra¬ 
tions ou d'oscillHtions 
propres 


Schwingungsdauer (!) 
j. time of vibration 
11 durce (!) d’oscillation 
ou de vibration 


Polweehsel (m) 
J2 alternation 
allerxiance (!) 


nyroocTL (!) (rpedern. 

(m)) B 0 J 1 BU 
crest a (!) dell'onda 
cresta (!) de una ouda 


BoaAUHa (!) bojuili 
onda insenatura (!) 
fondo (m) de una onda 

juraia (!) boahi 
linea (!) ondulata 
linea (!) ondulada 


Amina (!) bojihu 
lunghezza (!) d’onda 
longitud (!) de onda 


aicnjiHTyAa (!), paaifaxna 
(m) 

ampiezza (!) 
amplitud (!) 

KOJied&Hie (n) 
oscillazione (!) 

08cilaci6n (!) 


co6cTBeHHoe KO^iedauie 
(n) 

oscillazione (f) propria 
vibracibn (!) propia 

mhcjio (n) KOJiedauifl 
numero (m) di os cilia- 
zioni 

niimero (m) de oscila- 
clones 

hiic-io (n)co 6 cTueHHbixT> 
KO-iebanifi 

numero (m) delle os- 
cillazioni proprle 
numero (m) de vibra- 
cioncs propias 


BpeMH (n) (lIL)OAOJI>KH- 
Te.u>nocTi> (!)) lcojie- 
banifi 

durata (!) dell'oscilla- 
zione 

duracibn (!) de la osci- 
lacibn 

nepeM'bna (!) uojqocobl 
alternazione (!) 
alternacibu (!) 
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Polwechselzahl (f) 
number of alternations 
nombre (m) d’alter- 
nances 


periodiscb jadj) 
periodic (adj; 
periodicue (adj) 

I'eriode if; 

T^riod, cycle a 

period© (f) 


ZeiMaucr (f) einer 
Periode 

deration of a period or 
cycle 

doree (f) d’unc period© 


FrequenzJzifTer) (0, 
Ptriodenzahl (0 
frequency, periodicity, 
Dumber of cycles 
frequence (f), noinbre 
dc periodea 


minutiiche Periodeu- 
rahl (!) 

cycles or periods per 
minute 

frequence (f) par minute 


fekundliche Periodeu- 
zahl (f) 

cycles or ]>eriods per 
second 

frequence (f) par se- 
conde 


lunnooisebe Krequeuz 

, («> 

wmomc frequency 

frequence (!) harmo- 
njque 


FrequenzschwttukuDg(f) 
variation of frequency 
variation (f) de fre¬ 
quence 


Hochirequenz (f) 
high-frequency 
haute frequence (f), 
grande frequence (f) 


hhcjio (f) nepearfcHT. 
no.nocoB'i, 

numero (m) delle alter- . 
nazioni 

numero (m) de alter- 
nuciones 


iiepioAHMeCKifi 
periodico (ftgg) * 

periodico (adj) 

nepioA'b (m) 

periodo (m) S 

periodo (m) 

UpOAOJlHUlTeJlbHOCTL (f) 
nepioAa 

durata (f) d’un periodo 4 
duracidn (f) de uu 
periodo 


uacTora (f); hmcjio (n) 
nepioAOBi* 

frequenza (f), numero 
(m) dei periodi per 6 
secondo 

frecuencia (f), numero 
(m) de periodos 

4iicTuTa (f) (miejio (n) 
uepioAOBi*) bt> HHuyTy 
numero (m) dei periodi « 
per mi uu to 0 

numero (m) de periodos 
por minuto 

uacTOTa (i) (HiiCvio (u) 
tiepioAOirs) m> ce- 
KyMy 

numero (m) dei periodi 7 
per secondo 
miinero (m) de periodos 
por segundo 


rapM0Hii4ecKaa uacToTa 

c 

frequenza (f) annomea ® 
frecuencia(f) harmonica 


KO.ieCauie (n) (u.cMl.iie- 
uie (n)) HacTOii.i 
variazione (f) di fro- 
quenzA 

variacidn (f) de fre¬ 
cuencia 


f)o;n.iuaH uarruTa (f) 
alta frequenza (f) 10 

alta frecuencia (f) 

13 
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Niederfrequenz (f) 

• low-frequency 
1 f&lble frequence (f), 
bass© frequence (!) 


Viertelperiodc (f) 

2 quarter-period 

quart (m) de period© 



a —b 


MajiaH nacTOTa (!) 
bossa frequenza (f) 
baja Irecuencia (f) 


MeTBepTL (f) nepio^a 
quarto (m) di periodo 
cuarto (m) de periodo 


Fluktuation (f) 
8 fluctuation 
fluctuation (f) 


oszilliereu (v) 
4 to oscillate 
osciller (v) 


oszillierend (adj) 
^ oscillating (adj) 
oscillant (adj) 



(l)juoKTyauiH (!); Bhifrie- 
uie (n) 

fluttuazione (!) 
fluctuation (!) 


KOJietiaTLCH f Bubpiipo- 
BaTL 

oscillare (v) 
oscilar (v) 

KOJiebaTtuuiuft 
oscillante (a gg) 
oscilante (adj) 


Oszillation (!) 
6 oscillation 
oscillation (!) 


KOJie6anie (n) 
oscillazione (!) 
oscilacibn (!) 


zyklisch (adj; 

7 cyclic (adj) 
cyclique (adj) 

Kurvenform (!) 

8 shape o! curve 
forme (!) de courbe 


Siuusform (!) 

9 sine-shape 

forme (!) de sinus 


UHKJlllHeCKifl 
ciclico (agg) 
ciclico (adj) 

({)opMa (!) (Bii;n» (in)) 

KpHBOft 

forma (!) della curva 
forma (!) de la curva 

ciiuycoiiAa^LHan 
(|>opiia (f), ciiHycOR 
Aa;n>Hbifl bhjtb (m) 
forma (!) sinusoidale 
forma (!) de seno 


siuusformig (adj; 
sine-shaped, sinusoidal 
W (adj) 

sinusoidal (adj) 


cuny con^aJibH u fi 
sinusoidale (agg) 
senoidal (adj) 


11 


Hinuskurve (!) 
sine curve 

sinusoide (f), courbe (!) 
de sinus 



ciiHycoiiAaJiBHaA Kpn- 
Baa (!) 

curva (!) sinusoidale 
curva (!) senoidal, se- 
noide (!) 


Kosinuskurve (!) 

,2 cosine curve 
c cosinusoidc (f), courbe 
(!) do cosinus 



Si nus.seli w ingu ng (f) 
sinusoidal vibration 
oscillation (!) on vibra¬ 
tion (!) sinusoidale 


ic och h y co kiaoji biian 
KpiiBaa (!) 

curva (!) cosinusoidale 
curva (!) cosenoidal 


cimycoiiAUJibiioe KOJie- 
6anie (n), cunycoii- 
A&jibH&H BOJma (!) 
oscillazione (!) sinusoi¬ 
dale 

oscilacibn (!) senoidal 
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Sinusfunktion (f) 
sine function 
fonction (f) d© sinus 


aquivalente Sinuslinle(f) 
equivalent sine curve 
ligne (f) de sinus £qui- 
valente 


Sinusstrom (m) 
sine current, sinusoidal 
current 

courant (m) sinusoidal 


cHuycoHAaJiLHaH c}>yHK- 

nia (f) . 

funzione (f) sinusoidal© 
funcidn (!) senoidal 

3KBHBajienTiiaa ciiHy- 
coiiAaJibiiaa jihhIh (!) 
(npuBafl (f)) 2 

sinusoid© (f) equivalent© 6 
tinea (f) senoidal equi¬ 
valent© 


CHHyCOHJtaJIJ»HHtt TOKT* 

(rn) s 

corrente (f) sinusoidal© 
corriente (f) senoidal 


Sinusspannung (f) 

sine voltage 

tension (f) sinusoidal© 


CHuycoHAajitHoe Ha- 
np®KeHie (n) ^ 

tensione (f) sinusoidale 
tension (f) senoidal 


symmetrische Kurve (!) 
symmetrical curve 
eourbe (f) sym^trique 


unsymmetrische Kurve 
(!), unregelmftftlge 
Knrve (0 

asymmetrical curve, ir¬ 
regular curve 
eourbe (!) asym6trique 
ou dissymltrique ou 
irr^gultere 


rechteckige Kurve (!) 
rectangular curve 
eourbe (f) orthogonale 


CHMMeTpiriH an KpiiBan 

(!) 

curva (f) simmetrica 
curva (f) sim^trica 


HCCHMMeTpflHHaH 
(HepaBnoirfepiiaa) 
KpHBaa (!) 6 

curva (f) dissim me tries 
ourva (!) irregular 


np/DioyTOJEbH aH kphboh 

(0 y 

curva (f) rettangolare 
curva (I) rectangular 


dreleckige Kurve (f) 
zigzag or triangular 
curve 

eourbe (f) triangulaire 


TpeypoJiMiaH KpnBan (!) 
curva (!) triangolare 
curva (!) triangular 


spitze Kurve (f) 

[‘caked or peaky curve 
eourbe (!) pointuo 


ocTpaa KpnBaa (!) 
curva (!) appuntnta g 
curva (!) apuntada 


flache Kurve (!) 
flattened curve 
eourbe (!) plate on 
aplatie 



naocnaa KpnBan (!) 
curva (!) platta 
curva (f) chata 


10 


Verzetrung (f) derKurve, 
Deformation (!) der 
kurve 

curve distortion or de¬ 
formation 

deformation (!) de la 
eourbe 


HCKawenie (n) (^ed)op- 
stanin (!)) Rpnaon 
dc!ormaziono (!) della jj 
curva 

defonnacidn (!) de la 
curva 
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Momentanwert (m) 
j instantaneous value 

1 valeur (f) momentan^e, 

valour (f) instantan^e 

Maximahvert (ra) 

2 maximum value 
valeur (f) maximum 

Minimahvert (in) 

$ minimum value 
valour (f) minimum 


Mittehvert (m) 

1 mean value 

valeur (f) moyenne 


quadratischer Mlttel- 
wert (m) 

<3 root-mean-square value 
valeur (f) moyenne qua- 
dratique 

Formfaktor (m) 

6 form factor 

facteur (m) de forme 


Scheitelfaktor (m) 

7 amplitude factor 

facteur (m) d’amplitude 


planimetrieren (v) 
s to measure with the 
planimeter 
planiuuHrer (v) 


MTHOBeHHoe 3HaneHie (n) 
valore (m) istantaneo 
valor (m) moment&neo 


MaKCHMa-xbnoe (uan- 
do.iuuee) aiia^eHie (n) 
valore (m) massimo 
valor (m) milximo 

MHHiiMaji wine (HaiiMeHb- 
mee) aHanenie (n) 
valore (m) mini mo 
valor (ra) miuimo 

cpeAHee aHaueme (n) 
valore (m) medio 
valor (m) medio 


cpeanee KBaapaTH- 

necKoe aHaneuie (n) 
valore (m) medio qua¬ 
dratic 

valor (in) cuadrado 
medio 

Koect)(l)Huieirrfe (m) 
(hopMti [icpnBofi] 
fattore (m) di forma 
factor (m) de forma 

Koetjxjwnieirrb (m) an* 
IL/IHTyjfel KDHBOft 
fattore (m) dl massimo 
factor (m) de amplitud 


n^aHHMeipnpoBaTfe 
integrare (v) col plani- 
metro 

planimetrar (v) 


Fouriersche Reihe (f) 
9 Fourier’s series 
serie (f) de Fourier 


einfache Kune (f) 
JO simple curve 
courbe (f) simple 


zusammengesetzte Kur¬ 
il ve (f) 

compound curve 
courbe if) oomposoe 

Analyse (f) 

12 analysis 
analyse (f) 

Grundspannung (f) 

Jq first harmonic voltage, 
its fundamental voltage 
tension (f) fondameutale 


pifeTL (m) ^>ypfee 
serie (f) di Fourier 
serie (f) de Fourier 


upocTaH npiiBan (f) 
curva (f) semplice 
curva (f) Bimple 


c.io>KiiaH (cocTaBHau) 
KpnBaa (i) 
curva (f) composta 
curva (f) eorapuesta 

anaJiH3T> (m) 
analisi (f) 
analisis (f) 


ocuoBHoe nanpa>KeHie 

(n) 

armonica (f) fondamen- 
tale della tensione 
tensidn (f) fundamental 
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Grandetrom (m) 
tot harmonic current, 
fundamental current 
coorant (m) de Thar- a 

monique infOrieur ov 
fondamental 


Oberspannung (f) 
higher harmonic voltage 
tension (!) de rharmo- 
nique supOrieur 


Oberetrom (m) 
higher harmonic cur- 
rent b, C, 

colirant (m) de l’har- 
monique supOrieur 


emeharmonische Welle 
(f), Grundwelle (f) 
first harmonic a 

onde (!) de Tharmonique 
fondamental 


dritte Harmonische (f) 
third harmonic 

trobteme harmonique b 

in), harmonique (m) 


bohere harmonische 
Oberwellen (f pi), har- 
moniache Glieder (npl) 
higher harmonics d 

ondes (f pi) de l’har- 
monique supdrieur 


Harmonische (f pi) der 
n-ten Ordnung 
higher harmonics of the 
n tk order, n ,h harmoni c 
harmonique (m) du n®* 
degrt, harmonique 
(m) n M# 


Interferenz (f) 
interference 
interference (f) 


Interferenzerscheinung 

interference pheno¬ 
menon 

ph£nom6ne (m) d’Inter* 
terence 


Koinzidenz (f) 
coincidence 
coincidence (f) 


OCHOBHOft TOKT» (m) 
armonica (f) fondamen- 
tale della corrente 7 
corriente (f) fundamen¬ 
tal 


H&npjDKeHie (n) bwc- 
, maro nopaona 
d armonica (f) superiore 2 

della tensione 
tension (f) superior 


tokh (nipl) BUCniHXl> 
rapMOHHKi. (rapMOHH* 
UeCKHXT>) ? 

armonica (f) superior© J 
della corrente 
corriente (f) superior 


ocHOBHaa Boma (f), nep- 
Baa rapMOHiiHecnaa (f) 
prima armonica (f) fon- 4 
damentale 

onda (f) fundamental 


Tpen>a rapxoHiroecKaa 

m 

armonica (!) di terzo 
ordlne 

curva (f) de la tercera 
harmonica, * curva (f) 
harmonica tercera 


BOJraa (!) (rapMOHHaec- 
naa (!)) Bbicinaro no- 
paAKa 

onde (f pi) armoniche 6 
superiorl 

ondas (!) harmonicas 
8 u peri ores 


rapxoiinaecKaA (!) n-ro 
nopawa 

armonica (!) dell* n®° „ 
ordine / 

harmdnica (!) del n mo 
grado 


HHTepchepeimia (f) 
Jnterferenza (f) s 

interferencia (f) 

aBJieHie (n) HHTep- 
(pepeHnin 

!enomeno (m) di inter- g 
ferenza 

fenOmeno (m) de inter¬ 
ferencia 


coBnaAeme (n) 
coincidenza (f) 10 

coincidencia (f) 
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Phase 

•asa 

Phase 

Fase 

Phase 

Fase 


Phasengleichheit (f), 
Phaseniibereinander- 
lagerung (f), Phasen- 
1 fibereinstimmung (f) 
phase-coincidence 
coincidence (f) ou con¬ 
cordance (f) de phases 


Phasenverschiebung (f) 
2 phase-displacement 
d^phasage (ni), dgcalage 
(m) de phases 


coBnajieHie (n) (fraai* 
concordanza (f) di Iasi, 
consonanza (f) di f&si 
concordancia (f) de 
fases 


CABHrL (m) (cirbmeHie 
(n)) cpayb 

spostamento (m) di fase 
desplozamiento (m) de 
fases 


ideelle Phasenver- 
achiebung (f) 
theoretical phase dis¬ 
placement 

3 d£phasage (m) hltfal ou 

tli£orique, dtfcalage 
(m) de phases ideal 
ou thtforique 

Phasenverschiebungs- 
winkel (m) 

angle of phase diffe- 

4 rence, phase angle 
angle (m) [de dgcalage] 

de phases ou de d£- 
phasage 

Phasenunterschied (m), 
Phasendifferenz (f) 

5 difference of phases, 

phase difference 
difference (f) de phases 

in der Phase verschoben 
8©in (v) 

6 to be out of phase 
etre (v) d£eal£ en phase, 

etre (v) d£phas6 

phasenverschobener 
Strom (m) 

~ out-of-phase current 
courant (m) k phases 
decalces, courant (m) 
dephas£ 

phasenverschobene 
Spannung (f) 
s out-of-phase voltage 
force (f) 61ectromotrice 
d^cal^e par rapport 
k I'intcnsitl 


nacheilen (v), sich ver- 
Q zbgern (v) 
v to lag 
retarder (v) 


HaeajiBHuft (TeopeTH- 
HecKifl) CABHrt (m) 
chairb 

spostamento (m) di fatse 
teorlco 

desplazamiento (m) de 
fases ideal 



yrojrB (m) cABHra <baaT> 
spostamento (m) di va¬ 
lors angolare della 
fase 

angulo (m) de fases 


pa3Hocn> (f) (fcaax 
differenza (f) di fase 
diferencia (f) de fases 


paSHHTIXH bt> (fras'b 
differire (v) nella fase 
no estar (v) en faso 

cABnuyTbijft no (bi») 
cJ)a3 T> tokt> (m) 
corrente (f) spostata di 
fase 

corriento (f) con des- 
plazamiento de fases 

cABiiHyToe no (bt») 4 >&3i> 
nanpn>Keiiie (n) 
tensione (f) spostata di 
fase 

tensidn (f) con desplaza- 
miento de fases 


oTCTaTb, OTCTaBaTb; aa- 
noajaTb, aaiiasAbiBSTb 
ritardare (v) 
retardar (v) 



nacheilender Strom (m) 
lagging current 
intensity (f) en retard 
aur la force Alectro- 
mo trice 


nacheilende Spannung 

(f) 

lagging voltage 
force (!) Alectrornotrice 
en retard sur Tinten- 
site 

Phasenverzdgerung (f) 
phase-lagging, lagging 
of phase 

retard (m) de phase 


Verzogerungswinkel (m) 

angle of lag 

angle (m) de retard 


voreilen (v) 
to lead 
avancer (v) 


vorellender Strom (m) 
leading current 
intensity (!) en avance 
flnr la force dlectro- 
motrice 


voreilende Spannung (f) 
leading voltage 
force (!) Alectromotrice 
en avance aur lMnten- 
site 


Phasenvoreilung (!) 
phase leading, leading 
of phase 

avance (!) de phase 


Voreilungswinkel (m) 
angle of lead 
angle (m) d’avance 


Phasenregulierung (!) 
phase regulation 
regulation (!) de phases 


Hinterein&nderschal- 
tung (!) rweier Phasen 
series connection o! 
two phases 

couplage (m) en s4rie de 
deux phases 


11)9 


otct&ioiiuA (aanaaitii- 
Baiomift) TOict (in) 
oorrente (!) in ritardo 1 
di faso 

corriente (!) retrasada 


aanaa^uBaiomee (ot- 
cTaiomee) Hanpn- 
Mteuie (n) 

tens]one (!) in ritardo * 
di fase 

tension (!) retrasada 


OTCTananie (n) (aauaa- 
AiJBanie (n)) dmax o 
ritardo (m) di fase 
retroso (m) de faso 

yro-n* (m) aaiiaaAW- 
Bania (oTCTaBauia) 
angolo (in) del ritardo 4 
di fase 

Angulo (in) do retraso 


onepe-AHTb (-/Kan*) 
precederc (v) <$ 

avanzar (v) 


onepevKaiouuA (aadi;- 
raiomifi) Tom, (m) 
corrente (!) di precos- 6 
slone 

corriente (!) nvanzada 


onepeMiaiomee (3a61»- 
raiomee) nanpn>Ke- 
uie (n) 

tensione (!) di preces- * 
slone 

tensidn (!) avanzada 


onepeweme (n) cbaabi 
precessione (!) di fase « 
avance (m) de fase 

onepe>Ka!ouufi yrojn, 

(m), yrojih onepe- 

/KeHin o 

angolo (m) d’anticipa- y 
zione di fase 
angulo (m) de avance 

peryjiupoBKa (f) (|m;n» 
regolazione (!) delle fasi JO 
rcgulacidn (!) de fases 


uocJil;AOBaTe;n»Hoe coe- 
Aniienie (n) jyiyxi. 
(]>a;rb 

collegaxnonto (m) in 11 
scrie di due fasJ 
conexidn (!) en serie de 
dos fases 
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falscbe Verbindung (!) 
der Pliusen 

. wrong phase-conncc- 
1 lion 

fausse jonotion (f) des 
phases 

Phasenverteilung (fj 
phase distribution 
distribution (f) des pha¬ 
ses 


zyklische Vertauschung 
it) 

8 cyclic change 

ehangemeut (in) cycli- 
que, permutation (f) 
cyelique 

Ilauptphase (f) 

4 main phase 

phase (f) principale 

Kunstphasc (f), Hilfs- 
phase (f) 

, artificial i>hase, auxili¬ 
ary phase 

phase (f) artiflcielle, 
phase (f) auxiliaire 

Stromphase (f) 

6 current phase 

phase (f) du courunt 


glei<*hbelastete Phasen 
(f pi) 

7 balanced phases (pi) 
]>hases (f pi) uni form6- 
ment chargees 


ungleiehbelastete Pha¬ 
sen (f pi) 

unbalanced phases 
8 phases (f pi) non-uni- 
fornnSment chargees, 
phases (f pi) inegale- 
moiit chargees 


Lauferphase (f), Rotor- 
0 phase (!) 
rotor phase 
phase (f) de rotor 


Stiinderphasc(f), Stntor- 
U) phase (f) 
stator phase 
phase (f) de stator 


HeBijpnoe (oiundoHHoe) 
coe^nHeiiie (n) <t>a.Tb 
falso eollegamento (up 
delle fasi 

conexidn (!) falsa de las 
fases 

pacnpe^l^eHietn) d>a:n> 
distribuzione (!) delle 
fasi 

distribucidn (f) de las 
fases 


KpyroBan nepecTauoBKa 

(f) 

permutazione (!) cicliea 
permutaeiou (f) cicliea 

iviainutH (paaa vf; 
fase (f) principale 
fase (!) principal 


HCKyccTBeunan (bciio- 
MoraTe.ihuaH) (paaaif) 
fase (f) artirtciale 
fase (f) nuxiliar 


(|>a:ia (f) TOKa 
fase (f) di corrente 
fase (f) de la eorriente 

o,i,ii na kobo iiarpy^KeH- 
huh <|)a3ij (f pi); thaaw 
ojimaKOBoff na- 
rpyahii 

fasi (f pit ugualmente 
caricale 

fases (f pi) igualinente 
cargadas 

HeoAimaKOBO (nepaBiio* 
MkpHo) Harpyaceu- 
hus (()U3bi (f pi), 4)a;oa 
pa:un v niofl uarpvaKii 
fasi (f pi) inegualniente 
carieate 

fases (f pi) desigual- 
mente cargadas 


c|)a3a (f) poropa 
fase (f) di rotore 
fase (f) de rotor 


<|>a.*a (f) craTopa 
fase ri) di s tat ore 
fase (f) do estator 



a 
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Phasenzahl (f) 
number of phases 
sombre (m) de phases 


hhcjio (n) <})a 3 T> 
nuinero (m) di fasi / 
numero (m) de fases 


*inplu$ig (adj) 
singfe-phase <adj), mo¬ 
nophase ladj.t, one- 

l>ha>v* / A) 

monophase (adj) 


OAHO(J)a3HWfi 

monofase (agg), mono- 2 
faaico (agg) 
monofasico (adj) 


rweipbasig (adji 
two-phase, quarter- 
phase iAt (adj) 
lipha^e (j>u biphase (adj) 



,aByx(|)a3Hwfl 

bifase (aggt, bifasico ^ 
(agg) 

bifasico (adj) 


■ireiphasig (adj) 
three-phase (adj) 
‘hphase (adj) 



TpexffraaiiMft 

trifase (agg), trifasico ^ 
(agg) 

trifasieo (adj) 


rierpbasig (adj) 
four-phase iadji 
trtraphas^ (adj) 


qeTiapexcJjaaHKii! 
tetrafase (agg), tetra- * 
fasieo uigg) 
tetrafasieo (adj) 


mtbrphasig (adj), viel- 
phw;g (adj) 

.TJ u J r i ph ase (adj), pol y- 
pbu>e >dj) 

[-dy phase (adj) 


MHoro<ba3HiJH 
polifase (ngg), polifasieo 
(agg) 6 

polifiisico (adj) 


Kinph&sen system (n) 
dngle-phase system, 
monophase system, 
one-phase system 
\v*temc (m) monophase 


OAHOcjjaanaH ciicreMa (f) 
sistema (m) monofase 7 
sistema (m) monofasico 


Zweiphasensystem (n) 
i*<i-pha$e system 
*yMeine (in) di phase, 
«y*tenie ;ra) Yd phase 


AByx(t)a 3 Haa cHCTena (f) 
sistema (in) bifase S 

sistema (in) bifasico 


Ph&senverkettung (f) 

• r.terlinking of phases 
if) des phases, 
nu-enrdement (ni) des 
phases 


coiipfi/KemiocTidf) (Iia.Ti, 
concatenazione (f) di 
fasi 

unidn (f) de fases 


'ir.\f*rkettetc Zweipha- 
^n^ehaltungif), Zwei- 
pha«*n - Vierlei ter¬ 
ete m (n) 

tw«»-phase four-wire 
*ystem connection) 
>y$t*'tne (m) diphas£ (1 
phases separses, sys- 
teme (rn) diphas£ a 
quatre conducteurs 


iieconpnHxeHHart ;u*yx- 
(tmaiian cucTeMa (f); 
^Byx(|)a3Ha/i qeTijpex- 
\ upouo;uiaH cneToia 

E sistema (rn) bifase a W 

qimttro conduttori 
sisteina (m) bifasico de 
cuatro conductores 
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verkettete Zweiphasen- 
schaltung (f), Zwei- 
phasen - Preileiter- 
systom (n) 

interlinked two-phase 
system, two - phase 
/ three-wire system 
(connection) 
syst6me (m) dfphas£ 4 
phases relives entre 
elles, syst^mo (m) di- 
phas6 4 trois conduc- 
teurs 



conpHHceHHan A»yx- 
(t>a3Han cncTeMa (f); 
AByx(()a3HaH Tp€x- 
npoBOAHafl cncTexa 
slstema (m) bifase a tre 
conduttori 

si sterna (m) bif&sico de 
tres conductores 


un verkettete Dreipha- 
scnschaltung (f), Drei- 
phasen - Sechsleiter- 
system (n) 

2 three-phase six-wire 
system (connection) 
syst4me (m) triphas6 a 
phases s6par6es, sys- 
t£me (m) triphas6 4 
six conductours 



HeconpiDKenHan Tp€x- 
(t>a3Hafl ciurreMa (f); 
Tp^x(J)a3uan uecox- 
KflyTan cncTeMa (f) ct> 
mecThH) npoBojaxH 
sistema (m) trifase a sei 
conduttori 

sistema (m) trifdsico de 
scis conductores 


verkettete Dreiphasen- 
schaltung (f), Drei- 
phasen - Viorleiter- 
system (n) 

interlinked three-phase 
3 Bystem with four wires 
systfcme (m) triphase 4 
phases reliees entre 
elles, syst^me (m) tri- 
phas£ 4 quatre con- 
ducteurs 



coiipHHteHHan TpgxcJjaa- 
Haa cncTeMa (i); Tp€x- 
d)a3Haa cncTeMa ci> 
HeTupbMfl npoBo^axm 
sistema (m) trifase a 
quattro conduttori 
sistema (m) trifdsico de 
cuatro conductores 


Dreiphasen-Dreilelter- 
8chaltung (f) 
three-phase system with 
* three wires, Y-system 
couplage (m) triphas6 
a trois conducteurs 



Tpex(t>aaHaH cucTexa(f) 

orb TpeMH npoBo^ami 
collegamento (m) tri¬ 
fase a tre conduttori 
conexidn (f) trifnsica de 
tres conductores 


Sternschaltung (f) 
star- connected - system, 
star-connection 
couplage (in) en (Holle 



coejiiHexiie (n) 3Blj3Aofl 
collegamento (m) a 
Stella 

conexidn (f) en estrella 


neutraler Mittelleiter 
(m) 

o neutral wire 

conducteur (m) neutre 


HeftTpa-iHiift (HyjieBofl) 
cpeAHifl npoBOAT> (m) 
]j conduttore (m) cent rale 

neutro 

conductor (m) central 
neutro 


Sternpunkt (m), neu- 
^ traler Punkt (in) 

4 star-point, neutral point 
point (m) neutre 


y3Ji0Baa (ny^eBan) to*!- 
Ka (f) bt, aB^a^-fe 
pun to (m) neutro 
punto (m) neutro 
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ftreieckschaltung (f), 
Deltaschaltung (!) 

A connection, delta- 
connection , mesh- 
connection 

eonplage (m) en triangle 


kunstlicher Stempunkt 
(m), kunstlicher Null- 
ponkt (m) 
srtidcial star-point 
point (m) ncutre arti- 
ficiel 


Vierphasen -Sternschal- 
tung (f) 

four-phase star-connec¬ 
tion 

couplage (m) tAtraph&sA 
en 4toile 


Vierphaaen- Ringsch&l- 
loogtf), Viereckschal- 
long (f) 

four-phase ring- or 
mesh-connect! on 
couplage (m) en carrA 


Funfphasensystem (n) 
five-phase system 
*y*tAme (m) pentaphasA 


Sechsphasen-Stern- 
schaltung (!) 
six-phase star-connec¬ 
tion 

conplage (m) hex&phasA 
cn Atolle 


Seclisphase n-kingaehal- 
tung (!) 

5ix-phase ring- or mesh- 
connection 

conplage (m) hexaphasA 
en hexagone ou en 
polygon© 



ft 




coeAHHeHie (n) Tpe- 
yroJiLHHKOirb 
collegamento (m) a tri- 
angolo, concatena- 
zione (!) chiusa, con- 1 
caten&zione (f) a tri- 
angolo 

conexidn (!) en triAn- 
gulo 


ncKyccTBeHnan yaJiOBaa 
(HyAesan) TOHKa (!) 
pun to (m) neutro arti- 9 
ficiale * 

punto (m) neutro Arti¬ 
ficial 


’ierupexchasHafl cncTe- 
*a (!) aBhaAOft 
collegamento (m) a 
Stella tetrafase 
conexidn (!) en estrella 
tetrafAsica 


MeTupexchaanaa cncxe- 
Ma (f) MuoroyroJiL- 

HIIKOJTL (KOJIB 11,0BTb) 

collegamento (m) ad 4 
anello tetrafase 
conexidn (!) tetrafAsica 
de anillo 

nATn(|)a3nafl cncTeMa (!) 
Bistema (m) a cinque fas! * 
sistema (m) de cinco 
!&ses 6 pentafasico 


mecTHthaanan cncTeMa 

(!) 3Bl;aAoft 

collegamento (m) a 
Stella esafase 
conexidn (!) en estrella 
hexafAsica 


mecTmt>a3HaH cncTeMa 
(!) MHoroyro-ibHiiKoarL 
collegamento (m) ad 
anello esafase 
conexidn (m) liexafasica 
en hoxagono 


Xehiphasensystem (n) 
multiphase system, po¬ 
lyphase system 
systeme (m) polyphosA 


MHorochaaHaH cucreMa 

(«) 

slstema (m) polifase 
sisteraa (m) polifasico 


verkettetesMehrphasen- 
system (n) 

interlinked multiphase 
system 

ayetAme (m) polyph&sA 
4 phases reliAes entre 
elles 


•:tt| conp/iAxeHHaa Muoro- 

d)a 3 naH cucTeMa (f) 

-f \ sistema (m) polilase con- ^ 

JLj catenato 
— sistema (m) polifasico de 
- laseB uni das entre si 
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Verkettungspunkt (m) 
interlinking: point, neu- 
1 tral point 

point (m) de jonctlon 
de phases 


TOHK& (f) conpfUKeHin 
punto (m) dl con cate- 
nazione 

punto (m) de uni6n de 
las fases 


unverkettetes Mehrpha- 
Hensystem (n) 
non - interlinked multi- 
2 phase or polyphase 
system 

systerae (m) polyphase 
k phases s6par£es 



HeconpflHceHHaH mhofo- 
chaanaa CHCTena (I) 
si stem a (m) polifase non 
concatenato 
Bistema (m) polifasico 
de fases separadas 


ausgeglichenes Mehr- 
phasensystern (n) 

« balanced multiphase or 
polyphase system 
syst^mc (m) polyphase 
dquilibre 


tin ausgeglichenes Mehr- 
phasensystem (n) 

^ unbalanced multiphase 
or polyphase system 
systOme (m) polyphase 
non ^quilibr^ 


mono/yklischcs System 

(n) 

<5 monocyclic system 
systeme (m) monocycli- 
q ue 

polyzykiisches System 

(n) 

6 polycyclic system 
systeme (m) polycycll- 
que 


ypaBHOBtiuaHuan mho- 
ro(J)a3HaH ciicieMa (f) 

siBtema (m) polifase 
compensato 

slstema (m) polifasico 
compensado 

HeypaBHOirliinaHHaH 
MHoroctjaanaa cncTeMa 
(0 

slstema (m) polifase non 
compensato 

sistema (m) polifasico 
no compensado 


MOHOUIIKJIHHeCKafl CII* 
CTeMa (f) 

sistema (m) monoeiclico 
sistema (m) monoeiclico 


noJinmiK^H^iecKaH cii- 
cTeMa (f) 

sistema (in) policiclico 
sistema (m) policlclico 


Thasenstrom (in) 

7 phase current, current 
per phase 

courant (m) de phase 


verketteter Strom (m), 
Linienstrom (m) 
interlinked current, lino 
8 current 

courant (m) a phases 
relives, courant (m) 
compost 


(diaanuji) ((jaaoBMfi 
tokt> (m) 

corrente (f) di faso 
corriente (f) de fase 

rjianHuft (coupmueH- 

Hblfl) TOKT. (m) 

corrente (f) di linea, 
corrente (f) concate- 
nata 

corriente (f) de llnea, 
corriente (f) do fases 
uni das 


Phasenspannung (f) 
phase voltage 
0 voltage (m) do phase, 
tension (f) do phase, 
tension (f) simple 

verkettete Spannung (f) 
interlinked voltage, line 
10 voltage 

tension (f) ou voltage (m) 
entre phases relives, 
tension (f) composite 



g 


(J)a3Hoe (iJiaaoBoe) Ha 
npaweme (n) 
tensione (f) di fase 
tensirtn (f) de fase 


maBHoe (conpnHxCHHoe) 
HanpHjKeme (n) 
tensione (f) tra fasi con¬ 
catenate 

tension (f) entre fases 
unidas 






205 


Sternspaunung (f) 
star-voltage 

tension (f) on dtoile, 
tension (f) dtoilee 


Pha&enwiderstand (m) 
phase resistance, resis¬ 
tance per phase 
resistance (f) de phase 


nanpiDKenie (n) aB'fedAU; 
HanpH>KeHie npn coe- 

AHHCHHI 3Bl;3AOft . 

o tensione (f) fra due fasi 

della stolla 
tensidn (f) en estrella 

ct>a3Hoe ((JjaaoBoe) co- 
upoTUBJieHie (n) o 

resistenza (f) dl fase 
resistencla (f) de fose 


Typen Thou 

Type* Tipi 

Type* Tlpos 


8 


elektrische Maschine (f) 
electric machine 
machine (f) £lectrique 


Dynamomaachine (f), 
dynamoelektrisclie 
Maschine (f) 
dynamo-electric ma¬ 
chine, dynamo 
dynamo (f), machine (!) 
dynamoelectrique 



a.ieKTpiiMecKafi Maunma 

(f) 

mncchina (!) elettrica 4 

lmiquinn (!) el^ctrica 

UiHaMOMauniHa (f); 411- 
fiajionjieKTpiniecKaii 
MaiuiiHa 

[maccliiua(f)] dinatno(f), 
macchina (!) dinamo- 0 
elettrica 

[maquina (f)] dinamo (!), 
muquina if) dinarno- 
el^ctrica 


m&gnetelektrische Ma¬ 
schine (!) 

magneto-electric ma¬ 
chine, magneto 
magneto (f). machine (f) 
magn6to£lectrique 


fn) 

m 


ManiHTOOJieKTpiiqecKaH 
MaiuiiHa (!) 

macchina (!) magneto- 
elettrica 6 

maquina (!) 111 ague to- 

etectrica 


elektrische MaschiHen¬ 
an lage (f) 

electric installation or 
plant 

installation (!) de ma¬ 
chine^] £lectrique[8] 


yy ya 




ajveKTpnqecima MauuiH- 
Haa ycTanoHKa (f) 
ini pi an to (in) elettrico 7 
Instalacidu (f) el6ctrica 


Grammes Maschine (f) 
Gramme machine 
machine (f) [de] Grata me 



xaumna (!) TpaxHa 
macchina (!) di (iraminc 8 
maquina (!) de Gramme 


unpolarisierte Maschine 

(0 

non-t»olarised machine 
machine (!) non pola¬ 
rise ou impo1aris£e 


ueiioanpuaouaHHaa mu- 
miuia (!) 

macchina (!) non pula- g 
rizzata 

maquina (!) no polari- 
zada 
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umkehrbare Maschine 
(!), Reversiermaschine 
i (0 

reversible machine 
machine (f) reversible 


odpaTHM&n (peBepcHU- 
h&h) M&UlIlHa (!) 
mac chin a (f) riversibile 
miquina (!) reversible 


AnlaQmaschlne (!) 
p starting machine 
^ machine (!) de d£mar- 
rage 


uycKOBaa Manuma (f); 
Mainnua (!) jyi/i nyc- 
Ka trb xoai> 

macchina (f) dl marcia 
mAquina (!) de marc ha 


l)o ppelkollek torma- 
schine (f), Doppelkom- 
mutatormaschine (!) 

3 double commutator ma¬ 
chine 

machine (!) & double 
collecteur 


AHHaMOMOiuuua (!) cn, 
ABYMH KOJUieKTOpOMH 

macchina (!) a doppio 
collettore 

maquina (!) de conmu- 
tador doble 


Induktionsmaschine (!) 
4 induction machine 
machine (!) d’induction 


HHAyKuionnaH MauiHBa 
(f) 

macchina (!) di indu- 
zione 

maquina (!) de induc- 
ci6n 


synchrone Maschine (!) 
6 synchronous machine 
machine (!) synchrone 


cHHipoimaa M&uiiiHa (!) 
macchina (!) sincrona 
maquina (!) sincrdnica 


asyuchrone Maschine (!) 
(; asynchronous machine 
machine (!) asynchrone 


Btromerzeugungsaggre- 
gat (n) 

' generating set 

groupe (m) electrog£ne 


aciiHxpoHuaH MauiHua 
(!) 

macchina (!) asincrona 
maquina (!) asincrdnlca 

komujicictl (in) 7arrpe- 
rart (m)) reHepaTo- 
pom. TOKa 

gruppo (m) elettrog-eno 
gmpo (m) electrdgeno 


[Maschinen-]Satz (m) 
set or group (of machi¬ 
nes) 

groupe (m) de machines 



KOMn.ieKTb (m) naniHin>: 

pa6o*rifl arrperan»(m) 
gruppo (m) di macchine 
grupo (m) de maquinas 


JMasehineu-] Typ (m) 

9 [machine] type 

type (m) [de machines] 

Maschincneinheit(i) von 
x Kilowatt (PS) 
[machine] unit of x kilo- 
watts (HP) 

unite (!) do x kilowatts 
on de x chevaux 


Maschine (!) furSeiltrieb 
jj rope-driven machine 
11 machine (!) a commande 
par cables 


thfitj (m) [Mamiiin>] 
tipo (m) [dl macchine] 
tipo (in) [de mdquinas] 

CAHHHIia (f) BT> X KILIO- 

narrb (ji.c.) 

nnitA (!) da x kilowatt 
(kw) oda jr cavalli (Hi*) 
unidad (f) de maquinaa 
de x kilowatt 6 ca- 
bailos 


Hi) 111 


Naiimna (!) ajih npireoAa 
KauaToirb; Mam h ha. 
A-ih KAHaTuaro npn- 
Bo^a 

macchina (!) azionata 
con fuui 

maquina (!) con trans- 
misidn por cables 





207 


Mtschine (f) fur Riemen- 
antrieb 

belt-driven machine 
machine (f) a counroie, 
machine (f) k com¬ 
mand e par courroie 


direkt gekuppelte Ma¬ 
chine (f) 

direct coupled ma¬ 
chine, machine for 
direct coupling 
machine (f) directement 
aocoopteo 



Mamma (f) jym peMeu- 
h&to npiiBOAa; Ma¬ 
mma pi npHBOAa 
peMHejn» . 

macchina (f) azionata 
con cinghia 
mriquina (f) con trans- 
misidn por correa 


Mamma (f), coeAm€H- 
Han HenocpeACTBemo 
macchina (f) diretta- 
mente accoppiata 
mdquina (f) acoplada 
directamente 


direkt gekuppelt mit... 
directly coupled \vi th... 
directement accoupld 
(adj) avec . . . 


Primardynamo (f) f 
Stromerzeuger (m), 
Generator (m) 
primary) dynamo, gene¬ 
rator 

^aeratrice (f), dynamo 
T) 'primal re 1 

Kraitquelle (f) 
source of energy 
source (f) d'^nergie, 
source (f) de force 
motrice 

Hanptdynamo (f) 
main dynamo or gene¬ 
rator (A) 

k^neratrice (f) princi¬ 
ple, dynamo (f) prin¬ 
cipal© 

Reservedynamo (f), Er- 
iatrdynamo (f) 

*pare dynamo or gene¬ 
rator (A) 

giceratrice (f) de re¬ 
serve, dynamo (f) de 
re serve 

Hflfsdynamo (f) 
auxiliary dynamo or 
generator (A) 
gto^ratrice (f) auxi- 
liaire, dynamo (f) auxi- 
liairc 


Uchtdynamo (f), Be- 
leuchtungsdynamo (f) 
lighting dynamo or ge¬ 
nerator (A) 

g£n4ratrice (f) pour 
^clairage, dynamo (f) 
pour £clairag© 



a 


HenocpeACTBeHHO coe- 
AHueHHuA ct> . .. 
direttamente accop- 
piato (agg) con . . . 
directamente acoplado 
(adj) con . . . 


nepBHHHan AmaMOMa- 
mma (f); hctohh met 
(m) Tona: reHepaTopi. 

(m) * 

dinamo (f) primaria, 
generator© (m) 
dinamo(f), generador(m) 


iicTomnncL (m) chjim 
(OHeprin) « 

aorgente (t) d'energia ° 
manantial (m) de ener- 
gia 


maBuan Anu&MOMa- 
iunHa (f); rjiaBHtift 
reHepaTopi> (m) 
dinamo (f) principal© 
dinamo (f) principal 


aanacuan am nano - 
Mamma (f) 
dinamo (0 di riserva 
dinamo (f) de reserva 


BcnoMoraTeJi tHaa An - 
HaMOMauiHHa (0 
dinamo (f) ausiliare 
dinamo (f) auxiliar 


AHHaMOMamnHa (f) a-^i 
ocB^meniH 

dinamo (f) per illuml- g 
nazione 

dinamo (f) para alum- 
bra do 
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Zugbeleuchtungs- 
dynamo (f) 

/ train-lighting dynamo 
dynamo (f) pour l^clai- 
rage des trains 



AHHHMOMaiUHHa (f) JIAH 
ocB^iueHin no'feaAom, 
dinamo (f) per Tillumi- 
nazione dei treni 
dinamo (f) para el alum- 
brado de los trenea 


Rosenborg-Dynamo (f) 

2 Rosenberg dynamo 
dynamo (f) [de] Rosen¬ 
berg 



AHHaMOMauuiHa (f) Fo- 
aeuftepra 

dinamo (f) [di] Rosen¬ 
berg 

dinamo (f) [de] Rosen¬ 
berg 


Kraftdynamo (f) 
power dynamo or gene- 
^ rator (A) 

genera trice (f) pour force 
motrice, dynamo (f) 
pour force motrice 


reHepaTopT> (m) ajlh 
nepejuann oneprin 
dinamo (f) generatrice 
di forza 

dinamo (f) para fucrza 
motriz 


StraCenbahngenerator 
(m), Rahndynamo (f) 
tramway dynamo or ge¬ 
nerator (A), traction 
* generator, railway ge¬ 
nerator 

generatrice (m) pour 
tramways, dynamo (f) 
pour tramways 



TpaMBaftHhift reHepa- 
Topi> (m) 

dinamo (f) da tranvia 
dinamo (f) de tranvia 


Bogenlichtdynamo (f) 
arc-lighting dvnamo, q ^ f. 
6 arc-lighter (A) 

dynamo (f) pour lumit>re L ~_‘i 
a arc 


AUHaMOMaiuima (f) j\.in 
niiTaHin AyroBhixn 

dinamo (f) per illumi- 
naziono ad arco 
dinamo (H para arcos 


Dreileiterdynamo (f), 
Spannungsteiler- 
dynatno (f) 

6 three-wire generator 
genera trice (f) ou dy¬ 
namo (f) 4 3 conduc- 
teurs ou fils 



TpexnponoAHan ah- 
iiaMOManuma (f) 
dinamo (f) a tre con- 
duttori 

dinamo (f) de tres eon- 
ductores 


Ausgleichdynamo (f), 
Ausgleichgenorator 
(m) 

7 balancer, balancing dy¬ 

namo, equalizer 
compcnsatriee (f), £gali- 
satrice (f) 

Dynamo (f) fur Akku- 
mulatorenladung 
dynamo or generator(A) 

8 for battery charging 
g£u£ratrice if) ou dyna¬ 
mo (f) pour la charge 
des accumulateurs 


ypaBHHTe.ii> (m); ypae- 
HiiTe.it>Hafl AnnaMo- 
Maunina (f) 

dinamo (f) eompensA- 
trice, dinamo (f) egua- 
lizza trice 

dinamo (f) com pen sa- 
dora 

Malinina (f) aaji 3 a- 
p hah ii ( 3 apnucaHi>i) 

aKKVMyAHTOpOB'h 
dinamo (f) per la cariea 
di accumulatori 
dinamo (f) para cargar 
acumuladores 



2(H> 


Pufferdynamo (f) 
buffer-dynamo or gene¬ 
rator (A) 

dynamo-tampon (f) 


Gy<t)epnaH AHHaMO- 
Mamnna (f) 

dinamo (f) tampone, di- 
naino (f) ft ripulsione 
dinanio (f) de compen- 
saeirtn 


Zusatzdynaino (f), Span- 
nungserhbher (m) 
booster 

survolteur (m), dynamo 
(0 surel^vatrice 


Erregerdynamo (f) 
exciter, exciting dy¬ 
namo 

excitatrice (f), dynamo 
ff) excitatrice 



a 


HauptschluCerreger- 
dynamo (f), Haupt- 
wchluCdynamo (f) 
series exciter 
excitatrice (f) [en] s£rie 


[Bo.ihTolAodaBo^ian Ma- 
imma (f); noHiJ('HTe;n> 
(m) iianpa)KeniH 
Ulinamo (I)] survoltrice 

(f) 

elevftdor (in) de tension 


no;idyA»TC^i> (m) 

[dinanio (f)] eecitatriee o 

(f) 

dinaino (f) exeitadora 


Bo;i6yAMTCJib (m) ct> 

JTOC A l;AOBaTeJlLHbIM1» 

riOit'iyvKAcnieirL: iioe- 

Boa- * 

OyAiiTe.ih (in) 
eecitatriee (f) in serio 
dinanio (f) on serio 


Se be nschlu Gerre ge r- 
dynamo (f) 
shunt exciter 
excitatrice (f) shunt, 
excitatrice (f) on deri¬ 
vation 


luyiiTonoft b o36y ahtojil 
(m) 

ecoi tat rice (f) in deriva- ^ 
zione 

dinamo (f) on deriva- 
cidn 


rKW-Dynamo (f), Dy¬ 
namo (f) von x KW 
Leistungbei n Touren 
pro Minute 

r-KW-dynamo, dynamo 
of x KW output at a 
speed of n revs p. rn. 
dynamo (m) de x kw a 
n tours par minute 


x Volt - Dynamo (f), Dy¬ 
namo (f) fur x Volt" 
jr-volt dynamo, dynamo 
of x volts pressure 
dynamo (f) pour x volts 


Niederspannungserzeu- 
ger (m) 

low-tension or low-vol¬ 
tage dynamo or gene¬ 
rator (A) 

g£n£ratrice (f) k basse 
tension, dynamo (f) 
k basse tension 


AiuiaMOMauiiiHa (f) moih- 

HOCThK) m> x KIIJIO- 
BaTTOBT, npn n ofiopo- 
Taxi, ttl MimyTy 
dinamo (f) da x kilowatt 6 
e n giri al mi mi to 
dinaino (m) dc x kilo- 
vfttios y n revolucio- 
nes por lninulo 

AHiiaMOMiimiuia (f) a-ih 

liaUpHHtOHiu B'L x 
BOjILTL 

dinamo (f) alia tensione 7 
di x volt 

dinamo (f) de una ten¬ 
sion do .)• voltios 


renepaTop'i> (m) Tona 
HiiaKaro HanpavKeniH 
dinaino (f) a bassa ten- o 
sione 

dinaino (f) de baja 
tensidn 


14 





210 


Hochspannungserzeu- 
gor (m) 

high-tension or hlgh- 
. voltage dynamo or 
generator (A) 
gcncratrlce (f) a haute 
tension, dynamo (f) 
a haute tension 
Dynamo(f) fiir konstanto 
Spannung 

constant-voltage dyna- 
2 mo or generator (A) 
dynamo (f) a tension 
constante oh A voltage 
constant 


reHepaTopi> (m) TOKa 
BbicoKaro HanpajKe- 
Hia 

dinamo (f) ad alta ten- 
slone 

dinamo (f) de alta ten- 
si6n 


AHiiaxoxauiuiia (f) a,ih 
uocTOHHiiaro Hanpn- 
MteHUI 

dinamo (f) a tensione 
costante 

dinamo (f) para tension 
constante 


Dynamo (0 fflr kon- 
stanto Stromstftrke 
3 constant-current dyna¬ 
mo or generator (A) 
dynamo (f) A intensity 
constanto 


Dampfdymuno (f) 
steam dynamo, steam 
< driven generator (A) 
gtfnArntrlce (f) it vapeur, 
dynamo (f) a vapour 



AHHaxoxaniHHa (f) ajw 
nocTOHiniofl crjih 
TOKa 

dinamo (f) ad intensItA 
costante 

dinamo (f) para inten- 
sidad constante 


itapoAHiiaMo (0 
dinamo (f) [azionata da 
una molrice] a vaporo 
dinamo (f) de va|>or 


(iosdynatno (f) 

, gas dynamo, gas driven 
generator (A) 
dynamo (f) A gaz 


raaoAHHaao (f) 
dinamo (0 [azionata da 
un molorc] a gas 
dinamo (f) de gas 


Turbodynamo (f), Tur- 
binendynamo (f) 

- turbo-dynamo, turbo¬ 
generator 

turbogttatlratrlce (f), 
turbodynamo (f) 


TypdoAtuiaxo (f); Ty p6o- 
reHepaTopi (m) 

uhI nt-y* turbogeneratoro (m) 
turbodinamo (f) 


tilelehstrom-Turbo- 

generalor (m) -f»» TypCorcuepaTopT, (m) 

continuous current uocTOflHiiaro TOKa 

turbo-generator turbogcneralore (m) a 

lurbogcngralrice (f) A eorrento continua 

con rant contlnu, tur- turbodinamo (0 do co- 

bodynamo (f) a cou- £_^ rriento continua 

rant contlnu 


Dynamo (f) mil Hand- 
bet rieb 

liand-<lynamo, hand- 
S driven dynamo 

genemlrico (f) ou dy¬ 
namo (0 [actlonn^e] A 
[laJ main 


AHiiaxoxaiumia (f) n> 
pywHbun. upi<noAom>; 
AHuaMOManiHiia ci> 
tipUBOAom. on p>'kh 
dinamo (f) azionata a 
niano 

dinamo (f) accionada 
a mano 


Dynamo (f) init Kut!- 
betricb 

pednl-drivcn dynamo, 
treadle dynamo 
gt>ncratrico (f) A pAdales, 
dynamo (f) A pAdales 


JBl 


AiiitaxoMaiuiiHa (f) ci> 
IIOHCUIOJIT. npHBOAOITb 
dinamo (f) azionata col 
plede 

dinamo (f) accionada 
por el pie 




selbstregulierende 
Dynamo (f) 

self-re grul a Ling dynamo 
or generator (A) 
dynamo (f) autoregula- 
trice 


Ahh&mom&iiihh& (f) cn> 
caMoperyjiHpoBaHiem> 
dinamo (!) autoregola- . 

trice 7 

dinamo (!) autoregula- 
dora 


Scheibenankermaschine 
(f), Scheibendynatno (!) 
disc dynamo or gene¬ 
rator (A> 

dynamo (0 & induit en 
disijue 


AHHaiioxamnHa (!) cr> 
AHCKOBLUTb HKOpeMT>; 
AHCKOBaH AHHaMOXa- 
niHHa 2 

dinamo (!) con indotto a 
disco 

dinamo (m) con indu- 
cido de disco 


Flachringdynamo (!) 
flat ring dynamo 
dynamo (!) k anneau 
plat 



AHHaMOMauiHHa (!) cn» 

flAOCKHlTb KOJIbUe- 

Bbnth HKopeirb 
dinamo (!) ad anello $ 
piatto 

dinamo (!) de anillo 
piano 


Maschine (!) mit offener 
Ankerwicklung 
machine with open coil 
armature 

machine (!) avec induit 
a bobinage on enrou- 
lement ouvert 


Mamnna (!) ci> paaoM- 
KHyTOft odMOTKOfl 
HKOPH 

macchina(f) con indotto 4 
a circuito aperto 
dinamo (!) con lnducldo 
de circuito abierto 


Maschine (f) mit ge- 
schlossener Anker¬ 
wicklung 

machine with closed coil 
armature 

machine (!) avec induit 
a bobinage ou enron- 
lement !erm6 


MamHHa (!) <n> 3aM- 
KHyTofl ObMOTKOfl 
HKOPH 

macchJna(f) con indotto * 
a circuito chiuso 
dinamo (!) eon inducido 
de circuito ccrrado 


Innenjoldynamo (!) 
internal pole dynamo 
or generator (A) 
dynamo (!) & poles int6- 
rieurs 


fe AHHaMOMauiHHa (!) ex 
BiryrpeHHHMH no.uo- 
caxn 

dinamo (!) a poli in- ^ 

dinamo (!) dc polos in- 
teriores 


AoUenpoldynamo (!) 
external pole dynamo, 
dynamo with salient 
poles 

dynamo (!) k poles ex- 
t^rieurs 



AiniaMOMammia (!) ch 
buIuuhhmh nojuocaMn 
dinamo (f) a poli csterni 
dinamo (f) de polos ex- 7 
teriores 


unfpolare Gleichstrom- 
dynamo (!) 

homopolar, unipolar or 
acyclic dynamo or 
generator (A) 
dynamo (!) on g£n£ra- 
trice (!) uuipolaire ft 
courant conti nu 



ynunoJiapHaH AunaMO- 
MamiiHa (f) notTOHH- 
Haro Tona 

dinamo (!) omopolare a s 
corrente continua 
dinamo (!) unipolar de 
corriente continua 
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zweipolige Dynamo (!) 
two-pole dynamo, bi¬ 
polar dynamo or ge- 
1 nerator (A) 

dynamo (f) bipolaire, 
ggndratrice (!) bi- 
' polaire 



AByxnojnocuan ah Hano- 
MamiTHa (!) 
dinamo (f) bipolar© 
dinaino (!) bipolar 


vierpolig© Dynamo (!) 
four-pole dynamo or 
2 generator (A) 

dynamo (f) tetrapolaire, 
g^n^ratrice (f) ttHra- 
polaire 



HeTupexnojiK>cnan ah- 
HajfOMauinua (f) 
dinauio (f) tetmpolare 
dinamo (!) de cuatro 
polos 


mehrpolige Dynamo (!) 
multipolar dynamo or 
2 generator (A) 

dynamo (f) multipolaire, 
g^neratrice (f) multi- 
polaire 



MHorono.iiociiaii A»na- 
MOnaiuHHa (!) 
dinamo (!) mnlti|»olare 
dinamo (!) multipolar 


Dynamo (!) mit ober- 
stimdigew Anker 
, overtype dynamo 
* dynamo (!) [du] ty|>e su- 
pericur, g^ntfratrieo (!) 
[du] type supSrieur 



AunaMoMauiirHa (!) ci» 

BepxHHMi. pacnojio- 
•/KenieMh nixopn 
dinamo (!) con aurora 
Hovmpposta 

dinamo (!) del tipo su¬ 
perior 


Dynamo (f) mit nnter- 
standigem Anker 
undertype dynamo 
dynamo (!) [du] type in- 
ferieur, geuefatrice (!) 
[du] type inferieur 



AHiiaMOMaiiiiiHa (!) ct» 
lUI/KHHM'b pacuo.io- 
/Keniesrb HKopii 
dinamo (!) con ancora 
sottoposta 

dinamo (!) del tipo in¬ 
ferior 


offene Dynamo (!) 
q open type dynamo 
dynamo (!) ouverte, ge- 
neratrice (!) ouverte 



oTKpuTan jmiaMOMa- 
mu«a (!) 

dinamo (!) aperta 
dinamo (f) abierta 


halboffene Dynamo (!) 
semi-enclosed dynamo 
7 dynamo (!) ou genera- 
triee (!) demi-ouverte 
ou demi-fermee 



no.iyoTKpbiTaH (uojry- 
aaKpuTiui) AHHaMo- 
Maimnm (!) 

dinamo (!) semiaperta 
dinamo (!) semiabierta 


gesehlossene Dynamo (!) 
totally euclosed dy- 
8 namo 

dynamo (!) fermoe, ge¬ 
neral rice (!) fermoe 



\£JL> 


HaKpiJTaH AimaMoMa- 
IIIllllil (!) 

dinamo (!) ehiusa 
dinamo if; eerradu 
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Panzerdynarao (f) 
iron-clad dynamo 
dynamo (f) cuirassee 


AHHaxoMaiuinia (f) <5po- 
HeBoro Tnua 
dlnamo (f) corazzata 
dinamo (f) acorazada 


Dynamo (f) zur Aufstel- 
lung in feuchten RAu- 
men 

dynamo for damp places 
dynamo (0 pour locaux 
humides 


SchwungTAddynamo (f) 
flywheel dynamo 
dynamo-volant (f) 


SchifT[sjdynamo (f) 
marine type dyuamo, 
ship’s dynamo 
dynamo (f) marine, dy¬ 
namo (f) pour navire 
ou bateau 



AHHaMOMaiuHiia (f) jyin 
cwpuxT» noirhiueHifl 
dlnamo (f) per local! o 
umidi 

dlnamo (f) para salas 
hiimedas 


AHHaMOMauiHHa (f), Bpa- 
maiomancH Haem ko- 
Topoft cjiy>KHTB va- © 

X 0 BI!K 0 M 1 > 

dlnamo (f) a volano 
dlnamo (f) volante 


cyAOBan AiiHaMOMaiun- 
Ha (f) 4 

dinamo (f) marina 
dinamo (f) para buques 


Gleichstromerzeuger 
(m), Ctleichstromdytia- 
mo (f), Gleichstrom- 
generator (m) 
continuous or direct 
current generator, 
continuous current 
dynamo 

g6n£ratrice (f) i\ courant 
continu, dynamo (f) k 
courant continu 



AHiiaMOMauniiia (f) (re- 
HepaTopi, (in)) noc- 
Toaiiiiaro Tuna 
dinamo (!) a corrente 5 
continua 

dinamo (f) de corriente 
continua 


selbsterregte Dynamo (f) 
self-excited dynamo or 
generator (A) 
dynamo (f) autoexcita- 
trice 


AHHaMOMaimiHa (f) c i» 
caMOBoy6y>h*AeHiesn> 
dinamo (f) auto-eccita- 0 
trice 

dinamo (f) auto-excitada 


fremderregte Dynamo 
(f)» besonders erregte 
Dynamo (f) 

separately excited dy¬ 
namo or generator (A) 
dynamo (f) k excitation 
ind6pendante ou se- 
par£e 

Nebenschluttdynamo (f), 
Nebenscblufierzeuger 
(m) 

shunt dynamo, shunt 
generator (A), shunt- 
wound dynamo 
g6n6ratrice (f) ou dy¬ 
namo (f) shunt, gen£- 
ratriee (f) ou dynamo 
(f) [excise] en deri¬ 
vation 



AunauoMaiimiia (f) ci> 
HeaaBiiciiicuM'b B03* 
6y>KAeHieirb 

dinamo (f) ad eccita- 7 
ziono indipendente 
dinamo (f) con excita- 
ci6n independientc 



myHTOBan AimaMOMa- 
uiiiHa (f); AiiuaatoMa- 
niHiia n, napaji.ieiii,- 
Hum> BoadywAcnieMi. $ 
dinamo (f) in deriva- 
zione, dinamo (f) shunt 
dinamo (f) en deriva- 
cidn, diuamo (f) shunt 
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HauptschlnOd ynamo (f), 
H&uptschluAerzeuger 
(m), Seriendynamo (fj 
series dynamo, series 
/ generator (A», series 
wound dynamo 
g£neratrice (f) ou dy¬ 
namo (f) [excit^e] en 
s£rie 

Compounddynamo (f), 
Doppelschlnfidynamo 
(f), Doppel schl u tie r- 

zeuger(m), Dynamo (f) 
mit gemiscbter Wick- 
lung, Verbunddy- 
2 namo (f) 

compound dynamo, 
compound-wound ge¬ 
nerator (A) 

g£n6ratrice (f) ou dy¬ 
namo (f) compound 
ou a excitation mixte 



1 


Compounddynamo (f) 
mit langem Neben- 
schluti 

compound dynamo with 
long shunt 

3 g£n6ratrice (f) ou dy¬ 
namo (f) compound 
a long shunt, g£n£ra- 
trice (f) ou dynamo (f) 
compound ft longue 
derivation 



Compounddynamo (f) 
mit kurzem Neben- 
schluA 

compound dynamo with 
4 short shunt 

go neratrice (f) ou dy¬ 
namo (f) compound 
k court shunt ou a 
courte derivation 



Obercompounddynamo 

(0 

over compounded dy- 
, namo 

° g£n<5ratrice (f) ou dy¬ 
namo (f) hy|>ercom- 
poundoe ou surcom- 
pound^e 

J)IfTerential-( ompouiul- 
dynamo (fj 
differentially com- 
pounded dynamo 
gCn^ratrioe (f) com¬ 
pound difforentielle, 
dynamo (f) compound 
ditiftrentielle 


AHHajiOHammia (r> ct. 
nocrtjOBaTe-iuubim 
Boa6y?Kjieirie]n> 
dinamo (f) in serie 
dinamo (f) en serie 


AHHanoKauiBHa (f) co 
cirtmaHHMirb B03by- 
aueHiein>; ^hhsmo tf' 
Koana>’7UT»: AHHaao- 
ManiHHa co citmaB- 
ho§ o6motkoA 
dinamo (f) compound. 

dinamo (f) composite 
dinamo (f) compound 


AHHaMoiiamiiHa (f) co 
orkmaHHLurL bo 3- 
OynueHieirb <rb jjihu- 
Hiurb m>'HTOin>; ;rn- 
Hajio (D KoicnayHji' 
ch a-thhhumt, nryH- 
TOlTb 

dinamo (f) compound 
a lungo shunt o a 
lunga derivaxione 
dinamo (f) compound 
con largo shunt 6 con 
larga derivacidn 

Ainiaao (f) KOMnaymt 
(AHHaaoMammia (f) co 

CM-feuiaHHbUrb B03- 

6y>KAcnieirL) <m ko- 
pOTKHITb UiyUTOlTB 
dinamo (f) compound a 
corto shunt o a corta 
derivazione 

dinamo (f) compound 
con corto shunt 6 con 
corta derivacidn 


AiiHaMo (f) nepeKOM- 
nayiunposaHHaH (ra- 
nepKOMiiayHAT») 
dinamo (f) ad eccita- 
zione ipercompound 
dinamo (f) [de excita- 
cidn] hipercompuesla 


AHctK|>cpenuiaJibHafl ah- 
nano (f) KOMiiayHAi* 
(co cM'hinaHuuin> aoa- 
(iyaueuieirb) 
dinamo (f) compound 
differenziale 
dinamo (f) compound 
diferencial 
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Weehselstromerzeuger 
(m), Wechselstromdy- 
namo (f), Wechsel- 
stroragenerator (m), 
Alternator (ra) 
alternator, alternating 
current generator, al¬ 
ternate current gene¬ 
rator 

altematenr (m), g4n6ra- 
trice (f) a courant 
alternatif, dynamo (f) 
a courant alternatif 



reuepaxopn (m) Umia- 
MOMauiHHa (f)) nepe- 
irfeHH&ro Tona; aab- 
TepHaTopT* (m) 
alternatore (m), dlnamo 
(f) a corrcnte altor- 
nata 

alternador (m), dinamo 
(f) de corriente alterna 


/ 


Wechsel strom dynamo 
(1) fur* Perioden pro 
Sekunde 

alternator for z periods 
per second 

altemateur (ni) k z pe- 
riodcs par seconde 

Einphasenstromerzeu- 
ger (m), Einphasen- 
dynamo (0 

single - phase generator 

altemateur (m) mono¬ 
phase, g^neratrice (f) 
monophas^e, dynamo 
(I) monophase 

Zweiphasenstromerzcu- 
ger (m), Zweiphasen- 
dynarno (f) 

two-phase generator, 
twophaser 

altemateur (m) bl - cm 
diphase. dynamo (f) 
cm g^n^ratrice (f) bi- 
ou diphas^e _ 

Dreiphasenstromerzeu- 
ger (m), Drelphasen- 
dynamo (f), Dreh- 
stromdynamo (f) 

three - phase generator, 
triphaser 

altemateur (m) triphase, 
dynamo (f) ou gen£- 
ratrice (f) triphasee 



aJiBTepHaTopn (m) a.iH 
x nepioAOB'b bt> ce- 
Kyiijty 

alternatore (m) colla fre- 2 
quenza x 

alternador (m) con z pe- 
rlodos por segundo 

0 AH 04 )a 3 iiuft reHepa- 
Topn (m); reiiepaTopn 
OAHO(ha3Haro Tona 
alternatore (m) mono- 
fase ^ 

dinamo (0 [de corriontel 
monofasica, alterna- 
dor (m) monofasico 

AByxcJ)a3HLift reuepa- 
Topn (m); renepaTopn 
AByxchaaHaro Tona 
alternatore (m) bifase 4 
dinamo (f) [de corriente] 
blftsica, alternador 
(m) bifdsico 


Tpex<t)a3Huft renepa- 
todt* (m); reHepaTopn 
Tpexchaaiiaro Tona $ 
alternatore (m) trifase 
dinamo (f) [de corriente] 
trifdsica 


Mehrphasenstromerzeu- 
ger (m) 

multiphase or polyphase 
generator 

altemateur (m) poly¬ 
phase, dynamo (f) ou 
generatrlce (0 poly- 
phasee 



renepaTopr> (m) MHoro- 
chajuaro Tona 
alternatore (m) pollfase 
dinamo (f) poliftlsiea 


6 


Turboalternator (m) 
turbo-alternator 
turbqalternateur (m) 


TTr rr?? * 


Typdoa^bTepHaTopT, (m) 
turboalternatore (m) 
turboaltemador (m) 
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(ileichpoldynamo (f) 
ho mo polar generator 
1 dynamo (f) ou g£n£ru- 
trice (f) homopolairc 
ou u dux ondul^s 



AnBaMOManiHHa (0 ct> 

pflAOMi* ^e>KaiHHHn 
OjmOHMeHHUMlI (p&B- 
HonMeHHbunf) nojno 
canH 

dinamo (f) omopolare 
dinamo (f) homopolur 


Wechselpoldynamo (f) 
heteropolar generator 
2 dynamo (f) ou ggu6ra- 
tric.e (f) hcteropolaire 
ou a dux al terries 




AHiiamo <n> nepeAywmii- 
MHCfl paailOHM'hilHU- 
mh noJiiocaMH 
dinamo (f) eteropolare 
dinamo (f) heteropolar 


Hadialpolma8chine (f) 
radial-pole machine 
3 dynamo (f) ou gdnera- 
trice (f) a poles ra- 
diaux 



AimaMOMauinHa (f) ct> 
paAittai.no pacnojio- 
VKemmMH no-iiocaMii 
dinamo (f) a poli radial! 
dinamo (f) de polos 
rad i ales 


Induktormasehinc (f) 
inductor-alternator 
* alternateur (m) a reluc¬ 
tance variable ou a 
fer tournant 



II1 1 AV kto p 11 a n a h 11 ano - 

MclIUIlHa (f) 

alternntore (in) a rilut- 
tanza variubile, alter- 
natore (m) a ferro 
giro vole 

altermidor(in)con Imeas 
de induccidn varia¬ 
bles 


Klauenfeldmaschine (f) 
<5 claw-field generator 
dynamo (f) ott gontfra- 
triee (f) a poles dentes 



AHiiaMouauiiiHa (f) ci> 
KoiTeofipamiofl cii- 
CTCMoft nHAVKTOpoBT. 
dinamo (f) con p>oli a 
denti 

dinamo (1) con polos 
dentados 


iiberlmngendcr Typ (in) 
6 overhung type 

type (in) surplombant 






Doppelstromerzeuger 
(in), Doppeldynamo(f), 
Doppelnmschino (f) 
double-current dynumo 
or generator (A) 
dynamo (f) ou gen tra¬ 
inee (f) bimorphique 



na,THl;cHiJii Tnin> (m) 
tipo (in) fuori di piombo 
tipo (m) desplomado 


reuepanqn. (in) aboA- 
noro TOKa; ahoAiwA 
r c 11 c paTop'b (m); abo ft - 
ikui iiiiiaMOMaiiiiiumr) 
dinamo (f) a doppia 
correnlc 

dinamo (f) doble, dina- 
mo (f) de dos co- 
rrientes 


Mebrfacbstromerzeuger 

(rn) 

multicurrent or poly- 
" current dynamo 
g6n6ni trice (f) ou dyna¬ 
mo (f) polymorpbique 

Sekundiirdynamo (f), 
Sckundarmasohine (f) 
9 secondary dynamo, se¬ 
condary machine 
dynamo (f) secondairo 


renepiiTopi, (m) mioro- 
KpaTiiaro TOKa 
dinamo (f) polimorfica 
dinamo (f) polimdrflca 


BTopiiniian AHHaMO- 
Mauinna (f) 

dinamo (f) secondaria 
dinamo (f) secundflria 
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Elektromotor (in), [elck- 
trUoher] Motor (m) 
electromotor, [electric] 
motor 

electromoteur (m), mo- 
teur (m) electrique 


pvroiuagnetisclier Motor 
(in) 

pyromaguetic motor 
moteiir (m) pyroinagnd- 
tique 




3.7eKT|)OABi!iaTe.ii* (m); 
(lueixipUMecKift) ahh- 
raie.il. (in; 

clettroinotore (in), mo- / 
tore (m) eleltrieo 
electromotor (m), motor 
(m) electrico 

mipoBiai'iuiTuuu ;u*nra- 

Te.ii. (m) 

mo tore (in) piromagne- <> 
tico 

motor (m) piromagini- 
tico 


thermomagne ti scher 
Motor (m). Thermo- 
motor (ni) 

thermo-magnetic motor 
moteur (in) thermo- 
mugnltique 


TepMoManniTHufi ;tBH* 
rare.ib (in); TepMo^mi- 
nrre;ib (in) 

motore(m) termonmgne- 6* 
tico 

motor (m) terinomagnd- 
tico 


Niederspannu ngsmotor 
(m) 

low-tension or low-vol¬ 
tage motor 

moteur (in) a basse ten¬ 
sion, mo tour (m) & 
faible voltage 

HochspAiinungsmotor 

(in) 

high-tension or high- 
voltage motor 
moteur (m) a haute ten¬ 
sion, moteur (in) a vol¬ 
tage cleve 

langsamlaufemier Motor 
(m) 

slow-speed motor 
moteur (m) a petite oh 
it faible vitesse 

mafiig rnsehlaufender 
Motor (m) 

moderate sj>eed motor 
moteur (m) it vitease 
morleree 

aehnellaufender Motor 
(m) 

high-9peed motor 
moteur (m) a grande 
vitesse 

Motor (m) mit verander- 
licher GeschwJndig- 
kelt 

variable speed motor 
moteuT (m) a vitosse 
variable 


;uh iraTe.iL (m) mtaicaro 
iianpHVKeuiH 
mo tore (in) a bussa ten- 
slone 

motor (in) de baja ten¬ 
sion 


AMiraTLMLi ( 111 ) BlJCOKai'O 
iiaiipiKKeniH 

mo tore (m) ad alt a ten- 
si one 

motor (m) de alta ten¬ 
sion 

Ti!xo xo,t,i i w i\ ;tBnrareJi i> 
(in) 

motore (m) a piccola ^ 
velocity 0 

motor (m) de pequeibt 
veloeidad 

ABiirare;ih (in) cpe^Heit 
CKOpOCTH 

inotore (m) a veloeita ~ 
modern la 

motor (m) de veloeidad 
moderada 

6wcTpoxo4HiJh .iBiira- 
Tejib (in) 

motore (m) a grande # 
velocita 

motor (m) de gran ve¬ 
loeidad 

AniiraTtMb (m) nepeirl.H- 
ltoft CKOpOCTH 

motore (in) a velocita g 
variabile 

motor (m) de veloeidad 
variable 
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Motorsatz (m) 

7 motor set 

groupe (m) de mo tears 



Kowuieicrb (m) ABHra- 
Tejieft (m) 

grappo (m) di motor! 
grupo (m) de mo tores 


ortsfester Oder statio- 
nttrer Elektromotor 
(m) 

fixed electric motor or 
electromotor 
moteur (m) dlectrique 
flxe,61ectromoteur (m) 
fixe 



nocTOHHHufi (cTauio- 
HapHtifl, HenojtBHJK- 
Hufi) dJieicrpoABHra - 
Tejib (m) 

elettromotore (m) fisso 
electromotor (m) fijo 


fahrbarer Oder trans- 
portabler Elektro¬ 
motor (m) 

d portable electric motor 
or electromotor 
moteur (m) 61ectrique 
transportable ou but 
roues 



nepeHOCHwfl (nepeA- 

BHHCHOit) aneKTpOABH- 

raTeJib (m) 

elettromotore (m) tras- 
portabile 

electromotor (m) por- 
tatil 


Doppelkollektormotor 

(m) 

d double-commutator mo* 
9 tor 

moteur (m) k double 
collecteur 


ABHraTeJiL (m) ct> abvmh 
KOJU ieHTODaMH 
mo to re (m) a doppio 
collettore 

motor (m) de doble eo* 
lector 


Panzermotor (m) 

6 ironclad motor 
moteur (m) cuirass^ 


ABHraTeJib (m) 6poHe- 
Boro rana 

mo tore (m) corazzato 
motor (m) acorazado 


offener Motor (m) 
open type motor 
moteur (m) ouvert 



OTKpWTHft ABBraTeJib 

(m) 

mo tore (m) aperto 
motor (m) abler to 


halbgesclilosBener Mo¬ 
tor (m) 

7 semi-enclosed motor 
moteur (m) demi-fermd 
014 demi-ouvert 



noJiyaaKpuTufi (nojiy- 
OTKpbrrwfl) ABnraTejib 
(m) 

motore (m) semichiuso 
motor (m) semicerrado 


geschlossener Motor (m) 
^ totally enclosed motor 
moteur (m) ferine 


r\ h 


d 


yL=y 


p 


aanpuTbifl ABHraTCJib 
(m) 

motore (m) chiuso 
motor (m) cerrado 


vontilierter Motor (m) 
y enclosed ventilated 
motor 

moteur (m) ventik 



AHiiraTeJib (m) c bchth- 
jimtiefi 

motore (m) ventilato 
motor (m) ventilado 
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durch Hlektromotor an* 
getrieben 
motor-driven 
actionnd, attaquA, com¬ 
mand^ ou active par 
moteur &ectrique ou 
par Alectromoteur 


Elektromotor[en]an- 
trieb (m) 
electric driving 
comm&nde (f) par mo- 
teurfs] £lectrique[s] ou 
61 ectromoteur[s] 


Antriebmotor (m) 
driving motor 
moteur (m) de com- 
mande 


Motorleistung (f) 

motor output 

dAbit (m) d'un moteur 


x plerdlger Motor (m) 
z-H. P. motor 
motenr(m) de xchevaux 

Gruppenmotor (m) 
group motor 
moteur (m) d’un groupe 
ou appartenant a un 
groupe_ 


Hilfsmotor (m) 
auxiliary motor 
moteur (m) auxiliaire 


Fteguliermotor (m) 
regulating motor 
moteur (m) de rAglage 



npHBOAHMMft BT» ABH- 
HceHie d^eicrpoABHra- 
T6Jiein> 

azlenato da un motore / 
elettrico 

accionado por electro¬ 
motor 


BJieKTpoABnraTeAbiibift 
n pH boat* (m); npn- 
bojtb a^einpoABura* 

TeJiem, 

comando (m) con mo¬ 
tor! elettrici 
impulsidn (f) por electro- 
mo tores 


nycKOBoft ABHraieJTb (m) 
a motore (m) di comando 8 

motor (m) de impulsidn 


moiuhoctl (f) (npona- 

BOAHTeJILHOCTL (f)) 
ABnraTejiH a 

potenza (f) d’un motore 
capacidad (f) de un mo¬ 
tor_ 

ABnraTejiL (m) bt> x 
jiomaAHHbixi> cmrz> * 
motore (m) da x cavalli 
motor (m) de x caballos 

rpynnoBofl ABHraTeJib 
(m) 

motore (m) di un gruppo 6 
motor (m) perteneciente 
A un grupo _ 

BcnoMoraTejibuuft abh- 
raTeAb (m) 7 

motore (m) ausillare 
motor (m) auxiliar 

peryjmpyioiiuiicH Abh- 
raie^b (m) 

motore (m) di regola- s 
mento 

motor (m) de regulation 


Aufzugmotor (m) 
hoisting motor, lift 
motor, elavator motor 
(A) 

moteur (m) de levage, 
moteur (m) d'ascen- 
seur 


noAT>eBfHbift ABHraTejib 
(m); ABiiraTeJib (m) 
noA'b^MHHKa (.imJjTa) 
motore(m) per elevfttori 9 
o per ascensori 
motor (m) para ascen- 
sores 


Kranmotor (m) 
f'rane motor 
moteur (m) de grue 

Cmkebrmotor (m), Um- 
steuermotor (m), Re- 
versiermotor (m) 
reversible motor 
moteur (m) reversible 



KpanoBoflABHraTeJib(m) 
motore (m) per gru 10 
motor (m) para griias 


odpaTHMbift (peBepcii- 

* BHwft) ABiiraTe^ib (m) 
motore (m) riverslbile 
motor (m) reversible 



StraCenbahnmotor (m) r TpainaftHufi flBiiraTe.it 

traction motor, tramcar ew* (m) 

motor, tramway motor motore (m) da tranvia 

moteur (ml de tramway U—motor (m) de tranvta 


Webstublmotor (m) 

2 loom-motor 
£ moteur (m) de metier 
it tisser 



ABuraTML (m) fl.in 

TKnttKnXl. CTaHKOBT> 

motore (m) per tclai 
motor (m) pam telares 


Schlff(s]motor (m) 

9 marine or ship’s motor 
* moteur (m) type marin 
ou de bateau 


cyjoBufl flBnraTefli, (m) 
motore (in) marino 
motor (m) para buques 


Rudermotor (m) 

. rudder motor 
* moteur (m) de gouver- 


Kleinmotor (m) 
small motor 

0 petit moteur (m), moteur 
(m) de fal blo puissance 



Pollermotor (m) 
s polishing motor 

moteur (m) k polir ou 
pour polissage 


<KfrH> 


Motor (m) mlt Rfldervor- 
gclcge 

7 geared motor 

moteur (m) k [train d’] 
engrenage 



Motor (m) mlt Rei- 
b[ungs]getriebe odcr 
Friklionsgetriebe 
8 motor with friction 
gearing 

moteur (in) avec trans¬ 
mission a friction 


pyflcBoft flBiiraTe.ii> (m); 
flUHraTe.ib fl.in npp- 
BefleiiiH b-l fl-fcftcTBie 
py.in 

motore (m) per tlmone 
motor (m) de tlmbn 
flBnntTe.il, (m) MaJiofl 
MomaocTH 
piccolo motore (m) 
pequeiio motor (in) 
nOJIlipOBOMHUft (lILlH- 
choBajibHufi) ABHra- 
Teflb (m) 

motore (m) per mac- 
china pull trice 
motor (m) de una ma- 

qulna pulidora _ 

ABHraTe.ib (m) ct. aytt- 
MaToft nepefla'iefi 
motore (m) con rinvio 
ad lngranaggl 
motor (m) con contra- 
mareha de engranaje 

ABHraTeJii. (m) «n> d>puK- 
uioiiuott nepeflaMeft 
motore (m) con rinvio 
a friz lone 

motor (m) con contra- 
marcba 4 friccldn 


Motor (m) mlt bln und 
her geliendcm Anker 
p reciprocating motor, so¬ 
lenoid motor 
moteur (m) ii armature 
oselllanle 



AUiiraTeflb (m) ct> ko- 
jieCjnomnMca HKopevb 
motore (m) con inootto 
oscillante 

motor (m) con ltiducldo 
oscllante 


(ilelchstrom[olektro]- 
molor (m) 
continuous current 
[olectrojmotor, direct 
10 current motor 

moteur (m) 61cctrique k 
courant continu, 41ec- 
tromoteur (m) k cou¬ 
rant continu 



SflcKTpoflBBraTejib (m) 
nocTOHimaro tokb 
motore (m) elettrlco a 
corrente contlnna 
motor (m) eltictrico do 
corriente continue 
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NebenschluBmotor (m) 
shunt motor, shunt 
wottnd motor 
mo tour (m) [excite] ©n 
derivation, moteur(ra) 
shunt 

Hauptschlufimotor (m), 
Serienmotor (m), 
Reihenschlu&motor 
(m) 

series motor, series 
wound motor 
moteur (m) [excite en] 
eerie 


Compoundmotor (m), 
DoppelschluISmotor 
(m), Verbundmotor 
(m) 

compound wound motor 
moteur (m) compound 
ou k excitation mixte 


uiyHTOBofi ABHraTejiL 

(m) 

mo tore (m) eccitato In 
derivazione, shunt- 1 
motor© (m) 

motor (m) en derlvacidn, 
electromotor (m) shunt 


ABnraTejib (m) ct» no- 
cxfeAOBaTe.iBHMin* 
Boa(5y>KAeiiiejn> 
motore (m) eccitato in 2 
serie 

motor (m) con exeita- 
cidn en serie 


ABuraiewib (m) co cirfe- 

UiaHHOft 0()M0TK0fl 
Boadyw/temfl; Awnra- 
Teju, co cM’hniaiiHhurb 
BoatfywjieHiein,: kom- 3 
nayn;n> - BjreicrpoABH- 
raTe.ib (m) 

motore (in) compound 
motor (m) compound 


Wechselstrommotor (m) 
alternating current mo¬ 
tor 

alternomoteur (m), mo¬ 
teur (m) a courant 
altematif 



ABiiraTe,ib (m) nepe- 
srfeHHaro Tona 
motore (m) a oorrente ^ 
altemata 

motor (m) de corriente 
al tern a 


Einphasenmotor (m) 
single-phase motor 
moteur (m) monophase 


Zweiphasenmotor (m) 
two-phase motor 
moteur (m) bi-ou diphase 


ABiiraTejib (m) oaho- 
(J>a3Haro Tona 
motore (m) monofase <5 

motor (m) monofasico 
[de corriente alterna] 

ABiiraTe.ib (m) fluyx- 
(haaHaro Tona $ 

motore (m) bifase 
motor (m) bifiislco 


Dreiphasenmotor (m), 
Drehstrommotor (m), 
Drehfeldmotor (m) 
three-phase motor 
moteur (m) triphase, 
moteur (m) k champ 
tournant 


Synch ronmotor (m) 
synchronous motor 
moteur (m) synchrone 


Einphasensynchron- 
motor (m) 

single-phase synchro¬ 
nous motor 
moteur (m) synchrone 
monophase 


ABiiraTe-ib (m) Tpex- 
(Jmanaro Tona 
motore (m) trifose 
motor (m) trifasico 



ciiiixpoiuibifl ABHraTe.ii. 

(m) s 

motor© (m) sincrono 
motor (m) sincrbnieo 


0AH0(|)a3HHft CJIHXpOH- 

iiuii ABiiraTe^ib (m) 
motore (m) sincrono 
monofase 

motor (m) sincrdnico 
monofdsico 
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Drehstromsynchron- 
motor (m) 

three-phase or poly- 

1 phase synchronous 
motor 

moteur (m) synchrone 
triphas6 _ 

synchroner Mehrpha- 
senmotor (m) 

2 multiphase or polyphase 

synchronous motor 
moteur (m) synchrone 
polyphasd 


Asynchronmotor (m), 
Induktionsmotor (m) 
asynchronous motor, 

3 induction motor 
moteur (m) asynchrone, 
moteur (m) deduc¬ 
tion 

Induktionsmotor (m) 
mit Kurzschlultanker, 
KurzschluCmotor (m) 
a motor with short-cir¬ 
cuited rotor 
moteur (m) asynchrone 
on deduction avec 
induit en court-circuit 


Induktionsmotor (m) 
mit Schleifringanker, 
Schleifringmotor (m) 
slip-ring induction mo- 
* tor 

moteur (m) asynchrone 
ou deduction [avec 
induit] a bagucs col- 
lectrices 


asynchroner Kinphasen- 
motor(m), Kinphasen- 
induktionsmotor (m) 
single-phase induction 
G motor 

moteur (m) asynchrone 
monophase, moteur 
(m) deduction mo¬ 
nophase 

Dreiphasen - Asynchron¬ 
motor (m), Dreipha¬ 
sen - Induktionsmotor 
(m), Drehstrom[-In- 
duktions]inotor (in) 

7 three phase asynchro¬ 
nous motor, three- 
phase induction motor 
moteur (m) asynchrone 
triphase, moteur (m) 
deduction triphasd 


Tp&X(ba3HUft CHHXPOH- 
HI4H AuwraTeJit (m) 
motore (m) si no rodo tri- 
fose 

motor (in) sincrdnico 
trifusieo 


MIIOroc{>il3IluflCHHXpOIt- 
uuft annraTe.Ti* (m) 
motore (m) sincrono 
puli rase 

motor (m) sineronico 
polifasico 

acMixpoHHbift ABiira- 
TC.1L (m); IlHAynuioH- 
nuft ABnraTeJiL 
motore (m) asincrono, 
motoro (m) d’indu- 
zione 

motor (m) asincrdnico, 
motor(m) de induceidn 

3-fieKTpo aB uraTejib (m) 
CTh K0p0TK03aMKHy- 
TMJTb HKopean> 
motore (ra) asincrono 
con indotto in corto 
circuito 

motor (m) asincrdnico 
con inducido en corto 
circuito 

iniAyKuioHHLift ABHra- 
TeJIb (m) CT> HKOpCJTb 
C'h KOHTaKTHWMn 

KOJituaMn; aaeicrpo- 
ABHraTe.u> (m) ci> koh- 

TaKTHHMH KO.lbUaMH 

motore (m) asincrono 
con anolli 

motor (m) asincrdnico 
con auillos colectores 

oAHothaaiiuil nHAyn- 
nioHHuft ABHraTejib(m) 
motore (m) asincrono 
monofase, motore (m) 
d’induzioue monofase 
motor (m) asincronioo 
monofasico, motor(m) 
de induccidn mono¬ 
fasico 

Tp^X(J)a3Hbirt acimxpoH- 
imrt ABHraTe.n> (m); 
TpcX(J)a3HWll HHAVK- 
moiiHwft ABuraTejib; 
TpexdiaaHbift ABura- 
Te.ii. 

motore (m) asincrono 
trifase, motore (m) 
d induzione trifaso, 
motore (m) Ferraris 
motor (m) asincrdnico 
trifasico, motor (m) de 
induccidn trifdsico 
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Drehsirom - Jnduktions- 
motor (m) mit Schleif- 
ringanker 

three-phase induction 
motor with slip-ring 
rotor 

moteor (m) asynehrone 
ou d'induction tri¬ 
phase [avec induit] k 
bagues eollectrice9 



Tpex4>aaHbift hha^k- 
UiOHHMft ABHraTBJIB 
(m) ch HKopem, ci> 
KOHTaKTHI.mil KOJII>- 
uaxn 

mo tore (m) asincrono / 
trifase con indotto ad 
anelli 

motor (m) aaincrdnico 
trif&sico con inducido 
de anillos colectores 


Drehstrom - Induktions- 
motor (m) mit Kurz- 
sehlufianker 

three-phase induction 
motor with squirrel- 
cage rotor 

moteur (m) asynehrone 
on deduction tri- 
pbasd a induit en 
court-circuit 


°u 


* 


Tp^x(t)a3Hun liHAyn- 
uioHHbift ^BHraTe^b 
(m) cr> K0p0TK03aMK- 
HyTUMT, HKOpeiTb 
mo tore (ni) asincrono o 
trifase con indotto in 
corto circuito 
motor (m) asincrdnico 
tritisico con inducido 
en circuito corto 


»*ynchroner Mehrpha- 
senmotor (m), Mehr- 
pbasen - Ind uk tions- 
motor (m) 

asynchronous poly¬ 
phase motor, poly¬ 
phase induction mo¬ 
tor 

motenr (m) asynchrone 
polyphasd, motcur(m) 
d’induction polypbasd 


aCHHXpOHHblfi MHoro- 
(fcasHbifl ABiiraTejiL 
(m); HHoro(t>a3Hufl 
HHJtyKUioHUUfl flBH- 
raTejib 

mo tore (m) asincrono « 
pollfase, motore (m) * 
d'induzione pollfase 
motor (m) asincrdnico 
polifasico, motor (m) 
de induccidn polihi- 
sico 


Hysteresismotor (m) 
hysteresis motor 
motenr (m) a hysteresis 


Kondnktionsmotor (m) 
conductive or conduc¬ 
tion motor 

moteur (m) k conduc¬ 
tion [d'Atkinson] 


ABHraTeJiL (in), ocho- 
BaHHufi Ha A'hAcTBiii 
rncTepe3Hca 4 

motore (m) ad isteresi 
motor (m) con histdresis 


KOHAyKixioHHbift ABHra- 
Tejib (m) 

motore (m) a condu- , 
zione 

motor (m) de conduc- 
ci6n 


Wechselstrom-Kollek- 
tormotor (m), Kom- 
mutatormotor (m) 
alternating-current 
commutator motor 
altemomoteur (m) a 
collecteur 



ABHraTeJib (m) nepe- 
irfeHHaro Tona crh koji- 
JieKTOpOBTb 

motore (m) a corrente 
alternata con collet- 0 
tore 

motor (m) de corriente 
alterna con conmu- 
tador 


Kinphasenkollek tor- 
motor (m) 

single-phase commuta¬ 
tor motor 

moteur (m) monophasd 
a collecteur 


OAHoebaanud ABnraTejib 
(m) crh KOJiJieKTopoirb 
motore (m) monofaae a « 
collettore 

motor (m) monofasico 
de conmut&dor 



Kinphasenneben- 
schluUmotor (m) 
single-phase shunt 
1 motor 

moteur (m) monophase 
[excite] en derivation 


Kinphasenserienmotor 

(m) 

o single-phase series 
motor 

moteur (m) monophase 
[excite] en s^rio 


Keaktionsmotor (m) 

8 reaction motor 

moteur (in) & reaction 


Kepulsionsmotor (in) 

4 repulsion motor 

inoteur (m) h repulsion 


0AH0<i>a3nufi myHTOBou 
ABuraTe-ib (m) 
motore (in) raonofase 
eccitato in derivazione 
motor (m) monofasiro 
en derivacidn 

OAHo<jha3iibift ABuraTe.it. 
(m) ct» noc.rfeAOB;i- 
Te^bHbUTb B030yUUt‘- 
uieirb 

motore (m) monofuse 
eccitato in serie 
motor (m) monofasico 
en serie 

peaKuioHiiuft ABnra- 
Te*ib (m); ajieKTpoABii- 
raTejib (ml, ocHosan- 
Hbifl na A'bftcTBin rn- 
CTepeanca h tokobi> 
<byKO 

motore (m) a reazione 
motor (m) de reaccion 

peuyjibcioHHbifi ABura- 
Te.ib (m) 

motore (m) a ripulsione 
motor (m) de repulsion 


Tinwandler (m), Truns- 
$ forma tor (m) 
transformer 
transfonnateur (in) 



npeo6paaoBaTe.ib (in): 

Tpauc(J)opMaTop'b (m> 
trasformatore (m) 
transform ad or (m) 


statischer Transfor- 
mator (m) 

6 static transformer 
transfonnateur (m) sta- 
tique 



cTauiueciau Tpuiiccpop- 
MaTopb (m) 

trasfornfatore (m) sta - 
lien 

transformador (m) estu- 
tico 


Weehselstrom -Transfor- 
mator (m) 

~ alternating current 
transformer 
tmnsfonnateur (in) 
eourant alternatif 


Voltainduktor (m) 

8 Volta induction coil 
inducteur (ui) de Volta 


umwandeliKN ), transfor- 
mieren (v) 
to transform 
transformer (v) 


l T m\vandlung (f), Trans- 
formation (f) 
v transformation 
transformation (f) 


Tpanc(J)opMUTop'b (m) 
nepeM'fcHnaro Toica 
trasformatore (m) per 
corrente altemata 
transformador (in) de 
corriente alterua 

BOJlbTOBT* HH/tyKTOp'b 
(m) 

induttorc (m) !di] Volta 
inductor (m) [de] Volta 

upeoGpa.io-BaTb (-bij- 
BiiTb); Tpaucibopuii- 

pOBUTb 

trasformare (v) 
transformar (v) 


npeoGpaaonauie (u); 
TpaHC(|>opMupouaHie 
(n) 

trasfonnazioue (f) 
transformucidn (f) 
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T ransformierungsver- 
h&ltnis (n), Umwand- 
lungsverh&ltnis (n) a 

einefl Transfonnators — 

ratio of transformation 0 

rapport (m) de transfor¬ 
mation 


(m) 

TpaHr(t)opMaiuH 
rapporto (m) di traafor- 
mazione 

relacirin (f) de transfor- 
maeMn 


Transformations- 
methodc (f) 
method of transforma¬ 
tion 

inethode (f) de trans¬ 
formation, mode (in) 
de transformation 

Drosselspule (f) 
choking coil 
bobine (f) de reactance, 
bobine (f) de reaction 



Haupttransformator (m) 
main transformer 
transformateur (m) prin¬ 
cipal 


Hilfstransformator (m) 
auxiliary transformer 
transformateur (m) auxl- 
liaire 


Kinzeltransfonnator 

(m) 

single transformer 
transformateur (m) indi- 
viduel ou isole 


Tran sfonnatorsys tern 
(n) 

transformer system 

syst6me (m) de trans¬ 
formateur 

Niederfrequenztransfor- 
mator (m) 

low-frequency trans¬ 
former 

transformateur (m) 
basse frequence 


}' L-JlJ 




HochirequenztraiiHfor- 
mator (in), Tesla- 
Transformator (m) 
high-frequency trans¬ 
former, Tesla trans¬ 
former 

transformateur (in) & 
haute frequence, 
transformateur (ni) 
Ide] Tesla 



mocofrb (m) (MeTo;n>^)) 
Tpaiic<i)opMiipoBaHi>i 

sistema (m) df trasfor- 0 
mazione 

m6torio (m) de transfor- 
mac!6n 


peaKitioHiiaji (peaKTHB- 
Han) KaTymna (f) 
rocchetto (m) d’aiito- 3 
induzione 

carrete (m) de reaeeibn 

rjiaBHiaii Tpanc(t>opMa- 
TOpT> (m) 

trasformatore (m) prin- 4 
cipale 

tran8fornmdor (m) prin¬ 
cipal 

BcnoMoraTeJibHutt 
TpaHC(t)opMaTOpT> (m) 
trasformatore (m) ausi- 
liare ^ 

transformador (m) auxi- 
liar 

OAiinoHHLift (oTAd^ib- 
Hwft) Tpanc(})opMa- 
T01)T> (m) 

trasformatore (m) sin- 6 
golo 

transformador (m) indi- 
viduale 

cucTeMa (f) Tpanc 4 )op- 
MaTopa 

sistema (m) di trasfor- 7 
matore 

sistema (m) de transfor- 
inador 


Tpauc(|)opNaTop'i> (m) 
MOJIOfl qacTOTH 
trasformatoro (m) a ^ 
bassa froquenza 
transformador (m) de 
baja freeucnda 


TpaHC(t>OpMHTOp'I> (m) 

6(ui>inoil nacTOTW ; 
Tpanc(J)opMaTopi» 

lecjia o 

trasformatore (m) ad al ta 
frequenza 

transformador (in) de 
altn frecueneia 
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Niederspannungstrans- 
formator (m) 

1 low-tension transformer 
transformateur (m) a 
basse tension 


Hochspannungstrans- 
formator (in) 

p high - tension transfor- 
* mer 

transformateur (in) a 
haute tension 


TpaHftfropM&Topi. fnO 
HHSKaro HanpH>KeHi>i 
trasformatore (m) a 
bassa tensione 
transform ad or (m) de 
ba]a tensidn 


TpaHC(t)opMaTopi» (m) 
BMCOKaro HaupHHce- 
Hifl 

trasformatore (m) &d 
alta tensione 
transformador (m) de 
alta tensidn 


Einphasen[-Wechscl- 
strom] transformator 
(m) 

single - phase [altemat- 
3 ing current) trans¬ 
former , monophase 
transformer 

transformateur (m) mo¬ 
nophase 


Zweiphasentrausforma- 
tor (m) 

. two-phase transformer 
# transfonnateur (m) di¬ 
phase, tmusformateur 
(m) biphase 


Dreiphasentrunsforma- 
tor (m), Drehstrom- 
. transformator (m) 

0 three-j»hase transformer 
transformateur (m) tri¬ 
pling 


Z w ei phase n-Drel pha- 
sentransformator (m), 
Sootts Transformator 
(m) 

two-phase three phase 
6 transformer, Scott’s 
transformer 

transformateur (m) bl¬ 
ow diphase-trlphasd, 
transformateur (m) 
[de] Scott 




OAHO(J)aanufi TpaHC- 
cpopMaTop't (ml [nepe- 
M'feHHaro TOKa] 
trasformatore (m) mono- 
faso 

transformador (m) [de 
corriente alterna] mo- 
nofasico 


AByx4>adn ufi Tpanc - 
tpopMaTop'b (m) 
trasformatore (m) bifase 
transformador (m) bi- 
fdslco 


Tp^X(pa3Hufl TpaHc- 
(J)opMaTopi> (m) 
trasformatore (in) trifase 
transformador (m) [de 
corriente alterna] tri- 
fdsico 


TpaHctpopMaTopa* (m) 
A-’ih npeodpaaoBaHin 
AByx(|)a3HiaxT» tokorb 
Kb TpSxd)a3Hue tokh ; 
Tpanc(J)opMaTopT> (m) 
Ckottq 

trasformatore (m) Scott 
transformador (m) bi- 
faslco-trifdsico, trans¬ 
formador (m) [de] 
Scott 


Kinphasen-Mehrphasen- 

transformatorsystem 

(n) 

si ngle-phase-multi phase 
7 or -polyphase trans¬ 
former system 
systeme (m) de transfor¬ 
mateur monophase- 
polyphase 



TpaHC(popMaTopHaH CH- 
CTeMa (f) ajih npe- 
o6pa80BaHia oaho- 

(t)a3HUXT> TOKOBT» Bl> 

Muoro(pa3HLie tokh 
8istema (m) di trasfor¬ 
matore monofase-poli- 
fase 

sistema (m) de trans¬ 
formador monofisico- 
polifasico 
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monozyklisches Trans- 
formatorsyatem (n) 
monocyclic transformer 
system 

syst6me (m) de trans¬ 
form ate ur monocycli- 
que 




MOHOUIlK.lHqeCKaH 
TpaHC(J)opMaTopHaH 
CHCTeaia (f) 

sistema (m) di t rasfor- 1 
matore monociclico 
slsterna (m) de trans- 
formador monociclico 


polyzyklisches Transfor- 
matorsystem (n) 
polycyclic transformer 
system 

systeme (m) de trans¬ 
form ate ur polycyeli- 
que 



no.imtHKJiHHecKaff 
TpaHC(J)opiiaTopHaH 
cucTena (f) 

sistema (m) di trasfor- 2 
matore policiclico 
sistema (m) de trans- 
formador policiclico 


herabtransformieren (v) 
to step down 
d£volter (v), rtdulre (v) 
ou diminuer (v) la 
tension ou le voltage 


Abwftrtstransformator 
(in), Reduziertransfor- 
mator (m) 

(pressure] reducing 
transformer, step- 
down transformer 
devolteur (v), transfor- 
mateur-reducteur (m) 
[de tension] 




nOHH-3IlTb (-HtaTb) ua- 
npjuKOHie 

trasformarc (v) con ab- 
bossamcnto di ton- £ 
slone 

transformar (v) la ten- 
si6n disminuy^ndola 

noHitHtaiomirt TpaHc- 
(})OpMaTopT> (m); 
TpaHccbopMaTopi. (m)- 
peayKTopx (m);Tpatic- 
(J)opMaTop b (m)-jiomi- 4 

aiiTe.ib (m) 

trasformatore (m) di ri- 
duzione 

transformador (m) de 
reduccten 


binauf transformleren (v) 
to step up 

survolter (v), Clover (v) 
la tension, augmenter 
(v) le voltage 


Aufwdrtstransforraator 

(m) 

step-np transformer 
survolteur (m), trans- 
formatcur-etevateur J 
(m) [dc tension] ~ 



IIOBIJ. ■ CHTb (-IIiaTb) HH- 
npameme 

trAsformure fv) con ele- ^ 
vazione di tensione 
transfonnar (v) la ten- 
sidn aumentundola 

iiOBbimaiomiA TpaHc- 
(fropjiaTop'b (m); 
TpaHcd>opMaTopi> (in) 
-noBUCHTeJib (m) g 
trasformatore (m) eleva- 
tore di tensione 
transformador (m) ele- 
vador 


Transformatorschal- 
tung (f) 

transformer connection 
couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) de tmnsfor- 
mateur 


cxeMa (f) coe^nneHift 
TuanctbopMaTopa 
collegamento (m) di 
trasformatori 
acoplamicnto (m) de 
transformadores 


Reihentransformator 
(m), Serientransfor- 
mator (m) 
series transformer 
transforms teur (m) [en] 
s£rie 



TpaHctbopMaTopT* (in), 
BmiWMeHHbiA nocjrfe- 

^OBaiejibHO 

trasformatore (m) in 8 
serie 

transformador (m) en 
serie 
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Serienparallel -Transfor- 
mator (m) 

1 multiple transformer 
tran8formateur(m) s£rie- 
parall<He 


Compound transforma- 
tor (m), Verbundtrans- 
o formator (m) 
e compound transformer 
transformateur (m) 
compound 


NebenschluCtransfor* 
mator (m) 

$ shunt transformer 
transformateur (m) 
shunt, transformateur 
(m) en derivation 


Spannungserhbhcr (m), 
Autotransformator 
^ (m), Spartransfor- 

mator (in) 
auto-transformer 
autotransformateur (m) 


parallel geschaltete 
Transform a to re n (in i »l) 
transformers (pi) con- 
nected in parallel 
transformateurs im pi) 
months ou couples en 
parallel© 


TpaHC(J>opMaTop'b (m), 
bkjhoh^huhA nocjrfc- 
AOBaTe.n>HO-napaji- 
jiejn.no 

trasformatore (m) in 
serie ed in parallelo 
transformador (m) ©n 
serie y en paralelo 



ft 


TpaiicthopMaTop'b (m) 
KOMiiayHAi* 

trasformatoro (m) com¬ 
pound o composito 
transformador (m) com¬ 
pound 

TpaHccJ)opMaTop'h (ra), 
BKJiioueuHbift napa.i- 
jie.iLiio; niyHTOBufi 
TpaucchopMaTop'b 
trasformatore (m) in 
derivazione 
transformador (m) cn 
derivacMn 

aBTOTpaiicthopMaTopT. 
(m); oAHOKaTyuiennufi 

TpaiicthopMaTopT. (m); 

iiobuchtcjil (m) Ha- 
npA^KeHin 

autotrasformatore (m) 
elevador (m) de tensi6n 



iiapa-uieJibHO BicuoueH- 
h we TpaHc<t)opnaTopw 
(in pi) 

trasformatori (m pi) col- 
legal i in parallelo 
transfonnadores (m pi) 
conectadosen paralelo 


Gmppentransformator 

(m) 

one of a bank of trans- 

6 formers 
transformateur (m) [fai- 

sant partie] d’un 
group© 

PifTereutialtransforma- 
tor (m) 

7 ditTerential transformer 
transformateur (m) dif- 

forentiel 


Zusatztransformator (m) 
s booster transformer 
[transformateur-] sur- 
voltcur (m) 

T rn n sf o rm a to rrege l u ng 
(f), Transformator- 
reguliernng (f) 

U regulation of transfor¬ 
mer 

roglage (in) de trans¬ 
formateur 



rpyrmoBoft Tpauccfrop- 
MaTop'b (m) 
trasformatore (m) di 
gruppo 

transformador (m) de un 
grupo 

An4>4>t'P^Huia.ii>!iKift 
TpaiicctiopMaTopi^ (m) 
trasformatore (m) diffe- 
renziale 

transformador (m) dife- 
reneial 

AotiaROHHuA TpanccJ)op- 
MaTopL (m) 
survoltatriee (f) 
transformador (m) ele¬ 
vador (booster) 

pery-mpoBaiiie (n) 
TpaHccpopMaTonoBi. 
regolazione (f) di tra¬ 
sformatore 

regulaciAn (!) de trans- 
fonnndor 
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Keguliertransformator 

(m) 

regulating transformer 
transformateur - regula¬ 
te ur (m), transformA- 
teur (m) de rlgloge 



Haustransformator (m) 
house transformer 
translonnateur (m) do- 
mestiquc 


StraBentransfonnator 

(m) 

street transformer 
transforniateur (m) 
de rue 


Sj*>isetransfonnator (m) 
feeding transformer, 
supply transformer 
transform a tear (m) 
d alimentation 



a 


A usgleich transformator 

(m) 

balancing transformer 
t ran s f o rm a teur-com- 
pensateur (m) 


Ppannungsteilerf rans- 
formator (in), I>rei- 
leitertransforraator 
(m) 

balancing transformer, 
transformer for a 
three-wire system 
transformateur (m) di- 
viseur de tension, 
transformateur (m) & 
3 conducteu rs 

Saugtransformator (m) 
negative boosting trans¬ 
former, suction trans¬ 
former 

transformateur (m) a 
coefficient d’induc- 
tion variable ou pour 
intensity constante 


I 


a 


a 




peryjnipoBOHiihiA 
TpaHCfbopmaToirb (m) 
trasformatore (ra) rego- * 
latore 1 

transformador (m) regu- 
lador 


^oicaiuHift TpaiiccJ>o])Ma- 

Tom, (m) 

trasformatore (m) per p 
impianti domestic! c 
transfonnador (in) do- 
m^stico 

V^hhhuS Tpanc(l)opMa- 
Topi. (m) 

trasformatore (m) stm- « 
dale 

transformador (m) do 
calle 


mmuomifi Tpanc4)op- 
MaTop'b (m) 

trasfonnatore (m) d'ali- ^ 
menlazione 

transformador (m) de 
allmentacidn 

ypaHHHTe:n>Huft (kom- 
neHcauioiiHuft) 
TpauccbopMaTopi, (m) 

trasformatore (m) egua- <) 
lizzatore 

transfonnador (m) de 
oompensacidn 


irtuiiiTejn* (m) Hanpa- 
>Kenirt; TpaHctJiopMa- 
Topi> (m) ,hjih Tpex- 
IipOBOAHOft CHCTeMU £ 

trasfonnatore (m) divi- 
sore di tenslone 
transformador (m) para 
tres conductorcs 


oTcacuBaiomifi TpaHc- 
(J)opMaTopi> (m) 
trasformatore (m) col- 7 
lettore 

transfonnador (m) co- 
lector 


Lichttransfonnator (m) 
lighting transformer 
transformateur (m) 
pour l’ 6 clairage 


TpaHCf})opMaTopT> (m) 

A.ih ocB'hmeHia 
trasformatore (m) per ^ 
ilium! nazione 
transformudor (m) para 
el alumbrudo 







230 


Krafttransformator (m) 
2 power transformer 
transformateur (m) pour 
force inotrice 


Mefltransformator (m) 
instrument or mea¬ 
suring transformer 
2 transformateur (m) de 
mesure, transforma¬ 
teur (m) de tableau 
[de distribution! 



TpaHC(J)opMaTopi> (m) 
dHepriH 

trasformatore (m) di 
energia 

tran8formador (in) de 
fuerza 

H3lrt;pHTeJIbHUfl TpHHC- 
<t>opnaTopT> (m); 
TpaHC(t)OpMaTOpT> JXM 
najfkpuTe.ibHaro 
nputiopa 

trasformatore (m) di 
mi sura 

transformador (m) de 
medida 


Voltmctertransformator 
(m), Spnnnungstrans- 
formator (m) 

X voltage transformer 
transformateur (m) do 
tension, transforma¬ 
teur (m) pour volt- 
m<Hre 


TpaHC(t)opnaTopT» (in) 
AJiH BOJiKTMeTpa; 
TpaHC(J)opMaTop'i> Ha- 
npn>KeHiH 

a trasformatore (m) di 

tensione 

transformador (m) de 
_ tensidn 


Stromtransformator (m) 
current transformer 
. transformateur (m) d’in- 
tensit£, transforma¬ 
teur (m) pour amp^re- 
m6tre 


Priiftransformator (m) 
- testing transformer 
transformateur (m) 
d’essai 


Phasen transformator 
(m) 

phase transformer 
transformateur (m) de 
phase [: poly phase ur 
(m) et dephaseur (m)] 


Igeltransformator (m), 
Swinburnscher 
Transformator (in) 

7 hedgehog transformer 
transformateur (m) ho- 
risson, transformateur 
(m) [de] Swinburne 


Transformator (m) mit 
oflenem magneti- 
schen Kreise 

s transformer with open 
magnetic circuit 
transformateur (m) a 
k circuit magnetique 
ouvert 





Tpanc(l>opMaTop'i> (in) 
■ym aamepMeTpa 
trasformatore (m) di 
corrente 

transformador (m) de 
corriente 


HcnbiTaTe.muijft Tpanc- 
(J)opMaTopT» (m) 
trasformatore (m) per 
prove 

transformador (m) para 
pruebas 

(t)a3Hbifi (cbaaoBJhifi) 
TpaHC(J)opMaTopT» (m); 
npeodpaaoBaTejib (m) 
(padrh 

trasformatore (m) di fast 
transformador (m) de 
fases 

Tpaiic(t>opMaTopi> Cbhh- 
6 ypHa; rpaHc4)opiia- 
Topr> (m)-e>KT> (m) 
trasformatore (m) a ric- 
cio, trasformatore (m) 
[di] Swinburne 
transformador (in) erizo, 
transformador(m) [dej 
Swinburne 

TpaHC(l)opMaTop , b (m) ct> 
paaoxKHyTofi Maram- 
Hofi irfcnbio 

trasformatore (m) a cir- 
cuito magnetico 
aperto 

transformador (m) de 
circuito magnetico 
abierto 
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Transformator (m) mit 
geschlossenem magne- 
tischen Kreise 
transformer with closed 
magnetic circuit 
transformateur (m) a 
circuit magn6tiquo 
ferm4 


Ringtransformator (m) 
ring transformer 
transformateur (m) an- 
nulaire 


Kern transforma tor (m) 
core transformer 
transform ateur (m) a 
noyau 



TpaHC(J)opMaTopT> (m) ct» 
aaMKHVToft MarHMT- 
Hofi prnbfo 

trasformatore (ml a cir- 
cuito magnet! co 
chiuso 

transformador (m) de 
circuito magn£tloo 
cerrado 

KOJtblteBOft TpaHC(J)op- 
xaTop'b (m) 

trasformatore (m) ad 
anello 

transformador (m) anu- 
lar 

Tp&HC(f)opMaTop r b (m) Ch 
npocTofi MarHHTHOfl 
U’EIIblO (Hapy>KHO& 
o6motkoh); Tpaiiccfrop- 
MaTOp'b CTh CepAOTHFl- 
KOMT> 

trasformatore (m) a noc- 
ciolo 

transformador (m) de 
nucleo 


Manteltransformator 
(m), Schalentranslor- 
mator (ml 
^bell transformer 
transformateur (m) cui¬ 
rass^ ou a enveloppe 



Slulen transformator (m) 
column transformer 
transformateur (m) k 
colon nea 



Tpauc(t)opMaTopnb (m) 
Cponenoro tihi&; 
Tp&HC<t>opxaTopi. Cb 
odojioTOoft; TpaHc- 
(JjopMaTop'b crb pa3- 
B^TB.l6HHOfl XaTHITT* 4 
ho ft u bnuo 
trasfonnatore (m) a 
mantello 

transformador (m) aco- 
r&zado 


KOJIOHHblft TpaHC(J)Op- 
xaTopi> (m) 

trasformatore (m) a co- * 
lonna ° 

transformador (m) de 
columna 


dreis&uliger Transfor¬ 
mator (m) 

three-column trans¬ 
former, three legged 
transformer 

transformateur (m) k 
trois colonnes 



TpSxKOJIOHHblfi TpaHC- 
4>opMaTopi> (m) 
trasformatore (m) a tre ^ 
colonne 

transformador (in) de 
tres columnas 


olgekuhlter Transfor¬ 
mator (m) t Oltranafor- 
mator (m) 

oil-cooled transformer, 
oil transformer 
transformateur (m) re- 
froidi par ou a Thuile 


TpaucctJopMaTopi, (m) <n> 
MacJiHiihurb oxjia>KAe- 
Hiem> 

trasformatore (m) con 
raffreddamento ad 
olio 

transformador (m) refri- 
gerado por acelte 



liiftgekuhlter Transfor- 
mator (m) 

. air-cooled transformer, 
1 air blast transformer 
transformat cur (in) re- 
froidl par ©u a l’alr 


1 


TpaHcdiopMaTOin. (m) 
c-b BoaayiUHhon. 
ox-ianueuieui 
trasformatoro (m) cou 
raffroddumeuto ad 
aria 

transformador (m) rofrl- 
gcrado por alre 


(iloichslrouiiimformcr 

(m) 

continuous current 
converter 

transfonnuteur (m) ft 
con rant contiuu 


Tpaucct)opuaTO|n> (m) 
(npeo6pa3oaaTejib(m)) 
ttocTOHHHaro Towa 
trasfonnatore (m) ]>er 
eorreute coutluua 
Iransformador (m) de 
corriente contluua 


Klimnkerimiformer (m), 
Drehumformcr (m) 

•1 rotary converter 

columntatrleo (f), con- 
verllsseur (ui) 


synebroner Uinformer 

(m) 

4 synchronous converter 
transformateur (m) syu- 
ehrone 


npeo 6 paaoBaTc.il. (m) 
(KOHBPpTepT* (m)) CT. 

o/uutin. m.opcin, 
couvertitore (ui) 
convertldor (in) rota- 
torlo 


ciiHxpoHH'iHuA npeo6- 
paaoBaT&ni. (m); cbb- 
xpohhuA KOBBep- 
rep-b (m) 

trasfonnatore (m) siu- 
crouo 

transform odor (m) siu- 
crrtnlco 


Drehfeldumfonner (ui), 
Drclistroinunifonncr 
(in) 

, rotating Held converter 
0 transfonnuteur (in) a 
chump tournunt, 
trunsformiiteiir (m) [ft 
coumnij iripliusft 



upeo6pa3oBaTe.il. (m) ci. 
BpantaHiniHMCH ito- 
.iejTb: TpexdiaaHbifl 
npeo6paaoBaTe.iL (m) 
trusfonnntoro (m) a 
cani])o rotauto 
iransformador (in) do 
cumpo rotatorio 


Kaskailetiiiinfonner (in) 
rt cascade converter 
transfonnateiir (m) cu 
cascade 


Krrcgeriiinformcr (in) 

7 exciting converter 

tmnsfonnnteiir(in)d’oT- 

citallon 


i runsforiiiutorcii mi pl\ 
welche die Art dcs 
Htronies nleht itndern 
„ transfornicn in which 
the kind of current 
is not changed 
triinsfonnateurs an pi) 
hoinomorphlqiies 


KacicvtuuA upeortpaao- 
uaTe.ii. (m) (Konucp- 
tciii. (m)) 

trasfonnatore (iu) a ca- 
scata 

Iransformador (in) en 
cascade 


iipeoftpuaoBaTejib (m) 

HuaOyiMciiiH 
trnsformatore (m) d’eccl- 
tazlone 

tniusformador (m) de 
cxcilacidn 


T|iimc(bopnaTO|)Lj (m pll 
o,iiiopo,THMXT» Toicom. 
trasionnatori (in pi) 
onioinorllci 

tnuisformailorcs (in pi) 
hnmonidrflcos 
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Transformatoreo (m pi), 
welche die Art des 
Stromes ftndern 
transformers in which 
the kind of current 
is changed 

tr&nsformateurs (m pi) 
hetlromorphlques 
Gleicbstrom - Gleich- 
Btromumformer (m) 
continuous to conti¬ 
nuous current con¬ 
verter, d. c. motor- 
generator set 
transform ate ur (m) de 
courant continu en con- 
tinu, transfonnateur 
ini'* continu-continu 

fileichstrom-Wecbsel- 
stromumformer (m) 
continuous to alternat¬ 
ing current converter, 
d. e. motor a. c. ge¬ 
nerator set 

tr&nsformateur (m) de 
courant continu en 
aiternatif, transforma- 
teur fm) continu-alter- 
natif 

Wechselstrom -Gleich- 
stromumformer (m) 
alternating to con¬ 
tinuous current con¬ 
verter, a. c. to d. c. 
motor-generator set 
transformateur (m) de 
courant aiternatif en 
continu, transforma- 
teur (m) altematif- 
continu __ 

Qleiehstrom -Drehstrom- 
umfonner (m) 
continuous to three- 
phase converter, d. c. 
motor - 3 phase gene¬ 
rator set 

transform a teur (m) de 
courant continu en 
triphas4, transforma- 
teur (in) continu-tri- 
_ phase 

Drehstrom-Gleichstrom- 
umformer (m) 
three - phase to con¬ 
tinnous current con¬ 
verter. three-phase mo¬ 
tor- d. c. generator set 
transformateur (m) de 
courant triphase en 
continu, transforma¬ 
teur (m) triphasd-con- 
tinu 


TpaHC(J)opMaTopu (in pi) 
paaHOpOAHUX?. TO- 
KOBT> 

trasformatori (mpl) 1 
eteromorflci 
tr&nsformadores (m pi) 
heteromdrflcos 


npeo6pa30BaTe^b (m) 
nocTOHHHaro TOKa 
BT» nOCTOHHHUft 

trasformatore (m) di 
corrento continua in 2 
continua 

transformador (m) do 
corriente continua en 
continua 

npeo6paaoBaTejii> (m) 
(KOHBepTepT, (m)) no- 
cTOHHuaro Tona bt> 
nepeBrfcHiiuft 

trasformatore (m) di $ 
corrente continua in 
alternata 

transformador (m) de 
corriente continua en 
alteraa 

npeo6paaoBaTeju> (m) 
(KOHBepTepT* (m)) ne- 
peirtHiiaro Tona bt> 
nOCTOHHHUft 

trasformatore (m) di * 
corrente alternata In 
continua 

transformador (m) de 
corriente altema en 
continua 

npeo6pa30BaTeJib (m) 
(KOHBepTepT. (m)) 
nocTOHHHaro Tona in, 
Tp6xd)a3Huft 

trasformatore (m) di « 
corrente continua in 
trifase 

transformador (in) de 
corriente continua en 
tribisica 


npeo6paaoBaTejn> (m) 
(KOHBepTepT, (m)) 
Tpexthaaiiaro TOKa bt, 

nOCTOHHHUft 

trasformatore (m) di ^ 
corrento trifase in con¬ 
tinua 

transformador (m) de 
corriente trifaslca en 
continua 



\ JT 

i: 

:te 

i__ 
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MHoro(t>&8Hi*fi npeotipa- 
aosaTeJiB (m) (KOHBep- 
Tein* (m)) 

traaformatore (m) poli- 
fase 

transformador (m) poli- 
tesico _ 

ABHraTeiu> (m)-reHepa- 
topt» (m) 

motore-generatore (m) 

motor-generador (m) 


Mehrphasenumformer 

(m) 

j multiphase or polyphase 
1 converter 

transform ateur (m) poly¬ 
phase 


Motordynamo(f), Motor- 
generator (m) 

* motor-generator 

moteur-g^nerateur (m) 


synchroner Motorgene- 
rator (m) 

o synchronous motor- 
* generator 

moteur-generatcur (m) 
synchrone 


asynchroner Motorgene- 
rator (m) 

a asynchronous motor- 
* generator 

moteur-g6n6rateur (m) 
asynchrone 


Wechselstromseite (f) 

5 alternating-current side 
cote (m) [k courant] 
alternatif 


OleJchstromsolte (f) 
q continuous-current side 
cote (in) [a courant] con- 
tin u 


Krregermotorgenerator 

(m) 

7 motor-generator exciter 
moteur-generatour (m) 
d’excitation 


Gleichrichter (m) 
8 rectifier 

redresseur (m) 


Kommutatorgleich- 
richter (m) 

9 commutator rectifier 
permu tat rice (f) 


CHHXpOHHUfi (CUHXPO- 
UHHHLlfl) ABHraTeJIfc 
(m)-reHepaTopi. (m) 
motore-generatore (m) 
sincrono 

motor-generador (m) 
sincrdnico 

acHHxpoHHtifl (acHH- 
XpOUHHHWft) ABHra- 
t ejih (m)-reHepaTopT* 
(m) 

motore-generatore (m) 
asincrono 

motor-generador (m) 
asincrdnlco _ 

cTopoHa (f) nepeirfeH- 
naro TOKa; Hacn> (f) 
ct> nepearfcHHLorb to- 

KOITb 

lato (m) della corrente 
alternata 

lado (m) de corricnte 
alterna_ 

cropoHa (f) iiocToan* 
naro Tona; 'lacTb (f) 
ci> nocToaHUiJirb to* 

KOBTb 

lato (m) della corrente 
continue 

lado (m) de corriente 
continue 

ABHraTeJii* (m)-re He pa- 
Top*L (m) BoadyH^AeHLH 
motore-generatore (m) 
d’eccitazione 
motor-generador (m) de 
excitacidn 

BUIIDHMIlTeJlb (m) 
radarizzutore (m) di cor¬ 
rente 

rectificador (m) de co¬ 
rriente 

BUnpHMJIAiOlUifi KOMMy- 
TaTopT, (m); KOJUieK- 
TOpT» (m) BLUIpHMn- 
Te.iR 

permutatrice (f) 
conmutador (m) rectifl- 
cador 
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Aluminiumzellengleich- 
rich ter (m) 

electrolytic or alumi¬ 
nium-cell rectifier 
redres&eur (m) [electro- 
lylique] avec anode 
en aluminium, clapet 
(m) ou soupape (0 
£lectrique avec anode 
en aluminium 


n 



ajQoioiuieBufl Bunpa- 

MHTejit (m) 

raddrizzatore (m) ad ele- ; 

menti d’&lluminio 1 
rectiflcador(m) con pilas 
de alumlnio 


^uecksllberdampf- 
gleichrichter (m) 
mercury vapour-arc 
rectifier 

redre&seur (m) k vapeur 
de mercure, clapet (m) 
ou soupape (f) £lec- 
trique a vapeur de 
mercure 


BbinpaMHTejLb (m) co 
pTyTHUMH napaMH; 
PTyTHUft BlinpOMH- 
Tejit 2 

raddrizzatore (m) a va¬ 
por© dl mercurio 
rectificador (m) de vapor 
de mercurio 


Rrregergl e J chrich te r (m) 
exciting rectifier 
redresseur (m) d’exel- 
tation 



BunpaMHTejib (m) bos- 
6yHc;;eHi a 

raddrizzatore (m) d’ecci- « 
tazione * 

rectificador (m) de exci- 
tacidn 


Eatwurf 

Design 

Projet 

Fnndamentalgesetz (n), 
Grundgesetz (n) 
fundamental law 
loi (f) fondamentale 

definieren (vj 
to define 

d^finir (v) ___ 

VoTzelcheu (n) 

«ign 

♦^igne (m) _ 

ganze Zahl (f) 
integer, whole number 
nombre (m) entier, en- 
tier (m) _ 

gebrochene Zahl (f) t 
Bruch (m) 

fraction, vulgar fraction 
nombre (m) fraction- 
naire, fraction (f) 

rationale Zahl (f) 
rational number 
nombre (m) rationnel 


irrationale Zahl (f) 
irrational number, surd 
nombre (m) irrationnel 


HpoesTb 

Progetto 4 

Proyeeto 


OCHOBHOfi BaKOITL (m) 
legge (f) fondamentale 5 
ley (f) fundamental 


onneA+^-HTb (-HTb) 

dennire (v) g 

definir (v) 

BHatcb (m) 

segno (m) 7 

signo (m) 


irkioe hucao (n) 
numero (m) intero 8 
numero (m) ontero 


APoOHoe hficjio (n), 

AP 06 b (f) g 

numero (m) frazionario 
ndmero (m) fraccionario 


pauiouajibHoe hhcao (n) 
numero (m) razionale 10 
ni'imero (m) racional 

HppauioHSLiMioe uiicao 

(n) n 

numero (m) irrazionale 
nrimero (m) irracional 


+ > — 

5 , 6 , 7 

f, b V 

fz, fa, y5 
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reelle Zahl (f) 

1 real number 
nombre (m) r6el 


i magi mire Zahl (f) 

2 imaginary quantity 
nombre (m) imaginaire 


komplexe Zahl (f) 

3 complex quantity 
quantity (f) eomplexe 


gerade Zahl (f) 

4 even number 
nombre (m) pair 

ungerade Zahl (f) 

<5 odd number 

nombre (m) impair 


Reihenfolge (f) 

6 scries 

s6rie (f), suite (f) 


Intervall (n) 

7 interval 
intervalle (m) 


symbolischer Ausdruck 

(m) 

8 symbolic expression 
expression (f) symbo- 
liquo 


absolut (adj) 

0 absolute (adj) 
absolu (adj) 


gemeinschaftlicher 
jq Toiler (m) 
lu common divisor 
commun diviseur (m) 

gemeinsaines Vielfachos 

n ( m > 

11 commou multiple 

commun multiple (m) 

gemeinsaines MaC (n) 

12 common measure 
commune mesure (0 


Konstante (f) 

18 constant 
constante (f) 

konstant (adj) 

14 constant (adj) 
constant (adj) 

proportional ladj) 
V) proportional (adj) 
proportionnol (adj) 


A^ftCTBBTeJIbHOe HHCJIO 

(n) 

numero (m) reale 
numero (m) real 

HHnMoe nucJio (n) 
numero (m) Immagi- 
nario 

numero (m) imaginario 

KOMn jIckch oe hhcjio (n) 
numero (m) complesso 
numero (m) complejo 

qeTHoe hhcjio (n) 
numero (m) pari 
numero (m) par 


He*ieTHoe hiicio (n) 
numero (m) disp&ri 
niimero (m) impar 

nopfUOK'b (m) 
online (in), successione 
if) 

serie (0, sucesidn (f) 

n htc pBcWLTb (m) 
intervallo (m) 
intervalo (m) 


cnMBOJTb (m) 
espressione (f) simbolica 
expresidn (f) simbolica 


aCcoJiioTHbifl 
assoluto (agg) 
absoluto (adj) 


o6uiift A^niTeJin (m) 
divisore (m) comuue 
comun (m) divisor 


o6mee npaTHoe (n) 
cornune multiplo (m) 
comrtn multiplo (m) 

o6man Mlipa (f) 
comune misura (f) 
comun medida (f) 


IIOCTOHHfiaH BejiimHHa 

(f) 

quantita (f) costante 
constante (f) 

uocTOHHiibift. Henairkii* 
Htj(i 

costante (ftgg) 
constante (adj) 

uponopuioHajiLHutt 
proporzionale (agg) 
proporcional (adj) 


f+a 

V-a 

a 

2 , 4 , 6 
1 , 3 , 5 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 
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Koeffizient (m) 
coefficient 
coefficient (m) 

geometrisehe 8umroe(f) 
geometrical sum, vector 
sum 

somme (f) g4om£trique 



algebra!ache Summe (f) 
algebraical sum 
somme (f) alg^brique 


a-\- b + c 


Durchschnittszahl (f) 
mean number or value 
moyenne (f) 


linear (adj) 
linear (adj) 
lin^aire (adj) 

Endwert (m) 
final value 
valeur (f) finale 

Glelchung (f) 

equation a = bx 

equation (f) 

auflosen (v) 
to solve 
rtsoudre (v) 

Auflosung (f), Ldsnng (f) a 

solution x = — 

solution (f) b 

sch&tzen (v) 
to estimate 

estimer (v), ^valuer (v) 


kombinieren (v) 
to combine 
combiner (v) 

Umiang (m) - 
periphery, circumfe¬ 
rence 

circonterence (f) (d'un 
cercle), p4riph£rie (f) 
(d’un polygone) 


Kreisbogen (m) 
arc 

arc (m) [de cercle] 



Koei])(i)HuieHTb (m) 

coefflciente (m) 1 

coeflciente (m) 

reoMeTpiiHecKaH cymia 

(0 2 

somma (f) geometrica 
suma (f) geometrica 

ajirefipaH^ecKaa cymia 

(f) 3 

somma (f) algebrica 
su in a (f) algebrdica 

cpe^Hee uucjio (n); 

cpeAHHn Be.iHHHHa (f) 
media (f) 4 

medio (m), termino (m) 
medio 

jimiefiHbifi 

linear© (agg) 5 

lineal (adj) _ 

KOHeunoe HHaneHie (n) 
valore (m) finale o 

valor (m) final 

ypaBiieiiie (n) 
equazione (f) 7 

ecuacidn (f) 

P'fcui-HTbf-aTbj; paap'fcm- 
htl (-aTb) s 

risolvere (v) 
resolver (v) 

P'feuieHie (n) 

soluzione (f) 9 

Bolucidn (f) 

U'feHirn,, oicfeHHBaTb; 

no.ioraiiTb, no.iaraTb jq 
Btim&re (v) 
estimar (v) 

KOMtinillipOB&Tb 

combinaro (v) U 

combi nar (v) 


S >KHOCTb (f) 

eria (f), circonfe- 
* renza (!) 12 

periferia (f), circunfe- 
rencia (f) 


Ayra (f) 

arco (m) di circolo 13 
arco (m) de circulo 


Kreissegment (n) 
segment 

segment (m) [de cercle] 



cerMCHTL (m); 0Tpl> 

30ftl (m) Kpvra tj 

segmento (in) di circolo 
segmento (m) de circulo 
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KreiBsektor (in) 
1 sector 
secteur (m) 



/ 


ceKTopi, (m) [npyra] 
se ttore (m) 
sector (m) 


Kreismittelpunkt (m) 
2 centre of a circle 
centre (m) de cerde 


iteHTpi. (m) npyra 
centro (m) del circolo 
centre (m) del eirculo 


Grad (m) 
degree 

degr6 (m) (dans la divi- 
o sion sexagesimal), 

r , grade (m) (dans 
division cent^si- 
male), [x]* r 

Symmetric (f) 

4 symmetry 
sym^trie (f) 


Unsyminctrie (!) 
asymmetry, dissymetry 
0 asym6trie (f), dissy- 
metrie (f) 


Projektion (f) 
0 projection 
projection (f) 


Rechteck (n) 
7 rectangle 
rectangle (m) 


Diagonale (f) 
8 diagonal 
diagonale (f) 


a 


rpaayci, (in) 
grado (m) 
grado (m) 


cHMMeTpia (f); CHinie- 
TpHHHOCTb (f) 
simmetria (!) 
simetria (!) 



a 


HeCHMMeTpHTOOCTb- (f) 
aslmmetna (!) 
asimetria (!) 


npoeKuia (!) 
proiezione (!) 
proyeccidn (!) 


iipHMoyrojibHHKi. (m) 
rettangolo (m) 
rectaugulo (m) 


AiaroHa^ib (!) 
diagonale (!) 
diagonal (!) 


Parallelogram m (n) 

9 parallelogram 

parallelogram me (m) 


napajuiejiorpamrb (m) 
parallelogramma (m) 
par&le logramo (m) 


Dreieck (u) 
JO triangle 
triangle (m) 


Katheten (f pi) 

base and perpendicular 

11 c6t£s (m pi) de Tangle 

droit [d’un triangle 
rectangle] 

Hypotenuse (f) 

12 hypotenuse 
hypotenuse (!) 


, TpeyrojitHHicb (m) 
D triangolo (m) 
triangulo (m) 


KaTeThi (m pi) 
V) K cateti (m pi) 

9 catetos (m pi) 


runoTeHyaa (!) 
a ipotenusa (!) 

hlpotenusa (!) 
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^inu.s im) 
sine 

sinus (m) 


Kosinus (m) 
cosine 
cosinus (m) 

Tangens (m), Tangente 
tangent (f) 

tangente (f) 


naturlicber Logarith¬ 
ms im) 

natural or Napierian lo¬ 
garithm 

logarithm© (m) naturel 
o» n6p£rien ou hyper¬ 
bola quo 


gemeiner Logarithmus 
(m), Brigg[i]8cher Lo¬ 
garithm us (m) 
common logarithm, 
Briggs’ logarithm 
log&rithme (m) vulgaire 
ou de Briggs ou de¬ 
cimal 


graph iseh (adj) 
graphic (adj) 
graphique (adj) 


graphische Losung (f) 
graphic solution 
solution (f) graph ique 


analytisch (adj) 
analytical (adj) 
analytique (adj) 

Analysis (f) 
analysis 
analyse (f) 

Achsenkreuz (n), Koor- 
dinatensystem (n) 
coordinate system 
*y*tctne (ra) de coor- 
donn4e9 


Abszisse (f) 
Abscissa 
abscisse (f) 


Ordinate (f) 
ordinate 
ordonn^e (f) 



CHHyci* (m) 
seno (m) 
seno (m) 


KOCHHytrt (m) 
coseno (m) 
coseno (m) 


1 


2 


tang = 


sin 

cos 


Tanreiici* (m) 
tangente (f) 3 

tangente (f) 

HaTy pajn>Hufi (ranepdo- 
JimecKifl, HenepoBHfl) 
JiorapHeirb (m) 
logaritmo (m) naturale, * 
logaritmo (m) nepe- 
riano 

logaritmo(m) natural,lo¬ 
garitmo (m) neperiano 


jiorapHoin* (m) Bpmra; 
dpHiTOBuft Jiora- 
peem. (m) $ 

logaritmo (m) volgare 
logaritmo (m) ordinario 


rpa(J)HMecKifl 

graflco (agg) e 

gniflco (adj) 

rpacfcHHecKoe p'feweme 
(n); p'feuieHie rpa- 
chimecKHm, nyTeari* 7 
soluzione (f) graflca 
solucidn (f) gniflca 

aHajiHTinecKifl 
analltico (agg) 8 

analltico (adj) 


aHaJiHTb (m) 

analisi (f) 9 

anrilisis (f) 

ciicTeMa (f) KoopAHHarL 
sistema (f) di coordinate jq 
sistema (m) de coordc- 
nadas 


adcuHcca (f) 

. ascissa (f) ] 1 

c abscisa (f) 


opAHHaTa (f) 

ordinata (f) 12 

ordenada (f) 
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Nullpunkt (m), Anfangs- 
j puukt (m) 
zero, origin 
z6ro (m), origine (f) 


Strahlenbiindel (n) 

2 bundle or beam of rays 
faisceau (in) de rayons 


c 



HanaJio (u) KOopAHiiaT- 
uuxi> ocefi 
zero (m) 
cero(m) 


nynSirb (m) jiyneft 
fascio (m) di raggi 
haz (m) de rayos 


aufsteigender Ast (m) 
ascending or rising 
branch 

branche (f) ascendante 
ou montanto 


abfallender Ast (m) 

- descending or falling 
branch 

branche (f) descendanto 

abfallen (v) (von einer 
Kurve) 

^ to droop (of a curve) 
tombcr (v) (d'uno cour- 
be) 


Asymptote (f) 
6 asymptote 
asymptote (f) 


asymptotisch (adj) 
7 asymptotic (adj) 
asymptotique (adj) 


Ellipse (f) 
8 ellipse 
ellipse (f) 



BOcxoAnmaa b1;tbi> (f) 
ramo (m) ascendente 
rama (f) ascendente 


b 


HncxoAHinaa vhmb (f) 
ramo (m) discendente 
rama (f) descendente 


cna^aTb (o KpnBoft) 
cadere (v) (curva) 
caer (v) (curva) 



aCHMIlTOTa (f) 
asintoto (m) 
aslntota (f) 


aciiMnTOTiiHecKifl 
asintotico (agg) 
asintdtico (adj) 


O 


ojiHnrb (m) 
ellisse (f) 
elipse (f) 


Hyperbel (f) 
0 hyperbola 
hyperbole (f) 


\ 


rnnepflojia (f) 
iperbolc (0 
hip^rbola (f) 


Parabel (f) 
10 parabola 
parabole (f) 


napaGo-ia (f) 
parabola (0 
pardbola (f) 


Evolvente (0 
11 involute 

d^veloppante (f) 



paiiBepTica (f) Kpifooft 
sviluppante (f) 
evolvente (f) 


Schnittpunkt (in) 

12 point of intersection 
point (m) d’intersect ion 


a 


to'ika (f) iiepec'fc'ieHifl 
pun to (m)d*intersezione 
punto (m) de intersec- 
ci6n 
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Kinhulleode (!) 
enveloping 
envelop pan to (f) 


o6£i>TMBaiomaH (!) 
awlluppante (f) 1 

envolvente (f) 


Equidistant (ad)) 
equidistant 
Equidistant (ad)) 


substituieren (v) 
to substitute 
substituer (v) 


Superposition (f) 
superposition 
superposition (f) 


Interpolation (f) 
interpolation 
interpolation (f) 


Polardiagr&mm (n) 
polar diagram 
diagram me (m) polalre 


Zeitlinie (f) 
time vector 
ligne (f) oh vecteur (m) 
des temps 



VectordiagTamm (n) 
vector diagram 
diagram me-vecteur (m) 


Ui 


[Radius-]Vector (m) 
[radius] vector 
vecteur (m), rayon (m) 
vecteur 

Nullinie (f) 

zero-line 

Ugne (!) de zEro 


Komponcnte (f) 
component 
composante (f) 


Resultante (f) 
resultant 
rEsultante (f) 


a, a 


b 


Vertik&lkomponente (f) 
vertical component 
composante (!) verticale 


paBHOOTCTOHmifi 
equidist&nte (agg) 2 
equldistante (adj) 


IIOACTaHOB-HTL (-JIflTb) 

sostituire (v) 8 

siistituir (v) 

noACTaHOBKa (f); noACTa- 
HOBJieHie (n) 4 

soprapposizlone (f) * 

superposicidn (f) 

HHTepno^flubi (f); iih- 
TepnowinpoBauie (n) * 

Jnterpolazione (f) 
intcrpolacidn (!) 

Ai&rpaMMa ( 1 ) bi> nojwp- 
nuxi> KoopAHuaT&Xb * 
diagramma (m) ]>olare 
diagrama (m) polar 


jihhui (f) BpeMEHi> 
linea (!) del tempi 7 
eje (m) de los tiempos 


Aiarpaioca (!) BeirropoBi> 
diagramma (m) vetto- g 
viale 

diagrama-vector (m) 


paaiycrb (m) - BeKTopi> 

(m) 

vet tore (m) 
vector (m) 

HyjieBau JiiiHin (i); .imiin 
Hy.ifi 

linea (f) zero 
linea (!) de cero 


cJiaraiomaa (f) ; cocra 
B.ifiiomafl (!) 
componente (f) 
componente (!) 


paBHOA r l,flcTByioutaR (f) 
risultante (!) 12 

resultante (!) 


BepTHKajiLuan Cviaraw- 
maa (!) (eocraB.iaio- 
man (!)) 13 

(componente (!) verticale 
componente (f) vertical 

1G 
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Aqulvalent (n) 
1 equivalent 
Equivalent (m) 


Krttftepolygon (n) 

2 polygon of forces 

polygono (in) des forces 


zerlegen (v) 

3 to resolve 
decomposer (v) 


Zerlegung (f) 

4 resolution 

decomposition (f) 


Zeitdiagramm (n) 

* time diagram 
diagramine (ra) des 
temps 


Funktion (f) 

6 function 
fonction (f) 

Exponent (m) 

7 exponent or power 
exposant (in) 


integrieren (v) 

8 to integrate 
integrer (v) 

grapbische Integration 

9 <*> 
graphical i ntegration 
integration (f) graphique 

Integralzeiclien (n) 

10 integral sign 

signe (in) de l’intEgrale 


Linienintegral (n) 

11 line integral 
intEgrale (f) do ligne 

Integrationskonstante 

(0 

12 integration constant 
constante (f) d’intE- 

gration 

Differentialgleichung (f) 
differential equation 
Equation (f) diffEren- 
tielle 


UKBliB&JieHTL (m) 
equivalente (m) 
equivalente (m) 


chjtl 

poligono (m) delle tone 
poligono (m) de las 
fuerzas 


paaJiOHCHTb, pa3JiaraTb 
scomporre (v) 
descomponer (v) 

paanomeiiie (u) 
scomposizione (f) 
de8composici6n (f) 

Aiarpaiuta (f) BeicropoBi. 

no BpeMeHH 
diagramma (m) del 
tempi 

diagrama (m) de los 
tiempos 

<t>ynKniH (f) 
funzione (f) 
funcidn (f) 


nonaaaTeJib (m) cTenenii 
esponente (m) 
exponent© (m) 


HHTerpnpoBaTb 
integrare (v) 
integrar (v) 


rpatJmuccKoe HHTerpH- 
poBanie (n) 

integraziono grade a (f) 
integracidn (f) grdflea 

—-X_ 

SHaicb (m) HHTerpaJia 
segno (m) d'integrazione 
signo (in) de la integral 


•iHHeftHbift HHTerpajrb 

(m) 

integrate (m) linear© 

integral (f) de linea 

nocTOHHHaa (f) HHTe- 
rpnpoBania 

costante (f) d’integra- 
zione 

constante (f) de inte- 
gracidn 

AinJ)<t>epeHitiaJii»Hoe 
ypaBHeHie (□) 

equazione (f) differen- 
ziale 

ecuacion (f) diferencial 


/=«" 

« 



a b c d e g 
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differenzieren (v) 
to differentiate 
differentier (v; 


Drehung (f), Rotation (f) 

rotation 

rotation (f) 


Dreh fn ngsjgeschwind i g- 
keit (f) 

speed of rotation 
vitesse (f) de rotation 

sich drehen (v), rotiereu 

(v) 

to rotate 
tourner (v) 

drehend (adj), rotierend 
(adj) 

rotating revolving (adj) 
iournant (adj), rotatlf 
:adj), rotatoire (adj) 



AH<t><t>epeHriHpoBaTb 

differenziare (v) / 

diferenciar (v) 


Bpameuie (n) 
rotazione (f) 2 

rotacidn (f) 


CKOpOCTL (f) BpameHlH 
velocita (f) di rotazione $ 
velocidad (f) de rotacidn 


BpamaTLca 

rotare (v) 4 

girar (v), rodar (v) 


BpantaiomificH 
rotatorio (agg) q 

rodante (adj), rotatorio 
(adj), rotativo (adj) 


Drehpunkt (m) 
centre of rotation 
point (m) ou centre (m) 
de rotation 


TOHKa (f) BpameHia ; 

ueHTpi* (m) BpameHin q 
centro (m) di rotazione 
punto (m) de rotaci6n 


Drohrichtung (f), Dreh- 
sinn (m) 

direction of rotation 
sens (m) de rotation 


linksdrehen (v) 
to rotate to the left, to 
turn to the left 
tourner ( v j a gauche, 
tourner (v> dans le 
sens contra! re des ai¬ 
guilles d’mie montre 

Linksdrehung (f) 
^onnter-clockwifle rota¬ 
tion, rotation to the 
left 

rotation (f) a gauche, 
rotation (f) dans le 
sens contraire des 
aiguilles d*une montre 

rechtsd rehen (v) 
to rotate to the right, 
(o turn to the right 
tourner (v) a droite, 
tourner (v) dans le 
sens des aiguilles 
d une montre 


Rechtsdrehung (f) 
clockwise rotation, ro¬ 
tation to the right 
rotation (f) a droite, ro¬ 
tation (f) dans le sens 
des aiguilles d’utie 
montre 




HanpaeJieHie (n) Bpa- 
meHifl 7 

verso (m) della rotazione 
direccidn (f) de rotacidn 


BpauiaTb BjrfeBo 

rotare (v) a sinistra S 

girar (v) ft izquierdas 


BpameHie (n) bjtI>bo 
rotazione (f) a sinistra 0 
rotacldn (f) A izquierdas 


BpamaTb BiipaBO 
rotare (v) a destra 10 
girar (v) d dereclms 


BpameHie (u) Biipaeo 
rotaziono (f) a destra 
rotacJ6n (f) d derechas, 1 
movimiento (m) dex- 
trdgiro 
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von der Kollektorseite 
aus gesehen 

2 seen from the commu¬ 
tator end 

vu du cote du collec- 
teur 


. . . eCJIH CMOTp'tTL CO 
CTOPOHU KOJLffeKTOpa 
vis to dal lato del col- 
lettore 

visto por el l&do del 
colector 

von der Riemscheibcn- 
(Kupplungs)seite aus 
geseben 

seen from the pulley 

2 (coupling) end 

vu du cote de la poulie 
de command©, vu du 
cote de l’accouple- 
ment 


.. . ecjm CMOTp'bn. co 

CTOPOHU mKBsa 

vistodal lato della pu- 
leggia 

visto por el lado de Is 
polea 

Pffeil (m) 

3 arrow 
fl^cbe (f) 


CTp'fcjIKE (f) 

freed a (f) 
fleeba (f) 

umkebren (v), urn- 
a steuern (v) 
to reverse 
inverser (v) 


H31ffcH-im> (-HHTb) 
uanpaaneuie 
invert!re (v) 
invertir (v) 

Umkebrbarkeit (f) 

5 reversibility 
reversibility (f) 


odpamMOCTb (f) 
riverslbilitfc (f) 
reversibilidad (f) 

Gesehwindigkeit (f) 

6 speed, velocity 
vitesse (f) 


CKOpOCTb (f) 

velocity (f) 
velocidad (f) 

Normalgeschwindigkeit 

(0 

7 normal speed 

vitesse (f) de regime, 
vitesse (f) normale 


HOpMa-lLHaa CKOpOCTb(f) 

velocity (f) normale 
velocidad (f) normal 

Maximalgeschwindig- 
keit (f) 

p maximum speed 
° vitesse (f) maximum, 
maximum (m) de vi¬ 
tesse 


MaKCtlMaJILHaA cko- 

DOCTb (f) 

velocity (f) massima 
velocidad (f) maxima 

Umfanggeschwindig- 
keit (!) 

g peripheral speed, cir¬ 
cumferential velocity 
vitesse (f) peripberique 
on tangentielle 


ckopoctl (f) Ha onpyjK- 
nocm 

velocita (f) periferica 
velocidad (f) periferica 

Anfanggeschwindig- 
10 keit 

w initial velocity 
vitesse (f) initial© 


UAHaJIKHaH CKODOCTb (f) 
velocita (f) inislale 
velocidad (f) inicial 

Kndgescbwindigkelt (f) 
11 final velocity 
vitesse (f) finale 


KOHeHHAH CKOpOCTb (f) 
velocita (f) finale 
velocidad (f) final 

Winkelgeschwiudigkei t 

12 ^ 
angular velocity 

vitesse (f) angulaire 


yiYionaH ckopoctl (f) 
velocity (f) angolare 
velocidad (f) angular 
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Yerandening (f) der 
Winkelgeschwindig- 
kei t 

variation of angular ve¬ 
locity 

changement (ra) on va¬ 
riation (f) de la vitess© 
angulaire 


Gc^chwindigkeitskon- 
staru (f) 

' , onj?tancy of speed 
roniiance (f) de la vi¬ 
tesse 


Geschwindigkei ts&ndo- 
rung (f) 

^•eed variation 
hangement (m) de Vi¬ 
tesse 


Gesehwindigkeits- 
zunahme (f) 
increase of speed 
augmentation (f) de 
vitesse, acceleration 
(T) de vitesse 


Geschvindigkeits- 
abnahme (f) 
decrease of speed 
diminution (f) on chute 
(f) de vitesse 


Yrndrehung (f) 
revolution 

tour (xn>, revolution (f), 
rotation (f) 

1'mlaufzeit (f) 
time of revolution, 
duration of revolution 
duree if) d’un tour, 
duree(f) de revolution 
ow de rotation 

Touren (f pi), Umdreh- 
ungen / f pi) 
revolutions (pi) 
tours (m pi), revolutions 
_ (i pi) 

I’mdrehungszahl (f), 
Tourenzahl (f) 
number of revolutions 
‘nombre (m) de tours, 
nombre (m) de revo¬ 
lutions 


sekundliche Tourenzahl 
(f), Tourenzahl (f) pro 
Sekunde 

revolutions per second, 
r. i>. s. 

nombre (m) de tonrs par 
seconde, t: s 


HSirtHeHie (n) yrjiosoft 

CKOpOCTH 

camblamento (m) della • 
velocita angolare 
cambio (m) de la veloci- 
dad an gill ar 


IIOCTOHHCTBO (n) CKO- 

poem 

costanza (m) della velo- « 
citk 4 

constancia (f) de la ve- 
locidad 


HairkHeHie (n) ckopocth 
cambi&mento (m) di ve- Q 
locitk * 

cambio (m) de velocidad 


BoapacTauie (n) cko¬ 
pocth 

aumento (m) di velocity * 
aumonto (m) de veloci¬ 
dad 


yMeHbmeHie (n) cko¬ 
pocth 

diminuzione (f) di velo- * 
citk 

dlsminucidn (I) de velo¬ 
cidad 

odoporb (m) 

giro (m) 

vuelta (f), revolucidn (f) 


BpeMH (n) (npoAOJi>KH- 
TeUMlOCTb (f)) oAHoro 
odopoTa 

durntft (f) d’un giro 
duracidn (f) [del tiempo] 
de una vuelta 


otfopoTM (m pi) 
giri (m pi) 

vueltas (f pi), revolu- 
clones (f pi) 


'ftic.ro (n) o6opotob'i» 
numero (m) del giri g 
numero (m) de las 
vueltas 


HHCJIO (n) , oCopOTOBT. 

bt* cenyiiAy 

numero (m) del giri per *q 
minuto-secondo 
mimero (m) de las 
vueltas por segundo 



246 


mlnutlJche Tourenzahl 
(f), Tourenzahl (f) pro 
Minute 

1 revolutions per minute, 
r. p. m. 

nombre (m) de tours 
par minute, t: m 


mittlero Anzahl (f) der 
l T mdrehungen pro 
Minuto 

2 mean number of revo¬ 
lutions per minute 
moyenne (f) des tours 
par minute 


Erhohung (f) derTouren- 
zahl 

increase of number of 
revolutions, increase 
3 of speed 

augmentation (f) du 
nombre de tours, ac- 
croissemcnt (m) du 
nombre de tours 


Erniedrigung (f) der 
Tourenzahl, Reduktlon 
(f) der Tourenzahl 
* reduction of speed 
diminution (f) du nom¬ 
bre de tours, reduc¬ 
tion (f) du nombro 
de tours 


Tourcnschwankung (f), 
Tourenvariation (f) 

* speed variation 
° fluctuation (f) du nom¬ 
bre de tours, variation 
du nombre de tours (f) 


dio Tourenzahl 
sell wank t zwischon x 
und y 

the number of revolu¬ 
tions varies between 
x and y 

le nombre de tours vane 
ontrexoty; la vitesse 
de rotation oscille 
entre x ct y tours • 


Anderung(f) der Touren¬ 
zahl 

7 alteration of speed, 
change of speed 
changement (in) du 
nombre de tours 


Tourenverlust (m) 
8 loss of speed 
per to (f) do tours 


•ihcjio (n) odopoTORb rl 
MimyTy 

numero (m) dei giri i>cr 
minuto 

numero (m) de las 
vueltas por minuto 


cpeAHee hucjio (n) odo- 
Potobt* btj MimyTy 
numero (m) medio dei 
giri per minuto 
numero (m) medio de 
las vueltas por minuto 


yne^HHeiiie (n) «mrjia 
odopoTORb 

aumento (m)del numero 
dei giri 

aumento (m) del numero 
de las vueltas 


yMeHhineiiie (n) unc-ia 
odopoTORb 

dimlnuzione (f) del nu¬ 
mero dei girl 
disminucidn (f) del nu¬ 
mero de las vueltas 


Koviediuiie (u) mic«ia odu- 

pOTORb 

variazione (f) del numero 
dei giri 

variacldn (f) del numero 
de las vueltas 


'11ICJIO (n) odopoTORb ko- 
.ledJieTCH MeiKjiy x n y 
il numero dei giri oscilla 
fra x e y 

el numero de vueltas 
varla entre x y y 


HUM'IUleHie (u) HHcoa* 
odopoTORb 

eambiamento (m) del 
numero dei giri 
cambio (m) del numero 
de las vueltas 


noTepH (f) Rb micjrt; 

odopoToirb 
perdita (f) di giri 
perdida (!) de vueltaa 
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Toureuzahlkurve (f), Ge- 
schwindigkeitskurve 

(f) 

speed curve 

courbe (f) de [la] vi- 
tesse [de rotation], 
courbe (f) du n ombre 
de tours 


Kpiiean (f) ckopocth; 
kphbuh micJia ofiopo- 
TOirb 

curva (f) del numero dl 1 
ffiri 

curva (f) del numero de 
vueltas 


Berechnung (f) 
calculation, design 
c&lcul (m) 


Berechnungsmethode 
(f), Berecnnungsweise 
(0 

method of calculation 
methode (f) de calcul 


pac'ierb (tn) 
calcolo (m) 
cAlculo (m) 


MeTOA'b (m) (cnocodb 
(m)) pacnfcTa 9 

rnetodo (m) di calcolo * 
in 6 to do (m) de calculo 


anntthemde Berecli- 
nung (f) 

approximate calcula¬ 
tion 

approximation(f), calcul 
(m) approximate 


iipHd.uiaHTe.ibHuil pac* 
*ierb (m) 

calcolo (m) approssima- 
tivo, approssimazione 4 

(Q 

calculo (m) aproximado, 
aproximacibn (f) 


Annahme (f) 
assumption, supposi¬ 
tion, hypothesis 
supposition (f), hypo¬ 
thec (f) 


npe ■tuo.'io}Kenie (n); no- 
.lomeiiie (n) 

supposizlone (f), ipo- 5 
tesi (f) 

8uposici6n (f) 


Vorausberechnung (f) 
predetermination 
predetermination (f), 


npe,tBapHTe.ii»Hufl 
pacnerr. (m) 
calcolo (m) proven tivo 
predeterminacMil (f) 


KontroUrechnung (f) 
checking calculation 
calcul (m) de verification 


Entwurfszeichnung (f) 
preliminary drawing 
dessin (m) de projet 



Werkstattzeichnung (f) 
working-drawing 
desgin (m) d’ex^cution, 
dessin (m) d’atelier 



HpOBhpoHHHd pac'ieri. 

(m); npoBlipna (f) 
calcolo (in) di controllo 7 
cAlcuIo (m) de verifiea¬ 
ch) n 


HepTewrb (m) npoeKTa; 

npoeKTb (m) g 

disegno (m) di progetto 
dibujo (m) de proyecto 

qepTevin* (m) Ma- 
CTepcicoft, padonift 
MepTOHCb (m) 

disegno (m) per la offi- 9 
cina 

dibujo (m) detallado 
para taller 


MaQumrittzelchnung (f) 
outline drawing 
dessin (m) de contour 
cot£, contour (m) cote 


KOHTypHblft HepTencL 
(in) cl npocTaBJieH- 
HbLMii pa:iMl;paMii 
disegno (m) di contorno 10 
con niisure 

dibujo (m) de contorno 
acotado 
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Ilauptabmessungen 
(f pi), Hauptdlmen- 
slonen (f pi) 

. overall dimensions (pi) 
1 principal dimensions 
(pl) 

dimensions (f pl) d'en- 
combrement, dlmen- 
slons (1 pl) prlnclpales 



Hauptdaten (n pl) 

2 principal data 

donndes ((pl) princlpales 


mechanlscbo Bean- 
sprucbung (f) 
mechanical stress 
g effort (m) mdcanlque, 
solllcitatlon (f) mdea- 
nlque ou par une for¬ 
ce mdcanlqne 


magnetlscbo Rean- 
spruchung (f) 
magnetic stress 
4 effort (m) magndtlque, 
solllcitatlon (f) mag- 
netlqne ou par une 
force magndtlque 


elektrische Bean- 
spruchung (f) 
electric stress 
& effort (m) dlectrlque, 
solllcitatlon (f) dlec- 
trique ou par une 
force dlectrlque 

Slcherheltskoefflzlont 
(m). Sleherholtszahl(f) 
0 factor of safety 

coefficient (m) do suretd 
ou de sdcurltd 


7 


Kraft (f) 
force 
force (f) 


Trlebkraft (f) 

8 driving force 

force (f) ou dnerglc (f) 
motricc 


Icbcndige Kraft(f), klne- 
tlsche Knergle (f) 
kinetic energy or vis 


force (f) vi\e, dnergie (f) 
eini'tiquc 


Zentrifugalkraft (f), 
w Kliehkraft (f) 
u centrifugal foroo 
force (f) centrifuge 


m t>* 


rjiaBUbie paairfcpu (m pl) 
dlmenslonl (f pl) princi¬ 
pal! 

dlmenslones (f pl) prln- 
ci pales 


raaBHUH a&huuh (n pl) 
datl (m pl) principall 
(latos (mpl) prlnci pales 
iiOAuep/KCHie (n) a - fefl. 
ctbuo Mex&HircecKnx-b 
cb-tl; MexaHunecKoe 
ycnaie (n) 

soiledtazlono (f) mec- 
canlca 

esfuerzo (m) mecanico, 
carga (f) mecdnlca 
noABepmeuie (n) A-fcfi- 
ctbiio MarmiTUMx-b 
chat.; uaruifTHoe 
vciuie (n) 

Bollecilazlone (f) ma- 
gnotlca 

carga (f) magndtlca. os- 
fuerzo (m) magnetlco 
noABepxceuie (n) A-fefl- 
CTBiio ajieKTpo'ie- 
CKUX-L CUJTb; 3JI6K- 

TpHsecKoe ycHJiio (n) 
soiledtazlone (f) elct- 
trlca 

carga (f) oldctrica, os- 
fuerzo (m) oldctrlco 
KoedxpHuieHTb (m) 6ea- 
oiiacuocTu 

coefficient© (m) dl si- 
curezza 

coeflclente (m) de se- 
gurldad 
cH.ia (f) 
forza (f) 
fuerza (f) 


ABUHtyman ciiaa (0 
forza (f) mot rice 
fuerza (f) motriz 


/KiiBan cu.ia (f); icnue- 
Tineci;afl aueprin (f) 
forza (f) viva 
fuerza if) viva 


ncuTpod kiKHafl ctiJia (f) 
forza (f) contrifuga 
fuerza (f) contrifuga 
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Zen tripe talk raft (f), Zu- 
strebekraft (f) 
centripetal force 
force (f) centrip£te 


Bewegung (f) 
motion 

monvement (m) 


ueHTpocTpeMHTeJiwiafl 

cHwia (f) * 

forza (f) oentripeta 1 

fuerzft (f) centripctft 

ABH/Kenie (n) 

moto (m), roovlmento 9 

(m) 4 

movimiento (m) 


zuriickgelegter] Weg 
(m) 


path 

chemin (m) parcouru 



npoftAemrwft nyTL (in) 
traiettoria (f) ? 

ramino (m) recorrido, * T 
cftrrera (f) 


Schwerpunktskreis (m) 
circular path of the 
centre of gravity, 
circle described by 
the radius of gyration 
cercle (m) d£crit par le 
centre de gravity, 
cercle (m) du centre 
de gravity 



Kpyn> (m) neHTpa th- 
MtecTn; Kpyrt, ohh- 
cuBaeauft ueHTpoin* 

THHtCCTH 

circolo (m) dcsrritto 
dal centro di gravity 
circulo (m) del centro 
de gravedad 


Schwungradwirkung (f) 
flywheel effect 
action (f) nu eflfet (rn) 
de volant 


Schwunggewicht (n) 
flywheel weight 
poids (m) falsant volant 


Schwungmasse (f) 

flywheel mass 

masse (f) f&isant volant 


Masehinenkonstante (f) 
machine constant 
constant© (f) de machine 


Korrektionsfaktor (m) 
correction factor 
coefficient (m) correctif 
ou de correction 


Ausnutzung (f) 
utilisation 
utilisation (f) 


Ausnutzungskoefflzient 

(m) 

coefficient of utilisation 
coefficient (m) d’utill- 
sation 


A'fcftcTBie (n) Bpamaio- 
UI.HXCH MOCCB j 

effetto (m) di volano 
efecto (in) de volante 


Bt»(TL (m) MaxomiKa (f) 
(MaxoBoro Ko;ieca (f)) 6 
peso (m) rotante 
peso (m) del volante 


BpamaioiuancH Macca(f); 
Macca MaxoBiina (Ma- 
xoBoro KOJieca) 7 

massa (f) rotante 
masa (f) volante 

nocTomiHan (f) Maiumiu 
cos tan te (f) della mac- 
china 8 

constante (f) de la nui- 
quina 


KoppeKnioHHMtt Mno- 
HciiTe.iL (m) 

fattore (m) di correzione 
factor (m) de corrcccidn 


ncno.ib30Bauie (n); 

yni.iH.ianin (f) 
utilizzazione (f) 
utilizncidn (f) 


Koe(J)(bmxieHn. (m) 
HCiioJibaoBanifl (yTH- 
.iioauiii) 

coefficicute (m) di uti- 11 
lizzaziono 

ooeflciente (m) de utili- 
zacidn 
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Erregung 

] Excitation 

Excitation 

orregen (v) 

2 to excite (to energise) 
exciter (v) 

Erreger (m) 

3 exciter 
excitatrice (f) 


Bo86y scenic 

Eccitazione 

Excitacibn 

BoabyjuiTL, B036y>KAaTL 
eccitare (v) 
excitar (v) 


BOs 6 YJimeJih (m) 
eccitatore (m) 
excitador (m) 


Felderregung (f) 

4 field excitation 

excitation (0 de champ 


Gleichstromerregung (f) 
continuous current ex- 
<5 citation 

excitation(f) parcourunt 
continu 


Wechselstromerregung 

(0 

R alternating-current ex- 
0 citation 

excitation (f) par cou- 
rant alternate 


Erregerfrequenz (f) 

7 excitation frequency 
frequence (f) d’exci- 
tation 


konstante Krregung (f) 
8 constant excitation 
excitation (f) eonstante 


veritnderliche Erregung 
(f), variable Erregung 
9 (f) 

variable excitation 
excitation (f) variable 


BOBtfyHQeHie (n) nona 
eccitazione (f) del campo 
excitacibn (!) del campo 


Bon6y>Kjteuie (n) uo- 

CTQHHHHM'b TOKO 1Tb 

eccitazione (f) a cor- 
rente continua 
excitacibn (f) por co- 
rriente continua 


Boabyntfeiiie (n) nepe- 

MiSHnUITb TOKOITL. 

eccitazione (f) a cor- 
rente alternata 
excitacibn (f) por co- 
rriente altema 


aacTOTa (f) (hhcjio (n) 
nepioAOBT>) Boa 6 y>K- 
A6HIH 

frequenza (f) d’eccita¬ 
zione 

frecuencia (f) d’excl- 
tacibn 


ITOCTOHHHOe B03by>K- 
Aetrie (n) 

eccitazione (f) costante 
excitacibn (f) eonstante 


nepejrfcHiioe BoabyjK- 
AeHie (n) 

eccitazione (f) variabile 
excitacibn (f) variable 


schwach erregt (adj) 
weakly excited (adj), 

10 feebly excited (adj) 
faiblement excitb (adj), 
u faible excitation 


stark erregt (adj) 

11 strongly excited fadj) 
fortement excite fadj), 
a forte excitation 


cviabo Boabynca^HBufi 
debolmente eccitato 



CI1.1KHO B036y>KA&Hni>lft 
fortemente eccitato 
(agg) 

fuertemente excit&do 
(adg) 




251 


untererregt (adjj 
uDder-excited (adj) 
srmsexcite (adj), a sous- 
excitation 


tntererregung (f) 
under-excitation 
^•nsexcitation (f) 


ibererregt (adj) 
•ver-cxcited <adj) 
'irexcite (adj), a sur- 
excitation 


f’bererregung (f) 
•ver-excitation 
’■nrpxcitation (f) 


KurzschluCerregung (f) 
short-circuit excitation 
excitation (f) do court- 
circuit 


Krregungsart (f) 
method of excitation 
renre tf) d’excitation, 
mode (m) d'excitation 


ueAOBoa6y>KAeHHiiift; 
HeaOCTaTOqHO B03- 

dyncA^HHuft 

ad una eccitazione in- 1 
feriore 

de una excitacidn in¬ 
ferior 


HeAOBoa6y}KAeHie (n); 
aeAOCTaTOHHoe B036y>K- 
Aeiiie (n) 

eccitazione (f) inferiore 
excitaci6n (f) inferior 


2 


nepeB036y>KAeiniwft 
ad una eccitazione su¬ 
per! ore tf 

de una excitac!6n su¬ 
perior 


iiepeB036y>KAeHie (n) 
eccitazione (f) stiperiore 4 
excitacidn (0 superior 

B03dyMvAeHie (n) npn 
KopoTKom, aaifUKa- 
Hiu 

eccitazione (f) di corto 5 
circuito 

excitaci6n (f) en cir¬ 
cuito corto 


cnoco6'L (m) B036y- 

>KAeuin 

genere(m)d’eccitazione 0 
clase (f) de excitacidn 


Krregungsschaltung (0 
connections of the ex¬ 
citing circuit 
f.oupiage (m) d’excita- 
tioo 


mcrregt (adj) 
unexcited i.adj) 
ti‘*n excite (adj), incx- 
cite (adj) 


Sondererregung (f), 
Fremdenvgung (f), 
inftere Erregung (f) 
fc e|*arate excitation 
excitation (f) ind^pen- 
dante on s£par£c 


fremderregt (adj). be- 
wnders erregt (adj) 
separately excited (adj) 
* excitation inddpen- 
dante oh s£par£e 


ra 


cxeMa (f) coeAHueiiift 
B036y;KAeHin 

collegaraento (m) d’ec- 7 
citazione 

conexidn (f) de excita- 
cidn 


HeBoa6y>KA^HHwfi 
diseccitato (agg) 8 

no excitado (adj) 


HeaaBHCHMoe B03<5y>K- 
Aetiie (n) 

eccitazione (f) indipen- g 
dente o separata 
excitacidn (f) indepen- 
diente 6 separada 


HeaaBHCHMo Boa- 

.. c'h 

He3aBHCUMUBn> B03- 
dyHCAeHiejn, 
ad eccitazione indipen- 
dente 

de excitacidn indepen- 
diente 
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Fremderregung(f) durch 
Erregerdynamo 
separate excitation by 
l an exciter 

excitation (f) indgpen- 
danto ou separ^e par 
une excitatrice 



HeaaBiicHMoe Boa6y- 
>KAeHie (n) ott» B 03 - 

GyflHTe.’iH 

eccitazione (f) indipeu- 
dente con dinamo ec- 
citatrice 

excitacidn (f) indepen- 
diente por dinamo 
excitadora 


FremdeiTegung(f) durch 
Akkumulatorbatterie 
separate excitation by 
2 a storage battery 
excitation (f) inddpen- 
dante par batterie 
d ’ftccutmulateurjs 



HeaaBHciiMoe B036y- 
>KHeHie (n) otl anny- 
MyjiHTopHoft (SaTapen 
eccitazione (f) indipen- 
dente con batteria di 
accumulatori 
excitacidn (f) indepen- 
diente por una bateria 
de acumulndores 


Freinderregung(f) durch 
Gleichstromnetz 
separate excitation from 
o continuous current 
* mains 

excitation (!) ind^pen- 
dante par un r^seau 
a courant continu 



HeaaBiiciiMoe Boa- 
6y weenie (n) on. crfcTn 
nocTommaro Tona 
eccitazione (f) indipen- 
dente con rete a cor- 
rente continue 
oxcitacidn (f) indej>en- 
diente por una red de 
corriente continue 


remanente Erregung (f) 
^ residual excitation 
excitation (f) remanente 
ou rosidueile 


Selbsterregung (f) 
3 self-excitation 
autoexcitation (f) 


Prinzip (n) der Sclbst- 
erregung 

$ dynamo-electric (self- 
exciting) principle 
principe (m) dc l'auto- 
exeitatlon 


selbsterregend (adj) 

^ self-exciting (adj) 

' autoexcitateur (adj m>, 
autoexcitatrice (adj f) 

selbstorregt(adj), eigen- 
erregt tadi) 

8 self-excited (adj) 

autoexcitateur (adj in), 
autoexcitatrice (adj t) 


ocTaTOMiioe Boa- 
6y>KAeHie (n) 
eccitazione (f) residua 
excitacidn (f) remanente 


caM0B036y>KAeuie (n) 
autoeccitazione (f) 
auloexcitacion (f) 


npHiimtnx (m) canoBoa- 
6y>KAeHin 

principio (m) dell’auto- 
eccitazionc 
principio (m) de In 
autoexcitacidn 


caMOBoa6y>KAaioiuiflcii 
autocccitatore (agg) 
autoexcitador (adj) 


CaM0BO36y>KA^HHMfl 
autoeccitato (agg) 
autoexcitado (adj) 
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Sebenschlufierregu ng(f) 
shunt excitation 
excitation (f) shunt, ex¬ 
citation (f) en deriva¬ 
tion 



Hau p tschl ufie rreg u n g 
(f). Serienerregung (f) 
series excitation 
excitation (f) [en] sdrie 

DoppelschluCerregung 
(f>, Verbunderregung 
if), Compounderre- 
gung (f), gemischte 
Erregung (!) 
compound excitation 
excitation (f) compound 




uapajuiejibHoe (oTB'feT- 
BJi^HHoe, myHTOBoe) 
BoadyHc^eRie (n) 
eccitazione (f) in deri- 
vazione, eccitazione 1 
(f) shunt 

excitacidn (f) en deri- 
vacidn, excltacidn (f) 
shunt 


nocvrhAOBaTeJLbHoe bos- 
tiywAeme (n) <> 

eccitazione (f) in serie 
excitocidn (f) en serie 

cirhuiaHHoe B036y- 
MfAeHie (n); B03- 

6 y>KAeHie KOBOiayHAi> 
eccitazione (f) com- « 
pound 0 composita 
excitacion (f) com¬ 
pound 


Ornpoundierang (f) 
compounding 
compoundage (m) 


KOMnayHAHpoBaHie (n) 
compoundaggio (m) 4 

compoundaje (m) 


rompoundieren (v) 
to compound 
compounder (vj 


KOxnayHAHpoeaTb 
com pound are (v) 
compoundar (v), com- 
binar (v) 


Unger Nebenschlufi (m) 
long shunt 

long shunt (m), longue 
derivation (f) 



A.'ihhhuA iiiyurb (m) 
lunga derivazlone (!) 6 

larga derivacidn (f) 


kurzer NebenschluU (ra) 
short shunt 

coart shant (m), courto 
derivation (f) 


Pberco m po un d e rre- 
gung (f) 

over-comj*ound excita¬ 
tion 

excitation (f) hypercom¬ 
pound, excitation (f) 
surcompound 



KopoTKift myHTb (m). 
corta derivazione (f) 7 

corta derivaoidn (f) 


Boa6y>KAeHie (n) rmiep- 
KOicnayHA'b (nepeKOM- 
nayHATt) 

eccitazione (f) ipcrcom- 8 
pound 

excitacidn (f) hipercom- 
pound 


Cbercompoundierung(f) 
over-compounding 
hyper- ou surcompoun- 
dage (m) 



THnepKOMiiayHAnpoBa- 
Hie (n); nepeKOJUiayn- 
AHpoBaHie (n) 9 

ipereompoundaggio (m) 
hipercompoundaje (m) 


Leerlauferregung (!) 
no-load excitation 
excitation (!) a vide 


Boa6y5KAeHie (n) npn 

XOJIOCTOSiT> XOA'fe 
eccitazione (f) a vuoto 
excitacidn (!) a vaolo 
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Vollasterregung (f) 
j full-load excitation 
1 excitation (f) en pleine 
charge 


wcchselseitige Erregung 

2 ,..<*> 

mutual excitation 

excitation (f) mutuelle 

Erregungspunkt (m), 
kritischcr Punkt (m) 
^ point of excitation, cri¬ 
tical point 

point (m) d’excitation, 
point (m) critique 


Erregerstrom (m) 
exciting current 
4 coil rant (m) d’excita¬ 
tion, courant(m) exci- 
tateur 


Erregerstromkreis (m) 

» exciting circuit, exciter 
0 circuit 

circuit (m) d’excitation 


gleichgerichteter Kr- 
regerstrom (m) 

rectified exciting cur- 

6 rent 

courant(m) d’excitation 
redress^, courant (m) 
cxcitateur redresse 

pulsierender Erreger¬ 
strom (m) 

pulsating exciting cur- 

7 rent 

courant (m) d’excitation 
pulsatoire, courant(m) 
cxcitateur pulsatoire 

remanenter Erreger¬ 
strom (m) 

residual exciting cur¬ 
rent 

8 courant (in) d’excitation 

remanent ou rtfsiduel, 
courant (m) excita- 
teur remanent ou resi- 
duel _ 

besonderer Erreger¬ 
strom (in) 

0 separate exciting cur- 

y rent 

courant (m) special 
d’excitation 


Boa6y>KAeHie (n) npu 
nojmofi Harpy3Kb 
eccitazione (f) a pieno 
carico 

excitacidn (0 a plena 
carga _ 

Baaninioe BoadyMueirie 
(n) 

eccitazione (f) mutua 
excitacidn (f) mutua 


Towa (f) B03(5y>KaeHiH: 

KpBTH'ieCKaH TOHKa 
punto (m) d’eccitazione 
punto (m) de excitacidn 


Boady>KAaM)iitifl toiti, 

(m) 

corrente (f) d’eccita 
zione 

corriente (f) de excita- 

citin 


lrfeiiB (f) BoadyiKAeHiH 
circuito (m) di eccita- 
zione 

circuito (m) excit&dor 


BUlipHJCJieHHUft B03- 
dywAaioiuift tokt> (m) 
correntc(f) d’eccitazione 
raddrizzata 

corriente (f) de excita- 
ci6n rectificada 


ny.iBcnpyioutift bob- 
Gynuaiomifl tokt> (m) 
corrente(f) d’eccitazione 
pulsativa 

corriente (f) de exefta- 
ci6n pulsatoria 


OCTaTOHHHfl B03dy>K- 
Jiawmifi Toin» (m) 
corren te(f) d ’eccltazione 
residua 

corriente (f) de excita- 
ci6n remanente 


He3aBiicnMhift Boa6y>K- 
Aawmift tokt> (m) 
corrente(f) d’eccitazione 
indipeudente 
corriente (f) de excita- 
ci6n indej>endiente 




Erregerspannung (f) 
exciting voltage 
tension (f) ou voltage 
(m) d’excitation 

Erregerarbeit (f) 
work of excitation 
travail (m) d’excitation 


Erregungsperlode (f) 
period of excitation 
p^riode (f) d’excitation 


Erregerfeld (n) 

exciting field 

champ (m) d'excitation 

Amperewindungen (f pi) 
am pc re-turns (pl> 
imperes-tours (m pi) 


Amperewindungszahl (f) 
number of] ampere- 
turns 

nombre (m) d’ampere s- 
tours 


ErregerwindnngBzahl (f) 
[number of] extciting- 
turns 

nombre (m) de spires 
d'excitation ou de 
linducteur 


Berechnung (f) der Am* 
perewindungszahl 
[calculation of] ampere- 
turns 

calcul (m) du nombre 
d’ amperes- tours 


Amperewindungszahl (f) 
pro magnetiscben 
Kreis (pro Pol) 
inumber of] ampere- 
tunis per magnetic 
circuit (per pole) 
nombre (m) d’amperes- 
tours par circuit mag- 
netique (par pole) 


nislUliche Amperewln- 
dtmgszahl (f) 

; number of] additional 
ampere-turns 
nombre (m) d’amp&res- 
tours supplementalres 


HanpmKeme (n) bo3- 
dyHCAenin 

tensione (f) d’eccita- 1 
zione 

tensidn (f) excitadora 

padoTa (f) BosflyHvteHiH 
lavoro (m) d’eceitazione 
trabajo (m) de excita- ^ 
cidn 

iiepioA'i* (m) B036y>KAe- 
Hi>i 

periodo (m) d’eccita- o 
zione a 

periodo (m) de excita- 
cidn 

no.ie (n) B036y>K^emH ; 

Boa6y>KAaKuuee nojie 4 
campo (m) d’eccitazione 
campo (in) de excitacidn 

aioiepBHTKH (m pi) 
ampere-girl (m pi) 3 

amperios-vueltos (m pi) 

hhcjio (n) asinepBUT- 

KOBT» 

numero (m) degli am- R 
p 6 rc-giri 

nuinero (m) de los am- 
perios-vueltas 

HIICJIO (n) BHTKOBT* HH- 
ayKTopa 

numero (m) dell© spire 7 
d’eccitazione 
numero (m) do espiras 
de excitacidn 


paenerb (m) (buhh- 
c^ierne (n)) amiep- 

BIITKOBT* 

calcolo (m) del numero S 
degli ampere-giri 
cAlculo (m) del numero 
de amperios-vueltas 

hhc-io (n) aMliepBIIT- 
KOBT> Ha ManiHTHVIO 
ivfcin. (Ha nojiiort) 
numero (m) degli am- 
p^re-giri per eircuito 9 
magnetico (per polo) 
numero (m) de ainperioa- 
vueltas por eircuito 
magnetico (por polo) 

hhcjio (n) aodaBOHiibix'b 
aMIiepBHTKOBT* 
numero (m) degli am¬ 
pere-giri supplemen- w 
tari iU 

numero (m) de amperios- 
vneltas suplemen- 
tarios 
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Gesam tamperew i n- 
dungszahl (f) 

. total [Dumber ofl am¬ 
pere-turns 

nombre (m) total d’am- 
pbres-toura 


odmee ibgao (n) ajmep- 

BHTKOBT* 

numero (m) totale degli 
ampbre-giri 

numero (m) total de los 
amperlo8-m el tas 


Ankerbereehnang 
2 Armature Calemlatlon 

Caleal de rindnlt 


Pirien asopa 
Caleolmzione dell’Iadotto 
CAlemlo del Iadaeldo 


Anker (m), Lftufer (m), 
o Kotor (m) 
armature, rotor 
indult (m), rotor (m) 


HKopi> (m); poTopr» (m) 
lndotto (m), rotore (m), 
armatura (0 
inducido (m), rotor (m), 
armadura (f) 


Ankorkraftflutt (m), 
RotorkraftfluB (m) 
armature flux, rotor 
* flux 

flux (m) [magnbtique] 
d’induit, flux (m) [raa- 
gnbtique] de rotor 


.rr^rn. 



a 


ciiJioBoft noTOia, (m) 
HKopa: cHJioBofl no- 
TOKT, pOTOpa 
flusso (m) di fona deb 
l'indotto 

flujo (m) magnetico del 
inducido 


Ankerkraftlinie (f), 
Rotorkraftlinie (f) 
armature line [of force], 
d rotor line [of force] 
ligne (f) de force de 
Tinduit, ligne (f) de 
force du rotor 


cn^oBammHui(f) HKopsi ; 

jumin ciuTh poTopa 
linea (f) di forza deb 
l'indotto 

linea (f) de fuerza del 
iuducido 


Ankerinduktion (f), In- 
duktion (f) im Anker 
6 armature induction 
induction (f) dans l‘in- 
duit 


Ankerstreuung (f) 
armature leakage 
7 dispersion (f) d'induit, 
dispersion (f) [des 
lignes de force] dans 
l’induit 


muyKuia (f) bt» HKopi; 
induzione (f) nell’ ln- 
dotto 

induccibn (f) en el in¬ 
ducido 


yTe'iKa (f) HKopn 
dispersione (f) nell’ in- 
dotto 

dispersibn (f) en el in¬ 
ducido 


AnkerstreufluC (m), 
Rotorstreuflufl (m) 
armature leakage, ar¬ 
mature stray flux or 
8 Held, rotor stray flux 
flux (m) de dispersion 
dans l’induit, flux (m) 
de dispersion dans le 
rotor 



iiotokt* (m) yTenKH 
HKopn; noTom> yTen- 
kii poTopa 

flusso (m) ai dispersione 
nell’ indotto 
flujo (m) de dispersibn 
on el inducido 
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Ankertourenzahl (f), 
Rotortourenzahl (f) 
armature revolutions, 
armature speed, rotor 
speed 

nombre (m) de tours ou 
vi tesse (f) angulai re ou 
vltesse (f) [de rotation] 
de 1‘induit, nombre(m) 
de tours ou vitesse (f) 
du rotor 


■iiicjio (n) odopoToin» 
flKopn; hhcjio odopo- 
TOBT» pOTOpa 

numero (m) di giri del- 1 
l’indotto 

numero (m) de vueltas 
del inducido 


Anker - [Rotor]Umfangs- 
geschwindigkeit (f) 
peripheral speed of ar¬ 
mature (rotor) 
vitesse (f) y^riphtfrique 
ou tangentiello de 
l’induit, vitesse (f) 
p4riph£rique ou tan- 
gentielle du rotor 


CKOpOCTb (f) Ha OK*py- 
JKHOCTH HKOpH; CKO- 
POCTL na OKpyHCHOCTlI 
uoTopa 2 

velocita (f) pcriferlca 
dell' indotto 
velocidad (f) peritericu 
del inducido 


Ankerdurcbmesscr (m), 
Rotordurchinesser (m) 
armature diameter, 
rotor diameter 
diam&tre (m) d’induit, 
diam£tre (m) de rotor 



a 


AiaMeTp'b (m) nnopn; 

Aiaxeipi. poTopa 
diametro (m) dell’ in¬ 
dotto 

diametro (m) del indu¬ 
cido 


Ankerperipherie (f), 
Ankerumfang (ra) 
periphery of armature 
or of rotor 
p£riph£rie (f) d’induit 


OKpV'/KIIOCTb (f) HKOpH 

periferia(f) dell’indotto * 
poriferia (f) del indu¬ 
cido 


Ankerltknge (f), Rotor- 
lange (f) 

length of armature, 
length of rotor 
longueur (f) d’induit, 
longueur (f) de rotor 


A4HH&(f) HKopn; jiiima 
poTopa 

lunghezza (f) dell’in¬ 
dotto 

longitud (f) del indu¬ 
cido 


Ankeroberfl&clie (f), 
RotoroberQ&che (f) 
armature surface, rotor ( ] 

surface 

surface (f) d’induit, sur¬ 
face (f) de rotor 


IIOBCpXHOCTL (f) HKOpn; 

IIOBepXHOCTb I>OTOpa 
superflcie (f) dell’in- 
dotto 

superflcie (f) del indu¬ 
cido 


Ankervolumen (n), Ro- 
torvolumen (n) 

volume of armature, Or n 

volume of rotor “i “ 

volume (m) d’induit, 
volume (m) de rotor 


ofoeirb (m) hkoph; 

poTopa 

volume (m) dell'indotto 7 
volumen (ra) del indu¬ 
cido 


Ankergcwicht (n), Ro- 
torgewicht (n) 
weight of armature, 
weight of rotor 
poids (m) dMnduit, polds 
(m) de rotor 


Bd;ci» (m) HKopn; b!;ci» 
poTopa o 

peso (in) dell’indotto 
peso (m) del inducido 





258 


Ankerleiter (m), Anker- 
draht (m) 

armature conductor, ar- 

1 mature wire 

conducteur(m) d’induit, 

fll (m) d’induit 

Zahl (f) dor Ankerleiter, 
Zahl (f) der Rotor- 
drtihte 

number of armature 

2 conductors,number of 
rotor conductors 

nombro (m) de conduc- 
teurs d’induit,nombre 
(m) do fils de rotor 

Ankerkupfer (n), Rotor- 
kupfer (n) 

o armature copper, rotor 
copper 

cuivro (m) d’induit, 
cuivre (m) do rotor 


npOBOJIOKa (f) odxOTKU 
HKOpH; npOBOAHJIlCfa 
(m) HKOpfl 

conduttore (m) o fllo (m) 
dell’indotto 

conductor (m) 6 alambrc 
(m) del inducido 

hiicjio (n) npOBOJioKx 

OtixOTKU HKOPH ; UHCJIO 
npOBOAUHKOBT, pO- 
Topa 

numero (m) del con- 
duttori dell’indotto 

numero (m) do los con- 
ductores del inducido 


x1;;u> (0 o6motkh hkoph : 

X*l>jU> OdXOTKH DOTOpa 
rame (m) dell’inaotto 
cobre (m) del inducido 


Ankerkupfergewicht(n), 

Rotorkupfergewicht 

(n) 

weight of armature cop- 
4 per, weight of rotor 
copper 

poids (m) du cuivre de 
l’induit, poids (m) du 
cuivre du rotor 


b' fcc'b (m) x'fejiH o6xotkii 
HK opn; ni>CT» X’tjui 06- 
xotkii poTopa 
peso (m) del rame del- 
l’indotto 

peso (m) del cobre del 
inducido 


linearo Belastung (f) 
d linear load 

charge (f) lineal re 


wirlHchaftliche odcr6 ko- 
nomisehe Verteilung 
(f) von Kupfor und 
Eiscn 

6 economic distribution 
of copper and iron 
distribution (f) 6cono- 
mique du cuivre et 
du fer 


Ankerstromkreis (in) 

7 armature circuit 

circuit (m) de I’induit 


Anzahl (f) der Anker- 
zweige 

number of armature 
8 circuits 

nombro (in) de circuits 
[de renroulement] 
d’induit 


.i 



e 

abedeghia 


ofrb&n, (ni) TOKa Ha 
noromiuti cairrif- 

XeTin, OKpyjKHOCTH 
HKOp/l 

carico (m) linearo 

carga (f) lineal 

3KOHOMH4CCKOC pac- 
npeAli^ieHie (n) xI^xh 
ii >Kc;ii;3a 

ripartizione (f) econo¬ 
mica del rame e del 
ferro 

distribucidn (f) ccon<S- 
mica del cobre y del 
hierro 


U'kni. (f) Tona BT> HKOpt. 
circuito (m) dcll’indotto 
circuito (m) del inducido 


hucjio (n) B'bTBefi 06 * 

MOTKIl HKOpM 
numero(m) delle sezioni 
dell’indotto 

numero (m) de ramas 
del arrollamiento del 
inducido 




Ankerstromzwcig (in) 
armature-circuit 
circuit (m) 'd’enroule- 
ment] d’induit 



Ankorzweigstrora (m) 
current per armature 
path 

courant (m) d’un cir¬ 
cuit d’induit 


irfcTRL (f) (>6 mOTKII AKopH 
ramo (m) deH’avvolgi- 
rnento dell’indotto 1 
rama (f) de arrolla- 
raionto del indticido 


TOK*L (m) BT> BliTBH otf- 
MOTKIT AKOpif 
corrente (f) in un ramo 
deiravvolgiinento 
dell’ indotto 
corriente (f) derivada 
del arrollamiento del 
inducido 


Ankerstrom (m), Rotor- 
Blrom (m) 

armature current, rotor 
current 

rourunt (in) d’induit, 
courant (m) de rotor 


>tromband (n) 
belt of current 
bande (f) de courant 


Stromvolumen (n) 
current i»cr cm of arma¬ 
ture circumference 
voliune (f) de courant, 
courant (m) par ciu 
de circonf^rence de 
l’induit 


TOicb (m) m> AKop !; ; 

TOKT> ITL POTOPT. 
corrente (f) dell'indotto 8 
corriente (f) del indu¬ 
cido 



a, b 


• ICHTa (f) TOKa 

Htrato (in) di corrente 4 

capa (f) de corriente 


od'teirL (in) Tona 
volume (m) di corrente, 
corrente (f) per cm 
della periferia dell’in- 
dotto £ 

volumen (m) do corrien¬ 
te, corriente (f) por cm 
de periferia del in¬ 
ducido 


Stromfaden (in) 
imaginary] tube of cur¬ 
rent 

filet (m) on filament (m) 
de courant 


Ampereatiibc (in pi) 
ampere-conductors (pi) 
amperes-condue tears 
(mpl) 


Ampereleiter (m) pro 
cm [Anker-Umfang] 
number of] ampere¬ 
conductors per cm of 
circumference 
ampt-res-conducteurs 
(mpl) par cm de cir- 
conference 'de l’in- 
duit] 


jumiA (f) tokji 
fllamcnto (m) di corrente 
fllaincnto (in) do co¬ 
rriente 


aMiiepnpoBOvioKH (f pi); 
aMnepnije cTep>KHH 
(m pi) 

ampere-fill (m pi) ' 

araperios-conduc tores 
(m pi) 

'IHC.’IO (11) IipOBO;um- 
KOirn 11 a noroHiiwft 
caiiTiijieTp*i> (oicpyjK- 
HOCTIl AKOpe) 

ampcre-conduttori mpl) 

! >er cm di periferia 
dell’ indotto] 
am perios-cond uc tores 
(mpl) por cm dc peri¬ 
feria [del iudueido] 

17 * 
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Ankerbelastung (f) 

1 annaturc load 
charge (f) d’induit 

Ankorkonstante (f), Ko- 
torkonstante (!) 
armature constant, rotor 
~ oo ns taut 

constante (!) d’induit, 
constante (!) do rotor 


Ankerzentrifugalkr&ft(f) 
centrifugal !orce of 
3 armaturo 

!orcc (f) oentri!ugo do 
l’induit 


Urnfangskraft (!) 

^ circumferential !orce 
force (f)circonfercnti el lo 
ou tangentiellc 

Zugkrnft (!) 
torque 

<5 !oroe (!) cm effort (m) 
de traction, effort (m) 
statique 


drehende Kraft (f) 
G rotational force 
force (!) rotatoire 


Drehmoment (n) 

7 turning moment 

moment (m) de rotation 


Ankerzugkraft (f) 
tractive effort of anna* 
S lure 

elTort (m) de traction 
do l induit 

Anlaufkmft (f) 
q starting force or effort 
force (f) on effort (in) 
de demurrage 


Anzugmoment (n) 
starting moment, star¬ 
ting couple, .starting 
torque 

moment (m) de donar- 
rage 

elek tromotorisrhr K r ;»ft 
(f) de.s Ankers 
clectromothc force of 
11 armature 

force (f) ^lectromotrice 
de l'induit 


Harpyana (f) HKopn 
carieo (m) dell’indotto 
carga (f) del inducido 


lIOCTOflllliaH (!) HKOp/l ; 

nocToniiHaa noTopa 
costante (!) dell’indotto 
constante (!) del indu¬ 
cido 


iteHTpoOk/KHaa cn.ia (!) 
AKopn 

!orza (!) centrifuga del- 
l’indotto 

fuerza (!) centrifuga del 
inducido 

ciuia (!) na OKpyM<HocTii 
forza (!) tangenziale 
!uerza (!) circun!erencial 


pacTnniBaioman ciwa 
(!); pacmrHBaioiuee 
ycitaie (n) 

forza (f) di trazione 
osfuerzo (m) de rotacidn 

Bpamammaa ciuia (f); 

apamaioiuee yciiaie{n) 
!orza (f) rotaliva 
fuerza (!) girativa 

BpamaH»mifl Moneifr»> 
(m) 

momento (m) di rota- 
zione 

momento (m) de ro- 
taeion 

ciuia (f) npimiweHiH 

HKOpfl 

sforzo (m) dell’indotto 
esfuerzo (m) de traccirtn 
del inducido 

ycu.iio (nY iipn nycici, 

BTj XOXh 

sforzo (m) di messa in 
manna o d’avvia- 
mento 

esfuerzo (in) de arranque 

MOMeim. (m) npamefiin 
npii nycid; Rb xo,vi»: 
nawi.ibHMft Rpama- 

TC.H.Hblft MOMCHn. 
mornento (in) di raessn 
in mareia o d'avvia- 
mento 

momento (m) de 
arranque 

u.ieKTpoaBMVKymaH 
cn.ia (f) flKOpa 
forza (f) elettromotriee 
dell’indotto 

fuer/a (f) eleetromotriz 
del inducido 




261 


gegenelektromotorische 
Kraft (f) des Ankers 
counter-electromotive 
force of armature 
force (f) contre-^lectro- 
motrice de 1’induft 


Ankerspannung (f), 
Rotorspannung (f) 
armature voltage, rotor 
voltage 

tension (f) d'induit, 
tension (f) de rotor 

ohmscher Ankerspan- 
nungsabfall (m) 
ohmic armature [vol¬ 
tage] drop 

chute (f) ohmique de 
tension dans l'induit 


lipOTI!BOa. ; ieKTpOABH- 
wym&fl ciua (f) 
ukoph 

forza (f) contro-eletiro- 1 
motrice dell’indotto 
fucrza (f) contra-electro- 
motriz del inducido 


HanpHHteHie (n) m, 
mtopl;; HanpaHtenie 
btl poTopt. 2 

tensione (f) dell’indotto 
tension (f) del inducido 


oiHqecKoe naaeme (n) 
HaiipflHxeulR BTL HKOpii 
cad uta (f) ohraica di ? 

tensione nell’lndotto * 
calda (f) bhralca de 
la tension del indu¬ 
cido 


induktiver Ankerspan- 
nungsabfall (m) 
inductive armature [vol¬ 
tage] drop 

chute (f) inductive de 
tension dans l'induit 


muyKTiiBHoe najteme 
(n) HaiipH/KCHiH 1 TL 
nKop'fe 

caduta (f) induttiva di * 
tensione nell’indotto 
calda (f) de tensidn in- 
ductiva en el inducido 


Ankerkern (m), Rotor- 
kern (m) 

armature core, rotor 
core 

noyau (m) d'induit, 
noyau (m) de rotor 


Eisendimensionen (f pi) 
iron dimensions 
dimensions (f pi) du 
noyau 



cepAe^HHin* (m) mtopa; 

cepAe’mnicb poTopa q 
nucleo (m) dell indotto 
ntieleo (m) del inducido 


paaarkphi (m pb ;KO.rt;aa 
(cepAC^HHKa) 

. dimensioni (f pi) del 

a, b, c, a nucleo 

dlmenslones (f pi) del 
niicleo 


innerer Eisendurch- 
messer (m) 

inner diameter of iron 
core 

diamttre (m) int^rieur 
du noyau 


BHyTpcHnift AiaMeTpi. 

(m) cepAe^HHKa 
diametro (m) interno 
del nucleo 

diametro (m) interior 
del nucleo 


AuCcrer Eisendurch- 
messer (m) 

outer diameter of iron 
core 

diamdre (m) exterieur 
du noyau 


BHinjimft AiaMeTp'h (in) 
cepACHiuiKa 
diametro (m) esterno 
del nucleo 

dirimetro (m) exterior 
del niicleo 


Eisenhdhe (f) 
depth of iron core 
epabseur (f) [ou hauteur C 

(f)) du noyau 


TOJIIItHHa (f) (BLICOTa (f)) 
cepAeHHHKa « 

spessore (m) del nucleo 
altura (f) del nucleo 
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Kisenquersehnltt (m) 
cross-sectional area of 
1 iron core 

section (I) transversnle 
<lu noyau 


wirksamer Eiscnrjuer- 
schnitt (in) 

2 active iron cross section 
section (f) tmusversale 
active du noyau 


wirksames Kisen (n), 
$ aktives Kisen (n) 
active iron 
fer (m) actif 

Kisenvoluinen (n) 

4 volume of iron core 
volume (in) du noyau “ 


ideelle Kornbmge (f) 
theoretical length of 
core 

longueur (f) theoriquu 
on ideale de noyau 


Kerninduktion (f) 
core-induction 
induction (f) dans le 
noyau 

Ankerzahn (in), Rolor- 
zahn (m) 

7 armature - tooth , rotor- 
tooth 

dent (f) d‘induit, dent 
(f) de rotor 

Zahnzahl (f) , Zacken- 
o zahl (f) 

9 number of teeth (pi) 
nombre fin) de dents 



a 


rioiiepeqiibirt paap'to'btf) 
(ct.qeme (n)) cep^eq- 
imi(a 

sezlone (f) trnsversale 
del nucleo 

seccidn (f) transversal 
del nucleo 

A'L : ticTByioiiufl none- 
peMHuft paapktrb (m) 
(^'fcflcTwyiomce c 1 >He- 
Hic (n)) ceiucMHUKa 
sezione (f) trnsversale 
attiva del nucleo 
secciAn (f) transversal 
activa del nucleo 

A'fc il cTBy io ute e( ;vh htc. i b - 
hoc) /Ktvrhao (n) 
ferro (m) attivo 
hierro (in) activo 

od beM b (m) ceiueuiimca 
volume (in) del nucleo 
volumen (in) del nucleo 

lUoa.iMiaa (rcopcTii- 
uecKaii) A-tnHii (0 
cetueUHHKa 

lunghezza (f) toorica del 
nucleo 

longitud (f) ideal del 
nucleo 

nu;iyKiu>i (f) bt> cep- 
Aemimci; 

induzione (f) nel nu¬ 
cleo 

inducci 6 n(f)enel nucleo 


ayGem. (m) HKopn ; ayfrb 
(in) poTopa 

dente (m) ncH’indotto 
diente (m) del inducido 


Hiic-io (n) ayduoirb 
numero (m) dei denti 
nuinero (in) de dientes 


Zahnabmcssuugeti dpi), 
Zahmliinciisionen 
if pi), Zackenabmes- 
0 sungen (f pi) 

tooth-dimensions (pi) 
dimensions d pi) des 
dents 

Zahnteilung (f) 
w tooth-pitch 

pas (in) des dents 



t 


paairkpu (m pi) svAuobt, 
dimension! (f pi) dei 
denti 

dimensiones (f pi) del 
diente 


niarb (m) ay Ana (aytfa) 
passu (in) dei denti 
pnso (m) <le los dientes 


Zuhntiefe if). Zahnhohe 
jj if' Zahnhinge (f) 

7 depth of tooth 
hauteur (f) de dent 


BhicoTa f) a,. Aqa (avfla) 
altczza (f) di un dente 
prnfundidnd (f) del 
diente 
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Zahnbreite (f) 
width of tooth 
largenr (f) de dent 


b 


TO.iuuiHa(f) ay6ua(3y6a) 
larghezza (f) di un dente / 
ancho (m) del diento 


Ankernute (f), Rotor- 
nute (f) 

armature slot, rotor slot 
rainure (f) ou eneoche (f) 
d'induit, rainure (f) ou 
encoche (f) de rotor 


b 


KaiiajrL (m) (Bnaanua(f)) 
hkoph; Kanaai> (sna- 
AHHa) poTopa « 

scanalatura (f) dell' in- 
dotto 

ranura (f) del inducido 


Vutenzahl (f) 
number of slots 
nombre (m) de rainures 


^jitenabmessungen 
^ '1 l*l>, *Nutendimen- 
■> sionen (f pi) 
dot dimensions (pi) 
dimensions (f pi) des 
rain ure 9 


Nutenteilung (f) 
dot-pitch 

]'as (m) des rainures 



Nutentiefe (f) 
depth of slot 
profondeur (f) de rai¬ 
nure 


Nutenbreite (f) 

4idlh of slot 
iargeur if) de raiuure 


Zahnvolumen (n), 
Zackenvolumen (n) 
’toliime of tooth 
volume (m) de dent 


Zahnquerschnitt (m), 
ZackenquerBchnitt(m) 
tooth section 
section (f) transversale 
de dent 


Zahnindaktion (f) 
tooth-induction 
induction (f) dans les 
dent*: 



a 


udcjio (m) KaHajioirb 
(BnaAHtn.) g> 

numero (m) delle scana- 
lature 

numero (m) de ranuras 

pasnrfepu (m pi) naHa- 
jioitl (BriaAiurt) 
dimensioni (f pi) delle 4 
scanalature * 

dimensiones (f pi) de las 
ranuras 


mart (m) nauaia (sna- 

ABHM) 

paftso (m) delle scana- & 
lature 

paso (m) do las ranuras 

ivivdirHa (f) nauajia 
(BnaAHHu) 
profondita (f) delle 
scanalature 6 

profundidad (f) de 1 a 
ranura 

ninpHHa (f) Kana-ia 
(BnajuiHu) 

larghezza (f) di una 7 
scanalatura 

anchura (f) de la ranura 

od^em. (m) 3y6ita(ay6a) 
volume (in) di un dente 8 
volumen (in) del diente 


nonepemiwtt pasp'ha'b 
(m) 3y6rta (ayda) 
sezione (f) trasversale g 

di un dente v 

secdbn (f) transversal 
del dieiite 

hhay tcuin (0 bt> ayduaxi. 
induziono (f) nei denti jq 
induccion (f) en los 
dientes 


decile Zahninduktion 
(fi; theoretische Zahn- 
ioduktion (f) 
theoretical tooth-induc¬ 
tion 

induction if) theorique 
idoale dans les 
dents 


HAeajiMian (TeopeTH'ie- 
CKan) KiiiAyKuiH (f) m* 
ayOuaxTj 

induzione (f) teorica nei 11 
denti 

induceitin (f) ideal en 
los dientes 
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wirkliche Zahninduk- 
tion (f) 

1 actual tooth-Induction 
induction (f) effective 
dAns les dents 


geringste Zahninduk- 
tion (f) 

minimum tooth-induc- 
2 tion 

induction (f) minimum 
dans les dents 


hdchste Zahninduktion 

<0 

o maximum tooth-induc¬ 
tion 

induction (f) maximum 
dans les dents 


Zahnsiittigung (f) 

4 tooth saturation 

saturation (f) des dents 


Nutenfold (n) 

6 slot field 

champ (f) des raimires 



Nutenfeldkurve (f) 

^ slot-field curve 
0 courbe (f) du champ des 
rain tires 


Nutenstreuung (f) 

7 slot-leakage 

dispersion (f) de rainure 


Nutenstreufeld (n) 
slot stray-field 
” champ (m) de dispersion 

de rainure 


a 


A’feftcTBirrejiLH&H nu* 
AYKitiu (f) bt> ay6u&xi> 
induzione (f) reale nei 
denti 

indued6n (f) real en los 
dientes 

MHUUMAJILHAH (ll&II- 

MeHLIUaH) RHAVKUiH (f) 
wh 3y6txaxT» 
induzione (f) minima 
nei denti 

induccidn (f) minima en 
los dientes 

M&KCHM&JU>HaH (HaH- 

6 oAi>man) hhavkuIh 
(f) bt> 3y6uaxi> 
induzione (f) mass ini a 
nei denti 

induccidn (f) maxima 
en los dientes 

H&CbimeHie (n) bt> ayfl- 
U&xi> 

saturazione (f) dei denti 
saturaciOn (f) de los 
dientes 

xfanurnioe nojie (n) pi. 
3y6uaxi>; MaruitTHOe 
noae KaHaJiom> (sna- 

AHm>) 

campo (m) delle sc an a - 
1 at tire 

campo (m) de ranura 

KpHBaH (f) MaruiiTuaro 
noJiH bi» aydnaxT.; 
KpaBaa xarHHTQaro 
noAH KaHaJioBij (ena* 

AHHT.) 

curva (f) di campo delle 
scanalature 

curva (f) de campo de 
ranura 

yTewa (f) bt» k&h&ji&xi. 
(ay6uaxi») 

dispersione (0 delle 
scanalature 

dispersidn (f) de ranura 


no.ie (n) yTeRKH Wb ka- 
na.iaxi> f3y6uaxi>) 
campo (m) di dispersione 
delle scanalature 
camj )0 (m) de dis|>er8ion 
de ranura 


Kopfstreuung (f) 
head stray 

^ dispersion (f) dans la 
tete 



yTeuna (f) bt> BwcTy* 
iiaKmuixT. qacTHX'b 
OdMOTKH 

dispersione (f) d’estrv 
niita 

dispersion (f) en la 
cabeza 



265 


Ankeramperewin- 
dunsen (f pi) 
armature ampere-turns 
amperes-toura (m pi) 
d’induit 


Kemamperewindungen 
(f Pb 

core ampere-turns 
amperes-tours (m pi) de 
noyau 


Zahnamperewindungen 
(f PD 

teeth ampere-turns 
&mp£res-tours (mpl) des 
dents 


aiuiepBHTKH (m pi) 

HKOpH 

ampere-girl (m pi) del- • 
Tlndotto 1 

amperios-vueltas (m pi) 
del induddo 

aitnepBHTKi! (m pi) cep- 
AeHHiiKa 

ampere-girl (mpl) del « 
nueleo c 

amperios-vueltas (mpl) 
del nueleo 

&nnepBHTKH (m pi) 
syOitoBT, 

ampere-girl (m pi) del o 
dent! 

amperios-vueltas (m pi) 
de los dientes 


mittlererKraftllnienweg 
(m) im Kern 
mean [length of] path of 
the lines of force in 
the core 

trajet (m) ou parcours 
(m) moyen des llgnes 
de force dans le noyau 



cpeAuift nyTL (m) chjio- 
BbUL'h JlilHifl B'b cep- 
AeHHiiirfe 

tragitto (m) modio delle 
linee di forza nel * 
nueleo 

camino (m) medio de 
las lineos de fuerza 
en el nueleo 


mittlerer Kraf tlinlenweg 
(tn) in den Z&hnen 
Oder Zacken 
mean [length of] path of 
the lines of force in b 

the teeth 

trajet (m) ou parcours 
(m) moyen des lignes 
de force dans los dents 


cpeAHift nyTb (m) ciwo- 
bhit> bt> ay6- 

uaxi> 

tragitto (m) medio delle 
linee di forza nei 5 
denti 

camino (m) inedio de 
las lineas de fuerza 
eu los dientes 


Ankermagne tisieru ngs- 
kurve (f), Rotorma- 
gnetisierungskurve(f), 
Charakteristilc (f) des 
Ankers Oder Rotors 
armature (rotor) magne¬ 
tisation curve, arma¬ 
ture (rotor) characte¬ 
ristic 

courbe(f) d'aimantation 
d'induit ou de rotor, 
caract^ristlque (f) de 
l’induit ou du rotor 



KpHB&H (f) HaMarHIIUH- 
BaHia HKopH(poTopa): 
XapaKTepHCTHKH (f) 
BKopn (poTopa) 
eurva (f) di magnetizza- 
zione dell'indotto, 0 
caratteristica (f) del- 
l'indotto 

curva (f) de imanacidn 
del inducido, caracte- 
ristica (f) del inducido 


Schlupfung (f) 
slip 

glissement (m) 


Ankerschltipfung(f), Ro- 
torschlhpfung (f) 
armature slip, rotor slip 
glissement (m) d’induit, 
gli8sement(m) de rotor 


CKOJibHceme (n) 
scorrimento (m), slip(m) 7 
reubalamiento (m), slip * 
_ on)__ 

CKOJibwenie (n) hkoph; 

CKO.ibHxeHie poTopa 
scorrimento (m) dell’ in- « 
dotto * 

resbftlamiento (m) del 
inducido 
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negative Sehliipfung (I) 
1 negative slip 

glissement (m) ntfgatif 


oTpmiaTeJiuioe cko.ii> 
/Keuie (n) 

seorrimento (in) nega 
tivo 

resbalamiento (m) nega 
tivo 


Ankerkurzschluft (in), 
Rotorkurzschlut* (m) 
armature short-circuit, 

2 rotor sliort-eireuit 
court-circuit (in) d’in- 
duit, court-circuit (m) 
de rotor 



KopoTKoe 3aMUKaHie(n) 
jikoph ; aaMWicanic po- 
Topa na KopoTKoe 
corto circuito (m) del- 
1’ indotto 

circuito (m) corto del 
inducido 


A nkerkurzschlutistrom 
(m), Rotorkurzschlutt- 
strom (m) 

armature short-circuit 
o current, rotor short- 
circuit current 
courant (m) de court- 
circuit d’induit, cou- 
rant (m) de court-cir¬ 
cuit de rotor 


TOKT> (m) ffL KOPOTKO- 
3aMKiiyT03n» HKop-fe; 
TOICt npi! KOpOTKOlTb 
3anuJKaHin poTopa 
corrente (f) di corto cir¬ 
cuito dell’indotto 
corriente (f) de circuito 
corto del inducido 


magnet isierende Wir- 
kung (f) des Ankers 
magnetising effect of 
4 the armature 

action (f) magnetisante 
ou aimantante de l*in- 
duit 

stromloser Anker (m) 

* armature without cur¬ 
rent 

induit (m) sans courant 

s t ro m f ii h re n d e r A n k e r 
(m) 

armature carrving cur- 
6 rent 

induit (m) traverse ou 
parcouru pur le cou- 
rant 


HaMarmoiiiuaiomee 
.xhfieTBie (n) HKopn 
azione (f) magnetizzante 
dell’ indotto 

accirtn (f) magnetizante 
del inducido 


Hitopb (m) TOKa 

indotto (in) senza cor- 
rente 

inducido (m) siu co¬ 
rriente 

TOKOnpOBOAfllltifi (bcav- 
mift Toirt) HKOpt (mi 
indotto (m) percorso da 
corrente 

inducido (m) atruvesado 
por la corriente 


magnetische Riickwir- 
7 km\g (f) 

magnetic reaction 
reaction (f) in&gnltique 


Ankerriickwirkung (f), 
Kotorreaklion (f) 

” armature reaction 
reaction (f) d’induit 

konstantc Ankerriick- 
wirkung (f) 

0 constant arum t u re-re ac- 
* lion 

reaction (f) dinduit 
constante 


Man mm an peaiauH (f) 
reazione (f) magnetica 
reaccidn (f) magnetica 


peaKuin (f) HKopn 
reazione (I) dell’ indotto 
reaecidn (I) del inducido 


uocTOHiniaH peaKuiH (f) 
HKopa 

reazione (f) costante 
dell’indotto 

rearcidn (f) constante 
del inducido 
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Ankerreaktanz (f) 
armature reactance 
reactance (f) d’induit 


Verdrehung (!) des Fel- 
des 

distortion of the field 
torsion (!) du chainp 


FeldschwAchung (f) 
weakening of the field 
affaiblissement (ni) <Iu 
champ 

entmagnetisierende 
Wirkung (!) 
demagnetising effect 
action (!) deraagneti- 
sante ou ddsaiman- 
tante 


Entmagnetisierung (!) 
demagnetisation 
dcsaimantation (!) 


quermagnetisieren (v) 
to cross-magnetise 
aiman ter (v) transver- 
salement 


quermagnetisierende 
Wirkung (!) 

cross-magnetising effect 
action (!) aimantante 
transvers&le 


^uermagnetisiening (!) 
cross-magnetisation 
aimautatlon (!) trans¬ 
versal© 


gegenmngnetisieren (v) 
to back magnetise 
contre-aimanter (v) 


Ocgenmagnetisierung(!) 
back-magnetisation 
contre-aimantation (!) 


Oegenwindungen (! pi) 
des Ankers 

back-turns o! armature 
con tre-tours (m pi) de 
l'induit, contre-spires 
(f pi; de l’induit 


peaKiiiu (!) u r l;nii HKopw 
reattanza(!) dell’imlotto * 
reactanciu (f) del indu- 
oido 



npyuenie (n) MantifT- 
Haro iio;ih 

torsione (f) del cainpo 2 
tors id n (f) del cnmpo 

oaiaOneHie (n) iio.ih 
indcboliinento (m) del 
campo 

debilitacidn (f) del * 

cainpo 


pa3Man ui h n aa 10 mee 
Akficmie (n) 

azione (f) smagnetiz- ^ 
/ante 

aceirtn (!) desimanante 


paaicarHiiHUBaiiie (n) 
smagnetizzuzionc (!) 5 

desimanacidn (!) 

uaMam m-tiitl (-'iHBaTbj 
nonepeHHo 

magnetizzare (v) tras- ^ 
versalmente 
imanar (v) transversal- 
mente 

nonepeHHO HaMarmi'ni- 
eaioiuee A'fcficTBie (n) 
azione (!) magnetizzante ^ 
trasversale 4 

accidn (f) imananle 
transversal 


uoiiepeuHoe naMarHii- 
HiiBanie (n) (naManiii- 
ueiiie (n)) 

magnetlzzazionc(!) tras- 
versalo 

imanaci6n(f) transversal 



a 


jipoTiiBonaManm-TitTh 
(-HHDaTt) g 

contromagnetizzare (v) 
contra-iinanar (v) 

uaMariiiiqiiBauie (n; 
(HaMarmiMenie (n)) 
btj o6paTHOMT> na- 
upan. leiiin 10 

contromngnctizzazione 

(f) 

contra-imanacidn (f) 

npoTiiBOAdificTByiouiie 
BliTKII (D1 pi) HKOPH 
contro-spire (f pi) del- H 
Tindotto 

contra-es] >iras (! pi; del 
inducido 
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Gegenampcrewindun- 
gen (f pi) 

1 back ampere-turns 
contre-ampercs-tours 
(m pi) 


Ankerfeld (n) 

2 armature field 
champ (m) d'induit 


npoTHBOA'feftcTByiomie 
ajwepBHTKH (m pi) 
contro -ampere - giri 

(m pi) 

contra-amperios-vuel- 
tas (m pi) 


noJie (d) hkoph 
campo (m) dell'indotto 
campo (m) del inducido 


Ankerfeldkurve (f) 
armature flux distribu- 
8 tion curve 

courbo (f) de champ 
d’induit 


ninirti 


KpHBan (f) nojifl hkoph 
curva (f) del cam]>o 
deH’indotto 

curva (f) del campo del 
inducido 


resulticrendes magnetl- 
sehes Feld (n) 

4 resultant magnetic field 
chum)) (m) mugn^tique 
r^sultaut 


paBHOA feficTuyiouiee Ma* 
rHHTHoe noJie (f) 
campo (m) magnet ico 
risultante 

campo (m) magn^tico 
result ante 


Kurve (f) der Feldstarkc, 
Feldintensitatskurve 
(f) 

5 field flux distribution 
curve 

courbe (f) d'intensity de 
champ 



r*i ft 


KpilBa/I (f) CHJLU (lIH- 
TeilCH BHOCTJ!) MOTH HT- 

Haro nojiH 

curva (f) deirinteasita 
del campo 

curva (f) de la intensi- 
dad del campo 


Kintrittseile (f), Ein- 
trittkante (f) 
leading pole tip, for- 
$ ward horn 

cote (m) d ’entree, corne 
(f) [poluire] d T entr£e 
ou ant^rieure 



a 


cTopoHa (f) Bxoaa; ne- 
peAHift BHCTym, (m) 
nojuociiaro HaKOHeu- 
HHica (6aniMai>a) 
lato (m) d’entrata 
lado (m) de entrada 


Austrittseite (f). Aus- 
trittkante (f) 
trailing pole tip, hiud- 
7 ward horn 

cote (m) de sortie, corne 
(f) [polaire] de sortie 
on postcricuro 


CTopoua (f) BhixoAa; 
aajmift BbiCTyirb (in) 
iiojnocHaro HaKOHeu- 
Hinca (6ainMaKa) 
lato (m) di uscita 
lado (m) de salida 


Vcrscbiebung (f) der 
neutralen Zone 
* displacement of the 
° neutral zone 

d^plftccment (m) de la 
zone neutre 




'/ 

A 


4 * g ^ 

>X* 4 '| [*•**'I 


cabhit* (m) nertTpajib- 
Haro noHca 
s post amen to (m) del 
piano d’inversione 
desplozumiento (m) de 
1 a zona neutra 



Kommu tattoo 
Commutation 
Comnm tattoo 
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Kooo)*TaiUa 
Commit tazlooe 
ConmutacMn 


1 


magnetise he Spulen- 
verkettUDg (f) 
magnetic Interlinking of 
coils 

jonetion (f) ou raccorde- 
ment (m) magn^tlque 
des bobines 


elektrische Spulenver- 
kettung (f) 

electric interlinking of 
coils 

jonetion (f) ou raccorde- 
ment (m) electrique 
des bobines 


Spulenkurzsohlufl (m) 
short-circuit of a coil 
court-circuit (in) do bo- 
bine 


Kurzschlufiwiderst&nd 

(in) 

short-circuit resistance 
resistance (f) rle court- 
circuit 


KurzschlaL'izeiL(f), Kurz- 
schlutiperiode (f) 
duration or period of 
short-circuit 
l^eriode (f) de court- 
circuit 


scheinbare Selbstinduk- 
tion (f) 

apparent self-induction 
selfinduction (f) appa- 
rente 


benachbarte Spule (f) 

adjacent coil 

bobine (f) vo isiue_ 

Umfangsgeschwindig- 
keit (f) des Kollektors 
l>eripheral speed of com¬ 
mutator 

\1te9se (f) p£riph6rique 
ou tangentielle du 
collecteur 


MarHHTHan coupflVKeii- 
IIOCTL (f) KopOTKO- 
uaMKiiyTUXi. KaTy- 
meicb; ManniTiioe 
<oeanHeme (n) nary- 0 

lUCK'L 

concatenaziono (f) ma- 
gnctica del rocchettl 
enlace (m) inaguetieo de 
los carretcs 

lueKTpnuecKiiH conpH- 

/KeHHOCTb {t) KOPOTKO- 

aaMiaiyTuxT, naTy- 
liieicb; ajieKTpiiuecKoe 
coe^HueHie (n) KaTy- $ 
iuetcb 

concatenazione (f) elet- 
trica dei rocchetti 
enlace (m) eldctrico de 
los carretos 

KopoTKoe saMMKanie (nj 
KaTy i ii ku 

corto circuito (in) in un ^ 
rocchetto 

circuito (m) corto del 
carre te 

conpoTiiBJieuie (f) npit 

KOPUTKOMT. aaMIJ- 

KaHiii 

resistenza (f) dl corto 5 
circuito 

resistencia(f) de circuito 
corto _ 

KpeMH (n) (nepioA'L (m)} 
KopoTKaro aaMUKaniH 
periodo (m) di corto 
circuito r> 

perlodo (in) de circuito 
corto 

Ka>uymaHCH caMomi- 
Ayicuin (f) 

autoinduzione (f) appa- „ 
rente ' 

autoindueeidn (f) apa- 
rente 

coc1;ahhh KaTymica (f) 
rocchctto (m) vicino H 
carre te (m) contiguo 

cicopocTi. (f) ita ot<py>K- 
HOCTll KO.l^CKTOpa 
velocita (f) periferica del g 
collettore 

velocidad (f) periferieu 
del colector 
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Lainellenzahl (f) 
number of segments or 
1 bars 

nombre (m) de lames on 
de touches 

Lamollenpannung (t), 
Spannung (f) zwischen 
den Lamellen 
voltage between com* 
„ mutator segments or 
* bars 

tension (f) on voltage 
(m) ou difference (f) 
de potentiel entre les 
lames 


httchste zultissige La- 
mellenspannung (f) 
maximum permissible 
voltage between com- 
3 mutator segments or 
bars 

tension (f) maximum ou 
voltage (m) maximum 
entre les lames 


Stromwendung(f), Kom- 
mutation (f), Komnni* 
4 tierung (f) 
commutation 
commutation (f) 


Kommutierungsvor- 
gang (m) 

<5 process of commutation 
marche (f) ou processus 
(ni)de la commutation 


Kommutierungszone (f) 
q commutation zone 
zone (f) de commutation 


Koinmutieningszeit (f), 
Strom wendungszeit(f) 
7 period of commutation 
p^riode (f) de commu¬ 
tation 


Kommutierungsstrom 

(tn) 

3 commutation current 
courant (in) de commu¬ 
tation 


hhcjio (n) ujiacniHi, 
KOJJieKTopa 

numero (m) delle lamelle 
numero (m) de las delgas 


HanpmKeme (n) Me>K4y 
njiacTHHaMH ko.ijick- 
Topa 

tensfone (f) tra le la¬ 
melle 

tensldn (f) entre las 
delgas 


liaiiBbicmee (MaKcii- 
MaJiLiioe) AonycTiiMoe 
Hanpfl/Keuie(n) mokav 
HJiacTMHaini KOJUien- 
Topa 

tensione (p mossima 
Ammissibile tra le la¬ 
melle 

tension (f) maxima ad- 
misible entre las del- 
gas 

KOMMyTHpoBaitie (n): 
KOMMyTauifl (f); nepe- 
HJiio^eHie (n); nepe- 
lrfcua (f) nanpaBJieHiH 
TOKa 

comrautazione (f) 

conmutaci6n (f) 

npouecci* (m) KOMMy- 
TiipoBaHiH 

andamento (in) della 
commutazione 

procedi mien to (m) de 
la conmutacldn 

30na (f) (noHcrb (m)) 
KOMiayTauin 

zona (f) di commuta¬ 
zione 

zona (f) de conmutacidn 

BpCMU (f) (riepioAT, (in)) 
KOMMyTaitiii (nepe- 
irliiuj HanpaBJieniH 
Tonal 

durata (f) di commu¬ 
tazione 

periodo (m) de conmu- 
tacibn 

KOMMyTauiOlIHUft TOKT. 

(m) 

corrente (f) di commu¬ 
tazione 

corricntc (f) de connm- 
taeion 



konstante Stromdiehte 

(!) 

ron^tant current den¬ 
sity 

'lensite (f) constante du 
conrant 

^eritnderliche Strom- 
dirbte (!) 

variable current density 

density (f) variable du 
courant 


Giiulere Stromdiehte (f) 
mean current density 
denote (f) moyonne du 
courant 


zusat 2 lioher Strum (m) 
additional current 
'•onrant (m) suppl^men- 
taire ou additionnel 

zus&tzliche Stromdiehte 

(0 

additional current den¬ 
sity 

denote (f) additionneUe 
du courant 

resultierende Strom¬ 
diehte (f) 

resultant current den¬ 
sity 

densite (0 resultante 
du courant 

J'mkehrfeid (n) 

r^verating Held 

champ im) d‘inversion 

Kommutierungsfeld (n), 
kominutierendes Feld 
(n) 

commutating field 
champ (m) de commu¬ 
tation 

zusatzlichea Feld (n), 
Zusatzfeld (n) 
additional field 
champ (m) additionnel 
o* supplementaire 

KoUektorspaunung (f) 
commutator voltage 
tension tf) au collecteur 

kommutierende elektro- 
motorische Kraft (f) 
commutating electro¬ 
motive force 
force i;f) electronic trice 
de commutation 


IIOCTOHHHaH U.IOTHOCTI, 

(f) TOKa 

densita (!) cost&nto della « 
corrente 

densidad (!) constante 
de la corriente 

iiepeirfcnHaH iuioTimcTb 
(I) TOKa 

densltA(f) variabile della « 
corrente 

densidad (f) variable de 
de la corriente 

epeamm njioTHOcTt (!) 
TOKa 

densita (!) media della ^ 
corrente 

densidad (!) media de 
la corriente 

AonojiiniTe;ii»Hbift (flo- 
fiaBomiufi) TOtrb (m) ^ 
corrente (f) addizionale 
corriente (f) adicional 

AoCaBOUHan iuiothoctk 
(!) TOKa 

densita (!) addizionale $ 
della corrente 
densidad (!) adicional 
de la corriente 

paBHo ,xfc ft ctbv toman 

JIJlOTHOCTb (f) TOKa 
density (f) risultante ^ 
della corrente 
densidad (!) resultante 
de la corriente 

ofipamawmee no;ie (n) 
eampo (m) d’inversione 7 
cainpo (m) de inversidu 

KoMMyTHpyM)utee uo;ie 
(n) 

eampo (m) di comiuu- « 
tazione 

eampo (m) de conmu- 
tacidn 

AonojiHiiTe^ibHoe (jorta- 
BOHHoe) no;ie (n) 
eampo (m) addizionale ,y 
eampo (m) adicional 


nanpfl>Keiiie (n) bt> ko.i- 
jieKTopb 

tensione (!) al collettore *0 
tension (f) en el colector 

KOMMyTHpyhuuan ajien- 
Tpo;tBir#Kyntan ciua(f) 
lor/a (!) elettromotrice *y 
di commutazione 
!uerza (!) olectromotriz 
de conmutacion 
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Reaktanzspannung (!) 

1 reactance voltage 
tension (f) de reactance 


Kommutierungskurve(f) 
2 eun'O of commutation 
courbe (f) de commu¬ 
tation 


Potentialkurvo (f), Kol- 
lektorkurve (!) 

[commutator] potential 
£ cun*© 

courbe (f) de potential, 
courbe (!) du eolloc- 
teur 

Oberkomruutieruiig (f) 

over-commutation, 
excessive commuta- 

4 tiou 

commutation (f) exa- 
geroe, hypcrconiinu- 
tation (!) 

rnterkommutierung (!) 

under-commutution, in- 
su!ficient commuta- 

5 tion 

commutation (f) inauffl- 
sante, hypocommu- 
tation (!) 


!unken!reie Kommutie- 
rung (!), hinkcnfreie 
q Stromwendung (!) 
sparkless commutation 
commutation (!) sans 
6tincelles 

ftinken o'J 
- to spark 

projeter (v) dcs etincel- 
lcs, crarlicr (v) 

Kunkenspriihon (n) 
sparking 

* projection (!) dViincel- 
lcs, crachement (m) 
aux balais 

!euern (v) 

9 to flush 

jetcr (v) dos flammes 


Kundfcuer (n) 
flashing-over, flash-over 
erncheinont (m)p^riph^- 
ritjue, formation (!) 
dVtincclies faisant le 
tour du collecteur 


HaiipuHCCuie (n) peanum 
uxnu 

tensione (!) di reattauza 
tenaidn (!) de reactancia 

KpHBaa (!) KOiwyTHpo- 
Bauia (KOMMyTauiH) 
cuna (!) di commuta- 
zione 

cuna (!) de conmuta- 
cidn 


KpuBaji(f) noTeHuiaJioBb 
Ha Ko^uieKTopi; 
cuna (!) del potenzlalo 
cuna (!) del potencial 


nepeKOMMyTiipoBanie(n) 
commutazione (!) ec- 
cessiva 

hiperconmutacidn (!) 


Heno:moe KoKMyTiipo- 
name (n) 

commutazione (f) in- 
suffleiente 
subconmutazidn (0, 
hipoconmutacidn (!) 

KOMMyTHpoBaiiie (n) 
6e3T> iicKpeuin 
(HCKpoo6pa30BaHiu) 
commutazione (f) senza 
sclntille 

conmutacidn (!) sin 
chispas 

HCKpiiTb; o6pa30B-aTi> 
(-MBaTb) HCKpiJ 
seintilla.ro (v) 
brotar (v), chispear 

ncKpenie (n) 
scintillamento (m) 
proyeccidn (!) de chispas 


ropiiTL 

flammeggiaro (v) 

echar (v) Hamas 

npyroBoe ABinKeiiie (n) 
ncjqvb; npyroBoe uc- 
KptMiie (n) 

scintillamento (in) peri- 
tcrico 

anillo (m) de chispas, 
formaeidn (!) de cliis- 
paa en la periferia del 
conmutador 
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Cberspringen (n) der 
Funken 
Harking over 
jaillissement (m) ou pas¬ 
sage (m) des btincelles 
d'un point k un autre 


Funkenbildung (f) 
formation of sparks 
production (f) ou for¬ 
mation (f) d’btincelles 


Funkengrenze (f) 
limit of sparkless com¬ 
mutation 

finite (f) de formation 
ri^lincelles 


Funkenspannung (f) 
sparking voltage 
tension (f) de formation 
d*£tincelles, tension (f) 
de crachement 


Funkenpotential (n) 
spark-potential 
potential (m) des btin- 
celles 


auflaufende Bursten- 
spitze (f) 

leading brush edge 
ar$te (!) antbrieure de 
balai 



a 


ablaufende Burs ten- 
spltze (f) 

rear or trailing brush 
edge 

arete (f) postbrieure de 
balai 


Buntenfl&che (f) 
brush surface 
surface (f) de balai 



Rurstenkontaktfl&che 
(f) Burstenbertih- 
rungsflache (f) 

brush contact surface a 

surface (f) de contact 
de balai 


nepecKaKHBatiie (n) 
Hcicprb 

salto (m) delle scintille 1 
paso (m) de cbispas de 
un lado d otro 


HCKpoo^paaoBaHie (n); 

oopaaoBaHie (n) hckdt> 
produzione (f) di scfn- p 
tille 

produccibn (f) de chis- 
paa _ 

npe;rfcjn> (m) Hcnpo- 
odpaaoBaHiH (ncKpe- 
iiia) 

limite (m) della commu- 8 
tazione senza scintille 
limite (m) de la conmu- 
tacI6n sin chispas 

HanpH>KeHie (n), npn 
KOTopom> MamHHa 
Ha^mnaerL hckphtl 
tensione (f) della produ- 4 
zione di scintille 
tensibn (f) de la pro- 
duccibn de chispas ___ 

noTeHuiajrt (m) ecnpi. 
potenziale (m) delle 
scintille 6 

potencial (m) de las 
chispas 

Ha6d>raiomee ocTpie (n) 
m&TKH; Hab'feraiomift 
Kpafl (m) meTKH 
parte (f) anted ore della 6 
spazzola 

lado (m) anterior de la 
escobilla 

cb'fcraiomee ocTpie (n) 
meTKH; cbliraiomiA 
nepeAHift npaft (m) 
meTKH 

parte (f) posteriore della 7 
spazzola 

lado (m) posterior de 
la escobilla 

njiomaAb (f) iuStkh 
superflcie (!) della spaz- 
zola 8 

superflcie (!) de la esco¬ 
billa 

iuiomaab (1) (noBepx- 
HOCTb (f)) KOHTaKTa 
meTOio. crh KOJiJieKTO- 
pOBTb o 

superflcie (f) di con tat to 
delle spazzole 
superflcie (f) de con- 
tacto de las escobillas 


18 
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Biirstenanordnung if) 

1 arrangement of brushes 
disposition (f) des balais 


Burstenverstellung (f) 
brush displacement, 

2 brush shifting 

de placement (m) des 
balais, d^calage (m) 
des balais 


Biirstenveratcllungs- 
winkel (m) 

? angle of brush displaee- 
* ment 

angle (in) de d^place- 
ment ou de dtScalage 
des balais 


positive Biirste (f) 
* positive brush 
balai (m) positif 


negative Biirste (f) 
^ negative brush 
balai (m) negatif 


Rursteniibergangs- 
8chicht (f) 

6 brush contact film 
pellicule (f) de contact 
de balai 


Biirsteniibergangs- 
wid erst and (m) 

7 brush contact resistance 
resistance (f) de contact 
des balais 


Blirstenanflagedruck 
(in), Biira tend ruck (m) 
8 brush contact pressure 
pression (f) Ido contact) 
des balais 


unvollkommener Btir- 
stenkontakt (m) 

0 imperfect brush contact 
contact (m) imparfait 
des balais 


paciio-iO/Kenie (n) me- 

TOK'b 

disposizione (f) delle 
spazzole 

disposicidn (0 de las 
escobillas 


uepecTaiioBKa (f) (nepe- 
ABii/Kewie (n)) cABun> 
(m)) meTOicb 
spostamento (m) delle 
spazzole 

calado (m) de las esco¬ 
billas 


yrojrb (m) cABiira me- 

TOK*b 

angolo (m) di sposta¬ 
mento delle spazzole 
angulo (m) de calado 
de las escobillas 


no:io>KUTeJibHaH ineina 

(f) 

spazzola (f) positiva 
escobilla (f) positiva 


OTpnnaTeJibiiafl menca 

(0 

spazzola (f) negativa 
escobilla (f) negativa 

cjioA (in) KOHTaKTa 

m^TOICb 

superficie (f) di contatto 
delle spazzole 
policula (f) de contucto 
de las escobillas 

conpoTHB-ienie (n) KOH¬ 
TaKTa IIl&TOK'b 
rcsistenza (f) di con¬ 
tatto delle spazzole 
resistencia (f) de con- 
tacto do las escobillas 


AaaieHie (n) meTOicb 
pressione (f) [di eontat to] 
delle spazzole 
presion (f) [de contacto] 
de las escobillas 

HeiiojiuMii KOHTaKTb (m) 
m^ToKb 

contatto (m) iinperfetto 
delle spazzole 
eontftcto (m) imperfecto 
de las escobillas 
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Biimenspannung (0 
brush voltage 
tension (f) aux balais 


Biirstenpotential (n) 
brush {potential 
potentiel (m) des balais 


Biirsten p>ot en ti al k u rve 

<D 

brush irotential nine 
eourbe (f) de potentiel 
des balais 


BurMenreibung (f) 
brush friction 
froitement(m)des balais 


Kohlenwideratand (m) 
carbon resistance 
rvsisilance (f) du charbon 


Koramutationspol (m) 
commutating pole 
l*»le(m) de commutation 


Kommutstionsstab (m) 
commutating bar 
barre(f) de commutation 


Weodepol (m) 
Inter-pole, reversing 
pole 

pole (m) auxiliaire 

^ompensieren (v) 
to <?omp»enHat© 
roinpenser tv) 

^Compensation (f) 
compensation 
compensation (f) 


KomiKrnsationsfeld (n) 
compensating field 
champ (m) de eomj>en- 
*ation 









a 



a 


liaupmKeHie (n) y me- 

TOKT* 

tension© (f) alle spazzole / 
tension (f) en las esco- 
bill&s 

noTeHuia^n* (m) Ha ko.i- 
JieKTOP'fe 

potenziale (m) delle 0 
spazzole * 

potencial (in) de las 
eseobillas 

KpiiBafl(f) noTeHiuiuioirL 
Ha meTKaxT* 

curva (f) del potenziale o 
delle spazzole 9 

cun'a (f) del potencial 
de las eseobillas 

Tpenie (n) meToicL 
attrito (in) delle spoz- 
zole * 

frotamiento (m) de las 
eseobillas 

conpoTiiBJieHie (n) yivm 
resistenza (m) dol car- , 
bone 9 

resistencia(f) del carbbn 

KOMMyTauioiiiiiiift (kom- 
MyTHpyiOmift) IIO.IKHTL 
(in) 

polo (in) di commuta- 6 
zione 

polo (m) de conmuta- 
cibn 

K 0 MM> r Taui 0 HHUA (kom- 
xyropyioiiuft) crep- 
>neHL (ra) 

bacchetta (f) di coin- 7 
mutazione 

barra (f) de conmuta- 
ci6n 

Ao6aBO t inuft nojuoci* 

(m) „ 

polo (m) ausiliare ° 

polo (m) auxiliar 

KOMneHcnpoBaTL; ypae- 
HH-Tb (-BaTL) 0 

compensare (v) J 

compensar tv) 

KOMnencauin (fj; ypaB- 
HnBauie (n) y 

coinpensazione (f) 
comp>ensacion (f) 

komh eiicnp y wmee 
(ypaBHiiTejiLHoe) 
nojie (n) 

catupo (m) di com pen- 11 
sazione 

cauipo (m) de competi- 
sacidn 


IS 




Magnetfeld 
Magnetic Held 
Champ magn^tiqne 
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Marmmioe nojie 
Campo magnetleo 
Campo magndtieo 


Luftzwischenraum (in), 
0 Luftspalt (m) 

~ air-gap 
entrefer (m) 


Luftquerschnitt (m) 
o area of the air-gap 
section (f) [transversnle] 
de Tentrefer 


Lultweg (m) 
air-path, magnetic path 
a in air 

trajet (m) on pure ours 
(m) dans l'entrefer on 
dans l’air 

Luf twideretand(m) einer 
Dynamo 

5 air resistance of dynamo 
resistance (f) de Fair 
dans une dynamo 


Luftamporewindungen 

a pi) 

6 air ampere-turns 

auip^res-tours (in pi) de 
l’entrefer on de l’air 


Charakteristik (f) der 
Luft, Magnetisie- 
rungskurve (f) derLuft 
air-characteristic, mag¬ 
netisation curve of 
the air 

earacteristique (f) [d’ai- 
mantation] de l’air, 
courbe (f) d’aimanta- 
tion de l’air 


8 


KrultlinienfluC (in) pro 
Fed 

Mux per pole 
Mux (in) de lignes tie 
force par pole 



ne>KAy>Kejrt3Hoe upo- 
CTpaucTBo (n) 
intraferro (m) 
entrehierro (m) 


iioiiepe^Hoe dtHeme (n) 

Me)KAY>Kejri>3H&ro 
npocTpaucTBa 
sezione (f) trasversole 
dell’intraferro 
seccidn (f) transversal 
del entrehierro 


nyTt (m) an uentfly- 
Hcejrfc3H0Mi> npo- 

CTpaHCTBdi 

spessore (m) dell’intra- 
ferro 

camino (m) a£roo 

coiipoTiuuenie (n) bos- 
Ayxa bi> AHuanoMa- 
inmrfc 

resistenza (f) dell’aria 
in una dinamo 

resistencia (f) del aire 
on una dinamo 

aMiiepBHTKH (m pi) Me>K- 
AV>Ke,Th3Haro upo- 

cTpaHCTBa; amiepBHT- 
KH, C 00 TBi>TCTByH)I 4 ie 
coiipuTiiBJieHiio ne>K- 
Ay>Ke.i 1 ; 3 Haro npo- 
cTpaucTBa 

ampCre-giri (in pi) |n?r 
l’intraferro 

amperios-vueltas (in pi) 
agrees 



KpiiBan (f) HQMarHiiMH- 
Bauin xeHciymejrfca- 
Haro upocTpancTBa 
curva (f) di magnetizza- 
zione dell’aria 
caracteristica (f) del aire 


V 




llOTOKlt (rn) CIl-lOBIJXlt 

•iimift na iiojikhtl: 
MarHiiTHuii iiotoick 
na uojiH)<ri> 

Musso (m) tlelle linee di 
forza per polo 
llujo (m) de llneas de 
fuerza por polo 
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rolteilung (f) 
pole-pitch 

pns (m) ou distance (f) 
des poles 


Polschuh (m) 
pole-shoe, pole - piece, 
pole-face 

t^panouissement (m) po- 
laire, ptece (f) polaire 


Polschuhform (f) 
shape of pole-shoe 
forme (f) d’epanouisse- 
ment polaire ou de 
pi£ce polaire 


Polscbuhwinkel (m) 
pole-shoe angle 
angle (m) d’^panouisse- 
ment polaire ou de 
j>K*cc polaire 


Polbogen (m) 
polar arc 

arc (m) polaire ou dc 
pole 


Ausbreitung (f) der 
Kraftlinien 

f rf ngj ng or s pre ad i n g 011 1 
of the lines of force 
diffusion (f) des lignes 
de force 


ideeller Polbogen (in) 
theoretical polo-arc 
arc (m) polaire theo- 
rique ou id^al 


w irksome Poloberfl&che 

(0 

active polar surface 
surface (f) polaire active 


Polschuhlaktor (m) 
pole-shoe coefficient 
coefficient (m) d’6pa- 
uouissement polaire 
ou de pi£ce polaire 



nojuocHuft iuan> (m); 

iiojuociioe A'h-ienie (n) 
passo (m) polare 1 

distancia (f) entre los 
polos 



nojnociiiJH naKOHeu- 

iiiikx (m) (dauiuaK' 

\ 

(m)) 

W V 

espansione (f) polare 

\ 

V 

pieza (f) polar 

a 

(hopMa no.uocHaro 


naKOHCTHiiKa (6am 


liana) 

forma(f) dell'espanaionc 
polare 

forma (f) de la pieza 
polar 

yro.n. (m) nojuocnaro 
uaKOHeqHHKa (6am- 
uana); utHTpL/ibHbifl 
yrojix, cooTBXTCTByio- 
a mift no.iiocHOMy 6am- ^ 

P Many 

angolo (m) dell’espan- 
sione polare 
angulo (in) de la pieza 
polar 


h 



nojiiocHaH ayra (fj 
arco (m) delrespansione * 
polare 

arco (in) de polo 

paciimpeHie (n) (pa- 
ciipocTpaneiiie (n)) 
chjiobwxt, (ManniT- 
HblXT.) JllIHiii 

dispersione (f) dellc li- ° 
nee di forza 
difusidn (f) de las lineas 
de fuerza 


TeopeTHTccKaa (ii;Teawii»- 
na«) nojimcnan Ayra 

(I) 7 

arco (m) di polo ideale 
arco (m) dc polo ideal 

A'feftcTuyH^maH HOBepx- 
nocTb (f) no.'noca 
superficie (f) polare at- 0 
tiva * 

superficic (f) polar ae- 
tiva 

Koetf><f>nuieim» (in) no- 
.iiocHaro HaKOiieT- 
miKa (rtaniMana) 
cocfficicnte (m) dell'cs- 9 
pansione polare 
coeflciente (in) de per- 
dida de la pieza polar 
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Polspitzenabstand (m) 
distance between polc- 
1 tips 

distance (f) entre cornes 
polaires 


Polscbuhobcrllftche (f) 
pole-shoe area 
2 surface (f) d’epauouisse- 
ment polaire ou de 
pi£ce polaire 


Polschuhlilnge (f) 
length of pole-slioc 
2 longueur (f) d’epanouis- 
sement polaire ou dc 
piirce polaire 


Polsrhuhstilrke (f) 
depth or thickness of 
pole-shoe 

* epaisseur(f) d’^panouis- 
sement polaire ou de 
piece polaire 


Polsehuhamperewin- 
dungen (f pi) 
pole-shoe ampere-turns 
® amp^res-tours (ni pi) 
d‘£panouissewont ou 
de piece polaire 


Polschuhstreuung (f) 
pole-shoe leakage 
dispersion (f) d'epa- 
6 nouisseiuent[s] po- 
laire[s] ou de pi6eels] 
polaire [si 


Flankenstreuung (f) 

7 side leakage 

dispersion (f) latc k rale 


Polzuhl (f) 

^ number of poles 
uombre (in) de polos 

Vergrdtterung (f) der 
Polzald 

9 increase in the number 
of poles 

augmentation (f) du 
uombre de poles 


pancTomne (n) mokav 
K paaMii no-noeoirb 
distanza (f) tra le expan¬ 
sion! polari 

distancia (f) entre las 
piezas polares 

noBepxiiocTb (f) nojiioc- 
Haro naKoiieHiiHKa 
(daiiiMaKa) 

superllcie (f) dellVspan- 
sione polare 
superfleie (f) de la pieza 
polar 

A. T inna (f) no.uocnaro 
HaKOHeuHHKa (6aui- 
Mana) 

lunghezza (f) dell’espan- 
sionc polare 
longitud (f) de la pieza 
polar 

TOJiuuiHa (f) uojnocnaro 
HaKOHe'iiiHKa (6aui- 
Mana) 

spessorc (m) dell’espan- 
sione polare 
espesor (m) de la pieza 
polar 

uMiiepBHTKH (m pi) no- 
.nocnaro naKOHea- 
iihka (6a ui wan a) 
amp^re-giri (ni pi) per 
l'espansione polare 
ampcrios-vueltas (m pi) 
de la pieza polar 

yTCMKa (f) no.iiocHaro 
liaKOiieuiiHKa (6am- 
waua) 

dispersione (f) fra le es- 
pansloni polari 
dispersion (f) en la pieza 
polar 

Gokobah yTeaaa (f) 
dis|>ersione (f) laterale 
dcU’espansione polare 
dispersion (f) lateral de 
la pieza polar 

MllCVlO (11) llOJIK>COB'I» 

numero (in) dei poll 
nmacro (m) de polos 

yBe.Tnaeiiie (n) uiicjia 
uu.iiocoirb 

uumento (m) del nuinero 
dei poli 

:iuuiento(m) del numero 
de polos 
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Verringerung (f) der 
Polzahl 

redaction in the num¬ 
ber of poles 
diminution if) du nom- 
bre de poles 


Polquersehnitt (m) 
cross section of pole 
section (f) transversale 
de p61e 



yxeHbiueuie (n) ancjia 
no.nocoBTb 

diminuzione (f) del nu- « 
mero dei poll 1 

disminucidn (f) del nu- 
mero de polos 

noneperaoe crkueHie (n) 
nojnoca 

sozione (f) trasversale 
del nucleo polare * 

seccidn (f) transversal 
del polo 


PoU&nge (f) 
length of pole 
longueur (!) de pole 


AAHiia (f) nojnoca 
l lunghezza (f) del nucleo 

polare 

longitud (f) del polo 


Polinduktion (f) 
l«ole induction 
induction (f) de polo 


no.iiocnaH hhaykiuh (0 
induzione (f) del polo 4 
induccidn (f) de polo 


Polsattigung (f) 
pole saturation 
saturation (f) de i>ole 

mittlere Kraftlinien- 
lange (f) In den Polen 
mean length of magnetic . 

path in the poles O 

longueur (f) moyenne 
des lignes de force 
dans les poles 


Hacwmenie (n) iio.iio* 

CODT» r 

saturazione (f) del polo 0 
saturacidn (f) de polo 

cpe^Hfifi ,vimia (f) cimo- 
buxi. (ManuiTnux'b) 
.Tiinitt BT» liOJTIOCaX'b 
lunghezza(f)mediadulle $ 
llnee di forza nei poli 
longitud (f) media de las 
lineas de fuerza on los 
polos 


Polamperewindungen 
(f pi) 

amp>ere-turas per pole 
am pores-tours fmpl) po- 
laires, amp^res-tours 
r m pi) de y>61c 

Polstreuung (f) 

F*de leakage 
dispersion (f) polaire 

JochqucrHohnitt (ra) 
cross-sectional area of 
yoke 

section (f) ' transversale] 
de culasse 

Jochbreite (f) 
width of yoke 
largeur (f) de culasse 


A 



a • b 


b 


aMiiepBiiTHH (m pi) no- 
juoeoBh 

ampere-giri (mpl) polari 7 
amperios-vucltas (in pi) 
polares 

no.iH)CHaH yreuKa (f) 
dispersione (f) fra i nu- « 
clei polari 

dispersion (f) de polo 

nonepieHHoe (rkaenie (nj 
npwa 

sezfone (f) trasversale ^ 
del giogo 

seccidn (f) transversal 
de la culata 

umpiiHa (f) Hi)Ma 
larghezza (f) del giogo 10 
ancliura (f) de la culata 


Jochstarke (T) 

thickness of yoke a 

epafweur (f) de culasse 

Jochsteifigkeit (f) 
stiffness of yoke 
rigidity (f) [ou raldeur 
d)l do culasse 


TOJimma (f) ap)Ma 
spessore (in) del giogo 11 
csp>esor (m) do la culata 

yCTOttMHBOCTb (f) npMa 
rigidita (f) del giogo 12 
rigidez (f) de la culata 
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.lochstreufeld (n) 
yoke stray field 
* champ (m) de disper¬ 
sion de culasse 



none (n) yTeMKii npMa 
campo (m) di disper- 
sione del giogo 
campo (m) de disper- 
si6n de la culata 


mittlere Kraftlinlen- 
l&nge (f) im Joch 
mean length of mag- 
2 netic path in the yoke 
longueur (f) moyenne 
des lignes de force 
dans la culaase 



cpeAnift nyTb (m) ce- 
JIOBUXl> (MaTHHT- 
hijxl) nnnifi bt» frpirfe 
lunghezza(f) media delle 
linee di forza nel giogo 
longitud (f) media ae 
las lineas de fuerza on 
la culata 


Jochampere wi ndungen 
(t PD 

8 yoke ampere-turns 
amperes-tours (m pi) de 
culasse 


aiDiepBiiTKu (m pi) npMa 
ampere-girl (m pi) per il 
giogo 

amperio8-vueltas (m pi) 
de la culata 


8t&nderquerschnitt (m), 
Statorquerschnltt (m) 
cross-sectional area of 
the stator 

sectiou (f) trailsvcrsalo 
du stator, section (f) 
transversalo do la 
partie fixe 


St&nderamperewindun- 
gon (f pi) 

6 stator ampere-turns 
nmpOres-tours (m pi) de 
stator 

Streuung (f) 

6 stray, leakage 
dispersion (f) 

streuen (v) 

7 to stray, to leak 
disj>er8er (v) 


Magnetstreufeld (n) 
magnetic stray Held 
° champ (in) do disyver¬ 
sion magnOtiquc 


Htreulinicn (f pi) 
stray lines (pi), leakage 
9 lines (pi) 

lignes (f pi) de disper¬ 
sion 


Streuspannung (f) 

10 stray voltage 

tension (f) de dispersion 



a 


nonepeMHoe cfcneme (n) 
craTopa 

sezione (f) trasvorsalo 
dello statore 
secciOn (f) transversal 
del estator 


. b ’’ 



b 


1 ) 


aiciepBHTKH (n) cTaTopa 
ampOre-giri (m pi) per lo 
statore 

amperios-vueltas (m pi) 
del estator 

yTeHKa (0; pa3c±HHie (n) 
dispersione (f) 
dispersion (f) 

paacrfcnTh, paac'hnBaTh 
dispordero (v) 
dispersar (v) 

no.ie (n) MarmiTHoft 
Vtcmkit ; pancfcaiiHoe 
MarmiTHoe none 
campo (m) di disper¬ 
sione magnetica 
campo (m) de disper¬ 
sion magnetica 

.imiin (f pi) iiOTona 
yTeHKii; JiitHUf paa» 
c'fcfranaro MarunTHaro 
no ah 

linee (f pi) di dispersione 
lineas if pi) de disj>er- 
siOn 

uanpn/KeHie (n) yTenKH 
aAeuTpoABiiHcyiuaH 
cu.ia (f) noJiH yrewH 
tensione (f) di disper¬ 
sione 

tension (f) de dispersion 
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Streukoeffizient (m), 
Streu[ungs]faktor (m), 
Streuungszahl (0 
leakage coefficient, 
dispersion coefficient 
coefficient (m) de dis¬ 
persion 


Koe(jHt)HuieHTL (m) 
yxe^KH 

coefflciente (m) di dis- * 
persione 

coefieiente (m) de diB- 
persibn 


Streuflufl (m) 

stray flux, leakage flux 

flux (m) de dispersion 


tiotokt* (m) vTeuKii 
flusso (m) di dispersione 2 
flujo (m) de dispersibn 


Streuinduktion (f) 
stray induction 
induction (f) par dis¬ 
persion 


Streure&kt&nz (f) 
stray reactance 
reactance (f) de disper¬ 
sion 


HUAVKuia (f) on, yTeHKH 
induziono (f) per effetto 
della dispersione 3 

induceibn (f) por dis- 
persibn 

peaKuin (f) yTe^Kii 
reattanza (f) di disper¬ 
sione 4 

reactancia (f) de dis- 
persibn 


prim&re Streuung (f) 
primary leakage 
dispersion (f) primaire 


seknndiLre Streuung (f) 
secondary leakage 
dispersion (f) secondaire 



II 


nepBBHHOH yTeTOa (f); 
nepBHHHoe paacrfeaHie 

(n) 5 

dispersione (f) prim aria 
dispersibn (!) prlmaria 


BTopHHHan yTewa (f); 
BTopHHHoe paacdiHHie 
(U) 

dispersione (f) seeon- 
daria 

dispersibn (f) secundaria 


magnetischer Streu- 
widerstand (m) 
magnetic leakage re¬ 
sistance 

resistance (f) magnbti- 
que ou reluctance (f) 
de dispersion 

streuungslos (adj) 
without leakage, stray- 
less (adj) 
sans disjersion 


M&rHHTHOe conpoTH- 
B^enie (n) yre^KH 
resistenza (f) magnetic a 
di dispersione ' 

resistencia(f) magnetica 
de dispersibn 


6eai> paachflnifl 
(yTe^Kii) 

senza dispersione 
sin dispersibn 


Ankeretreufeld (n) 
armature leakage field 
champ (m) de disper¬ 
sion de l’induit 



noJie (n) yTeHKH anopH 
campo (m) di dispersione 
dell’indotto g 

campo (m) de dispersibn 
del inducido 


Stiinderstreufeld (n), 
Statorstreufeld (n) 
stator stray field 
chain p (m; de dispersion 
du stator 


nojie (n) yTe*iKH CTa- 
To|>a 

campo (m)dl dispersione 
dello statore 
campo (m) de dispersibn 
del estator 




282 


raittlererKraftlinienweg 
(m) Jrn St under 
mean length of magnetic 
1 path in the stator 
trajet (m) ou pare ours 
(m) moyen des lignes 
de force dans le stator 



cpeamft TiyTi, (n) cn.io- 
buxt> (MarmiTHH XT*) 
juimft itl CTaTop'h 
lungliczza (f) media delle 
linee di forza ncllo 
statore 

longitud (f) media de 
las tineas de fucrza 
en el estator 


Stiindcrimpedanz (f) 

2 stator impedance 

impedance (f) de stator 


Kancymeeca conpoTii- 
aaeHie (n) crraTopa 
impedeuza (!) dello sta¬ 
tore 

impedancia (f) de estator 


Erwlrnmng 

o Heating 

EchaulTement 

sich ervvarmen (v) 

4 to heat up, to get hot 
s’^chauffcr (v) 

Ervviirmungskonstante 

(f) 

5 heating constaut 
constante (f) d’^chaufle- 

ment 

Witrmeerzeugung (f) 

6 production of heat 
production (f) dc ehaleur 

Oberfuhrung (f) in 
Wiinne 

transformation into heat 

7 transformation (f) en 

ehaleur ou en cncrgie 
thermique ou calo¬ 
rific ue 


Verlustwilrine (f) 
heat due to energy losses 
8 ehaleur (f) due aux 
pertes d*6nergie £lec- 
trique 


Keibungswiinne (f) 
heat due to friction 
g ehaleur (f) due an frottc- 
ment, ehaleur (f) de 
frottement 

allinaliliche Erwarmung 
tO 

10 gradual heating 

echaufTement (m) gra- 
duel 


HarptsaHle 

Rlsealdamento 

Calentamiento 

Harp'feTbca, HaiirhBaTL- 
Cfl 

riscaldarsi (v) 

calentarse (v) 

iiocTOHHHan (f) Harpfc- 
BaiiiH 

costaute (f) di risealda- 
mento 

constante (f) de calenta- 
miento 

o0pa3OBauie(n) Ten.ionj 
(Teiua) 

produzione (f) di calore 

produceidn (f) de calor 

npeBpamenie (n) bti. 
TemioTy 

trasfonnazione (f) in 
calore 

transformacidn (f) en 
calor 


uoTepH (f) Ha narpfc- 
iuiHie 

calore (m) dovuto alia 
perdita d’energia elet- 
trica 

calor (m) debido a la 
perdida % dc energia 
el^ctrica * 

reiaiOTa (f) orb Tpeniii 

calore (m) dovuto al- 
rattrito 

calor (in) debido a la 
friceidn 

uocTcneiiHoe mirpt.Ha- 
nie (n) 

riscaldamento (m) gra- 
d u ale 

calentamiento (m) gra¬ 
dual 
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plotzliche Krwarmung 

(0 

sudden heating 
erhauffement (m) brus¬ 
que 

fleichmAbipe Knvflr- 
mtintr (f) 
uniform heating 
^chauflemcnt (m) uni- 
forme 

lokaie Knv arm ting (f), 
frrlliche Erwitrcnunfc (f) 
heating 

echanfTcinent (m) local 

iVarmeleitung (H 
• ondiiction of heat 
conduction if) do la clm- 
leur tju therm ique 

Konvektion (f'i 
convention 
convection (f) 

StmhluDfc (0 
radiation 

rayonnement (in) 


Bemhrun^ if) 
contact 
contact (m) 

Lr*arnjungszeil if), Kr- 
wannnngsi>eiiode (f) 
heatins: period 
l^riode (f) d'^ehauffe* 
ment 


Wanncaufnahme (f) 
absorption of beat 
absorption (f) de clialeur 

Wfcrmekapazitat (f) 
capacity for heat 
capacity (f) calorifique, 
chalcur (f) sp^citique 


WarmeverteilunK (0 

heal distribution 
distribution (f) de cha- 
leur 


Krwarraun^kurve (f) 
heating curve 
conrbe (fi d’^chauffe- 
ment 


MritOBeHHoe HarpfcBaHie 
(n) 

riscaldamento (m) subi- • 
taneo 1 

caleutumiento(m) repen- 
tino 

paBHOBrfcpnoe iiarp'fc- 
BaHie (n) 

riscaldamento (m) uni- Q 
forme 

calontamionto (m) uni¬ 
forme 

irfecTiioe narp hBaiiie (n) 
riBcaldamento (m) locale o 
calentamiento (m) local 

TeiuionpoBOAHocTt (f) 
conduzione (f) del ca- j 
lore 

condueel6n (D del cnlor 

KOHBeKIUJi (f) 
eonvezione (f) 5 

eonveccibn (f) 

-lyieitcnycKaHie (n); 
H3.iyHeiiie (n); paaia- 
iuh (f) 6 

radiazione (f) 
radiac!6n (f) 

KOHTaKTB (m); conpu- 
KocHOBeHie (n); iipn- 
nacaHie (n) 7 

eontatto (in) 
contacto (m) 

nepioA'b (m) (BpcMH(n)) 
iiartrI;BaHi>i 

perioao (ni) dl riscaldn- o 

mento 

perlodo (m) de calonta- 
miento 

norjioutenie (n) Ten;ioTu 
(TeiiJia) 

assorbimento (m) di ca- 9 
lore 

absorcidn (f) de ealor 

TCnJ10€MKOCTi» (f) 
capaeita (f) calorifica 10 

capacidad (f) calorifica 

pacnpe;cfiJieHie (n) Ten- 
jiotm (TeiiJia) 

distribuzione (f) del ca- 11 
loro 

distribucidn (f) del ealor 

KpHBan (f) Harp'kBaiiin 
curva (f) del riscalda¬ 
mento 12 

curva (f) del calentnmi- 
onto 



a 
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Abkiihlungskurve (f) 

* cooling curve 

1 courbe (f) de refroidisse- 
ment 

b 

KpiiBaa (f) oxJiaHvieHin 
cum (f) del raffredda- 
mento 

curva (f) de enfriami- 
ento 

Abkiihlung (f) 

2 cooling 

refroidissement (m) 


oxJiaHCAeme (n) 
raffreddamento (m) 
enfriamiento (m) 

kuhlend (adj) 

3 cooling (adj) 
refroidissant (adj) 


oua>KAaioiuifl 
refrigerantc (agg) 
enfriaudo (adj) 

Abkuhlungszeit (f) 

4 period of cooling 

p6riode (f) de refroidisse- 
ment 


lipOAOJUKHTCAbHOCTb (f) 
oxaa>KAeHiH 

periodo (m) di raffredda- 
mento 

periodo (m) de enfriami¬ 
ento 

Abkuhlungsflftche (f), 
Kiihlflilche (f). Ab- 
$ kuhlungsoberflRche(f) 
cooling surface 
surface (f) dc refroidisse- 
ment 

tj 

a 

. noBepxnocTL (f) oxjia- 
91 ® HCACHia 

9) a superfleie (f) di raffred- 
^ damento 

superfleie (f) de en¬ 
friamiento 

spezittsehe Kiihlfliichc(f) 

» specific cooling surface 
surface (f) ap^cifique dc 
refroidissement 


VA'kJibuafl noBcpxnocTi. 

(f) ox-ia>K^enm 
superfleie (f) speeiflea di 
raffreddamento 
superfleie (f) especifica 
de enfriamiento 

Ausstrahlungsttiieho (f) 
radiating surface 

7 surface (f) de rayonne- 
ment, surface (f) 
rayonnante 


iioBepxnocTb (f) nxiy- 
lenin (JiyHeiicnycKa- 
mn) 

superfleie (f) di radia- 
zione 

superfleie (f) de radia- 
ci6n 

Wttrmeausstrahlung (f) 

^ radiation of heat 
* rayonnement (m) de 
chalcur 


lixiyneiiie (n) TeibioTM 
radiazione (f) di cnloro 
radiacidn (f) de calor 

Wrtrmeaustauseh im) 

9 interchange of heat 
^change (m) de chaleur 


o6jriun> (in) Ten.ioTbi 
scambio (m) di cal ore 
cambio (in) de calor 

Wannezirkulation (f) 

10 licat circulation 

circulation (f) de chalcur 


UHpKyjiHpoBanie (nj 
TCIblOTU 

circolazione (f) di ca- 
lore 

circulacidn (f) de calor 

Wftmieubfuhrung tf). 

Wiirinoableitung (f) 
carrying off of heat 

11 derivation < f) de chaleur, 
soustraction (f) de eh., 
transport (m) de eh. 
[vers.. . .] 


oTBe^enie (f) TenJioTu 
trasporto (m) di calore 
transporte (m) de CAlor 




Wannezerstreating (f) 
beat dissipation 
dissipation (f) de oha- 
leur 


pa3ci$HHie (n) (yTeuKa 
(f)) TenjioTw 
dissipazione (f) di calore 
disipacidn (f) de calor 


Warme&bgabe tf) 
heat emission 
Emission (f) de chaleur 


OTAana (f) TemiOTH 
(TciiJia) 2 

cmissione (f) di caloro 
emisidn (f) de calor 


Koeffizient (m) der 
Warmeabgabe 
coefficient of heat emis¬ 
sion, emissivity 
coefficient (m) d'emis¬ 
sion de chaleur 

Anfangszustand (m) 
initial state 
£tat (m) initial 

Endzustand (m) 
final state 
etai (m) final 

stationarer Zustand (m) 

steady state 

etat (m) stationnaire 

(deichgewichtszustand 

(m) 

state of equilibrium 
equilibre (m), £tat (m) 
dequiiibre 

Temjteraturkurve (f) 
temperature curve 
courbe d) de tempe¬ 
rature 


Koe<tKt>HnieHTi> (m) 
oTAaqii tciijiotu 
(T eiLia) 

coefficient© (m) dell’ 3 
emission© di caloro 
eooflciente (m) de emi- 
sidn de calor 


liaqa-iiuioe cocTOBHie(n) 
stato (m) iniziale 4 

estado (m) inicial 


icoueHHoe cocToraie (n) 
stato (m) finale 5 

estado (m) final 

ycTaHoiiHBmeecH co- 
cTOHHie (n) s 

stato (ni) fisso ° 

estado (m) estaeionario 


cucTOHiiie (n) (nojio- 
>KeHie(n))paBHOFhciH 7 
stato (m) d'equilibrio ' 
estado (m) de oquilibrio 


Kpiinan (f) TeMiiepaTypu 
c.urva (f) di temperatura 8 
cMirva(f) de temperatura 


laotherme (f) 
isotherm 
isotbcrme (f) 


Temperaturiinderung (f) 
variation of temperature 
changement (m) de tem¬ 
perature, variation (f) 
de temperature 

Tens ] * ra tu re rh bh u ng(f), 
Temperaturzunahrae 

use of temperature 
augmentation (f) de 
temperature, accrois- 
sement (m) de tem¬ 
perature 



uaoTepita d) 

linea (f) isotermica 9 
isoterma (f) 


HaarbHeHie (n) TeMtie- 
paTypw 

variazione (f) della tem- 
l>eratura 

variacibn (f) de la tem¬ 
peratura 


noBHiuenie (n) TeMiie- 
paTypw 

aumento (m) di tempe- 
ratura 11 

aumento (m) de tempe- 
ratura 
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mit Mere Temperatur- 
erhohung (f) 
mean rise of tempera¬ 
ture 

1 augmentation (f) 

moyenno de tempe¬ 
rature, accroissement 
(in) moyen de tempe¬ 
rature 

umgebende Luft (f) 

2 surrounding air 
air (m) ambiant 


Anfangteinperatur (f) 

3 initial temperature 
temperature (f) iuitiale 


Kndtemperatur (f) 

^ linal temperature 
temperature (f) tin ale 


Oberlliiehen tempera tur 

(f) 

.) surface-temperature 
temperature (f) super- 
lloielle on a la surface 


Temperatur (f) am 
(irunde dor Nuten 
temperature at the bot- 
0 tom of the slots 
temperature (f) au fond 
des rainures on en- 
roehes 

Ankertemperutur (f) 

7 armature temperature 
temperature (f) d’induit 


Wieklungstemperaturtf) 
temperature of winding 
$ temperature (f) d’en- 
roulement on de bo- 
bin age 

Kollektortemperatur (f) 
eomnuitator tempera- 
0 tun* 

temperature (f) du eol- 
lertettr 


Kcrntemperatur tf) 

JO core temperature 

temperature <J)du noyau 


cpeAHee noBumeiiie (n) 
TeMirepaTypu 
Aumento (m) medio di 
tem|>eratura 
aumento (m) medio dc 
temjieratura 


oKpy/Kaiomifl B03ayxT> 

(m) 

atmosfera (f) ambiente 
aire (m) ambiente 

imnaJiMiaH TeMiiepa- 
Typa (f) 

temperatura (f) iniziale 
temperatura (f) inieial 

KoHeTOan TeMnepaTypa 

(f) 

temperatura (f) finale 
temperatura (f) final 

iiOBepxnocTHaa Teiine- 
paTypa (0; Tentnepa- 
Typa (f) nonepxHocTi! 
temperatura (f) su|>er- 
fleiale 

tempemtura (0 super¬ 
ficial 


TeMnepaTypa (f) na jud; 

Kana.ioBT> (Biia^nm,) 
temperatura (f) al fondo 
dclle scanalature 
temperatura (f) en el 
fondo de las ranuras 

TeMnepaTypa (f) HKopn 
temperatura (f) dell’in- 
dotto 

temperatura (f) del in- 
dueido 

TeMnepaTypa (f) 06 - 

MOTKIl 

temperatura (f) dell'av- 
volgimento 
temperatura (f) del 
arrollamiento 

TCMnei>aTypa (f) kojijick- 
Topa 

temperatura (f) del col¬ 
let tore 

temperatura (f) del co¬ 
lector 

TeMnepaTypa (fj cepaen- 
HHKa 

temperatura tf) del 
nucleo 

temperatura (f) del 
nucleo 
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Lagertemi>er&tur (f) 
bearing temperature 
temperature (f) des 
jmliers 

Widerstandszunahme (f) 
durch Temperaturzu- 
nahme 

increase of resistance 
due to temperature 
rise 

augmentation (f) de re¬ 
sistance p>ar echauffe- 
ment, augmentation 
if) de resistance par 
aooroissementde tem¬ 
perature 

Temperaturkoeffizient 
(m), Temp*eraturzahl 
(0 

temp>eratn re - coef llcient 
coefficient (m) de tem¬ 
perature 

TemperaturabfaiT (m) 
fall or drop of tem|>era- 
ture 

chute (f) de tempera¬ 
ture 

Tempo raturunterschied 
(m), Temperaturdlffe- 
renz (f) 

difference of tempera¬ 
ture 

difference (f) de tem¬ 
perature 

Temp>eraturau8gleich 

(m) 

equalisation of tempe¬ 
rature 

egalisation (f) dela tem¬ 
perature , compen¬ 
sation (f) de la diffe¬ 
rence de temperature 

Ankererwannung (f) 
heating of armature 
^chauffement (in) d’Jn- 
duit 


Kollektorenvhnnung (f) 
heating of commutator 
<k*hauffement (m) du col- 
lecteur 


Spulenerw&rmung (f) 
heating of flold-coils 
t’chauffement (m) des 
bobines 


TewiepaTypa (f) wh no;p 
uiunuifKaxi> 

temperature (f) di sop- , 
porti 1 

temperature (f) del so- 
porte 

BoapacTame (n) conpo- 
TBBJieHin Bc.Tb,acTBie 
HOBbinieHifl TCMiiepa- 
Typu 

aumento (m) dolla re- 
sistenza in conse- « 
quenza d’un aumento 4 
della temp>eratura 
aumento (m) de la re- 
sistencia por un au¬ 
mento de la tcmj>era- 
tura 

TeMiiepaTypuufi Koetfr- 
cf)HuieHTi* (m) 
coefflciente (m) di tem- ? 

peratura * 

coeflciente (m) de tcin- 
peratura 

na^euie (n) Temiepa- 
Typu 

caduta (f) di tempera- 4 
turn 

calda (f) de temperature 

paaHOCTb (f) Tewnepa- 
Typi, 

differenza ff) di tempera- , 
tura 9 

diferencia (f) de tem- 
peratura 


BbipaBHiinaitie (n) Ten- 
nepaTypw 

egualizzazione (f) nella $ 
temperatura 
compensacidn (f) de 
temperature 

Harp>1iB<uiie (n) hkoph 
riscaldamento (m) del- 
rindotto 7 

ealentamiento (m) del 
inducido 

narp kBaHie (n) kojuick- 
Topa 

riscaldamento (m) del 
collettore # 

ealentamiento (m) del 
colector 

uarp'lmaiiie (n) ica- 
Tymeicb 

surriscaldamento (m) q 
dei rocchetti 
ealentamiento (m) (le los 
carretes 
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Kernerwftrmung (f) 

• heating of the core 
1 Ochauffement (m) du 
noyau 


Biirstenerwtirmung (f) 
o heating of brushes 
Ochaufferaent (m) des 
balais 


Ankeroberflttche (f) 
3 armature surface 
surface (f) d’induit 


Seitenfl&che (f) des 
Aukera 

* lateral surface of the 
armature 

surface (f) lat^rale de 
Tinduit 



a, b 


b 


Harp^Banie (n) cepjen- 
HHKa 

surriscaldamento (m) 
del nucleo 

calentamiento (m) del 
ndcleo 

Harp'bBUHie (n) m&roKb 
suTTiscaldamento (m) 
delle spazzole 
calentamiento (m) de 
las escobillas 


nOBCpXHOCTL (f) flKOpfl 

superflcie (f) dell'indotto 
superflcie (f) del indu- 
cido 


doKoean noBepxHocn, (f) 
(rpaiib (f)) HKopa 
superflcie (f) laterale 
dell’indotto 

superflcie (f) lateral del 
inducido 


Auiicnschioht (f) 

5 outer layer 

couche (f) exUrieure 


BufcuiHifi cJioil (m) 
strato (m) esterno 
capa (f) externa 


homogener Kftrpcr (m) 
6 homogeneous body 
corps (m) homogOne 


oanopoAHoe riuio (n) 
corpo (m) omogeneo 
cuerpo (m) homdgeno 


glatte Flitcho (f) 

7 smooth surface 
surface (f) lisse ou unie 

rauhe Flilche (f) 

8 rough surface 
surface (f) rugueuse 


liiften (v), ventiliercn 
g (V) 

to ventilate 
ventiler (v) 


Ventilation (f) 

JO ventilation 
ventilation (f) 

vcntiliert (adj) 

11 ventilated (adj) 
ventilO (adj) 

Ankerkuhlung (f) 
armature cooling 
refroidissemont (m) de 
l’induit 

Unterteilung (f) 

13 subdivision 
subdivision (f) 


ivia;iKaH noBepxHOCTb(f) 
suj>erflcie (f) liscia 
superflcie (f) lisa 


uiepoxoBaTag iiOBepx- 
HOCTL (f) 

superflcie (f) scabra 
superflcie (f) rugosa 

npoBljTpn-Tb (-naTb); 
BCHTIIJlHpOBaTb 

vcntilare (v) 
ventilar (v) 

BeiiTHJimtifi (f) 
ventilazione (f) 
vontilacidn (f) 

ct> BeHTnjiHuieft 
vcntilato (agg) 
ventilado (adj) 

ox.ia>KAenie (n) hkooh 
raffrcddamento (m) nel- 
rimlotto 

enfriamiento (m) del in- 
ducido 

iioApawb-ieilie (n) 
ripartizione (f) 
subdivision (f) 
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Kernkiihlung (f) 
cooling of the core 
refroidissement (m) du 
noyau 



Spulenkiihlung (f) 
cooling of the coils 
refroidissement (m) des 
bobines 



ox.iayK^eHie (n) cep.ae 1 !- 

iiiiKa 

raffreddameuto (in) del . 

nuclco 1 

enfriamiento (in) del 
nuoleo 

oxjiawueirie (n) KaTy- 
uiem, 

raffreddamento (m) dei 
rocehetti ~ 

enfriamiento (m) de los 
carrctcs 


Kiihlmethode (f), Kiihl- 
verfahren (n) 
method of cooling 
mode (in) de refroidisse¬ 
ment, methode (f) de 
refroidissement 

natiirliche Kiihlung (f) 
natural cooling 
refroidissement (in) na- 
turel 


kunstliche Kiihlung (f) 
artificial cooling 
refroidissement (m) arti¬ 
ficial 


Wasserkuhlung (f) 
water-cooling 
refroidissement (m) par 
ou k l’eau 


ciiocoCl (m) oxjiaHvie- 

H1H 

modo (m) di raffredda- f y 
men to 

m6todo (m) del enfriaini- 
ento 

ecTecTBenuoe ox.ia>K- 
flenie (u) 

raffreddamento (m) ^ 

natural© 

enfriamiento (m) natu¬ 
ral 

HCKyccTBeinioe ox.ia>K- 
Aeiiie (n) 

raffreddameuto (in) arti- * 
ficialo 

enfriamiento (m) artifi¬ 
cial 

Bo;unioe oxji<DKAeHie (n) 

raffreddameuto (m) con 
acqua 6 

enfriamiento (in) por 
agua 


Luftkuhlung (f) 
air cooling 

refroidissement (m) par 
ou & l'air 

Luftzirkulation (f) 
circulation of air 
circulation (f) d'air 

Luftmenge (f) 
quantity of air 
quantit^(f) d^air _ _ 

Kfihlvorrichtung (f) 
cooling arrangement 
dispositif (m) de refroi¬ 
dissement 


nrxuyiuiioe ox.ni/Mcnie 
(n) 

raffreddamento (in) coll’ 7 
aria 

enfriamiento (111) por 
aire 

iuipKyj>iuin (f) Bo.uyxa 
eireolazione (f) d'arla S 
eirculaeidn (f) de aire 

KO.ninecTBo (n) uo.uyxa 
quantity (f) dl aria V 
cantidad (f) de airo 

oxjia^irre.iLiioe 
ycTpoiicTHO (n) (npn- 
ciiorofjjieHie (n)) 
disposizione (f) pel raf- jo 
freddamento 
disposieidn (f) de en¬ 
friamiento 


Oberfl&chenkuhlung (f) 
surface cooling 
refroidissement (m) 
superflciel 


noBepxnncTHoe ox.udk- 
4enie (n) 

raffreddamento (in) 
superficial© 

enfriamiento (m) super¬ 
ficial 




1 


Verluste 

Losses 

Pertes 


IIoTepH 

Pcrdlte 

P6rdldas 
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Wattvorlust (m) 
energy loss (in watts), 
2 watt-loss 

perte (f) de puissance 
ou de wattago 


IJmwandlungsverlust 

(m) 

3 transformation-loss 
perte (f) de transfor¬ 
mation 


magneti8cherVerlust(in) 
4 magnetic loss 
* fuite (f) on perte (f) 
mugnctiqflo 

Eisonvorlusto (m pi) 
d iron-losses (pi) 

portes (f pi) dans le fer 

Volumeneinheit (f) 

6 unit of volume 
unite (f) do volume 


Hysteresisverlust (m) 

7 hysteresis loss, hystere- 
lic loss 

perte (f) par hysteresis 


Wirbelstromverlust (m) 
eddy-current loss 
8 perte (f) par eon rants 
parasites, perte (f) par 
courants de Foucault 


Keinverlusle on pi) 
core losses (pi) 
pertes (f pi) dans le 
noyau 


Ankereisenverlust (m) 
annature iron loss 
1 pertes (f pi) dans le fer 
de l’induit 


Uotorcisenverlust (m) 
rotor iron loss 
11 perte (f) dans le fer du 
rotor 


iiOTepa (f) Bam, 
perdita (f) in watt 
perdida (f) en valios 


noTepa (f) na npe- 
otipaaouaiiie (Tpanc- 
(popMauiio) 

perdita (f) nella trasfor- 
mazione 

pdrdida (f)* de tranafor- 
macidn 


HarHHTHan noTepn (f) 
perdita (f) magnetic a 
perdida (f) magnetica 

noTepu (f pi) bt> Hcejrfca'i* 
perdito (f pi) nel ferro 
perdidas (f pi) eu el 
hierro 

eAHHHua (f) o6i>eMa 
unite (f) di volume 
unidad (f) de volumen 


noTepa (f) na rucTe- 
penuci. 

perdita (f) per isteresi 
p6rdida(f) por histeresis 

noTepa (f) na tokh <f>yKo 
perdita (f) per correnti 
parassite 6 per cor¬ 
renti di Foucault 
perdida (f) porcorrientes 
parasites 6 por co- 
rrientes de Foucault 

noTepu (f pi) bt, cepaeM- 
HHid; 

penlite (f pi) nel nucleo 
perdidas (f pi) en el nu¬ 
cleo 

llOTOptl (f pi) BT» >Ke-Tk^h 
HKOpH 

perdita (f) nel ferro del- 
I’indotto 

perdida (f) en el hierro 
del inducido 

noTepu (f pi) bt> /Ke.Tfeat, 
poTopa 

perdita (f) nel ferro del 
rotore 

perdida (f) en el hierro 
del rotor 
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Statoreisenverlust (m) 
stator iron loss 
perte (f) dans 1© fer du 
stator 


Zahnverluste (m pi), 
Zackenverluste (m pi) 
losses in the teeth (pi) 
pertes (f pi) d&ns les 
dents 

Polscb ah verlust© (m pi), 
Verluste (m pi) in den 
Polschuhen 

pole-shoe losses (pi), 
losses (pi) in the pole- 
shoes 

pertes (f pi) dans les 6pa- 
nonissemen ts polaires, 
Irenes (fpl) dans les 
pieces polaires 

Eindring[ungs]tiefe (f) 
depth of penetration 
profondeur (f) de pene¬ 
tration 


Verlust (m) durch nicht 
isolierte Ankerbolzen 
loss due to uninsulated 
armature bolts 
perte (f) due aux bou- 
lons d’induit non 
isoks 


Gesamtelsenverluste 
(m pi) 

total iron losses (pi) 
pertes (f pi) to tales dans 
le fer 


zus&tzliche Kisenver- 
luste (m pi) 

additional iron losses 

(pl) 

pertes (fpl) addition- 
nelles dans le fer 

Hearbeitungsverluste 
(m pl) 

losses (pl) due to 
machining 

pertes (f pl) dues a l'usi- 
nage 

elektrischer Verlust (m) 

electric loss 

T«erte (f) glectrique 


noTepn (f pl) bt> >Ke^fe3l; 
CTaTopa 

perdita (f) nel ferro dello • 
statore 

perdida (f) en el hierro 
del estator 


noTepn (fpl) B'tayduax'i, 
perdite (f pl) nei denti 9 
perdidas (fpl) en los * 
dientes 


noTepn (f pl) Brb nojuoc- 
homt> HaKOHcronirfe 
(daniMairh) 

perdite if pl) nelleespan- 3 
sloni polari 

perdidas (f pl) en las 
piezas polares 


rjrydHBa (f) iipohhkho- 
BeHifl 

profonditk (f) di peno- 4 
trazione * 

profundidad (f) de pene- 
tracidn 

noTepa (f) Hepeat He- 
HaoanpoBaHHLie 
6ojitu HKOPH 
perdita (f) dovuta ai 
bolloni deH'indotto <5 
non isolati 

perdida (f) debida A los 
tornillo8 del inducido 
no aislados 

o6mia (nojiHLia) noTepn 
(f pl) wh wejrfcjrfc 
perdite (fpl) total! nel * 
ferro 

Perdidas (f pl) totales en 
el hierro 

AodnBOHHbin noTepn 
(f pl) bt> Htejrhai 
perdite (f pl) addizlonali ~ 
nel ferro 

perdidas (f pl) adicio- 
nales en el hierro 

noTepn (fpl) ott> o6pa- 
6 otkh 

perdite (f pl) dovute alia 
lavorazione ” 

perdidas (f pl) debidas 
d la fabricacidn 

BwieKTpiriecKaa noTepn 
(f); noTepn n;ieKTpn- 
uecKofi ouepriii 9 

perdita (f) elettrica 
pArdida (f) ekctrica 

19 * 
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Kupfenrerluate (m pi) 
j copper losses (pi) 
pertes (fpl) dans le 
cuivre 


KurzschluAverluste 

(m pi) 

2 short-circuit losses (pi) 
pertes (fpl) par court- 
circuit 


Stromw&rmeverlust 
(m), ohmscher Ver- 
3 lust (m) 
ohmic loss 

perte (f) par effet Joule 


Verlust (m) durch Wir- 
belstrbme in den An- 
kerlcitern 

loss due to eddy cur- 
s rents in the armature- 
conductors 

perte (f) par courants 
parasites <m de Pott¬ 
le cault dans les con- 
ducteurs de Tinduit 


Ankorwiderstand (m) 
5 armature resistance 
resistance (f) d’induit 


Verlust(m) durch innere 
Ankerstrome 

» loss due to internal ar¬ 
mature-currents] 
perte (f) par courants 
interieurs de l'induit 


Verlust (m) durch un- 
gleichmafcige Slrom- 
vertellung 

7 loss due to unequal 
current distribution 
l>erte (f) par repartition 
inegalc du oounint 


Erregervorlust (m) 
loss due to excitation, 
ft excitation loss 

perte (f) due A l’exci- 
tation 


noTepn (f pi) bt> irhAH 
perdlte (f pi) nel rame 
pArdidas (f pi) en el 
cobre 


noTepn (f pi) npu kopot- 
Kom> aaMUKamn 
perdlte (fpl) per corto 
circuito 

pgrdidas (f pi) por cir¬ 
cuito corto 


noiepa (f) Ha H&rp’fc- 
aaHie tokoitb; omh- 
Hecnan noTepn (f) 
perdita (f) per effetto 
Joule 

p6rdida (f) dhmica 


noTepn (f) BT> ITPOBOAHH- 
KaXl> HKOPH BCJTfeACT- 
Bie TOKOBT> 4>yK0 
perdita (f) dovuta alle 
correnti parassite nei 
conduttori dell * in- 
dotto 

p^rdida (f) debida it las 
corrientes pariisltas en 
los conductores del 
inducido 


conpoTnBJieHie (n) o<5- 
MOTKU HKODH 

resistenza (I) delTin- 
dotto 

resistencia (f) del indu¬ 
cido 


noTepn (f) Ha tokh 

BuyTpii HKOpiI 

perdita (f) dovuta alle 
correnti nell* interno 
dell’indotto 

p£rdida (f) debida A las 
corrientes en el in¬ 
terior del inducido 


noTepn (f) on HepaBHo- 
irfepnaro pacnpe;yfc- 
Jienifl Tona 

perdita (f) dovuta al- 
1'ineguale distribu- 
zione della corrente 
ptfrdida (f) debida a la 
di8tribucI6n dcsigual 
de la corriente 


noTepn (0 Ha Boady- 
HUCHie 

perdita (f) dovuta alia 
eccitazione 

p^rdida (p debida A la 
excitacidn 
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Regulierverlust (m) 
logs due to regulation 
perte (!) due k 1& regu¬ 
lation 


Anlaufverlust (m) 
logs at starting, starting 
loss 

perte (!) [doe] &u demar- 
rage 


Kommu t&tionsverluste 
(m pi) 

losses (pi) dae to com¬ 
mutation 

pertes (! pi) par commu¬ 
tation 


Koilektorverluste (m pi), 
Kommutatorverluste 
(m pi) 

commatator losses (pi) 
penes (! pi) aucollecteur 


Buistenverluste (m pi) 
brush losses (pi) 
pertes (! pi) aux balais 


Schleifringverluste 

(m pi) 

slip-ring losses (pi) 
pertes (I pi) k la bague 
collec trice ou aux 
bagues collec trices 


Bfintenstrom (m) 
brush current 
counnt (m) de balai 


Buntenreibungsverlust 

i , ( m ) 

loti due to brush fric¬ 
tion , brush friction 
loss 

pert* (!) par frottement 
des balais 


VeTlust (m) durch 
Funken 

loss due to sparking 
perte (!) par production 
d'^tincelles, perte (f) 
par crachement aux 

balais 


noTepn (!) h& peryjiH- 
poBame 

perdita (!) dovuta alia « 
regolazione 1 

pdrdida (!) debida k la 
regulacidn 

noTepn (!) npn nycicfc 
bt> xo 

perdita (!) dovuta alia £ 
messa in marcia 
pdrdida (!) debida k la 
puesta en marcha 

noTepn (f pi) ott> Koiocy- 
Tauin (KOMMyTHpoBa- 
Hia, nepeKviioueHiH) 

perdite (! pi) per la com- 3 
mutazione 

pdrdidas (I pi) por con- 
mutacidn 

noTepn (! pi) wb KOJuien- 
TOD'fe 

perdite (! pi) nel collet- A 

tore 

pdrdidas (f pi) en el co¬ 
lector 

noTepn(f pi) bt» meTKaxi> 
perdite (I pi) nelle spaz- 
zole 5 

pdrdidas (! pi) en las 
escobillas 

noTepn (! pi) bt» koh- 
TaKTHuxB (codnpa- 
TeJIbHUXT*) KOJ!I>UaXT> 
perdite (! pi) ncgli anelli 6 
collettori 

pdrdidas (! pi) en los 
anillos colectores 

tokt> (m), npoxoAHmift 
aepe3i> meTKH 
corrente (!) delle spaz- 7 
zole 

corriente (!) de esco¬ 
billas 

noTepn (!) otb TpeHia 

meToirb 

perdita (!) dovuta alia 
frizione delle spazzole # 
pdrdida (!) debida k la 
!ricci6n de las esco¬ 
billas 

nOTeDH (!) OTB HCKpT> 
perdita (!) dovuta alia 
produzlone di scin- 0 
tille 

pdrdida (!) debida k la 
produccidn de chispas 
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Kollektorbeschaffenheit 
(f), Zustand (m) dos 
« Kollektora 
1 condition of commu¬ 
tator 

6tat (m) du collecteur 


Obergangsverlust (m) 
2 contact loss 

perte (!) par contact 


mochanlscher Verlust 
o (m) 

mechanical loss 
perte (!) ntecanique 


Kraft verlust (m) 
energy loss, loss of 
* power 

perte (!) d’^nergie, perte 
(!) do force 


Reibung (!) 
d friction 

frottement (m), friction 

(0 

Reibungsverlust (m) 

6 loss due to friction, 

0 friction loss 

perte (!) par frottement 


Reibungswiderstand (m) 
7 frictional resistance 
resistance (!) de frotte¬ 
ment 


Lagerreibungsverlust 

(m) 

« loss due to bearing 
friction 

perte (!) par frottement 
des coussinets . 


cocToraie (n) KOjmeK- 
Topa 

stato (m) del collet tore 
estado (m) del colector 


nOTeDH (f) BT> KOHTaKTfc 
perdita (!) nel contatto 
pgrdida (1) por contacto 


MexaHH^ecKaa noTepa 
( f) 

perdita (!) meccanica 
p^rdida (!) mecdnica 


noTepa (!) PHepriH 
perdita (!) di forza 
p^rdida (!) de fuerza 


TpeHie (n) 

friziono (f), attrito (m) 
friccidn (!) 


noTepn (!pl) Ha Tperne 
perdita (!) per attrito 
p£rdida (!) por friccidn 


conpomaieHie (n) on 
TpeHifl 

resfstenza (!) d’attrito 
resistencia(f) de friccidn 


noTepn (f) PHeprin Ha 
TpeHie bt> noAiunnHu- 
Kaxi> 

perdita (!) per attrito 
nel sopporti 

p^rdida (!) por fricci<Sn 
de los cojinetes 


Lagerdruck (m) 
g bearing pressure 

pression (!) [exerc^c] 
sur les coussinets 


spezitischer Zapfen- 
dmek (m) 

spindle pressure per 
jq unit area 

pression ff) spocifique 
on unitaire de l’arbre, 
I»ression (f) de l’arbre 
par unit6 de surface 


AaaieHie (n) bt> noA- 
uinnHmrk 

pressione (0 d’appo£gi° 
presiOu (!) en la base 
do los cojinetes 


P 


VAkitHoe AaB-ienie (n) 
ua uantfry (uieflnv) 
pressione (!) speemea 
dell’asse 

presidn (!) especifica del 
eje 
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Wellengeschwindigkeit 
(f), Zapfengeschwin- 
digkeit (f) 

shaft speed, spindle 
speed 

vitesse (f) de l’arbre 


einlaufen (v) (Lager) 
to run in (of a bearing) 
se roder (v) (coussinet) 


Luftreibungsverlust (m) 
los due to air friction 
perte (f) par frotte- 
ment de l'air 


Vibmtionsverlust (m) 
loss due to vibration 
perte (f) par vibration 

Reibungsgesetz (n) 
law of friction 
loi (f) du frottement 

Reibungskoefflzieut (m), 
Reibnngszahl (f) 
coefficient of friction 
coefficient (m) de frotte- 
ment 

Reibungsarbeit (0 
work expended in fric¬ 
tion 

travail (in) de frotte¬ 
ment 

Reibungsmoment (n) 
moment of friction 
moment (m) de frotte¬ 
ment 

<Jesamtverluste (in pi), 
Totalverlust (m) 
total losses (pi) 
pertes (f pi) totaJes, perte 
(f) totale 

Arbeitsverlust (m) 
running loss 
I*erte (f) on charge, perte 
(f) pendant le tone- 
tionnement 

Leerlaufvcrluste (m pi) 
no load losses (pi) 
perles (f pi) k vide 


CKOPOCTL (0 BOvlIl, CKO- 
nocTi. (f) uainliu 
velocity (f) deH’asse 
velocidad (f) del eje 


npnpadoTaTbCH, iipiipa- 
CaTbiBaTbCH (o no,v 
umnHHKi;) 

adattarsi (v) sui cus- 2 
cinetti 

adaptarse (v) a sus coji- 
notes 

iioTepii (f) orb Tpeiiin 
o Boa^yxT> 

t>erdita (f) per 1’attrito o 
dell'aria 

pdrdida (f) por la friccidn 
del aire 

iioTepa (f) orb Biitipaipn 
(KO.iedauiH) ^ 

perdita(f) pervibrazione 
perdida (f) por vibraciYm 

aai\OHi> (m) Tpenin 
legge (f) delVattrito 
ley (f) do friccidn 

KoeitKinnueiirb (m) 
TpeHin 

coefrtciente(m) d’attrito ( > 
cocficiente (m) de fric- 
cidu 


padoTa (f) TpeHDi 
lavoro (in) d’atlrito 7 
trabajo (m) de friccidn 


MOMenrb (m) Tpenirt 
inomeuto (rn) a'aUrito «V 
momento(in) de friccidn 


admin iioTepii (fpl) 
perdita (f) totale 9 

perdidu (f) total 


iioTepn (f) oneprin 
upu padori; 

pe relit a (f) di lavoro 10 
pdrdida (f) durante el 
trabujo 

iioTepii (f pi) iipiv xo.io- 
CTOM b xoxii ; f 

perdite (f pi) a vuoto 
pdrdidas (f pi) en vacio 



Vollautverluste (m pi) 

, full load losses (pi) 
pertes (f pi) cn ploine 
charge 


Tourenabfall (m), Tou- 
renverlust (m) 

2 loss of speed 

diminution (f) du nom- 
bre do tours, perte (f) 
de tours 
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noTepu (f pi) m>H uo.i- 
hoh uarpy3KT 
perdite (f pi) a pieno 
carico 

p£rdidas (f pi) a plena 
carga 

yMeobmeme (n) uncaa 

OCopOTOBT> 

diminuzlone (f) del nu- 
mero dl girl 
diminuci6n (f) del nu- 
mero de vueltaa 


Riemenschliipfung (f) 

3 belt-slip 

glissement (m) de cour- 
roie 


CKOJibmeme (n) pemiH 
slittamento (m) della 
cinghia 

resbalamlento (m) de la 
correa 


Verlustminimum (n), 
Mindestverlust (m) 

4 minimum [of] losses 
minimum (m) de ]>erte, 
perte (f) minimum 


Verlustmaximuin (u), 
Hdebstvorlust (m) 

5 maximum [of] losses 
maximum (m) do perte, 
perte (f) maximum 


Wdrmeverlust (m) 

# loss of heat 

perte (f) de chaleur 


VerlustziiVer (f) 

7 amount of loss 

valeur (f) de la perte 

Kinzelverlusto (in pi) 
individual or separate 
# losses (pi) 

pertes (f pi) individuelles 
ou separ^es 

Trennung (f) der Ver- 
luste, Verlusttren- 
9 nung (f) 

separation of losses 
separation (f) des pertes 

Wirkungsgrad (m),Nutz- 
effekt (m), (lutever- 
jq htiltnis (n) 
u efficiency 

rendement (m), effet(ra) 
utile 


MHHHMyin* (m) noTepb; 
HauMeubinan noTepu 

(f) 

mini mo (m) di perdita 
minimum (m) de p^rdida 

MaKCHMyiri. (m) noTepb: 
Haii6o;n>maH noTepu 
( 1 ) 

massimo (m) di per¬ 
dita 

maximum (m) de p£r- 
dida 

noTepa (f) TeruiOTM 
(Teiuia) 

perdita (f) di calore 
p6rdida (f) de calor 

HUC-iOBoe suaHeHie (n) 
noTepL 

valore (m) della perdita 
valor (m) de la p^rdlda 

OTA'kflbHlJH I10Te])Il 

(f pi) 

perdite (f pi) singole 
p^rdidas (f pi) indivi¬ 
duates 

paaA'h.ieiiie (u) noTepb 
separazione (f) delle per¬ 
dite 

separacidn (f) de las p£r- 
didas 

KoeihibnuienTb (m) no- 
Jieauaro ;vhiicTBin; 
0TAa*ia (f) 
effetlo (in) utile 
efecto (m) util 
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elektrischer Wirkungs- 
gTad (m) 

electrical efficiency 
rendement (m) *61ec- 
trique 


mechantecher Wlr- 
kungsgrad (m) 
mechanical efficiency 
rendement (m) m£ca- 
nique 


Gesam tw irku n gsgr&d 
(m), kommerzieller 
Wirkungsgrad (m) 
over-all efficiency, com¬ 
mercial efficiency 
rendement(m) Industrie! 


scheinbarer Wirkungs- 
grad (m) 

apparent efficiency 
rendement (m) apparent 


Tageswirkungsgrad (m) 
all day efficiency 
rendement(m) quotldlen 


Jahreswirkungsgrad (m) 
yearly mean efficiency 
rendement (m) annuel 


mittlerer Wirkungsgrad 

(m) 

mean efficiency 
rendement (m) moyen 


Motorwirkungsgrad (m) 
motor efficiency 
rendement (m) du mo- 
teur 


ajieKTpii'iecKifi i<oe(t>- 
<J)Hnienn. (m) novie- 
8Haro A'feftcTBia; ajien- 
TpnqecKan OTAaqa (f) 1 
rendimento (m) elettrlco 
rendimlento (m) el£e- 
trico 


MexaHiinecKifi Koe<t>ct>H- 
uieHTb (m) nojieauaro 
A'feiicTBiH; MexaHHie- 
CKaa OTAa^a (f) 
rendimento (m) mecca- 
nico 

rendimiento (m) mecit- 
nico 


ofimift (no^Hufi) Koed>- 
dmnieHrb no.ie:maro 
A^flcTBia; no:maH ot- 
nana (f) v 

rendimento (m) Indus- a 
triale 

rendimiento (m) indus¬ 
trial 


na>KymiftcH Koe(|)<J)H- 
nienn> (ni) nojiermaro 
A'fcficTBin; Kantymaa- 
ca OTAana (f) 
rendimento (m) appa- 
rente 

rendimiento (m) apa- 
rente 


CyTO'IHblfi KOe(J)(J)H- 
uieHTb (m) no-ieanaro 
A+>ficTBifl; cyT04Haa 
OTAa«ia (f) 

rendimento (m) gioma- 
liero 

rendimiento (m) diarlo 


TOAOBOfi KOe(J)(t)HIUeHTT» 
(m) no.ieaiiaro A'fcticT- 
iiin; roAOBan OTAa^a # 

(f) b 

rendimento (m) annuale 
rendimiento (m) anual 

cpeAiiift KoedxbHuieH'm 
(m) nojieanaro a+'^ct- 

Bia; cpeAHHH OTjaqa 

(f) i 7 

rendimento (m) medio 
rendimiento (in) medio 


Koed)(t>imieHTi» (m) 
nojieaHaro A'feftcTBia 
ABiiraTejifl; OTAa«ia (f) 
ABeraTejiH 

rendimento (m) del mo¬ 
tor© 

rendimionto (m) del 
motor 




ParalleUrbeiten 
Working In parallel 
Marche en parall&le 
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llapa.i.ieabnafl pa6oTa 
Marcia In parallelo 
Marcha en paralcto 


Miwhinen parallel 
schalten (v) 
to couple machines in 
2 parallel, to connect 

* machines in parallel 

coupler (v) ou monter 
(v) des machines on 
parallel© 



BKJiioq-HTb (-an>) [coe- 
AHH-HTh (-HTb)I Ma- 
niHHbi nana^.ie.ibHo 
collegare (v) delle mac- 
chine in parallelo 
acoplar (v) maquinas en 
pAralelo 


Parallelarbeiten (n) von 
Ma*chinen, Parallel- 
bet rich (m) 

working in parallel [of 
3 machines], parallel 
running 

raarche (f) ou fonction- 
nement (m) de ma¬ 
chines on parall&le 




—1 





iiapaji.iejibuaa paCoTa 
(I) MaiUHHT* 

marcia (f) o funrJona- 
mento (m) delle mac- 
chine in parallelo 
servicio (m) 6 marcha (f) 
de las mAquinas en 
paralelo 


in Phase sein (v) 

4 to be in phase 
* etre(v)en [concordance 
dej phase 


(t>a3U (f pi) coBnaaaiorb 
essere (v) in fase 
estnr (v) en [concor¬ 
dance de] fase 


synchron (adj) 

() synchronous (adj) 
svnchrone (adj) 


asynchron (adj) 

6 asynchronous (adj) 
asynchrone (adj) 

iibersynchron (adj) 
hypcrsynchronous (adj) 
sursynchrone (adj), 

7 hypersynehrone (adj) 
ou dont la vitesse cst 
suporieure au syn¬ 
chronism© 



CHHXpOUHUfi; C.H1I- 
XpOHIt^Hblfi 

sincrono (agg) 
sincr6nico (adj) 


acHHxpouHbift; acHU- 

XpOHUTHblfl 

asincrono (agg) 
a«dncr6uico (adj) 


ninepcuHxpoHHwil; 
naACHHxpoHHbifl; 
BlJIlie CllHXpOHH3Ma 
sincrono (agg) sovrecci- 
tato 

sobrexcitado (adj) en 
avance 


untersynchron (adj) 
hyposyuchronous (adj) 
soussynchrono (adj), 

S hyposynehrono (adj) 
on dont la vitesse est 
inferieure an syu- 
elironisnie 


ninocmixpoiiHufl; noA- 
cmixpoiiHLifi; uu>Ke 
CHHXpOlllIilMa 
sincrono (agg) sottoeccl- 
tato 

subcxcitado (adj) con 
retraso 


Synchronlaufen (n) 

( synchronous running 
J marche (f) ou fonction- 
neraent (m) synchrone 



ciiiixpoHHoe BpauteHie 
(n); cnuxpoHnart pa- 
f»OTa (f) 

marcia (f) sincrona 
marcha (f) slncrdnica 



in Tritt kommen (v) 
to come into step 
saccrocher (v), se met- 
tre (vj en phase, at- 
teindre (v) le syn- 
chronisme 


aufier Tritt fallen (v) 
to lall oat of step 
se d&rocher (v), tomber 
(t) hors de phase 

lynchronlsieren (v) 
to synchronise 
synchroniser (y), mettre 
(v) en phase 


Synchronisierung (f) 
synchronisation 
synchronisation (f), mise 
(f) en phase 

Synchronismus (m) 
synchronism 
synchronlsme (in) 

rynchronisierende Kraft 

CO 

synchronising power 
puissance (f) synehroni- 
sante ou de synchroni¬ 
sation 


irpHTTH BTb CHHXpO- 
HH3MT, 

raggiungere (v) il sin- 
cron ism o, mettersi (v) 1 
in fase 

alcanzar (v) el sincronis- 
mo, ponerse (v) enfase 


Btma-CTb (-aan>) n3x 
CHHXD0HH3M& 
usciro (v) di fase 
caer (v) fuera de faso 


npHBeCTII (npilBOAHTB) 

BT» CnHXpOHH3ITL; 
CHHXpOHH3HDOBaTl> 
sincronizzare (v) 
sincronlzar (v) 

npHiteAcnie (n) bt> chh- 
xponii3Mi>; ciiHxpo- 
ini;nipoBaHie (n) * 

sincronizzazione (f) 
sincronizacidn (f) 


ciiHxpoundMi> (m) 
sincronismo (m) 0 

sincronismo (m) 


cnHxpoHH3HpyioiuaH 
CHJia (f) 

potenza (f) di sincroniz- 
zazione 6 

potencia (f) de sincroni- 
zaci6n 


synchronlsie render 
Strom (m) 

synchronising current 
eoarant (m) synchroni- 
sant ou de sychroni- 
sation 


CHHXpOHH3HpyiOmift 
TOKT. (m) 

corrente (f) di sincroniz- 7 
zazione 

corriente (f) de slncroni- 
zacidn 


Fhasenanzeiger (m) 
synchroniser, phase-in¬ 
dicator 

synchroniseur (m), In- 
dicateur (m) de phase 



YKa3aTeJii> (m) cJ)a3T>; 

CflHXpOHH3aTOpT> (m) g 
indicatore (m) di fase 
indicador (m) de fase 


Synchronoskop (n) 
synchronoscope 
synchronoscope (m) 



CHHXpOHOCKOirb (m) 

slncronoscopo (in) 9 

sincronoscopio (m) 


Kurbelsynchronismus 

(m) 

synchronism of cranks 
synchronlsme (m) de 
manlvelles 


—© 
—© 


CHHXP0HH3MT> (m) KpH- 
BomunoBTb 

sincronismo (m) di ma- jq 
novelle 

sincronismo (m) de ma¬ 
il ivelas 
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Synchrongeschwindig- 
keit (!) 

synchronous speed 
vitesse (!) de synchro- 
nJsme, vitesse (!) syn- 
chrone 


iibersynchrone Ge- 
schwindigkeit (!) 
hypersynchronous 
2 speed 

vitesse (!) hypersyn- 
chrone ou sursyn- 
chrone 


iibersynchroner Antrieb 
(in) 

hypersynchronous driv- 

o hig 

commande (!) a une 
vitesso hypersyn- 
chrone ou sursyn- 
chrone 


isochron (adj) 

4 isochronous (adj) 
isochrone (adj) 


CKOPOCTB (!) CHHXpOH- 
Haro BpameHW 
velocity (!) di sincro- 
ni8mo 

velocidad (!) de aincro- 
nismo 

ranepcHHxpouHafl (HaA- 
CHHxpouuaa) cko- 
POCTL (!); CKOpOCTb 

66jTbmaH cnopocTH 
CnHXpOUH3Ma 
velocity (!) con sovrec- 
citazione 

velocidad (!) de sincro- 
nismo superior 

rflnepcHmpoH huA 

(HaACUHXpOHUUA) 
npiiBO^i>(m); npnBo;n> 
CO CKOPOCTLK) C6jlfc- 

rnefl ckopocth chh- 
XpOHHSMa 

comando (m) con so- 
Vreeeitazione 
comando (m) a una velo¬ 
cidad de sincronismo 
superior 


1130Xp0HHllfi 

isocrono (agg) 
isdcrono (adj) 


Isochronismus (m) 
<5 isochron ism 
isochronisme (m) 


Phasenvoreilung (!) 
6 lead of phaso 

avarice (!) de phase 


U3oxpoHH3in> (m) 
lsocronisrao (m) 
isocronismo (m) 



ouepeHceuie (n) diaau 
avanzo (m) di !ase 
avance (in) de !ase 


Phasennacheilung (!) 
7 lag of phase 

retard (m) de phase 



aaiia3AURauie (n) (ot- 
CTaBHHie (n)) d>a3W 
riturdo (m) di fase 
retraso (m) de fase 


vorcilcnder Generator 

(m) 

S leading generator 
g6n6ratrice (!) en avance 
de phase 


nacheilender Generator 

(m) 

9 lagging generator 

generatrice (f) en retard 
de phase 


ouepe/KaioiuiA reuepa- 
Topi> (m) 

generatore (m) in avanzo 
di fase 

gene rad or (m) con 
avance de fase 

OTCTajouuA (aana3Ati- 
Baiomiii) reHepaTopx 
(m) 

generatore (m) in ritardo 
di fase 

generador (m) con re¬ 
traso de fase 
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Schwingung (!) 
oscillation 

oscillation (f), vibration 
_<!)__ 

Eigenschwingung (f) 
natural vibration 
oscillation (f) ou vibra¬ 
tion (f) propre 


Schwingungsperiode (!) 

iim Wechselstrom) 
period of vibration, 
period 

p^riode (f) d’oscillation 
^ou de vibration 

Schwebung (!) 
surging 

battement (m), coinci¬ 
dence (f) d’oscillations 
oa de vibrations 


KOJieCame (n) 
oscillazlone (!) 
oscilacidu (f) 


caMOKOJiedame (n); 
codCTBesHoe KOJieda- 
Hie (n) 2 

oscillazlone (f) propria 
oscilacidn (f) propia 

nepioAT* (m) KOJiedamH 
periodo (m) [nelle cor- 
renti alternate] $ 

periodo (m) de oscila¬ 
cidn 


coBJiaAeHie (n) (Cieuie 
(n)) KOJiedauifi 
alternazione (f) 
oscilamiento (m) 


^ch webungs&mpl i tude 

(0 

surging amplitude 
amplitude (!) de b&tte- 
ment 


stabiler Lauf (m) 
stable running 
marche (f) stable 


unstabiler Lauf (m) 
unstable running 
marche (!) instable 


Ruhel&ge (!) 
position of rest 
.position (!) de] repos (m) 


Totpunkt (m) 
dead point 
point (m) mort 

mecbanischer Kriif le¬ 

ans tausch (m) 
interchange o! mecha¬ 
nical power 
^change (m) de forces 
indcaniques 



amuniTyAa (f) conna- 
AeHiH (dieniH) 
ampiezza (!) di alterna- „ 
zione 0 

amplitud (!) de oscila¬ 
miento 

cnoKoftuufi (pOBHfclfl, 
paBiioarfepHBiH, ycrofi- 
HUBblft) XOAT> (m) 0 

marcia (f) stabile 
march a (!) cstablo 

nepoBUhiii (HecrioKoft- 
Hufi, HepaBHOirfep- 
Hfclft, HeyCTOflTOBUft) ~ 
XOAT. (in) 

marcia (f) instabile 
marcha (f) inestable 

noJioHteuie (n) noicoa 
posizione (!) di riposo 8 
posicidn (!) de reposo 

M^pTBan TO^Ka (f) 
punto (m) morto 9 

pun to (m) muerto 

BaanMOA'fcftcTBie (n) 
(odirfcHT* (m)) Mexa- 
HuneciaixT. cn.Tb 
scambio (m) di forze 10 
meccaniche 

cambio (m) de fuerzas 
mecanictts 


periodische Bewegung 

(0 

periodic motion 
mouvement (m) pdrio* 

dique _ 

Beharrungsvermttgen 
(n). Tnigheit (f) 
inertia 
inertie (!) 


nepiOAinecKoe abh- 
HteHie (n) 

moto (m) periodico 11 

movimiento (m) perid- 
dico 

HHepuia (!); kochoctl 
( f); cHJia (f) HHepuin 10 
inerzia (!) l ~ 

inercia (!) 
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Ungleichfftrmigkeit (f) 
1 irregularity 
irregularity (f) 


Gleichformlgkeitsgrad 

(m) 

degree of uniformity 
degrd (m) d’uniformite 


HepaBHoirfcpHOCTL (f) 
irregol&ritk (f) 
irrcgularidad (f) 


CTenem* (f) pnBHOirtp- 
HOCTU 

grado (in) di uniform! ik 
grado (m) de unifor- 
midad 


Ungleichformigkeits- 
grad (m) 

* coefficient of cyclic irre¬ 
gularity 

degre (m) d’irregular! te 


CTeneHb (f) HepaRHOirbp- 

HOCTH 

grado (ra) di irregolaritk 
grado (m) de irregula- 
ridad 


Stabilit&tsgrenzo (f) 

4 limit of stability 
limite (f) de stability 


npeA'&TL (m) yerofbm- 

BOCTH 

limite (m) di stability 
limite (m) de estabilidad 


Heschleunigungs- 
diagramin (n) 

<5 acceleration diagram 
diagramme (m) d’acce- 
leratiou 


-- a 


Aiarp&MMa (f) ycKopemii 
diagramma (in) dell' ac- 
celerazione 

diagrama (m) de acele- 
raciones 


Reaktionsverh&ltnis (n) 
6 ratio of reaction 

rapport (m) de reaction 


Tangentlaldruckdia- 
gramm (n) 

7 crank effort diagram 
diagramme (m) de force 
tangentielle 



KtaHMHoe OTHoineHie (u) 
peaKnift 

rapporto (m) di reazione 
relacidn (f) de reacciAn 

Aiarpamia (f) nacaTejn*- 
ulix'l (TanreHuiajn,- 
uuxl) yciuiifi 
diagramma (in) dello 
sforzo tangcnziale 
diagrama (m) de pro- 
siones tangenciales 


Tangentialdruck (m) 

8 tangential pressure b 

force (f) tangentielle 

Arbeitsdefizit (n) 
deficiency of work 

9 deficit (m) ou manque 

(m) d’energie ou do 
travail 

ArbeitsiiberschuB (m) 
excess of work 
M excddant (m) d’encrgie 
ou de travail 


Gegendruckdiagramm 

(n) 

11 back-pressure diagram 
diagramme (in) de con- 
tre-prcsBion 


lr^ 


KacaTejitnoe yciuiie (n) 
UaBjieuie (n)) 
pressione (f) tangeuziale 
presidn (f) tangencial 

HeAono.Tj neHie (n) 
diiepriii; HeAOxnaTKa 
(f) bt> padorfc 
deficienza (f) di lavoro 
perdida (f) de trabajo 


H36 utokt> (m) padoTM 
(oHepriH) 

eccedenza (f) di lavoro 
excedente (m) de tra¬ 
bajo 

AiarpiiMMa (f) npoTHBo- 
AaBJiGtiiH (odpaTHaix) 

AJUUICHiH) 

diagramma (m) di con- 
tropressiono 
diagrama (m) de contra- 
presidu 
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Diagramm (n) der Vor- 
eilungen 

lead diagram, diagram 
of lead 

diagramme (m) dcs 
av&nces 



AiarpaMMa (f) onepe- 
VKenifl 

dlagramma (in) flelle / 
precession! 

diagramn (m) de avnncos 


i ieschwindigkei tsdia- 
gramm (n) 
Telocity diagram 
diagramme (m) de 
vi tense 



AiarpaMMa (f) cnopocTeft 
dlagramma (m) dl velo¬ 
city 2 

diagrama (in) de velo- 
cidad 


Antriebzyklus (m) 
driving-cycle, motive 
cycle 

cycle (m) moteur 

1'cndelerscheinung (f) 
hunting phenomenon, 
hunting 

pbenomene (m) pendu- 
laire ou oscillatofre 


Dampfmaschinenpende- 
lung (f) 

hunting of a steam- 
engine 

mouvement (m) pendu- 
laire de la machine a 
vapeur 


Dynamopendelung (f) 
hunting of a generator 
mouvement (m) pendu- 
laire de la dynamo 


npnBO^Hoft (/iBnraTCJib- 
HWft) HHK.11. (ni) 
ciclo (m) raotore 
ciclo (m) motor 


Hiueuie (n) nepio;ui- 
necKHX'b KOJiedanift 4 
fenomeno (in) pendolare 
penduleo (m) 


KOJiedanie (nj cKopocm 
Bpameni/i napoBoA 
ManniHbi aa oaiutb 
o6opon. 

moto (m) pendolare 
di una macchluaava- 0 
pore 

movimiento (m) de pen- 
duleo de la mdqulna 
do vapor 

Ko^iedaHie (n) ckopocth 
Bpameuin AiiHano- 
MaiuHHhi aa ojimrh 
odoport g 

moto (m) pendolare dl 
una dinamo 
movimiento (m) de pen- 
duleo de la dinamo 


Pendelgeschwindigkeit 

(f) 

hunting speed 
vitesse (f) [du mouve- 
ment] pendulaire 


Pendelkraft (f) 
hunting force 
force (f) pendulaire 


•—--a-- 


unbalancierte Span- 
nung (f) 

unbalanced voltage 
tension (f) non-6qui- 
libr^e ou ln6quilibr£e 


CKopocTb (f) KOJiedaHift 
velocity (f) pendolare 7 
velocidad (f) pendular 


cujia (f) KOJieCaHiu 
forza (f) pendolare 8 

fuerza (f) pendular 

iieypannoBijnieHHoe 
uaiipmKenie (n) 
tension© (f) non equi- 0 
librata * 

tensidn (f) no equlli- 
brada 


Winkelver»chiebung(f) 
angular displacement 
(tecalage (m), dtfplace- 
ment (m) angulaire 


yrjiOBoe orfemenie (n) 
spostamento (m) ango- fn 
lare 1U 

desviacion (f) angular 
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regulierende Krfiite 
(f PD 

1 regulating forces (pi), 
controlling forces (pi) 
forces (f pi) rdgula trices 


D&mpfung (f) 

2 damping 

amortl8sement (m) 


Poldftmpfung (f) 

« pole-damping 

amortisseinent (m) po- 
laire ou de pdle 


D&mpfungswiderstand 

(m) 

4 damping resistance 
resistance (f) d'amortis- 
se men t 


D&mpferwlcklung (f) 

5 damping-winding 

enroulement(m) d’amor- 
tissenr 


pen r JiHpyioiuui chjim 
(f pi) 

forze (fpl) regolatrici 
fuerzas (f pi) reguladoras 


on 


a 


ycnoKoeuie (n); aaivry- 
nieHie (n) 

ammorti[zza]mento (m) 
amortiguacion (f) 

ycnoKoeuie (n) uo;noca; 
aaiviyuiaiomee A'fcfi- 
cnne (n) no.uocoBi. 
ammorti[zza]mento (m) 
polare 

amortiguacidn (f) polar 

ycnoKoiiTevii,Hoe (aa- 
rJiyinaiomee) conpo- 
THRJieme (n) 
resistenza (f) di ammor- 
ti[zza]mento 
resistencia (f) de arnorti- 
guacibn 

odMOTKa (!) ycnoKon- 
Ta,ia (rjryinHTejia) 
avvolgimento (m) o cir- 
cuito (m) ammorti- 
(zza)tore 

arrollamiento (m) del 
amortiguador 


Wlcklugen 

6 Windings 

Enronlements 


Odioren 

Avvolgtmentl 

Arrollamlentos 


Wicklejlung (f) 

^ winding 

4 enroulernent (m), bobi- 
nage (m) 



odMOTKa (f) 
avvolgimento (m) 
arrollamiento (m), de- 
vanado (m) 


Windung (f) 

8 turn, convolution 
tour (m), spire (f) 



bmtoki> (m) 
spirale (m), spira (f) 
espira (f) 


Windungszahl (f) 
q number of turns 

nombre (m) de spires, 
nombre (m) de tours 

tote Wind ung (f) 
jq idle turn 

u tour (in) mort, spire (f) 
morte 

Windungsebene (f) 
jj plane of turn 
1 pbm (m) d’un tour 
ou d’une spire 


Hnc-io (n) BHTKOBl. 
numero (m) delle spire 
numero(m) de las espiras 

MepTBud bhtokt> (m); 
BiiToirb, nenoABep- 
ramuiincn HH^ynuin 
spira (f) morta 
espira (f) muerta 

IIJlOCKOCTh (f) BHTKa 
piano (m) di unu spira 
piano (in) de una espira 
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WindungsfitLche (f) 
winding area 
surface (f) d'un tour 
ou d’une spire 

Windnngslftnge (f) 
overall length of turn 
longueur (f) d'une spire 
on d’un tour 


Windungsbreite (f) 
breadth of turn 
largeur (f) d’un tour ou 
d’une spire 


Schleife (f) 
loop 

bouele (f) 


Ankerleiter (m), Anker- 
draht (m) 

armature conductor 
eonducteurfm) d’induit, 
fil (m) d’induit 


loiter (ra pi) Auf der 
aulieren AnkerflAche 
conductors on the arma¬ 
ture surface 
conducteurs (mpl) a la 
surface ext£rieure de 
l'induit 

Ankerdrahtzahl (f), 
\nkerleitcrzahl (f) 
number of armature 
conductors 

norabre (m) de conduc- 
teurs ou de fils de 
l’induit 
StabzahT (f) 
number of bars 
nombre Cm) de barres 


gunstigste Leitcrzahl (f) 
most favourable num¬ 
ber of conductors 
nombre (m) de conduc* 
teurs le plus avauta- 
geux 


Leiterzug (m) 
scries of conductors 
file if) ou s£rie (f) de 
conducteurs 


njiomajy, (f) BHTK& 
superficie (f) di una spira ; 
superficie (f) de la es- 1 
pira 



AJiHHa (f) BHTKa 
altezza (f) di una spira 9 
longitud (f) de una 
espira 


a - - - - 

UlIipHHa (f) BHTKa 

b larghezza (f) della spira 3 

anchura (f) de la espira 


neTJiH (f) 

laccio (m), sezione (f), , 

spira (f) elementare * 
bucleo (m) 


npOBOAHRKT> (m) HKOPH 
conduttore (m) o fllo (m) 
deH’indotto 6 

conductor (m) 6 alatnbre 
(m) del inducido 


npoBOAHHict (m) Ha 
BfffeuiHeft noBepx- 
HOCTH HKOPH 
conduttore (m) situato 
sulla superficie ester- e 
na dell’indotto 
conductor (m) en la 
superficie exterior del 
iuducido 

hhcjio (n) npoBOAHH- 

KOBT> (npOBOAOBl.) 
HKOpfl 

numero (m) dei con- 7 
duttori dell’ indotto 
numero (m) de los con¬ 
ductor's del inducido 




*ihcjio (n) cTep>KHeft 
numero (m) delle sbarre 8 
numero Cm) de barras 

HanBuroAulifi iuee 
HHCJIO (n) npOBOAOB'B 
(npOBOAHHKOBT>) 
numero (m) il piu van- 
taggioso dei condut- J 
tori 

numero (m) m£s ven- 
tajoso de conductores 

( m ) UPOBOAHH* 

kobt>; cepin (f) npo- 

BOAOBTb 

tracciato (m) o schema 10 
(m) di un avvolgi- 
inento 

serie (f) de conductores 


20 
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iAge (f), Schicht (f) 
/ layer 
couche (f) 


Lagenzahl (f) 

2 number of lavera 

nombre (m) de couches 


a 


a, b 


CJioft (m) 
strato (m) 
eapa (f) 


hhcjio (n) CJIOeHT. 
numero (m) degll strati 
numero (m) de cnpas 


Stabgruppe (f) 

3 group of bars 

groupe (m) de barres 

Umgang (m) der Wiek- 
lung 

m convolution of the 
winding 

eirconvolutlon (f) do 
I’enrouleinent 



rpynna (f) cTepntneft 
gruppo (m) di sbarre 
gnipo (m) de barraa 


oGxojrL (m) oOmotkh 
circonvoluzione (f) deir 
avvolgimenio 
cfrcunvalacidn (f) del 
arrollamionto 


Wicklungselement (n), 
Wieklungsglied (n) 
winding element, wind- 
0 ing section 

6 l£ment (m) d’enroule- 
ment on de bobinage 


induzierte Seite (f) 

6 effective portion of turn 
cot£ (m) induit ou actif 


Wicklungsseite (f) 
side of a coil 
* cbt <5 (m) d’un euroule- 
men ton d’un bobinage 


Spule (f) 

8 coil, spool 
bobine (f) 




a 

b 



BJieMeirrh (m) o6motkh 

elemonto (m) di avvol- 
gimento 

elemento (m) de arro- 
llamiento 

HUAyKTHpyeMaH (bo3- 
dyameHnan) cTopoHa 
(f) 

lato (m) indotto 

lado (m) inducido 

ObMOTOMHaH (oftMOTail- k 
H an) cTopoua (in) 
KaiyuiKH 

lato (m) deH'&vvolgi- 
mento 

lado (m) del arrolla- 
miento 


KaTyinna (f) 

rocchetto (m), boblna (f) 
carrete (m), boblna (f) 


Ankerspule (f) 

9 armature-coil 
bobine (f) d’indnit 


10 


Spulenzahl (f) 
number of spools or 
coils 

□ombre (m) de bobincs 



KaTymKa (f) o<5motkh 

JlKOpfl 

sezione (f) dell’indotto 
carre te (m) del inducido 

qncao (n) KaTymeiTB 
numero (m) delle se- 
zioni 

niimcro (m) de carretes 


Spulen (f pi) pro Nut 
coils per slot 
11 bobines(fpl)parrainure, 
bobincs (f pi) par en- 
cocho 


qmyio (n) KaTymeich Ha 
Kana.n> (miaAimy) 
sezioni (fpl) per scana- 
latura 

carretes (m pi) por 
ranura 
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gegenseitige Lage (f) 
mumul position 
;ositiou (f) relative ou 
rbciproque 

Wicklungsh&lfto (f) 
winding-half 
moitib(f) d’enroll lenient 
oh de bobinage, derni- 
enroulement (m), de- 
mi-bobin&ge (m) 



Ankerech&ltung (f) 
armature connection 
couplage (m) d’induit 


A u kemhal tu n ga regel (I) 
rule lor connecting up 
the armature 
regie (f) pour le cou- 
pl&ge de l'induit 


BSaHMHOe (OTUOCHTeJIL- 
Hoe) noAoweme (n); 
BsaHMonojioweHie (n) 1 
posizione (f) relative 
posicibn (f) relative 


noJiOBHHa (f) o6motkh 
rneta (f) delTavvolgi- 
mento 2 

mi tad (f) del arro- 
llamlento 


Ciena (f) coeAHHeHifi 
hkoph 

connessioni (f pi) dell* 
indotto 

conexlones (f pi) del 
inducldo 


□paBHJio (n) coeAHHeHifi 
HKopn 

regola (f) d’avvolgi- 
mento dell’indotto 
regia (f) para las co- 
neiionesdel inducido 


Ankerspulenschaltung 

(D 

connection of armature 
coila 

montage (m) ou coil- 
plage (m) des bobines 
d’induft 


Anzahl (f) parallel go- 
>chalteter Anker- 
stromzwelge 
number of armature 
circuits in parallel 
nombre (m) de circuits 
d'induit couples en 
parallble 


cieMa (f) coeAHHeuifi 
KaTyineKT. oCmotkh 

AKOPH 

collegamento (m) delle & 
sezioni deirindotto 
montaje (m) de los ca- 
rretes del inducido 


ahcjio (n) napajuiejiBHo 
COe AH HeiIHLIXT>( BKJIIO- 
HeHUWXT*) B'bTBeft 06- 
MOTKH HKODH* 

numero (m) dei circuit! R 
dell’indotto collegati 0 
in parallelo 

nfimero (m) de circuitos 
del inducido acopla- 
dos en paralelo 


gnrppleren (v) 
to group 
grouper (v) 


rpynimpoBaTi. 
aggnippare (v) 7 

agrupar (v) 


Siromweg (m) 
current path, path of 
current 

trajet (m) ou parcours 
(m) du couxant 


Wieklungaband (n) 
winding belt 
zone (f) de bobinage ou 
d'enroulement 


nyn. (m) Towa 
cammino (m) della cor- 
rente s 

camino (m) de la co- 
rriente 



nowioca (f) (nontri. (m)) 
o6motkh 

zona (f) di awolgl- 9 
men to 

zona (f) dearrollamiento 


20 ' 
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dem Polschuhbogen 
glelch sein (v) 
to subtend the span of 
j the pole-piece 

6 tre (v) 4 gal & l’arc [de 
rgpanouissement] po- 
laire 


Spulenabstand (m) 
distance between coils 
2 Icartement (m) des bo- 
bines, distance (f) des 
bobines 


paBHHTbCH Ayrfe nojuoc- 
Haro damxaKa (Ha- 
KOHeHHHKa) 

essere (v) eguale all* 
arco dell’espansione 
polare 

ser (v) igual al arco 
polar 


paacTOHHie (n) mokay 
KaTymKaMH 
distanza (f) fra le 
sezioni 

distancia (f) entre los 
cane tea 



zusammenhiingende 
Wicklung (!) 
continuous winding 
* enroulement (m) con- 
tinu, bobinage (m) 
continu 


unterteilte Wicklung (f) 
4 subdivided winding 
enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) subdivisg 


Wicklungsproblem (n) 
winding problem 
,5 problem© (m) d’enroule- 
mcnt, probl^mo (m) 
de bobinage 


HenpepusHan oOxoTKa 
(0 

avvolgimento (m) con- 
tinuo 

arrollamiento (m) con- 
tinuo 

lioApaajrhi^HHaii 06- 
MOTKa (f) 

avvolgimento (m) fra- 
zionato 

arrollamiento (m) sub- 
dividido 

upobjiena (f) o 6 motokt> 

problema (m) dl avvol¬ 
gimento 

problema (ra) de arro¬ 
llamiento 


Wicklungsdaten (n pi) 
winding data 

6 donn£es(fpl)d’cnroule- 
ment, donnttes (f pi) 
de bobinage 


Aaiuiua (npl) o 6 motkh 
dati (m pi) dl avvolgi¬ 
mento 

datos (m pi) para el 
arrollamiento 


Wieklungsformel (f) 

7 winding formula 

formal© (f) d’enroule- V\ 
ment ou de bobinage 


(t>opnyjia (f) jvw 06 - 

MOTOKl* 

8 +_ 6 , 0 formula (f) d’avvolgi- 
o — ^ mento 

fbnnula (f) de arro¬ 
llamiento 


Wicklungstabelle (f) , ~ 

winding-table _/V 2 1926 1 

8 tableau (m) d’enroule- >^'7 322S181H «i\ 
ment, tableau (m) de^/h 2316 9 2 2720e/ 
bobinage 3 ioi?2S3ib/ 


TaOjmua (!) oGmotkh 
quadro (m) di avvolgi- 
mento 

+ cimdro (m) de arro¬ 
llamiento 


Wicklungsflchenia (n) 
winding diagram, 
g scheme of winding 
schema (m) d’enroule- 
ment, schema (m) de 
bobinage 


cxeMa (f) o 6 motku 
schema (m) di avvolgi¬ 
mento 

esquenm (m) de arro¬ 
llamiento 
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Ausbreiten (n) der Wick- 
lung 

development ol the win¬ 
ding 

dEveloppement (m) de 
l'enroulement ou du 
bobinage 


P&3B&PTK& (!) (paa- 
B&pTHB&Hie (n) 06- 
MOTKH 

eviluppo (m) dell* avvol- 1 
gimento 

desarrollo (m) del arro- 
llamiento 


&bgerollte 8 Schema (n) 
developed diagram 
schema (m) developpE 



paaBSpHyraH cxeMa (!); 
cxeMa paas^pHyTofl 
oGmotkh 2 

schema (m) sviluppato 
eRquema (m) desarro- 
llado 


Radialschema (n) 
radial diagram 
schema (m) radial 



paAiajiLHaH cxeMa (!) 
BChema (m) radiale 6* 

esquema (m) radial 


reduxiertes Schema (n), 
vereinfachtes Schema 
(u) 

reduced diagram, sim¬ 
plified diagram 
schema (m) rEduit ou 
simpliflE 



Aquivalentos Schema(n) 
equivalent diagram 
schema (m) Equivalent 


ynpom^HHan cxeMa (!) 
schema (m) seinpliflcato 
o ridotto 4 

esquema (m) simpliti- 
oado 6 reducido 


paBHoananua/i («*khii- 
BajieHTHan) cxeMa (f) 
schema (m) equivalent 3 
esquema (m) equiva- 
lente 


Wicklungsschritt (m), 
Wickelschritt (m) 
winding pitch, pitch, 
spacing 

pas (m) d’enroulement 
ou de bobinage 



mari> (m) oGmotkh 
passo (m) dell’avvolgi- 
mento 6’ 

peso (m) del arrolla- 
miento 


Teilschritt (m) 
part-pitch, fractional 
pitch 

pas (m) parti el 


qacxHHUKift man. (m) 
y„ y % passo (m) parzittle 7 

paso (m) parcial 


Gesamtschritt (m) 

total pitch V 

pas (m) total 


VorwErtsschritt (m) 
forward pitch 
pas (m) progressif, 
(m) en avaut 



Vi 


lio.iHud (o6mih) niarL 
(m) 

passo (m) totale 
paso (m) total 


man* (m) Bnepfovb 
passo (m) in avanti 9 
paso (m) hacia adelantc 
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Rfickwftrtsschritt (m) 
j backward pitch 

pas (m) retrograde, pas 
(m) en arrtere 


man (m) Haaajvt 
t/j passo (m) indietro 

paso (m) hacia atrfLs 


mittlerer Wicklungs 
schritt (m) . 

9 average [wlndiDg] pitch y x + y% 
~ pas (m) d’enroulement 9 

moyen, pas (m) de c 

bobinage moyen 


cpe^Hifl man (m) 06- 

MOTKII 

passo (m) medio dell’ 
awolgimento 
paso (m) medio del 
arrollamiento 


resultierender Wick- 
lungsschritt (m) 
resultant [winding] 

8 pitch 

pas (m) resultant de 
l’enroulement ou du 
bobinage 


paBHOA'hflcTByioiuifi 
mart (m) oGmotkii 
passo (m) risultante 
y deiravvolgimento 

paso (m) resultante del 
arrollamiento 


verktirzter Wicklungs- 
schritt (m) 

* pitch of a short chord 
winding 

pas (m) d'enroulement 
raccourci 



yKopoMeHHbtd man (m) 
OdXOTKH 

passo (m) d’avvolgi- 
mento scorciato o 
ridotto 

paso (m) de arrolla¬ 
miento disminuido 


Verkiirzung (0 des 
Wicklungschrittes 
5 shortening of the pitch 
raccoureisaement (in) du 
pas d'enroulement 


Kollektorschritt (m) 

6 commutator pilch 
pas (m) du collecteur 


4 


Polsehritt (m) 
pole-pi tch 

pas (m) pol&ire ou du 
pole 


a 



yKopamiB&Hie (nj mara 
oOmotku 

scorciamento (m) 0 ri- 
duzione (f) del passo 
deiravvolgimento 
dlsminucidn (f) del paso 
de arrollamiento 

man (m) [iuiacTHH'L] 
Ko^.ieKTopa 

passo (m) del collcttorc 
paso (ro) del colector 


no.iKKHLiii man> (m) 
passo (m) polare 
paso (m) de los polos 


Feldschritt (m) 

8 field-pitch 

pas (m) du champ 


man (m) iiojih 
passo (m) dei campi 
paso (m) del camjvo 


Potentialschritt (m) 

9 equipotential pitch 
pas (m) de potentiel 


Metischritt (in) 

JO measuring pitch 
pas (in) do mesure 


Vorderseite (f), Kollek- 
torseite (f) 

.. front end, commutator 
u end 

cote (in) antericur, face 
(f) anterieure 



man. (m) noTenuiajia 
passo (m) di potcnziale 
paso (in) de potencial 

HJX'kpnTejiLiiMft wari> 
(m) 

passo (m) di misura 
paso (m) de medida 


jihucbiih dopoHa (f) 
parte (f) nnteriore 
iado (m) anterior 


a 
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Ruckseite (f) 
back end 

cdlb (m) postbrieur, face 
(f) posterieurc 

Vordcransicht (f) 
front view 
vue (f) de face 


Endansicht (f) 
end view 

vue (f) par derribre vue 
(f) en bout 


3a^H hr CTopoHa (f) 
parte (f) posteriore 1 
lado (m) posterior 


bii^i> (m) cnepeAH 
veduta (f) dal davanti 2 
vista (f) deluntera 


huxb (m) caa/in 
veduta (f) dal dietro .y 
vistd (f) por detrds 


Verbindung (f) der 
Ankerdr&hte 
connection of the arma¬ 
ture conductors 
connexion (f) des con- 
ducteurs d'induit 



coeAHHeHie (n) upoBO- 
JIOKT» O0MOTKH JIKOpH 

collegamento(m) dei fili 4 
dell’ indotto 
conexit'm (f) de los con¬ 
ductors del inducido 


Qucrverbindung (f) 
cross-connection 
connexion (f) tntnsver- 
sale 


Verbindungsdraht (m) 
connecting wire, con 
nector 

fil (m) de connexion 



gerader Verbindungs¬ 
draht (m) 

straight connector a 

til (m) de connexion 
droit 


nonepeuHoe coeAHueme 

(n) 

collegamento (m) tras- -5 
versale 

conexibn (f) transversal 


coeAHHRTeJibHan npoBO- 

Jiona (f) R 

fllo (m) di collegamento 0 
alambre(m) de conexibn 


□pox an coeAHHirrejiL- 
Han npoBOAOKa (f) 
filo (m) ai collegamento 7 
diritto 

alambre (m) de conexibn 
directa 


gekrummter Verbin¬ 
dungsdraht (m) 
spiral connector 
fil (m) de connexion 
courbe 


HaorayTaH coeAHHn- 
TeJibuan iipobojio- 
, na (f) 

o fllo (m) di collegamento s 

picgato 

alambre (m) de conexibn 
encorvado 


vordercr Verbindungs¬ 
draht (m) 
front connector 
fil (m) de connexion 
antbrieur 



a 


nepeAH/iH coeAHunTejn>- 
na« npoBOJioKa (f) 
filo (in) al collegamento Q 
antcriore y 

alambre (m) de conexibn 
anterior 


hinterer Verbindungs¬ 
draht (m) 

back connector b 

fil (m) de connexion 
postbrieur 


3aAHH« COe.ZlHHRTevlB- 
iian imoBOJioKa (f) 
filo (m) di collegamento jq 
posteriore 

alambre (m) de conexibn 
posterior 
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Auagleichverbindung 
(f), Aquipotential- 
vorbinduDg (f) 
j equalising connection 
1 connexion (f) bgalisa- 
trice ou compensa- 
trice ou bquipoten- 
tielle 


Vermehrung (f) der 
Biirstensittze 
increase in number of 
2 sets of brushes 
augmentation (f) du 
nombre de jeux de 
balais 



ypaBHirreJii>Hoe (kom- 
neHcepyiomee, bkbd- 
noTeuaiajibHoe) coe- 
;tnueuie (n) 

collegainento (m) egua- 
lizzAtore 

conexibn (f) igualadora 
6 eompensadora 

yBCJiHHeHie (n) unaia 
KOMiuieKTOirb mSTOicb 
au men to (m) del numero 
delle spazzole 
aumento(m)del niimero 
do juegos de csco- 
billas 


Wicklungsrichtung (f), 
Wicklungssinn (m) 

3 direction of winding 
sens (m) de l’cnroule- 
raent ou du bobinage 

rechtsgewiekelt (ndj) 
right-handedly wound, 
* clockwise wound (adj) 
cnroulb (adj) ft droite, 
a enroulement dex- 
trorsum 


uanpaiueHie (n) 06- 

MOTKII 

direzione (f) o senso (m) 
deiravvolgimcnto 
dircccibn (f) 6 sentido 
(m) del arrollamiento 


ct> npanofi oCMOTKoft 
avvolto (aeg) destrorso 
arrollodo (adj) a la de- 
recha 6 dextrorsum 


linksgewickelt (adj) 
left-handedly wound, 
counter clockwise 
d wound (adj) 

cnroulb (ndj) a gauche, 
a enroulement sinis- 
trorsum 


Cl* JI'liBOfl OdMOTKOft 
avvolto (agg) siuistrorso 
arrollado (adj) A la iz- 
quierda 6 sinlstror- 
sum 


Rcehtswicklung (f), 
reclitsgangige Wick- 
lung (f) 

6 right-handed winding 
enroulement (in) ou bo- 
binage (m) dextrorsum 
ou a droite 



npaBa/i odMOTKa (f); 06- 
MOTKa (f) ci> npaBburb 
xoaomi»; obmoTKa ct> 
x0,1,0>n> nnpano 
avvolgiinento (m) de¬ 
strorso 

arrollamiento (m) A la 
dorecha 


Linkswicklung(f), links- 
gangigo Wicklung (f) 
* left-handed winding 
' enroulement (m) ou bo- 
biimge (m) sinistror- 
sum ou 4 gauche 


vorwltrtsschreitend (adj) 
8 progressive (adj) 
progressif (adj) 



.Tinian obMOTKa (f); 06- 
MorKa C'b JT^BUMT* 
XUAOJTb: obMOTKa CT> 
xoAom> BjrbBo 
avvolgiinento (m) sini- 
strorso 

arrollamiento (m) & la 
izquierda 


nocTynaTejibHwfl; npn- 
moh : nnepeAi* nay mi ft 

progressivo (agg) 
progresivo (adj) 


abedeg 
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rfickw&rtsschrel tend 


retrogressive (adj) 
retrograde (adj) 


(adj) 


vome 
in front 

par devant (loc. adv) 


hinten 

behind, at the rear 
par derribre (loc. adv) 


diametral gegeniiber 
diametrically opposite 
diambtr&lement oppose 
(adj) 


aufw&rts tlieUender 
Strom (m) 

upward flowing current, 
ascending current 
cour&nt (m) montant 

abw&rts flieftender 
Strom (m) 

downward flowing cur¬ 
rent, descending cur¬ 
rent 

cour&nt (m) descendant 

Numeric rung (f) 
numbering 
numbrotage (m) 


g. h, i, k 





BoanpaTHufi; Haaa^L 
(oOpaTHo) HAyuuft 
retrogrado (aag) 
retrbgrado (adj) 


nep£;n>; cnepeAH 
davanti 2 

por delante 


aajn>; csa^H 

dletro 3 

por detnis 

pacnojiO/KeHHuil noAia- 
neTpy; AianeTpajiLHO 
npoTHByno.io>KHufl 
diametralmento oppo- 4 
sto (ftgg) 

diametralmente opuesto 
(adj)_ 

tokt> (m), iiAymift (to- 
Kynufl) BBepx'b (jcl 
ce(H>) 

corrente (f) dal di dletro 0 
0 ascendente 
corriente (f) ascendente 


tokt> (m), HAymift (Teny- 
mifl) buh3i> (orbcedH) 
corrente (f) dal davanti 6 
0 discendente 
corriente(f) descendente 


uyMepania (f); Hynepo- 
BaHie (n) 

j^hQinumerazlone (f) 
numeracibn (!) 


Wicklungsanfang (in) 
beginning of winding 
commencement (m) ou 
origine (!) cm depart 
(m) de l’enroulemont 
au du bobinage 


Haqa .10 (n) oOmotkh 
principle (m) dell'av- 
volglmento 3 

origen (m) del arro- 
llamiento 


Wicklungsende (n) 
end o! winding 
fln (!) de l’enroulement 
ou du bobinage 


KOHeui> (m) o6motkh 
line (m) dell’avvolgi- g 
mento 

fln (m) del arrollamiento 


Ausgangspunkt (m) 
starting point 
point (m) de depart 

AnscbluApunkt (m) 
point of connection 
point (m) de Jonctlon 
ou de r&ccordement 



a 


ncxoAHa/i Touica (!) 
pun to (m) di partenza JO 
punto (m) de partida 


TOHKa(f) npucoeAHHeHifl 
punto (m) di unione 11 
punto (m) de unibn 
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Knotenpunkt (m) 

1 point of Junction 

point (m) de jonction 
ou de raccoi^iement 


Wicklungsanordnung 
(f), Anordnung (f) der 
Wicklung 

2 arrangement of winding 
disposition (f) d’enroule- 
ment, disposition (f) 
de bobinage 



yajiOBaa tohk& (f) 
punto (m) di collega- 
mento 

punto (m) de unidn 


ycTpoficTBo(n) oOmotku ; 
pacnojiOHcenie (n) 06- 

MOTKH 

dlsposizione (f) di avvol¬ 
gimento 

disposicidn (f) del arro- 
llamiento 


Wicklung 8 system (n), 
Wickelsystem (n) 

X system of winding 
syst^me (m) d'enroule- 
ment ou de bobinage 

Wicklungsart (f) 
type of winding 
4 type (m) ou genre (m) 
d'enroulement ou de 
bobinage 


cHCTeua (f) oOmotku 

si sterna (m) di avvol gi¬ 
mento 

sistema (m) de arrolla- 
miento 

Turn, (m) (poat> (m)) 
odMOTKlf 

genere (in) di awolgi¬ 
mento 

tipo (m) del arrolla- 
miento 


Hauptwicklung (f) 

^ main winding 

cnroulcment (m) prin¬ 
cipal 


rjiaBHaa o6motk& (f) 
avvolgimento (m) prin- 
cipale 

arrollamiento (m) prin¬ 
cipal 


Hilfswicklung (f) 
y auxiliary winding 
enroulement (m) ou bo¬ 
binage (in) auxiliairo 


BcnoMoraTejiBHan od- 

MOTKa 

avvolgimento (m) iiusi- 
liario 

arrollamiento (m) 
auxlliar 


Anker[bo]wicklung (f) 

„ armature winding 
' enroulement (in) ou bo¬ 
binage (m) d’induit 

. _ .... a, a 

Uloichstromwicklung (f) 
continuous - current 
winding 

* enroulement (in) ou bo¬ 
binage (m) pour oou- 
rant continu 



OdMOTKa (f) HKOpH 
avvolgimento (m) dell* 
indot to 

arrollamiento (m) de 
inducido 

oOmotku • tO uociomi- 
iiaro Toita 

avvolgimento (m) per 
correnle continu a 
arrollamiento (m) para 
coniente continua 


geschlosscne Anker- 
wicklung (f) 

Hosed-coil armature 
9 winding 

enroulement (m) on bo¬ 
binage (in) d'lnduit 
fermd 



aoMKiiyTan oCmotka (f) 

HKopa 

avvolgimento (tn) d'in- 
do 11 o ehiuso 
arrollamionto (in) de in¬ 
ducido cerrado 
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offene Ankerwicklung (f) 
open-coil armature 
winding 

enrouiement (m) on bo- 
bin age (m) d'induit 
onvert 



P&30MKHYT&fl 06M0TKa 
(f) HKOpH 

avvolgimento (m) d'in- . 

dotto aperto 
arrollamiento (m) de in- 
ducido abierto 


zweipolige Wicklung (f) 
bipolar winding, two- 
pole winding 
enrouiement (m) bipo- 
laire, bobinage (m) 
bipolaire 



AByxnojuocHan o6noTKa 
(*) 

avvolgimento (m) bi¬ 
polar© 

arrollamiento (m) bi¬ 
polar 


mehrpolige Wicklung (f) 
multipolar winding 
enrouiement (m) multi- 
polaire, bobinage (m) 
multi polai re 



MHoronojnocHafl o 6 - 
Monca (f) 

avvolgimento (m) multi- 
polare 

arrollamiento (m) multi¬ 
polar 


nnabhftngige Wick- 
lunge n (f pi) 
independent windings, 
multiply re-entrant 
windings 

enroulements (mpl) in¬ 
dependents , bobLna- 
gea (m pi) ind£pen- 
dants 


O HeaaBHCHMUH o6motkh 

avvolgimentl (m pi) in- 
dipendenti 4 

arrollamientos(mpl) in- 
dependientes 

a, b 


Ringwicklung (f) 
ring winding, Gramme 
winding 

enrouiement (m) ou bo¬ 
binage (m) en anneau 
ou de Gramme 



KOJituenaH oOMOTKa (f) 
avvolgimento (m) ad 
anello $ 

arrollamiento (m) de 
anillo 


Spiralwicklung (f) 
spiral winding 
enroulement(m) ou bobi¬ 
nage (m) helicoidal ou 
h^iicoidal ou en h£lice 



cunpaJiLHaH oCaiOTKa (f); 

oOMOTKa cnupa.ii.fo 
avvolgimento (m) a 
spirale 

arrollamiento (m) 
espiral 


Trommelwicklung (f) 
dnim winding 
enrouiement (m) ou bo¬ 
binage (m) en tam¬ 
bour 



6apa6aHBOfl oduoTita (f) 
avvolgimento (m) a 
tamburo 

arrollamiento (m) de 
tambor 


Seitenwicklung (f) 
lateral winding, end 
winding 

enrouiement (m) ou bo¬ 
binage (m) lateral 



6oKOBan o^MOTKa (f) 
avvolgimento (m) late- ^ 
rale 

arrollamiento (m) lateral 
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Durchmesserwicklung 

(f) 

1 full-pitch winding 
enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) diametral 



AiaxeTpaJiLHan odMOTKa 
(f); odMOTKa no Aia- 
MeTpy 

avvolgimento (m) dia¬ 
metral© 

arrollamiento (m) dia¬ 
metral 


Sehnenwicklung (f), 
Wicklung (f) mit ver- 
kiirztem Schritt 
2 chord winding, short 
pitch winding 
enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) par cordes 



odnoTKa (f) no xopjfc; 
o6motk& ct> yKopoHeH- 
HLnrb maroiTB 
avvolgimento (m) a 
cord© 

arrollamiento (m) de 
cuerdas 


Parallel wicklung (f) 
parallel winding, 

« parallel grouping 
® enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) fen] pa¬ 
rallel© 


Serienwicklung (f) 
series winding, series 
4 grouping 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) [en] s6rie 



napajuiejn>Haa odMorna 
(f) 

avvolgimento (m) in 
parallelo 

arrollamiento (m) en 
paralelo 


noarkaoBaTejibHan 06- 
MOTKa (f) 

a\ r volgimento(m)ln serie 
arrollamiento (m) en 
serie 


Serien-Parallelwlcklung 

(t) 

* series-parallel winding 
enroulement (m) ou 
bobinage (m) s6rie- 
parall&le ou mixte 


v/m 

Mr 

Mr 

ninth 


nocji'fcaoBaTejibHO- 

napajuieJiBHaa (cirfc- 
maHHan) o6motk& (f) 
avvolgimento (m) in 
serie parallelo 
arrollamiento (m) en 
serie y paralelo 


Trommel-Parallelwick- 
lung (f) 

^ parallel drum winding 
0 enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) parallel© 
en tambour 



6apa6aHHaa napeui- 
JieJIbHOH odMOTKa CO 
avvolgimento (m) a tam- 
buro in parallelo 
arrollamiento (m) en 
paralelo de tambor 


Trommel-Serienwick- 
lung (f) 

- series drum wiuding 
' enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) serie en 
tambour 

Ri n g- Parai 1 efw i c kl un g 

(0 

« parallel ring winding 
enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) parallel© 
en anneau 


Ring-Seriemvicklung (f) 
series ring winding 
9 enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) serie en 
anneau 



6apa6aHH&H nocjrfcflo- 
BaTejTbHaH odMOTKa(f) 
avvolgimento (m) a tam- 
buro in serie 
arrollamiento (m) de 
tambor en serie 




KojiMieBan napajuiejn»- 
Han odMOTKa (f) 
avvolgimento (ml ad 
anello in parallelo , 
arrollamiento (m) de 
anillo en paralelo 

KOJbueBaa nocjrfcao- 
BaTeJibHan odMOTKa(f) 
avvolgimento (m) ad 
anello in serie 
arrollamiento (m) de 
anillo en serie 




317 


Schleitenwicklung (f), 
Scheitelwicklung (!) 
multiple circuit wind¬ 
ing, lap winding 
enroulement (m) ou bo- 
blnage (m) It boucles 



neT^eodpaauaa o6mot- 
na (f) 

awolgimento (m) a lac- 
cio 

arrollamiento (m) de 
lazo 


Wellen wicklung (f) 
two circuit winding, 
wave winding, aeries 
winding 

enronlement (m) ou bo- 
binage (m) ondul6 



BOjmoo6pa3Haa o6mot- 
Ka (f) 

awolgimento (m) ondu- 
lato, awolgimento (m) 2 
a zig-zag 

arrollamiento (m) ondu- 
lado 


einfach geschlosaene 
Ankerwicklung (f) 
simplex winding 
enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) d’induit 
simple ou k circuit 
unique 



opAHHapHan aaMKHyTaa 
06 M 0 TKa (!) ftKOpH 
awolgimento (m) dell’ 
indotto ad un solo « 
circuito 9 

arrollamiento (m) del in- 
ducido con circuito 
sencillo 


zweilach geschlosaene 
Wicklung (!) 
duplex winding 
enroulement (m) double 
<m k deux circuits 



ABo&Han aamcHyTafl 06- 
MOTKa (!) 

awolgimento (m) a due 4 
circuiti * 

arrollamiento (m) de dos 
circuitos 


dreifach geschlosaene 
Wicklung (!) 
triplex winding 
enroulement (m) triple 
ou k trois circuits 


© TpoftHan saMKHyTaa 06- 
MOTKa (!) 

awolgimento (m) a tre 6 
circuiti 

arrollamiento (m) triple 


mebrfach geschlossene 
Wicklung (!) 
multiplex winding 
enroulement (m) mul¬ 
tiple ou k plusieurs 
circuits 


MHoroKpaTHO-aaMKuy* 

Tan odMOTKa (!) 
awolgimento (m) a cir- a 
cuiti multipli 
arrollamiento (m) mul¬ 
tiple 


Wiedereintritt (m) 
re-entrancy 
rentr^e (!) 


ein!ach wiederein- 
tretende Wicklung (!) 
singly re-entrant wind¬ 
ing 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) k une settle 
rentrte 



noBTopHoe BCijiuieHie 
(n); BCTyn^eme bhobi> 7 
rientranza (!) 
nueva eutrada (!) 

opAUHapiian oCitoTKa (!) 

CT> nOBTOpHMMT, BCTy- 

TUiemearb; opAHHap- 
Haa BOBBpaTuaa 06 - 
MOTKa „ 

awolgimento (m) ad 9 
una sola rientranza 
arrollamiento (m) en- 
trante de nuevo sen- 
clllamente 
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zweifach wiederein- 
tretende Wicklung (f) 
doubly re-entrant win- 
1 ding 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) k deux 
rentrtfes 


drelfach wlederein- 
tretende Wicklung (f) 
trebly re-entrant wind- 
2 ing 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) k trois 
rentr^ea 


unsymmetrische Wick¬ 
lung (f) 

o unaymmetrical winding 
enroulement (m) asy- 
m£trique ou dlssy- 
m^trique 


Scheibenwicklung (f) 
j disc winding 

enroulement (m) ou bo- 
blnage (m) en disque 




odMOTKa (f) CT> ABOft- 
HUMT» TTOBTOpHWBTB 
BCTyn-ienieMT*; aboiV 
Han BonBpaTHaa 06 - 
MOTKa 

avyolgimento (m) a 
doppia rientranza 
arrollamiento (m) en- 
trantede nuevo doble- 
mente 

o^MOTha (f) ci» Tpofi- 
11!4MI> nOBTOpHBUTb 
BCTyiiAenieirb; Tpoft- 
nafl BosBpaTHaH 06 * 
MOTKa 

avvolgimento (m) a tri- 
plice rientranza 
arrollamiento (m) en- 
trante de nuevo triple- 
mente 


HecHMMeTpiiHBafl 06 - 
MOTKa (i) 

avvolgimento (m) asim- 
metrico 

arrollamiento (m) aai- 
miHrico 



AHckoB an 06MOTKa (f) 
avvolgimento (in) a dis¬ 
co 

arrollamiento (m) on 
forma de disco 


Desroziers Zickzack- 
wicklung (f) 
Desroziers’ zigzag wind¬ 
ed ing 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) [en zigzag 
de) Desroziers 


Sohrftgwicklung (f) 

0 oblique winding 

enroulement (m) oblique 


Thomson-Houston- 
Wicklung (f) 
Thomson-Houston win¬ 
s’ ding 

enroulement (in) ou bo- 
bin age (in) [do] Thom- 
son-Houston 


3Hraaroo6pa3HaH 06 - 
MOTKa (f) Aepoai>e 
avvolgimento (m) a 
zig-zag 

arrollamiento (m) en 
zig-zag 

naKJiOHnaa (KOcanT 06- 

MOTKa (f) 

avvolgimento (m) obli- 
quo 

arrollamiento (m) obli- 

CHIO 

oCMOTKa (f) ToMcoin.- 

FaycTOHa 

avvolgimento (m) [di' 
Thomson-Houston 
arrollamiento (m) [do) 
Thomson-Houston 



Ausglcichwicklung (f) 
equipotential-winding 
8 enroulement (m) ou bo- 
binage (m) tfquipoten- 
tiel 



3 KBifnoTeHu,inji>»HaH 06- 
MOTKa (f) 

avvolgimento (m) equi- 
potenziale 

arrollamiento (m) equl- 
potencial 
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Ausgleiohring (m) 
equalising ring 
anneau (in) equipoten- 
tiel 



ypaBHHTejtbHoe Koabno 

(n) 

anello (m) equipoten- 1 
ziale 

anillo (m) equipotencial 


Amortisseur (m) 
damper, amortisseur 
amortisseur (m) 


Reaktionsspule (f) 
reaction coil 
bobine (0 de reaction 


Kompensationsspule (f) 
compensating coil 
bobine (f) de compen¬ 
sation, bobine (f) com¬ 
pensate ce 




rJiymflTejiL (m); aicop- 
TH 3 aTopi» (m) 2 

ammorti tore (m) 
amortiguador (m) 


peaKiiioHHaH (peaKTnB- 
hoh) KaTyniKa (f) 
rocchetto (m) di rea- 3 
zione 

carrete (m) de reaccibn 


ypaBHHTejibHafl (kom- 
neHcnpyiontaa) na- 
TymKa (f) 

spiral© (f) di compen- 4 
sazione 

carrete (m) de compen- 
sacibn 


Kompensationswick- 
lung (f) 

com pensa ting-winding 
enroulement (m) com¬ 
pen sateur ou de com* 
pensation 



ypaBUHTeJibHan (kom- 
neHcnpyiomaa) 06- 

MOTK& (f) 

avvolgimento (m) di 0 
compensazione 
arrollamiento (m) de 
compensacibn 


Kommutationsspule (f) 
commutating-coil 
bobine (f) de commu¬ 
tation, bobine (f) com- 
mu tat rice 


Phasenanordnnng (f) 
phase grouping, group¬ 
ing of phases 
gronpement (m) des 
phases 


Phasenwicklung (f) 
phase winding 
enroulement (m) cm bo- 
blnagc (m) h phases 


Hauptphasenwicklung 

(0 

main phase winding 
enroulement (m) ou bo- 
blnage (m) de phase 
principal© 


KOMMyTamoHHan na- 
TyuiKa (f) 
rocchetto (m) di coinmu- 
tazione 

carrete (m) de conmu- 
tacibn 



pacnpeA'kueHie (n) 
(rpymurpoBKa) (f) 
d)aaT> 

aggruppamento (m) 7 

delle fasi 

ogrupacibn (f) de las 
fases _ 

<J)aaH&H (cfcaaoBaa) ob- 
MOTKa (f) 

avvolgimento (m) a fasi S 
arrollamiento (m) de 
fase 

r;iaBua>i (J)a 3 Hafl (d>a 3 o- 
Baa) obMOTna (i) 
avvolgimento (m) di g 
fase principale 
arrollamiento (m) de 
fase principal 




320 


Hilfsph&senwlcklung (f) 
auxiliary phase winding 
1 enroulenient (m) ou bo- 
bin age (m) de phase 
auxiUaire 


Einphasenwicklung (f) 
single-phase winding, 
2 monophase winding 
cnroulement (m) ou bo- 
binage (m) monophase 


b 



BcnoMoraTejiLHaa d>a3- 
h&h ((J>a80Bafl) 06- 
MOTKa (f) 

avvolgimento (m) di fase 
ausiliare 

arrollamiento (m) de 
fase auxiliar 


0 AH 0 (J)a 3 HaH o6MOTl<a (f) 
avvolgimento (m) mono* 
fase 

arrollamiento (m) mono* 
fAsico 


Zweiphosenw'icklung (f) 
two-phase winding, di- 
.> phase winding 
,J enroulement (m) ou bo- 
binage (m) diphasA ou 
biphase 



AByx4)aauaH oCvoTKa (f) 
avvolgimento (m) bifase 
arrollamiento (m) bifa- 
sico 


Drelphosenwicklung (f) 
three - phase winding, 
4 triphase winding 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) tri phase 


Mehrphasenwicklung (f) 
multiphase winding, 

<3 polyphase winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) polyphase 



. ' 



Tpexct)a3uaH o6noTKa (f) 
avvolgimento (m) tri fase 
arrollamiento (m) trifA* 
sico 


MHorod)a3uaH oCmot- 
Ka (f) 

avvolgimento (m) poli- 
fase 

arrollamiento (m) poli- 
fAsico 


unabhungige Phasen- 
wieklungen (f pi) 
independent phase 
6’ windings 

enrouleinents (m pi) ou 
bobinuges (in pi) de 
phases indApendantes 


HeaaBHcnifUH (fraaH wh 
((baJOBun) odiiOTKii 
(f PD 

avvolgimenti (m pi) a 
fas! indipendenti 
arrollamientos (mpl) de 
fases independientes 


getrennte Phasenwick- 
lung (r) 

- separate phase windings 
enroulement (in) ou bo- 
binage (m) de phases 
separAcs 


Spulenwicklung (f) 
concentrated winding, 
coil winding 

9 enroulement (in) a bo- 
bincs, enroulement 
(m) concentrA 


oTA'h-iLBaH (baaiiaa (ct>a- 
aosau) otaoTKa (f) 
avvolgimento (m) a fas! 
separate 

arrollamiento (m) de 
fases separados 

uOMOTKa (f), cocTomuaH 
a H3T> pnaa oTA'fejn*- 

uun KaTyuieirb; 
CKOHueuTpiipoBauuaH 
ObMOTKa (f) 

avvolgimento (m) a roc- 
chetti 

arrollamiento (m) de 
carretes 




321 


Spulenkopf (in) 

coil hear!, coil end a 

tdte (f) de bobine 


Spulenstabwicklung (f) 
concentrated bar-wind¬ 
ing 

enroulement (m) avec 
boblnes a barres, en- 
roulement (m) con¬ 
centre k barres 



roJioBKa (!) KaTyiuicif 
testa (f) del rocchetto / 
cabeza (!) del carrete 

cTep>KHeBaa oCiMOTKatf), 
cocToninaa H3b paaa 
OTXk.lfcUUX'L KUTy- 
uiem.; CKouueHTpn- 
poeaHuaH cTepHtue- 0 
nan odMoma 
avvolgimento (m) con 
rocchetti a barre 
urrollamiento (in) con 
cam?tea de barras 


hemltropische Phasen- 
wicklung (f) 
hemi tropic or half coiled 
winding 

bobinage (m) ou enrou¬ 
lement (m) a phases 
h^mitro piques 



remiTponHuecKaa cpaa- 
Haa ((t>a30Ba>i) o6mot* 
na (f) 

avvolgimenti (m pi) a 3 
fasi emltropiche 
arrollamiento (m) de 
!ases hemitrdpicas 


Kurzspulenwicklung (f) 
short-coil winding 
enroulement (m) k 
bobines courtes 



udMOTKa (!), cocToaman 
H3T> KOpOTKnXT* KaTy- 
mem> 

avvolgimento (m) a roc- 4 
chetti corti 

arrollamiento (m) de 
carretes cortos 


in einer Ebene angcord- 
nete Wick lung (0 
single-range winding 
enroulement (m) dispose 
dans un seul plan 



odMOTKa (0, pacno.io- 

/KeHHOH ITL OAHOft 
nJIOCKOCTH 

avvolgimento (m) di- - 
sposto in un solo piano J 
arrollamiento (m) dis- 
puesto en un solo 
piano 


verteilte Wicklung (f) 
distribiited winding, dis¬ 
tributive winding 
enroulement (m) dis¬ 
tribute ou distributif, 
bobinage (m) distribute 
ou distributif 



pacnpeAtoeimaH 06- 
mothb (!) 

avvolgimento (m) di- r 
stribuito 

arrollamiento (in) distri- 
buido 


In zwei Ebenen angeord- 
nete Wicklung (!) 
two-range winding 
enroulement(m) ou bobi¬ 
nage (m) dispose dans 
deux plans 



o 6 motkb (f), paeno.io- 
weuuaH in> AByxL 
n^lOCKOCTHX'h 

avvolgimento (m) di- 7 
sposto in due piaui 
arrollamiento on) dis- 
puesto en dos pianos 


in drei Ebenen angeord- 
nete Wicklung (!) 
three-range winding 
enroulement (m) ou 
bobinage (m) dispose 
dans trois plana 



oOMOTKa (!), pacno.io* 
/KeiiHaa Bi> TpexL 
iuocKocmxh 

avvolgiuuMfto (in) dis- S 
posto in tre piani 
arrollamiento (m) dis- 
puesto en tres pianos 


21 
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Kettenwicklung (f) 
chain-winding, basket 
2 winding 

1 enronlement (m) ou bo- 
bin age (m) en [ou 4] 
chaine 


schleichende Wicklung 

(f) 

0 creeping winding 
~ enroulement (m) ram¬ 
pant , bobi nage (m) 
rampant 



iffcnH&fl otixoTKa (f) 

avvolgimento (m) a ca¬ 
tena 

arrollamiento (m) de 
cadena 

OTCTammaa (noJiaynaH) 
oCxoTKa (f) 

avvolgimento (m) fitri- 
sciante 

arrollamiento (m) 
rastrero 


* symmetrische Wick¬ 
lung (f) 

3 symmetrical winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (in) symktrique 


CBMMeTpUHHaH odXOTKa 

(f) 

avvolgimento (m) sim- 
metrico 

arrollamiento (m) si me¬ 
tric o 


li&lbsymmetrische 
Wicklung (f) 
semi-symmetrical wind- 
4 ing 

enroulement (m) ou 
bobi nage (m) derai- 
sym<Hrique 



n o-iYCHMMerpHHHaH 
OOMOTKa (f> 

avvolgimento (m) emi- 
simmetrico 

arrollamiento (m) semi- 
simgtrico 


Einlochwicklung (f) 
one-slot winding, mo¬ 
notooth winding, uni- 
coil winding, single 
5 coil winding rOi 

enroulement (m) ou bo- J U U L L 
binage (m) a une seule 
encoche ou rainure 
[par pole] 


Zweilocliwicklung (f) 
two-slot winding, dou¬ 
ble coil winding 
0 enroulement (m) ou bo- 
binage (m) 4 deux en- 
coches ou rainures 
[par pole] 


nnfin 


Vierioeh wicklung (f) 
four-slot winding, qua¬ 
druple coil winding 
7 enroulement (m) ou bo- 
biuage (m) 4 quatre 
encoches ou rainures 
[par pole] 


n rui n 


Mehrlochwicklung (f) 
polyslot winding, multi- 
» coil winding 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) 4 plusieurs 
encoches ou rainures 




xuoro(J)a3naH odxoTica 
(f), bt> KOTopofl Ha 
(baay-noJiKxrb npH- 
xoahtch oahht> na- 
Hail. 

avvolgimento (m) ad un 
foro solo 

arrollamiento (m) en un a 
sola hendidura 


Mitoro(|)a3HaH obMonca 

(I) , BT> KOTOpoft Ha 
cba3y-no.iioci> npnxo- 
Ahtch ABa nauajia 

avvolgimento (m) a due 
fori 

arrollamiento (m) en dos 
hendiduras 

MHoro<J)ajHafl odtfOTKa 
(f), Vh KOTOpofl Ha 

(baay-noJiiocT. npnxo- 
Ahtch qeTbipe KaH&na 
avvolgimento (m) a 
qu&ttro fori 
arrollamiento (m) en 
cuatro hendiduras 

MHoro(ba3iian oCxoTKa 
(f), BT» KOTOpoft Ha 

(J) a3y-no.iiocb npnxo- 
Airrcn H'hcKO.iLKo na- 

UaJIOBT> 

avvolgimento (m) a plii 
fori 

arrollamiento (m) en 
much as hendiduras 
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umlaufende Wicklnng(l) 
spiral ware winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (mj onduld 
spiral ou en spiral©, 
enroulement (m) ou 
bobfnage (m) circon- 
terentiel 



o6motk& (!) no OKpy>K- 
hocth (nepmeTpyj 
awolgimento (m) peri- * 
ferico 1 

arrollamiento (m) cir- 
cumferencial 


kombinierteWellen- und 
Schleifenwicklung (!) 
mixed wave and lap 
winding, retrogressive 
wave winding 
enroulement (ml ou bo- 
binage (m) raixte on- 
dul£ et k boucles 



cjiOMCHafl (kom6hhhpo- 
BaHHan) Bojraoodpaa- 
Haa h neTJieodpaanaA 
odnoTKa (f) 2 

awolgimento (m) misto 
a zigzag ed a laccio 
arrollamiento (m) mixto 
ondulado y debticleos 


onreranderte Glelch- 
etromwicklung (f) 
unaltered continuous 
current winding, al¬ 
ternating-continuous 
current winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) Jnalt£r6 a 
courant continu 



HenairfeHSHHaa odMOTKa 
(!) no ctohh Haro TOica 
awolgimento (m) a cor- 
rente continua inva- o 
riato 9 

arrollamiento (m) de 
corrfente continua In¬ 
al terado 


abgeAnderte Oleich- 
stromwicklung (f) 
re-grouped continuous- 
current winding 
enroulement (m) ou bo- 
binag© altdrd regroupd 
k courant continu 



H3)rfcHgHH&H OdMOTKa (f) 

nocroHHHaro tok& 
awolgimento (m) a cor- 
rente continua va- 
riato 

arrollamiento (m) de 
corriente continua al- 
terado reagrupado 


aufgeschnittene Gleich- 
stromwicklung(f), auf- 
geldste Glelchstrom- 
wicklung (!) 
split continuous-cur¬ 
rent winding 
enroulement (m) ou bo- 
Mnage (m) interrompu 
a courant continu 



paa;rfejn>H&H (npepB&H- 
Han) odnoTKa (i) no* 
cto hh Haro Tona 
awolgimento (m) a cor- 
rente continua dis- 5 
contlnuo 

arrollamiento (m) de co¬ 
rriente continua inte- 
rrumpido 


^iehiuscwicklung (!), 
SUnderwicklung (!) 
stator winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) du stator 
w de la carcasse 
magndtique 



odMOTKa (!) CTaTopa 
awolgimento (m) dello 
statore 6 

arrollamiento (m) del 
estator 


Rotorwicklung (!) 
rotor winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) du rotor 



odMOTKa (!) poTopa 
awolgimento (m) del 
rotore 7 

arrollamiento (m) del 
rotor 


21 * 
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mehrphaslg gewickelter 
Rotor (m) 

multiphase-wound ro- 
/ tor, polyphase wound 
rotor 

rotor (m) k euroulement 
polypha se 

KurzschluQwIcklung (f) 
short-circuit winding 
2 enroulement(m)oubobl- 
nngc (m) k court-cir¬ 
cuit 


poTopr, (m) ct. MHoro- 
(J)a3HOfl odUOTKofl 
rotore (m) ad avvolgi- 
mento pollfase 
rotor (m) con arrolla- 
mlento pollfdslco 


Oi 


KopoTKoaamcuyTafi 
odMOTKA (f) 
avvolgimento (m) In 
corto clrculto 
arrollamlento (m) eu 
clrculto corto 


vlelpbaslge KurzschluC- 
wicklnng (f) 
multiphase or polyphase 
.? short-circuit winding 
enroulement (m) oh bo- 
blnage (m) polypbasd 
A court-circuit 


MHoro(t>aaHaH kopotko- 
aaxKuyTaa o6uoTKa(f) 
avvolgimento (m) poll- 
fase in corto clrculto 
arrollamlento (m) poll- 
fiislco en clrculto corto 


Kiiflgwlcklung (I) 
squirrel-cage winding 
4 euroulcmeut (m) ou bo- 
binuge (m) k cage 
d'dcurcull 


kombinlcrte Phase n- 
und Kttflgwlcklung (f) 
combined phase and 
6 squirrel-cage winding 
enroulement (m) mixto 
k phases ct k cage 
d'dcureull 


AnlaBwIcklutig (f) 
starting winding 
® enroulement (m) de dt 1 - 
- marrage 


Einlugenwlcklung (f) 
single-layer winding 
enroulement (m) oh bo- 
• blnagc (m) k une seulc 
couchc ou k couclie 
unique 




KJrhTKOoGpaaHaH 06- 
MOTKa(f); o6motka btl 
BH fl-fe Crtra'itaro ko- 
Jieca 

avvolgimento (m) a 
gabbla 

arrollamlento (m) en 
forma de Jaula 
CJIOJKHa/t (kom6hhbpo> 
b&hh&r) diaauait (<pa- 
aoaafl) r KJrfcrKo- 
oGpaauafl oCmotka (f) 
avvolgimento (m) mlsto 
a spire ed a gabbla 
arrollamlento (m) mixto 
en forma de Jaula 


nycKOBOH oCnoTKa (f) 
avvolgimento (m) per 
l’avvlamcnto 
arrollamlento (m) do 
nrranque 


oCuoTita (f) hi> oaiiht* 
c.iofl 

avvolgimento (in) ad 
tin solo stralo 
arrollamlento (m) en 
una sola capa 


Zwellagenwlrklung (f) 
two-layer winding 
H enroulement (m) ou bo- 
binago (m) k deux 
coitclics 


Melirlagenwicklung (f) 
multi-layer winding 
® enroulement (m) k plu- 
sieurs couches 


ofmoTKa (f) in. jBa c.ion 
avvolgimento (m) a due 
strati 

arrollamlento (m)en dos 
capas 

ofiuoTKa (f) Bn, irk- 
cko.ii.ko cjioem. 
avvolgimento (m) a di¬ 
vers! strati 

arrollamlento (m) en 
muchas capas 
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bifilare Wicklung (f) 
winding with two wires 
enroulement (m) ou bo 
binage (m) bifllaire 

6H(J)HJIHpHaH obMOTKa 

(f) 

awolgimento (m) bi- 
fllare 

arrollamiento (m) bifllar 

Vntenz&hl (f) pro Pol 
'number of] slots per 
pole 

nombre (m) d’encoches 
ou de rai mires par 
pole 

hhcjio (n) KaH&JioBi> Ha 
nojuoci* 

numero (m) delle scana- 
lature per polo 
ntiraero (m) de ranuras 
por polo 

Nutenzahl (f) pro Pol 
und Phase 

[number of] slots per 
pole and phase 
nombre (m) d’encoches 
ou de ralnures par 
pflle et phase 

hhcjio (n) KaHajioBi> Ha 
hojikxtl n (fcaay 
( 4 )a 3 y-nojuocT>) 
numero (m) delle scana- 
lature per polo e per 
fase 

nthnero (m) de r&nuras 
por polo y por fase 

eingebettet (adj) 
embedded 

log6 (adj) ou noy£ (adj) 

[dans . . .] 

yTonjiSHHwft; 3 ajvhnaH- 
iiuft; yjiomeHHufi 
incassato (agg) 
embutido (adj) 

Draht (m) 
wire 

fil (m) [metallique] 

npoBOwiOKa (f) 
filo (m) 
alambre (m) 

Kupferdraht (to) 
copper wire 
fll (m) de cuivre 

arfenHan npoBOJiOKa (f) 
fllo (m) di rame 
alambre (m) de cobre 

Queischnittsform (f) 
feines Drahtes) 
form of section (of a 
wire) 

profil (m) (d’un fll) 

c(>opMa (f) nonepeHHaro 
CTMeHIH (npOBOJIOKH) 
profllo (m) d’un fllo 
forma (f) de la seccidn 
transversal de un 
alambre 

quadr&tischer Draht (m) 
square wire 
fil I'm) carre 

npoBOJiOKa (f) KBajtpaT- 

naro c'b'ieHiH 
fllo (m) a sezione quadra 
alambre (m) cuadrado 

rechteckiger Draht (m) 
rectangular wire > 

fil (m) rectangnlalre 

npoBOJiOKa (f) nprao- 
yroJibHaro cfrieHifl 
^ fllo (m) rettangolare 

alambre (m) rectangular 

runder Draht (m) 

round wire > 

fil (m) rond 

npoBOJiOKa (f) npyrjiaro 
(rfcueHui 
fllo (m) tondo 

^ alambre (m) redondo 

Drahtnummer(f), Draht- 
stSrke (f) 

gauge of wire, sise of 
wire 

calibre (m) ou numdro 
(m) [ou Jauge (f) ou 

6 paisseur (m)] de fll 

jxiaMeTpi> (m) (nonepT» 
(m), TOJimHHa (f)) npo- 

BOJIOKH 

calibro (m) del fllo 
espesor (m) del alambre 
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Lehre (f) 

1 gauge 
jauge (1) 


KajiHfipi, (m); k&ah6 - 
poiTBpi* (m) 
ealibro (m) 
calibre (m) 

Drahtst&rkentabelle (f) 

2 wire gauge table 

table (f) des calibres des 
fils 


Tadjraaa (!) AiaMerpoBT, 
UpOBOJIOKT> 

tabella (!) del diametri 
dei fill 

tabla (!) de los espe- 
sores de los alambres 

metrische Drahttabelle 
(!) 

# metric wire gauge 
[table (!) de la] Jauge (!) 
m^trique des fils [m£- 
talliques] 


MeTpH^ecKan Tafijmaa 
(!) jxiaK6TpoBi> npo- 

BOJIOKT> 

tabella (!) metrica dei 
fill 

tabla (!) metrica de los 
alambres 

Normaldrahttabelle (!) 
standard wire gauge, 

8 . W. G. 

4 [table (!) de la] jauge (!) 
normale des fils [m6- 
talliques], table (!) 
des calibres normaux 
des fils [metalliques] 


Tafomia (!) HopaajQ*- 
Hun» AiaMeTpoBi* 
npOBOJIOlTb 

tabella (!) dei calibri nor- 
mall 

tabla (!) de los calibres 
normales 

Brown k Sharpe-Draht- 
tabelle (!) 

5 Brown k Sharpe gauge, 

B. AS. G. (A) 

• [table (!) de la] Jauge (!) 
Brown & Sharpe 


Ta6jmua (!) AiaxeTpoBi* 
npoBOJiOKT» Bpoym> h 
iQapirb 

tabella (!) Brown & 
Sharpe dei fill 
tabla (!) Brown k Sharpe 
de los alambres 

Birmingham-Draht- 
tabelle (!) 

Birmingham Wire 
^ Gauge, B. W. G. 

0 [table (!) de la] Jauge 
(!) normale des fils 
[mltalliques] de Bir¬ 
mingham 


dHpMHHITaMCK&JI Ta- 

OJiHua (f).Hopiiajn»- 
hmxt> AiaMeTpon 
UpOBOJIOK'B 

tabella (!) normale dei 
fill di Birmingham, 
B. W. G. 

tabla (!) de los calibres 
normales de alambres 
en Birmingham 

amerikanische Draht- 
lehre (!) 

7 American wire gauge 

Jauge (!) am^rfcaine 
pour fils mdtalllques 


aiiepnKaHCKift Kajmfipo- 
MT>PT> (m) JUJIH npoBO- 
JIOKT, 

ealibro (m) americano 
per fill 

callbrador (m) ameri¬ 
cano de alambres 

Kupferquerschnitt (m) 
copper section 
s section (!) [transversale] 
du cuivre 


[nonepe^Hoe] cbneme 
(n) M-feau 

sezione (!) del rame 
seccldn (!) transversal 
del cobre 

Drahtwiderstand (m) 

0 resistance of wire 
resistance (f) du fll 


conpoTUBJieHie (n) npo- 

BOJIOKH 

realstenza (!) del filo 
resistencia (!) del 
alambre 
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elektrlscber Widerstand 
(m) des Kupfers 
electrical resistance of 
copper 

resistance (f) yiectrique 
dn culvre 


Widerstandskoeffizient 

(m) 

specific resistance, re* 
sistivity 

coefficient (m) de resi¬ 
stance 


Kupfer (n) hoher Lel- 
tungsf&higkeit 
high-conductivity cop¬ 
per 

cnivre (m) de haute 
conductivity ou con¬ 
ductivity 


hartgezogener Draht (m) 
bard-drawn wire 
fil (m) ycroui, fll (m) 
ytiry k frold 


ansgeglubter Draht (m) 
annealed wire 
fil (m) recult 


blanker Oder nackter 
Draht (m), onlsolierter 
Draht (m) 


bare wire 

fll (m) nu [oil non-isoiy] 


isolierter Draht (m) 
insulated wire 
fil (m) isoiy 



Stab (in) 
bar 

barre (f) 





Kupferstreifen (m) 
copper strip 
bande (f) ou lame (f) de 
cuivre 


massiver Ankcrleiter(m) 
solid armature conduc¬ 
tor 

conducteur (m) massif 
d’induit 


[ajieKTpHHecKoe] conpo- 
THBjieHie (n) mIjah 
resistenza (f) elettrica « 
del rame 1 

resistencia (f) eiyctrica 
del cobre 

KoedxhHitieHTb (m) co- 
npoTHmieHiH; 

Hoe conpoTHB/reHie (n) 
coefflciente (m) di real- 2 
stenza 

coeflciente (m) de resis¬ 
tencia 


M'kAb (f) BHCOKOft npo- 
boahmocth 

rame (m) di alta con- .. 

duttlvitk ° 

cobre (m) de alta con- 
ductibilidod 

npoBO.iona (fj, THHyTafl 
BT» XOJIOAHOMT* BHA't; 
TBepAo THHyraH npo- 
BOJFOKa 4 

fllo (m) crudo 
alambre (m) estirado en 
frlo 

OTOHOK^HIiaH lipobo- 
jiOKa (f) 

filo (m) ricotto ° 

alnmbre (m) recocido 

roJiaa (neH 3 o;rapoBaH« 
naa) npoBo.ioKa (f): 
roawft npoBOAHincb r 
(m) 0 

fllo (m) nudo 
Alambre (m) desnudo 

Hao/mpoBaHuan npoBO- 
jiOKa (f); Hao^npOBan- 
HLift nponoAnmn> (m) 7 
fllo (m) isolato 
alambre (m) aislado 


cTepweHL (m) 

barra (f) 8 

barra (f) 


M'liAnan novioca (i) 
(jieHTa (f)) 
nastro (m) di rame 
lamina (!) de cobre 

MaCCHBHIjft npoBOA- 
HHK1* (m) HKOpa 
conduttore (m) d’in- 
dotto massiccio 
conductor (m) de indu- 
cido macizo 




Ka6e.iL (m) 
cavo (m) di raine 
cable (m) do cobre 
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Kupferkabel(n), Kupfer- 
j sell (n) 

1 stranded copper wire 
cable (m) en culv re 

geprefltes Sell (n) 

2 pressed strand 

c&ble (m) comprim^ ou 
preset 


Stab (m) aus geprefitem 
Kabel 

3 pressed stranded bar 
barre (f) en c&ble com¬ 
print ou press6 


Drahtseele (f) 

. core of [wire] strand 
* &me (m) en ill [nttol- 
lique] 


Drahtlitze (1) 

« [wire] strand 

toron (m) [de fil] mdtal- 
lique 




iiponaTaHHuA (sajiBuo- 
B&HHufi) Ka6eju> (m) 
cavo (m) compresso 
cable (m) prensado 



cTep>«eHL (m) nxh npo- 
KaTanHaro (Bajimo- 
BaHHaro) KaCejiH 
barra (f) di cavo com¬ 
presso 

barra (f) de cable pren- 
sado 

cepAe^HHKL (m) (xauia 
(f)) KaOejiH 
anima (f) del fllo 
alma (f) del alambre 


npoBOJiO'inuil Hcryn>(in) 
b cordone (m) del filo 

trencilla (f) de alambre 


bewickeln (v) 

$ to wind 

bobiner (v), enrouler(v) 

umwickeln (v) 

7 to wrap round, to tape 
envclopper (v) 

verbindeu (v) 
to connect, to Join up 
® racconler (v), Joindre 
(v), reunir (v) 

abwickeln (v) 
g to unwind, to strip 
d^rouler (v), dtfbobiner 
(v) 

Abwickluug {i) 
unwinding, stripping 
w debobinage (m), derou- 
lement (m) 


nanoTaTL; nanaTUBaTL 
awolgere (v) 
bobinar (v) 6 arrollar (v) 

o6MOTaTb; oCMaTianaTL 
awolgere (v), invilup- 
pare (v) 
envolver (v) 

coeAHH-nTL (-jitl) 
colleger© (v), congiun- 
gero 

e in palmar (v', juntar(v) 


paaMOTaTb; pa3M&TU- 
BaTL 

svolgere (v) 

desarrollar (v), desbobi- 
nar (v) 

pa3MaTbiBauie (n) 
svolgimento (m) 
desarrollo (m) 


Wickelraum (m), 
Wickelci (f) 

H winding shop, winding 
department 

salle (f) ou departement 
(m) de bobinago 


o6MOTO»inart (f); o6mo- 
T04Han MacTepcKaa (f) 
sala (f) d’avvolgimento 
sale (m) de bobinado 


llachgcwickelt (udjj 
22 flat-wound (adj) ^ ^ u 

enroute (adj) ou bobin^ 1 

(adj) a plat 


ikiocko o6-(Ha-)MOTan- 
nuft 

uvvolto (agg) a coltello 
arrollndo (adj) 6 bobi¬ 
nado de piano 
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htschkant gewickelt 
(adj) 

edgewise wound (adj), 
wound on edge 
enroule (adj) ou bobin6 
(adj) sur ou de champ 


06 *(Ha-)M 0 TaHHBlfi Ha 
pedpo 

avvolto (agg) di flanco . 
o in piedi 

arrollado (adj) 6 bobi- 
nado de canto 


hochkantige Wicklung 

(0 

edgewise winding 
enroulement (m) ou bo- 
bimige (m) sur ou de 
chAmp 


OdMOTKa (f) pe6poin» 
awolgimento (m) di 
flanco 2 

arrollamiento (m) de 
canto 


Lageruog (f) der Driihte 
bedding of wires 
iogement (m) des flls, 
disposition (f) des 
flls dans les encoches 
ou rainures 


pacnoJioweHie (n) npo- 

BOJIOKT* 

posa (f) dei flli ? 

alojamionto (m) do los ** 
conductores en las 
ran urns 


quadratische Lagemng 

(0 

square order of bedding 
or piling 

disposition (f) en carr6, 
disposition (f) qua- 
dratique 

seohseckige Lagorung (f) 
hexagonal order of bed¬ 
ding or piling 
disposition (f) en quin- 
conceouen hexagone, 
disposition (f) hexa- 
gonale 



Wicklungsraum (m) 
winding-space 
espace (m) d’enroulo- 
ment ou de boblnage 


KBajtpaTHoe pacnojio* 
Htenie (n) 

disposizione (f) quadra- A 
tica * 

disposicidn (f) en cua- 
drado 


mecTHyro-iBHoe pacno- 
Jioxcenie (n) 
disposizione (f) esago- 
nale * 

disposicidn (f) hexa¬ 
gonal 


jrfecTO (n) (npocTpaH- 
CTBO (n) ^1H o6motkh 
spazio (m) d’awolgi- 
mento ® 

espacio (m) ocupado por 
el arrollamiento 


Drahtentfernung (f) 
distance between wires, 
pitch of wires 
£cartement (m) des con- 
ducteurs 

Drahtl&nge (f) 
length of wire 
longueur (f) de fll 


Spnlenldnge (f) 
length of coil or solenoid 
longueur (f) de bobine 


Splraldurchmesser (m) 
diameter of turn or 
spiral 

di&m£tre (m) de spire 


paacTOfiuie (n) ne>KAy 
npODOAHHKaMH 
distanza (f) tra i flli 7 

distancia (f) entre los 
conductores 

AJIHHa (f) npOBO^OKH 
lunghezza (1) del fllo s 

longitud (f) del alambre 


/yinna (f) KaTyuiKn 
lunghezza (f) del 
rocchctto 

longitud (f) del carrete 


AiaMeTpi, (m) cmipajni 
diamotro(m) di una spira *q 
dhtraetro (m) de la 
espira 



- b* 

a 

b 






Spiralenl&nge (f) 

1 length of turn or spiral 
longueur (f) de spire 


jvuua (f) coBpajiH; 
paacTOHsie (n) nexcA>’ 
C BHTKaMH 

1 unghezza (f) di u na spira 
longitud (f) de la espira 


Wicklungshohe (f) 
o height of winding 
* hauteur (f) d’enroule- 
ment ou de bobinage 


radiale Tiefe (f) der 
y Wieklung 
J radial depth of winding 
profondeur (f) radiale 
de l’enroulement 



BblCOTa (f) odUOTKH 

altezza (f) deirawolgi- 
mento 

altura (f) del arrolla- 
miento 

paAia^bHaa rjiytiHHa (f) 
o6motkh 

profondita (f) radiale 
deirawolglmento 

profundidad (p radial 
del arrollamiento 


Lagenspannung (f) 

> voltage between 2 layers 
tension (f) entre deux 
couches 


Raumausniitzung (f) 

.) utilisation of space 
utilisation (f) de respace 


Nutenffill[ungs]faktor 

(m) 

slot space-factor 
6 facteur (m) de remplis- 
sage des rainures ou 
cncoches 


Kupferfullfaktor (m) 
copper space-factor 
~ facteur (m) de rempliB- 
sage-cuivre 


— i-r 



b'~ 




HanpavKeme (n) mokav 
AByxH CJIOAMB 
tensione (f) fra gli strati 
tensidn (f) entre dos 
capas 


HcnojibsoBaiiie (n) (yTH- 
jiHaaum (f)) irfccTa 

utilizzazione (f) dello 
6pazio 

utilizacidn (f) del 
espacio 

Koech4)Hi^ieHTT> (m) aa- 
nOAHeHlfl KaH&A0Bl> 
(BnaAinn>) 

fattore (m) di riempi- 
mento delle scanala- 
ture 

factor (m) de utilizacidn 
de las ranuras 


Koe(J)4)HuieHTL (m) aa* 
uojiHeHin irtAbio 
fattore (m) di liempi- 
mento col rame 
factor (m) de relleno 
con cobre 


Wicklungsquerschnitt 

(m) 

cross-section or cross- 
sectional area of win- 
° ding 

section (f) transvcrsale 
de l’enroulenient ou 
du bobinage 


Wicklungswiderstand 

(m) 

resistance of the win- 
9 ding 

resistance (f) de l’en- 
roulement ou du bo¬ 
binage 


lionepeTOoe trireme (n) 
oCmotkh 

sezione (f) trasversale 
deiravvolgimento 
seccidn (f) transversal 
del arrollamiento 


conpoTHBJieHie (n) o6- 

MOTKIf 

rcsistcnza (f) deiravvol- 
gimcnto 

resistencia (f) del arro¬ 
llamiento 
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Btromdichte (f) der 
Wicklung 

current density In the 
winding 

density (!) dn conrant 
dans l'enroulement ou 
le bobinage 

Knpferbelastung (f) 
copper load 
charge (!) du culvre 


IIJIOTHOCTB (!) TOKa Bl> 

otiMoncfc 

densitA (!) della corrente 
neU’avvolgimento 1 

densidad (f) de la co- 
rriente en el arrolla- 
mfento 

HarpyaKa (f) irfcflH 
carico to) dl rame 2 

carga (!) de cobre 


Stromwftrme (!) der 
Wicklung 

heat developed In the 
winding 

ehalenr (!) [dAveloppAe 
par effet] Joule dans 
l’enroulement ou le 
bobinage 


Spulenkop! (m) 
end connection 
t£te (!) de bobine 


Spulenseite (!) 
side of a coil 
cot£ (m) d’une bobine 


b 


b 

a 

b 


TenjiOTa (!), BMfl'fcjiHio- 
utaHca bt> odMonrh 
calore (m) prodotto dal- 
la corrente nell’avvol- 
gimento 

color (m) producldo en 
el arrollamiento por 
la corriente 


S 


rojiOBKa (!) KaTynncR 
testa (!) del rocchetto 4 
cabeza (!) del carrete 


cTopoHa (!) KaTyuiKn 
flanco (m) del rocchetto <} 
lado (m) del carrete 


Drahtspule (!) 
wire coil 
bobine (!) en ill 



KaTynnca (!) H8 t» npo- 

BOJIOKH 

rocchetto (m) di fllo 
carrete (m) de alambre 


Kupferbandspule (0 
edge-strip coil 
bobine (!) en bande de 
cnivre 


KaTynnca (!) hst* irhAHofl 
nojiocu 

rocchetto (m) dl nastro „ 
di rame ' 

carrete (m) de tlra de 
cobre 


gerade Spnle (!) 
straight coil 
bobine (!) droite 



npHnan KaTyuiKa (!) 
rocchetto (m) diritto s 
carrete (m) recto 


gekreuzte Spulen (fpl) 
crossed colls 
bobine* (f pi) croisAes 






nepenpeutHBaioiuiHCH 
KaTynucn (f pi) 
rocchetti (mpl) incro- g 
ciftti 

carretes (m pi) cruzados 


angekreuzte Spulen (fpl) 
uncrossed coils 
bobines (fpl) non-crol- 
•Aes 



HenepeKpeiim Baiomi fl¬ 
ea KaTyniKH (fpl) 
rocchetti (m pi) non in- 
crociati 

carretes (m pi) no cru¬ 
zados 
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gebogene oder gekrdpfte 
l Spule (f) 
bent coll 
bobine (f) coudtfe 


kmmme Spule (f) 
2 curved coll 

bobine (!) gauche 



naomyTaH KaTyuiKa (f) 
rocchetto (m) incurvato 
carrete (m) encorvado 


ABOHKo-iiaoniyTaji na- 
TyniKa (f) 

rocchetto (m) storto 
carrete (m) gancho 


Schutzspule (!) 
protective coll, safety 
3 coll 

bobine (!) de s6curlt6 
ou de surety 


npeAoxpaHHTeJiBHaa 
KaTyuiKa (!) 
rocchetto (m) di sicu- 
rezza 

carrete (m) de seguridad 


Doppelspule (!), Zwei- 
, iachspule (!) 
double coll 
bobine (!) double 


A. 


5 


ABoflHan KaTyuiKa (!) 
rocchetto (m) doppio 
carrete (m) doble 


Dreifrtch8pule (f) 
5 triple coil 
bobine (f) triple 



TpoflHan KaTyuiKa (0 
rocchetto (m) triplo 
carrete (m) triple 


Spulongruppe (!) 

6 group of coils 

groupe (m) de bobines 


uberzuhlige Spule (!) 

7 odd coil 

bobine (!) suruuin^raire 



rpynna (!) KaTymem» 
gruppo (m) di rocchetti 
grupo (m) de carretcs 


jiiiuiHHH KaTyuiKa (!) 
rocchetto (m) sopran- 
numerario 
carrete (in) super- 
numerario 


glatte Wicklung (!) 
smooth core winding, 
H surface winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) lisse 

Zackenwicklung (!), 
Nutenwicklung (f) 
g slot winding 

onroulemeut(in)oubobi- 
nnge (in) k dents ou 
u raiuurcs 



\ 

\ 


iviaAKan o6MOTKa (!) 
avvolgimento (m) piatto 
arrollamiento (m) liso 


syCtaaTaa otixoTKa (!) 
avvolgimento (m) a 
scanalature 
arrollamiento (m) de 
ranuras 


Evol vc n ten wicklung (!) 
evolute -winding 
JU enroulement (m) en dd- 
veloppante[s] 



o6Mon;a (!) no paa- 
Bfcpncfc; 3 Bo.ibBeHT» 
Han o6motk8 
avvolgimento (m) ad 
evolvente 

arrollamiento (m) de 
envolvente 
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Knauelwlcklung (f) 
ball-shaped winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) en pelotc 


Bogenwicklung (f) 
arc-winding 
enroulement (m) ou bo- 
blnage (m) en arcs 


oduoTKa (f) iij-b KJiyd- 
KOB1. (MOTKOITb) 

avvolglmento (m) a . 
gomitolo 

arrollnmiento (m) de 
ovillo 

AyroBoa Cnyroodpaa- 
Han) oduoTKa (I); od- 
uoTi<a no Ayrt 

avvolglmento (m) ad 2 
arco 

orrollamiento (m) de 


Kucbeuwlcklung (f) 
batch-winding 
enroulement (in) ou bo- 
blnage (m) en gaieties 


njurrKoo6pa3HaH od- 

MOTKa (f) 

avvolglmento (m) a 
focaccla 

orrollamiento (m) de 
panel 


Stlmwicklung (f) 
evolute-windlng, end 
winding 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m) frontal 


1 


.lodoBau oduoTKa (f) 
avvolgimento (m) fron- 
tale 4 

arrollamiento (m) fron¬ 
tal 


Mantelwicklung(f), FaB- 
wicklung (f) 
barrel-winding 
enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) en manteau 



Cpouenaii oduoTKa ( 1 ) 
avvolglmento (m)aman- 
tello, avvolglmento , 
(m) a barrllle '* 

arrollamiento (m) en 
forma de barrll 


kombinierte Fafl- und 
Evolventenwlcklung(f) 
bastard-winding 
enroulement (m) com¬ 
bing en dgrelop- 
pantc[s] et en man¬ 
teau, enroulement (m) 
ou bobinage(m) b&tard 



cao>KBan (KoudiiHupo- 
BamiaH) dpoHeBaa u 
paaBgpTOUHan oduoT- 
kh (f pi) 

avvolglmento (m) coin- 
binalo a mnntcllo ed 
a evolvcnte 

arrollamiento (m) cotn- 
binado de evolvente 
y de t)nrril 


Drabtwicklung (f) 
wire-winding ;j 

enroulement (m) ou bo- ^ 

binage (m) en fils ‘1 


npoBOJio'iuaii oduoTKa 

(f) 

avvolgimento(in) con flli 7 
arrollamiento (m) do 
nlambres 


Kabelwicklung (f), 
Litzenwicklung (f) 
strand-winding 
enronlement (m) ou bo- 
binage (m) en cftbles 


Kadeabnan oduoTKa (f): 

odxoTKa HTb Kadejiefl 
avvolglmento (m) con a 
cnvi a 

arrollamiento (m) de 
cables 


Slabwicklung (f) 
bar-winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) en banes 



CTep/KHenan oduoTKa (f) 
avvolglmento (m) con 
barre 9 

arrollamiento (ml de 
barras 
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Kupferbandwlcklung*(f) 
copper-strip winding 
l enroulement (m) ou bo- 
binage (m) en bande 
de cuivre 



Handwicklung (f) 

9 hand-winding 
4 enroulement (m) ou bo- 
binage (m) k la main 



odMOTKa (f) rnai. m1>a- 

UbLTh nOJIOCB 
avvolgimento (m) con 
nastro di rame 
arrollamiento (m) de 
tiras de cobre 

pyHHan odMOTKa (f); 06- 
MOTKa o Th pyKH 
avvolgimento (m) a 
mano 

arrollamiento (m) A 
mano 


Maschinenwlcklung (!) 
o machine-winding 
* enroulement (m) ou bo- 
binage (m) mAcanique 


ManiHHHaa o6motk& (f) 
avvolgimento (m) mec- 
canico 

arrollamiento (m) me- 
canico 


Schablonenwicklung (f) 
former-winding 
4 enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) sur gaba- 
ii[ti 


ni|p«i 


madjiOHHan odMonca (f); 

o6motk& no mad/ioHy 
avvolgimento (m) su 
sago m a 

arrollamiento (m) sobre 
modelo 6 gabarit 


Spulmaschine (f) 
winding-machine, 

S spooling-frame 

bobineuse (f), machine 
(f) k bobiner 


Mamma (0 am odna- 
TUBam/i KaxymeicK; 
oCMOToman Mamma 
bobinatrice (f) 
bobinadera (f), devana- 
dera (f) 


Wlckelbank (f) 
q winding bench 

banc (m) k bobiner, bo- 
binoir (m) 


Stabbiogevorrichtung (f) 
^ strip-bending apparatus 
4 appareil (m) a cintrer 
les barres 


Wicklungsschablone (f) 
winding former 
® gabari[t] (m) d'enroulo- 
ment ou de bobinage 


Plattenschablono (f) 

9 plate former, flat former 
gabari[t] (m) k plaques 




odMOTOmufl CTaHOKT. 

(m) 

banco (m) da awolgi- 
tore 

banco (m) de bobinar 

npncnocodjieuie (n) a-ih 
crndaHin cTepwHeft 

apparccchio (m) per pie- 
gare le sbarre 

a para to (m) para pleg&r 
las barras 

ma6jioin> (m) am 06- 

MOTOKX 

sagoma (f) d'avvolgi¬ 
mento 

modelo (m) de arrolla¬ 
miento 



lnaCjioirb (in) ajih 
ruiacTum* 

sagoma (f) a piastra 
modelo (m) de placas 


~Holzschablone (f) 

10 wooden former 
gabari[t] (m) de bols 


t 


Aepemiunufl ma6jiom> 
(m) 

sagoma (f) di legno 
modelo (m) de madera 
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Scherenschablone (f) 
scisser-shaped former 
gabari[t] (m) ciseaux, 
gabaxi[t] (m) en forme 
de ciseaux 




wa&iOHi> (m) Kb bhaIs 
H0>KHHU1> 

sagoma (!) In forma dl 
forbid 

modelo (m) en forma de 
tijeros 


Scbablone (f) fur Mantel- 
wlcklung 

former for barrel-win¬ 
ding, straight-out for¬ 
mer 

gabari[t] (m) pour en- 
roulement en manteau 



madjiom. (m) jsjm 6po- 
HOBOfl o6motkh 
sagoma (f) per avvol- « 
gimento a mantello 
modelo (m) para arro- 
llamiento de barrll 


Schablonenpresse (f) 
press block for coils 
gabari[t]-presse (m) pour 
bobines 



madjionHuft npecci» (m) 
Ann KaTynieKT, 
pressa (f) per sagome 
prensa (f) de raodelos 


Verbinder (m) 
connector 
connecteur (m) 


coe ahHHT ejib (m); coe- 
AHHHTejiLHan nacTt (f) 4 
connettore (m) 
conectador (m) 


Querverblndung (f) 
cross connection 
raccordement (m) trans¬ 
versal, connexion (f) 
transversale 


r a 


a 


nonepenaoe coeAHHeHie 

(n) 

unions (f) trasversale 
conexidn (f) transversal 


End[en]verbindung (f) 
end-connection 
raccordement (m) ou 
connexion (f) d’ex- 
trdmitA 


Gabelverbindung (f) 
forked-connection 
raccordement (m) ou 
connexion (f) en vol 
d'oiseau ou kfourcbe 



a 


coeARHeHie (n) kohuobt, 
unione (f) d*estremit& 6 
conexldn (f) final 



coeAHHeHie (n) bhakoA 
unione (f) a forcella 7 
conexidn (f) blfurcada 


Verbindungsbogen (m) 
connecting strip 
arc (m) de raccordement 
ou de connexion 




coeAHHHTejn>H an Ayra 

(f) 

arco (ml dl unione 
arco (m) do conexidn 


Kupferbandverbindung 

(0 

copper strip connection 
raccordement (m) ou 
connexion (f) k ban do 
de cuivre 


Haltekeil (m) 
driving horn 
cale (fj de retenue 




coeAHHeHie (n) irfeAnoft 
nojiocoft 

unione (f) a nastro di g 
rame 

conexidn (f) con tira 
de cobro 


kjihht» (m) 

cuneo (m) d’arresto W 
chaveta (f) 
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Amperewindungsfaktor 

, (m) 

• ampere-turn coefficient 
coefficient(m) d’ampdre- 
tours 


Koect><t>HuieHTi> (m) 
aicnepBHTKOBT, 
coefficients (m) degli 
amp£re-giri 

coeflclente (m) de los 
amperios-vueltaa 


Magnet[wicklungs]- 
strorastftrke (f) 
[strength of] field cur¬ 
rent 

2 intensity (f) du courant 
inducteur ou d’exci- 
tation, intensity (f) 
du courant [circulant 
dans l’enroulement] 
de l'inducteur 

Magnet[wicklungs]- 
widerstand (m) 
field resistance, resis- 
tance of field-coils 
resistance (m) de l’en- 
roulement des indue- 
teurs 


NebenschluBverh&ltnis 

* shunt ratio 

rapport(m) de derivation 


CHJia (f) Tona bt> o(5- 
MOTick a.ieKTpoMar- 
HHT& (HlIAYKTOpa) 
intensity (f) della cor- 
rente induttrice 
intensidAd (f) de la co- 
rrlente de inductor 


conpoTnaaeHie (n) 06 - 
motkh o^eicrpoMar- 
HHTa (ntuyKTopa) 

resistenza(f) del magneti 
di campo 

resistencia (f) del arro- 
llamiento do los in- 
ductores 

Koed>c^uuieHn> (m) 
rnyHTa 

rapporto (m) di deri- 
vazione 

rolacidn (f) de derlva- 
ci 6 n 


mittlere Windungsl&nge 
(f) 

. mean length of turn 
0 longueur (m) moyenne 
d’une spire ou d’un 
tour 


Pi 
F 

a 


CpeABLHH ^IHHa(f) BRTKa 
lunghezza(f) media delle 
spire 

longitud (f) media de 
las espiras 


mittlerer Windurigs- 
durchmesser (m) 

6 mean diameter of turns 
diam&tre (m) moyen des 
spires 



Magnetspulendraht (m) 
wire of field coil 

7 fll (m) de bobine d’in- 

ducteur ou de bobine 
de champ 

Errcgerdraht (m) 

8 exciting wire 

fll (m) d'excitation 


Erregerkupfer (n) 

9 exciting copper 

cuivre (m) d’excitation 


cpeAHift AiaMeTpi, (m) 
BHTKOBTj 

diametro(m) medio delle 
spire 

di&metro (m) medio de 
las espiras 

npoBO.iOKa (f) ajieKTpo- 
MarHirruofi KaTyiUKH 
fllo (m) di un rocchetto 
di un campo 
alambre (m) del carreto 
de un electroimiin 

npOBOJIOKa (f) B03- 

6 y>KAeHin 

fllo (m) d’eccitazione 
alambre (in) excitador 

irfeAt (f) a.ih BoadyHvAe- 
Hia; MiJAb(i) oGmotkh 
dAeKTpOMarURTOBT> 

( HHAy KT 0 D 0 BT>) 

rame (m) d’eecitazione 
cobre (m) de excitacidn 




337 


teststehe nde Feld wi ck - 
lung (f) 

stationary Held-winding 
enroulement (m )ou bo¬ 
binage (m) inducteur 
fixe ou de champ fixe 

rotierende Feldwick- 
lung (0 

rotating field winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) inducteur 
rotatif ou de champ 
rotatif 




HenoABH/KHaa o6motkh 
(f) 3JieKTp0MaTHHT0Bl> 
(HHAYKTOpOBl*) 

avvolgimento (m) di 1 
campo fisso 

arrollamiento (m) fljo 
del campo 

o(3motku (f), Bpaujaio- 
lUHxca ajieicrpoMar- 

UllTOBl* (HHAyKTO- 

pom») « 

avvolgimento (m) di 
campo rotante 
arrollamiento (m) de 
campo rotatorio 


Polwicklung (f) 
pole winding 
enroulement (m) polaire 
ou de pole 


nojnocHan ortMOTKa (f); 

o6MOTKa no/uoca $ 
avvolgimento (m) polar© 
arrollamiento (in) polar 


Magnetwicklung (f) 
magnet winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) d’dlectro 
[aimant] 


OfiMOTKa (f) OJieKTpOMa- 
THHTa 

avvolgimento (m) del 4 
magnet© 

arrollamiento (m) del 
iman 


Erregerwicklung (f) 
exciting winding 
enroulement (m) exci- 
tateur ou inducteur; 
bobinage (m) excita- 
teur ou inducteur 



Magnetspule (f) 
magnet coil, magnet 
spool 

bobine (f) d’61ectro- 
aimant 



Erregerspule (f), Feld- 
spule (f) 
exciting coil 
bobino (f) de champ, 
bobine (f) d’induoteur 

Wicklungsart (f) einer 
Spule 

t> 7 >e of coil winding 
type (m) ou genre (m) 
d’enroulement ou de 
bobinage d’une bo¬ 
bine 


otiMOTKa (f) AJUt Boafiy- 
>KAenin 

avvolgimento (m) d’ec- $ 
citazione 

arrollamiento (m) de 
excitaeibn 

KaTyniKa (f) OAeicrpo- 
Mat uHTa; ajieicrpo- 
MarmiTiiaH KRTyuiKa 
rocchetto (m) (l’un ma- 0 
gncte 

carrete (m) del olectfo- 
iman 

B03f>y}KAtiK)iuaH KaTy ul¬ 
na (f); KaTymna 3;ieK- 
TpoManurra (hhavk- 7 
Tona) 

rocchetto (in) di campo 
carrete (m) cxcitador 

THm> (m) oGmotkh na- 
TyiUKIl 

modo (m) d'avvolgi- ,9 
mcnto di un rocchetto 
tipo (in) de arrolla- 
mien to de un carrete 


konfsch gewickelte 
Keldspule (f) 
piled field coil 
bobine (f) inductile© ou 
de champ a enroule¬ 
ment tronconlque ou 
coniqne 



KaTyniKa (f) bjicktpo- 
MarHirra (iiHAVKTopa) 

CTh KOHHHeCKOft Otf- 
MOTKOft 

rocchetto (m) di campo 9 
con avvolgimento co- 
nico 

carrete(m) de campo con 
arrollamiento cdnlco 
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unterteilte Feldspule(f) 
• subdivided field coil 
bobine (f) inductrice ou 
de champ subdivisde 


ventilierte Feldspule (f) 
ventilated field coil 
bobine (f) d’inducteur 
venture ou k ventila¬ 
tion , bobine (f) do 
champ venture 


Kupferbandfeldspule 
(f), Hochkantmagnet- 
wicklung (f) 
strip-wound field coil, 
0 edgewise wound field 
J coil 

bobine (f) inductrice ou 
de champ k bande de 
culvre enroulde de 
champ 

fTerausfiihrung (f) der 
Spulenenden 
bringing out of the ends 
4 sortie (f) des extr£init£s 
des bobines, conduite 
(f) an dehors des ex¬ 
tremities des bobines 

innere8 Spulenende (n) 
- inner end of coil 
extr£mit£ (f) intlrieurc 
d'une bobine 


Magnetspulenend- 
klemme (f) 

6 field-coil terminal piece 
borne (f) d'extr£mit<* de 
bobine 


Verbindung (f) der 
Magnetspulen 
connection of magnet 
coils 

7 raccordement (m) ou 
connexion (f) ou eoti- 
plage (m) des bobines 
des electros 

falsch geschaltete Mag- 
netwicklnng (0 
wrongly connected field 
^ winding 

enroulement (m) ou bo- 
bln age (m) inducteur 
m&l couple ou mal 
mont6 


noApaaA’feji&HHafl na- 
TyniKa (f) aiempo- 
MarHHTa (uHAYKTopa) 
rocchotto (m) di campo 
suddiviso 

carrete (ml de campo 
subdividfdo _ 

KaTyuiKa (f) aneirrpo- 
MaraHTa (HHAYKiopa) 
Ch neHTH^Huiefl 
rocchetto (m) di campo 
ventilato 

carre te (m) de campo 
ventilado 

KaTyniKa (f) ajieKTpo- 
MarHirra (HHAyicropa) 
CT> lrhAUOH JieHTOHHOH 
o^MOTKoft pe6poin> 
rocchetto (m) di campo 
con nastro di rame 
carrete (m) de campo 
con cinta de cobre 


BbiBOAfe (m) HapyiKy 
KOHUOBTb KaTyillKH 
uscita (f) fuori delle 
estremitA, del roc¬ 
chetto 

salida (f) de las ex- 
tremidadea del carre to 

BHyTpeHnift KOHein» (m) 
oGmotkh 

estremitk (f) interna 
d'un rocchetto 
extremidad (f) 6 cabo (m) 
interior de un carrete 

KOHewibifl aa>KHin> (mj 
(okhmt> (m)) KaTynncH 
3 JieicrpoMarHHTa 
morsetto (m) d 'ostremitA 
di un rocchetto di 
campo 

borna (f) terminal de 
carrete 

coeAHHeuie (n) naTy- 
meicb a/ieKTpoMar- 

HIITOBT* 

collcgamento (m) de 
rocchetti di campo 
conexidn (f) de los ca- 
rretes 


HenpaBnjiLHO BKJiio'ieH- 
Han odMOTKa (f) hh- 
Ay KTopa (ajieicrpoxar- 

HHTa) 

awolgimento (m) indut- 
tore male collegato 
arrollamiento (m) induc¬ 
tor mal acoplado 
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Polumschaltung (!) 
changing of pole con¬ 
nections 

commutation (f) ou per¬ 
mutation (f) des con¬ 
nexions polai res, chan¬ 
ge men t (m) de cou- 
plage de poles 


nepeKjnoHeHie (n) uojuo- 

COBT> 

camblo (m) di college- / 
mento del poll 
camblo (m) ae acopla- 
miento de los polos 


Spulenkasten (m) 
bobbin, spool 
corps (m) de bobine 


bobbin or spool of flel< 
coil 

corps (m) de bobine 
dMnducteur 



octobt> (m) KaTymKH 
corpo (m) di rocchetto 2 
cuerpo (m) de carrete 


octoitl (m) KaTymKH 
dJieKTpoMarHHTa 
corpo (m) di un roc- $ 
chetto di campo 
cuerpo (m) de un ca¬ 
rrete de inductor 


Spulenflansch (m) 
bobbin flange, spool 
flange 

bride (f) ou ]oue (f) de 
bobine 


(fwi&Heirb (m) (mena (f)) 
KaTymKH 

a flangia (f) di un roc- 4 

cbetto 

brida (f) de carrete 


Metallflansch (m) 
metal flange 
bride (f) ou Joue (f) 
metalllque 

Holzflansch (m) 
wooden flanee 
bride (f) ou Joue (f) en 
bois 


a 



a 


MeTajuiH'iecKifl (Jwia- 
Heirb (m) 

flangia (f) me tallica 
brida (f) mctdlica 


AepenHHHufl <t>JiaHecrL 
(m) 

flangia (f) di legno 
brida (f) de madera 


Befestigimg (f) der Mag- 
netspulen 

fastening or attachment 
of magnet coils 
fixation (f) des boblnes 
des Electros 



yKirfeiuieuie (n) MarHHT- 
hlixt> icaTyuieKb 
Assam en to (m) dei roc- 7 
chetti 

fijacibn (f) de los ca- 
rretes 


Zog&nglichkeit (f) der 
Spulen 

accessibility of the coils 
accessibility (f) des bo- 
bines, facility (f) d’ac- 
c£s aux bobines 


AOCTynHOCTb (f) KaTy- 
meirb 

accessibility (f) dei roc- o 
chetti 

accesibilidad (f) de los 
carre tes 


Polscbuhseite (f) 
pole-face end 
c 5 te (m) de pl£ce ou 
d*6panouissement po¬ 
lai re 

Nebenschluflwicklung 

m 

shunt winding 
enroulement (m) shunt 
ou en derivation, bo- 
bin age (m) shunt ou 
en derivation 



a 


CTopoiia (f) nojuocnaro 
HaKOueHHHKa 
flanco (m) dell’espan- g 
sione polare 
lado (m) de la pieza 
polar 

napajuieju>uan (uiyHTO- 
buji) o6uoTKa (f) 
avvolgimento (m) in Jfj 
derivazione 
arrollamlento (m) cn 
derivacibn 
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Xebenschlu&spule (f) 

1 shuut coil 

1 bobine (f) en derivation, 
bobine (!) shunt 



Nebenschluflelektro- 
magnet (m) 

0 shunt electromagnet 
~ eiectro[aimant] (m) 
shunt on en deriva¬ 
tion 


inyHTOBafl (oTB'feTBASH- 
h&h) KaTynnca (!) 
rocchetto (m) di deri- 
vazione 

carrete (m) en deri- 
vacidn 


myHTOBwft (otiH>tbji£h~ 
HUfl) dJieKTpOMaTHHTb 
(m) 

elettromagnete (m) in 
derlvazione 
electroimdn (m) en 
derivacidn 


Reihenwlcklung (f), 
Hauptschlufiwicklung 
(f). Hauptstromwick- 
8 lung (f) 
series winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) [en] sGrie 



a 


nocji'fcAOB&TeJifcHaH 
o 6 motk& (!) 
awolgimento (m) in 
serie 

arrollamiento (m) en 
serie 


HauptschluAspule (!), 
4 Hauptstromspule (!) 
series coil 
bobine (!) [en] s£rie 


nocvitAOBaTejibHaa na- 
TyuiKa (!) 

rocchetto (m) in serie 
carrete (m) en serie 


Doppel[be)wicklung (I), 
gemischte Wicklung 
(I), Compound wick- 
r lung (!) 

compound winding 
enroulement (m) com¬ 
pound, bobinage (m) 
compound 



ABofiHan oOMOTKa (!); 
cM-kinauHan o 6 motk&: 
oOMOTKa KOMnayHAT* 
awolgimento (m) com¬ 
pound 

arrollamiento (m) com¬ 
pound, arrollamiento 
(tn) doble 


Roppelspule (f), Coin- 
~ poundspulc (!) 

0 compound coil 

bobine (!) compound 



KaTyniKa KOMiiayiu'z»: 
KaiyniKa <n> o 6 mot- 
Koft KOMiiayHAT>; cirfc- 
mauHaa KaiyiiiKa (f) 
rocchetto (m) compound 
carrete (m) compound 


(tegenwicklung (!), Dif- 
fercntialwicklung (f), 
Anticompound wick¬ 
lung (!) 

? differential fly] com¬ 
pounded] winding 
enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) difterentiel 
ou anticompound 

Anzahl (!) dcrcompoun- 
dierenden Winduugen 
number of compounding 
8 turns 

nombre (m) de tours 
compoundants ou de 
spires compoundantes 


AH(()(t>epeHiusuii»HaA 06- 
MOTKa (f) 

awolgimento (m) diffe- 
renziale 

arrollamiento (m) dife- 
rencial 


uiicjio (n) KOMuayHAii- 
pyiOUUIX'b BHTKOB1> 
uumero (m) delle spire 
compoundanti 
numero (m) de las es- 
piras del compoun- 
daje 
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Kompensatormagnet(m) 
compensator magnet 
aimant (m) coinpen- 
sateur ou de compen¬ 
sation 


KOMneHcauioHHufi Mar* 
UHTB (m) 

magnet© (m) coinpen- / 
satore 

imdn (m) compensador 


Transformatorwicklung 

w 

transformer winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) de trans- 
formateur 


obMOTKa (!) TpaHCtpop- 
MBTopa 

avvolgimento (m) per £ 
trasformatore 
arrollamiento (m) del 
transformador 


Induktionsrolle (f) 
induction coil 
boblne (!) d’induction 


Primanvicklung (!) 
primary winding 
enroulement (m) ou bo 
binage (m) prim&ire 


Sekundkrwicklung (!) 
secondary winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (ra) secondaire 


Vrim&rspule (!) 
primary coil 
bobine’(!) primal re 


Sekundirspule (!) 
secondary coil 
bobine (!) secondaire 


Nieaerspannungsspule 

(t) 

low-tension coil 
bobine (f)kbasse tension 




HHAyKuioHHaH KaT) r UIKa 

(«) o 

rocchetto (m) d’indu- * 
zione 

carrete(m) de induccidn 


nepBiTHHan oOMOTKa (f) 
avvolgimento (m) pri- 
mario ^ 

Arrollamiento (ra) pri- 
mario 

BTopii’iHan oOmotka (!) 
avvolgimento (m) secon- 
dario 3 

arrollamiento (m) se- 
cundario 


nepunHHan KaTyniKa (!) 
rocchetto (m) primario 0 
carrete (m) primario 


uTopimHan KiiTyuiKa (!) 

rocchetto (m) secon- 7 
dario 

carre te (in) secundario 

K&TyuiKa (f) HH 3 Karo 
HanpH/KOHIH 

rocchetto (m) & bassa $ 
tension© 

carrote (m) de baja ten- 
si 6n 


Niederspannungawick- 
lung (!) 

low-tension winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) k basse 
tension 


Hocbspannungsspule (!) 
high-tension coil 
bobine (!) k haute ten¬ 
sion 


oCmotka (!) HH3Karo 
HanpHHceuiH 
avvolgimento (m) & 
bassa tensione 
arrollamiento (m) de 
baja tensidn 


KaTyniKa (f) BbicoKaro 
iiaupn>KeiiiH 
rocchetto (m) ad alta 
tensione 

carre te (m) de alta ten - 
si6n 
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Hochspannungswlok- 
lung (f) 

high-tension winding 
enroulement (m) ou bo- 
binage (m) k haute 
tension 


O0MOTKA (1) BHCOKarO 
HanpaweBiii 
awolgimcnto (m) ad 
alta tenslone 
arrollamlento (m) de alta 
tensldn 


Vertauschung(f) parallel 
geschalteter Dr&hte, 
Stromweiche (!) 
transposition or trans¬ 
posing of parallel 
wires 

* permutation (f) ou alter¬ 
nation (f) do ills cou¬ 
ples en parall<Me, sub¬ 
stitution (f) rdclpro- 
que de ills couples en 
parall£le 



nepeirtmeBtie (n) (ne- 
pecTaHOBKa (f)) napaj- 
Jieju>Ho coeAH h6h Hurt 
npoBcuiom.; nepesoxi 

(m) TOKa 

permutazlone (f) del fill 
collegati In parallelo 
permutacidn (1) de los 
alambres agrupados 
en paralelo 


Schelbenwlcklung (f) 
laterally subdivided cy- 
3 Under winding 

enroulement (m) ou bo- 
blnage (m) cn dlsques 



ABCKOBaa o6uoTKa (f) 
av volgimento(m) a disco 
arrollamlento (m) de 
disco 


Zylinderwlcklung (f) 
cylindrical winding, cy- 
4 llnder-wlndlng 

enroulement (m) ou bo- 
binage (m)cylindrique 


O muiHHApinecK&A oO- 

MOTKa (f) 

avvolglmento (m) cilin- 
drlco 

arrollamlento (m) cilln- 
drlco 


Konstruktlon and 

Fabrlkatlon 
<5 ConstroetloD and 

Manafaetnrlng 
ConstroetloD et Fabrication 


KoacTpyicula n Buno.inenle 

Costmzlone e Fabbrleaxlene 
Constrneeldn y Fabrleaelda 


Konstruktionsmaterla- 
lien (u pi) 

materials of construc¬ 
tion (pi) 

matgriaux (mpl) de con¬ 
struction 


uaTepiajiu (m pi) njw 
iioctpoAkh (uaniBH-b) 
materlall (m pi) da co- 
struzione 

materiales (m pi) de 
coustruccirtn 


Elsen (n) 
iron 
for (ni) 


Fe 


Htejrfcao (n) 
ferro (in) 
hienr* (m) 


H 


Kohcisen (n) 
pig-iron 

foute (f), fonte (f) brute, 
fonte (f) cruo 



AoueiiHuA qyrym, (iu) 
ghlsa (f) 
lingote (m) 
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Spicgelelscn (n) 
«piegel-iron, specular- 
iron 

fonte (f) splculalre ou 
mlroltantc, fonte (f) 
spiegol, eplegel[clsen] 
(m) 



aepKa.ii,injfl ■iyryin.(m) 
fcrro (m) spceolaro 
liiorro (in) expecnlnr 


ftuUelsen (n) 

cast-iron 

fonte (f) mouliJo 


jnrreAHuA qyrvirb (m) 
gblsa (f) 2 

hieiTO (m) fundldo 


HerdgoC (m) 
open sand-castings (pi) 
(operation ) coulage(m) 
ou coulee (f) & dAcou- 
vert, (rtsultat:) fonte 
(f) coulAe A dAcouvert 



otjuibks (f) m. oTKpu- 
toA necoMHoA 4>opirfc 
gotto (m) In forme sco- 3 
perte 

fundlcldn (f) hecha en 
molded ahlertos 


SandguB (m) 
sand casting 
(operation ) conlage (m) 
ou coulee (f) en sable, 
(risultnt •) fonte (f) 
coulee en sable 


JIRTbA (n) (oiviHBKa (f)) 
Bn> necict 

getto (m) In forme dl * 
sahbla 

fundlcldn (f) on arena 


KastcnguB (m) 
flask-casting, casting 
moulded In the flask 
(operation -.) coulage (m) 
ou conlAe(f) en chAssIs, 
(rAsullat:) fonte (f) 
coulAe en chassis 



onoRHoe jihti. 8 (n); ot 
jihbks (f) bi> onoKan. 3 
gotto (m) in staffe 
fundlcldn (f) en cajas 


SehalenguB (m), Ko- 
killcnguU (in) 
cade hnrdcned casting 
'operation )coulagc(in) 
ou Collide (f) Oil co- 
(liiillD,(resiiltftt )fonie 
(f) coulee] en coqnlllo 



OTjraBKa (f) CT» wSCTKOW 
Kopoio; TB^pAaa ot- 
jiBBKa; OTJinBKa (f) bt> 
HaJioJKHimaxxtiyTyH- 
Hun. <bopnan>); ko- 
KHJIbHan OTJIHBKB 
ghlsa (f) In forme 
fundlclon (f) en moldes 


6 


Weiehelsen (n) 
soft Iron 
fer (m) doux 

draugnB (m) 
grey cast-iron, grey 
iron 1A) 
fonte (f) grise 

MaschlnenguB (m) 
machine-casting 
(operation:) coul4e(f)ou 
conlage (m) A la ma¬ 
chine ; (rtfsultat:) fonte 
(f) coulAe a la ma¬ 
chine 


MHTKoe wejrkao (n) 
ferro (m) dolce 7 

hlerro (m) dulce 


ghlsa (f) grlgla „ 

hlerro (m) de fundlcldn 
grls 


MamHHHoe jihti>§ (n) 

? ;otto (m) a macchlna „ 
undlcldn (f) hecha con 
mAquina 
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StahlguB (m) 

1 cast steel 
acler (m) coute 



CTaJiLHoe jihuS (n) 
acclaio (m) fuso 
acero (m) colado, fun- 
dlcldn (f) de acero 


sclimledbarer GuB (m), 
TcmpcrguB (m) 

2 malleable cast-iron, 
malleable Iron (A) 
fonte (f) malleable 



KonKifl nyryin. (m); ot- 
nyiaeUHaR (kobkoh) 
OTJIIIBKa (0 
getto (m) malleablle 
lilerro (m) fundldo ma- 
leable 


Schmiedeelson (n), 
schinlcdbares Elsen(n) 
, wrought-lron (for 
forgings) 

fer (m) de forge, fer (m) 
forgeable 


KyaHeqHoe (kobkoc) Hte- 
Jidiao (n) 

ferro (m) battuto, ferro 
(ni) malleablle 
hierro (ni) forjado, ble- 
rro (ni) dulce 


gescbmledetes Klson (n) 
4 forged Iron 
fer (m) forgo 


Schwelftciscu (n) 
wrouglit-lron for 
i rolling 

for (m) soudo ou sou- 
dant 



KOBaitoe JKejrbao (n) 
ferro (m) foggiato 
hierro (m) forjado 


cH.ipo'inoe /Ko.Thao (n) 
ferro (ni) fueinnto 
lncrro (ni) dulee 


Puddclolscn (n) 
0 puddled Iron 
fer (in) puddle 



ii},T.nmroHoe >Ke.Ti;- 
'.io (n) 

ferro (in) puddollnto 
hierro (ni) pudelado 



Bessemer[fluB>lsen (n) decceaepoBCKoe wejrfe- 

s Bossemcr iron ao (n) 

fer (m) [homogdno] ferro (m) Bessemer 

Bessemer hierro (m) Bessemer 
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Thomns[fluB]eisen (n) 
Thomas Iron, basic Iron 
fer (m) [homogt>ne] 
Thomas 

Siemens -Martln[fluB]- 
eisen (n) 

open-hearth steel 
fer (m) fhomogfcne] Sle- 
mens-Martlu 


Stahl (m) 
steel 

acler (m) 

SchwelUstahl (m) 
mild steel 

acler (m) soudd ou sou- 
dan t 


Puddelslahl (m) 
puddled steel 
acler (m) puddld 


ToMacoBCKoe >Kc.i+,uo(n) 
ferro (m) Thomas / 

hlorro (m) Thomas 

MapTeHOBCKoe H<e.id;ao 
(n) 

ferro (m) Siemens- « 

.Martin * 

hlerro (m) Siemens- 
Martin 

CTOJlb (f) 

acclalo (m) 3 

acero (m) 


CBapoquaa CTBJib (0 
acclalo (m) fuclnato 4 
acero (in) soldado 


liyo-'iiiHrouafl CTajib (0 
acclalo (m) puddellato » 
acero (m) pudelado 


PluAst&hl (m), [(>uft- 
stahl (m)J 
mild steel 

acler (m) fondu [homo- 
gfcne], acler (m) homo- 
gine 



a 


Bes9cmerst&lil (m) 
Bessemer steel 
acler (m) Bessemer 


CecceMepoBCKtui ctojil 

(0 7 

acclaio (m) Bessemer ' 
acero (m) Bessemer 


Tbomosstahl (m) 
Thomas steel, basic 
steel 

acicr (m) Thomas 


Siemens-Martlnstahl (m) 
opeu-hearth steel 
acier(m)Siemeus-Martlu 


tom acoBCKan crrajib (f) 
acclalo (m) Thomas 
acero (m) Thomas 


MapTcuoncKau cto.u> (f) 
acclaio (m) Siemcns- 
Martlu it 

acero (m) Sicmcns- 
Martlu 


Tlegelstahl (m), Tlegel- 
flul’stahl (m) 
crucible steel 
acicr (m) [fondu] nu 
creusct 



Tiirc.ibitaii cTa.iL (f) 
acclalo (m) fuse in cro- 
gluoll 

acero (m) ol crlsol 


Magnetstnhl (m) 

magnet steel 

acier (m) pour aimants 


MarmtTHaH CTa-ib (f) 
acclaio (m) per inagnetl 
acero (m) para Imanes 


lit 



346 


Walzelsen (n) 

/ rolled Iron 
ter (m) lamlnd 



□poKaTBoe (BaJiutoBau- 
Hoe) wejrfcao (n) 
ferro (m) lamlnato 
hlerro (m) lamlnado 


Stabelsen (n) 

2 bar-iron 

(er (m) en barres 



6pycKOBoe >«e.i l;ao (n) 
ferro (m) In barre, ferro 
(m) In verghe 
barra(Odehlerro, hierro 
(m) en barras 


Rundolsen (n) Kpyraoe (npyTKOBoe. 

o round bar-iron, round J OojrroBoe) utejrfcao (a) 

bar, Iron rod ferro (m) tondo 

fer (m) rond hlerro (m) redondo 

Quadratelsen (n), Vler- 
kauleisen (n) 

4 square bar-iron, square 
bar 

fer (m) carr6 


Sechskantelsen (n) inecTHrpaHHoe xtejrfcao 

hexagonal bar-iron, (n) 

hexagon bar ferro (m) esagonale 

fer (m) hexagonal hlerro (m) hexagonal 


KBajpanioe ute-Thao (n) 

ferro (m) quadra 
hlerro (m) cuodrado 


Flachelseu (n) 

0 llat bar-iron, flat bar 
fer (m) plat on m6plat 




imocKoe (noJiocoBoe) 
utejrfcao (n) 
form (m) pi at to 
hlerro (m) piano 


ltamlelsen (n) 

- hoop-iron, hoops (pi) 
[fer (m)] foulllard (m), 
fenlllard (m) en fer 


Kormoiscn (n), Profll- 
elsen (n) 

X shaped Iron, structural 
Iron, profile Iron 
fer (m) profile, profile 
(m) 



Wliikelcison (n) 
anglo-irou, angle-bar 
9 fer (m) cornit're, ct 
nl6ro (f) eu fer 




o6py4iioe(tuiiHuoe) we- 
jidiao (n) 

rcggla (I) <li ferro 
llanta (f) de hierro 


cupTonoe (tliacoinioel 
me.Thao (n) 
ferro (m) profllato 
hlerro (in) perfllado, vl- 
guetas Jpl) 


yio.ibnni.-L (in) 
ferro (in) ail augolo 
hierro (ni) angular, au- 
L'llloS 'III |*11 


T-Elsen 
10 T-lrou 
fer (m) 


(n) 

[en] 


hiei 


niponoe HteJil.ao in) 
■rro (mi a T 
ieiro (in) T 
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Doppel-T-Hsen (n), I- 
Eisen (n) 

double T-iron, I-iron 
fer (m) [en] double T 



U-Eisen (n) 

U-iron, channel-iron 
fer (m) en U 



Z-Eigen (n) 
Z-Iron 

fer (m) en Z 



AByTaBpoBoe wejrfeso (n) 
ferro (m) a doppio T, 
ferro (m) a I 1 

hierro (m) doble T, 
hlerro (m) I 


KopwTHoe (nraejiepHoe 
KopoduaToe , wejioti- 
qaToe) Hcejrfcao (n); 2 
U-odpaaHoe Hcejrfeao 
ferro (m) ad U 
hierro (m) U 


Z-odpaaHoe (seTOBoe) 
Hcejrhao (n) $ 

ferro (m) a Z 
hierro (m) Z 


Eisenblech (n) 
iron-plate, sheet-iron 
tole (f) de fer 


jiHcroBoe Hcejrhao (n) 

1 ami era (f) di ferro 
plancha (f) de hierro, 
chapa (f) de hierro 


FluOeisenblech (n) 
mild steel sheet, ingot 
iron plate 

tole(f) de fer homog&ne 


Schw&rzblech (n) 
black sheet-iron, black 
iron-plate 

tdle (f), [fer (m) noir] 


WeiGblech (n) 
tinned sheet-iron, tin¬ 
plate 

ferblanc (m) 


AHCTOBoe jiHToe Hcejrfeso 

(o) . 

lamiera (f) di ferro fuso 5 
plancha (f) de hierro 
dulce de fusldn 


qdpHaa HcecTB (f) 
lamiera (f) nera 6 

pal astro (m) negro 


d'fcjiafl HcecTB (f); Jiy- 
Hcteoe jracTOBoe Hce- 
jrfcao (n) 
latta (f) 

hoja (f) de lata 


^robblech (n), Kessel- 
blech (n) 
boiler-plate 

tole (f) a chaudi£re, tole 
(f) forte, tole (f) de 
chaudronnerie 


To;iCToe jmcTOBoe (ko- 
Tejimoe) Hcejrhao (n) 
lamiera (f) da caldaie 
chapa (f) para calderas 


Feinblech (n) 

thin plate, iron sheet 

tole (f) fine ou mince 


TOHKOe JIHCTOBOe >Ke- 
jrfe3o (n) 
lamiera (f) flna 
chapa (f) flna 


Riffelblecli (n) 
channeled plate, 
checquer plate 
t/jle (f) fltriee ou g&uMe 


pmfrieHoe (rocppupo- 
Baiiaoe) -incTOBoe 
Htejrfcao (n) H) 

lamiera (f) striata 
chapa (f) estriada 


Wellblech (n) 
corrugated sheet-iron 
t61e (!) ondul£e 


BOJiHHCToe wejrtao W 
lamiera (f) ondulata // 
chapa (f) ondulada 
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durchlochtes Blech (n), 
perforiertes Blech (n) 
7 perforated sheet 
t61e (f) perforce 


Holzkohlenblech (n) 

2 sheet charcoal-iron 
* tole (f) au charbon de 
boifl 



npoAupaajieHHoe (p^- 
ineriaToe) jracroeoe 
Hcejrbao (n); upootipa- 
bjichh&h (pxuieTHa- 
Tan) >«ecTi> (0 
lamiera (f) perforata 
chapa (f) perforada 

jiHCTOBoe Hiejrbao (n), 
BbiruraBJieHUoe Ha 
ApeBecHoro yrjrfe 
lamiera (f) di ferro a 
carbon© di legno 
chapa (f) de hierro re- 
ducido con carbdn 
vegetal 


Dynamoblech (n) 

3 dynamo sheet 

tole (f) pour dynamos 


JiHCTOBoe we.rfeao (n) 
Ajih ahh&mom&iiihhi> 
lamiera (f) per dinamo 
chapa (f) para dinamos 


Blcchtafel (f) 

4 sheet-iron 

plaque (f) de t61e 


jihctl (m) jmcTOBoro 
H<ejrb3a 

foglio (f) di lamiera 
ldmina (f) de pal&stro, 
pal astro (m) 


KlaVier[saiten]draht (m) 
. piano wire 

0 corde (f) de piano, fll 
(m) de clavecin 


Festigkeit (f) 
6 strength 
resistance (f) 


Beanspruchung (f) 
stress 

effort (m) [auquel une 
pieco est soumise ou 
7 subi par une pidce], 

' travail (m) [auquel est 

soumise une piece], 
(en considdrant la re¬ 
petition ou la durde 
des efforts:) fatigue(f) 


zul&ssige Beanspru- 
chung (f), zulftssige 
Anstrengung (f) 

8 safe load, permissible 
stress 

effort (m) ou travail (m) 
admissible 


ruhende Oder konstante 
Belastung (f) 

V steady or dead load p = 

charge (f) constant© 


(t>opTeniaHHOH cxpyHa 
(f); poHJibHan npoBo- 
jioKa (f) 

corda (f) da pianoforte 
cuerda (f) de piano 


conpoTHB^eme (n) 
(npoHHocTt (!)) [M&re- 
pianoirb] 
resistenza (f) 
reslstencla (f) 


no^Bep>KeHie (n) jffcflcT- 
Biio chjili [ycmiie (n); 
HanpHHteHie (n)] 
sollecitazione (f), sforzo 
(m) 

esfuerzo (m), carga (f), 
sujecidn (f) a un es¬ 
fuerzo 


AonycKaeMoe Hanpa- 
HteHie (n) (HaTHHcenie 
(n)) 

sollecitazione (f) 11mite 
esfuerzo (m) admisible, 
esfuerzo (m) tolerable, 
esfuerzo (m) de trabajo 

cuoKoilHaa (iioctohh- 
h&h) narpyBKa (f) Q 
carico (m) costante, ca- 
const riso (m) statico 

carga (f) pennanente, 
carga (f) constant© 



pulsierende Belastung 

oscillatory load,osclllAt- ducTpo irfcHHiomaflofl 

ing load p _ n ^ narpyana (!) / 

charge (f) pdriodique ou * U . . . 00 carfco (m) pulsatorio 
pulsate ire, charge (f) carga (f) pulsatoria 

variable [de 0 k + ao ] 


wechselnde Belastung(f) 
varying load, live load 
charge (f) agissant al- 
temativement en sens p = { * ... 
inverse, charge (f) al¬ 
ternant©, charge (f) va¬ 
riable [de + oo k — q»] 


Spannung (f) 
strain, tension 
tension (f) 



Formftnderung (f) 
deformation 
deformation (f) 


nepen'feHHafl Harpy3Ka 

(f) 2 

carico (m) oscillatorio 
carga (f) variable 


HanpaHceeie (n); naTH- 
Htenie (n) « 

tensione (f) 
tensidn (f) 

AetfcopMauin (f) 
deformazione (f) 4 

deformAcidn (f) 


L&ngen&nderung (f) 
linear deformation, al¬ 
teration of length 
changement (m) de 
longueur, deforma¬ 
tion (f) lindaire 


bleibende LAngen&nde- 
mng (f) 

permanent set, defor¬ 
mation 

changement (m) perma¬ 
nent de longueur, 
(fig. :)allongement (m) 
permanent 


Dehnung (f) 
elongation, extension 
allongement (m), ex¬ 
tension (f) 




npoAOJibHoe H3Mi>HeHie 
(n); H.iirfeHeHie (n) 
AJIHHU 

allungainento (m) 
alargamiento (m) 6 acor- 
tamiento (m) 


f ocTaiomeecn npoAO.ib- 
hoo naM^HeHie (n) 

(nairfeHeme aahhu ); 
(d)iir ) ocTaTOHHoe 
yAAHHeHie (n) 6 

allungamento (m) per- 
J manente 

t-deformacidn (f) perma- 

l' nente 


[OTHOCHTeJIBHOe] YflA H - 
2 HeHie (n) 

_ espansione (f), dilata- T 
l zione (f) 

alargamiento (m) 


Dehnungszahl (0. Deh- 
nungskoefflzient (m) 
modulus of elongation 
coefficient (m) ou mo¬ 
dule (m) d’allonge- 
ment 


Koe(t>d>imieirrb (m) ya- 
.iHHeHiH (pacTHHceem) 
coefficlente (m) d’espan- 
siono, coefficlente (m) 
a di dilatazione 

coeflciente (m) de alar¬ 
gamiento 


Elastizlt&tszahl (f), Ela¬ 
stic! t&tsmod ul (m) 
Youngs modulus, mo¬ 
dulus of elasticity 
module (m) ou coeffi¬ 
cient (m) d'dlastlcitd 


i Monyjib (m) vnpyrocTH 

moaulo (m) a’elasticita 
a mddulo (m) de elasti- ,y 

cidad 
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Elastizit&tsgrenze (f) 
1 elastic limit 
limite (f) d’dlasticite 



E 


Proportional! tatsgre nze 

(*) 

2 limit ot proportionality 
limite (f) de proportiona¬ 
lity 


Streckgrenze (!), FlieC- 
grenze (f) 

8 yield point 

limite (!) d'etirage, li¬ 
mite (!) d'ecoulement 


P 



s 


npe^tjn> (m) ynpyrocTH 
limite (m) d’elasticity 
limite (m) de elastlcidad 


npexkrb (m) nponop- 
UiOHaJIBHOCTH 
limite (m) di propor- 
zionalitd 

limite (m) de propor- 
cionalidad 


npe^fejrt (m) TenyHecTH 
limite (ml di duttilitd 
limite (m) de estirado 


Zug (m) 

4 stress, pull, tension 
traction (!) 


pacTHweme (n) 
trazione (!) 
traccidn (!) 


Zugfestigkeit (!) 
tensile strength, 

,5 strength for extension 
resistance (!) k la trac¬ 
tion 


Zugbeanspruchung (!) 
tensile stress 

0 effort (m) de traction 
[subi par un corps] 


Zugkraft (!) 
tensile force or load 
„ force (f) de traction, 
' effort (m) de traction 
[agissant sur une 
piece] 



P 


Zugspannung (f) p 

tensile stress (T _ \ 

8 traction (f) unitaire ou jp 

par unite de surface, 
tension (f) de traction 


Druck (m) 

i) pressure, compression 
compression (!) 


coupoTHHJieme (n) pac- 
THMteHilO; IipOHHOCTb 
(!) Ha pacTHHceHie (n) 
resistenza (!) alia tra- 
zione 

resistencla (!) A la trac- 
cI6n 

iiOABepnceHie (n) pac- 

TflVKeHUO 

Hollecitamento (m) alia 
trazione 

estuerzo (m) de traccidn 


pacTurnnaiomaa cn.ia 
(f) ; pacmrHoaio ntee 
ycn.iie (n) 
forza (f) di trazione 
fuerza (!) de traccidn, 
intensidad (!) del es- 
fuerzo de la traccidn 

Haiipn>KeHic(n)o , n> pac~ 
TH>KeHm (npn pacTR- 
>«euiu) 

tensione (f), coefficiente 
(m) di tensione 
intensidad (!) de trac- 
cldn 

c>KaTie (n) 
pressione (!) 
presidn (!), compresidn 
(!) 
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Dnickfestjgkeit (f) 
compressive strength 
resistance (f) & la com¬ 
pression 


Druckbeanspruchung (f) 
compressive stress 
effort (m) de compres¬ 
sion [sub! par tin 
corps] 

Druckfcraft (f) 
compressive force, force 
of compression 
force (f) de compression, 
effort (m) de com¬ 
pression [agissant sur 
on corps] _ 

Druekspannung (f) 
compressive stress 
compression (f) unitaire 
ou par unitb de sur¬ 
face, tension (f) de 
compression 

Biegnng (f) 
flexure, bending 
flexion (f) 

Biegelestigkeit (f) 
bending strength, 
strength of flexure, 
resistance to bending 
stress 

resistance (f) k la fle xion 

Bievebeanspruchung (f) 
bending load, bending 
loading 

effort (m) de flexion 
jsubi par un corps] _ 

Biegemoment (n) 
bending moment, mo¬ 
ment of flexure 
moment (m) flbehissant, 
moment (m) de flexion 


Widerstandmoment (n) 
moment of resistance 
moment (m) de re¬ 
sistance 


Biegespannung (f) 
bending stress, stress 
due to bending 
flexion (f) unitaire, ten 
sion (f) de flexion 



conrpoTHBJieHie (n) exta- 
mo; npOHHOCTL (f) Ha 
cxcaTie 

resistenza (f) alia pres- 1 
tione 

resistencia (f) k la com- 
pres i6n_ 

noABepxceme (n) oKariio 
carlco (m) di press!one, 
sforzo (m) di pressione £ 
esfuerzo (m) de com- 
preslbn 


OKHMaiontaH cana (f); 
p OKimaioiitee ycanie 

(n); cHJia (f) cxcaiia £ 
forza (f) di pressione 
fuerza (f) de compresibn 


HanpmKeHie (n) npn . 

P cxcariH 

O d = -=- pressione (f), coeffi- 

* ciente (m) della com- 4 

pressione sempllce 
intensidad (f) de la com¬ 
presib n_ 

Hdrabi> (m) 

piegamento (m), flea- - 
sione (f) 
flexibn (f) 

conpoTHRJieHie (n) Ha¬ 
mby ; nporaocTi* (f) 

Ha Ham(h» (m) A 

resistenza (f) alia fies- 0 
sione 

resistencia (f) k la flexlbn 



noABepHteHie (n) Hamby 
sollecftazione (f) alia ~ 
flessione 

carga (f) de flexibn 


Hamboiomifi momchtl 
( m); MOMeHTb uamba 
momento (m) di fles- S 
sione 

momento (m) de flexibu 


w 




Pa 

W 


MOMeHTT. (m) COnpOTH- 
BJieHin 

momento (m) di resi- 
stenza, momento (m) 9 
resistente 

momento (m) de resis- 
ten cia _ _ 

H&npHXceHie (n) upn 
H3rub+» 

flessione (f), coefflciente 
(m) di soiledtamento 10 
alia flessione 

Intensidad (f) del es¬ 
fuerzo de flexibn 
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Durchbiegung (f) 

1 bending, deflection 
flexion (f) transversal© 


t 



♦P 


Knickung (f) 
breaking, rapture, col¬ 
lapse 

flexion (f) axiale par 
compression, (eas par¬ 
ticular:) flexion (f) 
de pieces chargees 
debout 



Knickfestigkeit (f) 
breaking strength, ulti¬ 
mate strength or re¬ 
sistance 

j resistance (f) a la flexion 
axiale par compres¬ 
sion, (eas particular ) 
resistance (f) a la 
flexion de pieces char¬ 
gees debout 


Knickbeanspruchung (f) 
breaking stress 
etl’ort (in) de floxion 
axiale par compres- 
^ sion [subi par un 
corps], (cas particu- 
lior:) effort (m) de 
flexion subi par una 
piece chargee debout 




Knickspannung (f) 
ultimate stress, buck¬ 
ling load or stress 

* flexion (f) axiale uni- P 

taire pur compression, oj. — -=^ 

tension (f) de flexion ** 

axiale par compres¬ 
sion 


Scliub (m) 
q shear, shearing 
cisflillement (m) 


Schubfestigkeit (1) 
shear [shearing] 
strength, resistance 
to shear [shearing] 
resistance (f) au cisaille- 
ment 


Schubbeanspruchung (f) 
shear, shearing, shea¬ 
ring load, loading in 
H shear 

effort (in) de cisaille- 
ment [subi par uu 
corps] 




JUj 

" 1 




iiporafrb (m) 
flesaione (f), freccia (f) 
d’incurvamento 
flexi6n (f), encorva- 
mlento (m) 

npoAO.TLHbifl H3rB(h> 
(m); narntSi* on. 
oketIh 

flessione (f) del sol id i 
cttricati di punta 
quiebro (m) por flexidn, 
rotura (f) por flexi6n 


conpoTHBJieme (n) npo- 
AOJibHOMy narnOy; co- 
npoTHBJieaie narndy 
on okutIh 

resistenza (f) alia fles- 
sione assiale per com¬ 
pression© 

resistencia (f) a la rotura 
por flex!6n 

no;tnep>KeMie (n) npo- 
Ao.iLHOMy H3ni6y; 
noABep>KeHie narndy 
on, oKarin 

sollecitamento (m) alia 
flessione assiale per 
compression© 
esfuerzo (m) de rotura 
por flexion 

iiaupHHceMie (n) npn 
npoAOJibHOurb mrHOfc; 
uaupnHteHie npn H 3 - 
rnfrh orb cHtaTin 
flessione (f) assiale uni- 
taria per compression© 
tension (f) de flexl6n 
axial por compresidn 

CABiirb(m); cpfebiBaHie 

(n) 

taglio (m), rescissione(f) 
cortadura (f) 

conpoTnaneHie (n) 
CABiiry (cp1;3btBauiio) 
resistenza (f) al taglio 
resistencia (f) a la cor¬ 
tadura 


HOABep/Kenie (n) cpfeau- 
BaiomeMy ycnjiiio 
sollccitaziono (f) al 
taglio 

esfuerzo (m) cortante 



Seliubkraft (f) 
shearing force 
force (f) cis&illante uu 
de cisaillement, effort 
(m) de cisaillement 
[agissant sur un corps' 


CABiiraiomee (cpfcou- 
Batomee) yciv.iie (n) . 

forza (f) di reseissione 
fuerza (f) cortante 


Schubspanuung (f) 
shear stress, shearing 
stress p 

cisaillement (m) uni- T ... 1 
taire ou par unite de p 

surface, tension (f) de 
cisaillement 


Hanpameiue (n) on, 
cABnra; HaupsiHceiiie 
(n) iipH CABiirh 
forza (f) tagliantc uni- 2 
taria 

Jntensidad (f) de corta- 
dura 


Schubkoeffizieut (m) 
modulus of shearing 
coefficient (m) ou mo¬ 
dule (m) de cisaille- 
ment 

(ileitmodul (in) 
modulus of sliding 
movement, coefficient 
of friction 

coefficient (in) ou mo¬ 
dule (m) de glissemeni 


Koe(|)(t)HuieHn> (m) 
cABHra 

coefficiente (in) (11 tagllo > 
coefieientc (in) de cor- 
tad ura 


MOAyJIk ( |n ) CKOJIh/KeHiH 
modulo (m) di scorri- 
men to 

niddulo (m) de resbala- 
n de n to 


Drehuug (f) 
torsion, twist 
torsion (f) 


npyueuie (n) 

torsione (f) 5 

torsi(Sn (f) 


lirehfestigkeit (f), Tor- 
sionsfestigkeit (f) 
torsional strength 
resistance (f) a la tor¬ 
sion 

Drelibeanspruchung (f) 
torsion, torsional stress, 
torsional loading 
effort (m) de torsion 
auquel un corps est 
soutnis] 

Drehkraft (f), Torsions- 
kraft (f) 

twisting or turning force 
force (f) de torsion 


I’rehraoment (n) 
twisting moment, tor¬ 
sional moment, tur¬ 
ning moment 
moment (m) de torsion 

Drebspannung (f)» Tor- 
sionsspannung (f) 
torsional stress 
tension (f) de torsion, 
torsion (f) uni taire 

11 


conpoTHBJienie (n) icpy- 
aeniio 

resistenza (f) alia tor- q 
si one 

rcsisteneift (f) a la tor¬ 
sion 





r 


noABep^Kenie (n) npy- 
MeHlK) 

sollecitamento (in) alia 7 
torsione 

esfuerzo (m) de torsion 


cii;ia(f) npyuenbi; n:py- 
uuBaiomee (KpyTH- 
utee) yctuie (n) 8 

forza (f) di torsione 
fuerza (f) de torsion 


MOMeiiTL (m) KpyMeiiin 
p . a momento (in) di torsione f) 

momento (m) de torsidn 


uaripH/KeHie (n) iipn 
Kpy'ienin jq 

tensione d) di torsione 
intensidad (f) de torsion 


2 : 
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Dreh[ungs]winkel (m), 
. Torsionswinkel (in) 
angle of torsion 
angle (m) de torsion 


yrojrB (m) KPyqemn 
« angolo (m) al torsi one 

Angulo (m) de torsi6n 


2 


Kupfer (n) 
copper 
cuivre (m) 


Cu 


irfcju> (0 
rame (m) 
cobre (m) 


Kupferband (n) 
copper band, copper 
3 ribbon (A) 

bande (f) ou rub&n (m) 
de cuivre 


L 



lrkAHaa JieHTa (0 
nastro (m) di rame 
cinta (f) de cobre 


Kupferblech (n) 

4 copper-sheet 
t61e (f) de cuivre 


Kupferblatt (n) 
d copper-foil 

feuille (f) de cuivre 


M'hAHaH >«ecTb(f); jiiicto- 
naa irtAb (f) 

1 ami era (f) di rame 
chapa (f) de cobre 


irfcAHufi jihctt* (m); 

Jincrh irfcAH 
foglio (m) di rame 
hoja (f) de cobre 


Flachkupfer (n) 

3 ilat bar-copper, strap (A) 
cuivre (m) plrft 


noaocoBaa (miocKaa) 
MtAb (f) 

rame (m) piatto 
cobre (m) piano 


Profllkupfer (n) 
protile or shaped copper 
7 cuivre (m) profile, 

profile (m) de cuivre 


copTOBaa (<t>acoHHaa) 
irfejub (f) 

rame (m) profllato 
cobre (m) perfllado 


Kupferzylinder (m) 

S copper cylinder 

cylindre (m) de cuivre 


X'fcAHLlft UHJ1HHAPT> (m) 
cilindro (m) di rame 
cilindro (m) de cobre 


Elektrolytkupfer (n) 
electrolytic copper 
& cuivre (m) Alectroly- 
tique 

Hartkupfer (n) 

10 hard copper 
cuivre (m) dur 


hart gezogenes Kup¬ 
fer (n) 

11 hard-drawn copper 
cuivre (m)^croui, cuivro 
(m) 6tire ft froid 


OJieKTpOJIHTHqeCK&H 
irkAb (f) 

rame (m) elettrolitico 
cobre (m) electrolitico 


TB^pAaa Mi>Ab (0 
rame (m) duro 
cobre (m) duro 


TBSpAO-THHyTaa irfcAL 

(f) 

rame (m) tirato a freddo 
cobre (m) estirado eu frto 


Kupfergewebo (n) 
copper-gauze 

,2 tissu (m) ou toile (f) de 
* cuivre, (fil et mailles 
trfts minces:) gaze (f) 
de cuivre 



irk ah an TKam> (f) 
tela (f) di rame 
tejido (m) de cobre 


Legiorung (f) 
13 alloy 
alii age (m) 


ciuiaFb (m) 
lega (f) 
aleacidn (f) 






Bronze (!) 
bronze 
bronze (m) 


855 


tipoHaa (f) 
bronzo (ml 
bronce (m) 


1 


Geschutzbronze (f), Ka¬ 
no nenme tall (n) 
gun-metal 

bronze (m) a canons 


Phosphorbronze (I) 
phosphor-bronze 
bronze (m) phosphor^ 
ou phosphoreux 


Glockenmetall (n) 
bell-metal 

bronze (m) ft cloches, 
metal (m) de cloches 


Kaschinenbronze (f) 
mac hi ne-bro nze 
bronze (m) pour ma¬ 
chines 


SilisiumbTonze (f) 
silicon-bronze 
bronze (m) au sillcinm, 
bronze (m) silicieux 


Messing (n), GelbguB (m) 
brass 

laiton (m), cuivre (m) 
jaune 


Messing blech (n) 
sheet brass 
tole (f) de laiton 


Messingbl&tt (n) 
brass-foil 

fenille (f) de laiton 


Messingdraht (m) 

brass wire 

fil fm) de laiton 


lagermetall (n) 
bearing-metal 
m4tal (m) pour confi¬ 
ne is 


WeiRmetall (n), Weifl- 
gutWm), Antilriktions- 
metall (n) 

*hite-metal, antifric¬ 
tion metal, Babbit 
metal 

Wtal (m)] antifriction 
(m), (m) Mane 


nyuieTOafl 6pouaa (f); 
nyme'muft Merajurt 

(m) 2 

bronzo (m) da cannoni 
bronce (m) de cafidn 

(|)OC(J)OpHCTaH 6poH3a(f) 
bronzo (m) fosforoso ^ 
bronce (m) fosforoso 
6 fosforado 


KOJiOKOJTbHan dpoHaa 

(f); KO^OKO.lLHfclfl MC- 

Tajun> (m) ^ 

bronzo (m) da cam pane 
bronce (m) 6 aleacidn 
(f) para campanas 

MaumHHafl 6poH3a (f); 
tipoHaa (!) xa- 
nram* 

bronzo (m) per mac- 5 
chine 

bronce (m) para ma- 
quinas 


KpeMHHCTan 6poH3a (f) 
bronzo (m) sillcloso 6 
bronce (m) silicioso 


JiaTVHB (f); xcejrraH 
itbab (f) 
ottone (m) 
latdn (m) 


jmcTOBaa JiaTym* (f) 
lamiera (f) di ottone 8 

chapa (f) de latdn 

jiaTyHHwfl jihctb (m); 

JIHCTB JiaTyHH 
foglio (m) di ottone 9 

hoja (f) de lat6n 

Jiaiyimatf npoBo;iOKa (!) 
fllo (m) di ottone jo 

alambre (m) de latbn 

MeTajLTL |m) a-t* 3a- 
jmBKti noAiuiiUHn- 
KOBTb .. 

me tall o (m) per cusci- 
netti 

metal (m) para cojinetes 


6'fcjiuft MeTaji jtb (m) 
(cn.iaBi, (m)); 6aonn> 
(m); aHTHd)puKuioH- 
hhA MeTaJi-n> 
metallo (m) bianco, me- 
tallo (m) antifrizione 
metal (m) bianco 


23 ’ 
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Deltametall (n) 

/ deltA-metal 
mbtal (m) delta 


Spezialankerkbrper- 
metall (n) 

2 spider metal 

mbtal (m) [special] pour 
noyaux d'induits 


Silber (n) 
3 silver 
argent (m) 


Kohle[n]material (n) 
materials for carbons 
4 m&ticres (f pi) pour la 
fabrication du char- 
bon blectrique 

harte Kohle (f) 

<3 hard carbon 
charbon (m) dur 

weiche Kohle (f) 

6 soft carbon 

charbon (m) tendre 

Kupferkohle (f). ver- 
„ kupferto Kohle (f) 

' copper-plated carbon 
charbon (m) cuivrb 


graphitische Kohle (f) 

^ graphitic carbon 

charbon (m) graphitique 
ou graphiteux 


Kohle[n]schicht (f) 

0 carbon lilm 
^ couclie (f) de charbon, 
pcllicule (f) dc charbon 

Isolationsmatcrial (n) 
jn insulating material 
Isolant (m), matibre (f) 
isolante 

isolieren (v) 

11 to insulate 
isoler (v) 

Isolierung (f), Isolation 

12 <0 
insulation 
isolement (m) 

elastlsches lsolations- 
material (n) 

13 elastic insulating ma¬ 
terial 

isolant (m) blastique 




An 


;teibTa-MeTa.i.n» (m) 
metallo (m) delta 
metal (m) delta 

cneuia-ibHbiS MeTa-XTi* 
(m) ajisi B3roTO&Jiemfl 
rkrb (cepAe<rHHKOBi») 
HKODfl 

metallo (m) speciale pel 
nuclei d’indotti 
metal (m) especial para 
nticleos de inducidos 

cepedpo (n) 
argento (m) 
plata (f) 

MaTepiajrL (m) ajih 
yr.ieft 

materiale(m) per carbon i 
material (m) para la fa- 
bric&cibn de carbones 
elbctricos 

TBepAufl yrojib (m) 
carbone (m) duro 
carbon (m) duro 

MflTKifl yroJib (m) 
carbone (m) molle 
carbbn (m) blando 


yro;ib (m), noKpuTbift 
cJioeM*b irkau 
carbone (m) ramato 
carbbn (m) cobreado 


rpacfwTHfeifi yrojn» (m) 
carbone fm) graft tico 
carbbn (m) gr&fitico 


cjioft (m) yrjifi 
strato (m) di carbone 
capa (I) de carbbn 


u 30 .ittuioHHHfi Mare- 
pia.n> (m) 

mn ten ale (m) isolante 
material (m) aislante 

nao.'inpoBaTi>, naojirfpo- 
BaTb 

isolare (v) 
aislar (v) 


n30Jimrifl (f) 
isolamento (m) 
aislamiento (m) 


ynpyrift H30JIHuioHHblfi 
MaTepiajrb (in) 
materiale (ra) isolante 
elastico 

material (m) aislante 
eliUtico 
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bituminftses Isolations- 
material (n) 

bituminous insulating 
material 

isolant (m) bitumiin]eux 


wachsartiges Isolations- 
material (n) 
waxy insulating mate¬ 
rial 

isolant (m) cireux ou 
plastique ou clrac6 


Olifires Isolationsma- 
terial (n) 

oily insulating material 
isolant (m) huileux 


steinartiges Isolations- 
material (n) 
stony insulating mate¬ 
rial 

isolant (m) pierreux ou 
lit hoi de 


sprodes glasartiges Iso- 
lationsmaterial (n) 
vitreous insulating ma¬ 
terial 

isolant (m) vitreux ou 
hyalin 


Gummi fn) 
india-rubber, rubber 
caoutchouc (m) 


hartes Gummi (n) 
hard rubber 
caoutchouc (m) dur 


Paragummi (n) 

Para rubber 
para (m), caoutchouc 
(m) para 


Hart gum mi (n) 
ebonite <vulcanite) 
ebonite (!), caoutchouc 
i m) dtirci 

Kauts/'huk (m) 
caoutchouc 
caoutchouc (m) 


vulkanisierter Kaut- 
schuk (m) 
vulcanised rubber 
caoutchouc (m) vulca 
nisi 


CMOJIHCTblft (6HT10MH- 
H03HLlfl) HBOJIflUiOH- 
Htift MaTepiajn> (m) 
materiale (m) isolante 1 
bituminoso 

material (m) aislante 
bituminoso 

B0CK006pa3HU& H30J1H- 
uioHHuii MaTepiaii> 

(m) 

materiale (m) isolante a 
ceroso 

material (m) aislante 
plristico 

HCnpHHfi HSOAHUiOHHLlft 
MaiepiaJTB (m) 
materiale (m) isolante 0 
oleoso ° 

material (m) aislante 
olcaginoso 

KaMueoCpaaHBiA hsojih- 
uioHHbifi xaTepiajrt 
(m) 

materiale (m) Isolante * 
pietroso 

material (m) aislante 
petreo 

xpynKift CTeKJioo6pa3- 
Hufi ii3o^aiuoHiibii1 
MaTcpiajn* (m) 
materiale (m) isolante 6 
vetroso 

material (m) aislante 
vitreo __ 

pe3ima (f) 

gomma (f), gomma (f) 
elastica, caucciii (m) 6 

goma (!), caucho (m) 

TBepaafl pe3HHa (f) 

gomma (!) dura 7 

caucho (m) duro 

napa-ryMMH (m); napa- 
na^yicL 

gomma (f) para 8 

goma (f) para 

poroBofl (tbcpahA) Kay- 
*jyicb(m); bCohiitb (m) 
ebanite (!) 9 

ebonita (!), caucho (m) 
endurecido 


Kayuyirb (m) 

caucciii (m) 70 

caucho (m) 


By.iKaunanpoBaHHwft 
KaynyicL (m) 

caucciii (m) vulcaniz- 11 
zato 

caucho (m) vulcaniz ado 



Plattenkautechuk (m) 
. sheet-rubber 

1 caoutchouc (m) en 

feuilles 

Guttapercha (f) 

2 gutta-percha 
guttapercha (f) 


Guttaperchatafel (f) 
gutta-percha sheet 

* feuille (f) do gutta¬ 

percha 

Guttaperchapapler (n) 

4 gutta-percha paper 

* papier (m) [k la] gutta¬ 

percha 


Glimmer (m) 
d mica 
mica (m) 


Plattengliminer (m) 
6 sheet mica 

mica (m) on feuilles 


prtlparierter Glimmer 
(m) 

' prepared mica 
mica (m) pr£par6 

PreCgliminer (m) 

8 pressed mica 
mica (m) comprim£ 

Mikanit (n) 

9 micanite 
micanitc (0 

Mikanitpapier (n) 

10 micanite-pnper 
papier (ni) micanite 

Mikanitleinwand (f) 

M mleanite-linen 
toile (f) de mica 


Papier (n) 

12 paper 
papier (ml 

gelbes Papier (n) 
Vi yellow paper 
papier (ni) jaune 

brounes Papier (n) 
14 brown paper 
papier (m) brun 


Kaynym. (m) btl jiHCTaxt 
caucclii (m) in fogll 
caucho (m) en placas 


ryrranepqa (f) 
gut tape re a (f) 
gutapercha (f) 


ryTTaiiepueBaa nAacra- 
Ha (f); ryrranepne- 
Bufl jincTb (m) 
foglio (m) dl gut tape re a 
hoja (f) de gutapercha 

ryTranepneBaH 6yMara 
(f) 

carta (f) di guttaperca 
papel (m) de gutapercha 


CJUOAa (f) 
mica (f) 
mica (f) 


fUiacTUHsaTaa cjuoAa 
(f); cjiioja bt> jm- 
CTan» 

mica (f) in fogli 
mica (f) en hojas 

npHTOTOBJieHH&fl CJHOAa 

(f) 

mica (f) preparata 
mica (f) preparada 


npeccoBaHHan cjnoAa (f) 
mica (f) compressa 
mica (f) pro n sad a 


MHK&HHTI. (m) 

micanite (f) 
micanita (f) 


MnnauuTOBaH 6ynara (f) 
carta (f) di micanite 
papel (m) de micanita 

MHK&HIITOBOe IIO^OTHO 

(n) 

tela (f) di micanite 
tela (f) de micanita 

6yMara (f) 
carta (f) 
papel (m) 

Hce.TraH dyxara (f) 
carta (f) gialla 
papel (m) am art 11 o 


Kopn*THeBafl 6ynara (f) 
carta (f) bmna 
papel (m) oscuro 




pergameutiertes Papier 
<n) 

parchmentised (Willes- 
denj paper 

papier-parchemin (m), 
papier (m) parche- 
mine 
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nepraMeHTH&H OyM&ra 
(*) / 

carta (f) pergamenata 
papel (m) apergaminado 

Pergament (n) 
parchment 
parchemin (m) 


nepraaeHTL (m) 
pergamena (f) 2 

pergamino (m) 

tierisches Ferg^ament (n) 
animal parchment 
parchemin (m) animal 


HCHBOTHufl nepraMeHTb 

(m) v 

pergamena (f) auimale 
pergamino (m) animal 

vegetabilisches Perga- 
ment(n) 

vegetable parchment 
parchemin (m) v£g£tal 


pacTHTejibnwft uepra- 
MeuTB (m) 

pergamena (f) vegetale * 
pergamino (m) vegetal 

schell&ckiertes Papier 

. (n) 

shellaced paper 
papier (m) a la gomrae- 
laqne, papier (m) 
gomme-]aqu£ 

Uekiertes Papier (n), 
gefimifltes Papier (n) 
varnished paper 
papier (m) verai 


uie-iLiaKouafl OyMara (f) 
carta (f) impregnata eon 
ceralacca «3 

papel (m) impregnado 
con goma laca 

jiaKHpooaHHaii 6yMara 
(f); 0yMara (f), npuTaa 
jiaKoarb 0 

carta (f) inverniciata 
papel (m) barnizado 

Fapiermasse (0. Papier- 
no ach6 (n) 
papier-mach6 
papier-mach£ (ru) 


KapTOirb (m); nanbe- 
Mame (n) 7 

cartapesta (f) 
papel-inachd (m) 

paraffiniertes Papier (u) 
paraffined paper 
papier (m) paraffin^ 


napa(J)UHirpoBaiiHaa Oy- 
Mara (1); OyMara, 
nponHTaHHan napa- 
4 )hhomt> s 

carta (f) paraffinata 
papel (in) paraflnodo 

geoltea Papier (n) 
oiled paper 
papier (m) huil6 


OyMara (f) iipomiTaHuan 
m&cjiomi>; npoMac;ien- 
Haa OyMara 0 

carta (f) oliata 
papel (m) de aceitc 

Manilap&pier (n) 

Manilla paper 
papier (m) manille 


MaHii-ibCKaa OyMara if) 
carta (f) di Manilla J{) 

papel (m) untado de lJ 
Manila 

Zelluloidpapier (n) 
celluloid paper 
papier (m) 'de] celluloide 


uejL r noaon;tHaa OyMara 

(f) // 

carta (f) di celluloide 11 
papel (m) de celuloide 

Holzfaserpapler (°) 
wood-pulp paper 

J-apier (m) de pnlpe [de 
bois. 


OyMara (f) H3 t» ^peBec- 
Hoft Maccu 

carta (f) di libra di legno 12 
papel (m) de fibril do 
madera 
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Seidenpapier (n) 

/ tissue paper 
7 >apier (m) dc sole 

Fnppe (I) 

2 cardboard 
carton (m) 

starke Pappe (!) 

3 millboard 
carton (m) epais 

Fuller-Pappe (f) 

4 Fuller board 
carton (m) Fuller 

Hotpapier (n) 

5 red rope paper 
papier (m) rouge 

Leatherokl (n) 

^ leatkeroid 

0 papier-cuir (in), leather- 
o’id (m) 

Prelispan (m) 
press-spahn 

7 carton (m) eompriind 
[et lustre], presspan 
(m) 

dlgetrttnktcr Prettspau 
(in) 

oiled press-spahn 
® presspan (m) huild, car¬ 
ton (m) huild com* 
primd 


Fiber (f) 

9 fibre 
fibre (f) 

\veiL5e Fiber (!) 

10 white fibre 
fibre (f) blanche 

vulkanisierte Fiber (!) 

11 vulcanised fibre 
fibre (f) vulcanisde 

Stabilit (n) 

12 stabilit 
stabilite (f) 

Ambroin (n) 

13 ambroin 
ambroine (f) 

Megohm!t (n) 

14 megohmite 
megohmite (!) 


ni^TTKOBan <5y*iara (f) 
carta (f) velina, satinata 
(0 

papel (ni) de seda 


rianna (f); KapTOH'k (in) 
cartone (m) 
c&rtdn (m) 

TOJlCTUft KapTOHT* (m) ; 

TOJiCTaa naima (f) 
cartone (m) grosso 
cartdn (m) grueso 

namca (f) (KapTotn* (m)) 
„4>yjuiepTb‘ r 
cartone (m) Fuller 
cartdn (m) Fuller 

Kpacnan 6yitara (f) ; 

Kpacuijfi KapTOH't (m) 
carta (f) rossa 
papel (m) rojo 

JieBepoHAi> (m); iconca- 
Haa Gyiiara (f) 
leatheroide (f) 
leatheroido (m) 


npeccouaiiHuft KapTom, 
(m) (npeinnairb (m)) 
cartone (in) compresso 
cartdn (m) comprimido 

iipoMac.ienHufl npecco- 
BailHLUl KapTOHT, (Ul) 
(npeuiuauT, (in)) 
cartone (m) compresso 
oliato 

cartdn (m) comprimido 
impregnado de aceite 

(pudpa (f) 
flbra (f) 
fibm (fj 

O'kiafl (t>n6pa (!) 
fibra (f) bianca 
flbra (!) bianca 


Hy.iKaHiiaupoBaHHaH 
cjuidpa (!) 

libra (f) vulcanizzata 
fibra (f) vulcanizada 

CTaGnjniTT, (m) 
stabilite (f) 
stabilita (!) 

aMdpoiiin, (m) 
ambroin a (f) 
ambroina (!) 

MeroKinr, (in) 
megohmite (!) 
megohmita (!) 
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Luft (f) 
air 

air (m) 


Boaayrt (m) 
aria (f) 
alre (f) 


Marmor (m) 
marble 
mArbre (m) 


icpaxopi> (m) 

marmo (m) 2 

marmol (m) 


Schiefer (m) 
elate 

anioise (f) 



nra(J)epT> (m); tjihhh- 
ctuh cJiaHern> (m) 
ardesia (f) 
pizarra (f) 


3 


Elfenbein (n) 
iTory 

ivoixe (m) 


CJIOHOBaH KOCTfc (f) 
avorio (m) 4 

marfll (m) 


Bein (n), Knochen (m) 

bone 

os (m) 

OUs (n) 
glass 

vprre (m) 

Kliutglas (n) 
flini-glags 

!verre (m) dit] flint (m), 
flint-glass (m) 

Porzellan (n) 
porcelain, china 
porcelalne (f) 

Bitumen (n) 
bitumen 
bitume (m) 

Steingut (n) 
stone-ware, pottery 
grts (m) 

Asbest im) 
asbestos 

asbeste (m), (vari6t£ 
blanche d'asbeste:) 
amiante (m) 

A>benpnlpanU (n) 
asbestos compound 
compos* (m) [k base] 
4'asbeste ou d’ami- 
ante 


A>bestpiatte (I) 
asbestos sheet 
plaque (f) crasheste ou 
d’amiante 


KOCTb (f) 

osso (m) 5 

hueso (m) 

CTeKJio (n) 

vetro (m) 6 

vldrio (m) 

cbjiHHTrji aci» (m) 
flint-glass (m), cristallo 7 
(m) d’Inghilterra 
flint-glas (m) 

(J)ap({)opT» (m) 
porcellana (f) 3 

porcelana (f) 

6iiTyMenT> (m) 

bitume (m) f) 

betiin (m) 

(JjanHCT, (m) 

stoviglia (f) JO 

grds (m) 


aadecrL (m) 

&Bbesto(m), amianto (m) /; 
asbesto (m), amianto (m) 


cocTam. (m) ii3T> aadec- 
Ta; aadecTOBaa non- 

IT 03 HUiH (f) 

preparato (m) d'amianto 
compucsto (m) a base 
de amianto 

a36ecTOBaa n.iacTUHa (f) 
foglio (m) d’amianto J3 
planclia (f) de amianto 
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Asbestschnur (f) 
asbestos cord or rope 
* cordon (m) d'asbesto o 
d’amlantc 


lUHypi. (m) H<n> aafteCTa; 
aaOecroBufl mHypt; 
aafiecTOBan trauma (1) 
cordone (m) d amianto 
trcnza (f) de amianto 


Asbestpappe (!) 

„ asbestos board 
* carton (m) d'amiante ©u 
d'aabeste 


aadecroBufi KaproBi>(m) 
cartone (m) d'amianto 
cartdn (m) de amianto 


Asbestgewebe (n), 
Asbcstgeflecht (n) 

3 asbestos fabric 

tissu (m) d'asboste ou 
d'amiante 


Asbcsttuch (n) 
asbestos cloth 
* toile (f) d'asbeste ou 
d'amiante 


Vulkanasbcst (ml, vul- 
knnisiertor Asbcst (m) 
. vnlcasbcstos 
0 nsbeste (m) ou amiante 
(m) vulcanise, vul- 
canasbeste (m) 

Holz (n) 
g wood 
bois (m) 


aadecroBafl TKanb (f) 
tessuto (m) d'amianto 
tejldo (m) de amianto 


aafiecTOBoe cyKHO (n) 
tela (0 d'amianto 
tela (f) de amianto 


ByJiKaHHBBpoBauuuA 
aafecn. (m) 
amianto (m) vulea- 
nizzato 

amianto (m) vulcanl- 
zado 



Zellulose (f) 
7 cellulose 
cellulose (f) 


neonionoaa (f); KJrtT- 
p tj n 'taTKa (I) 

H io '-'s cellulosa (f) 
celulosa (f) 


Holzfaser (f), Holzmasse 

(0 

ft wood pulp 

pulpe (f) [de bois], pflte 
(f) de bois 


gobltes llolz (n) 
oiled wood 

0 bois (m) huild ou Im- 
pr^gnd d'hullo 


in 


Klclernholz (n), Fttliren 
bolz (n) lt‘ 

scotch fir, flr u- 

[bois (m) de] pin (in) y 


UpOAO.lbUOe BOJIOKHO 
(nHupoAOJimuA cnoft 
(m)) bt» jtepeirfc; Ape- 
BecHan Macca (f) 
flbra (f) del legno, polpa 
(f) del legno 
pulpa (0 de madera 
AepeBO (n), uponnTaa- 
Hoe xac-ioin. 
legno (m) Impregnate 
d’olio 

madera (0 impregnada 
de scelte 


cocimnoo Acpeuo (n); 
I cociia (f) 

!' logon (in) di pino 
[mndcru d) de] pino 


plnus silvestrls 
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Tonnenholx (n) 
deal, white deal 
[bola (m) de] sapln (m) 



----able8 pectinate 



eju> (f); CJiOBoe aepeBo 

abete (m) roBso 
[madera (f) de] abeto 
rojo 


2 


-plcea excelsa 


Pitchplnebolz (n) 
pitch-pine 

[bols(m)de]pltchpin (m) 



aaepHKaucKaa cocua (f) 
legno (m) dl pltchpine 3 
[madera (f) de] pltchpine 


plnus mltls 


Bachenholx (n) 
uh 

[bols (m) de] frdne (m) 



ncem> (m); nceueBoe 
AepeBO (n) 

legno (m) dl fraaslno 
[madera (f) de] frosno 


Buchenbolx (n) 
beech 

[boU (m) de] b£tre (m) 


fraxlnus excelsior __ 



6ym. (m); CyKouoe ^e- 
peso (n) 

legno (m) dl fagglo 
[modem (f) de] haya 


Rotbuche (f) 
red beech 

[boU (m) de] hfitre (m) 
rouge 


fogus sllratlca 


Kpacntifl 6yKT> (m) 
legno (m) dl fagglo sel- 
vatlco 

[modern (f) de] haya 


Weicbuche (f) 

white beech carplnus betulus 

ibols (m) de] charme (m) 


rpartr. (m); rpofinna (f); 

Chiiufl 6 vkt. (m) 
legno (m) dl carplne 
[madera (f) de] carpe 



Eichenholz (n) 

1 oak 

[bois (m) de] chSne (m) 



A>’6oBoe AepeBO (n); 
Ayfri. (m) 

legno (m) dl auerce 
[madera (f) de] roble 



roblnla 

pseudoacacia 


a«aiUH (f) 

legno (m) di acacia 
[madera (f) de] acacia 



acer 


lluchsbaumholz (n) 

4 boxwood 

[bols (m) de] buls (m) 


buxus 

sempenirens 


camunTb (m); fiyuco- 
Boe AepeBO (n) 
legno (mi) dl bossolo 
[madera (f) de] boj 


a 


NuKbaumholz (n) 
walnut 

[bols (m) de] noyer 


(m) 



op-txonoe AepeBO (n); 

optn. (m) 
legno (m) dl noce 
[madera (f) de] nog&l 


Mahagonlholz (n) 

8 mahogany 

bols (in) d'] acajou (m) 


Juglans regia 



fipaan.iLCKoe KpacHoe 
Aepeao (n); MaroHiH(f) 
legno (m) dl mogano 
[madera (f) de] caoba- 
nacardo 



Ebenholz (n) 
ebony 

[bols (m) d’J 4b£ne (in) 
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dlospyros 

ebenum 


ifipHoe AepeBO (n) 
legno (m) d'ebano 
dbano (m) 


Pockholz (n) 
lignum rltic 
[bols (m) de] gaiac (m) 



CaKayn, (m); CaKayro- 
Boe AepeBO (n); ruanKT 
(m) 

legno (m) santo, gtialaco 
(in) 

guayaco (m) 


2 


guajacuui 

officinale 


Teakholz (n) 
teak 

[bols (m) de] te[c]k (m) 


v/v - v'' ■ ' \ ™KOBoe aepeBO (n); 
fe’i-fV. w Bi ' •••'■'■n tfikt, (in) 

legno (in) dl teek 

\\r ft) [madera (f) del tcca 


Ollventtl (n) 
olive oil 
huile (f) d'olive 

Leindl (n) 
linseed oil 
huile (f) de lln 

Mineralbl (n) 
mineral oil 
bulle (t) mint 1 rale 

TerpentinOl (n) 
turpentine, turps, oil 
of turpentine 
essence (f) [ou huile (f)] 
de tdrdbenthlne 

Benzln (n) 
benzine, gasolene 
benzine (0 
testes Paraffin (n) 
paraffin wax 
paraffine (f) solide 

Puratflntrankung (f) 
paraffin-impregnation 
paraflinage (m), impreg¬ 
nation (f) k la paraffine 


o.uiBKouue uacjio (n) 
olio (m) d’oliva i 

aceite (in) de oliva 

.lLHHHoe uac-m (n) 
olio (in) di lino < 

aceite (in) de lino 

muieptLiMioe uacjio (n) 
olio (m) mlnerale < 

aceite (in) mineral 

TepneuTiuiHoe uuc-io 
(n); CKnniiAupT, (m) 
[olio (m) dl] trementina 1 
(*) 

trementina (0 
CeiuuHL (m) 

benzina (f) f 

benzina (f) 


npouuTunauic (n) napa- 

(tlHHOITL 

impregnazionc (0 con . 
purafflna 

impregnacidn (0 con 
paraflna _ 


raffinlertes Baumwoll- 
[samen]0l (n) 
refined cotton-seed oil 
huile (f) de coton raf- 
flnee 


o'muteuHoe xAousaTuii- 
Kouoe Mac.io (n) 
olio (m) dl cotone ruf- 
flnato 

aceite (m) de algodon 
reflnado 
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Erdwachs (n), Ozokerit 
(m), Bergwachs (n) 

1 ozocerite, ozokerit 
ozokerite (f), cire (f) 
fossfle, ozocerite (!) 


Harz (n) 

2 resin, rosin 
r6sine (f) 


h&rzig (adj) 

3 resinous 
r6sineux (adj) 


Harzdl (n) 

4 resin oil 

hollo (f) de r^sine 


Kolophonium (n; 

<5 colophony 
colophane (!) 

Asphalt (m) 

6' asphalt, asphaltum 
asphalte (m) 

asphaltieren (v) 

7 to asphalt 
asphalter (y) 

Pech (n) 

S pitch 
poix (f) 

Schwefel (m) 

9 sulphur 
soufre (m) 

Vaseline (f), Vaselin (n) 

10 vaseline 
vaseline (f) 


Korkplalte (f) 

11 cork sheet 

plaque (!) de li6ge 


Okonit (n) 

J^iokonite 

okonite (f), oconite (!) 

Korn it (n) 

13 comite 
cornite (!) 

Vitrit (n) 

14 vi trite 

vitrite (f) 

Pyrostat (u) 

15 pyrostat 
pyrostat (in) 


demiHHoft Bocicb (m); 
oaonepHTb (m); rop- 

HLlfl BOCKT* 
ozokerite (f) 
ozoquerita (!) 


CMOJia (!) 
resina (!) 
reslna (!) 


CMOJIHCTUfi 
resinoso (agg) 
reslnoso (adj) 


CMOJiHHoe Macjio (n) 
olio (m) di resina 
aceite (m) de resina 


KaHn4>0Jii> (!) 

colofonla (!) 
colo!onia (!) 

acct)ajiLTi> (m) 
asialto (m) 
as!alto (m) 

accpruu.THpoBaTb 
asfaltare (v) 

&s!altar (v) 

Bapi> (m); iickt> (in) 
pece (!) 
pez (!) 

trfcpa (!) 

8 olio (m) 
azutre (m) 

Baaejimrb (in) 
vaselina (!) 
vaselina (!) 


upo6KOBan mincTHna (!) 
plastra (!) di sughero 
placa (!) de corcho 


OKOHHTL (m) 

oconite (!) 
oconita (!) 

KopHim* (in) 
comite (!) 
cornita (!) 

BUTpHTT* (m) 

vitrite if) 
vitrita (!) 

UHpocTarb (m> 
pirostato (m) 
pirostato (m) 


C n H 2n 
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Opalin (n) 
opaline 
opaline (f) 

Phulaxit (n) 
phulaxite 
phulaxite (f) 

FIrnis (m), Lack (m) 

Tarnish 

rernis (m) 

Isolierlack (m), Isolier- 
firnis (m) 

insulating varnish 
vemi8 (m) isolant 

Schellack (m) 
shellac 

gomme-l&que (f) 


schellacklert (adj) 
shellaced 

gomme-laqu£ (adj) 


Email (n) 
enamel 
4m ail (m) 

Emaill&ck (m) 
enamel-lac 
laque-dmall (f) 

(iummilack (m), Gurami- 
flrnis (m) 
rubber-varnish 
vornis (m) au caou¬ 
tchouc 


Arm alack (m) 
armalac 
armalaque (f) 


Sterling-Lack (m), Ster¬ 
ling-Firnis (m) 
“sterling” varnish 
vernis (m) sterling 


Japan-Lack (m) 
japan 

vernis (m) du Japon 


Elektru-Lack (m) 
“electra” varnish 
vernis (m) Plectra 


Isollerfarbe (f) 

Insulating paint 
couleur (f) isolan te 

L&ckuberzug (m) 
coat of lacquer 
couche (f) de vernis ou 
de laque 


onajmai> (m) 
opalina (f) 
opalina (f) 


dwjiaxcirrb (m) 
miaxito (f) 
fulaxita (f) 


wiairB (m) 
vernice (m) 
barn I z (m) 


/ 


•> 


3 


Raojmpyionuft JiaKL (m) 
vernice (m) isolanto 4 
barniz (m) aislante 


uxeJiJiaicb (m) 
ceralacca (f) 5 

goma-laca (f) 

IIOKpiJTbtft Uie.TJiaKOMT* 
impregnato (Rgg) con 
ceralacca 6 

impregnado (adj) de 
goma-laca 

uuajib (f) 

smalto (m) 7 

osmalte (m) 

aMajicBuft jiam> (m) 
lacca (f) di smalto # 

laca (f) de esmaltar 


ryMMH:iaKi» (m) 
gommalacca (f) .9 

barniz (m) tk la gonia 


Jiaifb (m) apM<iTyp*b; 

apMajuiKT. (m) 
lacca (f) per accessor! 
laca (f) para accesorios 

n CTep^HHn>“-JiaKT> to); 

;iaicb „cTepjinHnr 
vernice (m) sterling 
barniz (m) sterling 

nnoucKirt Jiatcb (m) 
vernice (m) giapponese Jf> 
barniz (m) jupon^s, ne- ~ 
gro (m) del Jap6n 

„3.ieKTpa a - ;iaicb (m); 

aaicb „3JieKTpa u 
vernice (m) electra 
barniz (m) electra 

H30JiHpyioma>i Kpacna 

(0 14 

colore (m) isolante ** 
pintura (f) aislante 

aiofi (in) jiaxa 
copertura (f) o stmto (m) 
di lacca, rivestimento to 
(m) con lacca 
capa (f) de barniz 
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Olfirnis (m) 

. oil varnish 

vends (m) gras, vernis 
(m) a l’huile 

Ankerfirnis (m) 

2 armature varnish 

vernis (m) pour induits 

Hernsteinfirnis (m) 

0 amber varnish 
° vernis (m) au sucein ou 
a l’ainbre 

Stiirkekleister (m) 

^ starch paste 

colic (f) de farlne, colle 
(f) d’amidon 

Oxydactdcht (f) 

. film of oxide 
’ J pcllicule (f) ou couche(f) 
d’oxyde 

Leinen (n), Lein wand (f) 
fi cloth 
toile (f) 

Ollcinwand (f) 

7 oil-cloth 
toile (f) huilec 


Kmpiretuch (n) 
i V empire cloth 
toile (f) empire 

Olleincn(n), geblte Lein- 
,, wand (f) 
oiled linen 
toile (f) lmilee 

Oltuch (n) 

10 oil-cloth 

drap (m) build 

Musselin (m) 

// muslin 

mousseline (f) 

Seide (f) 

12 silk 
soie (f) 

Baumwolle (f) 

IS cotton 
coton (rn) 

iigyptische Baumwolle 

14 ( f ) 

[Egyptian] cotton 

coton (m) £gypiien 


OJiiuta (f) 

vernice (m) ad olio 
pin turn (f) al oleo 

Jiam> (m) ,vih HKopefl 
vendee (m) per indotti 
bamiz (m) para induci- 
dos __ 

HHTapHuft jiaKi> (m) 
vernice (in) d’ambra 
bamiz (m) de ambar, 
barniz (m) al ambar 

KpaxMaJiLHufi K-ieft- 
CTepi> (m) 
colift (f) d’amido 
engmdo (m) 

cnoft (m) oKHcn 
strato (m) di oesido 
pellcula (f) do rtxido 


xo,ictt> (m); no.iOTHO (n) 

lino (m) 

tela (f) do hilo 

iiojiotho (n) m.ti. npo- 
MacjieitHoft npH/KH 
lino (m) ad olio 
tela (f) embebida en 
accitc 

^MnnpT» tt - cyiciio (n): 

cyKHo ^OMimpij* -1 
tela (f) empire 
tela (f) imporio 

npoMac.ieHHoe iio.iotho 

(n) 

tela (f) lucida 
lienzo (m) aceitado 


upoMacjieHHoe cyKHo (n) 
panno (m) oliato 
iona (f) aceitada 

KI1CCH (f); MyCJIHUL (in) 
mussolina tf) 
muselina (f) 

uiejurb (in) 
seta ^f) 
seda (f) 


x-ioimaTan Oynara (f) 
cotone (m) 
algoddn (m) 

erniieTCKtoi x.loiiMaiaH 
fiyMara(f); ernueTCKift 
x-ionoin, (m) 
cotone (m) egiziano 
algoddn (m) egipcio 
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impragnierte Baum- 
wolle (Tj 

impregnated cotton 
coton (m) impr6gn6 

Raumwollstreifen (m) 

cotton tape 

ruban (mj de coton 


ungeglAttetes Baum- 
wollband (n) 
uucalendered cotton 
tape, dull finished 
cotton tape (A) 
ruban (m) de colon non 
calandre 


Baumwollschnur (f) 
cotton string 
ficelle (f) de coton 


Haiimwolldrillich (m), 
Baamwolldrell (m) 
cotton drill 
treillis (in) de coton 

Konevas (tn) 
canvas 
cane v as (m) 

Jote (f) 
jute 

jute (m) 

bolU*rband (n) 
insulating tape 
rnhan (m) isolant, bande 
;f) isolante 

bolierstreifen (m) 
insulating atrip 
bande if) isolante, ru- 
ban (m) isolant 

klebriges Isolierband (n) 
adhesive ta|>e 
ruban (hi) isolant adhe- 
sit ou collan t, bande 
if) isolante adhesive 
oh collantc 

Ankerbelegpapier (n) 
armature-insulating 
paper 

papier-couverturo (m) 
pour induits, papier 
(m) a recouvrir les 
induits 

Raraband (n) 
para rubber tape 
ruban im) de [caou¬ 
tchouc j para 


iiponHTaHuan x.ioii'ia- 
Taa GyMara (f) • 

cotonc (m) impregnato 
algoddn (m) iniprcguado 

xJionuaTo6yMa>Kiiafl 
jieHTa (f) (nojioca (f)) 9 
striscia (f) di cotone 
cinta (f) de algoddn 

Hema>«eHHaH xjiorna- 
To6ytfa>KHaH jieHTa (f) 
nostro (m) di cotone ^ 
non li6ciato 
cinta (I) de algodGn no 
calandrado 


x.iomaTo6yMa>KHLul 
urnypi* (m); xjiorna- 
TofiyMaHtuaa (f) we- , 
penwa (f) 

cordone (m) di cotone 
cordon (in) de algodbn 

x;iouqaTO<5yMa>KHaH 

Apeju. (f) * 

trahccio (m) di cotone 
madeja (f) de algoddn 

KauBa (f) 

canavaccio (m) 6 

cafiamazo (m) 

AHcyrb (m) 

iutft (f) 7 

yute (m) 

H30Ji«pyiomaH (iisojih- 
uioHiiaa) aeHTa (f) « 

nostro (m) isolante 
cinta (f) aislante 


H3o:mpoBo v iHaH no.ioca 
(f) (jieiiTa (f)) q 

nustro (in) isolante 
cinta (fj aislante 

jiniiKaa HaojivipoBO'iiiaH 
;ieHTa (f) 

nastro (m) i solan to ^ 

adesivo 

cinta (f) aislante adho- 
renle 

6y Mara (f) a-ih oCiciaaKit 
HKopu 

carta (f) per coprire Vin- 
dotto l! 

papel (m) para cubrir 
I 09 inducidos 


liapa-.ieHTa (f) 

nastro (m) dl para 12 

cinta (f) de goma para 


II 


24 
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isolierendes Klebe- 
. material (d) 
insulating paste 
colle (f) iBolante 


Fiillmasse (f) 

2 filling paste, filling 
matter© (f) ou pate (f) 
do remplissage 


erstarrt (adj) 
solidified (adj) 
solidifte (adj) 


biegsam (adj), ge- 
schmeidig (adj) 

* flexible 

souple (adj), flexible 
(adj) 

hornartig (adj) 

6 horny 
conte (adj) 


trocknen (v) 
6 to dry 
s^cher (t) 


lufttrocknond (adj) 

^ air-drying (adj) 

' siccatif (adj), s£chant & 
l’air 


schnelltroeknend (adj) 
quick-drying (adj) 

3 tr6s siccatif (adj), 

sgchant vite ovrapide- 
ment 

gerinnen (v) 

9 to coagulate 
se coaguler (v) 

Polymerisation (f) 

10 polymerisation 
polymerisation (f) 

Feuchtlgkeit (f) 

11 moisture, humidity 
humidity (f) 


absorbieren (v) 
12 to absorb 
absorber (v) 


hygroskopisch (adj) 
13 hygroscopic (adj) 
hygroscopique (adj) 


uaojiHpyioiitifi KJiefi (m); 
Haojinpyiomee cbh- " 
ayiomee BemecTBO (n) 
colla (f) isolante 
cola (f) aislante 

aaJiHBuan Macca (f); 
Macca (f) AAH 3&JIHBKH 

materia (f) di rlempi- 
mento 

pasta (f) de relleno 
3acTWBinift; aaTeepA^B- 

rnift 

solidifleato (agg) 
solidificado (adj) 

THfinifi 

duttile (agg), flessibile 

(agg) 

flexible (adj), due til (adj) 

poronofi ; porooCpaa- 
Hhlfl 

corneo (agg) 
edrneo (adj) _ 

[A+»ficTBirrejibHull aa- 
jion>:] BHcyuiHTb, cy- 
niHTb' [cpeAHifi aa- 
Jiort: J BIJCOXflyTb, 
COXHyTb 
esslcare (v) 
secar (v) 

Bbicuxaiomifi ua bob- 

Ayx-fe 

essiccativo (agg) all 1 aria 
secante (adj) al aire 


6ucTpo Bucuxaiomift 
essicante (agg) r&pida- 
mente 

secante (adj) rApido 


CBepHyTtcfl, caepTbi- 

BaTbCH 

coagularsi (v) 
coagularee (v) 

no.iHMepifaaui/i (f). 
polimerazione (f) 
poliraoracldn (f) 

CMpOCTb (f) i BAaHCHOCTI. 

(f) 

umiditA (f) 
humednd (f) 

noivio-Tirn> (-man,) 
assorbiro (v) 
absorber (v) 

rurpocKonmecKifi 
igroscopico (agg) 
higroscdpico (adj) 
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metallische Adem (fpl) 
metallic veins 
vetoes (f pi) ou Along 
(mpl) metalliques 


chemische Anderung(f) 
chemical change 
modification (f) ou 
changement (m) chi- 
mique 

StrukturveriUiderung (!) 
change ol structure 
changement (m) ou mo¬ 
dification (!) de struc¬ 
ture 


chemische Zersetzung(f) 
chemical decomposition 
decomposition (!) chl- 
rnique 

gegl&ttete Oberflftche (!) 
smooth or finished sur¬ 
face 

(avec reference k rope- 
ration :) surface (!) 
liss£e, (sans reference 
kl'op. :)8urface(!)lisse 


Dielektrik (n) 
dielectric 
dtelectrique (m) 


Dielektrizi t&tskon- 
stante (!) 

dielectric constant 
eonstante(f)dfelectrique 


dielektrisch (adj) 
dielectric (adj) 
dfeleetrique (adj) 


dielektrischer Wider- 
stand (m) 

dielectric resistance 
resistance (f) dfelectri- 
que 

dielektrische Festigkeit 

(*) 

dielectric strength 
resistance (!) inecanique 
du dieiectrique_ 

Durch8chlag!estigkeit(!) 
disruptive strength 
resistance (f) disruptive, 
resistance (!) k la per¬ 
foration ou au per- 
cement [par la de¬ 
charge eiectrique] 


MeTajuiH^ecKiH jkhjiu 
( fpl) 

conduttori (m pi) metal- , 
iici 1 

conductores (m pi) me- 
talicos 

xHMiiuecKoe nairkHeme 
(n) 

modificazione (!) chimi- « 
ca t cambiamento (m) c 
cbimico 

modittcacidn (!) qulmica 

HairfeHeHie (n) cTpyK- 
TypM (cTpoeHin) 
cambiamento (m) di * 
stmttura 

cambio(m) de estructura 

XHMiiuecKoe paajio- 
Mvenie (n) 
decomposlzione (!) 

chimica * 

descomposicidn (!) 
quiinica 

civi&HceHiiaH noBepx- 

IIOCTb (!) 

superfleie (!) lisciuta o <5 
lueidata o levigata 
superficie (!) alis&da 


Ai3JieKTpHKT» (m) 
dielettrico (m) 0 

diefectrico (m) 


Ai3-ieKTpHuecKa)i nocTO- 
HHHaH (!) 7 

costante (!) dfelettrica ' 
constante (!) diefectrica 

AmjieKTDHHecKifi 

dielettrico iagg) 8 

diefectrico (adj) 


Aio.ieKTpnuecKoe co- 
npoTnoieHie (n) g 

resistenza (!) dielettrica y 
resistencia (!) dieiectrica 

Aia-ieHTpiiuecKan npou- 
hoctl (f) jo 

resistenza (!) dielettrica 
resistencia (!) diefectrica 


npo^HOCTb (n) Ha npo- 
ditBame 

resistenza (!) al porfora- 
men to 

resistencia (!) a la per- 
foracidu 
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Widerstandkraft (f) 

. resisting power 

L force (!) ou capacity (f) 
de] resistance (!) 


isolierende Eigenschaft 

* (0 
insulating property 
propriety (!) isolante 


Isolationswiderstand 

(in) 

8 insulation-resistance 
resistance (!) d[e l]’iso- 
lement 


ciuia (!) coiipoTRB.ieuiH 
forza (!) di resistenza 
fuerza (!) de rcsistencia 


nuojuipyioutee cboActbo 
( n) 

propriety (!) isolante 
propiedad (!) aisl&nte 

coupoTnB,ieHie (n) hso- 

jimUH 

resisteuza (!) d'isola- 
mento 

resistencia (!) de aisla- 
miento 


lsolationsvermogen (n) 
4 insulating power 
pouvoir (m) isolant 


Isold tionsfak tor (m), Jso- 
lationskoefflzlent (in) 
£ insulation-coelflcient 
coefficient (m) d’isole- 
ment 

Isolationszustand (m) 
state of insulation 
6tat (m) d’isoleinent 


Isolationsfehler (m) 

- defect in insulation 
ddfaut (m) on vice (m) 
d'isolement 


Isolationsprufung (f) 

8 insulation-test 

essai (in) de l’isoleinent 

Durehschlag (m) 
puncture 

.9 perforation (!) ou perce- 
mont (m) ou disrup¬ 
tion (!) [eiectriquc] 

Durchschlagversuch 
(m), Durchschlag- 
probe (!) 

puncture test, breaking 
w down test 

essai (m) de perforation 
ou de perceinont oade 
disniption [cleetrique] 


HaojinpyiomaH cnoco6- 

HOCTb (!) 

potere (m) isolante 
poder (m) aislador 


KoedKfJHnieHTb (m) nao- 

JIRU1H 

coefficiente (m) d’isola- 
meuto 

coeflciente (m) de aisla- 
miento 

eocTOHHie (n) hsojlhlub 
state (in) d’isol&inento 
estado (m) de aisla- 
miento_ 

noupevKaenie (n) H30- 
winuiu 

difetto(m) d’isolamento 
defecto (m) de aisla- 
miento 

nciiuTaHie (n) nao.iimiH 
prova (f) d’isolamento 
eusayo (in) de aisla- 
miento 


npo6iiBaHie (n) 
perforamento (in) 
perforacion (!) 


HcnidTame (n) na upo- 
6iiBauie 

prova (f) di perfora- 
inen to 

ensavo (m) de perfora- 
ci6n 


Funkenschlagweite (!) 
sparking distance 
11 distance (!) explosive 
des <Hincelles 


L L 



a 


paacTonaie (n) npoOii- 
BaHifl iicKpoft 
distanza (!) e6plosiva 
delle scintille 
distancia (f) explosiva 
de las chispas 
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Oberfldchenisolation (f) 
surface insolation 
i«olement (m) de sur¬ 
face, isolement (m) 
superficiel 


Obertl&c he n e n tlad u ng 

(f) 

surface discharge 
decharge (f) auperflcielle 
cm de surface 




IIOBepXUOCTHaH H30- 
JIHIOH (f); H30JUHUH 
(f) no noBepxHOCTH 
isolamento (m) super- 1 
ficiale 

aislamiento (m) de su- 
perficie 


uoBepxHocTHan paa- 

pHAKa (f); paapHAT»(m) 

no noBepxnocTH 2 
scarica (f) superficial 
descarga (f) superficial 


Erde (f) 
earth, ground 
terre (f), sol (m) 


aeiuiH (f) 
terra (f) 
tierra (f) 


ErdschluXl (m), Krdab- 
leitung (f) 

earth connection, earth 
leakage, ground 
(en gbnbral:) derivation 
Tlala terre,(intention- 
nelle:) mise (f) ft la 
terre, (accidentelle:) 
perte (f) ft la terre 

Kdrperschlufi (m) 
solid contact, body con¬ 
tact 

contact (m) avec la 
masse, mise (f) a la 
masse ou en commu¬ 
nication avec la masse 


aeMAHHoe coo6meuie (n); 
aeMJIHHOfi KOHTaKTl* 
(m); coobmeme (n) 
(coeAHHeHie (n)l ch 4 
aeMJieft; aeauia (1) 
messa (f) a terra, con- 
duttura (f) di terra 
contacto (m) A tierra 


cootfmeHie ( n ) ct* h*op- 
nycoMi> 

contatto (in) con la j 
massa 

contacto (m) con la 
masa 


an Erde legen (v) (eine 
M&schine) 

to ground, to connect, 
to earth 

met ire <v) a la terre, 
relier f v j an sol on ft la 
terre 


ft 


n. 



COeAHH-HTL (*HTb) CTb 
3eM.ieft; aaaeMJiiiTi, 
mettere (v) a terra [una ^ 
macchina] 

poner (v) a tierra [una 
maquina] 


an Enle liegen (v) 
to be grounded or 
earthed 

etre (v> mis a la terre, 
etre (v) on contact 
avec la terre 


tilJTb COeAHHeHHLIMl> Cl* 
3e*uefl; 6iJTb aaaeai- 
JieUHUMl* 
esse re (v) a terra 
hallarse (v) en comuni- 
cacibn con tierra 


Erdpotential (n) 
earth potential 
poteutiel (m) terrestre 
ou de la terre 


iioTeHuia.il, (m) aeMJin 
potentiate (in) terrestre 8 
potencial (m) terrestre 


Luflisolation (f) 
sir insulation 
isolement (m) d’air 

Natenisolation (f) 
slot insulation 
i*olerueut (m) des en- 
cocbes 


B03AyiUHan Hao.inuiH (f) 
isolamento (m) d’aria 0 
aislamiento (m) de aire 

U iiao.imtin (f) Kana.ioux 

(BIiaAHHX) 

isolamento (m) delle 
scanalftturc 
aislamiento (m) de las 
ranuras 
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Spulenisolation (f) 
coil insulation 
isolement (m) de bobine 



H30J1H1UH (f) KaiyniKH 
isolamento (m) del 
rocchetti 

aislamiento (m) del 
carre te 


Blechisolation (f) 

2 sheet-insulation, lami 
nation insulation (A) 
isolement (m) des idles 


Ankerisolation (f) 
armature insulation 
isolement (m) d'induit 


Kollektorisolation (f) 

^ commutator insulation 
isolement (m) du collec- 
teur 


Leiterisolation (f) 
wire insulation, InsuJa- 
d tion of conductor 
isolement (m) de con- 
ducteurs 


schutzender Oberzug 

(m) 

protective covering 
couverture (f) ou gaine 
(f) protectrice 


Isolierring (m) 

7 insulating ring 
bague (f) isolante 


Isolationskanal (m) 

# insulating through 
conduit (m) ou canal 
(m) isolant 


IsolieiTohr (n), Isolier- 
g hiilse (f) 
insulating tube 
tube (in) isolant 


Isolicrkeil (m) 
jq Insulating wedge 

clavette (f) ou cale (f) 
isolante 


naojiHitia (f) jihctobt* 
Isolamento (m) delle 
lamiere 

aislamiento (m) de las 
Chapas 


H30J1HIUH (f) HKOPH 
isolamento (m) dell’ 
indotto 

aislamiento (m) del fn- 
ducido 


Haojmuin (f) KOJmeKTopa 
Isolamento (m) del col- 
lettore 

aislamiento (m) del 
colector 


U30JIA1UH (0 npOBOA- 
HHKOBTj 

isolamento (m) del con- 
duttori 

aislamiento (m) de los 
conductores 


npe Aoxpaii HTejikuuil 
nonpoBT, (KOMtyXT*) (m) 
rivestimento (m) di pro- 
tezione 

capa (f) protectora 

H30JiHpyiomee kojiluo 
(n) 

anello (m) isolante 
anillo (in) aislante 

H30JlHui0HHUii (030- 
JiHpyroinifl) KanajTK 
(m) 

condotto (m) isolante 
conducto (m) ai si an to 


naojiHiijoHHaH (uaojin- 
pyioTitan) Tpyoica (f) 
tubo (m) isolante 
tubo (m) aislante 


uaojiupyioiiuA k;iiiht> 
(in) 

chiavetta (f) isolante 
cliaveta (f) aislante 



a 







a 
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PreGspanhulse (f) 
press-sp&hn-tebe 
donille (f) on tube (m) 
en carton comprim^ 
lustre on en presspan 


Gllmmerrohr (n) 

mica tube 

tube (m) en mica 


rn^aa (f) H3T> npecco- 
naHHaro KapTOHa 
(npeninaHa) 

manicotto (m) o tubo (m) I 
di cartone compresso 
tubo (m) de cartdn com- 
primido 


CAttAHHaa Tpydna (f); 

TpyCna h3t» cjhoaw 2 
tubo (m) di mica 
tubo (m) de mica 


Mik&nitrohr (n) 

micanite tube 

tube (m) en mJcanite 


Ebonitrohr (n) 

ebonite tube 

tube (m) en Ebonite 




‘ilimmerring (m) 
mica ring, mica collar 
bague (!) de mica 


(ilimmersegment (n) 
mica segment 
segment (m) de mica 


WandstArke (f) 
thickness o! wall 
^paisseur (f) de paroi 


Ebonitscheibe (f) 
ebonite plate 
disqne (m) en dbonlte 




Papierband (n) 

paper tape 

bande (f) de papier 


MHKaHHTOB&H TpydKa (f) 
tubo (m) di micanite X 
tnbo (m) de micanita 


adoHHTOBan TpydKa (0 
tubo (m) d’ebanite 4 

tubo (m) de ebonita 

CJUOA^Hoe kojibijo (n); 

KOJIBUO II3T» CJTIOAM 
anello (m) di mica 0 

anillo (m) de mica 

CJDOAHHofl cerMeHrb(m); 

cemeHTb h3t> cjuoau 6 
segmento (m) di mica 
segmento (m) de mica 


TOJimHHa (f) crtiiKii 
spessore (m) di pareto 7 
espesor (m) de pared 


ddOHHTOBUft AQCK1> (m) 

disco (m) d’ebanite 8 

disco (m) de ebonita 

6yK&>KHaH jieHTa (!) 
nastro (m) di carta 9 

cinta (!) de papel 


Piberkeil (m) 
fibre key 

clavette (!) on cale (!) 
en fibre 


C a \ KJiHtrb (m) h 3T> (biidpu 

) chiavetta (!) di fibra M) 

I chaveta (!) de flbra 


Emtilschicht (!) 
coat o! enamel 
couche (!) d'6mail 


cjioft (m) aMaJin 

strato (m) di smalto 11 

capa (!) de esmalte 


impr&gniert (adj) 
impregnated (adj) 
impregnS (adj) 


nponiTTaHUKifi 
impregnato (agg) 12 

impregnado (adj) 





trftnken (v) 

• to soak 

1 impr^gner (v), imbiber 

(v) 

backen (v) 

2 to bake 
cuire (v) 


durchErhitzen trocknen 
(v) 

to dry by means of 
S beat 

archer (v) par chauf- 
fage, scteher (v) ft 1’aide 
de la ehaleur 


durch den elektrischen 
Strom trocknen (v) 
to dry by means of the 
4 current 

* anchor (v) 61ectrique- 
ment ou par le cou- 
rant tflectrique ou ft. 
T^leetricite 

mumifiziert (adj) 

3 mummified (adj) 
momific (adj) 

Trockenofen (m) 
drying stove 

6 sechoir (m), 6tuve (f) [a 
sccher] 


Dampfofen (m) 

~ 8 to am-heated oven 
ctuve (f) ou sechoir (in) 
ii vapeur 


Vakuumtrockenofen (m) 
o vacuum drying pan or 
stove 

sechodr (m) ft vide 


Trockcnplatte (f) 

9 drying plate 

plateau (m) de s<$chage 

umwickeln (v) (mi t 
Hand; 
to tu]>e 

jq entourer (v) de ruban 
ou rubaner (v) (un 
cable, etc.), enrouler 
(v) du ruban [autour 
de . . .] 


n pofinTaTb; n po n htm- 
BaTb 

impregnate (v) 
impregnar (v) 


cneK&rbCH 
cuocere (v) 
cocer (v) 


BMcyuiHTb (cyrnnTb) 
nocpeACTBom> Harp-fc- 
B&H1H 

essicare (v) mediante 
riscaldamento 
secar (v) por medio dc 
calor 


BbICyillHTb (cymHTb) 
nocpe^cTBom. aaeic- 
Tpii^etKaro Tona 
essicare (v) mediante 
la corrente elettrira 
secar (v) por la co- 
rriente electric* 


saKaMeulwibift 
mummificato <agg) 
momifieado (adj; 

cyimuibHan nenb (f) ; 

cyninjina (f) 
forno (m) da essicazione 
estufa (f) para secar 


uapoBaa ne l ib (f); na- 
poBan cyniH^iKa (f) 
forno (m) a vapore 
estufa (f) de vapor 


cyiun.ibuaii ueHb (f) 
(cynuMKa (f)) cb paa- 
pi;>KeuHburb soa^y 

XOMb 

forno (m) da essicazione 
a vuoto 

estufa (f) para secar en 
vacio 

cyiiiii.ibuaH li.iHTa (f) 

piastra (f) da essica¬ 
zione 

place (f) para secar 

O^MOTaTb, 06 M&TUBaTb 
(jieHToft) 

avvolgere (v) (con na- 
stro) 

envoiver (v) [con cinta 
aislante] 





rmwickelmachine (f) 
taping machine 
mbaneuse (f), machine 
if) a rubaner ou a en- 
roarer de ruban 


doichfadeln (v) 
to thread through 
enfiler (v) (dans . . . ], 
fasser (v) le[s] fil[s] 
[dans . . .] 



o6MOT04Han MaimiHa (f) 
macchina (f) ]>er avvol- 
gero 1 

miquina (f) para recu- 
brir con cintas 


npoA'fe-Tb (-BaTL) 
infilare (v) o 

pasar (v) a traves el 
alambre 


Holidom (m) 
wooden core-bar 
*oujon (m) de bois 


Abscheuening (f) der 
Isolation 

abrasion of the insu¬ 
lation 

arrachement (m) de 
l’isolant 


Hearbeitung (f) 
machining 

nice if) eu n?uvre [des 
materiaux;, travail (m) 
[de* rnat^riaux], (par 
machines, aussi:), usi- 
nage (m) 

t-earbeitbar (adj) 
machinable 

travaillable (adj), usd- 
nable (a<Ij > 

bearbelten (v) 
t'* machine, to finish 
mettreU) en (euvre, tra- 
vailler fv) L les mate- 
rianx', (par machines, 
aussi q usiner iv) 

inbearbeitotem Zustand 
in marbined state, in 
finished state 
travailte (adj), faconn<§ 
&dj>. n$in6 (adj) 

in unbearbeitetem Zu¬ 
stand 

m unmachined state, 
in unfinished state 
brut 1 adj),a l’etat brut [ou 
non-tra\afll£ ou non- 
Ia«;onne ou non usinej 


AOpeUHIIHLlii CTep*/KeUL 

(m) . ^ 

stecra (f) di legno 
gorrbn (in) de madera 


upoTHpauie (n) nao- 

jihiqa 

logoramento (m) o con- 
sumo (m) dell’isola- * 
mento 

deterioro (m) de la cu- 
bierta alslante por 
roce 


o6pa6oTKa (f) 
lavorazione (f) 
trabajo (m) 


noAAaiouuftcH obpaOoT- 
Kh ; cnocobHufl kl 
o6pa6oTKi> (l 

lavorabile (agg) 
labrable (adj) 

o6pa6oTaTi>; o6pa6aTU- 

BcTTb - 

lavorore (v) 
trabajar (v) 


m> o(3pa6oTaHHUM'L 

un;cfc 

nello state (m) lavorato .V 
terminado (adj), traba- 
jado (adj) 

bt> Heo6pa6oTamiOM r L 
BITA'h 

nello stato (m) non « 
lavorato 

no trabajado (adj), no 
terminado (adj) 
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Arbeltsgang (m), Bear- 
beltuugsfolge (f) 
process or course of 
. machlnlDg 

[suite (f) desj operations 
(f pi) de travail ou 
d’uslnage ou de facon- 
□age 

Werkstatt (f) 

2 workshop, shop 
atelier (m) 


xoat. (m) pa6ort 
operazlonl (f pi) dl la- 
voro 

opcraclones (f pi) de 
trabajo 


MacrepcKaH (f) 
oMcina (f) 
taller (m) 


S 


4 


mechanische Werkstatt 
(f) 

mechanical shop 
atelier (ml de construc¬ 
tion mCcanlque 


Maschilicnworkstatt (f) 
machine shop 
atelier (in) de construc¬ 
tion do machines 


MexaHunecKaa uacrep- 

CKSH (f) 

ofilclna (f) dl costru- 
zlone meccanica 
taller (m) de construc- 
ddn mecanlca_ 

y 

^ MammiHaa (iiexainrte- 
CKaH) MaCTCpCK&A (f) 
j ofilclna (f) meccanica 
*'■ taller (m) de maqulnaria 

'“-ft 



Montlerwerkstatt (f) 

5 erecting shop 

atelier (m) de montage 



Modellwerkstatl (f) 

6 pattern shop 

atelier(m) de modelage 



MOAcJibHafl aacTepcKan 

ofilclna (f) del niodeHI 
taller (m) de modelos 


7 


Reparaturwerkstatt (f) 
repnlr shop 

atelier (m) de reparation 



peaoHTHaH HacTepcKaa 

(0 

ofilclna (f) dl ripara- 
zlone 

taller (m) de reparacldn 


Werkbank (f). Arbeits- HJUj^UJIU&US 
tfs<*b (m) ‘■ flfaiP BepcTaKb (in) 

" work-bench, bench sKsnapsaSm banco (m) da lavoro 
iHabli (m), banc (m) v x banco (m) de trabajo 
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Werkzeug (n), Ger&t (n) 
tools (pi) 
outils (m pi) 



HHCTpYMeHTM (m pi) 
ut6D8ill (mpl) 
herramientas (f pi) 


/ 


Uerkzengm&schine (f) 
machine tool 
machiue-outil (f) 


pa6o<rift CTaHOKT* (m) 
macchina (f) utensile 2 
maquina(f) herramienta 


Xetallbearbei tungs- 
maschine (f) 
metal-working machine 
machine (f) k trav&iller 
les m£tanx 


CTaHOKT, (m) pH o6pa- 
6otkh MeTajuiowb 
macchina (f) da lavorare 3 
i metalli 

mAqnina (f) para traba- 
Jar I08 metales 


messen (v) 
to me&snre 
mesurer (v) 


Messnng (f) 
measurement 
mesurage (m) 



irfepHTt; nairfep-HTi, 

T-htl] 

misurare (v) 
medir (y) 


4 


nairkpeme (n); odirfcpT, 
(m) 

misnra[zlone](f) l misura- 0 
mento (m) 

medlddn (f), medlda (f) 


Mali (n) 

measure 
mesure (f) 


irfcpa (f) 
misura (f) 
medida (f) 


6 


Xafistab (m) 
measuring scale, rule 
Shells (f) 


M&cnrratft* (m); Mac- 

□ T ^TH 'i T i'i nrradHafl JiBHefina (f) 7 

scala (f) 
escala (f) 


Schublehre (f), 
Schieblehre (f) 
sliding calipers (pi), 
slide-gauge, ver¬ 
nier calipers (pi), 
Columbia Calipers 
(A) 

wed (m) a coulisse 



pa 3 - (BLI-ABHHCHOfi) 

Kajm6pi> (m); 
niTaHreHimpKyjik 
J (m); inydpHrejn, # 
(m) 

calibro (m) a cor- 
soio 

calibre (m) 


Mikrometerlehre (f), 
Mikrometerschraube 
(0 

vernier wire gauge or 
micrometer gauge 
jange (f) k vernier 



MHKpOHeTpHTeCldft ua- 
jih6pt> (m); MHKpo- 
MeTpr, (m) 
micrometro (m) 
tornillo (m) micro- 
metrico 


,9 


Uueal (n) 
ruler 
rtgte (f) 


Jimieflh*a (f) 

i k rigo (m), regolo (m) 10 

regia (f) 
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Winkel (m) 

1 square, try square 
dquerre (f) 


Anschlagwinkel (ni) 

2 back square 

dquerre (0 a chapeau, 
dquerre (f) dpaulde 


Kreuzwinkel (m) 
o T-square 

td (m), dquerre (f) k ou 
en T 


yroJibHHKb (m) 
squadra (f) 
escuadra (f) 


ynopHbift(aHHLia>Kmjfi) 
yrojiLHHicb (m) 
squadra (f) con spalla 
escuadra (f) con espal- 
d6n 


II I 


nepeKD^CTHLifi (Tanpo- 
buA) yroJitHHKt (m) 
squadra (f) a T, squadra 
(f) doppia 
escuadra (f) do T, 
muleta (f) 


ankoraen (v) 
to mark the centre [cen- 
ter (A)] with the centre fj 

[center (A)] punch, to ! 

4 center (A) 1 ' 

pointer (v), marquer (v) 
au pointeau, amorcer 
(v) [un trou] au poin¬ 
teau 



onrfe-THTb (-uaTb) Thm- 
koio ; Han't“THTb 

f-qaTb) KepHepom, 
(KepHOM'b); H&Kep- 
HHTb 

marcare (v) col punte- 
ruolo 

marcar (v) con el granete 


Kbrnermarke (f), Kbr- 
nerpunkt (m) 
j centre-mark, center 
mark (A) 

coup (m) dc pointeau 


oTirirrKa (f) KepHepon 
(TUUKOIO, KepHOlTb) 
marca (1) 

punto (m) de punzdn 


Komer(m), Ankdrner(m) 
centre-punch, prick 
° punch (A) 
pointeau (m) 


[ein'tcilen (v) 

7 to divide 
[subjdiviser (v) 


b 



Tbnna (f); KepHepi. (m); 

icepHO (n) 
pun ternolo (m) 
punzdn (m) para marcar 


pa3AtinTb; noApaaAt- 
JIHTb (-HTb) 

[sudldividere (v) 
[subjdividir (v) 


8 


httmmern (v) 
to hammer 

marteler (v), mallder (v), 
travailler (v) au mar- 
teau 



odpadaTbiBaTb mo-io- 
Tanii 

martollare (v) 
martillar (v) 



himmerb&r (adj) 
malleable 
malleable (adj) 
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/ 


erwarmen (v), erhitzen 
(v) 

to heat 
chauffer (v) 



noAAaiomiftcff o(5pa- 

(SOTirfe MOJIOTOJTL 

malleablle (agg) 
maleable (adj) 


Harp^-Tb (-BaTt) 
rise aid are (v) 
caldear (y) 


Schmiedefeuer (n) 

forge-fire 

feu (m) de forge 


ropHOBofl oroHi> (m) 
fuoco (m) della fucina 3 
fuego (m) de fragua 


'leblftse (n) 
blower 

iouffleiie (f), (fig:) ven- 
tilateur (m) 


Blasebalg (m) 
bellows 
soufflet (m) 



BOdAyxoAyBHan Manm- 
Ha (1); BoaAyxoAYBKa 
(f); (cirar.:) BeHTHJin- 4 
Torxb (m) 
ventilatore (m) 
fuelle (m) mec&nico 


B03AyX0AyBHMfi M'fex'b 

(m) s 

mantice (m) 
fuelle (m) 


schmieden (v), aus- 
schmieden (v) 
to forge, to hammer 
forger (v) 



KOBaTb 

lavorare (v) a martello 
fucinare (v) 
forjar (v), fraguar (v) 


6 


echmiedbar (adj) 
forgeable (adj) 
forgeable (adj) 


Zunder (in), Hammer- 
so h lag (m) 
scale, forge scale 
battitnres (f pi) 


KOBidft; THryHift 

fucinabile (agg) 7 

forjable (adj) 

H<ejrfc3HaH onajiHHa (f); 
narapb (f); mojioto- 
6oHua (f) 8 

scaglie (f pi), battlture 

(fpl) 

batiduras (fpl) 


verbrennen (v) 
to burn 
briber (v) 


OKnraTb; nepe/KHraTb 
bruciare (v) 9 

quemar (v) 


[rich] verziehen (v) 
to buckle 

gauchir(v), se voiler (v), 
se dtfonner (v), se 
fausser (v) 



KopodHTbcn; noKpii- 
BUTbCH 

sbiecarsi (v), torcersi (v) jo 
alabearso (v), torcerse 
(v) 


gerade richten (v), aus- 
richten (v), richten (v) 
to straighten 
dresser (V), redresser (v) 



BbinpflM-HTb (-JIHTb) 
raddrizzare (v) 
enderezar (v) 


11 


kalt richten (v) 
to dress in cold state 
dresser (v) k froid 


BUnp«M-HTb (-JIHTb) BT> 
XOJIOAHOJTb BHJTfc JO 

raddrizzare (v) a freddo 
enderezar (v) en frlo 
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ausbeulen (v) 

/ to planish, to flatten 
planer (v), apianir (v) 


Rlchtplatte (f) 

2 surface plate 

marbre (m) [k dresser] 






BUnpaB-HTb (-.ihtl) 

spianftre (v) 
emterezar (v) 


n.iHTa (f) jyin BhinpaBKH; 
npilBHJlbHaH (BhlB'fe- 

pounafl) ruurra 
piano (m) per egua- 
gliare 

martnol (m) de ende¬ 
rezar 


strecken (v) 
S to stretch 
6tirer (vl 


kalt strecken (v) 

4 to draw in cold state 
6 tirer (v) a froid 


BUTBi UBaTb; BbUvOB-aTb 
(-blBBTb) 

stirare (v), distenderc 

(v) 

estirar (v) 

BUTflTHBaTb (BbIKOB-aTb 

(-biBanO) wh xojioh- 
HOlTb BHXfe 
stirare (v) a freddo 
estirar (v) en frio 


Hammer (m) 
d hammer 
marteau (m) 



mojiotoktj (m) 
martello (m) 
martillo (m) 


Kupferhammer (m), 
kupfemer Hammer (m) 
6 copper hammer 

massette (f). marteau (m) 
de cuivTe 



MOJIOTOKT> Cm) H3T> 

KpacHoft irk ah 
mazza (!) di rame 
martillo (m) de cobre 


Holzhammer (m) 

- wooden-hammer, round 
' mallet, mallet (A) 
maillet (in) 


AepeBHHHblft MO-IOTOKT* 
(m) 

mazzetta (f) di legno 
mazo (m) 


Ambofl (m) 

S anvil V-.A 

enclume (f) -o-JJ-r* 


Gesenk (n) 

9 die, boss, shaper, mould 
etampe (f) 



Dampfhammer (m) 
steam hammer 
1 ' marteau-pilon (m) [a 
vapeur] 



UOKOBOJIbHU (f) 

incudine (m) 
jmnque (m) 


urraMm. (m); iuTamia 
(0 

stampo (ml 
estampa (f) 


uapnsoft Mo.iorb (m) 
maglio (m) a vapor© 
martillo (m) de vapor, 
martillo-pildn (m) 
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Srhmledepresse (f) 
foiling press 
presse (f) k forger, (k 
moulage simultan£ 
dans matrices:) presse 
(f) a matricer 


pressen (v) 
to press, to stamp 
tnraiHer (v) a la presse, 
(presser en moulant:) 
mairicer (v) 


Schmiedestock (m) 
anril block, anvil stock 
billot (m) d’enclume 


prefibar (adj) 
capable of being shaped 
In the press, preasable 
(adj) 

I*ouvant se travailler & 
la presse, (moulable k 
la presse:) matricable 
(adj) 

Pumpe (1) 
pump 
jompe (f) 


stauchen (v) 
to jolt, to up-set, to 
jump 

aplatlr (v), ^eraser (v), 
refonler (v) 


ein Rohr auivveiten (v) 
to widen, to open out, 
to flare 

^panouir (v) ou Uvaser 
(r) [ou elargir (v;] un 
tube 


KysHe^Hufi npecci> (m) 
pressa (f) da fucina, 
maglio (m) 1 

prensa (f) 


npeccoBaTt 

imbottire (v), stampare 

(v) 2 

embutir (v), estampar 
(v) k la prensa 


noAHaKOBajiLHHKi* (m); 
CTyjn. (m) 

incudine (f) del maglio ® 
tenazas (fpl) de fragua 

noAAaionuAcn npecco- 
Baoijo; cnocobHbtfl kt> 
npeccoBauiio , 

die pu6 essere lavorato 
al maglio 

que se puede prensar 


iiacocb (m) 

pompa (f) 5 

bomba (f) 


pacKOB-aTb (-u BaTb); 
oca-AMTb (-HCflaTL); 
ciuiioiiihb&tl G 

ribattere (v) 
recalcar (v) 


pacniHp-HTb (-HTb) (paa- 
Aa-Tb (-BaTb)) Tpyoy 
svasare (v) ? 

ensanchar (v), desbocar 
(v) 





walzen (v) 
to roll 
Uminer (v) 


valibar (adj) 
tollable (adj) 
Umlnable (adj) 


L 



IipOKaTblB&TL 

laminare Jv) <V 

laminar (v) 


noAAaiouuftCH upo- 
KaTirfc; cnoco6Hwft 
KT> IlllOKaTKii 9 

laininabllo (agg) 
laminablo (adj) 
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Rohre ziehen (v) 
j to draw tubes, to skelp 
£tirer (v) des tuyaux 
ou tubes 



THH)Tb Tpy6H 
stirare (v) tubi 
estirar (v) tubos 


Ziehen (n) der Rohre 
2 drawing of tubes 

(Hirage iin) des tuyaux 
ou tubes 


bhthth aarne (n) Tpyfrb 
lo stirare i tubi 
accibn (f) de estirar 
tubos 


Dr&ht ziehen (v) 
3 to draw wire 
trbfiler (v) 



BOJIOHHTI* npOBO-lOKy 
trafllare (v) 
estirar (v) alambres, 
trefllar (v) 


Drahtziehcn (n) 

4 wire drawing 
trcfllage (m) 

biegen (v) 
to bend 

- eourber (v), cintrcr (v), 
0 ployer(v), (rapprocher 
fortomeut les bouts:) 
plier (v) 



no^iOHeuie (n) npOBO- 
JIOKH 

trafllatura (f) 
accibn (f) de estirar 
alauibres 


cornyTb, cradaTb; 

BurHyTb, BurutfaTb 
iucurvare(v), piegare(v) 
encorvar (v) 


biegbar (adj) 
pliable (adj) 

6 pouvant etre courbe, 
ployable (adj). pliable 
(adj), cititrable (adj) 

Hiegbarkeit (f) 
pliability 

~ pliability (f), cintra- 
bilitb (f), aptitude (f) 
fi pouvoir etre courbe 
ou plie ou cintre 

biegsam (adj) 
o ilexible (adj), pliant 
A (adj) 

flexible (adj) 


cniGaeitufi 
pieghevole (agg) 
facil (adj) de encorvar 


crubaeMOCTi. (f) 
attitudine (f) a piegarsi 
aptitud (f) de plegarse 


rnftKift 

tlessibile (agg) 
flexible (adj) 


Biegsamkelt (f) 
9 flexibility 
flexibility (f) 


Schraubstoek (m) 
in vice, vise (A), jaw-vice, 
jaw vise (A) 
btau (ni) 



niGKOCTb (f) 
flessibilita (f) 
flexibilidad (f) 


TKICKff (ill pi) 
morsa (f) 

tornillo (m) de banco 


feilen (v) 
// to file 
limer (v; 



omi.aii-Tb (-Ban>) 
limare (v) 
liinar (v) 
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FeiispAne (m pi), 
Feilicht (n) 
filings 
lim&ille (f) 


0 IIHJ 1 KU (m pi) 
limatura (f) l 

limaduras i f pi) 



\ 

i 


Feile (f) 
file 

lime (f) 


uaiiiuiJbHHKi> (m); Ha- 0 
niiJiOKi> (m); iioaufi- ~ 
jioki* (m); imjia (D 
cjiecapHaH 
lima (f) 
lima (f) 



Handfeile (f), Ansatz- 
feile (f) 

hand-file, flat file 
[lime (f)] plate(f) k main, 
carreaa (m) plat 


PV'IHOft HailHALHHKT, 
(m); ruiocKifl Tyno- 
HOCblfl HailHwlOKT> ( 111 ); 
nowiyCpyxoBKa (f) 
lima (r) a mano 
lima (f) de mano 



Scblichtfeile (I), Abzieh- 
feile (f) 
smooth file 

lime (f) douce, douce (f) 


nachfeilen (v) 
to file over 

retoucher (v) ou re passer 
(v) a la lime, donuer 
(v) le dernier coup 
de lime [a . . .] 


uumd)uofl uaniMOK'b ^ 
(m) (HannjLLHHirb (m), 
IJOAIIHJIOK'b (m)) 
lima (f) dolce 
lima (() dulce 


noAtmjiH-Tb (-BaTt) 
ritoccare (v), lisciare (v) 3 
retocar (v) k la lima 


sehleifen (v) 
to sharpen, to grind, 
to smooth 

meuler(v), (un outil:) 
affuter(v), alfller (v) 



TO'IHTL 

molar© (v), (un utenslle:) 

affilare (v) 6 

amolar (v), (una herra- 
mienta) afilar (v) 


Schleifstein (m) 
grindstone, grinding 
stone 
meule (f) 



Tounjio(n); tohii.ii.hmi 1 
KaMCHL (m) 
mola {l) (la affilare 
muela (f), piedra (f) do 
afilar 


Glaspapier (n) 
sand paper, glass-paper 
papier (m) de verre, 
papier (m) verrk 


CTeK-THHiian OyMara (f); 
CTeKAHHuart mnypna 

(0 kS 

carta (f) vetrata 0 smeri- 
gliata 

papel (m) de vidrio 


IT 


25 
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Sclimirgelleinwand (f), 
SchmirgelleiDen (n) 
j emery-cloth 

toile-dmeri (f), toile (f) a 
r^meri, toile (0 £me- 
risdo 



HaxcA&HHoe nojioTHo (n); 
HcDKA&HH&H IHKypKa 

(0 

tela (f) smerigliata 
tela (f) de esmeril 


Schmirgel (m), Schmir- 
gelpulver (n) 
emery, emery powder 
2 dmeri (m), poudre (f) 
d’^meri ou 6meri (m) 
en poudre on pulve¬ 
rulent 



Ha)KjtaKT> (m); HancAan- 
Hufl nopouioiCB (m) 
smeriglio (m) 
esmeril (m) 


[abjschmirgeln (v) 
to polish, to grind with 
emery 

o meuler (v) a Pdmeri (c. 
k d. avec la motile), 
roder (v) ou user (v) a 
1 ’dmeri (c. ad. avec la 
poudre), omeriller (v) 


Schmirgelscheibe (f) 
4 emery-wheel 

meule (f) en dmeri 


odTepeTb (odTHpan,) 
HaH<AaKoin>; Btrm- 
CTHTb (HHCTHTB) 
Ha>KAai<OMT> 
smerigliare (v) 
esmerilar (v) 


© HaHuanaufi npyrt (m); 

HOHUaHHOe tohhjio (n) 
disco (m) di smeriglio 
rniiela (f), piedra (f) de 
esmeril 


polieren (v) 
<5 to polish 
polir (v) 


IIO.llipOBaTL 
brunire (v), polire (v) 
pulir (v) 


Polieren (n) 

6 polishing 
polissage (m) 


noJiMpoBKa (I); noJiupo- 
Bauie (n) 

brunimento (m), poll- 
tura (f) 

pulimento (m) 


t 


Politur (f) 
polish 
poli (m) 


nojiiiypa (1) 
poli men to (m) 
pulimento (m) 


polierfahig (adj;, puli- 
turfnhig (adj) 
capable of taking a 
# polish, polishablo(adj) 
polissablo (adj), suscep¬ 
tible (adj) de prendre 
le poli 


meiCeln (v) 
to chip, to chisel 
U buriner (v), ciseler (v), 
travailler (v) au burin 
on au ciseau 


no^uaH>n;uicn nojuipo- 
BaHiio; cnocotiHuft kt> 
nojmpoBauiio 
che si pud brunire o 
polire 

quo sc puede pulir 



o6pa6oTaTb (otfpadaTU- 
BaTt) 3y6njioin> 
scalpellare tv) 
escoplcar (v), cincelar 
(v), desbastar (v) 
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abmeiBeln (v) 

to chip off, to chisel off 

enlever (v) au burin 



o6py6-HTb (-aTb) 8 y6H- 

JlOJfb 

scalpellare (v) via, to- 1 
gliere (v) alloscalpello 
escoplear (v), quitar (v) 
con escoplo, quitar 
(v) con cortafrio 


MeiAel (m) 
chisel, cold chisel 
burin (m), ciseau (m), 
tranche (f) 


ay6iuo (n) 

scalpello (m) 2 

escoplo (m) 


FlachmeiBel (m) 
flat chisel 
burin (m) plat 


behauen (v) 
to dress, to trim 
dtfgrossir (v) 


einkerben (v) 
to groove, to notch 
entailler (v) 


c 



iuiocKoe ay6n,io (n) 
scalpello (m) piano £ 
escoplo (m), buril (m) 
cortafrio 


cpy6-im> (-aTb) aydn- 
jiom> 4 

digrossare (v) 
cortar (v), tajar (v) 



Bpy6-HTb (-aTb); aaci;- 
naTb ^ 

intaecare (v) 
entallar (v) 


Einkerben (n) 
grooving, notching 
entaillage (m) 


aacfeiKa (f); Bpy6na (!) 
l'intaccare 0 

entalladura (!) 


echneiden (v) 
to cut 
couper (v) 



odp'feaaTb, otip'ha&Tb; 

p^aaTb 
tagllare (v) 
cortar (vj 


Heschneiden (n) der 
Bleche 

trimming of sheets 
rognage (m) des tfles 



oCp'fcaKa (!) .incToirb 
il ritagliare le lamicro 
recorte (m) de las 
planchas 


8 


abscheren (v) 
to shear 
cisailler (v) 


Sc here (f) 
shears (pi) 
clsaille (!) 



cpdia-aTb (-MBaTb) 
tagliare (v) 8 

cortar (v) 


hokhhuli (f pi) 
forbice (f) 

cizallas L (f pi), tijeras 
(f Pi) 


2o‘ 
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Blechschere (f) 
f cutting shears 
cisaille (f) k idle 


homchhuu (f pi) w 

P'fcSKH XCeCTR 
forbicione (m), forbice 
(f) per lamiera 
tijeras (f pi) de plancha 


Blech8cher[maschin]e (!) 
2 shearing-machine 
cisailleuse (f) a tole 



ct&hokl (m) am irhaKH 
xcejrfearam jihctobx 
cesoia (!) meccanica 
per lamiera 

tijeras (fpl) mecinicas 
de plancha 


sftgen (v) 
to saw 
scier (y) 


auss&gen (v) 
to saw out 

4 d^couper (v) & la scie, 
scier (v) (.... hors 

de...), chantoumer(v) 



HHJIHTB 

segare tv) 
[a]serrar (v) 


BunHJiH-n» (-Ban>) 
levare (v) colla sega 
cortar (v) cbn la sierra 


kalt s&gen (v) 

0 to saw cold 
scier (v) k !roid 


Sftgeblatt (n) 

6 Baw blade 
lame (!) de scle 


B&nds&ge (!) 

7 band saw 
scle (!) k ruban 


nHJIHTL BT» XOJIOAHOXl, 
BHJVfe 

segare (v) a freddo 
aserrar (y) en frio 

nHJiBHan jights (f); 

_ men* (m) OiewTK (!), 

3LT-- .._nojioTHo (n)> nHjm 

lama (!) della sega 
hoja (!) de sierra 

t jieHTOHH&ji nnjia (!) 

sega (!) a nastro, sega 
(!) senza fine 
sierra (!) de cinta, sierra 
(!) sin fin 


Kreiss&ge (!) 

8 circular saw, disc saw 
scie (!) circulaire 



KpyrJian (uupKy.mp- 
naa) nHJia (i) 
sega (!) circolare 
sierra (!) circular 


stanzen (v) 

0 to stamp, to emboss 
v poinconner (v), pcrcer 
(v) au poin^on 



urraiuiOBaTfc 
stampare (v) 
taladrar (v) a la punzo- 
nadora 


Locher stanzen (y) 

10 to punch holes 

poin^onner(v) des trous 



BumTaimoBijiBaTb (npo- 

6HBaTi>) AUPKH (OT- 
Bepciifl) 

punzonare (v) dei fori 
punzonar (v) agujeros 






389 


Statue (f), Stanzapparat 

„ (m) 

die, stamp 

poinconneuse (f) k main 


MeztB'feAKa (f); KOMapb 

(m) t 

punzone (m) 
punzbn (m) 


dorchjlochen (v) 
to punch, to perforate 
ten glndral:) percer (v) 
6* fair© (v) des trous 
[dans 

poinconner (v) ou 
frapper (v) des troiis 
[dans . . . .] 



npo6frrb (*Ban>) ahpkh 
(oTBepcriH) [nepcfco- 
pepoBan>] 

per]rorare (v),bucare (y) 
taladrar(v), perforar(v) 


Durchschlag (m) 
punch, piercer 
poincon (m) 


Locheisen (n), Loch- 
stanze (f), Ix>cher (m), 
Ausschlageisen (n) 
belt punch, hollow 
punch 

emporte-pibce (m), dd- 
coupoir (m) 


[Loch-JStanzma-schine (f) 
punch press, 'punching 
machine 

poin^o unease <f) [mbca- 
nique], machine (f) 
a poinconner 


Lochstempel (m), Stanze 

(f) 

aje 

poincon (m) 


a 




a 


upo6oflHHm> (m); 6opo- 
Aom> (m) 
punzone (m) 
punzbn (m), taladro (m) 


BLKrfcraa (f); npodofl- 
hhkt> (m); npodoft- 
uhkt> (m) 4 

fustella (f), foratolo (m) 
sacabocados (m) 


/UjponpodHBH-uft (-oft) 
CTaHOKi* (m) (npeccb 
(m)); AuponpodHBHan « 
MauiHHa (f) 
punzonatrice (f) 
punzonadora (!) 


nyaHcom. (m); hitcm- 
neab (m) 

punzone (m) 6 

punzbn (m) 


bohren (v), durchbohren 
(v) 

to bore, to drill 
lorer (r) [un trou dans 

.], perforer (v), 

percer (v) au foret 


CBepJIHTb; IipOCBepJIH-Tb 
(-BaTb) ; nep(J>opnpo- 
BaTb 

forare (v), bucare (y), 7 
trapauare (v) 
taladrar(v), bRrrenftr(v), 
agujerear (v) 


Bohren (n) 
drilling 

forage (m) (c. a d. action 
de forer) 


ceepjieHie (n) 

il forare 8 

accibn (f) de taladrar 


c;.chbohren (v), fertig- 
bohren (v) 

to rebore, to bore again, 
to redrill 

terminer (y) le forage, 
parfaire (v) le forage, 
refal re (v) [un trou] 
au di&metre voulu 



UOOTHCTHTb (noA^H- 
maTi.) CBepjiOMT,; 
CBepjnm, hA^hcto 0 
ripassare (v) al trapano v 
repasar (v) con el 
taladro 





390 


Bohrung (f) 
j bore 

forage (m), (forage 
al£s6:)_ al£sage (m) 


npocBepjieHHoe OTBep- 
ciie (n); OTBepcrie 
foro (m) 
mandrilado (m) 


zyltndrische Bohrung (f) 
straight bore 

2 forage (m) cylindrique, 
(qtiand al^se:) algsage 
(m) cylindrique 


7T7 

», | 



P, *1 

. 


UH^iiH.npH'iecKoe OT- 

BepcTie (n) 
foro (m) cilindrico 
mandrilado (m) cilin¬ 
drico 


konische Bohrung (f) 
taper bore 

8 forage (m) conique, 
(quand al£s6:) atesage 
(m) conique 



KoiiiiHecKoe oTBepcTie 
(n) 

foro (m) conico 
mandrilado (m) cdnico 


Bohrer (m) 

4 drill, cutter 

mGche (f), foret (m) 


CBepjio (n); nSpna (f) 
trapano (m) 

taladro (m), barren a (f), 
broca (f) 


Spitzbohrer (m) 
common bit, pointed- 
5 end drill, flat drill 
foret (m) ou meche (f) ft 
langue d’aspic 


oflbiKHOBeHHoe (HasSpT- 
uoe) CBepjio (n) 
mecchia (f) appuntita, 
trapano (m) appuntito 
broca (f) ordinaria 


Spirulbohror (m) 
twist drill 

foret (m) helicoidal ou 
6 helicoidal ou am^ri- 
cain, m£che (f) h61i- 
coidale ou heiicoidale 
ou amerioftinc 


BHToe (cnRpa.ii>Hoe) 
CBep-io (n); aMepH- 
KaHCKoe CBepjio 
mecchia (f) splrale, 
trapano (m) a spirale 
broca (f) salomdnica 


Zentnnnbohrer (m) 
centre-bit 

7 rndehe (f) a teuton ou a 
centre, foret (m) a 
t<Hon otf a centre 


uenTpoBan nep«a (f); 
ueHTpoeoe CBepjio (n); 
[ueiiTypa (f)] 
mecchia (f) a centre, 
trapano (m) a centro 
barrena (f), broca (f) do 
tres puntas 


Bolirknarrc (f), 
Ratsohenbohrer (m) 
ratchet - drill, ralohet- 
" brace 

eliquet (in) a perccr, 
nicagnac (m) 


i 

f 


TpemeTKa (f) 
cricchetto (m), trapano 
(m) a cricco 
chicharra (f), carraca (f) 


Brustbohrer (in) Bnist- 
leier(f), Bohrwinde(f) 
q breast drill, brace, bit 
brace, hand-brace, 
belly-brace 
vilebrequin (m) 


Jsr’ 


rpyAHOft Ko.ioBOpori> 

(m) 

girabecchino (m), tra- 
pano (m) 

berbiqul (m) de pecho, 
berbiqul (m) de mano 
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Yersenkbohrer (m), Ver- 
senker (m), Kraus- 
kopf (m) 

countersink, rose-bit 
traise (m) conique ou 
champignon ou angu- 
laire 




3e-(3H-)HK0BKa ( 0 ; paa- 
aeHKOBKa (f) 

accecatoio (m) ; 

barrena (f) c6nica, 
broca (f) de fresar 


Bohnnasehine (f) 
drilling-machine, drill- 
pres 9 

foreuse (f), machine (f) 
a lorer, [perceuse (f)]. 
[machine (f) a p>ercer] 



CBepJliUlbHUd CT&HOKT» 

(m) 

trapano (m) ~ 

perforadora (f), mdquina * 
(f) de taladrar, ma- 
quina (f) de barrenar 


Bohrkopf (m) 
drilling machine chuck 
mandrin (m) [porte- 
outil: 


rukaAO (n) (6a6«a (f)) 
CBepwiHJibuaro CTaHKa 
puuta (f) del trapano, ^ 
mandrino (m) 
nuez (f), porta-brocas 
(m) 


ItohrfiiUer (n) 
drill chuck 
manchon (m) p»orte 
foret 


naTpom, (m) a-ih caepuia 
coppaia (f) del trapano 4 
mango (m), manguito 
(m) para la broca 


Yertikalbohrmaschine 

(f) 

vertical drilling ma¬ 
chine, vertical drill 
press ( A) 

foreuse (f) verticale, 
j«erceuse (f) verticale] 


Horizonlalbohruiaschi- 
ne if) 

horizontal drilling ma¬ 
chine 

foreuse (f) ou machine (f) 
a forer horizontal, 
[p>erceuse (f) ou ma¬ 
chine (fl k percer hori- 
zontale] 


f BepTHKa«lLHblfi CBep- 

AH-TLHLlfl CTaHOKB (m) j 

trapano (m) verticale 
perforadora (f) vertical . 



ropii30HTa.u>Hufi caep- 

JlHJlbHblil CTfLH0KT> (m) 

trapano (m) orizzontale 6 
perforadora (f) horizon¬ 
tal 


fUulialbohrxn&schine (f) 
radial drilling machine, 
radial drill press (A; 
foreuse if) ou machine (f) 
a forer rudiale, [per¬ 
ceuse if) ou machine (f) 
a piercer radiale] 



paAiaiibUo*cBep-in.ii>- 

hluI cTauoK'b (m); 
pa;iia_ii>Huft coep- 7 
JiHJLbHiJil craHOirb (m) 
trapano (in) radiale 
perforadora (f) radial 


'vuiienbohrmaschine (f) 
pillar drilling machine, 
upright drill p>ress 1 A) 
fo reuse (f) ou machine (f) 
a forer a colonne, 
‘perceuse (f) ou ma¬ 
chine (f) a percer a 
colon ne J 



cBep.iiULHwfi eraiiuirb 
(in) 11a KO.101111I; 
trapano (in) a eolonna S 
perforadora if) de c<>- 
lunuia 
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automatlsehc Rohr- 
mnsehlne (f) 
uuloinatic drilling mo- 
chine 

1 foreuse (f) ov machine (f) 
& forer uutomntlque, 
iperceuse (f) o« mn- 
chine (f) a pereer uu- 
tomalique] 



aBTOMaTH'iecKifl (cauo- 
A+.AcTByK>miA) cBep- 
jihjilhuA CTauom>(m) 
trapano (m) automation 
perforadora (f) au to¬ 
rn utlca 


hobeln (v) 
2 to plane 
raboter (v) 



cTporaTL 
plnllaro (v) 

neepillar (v), oeplllar (v) 


uliliobeln (v) 
to plane, to smooth oft 
S raboter (v), enlever (v) 
uu rabot ou k lu rubo- 
teuse 


oficTpyr-an. (-nBam) 
piullure (v) 

oeplllar ( v), planear (v) 


Hobelmasohine (f) 
i pinning machine, planer 
raboteuse (f). machine (f) 
a raboter 



CTpora.ii.uijA cTaHoin. 

(m) 

piallatrice (f) 
ceplllo (m) 


KrAsinnsrhino (f) 
milling machine 
J frnlseusc (f), machine (f) 



(ppeaenuuA (uiapoiue'i- 
iiijA) cTauoh-L (m) 
fresntrice (f) 
maqulnn (f) de fresar 


Shnpingmnsehlne (f) 

6 shaping machine,shaper 
ctuu-IInieur (m) 



m.n. pt Tpoi 

uun CTanom, (ml, 
uieniiiin.-Mauiiiiia (f), 
(y pa6o<iux-L I cauo- 
cyiii.a (f) 
limutrioo (f> 

torno (mi limudor, liina- 
doni if) 


Nulstot’iiuaschine if) 
>.loUer 

„ inorialsense-raineuse 
' (f), inortnlseuse (f) a 

fnirolesrninnrcs, mor- 
laiseuse (f) a miner 



J,O.l0c)KUUii CTUlHlK'l.(Ul> 

Aim upopkauBaitifl 
KunnjunrL (n;eao6- 

llOKI.) 

sloz/.Hlriceif), tnacchiua 
If) per furo Incuslrl 
muiiuiiiH (f) de escopleur 
ran urns 



drrhcn (v) 
to turn 

loumer (v), faconncr (v) 
nu tour 



TO411Tb, OtSTa'IHBaTL 
torn I re (v) 
tornear (7; 


Drehbank (f) 
lathe, turner’s lathe 
tour (m) 



TOKapuufl ctbhokt. (m) 
tomlo (m) 
torno (m) 


2 


Handdrehbank (f) 
hand lathe 
tour (tn) a main 


pynuofi TOKapuufl CTa- 
hokt. (in) 

tornlo (m) a mano 
torno (ml do pulso 


FuCdrehbank (f) 
foot or treadle lathe 
tour (m) au pled oh a 
P^dale 


-SpiUendrehbank (f) 
pivot lathe, centre lathe 
tour (m) & poi ntes 


cchelbendrehfrank (f) 
face-plate lathe, chuck 
lathe 

tour (m) h plateau 



HOJKHOfl TOKapuufl CTa- 
HOKT> (m) 

tomlo (m) a pedale 
torno (m) de pedal 


UeHTpoBoft TOKapHuft 
CTauoKT> (in) 

tomlo (m) a punte ' 
torno (m) do puntna 



J10<50B0fl TOKapHUfl CTa- 
noKT. (m) 

tomio (m) a coppala 
torno (m) de plato 


Plansoheibe (f) 
lace-plate 

plateau (m) |de tour] 



n.taHuiaflda (f) 
coppala (f) 
plato (m) 


Ungdrehbank (f) 
long-bed lathe 
tour (in) long 


Metalldrehbank (f) 
metul-lurnlng lathe 
(our (m) h m£taux 


npOAO.ll.HO-TOKiipilljfl 
CTUHOIv l. (in) 

tomio (m) lungo 
torno (m) largo 


CTaiioia. (m) A.iii ofipu- 
6 otku MeTa-TJioiri. 
tomlo (m) per mctalll 9 
torno (m) para tornear 
metal 



naTpoin. (m) a ,in TOicap- 
naro cnuiita 
coppaiu (f) dl tomlo 
mandril (m) 0 nuez (f) 
de torno 


10 


biehh&nkfutter (n) 
chuck, lathe chuck 
umndrin (m) de tour 
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Universallutter (n) 

1 universal chuck 
mandrin (m) universel 



yHHBepcajiBHwtt na- 

Tpom, (m) 

coppaia (f) universale 
mandril (m) 6 iiuez (f) 
universal 


Abdrehstahl (m) 

2 turning tool 
* ciseau (m) ou outil (m) 
de tourneur 



p-fcaeifb (m) jvih o< 5 - 

totoh 

scalpello (m) da tornire 
cincel (m) de tomero 


Pchrauben schnciden 
(v), Gowinde sclinei- 
den (v) 

to cut screws, to thread 
screws 

flleter (v), (fileter in- 
t^rieurement au ta- 
raud:) tarauder (v) 



HapfeaTL (nap+,3aTb) 
BI1HTU 

filettare (v) 
terrajar (v) 


SchrMubenschneidma- 
schine (f), Sclirauben- 
schneidebank (f) 
screw-cutting lathe 
machine (f) a [faire les] 
vis 



BHHTopi>aHU ft (6o.rro- 
p1)3HUft) CTJIHOKT* (m) 
macchina(f) da filettare, 
impanatrice (f) 
mdquina (f) de roscar 


lotbar (adj) 

. solderable 

0 soudable (adj) (avec de 
la soudure) 


criocotfawft cnanBaThcH 
saldabile (agg) 
soldable (adj) 


schweifien (v) 
to weld 

0 souder (v) (an blanc sou- 
dant) 


schweitibar (adj) 

„ weldable 

4 soudable (adj) (au blanc 
soudant) 

Sohweifiung (f) 
o welding 

* soudage (m) (au blanc 
soudant) 


SchweiEstelle (f) 
weld 

i) soudure (f) (c. 4 d. cn- a 

droit soud£ au blanc 
soudant) 

Schwei Linah t (f) 
welded joint 

10 soudure (f) ou Joint (in) 
soud£ (nil blanc sou¬ 
dant) 





CBapuBaTb 
sal da re (v) 
soldar (v) 


cnocoflHwft CBapw- 
BaTbcn 

saldabile (agg) 
soldable fadi> 


CBapKa (f) 
saldatura (f) 
soldadura (f) 


m1;cto (n) cnapKii 
saldatura (f) 
soldadura (f) 


CBaponHHii uiobi> (m); 

mo»n> cnapKii 
saldatura (f) 
soldadura (f) 
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Schweiflverfahren (n) 
welding process 
precede (m) de Bondage 
(a la temperature du 
blanc soudan t) 


riiocoOb (m) caapKil 
(cBapiiBanin) 

processo (m) di said a- • 
tura 

procedi mien to (m) de 
sold ad lira 


sturupf schwelCeu (v) 
butt welding 
souder (v) k rapproche¬ 
ment 


CBaOIIBaTL Bl> CTUKb 

sal (fare (v) a smusso 2 
soldar (v) a tope 


fiberlappt schu eiUen (v) 
lap welding, scarf weld¬ 
ing 

souder (v) a recouvre- 
ment 



cBapiiaaTL bt> nany ckt> 
(,iacKy) 

sftldare (v) a sovrappo- 
sizione 

soldar (v) A solapa 


SchweitShitze (f) 
welding heat 
[temperature (f) du] 
blanc (m) soudan t' 
chaudc (f) soudante 
ow suante, tempera¬ 
ture (f) soudante 

uieten (v), vernieten (v) 
to rivet 

riveter (v) (c. a d. as¬ 
sembler k 1’aide de 
rivets), river (v) (c. a 
d. former une t6te de 
rivet) 


Nieten(n), Herstellen (n) 
einer Nietverbindung 
riveting 
rive tag e (m) 


Nietung (f), Vernietung 

(f) 

rivet joint 
rivure (f) 


CBapoHHan TemiepaTypa 
(f); CBapOMiuafl wap'b 
(m) 

temperatura (!) di sal- 4 
datura 

temperatura (f) de sol- 
dar 



3aKJienaTt; a&KJicnbi- 
BftTb 

chiodare (v), ribadire(v) '* 
remachar (v) 


aaK-ieiuasaHie (m); enne- 
nuBame (n) 

riba di tura (f) G 

remachado (in), roblo- 
nado (m) 



Kaenna (f); chvienKa (f) 
chiodatura (f) 
roblonado (m), rema- 
chado (m) 


Nietverbindung (f) 
riveted joint 
rivure (f), assemblage 
(m) a rivure, assem¬ 
blage (m) rivets ou 
a rivets 



3 aKJienoqHoe coeAniie- 
Hie (n) 

unione (f) a ribaditura X 
od a chiodatura 
uni6n (f) por roblonado 


Niete (f), Niet (n) 
rivet, pin, clinch 
rivet (m) 


-/n 3aKJienK*a (f) 

a b) chiodo (in) 9 

J - J remache (in), robh'rn (m) 


Nietdurchmesser (m), 
Nietstdrke (f) 
diameter of rivet, thick¬ 
ness of rivet 
diametre (m) de rivet, 
epaisseur (f) de rivet 


AiaMCTp'b (in) aaiwieiiKii; 

To.nmiHa (f) aaK.ieiiKii 
(liumetro (m) o spessore *q 
(in) del chiodo 
didmetro (m) 6 espesor 
(m) del remache 



Nletkopf (m) 

/ rivet-head 
t£te (f) do rivet 


b 


roJioBKa (f) saiuienKH 
testa (f) del chlodo 
cabeza (f) del remache 


Verschraubung (t) 
2 bolted Joint 
boulonnage (m) 


l 



cKp'feiuieaie (n) (cthtii- 
BaHie (n)) bo.iTaMH; 
dojiTOBoe CKp'fcmie- 
Hie 

giunzione (f) a vite 
ensamblaje (m) de bill 6n 


verschraubcn (v) 
3 to screw 
boulonner (v) 


die Schrauben anziehen 

(v) 

to screw up 
serrer (v) les boulons 



cdO.TTHTb; CKpi>n -HTl> 
(-JlflTb) 6o.lTaMH 
avvitare (v) 
bulouar (v) 


npHT/inyn» (npHTurn- 

BaTb) dOJTTbl (BHHTU) 

strlngere (v) le viti 
apretar (v) los bulones 


die Schrauben uach- 
3 ziehen (v) 
to tighten screws 
resserrer (v) les boulons 


iiOATHHyTb uioATfirn- 
BaTb) 6 ojitu (bhutu) 
riserrare (v) 

aprotar (v) los tornillos 


Schraubenschliissel (m) 
6 spanner, wrench (A) 
clef (f) cm cl6 (f) ft 6crous 


rae'iHbift (buhtoboh) 
kjuotl (m) 
chiave (f) da vite 
Have (f) para tuercas 


7 


Doppelschlussel (m), 
doppclmftuliger 
Schliissel (m) 
double-ended spanner, 
double-ended wrench 
(A) 

clef (f) cm cl6 (f) double 


<& 

4 


ABofiHO# KJUOMT> (ill) 
chiave (f) doppia 
Have (f) de dos bocas, 
Have (f) doble 


Schraubenzieher (m) 
8 screw-driver 
tournevis (m) 




OTBepTKa (f) 
cacciuvite (m) 
destornillador (in) 


9 


verbolzen (v) 
to bolt 

boulonner (v) 


W 


Verbolzung (f) 
pin joint 

boulonnage (m) [par 
boulons] it davettes 



c60.1TIITb; CKp'fefl-HTB 
(-JlflTb) do-naMH 
collegare(v)con bulloni, 
imbullonare (v) 
coser ia') con bulones 

coeAUiieiiie (n) (cKp'fcn- 
:ie»ie (n)) iMiUKiutif 
Co.iTaMii 

giunzione (f) a bullone 
uuibn (f) por tornillos 



einp&ssen (v) 
to adjust, to fit 
^juster (vj [dans . . .] 


nperaaTb, npnroHHTb 
aggiustare (v), adat- 
tare (y) 
ajuatar (v) 


loskeilen (v) 
to loosen the keys 
d^claveter (y), chasser 
(v) les c layettes de 
leur logement 


ver&nkera (v) 
to anchor 
ancrer (v) 


Yerankerung (f) 
anchoring 
ancrage (m) 


DaCKJIHHH-Tb (-BETb) 
oisgiungere (v) 2 

sol tar (v) chapas ^ ^ 



CKp'fen-HTL (-JIHTb) CBH- 
3HMH (aHKepHUMH 
6ojrraMn) 9 

flssare (y) con tiranti, * 
ancorare (v) 
atirantar (v), anclar (v) 

CKpin^ieHie (n) cbhshmh 
(AHK epHUMH 6ojrraMH) 
flsaamento (m), ancora- a 
mento (m) 

atlrantamiento (m), an- 
claje (m) 


verzinnen (vj 
to tin 
4tamer (v) 


JiyAHTb, BLUiyAHTb 
stagnare (v) 
eataflar (v) 


Veninnen (n), Ver- 
zinnuog (f) 
tinning 
6 tamage (m) 


jiyweme (n) 

atagnatura (f) 6 

eatafladura (!) 


verzinken (v) 
to galvanise 
zinguer (v) 


UITHKOBaTb; OU.HHKOBU- 
BaTb 

zincare (v) 
estanar (v) con cine 


Verzinken (n), Ver- 
zinkung (!) 
galvanising 
zingage (m) 


UHHKOBaHie (n) 
zincatura (!) 8 

estafladura (f) de cine 


galvanlsieren (v) 
to galvanise 
galvaniser (y) 


rAJIbBAHIIBlipOBATb 
galvanizzare (v) 9 

galvanizar (v) 


Tialvanisieren (n), gal- 
vanlache Verzinkung 
(0 

galvanising 

galvanisation (f), galva- 
nisaffe (m), zingage 
(m) [par voiel 41ectro- 
lytique on galvanique 


anitreichen (v) 
to paint, to coat (with 
paint) 
peindre (v) 



raALBaunanpoBaHie (n); 
mtHKOBame (n) rajib- 
BaHHHecKmrb nyTearb 10 
galvanizzazione (!) 
galvanizacidn (!) 


OKpacHTb, KpaCHTb 
tinge re (v) 
pintar (v) 


A ostrich (m) 
coat o! paint 
peinture (!) 


OKpacna (f) 

strato (ml di pittura 12 
capa (!) de pintura 
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Montagewerlczeug (n) 
Otter's tools (pi) 

1 outlls (m pi) de montage 
ou de monteur, outll- 
lage (m) do monteur 


WerkzeuglcofTer (m) 
2 tool-box 

culsse (f) & outlls 


Werlczeugtascbe (f) 
3 tool-bag 

trousse (f) a outlls 


Zange (f) 

4 tongs (pi) 
pl nee (f) 

Kugelzange (f), <i*is- 
zange (I) 
j gas pliers 

plnce (f) & gaz, plnce 
(f) & tlges 


cCopoHiiufl iiucrpy- 
mchtl (m), na(5opx(m) 

HHCTpi'MCIITOB-b a-hi 
ycTaiioBO'iiiUXb (moii- 
Ta/Kiiuxi>) paOorb 
uteiisili i,m pi) <li mon- 
tugglo 

herrnmientos (f ]>1) de 
montaje 



huuikt, (m) (weMOjam, 
(in)) ex uHcrpyueii- 

TaM it 

cassette (f) per utensill 
caja (f) para herra- 

mientas _ 

cynxa (f) ci> nucTpyneH- 
Tajui 

borsa (f) |>er utensill 
maleU (f) para herra* 
mlentAS 

K.iemu (f 1>0 
tenaglla (I) 
tenazas (f pl) 


Kjeum (f pl) 4JiH raao- 
Bbixi. Tpyfrb; noca- 
tiiiku (m pl) 
plnzetta (f) a palla 
tenazas ((pl) de 1am- 
plsta 


Schraubzwlnge (0 
adjustable or screw 
0 clamp 

serre-jolnt (m), sergent 
(m), [presso (()] 

Maulwcltc (f) 

7 jaw-opening 
ouverlurc (f) 




CTpyfiitHiiKa (f) 
sergente (m) a vite, 
slrettolo (m) a vlte 
prensa (f) de tornlllo 


im m OTBepcrie (n); atari, (m) 

I _I aperture (t) dello slret- 

k - ' tolo 


tolo 

ubertura (() de la prensa 


I c 


s Schaber(m) 
scraper 

grattolr (ni), rAcloir (m) 


maOep-b (m) 
rascbletto (ui) 
rascador (m) 


Robrabscbneldcr (m) 

boiler-tube cutter, pipe-_, Tpy6op+..n. (m) 

9 cutler taglla-tubl (m) 

coupe-tuyaux (m), i corta-tubos (m) 

coupe-tubes (m) 


Drahtlebre (f) 
m wirc-gauge-plule 

Juuge (m) a flls molal- 

lliJIlCS 


Ko.m6epHaH jouteuna 
(f); Ka.TH0poMl;pi> (m) 


_-\ ArlH npOBOjlOKH; HJ'- 

MepmiKi. (m); H yiiep- 

.. Han AOCKa (() 

cullbro (m) da Oil 
callbrador (m) de alam- 
bres 
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Mauerbohrer (m) 
stone drill 
tamponnoir (m) 


f= 

f 


CBepjio (n) (npo6oftHHin» 
(m)) juir crfem» 
trapano (m) per muri 
taladro (m) de pared 


Rauchglasbrille (!) 
smoked glass spectacles 
lunettes (fpl) fum^es, 
lunettes (f pi) a verres 
fnm£s 


Prahtwinde (f) 
vrire winch 
treuil (m) k fil 


OTKH(m pi) erh flUMHa- 
TBIMH CT&KJT&MH 
occhioli (m pi) a vetri „ 
affumicati * 

anteojos (m pi) de crista- 
les ahumados 


jied^AKa (!) win npoBo- 
jiouHaro KaHaTa 
tend!tore (m) a mano- 3 
vella del fill 
cabria (f) 


Laufkran (m) 
overhead traveller, tra¬ 
velling crane (A) 
pont (m) roulant 


Flaschenzug (m) 
hoisting tackle 
pal an (m) 


moctoboA Kpam> (m) 
r gru (m) a carrello 


4 



no.iiicnac'Tb (m); c.io 5 K- 
Hbift 6 :ioici> (m); Taju, 

(m) o 

paranco (m), taglia (f) 
apnrejo (m) diferencial 


fcchraub[en]windc (f) 

screw-jack 

v 4 rin (m) 


elektromechanische 
Konstniktion (f) 
electromechanical con¬ 
struction 

construction (f) £lectro- 
mdcanique 

(lynamoelek trisches 
Konstruktionsprinzi p 
, (n) 

dynamo-electric con¬ 
struction principle 
principe (m) de con¬ 
struction dynamo- 
electriqne 

Spcrialkonstruktion (f) 
special construction 
construction (!) special© 



BHHTOBOft AOMKparb (m) 
verricello (m), marti- 
netto (m) a vite 0 

gato (m) 


3-ieKTpoMexaHiiqecKaH 
KOHCTppxuia (!) 
co«*tmzione (!) clettro- ~ 
meecanica 

construccldn (!) electro- 
mccanica 


AHnaMOB-ieKTpiiuecKifl 

KOHCTpyKTHBHLlfl 

npwimnn* (m) 
principio (m) di costru- « 
zione dinamoelettrico 
principio (m) de cons¬ 
truction dinamo-el£c- 
trico 

cnenia.ihHaa koh- 
cTpyKiiia (!) q 

costruzione (!) speclale 
construccidn (!) especial 



Ausfubrungsbestim- 
mungen (fpl) 
specifications for the 
* manufacture 

1 instructions (f pi) ou 

specifications (f pi) 
d’ex^cution 

Kabrikation (f), Her- 
striking (f) 

2 manufacture 
fabrication (f), confec¬ 
tion (f), (do machi¬ 
nes ) construction (f) 

Massenfabrikation (f), 
Massen hors tell ung (f) 
wholesale manufac- 
^ ture 

fabrication (f) en masse, 
(de machines, etc.:) 
construction (f) en 
serie 


Gmndkosten (pi), An- 
lagekosten (plj 
4 first cost prime cost, 
* capital cost 

frais (m pi) d’riablisse- 
mentou deinstallation 


Materialausntitzung (f) 
^ utilisation of material 
utilisation (f) des ma¬ 
terial! x 


Materialersparnis (f) 

* saving in material 
0 Economic (f) de mate- 
riaux 


Material beanspruehung 
(f) 

stress on material 
_ effort (m) subi par les 
4 raatcriaux, travail (m) 
auquel sont soumis 
les materiaux, fatigue 
(f) des materiaux 


Herstellungskosten (pi) 
cost of manufacture, 
manufacturing cost 
8 frais (m pi) de fabrica¬ 
tion, (de machines, 
etc.:) frais (in pi) de 
construction 


npeABHcaHifl (n pi) otho- 
CHTeJIbHO HCnOJIHCHLR 
istruzioni (f pi) per l'ese- 
cuzione 

instrucciones (f pi) para 
la ejecucidn 


HsroTOBJieuie (n); 

nponaBOACTBO (n) 
fabbricazlone (f) 
fabricacidn (f) 


MaccoBoe uponaBOA- 
ctbo (n) 

fabbricazlone (f) in 
grande 

fabricacidn (f) al mayor 


OCHOBH&H 3 aTp&Ta (f); 
a&Tp&ra (f pi) Ha 
coopywceHie; pacxoAU 
(m pi) no coom^Keniio 
spese (f pi) d'lmpi&nto 
gastos (m pi) de insta- 
lacibn 


HcnoAbaoBaHie (n) (yTH- 
jmaauin (f)) xaTepuLia 

utilizzazione (f) del ma- 
teri&li 

ulilizacidn (f) de los 
materiales 

BKOHOMin (f) wh Mare- 
pia.rfc 

econoinia (f) di mate¬ 
rial i 

economla (f) de mate- 
riales 

Harpyana (f) MaTepiaJia; 
HanpHHceHie (n) Ma- 
TepiaJia 

sollecitaziono (f) dei 
materiali 

esfuerzo (m) do los 
materiales 

CTOHMOCTb (f) npona- 
BOAcnui; pacxoAu 
(m pi) no iiaroTOB- 
jieniio; aaTpaThi (f pi) 
na H3roTOB.ieHie 

Bpese (fpl) di fabbri- 
cazione 

gastos (m pi) de fabri- 
cacidn 
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Modell (n) (einer Ma- 
sctaine) 
l>atlem 

module (m) de machine 


Guflteil (m) 
caatin g 

pi^ce (f) en fonte, piece 
(f» venue de fonte 


Querschnittsform (f) 
shape of cross-section 
profil (m) transversal, 
forme (f) de la section 
transversale 

Kastenquerschnitt (m) 
box-section 

profll (m) en [forme de] 
caisse, section (f) 
transversale en [forme 
de; caisse 

KastenoberflAche (f) 
box-sarface 

surface (f) de la caisse 

Versteifungsrippe (f) 
stiffening rib 
nervine (f) de renforce- 
ment cm de consoli¬ 
dation 


Anngystem (n) 
spider 

systcme (m) de bras, 
croisillons (m pi) 


.Vim (m), 8pciche (0 
spoke, arm of spider 
bras (m), croisillon (m) 

Armquerschnitt (m) 
cross-section of arm 
profil (m) des bras ou 
rroisillons, section ( 1 ) 
[transversale] des bras 
ou croisillons 

Radkranz (ra) 
rim 

jante (f) de roue, (d’un 
volant, d’une poulie, 
etc., on dit aussi:) 
limbe (m) 

Kranzquerschnitt (m) 
cross-sectional area of 
rim 

•ection (f) transversale 
de la jante ou du limbe 


M0A6J1L (f) [ManiHHbi] 
modello (m) 1 

modelo (m) 


jnrraH Aacn» (f); ot- 
JIHBKa (!) 

pezzo (m) di fusione 
pieza (f) de fundicidn 


(J>opiia (T) nonepeuHaro 
(TBHeHlH 9 

sezione (f) trasversale * 
forma (f) de la seccidn 
transversal 


AiitHKOo6pa3Hoe none- 
peuHoe crfesenie (n) 
profllo (m) in forma di 4 
cassa 

perfll (m) en forma de 
caja 


noBepxHOCTt (f) nmnna 
superficie (f) della cassa A 
superficie (f) de la caja 


yKp'fcruiHiomee pe6po (n) 
nervatura (f) di rinforzo 6 
nervio (m) de refuerzo 


cncTeMa (f) pyMeirL 
(cnnirb) 

sistema (m) di brace! 7 
sistema (m) de bra/os 
6 radios 


ennua (f); pyroa (f) 
razza (f) 8 

brazo (m), radio (m) 

nonepeuHoe cfcuenie (n) 
cirauu (pvakh) 
sezione (f) [trasversale] « 
delle razze 

seccidn (f) [transversal] 
do los brazos 6 radios 


o6oat> (m) Ko.ieca 
cerchione (f) della ruota ,q 
calce (m) do la rueda, 
llanta (f) 


nonepe^Hoe cfrieHie (n) 
oCoAa 

sezione (f) trasversale 
del cerchione 
seccion (f) transversal 
del calce 6 de la llanta 



11 


20 
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Radh&lfte (f) 
j wheel-half 

1 demi-roue (f), moiti£ (f) 
de roue 


gesprengte Nabe (f) 

2 burst boss, split boss 
moyeu (m) fendu 


Bauart (f) 

«, [type of] construction 
[mode (m) ou type (m) 
de] construction (f) 



nojiOBHHa (f) Kcueca 
mett, (f) della ruota 
media rueda (f) 



paapuBHan BTyjnca (0 
(cTynHua (f)) 

mozzo (m) diviso o spac- 
cato 

cubo (m) dividido 6 que- 
brado 

rani (m) 

modo (m) di eostru- 
zione (f) 

sistema (m) de cons- 
struccidn 


geschlossene Bauart (f) 
4 closed type 
type (m) ferm6 


offene Bauart (f) 
6 open type 

type (in) ouvert 


halbgeschlossene. Ban- 
art (f) 

6 semi-enclosed type 
type (m) [de]mi-fermo 
ou [de]mi-ouvert 

Armierung (f) (einer 
„ Maschine) 

' machine armouring 
armature (f) 

eisenuinsehlossen (adj) 
iron-clad (adj) 

8 blinds (adj) ou cuirasse 
(adj) de for; k enve- 
loppe de fer 


3aKpwTbiit THm> (m) 
tipo (m) chiuso 
tipo (ra) cerrado 


OTKpLmift THDT» (m) 
tipo (m) aperto 
tipo (m) iibierto 


no.iyaaKpbrmfl (no;iy- 

OTKpWTblfi) TOCT) (m) 

tipo (m) semi-chiuso 
tipo (m) semi-cerrado 


apMaTypa (f) (xauiHiiu) 
armatura (f) 

armadura (f), guame- 
cido (m) 

3aMKHyTufl >Kejrfc30MTT; 
ct> >Ke^fe3Hofi o6o- 
«10 T IK0ft 

a iuviluppo di ferro 
blindado con envoi von te 
do hierro 



Vcrkleidung (f) 
0 cover, covering 
revStement (m) 


OOepTKa (f) flKODH 
rivestimento (m) 
revestimiento (m) 


10 


Kinkapsclung (f) 
casing 

hlindAge (m), cuirasse 

(f) 


Deckelklappe (f) 

,, lid, hand-hole cover 
1 couverole (m) & char- 
niere 



KOHtyxt (m) Kauce^b- 
naro AwiraTeJia 
corazza (f) 
coraza (f) 


ABcpuiJ (f pi) nonpuniKn 
coperchio (m) 
tapa (f) 


a 
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Selteuschild (m) 

*nd shield 

bouclier (m) lateral 


Schutzschild (rn) 
protecting shield 
bonclier (m) 


Schutzblech (n) 
prelecting sheet 
tile (f) protectrice ou 
do protection 



a 


(SoKOBoft men, (m) 
piastra (f) laterale, cc* . 

perchio (m) laterale 1 
placa (f) lateral 


npeAoxpaHirreJiBBbifi 

IltHTTa (m) 

piastra (f) di protezione ^ 
placa (f) de proteccidn 

npeAOxpaHHTeuLHLifl 
JIHCTT, (m) 

lamiera(f) di protezione 3 
plancha (f) de pro- 
tecci^n 


ichntzgehftuse (n) 
protecting cover 
cage (f) ou enveloppe (f) 
protectrice 


N-hildtyp (m) 
shield type 

tyi*e (m) k boucliers 



n peAOxpan irrejibHuft 
KO/KyxT> (m) 

inviluppo (m) di pro- 4 
tezione 

caja (!) de proteccidn 

KanceJifcHufi thiit. (m) 
tipo (m) a piastre late- 
rali <5 

tipo (m) con placas la¬ 
te rales 


Haube (f), Kappe (f), 
I)e<*kel (m) 
ead-cuver, hood 
chapeau (m) 



KpuuiKa (f) 
coperchio (in) 
caperuza (f) 


6 


luften (vj, veil ti lie re n (v; 
to ventilate 
ventiler (v) 


BeHTiuiHp< >Ba*n>; upo- 
B^TpH-TB (-BaTb) 
ventilare (v) 
ventilar (v) 


Kuhlvorrichtung (f) 
cooling device 
deposit!! (m) de refroi- 
dissement [ou de re¬ 
frigeration] 



npiicriocoOjienie (n) a,ih 
oxjia>KAeHiH 

dispositivo (m) di raf- v 
freddauiento 
disposicidn (f) de re- 
frigeracidn 


huitkan&l (m) 
air-duct 

conduit (m) a air ou de 
ventilation 


Bo.uyuiHuft Kanajm (m) 
condotto (m) di aria o 
conducto (m) de aire 


Kiihltasche (!) 
cooling chamber 
ebambre (f) de refroi- 
dissement 


KuhlschL&nge (f) 
tubular cooling coil 
*rpentin (m) refroi- 
disseur ou rdfrigdrant 
ou de refroidissement 





oxjiaAHTe^LHaa naMepa 
(!) 

camera (f) di raffredda- jq 
mento 

camara (f) de refrige- 
raci6n 

3M r i>eBHKT> (m) xo;io- 
AHJ1LHHKE 

serpentino (m) refrige- 
rant© 

serpentln * in; de refrige- 
raci6n 


2ti* 
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Tragring (m) 

1 supporting ring 
bague-support (f) 



a 


noMepncHBaiontee 
kojibuo (n); onopHoe 
koju>uo 

anello (m) portante 
anillo (m) ae so port© 


Zwischenlage (f) 

2 intermediate layer 
couche (f) interatodiaire 


Zwischenscheibe (f) 

$ intermediate disc 

disque (m) intermedia! re 


Stahl zunge (f) 

4 steel tongue 

languette (f) d’acier 


npoHJia^Ka (I) 

tramezzo (m) 
capa (f) intermedia 

npoMexcyTO'fHuii ahckt> 
(m); rnafida (f) 
disco (m) Interposto 
disco (m) intermedio 

CTa^bHofl H 3 tJMeKT> (m) 
cliiavetta (f) d’acciaio 
lengueta (f) de acero 


<5 


Ansclilagbolzen (m) 
stop 

boulon (pi) de butee 


Auslosemechanismus 

(m) 

^ releasing mechanism 
0 declic (m), [mccanisme 
(m) de] d^clanche- 
inent (m) 


Metallschuh (m) 
metal clip 

sabot (m) utotallique 


i laud rad (n) 
hand-wheel 

s volant (in) de uiunu.*uvre 
ou a main 


Bajonettverschlufl (m) 
bayonet-joint 
9 fermeture (f) a baion- 
nette, joint (m) de 
baton ette 


Zubehorteile (m pi) 
10 accessories 

accessoires (m pi) 



yuopHbift 6 ojitc> (m) 
bullone (m) d'arresto 
tornillo (m) de tope 

npHciiocobJieuie (n) juw 
pacu'fenjieHin (paai»- 
eAHHeuia); pacirEOJiH- 
jomift (padi>eAHHiDO* 
mi ft) MexaHH 3 MT> (m) 
apparecchio (m) dl dis- 
giunzione 
mecanismo (m) de 
d esc in bra gue 

MeTa-xiii^ecKifi 6am- 
Mani> (m) (uaK0He4 - 
hhkt> (m)) 

scan^a (0 metallica 
zapata (!) metalica 

py HHoft MaxoBinSmb (m) 
volantino (m) 
volante (m) de maniobra 
6 6 mano 


uiTbiKOBbift (daioHeT- 
Hufi) aaTBopi> (m) 
chiusura (f) a baionetta 
cierre (m) de bayoneta 


npiiHajme>KH0CTH (f pi) 
accessori (m pi) 
accesorios (m pi) 


Ersatzteile (m pl\ Re¬ 
serve teile (m pi) 
spare-parts (pi), spares 

// (PD 

pieces (f pl)derechango, 
rechanges (f pi), pieces 
(f pi) de reserve 


aanacuufl nacTn (1 pi) 
pezzi (m pi) di riserva 
o di ricambio 
piezas (I pi) de recamblo 
6 de reserve 
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ersetzbar (adj) 
replacable (adj) 
remplacable (adj), qui 
peut £tre remplacA 


auswechselbar (adj) 
interchangeable (adj) 
interchangeable (adj) 


zug&nglich (adj; 
accessible (adj) 
accessible adj) 

Zug&ngllchkeit (f) 
accessibility 
accessibility (f) 


aairfeuujcuA; bct&bhoH 
reparabilo (agg), cbe , 
pu6 esser soBtituito 
restituible (adj) 

B3 &hmho sajrkHiixue; 
aairbuHHue mokay 
COfSoiO p 

pennutabile (agg), cam- a 
uiabile (agg) 
recambiable (adj) 

AocTynubiA 

accessible (agg) 3 

acceslble (adj) 

AOCTyilHOCTb (f) 

accessibilita (f) 4 

aceesibilidad (f) 


Arbeitsleiste (f) 
surface to be machined a 
portae (I), saillie (f) ^ 

aplanie 


a 


* 


o6pa6oTaimuft bu- 
& CTyim (m) 

superflei (f pi) lavorate 
zona (f) trabajada 


Anssparung (f) 
hollow 

Ividement (m), creux 

(m) 



BueHKa (f) 
cavitA (f) 
c avid ad (f) 


6 


aushtthlen (v) 
to core out 
creuser (v), £vider (v) 


(ileitflftche (f) 
sliding surface 
surface (f) de glissement 


Putter (n), Ausfutterung 

r • (,) 

lining 

foumire (f), rev£teraent 
(m) intyricur, dou- 
blage (m), doublure (f) 


Schneide (f) 
edge 

t ran chant (m) 


Knie (n) 
knee 

genou (m) 


Nachregulierung (f) 
adjustment 

r^glage (m) subsequent 


Alwiaib BbieMKH 

scan alare (v) 7 

acanalar (v) 

CKO,ib;mmafl noeepx- 

HOCTb (f) 

superficie (f) di scorri- ^ 
mento 

superfleie (f) de resbala- 
Tn lento 

lipoKJiaAKa (0; (bynre- 
poBKa (f) 

doblaggio (m), rivesti- q 
mento (m) 

forro (m), revesiimiento 

(m) 

onopaan iipnaNa (f); ho- 

.-. HceBaa onopa (f); Jiea- 

\ . -1 Bie (n) 10 

\/ col tel lo (in) 

v cuchilla (f) 

Kojrhuo (n) 

ginocchio (m) 11 

rodilla (f) 

liOAperyjinpoBaHie (n) 
aggftistaggio (m), finl- 
mento (m) 12 

regulacidn (f) subsi- 
guiente 
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EJndrehung (f) 

« groove, recess 
gorge (f) [tournee dans 
la masse] 



butoiShuJ! >nejro6oKT> 

(m); noflTOHKa (f) 

gola (f) 
cuello (m) 


Verlfingerung(sstflck(n)] 
(f), Ansatz (m), Fort- 
2 satz (in) 

prolongation, continua¬ 
tion, extension 
prolongement (m) 

festspannen (v) 
to fix, to fasten 
8 sorrer (v) k bloc, (serrer 
jusqu’4 l’extreme li- 
mite:) serrer (v) b. refus 


YAri OHeHie (n) 
prolungamento (m), ap- 
pendice (m) 
prolongacldn (f) 


HaTH-HYTL (-rHBaTb) 
serrare (v) 

Ajar (v) fuertemente 


Wdlbung (f) 
4 curvature 
courbure (f) 


KpuBHaua (f) 
volta (f) 
bdveda (f) 


o 


Scbwalbenschwanzver- 
bindung (f) 
dove-tailing 

assemblage (m) k queue 
d’aronde 



cpamHBame (n) miinaaiii 
CKOBopoAflem>; coe- 
AHHCHie (n) bt> JiacTOM- 
KY 

unione (f) a coda di 
rondine 

empalme (m) eu forma 
de cola de milatio 


schwalbenschwanz- 
d fbrmlg (adj) 
dove-tailed (adj) 
en queue d'aronde 


CKOBOpOAHeiTB; in> BRirfc 
XBOCTa JiaCTOHKH : B*!. 
jiacTOHKy 

a coda di rondine 
en forma do cola de 
milano 


Zwischeuraum (m) 

gap 

7 espace (m) interm£- 

diaire, vide (m), inter¬ 
vals (m), (tr£s peu 
large.) interstice (m) 

Spielraum (ra) 

8 play 
jeu (m) 


Teilfuge (f) 
U Joint 
joint (m) 



einteilig (adj) 

. in one piece, solid (adj) 
lu [form<$ (adj) ou venu 
(adj)] d’une seule pi£ee 


npoMe>KyTOKi. (m) 
spazio (m) interposto 
espacio (m) intermedio 


3 asopi» (m) 
giuoco (m) 
juego (m) 


ctliicb (m) 
giunto (m) 

Junta (f) de union 


cocTonmift H<n» oauoA 

MaCTII 

d’uu solo pezzo 
de uua sola pieza 


zweiteilig (adj) 
in two pieces 
11 en deux pieces ou par¬ 
ties, compost (adj) de 
deux pieces ou parties 


cocTOHiniii h.tl ahyxt» 
nacTeii 
in due parti 
en dos piezas 
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vierteilig iadj) 
in four pieces 
en quatre pieces ou 
parties 


mehrteilig (adj) 
in several pieces 
^n plusieurs pieces ou 
parties 

Spann we ite (f) 
span 

portee (f). distance (f) 
entre points d’appui 


Cberlappung (f) 
overlapping 
recouvrement (m) 

Kn.pfung (f) 
bend 

coude (m) 


gerillt (adj) 

grooved (adj), channel¬ 
led (adj) 

canned (adj), rain[ur]e 
(adj> 

glinzend (adj) 

*hiny (aulj), lustrous (adj) 
luisant (adj), brill ant 
(adj), (de corps non- 
metalliques, aussi:) 
Mitin** (adj) 

joliert (adj) 

!>olished (adj) 
t«oli (adj) 


zwischenliegend (adj) 
intermediate (adj) 
mtennediaire (adj), in¬ 
terpose (adj) 

zusammenpressen (v) 
to press together, to 
compress 

rotnprimer (v), presser 
iv) ensemble, unir (v) 
par press!on 


insammenstellen (v) 
to put together, to erect 
monter (v), ajuster (v) 
ensemble 


COCTOHUtfft D3T> HeTLI- 

p6xi» nacTefi 
in quattro parti 
en cuatro piezas 


COCTOHmifl H3T> H*fc- 
CKO*TbKHXT» HaCTeA 2 
in diverse parti 
en diversas piezas 

upojiert (m) 

apertura (f), portata (f) j 
luz (f), distancia (f) entre 
puntos de apoyo 


iiaxJi§cTKa (f) 
sovrapposizione (f) 4 

superposicI6n (f) 

Ko.i'feno (n) 

riplegamento (m) a go- . 

mi to 
codo (m) 


CKonieHHufi 

sbiecato (agg) « 

biselado (adj), achaf- 
lanado (adj» 

HceJioti'iaTufi; 6 opo 3 A- 
HaTLltt 

incanato (agg), scana- 7 
lato (agg) 
acanalado (adj) 


6.iecTHmifl 

lucente (agg), brillanto 

(agg) S 

luciente (adj), brillanto 
(adj) 


nOJIRpOBaHHUft 
brunito (agg), poll to 
(agg) 

pulido (adj) 

MeHCity-ieHtamift; npo- 
Me>KyT04HMfl 

interposto (agg) 10 

intermediario (adj), in- 
terpuesto (adj) 


CHtaTb, OKHMUTb 

coraprimere (v) 11 

comprimir (v) 


COCTaB-IlTb (-JlftTb) 
montare (v), riunire (v), ..> 
comporre (v) 
montar (v), ajustar (v) 


ahgesohrdgt (adj) 
levelled (adj) 
biseaute (adj), chan- 
fr'e^ine (adj» 
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auseinandernehmen (v) 

1 to dismantle 
ddnontor * vj 

balanziert (adj), ausba- 

2 lanziert (adj) 
balanced (adj) 

£quilibr£ (ftdj) 

unfaus]balanziert (adj) 

7 unbalanced (adj) 

uon-£quilibr6 (adji, in- 
^quilibre (adji 


Zentrierung (f) 
4 balancing 
oentrage (m) 


bandfbrmig (adj)) 

^ band-shaped (adj) 

rubane (adj\ en forme 
de mban oh bande 

Aufschlitzung (f) (dor 
Nil ten) 

6 cutting open (of slots) 
reportage (m) des en- 

coches 

Schlitz (m) 

7 slit 
fente (f) 


feuersicber (adj) 
fire-proof (adj) 

" ignifuge (adj), k l’£- 
preuve du feu 

versteifen (v) 
to stiffen 

rcnforcer (v), consolider 
9 (v), donner (v) plus de 

• rigiditc [a .. rendre 
(v) plus rigide, raidir 
<v) 


verstitrken (v) 
to strengthen, to rein- 
10 force 

renforcer (v), consolider 
(v) 


paaotipaTb; paa6HpaTi> 
smontare (v) 
desmontar (v) 


ypaBHOB'fciuaHHwfl 
equilibrato (agg) 
equilibrado (adj) 


HeypaBiioirbuiaiiHuA 
non equilibrato (agg) 
no equilibrado (adj) 

ueHTpiiposame (n); ueu- 
TpoBame(n); onpe;vfe- 
Jieuie (n) ueHTpa 
centrainento (ra) 
accibn (f) de centrar 

;icHTOo6pa3Hhifl 
in forma di nastro 
cinteado (adj), en forma 
de cinta 

npophaaiiie (n) nana- 
Jioerh (>K*e-io6oBi>) 
fessura (f) delle scana- 
lature 

rasgadura (f) de las ra¬ 
mi ras 

lUtyii. (f); npop'fcab (f) 
fessura (f) 
hendidura (f) 

orHeyuopHMA 
infusibile (agg), a prova 
di fuoco 

ignifugo (adj), incom¬ 
bustible (adj) 


yupIm-iiTb '(-juiTb) 
rinforzare (v> 
reforzar (v), consolidar 
(v) 


ycn.ni-Tt, (-aaTb) 
rinforzare (v) 
refor/ar (v) 


aufkeilen (v) 
to key on 

11 clave ter (v) [sur .. .], 
montcr (v) ii davettcs 
[sur . . .] 


—'T=w 3aKJIItH!!-Tb (-BaTb) 
Fv* - 1 . calettarc <v) 


L' J 


acufiar (v) 


12 


Anker (m), [Arinatur (f)] 
armature 

induit(m), [ftrmftture(f)] 


HKopb (m) [apMaTypa (f)‘ 
indotto(m), annatura(f) 
inducido (m), annadura 

(f) 
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Dynamoanker (in) 
generator armature 
induit (m) de dynamo 
ou de gtoidratrice 


HKOpb (m) AuuaMOMa* 
"lUHHM 

indotto (m) di dinamo 
indurido (in) de dinamo 


Motoranker (m) 
motor armature 
induit (m) de moteur 


fiKopL (m) ^Buraie-in 
indotto (m) di motore 
inducido (m) de motor 


Gleichstromanker (m) 
direct- or continous-cur- 
rent armature 
induit (m) a courant 
continu 



UKopi. (m) noc’TOHHHaro 
TUKU 

indotto (m) a correute ? 

eontimia a 

indurido (in) de co- 
rriente continua 


Lauier (m), Kotor (m) 
rotor 

rotor (m), partie (f) tour- 
nan te 



POTOpX (m) 
rotore (m) 
rotor (m) 


4 


rolanker (m) 
pole-armature 
induit (m) a poles 

Innenpolanker (m) 
nidial - coil armature, 
inner-pole armature 
induit (m) a poles In- 
terieurs 


Auiienpolanker (m) 
outer-pole armature 
induit (m) a poles ex- 
t^rieurs 





polarisierler Anker (in) 
polarised armature 
induit (m) polarise 


unpolarisierter Anker 
(m) 

uon-polarised armature 
induit (m) non-polorise 
ou impolaris£ 


zweipoliger Anker (in) 
two-pole armature, bi¬ 
polar armature 
induit (m) bipolaire 


Yielpolanker (m) 
multipolar armature 
induit (m) multipolaire 



no.uociibLfi HKOpb (m); 

HKOpb ex no.uocaMH 
indotto (m) a poli 0 

inducido (m) de polos 

HKOpb (m) ex BiiyTpeu- 
HHMl! IlO.HOCAMll 
indotto (m) a poli in- /# 
temi 6 

iuducido (m) de polos 
i uteri ores 

HKOpb (in) ex Hirkuiuiimf 
lIOJIK)CaMH 

indotto (m) a poli es- ? 
terni 

inducido (in) de polos 
exteriores 

IIO.1HpH30BailHblft 
HKOpb (m) 

indotto (m) polarizzato * 
inducido (in) polarizado 

HCIlOJinpliaOHaHHUH 
HKOpb (in) 

indotto (m) non polariz- <j 
zato 

inducido (m) no polari- 
zado 


AByXIIO.llOCHblfl HKOpb 
(m) 

indotto (m) bipolare 
inducido (m) bipolar 


10 


Miiorono.uociiijft HKopi. 

( m) ;/ 

indotto (rn) multipolare 
inducido (m) multipolar 
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Wechselstrom- 
maschinenanker (m)' 

2 alternating-current ar¬ 
mature 

induit (m) [de machine] 
a courant alternatif 


FJnphasenanker (m) 

2 single-phase armature 
induit (m) monophase 

Zweiphasenankcr (m) 

3 two-phase Armature 
induit (in) diphAsg 


HKopi> (m) Mauiuuu ne- 

S eirhHHaro Tona 
otto (m) di una mac- 
china a corrente al- 
ternata 

inducido (m) de alter- 
nador 


0AH0(t)a3Hblft HKopb (m) 
indotto (m) monofose 
inducido (m)monofasico 


,0Byx(J)a3Hijft HicopL(m) 
indotto (m) bifase 
inducido (m) bifasico 


Drehstromanker (m) 

* three-phase armature 
induit (m) (a courant] 
triphasg 


Schleifringanker (m) 

» slip-ring rotor 

induit (m) k bagues 
collectrices 


KurzschluBanker (m), 
Kiifigankcr (m) 
fj short-circuit rotor, 
squirrel-cage rotor 
induit (m) a cage d’eeu- 
reuil 


kumbinierter Phuseu- 
und Kurzschlufianker 

(m) 

7 combined phase- and 
7 short-circuit rotor 
induit (m) mixte a 
phases et k cage 
d’dcureuil 


HKopb (m) Tpex4>a3Haro 
TOKa 

indotto (in) trifaso 
inducido (m) trifasico 





HKOpb (m) CT» KOHTaKT- 
HMMII KOJILUaMH 
indotto (m) ad anelli, 
indotto (m) awolto 
inducido (m) con anillos 
de tuma de corriente 

KOpOTKOSaMKHVTUfi 
HKOI)l» (m) ; HKOpb Kh 
BHjVB 6'&JIH'U>HrO KO- 

jieca 

indotto (m) in corto cir- 
cuito 

inducido(m) encircuito 
corto 

KOMdllHFipOBaHULI^ 
(J)a3HHn li KOPOTKO- 
aaMKiiyTuft akodl (m) 
indotto (m) misto In fasi 
ed in gabbia di scoiat- 
tolo 

inducido (m) mix to de 
fuses y de jaula 


Trommelanker (m) 

8 drum armature 

induit (m) en tambour 



Caimoamibiti HKOpi> (m) 
indotto (in) a tamburo 
inducido (m) de tanibor 


Drahtanker (m) 

U wire wound armature 
induit (m) a tils 



IipOBO.IO'lHLlft HKOpb 

(in) 

indotto (m) a flli 
inducido (m) devanado 
con alainbre 


Stabanker (in) 

10 bur wound armature 
induit (m) a barres 



CTep/KHCBOfl HKOpL (ill) 
indotto (in) ft sbarre 
inducido (in) de barms 


<;rammescher Ring (m), 
** tirammos Ring (ni) 
Gramme ring 
anneau (m) [de] Gramme 


kojlro (n) PpaMMa 
anello (m) [di; (iramnie 
anillo (m) [do] (inumne 
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Ringanker (m) 
ring armature 
induit (m) en anneau 


Anker (m) aus welchem 
Risen 

soft-iron armature 
induit (m) de fer doux 



K0JII>U6B0fi HKOpb (m) 
indotto (m) ad anello l 
inducido (m) de anillo 


HKopt (m) H3i» MHrKaro 
Htejrfeaa 

indotto (m) di ferro 9 
dolce £ 

inducido (m) de hierro 
dulce 


Ankerkem (m) 
armature core 
noyau (m) d’indnit 



cepAeTOHKT* (m) hkoph 
nucleo (m) dell'indotto 3 
niicleo (m) del inducido 


Ankereisen (n) 
armature iron 
fer (m) d’induit 


Htejrfcao (n) nnopa 
ferro (in) dell’indotto 
hierro (m) de inducido 


L&ufereisen (n) 
rotor iron 
fer (m) de rotor 


Ankerblechscheibe (f) 
armature core disc 
disque (m) en t6le de 
l’induit 


Eisenbandspirale (f) 
iron-ribbon spiral 
spirale (f) en fer feuillard 


Nachgluhen (n) dor 
Ankerbleche 
annealing of the arma¬ 
ture core discs 
recnit (m) des toles d’in¬ 
duit 


Klebemaschine (f) 
coating machine 
encolleuse (f), machine 
(f) a encoller 


die Eisenbleche ab- 
stufen (v) 

to step the armature 
core discs 

disposer (v) les toles en 
grading, 6chelonnervv) 
les toles 


Htejrfeao (n) poTopa 
ferro (m) del rotore 5 
hierro (m) de rotor 

AH am (m) nsx jihcto- 
Boro >Ke.ih3a hah 

HKOPH 

disco (in) di lamiera 6 
dell’Indotto 

disco (m) do chapa para 
inducido 


cimpajib (f) H3T» >Ke.Tha- 
Hoft noJiocu (jieHTw) 
spirale (f) di nastro di ~ 
ferro 

espiral (m) de cinta de 
hierro 

BTopiiHHoe OTHcnraHie 
(n) (npoKa^HBanie (n)) 
JIHCTOBT* HAH CepAeM- 
iiiiKa HKopa 

riscaldamento (m) dello ,y 
lamiere dell’indotto 
rocalentamiento (m) do 
las chapas para in¬ 
ducido 

Maiiiiina (f) Jim chvicn- 
Baiiifl 

macchina (f) per incol- 
lure, ineollatrioe (f) ■' 

mdquina (f) para bnrni- 
zur discos 

pacno.iaraTb (paciin. 10 - 
>KiiTb) >«e.ii;3Hbie 
.iHCTLi ycrynaMH 
disporre (v) in iscaglioni 10 
le lamiere di ferro 
escalonar (v) las plan- 
chas de hierro 
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Dr&htkera (m) 
j wire core 

1 noyau (m) de fll [m6tal- 
lique] 



npoBOJiOHHiifi cepAeq- 
hhot» (m) 
nucleo (m) di flli 
nticleo (m) de alambres 


StimfULche (f) 
side surface, front sur- 
2 face, face 

surface (f) frontale ou 
ant4rieure 


AodoBan noBepxHOCTb 

superflcle (f) frontale: 
superficie (f) anterior, 
frente (m) 


Eisenbandkern (m) 
o iron-ribbon core 
° noyau (m) de fer feuil- 
lard 



cepAequHKb (m) U3i> 
Hcejrfcmofi JieHTU 
nucleo (m) di nastro di 
ferro 

nucleo (m) de cinta de 
hierro 


Trommelankerkem (m) 
^ drum armature core 
* noyau (m) d’induit en 
tambour 



cepAeHHHKT* (m) 6apa- 
daHuaro anopa 
nucleo (m) di un indotto 
a tamburo 

niicleo (m) de un indu- 
cido de tambor f 


Rlngankerkern (m) 
ring-armature core 
m noyau (m) annulaire 
d’induit, noyau (m) 
d’induit en [forme do] 
tore 



cepAeqnnKi* (m) no.ibue- 
Boro HHopa 

nucleo (m) ai un indotto 
ad anello 
niicleo (m) anular 


Kernunterteilung (f) 
subdivision of core 
6 sectionnement (m) ou 
subdivision (f) du 
noyau 


noApaaA'fe-ieHie (n) cep- 
neaHHKa 

suadivisione (f) del 
nucleo 

subdivisI6n(f)del niicleo 


Kernvontilation (f), 
Kernliiftung (f) 

' core ventilation 

ventilation (f) du noyau 



Ventilationsscheibe (f), 
huftscheibe (f), Ltif- 
n tungsscheibe (f) 
ventilation disc 
dlsque (m) de ventila¬ 
tion 



BeHTMJiHuia (f) cepAea- 
HFlKa 

ventilazione (f) del 
nucleo 

ventilacibn (f)del nucleo 


AHCK l (m) BeimuiauioH- 
Haro npoMe>KyTKa 
disco (m) di ventilazione 
disco (m) de ventilacidn 


gefrttster Anker (m) 
0 milled armature 
induit (m) frais£ 


Sternanker (m) 

1f) pole-armature 

induit (m) dtoilG ou en 
<$toile 



(bpeanpoBamiuft nnopb 
(m) 

Indotto (m) fresato 
inducido (m) fresado 


3Bd;nAOodpaaHbifl 

(sB^aA^aTuft) HKOpb 
(m) 

Indotto (m) a Stella 
inducido (m) de estrella 
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dpeichenanker (m) 
spider armature 
indult (m) k rals ou k 
bras ou k croisillons 


Sch w ungradteldkdrper 

(m) 

fly-wheel rotor 
rotor-volant (m) 



HKopL (m) co cnnitaMH 
(ct> py^Kaira) 
indotto (m) a raggi 
inducido (m) radial 


pOTOpi» (m) - MaXOBHKB 
(m) 

rotere (m) a volano 
rotor (m) volante 


1 


2 


Scheibenanker (m) 
disc-armature 
indult (m) en disque 



AHCKOBUfl HKODb (m) 
indotto (m) a disco 9 
inducido (m) de disco 


R&danker (m) 
w heel-armature 
iuduit (m) k roue 


Flachringanker (m), 
Grammerlnganker (m) 
flat-ring armature, disc 
or discoidal armature 
indult (m) en anneau 
plat 


Koaecoodpaamfl HKOpb 
til (m) 4 

f~l indotto (m) a ruota 

inducido (m) de rueda 



iuiocKift Ko^tueBofl 
HKopb(m); KOJU>UeBOfl 

HKOpb Tpaioia 
indotto (m) ad anello 
pi&tto, armatura (!) 9 
Gramme 

inducido (m) de anillo 
aplanado, armadura 
(!) Gramme 


I-Anker (m), Doppel- 
T-Anker(m), Siemens- 
Anker (m) 

shuttle-armature, H-ar¬ 
mature, Siemens' ar¬ 
mature 

indult (m) de Siemens 
o* en double T 



fucopb (m) ct» AByTaBpo- 
Bburb cepAe^HHKOMb; 
HKopb CuMeuca 
armatura (!) Siemens, 6 
indotto (m) adopplo T 
inducido (m) Siemens, 
armadura (!) en I 


Glockenanker (m) 
bell-armature 
induft (m) en cloche, 
indult (m) campanula 



KOAOKoaoodpaaHbifi 
HKOpb (m) 

indotto (m) a campana 7 
inducido (m) de cam- 
pana 
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Radialanker (m) 
1 radial-armature 
induit (m) radial 


Doppelanker (m) 
2 double armature 
induit (m) double 



HKopb (m) ct» paAiaJibHo 
pacno.iOHteHH bocH 
IipOBO.lOKaMH o6motkh 
indot to (in) radiale 
inducido (in) radial 


ABOftHOfi HKODb (m) 
indotto (m) a op pi o 
inducido (m) doble 


a 


flatter Anker (m) 

3 smooth armature / 

induit (m) lissc <^> 


rn&AKiA HKODb (m) 
indotto (m) liscio 
inducido (m) liso 


Lochanker (m) 
armature with closed 
slots, tunnel- or hole 
armature 

induit (m) k trous 


Nutonanker (m) 

3 slotted armature 

induit (m) k rainures on 
h encoches 


AbipnaTbift HKopb (m); 
HKOpb Ch aaKpblTblMI! 
KanajiaMH 
indotto (m) a fori 
inducido (m) perforado 

HKOpb (m) Ch OTKpblTbl- 
mh KaHaJiaMH 
indotto (m) a denti o a 
scanalature 

inducido (m) de ranuras 
6 acanalado 


Ersatzanker (m), Reser- 
veanker (m) 
spare armature 
induit (m) de rechange 
ou de reserve 


aanacHOft HKopb (m) 
indotto (m) di riserva 
inducido (m) de re- 
serva 


Ankergewicht (n) 

7 annature weight 
poids (m) de riuduit 

zentricrter Anker (m) 
3 balanced arnmture 
induit (m) cotitrd 


oberstAndiger Anker(m) 
overtype annature 
induit (m) [du type] 
supArieur 


untcrstftndiger Anker 
(m) 

10 undertype armature 
induit (m) [du typo] in- 
fArieur 




a 


irfed* (m) nKon>i 
peso (m) dellindotto 
peso (m) del inducido 

iieiiTpoBaHHbift fueHTpit- 
pOBaHHblft) HKopb (m) 
indotto (m) ccntrato 
inducido (m) ceutrado 

RKopb (in) Bepxtiaro 
Tima; siKopi. pacno.io- 
memiuA CBepxy (na,ri. 
KaTymicaMn) 
indotto (m) del tlpo su- 
periore 

inducido (m) superior 


Hicopb (m) miHCFiiiro tii- 
na; unopb pacno.io- 
weiuibiA ciuiay (ijoat* 
KaTymKami) 
indotto (m) del tipo in- 
feriorc 

inducido (m) inferior 
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Ankerkfirper (m), Anna- 
turkdrpcr (m) 
armature stmcture or 
body 

corps (m) de l’induit 



rkao (n) HKopsi 

eorpo (m) doll' Indotto / 

cuerpo (m) del inducido 


Aukerrad (n) 
armature-wheel 
roue (f) d’induit 


Ankers tern (m) 
armature-spider 
£toile (f) de l’induit 


SpeichenteiluDg (f), 
Armteilung (f) 
distance apart of spokes 
£cartement (m) ou dis¬ 
tance (f) des rais ou 
bras 



KO.ieCO (D) HKOpH 
ruota (f) dell* indotto 2 
rued a (f) del inducido 

3ETfe3A006pa3H m fl 

f3B^3AHaTUfl) OCTOBT* 
(m) HKOpH ; OCTOBT* 
JlKOpH BT> BHA'fc 3rfe3- X 
AI4 

Stella (f) dell’indotto 
estrella (f) del inducido 


paacTOHHie (n) mokay 
cimuaMii (pyqKaMfi) , 
distanza (f) delle razze * 
distancia(f)de los radios 


(Anker-]Armkreuz (u) 
armature-cross 
crolsillon (m) [d'induit] 


Doppelspeiehenanker 

(m) 

double spoke armature 
induit (m) ii doubles 
rais ou bras 


Speicbenberechnung (f) 
calculation of arms or 
spokes 

calcul (m) des rais ou 
bras 

Aukerbiichse (f) 

armature-hub 

moyeu (m) de l’induit 


Ankerbohrung (f) 
armature-boro 
creux (m) de l’induit 


Ankemabenbohruug (f) 
bore of armature-hub 
alesago (m) du moyeu 
de l’induit 

Ankernabenlunge tf) 
length of armature-hub 
longueur (f) du moyeu 
de 1’induit 



a 


1) 


r 


<1 


KpecTOiuiHa (f); npecTO- 
o6pa3uaa cimua (f) 
(py'iica (f)) [fiKopn] <5 
crociera (f) 
travesano (m) 

HKOpL (m) bt* hhaIj 
KO. ieca C'b ABOfiHHMH 
emiuaMii 

indotto (m) a doppie 6 
razze 

inducido (m) de dobles 
radios 

pacnen, (m) ciimvb (py- 
neK'b) 

calcolo (m) delle razze 7 
calculo (m) de los ra¬ 
dios 

ffKopHan tiynca (f) 
mozzo (m) dcll’indotto S 
cubo (m) del inducido 

OTBeprrie (n) HKopn 
foro (in) deirindotto « 

diaraetro (m) interior 
del inducido 

oTBepcTie (n) btyvikh 
UKopa 

foro (m) del mozzo dell’ 
indotto 1 

alisaje (m) del cubo del 
inducido 

A.inna(f) bt>vikh nicopH 
lunghezza (f) del mozzo 
dell’indotto // 

longitud (f) del cubo del 
inducido 
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Ankernabendurch- 
messer (m) 

, diameter of armature- 

1 hub 

diam£tre (m) du moyeu 
de l’induit 

Endplatte (f), End- 
scheibe (f) 

2 end-disc, end-plato 
basque (m) ainovible ou 

enlevable 


Ankerflansch (m) 
o armature flange 

basque (m) fixe de l’in- 
duit 


e 



AiaMeTp'L (m) BTyjLKH 

HKOpH 

diametro (m) del mozzo 
deirindotto 

diametro (m) del cubo 
del inducido 


ci>eMHuA (frn&Heirb (m) 
disco (m) d’estremita 
disco (m) extremo 


uenoABU>Ktiwii (p-ia- 
H6UT> (m) HKOPH 
Hangia (f) dell’indotto 
brida (f) del inducido 


Ankeraufbau (m), Auf- 
bau (m) des Ankers 
4 assembling of the ar¬ 
mature 

montage (m) de l’induit 


Ankerbolzen (m) 

<5 armature bolt 

boulon (m) d’induit 



cdopxa (f) HKopa 
montaggio (m) dell’in¬ 
dotto 

montaje (m) del indu¬ 
cido 


GoJirb (m) HKopn 
bollone (m) d’indotto 
tomillo (m) de inducido 


a 


Ankerlage tf) 

(i position of the armature 
position (f) de 1’induit 


iKUU/KeHie (n) hkodh 
posizione (f) deH’inaotto 
poHicidn (f) del inducido 


exzentrische Lage (f) 
eccentric or non-con¬ 
centric position 
position (m)exeentrique 
ou desaxt^e 



^KCUeUTpilHCCKOC nu.io- 
>Keiiie (n) 

posizione (f) eccentrica 
posicidn (f) exc^ntrica 


ExzentrizitAt (f) 
eccentricity 

* excentricite (f), de¬ 
sax age (m) 

Ankerbefestigung (f) 

, fixing or securing of the 
armature 

fixation (f) de 1’induit 

Ankerausbcsscrung (f) 
repairing of the arraa- 
10 turc 

reparation (f) de l’in- 
duit 


Spulenverankerung (f) 
j, fixing of the coils 
1 ancrngo (ni) ou fixation 
(f) des bobines 


yKcueHTpHciiTerb (in) 
eccentricity (f) 
excentricidad (f) 


yKp'bnjieme (n) hkoph 

montaggio (m) dell’ in- 
dotto 

fijacidn (f) del inducido 

uowuuKa (f) (Hcnpaaie- 
nie (n)) hkoph 

riparazioue (f) dell’ in- 
do tto 

reparacidn (f) del indu¬ 
cido 

aaKpkiuenie (n) na- 
Tyiueirb 

ancoraggio (m) del roc- 
chetti 

fijaddn (m) de los ea¬ 
rn? tes 
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Wicklungstrftger (m) 
winding-support 
support (m) d’enroule- 
ment 


Aep>KaTe.iL (in) oGmotkh 
sopporto (m) d'awolgi- 
mento 

soporte (m) de arrolla- 
miento 


Zahn (m) f Zacke (f) 

Tooth 

dent (f) 


\>A 


Ankerzahne (m pi) 
armature teeth (pi) 
dents (f pi) de l’indnit 


3y6i> (m); 3y6eui> (m) 
dente (m) 2 

diente (m) 


3y6UM (m pi) HKODH 
denti(mpl) dell’indotto ^ 
dientes (mpl) del in- 
ducido 


Zahnmitte (f) 
centre of tooth 
milieu (m) de la dent 


cepeARHa (f) 3yd(u]a 
mezzeria (f) del aente 
centro (m) del diente 


ZahnfuC (m) 
bottom or root of tooth 
pied (m) ou base (f) de 
la dent 


ocHOBame (n) ay6a (ay6- 
ua) 5 

base (f) del dente 
pie (m) del diente 


Zahnkopf (m), Zahn- 
krone (f) 

lop of tooth c 

saillie (f) ou tete (f) de 
la dent 


BepniHHa (f) aydna 
testa (f) del dente 
cabeza (f) del diente 


Zahnflanke (f) 
side of tooth 
ttanc (m) de la dent 


dOKOBOH CTOPOHU (f) 

d ayda (aydita) 

flanco (m) del dente 
flanco (m) del diente 


Nut (f), Nnte (f) 
slot 

rainure (f), encoche (f) 


Kaiia.n> (m); BiiaAuna (f) 
seanalatura (f) 8 

ranura (f) 


Ankemnt (f) 
armature slot 
minure (f) ou encoche (f) 
^de lMiiduit 


Nutengrundzahl (f) 
fundamental number of 
slots 

noinbre (m) fondamen- 
tal de rain urea ou 
d’encoches 


Nutenform (f) 
shape of slot 
forme (f) d’encoche ou 
de nUnnre 


often e Nut (f) 
open slot 

encoche (f) ou rajnure 
(f) [franohementj ou- 
rerte 


KaHfLTb (m) (BnaAitna 
(f)) Hicopn 

scanalatura (f) dell'in- 9 
dotto 

ranura (f) del inducido 

OCHOBHOe MHCJIO 00 KU- 
HaJIOBTL 

mimero (m) di base dellc jo 
scanalature 

mimero (m) fundamen¬ 
tal de ranums 

CpOpMa (f) KaHILTOHT, 
(BIiaAUHT.) 

forma (f) di scanalatura •* 

forma (f) de la ranura 


OTKpMThlft KailU^Tb (111) 
scanulatuia (f) apcrta 12 
ranura (f) abiertu 



II 


27 
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hnlbolTene Nut (h, halb- 
geschlosscne Nut (f) 
partly closed slot 
1 encoche (f) reperc^e, 
encoclie (f) ou rainure 
(f) derni-ouverte ou 
demi-femnte 


geschlossene Nut if) 
2 closed slot 

encoche (f) fermee 


unbowickelte Nut (f), 
blinde Nut (f) 
dummy slot 

3 encoche (f) ou rainure (f) 
vide ou sans cnroule- 
ment 


Nutendfl'ming (0 
slot opening 
ouverture (f) d’encocho 
ou dc rainure 


?) 


Nutemvand (f) 
wall of slot 

parol (f) d’cncoche ou 
dc rainure 


Nutengrundkrels (m) 

G slot-base circle 

eercle (m) do fond des 
encoches ou rainures 


Nutensteg (in) 

*lot- bridge 

pont (m) ou isthmc (ni) 
d’eucoche 


Nutenkeil (in) 
slot-wedge 

" calc (f) d’encocho ou 
<Ie rainure 


Loch (n) 

U hole, tunnel 
iron (in) 


Lochzuhl (f) 
number of holes or 
tunnels 

noinbre (ni) de trous 






l 


\T 


a 


h 


.HE. 

a 

tV 
._- 


a 



nojiyoTKpuTwft (nojiy- 
aaKpuTuil) Kaua.Ti>(m) 
scanalatura (f) mezzo 
npertft 

ran lira (f) medio abierta 


aaKpiJTwrt Kanajn> (m) 
soanalatura (f) chiusn 
ranura (f) cerrada 


nycToft Kau£L'ii> (m); 

KaHsuTB 6 e;n> o 6 motkh 
scanalatura (f) senza 
avvolginiento o cieca 
ranura (f) sin arro- 
llamiento 


mejit (f) uipoptab (f)) 
ne>KAy BepiunHaMn 
aybuoirL 

apertura (f) di scanala¬ 
tura 

abertura (f) de ranura 

erhuKa (f) Kanajia 
parete (f) di scanalatura 
pared (f) de ranura 

ocHOBiioii Kpyn. (in) 
KanajioirL 

cerchio (m) di fondo 
delle scanalature 
clrculo (in) primitivo de 
las ranuras 


MocTiurr, (in) Me>KAy 
yyOnaMii 

ponte (f) di scaualatura 
puente (f) de ranura 


hvuiHT* (m) haiiajia: 
kjihhTj (m) aa- 
Kp'bimeHiH o6motkh 
bt> Kaii£Lri; 

chiavetta (f) di scanala¬ 
tura 

chavcta (f) de ranura 


Aupa (f); OTHepcxie (n) 
foro (in) 
ngujero (in) 


Miicvio (n) Aupi» (ot- 
nepcTirt) 

nuinero (ni) del fori 
ninnero (in) de los agu 
Jeros 
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Bandage (!) 
binding 

frette (f), cercle (m), 
bandage (m) 


Ankerbandage (f) 
armature binding 
frette if) on cercle (m) ou 
bandage (m) d‘induit 



Bandagebalter (m) am 
Anker, Randageechloft 
(n) 

binding wire clip 
fermeture (f) ou Joint (m) 
de frette 


Bandagenut (f) 
recess for binding wires 
creux (m) ou evidement 
(m) de frette ou de 
cercle ou de bandage 

Keilschlofi (n) 
band fastening, band 
key 

fermeture (f) ou joint (m) 
a clave tte 




Schnurbandage (f) 
cord-binding 
frette (f) ou bandage (m) 
ou cercle (m) en ficelle 


Kollektor (m), Strom- 
sammler (m), Strom- 
wender (m) 
commutator 
collecteur (m); (dans 
machines a cour. con- 
tinu, parfois:) com- 
mutateur (m) 



Stromsammlnng (f) 
collection of current 
captation (f) du courant 


«amracln 'v.« (Strom) 
to collect (current) 
rccueillir(v)oi< capterCv) 
ou collector (v) le cou¬ 
rant 


f 

— 


- 


- 


h 

Schleifring (m) 1 







4 Iip-ring. collector ring y 
bague (0 collec trice, 

a- 






bague (f) de fro tte- 1 




i 


V 

ment 



L 


Lr 


a 


daHAancb (m) 
fa8ciatura (f) I 

bandaje (m) 

6aHAa»o> (m) hkopa 
fasciatura (f) dell* in- 
dotto 2 

bandaje (m) del indu- * 

cido, zuncho (m) del 
inducido 

aaKpt.na (f) aih <3aH- 
Aanceit Ha Hicop'fc; 
6aHAa>KHUft 3aM0Kl> t 

(m) 9 

giunzione (f) di fascia- 
tura 

junta (f) de bandaje 

Kana^Tb (m) (ace-ioth* 

(m) ) a.ih 6aHAaH<a 
8canalatura (f) di fascia- 4 

tura 

ranura (f) para bandaje 

luinuoBoe aaKirfciLKeHie 

(n) ; KJinnoBofl 3aMOKi> ^ 

(m) 5 

serratura (f) a chiavetta 
cerradura (f) de chaveta 

mHy poBoft daHAancb (m) 
fasciatura (f) con funi- 
cella 0 

Ugadura (f) con bra- 
man te 


KOJMeKTopi> (m) 
collettoro (m) 7 

colector (m) 


cofiitpaHie (n) tokb 
collezione (f) della cor- 
rente ^ 

captacidn (f) de co- 
rricntc 

cobupaTi, (toki.) 
raccogliero(v)(corrente) 9 
captar (v) la corriento 


CKO^L3HlUee (KOUTaKT- 
Hoe) kojimio (n) 
anelli (in pi) collettori 
anillos (in pi) colectores 
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Kollektorkonstruktion 
(f), Stromwenderkon- 
struktlon (f) 

1 commutator design or 
construction 
construction (f) du col- 
lecteur 


KOHCTpyKuia (f) kojui6k- 
Topa 

costruzione (f) del col- 
lettore 

construccidn (f) del co¬ 
lector 


Stromabnalimestelle (f) 
point of collection 
2 point (m) de captation 
on de prise de cou- 
rant 



irfccTo (n) OTBo^ua toks 
punto (m) di presa del¬ 
la corrente 

punto (m) de toma de 
corriente 


Plankollektor (m) 

3 horizontal commutator 
collecteur (m) horizontal 



nnocidfl (ropHBOHTaJib- 
Hufi) Ko.uieKTop'h (m) 
collettore (m) orizson- 
tale 

colector (m) horizontal 


Stirnkollektor (m) 
vertical commutator 
* collecteur (m) vertical 
ou frontal 


KollektorgroUe (!) 

„ size of commutator 
,J grandeur (f) du collec¬ 
teur 


Kollektorabmessungen 
if pi) 

6 commutator dimensions 
dimensions (f pi) du col¬ 
lecteur 

Kollektorliinge (f) 
length of commutator 

7 longueur (f) du collec¬ 

teur 

Kollektordurchmesserl 

(m) 

0 diameter of commuta- 
19 tor 

diam£tre (m) du col¬ 
lecteur 

verfiigbare OberMche(f) 
9 available surface 
surface (f) disponible 


falschor Kollektor (m) 
70 false commutator 
faux collecteur (m) 


Jjsunelle (f), Segment (n) 
bar, segment 
laine (f), touche (f), 
segment (m) 




a, b 
a 


b 


JIOdOBOft (BepTHKaJlL- 
ubift) KOJUieicropT* (m) 
collettore (m) verticals 
colector (m) vertical 


BeJIHHilHa (f) KOJLieK- 

Topa 

grossezza (f) del collet- 
tore 

tamano (m) del colector 

pa3Mi;pbi (m pi) KOJLneK* 
Topa 

dimension! (f pi) del col¬ 
lettore 

dimenslones (f pi) del 
colector 

AJiHHa (f) Ko.’LieKTopa 

lunghezza (f) del collet¬ 
tore 

longitud (0 del colector 

/(iaMeTp'k (in) KOJiJiea- 
Topa 

diametro (m) del col¬ 
lettore 

difimetro (in) del colec¬ 
tor 


b 



a 


»!M+»iomajiCH *n> pac- 
nopnMxeHiii nonepx- 

HOCTL (f) 

suj>erflcie (f) disponibile 
superfleie (f) disponible 

JlO/KHMfi KOjLieKTOp’b 

(m) 

falso collettore (m) 
colector (m) falso 

nJiacniHa (f) (cerneirn» 
(m)) Ko.i.ieicropa 
lamina (f). segmento (m) 
lamina (f), segmento (m) 
delga (f) 
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isolierende Zwischen- 
lago (f) 

insulating layer 
i^olant (m) interpose ou 
intermedia! re, couche 
(f) in termed iaire iso- 
Ian te 


HSOJinpyiomaH npo- 
KJiaAKa (f) 

tramezzo (m) isolante 1 
capa (f) intermediaria 
aislante 


Kollektorlamellenzahl 

(f) 

□umber of commutator 
bars or segments 
□ombre (m) de lames ou 
de touches du collec- 
teur 


mc^o (n) KOJUieKTop- 
hutl miacTHHT* (cer- 

MeHTOBT>) 

numero (m) di lamine 
ntimero (m) de ldminas 


Lamellenform (f) 
shape of bar or segment 
forme (f) de lame ou de 
touche 


(fropMa (f) nji&CTHHii 
(centeHTa) Kojuien- 
Topa 3 

forma (f) delle lamine 
forma (f) de las ldminas 


Lamellenbefestigung (f), 
Segme n t bef es ti gun g 
(0 

attachment of the bars 
or segments 
fixation (f) des lames ou 
des touches 


npHKp'femieHie (n) (aa- 
Kp'feiLieHie (□)) iuia- 
cthht> (cemeHTOBT>) 
KOJi-ieKTopa 
modo (m) di fissare le 
lamine 

fljacibn (f) de las ldminas 


Strom sammlerbuchse (f) 
commutator bush or 
hob or sleeve 
doollle (f) ou mancbon 
(m) de collecteur 



Kopodna (f) (FryjiKa (f)) 
juin KOJuieicropa 
manicotto (m) ael col- ^ 
lettore 

manguito (m) del co¬ 
lector 


scheibenartige Bftchse 

(f) 

pulley-like bush or hub 
douille-poulie (f), man- 
chon-poulie (m) 



mKHBoodpaaH&ft BTyjnca 
(f) (KopodKa (f)) 6 

mozzo-puleggia (f) 
cubo-polea (f) 


Verbindungsdraht (m) 
rwischen Anker und 
Stromwender 
commutator riser or 
connector between 
armature and com¬ 
mutator 

fil (m) de connexion 
entre l'induit et le 
collecteur 


Befestigung (f) des Ver- 
bindungsdr&htes am 
Segment 

attachment of riser to 
segment 

fixation (f) du fll de 
connexion a la lame 
ou d la touche 



n 



coeAmuiTe^bHaa npo- 
BOJioKa (f) mokay 
HK opesn. h Ko^JieKTO- 

POBTL 

fllo (m) di connessione 7 
fra l’indotto cd il col- 
lettore 

alambre (m) de conexibn 
entre el inducido y el 
colector 

ynplirmenie (n) coeAH- 
HHTeJlLHOft npOBOJIO- 
kh Kh n.iacTHHKi> (cer- 
MeiiTy) Ko^JieKTopa 

flssazione (f) del fllo di g 
connessione alia la¬ 
mina 

fljacibn (f) del alambre 
de conexi6n d la ld- 
mina 
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Einschnurung (f) 

« nick 

1 6tranglement (m), gorge 

(*> 

Stromsammlerendring 
(ra), Kollektorendring 

2 ( m ) 
commutator end-ring 

bague (f) d’extr6init4 
du collecteur 


cy>«eHie(n); nepeHCHin* 
(m) 

rest ring! men to (m), 
strozzamento (m) 
estrechamiento (m) 

KOHeuuoe ko.ibuo (n) 
KOJUieKTopa 
anello (m) d’estremita 
del collettore 
anillo (m) extremo del 
colector 


Klemmring (in), Spann- 
ring (m) 

o clamping ring, locking 
ring or washer 
bague (f) de calage ou 
de serrago 


Schraubenscheibe (f) 

4 screw collar, screw ring 
rondelle-ecrou (f) 


a 



b 


SaHCHXHOe (H&THHCHOe) 
Ko.ituo (n) 

anello (m) per stringere, 
ghiera (f) a vite 
Anillo (m) para CAlar 


AHCKt> (m) ct> Hap'fesKofl 
ranella (f) a vite 
arandela (f) de tuerca 


Nocke (f) 

0 projecting lug C 

talon (m), mentonnet (m) 


Klcmmringsegment (n), 
Spanuringsegment (n) 
^ clamping segment 
0 segment (in) de frette, 
segment (m) de bague 
de serrage 



a 


Verjungung (f) 
ta]>ering 

7 [r]etrecissement (m), 
(d’un corps de section 
rondo:) conicittf (f) 


konischer Querschnitt 

(m) 

8 conical section 

section (f) [transvcrsale] 
oonique<mcun<Mforme 




Knllcktorisolation (f), 
Stromwenderisolatiou 

9 . , 

commutator lnsulntion 
isolement (m) du col- 
lectcur 


,4 


r * 




Nase (f) ; ” A 

10 nose, snug ^ 

nez (in) ^-v-a 


Kyjiaio* (m); Bbi(rrym> 
(m) 

sporgenza (f) 
tal6n (m) 

aa>KHMHaH (HaTfDKHaa) 
njiacTiiHa (f); aancnM- 

Hblft (UATAHvHOfi) Cer- 

m ewrh (m) 

Begmento (m) dell’anello 
per stringere 
segmento (m) del zun- 
cho de anillo 


cy>Keiiie (n) 
rastremazione (f) 
estrechamiento (m) 


KOHiriecKoe (nonepen- 
iioe) cliHeHie (n) 
sezione (f) conica 
seccidn (f) edniea 


iiaoJiHuin (f) KOJuien- 
Topa 

isolamento (m) del col- 
lettore 

aislainiento (m) del co¬ 
lector 


nucTym, (m) 
naso (rn) 
nariz (f) 


a 
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Herausquetschen (n) des 
Schellacks 

squeezing out of the 
shellac 

expulsion (f) ou refoule¬ 
ment (m)de lagomme- 
laque [au-dehors du 
collect® ur] 


Mittelbefestigung (f) der 
Lamellen 

middle support of the 
segments 

fixation (f) m£dlane ou 
centrale des lames ou 
touches 


deilenbefestigung (f) der 
I^mellen 

side support of the seg¬ 
ments 

fixation (f) laterals des 
lames ou touches 


Eisenxwinge (f), Kisen- 
schelle (f) 

clamping ring, commu¬ 
tator building ring 
collier (m) de for 



BmaaJiiiBauie (n) luti- 
Jiana 

fuoruscita (f) della . 

gomma lacca 
expulsidn (f) de la gome 
laca fuera del colector 

yKp-fciuieiiie (n) ilio- 
CTHHT. (cei'MeHTOBT.) 
KO.i.ieKTopa ita cc- 
pej.iiHt. (iiocpejn) ,, 

flssazlone (f) centmle ~ 
dellc lnmlnc 
fijaclbn (f) central de 
las lilminus 
yiqrhu.ieHie (n) rua- 
CTiiin> (ceraeHTOBT.) 
Ko.l.’ieKTopa c6oi<y 
flssazlone (f) luleralc .y 
(Idle lainine 
iijneifin (f) lateral de 
las liiminas 


>K<yikman 060fina (f) 
col lure (m) di ferro 4 
collar (m) de liicrro 


Kollektoning (m) 
commutator ring 
bague (1) du collccteur 

Kollektormutter (f) 
commutator nut or 
collar 

Ccrou (m) de collecteur 
Kollcktorabdrelivor- 
nchtung (f) 
commutator turning- 
device 

dlgpositif (m) ou appa- 
reil (m) pour tournor 
le collecteur ou pour 
dresser le collecteur 
au lour 


KO.I.lCKTopiIOC KO.ll.UO 

(n) .) 

anello (m) del collcttore 
anillo (in) del colcctor 

raflita (f) KOjiacKTopa 
dado (in) dl collcttore 6 
tuerca (f) del colcctor 



iipiiciiocod.ienie (n) 
(cyiinopn. (in)> a,™ 
ofiTannnaHin koa-ick- 
TopuiJX'b n.iacTiiHi, 
dispositive (in) per tor- 
nlro il collcttore 
disposicion (f) para tor- 
near cl coleclor 


Kollckloraclilelf- 
vorrichtung (f) 
commutator griiuliug- 
devicc 

dispositif (in) ou appa¬ 
rel 1 (m) pour meulcr 
le collecteur ou (>oiir 
rectifier le collecteur 
a la meulo_ 


Kollektorkiililung (f) 
cooling of the commu¬ 
tator 

refroidisseiucnt (m) du 
collecteur 


iqutciiocod.iciiie (n) 
(ycTpoftcTBo (n)) A-ni 
o6to<ikii (iii.iii(|xiiikii) 

KO.l.lCKTopOBL 

dispositive (in) per <me- 6 
rigliarc il collcttoic 
disposIcICin (f) para es- 
nicrilar d colcctor 

ox.ia>K.;cHie (n) ko.iack- 
Topa 

ruffrcddiiincnto (in) del ,. 

collcttore J 

refrigcriicibn (f) dd 
coleclor 
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Kollektorschmiere (f), 
Kollektorechoner (m) 

* lubricant for the com¬ 
mutator 

lubrifiant (m) pour col- 
lecteurs 

den Kollektor abdrehen 

(v) 

to turn up or machine 

2 the commutator 
toumer(v) le collecteur, 

dresser (v) le collec¬ 
teur au tour 

den Kollektor abscbmir- 
geln (v) 

to polish or to grind 

3 the commutator [with 
emery] 

roder (v) le collecteur 
a l’lSmerJ 

Kollektorschleifpapier 

(n) 

commutator polishing- 
paper 

^ papier (m) & polir [le 
collecteur] (c. A d. 
papier (m) de verre, 
papier (m) 4 l’6meri 
ou papier (m) de car¬ 
borundum) 

Stromabnehmer (m), 
Burst© (f) 

0 brush 
balai (m) 

Schleifburste (f) 

6 [sliding] brush 
balai (m) [frottant] 

Burstenfonn (f) 

7 shape of the brush 
forme (f) dc balai 

BiirstengroCe (f) 

8 size of brush 
grandeur (f) de balai 


Bursten<iuerschnitt (m) 
cross-section of the 
9 brush 

section (f) [transversal©] 
dc. balai 


laminiertc Biirste (f) 
laminated brush 
balai (m) feuillet£ de 
10 Mordey [a lames iso- 
lCcs les unes des autres 
sauf a leur partie su- 
ptfrieure] 


cMasna (f) aah nojuieK- 
Topa 

lubnficante (m) per col- 
lettori 

lubriflc&nte (m) para 
colectorcs 


oCtototl (odTaunnaTL) 
KOJUieKTOp'B 
tornire (v) II collet to re 
al tomio 

torncar (v) el colector 


odToquTL (odTanunaTb) 
[oOTepeTb (odTHpaTb)] 
KOJUICKTOpT> Ha>KAa«l- 
Hoft dynaroft 
smerigliare (v) il col- 
lettore 

esmerilar (v) el colector 


CTeKJiHHuaa riyuara (f) 
A-ih oGtoukii (uum- 
<f)OBKii) KOJLieKTopa 
carta (f) di smeriglio per 
pulire il collettoro 
papel (m) para pulir el 
colector 


meTKa (f) 
spazzola (f) 
escobilla (f) 

cKojiLHiimuH mcTKa (D 
spazzola (f) strisciante 
escobilla (f) de refriego 

(popMa (f) meTKii 
forma (f) della spazzola 
forma (f) dc la escobilla 

Be.mumia (f) iucikh 
grandezza (f) della spaz¬ 
zola 

tamaiio (m) de la esco¬ 
billa 

iionepcHiioe c'k'ieuieOi) 

LUCTKH 

sezione (f) [trnsversale] 
della spazzola 
seccidn (f) [transversal] 
de la escobilla 

.’iHC'ioBiui (c-ionciaa) 
meTi;a (f) Mop,iu [cl 
iMo.inpyioiiuuHH npo- 
k. ta, likim 11 (n poc.io n - 

KIlMIl) 

spazzola (f) huninata di 
Mordey 

escobilla if) laminadn de 
Mordey 







gesehlitzte Burst© (f) 
slotted brush 
b&lai (m) fendu 


paaA^i&HRaH m&Ti<a (f) 
spazzola (!) tagliata 1 
escobilla (!) hendida 
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kornbinierte Kupfer- 
kohleburst© (!) 
combination copper- 
carbon brush 
balai (m) [combing] 
charbon-culvre 



cjioHtHan (kom6hhhpo- 
BaHuaa) iduHo-yroju,- 
Haa meTKa (!) 
spazzola (!) combinata 2 
di carbone e rame 
escobilla (!) de carbon 
y cobre 


Klotzburste (!) 

Mock-brush 
balai (m) a bloc [de 
charbon] 


dpycKOBaa meTKa (!) 
spazzola (!) a blocco 
escobilla (!) de bloque * 
d© carbbn 


Tangentialbiirste (!) 
tangential brush 
balai (m) tangential 


KacaTeju>Ho-apHJie- 
raiomafl meTKa (!) , 

spazzola (!) tangenziale * 
escobilla (!) tangencial 


Radialburste (!) 

radial brush . 

balai (m) radial V 


pajiajiLHaa m^TKa (!) 
spazzola (!) radiale 5 
escobilla (!) radial 


Hauptburste (!) 
main brush 
balai (m) principal 


Hilfsburste (!) 
auxiliary brush 
balai (m) auxiliaire 


Ersatzb (irate (!) 
spare brush 

balai ira) de rechange 



b 


rjiaBHaa meTKa (!) 
spazzola (!) principale 8 
escobilla (!) principal 


BCiioMoraTeJihHan meT¬ 
Ka (!) 

spazzola (!) ausiliare 
escobilla (f) auxiliar 


aaiiaciiaii meTKa (!) 
spazzola (!) (li riserva o 
di ri cam bio 

escobilla (!) de reserva 


Kiipferhurato (!) 
copper brush 
balai (m) de cuivre 


Kupfergewebeburste (!) 
copper-gauze brush 
balai (m) en gaze de 
cuivre 



Kupferiiberzug (ra) 
copper coating or de- 

posj t 

pellicule (!) do cuivre 


M r h;tna>i meTKa (!) 
spazzola (!) di rame 0 
escobilla (!) de cobre 


irbAuan n,ieTemian meT¬ 
Ka (!); meTKa n:n» 

M'hjHOft TKUHH 
spazzola (!) di tessuto IQ 
di rame 

escobilla (!) de tela de 
cobre 

srfcAHa/i o6o.ioRKa (!); 

M'IuhuA c.ioft (m) n 
pellicola (!) dl rame 
pellcula (!) de cobre 
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federnde Kupferbiirste 

(*) 

. elastic copper brush 
balttl (in) de cuivre 
clast ique ou faisant 
ressort 


upyaomnmafl M^Auan 

2 fiTKa (f); ynpyraa 
^AHaa m&rKa (f) 
spazzola (f) di rame 
elastica 

escobilla (f) elastic© de 
cobre 


Kohle[nlbiirste (f) 

2 carbon brush 

balai (m) de charbon 


feinkdrnige Kohle (f)] 
y fine-gruined carbon 
charbon (m) ti fin grain 


grobkflrnigc Kohle (f) 

4 coarse-grained carbon 
charbon (m) h gros grain 


clektrographitischo 
Kohle (f) 

electro-graphitic carbon 
charbon (in) electro- 
graphitiquo 


graph! tischor Oberzug 
(m), Graphitiiberzug 

6 (m) 
graphitic film 
pellicule (f) de graphite 

natiirlicher (iraphit (m) 

7 natural graphite 
graphite (in) naturel 


Metallburste (f) 

S metal brush 

balai (m) mdtalliquo 


yroAtHan iucTKa (!) 
spazzola (f) di carbone 
escobilla (f) do carbdn 

Me^KoaepuncTuft yro-ib 
(m) 

carbone (m) a grana Ann 
carbdn (m) de grano 
flno 

Kpynuo 3 epuHCTuA 
yrojit (m) 

carbone (m) a grossa 
grana 

carbdn (m) de grano 
grueso _ 

yrojib (m) co cjtocmt* 
rpa(t)HTa, oce/Kach- 
n.’ICKTpH'ie- 
ckitmi* uyTeirb 
carbone (m) elettro- 
grafitico 

carbdn (m) elect ro- 
grafitlco 


rpacbiiTHuft cjioA (m) 
pellicula (f) di graflte 
pcllcula (f) de graflto 


ecTecTBemiurt (upii- 
POahuiI) rpacbnrh 
(m) 

graflte (m) natural© 
graflto (m) natural 

MeTa^.iu'iecKa/i utCTKa 

(0 

spazzola (f) metallic© 
escobilla (f) metdllca 


Metallblattburste (f) 
9 sheet-metal brush 
balai (m) feuilletd 


MeTa.i.nmecKan jihcto- 
x" ' Ban iucTKa (f) 

./ spazzola (f) di foglio 

metalliche 

escobilla (0 de chapas 


Drahtbiirste (f) 
JO wire brush 
balai (m) en fll 



npoBOAOMHan meTKa (0 
spazzola (f) di fill 
escobilla (f) de alambres 


HlAUerbiirste (f), Folien- 
biirste (f) 

// foil brush, laminated 
bmsh 

balai (m) do clinquant 



AHCTOBaa (cjioHCTan) 
meTKa (f) 

spazzola (f) a lamine 
escobilla (f) de hoja me- 
talica 
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Dr&htgaze (f) 
wire gauze 
gaze if) m£tallique 



MeTajumHecnifl raai> (m) 
tessuto (m) di filo mo- . 

tallico 1 

gasa (f) metalica 


Drahtgewebe (n) 
wire cloth 

liasa (m) ou toile (f) m£- 
tallique 


np0B0JI04H&fl TKaHb (f) 
rote (f) metallica 2 

tela (f) met&lica 


Auafransen (n) 
fraying 

fr&nge&ge (m), forma¬ 
tion (f) de franges 



o6pa30Bame (n) 6a- 

XpOMbl 

formazione (f) di frangie ,J 
formacidn (f) de fr&njas 


gefaltet (adj) 
folded (adj) 
plic (adj) 


cJiOHceHHuii 

piegato (agg) 4 

plegado (adj) 


ahgeachr&gtes Bursten- 
ende (n) 

bevelled end of brush 
extr£mit£ (f) biseaut^e 
da bal&l 


CKomeHHLift KOHem> (m) 
meTKH 

estremita (f) ridotta 
della spazzola 
extremidad (0 biselada 
de la escobilla 


Burstenspitze (f) 
brush Up, tip of a 
brush 

pointe (f) de balal 


Biirstendruck (m) 
brush pressure 
pression (f) des balais 


Schleifkontakt (m) 
sliding contact 
contact (m) par frotte- 
ment 


ocTpie (n) (nepeAHirt 
npaii (in)) menui ^ 
pun la (f) della spazzola 
puuto (m) de escobilla 

Aaikieiiie (n) meTOKT> 
pressione (f) dellc spaz- 
zole 7 

presidn (f) de las es- 
cobi lias 


CK0JU>3flUUft KOlITaKTL 
(in) 

contatto (m) a seorri- 
mento 

contacto (m) por frota- 
ci6n 


Eiuschleifen (n) der 
Burste 

grinding, fitting or bedd¬ 
ing of a bmsh 
rodage (m) du balal 


npHHLifl(t)OBbiBauie (n) 
(npimipKa (f)) mernu 
l'adattare la spazzola 9 
rodamiento (ra) de la 
escobilla 


eingesebliffen (adj) 
ground down 
rod£ (adj) 


npuiu;iH(l)OBaiiHiJtl; 
upHTepTufi 

adattato (agg) al collet- j(j 
tore 

afinado (adj) al colector 


springen (v) (Btirsten) 
to jump (brushes) 
sauter (v), soubresauter 
(v), brouter (v), (ba- 
l&is) 


npuraTb; ApoataTb 
(o meTKaxi,) 
sal tare (v) (spazzole) 
sal tar iv) (escobillas) 
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Klappern (n) der Biirsten 
chattering of the 
1 brushes 

cliquetis (m) des balais 


CTym> (m) iuStokt. 
crepitio (m) delle spaz- 
zole 

crujido (m) de las esco- 
billas 


Adjustieren (n) der 
Burs ten, Aufpassen 
2 (n) der Biirsten 

adjustment or setting of 
the brushes 

ajustage (m) des balais 


ycraHOBKa (f) m&roicL 
aggiustamento (m) delle 
spazzole 

ajuste (m) de las esco- 
bill as 


feste Biirsten (f pi) 
3 fixed brushes 
balais (in pi) fixes 



HenOABHHCBUA meTKH 

(f pi) 

spazzole (f pi) fisse 
escobillas (f pi) fijas 


verstellbare Biirsten 
(f Pi) 

movable brushes 
4 balais (m pi) mobiles 
ou r^glables ou d 6- 
plavables 



nepecTaBHiafl u^tkh 

(fpl) 

spazzole (fpl) spostabili 
escobillas (f pi) mdvilea 


Biirstenverschiebung (f) 
shifting of the brushes 
<5 d^placement (m) des ba¬ 
lais, d^ealagc (m) des 
balais 







CABHrb (m) meTOirb 
spostamento (m) delle 
spazzole 

calado (m) de las es¬ 
cobillas 


Biirstenverschiebungs- 
Avinkel (in) 

angle of brush displace- 
6 me nl 

angle (m) de displace¬ 
ment ou de dcealage 
des balais 



yrojrb (m) cABHra me- 

TOKTi 

angolo (m) di sposta¬ 
mento delle spazzole 
ringulo (m) de calado de 
las escobillas 


Verschiebung (f) im 
Sinne der Drehung 
shifting in the direc- 
7 tion of rotation 
displacement (m) ou d<$- 
calage (m) dans le sens 
de la rotation 

Verschiebung (f) ent- 
gegengesetzt der Dre¬ 
hung 

shifting counter or con- 
19 trary to the direction 
of rotation 

displacement (m) ou d<$- 
calage (m) en sens in¬ 
verse de la rotation 


cABiirL (in) no nanpa- 
HJieniio Bpameuin 
spostamento (m) nel 
senso della rotazione 
calado (m) en el sen- 
tido de la rotacion 


cabhit* (m) no nanpa- 
BJieHiio oOpaTHOMy 
npaiueinFO 

spostamento (m) in 
senso contrario a 
quello della rotazione 
calado (m) en el sentido 
contrario a larotacidn 
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eine Bfirete voretellen 
(t), eine Bflrete nach- 
echieben (v) 
to feed a brash 
avancer (v; un balai 


noABiiHyTii m§TKy 

Biiep8jn< 

avanzare (v) una spas- . 
zola 

adelantar (v) una esco- 
bllla 


BQrstenwinkel (m) 
brash angle, angle of 
brash inclination 
angle (m) d'lnclinaison 
des balais 



yrojrb (m) uaKJioua 
m&roifi. 

angolo (ml d’inclina- 2 
zione delle spazzole 
Angulo (m) de Incllna- 
cldn de las escobillas 


BQretenlehre (f) 
gauge for the bevel of 
the brushes 

Jauge (f) ou gabarl[t] (m) 
pour balais 


maCnoirb (m) juih m6- 

TOKT, 

callbro (m) per spazzole 3 
calibre (m) para esco¬ 
billas 


Bfiretenschere (f) 
brush-trimmer 
clsallle (f) A balais 


iiohouiixm (f pi) juih 06- 
pfoaHifl m&roKT. 
forblce (f) per spazzole 4 
clzallas (f pi) para cortar 
escobillas 


Bureten abscbrilgen (v) 
to bevel the brashes 
blseauter (v) les balais 


CKOCHTb (CKaiUIIBaTb) 
tU&TKH (f pi) 

ridurre (v) le spazzole 
blselar (v) las escobillas 


Bfiretenschlflssel (m) 
brush-key 

clef (f) ou clA (f) A balais 


KJIFOTb (rn) JVLH m&TKO- 
Aep>KaTe.t>i a 

chlave (f) per spazzole 
Have (f) para escobillas 


Bflrstenstellhebel (m) 
lever for adjusting 
brashes 

levier (m) de calage des 
balais 


ptJHarb (m) aih ycTa- 
hobkii meToin, 
leva (f) dl ealettamento 7 
delle spazzole 
palanca (f) de ajuste 
de escobillas 


abheben (v) (BGraten) 
to lift the brashes off 
the commutator, to 
raise the brashes 
relever (v) les balais du 
collecteur 


iJtg 



nOAH-HTb (-IIMUTb) 
m§TKR 

alzare (v) le spazzole « 
dal colletloro 
alzar (v) las escobillas 
del colector 


Baretenabhebevonich- 
tung (f) 

brash-lifting device 
dlspositif (m) pour le 
reldvement des balais, 
reldve-balais (m) 



npucnocoCnenie (n) ash 
noAHnuaHia iu&roH-b 
dlsposltlvo (m) per II 
sollevamento delle 9 
spazzole 

disposicidu (f) para le- 
vantar las escobillas 
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Ankerkurzschluflvor- 
richtung (f) 

short-circuiting device 
for the rotor 
1 court-circ ui teur (m) 
d’Induit, dispositif (m) 
pour la mi8e en court- 
circuit de Tinduit 


npHcnoco6,ieHie (n) jmn 
KopoTKaro aaMUKaHin 
HKopn; npHCiiocoGjie- 
Hie juui saMUKauiil 
HKOp>I ua KOpOTKOe 
diapositivo (m) per la 
luessa in corto cir- 
cuito dell 1 indotto 
disposicidn (f) de eir- 
cuito corto del in- 
ducido 


Einriickhobel (in) 
engaging lever 
0 levier (m) duplication 
* des balais, levier (in) 
d’enclanchement aes 
bftlais 


puuari> (in) juw ycTa- 
HOBKII UteTOICL 
leva (f) di inserzione 
palanca (f) de insercidn 


KurzscliluISsoheibe (f) 
short-circuiting disc 
3 disque (m) de court- 
circuit, disquo (m) 
court-circuiteur 


AHCICL (in) AJIH KOPOT- 
Karo aaMHKaHia 
disco (in) di corto cir- 
cuito 

disco (in) de circuito 
corto 


Kurzsehluftring (in) 
short-circuiting ring 
4 bague (f) de court-cir¬ 
cuit, bague (f) court¬ 
ed rcuite use 


Kurzschluttbiirste (f) 
short-circuit brush 
5 balai (m) de court-cir¬ 
cuit, balai (m) court- 
circuiteur 


Biirstcnsatz (m) 

0 set of brushes 
jeu (m) de balais 



KopoTK03aMWKaioiuee 
KOJIMtO (n) 

anello (in) di corto cir¬ 
cuito 

anillo (in) de circuito 
corto 

meTKa (f) ajih KopoT- 
Karo aaMUKaHiu 

spazzola (f) di corto 
circuito 

escobilla (f) de circuito 
corto 

KOMTIJICKTl» (m) mdTOKl» 

gruppo (m) o giuoco (m) 
di spazzole 

juego (m) de escobillas 


Burstenhalter (in) 
7 brush-holder 
porte-balai (m) 


m@TKOAcp>KaTejik (ui) 
portaspazzole (in) 
porta-escobillas (m) 


Keak tionsburstenhal ter 

(m) 

$ reaction brush-holder 
porte-balai (m) a reac¬ 
tion 



peamuoimufl meTKo- 
Aep/KaTejib (m) 
portaspazzole (ni) a rea- 
zione 

porta-escobillos (in) de 
renecion 


9 


Panillelfuhrungs- 
biirslcnhalter (in) 
parallel brush-holder 
portc-balai (in) a gui- 
dage pnrail Me 


<fc 


N - X 
M* V. ' 




IT 


uteTKOAep>KaTejiL(ni) ct, 
napaji:ie.inMif 
portaspazzole (m) a pa- 
rallelogramma 
porta-escobilias (in) con 
gula de paralelogramo 
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scharnier&riiger Bur- 
stonhalter (m) 
hinged brush-holder 
porte-balai (m) a char- 
niere 


Bnrstenhalterblock (m) 
brush-holder body 
corps (m) du porte- 
balai 


Burstenschuh (m) 
brush-clamp 
sabot (m) de balai 


Burstenstift (m) 
brush-pillar or rod, 
brush-holder pin or 
spindlo 

pivot (m) de porte-balai 


Kohle[n]burstenhalter 

(m) 

carbon brush-holder 
porte-balai (in) pour 
balai en charbon 


Hurstenkasten (m) 
brush-box 

(logement du balai:) 
doullle (f) ou boite (f) 
de balai, lavcc la vis 
et la plaque .) pince (f) 
a balai 


Burstenhalterblech (n), 
Beilageblech (n) 
brush-holder plate 
plaque (f) de pince a 
balai s 


.Stromzufiihrf lings] feder 

(0 

current-carrying spring 
ressort (m) d’amen^e du 
rourant 


Burstenbriicke (f), Bdr- 
stcnschieber (m), Biir- 
9 tenbrille (f) 
brush-rocker 
balancier(m)otijoug (m) 
de porte-balais 



O) 



wapimpiiufl m&TKOAep- 
HcaTeJib (m) 

partaspazzole (m) a cer- . 
niera 

porta-escobillas (m) de 
chamela 


r&no (n) nteTKOAepHta- 
Tejin 

corpo (m) del porta- 2 
spazzole 

cuerpo (m) del porta-os- 
cobillas 


6anmaia> (m) (uaKOHen- 
HRirb (m)) iueTKH © 
zoccolo (m) di spazzola 
zapata (() de escobilla 



cTepnteHb (m) iuStko- 
AepHcaTejin 

spina (f) di spazzola 4 
eje (m) de porta-esco- 
billas 


m§TKOAep>KaTejii* (m) 
A'la ^ro^LHwxT. me- 
(D _ _ - Tom> 

portaspazzole (m) per J 
1 -> spazzole di carboue 

porla-escobillas (m) para 
eseobillas de carbdn 



Kopodna (f) ( 3 a>KHin>(m)) 
.1 A IH meTOKTi 

h— custodiu (f) di spazzola 

caja (f) de escobilla 


6 


aancHMan nJiacTHHa (f) 
(aavKiiMHuft BK.ia- 
Auurt (in)) meTKO- 
Aep/KaTejm 

laniine (f pi) per porta- 4 
spazzole 

pinzas (f pi) para porta- 
escobillas 



lipywnua (f), iioaboaa- 
man xoin* 

molla (f) d’adduzione 
della corrente 

resorte (m) de conduc* 
cldn de la corriente 

npncnocofoieuie (n) 

A.ih iiepeABHH<eHiH 
meTOKi» 

coll are (m) [dl porta- 9 
spazzole] 

collar (m) [de porta-cs- 
cobillas] 
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Biirstenlagerstuhl (in), 
Biirstenlagorbock (m) 
1 brush-holder support 
chevalet (m) ou support 
(m) de porte-balais 



CTotina (f) (noAnopna 
(f)) m^TKo AepncaTeJiH 
sopporto (m) o sostegno 
(m) di portasp&zzole 
caballete (m) de porta- 
escobillas 


Sammelring (m) 

2 collector ring 

bague (0 collectrice 




fi 




codup&TejibHoe koju>uo 
(n) 

ftnello (m) del collettore 
ftnillo (m) colector 


a 


Biirstenring (m) 
v rocker-ring 
* collier (m) de porte- 
balais 



KOJibLto (n) noBopa- 
HHBaHia mj&roKb 
anello (m) j>er porta- 
spazzole 

anillo (m) de porta-eseo- 
billas 


Einstollvorrichtung (f) 
fur Bursten 

, adjusting-device for 
* brushes 

dispositif (m) de rtglage 
oude calage des balais 


npucnocoOjieme (n) win 
peryanpoBaHia (ycra- 
HOBKIl) meTOKT> 
dispositivo (m) di aggiu- 
stamento delle spaz- 
zole 

disposicibn (f) de regu- 
lacidn de las esco- 
billas 


n 

Drehachse (f) K ocb (f) Bpameuin 

d axis of rotation • n ( m ) di rotazione 

axe (m) de rotation T eje (m) de rotacidn 

a 


Aclisrichtung (f) 

6 * direction of axis 
direction (f) do l’axe 


bb 


Haiipanjieuie (n) ocn 
direzione (f) doll’ asso 
direccibn (f) del eje 


Welle (f) 

7 shaft, spindle 
arbre (in) 


b&jtb (m) 
i t— na albero (m) 
arbol (m) 


Antricbwelle (f) 

« driving-shaft 
” arbre (m) rnoteur ou de 
coucho 



nnnBO^uuft Bajn, (m) 
albero (in) di comando, 
albero (m) motore 
arbol (m) motor 


Wellenstiick (n) 
part of shaft 

J troncon (in) d'arbrc, 
purtie (f) d'arbre 


nacTL (f) Ba.ia 
parte (f) dell* albero 
trozo (in) de arbol 



voile Welle (f), massive 
Welle (!) 
solid shaft 

arbre (m) plein ou mas¬ 
sif 


MaCCIIHUblA (CUJIOUIHOfi) 
Bajrb (m) 

- \ a albero (ro) pieno o mas- 1 

siccio 

drbol (m) maclzo 


hohle Welle (f) 
hollow shaft 
arbre (m) creux 

Welle nquerschnitt (m) 
cross-sectional area of 
shaft 

section (f) transversal© 
de 1 ’arbre 


Wellendurchmesser (m) 
diameter of shaft )> 

di&mdtre (m) de l'arbre 

Wellengewicht (n) 
weight of shaft 
poids (m) de l’arbre 


^ nojiufi (nycTorfcnjfl) 

Ba-TB (in) 0 

albero (m) cavo * 

drbol (m) hueco 

nonepeniioe crbieHie (n) 
Ra.ia 

Bezione (f) trasversale ^ 
dell’albero 

seccldn (f) transversal 
del drbol 

AiaM6Tpi> (m) BaJia 
diametro (m) dell’ albero 4 
didmetro (m) del drbol 

irbci. (m) BaJia 
peso (m) deiralbero $ 
peso (m) del drbol 



Wellenldnge (f) 
length of shaft 
longueur (f) de l’arbre 



AJimia (f) Bfuia 

lunghezza (f) dell’albero 6 
longitud (f) del drbol 


Zapfen (m) 

Journal 

tourillon (m), (en con- 
siderant l’dtendue 
d’appui:) portde (f) 


nainjia (f); meftna (f) 
porno (m) 
gorrdn (m) 


Zapfenl&nge (f) 
length of Journal 
longueur (f) du touril¬ 
lon 


AJWHa (f) uaiuJiM 
(mefliui) 8 

lunghezza (f) del perno 
longitud (f) del gorrdn 


Zapfendurchmesser (m) 
diameter of journal 
diam^tre (m) du touril- c 

Ion 


Zapfendruck (m) 
journal pressure 
pression (f) du tourillon 


Keilnute (f) 

key-way j 

logement (m) ou rainure u 

(f) de clavette 


Feder (f) (Kell (m) ohne 
Anzug) 
feather 
languette «f) 




AiaMCTpi. (m) uau<t>M 
(uieftKH) o 

diametro (m) del perno J 
didmetro (m) del gorrdn 

Aa&'icnic (n) uarubia 
(uieitan) 

pressione (f) sul perno, 
carico (m) sul perno 
presidn (f) 6 carga (f) 
sobre cl gorrdn 

CKBoanoft npopi;3T> (mj 
Aria KJiima; na.n> (m) 
AAH UinOHKU j, 

scannlatura (f) per chia- 
votta 

ranura (f) de chaveta 

npHBManiHecKan mnoH- 
na (f) I2 

linguetta (f) 
lengiieta (f) 


II 


28 
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Tangeniialkoil (m) 

/ tangential key 

clavette (f) tangentielle 


Olschleuderring (in) 
oil-thrower 

* collet (m) de projection 
d’huile 

Bund (m) 

$ collar 
collet (m) 


Stellring (m) 

4 collar 

bague (f) d’arrdt 





□b 

a 

:B= 


TanreHmajiLHan 
lnuouKa (f) 

chiavetta (f) tangenziale 
ohaveta (f) tangeneial 


paadpwaniBaH nuee 
hojihuo (n) a.™ Mac.ia 
anello (in) di lubriflca- 
zione 

anillo (m) de engra.se 

rpertcHi. (m) 
collare (ra), anello (m) 
flsso 

anillo (m) ftjo 


L V 


© 


ycTanouosHoe kojiluo 
( n) 

anello (m) d’arresto 
anillo (in) mbvil einbe- 
bido 


Schnimpfring (m) 

0 shrunk- on ring 

frette (f) poseo a chain! 


Ha>KiiM!ioe KO.ibu,o (n), 
Haca/Keimoe vru ropa- 
mcmi. nurf'* 

anello (in) messo a 
ealdo 

anillo (in) de sujecibn 
(en caliente) 


Spiel ran m (m) 
fj end-piay 
jeu (in) 

Ankersitz (in) 

- armature-seating 
siege (m) de linduil 


:ui;iopT» (in) 
giuoco (in) 

jiiego (in) _ 

c lua-inme (f) (eb;yio (n)j 
UKona 

sede (I) dell’indotto 
asiento (in) del inducido 


Abwartszug (m), /ng(in) 
nuch u nten 
s downward pull 

traction (f) vers le has 

scitlicher Kiemenzug 
(in) 

9 lateral pull of the licit 
traction (f) lat^rale de 
la conrroie 



Tnra (f) Kimay 
trazione (f) verso II 
basso 

traccibn (f) por debajo 

boKOHan Tara (f) peMiui 
trazione (f) laterale della 
einghia 

traccibn (f) lateral de la 
correa 


inngnetischer Zng (in) 
W magnetic pull 

traction (f) magnbtique 


ManuiTiiaH mra (f) 
trazione (f) magnetic*! 
traccibn (f) magnctica 


gyrostat ischeWirkung(f) 
des Ankers 
gyroscopic action of 
armature 

action if) gyrostutiqiie 
de Tindnit. 


vmipocTaTHMecKoe 
AnncTiiie tn) nKopH 
aziune (f) girostatica 
dell'indotto 

aceibn if) girostatica del 
inducido 


11 


Lager (») 
hearing 
palier (in) 



iiOAtiiHiiimic^h (in) 
sopporto (m) 
soporte (in) 
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L&nge (f) dea Lagers, 

Lagerl&nge (f) 
length of tiie bearing 
longueur (f) du palier 

Bohrung (f) dea Lagers, 
Durehmesser (in) des 
Lagers 

inner diameter of the 
bearing 

altaage (m) du palier, 
diamdtre (in) [de l’ald- 
sage; du palier 

Auflagerflilche (f) 
area of bearing surface a • b 

surface (f) d’appul ou 
de portae 

Lagerdmck (m) 

pressure on bearing sur* p 

face 

pression (f) sur le palier 


AJiima (f) iiOAunumHKa 
lunghezza (f) del sop- , 
a porto 

longitud (f) del soporte 


OTBepcTie(n) noAiuHn- 
HHK*a; BHyTpeHiiift 
AiaMeTpi* (in) noA- 
innnHHKa o 

diametro (in) del sop- 
porto 

diametro (m) interior 
del soporte, alisaje 
(m) del soporte 

iL/iomaAi, (f) onopu 0 
superfine (f) d’appoggio ,J 
superflcie (f) de apoyo 

Aaaienie(n)na uoahihii- 

HHh'b 

pressione (f) d’appoggio 1 
presidn (f) sobre la base 
del soporte 


speziflscher Auflager- 
druck (m), Flilchen- 
pressung (f) 

specific pressure, pres- jp 

sure per unit area _ 

pression (f) [d‘appui) a • b 

unitaire ou spdeitique, 
pression (f) de portae 
par unite de surface 


Aaiuetiie (n) iia oau- 
Himy noucpxHOCTH 
pressione (f) specifica, 
pressione (f) per unita o 
di superflcie 
presidn (f) especlfica del 
soporte 


Deckel sc braube (f), 
Ijigerschraube (f) 
cap-screw, cap-bolt 
boulon (m) de chapeau 


Lagerkonstruktion (f) 
design of bearing 
construction (f) de pa- 
lier 


Gojirn (m) on KpbiitiKH 
uoAinniiHHKa 
bollone (in) del eappello, ^ 
bollone (m) del sop* 
porto 

tornillo (m) de la tapa 

KOiiCTpyKitin (f) iioa- 
lUlIIIHHKa 

tipo (m) del sopporto 7 
construceidn (f) del so¬ 
porte 


ftlcitlager (n), Lager (n) 
mit gleitender Reibung 
bearing with sliding 
friction 

palier (in) a [frottement 
de] glissement 



oCMKHoneinujft (ckoal- 
amuift) uoAiuiiiuiiiirb 
(m); MOAiiinuHnirt co 
( a K0Ai.3Hiuuirb Tpe- £ 
iiieim 

sopporto (m) a scorri- 
mento 

soporte tin) ordimirio 


Lager (n) mit rollender 
Reibung 

bearing with rolling 
friction 

palier (m) a [frottement 
de] roulement 



iioAiiniiiiiifK'k (m) CT>Ka- 
THiiuiMi* Tpeniearb 
sopporto (in) con attrito y 
vo I von te 

soporte (m) con roza- 
miento de bolas 


o s * 
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Spurlager (n), 8ttitz- 
lager (n) 

1 footstep - bearing, foot 
bearing 
crapaudine (f) 



noAnflTHHK?» (m); ynop- 

ULlfl nOAIUHJlHHK'b (m) 

sopporto <m) di base 
tejuelo (m), crapudina 
(!) 


Spurplatte (f), Spur- 
pfanne (f) 

c bearing-disc, step 
grain (m), culot (m) 


Rlngspurlager (n) 

8 collar-step bearing 
crapaudine (f) annulaire 


Spurring (m) 
collar-step 

4 grain (m) annulaire, an- 
neau (m) ou bague (f) 
de fond 


Halslagcr (n) 
d journal-bearing 
palier (m) a collets 


Lagersockel (m) 

.. body or socket of 
bearing 

socle (in) de palier 




Lagerdeckel (m) 
cap 

chapeau (m) de palier 


Lagerschale (f) 

8 brasses (pi) 
coussinet (m) 

Schalenrand (m), 
Sclmlenbund (m) 

9 flange of the brasses 
bourrelet (in) ou rebord 

(m) du coussinet 

Lagerfutter (n) 
lining of the bearing 
If) fourrure(f)de coussinet, 
garniture (f) de cous¬ 
sinet 


ein Lager ausfuttern (v) 
j. to line a bearing 
1 gamir (v) un coussinet 
[d’une foumire] 


a 


a 



ynopHufl ahckt> (m); 

onopHaa mnrra (f) 
piastre (f) di base, ralla 
(!) 

asiento (m) 

KOJILUeBOfl DOADHTHHin. 

(m) 

sopporto (m) di base ad 
anello 

cojinete (m) de anillo, 
tejuelo (in) anular 

KOJimesoft uKJiajuann> 
(m) noAQHTHHKa 
anello (m) di base 
anillo (m) de apoyo, 
corona (f) de asiento 


npoMCMcyTO'juufi iioa- 

muniinicL (m) 
sopporto (m) per perni 
a collar© 
collar (m) 



c 


UOko.il (m) noAinHU- 
UHKa 

piastrone (m) del sop¬ 
porto 

zdcalo (m) de soporte 

KpuuiKa (f) iioa- 
lunnuiiKa 

capello(m) del sopporto 
tapa (f) del soporte 

liiuituuurb (in) noAiuua- 
HHKa 

cuscinetto (m) 
cojinete (m) 

6opn> (m) (aaicpanHa(f)) 

BKJiaAUina 

orlo (m), bordo (m) 
reborde (m) del cojinete, 
pestafia (f) del coji¬ 
nete 

aaJiiiBKa (f) (ibyrepoBKa 
(f), upoKJiaAKa (f)) 
BKJiaAMina 

guarnizione (f) bronziua 
revestimieuto (m), guar- 
nicidn (f) 

aa^m-Tb (-BaTb) BK-ia- 
AUUTb 

guarnir© (v) un sopporto 
guamecer (v) el cojinete 
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ein Lager mit Weifl- 
metall ausgleBen (v) 
to line a bearing with 
white metal 
garnir (v) un coussinet 
de mkUxl blanc on 
antifriction, antlfric- 
tionner (v) un cous¬ 
sinet 


aajm-Tb (-Ban,) bkjie- 
Auun> 6±jwwb M6Tan- 
JIDWh 

guamire (v) un supporto ; 

con metallo bianco 
revestlr (v) un soporte 
6 cojinete con metal 
bianco 


Lagerschild (m) 
bearing bracket 
bouclier (m) ou plateau 
(m) k palier 


Lagergeh&use (n) 
casing of bearing 
corps (m) de palier 



IIOAUlHJIHHKOBLlft mHTC> 

(m) 2 

disco (m) dl sopporto 
platillo (m) de cojinctes 


Ky30BT, (m) (rfejio (n), 
Kopny<n.(m)) noAnmn- 
UITKa 

cassa (f) dl sopporto 
cuerpo (m) del soporte 


Lagerbock (m) 
bearing pedestal 
cbevalet (m) [de palier] 



IIOACT&BKa (0 (KOJIOHHa 
(f)) noAiuuiiHHKa 
cavalletto (m) 
caballete (m) 


Stirnlagcr (n) 
end-journal or bearing 
palier (m) frontal ou 
d’extr£mit6 


Kammlager (n) 
collar or end thrust- 
bearing 

palier (m) [de but£c] a 
cannelures 





KOHUeBOfl nOAUIHIIHHK'b 

(m) « 

sopporto (m)d'cstremita 
soporte (m) frontal 


rpedeiriaTHfi noAiuun- 
HHKT> (m) 

cuscinetto (m) dl spinta # 
cojinete (m) k presidn 
longitudinal, cojinete 
(m) de anillos 


geteiltes Lager (n) 
split bearing 
palier (m) divisd, palier 
(m) en plusieurs par¬ 
ties ou pieces 



p&aA’fcibHufi noAiuHii- 
Hincb (m) 

sopporto (m) fonnato 7 
da plix parti 
soporte (m) partido 


nachstellbare Lager- 
schale (f) 

adjustable brasses (pi) 
coussinet (m) k rattra- 
page de jen ou d'usure, 
coussinet (m) r^glable 


dasLagernachstellen (v) 
to adjust the bearing 
rattraper (v) le jeu ou 
i’usure descoussinets, 
rGgler (v) les cous- 
sinets 


peryjiHpyeMLifl BKJia- 
AunrL (m) 

cuscinetto (m) registra- 8 
bile 

cojinete (m) ajustable 


tioatb-h^tl (-ruBaTb) 

iiOAinnnuKiK*b 

registrare (v) il cusci- g 
netto 

ajustar (v) el cojinete 
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Kugelzapfenlager (n), 
Kugelgleitlager (n) 

1 spherical bearing 
palier (m) [k tourillon] 
sphdrique 


Kugelschalenlager (n) 

4> spherical bearing, self- 
aligning beariug 
palier (m) k rotule 




noAiiiH nHHin* (m) ct> 
mapoo6paaHi>iMH 
BKJiaAuiiiaMH 
sopporto (m) sferico 
soporte (m) para gorr6n 
esferico 

noAnninuinrb (m) cb 
mapoo6paaHUMH 
BKJiaAumaMii 
sopporto (m) a cuscJ- 
netti sferici 

soporte (m) de cojinetes 
esfdricos 


Kugclschale (f) 
brasses with spherical 
seating 

* cuvette (f), couasinet 
(m) sphClique on de 
rotule 


Rollenlager (n) 

4 roller bearing 
palier (m) a rouleaux 

Rolle (f) 

5 roller 
rouleau (m) 


Kugellager (n) 

6* ball bearing 

palier (m) a billes 


Kugel (f) 
7 ball 


bille (f) 


a 




a 


mapootipaaHuft BKJia- 

AbiiirB (m) 

cuscinetto (m) 
cojinete (ra) 


poJinKOBbifi noAiiran- 
hhkij (m); uoAnimi- 
Hiurb na KaTKaxi> 
sopporto (m) a rulli 
soporte (ra) de rodillos 

poJiHirb (m); KaTOin> (ra) 
rullo (in) 
rodillo (m) 


mapHKOBbirt iiOAiimn- 
hhici* (m); noAUiim- 
hhkt. ci. iuapiiKaMH 
sopporto (m) a biglie 
soporte (m) de bolas 


mapiiKi. (m) 
biglia (f) 

bola (f) corredera 


Laufring (in) 
ball-race 

* haguo (f) on anneau (m) 
de roulcment 


Kugelspurlager (n) 

9 ball thrust-bearing 
crapaudinc (!) d billes 


Lagcrtyp (ra) 
in typo of bearing 

type (in) do palier, genre 
(m) de palier 


b 



kojiluo (n) (o6oAmr (!)) 
KaTamA 

anello (m) di guida 
anillo (m) de guia 

iioAiiATHHia. (m) na iua- 
pHK*axi>; mapHKOBuft 
H0An>iTHiiirL (m) 

sopporto (m) di base a 
biglie 

cojinete (ra) de bolas 


tiiiil (in) noAinnmiiiKa 
tipo (m) di sopporto 
tipo (in) de soporte 


Ringsehmierlager (n), 
selbstschinierendes 
Lager (n) 

self-lubricating bearing 
1 palier (in) graisseur, 
palier (ui) ii graissage 
automatique, palier 
(in) autograisseur 



iioAiuniimncb c'b kojib- 
uenoA cMaanofl; ca- 
MocMa3UBaK>mirtca 
(caM0CMa30HHUfi) hoa- 
niHimiiKT, (ra) 
sopporto (in) a lubri- 
ficazione automatica 
soporte (m) de engra- 
se automdtieo 
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Dynamolager (n) 
generator bearing 
palier (m) do dynamo 


Motorlager (n) 
motor bearing 
palier (in) de moteur 


Warmlaufen (n) des 
Lagers 

heating up of a bearing 
trehaufTement (in) du 
palier 


Lagerkiihlung (f) 
tooling of bearing 
refroidinsement (m) du 
palier 



nojunHnHHKB (m)^n- 
HaMOMaiUHHIJ « 

sopporto (m) di dinamo 
soporte (m) de dinamo 

noAumnHiiKT> ( m ) ABHra ■ 
Te^H Q 

sopporto (m) di mo tore * 
soporte (m) de motor 

Harp'feBauie (n) noAiunn- 
HHKa 

rise aid amen to (m) del « 
sopporto 

calentamiento (m) del 
soporte 

ox^iaJKAeuie (n) jioa- 

lUHUHIIKa 

raffreddamento (m) del , 
sopporto 

enfriamiento (m) del so¬ 
porte 


wassergeku bites Lager 
(n) 

water-cooled bearing 
palier (m) refroidi & 
l>au, palier (m) ii 
c irculation d’eau 



noAinHnnmrL (m) ct> bo- 
AHhumt, oxJia>KAe- 
Hiearfc 

sopporto (m) a raffredda- 5 
men to d’acqua 
soporte (m) enfriado por 
agua 


das Lager friCt 
the bearing seizes 
le j»alier grippe 


noAiunnmnrL aa+aaeT- 
ca 

il sopporto si ingrana 
el cojinete so agurra 


das I>agerl£uft sieh aus 
lhe bearing wears out 
Ic palier s’use 


noAinnnHma,(m) swima- 
BJIHeTCJI (iiaHauiifua- 
eTCH) 7 

il cuscinetto si consuma 
el cojinete so desgasta 


Iagerentlastiing (f) 
removal of pressure 
from bearing, easing 
the bearing 

deohargement (m) du 
palier 


Einlaufen (n) des lingers 
grinding in of a bearing 
rodage fm) du palier 
par le fonctionne- 
ment} 


Srhmiening (f) 
oiling, lubrication 
lnbrefaction (f), lubrifl- 
cation (0. graissage 
__ (m) 

Schmferschicht (f) 
film of oil 

couche (f) de lubriflant 
vu d’hufle 


paarpyawa (f) hoauihii- 

HHica 

scarico (m) del sopporto * 
descarga (f) del soporte 

iipnpaft&TMBafiie (n) 
noAiunnHHKa 
consumo (m) del sop- y 
porto 

rodamiento (m) del eje 
en el cojinete 

CMaawBauie (n); cMaa- 
Ka (f) 

lubrifloazione (f) 
lubrifieacidn (f). engraso 
Jm)_ 

<viofi (m) cMaaitu 
strato (m) lubriflcantc // 
capft (f) de lubriflcantc 
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das Lager schmieren (v) 
to oil, to grease, to lu- 
1 bricate 

lubrificr (v) le palier, 
graisser (v) le palier 


einspritzen (v) 

2 to inject 
injccter (v) 

Olkanne (f), Sclnnicr- 
^ kanne (!) 
oil-can 
burette (f) 

Ventilolkanne (!) 
valve oil-can, oil-can 
* with pump 

burette (!) a soupape 

Olschmiennig (!) 
oil lubrication 
. lubr£!action (!) ou lubri- 
fieation (!) k huile, 
graissage (m) a Tbuile, 
huilage (m) 

Schmiervorriclitung (!) 
lubricating arrange¬ 
ment 

^ graisseur (in), dispositif 
(m) de lubr 6 !action 
ou de graissage 

Schmierloch (n) 
oil-hole 

~ trou (m) ok orifice (in) 
' ou lurai£rc (!) de grais¬ 
sage ou do lubrefar- 
tion, trou(in)graisseur 

Schmiernut L e' (f) 

8 oil-groove, oil-way 
platte (f) d’araign^e 

Trop!ring (m) 

'* drip-ring 

bague (!) d’egouttage 


Olfiingcr (m), Tropf- 
belniltor (m), Tropf- 

10 schale (!) 

oil-dish, drip-pan, drip¬ 
ping cup 

cuvette (!) a huile 
Olvase (!), Schmiervase 

11 M 

oil-cup, lubricator 
godet (m) graisseur 



cna3-aTb (-usaTb) noa* 
ninnHinrb 

lubriflcaro (v) il cusci- 
netto 

lubriflcar (v) 6 engrasar 
(v) el cojinete 


BUphlCKIlBaTJ. 

iniettare (v) 
in)-ectar (v) 




pyqHaH MacjieHKa (!) 
oliatore (m), bidone (m) 
aceitera (!) 


pyuHan aac-ienKa (!) 

ct> ttianaiioirb 
oliatore (m) a valvola 
aceitera (!) de valvula 


( Ma3Ka (!) MacJioirb 
lubrifieazione (!) ad olio 
engrase (m) con aceite 



a 


b 


r 


ycTpoflcTBo (n) cna3Kii; 
npuciioco6.ieHie (n) 
;uh cMaaKH 

dispositivo (m) per la 
lubrifieazione 
lubrificador (m) 

CMaao'inoe OTBep<rrie(n) 
foro (m) per la lubrifi 
eazione 

agujero (m) para la lu- 
brifieacidn, agujero 
(in) do engrase 

KrmuHKu (f) r vm CMaanu 
scanalatura (!) per l’olio 
nunira (f) de engrase 

ic ari e. 11> 111 j ii Ko,n>ucBO il 

CTOK'l, (m) 
sgocciolutore (m) 
anillo (m) metalico para 
engrasar 


d 



MaC-lO>M0Bl!Ta3l> (m); qa- 
uieqha (!) ,vih Macjia 
raeeoglitore (m) d’olio 
colector (m) de aceite 


Mac.ieiiKa(!); cMaaouiiaH 
KopoOKa (!) 
vaso (m) per oliatore 
oopa (!) de aceite, en- 
grasador (m) de copa 
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Olerglas (n) 
glass oil-cup, glass lu¬ 
bricator 

godct (m) graisseur en 
verre 



CTCK.iHHuaH MacjienKa(f) 
oliatore (m) di vetro 
engrasador (m)devidrio, l 
engrasador (m) con 
bombilla do cristal 


Dochtschmierung (f) 
wick-oiling 

graissage (m) k m&che, 
lubrdaction (f) ou 
lubrification (f) k 
mkche 


CMa3KU (f) 

lubrificazione (f) a stop- 
pi no 

engra.se (in) por torcida, 
cngrase (m) por media 
capilar 


Docbtschmierer (m), 
Dochtschmierbiichse 
(0 

siphon lubricator, wick 
lubricator 

graisseur (m) k m£che 



MacjieHica (f) crh (Juith- 
J 1 £mT> 

lubrificatore (m) a stop- 
pi no 3 

engrasador (m) de tor- 
cida, engrasador (m) 
de media capilar 


Nadelschmiergefftfi (n), 
Nadelschmierer (m) 
needle-lubricator 
graisseur (m) k aiguille 



iirojiLHaia/i MacjieiiKa 

( f ) d 

lubri flea tore (m) ad ago * 
engrasador (m) de aguja 


Tropfschmiergefafl (u), 
Tropfbler (m) 
sight-feed lubricator 
graisseur (m) compte- 
gouttes ou a d£bit vi¬ 
sible, compte-gouttes 
(m) 



KaneJib'iaTau (KanejiL- 
h<ih) MacaeHKa (f); Mac- 
jieHKa^iH cMaawBaHia 
no KaiL’inirL A 

oliatore (in) a goccla 0 
visibile 

engrasador (m) cuenta- 
gotas 


Staufferbuchse (f) 
Stauffer lubricator 
graisseur (m) Stauffer, 
Stauffer (ra) 



MacMeHKa (f) lilTayct)- 
4 >epa 6 

grnssatore (in) Stauffer 
engrasador (m) Stauffer 


Handsclimierung (f) 
hand lubrication or 
oiling 

graissage (m) a la main 
rru manuel, lubrdae- 
tion ou lubrification (f) 
a la main ou manuelle 


liyunan cwaaica (f) 
lubriflcttzione (f) a mano 7 
engrase (m) k nmno 


selbsttatige Scbmierung 

(U 

self-oiling, automatic 
oiling 

graissage (m) autoinft- 
tique, lubrdaction (f) 
ou lubrification (f) 
automatique, auto- 
graissage (ra) 



ubtom am Median (caMO- 
AlirtcTByjoman) cMaa- 
na (f) 

lubrificazione (f) auto- 
matica 

engrase (m) autoimitico 



Zentralschmierung (f) 
central lubrication 
. graissage (m) central, 
1 labefaction (f) ou 
lubrlfication (f) cen- 
trale 


ueHTpa-TLHan cMaaKa(f) 
lubrificazioue (f) cen¬ 
tral© 

engrase (m) central 


Zentralsclimiervor- 
richiung(f), Zcntral- 
schmierapparat (m) 
oil distributing box 
(term© g£n6ral:) appa- 
2 reil (in) de graissage 
central, ram pc (f) de 
graissage, (a debits 
rlglables individuel- 
lement, figure:) 0I60- 
polym£tre (m) 



ycrpoflcTBO (n) ueH- 
TpaJibHoft CMaann: 

[<$>hi\:] ixeHTpa-ihHaH 

MacjieHKa (0 
lubri (lea tore (m) cen- 
trale 

disposicidn (f) de on- 
gnise central 


Ringschmierung (f) 
ring lubrication 
graissage (m) a bagues, 
lubr^faction (f) K ba¬ 
gues 



KO.TLueBaa otaaica (f) 
lubrificazioue (f) ad 
anello 

eugrase (in) de anillo 


4 


Selimierring (m) 
oil-ring 

bague (f) do graissage 
ou de lubr^faction 


cMaaoHiioe ko.ii.iio (u) 
anello (m) lubrificatore 
anillo (m) paru engrasur 


Olbad (n) 
oil-bath 

bain (m) d'huile 


I) 


Mac.iunaH BaHHa (f) 
bagno (m) d’olio 
bafio (m) de ace!to 


Olkammer (f) 

oil chamber, oil reser- p 

6 voir 

boite (f) a liuile 


pe3epByapi. (m) (i<a- 
Mepa (f)) Mac.ia 
camera (f) dell’ olio 
camara (f) de aceite 


OlabliiU (in) 
oil-drainer 

t trou (m) ou orifice 
(m) d’]6vacuation (f) 
d’huile, [Irou (m) ou 
orifice (m) de] purge 
(f) cm vi (hinge (f) 
d’huile 


Ol ablassen (v) 
to let oil the oil, to 
drain the oil 
* evacuer (v) riniile, 
vider (r) l’huile, pur- 
ger (v) 1’huile 

Olkanal (m) 
t) oil drain or channel 
conduit (m) ou canal (in) 
a huile 


MacJioBunycKiioc OTiiep- 
, CTie (n) 

Cl scarico (m) dell’olio 

tubo (m) de snlida 


BUIiyc-TIITl* (-KaTfd 

MUC.IO 

searicare (v) l’olio, las- 
ciar (v) uscire l’olio 
vaeiar (v) ol aceite 


cxuao'iHuu Kana-ri. (nri 
conduttura (f) dell'olio 
conduccidn (f) de aceite 
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Fettschmierung (!) 
grease lubrication 
graissage (m) [& graisse], 
lubr^faction (f) k 
graisse 


Schmiermittel (n), 
Schmiere (f) 
oil, grease, lubricant 
lubriflant (in) 


Fliissigkeitsgrad (m) der 
Scbmiere 
degree of fluidity 
( 3 egr 6 (m) de fluidity du 
lubriflant 


flussige Schmiere (f) 
oil, liquid lubricant 
lubriflant (m) liquid© 


Schmierdl (n) 
lubricating oil 
huJle (f) de graissage 


Maschinendl (n) 

machine-oil 

huile (f) de machines 


Starrschmiere (f) 
grease, solid lubricant 
lubriflant (m) solide 


Schmierfett (n) 
grease 

graisse (f) [de graissage] 


konsistentes Fett (n) 
consistent lubricant 
graisse (f) consistent© 


CMaaKa (f) cajioMi> 
lubriflcazione (f) a 
grasso / 

lubriflcacidn (f) por 
grasa 

CMaana (!); CMa30*moe 
eemecTBO (n); cMaaon- 
h wfi MaTepiajn, (m) 2 

lubriflcante (m) 
materia (f) lubriflcante 

TenyqecTi. (f) (cTeneHL 
(f) TeKy^ecTw) CMaann 3 
grado (m) dl fluidita 
grado (m) do fluidez 


hchakrh CMaana (f) 
lubriflcante (m) liquido ^ 
engrase (m) liquido 

CMaaounoe Macjio (n) 
olio (m) lubriflcante <5 
aceite (m) de engrase 

MauiHHuoe uhcjio 7f) 
olio (m) per macchine g 
aceite (m) para raaqui- 0 
naria 

Maab (f); TBepjtaa CMaana 

( 1 ) * 

lubriflcante (m) solido 7 
lubriflcante (m) sdlido 

ca-io (n) cMaann; 

CMaaouHbifi Htnpi, (m) 
grasso (m) per lubrifl- 8 
cazione 

grasa (f) _ 

TBepaoe cajio (n) 
grasso (m) consistente 9 
grusa (!) consistente 


Riemenantrieb (ra) 
belt drive 

commande (!) par cour- 
roie 






V 


V- i.i. 


peMeHnoft npiiBoa'b (ni) 
trasmissione (!) a cin- 
ghia 

impulsidn (!) por correa 


Riemenvorgelege (n) 
counter-shafting 
renvoi (m) & courroio 


peMemiaa nepe^aua (f) 
rinvio (m) a cinghia 
tninsmisidn (f) inter- 11 
media por correa 


Treibriemen (m) 
driving belt 

courroie (f) de com- b 

mande, courroie (f) 
menaute 


lipiIROJIHbift peMCHb (m) 
cinghia (!) motriee ]2 
correa (!) motriz 


Riemen (m) 
belt 

courroie (f) 


peweHb (m) 

cinghia (f) /tf 

correa (!) 
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Riemenbreite (f) 

/ width of belt 

largeur (f) de courroie 



uinpima (f) peMHH 
larghezza (f) della cin¬ 
ghia 

ancho (m) de 1& correa 


a 


Rlemendicke (f), Rio- 
men starke (f) 

2 thickness of belt 

6paisseur (f) de cour¬ 
roie 

Fleischseite (f) des 
Riemens 

rough-side or flesh-side 

3 (of belt) 

c6t6 (m) chair de la 
courroie 


TOJimnna (f) peMHH 
spessore (m) della cin- 
ghia 

grueso (m) de la correa 


3&AHHH (MflCHCTaH) CTO- 
poHa (f) peMHH 
parte (f) naturale della 
cinghia 

cara (f) brill ante de la 
correa 


Haarseite (f) des 
Riemens 

A smooth-side or grain- 
* side [of belt] 

cote (m) poll de la 
courroie 


Kernleder (n) 
bend, bend-leather 
5 cuir (m) de choix, culr 
(m) de la meilleure 
qualite 


jnm;eBaH (rjiaAKan, bo- 
jiochct&h) CTopoHa (f) 
peMHH 

parte (f) conciata della 
cinghia 

cara (f) rugosa de la 
correa 

xpedTOBOH KOHca (f); 
KOHta (f) ji ynmaro 
uauecTBa 

cuoio (m) scelto di prima 
qualita 

cuero (m) elegido 6 de 
la mejor call dad 


Antriebscheibe (p, 
treibende Scheibe (f), 
Treibscheibe (f) 
driving - pulley, dri¬ 
ver (A) 

poulic (f) de commando, 
poulie (f) inotrice ou 
menante 

getriebene Scheibe (f) 
driven pulley, follower 
(A) 

poulie (f) command^ 
ou mcn6e 


n , 1? r 

7^5 77^t, Bearmitt iukhbi, (m) 

puleggia (1) motric© 
»\ 1? Lj poloa (f) motriz 

a 


BeAOMblA uikubt> (m) 
puloggia (f) mossa 
polea (f) impulsada, po- 
lea (f) dirigida 


Riemenspannung (f) 

8 belt tension P l9 P % 

tension (f) de courroie 

ziehendes Trumm (n) 

Q driving side of belt, tight __ 

" side of belt AB 

brin (m) conducteur 


gezogenes Tmmm (n) 

__ driven side of belt, slack 
w side of belt 
brin (m) conduit 


CD 


uaTHHceiiie (n) peMHH 
tensiono (f) della cinghia 
tension (f) do la correa 

BeAynym nacTb (f) (Be- 
ayiuift KOHeivt (m)) 

peMHH 

tratto (m) conduttore 
cable (m) tirante 

BeAOMan uacTh (f) (ne- 
Aoxufl K0iiem> (m)) 

peMHH 

tratto (m) condotto 
cable (m) atirantado, 
cable (m) flojo 



offener Riemen (m) 
open belt 

eourroie (f) ouverte 


OTKpbrruft peMeHb (m) 
cinghia (f) aperta 
correa (f) abierta 


1 
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gekreuzter Riemen (m), 
geschrankter Riemen 
(m) 

crossed belt 
eourroie (f) crois^e 


w agerechter Riemen (m) f 
horizon taler Riemen 
horizontal belt (m) 
eourroie (f) horizon tale 


senkrechter Riemen (m), 
vertikaler Riemen (m) 
vertical belt 
eourroie (f) verticale 




C sL- C«) 


nepeKpScTHuA (cKpe- 
meHHuft) peMeEU> (m) 
cinghia (f) incrociata 
correa (f) cruzada 


ropHsoHTajiiHbifl pe- 
MeELb (m) o 

cinghia (f) orizzontale 
correa (f) horizontal 


BepTHKajn>Huft peiieHb 
(m) 

cinghia (f) verticale * 
correa (!) vertical 


Doppelriemen (m) 

two-ply belt,double-belt 

eourroie (f) double : .' 


ABOftHoft peveHb (m) 
cinghia (f) doppla 0 

correa (f) doble 


mehrfacher Riemen (m) 
belt composed of several 
layers of material, 
multiple-ply belt 
eourroie (f) multiple 


cjiOHCHLift peMeaL (m) 
cinghia (f) multipla 6 
correa (f) multiple 


den Riemen n&hen (v) 
to lace the belt 
coudre (v) la conrroie 


rs 


CniH-Tb (-BaTb) pe¥6Hb 
cucire (v) la cinghia 
coser (v) la correa 


7 


geleimter Riemen (m) 
cemented belt-Joint, r*—— 

glued belt-joint ^ 

eourroie (f) collie 


Rlemenachranbe (f) 
screw belt-fastener 
vis-agrafe (f) de eourroie 



Riemenkralle (f) 
claw belt-fastener 
agrafe (f) de eourroie 



cKJieeHHbi& peMeHb (m) 
cinghia (f) incollata 8 
correa (f) pegada 


BHHTOBOft COeAHHHTeJIb 
(m) jvui peMHeft 
vite (f) per collogare g 
cinghie 

tornilio (m) para correa 

coeAHHHTejib (m) (npiDK- 
na (f)) rjih peMHefl jo 

grappa (f) per cinghie 
corchete (m) para correa 


Riemscheibe (f), 
Riemenscheibe (f) 
(belt) pulley 
poulie (f) 

Scheibenkranz (m) 
pulley rim, rim of pulley 
j&nte (f) de poulie, 
limbe (m) de poulie 



niKrtBi> (m) 
puleggla (f) 
polea (f) 


11 


o6oai* (m) uiKHBa 

a corona (f) della puleggia 12 

Uanta (f) de la polea 
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Randst&rke (f) 

. thickness of rim u 

epaisseur (f) de la junto } 

on du limbe 

Scheibenbreite (f) 

2 width of pulley r 

largeur (f) de poulie 


.Soheibendurchmessor 
o (m) 

° diameter of pulley 
diam£tre (m) de poulie 


d 


gerade gedrehte Riem- 
scheibe (f) 

4 flat face pulley, pulley 
with flat face 
tambour (m), poulie (f) 
cylindrique 


ballig gedrehte Riem- 
sclieibe (f), ballig gc- 
* wolbte Riemscheibe (f) 
crowned pulley, pulley 
with curved rim 
poulie (f) boinb^e 



gulieiserne Riemscheibe 

ft (*> 

° cast-iron pulley 

poulie (f) en fonte 



schmiedeeiserne Riem- 
„ scheibe (f) 

' wrought-iron pulley 
poulie (f) on tambour 
(m) en for forge 


hdlzerne Riemscheibe (f) 
wooden pulley 
poulie (f) en hois, tam¬ 
bour (in) on bois 


ganze Riemscheibe (f), 
ungeteilte Riem- 
2 scheibe (0, ointeilige 
Riemscheibe (f) 
solid pulley 
poulie (f) d’une pi£co 



TOJimHHa (f) npaa 060 a* 

spessore (ra) della co¬ 
rona 

gnieso (m) de la llanta 

mupiiHa (f) uiKiiBa 

larghezza (f) della pu- 
leggia 

unclio (m) de polea 

.iiaMOTpi> (m) uiKHBa 
ib.ioKa) 

diametro (m) della pu- 
leggia 

did metro (m) de polea 


UH.iimAPH'iecKifl 
uiKHB'b (m); uikhbtj crb 
n.iocKUM'b o 6 oaojti» 
puleggia (f) cilindrica 
polea (f) de llanta plana 


BHnyKJIUft UlKHBTb (m) 
puleggia (f) a corona 
curva, bomb 6 
polea (f) de llanta cur- 
vada 6 bombeada 


Hyrymuft niKmrh (m) 
puleggia (f) di ghisa 
polea (f) de fundicidn 


>KeJI'fe3Hfcrfl iiikhbt* (m) 
puleggia (f) di ferro 
polea (f) de hiorro for- 
jado 


AepeBHHRLift uikhbt> (m) 
puleggia (f) di legno 
polea (f) de madera 


U'klbHWfl UFKHBT> (m) 
puleggia (f) in un pezzo 
solo 

polea (f) entera 


getcilte Riemscheibe (f) 
Split pulley 

10 poulie (f) divisee, poulie 
(f) en deux [ou plu- 
sieurs] pieces 


A\\ /7\\ 

f: 5 -; 


pa3T»CMmafl (cocTaBiioft) 

niKHBl»(mV [COCTOHmift 
im» AByx'b qacTofl :1 
no.iomiMaTbifl uiKinrb 
puleggia {1) divisa 
polea (f) partida, polea 
(f) en dos mitades 
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fliegende Scheibe (f), 
sehwebende Scheibe 

(t) 

overhung pulley 
poulie (f) [mont£e] en 
portc-a-faux 






innenliegende Scheibe 

tt) 

pulley between bearings ^ 
poulie (f) int^rieure, 
poulle (1) [mont£ej 
entre paliers 



Befestlgung(f) dcrUiem- 
seheibe 

fastening of the belt 
pulley 

fixation (f) de la poulie 



Stufeiischeibc (f),8tufen- 
rad (n) 

rone-pulley, step pulley 
poulie (f) £tag£e, cone 
(m) a gradins 


Feat- und Losscheibe (f) 
fast and loose pulley 
poulies (f pi) fixe et folle, 
poulie(f) fixe et poulie 
(f) folle 

feste Riemscheibe (f), 
Festseheibe (f) 
fast pulley 
]*>ulie (f) fixe 

lose Riemscheibe (f), 
Losselieibe (f) 
loose pulley 
poulie (f) folle 

einriieken und nus- 
rucken (V) 

to throw in and out of 
gear 

embrayer et d^'sem]- 
brayer (v) 

Selltrieb (rn) 
rope drive 

commando (f) ou trans¬ 
mission (f) par cable 

Seilspannung (f) 
rope tension 
tension (f; du cable 

Seil (n) 
rope 

cable (m), corde (f) 



a 


h 



P 


a 


ILIKIlB'b (111), JlOM’hmeH- 

liufl iia KOHU'b najia; 
BUCTynahimifi niKitin, 7 
puleggia (f) a sbalzo 1 
polea (f) volante 6 de 
un solo soporte 

BuyTpii jioKautifl (pac- 

IIOJIO>KeHIIWfi) 111KIIB1* 
(m) 

puleggia (f) tra due sop- 2 
porti 

polea (f) interior 6 de 
dos soportes 


ynpliiMeHie (n) miciiBa 
modo (in) di fissare la 
puleggia all' a)hero * 

fljncidn (f) de la polea 


CTyueHMaruii uiKHBi»(m) 
puleggia (f) multipla, , 
puleggia (0 a gradini 
polea (f) multiple 


padouift h xojiocTofi 

IIIK11 HU (m pi; 

]>ulcggia (f) fissa e folle 
polea "(f) fija y loca 


pauu'iiii liiKHBb (in) 
puleggia if) fissa G 

polea (f) fija 


xu.iocToii iiJKHB'b (in; 
puleggia (f) folle 7 

polea (f) loca 

BK.UOM-HTb (-aTI.) M BW- 
KJnoq-HTb (-an.) 
lnettere (vj e togliere (v) o 
la oingliia 

embragar (v) y desem- 
bragar (v) 


KUHUTlIlilll llpUBOA'b (ib) 
trasmissione (f) a fune 9 
transmisidn (f) por cable 

naTH/Keuie (n) KaHara 
tensione (f) della fune 10 
tensidn (f; del cable 

KanarL (in) 
fune (f) 

cable (m), cuerda (f) 


11 
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BllTOft (cnHp&JlLHfclii) 
KaHQTB (m) 
hi lie (f) a spirale 
cable (m) espiral 

aaMoirb (m) pjui nana- 

< ^^^^ = ^^P^giUDzione (f) delle funi 
cierre (m) de la cuerda, 
corchete (m) de cable 


Spiralseil (n) 

• twisted rope 
cable (m) tors ou heli¬ 
coid al 

Seilschloil (u) 
rope-coupling, hook and 
eye joint 

c attache (f) de cables, 
agrafe (f) de Jonction 
pour c&bles 


Seilrolle (f), Seilschelbe 

(I) 

rope pulley, rope sheave 
poulle (f) k gorge 


Seilrille (f), Seilnute (f) 
4 groove 

gorge (f) de la poulie 


Seilfuhrungsrolle (f), 
Leitrolle (f) 

guide pulley of rope, 
5 idler (A) 

poulie (f) ou galet (m) 
guide-cable, poulie (f) 
ou galet (m) de gui- 
dage du cable 

Zahnradgetriebe (n) 
a toothed gearing, spur 
0 gearing 

train (m) d'engrenages 


Zahnradkasten (ra) 

« gear-case 

boite (f) d’engrenage, 
carter (m) d’engrenage 


Zahnradvorgclege (n) 
shaft with spur gearing 
A renvoi (m) a [train d'j 
eDgrenages 

Zahnrad (n; 
q toothed wheel 

roue (f) denttfe, roue (f) 
d’engrenage 

Verzahnung (f) 

W (spur) gearing 
engrenagc (ra) 

Stirnrad (n) 
spur wheel 

// roue (f) [dentee] cyliti- 
drique, roue (f) [den¬ 
ude] droite 


wejiodHaTwfi (dopoajqa- 
Tufi) uiKHBrb(m) (6jiom> 
(m)) ajih KauaTOBi* 
puleggia (f) a fune 
polea (f) para cables, 
polea (f) de garganta 

>k&ioCokt» (m) (Gopoaji- 
na (f)) uiKHBa (6 jiok&) 
gola (f) della puleggia J 
garganta (f) de la polea 


uiKHBTb (m) (6 jiokt> (m)), 
HairpaBJiaiomifi ica- 
Ha*rb 

puleggia (f) di guida 
della fune 
polea (f) guia 


ayd'iaTuft npneoA?, (m) 
trasmissione (f) per in- 
granaggi 

engranajes (m pi) 

KO>«yxT> (m) (kodo6k& 
(f), mumo. (m)J ajih 
3y6HaTtncT» KOJiecr. 
custodia(f) della trasmis 
sione per ingranaggi 
caja (f) de engranajes 

ayOqaTan nepeflaua (fj 
rinvio (m) ad iugra' 
naggi 

contramarcha (f) de en- 
grunaje 

3yflHaToe Ko;ieco (n) •*** 
ruota (f) d’ingranaggio, 
ruota (f) dcutata 
rueda (f) dentada, rueda 
(f) de engranajc 

aauhnjienie (n) 
ingranaggio (ra) 
engranaje (in) 

UH.iiuiApinecKoe ko- 
Jieco (n) 

ruota (f) ciliudrica 
rueda (f) ciliudrica, 
rueda (f) recta 
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Slim rad get riebe (n) 
spur gearing 
engrenage (m) droit, en¬ 
grenage (m) k roues 
identees] droites ou 
eylindriques 


Cbersetzung (f), Cber- 
setzungsverhiiltnis (n) 
ratio of gearing, gear 
ratio 

rapport (m) de trans¬ 
mission, (avec aug¬ 
mentation de tours.) 
multiplication (f), 
(avec diminution:) 
demultiplication (!) 
ou reduction (f) 



d t 


Zahnstangengetriebe (n) 
rack and pinion 
eDgrenage (m) k cr£- 
maillere 



UHJiHHApu'iecKaH ay6- 
naTOH uepeaaqa (f) 
ingranaggio (m) cilin- 1 
drico 

engranaje(m) cilindrieo 


uepe;tana (f); nepe;ta- 

TOMHOe 4HCA0 (n) 
rapporto (m) di trasmis- « 
sione 4 

relacidn (f) de traus- 
misidn 


nepeaaqa (f) aytfqaToft 
pefiKofi 

ingranaggio (m) a den- o 
tiera 

engranaje (m) de cre- 
mallera 


KegeLradgetriebe (n) 
bevel gearing 
engrenage (m) angulaire 
ou conique ou d'angle 



KOHiiqecKaa aybqaTan 
nepeaaqa (f) 
ingranaggio (m) a ruote 
coniche 4 

engranaje (m) cdnico 6 
de angulo 


Winkelgetriebe (n) 
mitre wheel gearing, 
right angle bevel 
gearing, mitre gear 
engrenage (m) d’dquerre 


KouHnecKaa ay6qaTaH 
uepejiana (f) noxu 
npHMLiM , i> yiuoari. 
ingranaggio (m) eonieo 
ad angolo retto 
engranaje (m) cbnico 
de angulo recto 


Schneckengetriebe (n), 
Wurmgetriebe (n) 
worm gear, worm and 
wheel 

engrenage (m) k vis sans 
fin ou a vis tangente 



BHHTOBaH (HepBH4UH>l) 
nepeAaqa (f) 
ingranaggio (m) a vite 
perpetua, ingranaggio ^ 
(in) a vite senza tine 
engranaje (m) de tor- 
nillo sin tin 


Kcibnngsgetriebe (n) _i 

friction gearing ■ btHti 

engrenage (m) a friction j 


({jpHKuioHuaH nepe r taqa 
(f) 

trasinissione (f) a mole „ 
di frizione 4 

transmision (f) por fric- 
ci6n 


Reibungsrad (n), Reib- 
rad (n) 

friction wheel, friction 
pulley 

roue (f) de friction, pou- 
lie (t) de friction 


cbpiiKuioimoe kojicco 
(n); KOJieco Tpeum 
niota (f) di frizione 
rueda (f) de friccldn 


II 


29 
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zylindriaches Reib- 
[ungs]rad (n) 

2 cylindrical friction 
wheel 

roue (f) de friction cy- 
lindrique ou droite 




9 Reib[ungs]kegel (in) 
^ friction cone 

cone (m) de friction 


kuppeln (v) 

« to couple 
accoupler (v) 



4 


Kupplung (f) 
coupling 

accouplement (m) 


festo Kupplung (f) 

$ fixed coupling 

accouplement (m) fixe 
ou inamovible 


UiuiHHAPBraecKoe 4 >phk- 
uiouuoe KOJieco (n); 

UHJIHHApHHeCKOe KO- 

jieco Tpenia 
ruota (f) di frizione ci- 
lindrica 

rueda (f) cillndrica de 
friccI6n _ 

(t>pHKUiOHUIlfi KOH)(n> 

(m) ; KOHyci, ipenm 
cono (m) di frizione 
cono (m) de friccidn 

coeAUHii-Ti, (-h n»); civfcn- 
HTb (-JIHTb) 

accoppiare (v) 
acoplar (v) 

xydrra (f); arhiuieme 

(n) ; coeAHHenie (n); 
conpfl>KeHie (n) 

innesto (m), giunto (m) 
acopl&miento (m) 

nocTOHHHan xyttnra (f); 
HcecTKoe coeAHueuie 
(D) 

Innesto (m) flsso 
acoplamiento (m) fljo 


ldsbare Kupplung (f) 
disengaging - coupling 
6 accouplement (m) amo- 
vible, accouplement 
(m) Ji d£brayage 


paaABHHvHQH xydrra (f) 
innesto (m) mobile 
acoplamiento (m) mdvil 


Scheibenkupplung (f), 
Flanschenkupplung(f) 
7 flange-coupling, plate¬ 
coupling 

accouplement (m) a 
plateaux 



Kupplungsscheibe (f), 
Kupplungsfiansch (m) 

8 flange of coupling a 

plateau (m) d’accouple- 
ment 


AHCKOBan xy^rra (f); 

Tapeju>qaTaH xydrra 
innesto (m) a dischi 
acoplamiento (m) de 
disco, acoplamiento 
(m) de plato 

CTHHtHan maA6a (f); 
CTJUKHOti coojuihh- 
Tejlbuuft AHCKT, (rn) ; 
cthjkhoA <|).'iaHem> (m) 
disco (m) d*accoppia- 
mento 

plato (m) de acopla¬ 
miento 


Ausdehnungskupplung 
(f), liingsbewegliche 
Kupplung (f) 
coupling permitting 
9 axial movement 
accouplement (f) a mou- 
veinent axial ou lon¬ 
gitudinal, accouple¬ 
ment (m) extensible 



pacnmpHTejiLHan xycb- 

Ta (f); ypaBHHTejituaH 

(KoxueHcauionafl) 

MycbTa 

giunto (m) d’espansiono 
acoplamiento (m) 
flexible 


Reibungskupphing (f) 

•0 friction clutch coupling 
7 accouplement (m) a 
friction 


My(|)Ta(f) Tpenifl; (Jji)iik- 
iuohuoh xyd)Ta (i) 
innesto (m) a frizione 
acoplamiento (m) de 
friccidn 
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Konuskupplung (f) 
cone-coupling 
accouplement (m) coni- 
que ou k cones 



KOHinecKaH Mytfvra (f); 
KOHH v iecKoe cirfciuie- 
Hie (n) Tpemein* « 

innesto (m) a cono dl 
frlzione 

aeoplamiento (m) cdnioo 


Burstenkupplung (f) 
bnish-coupIJng 
accou plement (m) k 
brosses 



meTo T «iaa MycJiTa (!) 
innesto (m) a spazzola * 
aeoplamiento (m) de * 
escobilla 


Bremskupplung (f) 
brake coupling 
accouplement (m) k 
frein 


TopMaanan My<J)Ta (f) 
innesto (m) a lreno o 
aeoplamiento (m) de * 
freno 


Bandkupplung (f), Rie- 
menkupplung (!) 
belt coupling, 
accouplement (m) 
flexible a lanteres ou 
k courroies 



jieHTonHan (peMeHHan) 
My<f)Ta (!) 

innesto (m) a nastro, , 
innesto (m) a clnghia 
aeoplamiento (m) de 
eorrea 


Lederkupplung (f) 
leather link coupling 
accouplement (m) 
flexible k [lanteres 
de] cuir 


KOH<aHaa Myd)Ta (f); 
My(J)Ta C*b KOHC&HUMH 
JieHTaMn « 

innesto (m) a cinghie 
aeoplamiento (in) de 
euero 


elastische Kupplung (f) 
flexible coupling 
accouplement (m) 61 anti¬ 
que __ 


yupyraa My circa (i) 
giunto (m) elastico 
aeoplamiento (m) 
elastico 


Stahlblattkupplung (f) 
flexible steel - band 
coupling 

accouplement (m) k 
feuilles ou lames 
d’acier 


hydraulische Kupp¬ 
lung (f) 

hydraulic coupling 
accouplement (m) hy- 
draulique 



MydlTa (f) CO CTaJILHMMH 
jieHTaMH (nojiocaHH) 
giunto (m) a lamlne 
d’aeciaio 

aeoplamiento (m) de. 
laminas de acero 


rHjtpaaiHHecKan MycfrTa 

® 

accoppiamonto (m) 
idraulico 

aeoplamiento (m) hi- 
drdulico 


Elektromagnetkupp- 
lung (f) 

electro-magnetic coup¬ 
ling 

accouplement (m) 61 ec- 
tromagn6tique 


Zentratorkupplung (!) 
reducing or multiplying 
gear, ’’centmtor" 
coupling 

accouplement (m) k 
galets 6pieyeloidanx 



o.ieierpoMarHHTHan 
Mycjrca (!) 

innesto (m) clettro-ma- 
gnetico 

aeoplamiento (in) olee- 
tromagixHico 



Myctrca (f) „neHTpaTop'u“ 
innesto (m) a tr&smis- 
sione ad ingrunaggi 
con rapporto di tms- 
missioue variabile 10 
coplamicnto (m) con 
siBtema de engranaje 
con relacidn variable 
do ruedas 


29* 
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magnetiache Bremae (f) 
7 magnetic brake 
frein (m) magngtlque 


MarHHTHufi TopvaTb (m) 
freno (m) magnetlco 
Ireno (m) magn4tlco 


elektromagnotlscho 
Schwungradbremso (f) 
electromagnetic fly¬ 
wheel brake 
frein (m) 61ectromagn6- 
tlquo aur le volant 



ajieKTpoHaruHTHufi 
TopvaTb (m) Ha vaxo- 
BHKt 

freno (m) elettromagne- 
tico del volano 
freno (m) electromagn6- 
tlco del volante 


KurzschluQbremse (f) 

S Bhort-clrcult brake 
frein (m) & court-circuit 


Topnaai> (m) KopoTKaro 
saMUKaHin 

freno (m) a corto-clr- 
culto 

freno (m) de corto clr- 
culto _ 


Feldeyetem (n) 
fleld-eyatem 

* ayst&ne (m) de champ, 
systime (m) d'lnduc- 
toura 



CHCTeva (f) HHAYKTO- 
poEn, (anein-poiianiH- 
TOBT.) 

aletema (m) dl campo o 
degll Induttori 
alatema (m) de campo 


zwelpollgca Feldayatem 
(n) 

6 bipolar fleld-ayatem 
ayat£me (m) de champ 
blpolalre 



mehrpollgea Feldevatem 
(n) 

6 multipolar fleld-ayatem 
aystdme (m) de champ 
multlpolalre 



AByxnojnocnan chctc- 

■a (f) IlHAYKTOpOBT, 

(sjieKTpoHarHHTOBa) 
alatema (in) dl campo bl- 
polare 

alatema (m) de campo 

_bipolar_ 

xuoroiiojuociiafl cHcre- 
Ma (f) UUiiyKTOpOBT. 
(ajieKTpoM aruiiTOBT,) 

alatema (m) dl campo 
multlpolare 

alatema (m) de campo 
multipolar 


Gestoll (n) 

7 frame, carcase 

carcasso (f), bAti (m) 


octobx (m); cTonnna (f) 
carcassa (f) 
armazbn (m) 


Foldgestcll (n) 
field-frame, field-carcase 
* carcaaae (f) magnbtlque, 
ball (m) magnAtlquo 


r 


lamclllertes Fcldgeatoll 

(n) 

laminated field-frame or 
9 carcase 

carcas.se (f) magn6tlque 
feulllet^e, bfitl (m) 
magnctlque fouillet^ 


nuAl’KTopiibift ocToirb 
(m) ; H&THHTHUfl 
OCTOBT, (m) 

carcassa (f) magnetlca 
armazdn (m) magnetlco 
n.iacTHH'iaTbifl umi’K- 
TOpHufl OCTOBT, (m); 
rmncTnnuaT&H hhatk- 

TOPH&H CTaHHHa (f) 

carcassa (f) magnetics 
lamlnata 

armazdn (m) magnetlco 
lamlnado 


Dynamogestell (n), 
Dynamogerlppe (n) 
dynamo frame, dynamo 
carcase 

carcasso (f) ou b&tl (m) 
de dynamo 


OCTOBT, (m) ( CTaHHHO (f)) 
AnHaMoxauiHHu 

carcassa (f) della dl- 
namo 

armazdn (m) de la dl- 
namo 
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offenes Gestell (n) 
open frame 
carcasse (f) ouverte, 
bAti (m) ouvert 


eisenumschlossenes Ge- 
stell (n) 
iron-clad frame 
carcasae (f) ou bAti (m) 
a enveloppe de fer 



OTKpUTLlfl OCTOBT. (m); 

OTKpurr&H CTaHHHa(f) . 
carcassa (f) aperta 1 
armazdn (m) abierto 


OCTOBT, (m) CT> }K6Jrb8H0ft 
odojiOHKoft; Bnojnrfc 
sajocuyTaa Hcejrfesoin. 
craHHHa (f) 

carcassa (f) a rivesti- 
mento di ferro 
armazdn (m) con envol- 

tnro. Ha lilorrn 


Auttenpolgestell (n) 
outer-pole frame 
carcasae (f) ou bAti (m) 
k poles extdrieurs 


HHJtyKTOpHWft OCTOBT. 

(m) ci> BirbinHHMH no- 
jnocaMH p 

carcassa (f) a poll estemi * 
armazdn (m) con polos 
ezteriores 


Innenpolgestell (n) 
inner-pole frame 
carcasse (f) ou bAti (m) 
a pdles intdrleurs 


EHUtyKTOpHtlft OCTOBT. 
(m) CT> BHyTpeHHHMH 
noJiiocaiKH 

carcassa (f) a poll in- 4 
ternl 

armazdn (m) con polos 
interiores 


einteiliges Gestell (n) 
•olid frame 

carcasse (f) ou bAti (m) 
d’une [seule] pidce 



ciuiomHoft octobt, (m); 

crbjiBHaH CTaHHHa (f) 
carcassa (f) in un pezzo A 
solo 0 

armazdn (m) de una sola 
pieza 


seteOtes Gestell (n) 
divided frame, split 
frame 

carcasse (f) divisde, car¬ 
casse (f) ou bAti (m) 
en deux ou plusieurs 
pi dees 



pasA'feffbHijft (pa3T,8n- 
Hufi) octobt. (m): paa- 
A'feJEbHafl (paai>AMHaH) 
CTaHHHa (f) 0 

carcassa (f) in pifr pezzl 
armazdn (m) partido 


Folgepolgestell (n) 
consequent-pole frame 
carcasse (f) ou bAti (m) 
a poles consequents 


HH^yirropHuft octobt. 
(m) cr, nocjrfeAOBaTejn.- 
hlooi nojnocaMH 
carcassa (f) a poll con- 7 
secutivi 

armazdn (m) de polo9 
consecutivos 


Aog[en]bolzen (m), 
Osenbolzen (m), Osen- 
ichraube (f) 
eye-bolt 

boulon (m) A cell, vis (f) 
a ceil, (vis k ceil pour 
le bois:) piton (in) 


6ojm» (m) (bhhtl (m)) 
ci> neTJidfl 

bollone (ml ad occhio 
tornillo (m) con ojo 
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GehAuse (n) 

1 shell 

enveloppe (f), cage (f) 



octobt, (m); Kopnyci* 
(m); cT&HHHa (f) 
careassa (f£ 
caja (f) 


statlonftrer Anker (m) 

2 stationary erternal ar¬ 
mature. stator 
Induit (m) fixe 


3 


StatorgehAuse (n) 
stator shell 

enveloppe (f) do stator 


a 



HenoABHxeHufl (cTauio- 
HapHUft) HKOpb (m) 
indotto (m) fisso 
inducido (m) fljo 


octobt, (m) (Kopnycb 
(m)) craTopa 
carcassa (f) dello statore 
caja (f) del eatator 


Geb&useh&lfte (f) 

4 half of shell 
* demi-enveloppe (D, 

moitte (f) a’enveloppe 


Gehftuseeisen (n) 

0 shell-iron 

fer (m) de l’enveloppe 



nojioBHHa (f) ocroBa 
(Kopiryca) 

metA (f) della cassa 
mitad (f) de la caja 


wejrfeao (n) ajih ocro- 
bobt, (Kopnycom> l CT&- 
HHHT>) 

ferro (m) dello statore 
hierro (m) del estator 


GufieisengehAuse (n) 
g cast-iron shell 
0 enveloppe (f) en fonte 
[de fer] 


HyrynHufl octobt, (m) 
(KopnycT, (m)) ; ny- 
ryHHan CTaHHHa (f) 
carcassa (f) di ghisa 
caja (f) de hierro fun- 
dido 


schmiedelsernes Ge- 
hiiuse (n) 

7 wrought-iron shell, rol- 
' led plate shell 

envoloppe (f) en fer 
forg6 



octobt, (m) (KODiryCT, 

(m), CTaHHHa (f)) H3i» 

KOBaHuaro wejrsaa 
carcassa (f) di ferro 
battuto 

caja (f) de hierro dulce 


Blechkranz (m) 

8 stator disc-core 
couronne (f) de tole 


Druckstrebensystem (n) 
tie-rod system 
0 syst^me (m) a tirants 
ou a arcs-boutants 


Spannwirbcl (m), Spann- 
schloti (n) 

10 rod strainer, stretching 
screw 

tendeur (m) 



B±Hem» ( m ) (KOJU»hO (n)) 
H3T» JIHCTOBOrO Hte- 
jrfeaa 

corona (f) di lamiera 
corona (f) de chapa 


CHCTexa (f) OTTHHcem, 
sistema (m) di sostegni 
a tiranti 

sistema (f) de tirantes 




ctjukhoA 6o-ttt» (m) 
tenditore (m) 
tensor (m) 





Hochspannungsgeh&use 

(n) 

high-tension shell 
enveloppe (f) pour vol¬ 
tage £lev£ ou pour 
haute tension 


N'iederspannungs- 
geh&use (n) 
low-tension shell 
enveloppe (f) pour bass© 
tension ou pour bas 
voltage 


ocTOffb (m) (Kopnyci. 
(m ) 9 CT&HHH& (I)) Bbl- 
coKaro H&npjDKemA 
carcassa (i) aa alta ten- . 
sione 

caja (f) de alta tension 


0CT0Bi> (m) (KopnycT> 
(m), craHHHa (f)) hhb- 
Karo Hanp/iHcemn □ 
carcassa (f) a hassa ten- 
sione 

caja (f) de boja tensidn 


magnetisches Joch (n) 
magnetic yoke, yoke 
culasse (f) magnGtique 


MaTHHTHOe HpMO (n) 
giogo (m) magnet!co 
culata (f) magn6tica 


Joehform (f) 
shape of yoke 
forme (f) de culasse 


<t>opMa (f) Hi)Ma 
forma (f) del giogo 
forma (f) de la culata 


Jochkonstruktion (f) 
design of yoke 
construction (f) de cu¬ 
lasse 


Jochversteifung (f), 
Jochverst&rkung (f) 
stiffening of yoke, 
strengthening of yoke 
renforcement (m) ou 
consolidation (f) de la 
cnlaase 



KOHCTpVKUiH (f) HpUa 
costruzione (f) del giogo * 
construccidn (f) de la 0 
culata 


ynufeiuieuie (n) npwa 
rinforzo (m) del giogo 6 
refuerzo (m) de la culata 


Jochteilung (f), Teilung 
(f) des Jochea 
division of yoke 
division (f) de la culasse 


Jochverblndung (f) 
yoke-connection 
joint (m) de culasse 


Joch ring (m) 
yoke-ring 

anneau (m) ou bague (f) 
de culasse 


einfacher magnetiscber 
Kreis (m) _ 

single magnetic circuit 
circuit (m) magndtique 
simple 



a 

b 


O 


A'bjieHie (n) apMa 
division© (f) del giogo 7 
divisidn (f) de la culata 


coeAHHeHie (n) npMa 
giunzione (f) del giogo 8 
junta (f) en la culata 


kojiluo (n) npwa 
anello (m) del giogo 9 
anillo (m) de la culata 



npocTan MarunTuan 
ivfcnb (f) 

circuito (m) magnetico ^ 
Bern pi ice 

circuito (m) magnet ico 
sencillo 
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doppelter magnetlscher 
Krei8 (m) 

1 doable magnetic circuit 
circuit (m) magngtlque 
double 



ABofiHau MaranTHag 
atm, (f) 

circuito (m) magnetico 
dopplo 

circuito (m) magnetico 
doble 


Feldbohrung (f) 

2 field bore 

allege (m) de champ 



OTBepcTie (n) (npocBrfen. 
(m)) Kb MarHHTHOfl 
CHCTeirfe 

dlametro (m) d’alesatura 
del campo 

alisaje (m) del campo 


kunstlicher Lu!t- 
zwischenraum (m) 
^ artificial air-gap 
entrefer (m) artlficlel 


Klauenmagnete (mpl) 
j claw-magnets 

almants (m pi) h griffes, 
Electros (m pi) h griffes 



a 


Klauenfeld (n) 
claw-field 

. champ (m) engendrS 
" par les griffes des In- 
ducteurs, champ (m) 
des griffes 


HCKyccTBeHHoe Me>KAY‘ 
Hcejrb3Hoe irpoerpaH- 
CTBO (n) 

intraferro (m) artiflciale 
entrehierro (m) artificial 


KorreofipasHue hhavk- 
Topu (m pi) (a;ieKTpo- 
MarHnTU (ro pi)) 
magnet© (m) a branch© 
iman (m) de garr&s 


nojie (n), couaaHnoe 
Korreo6pa3iioft ch-- 

CTeMoft HHAyKTOpOlTb 
campo (m) a branche 
campo (m) de garras 


Folstern (m) 
radial poles 
6 £toile (f) des poles, 
poles (in pi) en 6toile, 
poles (m pi) 6toil£s 


noJiiocHaa arha^a (!); 
pacnojioweHie (n) no- 

JUOCOBTa SB'fcaAOfi 

Stella (!) di poli 
estrella (!) de polos 


rotierendes Magnetrad 
(n) 

7 rotating magnet-wheel 
4 inducteur (m) toumant, 
roue (!) magntftique 
[rotative] 



v 


BpamaioiueecH jianinT- 
Hoe (iiHAYKTopnoe) 
no;ieco (n) 

ruota (!) magnetlca gi- 
ranto 

rueda (!) magnetlca gl- 
ratoria 


8 


Polring (m) 
pole-ring 

anneau (m) de poles 


a 


noJiiocnoe kojtbuo (n) 
anello (m) di poll 
anlllo (m) de polos 


Feldachse (!) 

9 field-axis 

axe (m) de champ 


ocb (!) uoji/i 

b, C asse (m) del campo 

eje (m) del campo 


Tndnktorrnd (n) 
inductor wheel 
roue (!) des Induetcurs, 
roue (!) induotrice 



muyicropHoe Kojieco(n) 
ruota (!) dcll’induttore 
rueda (!) do los induc- 
tores 
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feste Spule (f) 
stationary coil 
bobine (f) fixe 


Feld magnet (m) 
field-magnet 
inducteur (m), [Electro-] 
aimant (in) ou Electro 
[aimant] (m) de champ 


craitioHapuaH (uenoA* 
BHHCH&ft) KaTYIUKa (f) » 
rocchetto (m) nsso 
carrete (in) fl]o 


MaTHHTHUfi HHJtyK- 
Topi» (m); aieKTpo- 
M&THHTB (m) 2 

magneto (ml di campo 
inductor (m) 


rotierende Feldmagnete 
(m pi) 

rotating field-magnets 
<pl), revolving field 
coils (pi) 

£lec tro l aiman t]s (m pi) 
ou aimants (mpl) de 
champ toumants 



ppamajomieca hhayk- 
Topu (m pi) (pjieKTpo- 

M&THHTU) 

m&gneti (mpl) di campo 3 
giranti 

inauctoreB (mpl) rota- 
torios 


Feldpole (m pi) 
field-poles (pi) 
poles (m pi) inducteurs 
ou de champ 


Polkem (m) 

pole-core 

noyau (m) de pole 



a 


nOJUOCU (pi) HHJtyKTO- 
pOBl» (9JieKTpOMaTHH- 
T0BT>) 

poll (m pi) di campo 
polos (m pi) del campo 


nojuocHufi cepAeHHHicb 
(m) 

nucleo (m) del polo « 
niicleo (m) del polo 


Hilfspol (m) 
auxiliary pole 
pole (m) auxiliaire 


Wcicheiseakern (m) 
soft-iron core 
noyau (m) en fer doux 



BcnoMoraTeju,Huft 
noJiKKTL (m) 
polo (m) au8iliare 
polo (m) auxlli&r 


cepAe^HHKT. (m) nab 
MHTKaro Hcarhaa 
nucleo (m) di ferro 
dolce 

niicleo (m) de hierro 
dulce 


abnehmbarer Pol kern 
(m) 

detachable pole-core 
noyau (m) de p61e amo- 
vible ou enlevable ou 
d£montable 



CHHMaiou;ificH (<n>£ m- 
huA) cepAeHHHKb (m) 
nojnoca 

nucleo (m) di polo as- 
portabile 

niicleo (m) de polo mo- 
vible 


VertJkalkern (m) 
upright core 
noyau (m) vertical 


BepTHKajibHuft cepAe4- 
uiiki> (m) 

nucleo (m) verticale 
nucleo (m) vertical 


hohler Magnetkcrn (m) 
hollow* core . 

noyau (m) [de pole] 
ereux 



nojiuft cepAeuHHKT, 
MOTHUTa (HHAYKTOpa) 
nucleo (m) cavo del j 0 
magneto 

niicleo (m) magn6tico 
hueco 
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masslver Pol kern (m) 
j solid pole-core 

noyau (m) [de p61e] 
massif ou plein 



lamellierler Polkem (m) 
2 laminated pole-core 
* noyau (m) [de pole] 
feuilletg 



lamelUerte Oberflfcche(f) 
S laminated face 
surface (f) feuillet^e 


4 


Kernpaket (n) 
core-plates 

paquet (m) des feuilles 
ou toles du noyau 


Kornflftche (f) 

6 surface of core 
surface (f) du noyau 

Polform (f) 

6 pole-shape 
forme (f) de pole 

Polmitte (f) 

7 pole-centre 
milieu (m) du pole 



M&CCHBHUft (cUJIOmHOfl) 
cepAeTOHKt (m) no- 
Jiioca 

nucleo (m) di polo mas- 
siccio 

niicleo (m) maciso 

ilh acTUHH aiufi cepaen- 
hhkt> (m) nojnoca 
nucleo (m) di polo laml- 
nato 

nricleo (m) laminado 

noBepxHOCTb (f) hst» 
TOHKnxi> MeTajuune- 
CKHXT> fUiaCTHJTb 
superflcie (f) a lamine 
superflcie (f) laminada 

KOMiuieKTb (m) njiacTH- 
Hotcb cepjieHHHKa 
pacchetto (m) di lamine 
del nucleo 

paquete (m) de laminas 
del nucleo 

noBepxHOCTb (f) cep- 

AeuHHKa 

superflcie (f) del nucleo 
superflcie (f) del nucleo 

cpopiia (f) nojnoca 
forma (f) di polo 
forma (f) del polo 


cpeAHHa (f) nojuoca 
mezzeria (f) del polo 
medio (m) de polo 


Pollucke (f) 

inter-polar distance at 
edges, pole clearance 

8 intervalle (m) entre 

[deux] poles, espace 
(m) on intervalle (m) 
in terpolaire 

Polcnde (n) 

9 pole-end 
extr6mit£ (f) de pole 

Polfl&che (f) 
pole face 

1U face (f) polaire, surface 
(f) polaire 


Pollftnge (f) 

11 length of pole 

longueur (f) de pole 


Polkante (f) 

12 pole-edge 

ardte (f) de pole 


a — a 


npone>KyTOKT> (m) 
MejKAy nojuocaMH 
intervallo (m) fra poll 
intervalo (m) entre polos 




KOHem> (m) nojuoca 
estrcmitA (f) del polo 
extrcmidad (f) de polo 


noBepxHOCTb (f) nowiioca 
superflcie (f) polare 
superflcie (f) polar 


b 



a, b 


AJiima (f) nojnoca 
lunghezza (f) di polo 
longitud (f) de polo 


Kpaft (m) nojnoca 
spigolo (m) di polo 
arista (f) de polo 
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ausgebtichste Pole (m pi) 
bushed poles (pi), poles 
(pi) with extended 
pole shoes 

pbles (m pi) k fourrure, 
p61es (m pi) k 6pa- 
nouissements rac- 
cord^s 



IlOJUOCbl (m pi) Cb C06AH- 

h&hhumh HaKOHeqaH- 
KaMH idauiuaK&ifH) 
poll (m pi) a rivesti- 1 
men to 

polos (mpl) con espau- 
siones unidas 


verse tzte Pole (m pi) 
staggered poles (pi) 
poles (m pi) altern6s, 
poles (m pi) en quin- 
conce 



aiiraaroodpaaHo (max- 
MaToo6pa;mo) pac- 
nojroHceHHue hojiio- 
cm (m pi) 
poll (m pi) ulterni 
polos (m pi) alternados 


Pol (m) mit L&ngsnuten 
pole with longitudinal 
slots 

pole (m) k rainures 
longitudinalea 


schr&g genuteterPol (m) 
obliquely slotted pole 
pole (m) A rainures obli¬ 
ques 


Kompensationspol (m) 
compensating pole 
pole (m) de compen¬ 
sation, pole (m) com- 
pensateur 


Polschuh (m) 
pole piece, pole-shoe 
pi£ce (f) polaire, £pa- 
nouissement (m) po¬ 
laire 


Polschraube (f) 
pole screw or bolt 
boulon (m) polaire 



b 

a 

1) 


noJiK)CT» (m) crb npo- 
AOJibHUHH icaHajiaMii 
OKeJiodaiiH) 

polo (m) a Bcanalature * 
polo (m) con ranuras 
longitudlnales 

no;uoci» (mj ct» koco 
pacaojioHteHHbUCH 
KaHoaxn (>Ke.io6aKn) 
polo (in) u sranalature 4 
oblique 

polo (m) con ranuras 
oblicua8 

ypaBituTe.TLUbift (kom- 
neHcauiouuufl) no- 
JlKHTb (m) 

polo (in) di coinpen- 5 
sazione 

polo (m) de eompen- 
sacidn 

nojuocHuft HRKOHeU- 
uhki> (m) (daiuMairb 

(m)) 6 

espansione (f) polare 
pieza (f) polar 


nojnocHuft bhhtl (m) 
bollone (m) del polo 7 
tornillo (m) polar 


Abscbnlgen (n) der Pol- 
schuhe 

bevelling of the pole- 
shoes 

chanfr[e]inage (m) des 
pieces ou epanouLsse- 
ments polalres 



CKauiiiBaHie (n) iiojiioc- 
HhlXl* HaKOlieMHU- 
kobtj (6auiMaKoBi>) 
taglio (m) obliquo delle 8 
espausioni polari 
[aecidn (f) de] chatianar 
las piezas polares 


massiver Polschuh (m) 
solid pole-shoe 
epanouissemcnt (m) po¬ 
laire massif ou plein, 
piece (f) polaire mas¬ 
sive ou pleine 



MaCCHBHblfl IlO-lJOCHhlft 

uaKOHeMHHKb (m) 
(dauiMairt (m)) p 

espansione (f) polare 
massiccia 

pieza (f) polar maciza 
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Unterteilnng (f) derPol- 
httraer 

lamination of the pole- 
1 shoes 

feuilletage (m) ou sec- 
tlonnement (m) des 
cornes polaires _ 

lamellierter Polschuh 
(m) 

p laminated pole-shoe 
* pi£ce (f) polaire feuille- 
t6e, Gpanouissement 
(m) polaire feuilletd 


Polschuhecke (f) 
pole-shoe tip 

3 pointe (f) de pi£ce po¬ 
laire ou d'gpanouisse- 
ment polaire 


Polschuhspitze (f) 

4 pole-horn, pole-tip 
corne (f) polaire 

vordero Polschuhspitze 
(*) 

0 fonvard or leading horn 
coruo (f) polaire ont 6 - 
rieure _ 

hintere Polsehuhspltze 
(f) 

R hind ward or trailing 
0 horn 

corne (f) polaire postd- 
rieure 




a 


noApaa^hJieHie (n) no- 

JOOCELbOrh HaKOHeHHH- 
kobi» (6 ainu&KOBi>) 
suddivisione (f) delle 
estremlUt polar! 
subdivisidn (!) de los 
cuerno8 polares _ 

DJiaCTHHHaTfclfl nojuoc- 
HBlfl HaKOHeHHHKb (m) 
(daumairb (m)) 
espansione (!) polare la¬ 
me llaro 

pieza (!) po lar dehojas 

rpaHb (!) (yrojrb (m)) 
nojnocHaro uaKOHe<i- 
HHna (tiamnaKa) 
spigolo (m) dell’esp&n- 
sione polare 
punta (!) de pieza polar 

Kpaft (m) nojuoca 
punta (!) polare 
cuerao (m) polar 

uepeanifl npaft (m) 
nojuoca 

punta (!) anteriore 
cuemo (m) anterior 


a&Auifi npafl (m) no- 
jnoca 

punta (!) posteriore 
cuerno (m) posterior 


Polschuhbohrung (!) 

7 pole-shoe bore 
• atesage (m) de l’ 6 pa- 
nouisscmont polaire 



_ _ _ a 

Bohrungsd&che (!) 

~ surface of bore ^ 

* surface (!) allege, Bur- D 

face (!) d'algsage 


Polbogenl&nge (!) 

~ length of pole-arc 
v longueur (m) de l’arc 
polairo 


Polschuhzentriwinkel 
(m), Umfassungswin- 
kel (m) dor Polschuhe 
J0 angle subtented by pole 
IU span 

angle (m) de l'gpanouis- 
sement polaire, angle 
(m) polaire 


oraepcTie (n) bt> nojuoc- 
HOMT. HaKOHenHHKh 
(danutairb) 

alesatura (!) dell’cspan- 
slone polare 
di&metro (m) interior 
de la pieza polar 


noBepxuocn» (!) OTnep- 

CTifl 

superflcie (!) d'alesa¬ 
tura 

superflcie (!) del alisaje 

AJinna (!) nojnocnoft 
Ayra 

lungbezza (!) dell'arco 
polare 

longitud (!) del arco 
polar 

ueiiTpajibHuft yrojii*(m) 
nojuocHaro HaKoiieH- 
miKii (daniMana) 

angolo (m) dell’espan- 
8 ione polare 

Angulo (m) [de la pieza] 
polar 
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Polbiiehse (f) 
pole-ring 

fourrure (f) ou bague (f) 
polaire 



BTyjiKa (f) iiojuoca ; no- 
jnocHoe KOJii>n,o (n) 
scatola (f) polaro / 

anillo (m) polar 


fitatischer Transforma- 
tor (m) 

static transformer 
transformateur (m) sta 
U,uo @@ 


roiierender Translorma- 
tor (m) 

rotary transformer 
transformateur (m) ro- 
tatif ou tournant 


Kern t ran s form ator (m) 
core [type] transformer 
transformateur (m) k 
noyau 




Man teltransformat or(m) 
•shell [type] transformer 
transformateur (m) cui¬ 
rass^, [transformateur 
(m) k noyau extlrieur] 



Kingtransformator (m) 
ring [type] transformer 
transformateur (m) an- 
nulaire ou k anneau 



Oltransfonnator (m) 
oil cooled transformer 
transformateur (m) k 
baindTiufle, transfor¬ 
mateur (m) refroidi 
a Thuile 



Ollsolatlon (f) des Trans- 
formators 

oil Insulation of the 
transformer 
Isolexnent (m) d'hulle 
du transformateur 


CTaTHHeCKlA TpaHC(J)op- 
MaTopi* (m) 

trasformatore(m) statico s 
transformador (m) esta- 
tico 


BpaiuaioiuificH Tpanc- 
<t)opMaTopi> (m) 
tr&Bformatore (m) ro- ,, 
tante 

transformador (m) gira- 
torio 


TpaHC(})opMaTopi> (m) 

CT> irpOCTOft MaTHHT- 
Hoft u'fcnuo; td&hc- 
4 >opjiaTopi> (m) <ri> 
cepAe t miiKOMi> * 

trasformatore (m) a 
nucleo 

transformador (m) con 
mieleo 

TpaHcctJOpMaTopi. (m) 

CTh paSB^TBJieHBOfi 
MaruiiTHofi ui>nLio; 
Tpaucct)opMaTopi> (m) 

<n> odo.io'iKoft; xpaHC- 
(J)opMaTopT, 6 pohc- 5 
Boro Tuna 

trasformatore (m) a 
mantello 

transformador (m) aco- 
razado 

KO-OLueBofl Tpancdjop- 
MaTopi> 

trasformatore (m) ad q 
anello 

transformador (m) de 
anillo _ 

TpaHC(|iopMaTop , b(m) crb 
MacjiflUbon> oxjia*/K- 
Aeiiiearb 

trasformatore (m) ad 7 
olio 

transformador (m) do 
aceite 

MacjuiHOH Haojinuin (f) 
ipaHcct)opMaTopa 

isolamento (in) ad olio 
del trasformatore 8 

aislamiento (m) de 
aceite del transfor- 
mador 
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Luftkemtr&nsform&tor 

(m) 

air-cooled transformer, 
air-blast transformer 
1 transformateur (m) k 
noyau d’air, transfor- 
mateur (m) refroidi 
k l’air ou par l’air 



Anlafltransformator (m) 
2 starting transformer 
c transformateur (m) de 
ddmarmge 


ringftfrmiger Eisenkern 
(m) eincs Transfor- 
mators 

3 ring-core of a trans¬ 
former 

noyau (in) annulaire 
d’un transformateur 


StoBfl&cho (f) 
surface of joint 
* surface (f) de Joint, sur¬ 
face (f) d’about 








TpaHc4>opMaTopi> (m) cn> 
B03AymHi>nn> cepaeq- 
HHKOMT> 

trasformatore (m) a 
nucleo d’aria 
transformador (m) con 
nucleo de aiie 


nycKOBofl TpaHCifiop- 
naTopT> (m) 

trasformatore (m) d*av- 
vlamento 

transformador (m) de 
puesta en marc ha 

KOJIbUeBOfl 3KeJl'h3HIilfl 
cepAenHHKT. (m) 

Tp aucctopMaTopa 
nucleo (m) anulare di 
un trasformatore 
nucleo (m) anular de 
un transformador 


CThiKOBaa noBepxHocTL 

(0 

superficie (f) d'unione' 
superflcie (f) de Junta 


a 


r 


StoBfuge (f) 

& butt-joint 

Joint (m) [d’about] 




CTUKOBoft aaaopi* (m) 
giunto (m) 

Junta (f) 


Transformatormantel 

(m) 

6 transformer-shell 

cuirass© (f) de trans¬ 
formateur 


Transformatorkem (m) 
transformer core 
noyau (m) de transfor¬ 
mateur 


gerader Transformator¬ 
kem (m) 

8 straight cor© 

noyau (m) droit de trans¬ 
formateur 


dreiseitiger Kern (m) 

9 triple or triangular core 
noyau (m) triangulaire 





L -j 


odojionKa (f) TpaHc<}>op- 
MaTopa 

man tello (m) del tras- 
formatore 

coraza (f) del transfor- 
mador 

cepAenuHicb (f) TpaHC- 
(popMaTopa 

nucloo (m) del trasfor- 
matore 

nticleo (m) del trans¬ 
formador 

upfluoii cepAeTOniCB (m) 
TpauccJiopMaTopa 

nucleo (m) diritto di 
trasformatore 

nticleo (m) recto de 
transformador 


Tp&XCTOpOllHlft CepAe4- 
HHKT> (m) 

nucleo (m) triaugolare 
nucleo (m) triangular 



468 


Eisenkernoberfl&che (f) 
surface of iron core 
surface (f) de noyau en 
fer 


Transformatorjoch (n) 
transformer yoke 
cuiasae (f) de transfor- 
mateur 


Kernverbindung (f) 
joining or putting toge¬ 
ther of the cores 
assemblage (m) ou rac- 
cordement (m) des 

noyaux_ 

verkettete Verbindnng 

(D 

Interlaced joint 
assemblage (m) imbri- 
qu£___ 

mechanische Vibration 

(0 

mechanical vibration 
vibration (f) m^canique 


noBepxHocTb (f) ncejrfc3- 
Haro cepAewHKa 

superflcie (I) del nucleo 7 
di ferro 

superflcie (f) del nticleo 
de hierro 

npMO (n) TpaHC(J>opMa- 
Topa 

giogo (m) del trasforma- « 
tore 

culata (f) del transfor- 
mador 


coeAHHenie (n) cepAen- 

HHKOBT> 

giunzione (f) dei nuclei 8 
juntura (f) de los nu- 
cleos 


coeAHHeHie (n) cnJie- 
TeHieirb 

giunzione (f) connate- 4 
nata 

junta (f) contrapeada 

nexaninecKafl BHdpa- 
uin (f); MexaHHHecKoe 
KO.iedanie (n) 6 

vibrazione (f) meccanica 
vibraeidn (f) raecrinica 


Distanzbolzen (m) 
distance-bolt 
boulon (m) d’^carte- 
ment 


pacnopHbitf 6 ojitl (m) 
tirante (m) di spessore 6 
tirante (m) de distancia 


Transform&tor[en]gef&fi 

(n) 

transformer-tank 
bac (m) ou cuve (!) ou 
recipient (m) de trans- 
formateur 



xpaHCtbopMaTopHbifl 

cocy;tT> (m) 

cassa (f) di trasforma tore 7 
recipient* (m) de trans- 
formador 


WellblechgefftB (n) 
corrugated iron tank 
bar (m) ou cuve (f) ou 
recipient (m) en tdle 
ondul£e 


Rippengef&Q (n) 
ribbed tank 

bac (m) ou cuve (f) ou 
recipient (m) aailettes 
oh a n err u res 


kufieres Gehiiuse (n) 
external shell 
enveloppe (f) ext^rieure 


OlgefAC (n) 
oil-tank 

cave (0 ou recipient (m) 
k huile 



COCyA*B (m) H3T> BOJIHII- 
CTaro Htejrhaa 
c&ssa (in) di lam 1 era g 
ondulata 

recipiente (m) de plan- 
cha ondulada 



pedpncTbift cocyAT> (ni) 
cassa (f) a nervnturc g 

recipiente (m) aeana- 
lado 

BH'hiuiiifl KOHcyxi* (m) 
(Kopnyci* (m)); bhI;- 
iuuhh Kopodna (f) 10 

cassa (f) esterna 
coraza (f) externa 

cocyAT> (m) Ann Mac-ia 
cassa (f) ad olio // 

recipiente (m) para 
aceite 
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Wassermantel (m) 

1 water-shell or Jacket 
chemise (f) d’eau 



Selbstkiiblung (f) 
self-cooling 

2 refroidissement (m) au- 
tomatique, autore- 
froidissoment (m) 


Windfiffnung (f) 
3 air-hole 
&vent (m) 


Windfiihrung (f) 
d distribution of air 
* distribution (f) d’air, 
guidagc (m) du vent 



BOAftH&fl ObOJIOHKa (f) 
(pydaniKa (f)) 
camlcia (f) d’acqua 
caxnisa (f) de agua 


caMOouia>«AeHie (n) 
raffreddamento (m) 
automatico 

rehriyeracibn (f) auto- 
matica 


OTBepcTie (n) jyin BBeAe- 
Hin B03Ayxa 
foro (m) d'aria 
agujero (m) de aire 


BBeAeBie (f) (pacnpeA'fc- 
AeHie (n)) BoaAyxa 
direzione (i) dell'aria 
direccidn (f) del viento 


Druckluftkiihlung (f) 
forced-draught cooling 
refroidissement (m) k 
6 courant d’air forcG, 
refroidissement (m) k 
soufflage ov par ven- 
tilateur soufflant 

Zirkulationsvorrich- 
tung (f) 

6 circulation device 
dispositif (m) de circu¬ 
lation 


Transfonnatorgebliise 

(n) 

7 transformer air-blast 
soufflerie (f) dc trans- 
formateur 


Transformatoren- 
schacht (m) 

8 transformer pit 

puits (m) de's] trons- 
formateur[s] 


warmer Luftstrom (m) 

9 warm current of air 
courant (m) d’air chaud 


BoaAyinHoe oxjiawAeine 
(n) noAt AaBJieiiieirL; 
(J)OpCHpOBaHHOe 808 - 

AyuiHoe oxjiamAeme 
raffreddamento (m) ad 
aria compressa 
refrigcracidn (f) por aire 
comprimido 

npHc.iiocoCjieHie (n) am 
unpKyjiHuin 
dispositivo (m) di circo- 
lazlone 

disposlcidn do circu- 
lacidn 


BeilTILJIHTOp'b (m) aah 
oxjiajKACHia TpaHc- 
(JjopMaTopa; bosav- 
xoAyBHUH arm apart 
(m) TpaHccfropxaTopa 
ventilatorc (m) per tras- 
formatore 

soplador (m) de trans¬ 
form odor 

Tpauc4>opMaTopHBiii ko- 
AOAeab (m); noAaeMHoe 
noM^meme (n) am 
T paHC(J)OpMaTOpOBT> 
pozzo (m) per trasfor- 
matore 

pozo (m) para transfor- 
mador[es] 

noTOKi, (m) (Te^eHie (n)) 
TSiuiaro BoaAyxa 
corrente (f) d’aria calda 
corriente (f) de aire 
caliente 
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Transformator[en]spulo 

( 1 ) 

transformer coll 
bobine (f) de transfor- 
mateur 


Arbeitsspule (f) 
working coil 
bobine (f) de travail 


Spulenunterteilung (f) 
subdivision of coils 
subdivision (f) des bo- 
bines 


Dimensionierungs- 
formel (f) 

formula for dimensio¬ 
ning 

formule (f) des dimen¬ 
sions 



TpaHccbopitaTopnaH na- 
TyuiKa (f) 

rocchetto (m) di trasfor- * 
matore 1 

carrete (m) de transfor- 
mador 


padoian KaTyuiKa (f) 
rocchetto (m) di lavoro 2 
carre te (m) de trabajo 

noApaa^tjieuie (n) na- 
Tyuieirb 

suddivisione (f) dei roc- « 
chetti * 

subdivisidn (f) de los 
carre tes___ 

(fcopMyaa (f) & ih onpe- 
Kknema paaM'iiDOBT, 
formula (f) delie airaen- a 
sioni 

formula (f) do lasdimen- 
filones 


speziftaiche Kernbe- 
lastung (f) 

specific loading of the 
core 

charge (f) sp^ciflque du 
noyau 

Ki6enverlustziffer (f) 
[figure expressing the 
value of the] iron 
loss 

[nombre (m) exprimant 
la] valeur (f) des 
pertes dans le fer 

effektive Ampere- 
windungen (f pi) 
virtual ampere-turns 
amp^res-tours (m pi) vir- 
tuels 


yA+Jibiian Harpy ana (f) 

cepae'iHHKa 

carico (m) speciflco del $ 
nucleo 

carga (f) espedflca del 
nticleo 


BejiHuiiHa (f) noTepb bt> 

valoro (m) della perdita q 
nel ferro 

valor (m) de la pgrdfda 
en el hierro 

A'bScTByioiiue aMnep- 
BHTKIl (m pi) 

ampdre-giri (mpl) effet- 7 
tivi 

amperio 8 -vueltas (m pi) 
virtuales 


Fhasenverh&ltnis (n) 
phase relation 
rapport (m) des phases 


cooTHomeHie (n) <J>a 31 , 
rapporto (m) delle fasi 0 
rolacidn (f) de las fases 


aktives Material (n) 
active material 
matierc (f) active 


sekundttrer Spannungs- 
abfall (m) 

secondary voltage drop 
chute (f) de tension ou 
de voltage secondaire 


Grundplatte (f), Funda- 
mentplatte (f) 
bed-plate 

plaque (f) de fondation 




a pi 

E3 idl 


jrfcftcTHyinnufi (airniB- 

MaTepiajn> (m) g 
matcriale (m) attlvo 
materia (f) aetiva 

BTopHUHoe naAeuie (n) 
HanpH>K*eHiH 
caduta (f) di tensione 
secondaria 

calda (f) de tensidn 
secundaria 

ocHOBHan ((JjyHAaMeHT- 
Haa) njiHTa (f) 
piastra (f) di fondazione 11 
0 di base 

placa (f) de fundacidn 


U 


30 
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Fandamentrahmen (m) 
foundation frame 

1 cadre (m) de fondation, 

chassis (m) de fon¬ 
dation 

geteilter Fundament- 
rahmen (m) 
divided foundation 
frame 

2 chassis (m) ow cadre (m) 

de fondation divis6 ou 
sectional, cadre (m) 
de fondation en deux 
ou plusieurs parties 

Fundamcntbalken (m) 

3 foundation block 
poutre (f) de fondation 

Holzrahmen (m) 

* wooden frame 

* cadre (m) ou chfissis (m) 

de bois 



(pyunaMeHTH&H pans (f) 
quadro (m) di fonda- 
zione o di base 
cuadro (m) de fundacidn 


pa3A^Ju>Hafl (coct&b- 
Han) (tiyanaiieHTHaH 
paxa (f) 

quadro (m) di fonda- 
zione in piti pezzi 
cuadro (m) de funda- 
ci6n partido 



cbyHAaMeHTHaa 6ajiKa(f) 
trave (f) di fondazione 
viga (f) de fundacidn 



AepeBAHHafi paica (f) 
quadro (m) in legno 
cuadro (m) de madera 


Filzunterlage (f) 
felt under-layer 
d semelle (f) ou lit (m) de 
feutre, [couche (f) d*] 
assise (f) en feutre 
Betonunterlage (f) 
concrete bed 

® assise (f) en btfton, lit (m) 
ou coucliis (m) de b6ton 

Riemenspannvorrich- 
tung (f) 

7 belt-tightener 

[dispositif (m)] tendeur 
(m) pour courroies 


noAKJiaAKa (f) hst* boA- 
jioica 
feltro (m) 
capa (f) de fieltro 

6eTOHnan noAcmiKa 
(iiOAKJiaAKa (f)) 
base (f) in calcestruzzo 
base (f) de honnigdn 

iipncnoco6;ieHie (nj ajih 

naTH>KeuiH peMHH 

apparecchio (m) tondi- 
tore della cinghia 
tensor (m) de correa 


Spannschienen (f pi) 
g slide-rails (pi) 

glissieres (f pi) (du ten- 
deur) 




BaTa>KHLiH cajiaann (f pi) 
guide (f pi) di scorri- 
men to del tend! tore; 
caniles (mpl) tens ores 


Spannplatte (f) 
slide-plate 
chissis-tondeur (m) 


HaTH>Kiian aocke (f) 


(minTa (0) 

piastra (f) del tenditore 


placa (f) del tensor 

Spannschraube (f) 


HaTM/KHOft BIIHTL (m) 

tightening-screw 

a 

vite (f) di tonsione 

vis (f) de tension 

' 

i 

ki 

a 

tornillo (in) de tensidn 

8pannrolle (f) 
jockey-pulley, belt-tigh¬ 
tening pulley 
poulie (f) de tension 
(d*une courroie] 

HaTH>KuoA 6 jiokt> (m) 
Own peMiin) 
pulcggia (f) di tensione 
(di una cinghia) 
polea (f) de tension (de 
una correa] 


Fundamentschraube (f) 
12 foundation bolt 

boulon (m) de fondation 



(|)yuAaMeiiTHfiiA 6ojrn» 
(m) 

bollone (m) di fonda¬ 
zione 

tornillo (m) de funda- 
ci6n 
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Ankerplatte (f) 
anchor-plate 
plaque (f) d’ancrage, 
contre-plaque (f) 


SteJnschraube (!) 
wall screw, rag-bolt 
boulon (m) de scelle- 
ment 


aHKepHaa iuiht& (!) 
rosetta (!) 1 

plato (m) de sujecidn 


&HKepHufl 6 ojm» (m) 
bullone (m) a mazzetta *> 
tomillo (m) para em- 
potrar en la pledra 


Fundament (n) 
foundation 
fondation (!) 


Betonfundament (n) 
concrete foundation 
fondation (f) en b^ton, 
(fig.:) massif (m) de 
fondation en bdton 


Steinfundament (n) 
stone foundation 
fondation(f) en moCllons 
(fig.:) massif (m) de 
fondation enmofcllons 


fJ'V 



1 = 




(JjyHAaMeHTL (m) 

fondazione (f), fondn- y 
men to (m) 

fundaciones (f pi) 

deTOHHuft (t>yHAaMeHn> 

(m) 

fondazione (f) in calce- 4 
8 truzzo 

fundaciones (! pi) de hor- 
mig 6 n 

KaMeHHwd ({jyHAaaeHrb 
(m) 

fondazione (f) in pie- $ 
trame 

fundaciones (f pi) depie- 
dra 


ZIegelwerkfundament 

(n) 

brick foundation 
fondation (f) en briques 
ou en maconnerie, 
(fig.:) massif (m) de 
fondation en briques 
ou en mafonnerie 



<t>yHAaMeHn» (m) H 3 i> 
KHpiLHMHOfi Kff&AKH J 
KHpnauHKifl <J>yHAa- 
MeH Th 8 

fondazione (f) in mattonl 
fundaciones (f pi) de 
obra de ladrillos 


einmauem (v) 
to brick up 

maconner (v), briqueter 
(v), murer (v) 


aaKJiaAbiBan, KOMHeMi> 
rivestire (v) con mura- 
tura, mu rare (v) 7 

cercar (v) con obra de 
ladrillos 


Einmauerung (f) 
bricking up 

ma^onnage (m) f brique- 
tage (m), murage (m) 


Fundamentzeichnung(f) 
foundation-sketch, 
drawing of the foun¬ 
dation 

plan (m) de [la] fonda¬ 
tion, (fig..) plan (m) du 
massif de fondation 





K&MeiiHaH KjiaAKa (f) 
muratura (f) in mattoni s 
emparedamiento (m) 


HepTe/Kb (m) cpynAa- 
MCHTa g 

tlpo (m) di fondazione 
piano (m) de fundacidn 


Polbrett (n) 
terminal board 
tablette (!) ou planche (f) 
a bornes 



3 a>KHMu&fl AocKa (f); 

AOCKa ct> cnaiMaMii 
quadro (m) del morsetti 
cuadro (m) de bornas 
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Polbrettblock (m) 

• terminal block 

corps (m) de la t&blette 
k bornes 


Maschlnenklemme (f) 

2 machine terminal b 

borne (f) de [la] machine 


Klemmstttck (n) 

8 terminal block c 

pi 6 ce (f) d' 6 paisseur 

Hauptklemme (!) 

4 main terminal b 

borne (!) principale 


NebenschluBklemme (!) 
3 shunt terminal 

borne (!) shunt, borne 
(!) de derivation 

Doppelklemme (!) 

6 double terminal 
borne (!) double 


Klemmenisolation (!) , 

7 terminal insulation ** 

isolemcnt (m) des bomes 

Klemmenstflnder (m) 
terminal bolt 

8 boulon (m) dcs bornes, g 

boulon (m) porte- 
bomcs 


rfcjio (n) aaMCHHBofi 
AOCKH 

corpo (m) del quadro 
dei morsettl 
bloque (m) terminal 

s&jkrmi. (m)(c>KBin>(mjj 
ManiHUbi 

morse t to (m) della mac- 
china 

terminal (m) de la md- 
quina 

3a>KHMHafl nacTb (!) 
rosetta (!) 

pleza (!) de born as_ 

rjiaBHbiH 3 &/Khmi> (m) 
(c>kiimi> (m)) 
morsetto (m) principale 
borna (!) principal 

mynTOBbifl aa>KHjrb (m) 
(OKHJTb (m)) 
morse tto (m) dl deriva- 
zione 

borna (!) de derlvacld n 

ABoiiHoil aa>KH)Tb (mj 
(OKILM'B (m)) 
morse tto (m) doppio 
borna (!) doble 

naoviHuin (!) aaHauiOB'b 
(OKHMOBT>) 

isolamento (m) dei mor- 
setti 

aislamiento (m) de las 
bornas 

6 ojm> (m) ci> aanui- 
MaMH 

portamorsetti (m) 
zdcalo (m) de bornas 


Ableitungskabel (n) 
connecting cable 
9 cable (in) do raccorde- 
ment des balais aux 
bornes 


Anschluftklemme (!) 
jq connecting terminal 
borne (!) de raccorde- 
_ ment on de connexion 

Kabelose (f), Kabel- 
. klemme (!) 

11 cable-socket 
serre-cable (m) 


cocAnHirrejibHuft na 
6e*ib (m) 
cavo (m) di glunzione 
delle spuzzole ai mor- 
setti 

cable (m) de unidn de 
las oscobillas d las 
bornas 

coeAHHHTejibHbift an- 
HOIM'b (m) (OKHJTb (m)) 
morsetto (m) di unione 
borna (!) de unidn 

KaOeabtibirt 3aHcnin»(m); 
CHcnirb (m) juik na6e- 
,iefi 

giunto (m) diritto 
terminal (in) de cable 




12 


Kabelsclmh (m) 
cable-eve 

cosse (!) on soulier (m) 
de cftble 




KadejibHbifi HaKOHeH- 
hhkt> (m) (daniMam. 

(m)) 

testa (!) d’attacco 
final (m) de cable 
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Primarklemme (f) 
primary terminal 
borne (f) primaire 


Sekund&rklemme (f) 
secondary terminal 
borne (f) secondaire 


JGemmenbefestigung (f) 
fixing of terminals, 
fastening of terminals 
fixation (f) des bomes 


nepBHHHufi aancHirb (m) 

(OKHMTb (m)) J 

morsetto (m) primario 
borna (f) primaria 


BTopHHHufi aaxtHin* (m) 
(CJKHMT* (m)) 2 

morsetto (m) secondario 
borna (f) secundaria 


yKp'fcnjieme (n) (aaicplsii- 
jieHie (n)) sanaiMOBrb 
modo (m) di flssare i £ 
morsetti 

fljacidn (f) de las bomas 


lGemmenanordnung (f) 
arrangement of termi¬ 
nals 

disposition (f) des bor- 
nes 


pacnojioHceHie (n) aa- 

>KHMOBT> (OKHMOBTb) 

disposizione (f) dei mor- 4 
settl 

disposicidn (f) de las 
bomas 


Verbindungskabel (n) 
connecting cable 
cable (m) de raccorde- 
ment ou de Jonction 
on de connexion 



coeAHHHTejfBHufi Ka- 
dejib (m) 

cavo (m) dl congiun- d 
zlone 

cable (m) de conexidn 


aufstellen (v), montie- 
ren (vj 

to erect, to instal, to 
assemble 
monter (v) 


Aufstellung(f), Montage 

(0 

erecting, installing, as¬ 
sembling 
montage (m) 


auseinandemehmen (v), 
demontieren <v) 
to dismantle, to take 
to pieces, to strip 
d£monter (v) 


ycT&HOBHTB, ycraHa- 

BJIHBaTb ; co6pan», co- 
6apaTB; mohthpo- 

BaTb 

m on tare (v) 
montar (v) 


ycTaHOBKa (f); cdopna 
(f); MOHTanrb (m) 
montaggio (m), installa- 7 
zione (f) 
montaje (m) 


paaodpaTt ; pasdupaTB 
smontare (v) $ 

desmontar (v) 


Auseinandernahme (f), 
Demontage (f) 
dismantling, stripping 
d£montage (m) 


Arbeitsweise (0 
method of operation 
mode (m) de fonctlonne- 
ment, mode (m) de 
travail 


paadopna (f); acmohth- 
poBaHie (n) 
smontaggio (m) 
desmontaje (m) 


po;n» (m) (xapaKTepi* 
(in)) padoTbi 
modo (m) di lavoro 
manor a (f) de trabajar 
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Wartnng 

1 Attendance 

Serrlee 


W&rtungskosten (pi), Be- 
dienungskosten (pi) 
o cost of attendance 
~ frals (mpl) de service 
(en pari ant d’une ma¬ 
chine, etc.) 


Unterhaltung (f) 

* maintenance, upkeep 
entretien (m) 

Unterhaltungskosten 

, (pd 

* cost of maintenance or 

upkeep 

frais (m pi) d’entretien 


Beaufsiclitigung (f) 

& supervision 
surveillance (f) 

Betriebsicherheit (f) 
security of service 

6 sdcuritd (f) de service 

on de travail ou de 
fonctionneinent 

Wirtschaftlicbkeit (f) 

7 economy 
dconomie (f) 

Bedienungsvorschrift (f) 
s service instructions (pi) 
* instructions (f pi) ou 
regies (f pi) de service 

Auswechseln (nj (von 
Maschinenteilen) 

P replacing (of machine 
parts) 

remplacement (m) (d’or- 
ganes de machine) 


auswechseln (v) 

10 to replace 
remplacer (v) 

untereinander auswech- 
sclbare Teile (m pi) 
interchangeable parts 

" (PD 

pieces (f pi) ou organes 
(in pi) interchan- 
geables 


Manutenzlone 

Entrctcnimicnto 

ctohmoctl (f) yxoaa; 
pacxoju (m pi) ua 
yxo^t 

spese (f pi) di manuten* 
zione 

gastos (m pi) de entre- 
tenimiento 

coaepHtaHie (n) 
manutenzione (f) 
mantenimiento (m) 

CTOHMocTb (f) coaepuca- 
Hia 

spese (f pi) di mauu- 
tenzione 

gastos (m pi) de manu- 
tencidn 

iia^cMOTp'b (m); Haduo- 
jieiiie (n); HaAaopT, (m) 
sorveglianzA (f) 
inspeccidn (f), vigilancia 
(f) 

deaonacnocTb (f) A'feficT- 
Bin (padoTU.) 
sicurezza (f) di eserclzio 
seguridad (f) de servicio 

BKOHOMHMHOCTb (f) 

economia (f) 
economla (f) 

np&Biuia (n pi) yxoaa 
aa... 

istruzioni (f pi) di ser- 
vizio 

instrucciones (f pi) para 
el servicio 

aaM'hua (f) (MamnuBbixx 
MUCTeft) 

ricambio (m) di parti di 
macchine 

recambio (ra) de drga- 
nos de indquinas 

aaaliU-iiTb "(-htl) : nepe- 

MdiU-HTb (-HTb) 

incambiare (v) 
reemplazar (v) 

BsaiiMuo aaii'huHMiJH 
Macro (fpl); 3aMf»HH- 
MUfl MOKAY COdOK) 

Macro 

parti (f pi) da cambi- 
arsi 

Organos (m pi) reempla- 
zftbles 



reinigen (y) 
to clean 
nettoyer (v) 


Stbrungen (fpl) an Ma- 
schinen 

breaks] own a (pi) 
derangements (mpl) 
aux machines 


Kr&nkheiten (f pi) der 
M&schinen 

diseases (pi) of machines 
maladies (f pi) dea ma¬ 
chines (c. k d. derange¬ 
ments revenant sans 
cesse) 


Lebensdauer (f) 
life 

dunte (f), [long^vitd (f)] 

besehddigt (adj) f defekt 
(adj) 

damaged (adj), defective 

(adj> 

defectueux (adj).endom- 
magd (adj), dgllriorl 
**dj), d£grad6 (adj) 

<ileiten (n) 
slipping 
glissement (m) 


>td£e (mpl) 
blows (pi), shocks (pi) 
chocs impl), 4-coups 
(m pi), hearts (m pi) 


Anhaften (n) des Ankers 
sticking of the armature 
adhesion (f) de I’induit 


die Wicklung ausblasen 
(v) 

to blow out the win¬ 
dings 

nettoyer (v) Tenroule- 
ment an Jet d’alr 


BlaszyUnder (m) 
dust bellows 
soufflet (m) a piston 


Putzmaterial (n) 
cotton waste, waste 
objets (m pi) de netto- 
yage, matures (f pi) 
n^cess&ires pour le 
nettoyage, chiffons 
(mpl; de nettoyage 


qHCTHTb 

puli re (v) 1 

ilmpiar (v), p nriflcar (v) 

HeHCnpaBHOCTH (f pi) 

BT> MaiUHHaXb 

guasti (m pi) aUe 
macchlne 2 

desarreglos (m pi) 6 tras- 
tornos (mpl) en las 
mdquinas _ 


6ojrfeaHH (fpl) Manmm, 
difetti (mpl) di funzlona- 
mento delle macchlne ^ 
enfermedades (f pi) de 
las mAqulnas 


npOAOJDKHTeJlfcHOCTb (f) 
cjiywdbi ; AOJirortq- 
HOCTL (f) 4 

durata (f) 
duracldn (f) 


noBpeHcaeHHbifl; ncnop- 
H6HHUd 
difettoso (agg) 
defectuoso (adj) 


cKOJibttteHie (n) 
slittamento (m) $ 

resbalamiento (m) 

tojitoh (m pi); yaapti 
(mpl) 

urti (mpl) 7 

choques (m pi), golpes 
_(m Pi) 

npHJiHname (n) hkoph 
aaesione (f) dell'indotto <9 
parada (f) del inducido 

npoqn-CTHTb (-maTb) 06 - 
MOTKy npoAYBaHieirb; 
npoAY-Tb (-BaTb) 06 - 
MOTKy g 

pulire(v) 1 ‘ftwolgimento 
limpiar (v) el arrolla- 
miento con chorro de 
aire 

BOBAyxoAyBHbift (npo- 
AYBHOfl) npiidopij (m) in 
softietto (m), siringa (f) 1 
fuelle (f) 

npHHaA'ie/KHOCTH (fpl) 
(HeoCixoAHMuft MaTe- 
piaJTb (m)) AJIfl HHCTKH 
materiale (m) per la pu- // 
llta 

material (m) necesario 
para la limpieza 


< - 
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durchbrennen (v) 
1 to burn out 
brfkler (v) 


Ruhepause (f) 

2 rest 
repos (m) 

die Ankerspule ist 
durchgeschlagen 
tbe armature-coil is 
2 burnt out 

risolant (m) de la bo- 
bine est brul£; la bo- 
bine est brittle 


Erw&rmungsfehler (m) 
fault due to heating 
4 dtffaut (m) dtechauffe- 
ment ou dtl k ltechauf- 
fement 


brummen (v), heulen (v) 
d to bum 
ronfler (v) 


summeu (v) 

6 to buzz 
bourdonner (v) 

der Anker heult 

7 the armature bums 
l'induit ronlie 


Biirs tens tell ling (f) 

« brush position 

position (f) ou calage (m) 
des bftlais 


Biirsten einstellen (v) 

9 to adjust the brushes 
caler (v) les balais 

Biirstenfeuer (n) 
brush-sparking 
7/i projection (f) do flam- 
w mes aux balais, cra- 
chemeut (m) aux ba¬ 
lais 


die Dynamo feuert, die 
Dynamo funkt 
j, the dynamo sparks 
1 les balais de la dynamo 
crachent; la dynamo 
crache 


[.irfeflCTBHTeJIKHLlfi aa- 
Jion*:] CHteHb, CHCH- 
raTb [cpejmift aajionb] 
crop-'feTt (-an>); nepe- 
rop-'feTb (-aTi>) 
abbruciare (v) 
quemarse (v) 

noKOfl (m); nayaa (f) 
riposo (m) 
reposo (m) 


KaTyniKa (f) o6motkh 
AKopa npodirra (cro- 
p-fejia) 

il rocchetto dell* anna- 
tura k perforato 
el carrete de la arma- 
dura se ha quemado 


noBpexueme (n) BCJrfca- 
craie HarphB&HiH 
difetto (m) di riscalda- 
mento 

defeoto (m) de calenta- 
miento 


ryA'fcTb 
ronzare (v) 
zumbar (v) 


HtynoKaTb 
sussurrare (v) 
zurriar (v) 


HKODL (m) ryAHTL 
l'inaotto ronza 
el inducido zumba 


noAonteHie (n) m^roicb; 

ycTauoBKa (f) m&Tota» 
posizione (f) delle spaz- 
zole 

posicidn (f) de las esco- 
billas 


ycTaiioBHTb (ycTanaaiui- 
naTi.) meTKH 
calettare (v) le spazzole 
ajustar (v) las escobillas 

ncnpenie (n) m&roiCL 
scintillazione (f) alio 
spazzole 

cl sal tar chispas de las 
escobillas 


AHH&MOMaillHHa <f) HC- 
KpHTL 

la ainamo scintilla 
la dinamo ocha chis¬ 
pas 
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die Dynamo l&uft fun- 
kenlos 

the dynamo runs spark- 
lessly 

la dynamo marche sans 
^tincelles ou ne crache 
p&s 

funkenfreier Lauf (m) 
fparkless running 
marche (f) ou fonction- 
nement (m) sans dtin- 
celles ou sans crache- 
ment [aux balais] 

die Kohlen elnsetzen 
(V) 

to insert the carbons 
mettre (v) en place ou 
insurer (v) les cbar- 
bons 


einlaufen (v) 

to run In, to work in 

se roder (v) 


Funkenlosigkeit (f) 
sparkless [ness] 
absence (f) d^tincelles 


rund laulen (v) 
to run true 
tourner (v) rond 


unrund laufen (v) 
to run out of truth 
s’oraliser (v), perdre (v) 
sa rondeur ou sa forme 
circnlaire 



Feuern (n) des Kollek- 
tors 

storking at the com¬ 
mutator 

cr&chement (m) dn col¬ 
let teur 

Bchwarzwerden (n) 
blackening 
noircissement (m) 



AHHaMoifaumna (f) He 

HCKpHTb 

la dinamo marcia Benz a • 
sc in till are 

la dinamo marcha sin 
chispas 


xoai> (m) 6e 3i» HCKpeHin 
(HCKpoodpaaoBaHin) 
marcia (f) senza scm- 0 
tille 

marcha (f) 6 funciona- 
miento (m) sin chispas 


BCT&B-HTb (-J1HTL) yrJIH 
mettere (v) a posto i 
carboni 8 

colocar (v) en su sitio 
los carbones 

npepadoTaTbc/i, npnpa- 
CaTUBaTbcfl; Bpado- 
TaTBcn^padaTUBarbCfl 4 
consumarsi (v) 
rodar (v), esmerilarse (v) 

OTcyTCTBie (n) HCKjn* 
mancanza (f) di scintllle 5 
ausencia (f) de chispas 


coxpaHHTb cbok) npyr- 
jiyio (JjopMy; BpaCo- 
TaTbCH B*b npyrayio ^ 
4 >opMy 

girare (v) rotondo 
girar (v) circ ularmente 

Tepirrb cboio npyrjiyio 

(frOpJffy; CTaHOBHTbCH 

HeKpyrjibun,; cpa6o- 
TaTbca Ha HeKpyrjiyio 
<J)opMy 7 

girare (v) non rotondo, 
essere (v) ovalizzato 
girar (v) ovalado, ova- 
laree (v) 

HCKpeaie (n) KOJuieK- 
Topa 

lo scintillare del col- 8 
lectore 

el chispear del colector 


MepH^Tb 
annerimento (m) 
ennegrecimlento (m) 


Lichtperlen (f pi) 
incandescent particles 
(PD 

perles (f pi) ou particules 
<f pi) lumineuses ou 
incandescentes 


MejiKin KpyrjibiH hc- 

KOPKII (f pi) 

partfcelle (f pi) luminosc 10 
o incandesoenti 
perlas (f pi) luminosas 
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Abdrehen (n) des Kol- 
lektors 

turning down of the 
commutator, taking a 
1 cut off the commu¬ 
tator 

tournage (m) du col- 
lecteur, dressage (m) 
du collecteur au tour 


Bchmirgelapparat (m), 
Schmirgelvorrichtung 
2 (0 
commutator grinder 
appareil (m) k meuler 



trockener, weicher 
o Lappen (m) 
soft dry cloth 
chiffon (m) sec et doux 

Stftub (m) 

4 dust 

poussf^re (f) 


odTa'iHBaHie (n) koji- 
Jieicropa 

il tornire (v) del col- 
lettore 

torneo (m) del colector 


HaHc^aHHuA annapan* 
(m); tomhjilhuA Ha5K- 
Aa'iBufi npn6opi> (m) 
apparecchio (m) per 
smerlgllare 

aparejo (m) de esmerllax 
cyxaH, xarKan Tpnnna 
(0 

straccio (m) o strofl- 
naccio dl lana ben 
asclutto 

trapo (m) seco y suave 

ULbULb (f) 

polvere (f) 
polvo (m) 


Metallstaub (m) 

5 metal dust 

poussl^re (f) m£tallique 


MeTajuiHHecKafl nujit (f) 
polvere (f) me tallica 
polvo (m) metalico 


Kohlestaub (m) 

6 coal-dust 

pousstere (f) de charbon 


frojn>Hafl nujn> (f) 
polvere (f) di carbone 
polvo (m) de oarbOn 


rdiihen (n) dor Kohlen 
flowing of the carbon 

7 brushes 
6chauflement (m) au 

rouge des charbons 

Pinscl (m) 

8 brush 
pinccau (m) 

feines Schmirgellcinen 
(n), feine Sehmirgel- 
leinwand (f) 

9 fine emery-cloth 
toile-^meri (f) line, toile 

(f) a l'gmerl fine, toile 
(f) dmeris^e fine 

mittelfcines Sehmirgel- 
leinen (n) 

medium emery-cloth 

10 toile-4mcri (f) ou toile 

(f) k l’emeri inoyen- 
ncment fine ou de 
finesse moyenne 

grobos Schmirgelleincn 

(n) 

.. coarse emery-cloth 
' toile-emeri tf) ou toile 
(f) k l'dincri grossii*re 
ou a gros grain 


HauaiiBBauie (n) ymeft 
l’arroventire dei car¬ 
bon! 

calda (f) de los carbones 


KHCTb (f); KHCTOHKa (f) 
pennello (m) 
pin cel (m) 


TOHKoe (menK03ep- 
HncToe) HsuKAanuoe 
noviOTHO (n); uijijixto- 
BaibHOH UIKVUKa (f) 
tela (f) smerigliata fin a 
tela (f) de esmeril fine 

epeAlice (cpeAHe3ep- 
nncToe) HaactaHHoe 
uo.’iotuo (n) 

telii(f) smerigliata mezzo 
tina 

tela (f) de esmeril de 
grano semifino 

rpyOoe lKpymi03ep- 
HHCToe) HattuauHoe 
iiOJiOTiio (n); odAiipou- 
Hau nucypna tf) 
tela(f)smeriglialu grussa 
tela (f) de esmeril gm- 
uuda 
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den KoUektor schmir- 
geln (y) 

to grind the commu¬ 
tator 

roder (v) le collecteur 
a I'dmerl 


Abschleifen (n) des Kol- 
lektors 

grinding of the com¬ 
mutator 

rodage (m) du collec¬ 
teur 


Olen (n) des Kollektors 
oiling of the commuta¬ 
tor 

hullage (m) du collec¬ 
teur 


SchmSeren (n) des Kol- 
lektors 

greasing of the commu¬ 
tator 

lubriflcation (f) ou lubrd- 
laction (f) du collec¬ 
teur. graiss&ge (m) du 
collecteur 


ausbessern (v), repa- 
rieren (v) 
to repair 
rdparer (v) 


efngefressene Kollektor- 
lamelle (f) 

burnt commutator seg¬ 
ment 

lame (f) ou touche (f) de 
collecteur corrod6e 


rertiefte Kollektor- 
lamelle (f) 

low bar, flat on com¬ 
mutator, depressed 
commutator segment 

lame (f) ou touche (f) de 
collecteur enfonc6e ou 
dlprlm£e ou aflaissde 

rorstebender Glimmer 
(m) 

projecting mica insu¬ 
lation 

mica (m) s&illant, mica 
(m) prominent ou 
taisant saillie 


HHCTHTb (odniKypH-Tb 
(-Ban>)) KOJUI6KTOpi> 
HaxcAaKOirb y 

•merigliare (y) II collet- 1 
tore 

esmerilar (y) el colector 

odra^HBaHieCn) KOJUien- 
Topa HaHtaaKoin* 

11 npaasare il collet- «> 
tore 

esmerilado (m) del co¬ 
lector 


cicaaKa (f) KOJUieicropa 
MacJioin* 

Toliare il collettore 
engrase (m) del colector 


cxaauB&Hie (n) kojuiok- 
Topa 

lubrffleazione (f) del col- a 
lettore 

lubriflcacidn (f) del co¬ 
lector 


UOHHHHTb, 4HHHTi>; 

HCnpaB-HTB (-MTb) - 
rip&rare (v) 0 

reparar (v) 


paaT/feneHHaH kojuiok- 
tophah njiacTHHa (f); 
paai>'kAeHHuft koji- 
jieKropHufi cemeHTL 

(m) s 

lamina (f) del collettore 
corrosa 

l&mlna (f) del colector 
quemada 

yr^ydJi^HHan KOJUien- 
TopHaa njiacTima (f); 
yrjiy6ji6Huufl KOJiaen- 
Topuuft cerMeim. (m) 

lamina (f) del collettore 7 
affondata 

lamina (f) del colector 
rebajada 


BUCTynaiomaa cjiio^a (f) 
mica (m) sporgente 8 
mica (m) saliente 
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vorstehendes Kollektor- 
segment (n) 
high bar, projecting 
« commutator segment 
lame (f) ou touche (!) 
de collecteur pro 6 - 
mlnente ou saillante 
ou falaant salllie 

rauher Kollektor (m) 
grooved or rough com- 
2 mutator 

collecteur (m) rugueux 
ou raboteux 

Karborundumpapier (n) 
o carborundum-paper 
papier (m) [au] carbo¬ 
rundum_ 

FunkenlOscher (m) 

4 spark-extinguisher 
extincteur (m) d' 6 tin- 
celles 


giinstigste Biirstenstel- 
lung (!) 

best brush-position 

5 calage (m) le plus avan- 

tageux des balais, po¬ 
sition (!) la plus avan- 
tageuse des balais 

!alsche Burstenstellung 

m 

wrong brush-position 
mauvais calage (m) ou 

6 mauvaise position (!) 
des balais, calage (m) 
d 6 !ectueux ou posi¬ 
tion (!) d 6 !ectueuse 
des balais 


staffeln (v) (Biirsten) 
to stagger (brushes) 

7 6 chelonner(v)les balais, 
disposer (v) les balais 
on gradins 


Staffelung (!) der Biir¬ 
sten 

staggering o! the 

8 brushes 

Echelon nage (m) des 
balais, disposition (!) 
des balais en gradins 

Abspringen (n) von 
Kohleln]teilchen 

breaking-off ol carbon 
particles 

9 arrachement (m) de par- 

ticules de charbon, 
projection (!) de par- 
ticules de charbon 
arrachges 




BUCTynaiontaA kojuiok- 
TopHaa naacTHHa (!); 
BMcrynaiomift Kojuien- 
TopHbift ceraeHTb (m) 
segmento (m) di collet- 
tore sporgente 
segmento (m) de colec¬ 
tor saliente_ 

inepoxoBaTbift (Heraajt- 
Klfi) KOJUieKTOpT> (m) 
collettore (m) ruviao o 
scabro 

colector (m) escabroso 

KapdopyHAHaa dyu&ra 
(f) (nmjrpKa (f)) 
carta (!) al carborundum 
papel (m) carborundo 

HCKpoTyraHTeju>(m); hc- 
Kporacirrejit (m) 
estin tore (m) di scintille 
extinctor (m) de chlspas 

HanBbiroAHiiftmee iiojio* 
weuie (n) (caMaa bw- 
roAaaa ycTaHOBKa (!)) 
meTOKi> 

posizione (!) la plti van- 
taggiosa delle spazzole 
posiciOn (!) mejor de laa 
escobillas 


u 



HenpaBHJu>Hoe noao- 
Hteme (n) (HeB'fcpHaa 
ycTaHOBKa (!)) m5- 
TOKT> 

!alsa posizione (!) delle 
spazzole 

posiciOn (!) !alsa de laa 
escobillas 

pacnoJiOHCHTt (pacnoia^ 
raTb) no cTyneHajra 
(ycTynaMn) [menm] 
disporre (v) in iscaglioni 
le spazzole 

escalonar (v) las esco- 

_billas__ 

CTyneuaaToe pacnoao- 
wetne (n) meTom>; 
pacnojioweHie m&- 
Tom. ycrynaMH 
lo scaglionare le spaz- 
zolo 

gradaciOn (!) de es¬ 
cobillas 


OTCKaicnBaHie (n) 
nacTHm» yrjia 
distacco (m) di parti- 
celle di carbone 
desprendimiento (m) 
de partlculas de 
carbon 




477 


Btirstenruckschub (m) 
shifting back of the 
brushes 

d6calage (m) des balais 
en arri6re 


Burstenrtickschubwin- 
kel (m) 

set-back (of brushes] 
angle (m) de dScalage 
en airfare 

_ ft 

Bhrstenvorschubwinkel 

(m) 

lead of brushes 
angle (m) de dgcalage 
on avant, angle (m) 
d'avanee des balais 



VerschleiB (m) der Biir- 
s ten 

wear of the brushes 
usure (f) des balais 


konstant halten (v) 
to keep constant 
maintenir (v) constant 

die GeBchwindigkeit 
vermindern (y) 
to slacken or to reduce 
the 6peed 

diminuer (v) ou rdduire 
(v) la vitesse, ralentir 
(v) la vitesse _ 

die Geschwindigkeit er- 
hbben (v) 

to increase the speed 
augmenter(y) la vitesse, 
accroi tre (v) la vitesse 

Geschwindigkeitsver- 
lust (m) 
loss of speed 
perte (f) ou chute (f) ou 
diminution (f) de vi¬ 
tesse 

Tourenabstufung (f) 
gradual reduction of 
speed 

gradation (f) du nombre 
de tours, variation (f) 
graduelle du nombre 
de tours 


anlassen (v) 
to start 

[faire] d^marrer (v). 
mettre (v) en marche 


CABHn> (m) mfrrom, 
Haaajn»; odpamufi 

CABHTb m^TOKT, 

spostamento (m) delle 1 
Bpazzole indietro 
desplazamiento (m) de 
las escobillas atriis 

yro.iT> (m)^ cABHra m£- 
tokt> uaaaAi*; yrojrb 
odpamaro cABnra 
meToict 2 

angolo (m) di sposta- c 
mento indietro 
ingulo (m) de desplaza¬ 
miento atras 

yrojn. (m) CABnra 
tokt> BnepSAi* 
angolo (m) d'avanzo « 
delle spazzole a 

angulo (m) de avance 
de las escobillas 

HaiiamuBaHie (n) m,e- 

T0KT> 

consumo (m) delle 4 

spazzole 

desgaste (m) de las es- 
cobiilas 

noAaep>KHBaTb nocTOHH- 
humt> 

mantenere (v) costante ** 
mantener (v) constante 


yMeHbm-HT2> (-aTb) cko- 

DOCTb 

riaurre (v) la velocity 6 
disminuir (v) la veloci- 
dad 


yBevnrai-Tb (-Ban>) cko- 
pocTb 

aumentare(v)lavelocita 7 
aumentar (v) la veloci- 
dad 


noTepa (f) ckopocth 
perdita (f) di velocity 8 
pdrdida (f) de velocidad 


HBirbHeHie (n) ycTynaMH 
(cTyneuuaToe naurfeHe- 
iiiej uiicjia odopoTOBT* 
variaziono (f) graduale 9 
del numero di girl 
variacidn (f) gradual del 
numero de vueltas 

nyc-THTb (-naTb) bt> 
xo;rb 

mettere (v) in marcia W 
poner (v) en marcha, 
arrancar (v) 
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angehen (v) 
j to start 

1 d£marrer (v), se mettre 

(v)’en marche 

Anlassen (n) (einer Ma- 
echine) 

2 starting (of a machine) 
£ d<* mar rage (m), mise (f) 

en marche (d’une ma¬ 
chine) 

Inbetriebsetzung (f), In- 
gAngsetzang (!) (einor 
Maschine) 

^ putting into service 
(a machine) 
mise (0 en service ou 
en train ou en acti¬ 
vity 

einriicken (v) 

4 to throw into gear 
embrayer (v) 

leer angehen (v), leer 
anlaufen (v) 

<5 to start light, to start 
without load 
d£marrer (v) a vide 

leerlaufend (ad]) 

« running light, running 
on no load 
marchant a vide 


belasteter Anlauf (m) 

7 starting under load 
dymarrage (m) en charge 

vollbelastct laufen (v) 
to run on full load 
R ytre (v) on ploine charge, 
b fonctionner (v) ou 
marcher (v) en pleine 
charge 

der Motor zicht stoftfrei 
an 

the motor starts with¬ 
in out Jerk 

lo moteur d^mane sans 
chocs ou doucoment 
on sans h-coups 

Anlaufperiodo (f) 
jq shirting period 

periodo (f) de domar- 
ragc 

Anlaftspnnnung (f) 

.. starting voltage 
1 tension (f) ou voltage 
(m) de dymarrage 


TporaTbca (TpoHyTtca) 
cb jrfeerra: 6pan» 

(B 3 HTB) Cb M±CTa 

mettersi (v) in marcia 
arrancar (v), iniciar (v) 
la marcha 

nycnanie (n) (iiycirb(n)) 
xo;n> (Mauimnj) 
avviamonto (m), messa 
(f) in marcia 
arranque (m) del motor, 
pucsta (!) en marcha 


viycKame (n) (uycKh (m)) 
in> xoat>: npnBe^eme 
(n) bt> AMcTBie (na- 
uirhki) 

messA (f) in servizio 
puesta (f) en servicio 


CItf»n-HTb (-JIHTb) 
insert re (v) 
embragar (v) 

nycTirrb (nycKaTb) bt> 
xoxb (Seart HarpyaKH 
avviaro (v) a vuoto 
poner (v) en marcha 
sin carga 

HenarpywgHHtifl; bi> 
xojiocryio 
marciante a vuoto 
marchando sin carga 

TporaHie (n) cb irtcra 
npH Harpy 3 icfc 
awiamento (m) sotto 
carico 

arranque (m) en carga 

partoTaTB npn no.inoft 
Harpy3icfc 

funzionare (v) con pieno 
carico 

estAr (v) en marcha con 
plena carga 

ABHraTcJib (m) Tporaerb 
cb Miicra nJiamio (dear* 

T0«1MK0B1>) 

il motoro si avvia dol- 
• cemente 

ol motor so pone cn 
marcha suavemente 

nepio;vi. (in) paafrkra 
periodo (m) di messa 
in marcia 

periodo (in) do arranque 

HanpHHxCHie (n) npn 
nycicfc in. xoxb 
tensione (f) di messa in 
marcia 

tension (f) de arranque 
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Anl&ufstrom (m) 
starting current 
cour&nt (m) de ddmar* 
rage 


Anlaufeffekt (m) 
energy reqnirod lor 
starting 

debit (m) on intensity (f) 
au demarrage 

eine Maschine abstellen 
(v) 

to 8top a machine, to 
shut down 

arrSter (v) [ou stopper 
«T)] la machine, mettre 
<v) la machine au 
_ repos 

auiJer Betrieb sein (v; 
to be out of service, to 
be not running or 
working, to bo shut 
down 

etre (v) au repos ou 
hors d’action, ne plus 
lonetionner (v), ne 
plus marcher, etre (v) 
hors de service ou 
d’acti vite_ 

In Betrieb sein (v) 
to be working, to be 
running 

lonetionner (v), tra¬ 
veler (v), marcher 
(v), etre (v) en marche 
i w en service ou en 
activity 

belasten (v) (eine Ma- 
echine) 

to load (a machine) 
charger (v) 

Betriebstdrung (f) 
break-down 

perturbation (f) ou de¬ 
rangement (m) daus le 
service 

Betriebu n terbrech ung 

(0 

interruption of working 
interruption (f) dans le 
service, interruption 
(f) de service 


der Motor ist belastet 
the motor is loaded 
moteur (m) est charge 
est en charge ou 
tonctionne en charge 


tokt. (m) npn TporaHie 
cn> M'fecTa; tokt> npn 
nycicfe bt> xojrb j 

corrente (f) d’awia- 
mento 

corrie nte (f) de arranqne 

moiuhoctl (f) npenycirh 
fb xoat> 

effetto (m) all'avvia- 2 
men to 

gasto (m) en arranque 


OCTOHOBHTb (OCT&H&BJ 1 H- 

Ban>) ManiHHy 
fennare (v) una mac- * 
china 

parar (v) una maquina 


6 bSTb (HaXO^HTLCH) BT> 

6e3OTfiCTBiH 

essere fuori di servizio, * 
non funzionare (v) 
hallarse (v) inutilizada 
(mdquina) 


6 utl (uaxoAHTbcn) Kh 
A’hflcTBiH; padoTaTb 
essere (v) in servizio, * 
essere (v) in attivita 0 
hallarse iv) en condi- 
clones de trabnjo 


Harpy-8HTL (-}KaTi>) Ma- 
MIHHy - 

caricare (v) 0 

cargar (v) 

HencnpaBHOCTb (f) bt» 
A'fcficTBin 

lnterruzione (f) nel ser- 7 
vizio 

interrupcidn (f) de ser- 
vicio 


ocraHOBKa (f) (nepepMBi, 
(m)) bt> A'fencTBin 
interruzione (f) nel ser- « 
vizio 

interrupcidn (f) de ser- 
viclo 

ABuraTeab (in) Harpy- 

il motore 6 caricato 9 
el motor esta cargado 6 
funciona en carga 
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urasteuern (v) 

1 to revere© 
renverser (v) la marcbe 

Umsteuerung (f) (einer 
Maschine) 

reversal (of a machine) 

2 changement (m) de 

marche, renvereement 
(m) de [la] marche 
(d’une machine) 

abstellen (v) 

£ to stop, to shut down 
arrdter (v), [stopper (v)] 

abschalten (v) 
to disconnect, to switch 
A off 

* interrompre (v) la com¬ 
munication , d6con- 
necter (v )_ 

Abschaltung (f) 
disconnection, switch- 
5 ing off 

interruption (f), d£con- 
nexiou (f) 

totale Abschaltung (f) 

8 total disconnection 
interruption (f) totale 


zeitweise Abschaltung 

(0 

7 temporary disconnec¬ 

tion 

interruption (f) tempo¬ 
ral re 

AuUerbetriebsetzung (f) 
shutting down, putting 

8 out of action 

mise (f) au repos, mise 
(f) hors [de] sendee 

Lauf (m). Gang (m) 
(einer Maschine) 

8 running (of a machine) 
marche (f), fonctionne- 
raent (m) _ 

gerAuschvoller Gang (m) 
noisy running 

10 marche (f) bruyante, 

fonctionnement (m) 
bruyant 

regclmiLLiiger Gang (m) 
uniform or steady run¬ 
ning 

11 marche (f) rlguliere ou 

unifonne, fonctionne¬ 
ment (m) regulier ou 
uniforme 


uepeirfemiTb (M^naTb) 
HanpaBJieuie xo^a 
invertire (v) la marcia 
invert! r (v) la march a 

nepeM'hHa (f) xoaa (na- 
nmnLi) 

cambiamento (m) di 
marcia d’una mac- 
china 

cambio (m) de marcha 
de una maquina 

OCTCLHOBHTb; OCTaHftBJH- 
saTb 

fermare (v) 

parar (v) _ 

OTKJUOH-HTb (-aTb); 
npep-BaTb (-HBan») 
coeAHHeHie 
disinserire (v) 
desconectar (v) 

OTKJUOHeHie (n); on»- 
eAHHenie (n) 
interruzione(f), disinser- 
ziono (f) 

desconcxidn (f), inter- 
mpeidn_ 

no.iuoe OTKJiioqeHie (n) 
(orbeAHHeHie (n)) 
interruzione (f) totale 
interrupcidn (f) total 

BpeMeHHoe oTKJuoHeHie 
(n); OTbeAnHeHie (n) 
Ha BpeMH 

interruzione (f) parziale 
interrupcldn (f) tempo- 
ral _ 

BUKJiioqeHie (n); ocTa- 
UOBKa (f) 

messa (f) fuori di ser- 
vizio 

puesta (f) fuera de ser- 
vicio_ 

xoA'b (m) (MamHHbi) 
marcia (f) 

marcha (f), funciona- 
miento (m) 


myMHbiA xoA'b (m) 
marcia (f) rumorosa 
marcha (f) estrepitosa 


poBHwfl xojn> (m) 
marcia (f) regolare 
marcha (f) uniforme 
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warm laufen (v) 
to nm hot 

s'echauffer (v), chauffer 
(v; (par Ie fonction- 
nement) 

die Maschine laufi uu- 
ruhig 

the machine runs irre¬ 
gularly 

la machine boite; la ma¬ 
chine (f) a une marche 
irreguli£re ou un fonc- 
tionnement irregulier; 
U machine (f) fonc- 
tionne ou marche ir- 
regulterement 

unruhiger Gang (m) 
irregular working, ir¬ 
regular running 
boitement (m), marche 
ifj irregulicre, fonc- 
tionnement (m) 
gulierfd’ime machine) 

Ollullung (f) 
oil rilling 

remplissage (m) [^l’aide] 
d'huile 

Olumlauf (m), filzirku- 
lation (f) 

circulation of oil 
circulation (f) d’huile 

Olbad (n) 
oil bath 

bain (m) d'huile 


direkter Antrfeb (m) 
direct drive 
commande (f) directe 


antreibeu (v; 
to drive 

actionner >v), comman¬ 
der (v;, activer (v), 
attaquer (v) (p. ex. 

arbre atlaqu£ par une 
bielle) 

Antriebvorgelege (n) 
driving gear, shafting 
renvoi (in) de commando 


Unzelantrieb (m) 
individual or separate 
driving 

commando (f) individu- 
elle. actionuement(m) 
individnel 

II 




narph-TJ.cn (-Ban.cH) 
(iipn p?i6orfe) 
riscaldarsi (v) 
calentarse (v) 


xo;n> (in) MauiHHU lie- 

pOBCHT> 

la mac china (f) ha una o 
marcia irregolare 
la maqnina marclia (ton 
irregularidad 


HepouHUH xoA'b (m; Ma¬ 
in n hu 

marcia (f) irregolare di 
una macchina 
marcha (f) irregular de 
una maquina 


aauowiiionie (n) MauioMb 
rieinpimento (in; d’olio 4 
relleno (in) de aceite 


UHpKy.iHiuH O'; Mac^ia 
circolazione (f) dcll olio 5 
circulacion (f) de aceite 

MUCJ 1 HHUH Hanna (1) 

btigno (m) d’ollo 6 

bafio (m) de aceite 

lipnMoe (ueiiocpeA- 

CTBeniioe) ( (XUUHenie 

(n); npHMoit upiibo;vi» 7 
(in) 

conmndo (m) diretto 
impulsion (f) directa 


llUiiBecTU (iipin*o;umO 
m* AiunKonie 
azionare (v> 

actuar (v;, accionar (vj 


nept\Moia 0) npiiHo,toMi» 
(na npinjo.ch) 
riuvio (m) di eomundo U 
contra - marclia 0) de 
impulsion 


OAUHownuu (otaLii.- 
HMiri iipiiHo;i/r> tin> 
comamlo (m. singolo 
impulsion (f; sencil la 


:>i 
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Griippenantrieb (m) 
group driving 
1 commande (f) par grou¬ 
ps, actionnement (m) 
par groupes 



rpynnoBofi npuBOAi> (m) 
comando (m) per gruppi 
impulsion (f) por grupos 


elektrischer Autrieb (in) 
electric driving 

2 commande (f) electri- 

que, actionnement (m) 
^lectrique 

lielrieb^lioni (ui) 

3 working current 
courant (m) de regime 


Verbraueh8panniing (f) 
supply pressure, pres¬ 
sure of mains 
tension (f) ou voltage (m) 
. de consummation ou 

* d’utilisation, tension 
(t) ou voltage (m) de 
la canalisation ou du 
courant employ^ on 
u tilis£ 

Belastungsspunnung (f) 

* load pressure 

0 tension (f) on voltage 
(m) en charge 

Spannungssteigerung (f) 
increase of pressure 
6 augmentation (f) ou 
ftccroissement (in) de 
voltage on de tension 

aiihlaufcn (v) 
to mn down, to stop 
gradually 

, lourner (v) par Inertie 
' ju^qii'a l’arret, tour- 
ner (v) Jusqu' ii dissi- 
paiion de l’energie 
cinetique 

in betriebfabigem Zu- 
stand 

^ in working condition, 
in working order . 
en ordre de service; en 
bon etat 

Luitkompressor (in) 

U uir compressor 

eompresseur (m) d’air 

die Masebine iciuigeu (v; 
10 to clean the machine 
nettoyer (v) la machine 


»:ieKTpii4ecKut upiiboA'b 

(m) 

comando (m) elettrioo 
impulsidn (f) etectrica 


piioo'iiii loiib (mj 

corrente (f) di esercizio 
corriente (!) de regimen 


HanpHMceiiie (n) hh irfc- 
erb noTp^djieHiH 
tensione (i) dl consume 
tensidn (f) de consumo 


iKUipH,Kellie {U) npu 

Harpysid; _ 

tensione (f) in carico_ w 
tension (f) de carga 

iioBNinenie (n) uaupn- 
/Kenifl 

aumento (in) di teuslone 
aumento (m) de voltaje 


AHiirarbcH no HHepuiii 
AO UO.IHofi OCTaHOBKH 
girare (v) per inerzia 
tin la fermata 
girar (v» por inercla 
hast a pararse 

roToBurt (ciioco6iibuV 
io> BKcruioaTauin 
(paflorf;) 

in condizioni di fun- 
zionamento 

en condiciones de tra- 
hajo 

Boiuyiiinufi KOMIlpCC- 
copi* (in) 

eompressore (m) d'aria 
compresor (in) de aire 

MHcruTb Marnimy 
pulire (v) la macchina 
limpiar (v) la mAquina 
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den Anker her&us- 
nehmen (v) 

to remove or take out 
the armature 
enlever (v) l’induit 


den Anker elnsetzen (v) 
to insert or put in the 
armature 

mettre (vi en place l'in- 
duit, placer (v) ou 
mettre (v) Tinduit 
dans la machine 


Verbindungen tauschen 
(v) 

to interchange the con¬ 
nections 

pennuter (v) les con¬ 
nexions 


PrUfang 

Testing 

Essals 

Vereuch (m) 
test 

^preuve (f), essai (m) 


Probe (f) 
trial 

essai (m) 

prufen (v), untersuchen 
(v) 

to test 

Sprouver (v), essayer(v) 


Experiment (n) 
experiment 
experience (f) 

Experimentieren (n) 
experimenting 
experimentation (f) 

experimentieren (v) 
to experiment 
experimenter (v) 

experimen telle Unter- 

suchung (f) 

experimental research, 
investigation 
rwherche (f) exp£ri- 
mentale_ 

Versuchdauer (f) 
duration of test 
dur^e (f) d'^preuve ou 
d’essai 


BHH-yn> (-HMan>) nnopb 
togliere (v) l’indotto 1 
sacar (v) el inducido 


BCTaB-HTL (-JIflTb) HKODb 

mettere (v) a posto I'm- « 
dotto * 

meter (v) el inducido 


(nepeirfcHHTb) irfcHHTb 
coeAHHeHin 

permutare (v) le con- p 
nessioni 

permutar (v) las cone- 
xiones 


Hciurraaie 

Ensayos 

HcnbiT&Hie (n) 

prova (f) 6 

prueba (f) 


npoda (f) 

saggio (m) 6 

ensayo (m) 


HcnbrraTb, HcnbrrwBaTb; 

H3CjrhA0BaTb - 

provare (v), saggiare (v) 7 
probar (v), enaayar (v) 


onbrrL (m) 

esperimento (m) 8 

experimento (m) 

npoiiiiDOACTBO (n) onu- 
TOB r b p 

esperimento (m) 
experimentaeidn (f) 

npoHSBecTH oiihrrb; 

npoHBBOAHTb onbrru , 0 
eaperimentare (v) 
experimentar (v) 


onuTHoe (BKcnepiiMeH- 
TajibHoe) H 3 Cji 1 ;ao- 
BaHie (n) 11 

prova (f) sperimentale 
prueba (f) experimental 


IipoAOJI>KHTeJIbHOCTb (f) 
HcnbiTauin yo 

durata (f) della prova 
duracidn (f) de la prueba 

31 * 
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Priiffeld m) 
testing shop 

1 salle (f) ou laboratoire 
(m) d’epreuve ou d’es¬ 
sai 


Kxperhnontiorraum (m) 
test-room, testing la- 
2 boratory 

laboratoire (m) ou salle 
(f) d experimentation 

Priifstand (m) 
portable switchboard 
for testing purposes 
^ stand (m) d’opreuve ou 
d’essai, tableau (m) de 
distribution mobile 
pour essais 

i'rufiungsjingcnieur (m) 
tester, test-mom engi¬ 
neer 

ingdnicur (tu) (lu labo- 
* ratoire d'essai ou 
d’opreuve, ingenieur 
(m) propose aux 
eprcuvcs ou aux essais 


HcnwraTeJibHoe noiri;- 
meHie (n) (nojie (n>): 
npofmoe OTjrfcjienie (n) 
laboratorio (m) di prova 
laboratorio (m) de prue¬ 
bas 

noarfcmeHie (n) & in npo- 
H3Bo,icTBa onwrom*: 
jiaGopa-ropia (f) 
locale (m) per le prove 
laboratorio (m) 


HCJiNTaieJitHafl aockh 

(0 

posto (m) di prova 
pue9to (m) donde se 
coloca el ingeniero 
que dirige las pruebas. 
central (m) de pruebas 


nHJKeHejrfe (m), npoiia- 
nojHiuid iicnMTaHiH 
ingegnere (m) delle 
prove 

ingeniero (m) encargado 
de las pruebas 



Mnschinenpriifuug (f) 
machine testing 
* opreuve (f) ou ossai (m) 
do machine 

Priifplatte ff) 
test-plate 

6 plaque (f) d’epreuve ou 
d’essai, plate-forme tf) 
d’epreuve ou d’essai 

Fabrikprobe (f) 
factory test 

„ epreuve (f) ou essai (in) 
4 a l’usine ou a la fa- 
brique ou a l'atelior 
de construction 

Dauerversuch (m). 

Dauerprobe (f) 
time-test, heating-test, 
- long-run test 
® epreuve (f) ou essai (m) 
de longue ilunte, 
Opreuve (f) prolong^, 
essai tin) prolong^ 
Versuchergebnis (n), 
Vcrsuchrcsultat (n) 
result of experiment 
result at im) d’epreuve 

rriifungsbericht (m) 

10 report of test 

rapport (in) d’oprouve 





iicnuTauie (n) Mauuniw 
prova (f) di macebine 
prueba (f) de la maquina 

tocna (f) ;uih ycTaHOBKH 
nciiKrrycMhixi> Ma- 

UlHHl* 

piastra (f) di prova 
plaea (fj de pruebas 


HcnuTiuiie (n) Ha aa- 
Bo;tt, 

prova (f) d’offieina 
pruebas t f pi) en el taller 


iipOAO.T)KHTeJJi>HOe nc- 
riMTaiiie (n) 

prova (f) di lunga durata 
pruebas if pi) de larga 
duraeion 


peay-ifeTarB (m) ncnw- 
Tauin 

ri suit a to (m) di prova 
resultado (m) de pmebas 

OTueri, (m) o6t> nenu- 
Tanin 

relazione (f) sulla prova 
infonne (m) do pruebas 
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Meftprotokoll (n) 
testing record sheet 
r<roo&9-verbal (m) d'£- 
prt'uve 

Prufdaten (n pb 
testing data (pb 
donnees (fplj de 
I'epreuve 

Abuahtne if) von Ma- 
schinen 

acceptance of new ma¬ 
chines 

receptlon(f) de machines 

Abnahmeprufung (f), 
Cbernahmeprufung (f) 
acceptance test 
cpreuve (f) de reception 

Prufschaltung (f) 
testing-connections (pi) 
cou plage (m) ou mon¬ 
tage (m) ou con¬ 
nexions (f pi) d*6- 
preuve 

Priifi ungs] kos ten (pi) 
cost of testing 
frais (m pi) d'£preuve 


BeoWhtungsfehler (m) 
error of observation 
erreur (f) d'observation 


Fehlerquelle (f) 
source of error 
source (f) d’erreurs 


Normalien (pi) 
standards (pi) 
prescriptions (f pi) nor- 
males, instructions 
_ (f pi) 

Priifnorraalien (pi) 
testing standards (pi) 
prescriptions (f pi) nor- 
males d’^preuve 

Pruf u n gs vorschrif te n 
f pi) 

testing speciflcations(pl) 
instructions (f pi) pour 
l’epreuve 

Maschinennormalien 

(PD 

machine standards (pi) 
prescriptions (f pi) nor- 
males ou instractions 
ff pi) pour machines 


npoTOKo^s (m) o6t» n3- 
Mi;peHia (HcnbrraHiH) » 
protocollo (ra) di prova 1 
Biimaria (f) de pruebas 

AUHHhlH (n pi) llCIIMTa- 

hw 2 

dati (m pi) della prova 
datos (m pi) de pruebas 

npiewica (f) Mainmn* 
collaudo (m) di mac- 
chine 3 

recepcibn (f) de mriqui- 
nas 

npieMHoe iiciibrraHie (n) 
prova (f; di collaudo , 

pruebas (f pi) de reoep- 
ei6n 

coeAHHeHie (n) (cxeMa 
(f) BK/UOHeHlH) 
ncnhrraiiitt « 

connessioni (f pi) per la 
prova 

conexibn (f) de pruebas 

CTOiiMOCTb (f) ncnbixa- 
nifl; pacxoAu (m pi) 
no iicntiTaHiio * 

spese (f pi) di prova 
gastos (m pi) de pruebas 

ouiHOna (f) npa Hafouo- 
Aeuin 

errore (m) d’osserva- 7 
zione 

error (m) de observacidn 

HCT04HHKT,(m)0UIH60KX> 
causa (f) d’errori $ 

fuente (f) 6 origen (m) 
de errores 

HopMbi (f pi) 

prescrizioni (f pi) nor¬ 
mal!, norme (f pi) 9 

prescripciones (f pi) nor- 
males 

HopMu(fpl) A-m wcnu- 
TaHifi 10 

norme (f pi) dl prova 
reglas (f pi) de pruebas 

npaBiiJia (n pi) A4 h 
npoH3BOACTBa iicnw- 

TaHift 

istruzioni (f pi) per la H 
prova 

instrucciones (fpli para 
las pruebas 

HOpMM (f pi) ajih Ma- 

UIHFTb 

norme (fpl) per mac- jg 
chine 

reglas (f pl> normales 
para miiquinas 
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Normalien (pi) des V. 
1>. E. (Verbandes 
Deutscher Elektro- 
techniker) 

standard specifications 
(pi) of tbe “Verband 
Deutscher Elektro- 
1 techniker” (Society of 
1 German Electricians) 
prescriptions (f pi) nor- 
males ou instructions 
(f pi) du • Verband 
Deutscher Elektro- 
techniker* (Union 
des Electriciens Alle- 
mands) 


Normalien (pi) der Ver- 
einigung Englischer 
Elektrotechniker 
I. E. E. Standards (pl) v 
standards (pi) of the 
Institution of Electri- 
2 cal Engineers 

prescriptions pi) nor- 
males ou Instructions 
(fpl) de ^Institution 
of Electrical Engi¬ 
neers* (Institution des 
Ing6nieurs - Electri¬ 
ciens d’Angle terre) 


Norm&lien (pi) der fran- 
sdBischen Rammer fdr 
elektrische Industrie 
standards (pi) of the 
French Chamber for 
2 Electrical Industries 
prescriptions (fpl) nor- 
males on instructions 
(fpl) de la Chambre 
Syndicate des in¬ 
dustries 61ectriques 
de France 


Normalien (pi) der 
Amerikanischen Ver- 
einigung von Elektro- 
teehnikern 

standards (pi) of tbe 
Amer. I. E. E. (Ameri¬ 
can Institution of 
Electrical Engineers) 
* prescriptions (f )»1') nor- 
males ou instructions 
(fpl) de 1*•American 
Institution of Elec¬ 
trical Engineers* (Ins¬ 
titution amdricaine 
d’lng^niours-Electri- 
ciens) 


HopMbi (f pi) Cox>8& Tep- 
m&hckhxi> djieirrpo- 

TeXHHKOBTb 

norme (f pi) del •Ver¬ 
band Deutscher Elek¬ 
trotechniker- 
reglas (f pi) normales del 
•Verband Deutscher 
Elektrotechniker* 


HopMM (fpl) Coioaa AHr- 

jiificKHXi> 3iieKTpo- 
TeXHHKOBT, 

norme (fpl) della •In¬ 
stitution of Electrical 
Engineers* 

reglas (f pi) normales de 
la •Institution of Elec¬ 
trical Engineers* 


Hopm (fpl) 4>pamiy8- 
Kofl IlajiaTH 3ji6KTpo* 
TexmrcecKofl IIpoMu* 
mJieHHOCTH 

norme (f pi) della •Cham¬ 
bre Syndicale des In¬ 
dustries 61ectriques de 
France* 

reglas (f pi) normales de 
la * Chambre Syndi¬ 
cale des Industries 
^lectriques do France* 


hopmu (f pi) Coioaa Ane- 

PHK&HCKHXT* 9jJCK- 
TpOTeXHHKOBT> 
norme (f pi) della • Ame¬ 
rican Institution of 
Electrical Engineers* 
reglas (f pi) normales 
de la -American In¬ 
stitution of Electrical 
Engineers* 
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Norm alien (pi) des All- 
rassischen Elektro- 
technisehen Kon- 
gressea 

Standards (pi) of the 
Electrical Congress of 
the Russian Empire 
prescriptions (fpl) nor- 
males on instructions 
du CongrAs des 
Electrieions de l’Em* 
pire russe 


charakteristische Daten 
(n pi) von Maschinen 
characteristic data (pi) 
of machines 
/lonnees (fpljl caractA- 
ristiques (f pi; de ma¬ 
chines 


np&BHJia (n pi) h hodmjj 
( fpl), npiiHHTfciH fice- 
pOCciftcKHBTb y.ieK- 
TpoTexHimecKHirfc 
(/b'feaAOBTb 

norme (fpl) del Con- 1 
presso elettrotecnico 
deirimpero russo 
reglas (f pi) normales del 
Congreso electrotec- 
nlco del Imperio mso 

xapaKTepRCTHHecKiH 
AaaufciH (n pi) ;yin Ma- 

UIHHT> 

dati (in pi) caratterislici 2 
di macchine 
caracteristicas if pi) de 
maquiuas 


Messung (f) der Touren- 
zahl 

speed measurement 
mesure (f) du no mb re 
de tours ou de la Vi¬ 
tesse angulaire 


uaM'kpenie (n) qucja 
o6opotobt> 

mi sura (f) del liumcro 
dei giri 

medida (f) del mimero 
de revoluciones 


TourenzAhler (m) 
revolution counter 
comple-touns(m), comp- 
teur (m) de tours 




CMeTMHK'L (m) [«lHlVia] 
ofiopoTom, 
contatore (m) di giri 
contador (m) de vueltas 


Cmdrehungsanzeiger 

(m) 

speed indicator 
indicateur (m) de tours 
crude vitesseangulaire 


yKa3aTejn> (m) hhcjiu 
odopoToarb 

indicatore (m) del nu- 
mero dei giri 
indicador (m) del nu- 
mero de vueltas 


Stoppuhr (f) 
stop-watch 
chro no metre (in) a 
d£clic 



xpouocKom> (m); xpotio- 
MeTpi> (m) (cenyHAo- 
irfeprt (m)) ctl 3aitiin- 
jieHieMi> 0 

cronometro (in) conta- 
secondi 

cron Ame tro (m) 


Taschenumdrebungs- 
z Abler (m) 
locket counter 
eompte- tours (ni) de 
poche 



KapMaHHuft TaxoueTpb 
(m) (cneTmncb (m) 
[•uuvia] oGoporoirb) 7 
tachimetro (m) di tasca 
l&quimetro (in) <le bol- 
sillo 


TourenzAhler (m) mit 
beweglicben Ziffeni 
n-volution counter with 
moving numbers 
coin pte-tours (m) to tali- 
• fc ateur 



TaxoMeTpb (in) (c^eT- 
HHirb (m) 'uHCvia] 060- 
poroin>) ct> nu;tBM>K- 

IIIJMM lUKppa.MU 

contatore (m) di giri 
total i/.z u lore 
contador (in) de vueltas 
lolalizador 
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Tachometer (n), Ge- 
sehwindigkei tsmesser 
1 (m) 

tachometer 
tachym&tre (m) 


Rlementachometer (n) 

2 belt-tachometer 
* tachyra6tre (m) a cour- 
roie 


(C'S, 


Handtacliometer (n) 

S hand-tachometer 

tachymetre (m) a main 



Tachograph (m), regi- 
strierendes Tacho¬ 
meter (n) 

4 tachograph or recor¬ 
ding tachometer 
tachygrft])be (in), tachy- 
in6tre (m) enregistreur 



TaxoMeTpi* (m) 
tachimetro (m) 
tacdmetro (m), taqul- 
metro (m) 


peMCHiiofi TaxoMeTpT> 
(m); TaxoMeTpT> crh 
peMeimoA iiepeaaqett 
tachimetro (m) acinghia 
taqulmetro (m) de correa 


py^Hoft TaxoMeTpij (m) 
tachimetro (m) a mano 
taqulmetro (m) de mano 


Taxorpa<tn> (m); caMo- 
nmuyiiufl (penicTpu- 
pyiOTUifi) TaXOMCTp'L 
(m) 

tachigrafo (m), tachi¬ 
metro (m) registratore 
taquigrafo (m), taqui- 
metro (m) registrudor 


Kinemometer (n) 
6 kinemometer 
mnemonic Ire (m) 



KHHeMOHeTpi* (m) 
cinemomctro (m) 
cinemdmetro (in) 


Kinomograph (m) 
6 kinemograph 
cin^mographe (ra) 


KinieMorpa(pL (in) 
clnetnografo (m) 
cinerndgrafo (m) 


Klek trokinemograph 
(m) 

7 electro-kineinograph 
tdectroein^mographe 
(m) 


(Jyrometer (n) 
S gyrometer 
gyro met re (m) 


N 


fc 



optisehe Geschwindig- 
keitsmessung (I) 
optical method of .speed 
9 measurement 

cineinoimMrio (f) op- 
ti<iue, incMirc (f) op- 
tique de la vitessc 



OjieKTpo-KiiHeMorjiacJn, 

(ID) 

elettro-einemogrnfo (in) 
elertro-cineiuografo (m) 


jKiipoMeTpb (ni); rnpo- 
MeTpi> (in) 
girometro (in) 
gird metro (m) 


oimiMecKoe U3Ml>peuie 
(n) CKOpOCTIV 
misuni if) oilieii della 
velocita 

medida (f) optica de la 
velooidnd 


htrohoskopisehe Me* 
thode (f) 

tO stroboscopic method 
methode if) strobosco- 
pique, stroboscopic (f) 









crpodocKomiHecKm ciio- 
cooi. (ini (MeTc.u n (ni)> 
metodo (in) strubosco- 
pioo 

metodo (in) estrobosco- 
j»i <*<> 
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Stroboskop (n) 
stroboscope 
stroboscope (m) 


elektrischo Geschwin- 
digkeitsmessung (I) 
electrical speed mea- 
sarement 

cinemom6trie (1) £lec- 
trique, electrocin^mo- 
m£trie (f). me sure (f) 
£lectrique de la vitesse 


TourenregriUerung (f)J 
speed regulation 
regulation (f) de la vi¬ 
tesse [angulaire]; re¬ 
gulation (f) du nombre 
de tours 

Tourenvariation (f), Ge- 
schwindigkeitsitnde- 
rungen (f pi) 
speed variation 
variation (f) ou change- 
ment (m) de la vi¬ 
tesse angulaire ou du 
nombre de tours 


Tourenabfall (m) 
falling off of speed, 
drop) in the spoed 
chute (f) de vitesse an¬ 
gulaire 


Belastung (f) 
load 

charge (f) 


belastet (adj) 
underload, loaded (adj) 
en charge (loc adv), 
charge 'adj> 


BelastungsfAhigkeit (f) 
load-capacity 
capacity (f) de charge 


Belastungsbereich (m) 
range of load capacity 
portee (f) de charge 


induktive Bela9tung (f) 
inductive load 
charge (f) inductive 

induktionsfreie Be- 
lastung (f) 
non-inductive load 
charge (v) non-induc¬ 
tive, charge (f) sans 
induction 


CTpo6ocKom> (m) 
stroboscopio (m) * 1 

estroboscopio (m) 


3JieKTpHuecKoe"H3irfcpe- 
Hie (n) cKopocTH 
mi8ura (f) elettrica della 0 
velocity * 

medida (f) el£ctrica de 
la veloeidad 


peryjwpoBaHie (n) qnc- 
Jia O^OpOTOBTb 
regolazione (m) della # y 
velooita 

regulacidn (f) de la 
veloeidad 


no;ie( 5 airie(n) ckopocth; 

(n pi) 

HUC'/ia 060 p 0 T 0 BT* * 

variazione (f) di velocity 
variacibn (f) de veloci- 
dad 


najteHie (n) qnena oflo- 

POTOBT. 

diminuzione (0 di velo- , 
citk 0 

caida (f) 6 diminucidn 
(f) de veloeidad 


Harpy3Ka (f) 

carico (m) 6 

carga (f) 

npn uarpyBiri;; uarpy- 
HteHHUH 7 

earicato (part) 
cargado (part) 

HarpyjKaeMoexb (f); cno- 

COGlIOCTb (f) kt> Ha- 

rpyatrfe (Harpy- 8 

Hca-rbcn) 

carico (m) ammissibile 
capa cidad (f) de carga 

npea'fe-iw (m P0 na- 
rpyaKii 9 

portata (f) di carico 
alcan co (m) de carga 

iiHjtyKnioHHau uarpya- 
Ka (!) 

carico (m) induttivo 
carga (f) inductiva 

deirbHHjyKnioHHafi Ha- 
rpy 3 Ka (f) 7i 

carico (m) non induttivo 
carga (f) sin induccidn 
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Helastungsverteilung (f) 
j distribution of load 
repartition (f) ou distri¬ 
bution (f) de la charge 

Vollbelastung (f) 

2 full load 

pleine charge (f) 

vollbelastet (adj) 

~ fully loaded, on full load 

* it pieine charge (loc 

ad vt 

unbelastet (adj) 
without load, on no- 

* load, empty (adj) 
it vide (loc adv) 

rnterbelastung (f) 
light load, partial load 
. charge (f) incomplete 
0 ou partielle, charge 
(f) inferieure k la nor- 
male 

Normalbelastung (f) 

6 normal load 
charge (f) normale 

Cberlast (f) 

7 overload 
surcharge (f) 


Cbcrlastungsffthigkeit 

(f) 

8 overload capacity 
capacito (f) de sur¬ 
charge 


Be 1 as t u n g s tin t e rs c h i c d 
(m), Helastungsdiffe- 
9 renz (f) 

load difference 
difference (f) de charge 

wirkliche Helaatung (f) 
JO real load 

charge (f) effective 

scheinbare Belastung(f) 
jj apparent load 

charge (f) apparente 

Belastungsanderung (f) 
12 variation of load 

variation (f) de charge 

Belastungsschwankung 

IQ (0 

fluctuation of load 
fluctuation (f) de charge 


pacnpe;rfejieHie (n) Ha- 
rpyaKH 

ri part izi one (f) del carico 
distribucidn (f) de la 
carga 

no-isaa Harpy3Ka (f) 
pieno carico (m) 
plena carga (f) 

npn no.iHoft Harpyaicfc 
a pieno carico 
a plena carga 

fieyb iiarpyaioi; Hena- 
rpy>KeHHhifl; bt> xo- 
jiocryio; xOriocTofl 
scaricato (ftgg), a vuoto 
no cargado (adj), k vacio 

HenojiHan Harpyaica (f) 
carico (m) Incompleto 
carga (f) incompleta 6 
parcial 

nopMa.ii.nafi Harpyana 

(f) 

carico (m) normale 
carga (f) normal 

neperpy3Ka (n) 
sopracearieo (m) 
sobrecarga (f) 

neperpy>KaeM0CTb (f); 

CIlOCOdHOCTb (f) KT» 
neperpy3irfe (nepe- 
rpyHcaTbca) 

capacita (f) di soprac- 
carico 

capaeidad (f) de sobre- 
carga 

aaiiocTb (f) Harpy3om> 
ifferenza (f) di carico 
diferencia (f) de carga 

jrkAcTBHTejibHa/i ua- 
rpyana (f) 
carico (m) effettivo 
carga (f) efectiva 

K'avKymancH Harpysna 

(f) 

carico (m) apparente 
carga (f) aparente 

H3M'fcHenie(n) HarpyaKH 
variazione (f) di carico 
variacldn (f) de carga 

Ko.iedaHie (n) HarpyaKH 
oscillazione (f) nel ca¬ 
rico 

fluctuacidn (f) de carga 
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Hbchatbelastung (f), 
Maximalbelastung (f) 
maximum load 
charge (0 maximum 

Niedrigstbelastung (f), 
Minimalbelastung (f) 
minimum load 
charge (f) minimum 

Belas tungszeit (f) 
loading period 
p^riode (f) ou temps (m) 
de charge 

Belastungsausgleich (m) 
equalisation of load 
egalisation (f) de charge, 
compensation (f) de la 
difference de charge 

Belastungsgrenze (f) 
limit of load 
limite (f) de charge 

Augenblickbelastung 

(f) 

instantaneous load 
charge (f) momentan£e 
ou instantanee 

gleichbelastet (adj) 
equally loaded (adj) 
traraillarit ou qui tra- 
vaillc sous une charge 
uniforme, charge (adj) 
uniform^ment, charge 
(adj: d une fa^on uni¬ 
forme 


hauerl&st (f) 
constant load 
charge (f) permanent© 

dauemd belastet iadj) 
constantly loaded (adj) 
iravaillant sous une 
c harge permanente, 
charge (adj) d’une 
Incon permanente, 
charge (adj) en per¬ 
manence 

kurzzeitige Belastung(f) 
momentary load 
charge (f) passage re, 
charge (f) de courte 
dur^e 

iritcrmittierende Be- 
lastung (f) 
intermittent load 
charge (f) inlennittenle 


MaKCHBtajiLHafl (Hait- 
dojibuiaa) Harpy3Ka(f) . 
c&rico (m) masslmo 
carga (f) maxima 

MHUHMaJIbHaH(HaHMeHb- 
iuan) Harpyawa (f) 0 

carico (m) minimo 
carga (f) minima 

BpeMH (f) (nepioAi> (m)) 
HarpyaKH v 

periodo (m) del carico 0 
tiempo (m) de carga 

ypaBHHBame (n) Harpy a- 

KH 

compensazione (f) nel , 
carico * 

compensacibn (f) de 
carga 

iipeA'kn* (m) HarpyaKii 
limite (in) del carico o 
limite (m) de carga 


MruoBeHHaH uarpyana 

(f) 6 

carico (m) momentaneo 
carga (f) momentdnea 


oAHHanoBo Harpy>K6H- 
ubift 

egualmente (aggi cari- 7 
cato 

cargado (adj) uniforme- 
mente 

AJIHIItaHCH (UOCTOHHHaR) 

Harpyaua (f) « 

carico (m) permanente ° 
carga (f) permanente 

Harpy>KeHHuii hpoao.i- 
>KHTe,ibHoe BpeMH : 
nocTOHH ho narpy- 

caricato (agg) perma- v 
nentamente 

cargado (adj) perma- 
nentamente 

KpaTKOBpeMeuHaH »a- 
rpy3Ka if) 

carico (m) di breve du- 
rata 

carga (f) de corta dura- 
cibn 

Harpyana (f) itl nepe- 
pwBaMii; nepeMe>Kaio- 
maacH Harpy3Ka U 
carico (m) inlermittente 
carga (f) intermitente 
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entlasten (v) 
j to throw-off the load 
d^charger (v), suppri- 
mer (v) la charge 


Belastungsverminde- 
rung (f), Belaatungs- 
2 reduktion (f) 
c reduction of load 

reduction (f) ou diminu¬ 
tion (f) de charge 


paarpy-aHTt (-HcaTb): 
yMeubin-nTb (-htl) na- 
rpyaKy: chhtk Harpy3- 
ny 

scaricare (v), togllere (v) 
il carico 
descargar (v) 


yMeHbuieHie (n) narpya- 

KH 

riduzione (f) di carico 
reduccidn (!) de carga 


Eutlastung (f) 
throwing-off of the load 
3 d^cbargement (m); sup¬ 
pression (f) de la 
charge 


paarpysKa (!) 
scarica (m) 
descarga (!) 


zulttssige Belastung (!) 
4 permissible load 
charge (f) admissible 


Belustungsdiugramm (n) 
. load diagram 
0 diagramme (m) de 
charge 


kiinstliehe Belastung (!) 
6 artificial load 

charge (f) artificielle 


Uliihlichtbelastung (f) 
glow-lamp load 
7 charge (f) .constitute] 
par jdcs laiupes a] in¬ 
candescence 


Gltibl&inpenwiderstand 

(m) 

glow-lamp resistance 
® resistance (f) [forinte] 
de lampes a incan¬ 
descence 


Bremsung (f) 
9 braking 
f re inage (in) 


bremscn ;v) 

10 to brake, to load 
freiner tv) 



La a LLIJJJL. 


I 0 0 0 0 0 OT'T! 
5 5 vT !j" o7> 


flonycTHMaH liarpy ina 

If) 

carico (m) ammissibile 
carga (f) admisible 

AiarpaMMa (!) iiarpy- 

30in> 

diagramma (m) del ca¬ 
rico 

diagrama (m) de la 
carga 


ucKyccTnemian fiarpyM- 
K*a (f) 

carico (m) artiticiale 
carga (!) artificial 

narpyana (!) Ka.in.ii.- 
humii .laBmawi (,iaM- 
noHKUMii Hana.m- 
HaHin) 

carico (m) dato median- 
te lampade ad incan¬ 
desce nza 

carga (!) con lamparas 
incandescen tes 

coiipoTmuieme (n) h3T> 
KaJui.ibUbLXT> -iawni> 
(.laMiioneiri, naKajiH- 
nauiii); ;iaMiiouuii 
peodarL (in) 
resistenza (!) formata 
dalle lampade ad in¬ 
candesce nza 
resistencia (!) de lam- 
paras incandescentes 


TupMa>Kenie (u) 
frenutura (!) 
accion (f) de ircnar 


TopMa.uiTL 
frenare iv) 
freuar {vi 
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Bremsc (f) 
brake 
frein (m) 

Bremsung (!) auf Wider- 
stand 

loading by means of 
resistance 

freinage (in) sur resi¬ 
stance 


TopMayb (m) 
freno (ui) 
freno (m) 

TopMavKenie (n) bkjuo- 
Heuiearb con pothb. re¬ 
nin 

frenatura (f) mediante 
resistenza 

accidn (f) de frenar por 
medio de resistencia 


Belaslungswiderstand 

(m) 

loading resistance 
resistance (f) de charge, 
iflg .:) rheostat (m) de 
charge 




Harpyso'iHoe eonpoTii- 
aienic (n); [c|>nr.:] 11a- 
rpyaoHHLiil peocTari. ^ 

(ID) 

resistenza (f) di carica 
resistencia (f) de cargu 


geeichte Maschine { f) 
calibrated machine 
machine (f) etulonnee 


Eichungskurve (f) 
calibration-curve 
courbe (f) d'etalonnage 



lerz: i 



kw 


KajiuOpn poRaiinan u>ra- 
jioHHpoBanuan) wa- 
iuiihh if) 

macchina (f) culibruta 
maquinn (f) ciilibmdu 

KpiiBaa if) KtLllldpHpo- 
BaHifl (UTR-lOHnpu- 

nauin) 

curva (f) di roltitlcazione 
curva (f) de calibracidn 


.b . 


Bremskraft (f) 
braking force or effort 
force (f) ou effort (m) 
de freinage 


G 



cuvia (f) TopMa/KeHiH; 

TopMaaHaa crura 
forzn (f) frenante 
fuerza (f) de freno 


G 


Bremsscheibe (f) 
brake pulley 
poulie (f) ou tambour (m) 
de freinage ou de frein 


TopMaaHUii iTopMaimdil) 
UIKI1BT* (111) 

puloggia (f) del freno ' 
polea if) de freno 


Bremswiderstand (m) 
braking resistance, re¬ 
tarding torque 
resistance(f) de freinage, 
couple (in) de freinage 

Breinawirkung (f) 
bmking effect 
action (f) ou effet (m) 
du frein, action (f) ou 
effet (m) de freinage 


Bremshebel (m) 
brake lever 

levicr (m) de freinage b 

ou de frein 

Bremsperiode (f) 
braking period 
i^riode (f) de freln&ge 


peocTarn (m) ,vih Top- 
Ma}KeniH; TopMaamuee 
coupoTuruienie (n) S 
resistenza (f) del freno 
resisteucia (f) de freno 

TopMa3Hiuee ,0/kttoTnie 
(n) 

azioue (f) del freno 
efecto (m) de freno 


TopMaanoti pbinarn (in) 
leva (f) del freno 10 

palanca (f) do freno 

uepioAL (m) TopMance- 
«i>i n 

periodo (m) di frenutura 
periodo (m) de frenado 
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Bremsgewicht (n) 

1 brake weight 

contrepoids (m) de frein 


TopnaaHufl rpyax (m) 
con trappeso(m)del freno 
contrapeso (m) de freno 


Bremsfl&che (f) 

2 braking surface 

surface (f) de freinage 


Bremsversuch (m) 
3 brake-tost 

essai (m) au frein 


direkte Bremsmethode 

(0 

4 direct braking method 
m£thode (f) de freinage 
direct 


indirekte Brems- 
raethode (f) 

5 indirect braking method 
m£thode (f) do freinage 
indirect 


mechanischo Bremse (f) 
6 mechanical brake 
frein (m) m^canique 


elektriscbe Bremse (f) 
7 electrical brake 
frein (m) (Boctrique 


nJiom&Ab (*) TopMawe- 

Hia 

superflcie(f) di frenatura 
superflcie (f) de roza- 
mien to 

Hcnbrrame (n) TopMa- 
aoirb (h& Topna>KeHie) 
prova (f) al freno 
prueba (f) al freno 


cnocofo* (m) Henocpejj,- 
cTBeHHaro TopM&iKe- 

HUl 

metodo (m) di frenatura 
diretta 

metodo (m) de frenado 
directo 

ciioco6t> (m) KOCseHHaro 
TopMa>KeHifl 
metodo (m) di freuatura 
indiretta 

metodo (m) de frenado 
indirecto 

Mex&HircecKifi TopMaai. 

(m) 

freno (m) meccanlco 
freno (m) mecanico 

3Jieirrpn4ecKifl TopMa3i> 
(m) 

freno (m) elettrico 
freno (m) eldctrico 


Bremszaum (in), Prony- g* 

sober Zaum (in) {_ - w!) w. 

® Prony brake ' 

frein (m) de Prony J 


TOl>Ma3Hoft H&HCHlTb (Ul) 
fipOHH 

freno (in) di Prony 
freno (m) do Prony 


Fedonvage (f) 
g spring-balance 

peson (m), balance (f) a 
ressort 




I 


npynuiHHwe bIjcm fin pi) 
bflancia (f) a molla 
balanza (f) de muelle 


Huberts Bremse (f) TopMa.TL (m) TyGepTa 

*0 Hubert’s bmke freno (m) di] Hubert 

frein (m) [do] Hubert \^ freno (in) [de] Hubert 


Sehwingen (n) des 
P.remshcbels 
swinging of the brake- 
1 lever 

oscillation (f) du levier 
du frein 


KOJieCauiu m pi) Top- 
Maaiiaro pu'iara 
oscillazione (f) della 
leva del freno 
oscilacion (f) de la pa- 
lanca del freno 



Luftreibungsdynamo- 
meter (n) 

fan or air friction 
dynamometer 
moulinet (m) dynamo- 
mCtrlque Renard 


B&ndbremse (f) 
band brake 

frein (m) a collier ou a 
niban 


jtHHaxoMeTpHHecKaii 
MeJiLimua (f) PeHapa; 
AimaMOMeTpi> (m) ct> 
Tpenieirb o Boa^yxi.; 

KpiOJlbHaTUft AHHaMO- j 
MeTp T> 

dinamometro (m) a 
resistanza d'aria 
dinamdmetro (m) de 
friccidn de alre 

JienTO'iHwfi TopMa3T»(in) 
freno (ni) a nastro 2 

freno (m) de cinta 


IMfferentlalbandbrcrase 

(f) 

differential band brake 
frein (m) diffCrentiel k 
ruban on a collier 



AH<t>4>epeuuiajii>iiLi& 

JieHTOUHhlft TopMaTb 

(m) 

freno (m) a nastro dif- 
ferenziale 

freno (m) de cinta dife- 
rencial 




Riemenbremse (f) 

belt brake 

frein (m) k courroie 


& 

o A 


peMeuiioA Topicaait (m) 
freno (ni) a nastro 4 
freno fin) do oorrea 


selbstregulierende 
Riemenbremse (f) 
self-regulating belt 
brake 

frein (in) autoregulateur 
a courroie 

Dynamometer (n), 
Kraftraesser (m) 
dynamometer 
dynamomctre (m) 

Bremsdynamometer (n) 
brake dynamometer 
dynamomctre (m) a 
frein, frein (m) dy- 
namomCtrique 


Warmed ynamome ter (n) 
heat dynamometer 
dynamomctre (m) ther- 
mique 


caMoperyjin pyiomiftoi 
pcMenHoti TopMa;n»(m) 
freno (ui) a nastro auto- 5 
regolatore 

freno (in) de correa 
auto-regulador 

;iHHaMOMeTpi> (m); cii- 
.loirbpT, (m) G 

dinamometro (m) 
dinamdmetro (m) 

TopMaaHoft ahhamo* 

MeTpT> (in); TopMaa- 
hoiI na/KHMij (m) 7 

freno(m) dinamometrico 
freno(m) dinamomCtrico 


TeiLiOBofi (TepauriecKirt) 
AHHaJtoMeTp'h (m) 
dinamometro (m) ter- ^ 
mi co 

dinamdmetro (in) ter- 
mico 



Transraissionsdynamo- 
meter (n) 

transmission dynamo¬ 
meter, belt dynamo¬ 
meter 

dynamomCtre (in) do 
transmission 



rj' 


nepeAaTOHHiart (TpaHC- 
MHccioHHbiA) AnHaMO- 
MCTpii (m) 

dinamometro (m) dl tras- 
mi8sione 

dinamdmetro (m) de 
transmisibn 


9 



Za h n rad d y nainom e ter 
(n) 

toothed wheel dvnamo- 
1 meter 

dynamom^tre (m) k 
roues den tees ou a 
: roues d’] engrenage 



Laufgewicht (n) 

2 sliding weight a 

poids (m) mobile 

Tors i onsd ynaraome te r 
(“) 

o torsion dynamometer 
dynainometre (m) de 
torsion 


AHuaMOneTpi> (ra) ch 
aytiiaTuiTb cirfcn-ie- 
n\ewh (nytjuaTUMH ko- 
.lecaMii) 

dinamometro (m) a 
ruote dentate 
dinamdmetro (m) de 
medas dentadas 

iioabhhvHOh rpy;n> (m): 

noAHU/KHcan nipa (1) 
peso (ni) scorrevolo 
peso (m) motor 

KpyTlUJbHUfi AHHaMO- 
M6TPT> (m) 

dinamometro (m) a tor- 
sione 

dinamdmetro (m) de 
torsion 


DifTerentialdynamo- 
meter (n) 

a differential dynamo¬ 
meter 

dynamometre (m) dif¬ 
ferent iel 


A«(J)(J)epeHui ajitHuft 
AnHJiMOMeTpT. (m) 
dinamometro (m) diflfe- 
renziale 

dinamdinetro (m) dife- 
reneial 


Wirbelstrombremse (f) 
eddy-current brake, 
electromagnetic brake 
0 freiu (m) a courants pa¬ 
rasites, frein (m) [a 
courantsl de Foucault 

Zuriiekarbeitungsme- 
thode (f) 

differential method, 
Kapp-IIopkinson test 
6 mdthode (f) diffdren- 
tielle de Hopkiuson 
[pour la determi¬ 
nation du rendement 
d'une dynamoi 



TopMa;n> (m), A+>ficTByio- 
mitt TonaMii <3 >yko 
freno (m) a correnti pa- 
rassite o di Foucault 
freno (m) de conientes 
parasitas 

ah (tHj)epeHuia.! liiliU 
cnocofrt (ra) ronKHH- 
coHa (&jih Haurtpeuifl 
KoedxjntuieuTa uoJie3- 
naro AiiMCTbin na- 

lilHHli) 

metodo (m) diflferenziale 
di llopkinson 
mdtodo (m) diferencial 
de llopkinson 


Teinperaturmessung (f) 
measurement of tempe¬ 
rature 

mesure (I) ou determi¬ 
nation (f) de la tem¬ 
perature 


H3M kpeuie (n) Temiepa- 
Typw 

misura (f) della tempe- 
ratura 

medida (f) de la tem¬ 
po rat ura 


Widerstandmessung (f) 
measurement of re¬ 
sistance 

^ mesure if) ou determi¬ 
nation tf) de la resis¬ 
tance 


naM'hpenie (n) conpo- 
THRjieHia 

misura (f) della re- 
sistenza 

medida (f) de la re- 
sistencia 


The rin o me te r mess u n g 

(f) 

^ measurement by ther¬ 
mometer 

mesure (f) thermome¬ 
try tie 


n3M+.peHie (n) TepMO- 
MCTpOMT> 

misura (f) termometrica 
medida (f) termometrica 
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Thermometer (n) 
thermometer 
thermometre (m) 


Thermorneterkngel (f) 
thermometer bulb 
boule (fj oh reservoir (m) 
dc thermometre 


ThermometereAule (f) 
thermometer column 
cuinnne (f) tbermome- 
trique 


Thermometerskala (f) 
thermometer scale 
echelle (f) thermombtri- 
qne 


Qaecksilbertbermo- 
rneter (n) 

mercury thermometer 
thermometre (m) ft raer- 
cure 


Meingeist thermometer 
(n) 

alcohol thermometer 
thermometre (tn) ft al- 
('oo] 

Normalthennometer (n) 
Standard Thermometer 
thermometre (in) etnlon 

WinkelUiennometer (u) 
bent-tube thermometer 
thermometre (m) [h lube] 
couil**, (avec coude a 
angle droit ) thermo- 
m»tre <rn) d’bquerro 

Fuff^rential thermo¬ 
meter (n) 

differential thermo¬ 
meter 

thermometre (m) diffb- 
rentiel 

Matiodrahtspule (f) 
platinum wfre coil, pla- 
tinura thermometer 
b'bine (f) en HI de pla- 
tine 

n 


TepMOMeTpi> (m) 
termometro (m) 7 

termbmetro (m) 


iuapHKT> (m) TepMO- 
MeTpa 

globo (m) del termo- ^ 
metro 

bola (f) de termbmetro, 
cubeta (f) 

cro.i6inn> (m) Tepno- 
MeTpa 

colonna (f) del tenno- « 
metro 

coluranft (f) del termb- 
metro 

uiKajia (f) (rpaAycHoe 
A'Lieuie (n)) TepMo- 
MeTpa 4 

scala (f) del termometro 
esealft (f) del termb- 
metro 

PTyTHtlfl TepMOMeTp-b 
(m) 

termometro (m) a incr- * 
curio 

termbmetro (m) de mer¬ 
curic 

cimpTHufi (cnnpTOBwff) 
TepMOMeTpi* (m) 
termometro (m) ad al- ^ 
cool 

termbmetro (m) de ftl- 
cohol 

HopHa-ibiiuA TepMo 
MeTpT» (m) 

termometro (m) cam- ' 
pi one 

termbmetro (m) patrbn 

KOwTfeH'iaTblft TepMO- 
MeTpT» (m) 

termometro (m) ft nqua- $ 
dra 

termometro (in) de es- 
eundra 

ah (|)(J)epeu nia-i b h w il 
TepMOMCTp'b (ni) 
termometro (m) diffe- g 
renzinle 

termbmetro (m) dife- 
renciftl 

KaTyuiKa (f) inn, n.ia- 

THHOBOfl IlpOROAOKIT 
rocchetto (m) di tilo di jq 
plfttino 

carrete (m) de alambre 
de platino 



:12 
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Oszillograph (m) 

1 oscillograph 
oscillograph© (m) 

Permeameter (n) 

2 perineumeter 
perm£am6tre (m) 


Eisenprijfapparat (m) 
o iron-testing apparatus 
0 appareil (m) a essayer 
le fer 




oc4iuiJiorpa<Jn> (m) 
oscillografo (m) 
oscilogr&fo (m) 


liepMeaiaeTpi* (m) 
permeametro (m) 
permed metro (m) 

npn6opi> (m) (annapaTb 
(m)) ;yin HcnwTairiH 
ncejrfcaa 

apparecchio (m) per la 
prova del ferro 
aparato (m) para ensay ar 
el hierro 


Hysteresismesser (m) 
* hysteresis meter 
hystdrdsimetre (m) 



rHCTepeaoMeTpr> (m) 
isteresimetro (m) 
histeresimetro (m) 


Pnifspnlc (f) KaTyuiKa (f) iicdbi- 

* exploring coil V Tamft (HacjrkaoBairiii) 

° bobine ( f) d’essai on rocchetto (m) di prova 

d'exploration .Li ^ ^ r \A carrete (m) de prueba 


kurvcnbcstiramung (f), 
Kurvenaufnahme (f) 

$ curve - tracing, curve- 
plotting 

determination (f) de la 
courbe 


onpe;rfcjieHie (n) kdhboA 
determinazione (f) della 
curva 

determinacidn (f) de la 
curva 


Kontaktapparat (m) 

7 contact apparatus 

appareil (m) de contact 


Prufbiirste (f) 

$ exploring brush 

bftlai (m) d'essai ou 
d’exploration 

Kontaktstreifen (m) 

9 contact strip 

bnnde (f) de contact 


Sclilupfungskurve (f) 

10 slip-curve 

courbe (f) de glissement 


Meftanordnung (f) 

.. measuring arrangement 
1 disposition (f) de me- 
sure 



a 


b 



IIP R5. 


KOHTaKTHfelft Upiffiopi. 

(m) (annapan, (m)) 
apparecchio (m) di con- 
tatto 

aparato (m) de contacto 
uteTKa (f) mu Hcnwra- 

Hift (nacjrfcflOBaHiH) 

spazzola (f) di prova 
escobilla (f) de.pruebas 

KOHTaKTHOH DOJIOCKa (f) 
(jieirra (f)) 

striscia (f) di contAtto 
cinta (f) de contacto 


KpriHau (0 ckoji biK6Hiu 
curva (f) di scorrimento 
curva (f) de resbala- 
miento 


ycTpoflemo (n) m * 
HHMtpeuift 

dlsposizione (f) per la 
prova 

disposicibn (f) de me- 
dida 
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MeCschaltung (f) 
lest-conneetions (pi) 
eoapl&ge (m) ou con¬ 
nexions (f pi) de me- 
sure 



L-0C-J 


Wirkungsgradpnifung 

(*> 

efficiency test 
determination (f) du 
rendement, ess&i (m) 
de rendement 


Wirkungsgradkurve (!) 
efficiency curve 
eonrbe (f) de rendement 


Mestrong (f) der Kisen- 
verluste 

determination of iron 
losses 

mesure (f) ou determi¬ 
nation (f) des pertes 
dang le fer 



PS 


H3irkpHTejii>HaA cxexa 
(f); cxexa coeAHHemfi 
juw HairtpeHifl; bkjdo- 
neHie (n) nax'fc- * 
pemfl 

connessioni(fpl) di prova 
conexiones (f pi) de me- 
dida _ 

HcnwTaHie (n) otaahh 
(Koe(J)(t)HmeHTa no- 
JiedHaro A’fc&CTBiH) 
determinazione (f) del 2 
rendimento 

determinacidn (f) del 
rend imiento 

KpHBafl (f) OTAaw 
(Koe({Kt)uuieHTa no- 
Jie3Haro A'fcflcTBi/i) $ 
curva (f) del rendimento 
curva (f) del rendi¬ 
miento 


nairfcpeHie (n) iioiepi* 

Kb wejrfcrb 

misura (f) delle perdite ^ 
nel ferro 

medida (f) de las p£r- 
dldas en el liierro 


meftbare Verluste (m pi) 
measurable losses (pi) 
pertes (fpl) mesurabies 


zusatzliche Verluste 
(m pi) 

additional losses (pi) 
pertes (fpl) additionnel- 
les 

Prufspannung (f) 
testing voltage 
tension (f) ou voltage 
(m) d’essai 


Verlusttrennung (f) 
separation of losses 
separation (f) des pertes 

Leerlauf (m) 
no-load, running light 
marche (f) a vide, fonc- 
tionnement (m) a vide 

konstante Verluste (m pi) 
constant losses (pi) 
pertes (f pi) constables 

teranderliche Verluste 
(m pi) 

unable losses (pi) 

Penes if pi) variables 


H3irfepHMbiH noTepn(fpl) 
perdite (f pi) misumbili 
p£rdidas (f pi) men9ura- " 
bles 6 medibles 

Ao6aeo < iHMH noTepu 
(f pl) 

perdite (fpl) addizionali 6 
plrdidas (f pl) adlcio- 
nales _ 

npobuoe HanpmKeHie 
(n); HanpH>KeHie npn 

UCIIUTaHUI 7 

tensione (f) di prova 
tensidn (f) de prueba 

paaAit/ieuie (n) noTepi> 
aeparazione (f) delle per¬ 
dite 8 

separacidn (f) de las 
p^rdidas 

XOJIOCTOft xoat> ( m ) 
marcia (f) a vuoto 9 

marcha (f) a vacio 


nocTOHHHua noTepw 

(I Pl) IQ 

perdite (f pl) costanti 
plrdidas (f pDconstantes 

nepeM'bHHbiH noiepn 

(1 pl) // 

perdite (f pl) variabili 
p6rdidas (fpl) variables 

32 * 
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Leerlnufversuch (m) 

1 no-load test 
essai (m) a vide 

Leerlaufverluste (in pi) 

2 no-load losses (pi) 
pertcs (f pi) d vide 


Gegenschaltung (f), 
Sparschalluug (f) 
differential- or Hump- 
ner’s connection 
3 contre-coupluge (m), 
couplage (m) eu oim¬ 
position, couplage (m) 
diffdrentiel ou de 
Sumpner 


Aiislaufinethode (f) 
inertia-method, retarda¬ 
tion method, slowing- 
down method, coast¬ 
ing method 
uidthode (f) d'inertie 


auslaufen (v) 
to slow down, to coast 
[continuer(v)a] marcher 
(v) ou fonctionuer tv) 
par inertio (aprcs in- 
* Lcrruption de la force 
motricci, marcher (v) 
ou fonctionner (v) 
jusqu’a dissipation de 
l’energie cinctiquo ou 
de la Torce vive ou de 
la vitcsso nequisc 

Ausluuf (in) 

slowing down, coasting 
marche (f) ou fouction- 
nement (m) par iner- 
0 tie, fonctionnoment 

(m) ou nnlrche (f) jus¬ 
qu’a dissipation de 

l'gnorgie cindtique 

Auslaufkurve (f) 
inertia curve, retarda- 

7 tlon curve, slowing 

down curve 
eourbe (f) d’iuertie 


Auslaufpcriode (f) 
inertia period, time of 
8 slowing down 

p£riode (f) de fonetiou- 
nement par inertie 


| i - 

Uwwvwr -www*' 

|-V^VWW| 


ncnwTaHie (n) npn xo- 
JlOCTOJTb XOA’fc 
prova (f) a vuoto 
prueba (f) en vac to 

noTepu (f pi) npw xojio- 

CTOITb XOA'b 

perdite (f pi) a vuoto 
p^rdidas (f pi) eu vac Jo 

BCTp'bHHoe (AH())d>epeH- 
majn»Hoe) coeAHHeHie 
(n) (BicjnoqeHie (n»; 
npoTHBocoeAHHeHie 
(n); coeAuneHie Cynn- 
Hepa 

con tro-col legamen to 
(m), collegamento (m) 
di Sumpner 

conexiones (fpl) inver¬ 
ses 6 do Surapuer 

cnocotfi, (in) miepaiii; 
cuocoGb ocTanoBKH 
MawHiibi nbiiciioue- 
HieMT. (5eaT» TopMa>Ke- 
Hin: cnocofa. abhH< e- 
Hi;i no HHepitiif ao 
no.moft ocTaHOBKii 
metodo (m) d’inerzia 
indtodo (m) de inercia 


ABiiraTLcn no nuepuin 
;io no.inoft ocTiiuonitn 
girarc(v)perforzad’iuer- 
zia fin la fermata 
girnr (v) por fuerza de 
inercia hasta la pa¬ 
rade 


n 


v 




V 

• ■ V 


a 


ABiiHxeHie (n) no nuep- 
uin ao nowiHoff ocTa- 

HOUKH 

rotazione (f) per forza 
d'inerzia fin la fer- 
mata 

rotacidn (f) por inercia 
bast a la parada 

KpriBan (f) cooTHomeuia 
HHCJia otfopOTOB'L HO 
BpeMeHH npn cnocofVt 
imepiuH 

curve (f) d’inerzia 
curva (f) de inercia 

uepioA'b (m) (npoAOA- 
HtHTeAbHOCTb (f)) abh- 
>KeHi« no HHepuin 
periodo (m) d'inerzia • 
periodo (in) defunciona- 
miento debido d la 
inercia 
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I^eerlaufeffekt Cm) 
no-load power 
puissance (f) k vide 

Lecrlaufspannung (f) 
no-load voltage 
tension (f) ou voltage 
(m) a vide 

Leerlaufstrom (m) 
no load current 
courant fm) ou intensity 
(f) [du courant] a vide 

I^eerlaufmethode (f) 
no-load method 
mbthodc (f) [de marche] 
a vide 


Belas tungsslrow (m) 
load current 
courant (m) [bmis par 
une dynamo] en 
charge 


Verlust (m) durch Er- 
regung 

excitation loss, field 
wul ts 

perte (t) par excitation 


Erregerarbei t (f) 
power required for exci¬ 
tation 

travail (m) d'excitation 

gebremster Effekt (m) 
power on the brake 
puissance (f) [relevbe 
ou mesurbe] au frein, 
puissance (f) freinbe 

zugefiihrte Leistung (f) 
input, energy absorbed 
bnergie (f) absorbee 

Polbestimmung (f) 
determination of po¬ 
larity 

determination (f) dea 
poles 

Wechselzahlbestim- 
mnng (f) 

determination of fre¬ 
quency 

determination (f) de la 
frbquence 


xojioctoA aifc<t)eKrb (m); 
MomiiocTb (f) npii xo- 

JIOCTOMT. XOA'ti / 

effetto (m) a vuoto 
efecto (m) en vacio 

HanpmKenie (n) upn xo- 
jioctomt> xo;d; 
tensione (f) a vuoto * 

tensibn (f) en vacio 

TOK'bCm) npn xo;iocTOirb 
xo j\± « 

corrente (f) a vuoto 
corriente (f) en vacio 

cnoeofrb (ni) (MeTo;n> 
(m)) xo.iocToro xoAa 
metodo (m) a vuoto 4 

mbtodo (m) de marcha 
en vacio 

HarpyaoHHbiu tokb (m); 
TOK*b (m) upn uarpy3- 
id; 

corrente (f) di una di- 5 
namo sotto carico 
corrit»nte(f)generftdft por 
uiul dinamo cargada 

noTepii (f pi) Mepe;n» 
BoafiywAeuic 

perdita (f) per eccita- q 
zione 

perdida (f) por excita- 
eion 

taboTa (f) B036y>K;teHi>i 
avoro(m)di eccitazione « 
trabajo (m) de excita- 
eibn 

Moiiuioirn. (f), oupe,rfc- 
.leiiHan (oiipeA'k'iJie- 
waa) TopMa;i;eiiieM'L $ 
lavoro (m) nl freno 
efecto (m) medido nl 
freno 

coobmeiman (imr.io- 
meimaa) mmlu.hoctl (f) g 
poteuza (f) assurin'ta 
potencia (f) absorldda 

onpe,rkieHie (m) 110 . 110 - 
coirh 

detcrininazione (f) della 
pnlarila 

dcteniriimcibu (f) de 1 <>s 
polos 

onpt*A r lwieHie (n) ancjia 
uepett'kirb 

determinazione (f) della .. 
period lei ta 

determlnacibn (f) de la 
freeuencia 
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durchgehen (v) (Motor) 
1 to race, to run away 
s'emb&Uer (v) 


Abfallgrenze (f) 

2 critical limit, breaking 
down limit 
limite (f) critique 



noHecTH (o ABHraTejrb) 
sfuggire (v), andare (v) 
rapidamente, acap- 
pare (v) (motore) 
dispararse (v) (motor) 


npeA^JTL (m) najteHin; 

KpBTHHecKifi npealwn* 
limite (m) critico 
limite (m) critico 


kritische Geschwindig- 
keit (0 

,v critical speed 

vitesse (f) critique d'nn 
nioteur 


KpHTmeCKafl CKOPOCTL 
(f) ABHr&TejiH 

velocita (f) critica di un 
motore 

velocidad (f) critica de 
un motor 


kritischer Punkt (m) k^hthh ecK&H TO<iKa (f) 

4 critical point b punto (m) critico 

point (m) critique punto (m) critico 


Abfallmoment (n) 
breaking-down torque 
5 couple (m) do dGcro- 
chago 


kritischer Widerstand 
(m) der Relhenma- 
schine 

0 critical resistance of se¬ 
ries machine 
resistance (f) critique 
de la machine-sdrie 


MoneHTL (m) na^ema 
memento (m) critico 
momento (m) critico 

KpnTnuecKoe conpoTii- 
BJieuie (n) ahhumom&- 
uinHbi erb nocjiiaoBa- 
Te.ikHt>urb BO30y>KAe* 
HieBTb 

resistenza (f) critica del¬ 
la macchina eccitata 
in seric 

resistcncia (f) critica de 
la maquina excitada 
en serie 


Charakteristik (f) 
characteristic, charac- 
7 teristic curve 

[courbe (f)l caract£- 
ristique (i) 


Maschincncharakte- 
ristik (f) 

8 machine characteristic 
caraettfristique (f) de 

machine 

< Jo sain tcharakteristik (f) 

9 total characteristic 
caractcristique (f) totale 

mechanische rharak¬ 
teristik (f) 

jq mechanical charac¬ 
teristic 

caraclgristiquc (f) m4- 
canique 


xapaicrepucTHKa (f) 
caratteristica (f) 
car&cteristlca (f) 


xapaKTepucTHKa (f) ua- 
umuu 

caratteristica (f) della 
macchina 

caracteristica (f) de la 
nuiquina 

uoJiuaH (oflinan) xapan- 
TepHcriiKa (f) 
caratteristica (f) totale 
caracteristica (f) total 

MexauHwecKaH xapan- 
TepiiCTHKa (f) 
caratteristica (f) uiec- 
canica 

curaeleristica (f) inera- 
uica 
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au&ere Charakteristik 
(f). dynamisch© Cha¬ 
rakteristik (f) 
external characteristic 
canicteristique (f) ex- 
ttrieure ou dynamiqoe 


BfftlllHHfl (AHRaMHHe- 
CK&fl) XapaKTepHCTH- 
na (f) ManiHQU 
caratteristica (f) ester- / 
na 

caracteristica (f) ex¬ 
terna 


innere Charakteristik 
I^eerlaufcharakte- 
ristik (f) 

internal characteristic, 
no-load characteris¬ 
tic, saturation curve 
canto t£ristique (f) in- 
t^rieure ou a vide 



BHyrpeHHHH xapaKTe- 
pHCTHKa(f); xapaKTe- 
pHCTHKa npH X0JI0- 2 
CTOMT* XOA^J 

caratteristica (f) interna 
caracteristica (f) interna 


Charakteristik (f) einer 
NebensohluBdynamo 
characteristic of a shunt 
wound dynamo or 
generator 

earacteristique (f) d’une 
dynamo-shunt ou 
d'nne g^ndratrice- 
shunt&tien derivation 



xapaKTepncTHKa (f) 
iuyHTOBoft AnHaMo- 
MauiHuu (AniiauoMa- 
uihhij ci> napajuieJiL- 
HWMT) B036y>KAe- 
Hiem>) 

caratteristica (f) d’una 
dinamo in derivazione 
caracteristica (f) de una 
dinamo en derivacidn 


Charakteristik (f) einer 
^riendynamo 
characteristic of a series 
wound dynamo or 
generator 

caraclyristique (f) d’une 
dynamo-s^rie ou d'une 
generatrice-s^rie 

charakteristik (f) einer 
Weohselstromdynamo 
alternator characte¬ 
ristic, curve of satu¬ 
ration 

caract^ristique (f) d'un 
alternateur 



xapaKTepncTHKa (f) ah- 
HaMOMauiHHKi cr» no- 

CJl'hAOBaTeJIhHUM'B 
B036y>KAeHieMT» 4 

caratteristica (f) d’una 
dinamo in serie 
caracteristica (f) de una 
dinamo en serie 

xapaKTepncTHKa (f) m;i- 
niHRU nepeirfcHHaro 
Tona 

caratteristica (f) di un ^ 
alternator© 

caracteristica (f) de un 
alternador 


Mo torch arakteristik (f), 
Motor^enjdiagramm (n) 
motor characteristic, 
motor diagram 
raracteristique (f) ou 
diagram me (m) d’un 
moteur 


xapaKTepncTHKa (f) (Ai«v 
rpaMMa (f)) ABHraTejin 
caratteristica (f) di un q 
motore 

caracteristica (f) de un 
motor 


leistungskurve (f) 

power curve 

cnnrbe ff) de puissance 


KpilUaH (f) MOIUHOCTH 

curva (f) di potenza 
curva (f) de potencia 


Trans form a tordia- 
gramm (n) 
transformer diagram 
raracteristique (f) ou 
disgramme (m) de 
transformateur 



AiarpaMMa (f) TpaHc- 
$opM&Topa 

diagramma (m) di tras- $ 
formatore 

diagrama (m) del trans- 
formador 
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Cbersetzungsverhftltnis 
(n) (eines Transfor- 
matore) 

transformation ratio, 
ratio of transfor¬ 
mation 

rapport (m) de transfor¬ 
mation 


Koe<tKt>nuieim> (m) 
TpaHc<J)opManiH 
(TpaHC<t>opMaTopa) 
rapporto (m) di trasfor- 
mazione 

relacidn (f) de trans- 
formacidn 


Kurzsehluflvonmch (m) 
short-circuit tost 
essai (in) on court-cir¬ 
cuit 


Heyiand-Piagmmm (n) 
lleyland diagram 
* diagramme (m) [de] 
Heyland 


Kurzschlufidlagramm 
(n), Kurzsehlutt- 
charakteristik (f) 

4 short-circuit diagram 
cameteristique (f) ou 
diagramme (in) de 
court-circuit 



nctiWTtOHie (n) Ha nopoT- 
Koe .laMUKanie 
prova (f) di corto cir- 
cnito 

prtieba (f) en circuito 
corto 

aiarpaMMa (f) Feu-iajua 
dingramma(m) [di] Lley¬ 
land 

diagrama (m) [de] Hey¬ 
land 

AiarpaMMa (f) (xapaKTe- 
pHCTHKa (f)) KOpOT- 
Karo aaMUKaHia (3a- 
MunaHin HanopoTKoe) 
diagramma (in) ai corto 
circuito 

diagrama (m) de cir¬ 
cuito corto 


Kreisdiagramm (n) 

^ circle diagram 

diagrurame (m) circu- 
laire 


npyroBan jtiarpaMMa (f) 
diagramma (m) circo- 
lare 

diagrama (m) circular 


6 


Induktionsmotordia- 
gramm (n) 

induction - motor dia¬ 
gram 

diagramme (m) oh carac- 
toristiquc (f) de mo¬ 
te ur asynchrono ou 
d’induetion 



AiarpaitMa (f) (xapan- 
1 Tcpncinica (0) muyn- 
1 uioHHaro AKHraTejm 
diagramma (m) di tin 
; inotore d’induzione 
diagrama (m) de un 
motor de inducelrtn 


Spannungsandening (f) 
~ voltage regulation 
4 variation (f) de tension 
on tie voltage 

prozcntuale spannungs- 
auderung (f) 
percentage voltage re¬ 
gulation 

$ variation (f) de tension 
on pourcents, varia¬ 
tion (f) pour cent de 
la tension, variation 
(f) procentuelle de 
tension 

Nullmethodc (f) 
zero method, null me- 
0 thod 

m^tliode (f) de reduc¬ 
tion a zero 


i!3M+>neiiie (n) iianpH- 

>KClliH 

variazione (f) di ten- 
si one 

variacidn (f) de tension 

iipoueimioe lumkiieuie 
mi iiaupHiKcuiH; iia- 
M luiciiie HHiipuHveHiu 
in, iipoqeHTaxh 
variazione (f) perren- 
tuale della tensione 
variacidn (f) de tension 
on por eicnto 


ny.ienort MeTOA’b (m) 
metodo (m) di riduzione 
alio zero 

metodo (m) de reduc- 
cidn a cero 
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Drei -Vulrinetenuetbode 
it) 

three voltmeter method 
m^thode (f) des trois 
vultmetres 


bnd-Amperemeter- 
methode (f) 
three-ammeter method 
methode (f) des trois 
amf**rem£tres 


Tran^flgurierungs- 
methode (f) 

transfiguration method 
ic^ihode (f) de trans¬ 
figuration 


—r«VA\V- L - / "XCsJW ^ -U 


cnocotii, (m) (neTOAT»(m)) 
TpeX'fc BOJILTMeTpOITb 
metodo (m) dei tre volt- ; 

metri 1 

metodo (m) de los tres 
volti metros 


r'tww^r cnocofrL (m) (mcto^t* 

(m)) Tpext awnepMeT- 
V.VWW^ POBTL 

metodo (m) dei tre am- 2 
1 permetri 

I metodo (m) de los tres 

_ amperbmetros 


cnoco6i> (m) (MeTOAi> 
(m) npeo6p{i3oBauin 
pnotodo (m) di trasflgu- # 
razione 

metodo (m) de tmns- 
figuracibn 


Unfftllc 

Accidents 

Accidents 


erste Hilfeleistung (f) 
hei rnglucksfUllen 
first aid at accidents) 
premiers seeours (m pi) 
en cas d’accident 


HecqacTHue cjiywau 
Aecldcntl 4 

Aecldcntes 

nepsan noMoitu> (f) npu 
HecnacTHux'L cjiy- 
'lajixT* 

primi soecorsi (m pi) in 5 
caso d’accidente 
primeros socorros (m pi) 
on caso de accidente 


Verbandk&sten (m) 
dressing case, surgical 
case, ambulance box 
boite f) de secours, 
h«*ite if) de panse- 
ment 



m 111,11 i\i> (m) cl nepeiw- 
30 , IHHIMH CpeACTBaMII 
cassetta (f) del medici* (j 
nali 

caja (f) de soeorro 0 boti- 
quin 


Verbandschere (1) 
dressing scissors 
risetu ix rnifl) a pause- 
ments 


nepeunaoMHWH howhh- 
uu (.f pi) 

forbice (f) per bende 
tijeras (f pi) do ouraeion 


siierilisieren (v> 
to sterilise 
ideriliser . vj 


CTepiMH30BaTl> 
sterilizzaro (v) 8 

esterilizar (v) 


dr«nnflziereii 
l*» de?infeot 
drMufecter fv) 


Ae:ufncl)ini.HpoBaTi»; 

o 6 e:t:*a paw 11 naT 1, 
disinfeitare iv; 
desinticionar 1 v) 


atL-^gegluhte Nadel if) 
auaeakd needle (steri¬ 
lised needle 
aiguille if; flambee 


npoKiUieiuiaH nr.ia (f) 
ago (in) sterilizzato 
aguja (f) esterilizada 
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Verbandwatte (f) 
medicated cotton-wool 
1 ouate (f) hydrophile, 
ouate (f) a panse- 
ments 


<iaze (f) 

2 gauze 
gaze (f) 

Jodoformgaze (f) 
p iodoform-gauze 
J gaze (f) k I'iodoforme, 
gaze (f) iodoformtfe . 


Binde (f) 

4 bandage 
band© (f) 

Cambricbinde (f) 
cambric bandage 
0 bande (f) de cambric 
on de cambric 


□epeBH3o*iH&H BaTa (f) 
cotone (m) per medica- 
mento 

algoddn (m) hidrofilo, 
huata (f) de algoddn 


xapjui (f) 
garza (f) 
gasa (f) 

xapjiH (f) v nponirraHHaH 
ioAO(bopMom» 
garza (i) all' iodoformio 
gasa (f) iodoformada 


6hhtt> (m) 
fascia (f), benda (f) 
venda (f) 


KeM6pHm>-6HHrL (m) 
benda (f) di cambri 
venda (f) de cambric 



Sublimatlttsung (f) 
mercuric chloride, so¬ 
lution of corrosive 
sublimate 

(S solution (f) de sublime 
corrosif, solution (fj 
de chlorure uiercu- 
rique ou de bichlorure 
de mercure 


KurbolsiUireldsung (f) 

7 solution of carbolic acid 
* solution (f) d‘acide pho- 
nique 


Wunde (f) 

8 wound 
blessure (f) 


verwundete Stelle (f) 
9 wounded part 
partie (f) bless^e 


Keinigeu (n) der Wunde 
cleaning of the wound 
W nettoyage (m) de la 
blessure 


elektrischer Selling (m) 
.. electric shock 

commotion (f) oh choc 
(m) clcctrique 


pacTBopi. (m) cyjieMu 
soluzione (f) di subli¬ 
mate 

disolucidn (f) de subli- 
mado 


paeTBopr* (m) K&pdo.io- 
Boft khcjiotu ; Kap- 
Co.ioBuft pacTBopb 

soluzione (I) di acido 
fenlco 

disolucidn (f) de acido 
ttnico _ 

paHa (f) 
ferita (f) 
herida (f) 


iiopaiieHHoe irfccTo (n) 
parte (f) ferita 
parte (f) herida 


npomicTKa (f) paiiu 
nettamento (m) della 
ferita 

limpia (f) de la herida 

yjieKTpimeciuft y^apT, 
(in) 

scossa (f) elettrlca 
golpe (m) electrico 


HgCl, + aq 


C d H e O -j- aq 
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Hofftnannstropfen(m pi) 
Hbfftnann’s tincture 
liqueur (f) d'Hoffmann, 
hoffm&nn (m) 


ro<t»f&HCKiji KamiH (f pi) 
liquore (m) di Hoffmann 1 
licor (m) de Hoffmann 


Verband (m) (bel Ver- 
wundungen) 
dressing, bandaging , 
pansemen t (m), ban¬ 
dage (m) 


Verungluckter (m) 
victim 

victime (f) (d’un acci¬ 
dent] 


« nepeBH3Ka (f): ttobhb- 

Ka (f) 2 

fasci&tura (f) 
vendaje (m) 

nocTpa^aBiniff (m) 
vittima (f) di un acci- 9 
dente 
victima (f) 


Bet&ubter (m) 
stunned, dazed 
personne (f) en d£fail- 
lance 


oraym&HHijfi (m); 06- 
Mlpmifi (m) 
persona (f) svenuta 
persona (f) atolondrada 


Bewufitloser (m) 
unconscious 

pereonne (f) dvanouie ou 
en syncope 


BewnBtlosigkeit (f) 
unconsciousness 
syncope (f), dv&nouisse- 
ment (m), perte (f) de 
connaissance 


noTepflBinifi (m) cosHa- 
Hie 6 

persona (f) svenuta 
persona (f) desacordada 

deanajtflTCTBO (n); 6ea- 
co3HaTeju>Hoe coctoh- 
Hie (n); noTepa (f) co- 
8HaHIH „ 

svenimento (m), sincope 0 

(0 

sincope (m), pdrdida (f) 
de conocimiento 


beengende Kleidungs- 
stucke (n pi) 
tight clothes (pi) 
v$tements (m pi) g£- 
nants 


Hemdkragen (m) 

shirt-collar 

col (m) de chemise 


Wiederbelebungsver- 
such (m) 

attempt to restore life 
essai (m) de rappeler 
quelqu’un a la vie, 
essai (m) de ranima- 
tion 


wf den Rucken legen (v) 
to lay down on the hack 
^tendre (v) ou mettre (v) 
sur le dos 




crbcHmomiH Haem (f pi) 
OASsKAU (KOCTFOMa) 
abiti (mpl) impaccianti 7 
vestidos (m pi) que mole- 
stan 


BOPOTHHKT* (m) (BOpOT- 

HHufim. (m)) pydainKH Q 
collo (m) della camicia * 
cnello (m) de camisa 


nonmea (f) npcmecTH 

BTB HCR3Hb (uyBCTBO); 
nonuTKa OHCHBjieHm 
tentativo (m) di richia- 9 
mar in vita 

ensayo (m) de reaniraa- 
ci6n 


KJiacTb (tiojiokhtb) Ha 
cnHHy 10 

coricare (v) supino 
echar (v) de espaldas 
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den Kopf in erhbhte 
Lag© bringen (v) 

• to raise the head 
1 placer (v) la tbte [dans 
une position] relevbe, 
relever (v) la tcte 



upnnoAH-HTt i-HM&Th) 

roJiOBy 

rialzare (vj la testa 
)e van tar (v) la cabeza 


trockener ( mschlag (m) 
2 dry compress 

compresse (f) sbche 


cyxoft KOMnneccL (m) 
compressa (1) seooa 
compresa (f) seca 


feucliter Tmschlag (m) 
8 wet compress 

compresse (f) humide 


Monpuft KOMnpecck (m) 
compressa (f) 
compresa (f) 


den Mund mit einem 
Sttiek Holz offnen (v) 
to open the mouth by 
4 means of a piece of 
wood 

ouvrir(v)la bouche avec 
un morceau do hois 



OTKpbITb port nOMO mbio 
AepeBHiiiKH 

aprire (v) la bocca con 
un pezzo di legno 
ahrir (v) la bora con un 
pedazo de madera 


Mund (m) 
6 mouth 
bouche (f) 


poTb (m) 
n fcocca (f) 

boca (f) 


Silberspiegel (m) 

6 silver mirror 
miroir (m) argents 

Atmung (f) 

7 respiration 
respiration (f) 

Einatmung (f) 

8 inspiration 
inspiration (f) 

Ausatmung (f) 

9 expiration 
expiration (f) 


cepedpenoe depKajio fn) 
specchio (m) inargen- 
tato 

espejo (m) plateado 

AuxaHie (n) 
respirazione (f) 
respiracibn (f) 

BABixaHie (n) 
inspirazlone (f) 
inspiracibn (f) 

BUAUxaHie (n) 
espirazione (f) 
expiraclbn (f) 



regelinaftige natiirliche 
Atmung (f) 

natural, regular respira- 
IJ tion 

respiration (f) naturelle 
rbgulibre 


upaBiiJibHoe poBuoe 
Awxairie (n) 

respirazione (f) naturale 
rilmica 

respiracibn (f) natural 
regular 


atmen (x) 
11 to breathe 
respirer (v) 


AumaTb 
respirare (v) 
respirar (v) 


ktinstliche Atmung (f) 
12 artificial respiration 
respiration (f) artiflcielle 


ncKyccTBeuHoe Auxa¬ 
Hie (n) 

respirazione (f) arti¬ 
ficial© 

respiracibn (f) artificial 
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•lie Arrae ausstrecken 
(v) und anpressen (v) 
to extend and contract 
the arms 

6tendre (v) et replier (v) 
les bras 








BWTHntnaTb u upiiaiii- 
MaTi> pyiui 

stcndere (v) c ripiegare « 
le braccia 

extender (vl y replegar 
los brazes 


rhythmisches Ziehen (n) 
der Zunge 

rhythmical pulling of 
the tongue 

tmetion (f) rythm^e de 
la langue 



pHTMH'ieCKOe BUTM- 

niBanie (n) anuha 
trazione (f) ritmica della : > 
lingua 

traecidn (f) ritmica de 
la lengua 


Zunge (f) 
tongue 
langue (f) 


H3UfCb (m) 

a lingua (f) 3 

lengua (f) 


9tirn (f) 
forehead 
front (m) 


jiofi'h (m) 
b fronte (f) 

frente (f) 


Ellenbogen (m) 
elbow 
coude (m) 



JlOKOTb (in) 

cubito (m) 
codo (m) 


4 




Brustseite (f) 
side of chest 
cot£ (m) ant^rieur du 
thorax, cot6 (m) de la 
poitrine 


Schulter (f) 
shoulder 
epaule (f) 



rpyai> if) 

lato (in) del torace 
lado (m) del pecho 


mie^o (n) 
spalln (f) 
espalda (f) 


6 


7 


Riiekgrat (n) 
spine 

£pine (f) dorsale, £chino 
(f), colonne (f) vert^- 
brale, rachis (m) 

Waschmittel (n) 
lotion 

moyen (m) pour laver 
[les plaies], (liquide :> 
lotion (f) 

Wascheinrichtung (f) 
lavatory 

lavoir Cm), lavatory (m) 


Arzt (m) 

doctor, physician, sur¬ 
geon 

m*decin (m), docteur 
(m) [en m£decine] 


no3BOiio*iHiiia.(in); noa- 

BOHO'iHwii ctojiGt, (m) 
spina (f) dorsale * 

espina (f) dorsal 


cpe^cTBo (n) jinn npo- 

MMBKH (o>KOrOBl>) 

lozione (f) 
locidn (f) 


yMbiBa.ibUH (f) 
impianto (m) per lavare 10 
lavabo (m) 


BpaTb (m); ^oicropii (m) 
medico (m) 11 

medico (m) 
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EiDBpritzung (f) unter 
die Hnut, subkutane 
Einspritzung (!) 

1 hypodermic or subcu¬ 

taneous injection 
injection (!) hypodermi- 
que ou sous-cutange 

Einspritzung (f) mit 
Katnpferol 

2 injection with oil of 
^ camphor 

injection (f) k Thuile 
camphrta 


Haut (!) 

8 skin 
peau (!) 

Schmerz (m) 

4 pain 

douleur (!), mal (m) 

Verbrennung (!) des 
menschlichen K6rpers 
q burning ol the body 
brhlement (m) du corps 
humain (c. k d. action 
de brtiler) 


Verbrennung (!) ersten, 
(zweiten, dritten) Gra¬ 
des 

4 burn o! the first (second, 
third) degree 
brfilure (!) du premier, 
(deuxteme, troisteme) 
degr6 


verbriihen (v) 

7 to scald 
^chauder (v) 

verbranntc Stelle (!) des 
menschlichen Korpera 

8 burn 

brillure (!) du corps 
humain 


Rhtung (!) des mensch¬ 
lichen Kdrpers 
reddening of the body 
9 rubdaction (!) du corps 
humain, production 
(!) de rougeurs sur 
le corps humain 


Hlasenbildung (!) 

I* formation of blisters 
iU formation (!) de phlyc- 
t6nes ou cloches 


noAKOHCHoe enpucKH- 
name (n) (BJiHBaHie 
(n)) 

iniezione (!) ipodermica 
inyeccidn (!) hipod^r- 
mica 


BnpucKRBaHie (n) (bjih- 
Baii ie (n)) koji <|>opHaro 
Macjia 

inlezione(i) con olio can - 
forato 

inyecci6n(!) con aceite 
alcanforado 


KOHta (!) 
pelle (!) 
pi el (!) 

6oju> (!) 
dolore (m) 
dolor (m) 

cHcnraHie (n) uejiOB'fe- 
uecnaro rfejia 
brudatura (!) del corpo 
umano 

quemadura (!) del 
cuerpo humano 


OHcon> (m) nepnoft (bto- 
pofl, TpeTtefl) CTeneHB 
Bcottatura (!) di primo 
(secondo, terzo) grado 
quemadura (!) de primer 
(segundo, tercer) 
grado 


omnapH-n» (-Bait) 
Bcottare (v) 
escaldar (v) 


ontorL (m) Ha uejiOB'fc- 

HecKOin. Tfcjrfc 
scottalura (0 del corpo 
umano 

quemAdura (!) del 
cuerpo humano 

iiOHiwieHie (n) Kpacnun. 
UHTem> ua RejiOBrfe- 
4ecK0MT> rfejil; 
arrossamento (m) del 
corpo umano 
rubleundez (!) del 
cuerpo humano 

odpaaoBAHie (n) ny3hi- 
peft 

formazlone (f) di 
vesciche 

!ormaci6n (!) de flic- 
ten as 
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Schorfblldung (f) 
formation of Bcabs 
esrarriflcaiion (f). for¬ 
mation (f) d'escarres 


Yerkohlung (() des 
menschlichen KOrpera 
charring of the body 
carbonisation (f) du 
corps humaln 


Brandsalbe (f) 
ointment or salve for 
burns 

liniment (m) ou baume 
(m) con ire brulures 


exploslbles Gas (n) 
explosive gas 
gmz (m) exploslble cm 
exploaif 

atzender Dunst (m) 
corrosive fumes 
i spear (f) ou Emanation 
(f) corrosive 


teuergenhrlicher Raum 
(in) 

place subject to great 
risk of Are 

local (ml ou endrolt (m) 
expose a l'lncendle; 
place (f) exposge a 
I'imendie 

Brand (m) 

tire 

iocendie (m) 


Brandschaden (m) 
damage caused by Are 
digits (m) d'lncendie 


odpaaoBaHie (n) cTpyna 
(Kopu) 

fonnazlone (f) dl crosta 1 
escariflcacldn (f) 


odyrJiBBauie (n) nejio- 
BtsecKaro rltna 
carbonlzzazlorie (f) del ^ 
corpo umano 
carbonlzacldn (f) del 
cuerpo huflaano 

aaab (f) npoTum. onto- 
roart 

unguento (m) per le 
bruclature " 

balsamo (m) p&ru que- 
maduras 


BapbnmaTuA raax (m) 
gas (m) esploslblle 4 
gas (m) exploslvo 


bjHifl yrap-b (m); tAKoe 
(yAyuiitHuoe) ucuape- 
uie (n) 6 

vapore (m) corrosivo 
vapor (in) corrosivo 

noirbuteuie (□) onacuoe 
Kb nowapHoiTb otho- 
uieuin 

locale (in) esposto al a 
fuoco 

local (m) expuesto al 
fuego 


iiowap'b (m) 

lncendlo (m) o fuoco (ni) 7 
lncendlo (m) 6 fuego (m) 

yOuTOKX (m) on. no- 
Htapa 

danno (m) causato da a 
lncendlo 

dahos (mpl) del fuego 


Ixmcheri (n) 
extinguishing of Are 
extinction (f) 


Unchinlttcl (n) 

Or*-extinguisher 
»»tent (m) ou inoyen (m) 
‘I’extinctlon 



rauieuie (n); Tynieuie (n) 
estlnzlone (f) 9 

extinction (f) 


cpe^CTBo (n) jum raiue- 
uin (TyuieHin); upoTH- 
Byiio)Kapuoe CpCACTBO 
mezzo (m) d'estinzione 10 
niedios lui pi) de cxlin- 
cl6n del fuego, apn- 
gadores (m pi) de in- 
cendios 
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Arbeit (f) an Spannung 
fuhrenden Teilen 
. handling of live wires or 
live parts 

travail (m) aux parties 
sous tension 


(icfahr (f) 

2 danger 
danger (in) 


Lebensgefahr (f) 

2 danger to life 

danger (m) de rnort 

(iefahr(f) der Beriihrung 
4 danger of touching, dan- 
* ger of making contact 
danger (in) du contact 


(Jefahr (f) fur die Anlage 
^ danger to the plant 
danger (m) pour 1’ins- 
tallation 


den Betrieb gefahrden 

(v) 

to endanger the conti¬ 
nuity of supply 

0 mettre (v) Texploitation 
en danger, liicnacer 
(v) le fonctionnement 
de l’usino 

Beriihrung (f) von un- 
geschutzten strom- 
fiihrenden Leitungen 

touching of bare live 
or current carrying 

7 wires 

[action (fj d’entrer en] 
contact (in) avec des 
conducteurs nus tra¬ 
verses ou parcourus 
par le courant 

Arbeitcrschutzapparat 

(m) 

safety appliance for 
work men 

appareil (m) pour la 

8 sauvegarde des ou- 
vriers ; appnroil pour 
la protection des ou- 
vriers; L app;ii(dl (in')] 
protecteur (in) pour 
les ou\ i iers 


padoTa (f) bt> qacraxi,. 
HaxoAmunxcff boat* 
Hanpa/Kenieirb 
lavoro (m) nelle parti 
sotto tensione 
trabajo (m) en.las partes 
recorridas por la co- 
rriente 

onacnocTL (f) 
pericolo (m) 
peligro (m) 

onaeuocTb (!) aah >kim- 
lm 

pericolo (m) di vita 
peligro (m) de muerte 

onacHocTb (f) upiiK&ca- 
uin 

pericolo (m) di contatto 
peligro (m) de contacto 

onacHocTb (lj, yrpo>Kax>- 
maH ycTUHOBK*b 
pericolo (m) per 1’impf- 
anto 

pelign> (m) para la ins- 
talacidn 


yrpo>KaTb npoiiawo r v 
cTBy (padorfc) 
esporre (V) a pericolo il 
servizio 

poneriv) la explotacidu 
en peligro 


iipiiKocuoBetue (u; kl 
rO.TIJITb TOKOnpOBOAH" 
iuhmi» n poBOAain>; 
npimacaiiie (n) in, ro- 
JILIMT, lipOBOABMl,, ue- 
cymnsrb Torn, 

contatto (m) con oon- 
duttori percorsi dalla 
corrente 

contacto (m) con con¬ 
ductors rccorridos 
por la corricnte 

11 p e aux paHin e.iLHUH 
anna pan, (m) a-im 
padonuxT,; amiapan, 
A-ui aauuiTia pafio- 
MHX'b 

apparecchio (m) per la 
protezione degli ope¬ 
ra i 

aparato (m) protector 
para obreros 
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Schutzkleidung(f) gegen 
Hochsp&nnung, Ar- 
temjeffscher Schutz- 
anzug (m) 

electric body protector 
costume (m) ou tenue (f) 
de protection contre 
haute tension; co¬ 
stume (m) Artemjeff; 
artemjetf (m) 


KOCTK)in» (m) ajih npe^- 
oxpaueHifi on> to- 
kobt> BMCOKarO Ha- 
iipH/KeHin ; npeAOxpa- 
HHTeJILlIblfl KOCTiOMT* 
ApTeMLeBa 

abito (m) di pro tez lone 
per alta tension© 
traje (m) de protcccibn 
contra alta tensibn 


Yerwendung (f) isolier- 
ter Werkzeuge 
employment or use of 
insulated tools 
emploi (m) d'outils iso- 
les 


isolierte Zange (!) 
insulated pliers 
pince (f) isolante 


Cberziehen (n) normaler 
Werkzeuge mlt 
<;ummi 

covering standard tools 
witch rubber 
revetement (m) d’outils 
nonnaux avec du 
caoutchouc 


no.ii> 30 BaHie (n) ijbojiii- 
pOBaHHUMH HHCTpy- 
MeHTaMH; ynoTpeb- 
Jieme (n) naoiiupo- 
B&HHL 1 XT> HHCTpyueH- o 
TOBTb 

impiego (m) di utensili 
isolati 

uso (m) de herramientas 
aisladas 


H 30 JLHp 0 BaHHUH KJTeiipi 

(fpl) o 
tenaglia (f) isolante * 
tenazas (f pi) aislantes 

noKpu-rie (n) oGlikho- 
BeHHtixi> HHCTpyneH- 
TOBT» pe 3 HHOIO 
rlvestimento (m) d'uten- 
sili normal! con gom- 4 
ma 

revestimiento (m) de 
herramieutas norma- 
les con caucho 


Woll&nzug (m) 
woollen clothes 
costume (m) ou tenue 
;f) de laine 


isolierende Vnterlage (f) 
insulating mat 
lit (mi isolant, assise (f) 
isolante, (flexible et 
enlevable:) tapis (m) 
isolant 

spannungsloserZustand 
\m) der Leitung 
dead mains 

absence (f) de tension 
de courant dans 
la canalisation; [btat 
• m) de la] canalisation 
(f) non-parcourue par 
It courant 



UiepCTflHOft KOCTIOML 
(m); niepcTfluan 
0 Ae>KAa (f) 6 

abito (m) di lana 
traje (m) de lana 


H 30 JiupyiomaH noA- 

KJiajtKa (f) 

base (f) isolante # 

base (f) aislante 


npoBOAT» (m) 6 e;n, (cbo- 
Goahlih orn) Hanpn- 
>KeHifl; OTcyTCTBie (n) 
TOKa bt» Kana^Haaiun 
canalizzazione (f) che 7 
non b sotto tensione 
fftlta (f) de corriente en 
los conductores 


Vowchiift (f) 
instructions ipl) 
iriitruction (f), prescrip¬ 
tion (f) 


npawuia (n pi): npea* 
iiHcaHin (npl); hh* 
CTpyKum (f pi) ' 
istruzione (f) 
instruccibn (f) 


:t:< 


11 
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beaondere Verhaltungs- 
vorschrift (f) 
special instructions (pi) 
regie (f) de conduito sp6- 

1 dale, instruction (f) 
ou prescription (f) sp<S- 
clale concemant la 
maniere de se com- 
porte r [en c as d e ...] 

Schutzmittel (n) 

2 means of protection 
moyen (m) de protection 


vorgeschriebene Schutz- 
vorriclitung (f) 

8 specified safety-device 
dispositif (m) protecteur 
prescrit 


Schranke (f) 

4 barrier, enclosure, rail 
barri6re (f), cloture (f) 


Wamungsschild (n) 
caution or danger notice 
<3 board 

plaque (f) divertisse¬ 
ment 


hinreichend beleuchtet 
(adj) 

6' sufficiently lighted (adj) 
suffisamment eclaire 
(adj) 


mangelhaft beleuchtet 
(adj) 

7 insufficiently lighted 
(adj) 

mal eclair^ (adj) 


besonders gef&hrlicho 
Stelle (f) 

especially dangerous 
S place 

endroit (m) perilleux, 
endrolt (m) particuli£- 
rement dangerous 


Sehutznctz (n) 

, y guard of netting 

filet (m) protecteur ou 
de protection 


oco6uh npeAiiHC&Hiji 
(n pi) (HHCTpyKIUH 

(f pi)) 

istruzlone (f) specials di 
condotta 

instruccidn (f) especial 
6 prescri pci ones (f pi) 
especiales de con- 
ducta 

□peAoxpaHHTejibHoe 
cpeACTBo (n) 
mezzo (m) di protezlone 
medio (m) de proteccidn 

□peAoxpauHTeJiLHoe 
npHcnocoCneHie (n) 
coiviacuo npeAtiHca- 
Hiio (npaBnjiam») 
dispo8itivo (m) di pro- 
tezione prescrit to 
disposicidn (f) de pro- 
teccidn prescri ta 


6apbepi> (m); orpantAe- 
Hie (n) 
barriera (0 
barrera (f) 


heaiuicl (f), npSAy- 
npoKAaiomaa o&h 
onacHOCTH 
tabella (f) di avviso 
placa (f) de aviso 


AOCTaTOHHO OCBliUteH- 
Hblfl 

sufficientemente illumi- 
nato (agg) 

suficientemente alum- 
brado (adj) 

HeAocTaTOHHO (ttjioxo) 
oarfcmemibifl 
male illuminato (agg) 
insuflcientementealum- 
brado (adj) 


ocodeHHO onaciioe 
m1;cto (n) 

luogo (m) partieolar- 
mente pericoloso 
lugur (m) particular- 
men te peligroso 


npeAoxpaHnTejii.Han 
cljTKa (f) 

rete (f) di protezione 
red (f) de proteccidn 
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Abdecken (n) mit Iso- 
liermaterial 

covering with insula¬ 
ting material 
application (0 d’un iso- 
la nt [box . . . .] 


mehrfacher Anstrich (m) 
mit isolierendem 
Emaillack 

several coats of insula¬ 
ting enamel 
application (f) de pin- 
sieors couches de 
laqae^mail isolante 


nonpurie (n) hso- 
jmpyiontHirb naie- 
piajioirb 

ricoprimento (m) di un / 
material© isolante 
aplicacidn (f) de un 
material aislante 


MHoroKpaTHan OKpacna 
(f) H30JiHpyiomHin> 
dxajieBburb jiaKOMi. 
ricoprimento (m) di pih « 
strati di lacca di 
8m alto 

aplicacidn (f) de varias 
capas delaca aislante 
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IV. 


Schaltapparate 

8witch-Apparatu8 

Apparells de 

Commutation 


KomiyTaTopu 

Apparecchl di 

Collegramento 

Aparatos de 

Conmataeidn 


scliftlten (v) 

J to switch 
commuter (v) 


einschalten (v) 
to switch on, to cut in 
2 mettre (v) dans le circuit 
o« en circuit, inter- 
caler (v) dans le circuit 


eingeschaltet (adj) 
switched on, cut in, in 
circuit, on 

o mis (adj) en circuit, 
intercalS (adj) dans 
le circuit; en circuit 
(loc. adv), dans le 
circuit (loc. adv.) 


einschaltbar (adj) 
capable of being swit¬ 
ched on 

* pouvant dtre mis en 
circuit ou dans le 
circuit 


Einschnltung (f) 

» switching on, putting 
0 In circuit 

raise (f) en circuit 


ausschalten (v) 

(j to switch off, to cut out 
mettre (v) iiors circuit 


ausgeschaltet (adj) 
switched off, cut out, 
7 out (adj) 

mis (adj) hors circuit, 
hors circuit (loc adv) 



BKJUOH-HTb (-an>) , BW- 
KJiiounTB (-an*) hjih 
uepeKjnoTOTt (-an.) 
collegare (v) 
con mu tar (v) 

bkjuou-ittl (-4aTi») 
inserire (v), metlere in 
circuito (v) 

conectar (v), intercalar 
(v) en circuito 



BKJliOHeH HJblfl 
ineerito (agg), messo 
(agg) in circuito 
conectado (adj), inter- 
calado (adj) en el cir¬ 
cuito 


BKjnoHaeMufl 
cho si puo inserire 
conectable (adj) 




BKJUoneuie (u) 
inserzione (f) 
insercidn (f), intercala- 
ci6n (f) 

BWKJIIO'Mm* (-aTb) 
disinserirc (v), togliere 
(v) dal circuito 
desconectar (v), abrir 
(v) unacomunicacidn, 
interrumpir (v) 

BUKTUOM^HIIblft 

disinserito (agg), tolto 
(agg) dal circuito 
desconectado (adj), 
fuera de circuito 
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snsschaltbar (adj) 
capable of being swit¬ 
ched ont or off 
pouvant &\n mia bore 

circuit _ 

Auaacbaltung (0 
switching off, putting 
out of circuit 
mlse(f) hore circuit, dls- 
Jonction (Q_ 


StromschluCstellung (f) 
closing position, 

"make'’ position 
position (f) de ferme- 
ture dn circuit 


In eingescbaltetem Zu- 
stande 

In circuit, (Id the) closed 
f state.! 

[mis) en circuit 


Enschaltatellung (f) 
switching-) on position 
position (f) de ferine lure 
du circuit 


Ansschaltstellung (f) 
(switching-) off position 
position (f) de rupture 
du circuit, position (f) 
de dlsjonctlon 


In ausgeschaltetem Zu- 
stande 

(In the) disconnected 
(state), cut out of clr- 
cult 

[mK bora circuit 


Selbstunterbrecbung (0 
automatic break 
Interruption (f) auto- 
matiqne 


Enschaltvorrichtung (f) 
cirrnit-closing device 
disposltlf (m) ae mise 
en circuit, conjonc- 
tear (m) 


In Kontakt brlngen (v) 
to make contact 
mettre (v) en contact 


onterbrechen (v) 
to Interrupt, to break 
interrompre (v) 


BUKJiioiaevufi 
dlalnaerlbile (agg) 
deaconectable (adj) 


1 


BUKJUOHeHie (n) 
dial nserzi one (f) 2 

lntemipcldn (f), desco- 
nexIAn (0 


nojioHtenie (n) aauu- 
KaHin Tona; ycTattoBKa 
(0 h& 3aHUKaiiie Tona 
poslzione (0 di cliiuanrn 3 
della corrente 
poslcion (f) de clerre do 
corrlente 

Oyayui bkjuo , i 8 h'l ; bo 
bk-uohShhomi. coctoh- 
llin ; noAT. TOKOHT. 4 

mesao (agg) nel circulto 
puesto (adj) en circulto 
iioJioiKeHie (n) bkjio- 
'leitiit: ycTaitout.-a (f) 

11a inuKi’iuiiie -5 

poslzione ifi di cliiusurn 
posiciAn (() dc cicrre 
ito.tO/KeHie (u) huk.ijo- 
Menin, ycruiioiiKii f' 
na BUK-itoHeHie c 

poslzione (f) d'apertura 
posIclAn (f) de Inte- 
rrupcfAn 

Oyitynit bukoioh 6 ht>; in> 

BUI<JlK>H§HIIOMT. CO- 

cTOBHin; fiear. tokb 
messo (agg) fuori cir- 7 
culto 

puesto (adj) fuera de 
circulto 

aBTOMaTireecirifl nepe- 
puin> (m); aBTOHam- 
necKoe npepunaiiie (n) 
lnterruzlone (f) auto- 3 
mat lea 

InterrupcIAn (0 auto- 

~.~mi4tlca _ 

tipncnoco 6 -ieHie (n) mm 
Bicuouciitn 

dlsposltivo (m) dl messa 9 
In clrcuito 

dlspoalcldn (f) depuesla 
en circulto 

npiineCTit (npHBOAHTb) 

Vh KOHTaKTb jo 

mettere (v) In contalto 
poncr (v) en contacto 

npep-itaTb (-biBan.) 
lnterrompere (v) H 

interrumplr (v) 
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Unterbrechung (f) 

1 Interruption, breaking 
interruption (f) 

Unterbrecher (m) 
interrupter, circuit brea- 

2 ker, cut-out 
[comm uta tour-] inter- 

rupteur (m) 


Unterbrechungsstellung 

(I) 

3 off-position 

position (f) d'lnterrup- 
tion 


Ausschaltvorrichtung(f) 
circuit-breaking device 
a dispositif (m) de mise 
hors circuit, dispositif 
(m) de disjonction, 
disjoncteur (m) 

pldtzliche Einscbaltung 

(f) 

sudden closing of the 
circuit 

5 ferineture (f) brusque 
du circuit, mise (f) 
en circuit brusque, 
intercalation (m) brua- 
que dans le circuit 

plfttzliche Ausschaltung 

W 

sudden breaking of the 
A circuit 

0 interruption (f) brusque 
du circuit, mise (f) 
hors circuit brusque, 
disjonction (f) brusque 

Dauereinschaltung (f) 
permanent closing of 
the circuit 

7 mise (f) en circuit per- 
manente, mise (f) en 
circuit de longue 
dur6e 

8chalter (m) 
switch 

« (terme general:) com- 
* mutateur (m), (sou- 
vent:) interrupteur 
(m) 



Einschaltcr (m) 
switch 

9 Interrupteur (m), con- 
Joncteur (m) 

Ausschalter (m) 
circuit breaker, switch, 
JO cut-out 

interrupteur (m), dis¬ 
joncteur (m) 



nepepwBX (m) 
interruzione (f) 
interrupcirtn (f) 


tipepuBaTejiL (m) 
interruttore (m) 
interruptor (m) 


noJiOHceHie (n) nepepusa 
posizione (f) d’fntemi- 
zione 

posicidn (f) de interrupt 
ci6n 


upncnocodjieHie (n) juin 
Btuunonenifl 
dispositive (m) di inter¬ 
ruzione 

disposicidn (f) de inte- 
rrupcidn 


MTHOBeHHoe BKjnoqeHie 
(n) (BaMUKame (n) 
irtnu) 

insertion© (f) repentina 
insercidn (f) brusca, in- 
tercalacidn (f) brusca 


HrHOBCHHOC BblKJUO- 
HCHie (n) (pa3MUKa- 
Hie (n) irferun 
intemizione (f) repen- 
tina 

in term pci 6 n (f) brusca 


BKJiioHeHie (n) (aaMu- 
KaHie (n) irfcrm) Ha npo- 
,10Jl}KHTeJIJ>U0e BDeMil 
messa (f) in circuito di 
lunga durata 
puesta (f) en circuito de 
larga duracidn 

BUKjnoHaTejit (m) h,th 
nepeKjnoHaie.il> (m) 
commutator (m), in¬ 
sert tore (m) 

conmutador (m), into- 
miptor (m) 

BKJuo'MTejib (m) 
inseritore (m), inter¬ 
ruttore (m) 
interruptor (m) 


BHKJUOHaTe.Tb (m) 
interruttore (m) 
interruptor (m) 





519 


Anfanglage (f), Anfang- 
stellung (f) 
initial position 
position (f) initlale 


Endlage (f), Endstellung 

. (!) 

final or end position 
position (I) finale 

aufiere I,age (f), auftere 
Stellung (f) 
extreme position 
position (f) extreme 




HanaJibHoe noJioxieHie 

(n) 

posizione (f) iniziale 
posicidn (f) inicial 


KOHeTOoe noJioHceme (n) 
posizione (f) finale 2 
posicldn (1) final 


KpafiHee (npefl'fcJibHoe) 
nojioHceme (n) 
posizione (f) estrema 3 
posicldn (f) extrema 


Mittellage (f), Mittel- 
stellung (f) 
middle position 
position (t) mediane 

Zwischenstellung (f) 
intermediate position 
position (f) in termed i- 
aire 



& 

# 


■ 


Scbaltapparat (m) 
switch apparatus 
appareil (m) do commu¬ 
tation 



Schaltwerk (n) 
switch gear 

m^canisme (m) de com¬ 
mutation 




cpeAHee noJioweHie (n) 
posizione (f) mediana ^ 
poslcldn (f) modia 


npoMe>K> r To v iHoe nojio- 
Hceuie (n) , 

posizione (f) intermedia 0 
posicibn (f) intermedia 


annapan> (m) jjjih bw- 
KJUOHeHin hjih nepe- 
KJiioueHiH (kommy- 
Tauin) G 

apparato (m) dl collega- 
mento 

aparato (m) de conmu- 
tacibn ___ 

Bumnouajouiiil iijih 
nepeKJDOHaiumifi Me- 
xaHii3Vb (m); Mexa- 

HH3MT» AAH KOMMyTH- 
poBaHia 7 

meccanismo (m) inseri- 
tore 

mecanismo (m) de co- 
nexidn 


Starkstromschalter (m) 
power current switch 
internipteur (m) 4 
grande intensity ou 
pour gros courants ou 
pour courants forts ou 
pour courants de 
grande intensity 



BbiKJiioHaTejiL (m) chjil- 
Haro Tona 

interuttore (m) per cor- 
renti di grande in- 8 
tensitA 

interruptor (m) para 
grandes intensidades 


Schwachstromschalter 

(m) 

switch for weak cur¬ 
rents, key 

interrupteur (m) ft falble 
intensity ou pour cou- 
rant faible ou pour 
courant de faible In¬ 
tensity 



BhiKJiiOHaTejib (m) cjia- 
6aro Tona 

In term t tore (m) per cor- 
renti di debole inten- 9 
sita 

interruptor (m) para pe- 
quenas intensidades 
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1 


Hauptschalter (m) 
main switch 
interrupteur (m) prin¬ 
cipal 



a 


Ersatzschalter (m) 

2 spare switch 
* interrupteur (m) de re- 
change 


Hilfsschalter (m) 

3 auxiliary switch 
* interrupteur (m) auxi- 
liaire 


Zweigschalter (m) 
branch switch . 

4 interrupteur (m) de t> 

branchement oti de 
derivation 


rjiaBHuh BbiK jiIOM mejit 

(m) 

intemittore (m) princi- 
pale 

interruptor(m) principal 


aanat’Hofi BLUononaTejib 
(m) 

intemittore (m) di 
riserva 

intemiptor (m) de 
resen a 

BcnoMoraTeju.Hufl mi- 
KJUO^HTeJlL (m) 

intemittore (m) ausi- 
liure 

interruptor (m) mix i liar 

BUKJiioMaTe-ii» (m) ki> 
OTB'fcTB.ieiiin; 

interruttoi^ (m) di di- 
ramazione 

intemiptor (m) de deri- 
vacidn 


Sektionsschalter (m) 

. section switch 
° interrupteur (m) de 
sectionnement 


CeKIUOHHUil BblKJUOMa- 
Tevib (m) 

Intemittore (m) di 
sezione 

intemiptor (m) de sec- 
cidn 


Nullspannungsaus- 
schalter (m) 
no-voltage circuit brea- 
ker, no-voltage release 
disjoncteur (m) on inter- 
rupteur (m) a tension 
nulle on k voltage nul 


Sicherheitssclialter (m) 
n safety switch 
' interrupteur (m) de 
siiretd cm de s^curite 


Handschalter (m) 

8 hand switch 

interrupteur (m) k main 



bukjiiom aTeJiL (m) bt> 
uyjieBoirb (cpeAHdfb) 
npoBoaii 

intemittore (m) a ten- 
sione zero 

interruptor(m) de puesta 
d cero 


iipe;toxpaHiiTejii>Huh 
HiJK.iio v iaTe.ii> (m) 
intemittore (m) di si- 
curezza 

intemiptor (m) de se- 
guridad 

pyMHoii BWK.iio'iaTe.ib 
(m) 

intemittore (rn) a mane 
interruptor (in) de inano 


inechanisch betiitigter 
Schalter (m) 
mechanically controlled 
U switch 

interrupteur (m) [a ac- 
tionnement* mecani- 

<]UO 


HBTO M UT11W C C KII r l h ft CT- 

nyiomiii uijhvuo'ia- 
Te.ii. (in); HMKjno'ia* 
re.li* (in) aBTOMarn- 
Mecicaro 

intemittore (in) inecca- 
nico 

interruptor (ni) ine- 
canico 
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selbsttfltiger Ausschal- 
ter (m) 

automatic circuit* 
breaker 

intemipteur (m) au to¬ 
rn a tique 


Zeitschaltor (m) 
time switch 

intemipteur (m) horaire 
ou a temps 


to 




aBTOMaTHnecKift (caMo- 
A'feflcTByiomifl) Bbi- 
KJU04aTe.ib (iii) 
interruttore (m) auto- I 
matico 

interruptor (m) auto- 
mdtico 

BUKJii04aTejib (m). npn- 
boahmuA bt> jykficTBie 
HacoBhun, Mexami3- 
Mosrb 4epe3i> onpe;rfc- « 
.iSiihijA npoMOHcy- 4 
TOKX BpeMeHlf 
interruttore (m) orario 
interrupter (m) horario 


Dreileiterschalter (m) 
three-wire switch 
coramutateur (m) a trois 
directions 


tinpoliger Schalter (m) 
single pole switch 
intemipteur (m) uni- 
Claire 



W 


TpgxnpOBOAHWft BbUCIK)- 

uaTejib (m); bhkjiio- 
uaTejib Tpexupo- 
BOAHOfl CHCTeMM .» 

commutatore (m) a tre 
direzioni 

conmutador (m) de tres 
direcciones 


OAHOIIOAFOCHhlft BhlKJIlO- 
qaTejib (m) 

interruttore (m) unipo- 4 
la re 

interruptor (m) unipolar 


zweipoliger Schalter (m) 
double pole switch 
intemipteur (m) bipo- 
laire 



AByxnojnocHbifl bmiuiio- 
MaTeJit (m) * 

interruttore (in) bipolare 
interruptor (m) bipolar 


dreipoliger Schalter (m) 
triple pole switch 
intemipteur (m) tripo- 
laire 



M9 


TpexnojuocHwft bmiuiio- 
■laTejib (m) 

interruttore (m) tripo- 6 
lare 

interruptor (m) tripolar 


Schalter (m) mit einer 
1 n ter bre eh ungss telle 
single break switch 
intemipteur (m) a rup¬ 
ture simple 


Schalter (m) mit zwei 
rnterbrechungsstellen 
double break switch 
Intemipteur (m) ii rup¬ 
ture double 



BbllwHOMaTCJIb (m) CT» 
oahhmi> nepepuHOM'r#: 
npocTou op;uiuapHwft 
BbiK.iio 4aTeJi b ? 

interruttore (m) sem- 
plice 

interruptor (m) simple 

Bbiiv-iKj4aTeJTb (in) erb 
AnyMH TiepepuBaMii: 
ABOiiHOft BblhVIKVia- $ 

Te;ib 

interruttore (m) doppio 
interruptor (m) doblo 





522 


Hebelschalter (m) 

• lever switch 

1 interrupteur (m) ft 

levier 

Hebeleinschalter (m) 
lever switch 

2 intemipteur(m) ft levier, 

conjoncteuf (m) ft 
levier 

Hebelausschalter (in) 
lever circuit - breaker, 
lever switch 
interrupteur (m) ftlevier, 
disjoncteur (m) ft levier 

Messerschalter (m) 
knife-switch, chopper- 
4 s witch 

interrupteur (m) ft cou- 
teau 




Doppel messerschalter 

(m) 

. double bladed knife- 
° switch 

interrupteur (m) ft deux 
couteaux 



Momentschalter (m) 
quick-break switch 
6 interrupteur (m) ft rup¬ 
ture brusque, intor- 
rupteur (m) rapide 



puqaiKHuft Bfcimiio'ia- 
Te.ib (m) 

interruttore (m) a leva 
intemiptor (m) de pa- 
lanca 

pLI4a>KHhlfl BKMOHaTeJlb 

(m) 

iusen tore (m) a leva 
intemiptor (m) de pa- 
lanca 

pmavKHbift BbiKjnona- 
Tejib (m) 

interruttore (m) a leva 
intemiptor (m) do pa- 
lauca 

py6iuibHHK-b (m); pyCfl- 
mift BUKJir)*iaTe.ib 
(m) 

interruttore (m) a col- 
tello 

Intemiptor (m) de 
cuchillo 

ABoftuofi pydHJibHmrb 
(m): ABofinoft pyfmmiA 
BbiKjuoHaTeJib (m) 
interruttore (m)adoppio 
coltello 

interruptor (m) doble de 
cuchillo 

Mruouemiijift BbiKJiio- 
HaTe^ii* (m) 

interruttore (m) a scatto 
rapido 

interruptor (m) de rup- 
tura bnisca 


I^angsamschalter (ra) 
slow-break switch 
7 interrupteur (in) a rup¬ 
ture lente, interrup¬ 
teur (m) lent 



Me^iCHUbift BUKJUo'ia- 
Teab (m); MejtJieHHo 
A'kflcTByiomift bukjdo- 
HHTe.ib (m) 

interruttore (m) ad aper- 
tura lenta 

interruptor (m) de rup- 
tura lenta 


Druckschalter (m) 
toggle switch, press 
8 switch 

interrupteur (m) ft pres- 
sion 
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Sohnurschaltcr (m) 
pull Rwitch 

interrupteur(m) ft tirage 


Federschalter (m) 
jq spring switch 
u interrupteur (m) ft res- 
sort 


lia>KHMHblft HIJKJlfOUa- 
Tevii, (m) 

interruttore (m) a pres- 
sione 

intemiptor (m) de pre- 
sion 

lunypoBofl BbiK.uoqa- 
Tejib (m) 

interruttore (m) a cor- 
done 

intemi)>tor (m) de cor¬ 
don 

npyvKiiHHwh BUK.iK>«ia- 
Teai. (in) 

interruttore (m) a molla 

interruptor (ra) de re- 
sorte 
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Schalter (ml mit Luit- 
unterbrecnung 
air-break switch 
interrupteur (m) & air 


BOSAyiUHUft BblKJUO'ia- 
Te-ib (m) , 

intemittore (m) ad aria 
interruptor (m) de aire 


Olschalter (m) 
oil-break switch 
interrupteur (m) a huile 


Kohle(n]schalter (m) 
carbon-break switch 
interrupteur (in) k con¬ 
tacts en charbon, in* 
terrapteur (m) k char- 
bons 



Konsolenschalter (m) 
bracket switch 
Interrupteur (m) & con¬ 
sole 


Kohrenschalter (m) 
tubular switch 
interrupteur (m) k tubes 



Zentrifugalschalter (m) 
centrifugal switch 
interrupteur (m) centri¬ 
fuge 


Stufenschalter (m) 
step switch 

interrupteur (m) a gra¬ 
ding 



Mas tsch alter (m) 
pole or pillar switch 
interrupteur (m) de po- 
tcau 


Schalter (m) in wasser- 
dichtem Geh&use 
switch in watertight case 
interrupteur (m) k en- 
veloppe 6tanche 



xacAHHufi BUKjnoqa- 
Teju> (m) 2 

interruttore (m) ad olio 
interruptor (m) de aceite 


^TOJIbHblft BblKJlIOHa- 
Tejib (m); BUKJUOua- 
TeJlh CTh ^rOJILUUXH 
KOHTaKTaMH ^ 

interruttore (m) a car- J 
bonl 

interruptor (m) de car- 
b 6 h 

blikjiio 4 aTeJib (m) Ha 
KOHCOJ1H 

intemittore (in) a men- j 
sola 

interruptor (m) de con- 
sola 


TpydnaTbift Bbimnoqa- 
Tejib (m) * 

interruttore (m) a tubi 
interruptor (m) de tubos 


UeHTpo6t>>KHljfl BblKJUO- 
qaTejib (m) 

interruttore (m) centri- $ 
fugo 

interruptor (m) centri- 
fugo 


CTyneHHaTuft Bbucmoqa- 
Tejn> (m) 

intemittore (m) a gra- 7 
dini 

interruptor (m) de con- 
tactos escalonados 

Ma 4 T 0 BLlft BbIKJIlOHaTeJIb 

(m); ctoji 6 oboA Bbi- 
icnio4aTe;ib (m) 8 

intemittore (in) da pali 

intemiptor (m) de poste 

BUKJU04aTe:ib (m) bt> 
BOAoyuopnoft (boao- 
HenpoHiiuaeMofi) ko- 
podirii 

interruttore (m) con 9 
custodla impermea- 
bile 

interruptor (m) de caja 
impermeable 
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Wandschalter (m) 

1 wall switch 

interrupteur (m) mural 


Deckensehalter (m) 

2 ceiling switch 

interrupteur (m) de 
plafond 


verschlieBbarer Sehalter 

o ( m ) 

lock-up switch 
interrupteur (m) k 
serrure 


Quecksilberunter- 
brecher (m), Queck- 
silberwippe (f) 

* mercury interrupter, 
mercury switch 
interrupteur (m) a mcr- 
curc 

Stbpselschalter (m) 

^ plug switch 

interrupteur (m) a Ache 
on ft, cheville 


Kurzschlielier (m) 
short-circuiting device 
0 court-eireuiteur (m), 
commutatour (in) de 
mise en court-circuit 


Magnetausschalter (m) 

^ field-break switch 
' interrupteur (m) d’ex- 
citation 


selbsttiitiger Magnet¬ 
ausschalter (m) 
o automatic field-break 
switch 

interrupteur (m) auto- 
matique d’excitation 


Kntladoschalter (m) 
g discharge switch 

commutateur (m) de 
dt*chnrge 


umschalten (v) 
jq to change over 

permuter (v), commu¬ 
ter (v) 


crfcimofl BfciKjnouaTejit 
(m) 

interruttore (m) a muro 

interruptor (m) mural 

IIOTOJIOHHMfl BtlKJIIO^a- 
Teju> (m) 

interruttore (m) da sof- 
fitto 

interruptor (m) de techo 

BWKJiiOHaTeJtb (m) cb 
3aTB0p0MT> (SRMKOMt) 

interruttore (m) a serra- 
tura 

intemiptor (m) de ce- 
rradura 


pTyTHLifi npepwnaTejin 
(m) (BUKJUOHtLTeJIB 

(m)) 

interruttore (m) a mer- 
curio 

intemiptor (m) de mer¬ 
curic 


mTencevibHufl blikjiio- 
uaTejib (m) 

interruttore (m) a spina 
interruptor (m) de 
clavija 

K0p0TK03aMHKaTeJIb 
(m) ; 3aMUKaTe.it (m) 
na KopoTKoe 
commutator© (m) di 
inessa in corto-cir- 
cuito 

conmutador (ra) de 
puesta en circuito 
corlo 

MaTHUTIIIjft BLIKllO'ia- 
Tejib (m) 

interruttore (m) ad ec- 
citazione 

interruptor (m) de ex- 
citacidn 

aBTOMaTH^ecKih (caMO- 
/cfcftcTByiomift) Mar- 
HIITHtin BbltVUOHa- 
Te^t (in) 

interruttore (in) auto¬ 
matic© ad eccitazione 
intemiptor (m) auto¬ 
mat ic o de excitaciou 

l>a31>HAHtnl BUtMJOUa- 
Te.u> (m) 

in sen tore (m) di scarica 
conmutador (m) de des- 
carga _ 

nepeiwiKn-HTt (-aTt); 

KOMMyTIipOBaTb 
commutare (v), invertire 
(v) 

conmutar (y) 
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umgeschaltet (adj) 
changed over 
pennutd (adj), commute 
(adj), change (adj) de 
direction, envoys (adj) 
dans une autre direc¬ 
tion 


umschaltbar (adj) 
capable of being chan¬ 
ged over 

permutable (adj), corn- 
mutable (adj), pou van t 
£tre change de direc¬ 
tion ou envoyb dans 
une autre direction 


Umscbaltung (f) 
changing over 
permutation (f), com¬ 
mutation (f), change- 
ment (m) de direction 
du courant, envoi (m) 
du courant dans une 
autre direction 


Umschaltvorrichtung (!) 
reversing device 
appareil (m) de permu¬ 
tation, dispositif (m) 
de commutation 


nepeKAiOHeHHbift ; kom- 
MyTHpoBaHuuii 
commutato (agg) 
conmutado (adj) 


uepeKJuo'iaeMufl; ue- 

peKJUouaiomiftcH o 

che si pud commutaro * 
conmutable (adj) 


nepeKJiioueHie (u); kom- 
xynipoBaiiie (n) 
ooiumutazione (f) 
oonmutacibu (f) 


ycTpoflcTBO (n) (npii- 
cnocodjieeie (n)) 
nepeKJuoqenifl 
dispositive (m) di com- 4 
mutazione 

a para to (m) do ooumu- 
tacibn 


Umschalter (m) 
throw-over switch,chan¬ 
ging switch, double 
throw switch, change¬ 
over switch 
[commutateur-Jpennu- 
tateur (m), commuta- 
teur (m) 


nepeiwiK>HaTeju, (m) 
f” commutator© (in) 
conmutudor (m) 


Umschalter (m) ohne 
Unterbrcchung 
throw-over switch with¬ 
out break 

commutateur (m) sans 
interruption, (com¬ 
mutate ur-Jpermuta- 
teur (m) sans inter¬ 
ruption 



nepeK-uouaTeJiL (ml 
be;n> nenepwBa (upe- 
puuaHiH) Tona 
commutator© (m) sen/ft 6* 
punto morto 
conmutrtdor (m) sin in- 
terrupcibu 


Umschalter (m) mit 
Unterbrecbung 
throw-over switch with 
break 

commutateur (m) avec 
interruption, [commu¬ 
tateur-] permu tateur 
(m) aveo Interruption 


riepeKJiio’iaTejib (m) ct> 
nepepuBOMi, (lipepu- 
BaHiem>) Tona 
commutator© (m) con 7 
punto morto 
conmutador (m) con 
intemipcibn 
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Momentumschalter (m) 
quick-break throw-over 
switch 

. [commutate ur-]permu- 
tateur (m) ou commu¬ 
tate ur (m) rapide ou 
instantan^ ou 4 rup¬ 
ture brusque 



einpollger Umschalter 

(m) 

single-pole throw-over 
o switch 

commutateur (m) uni- 
polaire, [commuta- 
teur-]permutateur (m) 
unipolaire 


'Xi 


■Q' 

% 


0 



.0. 


mehrpoliger Umschalter 


multi-pole throw-over 
switch 

5~ 

i 

ii 0 

commutateur (m) multi- 


i 

y 0 

polaire, [commuta- 

i 


teur-]pcrmutateur (m) 
multipolaire 



j_o 


MrHOBeHHuft nepemno 
Hurejih (m) 
commutatore (m) 
a scatto 

conmutador (m) instan- 
tdneo 


oAHonojnocHLift uepe- 
KJiioHaTejiB (m) 
commutatore (m) uni- 
polare 

conmutador (m) uni¬ 
polar 


MHoronojoocHufi nepe- 
KJuoHaTeJiL (m) 
commutatore (m) mul- 
tipolare 

conmutador (m) multi¬ 
polar 


Hauptumschalter (m) 
main throw-over switch 
- commutateur (m) prin¬ 
cipal, [commutateur-] 
permutateur (m) prin¬ 
cipal 


odmifl (rjiaBHfcift) nepe- 
HJiiOHaTejit (m) 
commutatore (m) prin¬ 
cipals 

conmutador (m) prin¬ 
cipal 


Hebelumschalter (m) 
lever throw-over switch 
commutateur (m) 4 le- 
0 tier, [commutateur-] 
permutateur (m) a 
levier 



puqa>KHBift nepeKJuo- 
'laTeJii* (m) 

commutatore (m) a leva 
conmutador (m) do pa- 
lanca 


Seheibcnumschaller (m) 
reversing switch with 
plate contacts 
6 commutateur (m) a 
plaques, [commuta- 
teur]-permutateur (m) 
4 plaques 



AHCKOBuft uepeKJiioqa- 
Te;n» (m) 

commutatore(m) a disco 
conmutador (ro) de 
placa 


FuCumschaltor (m) 
pedal throw-over switch 
^ commutateur (m) 4 p6- 
4 dale, [commutateur-J 
permutateur (m) 4 

pc dale 


Einweg[uin]schalter (m) 
single-way [throw-over] 
8 switcli 

commutateur (m) 4 une 
seule direction 



no>KHofi nepeKjno v ia- 
Tejib (m); nepeKJDOua- 
Tejib cr> ne^ajiLio 
commutatore (m) a 
pedale 

conmutador(m) de pedal 


nepeKJiioqaTejiB (m) aa 
oaho HaripaBjieme 
commutatore (m) ad una 
direzione 

conmutador (m) de una 
direccldn 
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f>reiweg[um]9chalter(m) 
three-way switch 
commutAteur (m) k trols 
directions , [comma- 
tateur-] permutateur 
(m) a trois directions 


Mehrweg[um]scbalter 

(m) 

multiple-way switch 
commutateur (in) k plu- 
sienrs directions 


elektromagnetischer 
t'mschalter (m) 
electromagnetic throw- 
over switch 

commutateur (m) dlec- 
tromagndtique, [com¬ 
ma tateur-j permu- 

tateur (m) dlectro- 
magnetique 




nepeKJiiouaTejLb (m) Ha 
Tpn HanpaaueHin 
commutator© (m) a tre . 
direzioni 

conmutador (m) de tres 
direcciones 


nepeKJHOHaTeJii. (m) Ha 
h^ckojilko Hanpa- 
BJienitt 

commutator© (m) a pin 2 
direzioni 

conmutador (m) de va- 
rias direcciones 


a^eKTpoMarHirrHwft 
iiepeKJHOHaTeju. (in) 
commutatore (m) elet- ^ 
tromagnctico 
conmutador (m) electro- 
magndtico 


Qnecksilberumschalter 

(m) 

mercury commutator or 
reversing switch 
commutateur (m) k mer- 
cure, [commutateur-] 
permutateur (m) a 
mere ore 



piyTHHfl nepeiuiioHa- 
Teju> (m) (KOMMyTa- 
Top*b (m) 

commutatore (m) a mer* 4 
curio 

conmutador (in) de mer- 
curio 


Amperemelerumschal- 
ter (m) 

ammeter switch 
commutateur (m) d'am- 
pe remetre, [commu¬ 
tateur-] pemnutateur 
(m) d’amp£re metre 

Voltmeterumschalter 

(m) 

voltmeter switch 
commutateur (m) de 
voltm^tre, [commu¬ 
tateur-] pennutateur 
Cm) de voltmetre 




nepeicnoHaTejiL (m) jvm 
annepMeTpa 
commutatore (m) per 
ampermetri * 

conmutador (m) de am- 
perdmetro 


nepeKJHOuaTeju> (m) ^ji>i 
BOJILTM eTpa 

commutatore (m) per ^ 
voltmetri 

conmutador (m) do 
volti metro 


Automat (m) 
automatic device 
dispositif (m) automa- 
tique, automatique 

_(m)_ 

«lbstt&tiger Schalter 

(m) 

automatic switch 
commutateur (m) auto¬ 
matique 


aBTOMan. (m) 
dispositivo (m) auto- 
matico 7 

disposicidn (f) auto- 
uuitica 

aBTOMaTHHecnifl bw- 
KjnouaTeJib (m) 
commutatore (m) auto- ^ 
matico 

conmutador (m) auto- 
m&tico 



Minlmalausschalter (m) 
minimum cut-out, no 
voltage cut-o nt or 
1 circuit-breaker 

disjoncteur (m) ou inter- 
rupteur (in) a mini¬ 
ma ou & minimum 


Minimalausschaltung (f) 
minimum eircuit-break- 

~ disjunction (f) ou inter* 
mption (f) k minima 
ou k minimum 

Maximalausschalter (m) 
maximum cut-out, over¬ 
load cut-out or circuit- 
3 breaker 

disjoncteur (m)ovintcr- 
rupteur (m) k maxi¬ 
ma ou k maximum 


Maximalausscbaltung(f) 
maximum circuit-break- 

A 

* disjonction (f) ou inter¬ 
ruption (f) a maxi¬ 
ma ou k maximum 


Selbstunterbrocher (m) 
automatic cut-out 
5 disjoncteur (m) ou inter¬ 
rupted (m) automati- 
que 

(iruppenscbalter (m) 
group switch 

G interrupted (m) de 
groupo 

Riickstromaussohalter 

(m) 

reserve-current switch 

7 disjoncteur (m) [fonc- 

tionnant en cas d’in- 
version du courant] 

Nullausschalter (m) 
zero cut-out,no-load cut- 

8 out or circuit-breaker 
disjoncteur (m) ou inter¬ 
rupted (in) a z6ro 

Sternd reicckschaltcr(m) 
star-delta switch 
commutated (m) 6toile- 
g triangle (c. a d. pour 
changer le couplago 
eu triangle en cou- 
plage <Hoile et r^ci- 
proqueruent) 





MHHHMaJIbHblfl BblKJIlO- 
MaTeJib (m) 

interruttore (m) a mini¬ 
ma 

intemiptor (m) de mini¬ 
ma 


MiiHBMajibHoe BhiKjnoue- 
Hie (m): BHhviioueHie 
iipu HaHHeiibuieii 
(MBHlIMaJIbHOfl) cu.rh 
TOKa 

interruzione (f) a minima 
interrupcion (f) do mini¬ 
ma 

MaKCHMaJIbHblfl BbUCTlO- 
uaTejib (m) 

interruttore (in) a mas- 
sima 

intemiptor (ra) de maxi¬ 
ma 

HaKcifMa.ibHoe bijkjuo- 
ueHie (n); BUhvnoae- 
nie (n) npn nantfo.ib- 
Hiett (MaKCHMcLlLHoA) 
CHjrfc Tona 

intemizione (f) a mas- 
sima 

interrupcidn (f) de maxi¬ 
ma 

aBTOMaTiiuecKift upepu- 
BaTeJib (m) 

interruttore (m) auto- 
matico 

intemiptor (m) auto- 
matico 

rpyimoBofl BUK^iioHa- 
Tejib (m) 

interruttore (m) a gruppi 
interruptor (m) de gru- 
pos 

BblKJUOHaTCJlb (m), 

CTByiomift npii o 6 paT- 
HOMb TOlcfc 
disgiuntore (m) 
disyuntor (m) 

BUK.uouaTe.ib (m) in, 
nyvieBOMi* (cpeAHeMT.) 
lipoBOA^ 

interruttore (m) a zero 
interruptor (m) de cero 

BUKJUonaTaJib (m) 
CHCTeMbi pacnoJiOHce- 
iiia anha^ofl n Tpe- 
yrOJILHHKOBTb 
commutatore (m) a 
S tella- triangolo 
conmutador (m) en 
estrolla-triangulo 
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Kelais (n) 
relay 
relais (m) 


Mioimalrelals (n) 
minimum relay 
relais (m) a minimum 


Spannungsrelais (n) 
voltage relay 
relais (m) a tension d£- 
terminee 


Hochspannungsrelais(n) 
high-tension relay 
relais (m) k haute ten¬ 
sion 


Schalter (m) mit Zeit- 
element 

switch with time-ele¬ 
ment, time limit 
switch 

intemipteur (m) k ac¬ 
tion differ^e ou retar- 
dee 


Di iTere n ti alausschal ter 

(m) 

differential circuit- 
breaker 

intemipteur (m) difTe- 
rentiel 


mechanische Anord- 
nung (f) 

mechanical arrange¬ 
ment 

dispo8iUon(f)m6caniqiie 


gedr&ngte Bauart (f), 
kompendibse Bauart 
(«> 

compact design 
construction (f) com- 
pacte, compacltd (f) 
de construction 




pe-ia (n) 

soccorritore (m), relais f 

(m) 1 

relevador (m) 


MHHiiMajiLiioe pejid (d) 
soccorritore (m) a mini- 0 
m a * 

relevador(m) de minima 

pejio (n), BbiKjnouaiomee 
npii iiaM'hHeniii ua- 
upmKeHin; pe,ia Ha 
oripeA+Jieniioe Ha- 
upHHteHie 3 

soccorritore (m) a ten- 
sione determinata 
relevador (m) de tenaldn 
determinada 


pejio (n) BucoKaro Ha- 
npmKeHiu 

soccorritore (m) ad alta ^ 
tonsione 

relevador (m) de alta 
tension 

BiJKjnouaTejib (m), A’fcft- 
cTByKimifl npn nepe- 
rpyBK'fe i iepeai> onpe- 
;rk/ieHHufi npoxenty- 
TOKT> BpeMeHH; Btl- 
K.iio T iaTa/ib BHVKiina- 5 
Te.ibHaro jyfeficTBiH 
intemittore (ra) ad 
azione ritardata 
interrupter (m) retar- 
dado 

An<J)(t)epeH itiajj bHbi ft 
BWKJiH)Maie.ib (m) 
intemittore (m) dlffe- g 
renziale 0 

interruptor (m) dife- 
rencial 


MexaHHHecKoe pacuo- 
Jio>KeHie (n) (ycTpofl- 
ctbo (n)) 

disposizione (f) mcc- 7 
cnnicft 

disposicidn (m) meca- 
nica 

cHtaTaa (KOMiiaKniaa) 
KOHCTpyKuifl (f) 
coslruzlone (f) com- 
patta ” 

construccidn (f) eom- 
pacta 


n 


34 
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komplizlert (adj), ver- 
. wickelt (adj) 

1 complicated (adj) 
compliqug (adj) 


direkt wirkende Kon- 
struktion (f) 

2 direct-acting construc¬ 
tion 

type (m) k action directe 


indirekt wirkende Kon- 
struktion (f) 

? indirect-acting con- 
b t ruction 

type (m) k action in- 
directe 


Einschaltstromst&rke (f) 
current at make [or on 
4 making the circuit] 

4 intensity (f) du courant 
lors de la fenneture 
du circuit 


Ausschaltstromst&rke 

(f) 

current at breake [or on 
A breaking the circuit] 
m) intensity (f) du courant 
lore de la rupture ou 
de l'ouverture du cir¬ 
cuit 


Differentialwirkung (f) 

6 differential action 
action (f) diff^rontielle 

TTandgriff (in) 

7 manipulation 
manipulation (f), ma- 

nonivre (f) 

Arbeiten (n) 
working 

fonctionnement (m) 

Erapfindllchkeit (f)eines 
Apparates 

« sensitiveness of an ap¬ 
paratus 

sensibility (f) d’un ap- 
pareil 


begrenzte Bcwegung (f) 
10 limited movement 
raouvement (m) limite 


CJIOHCHhlft 

complicato (agg) 
complicado (adj) 


ram. (m) upraoro (ho- 
nocpejicTBeHHaro) 
A'bftcTDin 

tipo (m) ad azione di¬ 
re tta 

tipo (m) de accidn di- 
rec.ta 


TniTb (m) KocBeHHaro 
A’hflCTBlH 

tipo (m) ad azione in- 
dire tta 

tipo (m) de accidn in¬ 
directa 

CHjia (f) Tona npn bkjiio- 
ueHin 

intensity (f) della cor- 
rente nol momento 
della chiusura del cir- 
cuito 

intensidad (f) de la co- 
rriento en el momento 
del cierre del circuito 

cH.na (f) Tona npn bm- 
KJnoHemn 

intensity (f) della cor- 
rente nel momento 
della rottura del cir¬ 
cuito 

intensidad (f) do la co- 
rriente en el momento 
de la ruptura del cir¬ 
cuito 

Au<l)<jjepeimiajii>Hoe 
AiJHCTBie (n) 
azione (f) differenziale 
Accidn (f) diferencial 

Maunnyjiuuifl (f) 
man!glia (f) 

manipulacidn (f), ma- 
niobra (f) 

A'feficTBie (n) 
il funzionare 
funcionamlento (m) 

MyBCTBIlTe^bHOCTb (f) 

amiapaia (nnntiopa) 
sensibility (f) ai un ap- 
pnrecohio 

sensibilidad (f) de un 
nparato 

orpani!4eunoe a Burne¬ 
ll ie (n) 

movimento (ni) limltato 
movimiento (m) limi- 
tado 
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Justierung (!) 
adjustment 
ajustage (m) 

unhandDch (adj),schwer 
(adj) zu handhaben 
unwieldy (adj) 
difficile (adj) k mani- 
(pul)er, incommode 
(adj), peu maniable 
_ (adj) 

exzentrisch (adj) 
eccentric (adj) 
excentrique (adj), d6- 
saxc (adj) 


ypery^HpoBanie (n); 

ycTaH&BJiHBaHie (n) 
aggiustamento (m) 
ajuste (m) 


HeyAodHuft fljiH o5- 
CJiyHCHBOHlH pynofl 
dilficilmente maneggia- 9 
bile (agg) 

inmanejable (adj), difi- 
cil (adj) dc manejar 

BKcueuTpHnecKifi 
eccentrico (agg) 
excentrico (adj), des- ° 
centrado (adj) 


Kegelfitiche (!) 
conical surface 
surface (!) conique 


bewegliches System (n) 
movable system 
syaWsme (m) mobile 


Abnutzung (!) 
wear 
us ure (!) 


KOHHHecKan noBepx- 
hoctb (!); noBepxHOCTi. 
Kouvca 4 

superflcie (!) conica 
superflcie (!) cdnica 

no;tBH)KHan ciiCTeMa (!) 
sistemu (m) mobile •) 

sistema (in) mdvil 

HSHaiiiHBauie (n) 
logoramento (m), con- 
sumo (m) 6 * 

deterioro (m), desgaste 
(m) 


Elektromechanik (!) 
electro-mechanics 
61ectrom6canique (!) 

Schaltertelle (m pi) 
switch parts (pi) 
pieces (f pi) [d6tach6es] 
de commutateur ou 
d’interrupteur (sui- 
vant le cas) 



0_ia $£•-» 0»—Q 


BAeivTpoMexainiKa (!) 
elettromeccanica (!) 7 

electromectinica (!) 

nacTH (! pi) BuicjuonaTe- 
Jiefl 11 uepeuJiiOHaTejieft 
parti (f pi) staccate di 
un interruttore 0 com- S 
mulatore 

drganos (m pi) de inte¬ 
rrupter <5 conmutador 


Horner (npl) 
horns (pi) 

cornes (! pi), antenneB 

(fpl) 



pora (mpl); pohckh 

(m pi) f) 

comi (mpl) 
cuernos (mpl) 


homartiger Ansatz (m) 
horn-shaped piece 
prolongement (m) ou 
talon (m) en !orme 
de corne 



a 


poroodpaaHufl naKo- 
UeHHHKT> (m) 

appendice (!) a !oggia 10 
di corno 

taldn (m) en forma de 
cuerao 


Anschlag (m) 
stop 

but^e (f), arret (m) 


a-*.' 



ynopi> (m) 

battente (m), arresto (m) U 
tope (m) 


a 


34 1 
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Zwischenwand (f) 
1 partition 
cloison (f) 


Plttttendick© (f) 
i> thickness of plate 
gpaisseur (f) de plaque 


b 

npocrfenoiTL (m) 
tramezzo (m), dia- 
framma (m) 
tabique (m) 

a __ 

Tojumraa (0 njiacTHHu 
, Rpessore (m) del dia- 

^ framma 

espesor (m) de placa 





scheibenartig (adj) 
disc-shaped 

discoide (adj), en forme 
de dlsque (loc adv) 


AncKOOdpaauufi 
in forma di disco 
en forma do disco 


Drehpunkt (m), l)reh- 
aohse (f) 

4 pivot 

’ point (m) do rotation, 
axe (m) de rotation, 
pivot (m) 



TOMKa (f) Bpauieum; 

ocl (f) npameeiH 
l>unto (m) o asse (m) di 
rotazione 

centro (in) 6 ejo (m) de 
rotacidn 


5 


Biigel (m) 
clip 

& trier (m) 


r.hisstaub (m) 
powdered glass 
6 vcrre (m) finement pul- 
vdristf mi pil<$, poudre 
(f) de verre t^nue 


keilartig (adj) 

" wedge-shaped (adj) 
cuneiform© (adj) 


ii 



CKoda (m); o6oflMa (f); 

xOMyn* (m) 
staff a (f) 
estribo (m) 


CTCKJiHHHan nw.ib (f) 
polvere (m) di vetro 
polvo (m) de vidrio 


K.iimoo6paaiiijft 
cuneiforme (agg) 
Cuneiform© (adj) 


cV 


Schlitz (m) 
slit, slot 
fente (f) 


Hfll.se (f) 

.9 bush, bushiug 
douillc (f) 



meju> (f); npophat, (f) 
fessura (f), taglio (m) 
hendidura (f) 



rnjikaa (f); BTyjiKa (f) 
bocciolo (m), inani- 
cotto (m) 
inanguito (m) 


a 





533 


kegelformiger Kero (in), 
konischer Kern (m) 
taper core, conical core 
noyau (m) coniqne 



KOHUwecidA cepAen- 

HHlCb (m) 

nocciolo (m) conico 
niicleo (m) cdnico 


a 


Trommel (f) 
dram 

tambour (m) 



6 apa6ani> (m) 
tamburo (m) 
tambor (m) 


kardanisches Zahnrad- 
getriebe (n) 
cardan gear 

engrenage (m) h la car¬ 
dan 


aydnaTwfi npnBOAi> (m) 
KapAaHa 

ingranaggio (m) carda- 3 
nlco 

engranaje (m) cardan 


bampfer (m) 
damping device 



ycnoKomejib (m); rjiy- 
uiHTeJib (m) 

ammortizzatore (m), 4 

smorz&tore (in) 
amortIguador (m) 


pu i ian> (m) ct» npoTH- 
BOB'feCOM'b 

leva (f) a contrappeso d 
palanca (f) do contra- 
peso 


Fallgewicht (n) 

counter-weight 1> 

contrepoids (in), poids 

_(m)__ 

Kallhohe (f) 

height of fall c 

hanteur (f) de chute 


najunomjft rpy<n> (m) 
contrappeso (m) 3 

contrapeso (m) 

BiacoTa (f) naAemn 
altezza (f) di caduta ? 

altura (f) de caida 


aulschlagen (v) 
to strike against 
buter (v) [contre . ..], 
heurter(v). cogner(v), 
fmpper (v) 


Schaltbewegung (f) 
switching motion 
mouvement (m) de com¬ 
mutation ou d*inter- 
ruption (suivant le 
cas) 


Minimaibetrieb (ra) 
minimum working 
fonctionnement (m) a 
minimum 


yimpaTbca (n) 

battere (v), urtare iv) 3 

chocar (v) 

ABHHtenie (n) iipn 

BKJHOUenin, BMKJUO- 

uenin hah nepeK.iio- 
uemii 

movimento (m) di com- ^ 
mutazionc o d’inter- 
mzione 

movimiento (m) de con- 
mutacibu 6 de intc- 
rrupcion 

AiiHCTBie (n) npii MIIHH- 
MajibHOfi narpy aid; 
funzionamento (m) a ^ 
minima 

funcionamiento (m) al 
mini mo 
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Mazimalbetrieb (m) 

. maximum working 
fonctionnement (m) k 
maximum 


Federbttchse (f) 
spring bush 

~ godet (m) de ressort, 
boite (f) de ressort 


Elnscbaltbewegung (f) 
switching-in motion 
inouvement (m) de fer- 
meture de circuit 


Ausschaltbewegung (f) 
switching-out motion 
* mouvement(m)d*ouver- 
ture ou de rupture 
de circuit 


EiBenarmierung (f) 

3 iron protection, armour 
armature (!) de ler 


MassentriLgheit (!) 

6 inertia 

inertie (!) de la masse 


lu!tverdunnter Raum 

(m) 

7 evacuated or exhausted 
space 

espace (m) d’air rardfig 



a 


A'fcficTBie (n) upa mslkch- 
Majn>Hofl Harpyairfc 
tunzionamento (m) a 
massima 

funcionamiento (m) al 
m&xlmo 


Kopodna (f), coAep>Ka- 
man bt» ce6± npy- 
MCHHy; npyxcHHHaii 
KopodKa (!) 
scatola (!) a molla 
caja (!) de resorte 


ABHxceHie (n) ajih bkjqo- 
HeHin 

movimento (m) di chlu- 
sura di circuito 
movimiento (m) de 
cierre de circuito 


ABHweHie (n) jyw bu- 

KJU0H6HLH 

movimento (m) d’aper- 
tura di circuito 
movimiento (m) de rup¬ 
ture de circuito 


>Kejrh3HaH 6poHH (!) 
armatura (!) di !erro 
armadura (!) de hierro 

HHepuifl (!)(kochocti>(!)) 

Maccu 

inerzia (!) della massa 
inercia (!) de la masa 

npocTpaHCTBo (n) cb 
paapiiHcdHHUin* bos- 
Ayxom> 

spazio (m) d'aria rare- 
latta 

espacio (m) de aire r&ri- 
!icado 


Kontakt (m) 
H contact 
contact (m) 


KOHTaKTL (m) 
contatto (m) 
contacto (m) 


Kontaktstuck (n) 

9 contact-piece 

plot (m) de contact 



a 


KOHT&KTHER HELVTh (!) 

pezzo (m) di contatto 
pieza (!) de contacto 


Kontaktrolle (!) 

10 contact roller 

galet (m) de contact 



KOHT&KTHJbli) pOJimm 

(m) 

rullo (m) o rotella (!) 

di contatto 
trole (m) 




Kontaktschraube (f) 
contact screw 
Tig (f) de contact 


KOHTaKTHLlft BHHTL (m) 

vite (f) di contatto * 
tomlllo (m) de contacto 



einen Kontakt her- 
stellen (v) 
to make contact 
£tablir (v) un contact 


yCTpOHTB KOHTaKTL 

8tabillre(v) o formareCv; 

un contatto 
establecer (v) un con¬ 
tacto 


guter Kontakt (m) 
good contact 
bon contact (m) 


schlechter Kontakt (m) 
poor or bad contact 
mauvais contact (m) 


eine Kontaktstelle rei- 
nigen (v) 

to clean a contact 
nettoyer (v) un [point 
de] contact 


SchliUenkontakt (m) 
sliding contact 
contact (m) k chariot, 
contact (m) k cur- 
seur 


Kontaktschlitten (m) 
contact bridge 
chariot (m) de contact, 
corseur (m) de con¬ 
tact 



xopomift KOHTaKTL (m) 
contatto (m) buono # 

contacto (m) bueno 

HJIOXOft (xyfloft) KOH¬ 
TaKTL (m) 4 

contatto (m) cattlvo 
contacto (m) malo 

04HCTHTL (4HCTHTL) * 
KOHTaKTL 

far (v) pullto un con- - 

tatto 0 

limpiar (v) un punto de 
contacto 


KOHTaKTL (m) cajiaa- 
KaMii; CKOJibaamifi 
KOHTaKTL 

contatto (m) a scorri- 
mento 

contacto (m) de carro 


KOHTaKTHLIH CaJia8KH 

(f pi) 

pezzo (m) scorreyole 
carro (m) de contacto 


Federkontakt (m) 
spring contact 
contact (m) a ressort 



npy>KHHHUfl KOHTaKTL 

(“) o 

contatto (m) a molla 
contacto (m) de muelle 


Kontaktfeder (f) 
contact spring 
ressort (m) de contact 


KOHTaKTHaa npy>KnHa(f) 
molla (I) di contatto 0 
muelle (f) de contacto 


Kontaktmesser (n) 
contact knife 
conteau (m) de contact 


Kontaktbebel (m) 
contact lever 
levler (m) de contact 



KOHTaKTHLlft HOHTL (m) 
coltello (m) di conUitto 10 
cuchillo(m) de contacto 


KOHTaKTHLlft pUHaTL 

(m) u 

leva (f) di contatto 
palanca (f) de contacto 
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Kontaktscheibe (!) 
l contact disc 

disque (m) de contact 


KoiiTaivTiibifl Aiicta, (m) 
base (f) del contatto 
disco (m) de contacto 


Kontaktlamelle (f) 

2 contact lamination 
lame (!) de contact 


Kontaktflache (!) 

3 contact surface 

surface (!) de contact 


Beriihningspunkt (in) 
4 point of contact 
point (m) de contact 


KOHTaKTuaa miacTitua 

(f) 

lama (f) di contatto 
lamina (!) de contacto 


KOUTaKTliaH IIOBCpXHO- 
cti> (f); nouepxHqcTb (f) 
coupiiKocuoBeHin 
superflcie (!) di contatto 
superflcie (!) de contacto 

TO*IKa (!) COIipilKOCHO- 

ucHin (conpiiKacauiH) 
punto (m) di contatto 
punto (in) de contacto, 
punto (in) de tangen- 
cia 



(ileltkontakt (m) 
sliding contact 
d contact (ra) glissant, 
contact (m) de glisse- 
ment 



CKOJIb3flmift KOHTaKTT* 
(m) 

contatto (m) strisclant© 
contacto (m) de fried dn 


Schlelfflitche (!) 
s rubbing surface 
0 surface (f) frottante ou 
de frottemcnt 


Innigkeit (!) des Kon- 
j tftkts 

closeness of contact 
intimity (!) du contact 

Kontaktreibung (!) 

$ contact friction 

fruttement (m) dc con¬ 
tact 


Keibungskontakt (m) 
rubbing contact 
0 contact (m) frottant, 
contact (in) de frotte- 
raent 


Druckkontakt (m) 

10 pressing or face contact 
contact (in) dc pression 


Fl&chondruck (m) 

11 surface pressure 

pression (f) de surface 


cKOwibamnan noBepx- 

HOCTb (!) 

superflcie (!) di sfrega- 
mento 

superflcie (!) de roza- 
miento 

n.iOTHocTi. (!) KOHTaicra 
(!) 

intimita (!) del contatto 
intensidad (!) del cou- 
taeto 

rpenie (n) KoiiTairroBi. 
sfregamento (m) di con¬ 
tatto 

rozamiento (m) dc con¬ 
tacto 


Tpvmiflcn KOHTaKTb (ra) 
contatto (m) a frizione 
contacto (ra) de friccidn 


Iia>KIIMH0fl KOIITaKTT> 
(ra) 

contatto (m) a pres- 
sione 

contacto (m) por presidn 

liOBepxiiocTUoe Aa- 
B.ienie (n) 

]>ressione (f) superficial© 
presidn (f) de su|>crflcfe 
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Quecksilberkoutakt (m) 

mercury contact • ^ J 

contact (m) de mercure 


Xapf (m) 
bowl, cup 
godet (m) 

Kontaktburste (f) 
contact brush 
bal&i (m) do contact 

Xebenkontaktstiick (n), 
Xebenkontakt (in) 
auxiliary contact-piece 
plot (m) [de contact] 
secondaire 

Zwischenkontaktstlick 
(u), H i lisk on takt stuck 

(n) 

intermediate contact- 
piece 

plot (m) [de contact] 
intenn^diaire ou auxi- 
liaire 


a 


Abbrennkoutaktstuck 

(n) 

sparking contact-piece 
plot (m) pare-6tincelle 


Abbrennburste (f) 
sparking contact-brush, 
contact breaking 
brush 

balai (m) pare-^tincelles 



a 


Kurzschlufikontakt- 
stiick (n) 

short-circuit contact- 
piece 

plot (m) de court-circuit 


Hollenkontaktstiick (n) 
roller contact-piece 
plot (m) [de contact] A 
galet 



a 


ringformige Burste (f) 
circular brush 
balai (m) circulaire 







PTyTHUii KOHTaKTL (m) 
contatto (m) a mercurio . 
contacto (m) de mor- 
curio 

MauiKa (f); naiue'iKa (f) 
bacinella (f), scodellu (f) 2 
copa (f), reccptdculo (m) 

KOHTilKTHatt IUeTKa (f) 
spazzola (f) di contatto 8 
escobilla (f) do contacto 

BcnoMoraTejiMnuft (no- 
tfOHHLlfi) KOHTaKTL (*ll) 
contatto (m) secondario * 
contacto (in) secundario 


IipOMOKyTO'lHHft (BCI10- 

MoraTe;n>Hufl) koh- 
TaKTL (m) <5 

contatto (m) ausiliare 
contacto (m) auxillar 


KOHTaKTL (m) aah npiti- 
Ma ayrn 

tasselVo (m) spegniscln- 
tille, contatto (m) 6 
rompi-areo 

contacto (m) evita-chiR- 
pas 

meina (f) jvm npieMa 
A>TH 

spazzola (f) spegniscin- 7 
tille 0 rompi-areo 

escobilla (f) evita-chis- 
pas 

KOHTaKTL (in) a.™ ko- 
poncaro 3aMJ>iK*aiuH 
(aaMhiKauia Ha kopot- 
K°e) - 

contatto (m) ft corto “ 
circuito 

contacto (m) de circuito 
corto 


KaTHmiftcfl KOHTaKTL 

(m) 9 

contatto (m) a corsoio 
rueda (f) do contacto 


KOjihucBan (KOwiLue- 

oCpaatiaH) meTKa (f) J() 
spazzola (f) anulare 
escobilla (f) circular 
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Federbftndel (n) 

1 set of springs 

f&lsceau (m) ou paquet 
(m) de ressorts 


Lamellendicke (f) 

2 thickness of lamination 
6 palsseur (f) de lame 
ou de feuille 


bewegliche Biirste (f) 
8 movable brush 
balai (m) mobile 


Kontaktbugcl (m) 

^ bridge contact-piece 
btrier (m) ou pont (m) 
de contact 


Kontaktbacke (f) 
r contact jaw 
0 machoire (f) de contact 


Kontaktplitttchen (n) 

6 contact washer 
rondelle (f) de contact 

Unterbrcchungskontakt 
(m), Untcrbrechungs- 
8 t(ick (n) 

7 contact breaking piece 
plot (m) d'intemiption 

ou de rupture du 
circuit 

Kontaktkolile (f) 

<V contact carbon 

charbon (m) de contact 


Kohlenunterbrecher (m) 
y carbon break 

interropteur (m) k char- 
bons 


Doppelkohle (f) 

10 double carbon 

charbon (m) double 


nyH6m> (m) (KomuieK-rt 
ia ( m » npyacHHi, 
i fascio (m) dl molle 
haz (m) de muelles 




Tojrmmia (f) miacTimu 
spessore (m) di una la¬ 
mella 

espesor (m) de l&mina 


_ noABH^KHaa m^TKa (f) 
spazzola (f) mobile 
1 ^ 1 escobilla (f) mdvil 

a 


<^4 

T T 


• J 

a 


KOHTaKTHaH Ayra (f) 
staffa (f) di contatto 
estribo (m) de contacto 


KOHTairrHaa mena (f) 
mascella (f) di contatto 
mandlbula (f) de con¬ 
tacto 

KOHT&KTH&H nJiaCTHHKa 

(f) 

ran ell a (f) di contatto 
arandela (f) de contacto 


KOHTaKTL (m) juih nepe- 
puaa (paaMhiKaniH) 
blocco (m) d'interru- 
zione 

contacto (m) de ruptura 


JL 


1 


KOHTaKTHtiA yrojit (m) 
carbone (m) di contatto 
carbdn (m) de contacto 

yrojiLHufi npepuBaTe^iL 

(m) 

intemittore (m) a car- 
bone 

interrupter (m) de car- 
bones 

ABoftHott yro-ib (m) 
carbone (m) doppio 
carbdn (m) doble 


yro,iLiiuft Cpycoicb (m) 
blocco (m) di carbone 
bloque (m) de carbdn 

KOHTaKTHblft 1IITU(|)T1> 
(m) 

spina (f) di contatto 
davija (f) de contacto 



Kolile[nlklotz (m) 

11 carbon block 

bloc (m) do charbon 

Kontaktstift (m) 

. 0 contact pin 

toucheau (m) ou che- 
ville (f) de contact 
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Kontaktstdpsel (m) 

?lug 

fiche (f) ou cheyille (f) 
de contact 


Stnpeelkont&kt (m) 
ping contact 
contact (m) k Ache ou 
k cheville 


federnder Kontakt- 
s to peel (m) 
split ping 

fiehe (f) de contact fen- 
due elastique, flche- 
reasort (f) de contact 


Kurzschlufistftpsel (m) 
short-circuit plug 
fiche (f) ou chevHle (!) 
de mise en court- 
circuit 


verstellbares Kontakt- 
stuck (n), verstell- 
barer Kontakt (m) 
adjustable contact piece 
plot (m) [de contact] 
d^pta^able ou rgglable 



KOHTaKTHUfl niTencejn* 
(m) 

spina (f) di contatto / 
Have (f) 6 clavija(f) de 
contacto 


nrrencejn>HMfl koht&ktb 

(m) 0 

contatto (m) a spina 
contacto (m) de clavija 

npynoiHHiuifl nrrenceab 
(m) (KOHTaKTHUft 
nrrencejit (m)) 
spina (f) elastica dl con- <? 
tatto 

clavija (!) eldstica de 
contacto 

nrrencejib (m) jyin ko- 
poTKaro aaKUKama 
spina (!) di messa in ^ 
corto-circuito 
clavija (!) de puesta en 
clrcuito corto 


nepecT&BHofl KOHTaim> 

(m) 5 

contatto (m) scorrevole 
contacto (m) aj us table 


Sehraube (!) 
screw 

vis (!), (flg.:) boulon (m) 


Schraubenbolzen (m) 
screw bolt 
boulon (m) 



bhhtb (m); [(Jjht. :] 6ojm> 

(m) 6 

bollone (m), bullone (m) 
tomillo (m) 


6om (m) (ex Hap'fca- 

KOfl) 

fusto (m) 
tomillo (m) 


Schraubenkopf (m) 
screw bead 

t£te (!) de vis, (flg.:) 
ttte (!) de boulon 


roJiOBKa (!) BHHTa; 

[cpHT.:] rojioBKa 6ojrra * 
testa (!) 

oabeza (!) de tomillo 


Mutter (!) (pi: Muttera) 
nut 

ecrou (m) C 


rafiKa (!) 

dado (m), madrevite (!) 9 
tuerca (!) 


Cnterlagscheibe (!) 
washer 

rondel le (!) d 


Schranbenloch (n) 
bolt hole 

trou (m) de vis, (flg.:) 0 

trou (m) de boulon 


Schraubengewinde (n) 
•crew thread 
filet (m) de vis 


mafida (!); noAKJiaAHan 
maflda (!) in 

ranella (!) 

arandela (!) _ 

oTBepcrie (n) jjjm BHHTa: 
[(per.:] oTBepciie jvm 

doJiTa j. 

loro (m) del bollone 11 

agujero (m) para tor- 
nlllo __ _ 

BHHTOBafl Hapi>3Ka (!) 
impanatura (!) ^ 

fllete (m) de tomillo, 
rosea (!) 
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Rechtsgewinde (n) 

1 right-handed thread 
filet (m) [de vis] k droite 


rechtsgitngig (adj) 
2 right-handed 

[avec pas] k droite 


np&Ban Haphana (!) 
impanatura (!) destrorsa 
rosea (!) a derechas 


<rb npaBofi Hap'kaKofi; 

ct> npaBHM'b xoaoin. 
a pane destrorso 
de paso A derechas 


Linkage wind© (n) 
left-handed thread 
3 filet(m)[de vis] k gauche, 
filet (m) [de vis] ren 
versA 



jrkBaa Hap-hana (!) 
impanatura (!) Bini- 
strorsa 

rosea (!) A izquierd&s 


* left-handed ^ 

[avec pas] k gauche 


ct> ji'hBoft Hap'haKofi; <n> 

JThBblM'B XOAOWb 

a pane sinistrorso 
de paso A izquierdas 


scharfes Gewinde (n) 
angular [sharp] thread 
<5 filet (m) [de viB] triangu- 
laire ou t ran chant ou 
pointu 


ocTpoyro,n>uaH Crpey- 
rojiBiiaa) Hapb3Ka (!) 
Impanatura (!) triango- 
lare 

filete (m) triangular 


flaches Gewinde (n) 
square thread 
« filet (m) plat, (lorme 
0 carrAe:) filet (m) carrA, 
(forme rectangulaire:) 
filet (m) rectangulaire 


npHMoyroJihHaa aa- 
P'haaa (!) 

impanatura (f)‘quadran- 
golare 

filete (m) cuadrado 


Gasgewinde (n) 
gas thread 

7 filet (m) [k pas dit] du 
gaz, filet (m) des tu- 
yaux A gaz 



Hapisaica (!) raaoBuxt 
Tpydi*: raaoBaa 
pssi>6a (!) 

fllettatura (!) per tub! 
da gas 

rosea (!) para tubos de 
gas 


Mutterschraube (!) 
bolt and nut 

8 boulon (m) et Acrou (m), 
boulon (m) [avec tAte 
et Acrou] 



6OJITL (m) CT» rOJIOBKOfl 
h rafinofi 

bollone (m) con testa e 
dado 

tornillo (m) con cabeza 
y tuerca 


Sechskantkopf (m) 
0 hexagonal head 
tAte (!) hexagonale 


c& 

<•> 


mecTHrpaunaH rojioiwa 
(!) 

testa (!) esagoi\ale 
cabeza (!) hexagonal 


Vierkantkop! (m) 
10 square head 
tete (!) carrAe 




qeTupAxrpauiiaa ro- 
JIOBKa (!) 
testa (!) quadra 
cabeza (!) cuadrada 



render Kopf (m) 
round head 
*tie (fj ronde 
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Kpyrjian rojioBKa (f) 
testa (f) tonda 
cabeza (f) redonda 


versenkter Kopf (m) 
countersunk head 
tete (f) noyee 


a 




1 


noTaftHan (yTonjiSHHaa) 
rojioBKa (f) 

testa (f) lncassata o 2 
affondata 

cabeza (f) embutida 


Hammerkopf (m) 

T head 

t£te (f) de marteau ou 
en T 


Schraubensicherung (f) 
screw-locking device, 
nut-lock 

immobilisateur (m) 
d’ecrou, fixe - 6crou 
(m), arrSt (m) de 
Burets pour Serous 

geslcherte Mutter (0 
locked nut 

leroa (m) immobilise ou 
verrouill^, (fig. :)6crou 
(m) goupille 

Splint (m) 
split pin 

goupille (f) fendue 




Kronenmutter (f) 

castle-nut 

ecroa (m) cr£nel6 


Fltigelm utter (f) 
winged nut, butterfly 
nut 

£erou (m) a oreilles [ou 
a ailettes] 


Bundmutter (f) 
flange nut, collar nut 
6crou (m) & collet ou k 
embftse 

^tellmutter (f), Loch- 
mutter (f) 

adjusting nut, circular 
uut 

ecrou (m) k fenetres, 
4crou (m) de flxage oh 
de fixation_ 

gerftndelte Mutter (f), 
rimderierte Mutter (f) 
milled nut 
£crou (m) moiety 



TOBpoBan ro.iOBKa (!) 
testa (f) a T * 

cabeza (f) de T 


upHcnocodJieme (n) npo- 
THBT> OTBHHHHBaHia 
arresto (m) di sicurezza 4 
del bullone 

aparato (m) de seguridad 
del tomillo 


yKptnjieHHaH raftna (f) 
dado (m) chiuso con 
coppiglia 

tuerca (f) cerrada con 
cerrojo _ 

unuiBUTh (m); ninmiBKa 

(*) 

coppiglia (f) 
travesafio (m) 

TbiHKOBan raftna (f) 
dado (m) ad intagli 
tuerca (f) hexagonal con 
entalladuras 

fiapauiKOBaa raftna (f); 
oapameicL (m); npujia- 
Tan raftica(f); KptuiaT- 
Ka (f); raft k a (f) ct» 
yuiKaMH 

dado (m) ad alette 
tuerca (f) de ore jas 

coeAHHHTO/iBHaa raftna 

(*) 

dado (m) a collar© 
tuerca (f) con base 


5 


6 


7 


8 


0 


pery-MipoBcriHaH (ycTa- 
HOBOHuaA) raftna (f) 7 0 

dado (m) a fori 
tuerca (f) de sujecibn 


raftna (f) ct» HaKaTKoft 
dado (m) con orlo 11 
tuerca (f) rayada 
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Gegenmutter (f) 
I lock nut 

contre-6erou (m) 



KOHTDT»-raftKa (f); aa- 
KpsnHaH raftna (f); 
noAraemuHKi> (m) 
contro-dado (m) 
contra-tuerca (f) 


Klommschraube (f), 
Stellschraubo (f) 

O flOt-BPrAW 

vis (f) d’arrdt, vis (f) de 
serrage 



aa>KHMHOft BHHTb (m); 
yCTaHOBOHHLlfi BHHTb 

(m) 

vite (f) d’arresto 
tomillo (m) de preaidn 


Schnittschraube (f), 
Schlitzschraube (f), 
Gewindestitt (m) 

3 headless screw, grub 
screw 

cheville if) fUet£e [k tftte 
fendue] 



BHHTb (m) ct» npop'fc- 
aoirb 

caviglia (f) prlgloniera a 
vite 

tomillo (m) prislonero 


Knebelschraube (f) 

4 tommy-screw 
* vis (f) k garrot ou k 
broche 



BepcTaHHbdt BHHTb (m); 

THCKOBblft BHHTb (m) 
vite (f) con testa a spi- 
netta 

tomillo (m) de muletllla 


Fliigelschraube (f), 
Daumenschraube (f) 

5 thumb-screw 

vis (f) k orellles [ou k 
ailettes] 


BHHTb (m) <n> jianKaitH; 
dapaiDKOBblft BHHTb 
(m) • dapanma (f) 
vite (r) ad alette 
tomillo (m) de orejas 


Mlkrometerschraube (f) 
0 micrometer screw 
vis (f) microm^trique 



MHKpoMeTpn'iecKift (mh- 
KpoMeTpeHHbifl) 

BHHTb (m) 

vite (f) micrometrica 
tomillo (m) microml- 
trico 


Kegulierschraube (f) 
regulating screw 
' vis (f) de r^glage, vis 
(f) rdgulatrice 


peryvmpoBOHHbitt 
BHHTb (m) 

vite (f) regolatrice 
tomillo (m) de regula- 
ci6n 


Metallschraube (f) 
6 metal screw 
vis (f) k m6taux 


BHHTb (m) juin MeTa.i- 
JIOBT* 

vite (f) da metallo 
tomillo (m) de rosea de 
metal 


fTolzsehraubo (f) 
wood screw 
vis (f) a bois 



iuypym> (in) 
vite (f) da legno 
tomillo (m) do rosea de 
mad era 
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Gewinde schneiden (v), 
Gewinde bohren ( v) 
to tap 
t&r&uder (v) 


I Hap'&aaTb (Hapfeadn,) 

veT'iHKOirb j 

maschiettare (v) 
terrajar (v) 


Gewindebohrer (m), 
Schraubenbohrer (m) 
tap, screw-tap 
taraud (m) 


MeTqHKi> (m) 

mastio (m), maschio (in) » 
creator© 

macho (m) de terrajar 


Gewindebohrmaachine 

(!) 

tapping machine 
taraudeuse (f), machine 
(f) k t&r&uder 



CTauoirb (m) jijih Ha- 
p1i3KH p'habdu; 6 oji- 

TOp'haHUfi CTaHOKT> 
macchina (f) a maschiet¬ 
tare 

maquina (!) para terra- 
Jar_ 




Schneideisen (n), Ge- 
windeeisen (n) 
screw-plate, die-plate 
filttre (f) k tmelle, 
fili^re (f) simple 


Wendeisen (n), Wind- 
eisen (n) 
stocks and dies 
tourne-A-gauche (m) 



BHHTOB&H (bhhtob&jil- 
nan) Aocna (f) 
filiera (f) semplice, tra- 4 
flla (f) 
terraja (f) 


BOpOTOKT* (m) 
filiera (f) ad anello, tra- * 
flla (f) ad anello 0 
terraja (f) de cojinote 


Scbneidkluppe (f), 
Klappe (f) 

screw stock, die stock 
ftli&re (f) & coussinets 



KJiymrb (m); HJiynma, 
(m); icjiyrina (f) 

3 filiera (f) a cuscinotti, 6 
traflla (f) a cuscinetti 
terraja (f) de anillo 


Scbneidbacken (fpl) 
dies, screw-dies 
coussinets (m pi) de 
filiere 


a 


imaniKH (f pi); jihcifikh 
(fpl) 7 

cuscinetti (mpl) 
cojinetes (mpl) 


Schraubstahl (m), Ge- 
windestahl (m), Ge- 
windestrehler (m) 
chaser, chasing-tool 
peigne (m) a flleter 


inwendiger Schraub- 
*[stahl (m), Innenstreh- 
*ler (m) 

inside chaser, inside 
chasing tool 
peigne (m) femelle 


mswendiger Schraub- 
Btahl (m), Auflen- 
strehler (m) 
outside chaser 
l*igne (m) male 


rpedSHKa (f) 

pettine (mV ugnetto (m) R 
plantilla (!) para roscar, 9 
peine (m) 


rpedciiKa (f) jyw iia- 
P'feaKH raem> 
pettine (m) femmina 
plantilla (f) interior para 
roscar, peine (m) para 
hembras 


rpeCeHKa (() turn nap'ha- 

KH BHIITOBT* 

pettine (m) maschio 
plan tilla(f) exterior para 
roscar, peine (m) para 
machos 
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Schrauben nachschnci- 
den (v), Gewindo 
nachschneiden (v) 
to chase a screw-thread 
1 repasser (v) le filet, 
aviver (v) le filet, 
(d’un filet usagd:) 
raviver (v) ou repasser 
(v) le filet 




nOAP'fcBATB (QOAP^3dTI>) 
pxatdy BHHTOBT> 

ripassaro (v) il liletto 
repasar (v) un tomillo 


zusammenschrauben (v) 
to bolt together, to 
fasten with screws 
vlsser (v) ensemble, as- 
2 Bembler(v)k[raidede] 
vis, (fig :)boulonner(v) 
ensemble, assembler 
(v) k [l’aidc de] bou- 
lons 





CKp'fell-HTL (-JIHTb) 6oJl~ 
TaMH; CBHHTHTb, CBHH- 
TOBETb 

unlre (v) a vite 
unir (v) con tomillos 


zuschrauben (v) 
to screw or to bolt up 
3 former (v) k [Vaide do] 
boulons, fermer (v) & 
[l'aide de] vis 

festschrauben (v) 
to fasten with screws, to 
A secure by screws 
* fixer (v) a [l’aide de] 
boulons ou k [l’aide 
de] vis 

einschrauben (v) 

5 to screw in 

visser (v) [dans . ..] 


3aBHH-THTb (-’IHBaTb) 
cbiudere (v) a vite 
cerrar (v) con tornillos, 
assegurar (vj con tor¬ 
nillos 

aaKirfcn-HTb (,-jihti.) 
BniiT-0Bn> (-aMH) [6o;i- 
tomt> (-aMn)] 
fissare (v) a vite 
fijar (v) con tornillos 

BBUlI-THTb (-HHBaTb) 

avvitare (v) 
atoruillar (v) 


anschrauben (v) 

^ to screw, to screw on 
visser (v) [sur... ou 

a.J_ 

eine Sehraube liber- 
drehen (v) 

„ to strip the thread (of a 
' screw) 

foirer (v) ou d6former (v) 
[le filet d’] une vis 

locker werden (v) 

$ to get loose, to work 
loose 

se desserrer (v) 


ripHRHH-TIITb (-HUBBTh) 
collegare (v) a vite, av¬ 
vitare (V) 

afianzar(v)con tomillos 

copBaTb (cpuBaTb) na- 
plinny 

strappare (v) il verme 
ad una vite 

deformar (v) el tornillo 

OTBIIUTI1I bCH, OTBIIIIUIl- 
BaTbca; CAanaTb 
alien tarsi (v) 
aflojarse (v) 


eino Schraube lockorn 

, ( y) 

y to loosen a screw, to 

slucken a screw 
desserrer (v) une vis 


abschrauben (v), los- 
schrauben ;v), Ibsen 
10 (v) 

to screw off, to unscrew 
de visser (v), degager (v) 


omyc-TiiTb (-KaTb) 
HIIH Th 

allentnre (v) una vite 
atlojar (v) un tornillo 


,V 

part* 


OTUlfHTHTb, OTBHOTII- 
naTb 

svitare iv) 
destornillar (v) 
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Federkraft (f) 
force exerted by & 
spring, elastic pres¬ 
sure, force of a spring 
force (f) llastique [d’un 
ressort] 

Federuirkung (f) 
action of a) spring, 
springiness 

action (f) dlastique, 
action (f) d’un ressort, 
[action (f) ou effet (m) 
de] ressort (m) 

eine Feder spannen (v) 
to stretch a spring 
tendre (v) ou bander (v) 
un ressort 

BlattfederTf)"” 
coach spring, plate 
spring 

rewort (m) 4 lames ou 
a feuilles, ressort (m) 
feuillet£ 

Spiralfeder (I) 
spiral spring 

ressort (m) spiral, res- 
port (m) en spirale 

Torsionsfeder (f), Dre- 
hungsleder (f) 
torsion spring 
ressort (m) de torsion 

Schraubenfeder (f), 
schraubenformlge 
Feder (f) 
helical spring 
ressort (m) hdlicoidal 
on helizoidal ou en 
h^Lice 


sylindrische Schrau- 
benfeder (f) 
cylindrical helical 
spring 

ressort (m) en [ou 4] 
boudin, ressort (m) 
ihelicoidal] cylin- 
drique 


Kegelfeder (f) 
conical helical spiral 
spring 

ressort (m) [bdlicoidal] 
conique 


Hechteckfeder (f) 

^uare- section helical 
apiral spring 
report (m) rectangu- 
laire ou 4 section rec- 
Ungulaire 

II 


cn.ia(f) ynpyrocTH [npy- 

/KIIHbl] j 

forza (f) di una moll a 1 
fuerza (f) de un muelle 


A'fcficTBie (n) npy>KUHW 
azlono (f) di una molla 2 
accidn (f) de un muelle 



Ham - nyn, (-rnBaTL) 
npyjKHHy « 

tendero (v) una molla ’ 
tender (v) un muelle 



JIIICTOB&H (jieHTOHHan) 
npy>KHHa (f) 
molla (f) a foglio 
muelle (m) de hojas 




cnnpajibHaH npywnna 
(f) 

molla (f) spirale ° 

muelle (m) espiral 

CKpymiBaiomaHCfl (Kpy- 
THJiLHan) npyaoiHa (0 * 
molla (f) di torsione 
muelle (m) de torsidn 


BiiHTOBa>i npyMxHua (f) 
molla (f) elicoidalo 
muelle (m) helizoidal * 
cilindrico 


UHJ] HH APIIUCC KQH [BHB- 
TOBanj npyHCHiia (f) 
molla (f) u spirale cilin- s 
drica 

muelle (m) helizoidal 
cilindrico 



KOiui'iecKan [wmTOBaff 
npy>KHHa (f) 

molla (f) a spirale co- Q 
nica * 

muelle (m) helizoidal 
ednico 


iipyiKima (I) npHMo- 
yrojn.Haro cfcqeiiin 
molla (f) [a sezionc] 
rettangolare 
muelle (in) [de seccidn] 
rectangular 


35 
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Einstellfeder (f) 

1 adjusting spring 
ressort (m) do r^glage 


Wlndungszahl (f) der 
2 Feder 

number of coils 
nombro (m) de spires 


ycTaHOBOHHaii (peryjm- 
poBO^Hafl) npyaoma 
(*) 

molla (f) di regolazione 
muelle (m) de regulacibn 

1HCJIO (n) BHTKOBT> (3a- 
BHTKOBT>) Iipy>KHHH 

numero (m) aelle spire 
numero (m) de espiras 


Gestftngo (n) 
system of arms or levers 
renvoi (ml k tringies ou 
„ a tiges [otleviers], en¬ 
semble (m) ou system e 
(m) de tiges ou barres 
ou tringies [et de le- 
viers] de renvoi 


Cbertragungsstange (f) 
4 transmission lever 
tringle (f) ou tige (f) de 
transmission 



a, b, c 


a, c 


Querstange (f) 
k cross bar 

barre (f) ou tige (f) ou 
tringle (f) transversal© 

Knieliebcl (m), Winkel- 
hebel (m) 

^ angle lever b 

levier (m) coud6, mou- 
vement (m) de son- 
nette 


cHCTeMa (f) puqaroBi,; 
coHJieneiiHue CTep- 
>kuh (m pi) 

tirunti (m pi), leve (f pi) 
con]unto (m) de las 
barras 


nepeAaToqimii CTep- 
/KeHB (m) 

leva (f) di trasmissione 
palanca (f) de trans- 
misibn 

nonepemiaa Tnra (f) 
(paciiopKa (f)); none- 
peiHbiH cTep>KeHb (m) 
barra (f) trasversale 
barra (f) transversal 

KOA'bHqaTud punanb 
(m) 

leva (f) a gomlto 
palanca (f) acodada 


einannig (adj) 

7 one-armed 

k un soul bras (loc adv) 


inehrannig (adj) 
multi-armed, with seve- 
8 ral arms 

k plusieurs bras (loc 
adv) 


(ieleuk (n) 

9 link 

articulation (f) 


*/? 
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OAHonAenifl 
ad un solo braccio 
de un solo brazo 


MHororuie'fifi 
a piii bracci 
de varies brazos 


uiupHup'b (m) 
articolazione (f) 
articulacibn (f) 


Gelenkaclise (f) 

10 axle of link 

axe (m) d’articulation 


mapnupuau oci» (f) 
asse (m) di articolazione 
eje (in) de articulacibn 


Fuhrungsstange (f) 
guide rod 

tige-guide (f), barre- 
guide (f), tige (f) ou 
barre (f) ou tringle (f) 
de guidage 


HaiipaBJuiiomift cTep- 
Hceub (m) 

barra (f) o asta (f) di 
guida 
guia (f) 
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Verbindungsstange (!) 
connecting rod 
bielle (!); tig© (f) ou 
barre (!) ou tringle 
(f) d© raccordement 


gchubstange (f) 
tie-rod (in compression), 
push-rod 

bielle (f); barre (!) ou 
l^tige (!) d© pouss£e 

Zugstang© (!) 
tie-rod Jn tension), pull 
rod 

urant(m), tige-tirant (f), 
tige (!) de traction 


Schaltstange (!) 
switch rod 

tige (!) ou barre (!) ou 
tringle (!) uu bielle (!) 
d’attaque de l’inter- 
rupteur 


coeAHHHTe-TtHuft crep- 
>K6Hb (m) 
biella (!) 

biela (!) de unidn 


nepeABnraioiitifl crep- 
>Keiib (m) 
barra (!) di leva 
palanca (!) 


T«ra (!) 
tirauto (m) 
tirante (in) 


BblKJU04aK)UUfl CTep- 
Hceub (m) 

leva (!) di commuta- 
zione 

palanca (!) de inte¬ 
rn! p tor 


Kontakthebel (m) 
contact lever 
levier (m) de contact 


KOHTaKTHbifi puMarnb(m) 
leva (!) di contatto 
palanca (!) de contacto 


Auslfisung (!) 
release 

d£clanchement (m), dd- 
clenchement (m) 


Auslftsemechanismus 

(m) 

releasing mechanism 
mdcanisme (m) de dd- 
clanchement 



Ausschaltmechanismus 

(m) 

disconnecting mecha¬ 
nism 

m^canisme (m) inter- 
rupteur ou disjoncteur 


Verriegelungssystem (n) 
interlocking device 
syst&me (m) de verrouil- 
lage 


Arretierung (!) 
stop, catch, detent 
detente (f). arr6tage(m), 
dispositi! (m) d’arrdt 
ou de ddtente 




b, c 


paaodmenie (n); pac- 
U'fen^eHie (n); pa3i>« 
eAHHenie (n) 6 

disgiunzione (!) 

deaunidn (!), disparo(m) 

MexaHH 3 »i> (m) jyin pac- 
irfcnJieHiH (pa3i»eAH- 
HeHifl) 

meccanismo (m) di dls- 7 
giunzione 

mecanismo (m) de des- 
unirtn 6 de disparo 

MexamiHirb (m) jiah bu- 

miioHeHifl 

meccanismo (in) di in- ^ 
terruzione 

mecanisino (m) de in te¬ 
rm pci on 

O-lOh’IipOBO’IHJlM CHCTC- 
Ma (f>; ciiCTCMa aa- 
TBopa q 

sistema (m) di spanga- 
tura 

sistema (in) de eicrre 


appernpoBKa (f): appe- 
THp'h (m) 

meccanismo (m) di ar- m 
resto !U 

mecanismo (m) de pa- 
rada 


35 * 
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Ausltisemagnet (m) 
l releasing magnet 
1 Glectro[aimant] (m) de 
dgclanchement 

Stromspule (f) 
current coil 

o bobine (f) [montGe] en 
~ s6rie, (pour instru¬ 
ments, aussi:) bobine 
(f) d’intensity 


pa3MMKaiomift (paaod- 
maiomift) MarHHTb (m) 
<1 magnete (m) di disgiun- 

zione 

\m&n (m) de desnnidn 

_ nocji'feAOBaTewiLHaH Ka- 

TyniKa (f) 

- rocchetto (ra) in serie, 

bobina (f) amper- 
metrica 

carreto (m) en serie 


Spannungaspule (f) 
pressure coil, voltage 
coil 

bobine (f) [montGe] en 
d derivation, bobine (f) 
shunt, (pour instru¬ 
ments, aussi:) bobine 
(f) de tension 

Hilfsmagnet (m) 

4 auxiliary magnet 
aimaiit (m) auxiliaire 


Klinkwerk (n) 

.5 trigger, trip gear 
declic (m) 



Gesperre (n) 

0 locking mechanism 
encliquetage (m) 


Zahngesperre (n) 

7 ratchet 

encliquetage (m) k ro¬ 
chet 


Sperrad (n) 

^ ratchet wheel 

roue (f) a rochet, ro¬ 
chet (m) 



a 


myHTOBaH KaTynnca (f); 
KaTyinKa btb otbtbt- 
BJieHifl; KaTyinKa Ha- 
npflHtemH 

rocchetto (m) dl ten- 
sione, bobina (f) volt- 
metrica 

carrete (m) de tension 

BcnoMoraTe.TLHud Mar- 
HHTT> (m) 

magnete (m) ansiliar 

iman (m) auxiliar 


meKO^na (f) 
meccanismo (m) a 
acatto 

mecanismo (m) flador 

aamejiKHBajomift (aa- 
AepHtHBaionufl) xexa- 
HII3M1> (m) 
arre8to (m) 

flador (m), gatillo (m) 
de parada 


aydnaTuft octshobt* (m) 
arresto (m) a denti 
juego (m) de trinquete 


xpanoBoe kojicco (n); 

xpanoBmcb (m) 
ruota (f) d’arresto 
rueda (f) de escape 


Sperrklinke (f) 
pawl 

9 cliquet (m), chien (m), 
doigt (m) d’enclique- 
tago 


coda^Ka (f); saAepncKa 
(f) 

nottolino (m) d’arresto 
escape (m) 


Reibungsgesperre (n) 

0 friction ratchet 
7,7 encliquetage (m) k fric¬ 
tion 


selbsttittige Sperrvor- 
riehtung (f) 

11 self-adjusting ratchet 
encliquetage (m) auto¬ 
mat ique 


(bpHKLlioilHhlft OCTa- 
hobi, (m); a&naurh (ra) 
arresto (m) ad attrito 
trinquete (m) de friccion 

caMoj/bikiByioiuifi 3a- 
mejnaiBaiomift (aa- 
Aepwnnaiouufl) stexa- 

(m) 

arresto (in) automatico 
trinquete (m) autore^u- 
lador 
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Polplatte (f) 
pole*plate 

F-Uque (f) polaire ou de 
pole 



nojuocHan njiacTHHa (f) 
piastra (f) polaro / 

placa (f) polar 


Schaltergriff (m) 
switch handle 
manette (t) ou poignge (f) 
q’interrupteur 




py^Ka (!) BtiKJiio'iaTejLfl 
impugnatura (f) o ma- 
nubrio (m) dell' in¬ 
sert tore 

mango (m) de inte- 
miptor 


Befestigung (f) des a a yKp'fcmieHie (n) pynKn 

Hand grift's rA (pyKOHTKH) 

fanning of the handle l flssazione (f) dell'impu- S 

fiiation (f) de la ma- ? I gnatura 

nette ou poign£e fljacidn (f) del mango 


Schalterplatte (0 
switch plate 

plaqne (f) d’interrup- 
teur 


IIJiaCTHUa (f) BUKHlOHa- 
TeJLH A 

piastra (f) d’inseritore 
placa (0 de interruptor 


Schaltereockel (m) 
switch base 

socle (m) d’interrupteur 


waaserdicht (adj) 
watertight 
Stanche (adj) 


Schutzdeckel (m) 
protecting cap or cover 
couverele (m) protec¬ 
ted 



Uokojii, (m) BUK-iio'ia- 
TeJiH 

zoccolo (m) d'inseritore ,5 
zdcalo (m) de interrup- 
tor 

BOAOHenpoHHixaeMHft; 

BOAoynopHLifl 
impermeabile (agg) o 
impermeable (adj) 


npeaoxpaHHTe.iMiaH 
KpuuiKa (f) 
custodia (f) 
tapa (f) 


Sch&ltergehause (n) 
switch cover 
boite (f) ou enveloppe 
(f) d’intemipteur 


Scbalterklemme (f) 

^itch terminal 
torne (f) d’intemipteur 


Ar.«chluCkontakt (m) 
connecting contact 
Plot (m) de raccorde- 
ment<m de connexion 


hiuhkt, (m) (Kopodna (f), 
KOHcyxx (m), Kpumica 
(f)) Bbiiano'iaTe.iH 8 

scatola (f) d’inseritore 
caja (f) de interruptor 

aa>Knui> (m) (oKinn. (m)) 

BMiwiK)naTe;iH 
morsetto (m) d’insori- q 
tore 

terminal (m) de inte- 
rruptor 

COeAIIHHTeJLbliUft koh- 
TaKTL (m) 

contatto (m) di chiusura 70 
contacto (m) de co- 
nexidn 
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Anschlufischraube (f) 

. connecting screw 
vis (f) de connexion ou 
de raccordement 



Anschluflfl&cbe (f) 
connecting surface a 

* surface (f) de raccorde¬ 
ment ou de connexion 


8&2KHXHU& BHHTb (m) 
vlte (f) di chiusura o 
d'attacco 

tomlllo (m) de conexidn 


sancHXHaa noBepxHocn> 
(f) 

superflcie (f) dl giun- 
zione o di contatto 
superficie(f) de conexidn 


Bolzen (m) fftr Ktick- 
anschluA 

bolt for back connec- 
# tion 

boulon (m) pour rac¬ 
cordement postdrieur 
ou par demure 



6oJirb (m) ajih npncoe- 
AHHeHifl caa^H 
bullone (m) per attacchi 
posteriori 

tomlllo (m) para co¬ 
nexidn posterior 


Sehalthebel (m) 

4 switch lever 

levier(m) d'interrupteur 


0 = 3 ^ 4 = 


pbraarb (m) BUKJDO'ia.- 
TejiH 

leva (f) di interruzione 
palanca (f) de interrap- 
tor 


Umschalthebel (m) 

« change-over lever 
levier (m) de commuta- 
teur 


©o=> 


puqarb (m) nepeKJnoua- 
Tejui 

leva(f) di commutazione 
palanca (f) de conmu- 
tador 


Schaltrad (n) 
switch hand wheel 
6 volant (m) de manoeuvre 
ou de commando ou 
a main 



pyrooft xaxoBHHgia> (m) 
volantino (m) di co- 
mando o di manovra 
(f) 

volante (m) de maniobra 


Bajonettgriff (m) 
bayonet clutch 
7 manette (f) k douille de 
baionnctte 


Hochspan nungsschalter 
(m) 

S high-tension switch 
intemipteur (m) & haute 
tension 


nrruKOBaft pyraa (f) 
impugnatura (f) a baio- 
netta 

mango (m) de bayoneta 

BUKjnoHaTejib(m) buco- 
naro HanpHHteHui 
interrut tore (m) per 
alta tensione 
interruptor (m) de alta 
tensidn 


Hoch spann ungshebel- 
schalter (m) 
high-tension lever 
0 switch 

intemipteur (m) a 
levier pour haute 
tension 

Hochspannungsum- 
schalter (m) 

Jn high-tension change- 
1U over switch 

commutateur (m) a 
haute tension 


Sr 



pBFia>KHUft BblKJllOHa- 
Tejib (m) Bbiconaro 
HanpAHcemH 
interruttore (m) a leva 
per alta tensione 
interruptor (m) de pa- 
l&nca para alta tensidn 


nepeKAioHaTejib (m) bm- 
coKaro HanpanceHiH 
commutatore (m) per 
alta tensione 
eoninutador (m) de alta 
tensidn 
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loftdicht abgeschlosse- 
ner Hochsp&nnungs- 
'suslschalter (m) 
ur-tight high-tension 
switch 

hierrupteur (m) herm6- 
tiqae k haute tension 


Hochspann ungsr&hren- 
[aua]schalter (m) 
high-tension tubular 
switch 

mterruptenr (m) k tubes 
poor haute tension 


Sicherhei tshochsp&n- 
nnngs r L aas]8chsJ ter 
(m) 

high tension - safety 
switch 

intemipteur (m) de sd- 
Telg k haute tension 


Hurner[aus]schalter (m) 
horn type switch 
intemipteur (m) k cor¬ 
nea on k antennes 


repMeTHqecKH aanpu- 
Ttifl BHKjnoqaTejib (m) 
BucoKaro uanpmKe- 
Hin 

intermttore (m) per alta 1 
tensione a chiusura 
ermetica 

intemiptor (m) herm6- 
tico de alta tensidn 


TpyCnaTufl BUKjnona- 
T6Jii> (in) Buconaro 
HanpHHteHiH 

interrut to re (m) a tubi 2 
per alta tensione 
intemiptor (m) de tubos 
para alta tensidn 


npeAOxpauHTe-iLHufi 
bukjhoh&t6 JU> (m) bu- 
conaro HanpiuKeHiH 
intermttore (m) di si- 
curezza per alta ten- # 
slone 

intemiptor (m) de so- 
guridad de alta ten-. 
si6n 


porooCpaaHud (ponoco- 
Btifl) BUKJiiOHaTe.il> (m) 
intemittore (m) a corn a 4 
interruptor (m) de en- 
tenas 6 de cuernos 



Hochspan n u ngsh 6 raer- 
[aus]schalter (m) 
high-tension horn 
switch 

intemipteur (m) k cor¬ 
nea [ou a antennes] a 
haute tension 



Zngschalter (m) 
poll switch, coni switch 
commutateur (m) a 
tiiage 


poroodpasHud (po>K- 
KOBUli) BUKJUOHaTeJUb 

(m) bucokoto Hanpn- 
>KeHin 

intemittore (m) a corna 
per alta tensione 
intemiptor (m) de en- 
tenas de alta tensidn 


HaTlDKHOfi BUKAlOHa- 
TeJiB (m) 

com mu ta tore (m) a tra- » 
zione 

conmutador (m) de 
cuerda 


Schmirzug (m; 
eord 

♦ ordon (m) 


HaTflWHoft nuiypi> (m) ^ 

tirante (m) a cordone ' 
corddn (m) 


iiollen^aus^schalter (m) 
roller switch 
intemipteur (m) k galets 


pOJIHKOBUl'i BUKJUO'ia- 
TeJiL (m) 

intemittore (m) a rotelle <* 
intemiptor (m) de ro- 
dillOH 


schalter (m) 
03-break switch 
intemipteur (m) k huile 


Macjuiuuii Buicjuona- 
TejiL (m) g 

interruttoro (m) ad olio 
intcrruptor(m) de aeeite 
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Hochspannungsttl[aus]- 
schalter (in) 

/ high-tension oil switch 
Interrupteur (m) & huile 
pour haute tension 




Mac~iHHuft BMKJnona- 
TeJib (m) BMconaro 
uanpn>Keiiift 

interruttore (m) ad olio 
per alta tensione 
interruptor(m) de aceite 
para alta tensibn 


mehrfache Unter- 
brechung (f) 

2 multiple-break 

rupture (f) ou interrup¬ 
tion (f) multiple 


Federapannwerk (n) 
o spring attachment 
* mecanisme (m) tendeur 
a ressort 


ausselialtbarer Strom 
(m) 

current-breaking capa- 
4 city 

intensitb-limite (f) ou 
courant-limite (m) de 
rupture 



MHoroKpaTuni/1 nepe- 
ptiB'b (in) 

intcrrazione (f) multiple 
interrupcibn (!) multiple 


HaTH>KHOii MeXaHH3MX 
(m) ct» upy>KiiHoii 
tenditore (m) a molla 
mecanismo (m) tensor a 
lesorte 

BWKjJHviaeMuii TOKT»(m»; 

npeakiLHufi tokt. 
Bi»iKriK)4en in 
corrente (f) massima che 
si pub intcrromj>ere 
corriente (f) maxima 
que es capaz de rom¬ 
per 


ausschaltbare Spann ung 

(f) 

voltage-breaking capa- 
0 city 

tension-limite (!) ou vol- 
tage-limite (m) do rup¬ 
ture 


aussclialtbare Leistung 

m 

maximum output or 
6 power which can be 
interrupted 

puissance-limite (f) de 
rupture 


Schlietiungsfunke (m) 
spark at make, spark on 
7 closing 

etincelle (f) de fertne- 
ture _ 

OiTnungsfunke (m) 
spark at break, spark 
” on opening 

etincelle (f) de rupture 

Schlieftungsbogon (in) 
arc at make, arc on 
J closing 

arc (m) do fermeture 


BF»iK.iK)MaeMoe nanmi- 
>Keuie (n); npe;rkii*- 
Hoe HanpHMceuie bm- 

K.iJOMeHifl 

tensione (!) massima che 
si pub interro injure 
tensibn (f) maxima que 
se puede intemimpir 

BLiK.iwHaeMan moiu- 
uoctl (f); npeA'km- 
Hafl MOmilOCTB BU- 
lcuoMeniH 

potenza (!) mnshima che 
si pub mettere !uori 
circuito 

capacidad (!) maxima 
que se puede in te¬ 
rrain pi r 

neicpa (!) npn BK.iioue- 
Hiii (aanijKanin) 
scintilla (f) di chiusum 
chispa (!) de cierre, 
chispa (!) tcnninol 

ltcnpa (!) npn bukaio- 
Meiiiii (pa;mui;aHin) 
scintilla (!) d’apertma 
chispa (!) de ruptura 

BUMNKUiomaH Ayra (f); 

Ayra npn HK.no'ieHiii 
arco (m) di chiusura 
arco (m) de cierre de 
circuito 



Offnungsbogen (m) 
arc at break, arc on 
opening 

arc (m) de rupture 


Uchtbogenldschung (f) 
arc-ex tiuguJshing 
extinction (f) de l’arc 
dlectrique 


Funkenloscher (m) 
spark extinguisher 
extincteur (m) d'etin- 
oelles 


Funkenentzielivorrich- 
tung (f) 

spark-drawing device 
pare-^tincelles (m) 


elektromagnetische 
Funken loach ung (f) 
electromagnetic blow¬ 
out 

extinction (!) ou Bon¬ 
dage (m) electroma- 
gn^tique d'^tincellea 


Kunkenloschspule (f) 
blow-out coil 
bobine (f) d’extinction 
ou extinctrice, bobine 
(!) de soufilage d’4tln- 
celles, souffleur (m) 
electromagn^tique 
d’etineellcs 
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Ayra (f) npn paamj- 
KaHin 

arco (m) di rottura o 1 
d’apertura 
arco (m) de mptura 


Tymenie (n) BOAbTOBofi 
(cBliTOBofl) Aym 
estinzione (!) dell’ arco 2 
elettrico 4 

extincidn (f) del arco 
elcctrico 


iiCKpoTyiiniTeAh (ni) 
estintore (m) di scintille 3 
apaga-ciiispns (m) 




iipiicnocofLieHie (n) &jih 

iianjieMeHiH ncKp r b 
parascintille (m) 
parachispas (m) 


3-ieKTpoMarHnTHoe hc- 
KpoTymeHie (n) 
spegnimento (m) elet- 
tromagnetico o estln- . 
zione (f) elettroma- 0 
gnetica di scintille 
apagachispas (m) elec- 
tromagndtico 


KaTymna (f) HCKpoTy- 
imiTeJW 

rocchetto (m) di estln- * 
zione delle scintille 0 
carrete (m) de oxtincidn 
de chispaa 


Blaswirkung (!) 
blow-out action 
soufflago (in), action (f) 
soufflante 


aa;;yBanie (n) [hckpu] 
azione (f) soffiante ~ 
accidn (!) soplante 


Scbalter (m) mit pncu- 
matischer Funken- \\ 
ldsc.hu ng ^ 

switch with air blow¬ 
out, pneumatic-break 
switch 

interrupteur (m) a souf- 
flago pneumatique 
[des ^tincellesl 



BUKMTonaTeju, (m) n» 
UHeBMaTilMeCKIIMl. 
ncKpoTyuicHieMi* 
interrutlore (in) ad estin- ^ 
zione pneumatiea 
delle scintille 
iutcrruptor (in) con ex- 
tlncidn pneumatiea 


Ldschwirkung (!) 
extinguishing effect 
action (!) extinctrice 


TymnTeaLnoe A'feftcTBie 

(n) n 

azione (!) spegnitriee 
accidn (f) de apagar 
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i' n terbrechungsstrecke 

(0 

1 breaking distance 
distance (f) d’interrup- 
tion 







a 


langsame Unterbre- 
2 chung (f) 

slow interruption 
interruption (f) lente 


A-uma (f) uepepusa 
distanza (f) oi inter- 
nizione 

distancia (f) de interrupt 
ci6n 


MeAJieHHufi nepepuBi* 

(m) 

interruzione (f) lenta 
interrupcidn (f) lenta 


Momentunterbrecliung 

m 

sudden interruption 
3 rupture (f) ou intemip- 
tion (f) brusque ou 
rapido ou instantan^c 


MrBOBeHHUft (MOMeH- 
TajibHuil) nepepum, 

(m) 

interruzione (f) bniaca 
in terra pcidn (f) brusca 


Luftzug (m) 

4 current of air, air cur- 
* rent 

courant (m) d'air 


unter OlabschluB 
. under oil 

' avecfermeture[6tanche] 
& l’huile 


Tara (f) (Boaayxa) 
corrente (!) d'aria 
corriente (f) de aire 


nofli* MacJioirb 
mediante chiusura ad 
olio 

con cierre de aceite 


Hornerwirkung (f) 

- action of the horns 
0 action (f) des cornes [ou 
antennes] 


Unterteilung (f) des 
Schaltweges 
subdivision of breaking 
distance 

7 subdivision (f) du che- 

min [parcouru par le 
levier] d’interruption 
ou du trajet [du levier] 
d'lntemiption 

Prcflluft (f) 

8 compressed air 
air (m) comprimG 

Metallmassen (f pi) 

9 metal masses 

masses (f pi) metalliques 

Oberspringen (n) des 
Lichtbogens 
Jumping over of the arc 

10 passage (m) de l*arc 

de (on dit:) 

’arc saute de . . . k ou 

sur . . . 


A’fefiCTBie (n) DOXCKOBl) 
azione (f) delle corna 
accion (f) de los cuernos 


uoApaaA'feJieHie (n) nyra, 
npoxoAHMaro ptraa- 
i omt> BbiKJiiouaTejm 
suddivisiono (f) dello 
spazio dl lntemizione 
subdivision (f) de la 
distancia de ruptura 


OKaTIift B03AyxT> (m) 
aria (f) compressa 
airo (m) comprimido 

MeTa.uiHuecKi/i uaccu 
(f PD 

masse (f pi) metallic he 
masas (f pi) metalicas 


nepecKannsaHie (n) 

BOJILTOBOft (CB'fcTOBOft) 
Ayrn 

sal to (m) dell* arco 
paso (m) del arco 
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ZerreiAen (n) des Licht- 
bogens 

rupture of the arc 
rupture (f) de l’arc 


Emicken (n) des Licht- 
bogens 

dying out of the arc 
ytouffement (m) de l’arc 



Flamme (f) 
flame 

flamme (f) 


Stebenbleiben (n) des 
Uchtbogens 
stationary stAte of the 
arc 

immobility (f) ou y tat (m) 
stationuaire de Tare 



pa3ptIBT, (m) BOABTOBOft 
(CfidSTOBOft) HYTH 

rottura (f) delrarco 
ruptura (f) del arco. 


rauieHie (n) bojiltoboA 
(cB'feTOBoft) Ayrn 
soffocamento (m) del- 2 
l’arco 

extincidn (f) del arco 
ruiaMH (f) 

flamma (f) ^ 

llama (!) 


OCTaiiOBKa (f) BOwIBTO- 
Boft (cirfeTOBOft) Ayru A 
immobility (f) dell* arco * 
inmovilidad (f) del arco 


Unterbrechungsstelle (f) 
point of break, break 
point (m) d’interruption 



irfecTO (m) uepepuBa 
punto (m) di inter- 
ruzione <5 

punto (m) de Interrup- 
ci6n 


Schmelzperlen (fpl) 
molten drops 
perles (f pi) ou gouttes 
(f pi) de fusion, perles b 

(fpl) ou gouttes (fpl) 
de matiyre fondue 


Fem[aus]schalter (m) 
remote control switch 
tyiyinterrupteur (m), in¬ 
terrupt© ur (m) k dis¬ 
tance 


elek tromagnetlscher 
Fern[ausjschalter (m) 
electromagnetic remote 
control switch 
tyiointerrupteur (m) 
yiectromagnytique 



Hochspannungsfem- 
[aus]schalter (m) 
high-tension remote 
control switch 
ttteinterrupteur (m) k 
haute tension 


paciuiaBJieHHtiH Kycon- 
KH (mpl) BT» BHXfe 

MteinyatHHi* (inapn- 6 

KOKb) 

perle (f pi) di fusione 

perlas (f pi) de fusi6n 

BWKJUOUaTCJLb (m), fl'fcft- 
CTByiouufl Ha paa- 
CTOHHie 

in term t tore (m) coman- „ 
dato a distanza ' 

telointemiptor (m), in- 
terruptor (m) k dls- 
tancia 

a^eirrpoMarHHTHbift bm- 
muonaTejiL (m) Hapaa- 
CTOHiiie 

Interruttore (m) elettro- 
magneticocomandato s 
a distanza 

telointemiptor(m) elec- 
tromagnytico 

BUKJiio*iaTe:ib (m) bu- 
conaro HanpaHteHiH, 
AkiicTByiouuH aa paa- 
CTOHHie 

interruttore (m) nd alta 9 
tensione comandato 
a distanza 

telointemiptor (in) de 
alta tensidn 
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Trenn[au8]schalter (m) 
separating switch 
l in terrupteur- separateur 



pa3A r kjmTeJU>Hufl bu- 
KJiioHaTejiB (m) 
interruttore (in) di se- 
parazione 

interruptor (in) separa- 
dor 


IIaupttrenn[aus]schalter 

(m) 

main separating switch 
2 interrupteur-separateur 
(m) principal, inter¬ 
rupteur (m) principal 
de separation 



o 





C 

• ” 


[HUH 


(vn 


r.iaBHuft pa.3;vfc.iHTe*ii>- 
Hbifi BUKjiiOHaTeJibOn) 

intcmittore (m) princi- 
pale di separazione 
intcrrui>tor (m) princi¬ 
pal de separacion 


Drehstrom[aus]schalter 

(m) 

3 three-phase switch 
interruptcur (m) [a cou- 
rant] triphase 



BtiKjnoHaTejib (m) Tpex- 
(J)a3Haro -rona 
interruttore (m) per cor- 
rente trifa.se 
interruptor (m) tilfasico 


Kipp[aus]schaltcr (m) 

^ reversible switch 

interrupteur (m) a bas¬ 
cule 

Metallbsen (f pi) 

. metal eyes 
0 (eillets (m pi) metal- 
liques 


Schal terabmessungen 
'f pi) 

switch dimensions 
6 dimensions (f pi) d’un 
interrupteur ou d’un 
commutnteur (suivant 
le cas) 


nepeKiunofl BUKjuo'ia- 
Te;u> (m) 

interruttore (m) a bilico 

interruptor (m) rever¬ 
sible 

MeTa;uiH4ecKui neT.iH 
if pl> 

occhielli (m pi) metal- 
lici 

ojetes (m pi) metalicos 

pasM'hpu (m pi) buk.ir>- 
HaTejm n;m nepenjiio- 

HaTCJlfl 

dimension! (f pi) d’un 
interruttore o commu¬ 
tate re 

dimensiones (f pi) de un 
interruptor 6 conrau- 
tador 


cl^f 



Sieheruugen 
7 Safety Fuses 

Coupe-circuits 


llpeAOxpaHUTejN 
Valvole di Sleurezza 
Cortaclreuitos 


Sicherung (f) 
fuse, cut-out, safety fuse 
8 coupe-circuit (m) [de 
sftret£], surety (f), 
fusible (m) 


npeAoxpaiune.il* (m) 
fusibile (m), valvola if) 
fusible(m), cortueireuito 
(m) 


Abschmelzsicherung (f) 
safety-fuse, safety cut¬ 
s' out 

fusible (m), coupe-cir¬ 
cuit (m) k fusible 






iuaBKifl npeAOxpann- 
Tejn> (ra) 

valvola (f) a fusione 
fusible (m) de seguridad 
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dehera (v) 
to protect 
[•rot^ger (v) 


npeAoxpau - htl (-hti>) ; 

3amn-THTi> (-maTb) 
proteggere (v) 
proteger (v) 


ein(>olige Sicherung (f) 
single-pole fuse 
coupe • circuit (m) uni- 
polaire, [fusible (m) 
unipolaire] 


zweipolige Sicherung (f) 
two-pole or bipolar fuse 
coupe-circuit (m) bipo- 
laire, [fusible (m) bl- 
polaire] 


*tarkstromsieherung (f) 
fuse for large currents, 
power-current fuse 
r-oupe - circuit (m) [ou 
fusible] (m) pour 
grande intensite on 
pour courants forts ou 
pour gros courants 

Scb wachfitromsiche- 
rung (f) 

fuse for small-currents, 
low-current fuse 
coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] pour faible 
intensite ou pour 
courants faibles 





OAHononjocHLifl npe^o- 
xpaHiiTeJiL (m) 
valvola (f) unipolare 
cortacircuito (m) uni¬ 
polar 


AByxnodiocHuft npeAO- 
xpaHHTejib (m) 
valvola (f) bipolare 
cortacircuito (in)bipolar 


npeAOxpaHHTe.iL (in) 
cHJiLHaro Tona; npeA- 
oxpaiuiTe.lL hjih cii.il- 

HUX 1 > TOKOBTj * 

valvola (f) per intensity 
cortacircuito (m) para 
alta intensidad 


npeAOxpaHHTc.lL (m) 
c.ia6aro Tona, npeAO- 

XpaHHTGJLL ArIH CJia- 

6lixi> tokobt. 
valvola (f) per debole ° 
corrente 

cortacircuito (m) para 
baja tcnsidn 


Blefsicherung (f) 
lead-fuse 

plomb (m) fusible, 
coupe-circuit (m) a 
plomb fusible 


CBHHHOBuft npeAOxpa- 
uhtcjil (m) 

fusibile (m) di piombo e 
cortacircuito (m) de 0 
plomo fusible, plomo 
(m) de seguridad 


rkhmelzdnihtsicherung upeAoxpaiiHTe.ii. (ni) crb 

(f) [jierKo]n.iaBKoft iipo- 

wire fuse uo.ioKoft 7 

coupe-circuit (m) & fil valvola (f) a fllo fusibile 

fusible, fil (m) fusible alambre (m) fusible 


Einxelsicberung (0 
single fuse 

f uupe-circui t(m) si mule, 
[fusible (m) simple] 

i>oppelsicherung (f) 
double fuse 

cou pe-ci rcui t(m)double, 
[fusible (m) double] 


iipeAOxpaiiHTO.iL (in) 
lipocToft 

valvola (f) semplice s 

cortacircuito (m) sen- 
cillo 

ABofiHoft upeAoxpaHn- 
TejiL (m) q 

valvola (f) doppia 
cortacircuito (m) doble 
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Dreifacbsicherung (f) 
j triple fuse 

1 coupe-circuit (m) triple, 
[fusible (m) triple] 


Hauptsicherung (f) 

2 main fuse 

coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] principal 


Erg&nzungssicherung (f) 
.supplementary fuse 
$ coupe-circuit(m) [oufu¬ 
sible (m)] supplemen¬ 
tal re 


Verteilungssicherung (f) 
distributing fuse 
4 coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] de distribu¬ 
tion 


Dreileitervertellungs- 
sicherung (f) 
three-wire distributing 
fuse 

coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] de distribu¬ 
tion trililalre ou k 
trois fils 



TpoflHofi npeAOxpaHB- 
TeJib (m) 
valvola (f) triple 
cortacircuito (m) triple 

r^aBHufl npeAoxpauu- 
Te.ii> (m) 

valvola (f) di sieurezza 
principale 

cortacircuito (m) princi¬ 
pal 

Aono^HHTejibHuft npe- 
AOxpaHHTeJib (m) 
valvola (f) di comple- 
mento 

cortacircuito (m) suple- 
mentario 

paeu peA'kflHTe. i buufl 
lipeAOxpaHHTeJib (m) 
valvola (f) di distribu- 
zione 

cortacircuito (m) de dis¬ 
til buoirtn 

pacnptvtl^iimviLiiijft 
nptuoxpaHHTe^b (m) 
A-ih ipexnpoBOAHOfl 

CHCTCMM 

valvola (f) di distribu- 
zione per impiantl a 
tro fili 

cortacircuito (m) de dis- 
tribuciou para iusta- 
lacion trifllar 


Drehs trom ve r tei 1 u n gs- 
sicherung (f) 
three-phase distributing 
o fuse 

coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] de distribu¬ 
tion pour courant tri- 
phas6 


Lichtsicherung (f) . 
lighting fuse, lamp fuse 
7 coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] d’£clairage 


IlruckenvSicherung (f) 
bridge fuse 

® coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] k pont 


pacn pe A'fc.1 RTejibH uii 
npeAoxpaHHTeat (m) 
AJih TpcxrJ)a 3 Haro Toua 
valvola (f) di distribu- 
zione per corrente tri- 
fase 

cortacircuito (m) para 
corriente trifasica 

npeAOxpaHirreJib (mj 
A-ni OCirfcTTITe.TbHOft 
C'iiTH 

valvola (f) jver illumlna- 
ziono 

cortacircuito (m) de 
alumbrado 

it pc^o x painiT&Jii»HM ft 
MocTiiixb (m) 
valvola (f) a ponte 
puente (in) 


kurze Briickonsiche* 
rung (f) 

g short bridge fuse 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (in)] a pont 
court 



KopoTicifi upeAoxpauH- 
Tejibiuaft MOCTiurb (m) 
valvola (f) a ponte corta 
puente (m) corto 
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l&nge BrQckenaicherung 
long bridge fuse (f) 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] k pont 
long_ 

Streifensicberung (f) 
strip fuse 

coupe-circuit (m) k lame 
[fusible], fusible (m) k 
lame 





■gCLJUSU? 


AJiHHUtift npeAoxpauH- 
TejihHiaft MOCTmrt (m) , 
valvola (f) a ponte lunga 
puente (m) largo 


npeaoxpaHHTejib (m) ct> 
lUiaCTUHKOK) ( no joc¬ 
ko io) 

yalvola (f) a lamelle 
cortacirculto (m) de 
clnta 


Lamellensicherung (f) 
laminated fuse 
couj>e-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] a lames mul¬ 
tiples, (flg.:) coupe- 
circuit (m) a lames de¬ 
ploy des 

Patronensicherung (f) 
cartridge fuse 
coupe-circuit (m) [oh 
fusible (m)] a car- 
touch e 





npe joxpaii iiTejib (m) 
CL IlJiaCTHHK&MH 
valvola (f) a lamlne 
cortacircuito (m) de 
laminas 


:-u- 


P . ___ 

naTpoHHuft upejoxpa- 

_ HiiTe;u> (m) 

. . ml valvola (f) a cartuccia 
cortacircuito (m) de 
cartucho 
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Syphonsicbening (f) 
sparklet fuse 
coupe-circuit (m) k 
siphon 


Stanniolsicherung.(f) 
tin fuse 

£tuln (m) fusible 


Stanniollamellensiche- 
rung (f) 
tin foil fuse 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] k feullles 
detain 


Flatinsicherung (f) 
platinum fuse 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] a platine 


Silberstreifensicherung 

w 

silver-strip fuse 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] a lame 
d’argent 

Rohrcnsicherung (f) 
tubular fuse 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] k tube 


CH(|)OHHi4fl npeAOxpa- 

HiiTejib (m) 

valvola (f) a sifone 0 

cortftclreuito (m) de 
sifdn 

OJlOBMHHljft (cTaHiOJe- 
Buft) npeAoxpaHHTejib 

(m) 6 

valvola (f) a stagnola 

estafio (m) fusible 

npeAOxpawiTejib (m) ct. 
UJiaCTUHKaMH II 31 > 
CTaiiioja (o-iOBauuoii 
tfeojibru) 

valvola (f) a foglie di ' 
stagnola 

cortacircuito (m) de 
hojas de estafio 

iLiaTOHoBbifl npeAOxpa- 
HHTCilb (m) 

valvola (f) a fusibili di ^ 
platino 

cortacircuito (m) de 
lamina de platino 

npejoxpauiiTejife (m) ct. 
ccpeOpHHoft njiacni- 
HOfi 

valvola (f) a lamelle di 9 
argento 

cortacircuito (m) de 
cinta de plata 

TpyG'iaTurt npcAOxpa- 
HHTejib (m) 

valvola (f) a tubi 10 

cortacircuito (m) de 
tubos 


4^ ¥ 
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Hoclispannungsrbhren- 
sicherung (f) 
high - tension tubular 
1 fuse 

coupe-circuit (m) [ou 
fusible Cm)] a tube pour 
haute tension 


Hftmersicherung (f) 
born fuse 

2 coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)l 4 cornea 
[ou a antennes] 

ausfahrbare Sicherung 
carriage fuse (f) 

8 coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] roulant 
ou sur roues 



Sicherungselement (n) 
fusing element 
4 £16ment (m) de coupe- 
circuit [ou de fusible], 
(Moment (m) fusible 


Universalsicherungs- 
element (n) 

<3 universal fusing element 
Element (m) fusible uni- 
versel 


Sclialtsiclientng (f) 
switch-fuse 

coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] a tabatiCre 

Schalter und Sicherung 
kombiniert 
combined fuse and 
switch 

coupe-circuit (m) [ou 
fusible (in)] et inter- 
nipteur (m) combines 




3* 

-—.i 




Spannungssichcrung (f) 
voltage cut-out 
d coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)l de tension 


Niederspannungssiche- 
rung (!) 

g low-tension cut-out 
coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (in)] pour basse 
tension 



ijy 


TpydnaTuft npejtoxpa- 

HHTCJIb (m) BhlCOKOTO 
HanpHiKeuiH; Tpydqa- 
Tuft npeAOxpaintTeJib 
jUH TOKOBT> BbICOKarO 
nanpanteHia 
valvola (f) a tubi per alta 
tension© 

cortacircuito (m) de 

tubos de alta tension 

poroofipamuft (po>KKO- 
Biaft) npeAoxpaHirrejib 
(m) 

valvola (f) a coma 
cortacircuito (m) de 

memos 


RUABH/Knoft npe^oxpa- 
HHTe.ii. (m) 
valvola (f) mobile 
cortacircuito (m) m6vil 

iipeAOxpaHHTe.ibiiaH 
BCTHBKa (f) ; 3JieMeHTT> 
(m) npeAoxpauiiTe.iH 
elemento (m) di valvola 
elemento (m) de corta¬ 
circuito 

yHHBepcajn.Haa iipeAo- 
xpaHHTe.ibHaa BCTaB- 
Ka (f): ymiBepcajibnu A 
3.ieMeim> (m) upe- 
AoxpaHHTeJia 
elemento (m) di valvola 
universale 

elemento (m) fusible 
universal 

iipeAOxpannTeJib (m) 
jyni BUKJiioHaTejieil 
valvola(f)ad intemittore 
cortacircuito (m) de 
intemiptor 

KOMOitunpoBamiue Bbi- 
k«ik)h aTeJLb (m) ii npe- 
AOxpaHHTCJib (m) 
valvola (f) ed intemit¬ 
tore combinati 
cortacircuito (m) 6 inte- 
rruptor combinados 

npeAoxpaimTe.ib (m) 
orb noBhimeHui Ha- 
iipmiceniH 

valvola (f) di tensione 
cortacircuito (m) de 
tension 

iipeAoxpaiuiTejib (m) 
[a-'ih tokobt>] HU3Karo 
Haiipa>KeHiH 
valvola (f) per bassa 
tensione 

cortacircuito (in) para 
baja tension 
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Mi ttelspannungssiche - 
rung (f) 

medium-tension cut-out 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] pour 
moyenne tension 


Hochspannungssiche- 
rung (f) 

high-tension cut-out 
coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] pour haute 
tension 

Cberspannungssiche- 
rung (f) 

excess voltage cut-out 
coupe-circuit (m) [ou fu¬ 
sible (m)] de surtcn- 
sion ou pour tension 
excessive 

Freileitungssicherung(f) 
aerial cut-out 
cou pe - ci reui t (m) [ou 
fusible (m)] aerien, 
coupe-circuit (m) [ou 
fusible (m)] pour ca¬ 
nalisation a^rienne 


gegen Kurzschlufi ge- 
si chert 

protected against short- 
circuit 

protege (adj) contre le 
court-circuit 

abkuhlenderEJnfluft (m) 
cooling influence 
influence (f) refroidis- 
sante 



npe^oipauHTejiB (m) 
TOKOBT>] epeflHfl- 
ro uanpHHceuin 
valvola (f) per media 1 
ten si one 

cortacirculto (m) para 

tension media _ 

npeAoxpanHTe.il> (m) 

LfcflH T0K0BT>] BKICO- 

Karo nanpuMteuifi 
valvola (f) per alt a ten- 2 
slone 

cortacircuito (m) para 
alta tension 

npeAoxpaHHTeJiB (m) 
on> nepeHanpAHceuia 
valvola (f) per sovra- 0 
tensione ° 

cortacircuito (m) para 
tensibn oxcesiva 

upeAoxpaimTeib (m) 

AAA BosAymnoft npo- 

BOAKH (B03AyiUHIJXT> 
npoBOAoiri,) ^ 

valvola (f) aerea o stra- 
dale 

cortacircuito ^ni)_ &£rco 
npeAoxpaiieHHuil orL 
(npoTHB'b) KopoTKaro 
3aMUKanifl 

protetto (agg) contro 5 
i corti-circuiti 
protegido (adj) contra 
11 n c i rcuito cor to 
ox,iavKAaiomee B-iimile 
(n) UliflcTBie (n)) 
influenza (f) refrigerante 6 
iufluencia (f) rofrige- 
rante 


Anliegen (n) des Drahtes 
contact with the wire 
contact (m) du fll 
[avec . . .], application 
<f> du fll [contre ...] 

leitende Briicke (f) 
conducting bridge 
font (m) conducteur 


Herumspritzen (n) von 
gluhendem Metall 
splashing of glowing 
metal 

projection (f) de m^tal 
incandescent 

Metalldampf (m) 
metal vapour 
raf>eur (f) m^tallique oh 
de m6tal 


npiueranie (n) npoBO* 

JIOKII 

contntto (m) o applica- ? 

zione (f) del fllo 
contacto (m) del til timbre 

npoBOAanufl mocthicl 

(m) R 

ponte (m) conduttore 
puente (in) conductor 

fjpuurn (m pi) pacKa.ieH- 
naro MCTaAAa; paa- 
CpuaniBanie (n) pac- 
Kajiennaro MeTa.i.ia Q 
spruzzamento (m) di J 
metallo rovente 
proyocc!6n (f) de metal 
incandescente 


MeTa-TAnnecKift napi> (m) 
vapore (m) di metallo /O 
vapor (m) metrilico 


n 


36 
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empirische Formel (f) 
1 empirical formula 
formula (f) ompirique 


Absckmelzkonstante (f) 
fusing coefficient, fusing 
2 constant, coefficient 
of fusion 

coefficient (m) de fusion 


Abschmelzzeit (f), Ab- 
schmelzdauer (f) 

3 time of fusing 

temps (m) ou dur£e (f) 
de fusion 


Normalstrom (m) (einer 
Sicherung) 

4 carrying capacity 
cour&nt (m) normal 
(d’un fusible) 


Abschmelzstromst&rke 

o fusing current 

intensity (f) [du courant] 
de fusion 


durclibrennen (v) 

6 to fuse, to blow 
se fondre (v) 

eine Sicherung schmilzt 
aus] 

7 a fuse blows 

un coupe-circuit fonc- 
tionne; un fusible fond 

Schmelzpunkt (m) 

8 melting-point 
point (m) de fusion 


SchmelzwArmo (f) 

9 heat of fusion 

chaleur (f) de fusion 


die Sicherung heraus- 
nehmen (v) 

w to take the fuse out 
onlever (v) le fusible 


die Sicherung ein- 
setzen (v) 

11 to put in the fuse 
insurer (v) ou intercaler 
(v) le fusible 


BimupHnecKaa 4>opMy- 
Jia (f) 

formula (f) empirica 
formula (f) empirica 

Koe4>(|)uuieHTi> (m) iuia- 
BJieuin 

coefflciente (m) di fu- 
sione 

coeficiente (m) de fu- 
si6n _ 

BpexH (f) (npoAO.ixcH- 
TeJLbHOCTB (f)) UJia- 
BJieHiH 

tempo (m) o durata (f) 
di fusione 

tiempo (m) de fusion 

HOpM2Lll>ULlfi TOKT> (m) 
(npeAOxpainiTejiH) 
corrente (f) normale (di 
una valvola) 
corriente (f) normal (de 
un fusible) 

ciiJia (f) TOKa njiaBJieHia; 
chjih pacnjiaBJUDO- 
maro Tona 

intensity (f) della cor- 
rente di fusione 
intensidad (f) de la co- 
rriente de fusidn 


ueperop-'feTB (-aTb) 
bruciare (v), fondere (v) 
fundirse (v) 


npeAOxpajiirreAb (m) 
neperopaert (n.ia- 
Birrcfl) 

una valvola fonde 
un cortacircuito se 
funde 

T04Ka (f) n^aBJieHin 
punto (m) di fusione 
punto (m) de fusidn 


TerivioTa (f) nJiaBJieHiH 
calore (m) di fusione 
calor (m) de fusidn 


BWH-^Tb (-imaTL) npe- 
AoxpaiiHTejib 
togliere (v) la valvola 
quitar (v) el fusible 


BCTaB-HTb (-.iHTb) npe- 
Aoxpaiiirrejib 
in sen re (v) la valvola 
poner (v) el fusible 
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die Sicherungen aua- 
wechseln (v) 
to exchange or to 
replace the fuses 
rempl&cer (v) les fusi 
bles 


Sicherungsersatz (m) 
replacement of fuse 
remplacement (m) d f un 
fusible 


3airhH - HTt (-htl) npe- 
AOXpaHHTeOT 
cambiare (v) le valvole 1 
reemplazar (v) Iob fu- 
siblea 


saM^Ha (f) npedoxpa- 
HHTeJIA 

cambio (m) di una val- 2 
vola 

cambio (m) de un fu¬ 
sible 


selbatt&tiger (automati- 
scher) Ersatz (m) von 
Sicherungsstreifen 
automatic replacement 
of fuse strips 
remplacement (m) auto- 
matique des lames 
fusiblea 

Schmelzeinsatz (m) 
fuse 

fusible (m) 


Schmelzstiick (n) 
fusible piece 
piece (f) fusible 


Abschmelzdraht (m), 
Schmelzdraht (m) 
fuse wire 
fil (m) fusible 


aBTOMannecKafl sa- 
irfeHa (f) npeAoxpaHH- 
TeJILHblX’b IUiaCTH* 

HOKT> (nOJlOCOKT,) 

cambio (m) automa- 3 
tico delle 1 amine fusi- 
bili 

cambio (m) automa tico 
de fusiblea 

„ fjierKo]iuiaBKaH BCTaBKa 

(f) 

g) - fusibile (m) * 

fusible (m) 

UerKo]iuiaBKan huctl 
( f); [-ierKOjn.iaBKifl 
Kycom, (m) 6 

pezzo (m) fusibile 
pieza (f) fusible 

[.ierKo]iuiaBKaH (ruiaBH- 
maflcu) npoBOJioKa (f) ^ 
fllo (m) fusibile 
alambre (m) fusible 


Abschmelzatreifen (m) 
fuse strip, fuse link 
lame (f) fusible 


Auswechselbarkeit (f) 
interchangeability 
interchangeability (f), 
caract^re (m) inter¬ 
changeable 


[jierKo]iuaBKaH (njiaBH- 
maacfl) DJiacTiiHa (f) 
(no-iocKa (f)j ? 

lamina (f) fusibile 
placa (f) fusible 

aaarfcHHiiocTb (f); CM'k- 
HfleMOCTb (f) 

intorcarabiabilita (f) 9 

intercambiabilidad (f), 
posibilidad (f) de sua- 
titucidn 


Unauswechseibarkeit (f) 
non-interchangeability 
non-intercbangeabilit6 
(I), ininterchangeabi- 
lity (f), caractere (m) 
ininterchangeable <ra 
n o n-in terch angeable 

Sicherungspatrone (f) 

cartridge for cut-outs _ 

^uche (f) [pour] fu- (n^n~ jm) 
sible, cartouche (f) 
fusible pour coupe- 
circuit 


ueaaM'huHMocTb (f): 

uecM'kuHeMOCTb (f) 
inintcrcambiabilita (f) 9 

Imposibilidad (f) de sus- 
titucidn 


npeAOxpauuTeJibHbift 
iiaTpom> (m) (uuen- 
ceab (m)) I0 

cartuccia (f) per valvole 
cartucho (m) para fu¬ 
sible 


36 * 
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Patroneneinsatzvor- 
richtung (f) 

2 cartridge replacing ap¬ 

paratus 

dispoaitif (m) pour l’in- 
sertion de cartouches 

luftdicht (hennetisch) 
*, verschlossen (adj) 

~ hermetically sealed 
hermetiquement clos 
(adj) 

plastisches Me tall (n) 

3 plastic metal 
metal (m) plastique 

leichtlliissig (adj; 
easily fusible 

* facilement fusible (adj); 
qui fond facilemeut 

Sclmielzdrahtlegierung 

(f) 

alloy for fuses, fuse- 
•5 alloy 

alliage (m) pour fils fu- 
sibles, alliage (m) fu¬ 
sible 


Neusilberlegierung (f) 
6* Clerman-silver 
maillechort (m) 


Stunniolcinlagen (f pi) 

~ tin-foil fuses 
4 fusible (m) en feuille 
detain 


Stanniollamelle (f) 

« tin-foil lamina 
° lame (f) en feuille d’e- 
tain 


Blcizinnlegierung (f) 

0 lead-tin alloy 

alliage (m) plomb-dtain 


Bleiwismutlegiorung (f) 
10 lead-bismuth alloy 
alliage (m) plomb-bis- 
muth 


npHcnoco&ieHie (n) jvih 
BCT&BKH naTpOHa 
dispositivo (m) per Tin- 
serzione delle cartucce 
disposicidn (f) para la 
introduccidn de fu- 
sibles _ 

repMeTunecKH aanpu- 

Tblfi 

chiuso (agg) ennetica- 
mente 

hermoticamente cerrado 
(adj)_ 

ruiacTHHHLift MerajLTL 
(m) 

metallo (m) plastico 
metal (m) plastico 

-lerKonJiamdfi 
faeilmente fusibile (agg) 
muy fusible fadj) 

ciuaiTb (in) ajih Uierno-] 
luiauKofi (iiJiaBHmeft- 

CH) npOBO.lOKH 
lega (f) per fili fusibili 
aleacidn (f) para alam- 
bres fusibles 

Hefi3iMb6epoBhifi (nejii>- 
xiopoBbin) cmiaBi> 
(m); ciuiaBT* H3i> ho- 
Baro cepe6pa (apreH- 
Taua) 

argcntana (f) 
aleaeidn (f) de plata 
alemana 

BCTUBKU (f pi) li3T> 0.10- 
imHHofl 4>o.n»rii; cra- 
uiOJieBUH BCTaBKU 
valvola (f) in stagnola 
fusible (in) de lioja de 
estaflo 

n.iacTHHKa (f) nab o-io- 
BmiHofi (J>oju>rn; cia- 
niowieBaa iLiacTiniKa 
lamina (f) di stagnola 
lamina (f) de hoja de 
ostafio 

CBH U HOBO-OJIOBH UHLlfl 

cnviaBi> (m); ciuiae'b 
H3T» CBIIHUa H O.lOBa 
lega(f)di piombo-stagno 
aleucidn (f) de plomo 
estaffado 

CBIIHUOBO-BIICMyTOBIjfi 

ciiJiam* (m): cu.iaBi* 
II3*b CBnillta HBIICMVTa 
lega (f) di piombo-bis- 
muto 

aleacidu (f) de plomo- 
bismuto 
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Silberschmelzpatrone (f) 
silver fuse cartridge 
cartouche (f) fusible 
d'&rgent 


Kompo&itionsmotall (n) 
composition metal 
composition (f), m6tal 
(m) composition 

Silberschmelzdraht (m) 

silver-wire fuse 

fll (m) fusible en argent 


Britanniaeinlage (f) 
Britannia-met&l fuse 
fusible (m) ou pl£ce (f) 
fusible Britannia 


cepedpiuiufi [jierno-] 
miaBKifl narpom, (m) 
cartuccia (f) fusibile di « 
argento 1 

cartucho (m) fusible de 
Plata 

MeTaji.ii> n KoMno3imin“ 

(m) 2 

lega (f) metallica 
aleacion (f) 

cepeGpaiiaH [jictko-] 
ii.iaBKaa npoBo;ioKa(f) 
filo (m) fusibile di ar- 3 
gen to 

fusible (tn) de plata 

BCTaBKH if pi) „BpHTaH- 
Hin“ d 

fusibile un) Britannia * 
fusible (m) -Britannia- 


Bleieinl&ge (f) 
lead fuse 

fusible (m) ou pi£ce (f) 
fusible en ploinb 

Plombe (f) 
seal 

plomb (m) (c. A d. ca¬ 
chet de plomb) 


plombieren (v) 
to seal 
plomber (v) 



cBiiuitoBan BCTanna (f) 
pezzo (m) fusibile di * 
piouibo di rieambio 
fusible (m) de plomo 


lLioMGa (f) 

piombo (m) 6 

preeinto (m) 


HO.IO/KHTL (HaKJia;u.i- 
butl) n.iOMGy 
piombare (v; 
preeintar (v) 


gTiffGrmig (adj) 
handle shaped 
en forme de poignee 


bt> B»;vfc py^KH 
in forma di maniglia n 
en forma do mango 


impragniertes Papprohr 
(n) 

impregnated cardboard 
tube 

tube (m) en carton im- 
pregne 


npouuTaHH;iH TpyGica tf) 
n;n> KapTona (nani.e- 
Marne) 

tubo (m) di cartone im- 9 
pregnato 

tubo (in) de cartGn im- 
pregnado 


ixlasrohr (n) 
glass tube 
tube tm) en verre 


Porzellanrohr (n) 

porcelain tubo 

tube (m) de porcelaine 


Kontaktsehelle (f) 
contact bush 
collier (m) de contact 



CTeKMHiiiiaH TpyOica (f) 
tubo (in) di vetro w 

tubo (in) do vidrio 


(l)apdio|)OBHH TpyGwa (f) 
tubo (m) di poreellana 11 
tubo (m) de porcclana 


KOirraiCTHaH oboflMa (f) 
collare (m) di eontatto 12 
collar (m) de contacto 
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Zerepringen (n) des 
• Rohres 
burs ting of the tube 
6clatement (m) du tube 


joname (n) (pa3puFB 
(m)) TpydKH 
lo spezzarsi del tubo 
explosidn (f) del tubo 


Schmelzraum (m) 

2 fuse chamber 

chambre (f) de fusion 


c 


miaBHJiBHafl KaMepa (f) 
camera (f) di fusione 
cdmara (m) de fusidn 


Schutzkappe (f) 
protecting cover 
chapeau (m) de pro¬ 
tection 


Schutzkastcn (m) (fftr 
die Sichcrungen) 

4 fuse box 

boite (f) ou enveloppe (f) 
de protection ^ 

Ventilationslocli (n) 

. ventilating hole R 

ouverture (f) ou orifice n 

(m) de ventilation 



npeAoxp&HHTeAJbH&A 

KpuniKa (f) 

coperchio (m) dl pro- 
tezione 

tapa (f) de pro teccidn 

npejtoxpaHnTeJiBHaH 
KonoOKa (f); kojiii&ki> 
(m) ;yia npeAOxpaHH- 
Te-ieft 

8catola (f) di protezione 
caja (f) protectore 

BenTn.imtioHHoe ot- 
BepcTie (n) 

foro (m) per la venti- 
lazione 

agujero (m) de venti- 
lacirtn 


Klemraenpaar (n) 

6 pair of terminals 
paire (f) de homes 


napa (f) aa>KHifOBi> 
pafo (m) di morsctti 
par (m) de bornas 


Sicherungsplatte (f) 

^ cut-out base 
' plaque (f) de coupe- 
circuit [ou de fusible] 


AnschluCklotz (m) 
connection block 
” bloc (m) de connexion 
ou de raccordement 


Bchutzvorrichtung (f) 
gegen atmosphttrische 
Entladungen 
device for protecting 
9 against atmospheric 
discharges 

appareil (m) protecteur 
centre les dechnrges 
atmospheriques 


Hlitzschlag (m) 

10 lightning stroke 
coup (m) de foudre 


Ttlitzentladung (f) 

;y lightning discharge 
[decharge (f) on] Eclair 
(m) 



iipeAOxpaHHTejibHaA 
njiacTHHKa (f) 
piastre (f) di valvola 
placa (f) de cortacircuito 

coeAHUHTe^bnwft 6py- 
cqk’l (m); [in, MacTep* 
CKIIXli:] COeAHHHTeJlb- 
Han (Satina (f) 
blocco (m) di collega- 
mento 

bloque (m) de conexidn 

npeAOxpaHnTeJibHoe 
ycTpoflcTBO (n) npo- 
THBT> aTMOC(J)epHblXT» 
paapHAOBi» 

dispositivo (m) di pro¬ 
tezione contro le sca- 
richo atinosferlche 
apareto (m) de protec- 
citin contra descargas 
atmostericas 

jAaprb (ni) Mo.iHiii 
fulminazione (f) 
rayo (m), cent el la (f) 


paapHA’b (m) Mo-iHiii: 
MO.iuin 

scarica (f) atmosferica 
descurga (f) atmosferica 
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BGschelentladung (f), 
Elmsfeuer (n) 
brush discharge 
d£charge (f) en aigrette, 
(au bout des m&ts do 
navires, etc.:) feu (m) 
Saint Elme 


Hpitzenwirkung (f) 
needle effect 
action (f) des pointes 

Entladung (f) 
discharge 
dlcharge (f) 


r^> 


dunkle Entladung (f) 
dark discharge 
d£charge (f) obscure 


st&tische Entladung (f) 
static discharge 
discharge (f) statique 

Kntladefunken (m) 
disruptive spark, spark 
discharge 

£tincelle (f) disruptive ou 
de cha rge _ 

Auftrieb (m) des Licht- 
bogens 

driving up of the arc 
refoulement (f) de l'arc 
vers le haut 


Luftzugwirkung (f) 
effect of draught 
action (f) du courant 
d’alr 


Kurzschluftfunke (m) 
short-circuit spark 
etincelle (f) de court- 
circuit 


Jjftschf&higkeit (f) 
capability for extin¬ 
guishing the spark 
pouvoir (m) extincteur 
ou d’extinction 


fankenfreies Me tall (n) 
non-arcing metal 
m£tal (m) anti-arc, m6- 
tal (m) qul ne donne 
pas lieu k la formation 
d’arcs 


paapn^B (m) n Biurfc 
CHona hckpi>; oroHb 
(m) cBHToro 3jn>Mca 
scarica (f) a flocco, 
fuochl (m pi) di Sant* 1 
Elmo 

descnrga (f) en forma 
de abanico, fuego (m) 
de San Telmo 

A^iicTBie (n) ocTpia 
azione (f) delle punte 2 
accidn (f) de las puntns 

pa.ipujvi* (m); paap«AKa 

(0 o 

scarica (f) 
descarga (f) 

THxiil paapoirb (m) 
scarica (f) oscura 4 

descarga (f) obscura 

cTaTij«iecKirt paapaix 

(>n) . 

scarica (f) statica 

descarga (f) estiitioa 

paapn^Han Hcnpa (f); 

HCKpa ii pn paapH^iJ 
scintilla (f) di scarica 0 
chi 8 pa (f) de descarga 

HanpaB-ieme (n) cbLto- 
boiI (Bo;ibTOBoft) ayrn 
KBepxy 

sofhamen to (m) in alto 7 
deH’areo 

empuje (m) del arco 
had a arriba 

^+.ftcTBie (n) Tfirn (Boa- 
Ayxa) 

azione (f) della corrente Q 
d'aria 

accidn (f) de la corrionte 
de airc 

Hcnpa (f) ii pn KOPOT- 
KOMb aaMUKaiiiH 

scintilla (f) di rorto-cir- q 
cuito 

chi spa (f) de circnito 
corto 

TyuiiiTe.ibiia>i (racu- 
TewiMian) cnocobnocTi. 

(f); ciiocoOHOCTb (f) Ty- 
lunTb (racHTb) JO 

potere (m) di si>egni- 
mento 

poder (m) de extiucldn 

HeiicKpHnuhcfl MeTa.un> 
(in); inuaio- 

mifl hckpt, jj 

metallo (m) antiareo 
metal (m) evlta-arcos 



Bli tzschutzvorrichtung 

(0 

j lightning arrester, ligth- 
ning protector 
parafoudre (m); [para- 
tonnerre (in)] 

Starkstrombli tzschutz¬ 
vorrichtung (!) 
lightning arrester for 
2 strong currents 
c parafoudre (m) pour cou- 
rant fort ou pour 
[courant del grande 
intensity 

Schwachstromblitz- 
schutzvorrichtung (!) 
lightning arrester for 
weak currents 
* parafoudre (m) pour 
courant faible ou pour 
[courant de] faiblo 
intensity 


rpoMooreoAHoe iipncno- 
cod-ieme (n); rpoMooT- 
uoji'h (m) 

dispositivo (m) searica- 
fulmine 
pararrayos (m) 


rpoMOOTBOfli» (m) ahb 

CII.li>HhIXT> TOKOBT, 

scaricafulmine (m) per 
correnti di grande 
intensitii 

pararrayos (m) para co- 
rriente de aha tension 


rpOMOOTBOJt'b (m) A1H 
CJiattUXl> TOKOB'b 
scaricafulmine (m) per 
correnti di piccola 
intensitii 

pararrayos (m) para co- 
rriente de baja tensidn 


Gleiclistronibli tzschutz¬ 
vorrichtung if) 
s continuous current 
lightning arrester 
parafoudre (m) pour cou¬ 
rant con tinu 


rpoMooTBo;n> (m) aih 
nocTonHHaro Towa 
scaricafulmine (in) per 
correntc oontinua 
pararrayos (m) de co- 
rriente continua 


Wccliselstrombli tz¬ 
schutzvorrichtung (f) 
y alternating current 
lightning arrester 

parafoudre (in) pour cou¬ 
rant altomatif 

Seidenbandbli tzschutz¬ 
vorrichtung (f) 

^ silk-tape lightning ar¬ 
rester 

parafoudre (m) ft bande 
de sole 

Vakuumbli tzschutzvor¬ 
richtung (f) 

7 vacuum lightning ar¬ 
rester 

parafoudre (ml a vide 

Pendelbli tzschutzvor¬ 
richtung (f) 

# pendulum lightning 
arrester 

parafoudre (m) k pen- 
dule 


Rollenblitzschutzvor- 
9 richtung (f) 

roller lightning arrestor 
parafoudre (m) a galets 


rpOMOOTBO.Tb ( ni ) 

UCpeM'hHIiUX'bTOKOBl* 
scaricafulmine (m) per 
corrente alternata 
pararrayos (m) de co- 
rriente alterna 

rpOMOOTBOJ*b (m) ct> 
me/iKOBoft npoK-iaA- 
Kort 

scaricafulmine (m) a 
nastro di seta 
pararrayos (m) con cinta 
do seila 

rpoMooT»K>,TH (m) ct> 
pa:q)h;i<eHHiJM'L npo- 
ci panel BO Ml* 
scaricafulmine (m) ad 
aria rarefatta 
pararrayos (in) de vaclo 

K.IMMIOIIUIK H IKO-lCfl.llO- 

midcH) rpoMooTBo;n» 
( 111 ) 

scaricafulmine (m) a 
pendolo 

pararrayos (in) de p^u- 
dulo 

I)0:iHK0BUH rpOMOOT- 
ROjTL (111) 

scaricafulmine (m) a 
ro telle 

pararrayos (m) de ro- 
dillos 
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Tankblitzschutzvorrich- 
tung (f) 

tank lightning arrester 
parafoudre (m) k reser¬ 
voir 


Drah trollenbli tzscli u tz- 
vorrichtung (f) 
wire-coil lightning 
arrestor 

parafoudre (m) k bobine 


selbsttaiige (automati- 
scbe) Blltzschutzvor- 
richtung (f) 

automatic lightning ar¬ 
rester 

parafoudre (m) auto- 
matique 



rpoMooTBQAi* (m) ct> 
BOAnuuMT, Gaccefl- 
iioMT) (neaepRyapoM'b) 
scaricafulmine (ni) a ser- 1 
batoio 

pararmyos (m) con rcei- 
pieute 



rpOMOOTBOA'L (m) CTj 
npoBOJio'iiioh cmi- 
pa.n.H) (KaTyuiKoft) 
scaricafulmine (in) a 
rocchetto 

pamrrayos(m) de carrete 


canoxbflcTByiomih 
(aBTOMaTH«iecKirt) 
rpOMOOTBOjVL (in) 
scaricafulmine (m) auto- & 
mutieo 

pararmyos (m) auto- 
matico 


elek irodynamische 
Blitzschutzvorrich- 
tung (f) 

electrodynamic light¬ 
ning arrester 
parafoudre (m) electro- 
dynamique 


BJeKTpOAUHUMII’ieCKUl 

rpOMooTBOA’t* (m) 
scaricafulmine (in) elet- , 
trodinamico * 

pararmyos (m) electro- 
dindmico 


regulierbare Fuuken- 
strecke (f) 

adjustable spark-gap 
distance (f) explosive 
r^glable, dcartement 
(m) r^glable 


pery-iupyeMuu ncKpo- 
Boil npoMewyTOirh (m) 
distanza (f) esplosiva . 

regulable 0 

distancia (f) explosiva 
regulable 


Kohlc[n]widerstand (m), 
Widerstand (m) aus 
Koble 

carbon resistance 
resistance (f) [en] ehar- 
bon 


Jtujjmioc coupoTnBjie- 
nie (n); yro/ibHiifi pe- 
ocTarb (m) 6 

resistenza (!) a earbone 
resistencia (f) do carbon 


AbreiBvorrichtung (f) 
rupturing or breaking 
device 

disposi tiffin) de rupture, 
rupteur (in) 


uTpUBHoc lipuciiucuoje- 
uie(u); ycTpoflcTBO(n) 
OTTHWHII 

dispositive (m) di rot- 
tura 

disposicidn (f) de rup- 
tura 


Stacheldrahl fin; 
barbed wire 
ronce (f) artifleielle 


ku.homjui upobOJioKd ff) 

■*-«-«— filo (m) di ferro a punte S 

espino (m) artificial 


Faradayschcr Kdfig (m) 
Faraday’s cage 
cage (f) de Faraday 


K-iliTKa (f) d>apaaea 
gabbia (f) di Faraday 9 
jaula (f) de Faraday 
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Schutznetz (n) 

7 protecting network 
filet (m) ae protection 


npeAoxp&HHTe^H&H 
CETKa (0 


rote (f) di protezione 
red (m) alambr&da de 
proteccidn 


hornerertige Platte (f) 
horn-shaped plate 
2 plaque (f) en forme de 
corne, plaque (f) forme 
corne 



poroodpasuan njiacTn- 
Ha (f) 

piastre (f) a corno 
placa (f) en forma de 
cuerno 


geriilelt (adj) 
3 grooved 
cannele (adj) 


piujyieiiijft 
scan ala to (agg) 
acanalado (adj) 


Erdplatte (f) 
earth plate 

4 plaque (f) de terre, 
[plaque (f) de] prise 
(f) de terre 



aeiumuaH (aaaejuuuo- 
uxaa) iuiacTHHa (f) 
piastre (f) di terra 
planeha (f) de tierra 


Erdleitung (f) 

5 earth connection u 

conducteur (m) de terre 


BClL/lHHOft (303eMJlHK)- 

iuifl) npoBOAi* (m): 
OTBO/Tt (Hi) Kb 3CJLUO 
conduttura (f) di terra 
conductor (m) de tierra 


kammfonnige Blitz- 
schutzvorrichtung (f) 
6 comb-shaped lightning 
arrester 

parafoudre (m) k peignes 



rpedeinaTufi rpoMOOT- 
boat> (m) 

scaricafulmine (m) a 
pettine 

parerrayos (m) de peines 


kammartig gefr&st (adj) 
7 comb-like milled 

frais6 (adj) en [forme 
de] peigne 


BuuiaponieuHuft (<bpe- 
3HpobaHiiuft) rped- 
HeoCpaauo 

fresato (m) in forma di 
pettine 

fresado (m) en forma 
de peine 


Hochspannungsblitz- 
schutzvorrichtung (f) 
^ high-tension lightning 
arrester 

parafoudre (in) pour 
hautes tensions 


rpOMOOTBOAT>(ni) A-1H TO¬ 
KO BT, BMconaro Ba- 
np>iHceniH 

scaricafulmine (m) per 
alte tensioni 
pararrayos (m) para altas 
tensidnes 


Schneidenblitzschutz- 
vom'chtung (f) 
wedge-shaped lightning 
0 arrester, knife light¬ 
ning arrester 
parafoudre (in) k cou- 
teaux 



(rpcMOOTBOA'b (ua)> er> 
.IC3Bi>iMH 

scaricafulmine (in) a 
lame 

pararrayos (m) de cu- 
chillas 
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Walzenblltzschutzvor- 
richtung (f) 

cylinder lightning ar¬ 
rester 

parafoudre (m) a cylln- 
dres 



rponooTBOffi. (m) ct, uh- 
jinmpnKaMH 

scarlcafulmlne (m) a , 
clllndrl ' 

pararrayos (m) de cllln- 
dros 


Schelbenblltzschutzvor- 
rlchtnng (f) 
disc lightning arreBter 
parafondre (m) & dls- 
ques 


AHCKOBUfi rpOMOOTBOAl 

(m) 

scarlcafulmlne (m) a 2 
dlschl 

pararrayos (m) de disco 


Aufschlchtung (f) von 
Schelben 

piling of the discs 
empllage (m) de dlsques 


aacJioeuie (n) njia- 

CTHHT. 

sovrapposlzlone (f) dl 3 
dlschl 

apllage (m) dc discos 


Paplorblltzschutzvor- 
rlchtung (f) 

paper-sheet lightning 
arrester 

parafoudre (m) & [feullle 
de] papier 


rpouooTBOAi. (m) ct 
CyaajKHUiin npomiaA- 

KB1UI 

scarlcafulmlne (m) a 4 
carta 

pararrayos (m) de hojas 
de papel 


Plattenblltzschutzvor- 
rlchtung (f) 

plate lightning arrester 
parafoudre (m) & lames 



njiacTHHHaTufi rpo- 

MOOTBOflT, (m) 

scarlcafulmlne (m) a 6 
piastre 

pararrayos (m) de placas 


Patronenblitzschutzvor- 
rlchtung (f) 

cartridge lightning ar¬ 
rester 

parafoudre (m) & car¬ 
touche 



naTpoHHufi rpoMooT- 
uoAi. (m) 

scarlcafulmlne (m) a car- „ 
tuccle 0 

pararrayos (m) de car- 
tucho 


Spltzenblltzschutzvor- 
rlchtung (f) 

point lightning arrester 
parafoudre (m) a polntes 


rpoiiooTBOA'b (m) ct. 
ocTpiaiin 

scarlcafulmlne (m) a 7 
punte 

pararrayos(m) de puntas 


Olblltzschutzvorrlch- 
tung (f) 

oil lightning arrester 
parafoudre (m) a huJle 


Hornerblltzschutzvor- 
richtung (f) 
horn-shaped lightning 
arrester 

parafoudre (m) a comes 
[ou & antennes] 


MaCJIHHblfl rpOMOOTHOAT. 

(m) 

scarlcafulmlne (m) ad 3 
olio 

pararrayos (m) de acelte 

poroodpaauufi rpouo- 
otboat. (m): rpoMo- 
oTBoflHoe npncnocoO- 
Jieuie (n) ct. poHtKanii n 

scarlcafulmlne (m) a 
coma 

pararrayos (m)\le cuor- 
nos 
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Blitzschutzvorrichtung 
(f) mlt magnetlscher 
Funkenloschung 
1 lightning arrester with 
magnetic blow-out 
parafoudre (m) a souf- 
flage magn£tique 


Kondensatorblitz- 
schutzvorrichtung (f) 
condenser lightning ar- 
2 rester 

parafoudre (m) k con- 
densateur 


FltisaigkeitsblUzschutz- 
o vorrichtung (f) 

liquid lightning arrester 
parafoudre (m) k liquid© 




r 
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rpOMOOTBOJTB (BO) CT> 
MarHHimnrb hckpo- 
TyuiHTe^ejn> 
scaricafulmlne (m) a 
spegniinento magne- 
tico 

pararrayos (m) magne- 
tico 


rpoMOOTBO^b (m) crh 
KOHjieHcaTopoirb; £m- 
KOCTHblfl rpOMOOT- 
BOXb 

scaricafulmine (m) a 
condensatore 
pararrayos (m) de con- 
densador 


rpOMOOTBOAl> (Ul) CT> 
HtUAHOCTblO; HCHAKift 

rpOMOOTBOAT» 
scaricafulmine (m) a li- 
quido 

pararrayos (m) de 11- 
quido 


Wasserstrahlblitz- 
schutzvorrichtung (f) 
water-jet lightning ar- 
* rester 

parafoudre (m) k jet 
d’eau 


BOAoerpyftHoe npeao- 
xpaHHTeJibHoe ycrpofi- 
ctbo (n) 

scaricafulmine (m) a co- 
lonna d’acqua 
pararrayos (m) de 
chorro de agua 


Begler 

0 Regulators 

Rgguletenrs 


regulieren (v), regeln (v) 

6 to regulate, to adjust 
r^gler (v) 

aufw&rts regulieren (v) 
to regulate up[wards] 

7 r£gler (v) par augmen¬ 

tation (de la vitesse, 
du voltage, etc.) 


abwitrts regulieren (v) 
to regulate down [wards] 
S r^gler(v) pardiminution 
(de la vitesse, du vol¬ 
tage, etc.) 


Regulierung (f), Rege* 
.9 lung (f) 
regulation 

regulation (f),r6glage (m) 


PeryjMTopu 

Regolatori 

Regnladores 


peryJinpoBaTL 
regolare (v) 
regular (v) 


pery^npouaTb, uobu- 
iuaa...; peryjrupo- 
BaTb iioBUiueHiem> 
elevaro (v) per regola- 
zione 

regular (v) por aumento 
peryjiHpoBaTb, noun- 

wan...; pery-rapo- 

Binh noHUHtemeirb 
ridurre (v) per regola- 
zione 

regular (v) por disminu- 
ciAn 

pery^ntpoBaHie (n); pe- 
ryjiHpoBKa (f) 
regolazione (0 
regulacidn (f) 
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Aufw&rtsregulierung (f) 
upward-regulation 
regulation (f) par aug¬ 
mentation 


Abw&rtsregulierung (f) 
downward-regulation 
regulation (!) par dimi¬ 
nution 


Geschwindigkeitsregu- 
lierung (!) 
speed regulation 
regulation (f) de la 
vitesse 


Stromregulierung (f) 
current regulation 
regulation (!) du cou- 
rant 


8 pannungsregulieru n g 

(f) 

voltage regulation 
regulation (!) de la ten¬ 
sion ou du voltage 


regulierbar (adj) 
capable of regulation, 
capable of being regu¬ 
lated, regulable (adj), 
adjustable (adj) 
reglable (adj) 

von Hand regulierbar 
(adj) 

capable of being regu¬ 
lated by hand 
reglable (adj) a la main 

Keguliening (f) von 
Hand 

regulation by hand 
regulation (!) ou rcglage 
(m) a la main, regu¬ 
lation (f) manuelle, 
reglage (m) manuel 


selbstt&tige Regulie- 
rung (!) 

automatic regulation 
regulation (!) ou rcglage 
(m) automatique, auto¬ 
regulation (!) 


peryjiHpoBanie (n) (pe- 
ryJinpoBKa (f)) iiobw- 
weiriein* 

elev&zione (!) o aumento 7 
(m) per regolazione 

regulacidn (!) por 
aumento 

perjvinpoBauie (u) (pe- 
ryanpoBKa (f)) iioun- 
/KenieMi, 

diminuzione (!) o ri- 0 
duzione (f) per regola- * 
zione 

regulacidn (!) por dis- 
minuddn 

peryanpoBaHie (n) (pe- 
ryaupoBKa (!)) cko- 

POCTH 

regolazione (f) della 3 
velocita. 

regulaci6n (f) de la ve- 
1 odd ad 

peryjmpoBaHie In) (pe- 
ryjinpoBKa (!)) TOKa 

regolazione (!) della * 

corrente 

regulacidn (!) de la co- 
rriente 

peryanpoBauie (n) (pe- 
ryjiHpoBKa (f)) Hanpn- 
HceHia 

regolazione (!) della 5 

tensione 

regulacidn (!) de la ten¬ 
sion 


peryjinpyeMwft 
regolabile fagg) 6* 

regulable (adj) 


peryjiHpyeMwii on* 
pyKH 

regolabile (agg) a mano 7 
regulable (adj) a la 
mano 


peryvnipoBanie (n) on* 
pyKii; pyuuaH pery- 
.IHDOBKa (f) 3 

regolazione (f) a mano 
regulation (f) a mano 

caMopery;inpoBanie (u); 
anTOMaTHuecKaH pe- 
ry.iiipoBKa (!) 
regolazione (f) auto- « r ' 
inatiea 

regulacidn (!) auto- 
matica 
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grobstuflge Regulierung 

(f) 

2 regulation by few steps 
regulation (f) grossi£re 
ott approximative ou 
par grands degr6s 

feinstufige Regullerung 

W 

regulation by many 
2 steps 

regulation (f) sensible 
ou precise ou par 
petits degr6s 



Hauptstromregulierung 

(0 

? Berles regulation 
* regulation (f) serie, re¬ 
gulation (f)du courant 
principal 



NebenschluAregulle- 
rung (f) 

4 shunt regulation 

regulation (f) de deri¬ 
vation, regulation (f) 
shunt 



Induktionsregulierung 

(0 

induction regulation 
0 regulation (f)del*exclta- 
tion ou de l’induction 
ou du champ 


HeTOOToe pery;rapoBa- 
Hie(n); rpydan pery- 
.inpoBKa (f) 

regolazione (f) grosso- 
lana 

regulacidn (f) brusca 

TOHKoe (TOMHoe) pery- 
JiiipoBaiiie (n); nya- 
cTHUTejibiiaH peryjin- 
poBKa (f) 

regolazione (f) sensibile, 
regolazione (f) a pic- 
cole gradazioni 

rcgulaeidn (f) suave 

pery.iHpoBanie (n) (pe- 
ryjiupoBica (f)) roaB- 
naro Tona 

regolazione (f) del cir- 
cuito ‘principale 

regulacirtn (f) del cir- 
euito principal 

peryjuipoBaHie (n) (pe- 
ryjiHpoBna (f)) Tona 
BT» UiyHrt (OTB'feT- 
BjieHin) 

regolazione (f) in deriva- 
zlone 

regulacidn (f) de la 
derivacidn 

HHjtyKuioHHaH pery^n- 
poBKa (f); pery.mpo- 
BaHie (n) ;vtftcTBiejn» 
HHflyKoin 

regolazione (f) dell'indu- 
zione 

regulacidn (f) de la In- 
duccidn 


den Widerstand ein- 
8ohalten (v) 

to switch in resistance 
mettre (v) la resistance 
6 ou le rheostat en 
circuit; intercaler (v) 
la resistance ou le 
rheostat dans le cir¬ 
cuit 

den Widerstand aus- 
schalten (v) 

„ to cut out resistance 
' mettre (v) la resistance 
ou le rheostat hors 
circuit 

den Widerstand kurz- 
Hchlictlen (v) 
to short-circuit re- 
sistancc 

8 mettre (v) la resistance 
ou le rheostat on 
court-circuit, court- 
circuiter (v) la re¬ 
sistance ou le rheostat 



itf 11 mI 


BKjuo'i-im. (-an>) co- 
npoTUB^eHie (pco- 
CTan>) 

inserire (v) la resistenza 
nel circuito 

poner (v) 6 intercalar(v) 
la rcsistencia en cir¬ 
cuito 


i»r ill) 


BHKJUOH-iiTb (-an>) co- 
npoTHiweHie (peo- 
CTarb) 

togliere (v) la resistenza 
quitar iv) la resistencia 



BaMKuyTi> (3amiKaTbl 
conpoTiiBJieHie (n) 
(peoararb (m)) Ha ko- 
pOTKOe 

mettere (v) la resisteuza 
in corto-circuito 
poner (v) la resistencia 
en circuito corto 
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Einstellung (f) des 
Widerstandes 
adjustment of the re¬ 
sistance 

rgglage (m) de la re¬ 
sistance 


den Widerstand ein- 
stellen (v) 

to adjust the resistance 
r£gler (m) la resistance 


den Widerstand erhdhen 
(v) Oder vergrdftern (v) 
to increase the re¬ 
sistance 

augm enter (v) la re¬ 
sistance 


pery-ntipoBKa (f) (noa- 
6 opi> (m)) conpoTH- 
BJieniH 

registrazione (f) del re- 1 
ostato 

regulacidn (f) del reo- 
stato 

ypcryjiupoBaTb (pery- 
JinpoBaTb) conpoTii- 
BJienie (peocTarb) 2 
registrare (v) il reostato 
ajustar (v) el reostato 

yBCJUIRH-Tb (-aaTb) 
coupon! RjieHie 
aumentAre (v) la re- ^ 
sistenza 

aumentar (v) la resiB- 
tencia 


vergrdflerter Wider¬ 
stand (m) 

increased resistance 
resistance (f) augmentee 


den Widerstand ver- 
ringem (v) 

to reduce the resistance 
diminuer (v) ou reduire 
(v) la resistance 


Widerstand wert (m) 
amount of resistance, 
resistance value 
valeur (f) de la re¬ 
sistance 


Widen tand [ab]s t ufu n g 

(f) 

resistance graduation 
gradation (f) de [la] re¬ 
sistance 


Stufenwiderstand (m) 
resistance of one step 
resistance (f) d’un degre 


alle Widerst&nde Bind 
eingeschaltet 
all resistance (is) in 
toutes les resistances 
sont [mises] en cir¬ 
cuit ou sont [interca- 
lees] dans le circuit 

Rheostat (m), Regulier- 
widerstand(m), Regler 
(m), Regulator (m) 
regulating resistance, 
rheostat, regulator 
rheostat (m), regulateur 
(m), resistance (f) re- 
glable 



yBe^HHeHiioe conpoTii- 
B^eHie 4 

resistenza (f) aumentata * 
resistencia(f)aumentada 

yMeuLm-HTb (-aTb) co- 
npoTHBJieuie 

diminuire (v) o ridurre - 
la resistenza ° 

disminuir (v) 6 reducir 
la resistencia 

BeJiiruuia (f) conpoTHB- 
Jieuin 

valore (m) della resi- q 
stenza 

valor (m) de la resis¬ 
tencia 

ceKui/i (f) (rpaaauifi (f)) 
conpoTHBJieuin 
graduation© (f) di una ~ 
resistenza 

graduacidn (f) de la 
resistencia 

cenuioHiipoBaHHoe co- 
upoTHBJieHie (n) 
resistenza (f) di un seg- 8 
men to 

resistencia(f)de un grado 

B<rh conpoTHB^eam 
BKviiO’ieuu (BBeAeuu) 
bt» rrfciib 

tutto le resistenze sono 9 
inserite 

todftH las resistencias 
estan intercaladas 



pery-u*poB 04 Hoe conpo- 
THB^enie (n); peocTan, 
(m); pery.iHTop'b (in) 10 
reostato (m) 
reostato (in) 



576 


selbsttiltiger Regulier- 
widerstand (m), selbst- 
tiitiger Regler (m) 
j automatic regulating 
1 resistance, automatic 
regulator 

rheostat (m) automa- 
tlque 


Zentrifugalregler (m) 

2 centrifugal regulator 
c rh£ostat-r£gulateur (m) 
centrifuge 


Stromregler (in) 
current regulator, rheo- 
o stat 

* rh6ostnt-r6gulateur (m) 
d’intensit£ [de cou- 
rant] 


Spannungsregler (m) 
pressure regulator 
* rh6ostat-r£gulnteur (m) 
de tension 


Fernspanuungsregler 

(m) 

remote control pressure 
regulator 

5 rh£ostat-r<l‘gulateiir (m) 
de tension a dis¬ 
tance , rheostat-t£l£- 
rdgulateur (m) de ten¬ 
sion 


Wechselstromregler (m) 
alternating-current re- 
6 gulator 

rheostftt-regulateur (m) 
de courant altematif 


Induktionsregler (m) 
induction regulator 
7 rheostat-rtgulateur (m) 
d’excitntion on d’in- 
duction ou de champ 


lluuptstromregler (m) 
series regulator 
rhgostat-rogulateur (m) 
^ [en) serie, rhcostat- 
r^gulateur (m) inter- 
cal6 dans le circuit 
principal 


caMOjrfcflcTByiomifl 
(aBTOxaTHHecKifi) peo- 
cTam (m) (peryjw- 
topt> (m)) 

reostato (in) automatico 
reostato (m) automatico 


ueHTpo6ii>KHufl peo- 
CTarb (ml (pery-Jifl- 
todt> (m)) 

regolatore (m) centri- 
fugo 

regulador(m) centrifugo 


peocTarB (m) TOKa; pe- 
ryjurropT. (m) jv ih pe- 
ryjiHpoBaHifl TOKa 
regolatore (m) di cor- 
rente 

regulador (m) de co- 
rriente 

peryjiHTopT, (m) Hanpn- 
Hvenin; peocTan> (m) 
AJin pery.iHpoBaHiH 
uanpHHteHiH 
regolatore (m) di ten- 
sione 

regulador (m) de tensldn 


pery^iHTopi> (m) (peo- 
cTarb (m) a^h pery.m- 
poDaHin) iianjpft/KettiH 
ua paacioHHie 
regolatore (m) di ten- 
sione a distanza 
regulador (m) de tension 
a distancia 

pery;i>rrop'L (in) (peo- 
cTan. (m)) nepcMhH- 
naro Toica 

regolatore (m) j>er cor- 
rente alternata 
regulador (m) para co- 
rriente alterna 

iiiiAVKitioiiHuft pery- 
.imopL (m) (peo- 
CTart (m)) 

regolatore (m) d’indu- 
ziono 

regulador (m) de induc- 
cidn 

iioc.TkAOBaTe.iLHijft pe« 
ry.iHTopT» (m); peo- 
cTart (in) r.iaB- 
uoil u'imii 

regolatore (m) del cir- 
euito principale, rego¬ 
latore (m) in serie 
regulador (in) en serie 
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Nebenschlufiregler (m) nti rnyuTOBbifl pery^HTopT* 

shunt regulator ( m ) (peocian> (m)) 

rheostat-regulateur(m) *\ regolatore (m) In dcri- . 

©n derivation, rbdos- II"« ifBb HI vazione 1 

tat-rdgulateur (m) regulador (m) en deri- 

shunt vacidn 


Primtirregler (m) 
primary regulator 
rheostat-rdgulateur (m) 
prim air© 


nepBHTOufi peryjiflTopt 
(m) (peocrarb (m)) 2 

regolatore (m) primario 
regulador (m) primario 


Selcund&rregler (m) 
secondary regulator 
rh£ostat-r£gulateur (m) 
secondaire 


BTopirniuft pery^nrrop'b 
(m) (peocTarb (m)j 
regolatore (m) secon- 
dario 

regu]ador(m)secundario 


Widerstand (m) 
resistance 
resistance (f) 


~wvv 


Vv 


conpoTHBJieHie (n) 
— resistenza (f) 
resistencia (f) 


abgestufter Widerstand 

(m) 

graded or stepped resis¬ 
tance 

resistance (f) k degrds, 
resistance (f) progres¬ 
sive ou k gradation 


Iww 


K A 


abschaltbarer Wider¬ 
stand (m) 

resistance which can be 
cut out 

resistance (f) pouvant 
dtre mise hors circuit 



unabschaltharer Wider¬ 
stand (m) 

resistance which cannot 
be cut out 

resistance (!) qui ne 
pent [pas] 6tre mise 
hors circuit 



Vorschal twiderstand(m) 
scries resistance 
resistance (!) [intercalde 
dans le circuit en 
avant de ...] 


Abschwttchungswider- 
~ stand (m) 
reducing resistance 
idsistance (!) mod era- 
trice, rheostat (m) mo¬ 
de rate ur 


ceKuioHHpoBaHHoe co- 
npoTUBJieHie (n) 
resistenza (!) graduata o *5 
suddivisa 

resistencia (!) graduada 


oTKJiio^aeMoe conpoTH¬ 
BJieHie (n); oTK.uouae- 
Mbifi peocTarb (m) 
resistenza (!) cbe pud G 
cscludersi dal circuito 0 
resistencia (!) que puede 
ponerse tuera de cir¬ 
cuito 

HeoTKJuonaeMoe (no- 
CTOHHHoe) conpoTH- 
BJieuie (n); conpoTH- 
BJieuie, BKJuoMCHHoe 

nOCTOHHHO 7 

resistcnza(!)che non pud ' 
esoludcrsi dal circuito 
resistencia (!) que no 
puedo ponerse !uera 
de circuito 

inpejtHKvTioHaeMoe! ao- 
CaBOMuoe coiipoth- 
B.ieuie (n) « 

resistenza (!) zavorra ® 

resistencia (!) reduc- 
tora 

ocjiadjiaioinee (noHn- 
waiontee, yMeubmaio- 
mee) conpoTHBJieHie 
(n); AoOaB04Hoe co- 
iipoTHBJieHie (n) ;yiu q 

nor.iomenin uaduTKa 

BOJLbTb 

resistenza (!) riduttrice 
resistencia (f) modera- 
dora 


II 


37 
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Hauptwiderstand (m) 

7 main resistance 

resistance (f) principale 


Hilfswiderstand (m) 

2 auxiliary resistance 
resistance (() auxili&ire 


Erg&nzungswiderstand 

(m) 

o supplementary resis¬ 
tance 

resistance (f) supple¬ 
mental re 


r.iaBHoe conpoTHB-ieHie 
(n) 

resistenza (f) principale 
resistencia (f) principal 

ucnoMoraTe^iLiioe co- 
npoTHBJienie (n) 
resistenza (f) ausiliare 
resistencia (f) auxiliar 

Aono.iuHTeJibHoe co¬ 
il poTDBJieHie (n) 
resistenza (f) supple¬ 
ment are 

resistencia (f) suple- 
mentaria 


Ersatzwiderstand (m) 
, spare resistance 
* resistance (f) de re¬ 
change 


Zusatzwlderstand (m) 

* additional resistance 
° resistance (f) addition- 
nelle 


Justierwiderstand (m) 
adjusting resistance 
6 resistance (f) regulatrice 
ou de reglage 


Drosselwiderstand (m) 

„ choking resistance 
' resistance (f) de reaction 
ou de reactance 


Ballastwiderstand (m) 
v loading resistance 
" resistance (f) ou rheostat 
(m) de charge 

Beruliigungswiderstand 

(m) 

Q steadying resistance 
y resistance (f) d’amor- 
tisseinent, rheostat- 
amortisseur (m) 

Vcrgleichwiderstand(m) 
jq standard resistance, 
comparison resistance 
resistance (1) etalon 

veranderlieher Widcr- 
U stand (m) 

variable resistance 
resistance (f) variable 


aanacHoe conpoTH- 
iueme (n); conpoTH- 
aieiiie jyiH sajixtiu 
resistenza (f) di ri- 
cambio 

resistencia (f) dc reserva 

AodaBoniioe conpoTH- 
n.reuie (n) 

resistenza (f) addizlo- 
nale 

resistencia (!) adicional 

conpoTUBJieiue (n) jyin 
noAperyanpoBaHUi 
resistenza (!) comple- 
mentare 

resistencia (f) normal 

peaKuionHoe (iiHAyn- 
uioHHoe) conpoTn- 
BJienie (n) 

resistenza (!) di reazione 
o induttivA 

resistencia (f) dc reac- 
ci6n 

6a.i.iacTiioe (Harpyaon- 
noe) coiipoTHB-ienie 
(n) 

resistenza (f) zavorra 
reostato (in) de cargA 

ycuoKOHTCviLHoe conpo- 
Tiuuenie (n) 
resistenza (!) ammor- 
tizza trice 

resistencia (!) de amor- 
tizacidn 

OMpa:m,oRoe lOTaJion- 
Hoe) coupoTHB-ieiiie 
(n) 

resistenza (f) campione 
resistencia (!) patr6n 

uepesriunioe conpoTH- 
luicnie (n) 

resistenza (!) varinbile 
resistencia (!) variable 
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un v© r&nd erlicher W ider- 
stand (m) 
constant resistance 
resistance (f) invariable 
om fixe ou constanto 


Kombinationswider- 
stand (m) 

combination resistance 
resistance (f) a combi- 
naisons 


Koinpensationswider- 
stand (m) 

compensating resis¬ 
tance 

resistance (f) de com¬ 
pensation , resistance 
(f) componsatrice 


nocToauHoe conpoTH- 
R^euie (n) 

resistenza (f) invariabile 1 
o costanto 

resistencia (f) constant© 

Cvio>KHoe (kom6hhhpo- 
Bamioe) conponi- 
aieHie (n) « 

resistenza (f) combinata 
resistencia (f) corabi- 
nada 


ypaBiiiiTejibiioe (kom- 
neHcanioniioe) conpo- 
jiiBJienie (n) 

resistenza (f) dl com- 3 
pensazioue 

resistencia (f) de com- 
pensacirtn 


MeCwiderstand (m) 
measuring resistance 
rheostat (m) de me- 
sure, resistance (f) de 
mesure 


otipaaijoBoe (aTajioH- 
Hoe) coiipoTHBJieHie 
(n) juin Haarfepemft 4 
reostato (m) di misura 
reostato (ra) de medida 


Kohle[n]widerstand (m) 
carbon rheostat 
resistance (f) [en] char- 
bon 



I ; ' 1 r ; ’ r; v^J 


^ro-itiioe conpoTHB^e- 
Hie (n); yrojibHwft pec- 
da™ (m) a 

resistenza (f) di carbone 
resistencia (f) de carbon 


Graph!twiderstand (m) 
graphite rheostat 
resistance (f) [en] gra¬ 
phite 


rpa<t>UTHoe conpoTHBJie- 
uie (n) 

resistenza (f) di grafite 
resistencia (f) de grad to 


Flussigkeitswiderstand 

(ra) 

liquid resistance 
resistance (f) liquide 


Wasserwidorstand (m) 
water resistance 
resistance (f) hydrau- 
Jique 



GHihlarapenwiderstand 

(m) 

glow-lamp resistance 
resistance (f) [formde de 
lampes] a incandes¬ 


cence 



Lampenbatterie (f) 
battery of lamps, bank 
of lamps 

batierie (f) ou group© (m) 
de lampes [a incan¬ 
descence] 




r 


rT r ”r7?3rj 

(r=-''- = a 


>khako 6 conpoTHBJieHie 
(n); vKHAKin peocTarb 

(m) 7 

resistenza (f) liquida 
resistencia (f) liquida 


Boamioe conpoTHBAenie 
(n); bo/uihoB peo- 

CT<TTb (m) 8 

resistenza (f) ad acqua 
resistencia(f) lildrauliea 

coripoTHBJienie (n) n:rb 
Ka.iu:ibHux'b -lawin, 
(.iaMiioncm> Haica.in- 
Bamn) 

resistenza(f) formata da 9 
lampade ad incan- 
desoenza 

resistencia (f) de lain- 
paras inrandescentes 

AaMiioBUfi 6aTapeH (f); 
peocTarb (m) nrrb 
jiaMiio'ieirb naKaan- 

batteria (f) di lampade 
bateria (f) de liimparas 

37 * 
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kfinstlicher Widerstand 

(m) 

artificial resistance 
resistance (f) artiflcielle 


HCKyCCTBCHHOC conpo- 
TBBJieHie (n) 
resistenza (f) artiflciale 
resistencia (f) artificial 


Metallwiderstand (m) 

2 metallic resistance 
resistance (f) metalliquo 


MeTajuiHHecKoe conpo¬ 
THBJieHie (n) 
resistenza (f) me tallica 
resistencia (f) metilica 


Drahtwiderst&nd (m) 
wire resistance 
resistance (f) en fil 


npoBOJioqHoe conpoTH¬ 
BJieHie (n) 

resistenza (f) formate 
con filo 

resistencia (f) de 
alambre 


Blechwiderstand (m) 

4 sheet-metal resistance 
resistance (f) en tdle 


Konstantanwiderstand 

(m) 

0 constantan resistance 
resistance (f) en con¬ 
stantan 


CBn 


n 


conpoTHBJieHie (n) h3t» 
Hcejrfeawjx’b jmcTOBrb 
resistenza (f) formata 
con 1 ami era 

resistencia (f) de chapa 


KOHCTaHTaHOBoe conpo¬ 
THBJieHie (n) ; conpo¬ 
THBJieHie H3T» KOH- 
CTaHTaHa 

resistenza (f) di cons tan- 
tana 

resistencia (f) de con- 
stantana 


Manganimviderstand 

(m) 

6 manganin resistance 
resistance (f) en man- 
ganine 


(jlwiderstand (m) 
oil-cooled resistance 
7 resistance (f) ou rheostat 
(m) k huile ou a bain 
d’huile 


M&HraHnHOBoe conpo¬ 
THBJieHie (n); conpo¬ 
THBJieHie (n) hbh xaH- 
raHHHa 

resistenza (f) di mao- 
ganina 

resistencia (f) de man- 
ganina 



conpoTHBJieHie (n) 
(peocTan. (m)) cl 
M&CJIOBTb 

resistenza (f) ad olio 
resistencia (f) de aceito 


Rahmenwiderstand (m) 
« resistance tramo 
rheostat (ml ou resis¬ 
tance (f) a cadre 



Knrbelwiderstand (m) 

9 lover resistance 

rheostat (m) a manivelle 


Handregler (m) 

10 hand regulator 

regulateur (m) k main 



conpoTHBJieHie (n) 
(peocTan, (m)) bt> 
paid: 

resistenza (f) a tel&io 
reostato (m) de cuadro 

puqa>KHoe conpoTH¬ 
BJieHie (n); pUH&XCKUfi 
peocTarb (m) 
reostato (m) a mano- 
vella 

resistencia (f) de manu- 
brio_ 

pyqHoii pery’JiHTOpT. (m) 
(peocTan* (m)) 
regolatore (m) a mano 
regulador (m) de mano 
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Kontaktklotz (m) 
cod tact-block 
bloc (m) de contact, 
plot (m) de contact 



KOHTaKTHHfl 6pyC0KT> 

(m) , 

blocco (m) di contatto 
bloque (m) de contacto 


Zlnkklotz (m) 
line block 
bloc (m) de zinc 


Kontaktkrone (f) 

contact-head 

couronne (f) de contact 



ipraKOBufl 6pycom» (m); 

6pyCOKT> H3T> UHHKa 2 
blocco (m) di zinco 
bloque (m) de cine 

KOHT&KTH&H TOJIOBKa (f) 
(nyroBKa (f)) s 

corona (f) di contatto 
corona (f) de contacto 


a 


einreihig (adj) 

in one row 0 o ° o o Q 

k nn [seul] rang, k une o u o 

[seule] rangle 


doppelreihig (adj) 
in two rows* 
i deux range on rang£es 


^ o ° ° o 
°o O o O c 


l*mellierterKontakt(m), 
lamelliertes Kontakt- 
stuck (n) 

laminated con tact-piece 
plot (m) de contact 
feuilletd 


Anschlufikontakt (m) 
connection-contact 
contact (m) de Jonction 
ou de raccordement 



Hegulierkontakt (m) 
regulating contact 
contact (m) de rGglage 



- a 

Knrzschlufikontakt (m) 
short-circuit contact , 

contact (m) de court- ” 

circuit 


Zwischenkontakt (m) 
intermediate contact 
contact (m) inter- 
_m£diaire_ 

Bremskontakt (m) 
braking-contact, brake- 
contact 

contact (m) de frelnage 


OAHOpaHHUft; BT> OAHHT* 

painb 

disposto (agg) in una ^ 
sola flla 

dispuesto (adj) en una 
sola flla 

AByxpAAHud; bt> A»a 

pana 

disposto (agg) in due $ 
file 

dispuesto (adj) en dos 
Alas 


nA&CTHlPiaTUfi KOH- 
TELKTb (m) 

contatto (m) lamella to 0 
contacto (m) de l&mlnas 


COeAHHHTeJILHWft KOH- 
TaKTb (m) 7 

contatto(m) di raccordo ' 
contacto (m) de unidn 


peryjiHpyjoiuifi koh- 
TaKTL (m) 

contatto (m) di regola- s 
zione 

contacto (m) de regu- 
lacibn ______ 

KOHTaKTb (m) AJIH ko- 
pOTKaro oaMUKaHiH 
contatto (m) di corto- g 
circuito 

contacto (m) de circuito 
corto _ 

npOMOKyTOHHMfl KOH- 
Ta KTh (m) jq 

contatto (m) intermedio 
contacto (m) intermedio 

TopnaBHoft KOHTaicn> 

(m) n 

contatto (m) pel ireno 
contacto (m) de freno 
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den Kontakt unter- 
brechen (v) 

j to interrupt or to break 
1 the contact 

rompre (v) ou inter- 
rompre (v) le contact 


Schleifschiene (f) 

2 sliding bar 

barre (f) de contact 



npep-B&TB (-WBaTt) koh- 

T&KTB 

lnterrompere (y) il con- 
tatto 

romper (v) el con- 
tacto 


KOHTaKTHaH nonoca (!); 

nonoca CKonbHcemH 
barra (f) di scorrimento 
barra (!) de contacto 


a 


Kont&ktrlng (m) 

2 contact-ring 

bague (f) de contact 



KOHTaKTUOe KOJ1LUO (n) 
anello (m) di contatto 
anillo (m) de contacto 


Rlngsegment (n) 

4 ring segment 

segment (m) annulalre 


a _ 

KOJibueBOfl cenieHTB (m) 
D segmento (m) di anello 

seginento (m) anular 


Kontaktbahn (!) 

5 contact path C—d 

voie (!) de contact 


Kontaktweg (m) 
length of path o! con- 
6 tact 

trajet (m) ou parcours 
(m)[duplot] de contact 


Kontaktplatte (!) 

7 contact plate 

plaque (!) do contact 



Schaltstu!e (!) 

8 switch step b 

degrd (m) d’interruption 


isolierende Unterlage (!) 
insulating base 
J base (f) ou plaque (!) 
isolante 


KOHTaKTHaa noBepx- 

HOCTb (!) 

superficle (!) di contatto 
8uperflcie (!) de con¬ 
tacto 

nyTL (m), npoxoAHXuft 

KOHTaKTOlTb 

percorso (m) del blocco 
di contatto 

recorrido (m) del bloque 
de contacto 


KOHTairrnaH nnacTiiHa 

(f) 

piastre (!) di contatto 
placa (!) de contacto 


CTyneab (!) (mart (m)j 
peocTaTa; npoMe>Ky- 
TOHHoe nonottceme (n) 
Me>KAy /tByjiH cew- 
uinMH 

segmento (m) di Jnser- 
zione 

grado (m) de interrup- 
cidn 


iiaomipyiomaH noa- 

KJiaAKa (!) 

diaframma (m) isolante 
capa (!) aislante 


Koutaktflnger (m) 

10 contact-finger 

doigt (m) de contact 


a 


KOHTaKTHbift najiem> 

(m) 

dito (m) di contatto 
dedo (m) de contacto 
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Hebelann (m) 
lever 

bras (m) de levier 

Schaltkurbel (f) 
regulating lever 
manivelle (f) de ma¬ 
noeuvre 


Kurbelzapfen (m) 
lever bolt 

tourillon (m) de mani¬ 
velle 


Umsteuer[ungs[welle (f) 
reversing shaft 
arbre (m) du change- 
ment de marche 


Ausschnappen (n) 
snapping out 
d£clanchement(m) ou d6- 
clenchement (m) bms- 
que (d’un ressort on 
d'un organe k ressort) 

zunickschnellen (v) 
to jump back 
sauter (v) en arrtere, 
reprendre (v) brusque- 
men t sa position ini¬ 
tiate, reculer (v) brus- 
quement_ 

Materialabme8sungen 
(f Pi) 

dimensions (pi) of ma¬ 
terial 

dimensions (f pi) des ma- 
tdriaux mis en ceuvre 

kompendios (adj), ge- 
dr&ngt (adj) 
compact (adj) 
(d’appareils, de machi¬ 
nes, etc.:) compact 
(adj); (d’arbres etd’or- 
ganes en g^nGral:) 
trapu (adj) 


Widerstandkasten (in), 
Widerstandgehkuse (n) 
resistance box 
bolt© (f) ou cage (f) de 
rheostat 


a b 

£-- 


a b 


njieqo (n) pira&ra 
braccio (m) di leva 1 
brazo (m) de palanca 





CIZJ 


noBopoTHan pyraa (f) 
(pyKosTKa (f)) 
manovella (f) di inser- 2 
zione 

manivela (f) de maniobra 

uaneba (f) (rnnin, (m)) 
pyHKH (pyKOHTKIl) 
pemo (m) della mano- 
vella 

clavija (f) de la mani¬ 
vela 

oCpaiuaiouuft (peBepcH- 
pyiomifi) Bajrb (m); 
bojitj ajih nepeirfeHu 
HanpaaieHia Bpa- 
lueuin 4 

albero (m) di cambia- 
mento di marcia 
arbol (m) de cambio de 
marcha 


(5«CTpoe pacivfciuieHie 
(n) 

scatto (m) 6 

disparo (m) de un re- 
sorte 


OTCKO'iHTb (OTCKOKH- 
BBTb) Iia3aAl> 

tomare (v) indietro ce- 
leremente 6 

re bo tar (v), tomar (v) de 
nuevo su posicidn 
inicial 


paairkpw (m r>l) aaTe- 
piajioBi> 

dJmensioni (f pi) dei 
material! 

dimensiones (f pi) de 
materiales 


KOMTiaKTHLlft 
compatto (agg), serrate 
tegg) 

compacto (adj) 



nowyx'b (m) (amiiKi> 
(in)) peocTaTa * 

cassctta (f) di reslstenza ' 
caja (f) de resisteneia 


a 
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Trog (m) 
1 trough 
auge (f) 



6am> (m) 
cassa (f) 

gamella (f), paleta (f) 


GefalSwaud (I) 

2 wall of trough 

paroi (f) du recipient 


Gufirahmen (m) 

? cast-iron frame 
J cadre (m) ou chassis (m) 
de fonte 


crfeaKa (f) cocyAa 
parete (f) della cassa 
pared (f) del recipiente 



jiHTan HyryHHaa Dana (f) 
quadro (m) di ghisa 
cuadro (m) de fundicibn 


Kontaktdose (f) 

4 contact-cover 
* couvercle (m) de con¬ 
tact 


a 


Kopobna (f) (Kpunnca (f)) 
KOHTaicra 

scatola (f) dl contatto 
caja (f) de contacto 


Hauptklemme (f) 

8 main terminal 
borne (f) principale 


Erregerklcmme (f) 

6 exciter terminal 
borne (f) d‘excitation 


Drahtklemmschraube (f) 
7 wire terminal screw 
' vis (f) serre-fll, vis (f) de 
pression pour fil 


YViderstanddraht (m) 
8 resistance wire 
fil (m) de resistance 


Widcrstandkorper ^in) 

0 resistance body 

corps (m) de resistance 



b 



a 


rjiaBHfcdl aancHirb (m) 
(CHCHJTb (m)) 
morsetto (ml principale 
borna (f) principal 


3a>KIIMT> (m) (okhjtb (m)) 
B03f5yAHTeJIH 
morsetto (m) di eccita- 
zione 

borna (f) de excitacibn 

3a>KHMHblfl BHHTk (m); 

(c>KnMT> (m)) juin co- 
eAHneHia npoeoAOBi> 
vlte (f) a serrafllo 
tornillo (m) de presi6n 
para alambre 

npoBOviona (f) conpom- 
BjieHia (peocTaTa) 
filo (m) da resistenza 
alambre (m) de re- 
sistencia 


Kopnyci. (m) coiipoth- 
BJieHifl (peocTaTa) 
corpo (m) di resistenza 
cuerpo (m) de resistencia 


in Band form, bandfbr- 
mig (adj) 

in in the shape of a band, 
n band-shaped (adj) 
en forme de ruban; 
rubanb (adj) 


.leHToobpaanufi; m> 
Biurfe -leuTW 
in forma di nastro 
en forma de cinta 



in Plattenform, platten- 
t6n nig (adj) 
in the shape of a plate, 
plate-shaped (ad]) 
en forme de plaque 

in Drahtform, draht- 
fbrmig (adj) 
in the shape of a wire, 
Aliform (adj), wire¬ 
shaped (adj) 
en forme de Al; Aliforme 

(&dJ) _ 

Widerstandmftterial (n) 
resistance material 
matiere (f) pour resis¬ 
tances, matiere (f) con- 
stitutive d’une resis¬ 
tance 

Konstantan (n) 
cons tan tan 
constantan (m) 


Konstantandraht (m) 
constantan wire 
fil (m) de constantan 


Kruppin (n) 
Kruppin 
kruppine (f) 


Kruppindraht (m) 
Kruppin wire 
Al (m) de kruppine 

Manganin (n) 
manganin 
manganine (f) 


Manganin draht (m) 
manganin wire 
Al (m) de manganine 


Mang&ninblech (n) 
manganin sheet 
ieuille (f) ou tole (f) de 
manganine 


Neusilberdraht (m) 
German silver wire 
Al (m) de maillechort 
[ou d’argentan] 
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iuiacTHH00(5pa3Huft; bti> 
BHirh JUiaCTHUU 
in forma di piastra 
en forma de placa 


npoBOJiOKOotfpaaHLift; 
ITb BH-rt IIPOBOJIOKH 

in forma di Alo 
en forma de alambre 


MaTepiaxL (m) jyin co- 
npoTHanenifl (peocTa- 
TOBT>) 

materiale (m) di re- 3 
sistenza 

material (m) para re- 
sistencias 

KOHCTaHTaHT, (m) 
constantana (f) 4 

constantana (f) 

KOHCTaHTanoBan npo- 
BOJiOKa (f); npoBOJiOKa 
H3i> KOHCTauTana - 

Alo (m) dl constantana 
alambre (m) de cons¬ 
tantana 

Kpymimi L (m) 
kruppina (f) 6 

kruppin a (f) 

KpynnniiOBan npoBo;io- 
na (n); npoBOJiOKa n;n, 
KpynmiHa 7 

Alo (m) di kruppina 
alambre (m)de kruppina 

MaiiraHHHi> (m) 
manganina (f) H 

manganina (f) 

MauraHHHOBau npo- 
bojioKcI (f); npoBOJiOKa 
hstl Mauraumia 
Alo (in) di manganina * 

alambre (m) de man¬ 
ganina 

MauraHiiHonuft Aucrh 
JJ(ni); ;ihctoboA Maa- 
ramiHT, (m) w 

lamiera(f) di manganinn u 
planclia (f) de manga¬ 
nina 

npoBo.ioKa (f) U3i> no- 
earo cepedpa (apreH- 
TaHa); neilaHJibdepo- 
Baa (Me-iLxiopoBaa) .* 
IipOBOJIOKa (f) 

Alo (m) di argentana 
alambre (m) de plata 
alemana 
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Nickelin (n) 
1 nickelin 
nick£line (f) 


HHKKeJIHITb (m) 
nichellna (f) 
ni quell na (f) 


Nickelindralit (m) 

2 nickelin wire 

fll (m) de nick£line 


Nickelinblech (n) 
o nickelin sheet 

feuillc (f) ou tole (f) de 
nick£line 


Rheotan (n) 
4 rheotan 
rhttotane (m) 


Rheotandraht (m) 

5 rheotan wire 

fll (m) de rh£otaue 


Piuiensionierung (f) von 
Widerst&nden 
dimensioning of resis¬ 
tances 

(f dlmensionnement (in) 
des resistances, de¬ 
termination (f) des 
dimensions des re¬ 
sistances 


Stufe (0 
7 step 

degr6 (m), cran (m) 


Wideretandstufe (f) 

8 resistance step 

degrt (m) de resistance 


HMKKeJlHHOBaH IIpOBO- 
aoKa (f); npoBOJiOKa 
H3*L HHKKeJIHHa 
filo (m) di nichellna 
alambre(m) de niquelina 


HHKKeJinHOBblfl JIHCTB 
(m); JIHCTOBOfi HHKKe- 
(m) 

lamiera (f) di nichellna 
plancha (f) de niquelina 

peoTamb (m) 
reotano (m) 
reotano (m) 


peoTanoBaH npoBOJiOKa 
(f); npoBoaoKa nn 
peoTaHa 

filo (m) di reotano 
alambre (in) de reotano 


onpeA'fcieHie (n) pa3irt- 
POBTB COIipOTQBJieHifi 
determinazione (f) delle 
dimension! del reo- 
stati 

determinacldn (f) de laa 
dimensiones de una 
resistencia 


ceKitia (f) 
segmento (m) 
grado (m) 

cenuia (f) conpOTa- 
bjichih (peocTaTa) 
segmento (m) del reo- 
stato 

grado (m) de resistencia 


Vorstufe (f) 

0 auxiliary step 

degr£ (in) anterieur 


Ha'ia.ibHan cenaia (f) 
segmento (m) anterior© 
grado (m) anterior 


Stufenzahl (f) 

JO number of steps 

nombro (m) de degrtfs 


WlderstandsHule (f) 
jj resistance column 
colonne (f) de resistance 



mhcjio (n) cenuift 
numero (m) del seg¬ 
ment! 

ntimero (m) de grados 


cto.i6t» (m) conpoTH- 
BJieuift 

resistenza (f) a colonna 
columna (f) de resis- 
teneia 
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Widentandspule (f), 
Widerstandrolle (f), 
Widerstandspirale (f) 
resistance coil 
h£lice (0 oti boudln (m) 
de resistance, resis¬ 
tance (f) en boudin 
ou hblicoidale 



K&TyuiKa (f) cohpoth- 
BJieHin (peocraTa) 
rocchetto (m) di resi- • 
stenza 1 

carrete (m) de re- 
sistcncia 


Spiral gang (m) 
pitch, step (of coil or 
helix) 

pas (m) d’hllice 


Dauerhaftigkeit (f) 
durability 
durability (f) 


Verbrennen (n) des 
Widerstandes . 
burning of the resis¬ 
tance 

combustion (f) de la re¬ 
sistance 


xoxb (m) ciinpa-iH (wa- 

TyuiKH) 

passo (m) deH’clica 
paso (m) de hblice 

npO'IHOCTt (f) 
durability (f) 
duraeibn (f) 

neperopaHie (n) conpo- 
Tinuieiiia (peocTaTa) 
abbmcittmento(m) della 
resistenza 

accibn (f) de quemarse 
(la resistencia) 


sprode (adj) 
brittle (adj) 
cassant (adj), fragile 
(adj) t (des mbtaux, 
aussi:) sec (adj) 


feuersicheres Material(n) 
fireproof material 
matibre (f) ignifuge, ma¬ 
ture (1) a rbpreuve 
du feu 


xpynnift 
crndo (agg) 

bronco (adj), quebra- 0 
dizo (adj) 

onieynopHMft MaTe- 
piajrh (m) 

materiale (m) resistcnte n 
al fuoco 0 

material (m) incombus¬ 
tible 


gerill ter Porzollan- 
zylinder (m) 
grooved porcelai n - cy¬ 
linder 

cylindre (m) en porce- 
laine canned ou rai- 
n[ur]b 


frei gespannte Spiralo (f) 
freely-stretched spiral 
hblioe (f) librement ten- S' OOOOOO 
due 



gegenseitige Lage (f) 
relative position 
position (f) rbcJproque 


Einbettung (f) in Sand 
embedding in sand 
[action (f) de] noyer (v) 
dans le sable, noyage 
(m) dans le sable 


wejiofiqaTuft <J)apd)opo- 

BBlft UH^HHAPI* (m) 
cilindro (m) in porcel- „ 
lana scanalata ' 

cilindro (m) de porce- 
lana acanalada 


cbo6o;iho HaTHH^Tan 
emipaju* (I) (KaTym- 
Ka (f)) o 

spira(l) tesa libcramente 
espira (f) libremente 
tend id a 

BaauMOiio-iO/Keiue (n); 
BuauMHoc lio^ioKeHie 

(n) 9 

posizione (f) opposta 
posicibn (f) reciproca 


Tiorpy>KeHie (n) (ynjiaa- 
na (f)) bt> necom> 
rivestimento (m) con JO 
arena 

recubierto (m) de arena 
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Einbettung (f) in Email 
. embedding in enamel U 
1 [action (f) de] noyer (v) 
dans l’£mail, noyage 
(m) dans Ismail 


Widerstandlegierung (f) 
resistance alloy 
2 alliage (m) pour resis¬ 
tances 


Zusammensetzung (f) 

3 composition 
composition (f) 

Widerstandkoefflzient 
(mJ.Widerstandzahl (f) 
specific resistance, re- 

4 sistivity, resistance 
coefficient 

coefficient (m) de resis¬ 
tance 


Dnibtoberflftche (f) 
wire surface 

5 surface (f) de fll [metal- 

lique] 

Belastung (f) eines 
Widerstandes 

6 loading of a resistance 
charge (f) d’une resis¬ 
tance 


Ausstrahlungsvermdgen 

(n) 

7 radiating capacity 
pouvoir (in) radiant ou 
rayonnant 

gliihen (v) 
to glow 

s etre (v) chauffe ou porte 
9 au blanc; etre chaulte 
ou porte au rouge; 
etre incandescent 


WeiBglut (f) 

. incandescence, white 

9 heat 
incandescence (f) 

sprungweise Anderung 

(0 

; sudden alteration 

10 changement(m) brusque 

ou par a-coup ou sac- 

cade 


allmahliche Anderung 

n m 

gradual alteration 
changement(m) graduel 


□orpyxeeme (n) (ymiaa- 
na (f)) bt> auajib* 
rivesdmento (m) con 
smalto 

recubierto (m) de es- 
malte 

cmxavb (in) ;yiH conpo- 

THBJieHifl 

lega (f) per resistenze 
aleacidn (f) para resis- 
tenc ias 

coctebt* (m) 
composizionc (f) 
composicidn (f) 

KOe<|)(i)HuieHTT> (m) co- 
upoTH&neHiH; y;rtun>- 
Hoe coupoTnBJieuie (n) 
coefflciente (m) di resi- 
stenza 

coeficiente (m) de resis- 
tencia 


noBepxHOCTB (f) npoBO- 

JIOKU 

superficie (f) di filo 
superflcie(f) del alambre 

Harpyana (f) conpoTH- 
BjieHin (peocTaxa) 
carico (m) di una resi- 
stenza 

carga (f) de una resis- 
tencia 

ji yHeiicn y c KaTCJUbHOH 
cnocodiiocxb (f) 
potere (m) radiante 
poder (in) radiador 


Hana-inTbCH, naKaJin- 
BaTLCH 

arroventarsi (v), diven- 
tar (v) o esser rovente 
estar (v) incandesceute 
o en estado can den te 


6'kaoe Ka.ienie (n) 
incandescenza (f) 
incandescencia (f) 


nairfcHeHie (n) cKa^KnuH 

cambiomento (m) sal- 
tuario 

cambio (m) a brusco, 
alteracidn (f) brusca 

nocTeneHuoe H3irbueHie 
(n) 

cambiamento (m) gra¬ 
dual e 

cambio (m) gradual 
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Ruhestellung (f) 

"off” position, position 
of rest 

position (f) de repos ou 
d’arrgt 



AnlaBsteUung (f) 
starting position 
position (f) de d£mar- 
rage, position (f) de 
mise en marche 



noaoHceme (n) iiokoh; 
ycTaHOBKa (f) Ha nojio- 
acerne noicoa 
posizione (f) di arresto 
o di riposo 
posicidn (f) de reposo 


noJiOHceHie (n) npH 
nycicfe bt» xojtb ; y<rra- 
HOBKa (f) sa nycK&Hie 
bti, xoat> 

posizione (f) dl awia- 2 
mento 

posicidn (f) de puesta 
en marcba 6 de ar- 
ranque 


fietriebstellnng (f) 
running or working po¬ 
sition 

position (f) de travail 


Kuizschlugstellung (f) 
short-circuit position 
position (f) de court- 
circuit 


Bremsstellung (f) 
braking position 
position (0 de freinage 


stufenweise (adv) 
by steps, step by step, 
gradual (ad]) 
graduellement (adv), 
par degr£s (loc adv); 
graduel (adj)_ 



noaoHceHie (n) A'fcftcTBia; 
padoaee noaoncenie; 
ycTaHOBKa (f) Ha iiojio- 
xceHie A'fcftcTBia (pa- 3 

60Tbl) 

posizione (f) di lavoro 
posicidn (f) de trabajo 

noJioHteHie (n) sai&i- 
KaHia Ha Koponcoe; 
ycTanoBKa(f) Ha hojio- 
;Keme KopoTKaro sa- 
MUKaHia 4 

posizione (f) di corto- 
circuito 

posicidn (f) de circuito 
corto 


noaoHceme (n) npn Top- 
MaiKeHiH; ycTaHOBKa 
(f) iia TopMaaceiiie & 
posizione (f) di frenatura 
posicidn (f) de freno 


nocTeneHHtift 
gradual© (agg), gradual- 
men te (aw) 6 

gradual (adj), gradual- 
mente (adv) 


ruckweise (adv) 
by Jerks 

sacc&dg (adj), par 
a-coups, d'une facon 
saccadde (loc adv) 


TOJianaMH 

asalti, ascosse, a spinte 7 
it saltos 


Kohezustand (m) 
st rest, not running, 
state of rest 
^Ut (m) de] repos (m) 


cocToauie (n) iiokoh 
stato (m) di riposo 8 
estado (m) de reposo 


Be wegungszu stand (m) 
Id motion, running, 
state of motion 
6tat (m) de] mouvement 
(m) 


cocToame (n) ABHacema 
stato (m) di moto 
estado (m) de movi- 
miento 
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Anlaufvorgang (m) 
starling yirocess 
- march©(f)dud£marrage, 
1 operations (f pi; d6 
d^marrage on d© mise 
en marche 


Anlaufzeit (f) 
starting time 
2 temps (m) ou dur£c (f) 
de d^marrage ou de 
mise en marche 


stotifreier Anlauf (in) 
start without jerk 
o dcmarrage (m) sans 

chocs, dtfmarrage (m) 
[tn>s] doux 


Anlasser (m), Anlaft- 
vorrichtung(f), AnlaG- 
appnrat (m) 
starter, starting-switch 
d^marreur (m), disposi- 
tif (m) ou appareil (m) 
de dcmarrage oh d© 
mise en marche 


Anlaftwiderstand (m) 
starting resistance, star¬ 
ting rheostat 
rheostat (m) de demar- 
ruge ou de raise en 
marche, resistance (f) 
de dcmarrage 


einfachcr Anlasser (m) 
simple starter 
dthnnrreur (m) simple 


Anlatt- und Kegulier- 
widerstand (m) 
starter and regulator 
; rheostat (m)] demar- 
reur-regulateur (m), 
rheostat - r^gulateur 
(m) de mise en marche 



Maschinenregler (m) 
g machine regulator 
rcgulateur (m) de ma¬ 
chine 


npouecci* (m) iporafiifl 
c.Tj irhcra; npoueccrt 
iiycwa (nycKamn) 

procceso (m) di avvia- 
mento 

procedimiento (m) de 
arranque 

11 pOAOJIHx HTeJILHOCTb (f) 
TporaHia cl irfecTa; 
IipOAOJIHtnTeJlkHOCTb 
nycna (nycKaHifl) m, 

du rata (f) dell’avvia- 
mento 

duracidn (f) del arranque 

rmamioe Tporame (n) 
ex irfccTa; nycm, (in) 
(nycKanie(n)) btlxoa'l 

0eai> TOJHKOHT* 

avviamento (m) senza 
scosse o dolce 

arranque (m) sin 
clioques 

lipitOop'L (m) (annapaTL 
(m)) ajih nycuaHia kl 
xoat» ; npHcnocofljie- 
Hie (n) ajih nycKa btl 

XO.HT, 

avviatore (m), appa- 
recchio (m) d’avvia¬ 
mento 

aparato (m) d© puesta 
en marcha 6 d© arran¬ 
que 


nycKOBofl peocvraTL (m) 
reostato (m) o resistenza 
(I) di avviaraento 
reosta to (m) 6 reslstencia 
d© puesta en marcha 
o de arranque 


oOiJKHOBeHiiufi (npo- 
ctoiIj nycKOBoft peo- 
CTart (m) 

avviatore (m) semplice 
aparato (m) para el 
arranque sencillo 

nvcKOBoft n pery.iiipo- 
BoqHuft peocTan, (m) 
avviatore-regolator© 

(m), reostato di avvia¬ 
mento e di regolazion© 
reostato (m) regulator 
de puesta ©n marcha 

Maiimmiufi peryjiaTopi. 

(ni) (peocTarb (m)) 
regolator© (m) di mac- 
chine 

regulador (m) de lmi- 
quina 
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AnlaBschaltung (f) 
starting connection 
couplage (ra) de d£- 
marmge 


Hauptstromanlasser (m) 
series starter 
[rh4ostat-]d4marreur(in) 
[en] s6rie 


Parallelregler (m) 
parallel regulator 
[rh«*ostat-]r£gulateur(in) 
[monte] en par&lltle 


Motorsteuerung (f) 
motor control 
conduite (f) du moteur 


konstant halten (v) 
to keep constant 
maintenir (v) constant 

Konstanthalten (n) 
keeping constant 
[action (f) de] maintenir 
tv) constant 

Wechselstromanlasser 

(m) 

alternating current 
starter 

[rh6ostat-]d6inarreur(m) 
a courant altematif 

Einphasenanlasser (m) 
single phase starter 
[rh£ostat-]demarrour(m) 
[acourant] monophase 


Drehstromanlasser (m) 
three-phase starter 
[rb£ostat-]demarreur(m) 
[a courant] triphase 


einfacher Drehstrom¬ 
anlasser (m) 
simple three-phase 
starter 

>hdosUit-]d^maiTeur(m) 
simple [a courant] tri- 
pbose 



cxeMa (f) coeAHHeHift 
PAH nycna (iiycKaHia) 
bt> xoat. 

connessioni (f pi) per 1 
Tawiamento 
acoplamiento (m) dc 
arranque 


nocjrtAOBaTe.iLHuft 
nycicoBoft peocTart 
(in) 

avviatore (m) in serie 
reostato (m) de arranque 
en serie 


myuTOBufi peryjiHTop'L 
(in) (peocTarb (m)) 
regolatore (m) in paral- 3 
lelo 

regulador(m)en paralelo 

ynpaaienie (n) ajieicrpo- 
ABiiraTejieMT> 
inversion© (f) della 
marcia del motor© * 
veriflcacidn (f) de la 
marclia del motor 



H0Aitep>K-aTb (-UBaTL) 
nocTOfliiHUirb - 

mantenere (v) cos tan te 
mantener (v) constante 

nojAep>KHBanie (n) no- 

CTOflHHblM'b 

il mantenere costante 6 
accidn (f) do mantener 
constante 

nycKOBofi peocTarb (m) 
nepeirfeiiuaro Tona 
avviatore (ra) a corrente 7 
alternata 

aparato (m) do arranque 
de corriente alterna 

OAHOctmaiibift iiycKouoft 
peocTarb (m) 
avviatore (m) monofase 8 
aparato (m) de arranque 
monofusico 

nycKOBoft peocTarb (mj 
TpexcfraaHaro toka 
avviatore (m) a corrente q 
trifase 

aparato (in) de arranque 
do corriente trifasica 

odbiKHOBeuHhifi (npo- 
cToft) nycKOBofi peo¬ 
cTarb (m) Tpex<t)a3- 
uaro Tona 

avviatore (m) scmplice 10 
a corrente trifase 
aparato (m) de arranque 
sencillo de corriente 
triftlsica 
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Drehstromumkehran- 
lasser (m) 

three-phase reversing 
starter 

dtfmarreur-inverseur (m) 
[fc courant] triphasd* 



dreiteiliger Anlasser (m) 

S' ^ 

2 three-part starter 

l % 

ft 

demarreur (m) en trois 

• ^ 


parties 




Gehiiuseanlasser (m), 
Prim&ranlasser (m) 
primary starter 
demarreur (m) primaire, 
demarreur (m) inter- 
cate dans le circuit 
des indueteurs 



Ankeranlasser (m), 
Sekundkranlasser (m) 
secondary starter 
4 demarreur (m) secon- 
daire, demarreur (m) 
intercate dans le cir¬ 
cuit de l’induit 



Impedanzanlasser (m) 

. impedance starter 
0 demarreur (m) k impe¬ 
dance 



o6pama»mifi (pe&ep- 
CFTBHLjfl) nycKOBol 
peocTart (m) Tp8x- 
(t>a3Haro toks ; nycKO- 
boA peocTart Tpfcx- 
4)a3Haro Tona cb ne- 
peirbuofi aanpaare- 
hlh BpameHiu 
awiatore-1 n verti tore (m) 
a corrento trifase 
aparaio (m) de arranque 
inversor de corriente 
trifasica 

nycKOBoft peocTarb (m), 
COCTO/IlUift H 3 b Tpexb 
nacTeii 

avviatore (m) in tre 
segmenti 

aparato (m) de arranque 
triple 


nepBiraiuft nycnoBoft 
peocTaTb (m); nycKO- 
Bofl peocTarb Bb irfcnii 
o6motku HHAyicro- 

pOBb 

avviatore (m) primario 
o sull’ induttore 
aparato (in) de arranque 
primario 

nycKOBoii peocTan* m, 
niuiH nKopn; btophh- 
Hhifl iiycicoBoft peo- 

CTaTb (m) 

avviutore (m) secondario 
o sull’ indotto 
aparato (in) de arranque 
secundario 

nycKOBofl peocTan* (m) 
ci» KavKymiiMcn co- 
upoTiiaieHieMb 
avviatore (m) ad imi>e- 
denzA 

aparato (m) de arranque 
de impedancia 


Kotoranlasser (m), 
L&uferanlasser (m) 
rotor starter 

6 demarreur (m) de rotor, 
ddinarreur (m) inter¬ 
cate dans le circuit du 
rotor 


nycKouofl peocTarb (ni) 
Bb u'kiui poTopa 
avviatore (m) sul rotore 
aparato (m) de arranque 
de rotor 


StAtoranlasser (m), 
Standeranlasser (m) 
stator starter 
7 demarreur (m) de stator, 
demarreur (m) inter- 
cale dans le circuit 
du stator 


nycKOBou peocTarb (m) 
Bb ut.iui cTaTopa 
avviatore (m) sullo sta- 
tore 

aparato (m) de arranque 
de estator 




593 


Induktionsregler (m) 
induction regulator 
regulate or (m) deduc¬ 
tion 


mup<aioHHufl peryjia- 
todi> (m) 

regolatore (m) ad indu- . 

zione 1 

regulador (m) de in- . 
duccidn 


Phase nregler (m) 
phase regulator 
regulateur (m) de phase 

Gegenschaltung (f) zum 
Anlassen * 
opposi tion-connection 
or back-connection 
for starting 

couplage (m) en oppo¬ 
sition ou contre-cou¬ 
plage (m) pour le d£- 
marrage 


Kaskadenanl&ssung (f) 
cascade starting 
demarrage (m) k cascade 


AnlaUwiderstand (m) 
mit XebenschluA- 
regler 

starter combined with 
shunt regulator 
rheostat (m) de ddmar- 
rage k r^gulateur shunt 
ou en derivation 


3fe tallanlafi wi d erstand 

(m) 

metallic starting resis¬ 
tance 

rheostat-d^marreur (m) 
[k resistance] md- 
tallique 


Fl&ssigkeits&nlasser (m) 
liquid starter 
d^marreur (m) k [resis¬ 
tance] liquid© 


Schraubenanlasser (m) 
screw starter 
d&narreur (m) k vis sans 
fin 


Anlattwideratand (m) 
mit Olkasten 
starting resistance with 
oil box 

rheostat (ml de ddmar- 
rage avec Doite k hull© 



peryJi«TopT> (m) <t>&7b 
regolatore (m) di fase 2 
regulador (m) de fase 

BCTp'fcRHoe coeAHHeme 
(n) (BKJnoqeHie (n)l 
AAH nycna (nycKamfl) 
bt* xoat> 

collegamento (m) in « 
opposi zione per * 
l’avviamento 
acoplamiento (m) en 
oposicidn para el 
arranque 

KacKaAHurt nyctn. (m) 

BT> XOA'b 

avvlamento (m) in ca- 4 
scata 

aminque(m) en cascadas 

nycKOBoii peocTarb (mj 
ct> uiyHTOBbisrb pery- 

JIHTOpOSTb 

reostato (m) di awia- 
mcnto con regolatore 5 
in derivazlone 
reostato (m) de arranque 
con regulador en deri- 
vacidu 




MeTaA-iHuecKifi nycKO- 
Boft peocrrarL (m) 

reostato (m) di avvia- 
meuto con resistenza 6 
metallica 

reostato (m) metdlico 
de puesta en marcha 

wnAKift nycKOBoii peo¬ 
cTarb (in) 

avviatore (m) a liquido 7 

reostato (m) de arranque 
liquido 

nycKOBoft peocTarb (m) 

n, BHHTOBblBTb IIpH- 
BOAOSTb 

avviatore (m) a vite 8 
senza tine 

aparato (m) de arranque 
de tornillo sin fin 



nyc-KOBoft peocTarb (m) 

CT> M&CJIHHOft KOpoti- 
KOft 

reostato(m)di awiamen- g 
to immerso nelPollo 
reostato (m) de puesta 
en marcha con caja 
de aceite 


II 


38 
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Klachrahme nanlasse r 
(in) 

1 flat-frame starter 
* d6marreur (m) k cadre 
plat 


Anlasser (m) mlt Roll- 
kontakt, Rollkontakt- 
anlasser (m) 

2 starter with roller con¬ 
tacts 

dgmarreur (m) [avec 
plots] k galets 



nycKOBofl peocTarb (m) 
Ha nJiocKoft pairk 
avviatore (m) a quadro 
piatto 

aparato (m) de arranque 
de bastidor 


nycKOBofl peocTan. (m) 

Cb pOJlHKOBblMb KOH- 
Tairrtpn* 

avviatore (in) con con- 
tatti a rotelle 
aparato (m) de arranque 
de ruedecillas 


Kohle[n]anlasser (m) 
o carbon starter 
* dgmarreur (m) k [plots 
de] charbon 


yro.ibiiuft nycKOBofl 
peocTan> (m) 
avviatore (m) a carboni 
aparato (m) de arranque 
de carbdn 


Graphitanlasser (m) 
s graphite starter 
d^marreur (m) a [plots 

de] graphite 



rpacfrnmhui nycKOBofl 
peocTarb (m) 
avviatore (m) a graflte 
aparato (m) de arranque 
do graflto 


Selbstanlasser (m) 
automatic starter, self¬ 
starter 

<5 [rheostat-] autod^mar- 
reur (m), [rheostat-] 
dGmarreur (m) auto- 
matique 


selbsttUtige Anlafivor- 
richtung (f) 

automatic starting-de- 
6 vice 

dispositif (m) de d6- 
marrage automatique 
ou d*autod£marrage 


AnlaCschalter (m) 

„ starting switch 
# Interrupteur (m) de d<$- 
marrage 



caMo;rf>ftcTByipmift (aB- 
TOMaTHHecKift) iiycno- 
Bofl peocTarb (m) 
avviatore (m) auto- 
matico 

aparato (m^ de arranque 
automatlco 



caMOA'tdcTByiomee (a»- 
TOMaTHHecKoe) npH- 
cnoco6jieme (n) ajm 
nycua (nycixaHia) Bb 

XOAb 

dispositivo (m) auto- 
matico di awl amen to 
disposici6n (!) de puesta 
en morchaautomdtica 



BKJnonaTejib (m) ajih 
nycKa (nycKaHia) Bb 
XOAb 

inseritoro (m) di avvia- 
mento 

i n termptor (m) de 
arranque 


Umkehrung (f) der Dreh- 
richtung 

reversal of the direction 
8 of rotation 

inversion (f) ou ren- 
versement (m) du sens 
de rotation 


nepeirisHa (f) HaupaBAe- 
Hia Bpamema 
inver8ione (f) del senso 
di rotazionej 
inversidn (f) del sentido 
de rotacidu 
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Umkehranlosser (m) 
starting and reversing 
switch 

d^marreur-inverseur (m) 



nycKOBofl peocT&TB (m) 
ABOfiHoro HanpaRJie- 
iiifl (ct. iiepeMliHofi 
nanpaaieHin Bpame- 
HiH); o6paTHMuft (pe- • 
BepcHBHufl) nycKOBofl 
peocTarL 

avviatore (m) invert! to re 
aparato (m) de arranque 
inversor 


selbstt&tiger Umkehr- 
anlaftwiderst&nd (m) 
mit Hilfsmotor 
automatic reversing 
starting resistance 
with auxiliary motor 
demarreur-inver8eur(m) 
a servomoteur 



caiioA'fcft^TByTomift (aB- 
TOMaTHHecicift) nycKo* 
Boft peocTart (m) 
ABofluoro nanpa- 
B.ieHia (in, ncpcicfcHofi 
iianpaB.iei!iH apame- 
nifl)co BcnoMoraTe.iir p 

HU MI, ABHraTC^e»Tb 

avviatore (in) invertitore 
automatico a servo- 
mo tore 

aparato (m) de arranque 
inversor autoiuritico 
con motor auxillor 


UmkehranlaBwlder- 
stand (m) 
reversing starting 
resistance 

rheostat (m) d^marreur- 
inverseur 


rinkehranlattwider- 
stand (tn) mit elektri- 
scher Bremsung 
reversing starting 
resistance with elec¬ 
tric brake 

rheostat (m) demarreur- 
inverseur ti frelnage 
^lectrique 


umsteuern (v) 
to reverse 

inverser(v) au renverser 
(v) la rnarche 


Motorumsteuerung (f) 
motor reversing 
inversion (!) ou renverse- 
ment (m) de marcbe 
du moteur 


o6paTiiMufl (peBej)ciiB- 
iiuil) nycKOBofl peo- 
cTan, (in) Anoiliioro 
naiipaiuieuin [rniiepe- 
M'kiioh minpaB.ieniH 
Bpameiiia] 

reostato (m) avviatore 
invertitore 

reostato (in) inversor de 
puesta on marcha 

uycKOBoft peocTaTb (m) 
ABofinoro nanpa- 
BvieniH (ct> iiepoMl;iioA 
naiipaineiiin itp&me- 
ilia) ct> BJiCKTpiiHe- 
ckhitii TopManceiiieurb 

reostato (m) avviatore- * 
invertitore con freno 
elettrico 

reostato (m) inversor 
de puesta on innrelia 
con freno el^ctrico 

iiepeM Lh - iiTb (-btl) 
Hanpaaienie Bpame- 
Hi« 

invert!re (v) la marcia 

invertir (v) la marcha 


H3M+,Heine (n) Hanpa- 
B.ieHi/i Bpautenia abh- 
raTOJHi 

invorsione (f) della 6 
marcia del motore 
inversion (f) de la 
HiArcha del motor 

38 * 
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elektrische Bremsung (f) 
j electric braking 

freinage (m) 61ectrique, 
61ectro!reinage (m) 


Bremswiderstand (m) 

2 braking resistance 
resistance (f) de freinage 


Walzenanlasser (m) 
drum starter 

* d&narreur (m) & cy- 
lindre 





ajieKTpHHecKoe Topxa- 
Hteme (n); aaeicrpo- 
TopMaTKeHie (n) 
frenatura (f) elettrica 
accidn (f) de fren&r 
el^ctricamente _ 

TopMaanmee conpoTH- 
BJieme (n); peocTan. 
(m) ajih TopxaHceHiH 
reelstenza (f) ai freno 
resistencia (f) de freno 

t^HJinHApn^ecKift nycKO- 
Boft peocTarb (m) 
resistenza (!) di awia- 
mento a cilindro 
resistencia (f) de ci¬ 
lindro 


Kontroller (m), Fahr- 
schalter (m) 

4 controller 

combinateur (m), cou- 
pleur (m), [controleur 
(“)] 



KOHTpoJUiepTb (m); Ba- 
rOHHUfl KOMMyTaTOpT* 

(m) 

controller (m) 
combinador (m) 


Kont roller trommel (f), 
Fahrschal tertrommel 
(0 

k controller drum or cy¬ 
linder 

cylindre (m) de combi¬ 
nateur ou de coupleur 
[ou de controleur] 

Hauptwalze (1) 

6 main drum or cylinder 
cylindre (m) principal 


(Jmschaltwalze (f) 

7 reversing switch drum 
cyliudre (m) d’lnversion 


(5apa6aHT» (m) kohtpoji- 
Jiepa; uhjihhaP'B (m) 
BaroHHaro KoxxyTa- 
Topa 

tamburo (m) di con¬ 
troller 

tambor (m) del com¬ 
binador 


r.iaimuft u,HJiuHjvpi> (m) 
(Capadam, (m)) 
cilindro (in) principalo 
cilindro (m) principal 

iiepeKjno'iaiomift uu- 
jmiwp'b (m); 6apa6am» 
(m) &jih iiepemuoMeHiil 
cilindro (m) di inver- 
sione 

cilindro (m) de inversion 


Kontrollerkontakthebol 

(m) 

wiper, wiping contact, 
controller contact 
8 lever 

levior (in) de contact du 
combinateur ou du 
coupleur [ou du con¬ 
troleur] 



k oHTaKTHJbi fi puuan>(m) 
KOHTpojuiepa (Baron* 
Haro KoioiyTaTopa) 
leva (f) di controller 
palanca (!) de com¬ 
binador 


a 


Anlasserwalze (f) 
g starting drum 

cylindre (m) de dtfmar- 
rage 


nycKOBoft uhjihhapt» (m) 
cilindro (m) di avviatore 
cilindro (m) de puesta 
en marcha 
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Bogenlampenwlder- 
stand (m) 

src-lamp resistance 
resistance (!) de lampe 
a arc 


Speiseregler (m) 
feeder regulator 
regulateur (m) d’ali- 
mentatlon 


Feldregler (m) 
field regulator 
rfgulateur(m) de champ, 
regulateur (m) d’ex- 
citatiou 


Magnetregullerung (f) 
field regulation 
regulation (m)du champ 
[maguetique] 


KebenschluCregler 

w (m) 

shunt regulator 
regulateur (m) en deri¬ 
vation, regulateur (m) 
shunt 


auiomatiscber Erreger- 
regler (m) 

automatic exciting 
regulator 

regulateur (m) auto- 
matlque ou autordgu- 
lateur(m)d ’excitation 


NebenschluBwideratand 

w (m) 

•hunt resistance 
resistance (f) en deri¬ 
vation, resistance (f) 
shunt 

Feldenergie (!) 
field energy 

energio (I) du champ 
Imagnetlque] 


gegen (alscho Beband- 
lung geslchert 
lool-prool (adj) 
s repreuve des fausses 
manoeuvres ou des 
manoeuvres maladrol- 
tes ou des maladresses 


conpoTHaneuie (n) (peoc¬ 
Tan, (m)) juih ajto- 
BbLxt jiaiorb 
resistenza (f) (ormata 
con lampade ad arco 
reslstencla (1) de 14m- 
pam de arco 


peryjurropi, (m) (peo¬ 
cTan, (m)) bt, nirra- 
Te^bHojn, npoBoA'k 
regolatore (m) dl all- 
mentazlone 

regulador (m) allmen- 
tador_ 


2 




peocTan. (m) juih pery- 
JiupoB&HiH BoafiyntAe- 
Hin 3 

regolatore (m) di campo 
regulador (m) de campo 
peryjiHpoBaHie (n) nar- 
HHTHaro no.™ 
regolazlonc (!) de cam- 4 
po magnetlco 
regulacldn (!) de campo 
magnetlco 


uiyHTOBbifl peryjiHTopx 
(m) (peocTan. (m)) 
regolatore (m) In dori- , 
vazlone 

regulador (m) de deri- 
vac!6n 


canoA'LArraywmifi (as- 
TOMani’iecKifl) pery- 
jMTopi (m) soa6yHx- 
AeHin $ 

regolatore (m) automa- 
tico di eccltazlone 
regulador (m) autonidtl- 
co de excltacldn 


conpoTiTB-ieHie (n) uiyH- 
Ta (napajui&nbHoA 
niiiin) 

resistenza (!) in deri- 7 
vazlone 

reslstencla (!) en deri- 
vac!6n _ 


aHeprin (!) [MarHUTuaro] 
nojin 

energla (!) di campo 
energla (!) de campo 


upeAoxpaH£iiHbift otl 
(aamuiueunuft npo- 
THB-b) neyirhnaro 06- 
pameHtH 

preservato (agg) o al sl- 
curo da nmnovre false 
preservado (adj) de 
!&laas maniobras 


9 
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Ausldsevorrlchtung (f) 
releasing device 

1 [dispositif (m) de] de- 

clenchement (m), d6- 
clenche (f), declanche 
(0 

Ausldsemagnet (m) 
releasing magnet 

2 aimant (m) di>clenclieur 

ou de d£clenchement 


Nullauslfisung (f) 

« no-load release 
J d^clenchement (m) k 
vide 


Nullspannungsaus- 
lttsung (f) 

, no-voltage release 
* decleneliement (m) k 
voltage nul ou k ten¬ 
sion nulle 


Cberlastungsauslttsung 

(0 

0 overload release 
declenehement (m) k 
surcharge 


Differentialausschalter 

(m) 

6 differential switch 
interrupteur (m) dif- 
terentiel 


Flussigkeitssuttigung (f) 

7 saturation of solution 

' saturation (f) d'un li- 
quide 

Hremsregler(m) 

8 brake regulator 
regulateur (m) k frein 

Kintauchplatte (f) 
dipping plate, immer- 

<j siblc plate 

plaque (f) ]>longeusc ou 
de plong^e ou d’im- 
mersion 


npHcnocodJieme (n) jum 
pasMUKaHiii (paarfcn- 
jiemn, paa^eanHeHin, 
paaoOmenifl) 
dispositivo (m) di scap- 
pamento 

mecanismo(m) de escape 

paaMHKajomiA (paso6- 
maiomi ft) MarHHTb (m) 
magnete (m) di scappa- 
mento 

iman (m) de escape 

pacirfciuieHie (n) (pa.rb- 
e^TiHeuie (n)) npn 
Hyjrh 

socconitore (m) a zero 
escape (m) en vaclo 

p&8i>eAHYieHie (n) (pac- 
U’fcnjienie (n)) npn 
iiyjieBOjrb HanpiDKe- 
mn 

disinserzione (f) a ten- 
sione zero 

escape (m) de tension 
cero 

pacui>iiJieHie (n) (pa8i>- 
eAHHeHie (n)) npn 
neperpysKi; 

socconitore (ra) a so- 
praccarica 

escape (m) de sobrecarga 

AHctxfrepeHipaji i.h u A 
BfranoiaTejii* (m) 
interruttore (m) dine- 
renziale 

interruptor (m) dife- 
rencial 

Hacumeiiie (n) pacTBopa 
saturazione (f) della so- 
luzione * 

saturacidn (f) de la diso- 
luci6n__ 

TopMaauuii peryjmTopi. 

(m) 

rcgolatore (m) a freno 
regulador (m) de freno 

noAxSMHan (norpyncae- 
Man) iijiacnma (f) 
piastra (f) d’Jmmersione 
plaea (f) de sumersidn 



Sodaldsung (f) 
solution of soda, pottash 
solution (f) de carbonate 
w de sodium ot/desoude, 
solution (f) de sel de 
soude 


pacTBopi* (m) coau 
soluzione (f) di soda 
disolucidn (f) de sosa 
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Kegulieraggregat (n) 
regulating set 
groupc (m) de regula¬ 
tion, groupe (m) r£gu- 
lateur 


Widerstand (m) in kal- 
tein Zustand 
resistance when cold 
resistance (f) a froid 

Widerstand (m) in war- 
mem Zustand 
resistance when hot 
resistance (f) a chaud 

W iders tanddlagramm 
(n) 

resistance diagram 
diagramme (m) de re¬ 
sistance 


airperarL (m) jmn pe- 
ryjiHposaHiH; kom- 
nJieKTb (m) m&whhi> 
ct> peryjiHpyiomHMCH • 
ABuraTejieirb 
gruppo (m) di regola- 
zione 

grupo (m) de regulacidn 
conpoTHB-ieuie (n) wh 

XOJIOflHOMT* COCTOHHiH 

(bhaIj) 2 

resistenza (f) a freddo 
resistencia (f) en frio 

conpoTHBJieHie (n) wb 
Harp1rro>rb cocTOHHin 
(BHA'b) 3 

resistenza (f) a caldo 
resistencia (f)en caliente 

AiarpaMMa (f) coupoth- 
BJieuifi 

dlagr&mma (m) di re* 
sistenza * 

diagrama (f) de resis¬ 
tencia 


Zellensehalter 
Cell Switches 
Bddneteuni 


9.ieaeHTHue KoaiyraTopu 
Inseritorl dl Elementl 
Rednetores 


Zellensehalter (m) 
cell-switch, battery- 
switch 

reducteur [-adjoncteur] 

(m) 


BJieMeHTHUA KOMMyTa- 
TOpr> (m) r 

inseritore (m) di ele¬ 
ment! 

reductor (m) 


Zellensehalter (m) fiir 
Handbetrieb 
hand cell-switch or 
battery-switch 
reducteur (m) a main 



pyHHoft oJieMeHTHwfi 
KOMnyraTOpT* (m) 
inseritore (m) di ele- 7 
mentl a mano 
reductor (m) de mano 


selbsttdtiger Zellen- 
schalter (m) 
automatic cell-switch or 
battery-switch 
reducteur (m) auto- 
matique, autortduc- 
teur (m) 



caMOA'feftcTBywmifl (aB- 
TOMaTiiMecKift) a;ie- 
MeimiuA KOMMyTa- 
Toprb (m) 

inseritore (m) dl ele- 0 
menti automatico 
reductor (m) automa¬ 
tico 


Triebwerk (n) 
driving gear 
m^canisme (m) de] 
commando (fl, m6- 
caniame (m) a'action- 
nement 


ABHHcyntiA (npHBOAHu A) 
MexanH 3 Bn> (m) 
meccanismo (m) di co* 9 
mando 

mecanismo~ (m)* de 
marcha 
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Elnfachzellenschalter 

(m) 

7 simple cell-switch or 
battery-switch 
rdducteur (m) simple 


upocroft (opARHapHuft) 
a-ieneuTuuft Koiuiy- 
TaTopx (m) 

iDseritore (m) di ele- 
menti semplice 
red tic tor (m) sencillo 


Doppelzellenechalter 
, ( m ) 
2 double cell-switch or 
battery-switch 
r4ducteur (m) double 


ABOfiUOft 3AeneHTUUA 
KOMMlTaTOpT. (m) 
insertion) (m) di ele- 
mctili doppio 
reductor (m) doblo 


Zellenschalterechlltten 

o (™) 

o cell-switch traversing 
contact 

chariot (m) de rtducteur 



caJia.tKii (f pi) (cKO-u>aa- 
miA KOHTaKTb (m)) 
aaeneimiaro KOiuty- 
TaTopa 

sbarra (f) o corsoio (m) 
dell'inseritore 
carro tm) del reductor 


Hauptkontakt (m) 

4 main contact 

contact (in) principal 



TJiaaHuA KOHTaKTb (m) 
contatto (m) principals 
contacto (m) principal 


Hllfskontakt (m) 

<5 auxiliary contact 
contact (m) auxtllairc 

Springkontakt (m) 
spring contact-piece 
6 plot (in) [do contact] 
Bautant ou 4 la levee 
hnisquc 


Zellenkontaktstiick (n) 
cell switch contact 
7 plot (m) [de contact] 
des accu[mulatour]H 


Kontaktabstand (m) 
distance between con- 
tacts 

a distance (f) entro los 
plots, dcartement (m) 
ou oBpacement (m) dcs 
plots 

Zwischenregelungsstufe 

(0 

9 Intermediate step 
degn) (m) de regulation 
Intcrmedlalrc 


foster Wldorstand (m) 
10 tlxed resistance 
resistance (f) flxe 


BcnoMoraTejibHuA KOH¬ 
TaKTb (m) 

contatto (m) ausiliare 
contacto (m) auxiliar 

nepecKaKnBaJomiA koh- 
TaKTb (m) 

contatto (m) sal tan te 
contacto (m) de resorte 

KOUTaKTHUH HaCTb (f) 

3-ieaciiTiiaro Koiuiy- 
TaTopa 

contatto (m) dell'lnseri- 
tore 

contacto (m) del re¬ 
dactor 


paacToitiiie (n) Moiyty 
KoiiTamaun 

distanza (f) fra I contattl 
distancia (f) entro con- 
tactos 


iipoMcvKyTo'inan ceKuia 
(f) (cTyiieHb (1)1 
seginento (m) di rego- 
lazlono Intermcdlo 4 
grado (m) de regulacidn 
intennedlo 

Heno;iHn>KHoe conpom- 
B.ieHie (n) 

resistenr.a (f) flssa * 
resistencia (f) flja 


o.> r;-« 

»V'p 
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Cberg&ngwiderst&nd 

(m) 

intermediate resistance 
resistance (f) de passage, 
resistance (f) inter- 
mediaire 


Hauptbtirste (f) 
main brush 
balai (m) principal 



- _ __ _ a 

Nebenburste (f) 

auxiliary brush b 

balai (m) auxiliaire 


Radialbiirste (f) 
radial brush 
balai (m) radial 



Biirstenbreito (f) 
width of brush 
largeur (f) de balai 


Anfangstellung (f) der 
Kontaktburste 
initial position of the 
contact brush 
position (f) initiale du 
balai de contact 



MJttelstellung (f) der 
Kontaktburste 
middle position of tho 
contact brush 
position (f) mediane du 
balai de contact 


Stellung (f) der Biirste 
a uf zwei Kontakt- 
Htiicken 

position of the brush 
on two contacts 
position (f) du balai k 
cheval sur deux plots 



Endstellung (f) der 
Kontaktbiirste 
end position of the 
contact brush 
position (f) finale du 
balAl de contact 



nepexo^Hoe conpoTH- 
Bjieme (n) 

resistenza (f) di pas- 1 
saggio 

resistencia (f) de paso 


r^aBRan m§TKa (f) 
spazzola (f) principale 2 
escobilla (f) principal 


BciiOMoraTejitHan Uo- 
" nojiiniTejiBHafl) mfrr- 
na (f) a 

spazzola (f) secondaria 
escobilla (f) secundaria 

paaiajiLHa/i m&TKa (f) 
spazzola (f) radiale 4 
escobilla (f) radial 


uni pit Ha (f) meTKH 
larghezza (f) della spaz¬ 
zola c) 

anchura (f) de la csco- 
billa _ 

HauajiLHoe iiojio>KeHie 
(n) KOHTaKTHofl meTKH 
posizione (f) iniziale 
della spazzola di con- * 
tatto 6 

posicidn (f) inicial de 
la escobilla do con- 
tacto 

cpeawee no;io>KeHie (n) 

KOHTaKTHOft meTKH 

posizione (f) mediana 
della spazzola di con- 7 
tatto ' 

posicidn (f) media de 
la escobilla de con- 
tacto 

pacno,iOH<eHic (n) m,6 - 
tokt. Ha ;myxT» koh- 
TaKTHUXT* HaCTHXT* 
posizione (f) della spaz¬ 
zola sopra due con- 8 
tatti 

posicidn (f) de la esco¬ 
billa sobre dos con- 
tactus 

Koiie'iHoe uo-ioHceHie (n) 
KoHTcLKTHofi meTKH 
posizione (f) finale della g 
spazzola di contatto J 
posicidn (f) final de la 
escobilla de contacto 
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Gleitbahn (f) 
rubbing (sliding) sur- 
/ face of path 

voie (f) ou surface (f) 
de glissement 


unebene Kontaktbahn(f) 
rough contact path 
2 voie (f) oi4 surface (f) de 
contact inggale ou 
rugueuse 


Feststellvorrichtung (f) 
fastening device 
o [dispositif (m) de] ver- 
rouillage (m); disposi¬ 
tif (m) de flxage ou 
d*arr£t 


CKOJiBaaman noBepx- 
HOCTb (f); noBepx- 
hocti> CRO^DKema 
superflcie (f) di scorri- 
mento 

euperflcio (f) de resba- 
lamiento 

HepoBHan KOHTairruaH 
noBepxHOC*rt> (f) 
superflcie (f) ineguale di 
contatto 

superflcie (f) de contacto 
desigual 


CTonopi* (m) 
app&recchio (m) di ar- 
resto 

aparato (m) de fija- 
miento 


federnder Stift (m) 
spring-pin 

(munie d‘un ressort:) 
cheville (f) ou Ache (f) 
4 k ressort; (dastique:) 
cheville (f) ou Ache (f) 
faisant ressort , che- 
ville-ressort (f), Ache- 
ressort (f) 


npyHCHHHmifl nmubn. 
(m); npywHHHHH 
niTH(J)Tb 

spina (f) a molla 
pasador (m) de resorte 


runder Zellenschalter 

(m) 

o circular cell-switch or 
battery-switch 
rgducteur (m) circulaire 



Kp>TJIBlfl BJieMeHTHMf! 

KomiyTaTop'b (m) 
insert tore (m) di ele* 
menti circolare 
reductor (m) circular 


6 


gerader Zellenschalter 

(m) 

straight cell-switch or 
battery switch 
rlducteur (ra) droit ou 
rectiligne 



upHMofl ajieueHTHutt 
KOMM>*TaTOpT> (m) 
insert tore (m) di de¬ 
menti diritto 
reductor (in) directo 


ZelleuschAlterspindel (f) 
- cell switch spindle 
tige (f) flletee de r6duc- 
teur 


(iruppenschalter(m) zur 
Ladung von Akkumu- 
latorenbatterten 
group switch for char- 
S ging accumulators 
red no tour (m) a groupes 
pour la charge de 
batteries d’uocu[mula- 
teurts 



BHHTOBOfi CTep^KCHb (m) 

(uuiHHAeJib (m)) a.ae- 
xeHTHaro KOMJtyTa- 
Topa 

albero (m) fllettato del- 
ritiseritore di de¬ 
menti 

arbol (m) del reductor 

rpynnoBbifi KOMMyra- 
Topi> (m) ;uih aapHAKii 
aKKynyjiHTopHMXT* 
GaTapeft 

insert tore (m) a gnippi 
per la carica di bat- 
terio di aecumulatori 

reductor (m) de grupo 
para cargar las ba- 
terlas de arumula- 
dores 
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wnspindlig (adj) 
nth one spindle 
tune seule tige [Alette] 


oebraplndlig (adj) 

^ith several spindles 
i plusieurs tiges [Ale¬ 
ttes] 


Sefcalttafeln 

Switchboards 

Tableaux de Dlstrlbation 


CT> 0AHH1TB BHHTOBbUTb 
cTep>KHein> (nmHH- 
AejieirL) , 

ad uno solo albero 
de un solo drbol 

CT> H^CKOJILKHHH B0HTO- 
BUMH CTepHfHHXH 
(nmnHAeJiHMH) 2 

a piii alberi 
de varios arboles 


PacnpeAiiiTe4SHUi aockr 
Qutdri dl Dlstribuzione 3 
Caadros de Distribution 




Eneugungsstelle (f) 
generating point 
lieu (m) ou centre (m) 
de production 


/ irfecTO (n) o6pa30BaHin 

^ (np0H3B0ACTBa) 

\ luogo (m) di proauzione * 

b-f centro (m) ae produc- 

1 ci6n 


a 


Verbrauchstelle (f) 
points (pi) of consump¬ 
tion 

lieu (m) ou centre (m) 
de consoxnmatlon 


M'bcTO (n) noTpetfjiemH 
b luogo (m) dl consumo <3 

lugar (m) de consumo 


^cbaltraum (m) 
s* itch-room 

(f) [du tableau] de 
distribution 


^haltanlage (f) 
switch plant, switch 
Sear 

installation (f) ide ta¬ 
bleau] de distribution 


^haltsystem (n) 

of connections 
r )Mcme (m) do distri¬ 
bution 


pacnpeA'feJiHTejiLHoe 
(KOKHyTainoHHoe) no- 
M'biueHie (n) 
sala (f) di dlstribuzione 
gala (f) de distribucidn 


pacnpeAl^iHTejiLHaH 
(KOMiiyTauioHHan) 
ycTaHOBKa (f); ycTpott- 
ctbo (n) pacnpeAT>JiH- 
Te^bHoft (KOMMyTa- 
EUOHHOft) AOCKH 

implanto (m) di distri- 
buzione 

instalacldn (f) de distri- 
bucidn 


cucTeMa (f) coejxHHeHifi 
(paciipe;vkiemn Tonaj 
sistema (m) di distribu- 
zione 

sistemaj(m) de la dis- 
tribucidn 
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Zusammenstellung (!) 
der Apparate 
* arrangement of the ap- 
J paratus 

disposition (!) des appa- 
reils 


Schalttaielbau (m) 
switchboard construe- 
2 tion 

construction (!) du ta¬ 
bleau de distribution 


Schaltta!elanordnung (!) 
arrangement o! switch- 
3 board 

disposition (!) de tableau 
de distribution 


Schaltta!elausr5stung(!) 
equipment o! switch- 
4 board 

9 dquipement (m) d’un 
tableau de distribu¬ 
tion 


pasirfememe (n) (pac- 
npeAbJieme (n)) npn- 
6opom> 

compOBizione (!) degli 
apparecchi 

disposicidn (!) de los 
aparatos 


nocrpoftKa (!) pacnpejrfe- 

JIHT6JItHljIXT» (KOMXy- 
TaqiOHHHTb) AOCOKT. 
costruzione (i) del 
quadro di distribu- 
zione 

constraccidn (!) de cua- 
dros de distribucidn 


pacnojiOHceme (n) pac- 
npe^kaHTejiLHofl 
(KomfyTaaioHHoft) 
AOCKH 

disposizione (!) del 
quadro di distribu- 
zione 

dispo8icl6n(!) del cuadro 
de distribucidn 


CHapaoKa (!) (cHapnwe- 
me (n)) pacnpeA'fcjra- 
TeJibHofl (Koxxyn- 

aioHHOfl) AOCKH 

equipaggiamento (m) di 
un quadro di distribu- 
zione 

equipo (m) de un cuadro 
de distribucidn 


5 


Schaltta!el8chema (n) 
switchboard diagram 
schdma (m) de tableau 
de distribution 



cxeaa (!) pacnpejrfejm- 
TCJtbHoft (KoMaryra- 
uioHHofl) aockh 
schema (m) di quadro 
di dlstribuzione 
esquema (m) de cuadro 
ae distribucidn 


Schaltplan (m) 
plan o! switchboard 
6 plan (m) [de l'installa- 
tion du tableau] de 
distribution 


Schalttnfel (f), Schalt- 
brett (n) 

7 switchboard 

tableau (ml de distri¬ 
bution 



mi&Hi> (m) pacnpejrb- 
jmTejibHaro (KomryTa- 
uioHHaro) yerpofc- 
cTBa; uji&wb paenpe- 
A'ktfirrejibHoft (Komry- 
TairfOHHOfl) AOCKH 
schema (m) della distri¬ 
buzione 

piano (m) de distri¬ 
bucidn 


pacnpeA'&nrreAbH&H 
(KouayTaqioHHaH) 
Aocna (!) 

quadro (m) di distri¬ 
buzione 

cuadro (m) de distri¬ 
bucidn 
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Schalta&ule (f) 
switch-column 
colonne (f) de distribu¬ 
tion 


pacnpe^fejraTejitHaH 
(KOMMyTauioHHaH) ko- 
JlOHKa (f) 

colonna (f) di distribu- / 
zione 

column a (f) de distri- 
bucibn 


8chalth&u*chen (n) 
switch-hut 

kiosque (m) de distribu¬ 
tion ou de commande 


Bchaltwand (f), Apparat- 
wand (f) 
switch wail 

paroi (f) [portant les 
appareila] de distri¬ 
bution 


Schaltpult (n) 
switch desk 

pupitre (m) de distri¬ 
bution 



Schaltschrank (m) 
switch cupboard 
armoire (f) de diatribu- 
tloo 


Schaltkasten (m) 
switch box 

boite (f) de distribu¬ 
tion 



Krafts tationsachalt- 
tafel (f) 

power-plant switch¬ 
board 

tableau (m) [de distri¬ 
bution] de centrale 
de force mo trice [blec- 
trique] 


pacnpeA't^HTejn.Hufi 
Kiocm, (m); nacnpe- 
fl'fejIHTeJTLHaH OYJXKa (f) 
chiosco (m) di distribu- * 
zione 

kiosco (m) de distribu- 
ci6n 


crkHa (f) cb pacnpejrfe- 
jiHTejLbHbiMH npubo- 
paMH (annapaTaMH) 
parete (f) che porta gli 
apparecchi di distri- £ 
buzione 

pared (f) que lleva los 
aparatos de distri- 
buclbn _ 

pacnpeA'kaKTejn>HMfl 
(KOMMyrauioHHLtfi) 
CTOJTB (m) (mODHTlTb 

(m)) 4 

quadro (m) di distri- 
buzione a leggio 
pupitre (m) de distri- 
bucibn 


pacnpexfeJiHTejtbHtifl 
(KOMMyTauioHHLtfi) 
mKadrb (m) 

quadro (f) di distribu- 6 
zione ad armadlo 
armario (m) de distri- 
bucibn 


pacnpeA^JiHTejiLHBifl 
(KOlCMyT&iaOHHlilfi) 
HmHKb (m) n 

cassetta (f) di distri- 
buzione 

cfija (f) de distribucibn 


pacnpeA'feJiHTejiLHaa 

(KOMMyTauioHHaH) 

AOCK& (f) CHJIOBOH 
CTaHuiii 

quadro (m) di distri- ? 
buzione di una sta- 
zione centrale 
cuadro (m) de distri¬ 
bucibn de una insta- 
lacibn elbctrica 






M&rmorschalttafel (f) 
j marble switchboard 
1 tableau (m) de distri¬ 
bution en marbre 


Normalschalttafel (f) 
standard switchboard 
2 tableau (m) de distri 
bution uormal 


Dynamoschalttafel (f) 
generator or dynamo 
o switchboard 

tableau (m) do distri¬ 
bution de [la] dynamo 
ou de [la] gtinGratrlce 


Hauptschalttafel (f) 

. main switchboard 
* tableau (m) de distri¬ 
bution principal 


Hauptdynamoschal t- 
tafel (f) 

main dynamo switch¬ 
board 

5 tableau (m) do distri¬ 
bution principal dos 
dynamos ou genera¬ 
trices 


Motorschalttafel (f) 
motor switchboard 
0 tableau (m) de distri¬ 
bution dos moteurs 


Niederspannungsschalt- 
tafel (f) 

~ low-tension switch- 
' board 

tableau (m) de distri¬ 
bution abasse tension 




© © 




MpaMopHan pacnpe;rfc- 
jnrrejibHaH (KOMMyTa- 
uioHHan) Aocna (f) 
quadro (m) di distribu- 
zione in marrno 
cuadro (m) de distri¬ 
bution en marmol 


iiopMajihHan pacnpeAi> 
•inTe^bHaa (kommy- 
TanioHnan) Aocna (f) 
quadro (m) di distri- 
buzione nonnale 
cuadro (m) de distri- 
bucidn normal 


pacnpeA'kniiTejibHaH 
f KOMMyTanioHnan) 
AOCKa (f) A- 1 H AHHaMO- 
MamiiirL 

quadro (m) di distri- 
buzione per le dinamo 
cuadro (m) de distri - 
buci6n para las ma- 
quinas 


iviaBHaa pacnpeAkra- 
TejibHau (KOMM> p Ta- 
uioHHan) Aocna (f) 
quadro (m) di distri- 
buzione principale 
cuadro (m) de distri¬ 
bution principal 

lYiaBHan MauiHHHafl 
pacnpeAi^iHTe.ibnan 
[KOMM> r TauiOHHaH) 
Aocna (f) 

quadro (m) di distri- 
buzione principal© 
dci generatori 
cuadro (m) de distri¬ 
bution prlucipal de 
los gene rad ores 

pacnpeA'fcJiHTejibHaa 
(icoMnyTauioHHan) 
AOCKa (f) a-ui ABHra- 
Te.ieft 

quadro (m) di distri- 
buzione per motori 
cuadro (m) de distri- 
buciOn para los mo¬ 
te res 

pacnpeA kiMTe^bHaa 
(KOMMyTaiuoniian) 
Aocna (f) miaKaro ua- 
iipH>KeHin 

quadro (m) di distri- 
buzione per bassa 
tensione 

cuadro (m) de distri- 
buciOn para baja ten¬ 
sion 
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HochspanDungsschalt- 
tafel (f) 

high-tension switch¬ 
board 

tableau (m) de distri¬ 
bution a haute tension 


Drehstromschalttafel (f) 
three-phase switch¬ 
board 

tableau (m) de distri¬ 
bution pour courant 
tri phase 




pacnpeA’knHTeJii>H&H 

(KOMM>'TauioHHan) 

Aocita (f) bucok&to 
nanpHJKenifl 

quadro (m) di distri- . 
buzione per alta ten- 1 
sione 

cuadro (m) do distri- 
bucidn para alta ten- 
si6n 



pacnpeAi^HTeAbHaH 

(KOMnyTanioHHan) 

Aocna (f) Tpexdiaa- 
naro Toita 

quadro (m) di distri- 2 
buzione j>er corrente £ 
trifase 

cuadro (m) de distrl- 
bueidn para corriente 
trifasica 


Llchtscbalttafel (() 
lighting switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution pour r^clai- 
rage 


0 OOO 

iSiinni 


ocKfeTHTe^LHaa pacnpe- 

Ai^HTejibHafl (KOBuiy- 

TauioHHaa) Aocna (!); 
pacnpeA'kaiiTejihHaH 
Aocna JU1H OCB'femeHiH * 
quadro (m) di distri- * 
buzione per luce 
cuadro (m) de distri- 
bucibn para el alum- 
brado 


Kraftscbalttafel (!) 
power switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution pour force mo- 
trice on bnergie mo- 
trice 



CHJiosaH paciipeA'hnn- 
TeJiLHan (KOM*yTa- 
uionuaa) aocku (!) 
quadro (m) di distri- 
buzione per forza mo- 4 
trice 

cuadro (m) de distri- 
bucibn para fuerza 
motriz 


Zahlerschalttafel (!) 
meter switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution pour les comp- 
teurs 



pacnpeA'feJinTejibHan 
(icoMMyTauioHHafl) 
Aocna (!) aah CMeT4n- 

KOffb 

quadro (m) di distri- 
buzione pci contatori 
cuadro (ni) de distri- 
bucion para couta- 
dores 


Kabelscbalttafel (!) 
cable or feeder switch¬ 
board 

tableau (m) de distri¬ 
bution pour feeders 
ou artbres 


row 



pacnpeA'ti-iHTejibHan 
(KOMMyTauioHHau) 

Aocna (!) ajih nnTa- 
TeJibHHXT> Ka6e.se ft 
(c|)HAepoirb) 6 

quadro (m) di distri- 
buzione pei cavi 
cuadro (m) de distri- 
bucibn para cables 
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Nullelterschalttafcl (f) 
neutral-wire board 
1 tableau (m) de distri¬ 
bution pour barTe 
noutre 



Spannungaschalttafel (f) 
voltage switchboard 
2 tableau (m) de distri¬ 
bution do tension ou 
de voltage 


pacnpejr&iHTeALHafl 
(KOMjfyTau.ioHnan) 
AOCKa (f) jvm ity- 
.leBun. (HefiTpa.iL- 
HUIl) npOBOAOETL 
quadro (in) di distri- 
buzlono per la barra 
neutra 

cuadro (m) de dlstri- 
bucldn para neutrales 
pacnpeAtuiTe-iLHaH 
(KOMxyTauioHiian) 
AOCKa (f) Haiipo/KeHiH 
quadro (m) di dlstrl- 
buziono dl tenslone 
cuadro (m) de dlstrl- 
bucldn de tensldn 


Lodeschalttafel (f) 
charging board 
S tableau (m) de distri¬ 
bution do charge ou 
de phargement 


Akkumulatorenschalt- 
tafel (f) 

. battery switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution des accu[mula- 
teur]s 


rm 

M _ft. 


iMi 


:| S 

it f ::: i h 


.lapjunan parnpe.iljiit- 
ie.ii.nati (i;c»MM\Ta- 
uii>nna)i) ,iocna: pac- 
ii|)i'A'li.iine.ii,na>i(KOM- 
MyrauioiiHiui) .locwa 
if) ,uii aa|»i.u;ii 
quadro (mi di di-lriliu- 

cuadro dn) de cargo 

pacupeAduiiTe.ibHafl 
(KotutyTauioiinan) 
Aocua (f) a.ih aK- 
KyuyaHTopoin. 
quadro (m) dl distri- 
burlone per accumu¬ 
lator! 

cuadro (m) pura acumu- 
ladores 


Eichschalttalel (f) 

. calibration board 

tableau (m) de distri¬ 
bution d’6talonnnge 


Bogenlampenschalt- 
tafol (f) 

g are-lamp switchboard 
tableau (m) do distribu¬ 
tion des lami>es it arc 
ou des arcs. 


Sleherungstafcl (f) 
fuse-board 

tableau (m) des coupc- 
clrcuits ou dc.sfusiblcs 



pacupeirfcjiiiTejii.H&ri ] 

(KoxjiyTauioHHaH) 
Aocna (f) ana rpa- 
AyiipoBaHiH (ora-* 
AOHiipoBaHin) 
quadro (m) |>er laralura 
cuadro (m) de distrl- 
bucidn de comproba- 
cl6n 

paciipeA’kiiiTejibHan 
(KoxuyTaiiioHHaH) 
Aocwa (f) aah Jtyro- 
BHIT, jiaMITb 
quadro (ni) dl dlstri- 
buzione per lampade 
ad urco 

cuadro (m) de distrl- 
bucldn para lumpa- 
ras de urco 

Aocica (f) ct, npeAo- 
xpaiiiiTe.iHMii; npeAo- 
xpaHHTeAbHafl aocku 
quadro (m) per valvole 
di sicurezzu 

cuadro (m) de corta- 
cireultos 
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Yerteflungstafel (f) 
distributing board 
tableau (m) de branche- 
ment 


Zweileiterschalttafol (f) 
two-wire switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution k deux con- 
ducteun <m k deux 
fils 


Drelleiterschalttafel (!) 
three-wire switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution k trois conduc- 
teurs ou k trois ills 


Flachschalttafel (!) 
flat switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution plat 


Fltigelschalttafel (!) 
hinged switchboard, 
bracket switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution k battants 


Wandacbalttaiel (!) 
wall switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution mural 


freistehende Schalttaiel 

(0 

free-standing switch¬ 
board 

tableau (m) de distri¬ 
bution independent 



noApaajrkjiHTejibHaH 
(OTB'fcTBHTeJliHaH ) aoc- 
na (!) 

quadro (m) di distri- I 
buzione 

cuadro (m) de deriva- 
ci6n 


pacnpeA'hjmTejibHaH 

(KOMMyTauioHHan) 

AOCKa (!) nim AByxnpo- 
BOAHOfi CHCTeMM 
quadro (m) di distri- 2 
buzione a due con- 
duttori 

cuadro (m) de distri- 
bucidn para dos con- 
ductores 



pacnpeAlyniTejihHaH 

(KOMMyTauioHHaH) 

Aocna (!) jjjm Tpexnpo- 
BOAHOft CHCTeMM 
quadro (m) di distribu- 3 
zione a tre conduttori 
cuadro (m) de distri- 
bucidn para tres con- 
ductores 



ruiocKaa pacnpeA'kni- 

1 f i 1 

Tejibnan (KOMMyTa- 

am jig 

uionHan) Aocna (!) 


quadro (m) di distribu 


zione piano 


cuadro (m) de 
bucidn piano 


distri- 



noABnBGtaa pacupeAb- 
AHTeJLbHafl (KOMM> r Ta- 
uioHHaa) jiocKa (!) 

quadro (m) di distribu- 3 
zione a battenti 
cuadro (m) de distri- 
bucidn de varias hojas 



crbHHaH pacnpeA'bJin- 

TejiLHaa (KOMMyTa- 
uioHHaa) Aocna (!) 
quadro (m) di distribu- 
zione a parete 
cuadro (m) de distri- 
bucidn mural 

cbo6oaho ycTauoBJieH- 
Hau pacnpeA'hJiiiTejib- 
naa (KOMMyTauioH- 
iiaa) Aocna (!) 
quadro (m) dl distribu- 7 
zione staccato dalla 
parete 

cuadro (m) de distri- 
bucirtn Independlente 


II 


3 9 
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Wundabstand (m) 
l distance from the wall 
distance (f) au mur 


Vordcrseite (f) 

2 front 

4 devant (m), cote (in) 
anttfrieur 


Kiickseito (f) 
back 

:i demure (m), cot6 (m) 
postta'cur 


kontrollierbar (adj) 

. capable of control, con- 
4 trollable (adj) 
controlable (adj) 

treppenfbmiig (adj) 
arranged in steps, 
r> stepped 

6chelonn£ (adj), ft gra- 9 
dins (loc adv) 


pascToraie (n) on. 
crfeHM 

a distanza (f) dal muro 

distancia (f) al muro 

jntuenafi (nepeAnnn) 
CTopoHa (f); nepejb 
(m) 

lato (m) anteriore, 
fronte (m) 

frente (f), cara (f) ante¬ 
rior 

aajtHHH CTopoHa (f): 
3a;vL (m) 

lato (m) posterior© 
lado (m) posterior, cara 
(f) posterior 

KOHTpOJIlfpyeMUfl 
controllabile (agg) 
que puede inspeccio- 
narse 


cTyneHHanjfl; pacno- 
jio;KeHHuti ycTynaMH 
in forma di scala 
escalonado (adj), en 
grad os 


Umrahmung (f) 

0 framing 

encadroment (m) 


Schalttafelrahmen (m) 
switchboard frame 
7 cadre (m) de tableau de 
distribution 


paMa (f); o6paiuieHie (n) 
incorniciatura (f) 
inarco (m) 


paMa (f) pacnpeA’kan- 
TeabHoft (KOMMyTa- 
LtiOHHOfi) AOCKH 

quadro (m) del telaio 
marco (m) del cuadro* 


Holzrahmen (m) 
s wooden frame 
cadre (m) cn bois 


a AepeuHHnaft paMa (f) 
telaio (m) di legno 
marco (m) de madera 


Eisengeriist (n) 

.9 iron frame 

ossature (f) en fer 


Winkeleisenrahmen (m) 
angle-iron frame 
in cadre (m) en fer cor- 
niftre ou on corntere 
de fer 


windschief adj) 

Jf warped i'adj) 

1 dejcttf (adj), gauche 
(adj), voile (adj) 


>KeJrfc 3 Hblft octobt, (m) 
armatura (f) di ferro 
armazdn (f) de hierro 


paMa (f) iiirb yrjioBoro 
/KeJibaa 

telaio (m) di ferri ad 
angolo 

marco (m) de hierro de 
iingulo 

coruyTufi, II 0 K 0 p 06 lIB- 
minca 

storto \iigg) 

alabeado (adj\ torcido 

(adp 


k=J 

mum.-* 
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rostsicherer Anstrich(m) 
rust proof coating, anti- 
rust coating 
couche (f) de peintnre 
antirouillo ou anti- 
oxyde 


Eisenblechverkleidung 

(!) 

sheet iron covering 
enveloppe (f) en tftle de 
fer 


Schutzverkleidung (f) 
protective covering 
revStement (m) protec- 
teur 


Schutzgitter (n) 
protective grating 
treillis (m) de protec¬ 
tion, treillis (m) pro- 
tec teur 


oKpacna (f), npesoxpa- 
HHiomaH OTb pwaB- 
qnHLi t 

inverniciatura (f) antl- 
ruggine 

color (m) antioxldante 

odojioqKa (f) (KOHcyn* 
(m), nonpuniKa (f)) 
II 3 T> JIHCTOBOrO 7KQ- 
Ji'feaa Q 

rivestiraento (m) con 
lamlera dl ferro 
envoltura (f) de plancba 
de hierro 

npeAOxpamiTe^BHfcifl 
KOHcyxi, (m); npe- 
AOxpamiTejiLHaH no- 
KpumKa (f) (060- 

JIOHKa (f)) ^ 

rivestimento (m) pro- 
tettore 

revestimiento (m) pro¬ 
tector_ 

npeAoxpaHiiT&aBHafl 
P'BineTKa (f) 

grata (f) protettrlce 4 

enrejado (m) protector, 
alambrera (f) protec- 
tora 


Traggeriist (n) 
supporting framework 
ossature-support (m), 
ossature (f) de support 


Spitze (f) 
point 
pointe (f) 



a 


OCTOBT> (m) 

armatura (f) di sostegno 
armazdn (f) de soporte 


ocTpie (n) 
pigna (f) 
punta (f) 


5 


6 


Saule (f) 
column 
montant (m) 


KOJiOHHa (f); ctoji6t> (m) 
b colonna (f) 7 

columna (f) 


IVurfel (m) 

cube C 

do (m), cube (m) 


Traverse (f) 
transom 
traverse (f) 

Strobe (f) 

stmt e 

jambc (f) de force, con- 
treflche (f) 

FuP. (m) 

foot S 

pied (ra) 


Ky<5HKT> (m) 

dado (in) s 

dado (ni) 

Tpaeepca (f); nepeK-ia- 
AHiia (f) 

travcrsa (f) v 

traviesa (f), travcsano 
(in) 

OTTfl/KKa (f) 

puntello (m) /o 

piintal (in), tornapunta 
(f) 

HO/KK& (f) 

piede (m) 1 1 

pie (ra) 


39 ’ 
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Knotenblech (n) 
gusFet plate, Junction 
plate 

1 plaque (f) de Jonctlon, 
dcllsse (f), plaque (f) 
d’dcllssage 



Flarhelsenbligel (m) 
a flat iron clamp 
4 trier (m) de ter plat 


yanoBoft (cBfQHofl) 
jihctl (m) 

piastre (f) dl unlone o 
dl giunxlone 
placa (f) de unldn 


cko 6& (f) (o6ofliia (f), 
xojcyn. (m)) hst, no- 
xocoBoro xtejrfcaa 
arco (m) dl ferro platto 
estrlbo (m) de hlerro 
piano _ 


Hakenschraube (f) 

„ liook-screw 
vis (1) & crochet; (flg.:) 
boulon (m) & crochet 


BHHTB (m) Cb Kp»1KO Wb 

[(per-:] 6ojm> (m) cn. 
KpioiKomb 
vlte (f) a ram pone 
tornlllo (m) con gancho 


Phraufsatz (m) 

4 clock head-piece 
fronton (m) k horloge 




HacTaBKa (f) cn, uacaxH 
frontone (m) dell' oro- 
loglo 

fro nils (m) de reloj 


Larapenarm (m) 

6 lamp bracket 

applique (f) pour lampe 


Tragrohr (n) 

6 supporting tube 
tube-support (m) 


Abstdtzschelle (f) 
supporting clip 
7 collier (m) de support 
ou de soutlen 


Bolzonkappe (f) 

S nut-cap 

chapeau (m) de boulon 


6pa (n) (OpaKen (m); 

CrtHHIiKT, (m)) ffjlft 

jiaMiiu 

bracclo (m) per lampade 
brazo (in) para lampara 
no,uej»KiiBaioman 
Tpy6a (f) 

sopporto (m) tubolare 
►oporto (ra) tubular 
no.uepvKiiBaiomaHfnoa- 
niipjuoman) odoftita (f) 
collaro (m) dl sopporto 
collar (m) do soporte 
noKpuujKa (f) Oojrra 
cappa (f) dl bullone 
sombrereto (m) de tor- 
nillo 


Dlstanzrohr (n) 
distance tube 
9 tube (m) d'espacement 
ou d'lcartemont 


pacnopHoa TpyfiKa (f) 
tubo (m) dl scartamento 
tubo (m) de separacldn 


Absperrkette (f) 

10 enclosure chain 
chalne (f) de cloture 


orpaHcnaioniaH irfcnb (f) 
Cu-bno'iKa (f)) 
catena (0 dl cnlusura 
ca dena (f) de clerre 


Platte (f), Tafel (f) 
It slab 
plaque (0 


Einzoltafel (f) 
ta single slab 

plaque (f) unique 


nJiHTa (0 
plaatra (f) 
placa (f) 

oTfl"tyu.HaH Aociot (f) 
quadro (m) dl dJstrl- 
buzlone unlco 
cuadro (m) de dlstrl* 
bucldn unlco 
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Hannortafel (f) 

Burble slab 
plaque (f) de marbre 



Schalttafelfeld (a) 
switchboard panel 
panneau (nif de tableau 
de distribution 


a, b, c 


Xuchlneufeld (n) 
machine panel 
paoneau (m) des ma¬ 
chines 


3eltenfeld (n) 
ride panel 

panneau (m) lateral 


C 


Zwlschenfeld (n) 
Intermediate panel 
panneau (m) lntermddl- 
alre 


Vlttelfeld (n) 
middle panel 
panneau (m) mddlan ou 
du milieu 


Ssmmelschlene (f) 
bns-bar, ’bus bar 
bane (f) omnibus, barre 
(I) collectrlce 


_ a 

Knplerachlene (f) 
copper bus-bar 
bane (f) [omnibus ou 
collec t rlce] en culvre 
Zuleltungsschlene (1) 
collecting bar 
bane (f) [omnibus ou 
collectrlce] d’amende 

Kraftschlene (1) 

Power bus-bar 
bane (f) [omnibus ou 
collectrlce] de force 
motrlce ou d'dnergle 
motrice 



MpauopHaa aocks (f) 
piastre (f) dl marmo 1 
placa (f) de mdrmol 


njniTa(l) (iuiaHuien>(m), 
nojie(n)) pacirpeA’feJin- 
Te.ii.non (kommx Ta- 
uioHHofl) aockii a 

Bcomparto (m) del qua¬ 
dra dl dlstrlbuzlone 
panel (m) del cundro 
do dlstribucldn 
njiiiTa (f) (iL-iautuen. (m), 
no.ie (n)) a.in Maiuim- 
HIJXl npnbopoBi. 
scoraparto (in) dclle 3 
mnochlno 

panel (m) do las mn- 
qulnns 

fioKOBan u.uiTa (f); Go- 
uoBoft n-iamueri. (m); 
6 oKOBOe none (n) 4 

sromparto (m) lnterale 
panel (m) lateral 
upoMevKVTo'iHaH nniiTa 
(1), npoMe/KyroMiiutt 
nnauiuerL (m); tipn- 
ue/KyrouHoe none (n) b 
seomparto (m) lnter- 

pa n eHm)_lntermedlo_ 
cpeAHHH nJiHTa(0; cpej- 
Hift nnauuieTi (m); 
cpeaitee none (n) 6 

seomparto (m) medlano 
panel ( m) medio _ 


cofiepaTeJibHafl miraa (f) 
(nonoca (0) 

sbarra (f) collet trice 7 
barra (1) colectora, 
barra (f) omnibus 


lrhAHaa nmHa (f) (no- 
Jioca (1)) „ 

sbarra (f) dl rame 0 

barra (f) de cobra 
nHTaTejn>Han mu Ha (1) 
(nojioca (0) 0 

sbarra (f) adduttrlce 
barra (f) colectora 
cuioBafl niHHa (f); no- 
noca (1) nepenauH 
chjim 10 

sbarra (f) per la foraa 
motrlce 

barra (f) para fuerza 
motrlz 
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Lichtschiene (f) 
lighting bus-bar 
/ barre (!) [omnibus ou 
collectrice] d’6clai- 
rage 


Vertcilungsschiene (!) 
a distributing bus-bar 
barre (!) de distribution 


Anschluftschiene (!) 

s connecting bus-bar ^3 

barre (!) de raecorde- (~ ~1 

ment 


Sammelscliieneniso- 
lator (m) 
bus-bar insulator 
isol&teur (m) de barre 
collectrice ou de barre 
omnibus 



Schienenbefcstigung (!) 
bus-bar fastening 
fixation (!) ou fixnge (m) 
des barres [omnibus 
ou collectrices] 


Porzellaneinsatz (m) 
porcelain insertion or 
6 distance piece 

pi6ce (!) d’£paisseur en 
porcelaine 



a 


Distanzklemme (!) 

7 distance terminal 
borne (!) d*6cartement 


Sehicnenklammer (!) 
bus-bar damp 
H crampon (m) [de fixage 
ou de fixation] de barre 

Sehienenverbindung (!) 
bus-bar connection 
raeeordcment (m) ou 
it jonction (!) ou assem¬ 
blage (m) des barres 
[omnibus ou collec¬ 
trices] 

stoflstelie (!) 
joint 

lo joint (m); (bout a bout:) 
aboutement (m) 
die Schienen zusainmcn- 
passen (v> 

to fit the bus-bars to¬ 
gether 

//adapter <v) les barres 
Tunc a l’autre, ajuster 
i v) les barres Tune sur 
l'autre, raccorder (v) 
les barres 






0 CBirrHTeJn,HaH nnma 
(f); nojioca (!) ocei;- 
mernfl 

sbarra (!) x>er la luce 
barra(!) para alumbrado 

pacnpe^bJinTejibHaa (!) 

mmia (!) (nojioca (!)) 
sbarra(f) di distribuzione 
pieza (!) de empalme 

coe^HHiiTe-ibHaa niHHa 
(!) (nojioca (!)) 
sbarra (!) di attacco 
barra (!) de unidn 

HSOJifrropb (m) jy ih co- 
tiupaTejibiioft rniiiiu 
(uoaocu) 

isolatore (m) di sbarra 
colletrice 

aislador (m) para barra 
colectora 

ynp-feiuieHie (n) mmm 
(no^ocw) 

attacco (ml delle sbarre 
collettrici 

fijacidn (!) de las barr&s 
colectoras 

d)ap(i)opoBhifl 3a>Kiim> 
(m) (oKinrb (m)) 
morsetto (m) in por- 
cellana 

borna (!) de porcelana 

pacitopHbiii 3a>Kiurb (m) 
(C/KHITb (ra)) 
morsetto (m) dl distao- 
ziumento 

borna (!) de separacidn 

CKOda (0 JV 1H UiHRbl 
(no^iocw) 

morsetto (m) i>er barre 
grapa (!) de barra 


coeAHiienie (n) uimrb 
unione (!) di sbarre 
unidn (!) de barras 


Mt.CTO (n) CTIJKOBOrO 
coejnHeHin 
punto (m) di unione 
empalme (m), junta (f) 


itpiir-naTb (-OHHTb) 
HIHHbl (llOJIOCbl) 

accordare (v) fra lore le 
sbarre 

adaptar (v) las barras, 
ajustar (v) las barras 
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Schienenbiegevorrich- 
tung (f) 

bus-bax bending device 
dispositil (in) k cintrer 
lea barres, dispositil 
(m) pour le cintrage 
dee barres 


npucnocodjiCHie (n) ;ym 
cnidaHLH mmn> (no- 

JIOCT.) 

dispositivo (m) per cur- / 
vare le sbarro 
disposicidn (I) para cn- 
con*ar las barras 


Klemmenrolle (I) 
terminal clamp 
taquet (m) [de serragc) 



pojimcB (m) ct> na>Kii- 

MOMT» (OKHMOMT.) 

serrafilo (in) 
mordaza (f) dc aprieto 


Winkelverbinder (m), 
WInkelkabelschuh (m) 
angular cable socket 
or connector 
cosse (I) OM soulier (in) 
d’bquerre pour cables 


ed 

\—i' 


c ? 

c - J> : 


yr6ju>Hiait KadejibHuft 
HEKOHeMHHKT* (in) 

portatreccla (f) o capo- .? 

corda (m) ad angolo 
terminal (ni) angular 


Anschlufibolzeu (in) 
connecting bolt 
boulon (m) de raccor- 
dement 



upiicoeAnHHTejiLHuii 
doJiTij (m) 

bullone (m) di unione 
tomillo (m) de unibn 


isolierte Ansclilufi- 
kleinme (!) 
insulated terminal 
borne (f) de junction 
Isolde 


H30,iiipoBaimijft coeAii- 
HITTeJILHUA 3a>KHMT» 

(ra) (c;kumt> (in)) 
morsetto (m) d’attacco 5 
isolato 

born a (!) de conexibn 
aislada 


Leitungsfiihrung (f) 
guiding of conductors 
guidage (m) de conduc- 
teura 


npoBO.tKa (f) (iipoTfinr- 
BaHie (n)) upoBiaoBT, r 
guida (I) del conduttore * 
gula (!) del conductor 


Belestigung (!) der Lei- 
tungen 

fastening of the con¬ 
ductors 

fixation (0 ou fixage (in) 
des conducteurs 


yKp'fciuieHie (n) npoBO- 

AOBT> 

attacco (m) dei cou* 
duttori ' 

fijucibn (f) de los con- 
duc tores 


Leitungsbfindel (n) 
bundle of conductor 
faisceau (m) de conduc¬ 
teurs 


Kreuzung (f) 
crossing 
«Toisement (in) 



iiyneio* (in) npoBo;ioin> 
fascio (m) di conduttori ,y 
haz (m) de conductores 


nepcKpeuuiuaHie (n); 

cKpemiiBauie (n) 
incrociamonto (m) 
cruce (in) 


a 
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Kabelloch (n) 
hole for the cable 
l logement (m) ou creux 
(m) ou trou (m) pour 
le cAble 


vordere Vorbindungen 
(f pl) 

2 front connections (pl) 
connexions (f pl) ant6- 
rieures ou do devant 



a 


oTBepcrie (n) juw na- 
dejia 

apertura (f) da cavo 
agujero (m) para cable 


nepeAHia coeAHHeRia 
(n pl) 

collegamenti (m pl) 
anterior! 

conexiones (f pl) ante- 
riores 


hintcre Verbindungen 

(fpi) 

3 back connections (pl) 
connexions (f pl) post£- 
rieures ou de derrtere 


saAHia coeAHHeHia (n pl) 
collegamenti (m pl) 
posteriori 

conexiones (f pl) poste- 
riore8 


Porzelhintiille (f), Por- 
zellandurchfiibrung(f) 
porcelain tube 
4 passe-fll (m) en por- 
celaine, manchon (m) 
ou douille (f) d’intro- 
duction ou de tra¬ 
verse© en porcelain© 


a 


(papcbopoBaa bboah&h 
T pyCna (f); (J)ap4>opo- 
»aH BTyjTKa (f) 
tubetto (m) di introdu- 
zione in porccllana 
manguito (m) de intro- 
duccidn en porcelana 


Befestigungsloch (n) 
hole for fastening 
trou (m) de fixage ou de 
fixation 


OTBepcTie (n) juw 
ynpliiuieHia 
apertura (f) di attacca 
agujero (m) para fijar 


6 ' 


Durchfuhrungsbolzen 

(m) 

connecting bolt 
boulon (m) de traverse 




npoxoAHofl coeATiHi!- 
Te.iBHj.ifl (Sojin, (m) 
bullone (m) di passant© 
tornillo (rn) de p&saje 


Kabelendverschlutt (m) 
cable end connector 
7 fermcture(f)d , extr4mlt6 
de c&ble 


: \ 


KaCewihHiaft naojinpyio* 
mifl uaK0He4iium>(in); 
KadejibHan rjiyxa/i 
MycfcTa (f) 

testa (f) d’attacco per 
cavi 

zapata (f) de extremidad 
de cable 


direkte Montage (f) 
direct fixing 

8 montage (m) ou fixage 
(ni) direct, fixation (f) 
directe 


indirekte Montage (f) 
indirect fixing 
9 montage (m) ou fixage 
indirect, fixation (f) 
indirect© 


HenoepeACTBeHHaH 
ycraiioBKa (f); Heno- 
cpeACTBeimufi moh- 
Tajtcb (m) 

moniaggio (m) diretto' 
montaje (m) directo 

ne HenocpeACTBeBuan 
yeTaHOBKa(f); KocBee- 
Iiuft MOHTaHTB (m) 
montaggio (m) indiretto 
montaje (m) indirecto 


Bewegungsiibertragung 

(f) 

i transmission of motion 
IO transmission (f)oii trans¬ 
port (m) de mouve* 
ment 


nepeAana (f) ABn»ceHi#f 
irasmissione (f) di movi- 
mento 

transmisidn (m) de movi- 
miento 
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Zus&mmenbau (m) 
erection, putting toge¬ 
ther, assembling 
montage (m), assem¬ 
blage (m) 

Em&ilschild (n) 
enamelled plate 
plaque (f) bmaillbe 


cdopKa (f) 

montaggio (m) / 

montaje (m) 


yMajieBaa Aomemca (f) 
piastra (f) smaltata 2 
placa (f) esmaltada 


Zellnloidschild (n) 
celluloid plate 
plaque (f) de celluloid [e] 


in h&ndlicher Htthe 
within accessible or 
handy height 
a hauteur de [la] main 
(loc adv) 

im Handberelch 
within reach 
a portae de [la] main 
(loc adv) 


M&fibl&tter (n pi) 
templates (pi) 
feuille tsgabari[t]s (mpl); 
feuillets - patrons (m 
pi) ; feuillets (m pi) 
de dimensions 



gesicbert (adj) 
provided with fuses 
protege (adj) par tin 
fusible 


ungesichert (adj) 
without fuses 
non-protege (adj) par un 
fusible 


Schalttafelaufstellung 
(f), Schalttafelmon- 
tage (0 

erection of a switch¬ 
board 

montage (m) de tableau 
de distribution 


Wsndbohrmaschine (f) 
wall drilling machine 
(oreuse (f) [ou perceuse] 

(f) murale 

__=_ n-r —”v rr $ 

Marmorbohrmascliine(f) 
marble drilling machine 
foreuse (f) [ou perceuse a 

(f)l 4 marbre 



uejuuojioH^HaH ao- 
me'iKa (f) 3 

piastra (f) in celluloide 
placa (f) de ccluloide 

Ha Bucorb yaoOho (jier- 
KO) AOCTH>KHMOft py- 
KOK) 4 

air altezza della mano 
acccsiblo (adjj_ 

bTj npeAtjiax'b pynii 
a portata di mano 6 

al alcanco de la mano 


inadJiOHU (m pi) ot- 
AiiJiBHUXT. npii6o- 

POH1* 

fogliotti (m pi) cam- r 
plonl, fogli (m pi) di J 
mi sura 

patrones (m pi), hojas 
(f pi) modelo 


npeAOxpaHenuLiii; 3a- 

UXHIUeHHUfl 

protetto (part) per fusi- 
bile 7 

protegido (part) por fu¬ 
sible _ __ 

HenpeAOxpaHeimufl, He- 
aautmueHHuft 
non protetto (agg) 8 

no protegido (adj), in 
proteccibn 

ycraHOBKa (f) (MouTa*/KT> 
(m)l pacupeA'hiHTe^t- 
hoh (KOMuyTauioH- 
HOfi) AOCKH q 

montaggio (m) del qua- 1 

dro di distribuzione 
montaje (m) del cuadro 
de distribueibn 

crfciiHoii cuepAHJiLiiun 
CTaiioK'i, (m) 

trapano (m) per muri 1 ' 

perforadora (f) mural 

CHepJUlJILHUll CTaHOlCL 
(m) a-ih wpaMopa 
trapano (m) per manno 11 
perforadora (f) para 
marrnol 



Bohrtiefe (f) 

/ depth of hole 

profondour (0 de forage 


Steinkitt (in) 
stone plaster 

2 colic (f) ou clment (m) 

llthog<>ne ou a pierre; 
lithogcne (m); litho- 
colle (f) 

Syndotikon (n), Fisch- 
loim (m) 
syndeticon 

3 synd^tique (m); colle (f) 

de poisson cm ichtyo- 
colle (f) [pr^partfe 
d’une fa^on spiteiale] 

elostlsche Zwischenlage 
(!) 

elastic layer 
couchc (f) intorm£diaire 
[de substance] ^an¬ 
tique 


roter Marmor (m) 

5 red marble 

marbre (in) rouge 

mattschwarz lackiort 
(adj) 

ti lacquered (adj) dull 
black 

laque (adj) noir mat 

schwarz gebrannt (adj) 
7 black burnt (adj) 
bmni (adj) an feu 


Flicsonabdeckung (!) 
tile covering 
revetemcnt (m) de car- 
s reaux glacis; (has des 
mure, etc.:) lambris 
(m) de carreaux glaces 

(llasabdeckung (f) 
glass covering 
it rcvetoment(m)de verrc; 
(bas des murs, etc.:) 
lambris (m) do verre 

MuschincnruumfuH- 
boden (m) 
dynamo-room floor 
to sol (m) de la salle des 
machines, plancher 
(m) ou parquet (m) de 
la salle des machines 



rjiyrtHHa (!) CBepaemn 
profondita(f) di fora turn 
profundidad (!) de tala- 
dro 


KaMeimaa 3aMa3Ka (!) 
litocolla (f), mastice (m) 
litdgena (f) 


CmueTHKOHT> (m); 

pbidifl KJieft (m) 
slndetico (m) 
sindtfticon (m) 


ynpyran npoKJiajKa (!) 
tramezzo (m) elastico 
capa (!) intermedin 
cldstica 


KpacHhifl Mpanopi> (m) 
marmo (m) rosso 
marniol (m) rojo 

Kp BIT Lift MCpiIOMaTO- 
BLLM1> JiaKOMl* 
verniciato (agg) In nero 
barnizado (adj) negro 
mate 

nouepH'kibift on, rop fe- 
Hin 

bmnito (agg) 
bninido (adj) al ftiego 

IlOKpUJllKa (f) (HacmKKa 
(f)) 1I31> KaMeHHWX'l, 
ILIHTb 

rivestimento (m) con 
piastrelle 

revestimiento (in) de 
baldosas do vidrio 

cTeK.mHHan noKpuoiKa 
(f) (HacTii^na (!)) 
rivestimento (in) di 
vetro 

rivestlmiento (m) de 
vidrio 

no.Tb (mj bt> MawiiH- 
. no ml noM'hiueHiii (ot- 
A ii-'ieniu) 

piano (m) della sala delle 
macchinc 

stielo (m) de la sala de 
maquinas 
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SchalttalelbfLhne (f) 
switchboard platform 
plateforme (f) d© ta¬ 
bleau de distribution 


ftedienungsbuhne (f) 
opiating platform or 
galley 

plateforme (f) ou trdteau 
(m) de service 


miotuaAKa (!) nepe;ri» 
pacnpe^hjmTejiLHofi 
_____ (KOMJiyTauioHHofl) 
AOCKOH 

palco (m) o ballatoio (m) 1 
del quadro di distri- 
k J buzione 

plataforma (f) del cuadro 
de distribucidn 


rmomaAKa (!) jum oO- 
CJiyHvHBaHIH 
palco (m) di servizio 
plataforma (f) de ser- 
vicio 


Bedienungsplatz (m) 
attendant's place 
place (!) de service 


irfccTo (n) jxjih oCcyiy>KH- 
Banin 

luogo (m) di servizio 
sitio (m) de scrvicio 


(iummiteppich (m) 
rubber mat 

tapis (m) de caoutchouc 


Cberwachung (!) 
supervision 
surveillance (!) 


Bedienangspersonal (n) 
attendants (pi) 
personnel (m) de service 


Kiek triker (m) 
electrician 
Mectricien (m) 

Schaltbrettw&rter (m) 
switchboard attendant 
electricien (m) de ser¬ 
vice au tableau de 
distribution; blectri- 
cien (m) [prbposd a la 
surveillance] du ta¬ 
bleau de distribution 


feuersichere Schalttafel 
(f) 

ore-proof switchboard 
tableau (m) de distri¬ 
bution ignffuge 


•Schalttafelbrand (m) 
switchboard fire 
incendie (m) de tableau 
de distribution 


peaiiHOBuft kob^pi> (m) 
tappeto (m) di gomma 4 
alfombra (f) de goma 


HaA3opi> (m); HaacMOTm> 
(m); HadJUOAeHie (n) 5 
sorveglianza (f) 
vigilancia (!) 

npucnyra (f); cjiyweG- 
Hwft nepcouajrb (m) v 
personate (m) di servizio 1 
personal (m) de servicio 

3AeKTpHKT> (ni) 
elettricista (m) 7 

electricista (m) 


Ae>Kypiiuti (m) (moh- 
T&pt (m)) y paenpe- 
AdiniTejiLnoft (KOMMy- 
TauiOHHofi) AOCKH y 

elettricista (m) al quadro ' 
di servizio 

electricista (m) de ser¬ 
vicio 

orHeynopHan pacupeA'fc- 
jiHTejibHan (nouMyTa- 
uioHHan) Aocna (f); 
pacnpeA'hjiHTe^BHaH 
AOCKa, 6e3onacHafl iri» 
no>KapHOMT> oraome- 9 
Hin 

quadro (m) di distribu- 
zione resistente al 
fuoco 

cuadro (m) de distri- 
bucibn incombustible 

rop^Hie (n) paciipeAl> 
JUITeJIbHOft (K0MM> r Ta- 
IUOHHofl) AOCKII 

incendio (m) del quadro 
di distribuzione io 

incendio (m) del cuadro 
de distribueibn 
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Warnungstafel (f) 
danger board, warning 
l board, caution board 
plaque (f) ou 6crlteau 
(m) divertissement 



npe,nynpe)KAaiomaH 
Ba^nncb (f) 
tavola (f) indlcatrice 
tablilla (f) indlcadora de 
peligro, cuadro (m) 
indicador 


Blitzpfell (m) 
danger arrow 
Eclair (m) divertisse- 
* ment, ffeche (f) di¬ 
vertissement con t re 
le danger de fou- 
droiement 


SHairB (m) mojihIh; 
ycjiOBHoe o6osHa«ie- 
Hie (n) TOKOBTB BUCO* 
naro HanpajKemH 
freccia (f) aiwiso 
flechft (f) de aviso 



621 


T. 


MeBtngtrumente 

Measuring - 

lustra jnents 

Instraments 

de tfesare 


HutpHTejiHy« 

IIpii6opu 

Stramentl di Mlsara 

Instramentos 

de Medida 


messen (y) 
to measure 
mesurer (v) 

anzeigen (vj 
to indicate 

indiquer (y), accuser (v) 


Messung (f) 

measurement 

mesure (f), mesurage (m) 


Elektrizit&tsmessung (f) 
electricity measurement 
electrometric (f) 


Strommessung (f) 
measurement of current 
mesure (f) du courant 


Spannungsmessung (f) 
measurement of voltage 
mesure (f) de la tension 
o« du voltage 


WiderBtandmessung (f) 
measurement of re¬ 
sistance 

mesure (f) ou deter¬ 
mination (f) de la re¬ 
sistance 


Gleichstrommessung (f) 
continuous current 
measurement 
mesure (f) du courant 
continu 


nairkp-iiTb (-aTb) 
misurare (v) / 

medir (v) 

yKaa-axb (-unaTb) 
indicare (v) s 

indicar (v) 

HimLpcHie (n) 
mi sura (f) t misurazione „ 
(f) 9 

medida (f) 

oaeRTpnnecKoe nairkpe- 
Hie (n) 

misura (f) d’elettricitA, 4 
elettrometria (f) 
electrometria (f) 

RairiipeHie (n) TiKa 
misura (f) di corrente c 
medida (f) de la corriente 

nairfcpeHie (n) Hanpa- 
wem/i 

misura (f) di teusione 6 
medida (f) de la tension 


H3Ml;penie (n) conpo- 
TIIB-ieHlH 

misura (f) di resistenza 7 
medida (f) de resis- 
tencias 


H 3 iri>peHie (n) nocTOHH- 
Haro Tona 

misura (f) di corrente 
continua 

medida (f) de una co- 
niente continua 
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Wechselstrommessung 

(*) 

t alternating current mea¬ 
surement 

mesure (f) du courant 
alternate 


Drehstrommessung (f) 
three-phase current 
2 measurement 

mesure (f) du courant 
triphas^ 


lAustungsmessung (f) 
measurement of output 
3 mesure (f) ou deter¬ 
mination (f) du d^bit 


Kabelraessung (f) 

4 cable measurements (pi) 
mesure (f) des cables 


ballistische Messung (f) 
n ballistic measurement 
mesure (f) balistique 

Isolationsmessung (if) 
measurement of insu- 
6* lation 

mesure (f) de Tisole- 
ment 


Ilysteresisinessung (f) 
measurement of hyste¬ 
resis 

7 mesure (f) ou determi¬ 
nation (f) de l’hystG- 
r£sis 


Frequenzmessung (!) 
measurement of fre¬ 
quency 

H mesure (f) ou determi¬ 
nation (f) de la fre¬ 
quence 


Wiirmemessung (f) 
measurement of heat 
n calorim^trie (0, mesure 
(f) ou determination (f) 
de la chaleur 


McUapparat (in) 

/o measuring apparatus 
appareil (m) de mesure 


Instrument (n) 
It instrument 
instrument (in) 


nairtpeHie (n) nepeirfeH- 
Haro Tona 

mi sura (f) di corrente 
alternata 

medida (f) de una co- 
rriente alterna _ 

ii3M r fcpeme (njT Tpgxi|>a3- 
Haro TOKa 

misura (f) di corrente 
trifase 

medida (f) de una oo- 
rriento trifdsica 

nairfcpeHie (n) moui- 
HOCTH (lipOI!3BOAII- 
TeJIbHOCTH) 
misura (f) di potenza 
medida (f) de la po- 

tencia_ 

iiajrfcpenieln) i;a6e.-ieft; 

KaOejibHoe HSMhpeHie 
misura (f) di cavi 
medida (f) de cables 

6ajiJiHCTH'iecKoe na- 
M r fcpenie (n) 
misura (f) balistiea 
medida (f) balistiea 

n3Mt>peHie (n) Haojmuiii 
misura (!) d’isolamento 
medida (f) del aisla- 
miento 


iinirhpeme (n) rncrre- 
peanca 

misura (f) deH’istcresi 
medida (f) de la histg- 
resis 


iiairfcpeHie (n) nacTOTbi 
Tona 

misura (!) della fre- 
quenza 

medida (f) de la fro- 
eucncia 

oupeA'kJienie (n) Teruia 

{TelUlOTLl) 
enlorimetria (f) 
calorimetrla (f) 

mtM'hpiiTe.ihHijft npn- 
Gopi* (m) (annapan, 
(in)) 

apparecehlo (m) di mi¬ 
sura 

aparato (m) para medir 
6 de medida 

upuOop'b (m); HHCTpy- 
Meim. (m) 

[i]stmmento (m) 
instrumento (m) 





Meftinstrument (n), 
Messer (m) 

measuring instrument 
instrument (m) de me* 
sure 


elektrisches MeBinstm- 
ment (n) 

electric measuring ins¬ 
trument 

instrument (in) de me* 
sure electrique 


Mefibereich (m) 
range 

portae (f) ou amplitude 
(f) de me.sure 


Strommeftbereich (m) 
range of current 
portae (f) ou amplitude 
(f) de mesure de Tiu- 
l tensity [du courant] 


Spann ungsmeflberelch 

(m) 

range of voltage 
portae (f) ou amplitude 
(f) de mesure du vol¬ 
tage 


MeCbereich (m) von x 
bis y Ampere 
range from x to y am¬ 
peres 

port£e (!) ou amplitude 
(f) de mesure de x a y 
amperes 


Meflgrenze (f) 
limit of measurement 
limite (f) de mesure 


obero Mefigrenzo (f) 
upper limit of measure¬ 
ment 

limite (f) sup^rieuro de 
mesure 

untere MeCgrenze (f) 
lower limit of measure¬ 
ment 

limite (f) interieure de 
mesure 


HoirfepnTejiiHufi npu- 
6opr> (m) 

[tjstrumento (m) o appa- / 
recchio (ra) di mi sura 
instrumeuto (m) 6 apa- 
rato (m) de medida 


O.ieKTpil'ieCKifl H3M*t»pH- 
TejiLHufi npnGopi. (m) 
st rumen to (m) di misura % 
elettrico 

instrumento (in) de me¬ 
dida etectrica 

npe^Liu (m pi) h;im 1>- 
peuia (imM+»piiTe.ib- 
Hoft uiKa-iu) :t 

campo (m) di misura 
alcance (m) de medida 


npeA'fe.’iu (m pi) lux'fc- 
penia cn.TUTOKa; upe- 
A'L'iu liiKcUibi axnep- 
MeTpa 4 

campo (m) della misura 
di eorrento 

alcance (m) de la me¬ 
dida de corriente 

iiptvrfcJHJ (in pi) 
peHin Hanpu/KeHiu; 
upeA'fe.ibi uiica.iM 
BOJILTMeTpa 

cainpo (m) di misura di ” 
tensione 

alcance (m) de la me¬ 
dida de tonsi6n 

npeAtJiu (m pi) liax'l;- 
peHbi (uiKajihi) otl x 
ao y amiep'b 

campo (m) di misura da 0 
x a y ampere 
alcance (m) (le medida 
entro x e y ainperios 

H 3 Ml;piiTe:iwHuft npe- 
j\±.Tb (m); npeA'kn, 
H3Ml;peHia 7 

limite (m) di misura 
limite (in) de medida 

BepxHifl npeA'bvii. (m) 
H3M'bpeHi« 

liinite (m) superiore H 
dolla misura 
limite (m) superior de 
medida 

HHHtHift npejrkrb (m) 

H 3 M'bpemH 

limite(m) inferiore della ,, 
misura 

limite (m) inferior de 
medida 
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Mefispannung (!) 
t measuring voltage 
1 voltage (m) ou tension (f) 
de mesure 


Me&schaltung (f) 
arrangement of connec¬ 
tions for measure- 
2 ments 

couplage(m)ou montage 
(m) de mesure, con¬ 
nexions (fpl) de me¬ 
sure 

Meflverfahren (n), Mefl- 
„ methode (f) 

method of measurement 
methode (f) de mesure 

Mefttechnik (f) 
technics of measure- 

4 ment 

technique (f) de me¬ 
sure 

Kontrollinstrument (n) 

5 control instrument 
instrument (m) de con¬ 
trols 


Eichinstrument (n) 
standard or calibration 

6* instrument 

instrument (m) d’£ta- 
lonnage, gtalon (m) 

Instrumcntwiderstand 

(m) 

7 resistance of instrument 
resistance (f) interieurc 
d’un instrument 

oin Instrument stromlos 
machen (v) 

s to cut an instrument 
out of circuit 
mettre (v) un instrument 
hors circuit 

elektrochemisches 
Prinzip (n) 

rj electrochemical prin¬ 
ciple 

principe (m) £lectro- 
chimique 


elektromagnetisches 
Prinzip (n) 

electromagnetic prin- 
10 ciple 

principe (m) 61ectro- 
magnltique 


H 3 irfepHTejn>Hoe Hanpa- 
HteHie (n); Hanpa- 
HceHie npn nairfepemn 
tenslone (f) di mi sura 
tension (f) de medlda 

cxeMa (f) coeoiiHeHifi 
JVW H 3 M*bpeHifl; H 3 - 
irfepHTejTbHaH cxeMa 
collegamento (m) di 
misura 

esquema (m) de 
conexiones para hacer 
una medida 


cnocoGi* (m) (MeTOjn> 
(m)) H3irfepeuiH 
metodo (m) di misura* 
m£todo (m) de medida 


TexHHKa (f) H8M±peuifl 
tecnica (f) di misura 
bases (f) t6cnicas de la 
medida 


KOirrpowiLnuit npn6opi> 
(m) (fiHCTp^TieHTb (m)) 
strumento (m) di con- 
trollo 

instrumento (m) de com- 
probacidn 

OTajioHULiii upuGoirb 
(m); 3 TaJioin> (m) 
strumento (m) por tara- 
tura 

instmmento (in) de con- 
traste 6 calibraei6n 

conpoTUBJieHie (n) npn- 
6 opa 

resistenza (f) interna 
dcllo strumento 
resistencia (f) interior 
de aparato 

BUKMon-HTL (-aTb) npn- 
6opi> II3T> irtuil 
escludere (v) dal cir- 
cuito lino strumento 
quitar (v) de circulto 
un aparato 

ajieKTpoxHMHqeciuA 
it pH huh m, (m) 
principio (m) elettro- 
chimico 

principio (m) electro- 
quimico 

ajieKTpoMaruiiTHufi 
npHimiiirb (m) 
principio (m) elettro- 
magnetico 

principio (m) elcctro- 
magn^tico 
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elektrodyn&misches 
Prinzip (n) 

electrodynamical prin- 
dple 

princip© (m) Electro- 
dynamique 


elektrokalori aches 
I Prinzip (n) 
thermoelectric prin¬ 
ciple 

principe (m) Electro- 
therm ique ou Electro- 
calori[fi]que 

Vergleichungsmethode 

(Q 

method of comparison, 
^comparison method 
methode (f) de com¬ 
pare iso n 


Ablenkungsmethode (f) 
method of deflections, 
deflection method 
mEtbode (f) de dEria- 
tion 


Methode (f) der gleichen 
Ausschl&ge 

equal deflection method 
mEthode (f) d’Egale dE- 
viation 


Methode (f) des direktcn 
Ausschlages 
direct deflection method 
mEthode (f) de dEviation 
directe 


Nullmethode (0 
zero method, null me¬ 
thod 

methode (f) de zEro, mE- 
thode (f) de rEduction 
a zEro 


Abzwcigmethode (f) fiir 
Strommessung 
shunt method for mea¬ 
surement of current 
mEthode (f) de dEriva- 
tion pour la mesure 
de rintensitE du cou- 
rant 


ojieKTpoAHiiaMHMecKifl 
npHHitmrb (m) 
principio (m) elettro- t 
dlnamico 1 

principio (m) electro- 
dinamico 

[3JieKTpo]KaJ10pHH6CKifl 
(Tepuo-3JieKTpHHe- 
CKLfl) IipHFItHITL (m) 
principio (m) elettro- 2 
ternrico 

principio (m) electro- 
tErmico 


MeToiti. (m) (cnoco6i> 
(m)) cpaBnema (cpaB- 
HHnaHifl) o 

metodo (m) di paragone a 
mEtodo (m) de com- 
paraciEn 

MeTOAT> ( m ) (cnoco6i> 
(m)j OTKJioHeHift 
metodo (f) di devia- 4 
zione 

mEtodo (m) de des- 
viacidn 

MeTOjvb (mX (cnoco<h> 

m)j OAllH&KOBUXl, 
paBHUXX) OTKJlOHe- 
Hift 

metodo (m) delle devin- ' 5 
zioni cguali 
mEtodo (m) de iguales 
desviaciones 

MeTOAi* (m) (cnoco(fr> 
(m)) HenocpeACTBen- 
Haro oTKAOHeuin 

CTp'fcjIKH r 

metodo (m) della dc- 
vlazione diretta 
mEtodo (m) de desvlu- 
ci6n directa 

uyAeBoft MeTOAT> (m) 
(cnoco(h> (m)l 
metodo (m) di indu- 7 
zione alio zero 
mEtodo (m) de reduc- 
ci6n a cero 

inyHTOBwfl cnocoGi. (m) 
(mcto^ti*( tn) onrhTBJie- 
nifl) ;yiH H3Ml;peHin 
CI1JIIJ TOKa 

metodo (m) di deriva- H 
zione per la mlsuni 
di correnti 

mEtodo (m) do deriva- 
ci6n para la mediclEn 
de corriente 


II 


40 
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Substitutionsmethode(f) 
substitution method 
1 mbthode (f) do substitu¬ 
tion 


Koinpensationsmethode 
(!), Ausgleichmethode 

v d) 

compensation method 
methode (f) de compen¬ 
sation 


Bnickenmethode (f) 

.v bridge method 

mbthode (!) du pont [de 
Wheatstone] 


Multiplikationsmcthodo 

(!) 

4 multiplication method 
methode (!) de multipli¬ 
cation 


Sehwingungsmethode 

(0 

method o! oscillations 
methode (!) d’oscillation 


ballistische Methode (!) 
t> ballistic method 
methode (!) balistique 


Diffcrentialinethodo (f) 

7 differential method 
methode (!) differentiellc 


Verstftrkungsmethodo(!) 
H cumulative method 
methode (!) cumulative 


Methode (!) der (iegen- 
schaltung 

balancing method, me¬ 
thod o! opposition, 
opposition method 
0 methode (!) deposi¬ 
tion, methode (!) de 
couplage cm de mon¬ 
tage en opposition, 
methode (!) de contre- 
couplage 


ueroxb (m) sairfamemii; 
cnocofo (m) noACTa- 
HOBKII 

metodo (m) di sostitu- 
zione 

metodo (m) de substitu- 
cidn 

ypaBuiiTeJiLHhift neTOAT> 
(m); KonneHeanioH- 
uufl cnocotVb (m) 
metodo (m) di compen- 
sazione 

metodo (m) de compen- 
sacibn 

cnoco6i> (m) MOcniKa 

IBeTCTOHa ] 

metodo (m) del ponte 
di Wheatstoue 
metodo (in) de puento 
de Wheatstone 

MyjiLTiiruiHKauioHiiuii 
MeTOAi* (m); cnocob'b 
(m) yciLiemH omno- 
neHin 

metodo (m) di moltipli- 
cazione 

metodo (m) de multi- 
plioacibn 

ciioco6t> (m) (mctoa'i* 
(in)) Ko;ie6aHiH 
meto<lo (m) d’oscilla- 
zione 

metodo (in) de oscila- 
ciones 

CaJLIIICTII'lOCKiii MeTOA'l* 

(m) (cnocoth, (m)) 
metodo (m) balistico 
metodo (m) balistico 

AHcl)it>epeHuiaju>Hwff 
cnocofo* (m) (mctojp> 
(m )\ 

metodo (m) differenziale 
metodo (m) di!erencial 

ciioco6t> (in) (MeTOAt 
(m)) ycH^eHia 
metodo (m) di accumu- 
lazione 

mbtodo (m) do acumu- 
lacibn 


MeTOA'b (m) (cuocodh 
(in)) npOTIIBORKJUO- 
ueiiiH (ncTp'feqiiaro 
HK-notieuiu) 

metodo (m) di collega- 
mento in opposiziono 
metodo (m) de acopla- 
miento en oposicibu 
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heterost&tiflche Methode 

(i) 

heterostatic method 
methode (f) hAtAroata- 
tique _ 

Sinusmethode (f) 
sine method 
methode (f) des sinus 


Torsionsmethode (f) 
torsion method 
methode (i) de torsion 

Ann&herungsmethode(f) 
method of approxima¬ 
tion 

methode (f) d’approxi- 
mation 


Richtmagnet (m) 
controlling magnet 
aimant (m) directeur 


Ablenkungsmagnet (m) 
deflecting magnet 
aimant (m) de deviation 


Normalmagnet (m) 
standard magnet 
aimant (m) normal 


XebenschluUmagnet (m) 
shunt magnet 
aimant (m) en deriva¬ 
tion 


reTepocTaTHHecidfl Me- 
toai> (m) (cnoco6i> (m)) 
metodo (m) eterostatico 1 
mAtodo (m) heteroa- 
tAtico _ 

xeTOA'i>(m) (cnoco6i>(m)) 
CHHyCOBT* 0 

metodo (m) del seni 
mAtodo (m) de los senos 

neTOAi» ( m ) (cnocofo* 
(m)) KpyueHin q 

metodo (m) di torsione * 
mAtodo (m) de torsidn 

cuoco6t» (m) (MeTOAT> 
(m)) npn6jiH>KeHifi 
metodo (m) di appros- 4 
simazione 

mAtodo (m) de aproxi- 
macidn _ 

HanpaBJimorqift xar- 
HDTb (m) 

magnete (m) di ret tore 6 
imAn (m) de compara- 
ci6n 6 director _ 

OTKJlOHHiOlltifl MarHHTb 

(m) 

magnete (m) di devia- 0 
zione 

imAn (m) de desviacidn 
HOpMaJLbHtlfl MarHHTTb 

(m) 7 

magnete (m) normale 
imAn (m) normal 

myHTOBufi ManuiTTb (m) 
magnete (m) in deriva- 
zione * 

iman (m) en derivacidn 


Xachschubmagnet (m) 
feed magnet 
aimant (m) d’avance- 
ment 


nepeABHraiomift xar- 

HHTt (m) 

magnete (m) mobile 
imAn (m) mrtvil 


Ausgleichmagnet (m) 
compensating magnet 
aimant (m) compenaa- 
teur, aimant (m) cor- 
recteur cm de correc¬ 
tion 



ypaBHIITeJlBHUft (kom- 
neHcanioHHufl) Mar- 
Hurt (m) 

magnete (m) compen- io 
satore 

imAn (m) componsador 
6 de correcci6n 


MagnettrAger (m) 
magnet carrier, magnet 
cradle or support 
support (m) d’aimant, 
porte-aimant (m) 


MarHHToAep HtaTejn> (m) 
sopporto (m) del mag¬ 
nete it 

soporte (m) de imAn f 
porta-imAn (m) 


Irons tan tea Magnetfeld 

(n) 

constant field 
champ (m) magnAtique 
constant 


nocTOflHuoe MarHirraoe 
no;ie (n) 

campo (m) magnetico 
costante 

campo (m) magnetico 
constant© 


40 * 
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magnetisches Aufien- 
feld (n) 

j external magnetic field 
champ (m) magodtique 
extArieur 


magnetische Stdrung(f) 
^ magnetic disturbance 
* perturbation (f) ou 
trouble(m) magnAtlque 


Atmosph&rfsche Sto¬ 
ning (f) 

atmospheric distur- 
3 bance 

perturbation (f) ou 
trouble (m) atmo- 
sphArique 


waguetfsche Dekliua- 
tion (f) 

4 magnetic declination 
ddclinaison (f) magnA- 
tique 


Deklinatlonsnadel (f) 

_ declination needle 
5 aiguille (f) de dtteli- 
naison 


elektrische Dekllnation 

- (f) 

° electric declination 
d^dinaison (f) Alectrique 


Deklinationskreis (m) 

7 declination circle 
cerele (m) de d^clinalson 


Deklinationswinkel (m) 
8 angle of declination 
angle (m) de d£clinaison 


Deklinationstabelle (f) 
y table of declinations, 
declination table 
table (m) de d^clinaison 


magnet ischelnklination 

<f) 

1(J magnetic inclination 
or dip 

inclinaison (f) magu6- 
tique 


BH^nmee MarHHTHoe 
nojie (n) 

campo (m) magnet!co 
esterno 

campo (m) magnAtico 
exterior 

MarHHTHoe Boanymeme 
(n); MarHHTHAfl nep- 
Typdauia (f) 

perturbazione (f) magne¬ 
tic a 

perturbacidn (f) magn£- 
tica 


aTMoetbepHoe Boaicyme- 
Hie (n); &TMOCd>epH&H 
nepTypdaipa (f) 
perturbazione (1) atmo- 
sferica 

perturbacidn (f) atmos- 
fArica 


cKJioHeHie (n) narHHT- 
Hofl cTpiuiKii; Mar¬ 
HHTHoe CKJioHeHie 
declinazione (f) magne- 
tica 

declinacidn (f) magn£- 
tica 


CTp+jina (f) cK-iOHemH; 
CKJlOHfllOIU&HCH CTp'tjI- 
na 

ago (m) di declinazione 
aguja (f) de declinacidn 


ajieKTpiisecKoe cnjioHe- 
Hie (n) 

declinazione (f) elettrica 
declinacidn (f) elActrica 


Kpyrt (m) cK^ouemH 
circolo (m) di declina¬ 
zione 

circulo (m) de declina- 
cirtn 


yrojrfc (m) cKJiOHeHia 

angolo (m) di declina¬ 
zione 

Angulo (m) de declina- 
d6n 

Tadjmua (f) CKAOHeHift 

tAvola (f) delle declina- 
zioni 

tabla (f) dc decllnacidn 

MarHHTHoe HaKJiOHeme 
(a) 

Inclinazione (f) magne- 
tica 

inclinacidn (f) magn£- 
tica 







629 


Inklin&tionswinkel (m) 
angle of inclination or 
dip 

angle (m) d’inclinaison 


Inklfnationsnadel (f) 
inclination or dipping a 

needle 

aiguille (f) d’incltnaison 


abweichen (v) (Magnet* 
nadel) 
to deviate 

dAcliner (v), dAvier (v) 


Abweichung (f) 
deviation 
deviation (f) 


yro(m) HaKJioHeHifl 
angolo (m) d'inclina- 
zione 1 

Angulo (m) de inclina- 
ci6n 


CTp-kana (f) HaKJioHeHifl; 
CTp'fejiKa, noKaaiiBaio- 
man yro;n» HaKJioHe- $ 
HLH 

ago (m) d'inclinazione 
aguja (f) de inclinacidn 

OTKJIOH-HTLCH (-HTbCfl) 

(x&THHTHafl CTpt/IKa 

(f» ^ 

deviare (v) 
desviar (v) 


omnoHeHie (n) 
deviazione (f) 4 

de 8 viaci 6 n (!) 


Abweichungawinkel (m) 
angle of magnetic 
deviation 

amplitude (f) ou angle 
(m) de deviation, am¬ 
plitude (f) magnAtique 


yrojrt (m) MarHHTHaro 
oTK^oHema CTprfcjiKH 
(OTKJlOHeHlH XaTHHT- 
HOfi CTp'fcjIKH) - 

angolo (m) di devia¬ 
zione 

Angulo (m) de desvia- 
ci6n 


Nadel (f) 
needle 
aiguille (f) 


Magnetnadel (f) 
magnetic needle 
aiguille (f) aimantAe 


Nordpol (m) der Mag¬ 
netnadel 

north-pole of a needle 
pole (m) nord de l’ai- N 
guille aimantAe 


Sudpol (m) der Mag¬ 
netnadel 

aouth-pole of a needle 
pole (m) sud de l’ai- 
guille aimantAe 


KompaCnadel (f) 
compass needle 
aiguille (f) de boussole, 
aiguille (f) aimantAe 


tote Magnetnadel (f) 
dead needle 
aiguille (f) morte 


cTp'fejiKa (f) ; nrjia (f) 
ago (m) c> 

aguja (f) 


MarHiiTHan cTp'k/iKa (f) 
ago (m) magnetioo 7 
aguja (f) imantada 


crbBepHLift nojuocT* (m) 
MarHinuoA CTp'fejiKn 
polo (m) nord aell’ago 8 
magnetioo 

polo (m) norte de la 
aguja imantada 

K)>KHuft nojuocT>(m) Mar- 
HIITHOfl CTplwrKH 

polo (m) sud dell’ago 
magnetioo 

polo (m) sur de la aguja 
imantada 

CTpLiKa (f) Koxnaca; 

KOMiiacHan cipijJiKa 
ago (m) magnetfco, ago 
(m) della bussola 
brujula (f), aguja (f) de 
brujula 

HenoABHJKHaii MarHiiT- 
Haa cTpi>JiKa (f) tl 

ago (m) morto 
aguja (f) muerta 
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Nadelpaar (n) 

- pair of needles 

couple (f) ou paire (f) 
d’aiguilles 


astasieren (v) 
to make or render as¬ 
tatic, to astatlclse 
* astatiser (v), rendre (v) 
astatique, rGaliser (v) 
l’astaticite [de .. .] 


N 

N 



✓ 


S 

S 


napa (f) crtrLiOKi, 
coppia (!) di agbi 
par (m) de agujas 


acTa3iipoBaTL; yueHLiii- 
HTb (-aTb) aaiaHie aen- 
HOTO MarHRTII3M& 
rendere (v) astatico 
astatisftr (v), hacer (v) 
astatico 


astatiscli (adj) 
3 astatic (adj) 
astatique (adj) 


acTaTnqecKifi 
astatico (agg) 
astAtico (adj) 


Astasio (f) 

4 astatic)sm 
astaticitA (f) 

Astasicrung (f) 
making astatic, astati- 
r> city 

realisation (f) de l’asta- 
licit 6 , astatisation (f) 

astatisclie Nadel (f) 

C astatic needle 

aiguille (f) astatique 

astatisches System (n) 

7 astatic system 

system© (m) astatique 


astatisches Magnet- 
system (n) 

h astatic magnetic system 
syst£me (m) magntHique 
astatique 

astatisches Nadelpaar 
(n), astatische Doppel- 
nadel (f) 

astatic couple, astatic 
pair 

0 couple (f) ou paire (f) N 
d’aiguilles astatiques; 
(sans £gard au nombre $ 
d’aiguilles :) Equipage 
(m) astatique d’ai¬ 
guilles aimant^es 

astatiseller Regulator 

(m) 

70 astatic regulator 

regulateur (m) astatique 


acTarasHocTL (f) 
astaticitA (f) 
estado (m) astatico 


acTaanpoBaHie (n) 
astaticitA (f) 
astuticidad (f) 

acTaTU'iecKaH cTpi^ina 

(f) 

ago (m) astatico 
aguja (f) astiitica 

acTaTHuecitafl cucrreMa 

(0 

eistema (m) astatico 
sistema (m) astatico 

acTaTH^ecKaH MarmiT- 
Ha>i cucTeMa (f) 
sistema (m) magnetico 
astatico 

sistema (m) magnetico 
astfitico 


acTaTHqecKan cucTeua 
$ (f) narHHTHun> cTp'fc- 

JIOKT> 

-r, coppia (f) di aghi asta- 
N tici 

par (m) de agujas asta- 
ticas 


acTaTiPiecKifl peryjm- 
TODT» (m) 

regolatore (m) astatico 
regulador (m) astatico 


idiostatisch (adj) 
it idiostatic (adj) 
idiostatique (adj) 


lUiocTannecKiil 
idiostatico (agg) 
idiostiitico (adj) 


Ablenkung (f) 
J % <i defection 
deviation (f) 


omionenie (n) 
deviazione (f) 
desviacidn (f) 
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Ablenkungswinkel (m), 
Abweichungswinkel 
(m) 

angle of deflection 
angle (m) de deviation, 
amplitude (f) [de la 
deviation] magngtique 


Abtenkungsstrom (m) 
deflecting current 
courant (m) deviateur 
ou de deviation 


Ablenkungsregel (f) 
rule for deflection 
r£gle (0 de deviation 


die Magnetnadel ab- 
lenken (v) 

to deflect the magnetic 
needle 

[faire] d^vier (v) l’ai- 
guille aimanttte 


die Magnetnadel wird 
abgelenkt 

the magnetic needle ia 
deflected 

V aiguille ai mantle devie 
[sous l’action de . . .1 
ou est d£vi4e [par . . .] 


yrojrb (m) oTKJioHeuin 
angolo(m) di deviazione 
angulo (m) de desvia- i 
ci6n, amplitud (f) de 
la desviacldn 


OTKHomnomlfl toicl (m) 
corrente (f) di devia¬ 
zione 2 

corriente (f) de dcs- 
viacidn 


npanfuio (n) (aaicoin. 

(m)) OTKJioHeHifl „ 

regola (f) di deviazione 
regia (f) de desviacidn 


0 TKJI011 • HTb (-HTL) Mar- 
HHTHyiO CTp'fejIKy 
deviare (vj l'ago ma- 4 
gnetico 

desviar (v) la aguja 
imantada 


MarHHTuan cTpfcjnca (f) 
OTKJlOHHeTCH 

l'ago magnetico viene 5 
deviato 

la aguja esta desviada 


Ablenkungsmesser (m) 
dcflectometer 
declinom^tre (m) 


Ausschlag (m) (der Mag¬ 
net nadelj 
deflection 
deviation (f) 


augschlagen (v) 
to deflect 
<l£vier (v) 


Ausschlagwinkel (m) 
angle of deflection 
angle (m) de deviation 


Auasehlag (m) nach 
be idea Seiten 
deflection in both direc¬ 
tions or on both sides 
deviation (f) bil&t£rale 
ou des deux c6t£s 



AeKJiHHOMeTpi> (m) 
declinometro (m) 6 

declindmetro (m) 


omnoHeme (n) ManuiT- 

noil CTp&IKH 

amplezza (f) della devia¬ 
zione dell’ago magne¬ 
tico 

desviacidn (f) de la agnja 


OTKJIOH-HTI>Cn (-flTLCfl) 
deviare (v) 8 

desviar (vj 


yrojm (m) omaoHeuin 
angola (m) di deviazione u 
angulo (m) de desvlacirtn 


omioueHie (n) bt> o6fc 
ctopohm 1() 

deviazione (f) bilaterale 
desviacidn (f) bilateral 
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Auaschlag&nderung (f) 
change of deflection 
1 cbangement (m) ou 
variation (f) de devia¬ 
tion 


mittlerer Ausschlag (in) 
mean or average deflec- 
a tion 

deviation (f) moyenne, 
moyenne (0 de de¬ 
viation_ 

Endausschlag (m) 
full deflection 
deviation (!) extreme, 
3 deviation (!) limite, 
deviation (!) jusqu’au 
bout de rechelle 


Endstellung (!) 

4 extreme position 
position (!) extreme 


Ruhelage (!) (der Nadel) 
position of rest 
5 [position (!) de) repos 
(m), [position (!) d’j 
bquiiibre (m) 


magnetische Hauptlage 

(*> 

6 main magnetic position 
position (!) magnetique 
principal© 


Magnetnadelrichtung (!) 
direction of the magne- 
7 tic needle 

direction (!) de l’aiguille 
aimantbe 


wild sehwingonde Nadcl 

(0 

8 whirling needle 
aiguillo (f) affolbe ou 

folio _ 

frel schwingen (v) 

9 to swing clear 
osciller (v) librement 


SchwinRung (f) Oder 
Schwankung (f) der 
Mngnetnadel 

10 oscillation of the mag¬ 
netic needle 
oscillation (f) de l’ai- 
guille aimantee 

Schwingungsbogen (m) 
arc of oscillation, arc 
of swing 

arc (m) d oscillation 


HsirfcHeHie (n) omnoee- 
ma 

cambiamento (m) o 
variazione (!) della 
deviazione 

cambio (m) 6 variacibn 
(!) de la desviacibn 


cpeAHee OTKJiOHeme (n) 
deviazione (!) media 
desviacibn (!) media 


iipeA'bJibHoe (nojmoe) 
OTKJioHeHie (n) 
deviazione (!) a fondo 
desviacibn (!) extrema 

npeA'bitLHoe no,io»cenie 
(n) 

posizione (!) estreina 
poaicibn (!) extrema 


nojiOHveHie (n) noKOH 
(c-rp'fcjiKH) 

posizione (!) di riposo 
posicibn (f) de reposo 


rjiaBHoe nojiomeHie (n) 
MarHHTa 

posizione (!) magnctica 
principal e 

posicibn (f) magnbtica 
principal 

HanpaBjieiiie (n) Mar- 
HIlTHofl CTD'hJlKH 
direzione (!) aell’ago ma- 
gnetico 

direccibn (!) de la 
agiija___ 

ch.iliio (b'hmeuo) ko- 
jiebaiontaHCH cTp'fcJi- 
na (!) 

ago (m) folle 
nguja (f) loca 

KO/iebaTLCH CBobOAHO 
oscillnre (v) liboramente 
oscilur (v) librcmente 

KOviebame (n) m&thiit- 
HOft CTp'fcjIKH 

oscillazione (!) dell'ago 
magnetico 

oscilacibn (!) de la aguja 
inagnbtica 

Ayra (!) Ko.iebaHiil 
arco (m) di oscillazione 
arco (in) dc oscilacibn 
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Schwingungsachse (f) 
axis of oscillation 
axe (xn) d’oscillation 


Schwingungs&mplitude 

ffi 

amplitude of oscillation 
amplitude (0 d’oscilla- 
tion 


8chwingungsdauer (f) 
period of oscillation, 
time of swing 
dur£e (p ou temps (m) 
d’oscillation 


Schwingungszahl (f) 
number of oscillations 
or swings 

nombre (m) d'oscilla¬ 
tions 


[sich] beruhigen (v) 
to settle, to settle down, 
to steady 

[se] calmer (v), [s’] apai- 
ser (v), [se] rassurer 
_(v)_ 

aperiodisch (adj) 
aperiodic (adj), dead 
beat (adj) 
aplriodique (adj) 


Aperiodizitiit (f) 
aperiodic! ty 
ap6riodicit6 (f) 


ocl (f) Ko/ie6amA 

asse (m) di oseillazione 1 

eje (ni) de oscihudrtn 

aHUJiiiTyAa(f) KOJiedaHifl 
ampiezza (f) deH’oscil- 
lazione 2 

amplltud (m) de la os- 
cilacidn 

npOjtOJDKHTeJlbHOCTL (m) 
(nepioAT* (ni) v Bpean 
(n)) K0Jie6aHifl 
durata (f) delToscilla- 3 
zionc 

duracidn (f) de la oseila- 
ci6n 


’iiic/io (n) KOJietiaHift 
numero (m) dolle oscil- 
lazioni 4 

mimero (m) de oscila- 
ciones 


ycnoKonTLCH, ycnowaH- 

BaTBCfl 

calmarsi (v) 6 

calm arse (v), tranquil!- 
zarse (v) 

anepioAH’iecKiii; ane- 
piOAH'JHWft 

a]>eriodico fagg) 6 

aperiddico (adj) 

aiiepiojui‘iuocTi> (f) 
uperlodicita (f) 7 

aperiodicidad (f) 


elektrodynamisch (adj) 
electrodynamic (adj) 
glectrodynamique (adj) 


a/ieKTpoAHHaMmiecKifi 

elettrodinamico (agg) h 
electrodinamico (adj; 


elektrodynamische An- 
ziehung (f) 

electrodynamic attrac¬ 
tion 

attraction (f) Glectro- 
dynamique 




B/ieHTpoAHHaMiPiecKoe 
npHTiiMtenie (n) 
attrazione (f) elettro- 
dinainica 

atraccidn (f) electro- 
dinamiea 


kalorisch (adj) 
thermic, thermal (adj) 
thermique (adj), calori- 
ue (adj), (produisant 
e la chaleur:) calo- 
riflque (ad j)_ 

kal ori metrischeMessun g 

(D 

calorimetric measure¬ 
ment 

calorim^trie (f), essai 
(m) ou mesure (f) au 
calor!m6tre 


KiUIOpiIMCCKiil ; TCpMIl- 
Hecirift ; Teiuionon 
tennico (agg), ealorico 
(ftgg) 

tcrmico (adj), caldrico 
(adj) 


KajiopiiMeTpiiHecicoe 

ii3irtpeHie (n) u 

mi sura (0 calorimetrJca 
medida (f) culorimglrica 
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Aufhttngung (f) 
l suspension 
suspension (f) 


aufhungen (vj 
2 to suspend 
suspendre (v) 


Aufhftngeputikl (m) 

3 point of suspension a, & 

point (m) de suspension 

Aufh&ngemittelpunkt 

(m) 

* centre of suspension, 
suspension point 
centre (m) de suspension 


Aufh&ngeachse (f) 
axis of suspension 
axe (m) de suspension, 
axe (in) de rotation 


Auflmngehbhe (f) 
fi length of suspension, 
height of suspension 
bauteur(f) de suspension 




Fadenaufhiingung (f) 
7 fibre suspension 
suspension (f) k ill 


Kinfadenaufhtingung (f), 
uniiilare Aufh&ngung 
.v (!) 

imifilar suspension 
suspension (f) unifilaire 


Doppelfadenauf- 
h&ngung (f), bifllare 
9 Aufhftngung (f) 
bifllar suspension 
suspension (f) bifilaire 


gegenfadige Auf- 
Imngung (f) 

in top-bottoiu suspension 
suspension (!) contre- 
filaire 


Torsionsaufhttngung (f) 
// torsion suspension 
suspension (!) a torsion 



it 



noAB'fec'b (m); noAB'fcinn- 
Barne (n) 
sospensione (f) 
8 U8pen8i6n (f) 


noitB'fe-cnTL (-mHBaTb) 
sospendero (v) 
suspender (v) 

TOHKa (f) uoArtca 
punto (m) di sospen¬ 
sione 

punto (m) de suspensibn 


nearpi, (m) nojrtca 
centro (m) di sospen¬ 
sione 

centro (m) de suspensibn 

ocl (f) noABi>ca; ocb 
BpameHin 

asse (m) di sospensione 
eje (m) de suspensibn 
6 de rotaeibn _ 

BUCOTa (!) iiOAirfcea 
altezza (f) di sospen- 
sione 

altura (f) de suspensibn 

no/urtmmB&Hie (n) Ha 
Hunch; iioab1»ct» (m) 
Ha bojiockI; 
sospensione (f) n filo 
suspensibn (f) por hilo 


yHH<tmjiHpHufi (oa- 

HOHHTHUfl) nOAB^Cb 

(m); noAB'fcc'b Ha oa- 

Hofl HHTICfe 

sospensione (f) unifllare 
suspensibn (f) uni filar 


(abyhut- 

HJhift) noABrhtrb (m) 

sospensiono (f) bifllare 
suspensibn (!) blfilar 


KOHTpT>-(t)II.inpHbdi 
(lipOTHBOHHTHfilfi) 
noABi;cT> (m) 

sospensione (f) contro- 
fllare 

suspensibn (!) contrafilar 

Kpyni.iLHbiii noABdurb 
(m) 

sospensione (!) a tor- 
sione 

susjvcnsibu (f) de lorsibn 
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Balanceaufh&ngung (f), 
cardanische Aufhftr- 
gung (!) 

cardan suspension 
suspension (f) a la 
Cardan, cardan (m) 


noAB'fcc't (m) KapAaHa 
sospensione (f) carda- 
nica 

suspension (!) Cardan 


astatische Aufh&ngung 

(!) 

astatic suspension 
suspension (f) astatique 

Aufh&ngevorricblung (!) 
suspension device 
dispositif (m) de sus¬ 
pension, suspension (!) 


acTamnecKifl noAB'fecb 

(m) „ 

sospensione (!) astatica ~ 

suspension (!) astatica 

npHcnocoO.ieHie (n) ,vw 
noAfftca 

dispositivo (m) di so- « 
spensione 

disposieiOn (!) de sus¬ 
pension 


Aufh&ngehakon (m) 
suspension-book 
crochet (m) do suspen 
sion 


Kpioueicb (m) %jir noA- 
B'feimiBaiiiH 

gancio (m) di sospen- , 
sione 

gancho (m) de suspen- 
si6n 


Faden (m) 

thread, fibre, filament 
fll (m), filament (m) 

Aufhftngefaden (m) 
suspension fibre 
fil (m) de suspension 


Kokonfaden (m) 

silk fibre 

fil (m) de cocon 


Quarzfaden (m) 
quartz thread 
filament (m) de quartz 


Schneidenaufhftngung 

(!) 

knife-edge suspension 
suspension (!) k coutcau 


HHTb (f); BOJIOCOICb (m) 
Alamo (m) /> 

filamento (m) 

noAB'bcuaa HHTb (!); 

nOABliCHLlfi BOJIOCOKHb 

(m) 6* 

fllo (m) di sospensione 
bilo (m) de suspension 

KOKOHOBaa (mewiKOBan) 

HJtTb (!) 

fllo (m) di seta 7 

bilo (m) de seda 

KBapuoBaa HHTb (!); 
KBapUOBfclft BOJIO* 
COKT> (m) s 

fllo (m) dl quarzo 
hilo (m) de cuarzo 

Hoairkcrb (mj Ha ;ie3Hi+» 
(onopnofl npii3Ml>) 
sospensione (!) a col- 
tello 

suspension (!) a cu- 
chillo 


Schneide (!) 
knife edge 

(prisme de suspension 
fig :) couteau (m); 

* (ardte qui coupe:) tran- 
chant (m) 


Spitzenaufh&ngung (!) 
pivot suspension 
suspension (f) k pivot 



jieaBie (n); onopnan 
npn3Ma (!) 
coltello (m) 
cuiia (!), ftel (m) 


noAB'fec'b (m) hu ocTprfc 
sospensione (!) a punte // 
suspension (!) de pi vote 
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Achat (m), Achatsteln 

(m) 

agate 

agate (f)_ 


Achathtitchen (o) 

2 agate plane, agate cup 
plan (m) d'agate 


Spule (f) eines Galvano¬ 
meters, Galvanometer- 
spule (f) 

* galvanometer coil 
bobine (f) d'un gal van o- 
m6tre 



Magneti8ierungsflpule (f) 
4 magnetising coil 

bobine (f) d'aimantation 


aran> (m) 
agata (f) 
Agata (f) 


ar&TOBaH imuuiKa (f) 

pernio (m) o ralla (f) 
d'agata 

chapa (f) de Agata! 

K&TyuiK& (f) rajibBaHO- 
MeTpa 

rocchetto (m) di un gal- 
vanometro 

carrete (m) de un gal- 
vandmetro 


uaMarHH'uiBaioiaaH Ka- 
TyuiKa (D 

rocchetto (m) di ma- 
gnetizzazione 
carrete (m) de imana- 
cidn 


solenoidal (adj) 
5 solenoidal (adj) 
soldnoidal (adj) 


Multiplikatorrolle (f) 
multiplying coil 
bobine (f) de multipli- 
6 cateur, bobine (f) mul- 
tiplicatrice ou de mul¬ 
tiplication 


Multiplikatorwicklung 

m 

multiplying winding 
7 enroulement (m) ou bo- 
binage (m) [de] multi- 
plicateur 

Doppelfadenwicklung(f) 
non-inductive winding 
s bobinage (m )ou enroule¬ 
ment (m) bifllaire 


Differentialwicklung (f) 
differential winding 
9 enroulement (m) ou bo¬ 
binage (m) diffArentiel 


Spulenwiderstand (m) 
coil resistance 
10 resistance (f) do la bo¬ 
bine 


Nebenschluflspule (f) 
pressure coil, shunt coil 
1 bobine (f) ddrivde ou en 
derivation 


COJieHOIUaJIbHLlft 
solenoidale (agg) 
solenoidal (adj) 


KaTyuiKa (f) MyjEbTiULTii- 
KaTopa 

rocchetto (m) di molti- 
plicatore 

carrete (m) multipli- 
cador 


OdMOTKa (f) MyjLbTHUJIH- 
KaTopa 

awolgfmento (m) del 
moltiplicatore 

arrollamiento (m) mul- 
tipllcador 

6n4)HJiHpHafl OmyHHT- 
Han) odMOTKa (f) (Ha- 
MOTKa (f)) 

avvolgimento (m) bl- 
fllare 

arrollamiento (m) bifllar 

AHc()(t)epeHuiajiLHaii 06- 
MOTKa (f) 

avvolgimento (m) diffe- 
renziale 

arrollamiento (m) dife- 
rencial 

conpoTHBJieHie (n) Ka- 

TyillKH 

resistenza (0 del roo 
chetto 

resistencia (f) del carrete 

myHTOBaH naTymica (f); 
KaTyuiKa bt, OTBrfer&ne- 
Hin 

rocchetto (m) in derive- 
zione 

carrete (m) en derivacidn 



jwi 

a a 




Spiegel (m) 
mirror 
mlroir (m) 


P&rabolsplegel (m) 
parabolic mirror 
miroir (m) parabolique 


sphArischer Hohlspiegel 

(m) 

spherical mirror 
miroir (m) concave 
sphArlque 


Spicgelmagnet (m) 
mirror magnet 
aim ant (m) a miroir, mi¬ 
roir (m) a aim ants 


Winkelme&ser (m), 
Tnuisporteur (xn) 
protractor 
rapporteur (m) 


ZilTerblatt (n), Zelger- 
platte (f) 
dial [plate] 

cadran (m), limbe (m) 


Teilscheibe (f) 
division plate 
bisque (m) gradud 


Teilung (f) der Skala, 
Gradulerung (f) 
division, graduation 
graduation (f) t division 
(*) 


mit einer Teilung ver- 
sehen (ad]) 

‘livided (adj) 
gnduA (adj); garni (adj) 
ou pourvu (adj) d’une 
graduation 


Teilstrich (m) 
diviiion 

tmit (m) (de graduation] 
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sepKajio (n) 
specchio (m) 
espejo (m) 


/ 



napadojunecKoe sep- 
najio (n) 

specchio m parabolico 
espejo (m) parabdlico 



ctbepnnecKoe Borayroe 
aepKajio (n) 

specchio (m) concavo 
sferico 

espejo (m) cdncavo 
esfdrico 



sepKajio (n) ct> Manm- 
THK&MH . 

specchio (m) a magnet! 
espejo (m; de imanes 



TpaHcnopTHpr* (m); 

yrjioirBpT. (m) 
goniometro (m), rap- 
portatore (m) 
gonidraetro (m), trans- 
portador (m) 


LI 5 • o « 4,1 I 


mupepfoarB (m); yna- 
saTejiLHaa iiji&cthh- 
Ka (f) 

quadrante (m), lembo 6 
(m) grad ua to 
cuadr&nte (m), limbo (m) 


AHCKi* (m) (KpyrL (m)) 

disco (m) gr&duato 
disco (m) graduado 


A'feJieme (n) uiKaAu; 

rpaAyHpoBKa (f) 
division© (f) o gradua- 
zione (f) della scala * 
graduacidn (f) 6 divisidn 
(f) de la escala 


rpaAYH poBaHHufi; 
CHadweHHbifi AiiJie- 
HiHMH 

graduato (agg) 
graduado (adj), dividido 
(adj) 


A'bJieme (n) nncajiu 
tratto (m) di gr&dua- 
& zione io 

raya (f), trazo (m) de 
graduacidn 
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Tellkreis (m) 

t divided circle, gradua- 
1 ted circle 
cercle (m) gradite 


Gradbogen (m) 
2 arc, degree 
arc (m) gradud 


hundertteilig (adj) 
3 centesimal (adj) 
centesimal (adj) 


npyrt (m) <n» ^fejieHin- 
mh ; rpajxynpoBaHHufl 
Kpyn> 

circolo (m) graduate 
circulo (m) grnduado 

rpaiyupoBaHiian Ayra 

(0 

arco (m) graduate 
areo fm) graduado 

;i+>.ieHiiuft na cto na- 
deft: coTemiuft 
centesimale (agg) 
centesimal (adj) 


Skala (f) 4 7 ? 4 luna^a (f); crania (f) 

4 scale o N y*>“’. $ scala (!) 

bchelle (!) * escala (!) 


gloichmiiBige Teilung (!) 

Uniterm division pauHOirfcpHoe A*fejieHie 

graduation (!) ou sub- ^V**"'**®!?* (n) 

5 division (!) unltermc, * * divisione (!) unitorme 

graduation (!) k traits divisten (!) uniforme 

bquidlstants 


6 


Transversalskala (f) 
transversal scale 
bchelle (!) transversale 



uiKa.ia (!) erh nonepen- 
humt> Macurra6ojrb 
scala (f) trasversale 
escala (!) transversal 


vollstilndige Skala (f), 
Skala (!) von 0 bis 
Vollausschlag 
!u11-range scale, scale 
7 divided throughout 
bchelle (!) comptete, 
bchelle (!) gradube 
depuis le zbro jusqu'fc 
la deviation limite 


nmajia (!) on hvjih jo 
no.iHaro (npe;rteii>- 
Haro) oTKJioHenin 
scala (!) graduata da 
zero alia piena devia- 
zione 

escala (!) graduada de 
cero a la desviacidn 
completa 


Spiegelskala (!) 
mirror scale 

s bchelle (!) du miroir oh 
d instrument k miroir 



aepKaJibnan iwcajia (!) 
scala (!) dello specchio 
escala (!) del espejo 


Skalenlange (!) 
u length of scale 

longueur (!) de rbchello 


A/mna (!) xuKajiM 
lunghezza (!) della scala 
longitud (!) de la escala 


Skalcnleil (m) ^ jhieHie (n) niK.viu 

to scale division 0 \ \ 1 I i / / / <'H v isione (!) della scala 

division (!) dc rcchello V' 1 / divisibn (!) de la escala 


(0 Uii(J)pa (!) 

tt figure, number on scale U, O, 1U ci!ra (!) 
chiflYe (m) ci!ni (!) 
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Zeiger (m) 

pointer, hand, index 
(tout organ© servant & 
indiquer :) index (m); 
(fig.:) aiguille (f) 


yKaa&Tejib (f); CTpiwiKa 

(9 

indice (m), ago (m) 
indice (m), aguja (f) 


Zeigerlftnge (f) 
length of pointer 
longueur (f) d’aiguille 


_ 

A^HHa (f) CTU'kUKH 

lunghezza (f) dell*ago 2 
longitud (f) de la aguja 


Zeiger&usschl&g (m) 
deflection of pointer 
deviation (0 de l'aiguille 


doppelseitiger Zeiger- 
ausschlag (m) 
deflection to both sides 
deviation (f) bilaterale 
de r&iguille 


einseitiger Zeigeraus- 
schlag (m) 

deflection to one side 
deviation (f) unilateral© 
de l’aiguille 


Ablesung tf) 
reading 

lecture (f) des indica¬ 
tions ou des deviations 


Zeigerablesung (f) 
reeling of pointer 
lecture (f) des indica¬ 
tions o« des deviations 
de l’aiguille 


Metallzeiger (m) 
metal pointer 
aiguille (f) metallique 


Me rk zeiger (m), Markier- 
zei ger (m) 
adjustable index 
aiguille (f) de repdre 


OTKJioHenie (n) cTpiyiKH 
deviazione (f) dell’ ago 3 
desviacidn (f) de la aguja 

oTK-ionenie (n) cTp'fcjnai 

BT> Ofrfe CTOPOHM 

deviazione (f) bilaterale 4 
dell’ ago 

desviacidn (f) bilateral 
de la aguja 

OTKJiOHeirie (n) cTp'fcjiKii 
bx OAny [tojilko] cto- 
poHy 

deviazione (f) unilate* r * 
ralo dell* ago 
desviaci6n (f) unilateral 
de la aguja 


OTC^ert (m) 

lettura (f) 0 

lectura (f) 


oTCMen* (m) noKa 3 amfi 
cTp r kjtKH (yKasaTejw) 
lettura (f) delle indica- 7 
zioni dcll’ago 
lectura (f) de la indl- 
cacidn de la aguja 

MeTajurauecKaH CTp'fcji- 
Ka(f) ; MeTajLiHuecKifl 
ynasaTeaL (m) s 

ago (m) metallico 
aguja (f) metdlica 


CTp'fejlKa (f) A-lfl OTBTfeT- 
kh ; KOHTpo;n»nwfl 
yKa3aTe.iL (m) 
indice (m) di riferimcnto 
aguja (f) para marcar 


Zeiger vomchtung (f) 
indicating mechanism 
m^canisme (ni) de l’ai¬ 
guille ; mouvcment(m) 
(c. a d. l’ensemble des 
organes de fonction- 
nement) 



ycrpoftcTBo (n) ynaaa- 
Tejm; npncnofijieme 
(n) ajih yKa3amH: Me- 
xaun 3 Mi» (m) ctp+wIkh 
dispositivo (m) indica- 1 ° 
tore 

disposiridn (f) indlca- 
dora 
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ablesen (v) 

1 to read (off) 

lire (v) les indications 
[de . . .] 


Ableseeiurichtung (f) 
it reading device 

dispositif (in) de lecture 


Nullablesung (f) 

„ zero reading 

1 e c ture(f) par la m 6 th ode 
de reduction k zdro 


Moraentablesung (f) 

4 instantaneous reading 
lecture (f) install tande 


Spiegelablcsung (f) 
mirror reading 
£ leeture(f)parlamethode 
du miroir, lecture (f) 
au miroir 


unmittelbare Ablesung 
(f), direkte Ablesuug(f) 

6 direct reading 
lecture (!) directe 

Ablesung (f) eiues W’in- 
kels 

7 reading an angle 
lecture (f) d’un angle 


Parallaxc (f) 
8 parallax 
parallax© (f) 


beleuchtete Skala (f) 
9 illuminated scale 
dchelle (f) dclairtta 


Ableselaterne (f) 
io reading lamp 

lamp© (!) de lecture 


Beobachtung (f) 
It observation 
observation (f) 

beobachten (v) 
/v to observe 
observer (v) 


OTCmiTUBaTL 
leggere (v) 
leer (v) 


ycTpoficTBo (n) ajlh 
OTCWT blBaHUI (0TC4&- 
Ta) 

dispositivo (m) di lettura 
disposleidn (f) de lectura 

HyjieBoft otcuStt* (m); 
OTCHHTUBaHie (n) no 
HyjieBOMy MeToay 
metodo (in) di riduzione 
alio zero 

lectura (() de reduccidn 
& cero 

HTHOBeilHblfl 0TC4en>(m) 
lettura (f) istantanea 
lectura (f) instantanea 


8epKajii>Hufi 0TC4&n>(m) 
lettura (f) collo specchio 
lectura (f) por el indtodo 
del espejo 

np/inofl (HenocpeACT- 
BCHHbift) otchStb (m) 
lettura (f) diretta 
lectura (!) direeta 

OTcn&n, (m) yrjia 
lettura (!) d’un angolo 
lectura (!) de un dngulo 


liapaJuiaKCT* (m) 
parallossc (!) 
paralaje (m) 


ocBiimeHHaH uinajia (!) 
scala (!) illurainata 
eseala (!) iluminada 


Jiaana (!) (cboHapb (m)) 
AJIH OTCHHTLIB&Hifl 
lampada (!) per la let¬ 
tura 

ldmpara (!) de lectura 


uaGAioAeHie (n) 
osservazione (!) 
observed dn (f) 

uab.TiOAaTL 
osservare (v) 
observar (v) 







641 


Spiegelbeobachtung (f) 
mirror-observation 
observation (f) par la 
m^thode du iniroir ou 
par le miroir 


Beobachtungsfehler (m) 
error of observation, 
observational error 
erreur (f) d observation 


schatzen (v) 
to estimate 

^valuer (v), estimer (v) 


Schatzungsfehler (m) 
error in estimating 
erreur (f) devaluation 
ou d’estimation 

Femrohr (n), Teleskop 

(n) 

telescope 

lunette (f) [d’approche] 


Ableaefernrohr (n) 
reading-telescope 
lunette (f) de lecture 


DreifuB (m) 
tripod 
tripled (m) 



HaC.uoAeHie (n) no aep- 
Ka.iy; aepKa.ihiiijft 
ciioco^x (m) na6;uo- 
aeuui j 

ossemizione (f) colic 1 
specebio 

observance (f) con cl 
espejo 

ouinOKa (f) (uorp'liiu- 
hoctl (f)) ripn naG.uo- 
Aeniu 

errore (m) di ossor- V 
vaziono 

error (m) de obser- 

vacion 

noJiu/KHTL, uo.iaraTi.; 

(oiipeAl*.i-UTb (-JiTb)j 

Ha rjia;n> :t 

valutare tv), stimare (v) 
valuar (v). ostimar (v) 

onii!f>Ka(f) iipn onpe;vb- 
;ienin na ivia:rb 
errore (m) di vuluta- 4 

zione 

error (m) de estiinacibn 

apiiTe.i biian (no,i:top- 

lian) Tpy6a (f); Te.ie- 
CKOTI’b (111) /» 

telescopio (m) 
telescopic (in) 

apiiTe.ibiian (iioabop- 
Han) Tpy 6a (0 ajih 
OTCHCT a (OTCMHTbl Ba¬ 
nin); oTcieTiiaa Tpy- 
6a 

cannocchiale (in) per 
la lettura 

telescopic (m) para lec- 
turas 


TpenoKiiiiK'b (m) 
treppiedi (m) 
tripode (m) 


Fernrolirstativ (n) 
telescope stand 
support (m) de lunette 



Fadenkreuz (n) 
spider lines (pi), crossed 
t lire ads (pi), cross- 
wires (pi) 
reticule (m) 


ll 



HiTaTiurb (in) (eianini. 
(m)) jbin apiiTC.ibHofi 
(oTCICTHOtt, IIOA 30 P- 
noft) Tpy 6 bi 

treppiedi (in) o stutivo 
(m) del cannocchiale 
tripode (m) para el te¬ 
lescopio 


Kpecrb (m) (;ijaruna;ib 
(f)) n;n> iniTcii; hhth 

(f pi) u 

reticolo (in) 
reticulo (m) 


II 


a 


41 
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einstellen (v), juatieren 
(v), adjustieren (v) 
l to adjust, to set 

r£gler (v), ajuster (v), 
mettre (v) au point 


nachjustieren (v) 
to readjust 

2 rSgler (v) de nouveau, 
r^ajuster (v), remettre 
(v) au point 


Einstellung (f), J us tie- 
rung (0 
3 adjustment 

rdglage (m), ajustage 
(m), mise (f) au point 


aperiodische Einstel¬ 
lung (f) 

5 aperiodic adjustment 
r^glage (m) ou ajustage 
(m) apthriodique 


regulierbar (adj) 
adjustable (adj) 
reglable (adj) 


Keguliersehraube (f) 
regulating screw 
~ vis (f) de mise au point, 
vis (f) de rappel ou de 
r^glage 

Nullpunkt (m) 
zero point, zero 
1 z£ro (m) (d*une 6chelle 
gradu^e) 

Nullstellung (f) 
zero-position 

9 position (f) de z£ro (de 
Taiguille d’un instru¬ 
ment de mesure) 


Nullpunktabweichung 

V) 

J0 zero error 

deviation (f) du z£ro, 
displacement (m) du 
z£ro 

Nullpunkt links 
11 zero to the left 
z£ro (in) k gauche 


(y)peryJiHpoBan>; Hajia- 
jurn> (-HCHBETb); ycra- 
HOBHTL, yCTaHaBJDl- 
BaTB 

adattare (v) 
ajustar (v) 


noAperyjmpOB&Tb 
riadattare (v) 
ajustar (v) de nuevo 


peryjuipoBame (n); pe- 
ryjmpoBKa (f); Hsuia- 
WHBaHie (n); ycra- 
HOBKa (f) 
aggiustaggio (m) 
ajuste (m) 


peryjiHpoBoquuft (ycTa- 
HOBOHHblfl) BHUTB (m) 

vite (f) di regolazione 
tornillo (m) de ajuste o 
regulator 


anepioAnuecKaH peiy- 
jiHpoBKa (f); anepio- 
AiraecKoe peryjmpo- 
BaHie (n) 

regolazione (f) aperio¬ 
dic a 

re gulacidn (f) aperidd ica 

peryJinpyeifufi 
regolablle (agg) 
regulable (adj) 


pery'JinpoBOHHMfl Binm. 

(m) 

vite (f) di regolazione 
tornillo (m) de regula- 
ci6n 


HyjieB&H TOTKa (f); 
Hyjn, (m) 

zero (m) della scala 
cero (m) 


Hy;ieBoe nojiOHceme (n); 
iiOAOJKeHie uyjui; yc- 
TaHOBKa (f) Ha Hyjn> 
posizione (f) zero 
posicidn (f) del cero 


oTKJioHenie (n) on. uyjiA 
deviazione (f) del zero 
desviacibn (f) del cero 


HyjiL (f) cjrkua 

zero (m) alia sinistra 

cero (m) a la izqulerda 




b 0 5^* 


0 5 .» « 

\ 


Nivellierschraube (f) 
Einstellschraube (f), 
levelling screw 
vis (f) calante 



a 
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sbsoluter Nullpunkt (m) 
absolute zero 
to (m) absolu 


atif Null zurftckffihren 

(v) 

to bring back to zero 
r&mencr (v) au zdro, 
replacer (v) ou remettre 
(v) sur zdro 


auf Null einstellen (v) 
to adjust to zero 
amcner (v) au z6ro, 
placer (v) ou mettre 
(v) sur zdro 


Korrektionsrad Cn) 
correction wheel 
roue (f) correctrice, roue 
(0 de correction 


d&mpfen (y) 
to damp 
amortir (v) 


die Schwingungen der 
Magnetnadel dampfen 

(v) 

to damp the oscillations 
of the needle 
amortir (v) les oscilla¬ 
tions de 1’aiguille 
aimantde 


stark gedAmpft (adj) 
dead-beat (adj), Btrongly 
damped (adj) 
fortement amortl (adj) 


D&mpfung (f) 
damping 

amortIs8ement (m) 


D&mpfer (m), D&m- 
pfungsyorrichtung (f) 
damper, damping device 
amortisseur (m), disposi 
tif (m) amortisseur 


Stromd&mpfer (m) 
current damper 
amortisseur (m) du cou- 
rant 


adcojuoTHuft Hy^t (m) 
zero (m) assoluto t 

cero (in) absoluto 


HpiTBeCTII (upHBOAHTb) 
Kh Hy-lIO 

riportAre (v) a zero 
reducir (v) a cero 


ycTaHOBHTh (ycTaHaBjm- 
oaTb) Ha Hyjit 
portare (v) sullo zero 
ajustar (v) d cero 



KoppeKuioHHoe KOJieco 
(n) (KOJieciiKO (n)) 
ruota (f) di correzione 
rueda (f) de correccidn 


ycnoKoiiTb, ycnoic&H- 

BaTL 

spegnere (v), smorzare & 
(v) 

omortiguar (v) 


yMenbui-iiTi, (-an.) Ko-ie- 
6amH ManuiTHoA 
CTpdjJiKii; yenoKoiiTb 
(ycnoKannaTb) Mar- 

HllTHyiO CTplwIKy 
smorzare (v) le oscilla- 
zioni dell’ago magne- 
tico 

amortiguor(v) las oscila- 
cionos de la aguja 


citJibHo ycnoKoeHHufl 
assai smorzato (agg) 
amort iguado (adj) in- 
tensamente 


ycnoKoenie (n) 
spegnimento (m), smor- 8 
zamento (m) 
amortiguamicnto (m) 

ycnoKOiue-ib (in); 

(m); ycnoKOii- 
Te^bHoe npiicnocodjie- 

Hie (n); ycTpoflCTBO(n) 

ycnoKonTejifl 
dispositivo (m) di speg¬ 
nimento o di smorza- 
mento 

aparato (m) amort i- 
guador 

ycnoKOHTe.ib (m) Tona 
smorzatore (m) della 
conrente to 

amortiguador (ra) de la 
corriente 


41 * 
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Kupferd&mpfung (f) 
t copper damping 

amortissement (m) par 
cadre en cuivre 


Kupferd Ampler (m) 
copper damper 
~ amortisseur (m) en 
cuivre 



a 


i 



a 


ycnoKoeHie (n) nocpea- 
CTBOITb IT^AHOd paKbl 
smorzamento (m) con 
quadro di rame 
amortiguamiento (m) 
por cuadro de cobre 

lirfcAHtril ycnonoirre^t 
(m) 

smorzatore (m) di rame 
amort iguador (m) de 
cobre 


Luftdiimpfung (f) 
air damping 

1 amortissement (in) a ou 
par l’air 



B 03 AyuiHoe ycnonoeHie 
(n) 

smorzamento (m) ad aria 
amortiguamiento (m) 
por el aire 


4 


rcguliorbare Luftdiim¬ 
pfung (f) 

adjustable air damping 
amortissement (m) t6- 
glable A air 



pery-inpyeMoe Boa^ym- 
iioe ycnoKoeHie (n) 
smorzamento (m) ad aria 
regolabile 

amortiguamiento (m) 
por cl aire regulable 


Flussigkeitsdtimpfer (m) 
5 liquid damper 

amortisseur (m) a liquide 


Flussigkeitsdampfung 

(0 

6 liquid damping 

amortissement (m) k 
ou par liquide 



OldAmpfung (f) 

7 oil damping 

amortissement (m) k 
ou par rhuile 


Dampferilugel (m) 
damper wing or vane 
palette (f) ou ailette (f) 
9 d’amortissement. pa¬ 
lette (f) om ailette (f) 
d'amortisseur 

Dftmpferfliigelarm (m) 
arm of damping vane 
u bras (m) ou tige (f) dc 
la palette ou de l’ai- 
lette dumortisseinent 


Dtimpferkarnmer (f) 

10 damping chamber 

cliambre d) d'&mortissc- 
ment 






VKIUKifl (vKHAKOCTHWft) 
yciiOKOHTe.ii» (m) 
smorzatore (m) a liquido 
amortiguador (m) de 
liquido 


ycnonoeHie (n) bt> >ktu- 

KOCTH 

smorzamento (m) a li¬ 
quido 

amortiguamiento (m) 
por liquido 

MacjiHHoe ycnonoeHie 
(n); ycnonoeHie bt> 
m&cjte 

smorzamento (m) ad olio 
amortiguamiento (m) 
por aceite 


npfei.io (n) yciionouTe^H 
aletta (f) dello smorza¬ 
tore 

paleta (f) amortigua- 
dora 


ii.’ieno (n) npujia ycno- 

KOHT&IH 

braccio (ni) dell’ aletta 
dello smorzatore 
brazo (in) de la palota 
del amortiguador 

ycnonoiiTejibHan naiie- 
pa (I) 

camera (f) di smorza- 
mento 

camara (f) dc amorti¬ 
guamiento 
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D&mpfungsmagnet (m) 
damping magnet 
aimant (m) amorti&seur 
ou d’amortissement 


MarHHTt (m) - ycriOKou- 
re.ib (m) t 

magneto (m) smorzatore 
Jinan (m) amortiguador 


Kolzaol (n) 
colza oil 

huile (f) de colza 


KOJibaoBoe Mac .10 (n) 
olio (m) di colza 2 

aceite (m) de colza 


luhnpfungskreis (m) 
damping circuit 
circuit (in) amortisseur 
ou d’amortissement 


Oampfungsverhaltnis(n) 
ratio of damping 
rapport (in) d’amortisse- 
ment 


Feststellung (f). Arretie- 
mng (f) 
stopping 
smM (m) 


Zeigerarretierung (f) 
pointer stop, holding 
device for the pointer, 
clip 

arret&ge (m) de l’nl- 
guilJe, dispositif (m) 
d’arrr^t de Taiguille 



a 


ycnoKoiiTejibiian uhm> 

(f); u'fenL yciioKoiiTe.iH 
circolo (m) smorzatore a 
o spegnitore 
circuito (m) amortigua- 
dor 

icoecjKhimieHTL (ra) 
ycnoKoeHia 

rapporto (m) di smnrza- . 
mcnto 

relaoidn (f) de amorti- 
guamiento 

apperapoBica (f); appe- 
THpi» (m); aaaep>KKa 

(f) 5 

arresto (m) 

detencidn (f), parada (t) 

appeTup'b (m) (appeTH- 
pOBKa (f)) CTp’fclKH; 
3a^ep>KKa (f) ynaaa- 
Te.ia 6 

meccanismo (m) di ar¬ 
resto dell’ ago 
mecanismo (m) de de- 
tencidn dc la aguja 


ein Instrument arre- 
tieren (v; Oder fest- 
stellen (v) 

to secure the pointer of 
an instrument 
arr^ter (V) un instru- 
meut, immobiliser (v) 
on arreter l’aiguille 
d un instrument 


Feststellvorrichtung (f), 
Arretiervorrichtang (f) 
locking device, stop 
blocage (m), dispositif 
(m) d’arrSt ou de blo¬ 
cage 



Arretierfedcr (f) 
stop spring 
re-sort (m) d*arret 


Arretierhebel (m) 

stopping lever D 

levier (m) d'&rrdt 


appeTHpoBaTL; aaKp^ri- 
HTb (- JIHTb) HenoA- 
RIlsKHO 

arrestare (v) uno stru- 7 
inento 

dctener (v) o parar (v) 
un instrument© 


appeTiipoBo*iHoe(aaAep- 
/KHBaKiiuee) npnciio- 
cod.ieme (u) 

meccanismo (m) o dis- 8 
positivo (m) d’arresto 
mecanismo (m) d dis- 
posieidn (f) dc deten- 
cidn o do parada 

appeTHpoBOUHan (aa- 
AepMviiBaiomaH) upy- 

HvIlHa (f) Q 

molla (f) di arresto 
rosorte (m) de parada 

appeTuponoMHUft (aa- 
Aep>Ki!Baiomifl) pw- 
Han. (m) to 

leva (f) dl arresto 
palanca (f) de parada 
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Arretierzahn (m) 

1 locking tooth, stop- 
pallet 

dent (f) d*arr6t 


Arretierrad (n) 

2 locking wheel d 

volant (m) d’arrGt 


Anretierstift (m) 

3 stop pin e 

goupille (f) d’anr^t 


Auslosedaumen (m) 
releasing cam 
came (f) de declanche- 
ment ou de d^clenche- 
ment, came (() de d£- 
gagement 


Anschlagstift (ra), Be- 
grenzungsstift (m) 

6 stop 

butee (f). chcville (f) de 
butee 


Begrenzungsschraube 

6 . m 

stop screw, limit screw 
vis (f) de but4e 



appeTHpoBO^Hufl (aa- 
AepHCHBanmift) ay- 
6em> ( m ) 

dente (f) di arresto 
diente (f) de parada 

appeTHpoBOTOoe (aajiep- 
Htnaaiomee) KOJieco (n) 
volantino (m) di arresto 
volante (m) de parada 

appeTHpoBOHHuft (aa- 
aep>KHBajoiuift) 
nmnpTB (m) 
perno (m) di arresto 
gorrdn (m) de parada 

cnycKHofi Ky.iaqem, (m); 

cnycKHaa codanica (f) 
bocciolo (m) di dis- 
giunzione 

pata (f) de desenganche 


ynopHuft mTHcJm. (m) 
perno (m) di arresto 
tope (m) de detencidn 


ynopuuft BiiHTt (m) 
vite (f) di arresto 
tomillo (m) de limita- 
ci6n 


Kontrollrad (n) 

7 stop wheel 

roue (f) de controle 


Gabel (f) zum Ein- 
liftngen der Magnet- 
nadel 

8 fork for carrying the 
magnetic needle 
fourche (f) ou ytrier (m) 
pour la suspension 
de 1’aiguille aimant£e 


Genauigkeft (f) von x% 
if accuracy of x°/ 0 
precision (f) de x°/ 0 


empflndlich (adj) 
lo sensitive (adj) 
sensible (adj) 

Empiindlichkeit (fj 
H sensibility, sensitive¬ 
ness 

sensibility (f) 

Stroinempttndlichkeit (f) 
/y sensibility to current 
z sensibility (f) a Tinten- 
sity 


KOHTpoju>Hoe KOJieco (n) 
ruota (f) di controllo 
rueda (f) de comproba- 
ci6n _ 

BILTK& $ (paMKa (f)) J1AX 
noAB^mnBaHin Mar- 

HHTHOfl CTP^JIKH 

forcclla (f) per sospen- 
dere l’ago magnetico 
hortjuilla (f) 6 estribo 
(m) para sus]>ender la 
agnja _ 

TO^HOCTb (f) ao x°/ 0 
grado (m) di precisione 
del x% 

preciaidn (f) de x°/ 0 

TyBCTBIlT6JIbHUfl 

sensibile (agg) 
sensible (adj) 


4yBCTBUTeJlbH0CTb (f) 
sensibility (f) 
sensibllidad (f) 


nyBCTBHTeAbHOCTl, (f) KT> 
TOKy 

sensibility (f) alia cor* 
rente 

sensibllidad (!) para la 
intensidad 
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Spannungsempfindlich- 
keit (f) 

sensibility to pressure 
sensibility (!) k la ten¬ 
sion 


Empflndlichkeitsgrad 

(m) 

degree of sensibility 
degrd (m) de sensibility 


Empflndllchkeitsgrenze 

(t) 

limit of sensibility 
limite (f) de sensibility 


Kmpfindlichkeitskoeffl- 
sient (m) 

coefficient of sensibility 
coefficient (m) de sensi¬ 
bility 


Fehler (m) 
error, mistake 
(inhyrent k Tappareil:) 
dyfaut (m), vice (m); 
(dans le rdsultat ou 
rindication :)erreur(f) 


Ablesefebler (m) 
reading error 
erreur (f) de lecture 


parallaktischer Ablese- 
fehler (m) 

parallactic error, error 
due to parallax 
erreur (f) parallactique 
de lecture 


fehlerhaft (adj) 
inaccurate, faulty (adj) 
defectueux(adj). vicieux 
(voir: dyfaut); fautlf 
(adj), errony (adj) 
(voir: erreur) 


Fehleretrom (m) 
current due to a fault 
courant (m) du k un 
dyrangement 


Fehlergrenze (f) 
limit of error 
limite (f) d’erreur 


HyBCTBBTCJLbHOCTb (f) 

Kb HanpaweniR) 
sensibility (f) alia ten- f 
sione 1 

sensibilidad (f) para la 
tension 

CTeneHL(f) m y bctbiitcji l- 

HOCTH 

grado (m) di sensibilita * 
grado (m) de sensibili- 
dad _ 

npeA'fejn* (m) *ivbctbh- 

T6wlbH0CTH 

limite (m) di sensibility 3 
limite (m) de sensibili¬ 
dad 

( m ) 

HyBCTBIITCwli»HOCTII 
coefflclente (m) di sen- 4 
sibilita 

coeflciente (m) de sen- 
sibilidad _ _ 

[npH OTcnert.]; ouiHbKa 
f); norphuiHocTB (f) 

BT> H6HC’ 

IipaBHOCTJb (f); [Bl ~ 
npn6op r b:] noepew- 
AeHie (□) 
errore (m) 
error (in) 

oimiOKa (f) (norphiu- 
HOCTb (f)) npn OTCHerk a 
errore (m) dl lettum 
error (m) de lectura 

liapajiaKTHHecKiui 
oiuHOna (f) (norpbiu- 
hoctl (f)) npn OT- 
euerb 7 

errore (m) di parallasse 
nella lettura 
error (m) de paralaje de 
lectura _ 

oiniifioqHwfi. [cm. omn6- 
k&] ; HeHciipaBHbift: 
[cm. HeHcnpaBiiocTb]; 
HOBpe>iucHHbifi: [cm. h 
iioepoKACHie] 
difettoso (agg) 
desarreglado (adj), des- 
corregido (adj) 

TOKb (in), Bo.JHHKauomifl 
BCJiikACTBie noepe>K- 
AemH 

corrente (f) dovuta ad 
uno sbaglio 

corriente (in) debida li 
un error 

lipejvkjn. (ni) oumtioicL 
(norpt.uiHocTed) t( 

limite (m) di errore 
limite (m) de error 
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Fehlerausgleichung (f) 
compensation for the 
l error 

compensation (f) des 
erreurs 


St&rungsbcstimmiing (!) 
determination of distur- 
2 bance 

determination (f) d'un 
derangement 


blitzartige Stoning (!) 

3 momentary disturbance 
derangement (m) instan- 
tane 


Heriehtigung (!) eines 
Instruments 
correction of an instru- 
4 inent 

correction (f) d’un ins¬ 
trument 


Itcrichtigungsgrbfie (f), 
KorrektionsgrbBe (!) 

6 extent or amount of cor¬ 
rection 

grandeur (!) de correc¬ 
tion 


Heduktor (in) 

(t reducing value 
redueteur (in) 

Tin rechnungsfak tor (m), 
_ Keduktionsfaktor (m) 

4 reduction factor 

factcur (m) de reduction 


rinrechnungstftbelle <!), 
s Kcduktionstabelle (!) 
reduction table 
table (f) de reduction 


eichen (v) 

to calibrate, to standar¬ 
dise, to gauge 

etalonner (v), graduer (v) 

dureli Vergleieh eichen 
(v) 

to calibrate by compa¬ 
rison 

etalonner (v) ou graduer 
tv) par comparaison 


yHH'rroifceHie (n) (bm- 
paBHnBame (n), kom- 
neucauifl (f). KOMneH- 
cupoBame (n)) omn- 
6 oki. (norptiuHOCTeft) 
compensazione (0 degli 
error! 

compensacidn (!) de 
errores 

HaxO/KjxeHie (n) (onpe- 
Al>jieiiie(n)) Hencnpae- 

HOCTH 

determinazione (!) dellA 
l>erturbazione 
determinacidn (!) deuna 

_descorre ccidn _ 

MTHOBeHHaH HeuciipaB- 
nocTB (!) 

porturbazione (!) istan- 
tanea 

perturbacidn (f) instan- 
tanea 

nonpaBKa (!) npn6opa 
(aimapaTa, nucTpy- 
MCHTa) 

correzione (f) di un 
istrumento 

correccidn (!) de un 
instrnmento 


Be.iHUnna (!) uonpaBKii; 
KOppeKiiioHHan Be.m- 
HHHa 

valore (m) della corre¬ 
zione 

magnitud (!) de correc- 
ci6n 


peAYKTopi. (in) 
riduttore (m) 
reductor (m) 


nepeBOAHuii MnonaiTaib 
(m) 

fattore (m) di riduzione 
factor (m) de reduccion 


TaCuima (!) nonpanoicb 
tavola (!) di riduzioue 
tabla (!) dc reduccion 


BTa.iOHiipoBaTL ; rpa- 
AynpoBaTL; itfunGpo- 
Ban> 

tarare (v) 

contrastar(vj,gradii&nr) 

rpaAyiipoBaTi,(BTajionn- 
pOUaTL) HOCpt'ACTBOM'b 
cpaBHenifl 

tarare (v) perconfronto 

contrantar (v) 6 graduar 
(v) por comparacidn 





Eichung (f) 
calibration 

etalonnage (m), gradua¬ 
tion (f) 


Ei chap para t (m) 
calibrating device 
appareil (m) d’^talon- 
nageou de graduation 

Handeichung (f) 
hand-calibration 
ctalonnage (m) ou gra¬ 
duation (f) & la main 

miclieichen (v) 
to re-calibrate, to check 
verifier (v) la gradua¬ 
tion, 6talonner (v) a 
nouveau 

Neuei chung (f; 
re-calibration, checking 
graduation (f) ou 6ta- 
lonnago (in) a nou¬ 
veau 


rpaAYHpoBaHie (n); 3Ta- 
JiOHHpiisaHie (n); na- 
•mdpoBauie (n) 
taratura (f) 1 

contrast© (m), gradua- 
cidn (f) 

3Ta-ioHHuft annaparb 
(m) 

apparecchio (m) di tara- * 
tura 

aparato (m) de contraste 
aTajiOHiipoBaHie(n) (rpa- 

AynpoBaHie (n)) on, 

pynii 3 

taratura (f) alia mano 
c ontra ste (m) a mano 
rpaayHpoBHTb btophm- 
HO; npOB'{jp»IITL (-HTb) 
rpa^ynpoBb-y 4 

tarare (v) di nuovo 
verificar (v) la gra- 
duaridn 

BTopinnaa rpa^yn- 
poBKa (f) 

taratura (f) nuova ° 

graduacidn (f) de nuevo 


Eicbinstrument (n) 
calibrating instrument 
6talon (m), instrument 
fm) d’ctalonnage 


Eichtabelle (f) 
calibration table 
table (f) de graduation 
ou d'^talonnage 

Eiehkurve (f) 
calibration curve 
courbe (f) d’^talonnnge 
ou de graduation 

Eiclimunchine (f) 
calibrating machine 
machine <f»ii graduer ou 
a £talonner 



3Ta.ioiiHbiti iTpu6opi, 
(m); odpaanoBbift hh- 
CTpyMeHn, (m); 3Ta- 
;iohi> (in) 

[i]struinento (m) per ta- 
ratura 

instrumento (m) patrdn 
6 tipo 

TadJiima (f) rpa;tynpoB- 

KII 

tavola (f) di taratura 
tabla (0 de grnduncidn 

npHBafl (f) rpajyiipoBKii 
curva (f) di taratura 
curva (f) para graduar 

3Ta.ioiiHaa Maimuia (f); 
Mauimia rpa.tyii- 

POBKII 

macchina (f) per tarare 
maquina (f) para graduar 


6 




ii 


Eichspannung (f) 
calibration pressure 
tension (f) d‘6talonnage 


HanpH/Kenie (n) npit rpa- 
AyitpoBirfc (;»Ta;iOHvi- 
poBanin) 

tension© (f) di taratura 
tension (f) de tipo 


Eich understand (m) 
calibration resistance 
etalon (m) de resistance 


3Ta:ionHoe (o(5pa3U,oBoe) 
conpoTHB^eHie (n); 
3TanoHHoe conpoTii- 

Br'ieiiie a 

resistenza (f) campione 
resistcncitt (f) patrdn 6 
ti po 
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HandfeinsteUvonich- 
tung (f) 

l fine-adjustment by hand 
dispositif (m) de nSglage 
de precision k la main 


Minlmalkontakt (m) 

2 minimum contact 
contact (m) de minimum 


Prtifklemme (!) 
testing terminal 
3 bomo (!) d’6preuve ou 
d’essai 


Federklemme (!) 

4 spring terminal 
borne (!) d ressort 


DoppelkontakttAste (!) 
double contact key 
cl£ (!) ou del (!) a double 
contact 


Drahtrahmen (m) eines 
Galvanometers 
former of a gal vano- 
° meter coil 

cAdre (m) de la boblne 
d'un galvanom£tre 

Zweiwegfeder (!) 
two-way spring 
' ressort (m) a deux di¬ 
rections 


Prtifdraht (m) 
h testing wire 
fil (m) pilote 


MeUdraht (m) 
u measuring wire 
fll (m) de mesure 


npncnocodjieme (n) juuk 

TO*fflOft yCTOHOBKH 

(xo^maro yperyjra- 
poBaHui) orb pyKH 
dispositivo (m) ai rego- 
lazione di precisione 
a mano 

ajuste (m) de preclaidn 
d mano _ 

KOHTaKTB(m) MHHHMajrb- 
HLtft 

contatto (m) a minima 
contacto (m) de minima 

KOHTpO-TLHJblfl 3 aHODn> 

(m); HcnuTaTeJitHufl 
OKHlTb (m) 

morsetto (m) di prova 
born a (!) de prueba 

npywnHHtifl aaxcHirb 
(m) (c>KHirb (m)) 
serrafllo (m) a molla 
boma (!) de resorte 

AByXKOHTaKTHMfl 
HjnoTt (m) 

tasto (m) a doppio con¬ 
tatto 

Have (!) de doble con¬ 
tacto 

npoBOJioTOafl paMKa (0 

rajiLBaHOMCTpa 
telaio (m) del rocchetto 
di un galvanometro 
cuadro (m) del carrete 
de un galvandmetro 


npyncBHa (!) ABoftHoro 
RanpaajieHiH 
molla (!) a due dtrezioni 
resorte (m) de dos di- 
recciones 


HcnhiTaTejibHufi (koh- 
TpOJlLHblfi) npOBOA> 
(m) 

fllo (m) pilota, fllo (m) 
di prova 

alambre (m) piloto 


n3Ml;pnTejn>HaH npoBO- 
Jiona (0 
fllo (m) calibro 
alambre (m) de medlda 



Brflckendraht (m) 
10 bridge wire 
fll (m) de pont 


npoBOJiOKa (!) MocTHKa 
fllo (m) del ponte 
alambro (m) de puente 


HrdckenschKissel (n 
it bridge key 

cle ^f) ou cle! (!) do j 


aaMUKaTeab (m) TOKa 
m> M<>CTHK+. 

chiave (!) del ponte 
Have (!) de puente 
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Tonionskopf (m) 
torsion head 
t£te (f) de torsion 


KpyTHJibHaH rojiOBKa 
(i); nuuniKa (f) jy ih 
KpyneHiH 1 

testa (f) di torsion© 
cabeza (!) de torsidn 


Drehwinkel (m). Tor- 
sionswinkel (m) 
angle of torsion 
angle (m) de torsion 

messingarmiert (adj) 
brass-armonred (adj) 
s armature de laiton; 
arm6 (adj) de laiton 


Transportkasten (m) 
carrying case, portable 
box 

boite (!) de transport 



yroJTB (m) npyaemfl 
angolo (m) ai torsion© 2 
Angulo (m) de torsidn 


cb jiaTyHHofi apxa- 
Typofi; dpoHiipoBaH- 
HLltf JiaTyHBK) 3 

placcato (agg) in ottone 
armado (adj) de latdn 


HiOHKb (m) juih nepe- 
hockh (ynaKOBKH) 
cassa (!) di trasporto 
caja (!) de transport© 


GehAuse (n) 
case, instrument-case 
boitier (m), boite (!), 
enveloppe (!) 


Metallgehause (n) 
metal case 

boitier (m) mAtallique, 
boite (!) cm enveloppe 
(!) mAtallique 


Horizontalst©llung (!) 
horizontal position 
position (!) horizon tale 


Yertikalstellung (!) 
vertical position 
position (!) vertical© 


Doppelschlflssel (m) 
double key 

cl£ (!) ou cle! (!) double 


KopoGna (!); Koncyxi. 

(m); onpasa (!) 6 

scatola (!), custodia (!) 
caja (!) 

xeT&JuiH'iecK&fl KopoG- 
na (!) (onpana (!)); 
xeTajmHHecicifl ko- g 
Hcyxi, (m) 

scatola (!) metallica 
caj a (!) metalica 

ropH 30 HTajibHoe tioao- 
xceHie (n) 7 

posizione (!) orizzontale 
posicIGn (!) horizontal 

BepTHKOJLbHOe I 10 J 10 - 
HceHie (n) 8 

pOBizione (!) vertical© 
posiciGn (i) vertical 

ABOftHOft KJOO^Tb (m) 

chiave (!) doppia 9 

Have (!) doble 




Weicheisenkern (m) 

soft-iron core 

noyau (m) de fer doux 



cepAeHHnicL (m) n<n> 
Mnncaro MteJi'feaa 
nucleo (m) di ferro dole© 10 
nticleo (m) de hierro 
dulce 


beweglicher Magnet (m) 
moving magnet, mo¬ 
vable magnet 
aimant (m) mobile_ 


feste Spule (!) 
fixed coil 
bobine (!) fixe 

bewegliche Spule (!) 
moring coil, movable 
coil 

bobine (!) mobile 



IIOABHHCHOfi Manuirb 

(m) 

magnet© (m) mobile 
iman (m) m6vil_ 

HenoABHHCHan KaxyniKa 

(0 

rocchetto (m) flsso 
carrete (m) fljo _ 


noABRHaiaa naTyuiKa (!) 
rocchetto (m) mobile 13 
carrete (m) mbvil 
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Isolicrgeh&use (n) 
insulating case 
l boitier (m) isolaut, boite 
(!) ou enveloppe (f) 
isolante 


Edelstein (in) 
jewel 

4 pierre (!) prdcieuse, 

[pierre (f)] gemme (f) 


Saphir (m) 
3 sapphire 
saphir (m) 


nao;iHp>Tomifi nmum. 
(m); H30jmpyiomafl 
noKpuinna (f) ( 060 - 
jioHKa (0) 

scatola (f) o custodia (f) 
isolante 

caja (f) aislante 

AparouiiHHufl KaueHi, 
(m) 

pietra (f) preziosa 

piedra (f) preciosa 


catfrnpn (m) 
zaffiro (m) 
zafiro (m) 


lilockenring (m) 
bell ring 

4 bague (!) ou anneau (m) 
de cloche 


KO-ihtto (n) Ko.maKa 
anello (m) di campuna 
anillo (in) de campuna 


MeUzvlinder (in) 

„ measuring cylinder, gra- 
° duated cylinder 
cylindre (m) gradu£ 


einstccken (v) 
to insert 

0 inseier (v) ou enfoneer 
(v) ou introduire (v) 
ou fieher (v) [dans.. .] 


rpa;tyiipoBaiiiiMit mi- 
jiiihapt> (m); hhjihh- 
;tpi> ct> A'kieHimiH 
cilindro (m) graduato 
eilindro (m) graduado 

BCTaB-IlTL (-.IHTb) ; BOT- 
KHyTL 

introdurre (v) 
introducir (v), insertar 
(v) 


stdpseln (v) 
to plug 

7 introduire(v)ouenfoncer 
(v) ou insurer (v) des 
chevilles ou Aches 


BCTau-im. KlflTb) iutcii- 
CCJIb ; BOTKHyTb uiTen- 
CtMb 

inserire (v) le spine 
conuiutar (v) con cla- 
vijas 


Kontaktstttpsel (m) 
s contact plug 

fiche (f) ou clievillc (f) 
de contact 


KOHTaKTHblft UITeilCCwlb 
(m) 

spina (f) di contatto 
clavija (f) 


EinschaltstOpsel (m) 

pl«K 

J Ache (f) ou cheville (f) 
de couplage 


uiTence. 7 !. (m) bk.ho- 
Menin 

spina (!) di inserzione 
clavija (!) de conexidn 


rmschaltstdpsel (m) 

10 change-over plug 

Ache (!) de commuta¬ 
tion 


Stbpselunischalier (m) 
.# plug commutator 
/ cominutatcur (m) h 
Ache[s] ou a chcville[s] 


uiTeiice^ib (m) nepe- 
K. 7 KJ l ieHiH 

spina (f) di comniuta- 
zione 

clavija (!) de eonmuta- 
cion 



uiTeiiccvibHbifl riepeiwiiL)- 
uaTe.ib (m) 

commutatore (m) a 
spina 

conmutador (m) do 
clavija 
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Stdpselstromw&hler (m) 
plug selector, distribut¬ 
ing board 

s^lecteur (m) k Ache 


StopselschlQssel (m) 
plug key 

fiohe (f) a manette 


Stbpseluberg&ngwider- 
stand (m) 

plug contact resistance 
resistance (f) de contact 
des riches 


nrrencejiLHLifl KOMMyTa- 
Topi* (m) 

selettore (m) dl corrente 
a spina 

selector (ra) de corriente 
con clavijas 


uiTencejiBHufi kjuotl 
(m); nrrencejiL (m) cl 
pyiKoio x 

chittve (f) a spina 
Have (f) de manivela 

nepexoAiioe coiipoin- 
B-ieuie (n) itl liiTence- 

resistenza (f) di con tat to * 
delle spine 

resisteneia (!) de con* 
tueto de las llaves 


Widerstand (m) mit Ab- 
teilungen 

subdivided resistance 
resistance (f) divide ou 
a divisions 



coupoTmueiiie (n) cl 

resistenza (f) suddivisa ** 
resisteneia (!) con uni- 
chas divisiones 


Widerstandkasten (in) 
resistance box 
boite (f) de resistance 



MaraaHRL (in) conpOTH- 
anenifl ; nmuKT> (m) cl 
conpoTmueniuMii r> 
cassetta (!) di resistenza 
enja (f) de resisteneia 


Widerstand (m) mit 
Gleitkontakt 
resistance with sliding 
contact 

rheostat (m) ou resis¬ 
tance (f) a curseur 



conpoTiuuenie (n) (peo- 
cTan> (m)) co cko.il- 

3HLII I )1M1> KOUTclKTOM'L 
cassetta (!) di resistenza 
a contatto u seorre- 
vole 

caja (f) de resisteneia dc 
contacto de correderu 


ti 


ventilierter Kasten (m) 
ventilated box 
boite (!) venture 



Xebeuschlutikasten (m) 
shunt box 

boite (!) de resistance 
shunt 


Shunt (ra) 
shunt 

shunt (m), derivation (!) 



Sbuntklemme (!) 

shunt terminal a 

borne (f) dca shunts 


mumcL (m) cl BeiiTii- 
•ittuiefi 

scatola (!) o cassetta (!) 7 
ventilata 
raja (f ) ventilada 

hiiuiicl (m) CL lUyHTOM'L 
cassetta (!) di resistenza 
shunt s 

caja (!) de resisteneia 
shunt 

myHTL(m); oTBi/nuenie 
(u) 

shunt (m), derivazione U 
(f) 

shunt (m), derivacidn (!) 

3a>KHMi» (m) (okiim l (m)) 
myHTa J( 

morsel to (m) di shunt 
boma (m) de shunt 
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Yorgeschalteter Wider- 
stand (m) 

series resistance, mul- 
1 tiplier 

resistance (f) addition- 
nelle en sbrie 


S 5 


a 


a 


[npeABKJuo4aeMoe]Ao6a- 
B04Hoe conpoiuBAeme 

(n) 

resistenza (f) zavorra 
resistencia (!) adicional 


Voreehaltwiderstand- 
kasten (m) 

series resistance box, 
# multiplier box 

boite (!) de resistance 
additionnelle en serie 


AodaBOHHufi MaraaHHi> 
(m) conpoTiiBaeHLa 
[ajih npeABKJiioHeHiH] 
cassetta (?) di resistenza 
zavorra 

caja (f) de resistencia 
adicional 


Xorm&lwiderstand (m) 
standard resistance 
3 etalon (m) de resistance, 
resistance (!) etalon 



Dckudenwiderstand (m) 
decimal resistances (pi), 
resistance in tens 
resistance (f) en decades, 
resistance (f) decimate 


9T&J10HH0e (HOpMajIB- 
Hoe) COIipOTHBAOHie 

(n) 

resistenza (!) normal© 
o campione 
resistencia (!) patr6n 

Aeicaaaufi Maraaiiirb (m) 
corrpoTiiBJiemfl 
resistenza (!) a decadi 
resistencia (!) en deca¬ 
des 


Dekadeu[\viderstand)- 
kasten (m) 

decimal resistance-box 
5 boite (!) de resistance 
en decades, boite (f)de 
resistance decitnale 


r 


peocTart (in) cb Aena- 
AaMn; hiuhicb (m) ct> 
Aena^HUMH conponi- 

R-ieHLflMJt 

3 scatola (f) a decadi 
caja (!) de resistencia 
en decadas 


PiUzisionswiderstand 

(m) 

6 standard resistance 
resistance (!) de preci¬ 
sion 


T04Hoe conpoTHBJieme 
(n); T04UUH peocTarb 
(m) 

resistenza (!) di preci- 
sione 

resistencia (!) de preci- 
si6n 


unemllicher Widerstand 

(m) 

' infinite resistance 
resistance (!) infinie 


6eaKOHe4Hoe conpoTn- 
B^eHie (n) 

resistenza (!) inflnita 
reBistencia (!) Inflnita 


Spauniingsmeii wider¬ 
stand (m) 

resistance !or voltage 
8 measurements 

resistance (!) pour la 
rnesure de la tension 
ou du voltage 

Sicberheitswiderstand 

0 ( m ) 
so!ety resistance 

resistance (!) de surcte 


conpoTHiuienie (n) (peo- 
cTarb (m)) ajih H3irt- 
pemn HaiipH>KeuLfl 
resistenza (!) per misu- 
rare la tensione 
resistencia (!) para me* 
dir la tensibn 

npeAoxpainiTe.ibuoe 
conpoTHiuieHie (n) 
resistenza (!) di sicu- 
rezza 

resistencia (!) de segu- 
ridad 
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Dosenelnhelt (!) 
resistance unit 
boite (!) de real tance 
nnit4 



Abxweigwiderst&ad (m) 
shunt reaistance, shunt 
resistance (!) en deriva¬ 
tion, resistance (!) 
shunt 


Xefidr&h t widen t&nd (m) 
resistance o! the bridge 
wire 

resistance (!) du ftl de 
mesure ou de pont 


8TajioHT> (m) Kb onpaB'fc 
(Kopobich) 

unita (!) dl reslstenza 
ohmica in iorma di 
foggia di orologio, t 
unite (!) compione 1 
resistencia (!) dhmica 
patrdn en !orma de 
cajita, caja (!) de re¬ 
sistencia unidad 

onri>TBJi§HHO0 (myirro- 
Boe) conpoTHBJeHie(n) 
reslstenza (0 di deriva- 9 
zione 

resistencia (!) de deri- 
vacidn 


conpoTOBJieHie (n) nairfc- 
pHTejn>Hoft npoBO- 
JIOKH (lipOBOJIOKH MO- 
CTHKa) 

resistenza (!) del fllo di 3 
mi sura 

resistencia (!) del alam- 
bre de medida 


Rheostat (m), Regulier- 
widentand (m) 
rheostat, adjustable 
resistance 

rheostat (m), resistance 
(!) reglabfe 


peocrarb(m); peryjmpo- 
BOHHoe conpoTHBJieHie 

(n) 4 

re os tato (m) 
reostato (m) 


Dekadenrheostat (m) 
decimal rheostat 
rheostat (m) en decades, 
rheostat (m) decimal 


peocrarb (m) cb fleaa- 
AaMH /5 

reostato (m) in decadi 
reostato (m) en decadas 


Stfpselrheost&t (m) 
plug rheostat 
rheostat (m) k Aches ou 
k cheville8 


Priizisionsrheostat (m) 
standard rheostat 
rheostat (m) de precision 


Petroleumbad (n) 
bath o! paraffin oil 
bain (m) de petrole 


Knrbelrheostat (m) 
switch rheostat 
rheostat (m) k manettes 




nrrencejibHbifi peo- 
crarb (m) (Mara3HHi> 
(m) conpoTHBJieHifl) 6 
roostato (m) a spine 
reostato (m) con clavijas 


TOHHbift (npeuHsioB- 
hhA) peocrarb (m) 
reostato (m) di preci- 7 
sione 

reostato (m) de precisidn 


KepocwnoBaa BaHHa (!); 
peaepayapi* (m) cl 
K epociiiioarb 8 

bagno (in) di petrollo 
bafio (m) do petroleo 


pbiaaacHbift peocTarb 
(m); peocrarb cb no- 
BOpOTHblMM pyunaMH Q 
reostato (m) a mano- 
vella 

reostato (m) do manivola 
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Doppelkurbelrheostat 

(m) 

rheostat with double 
1 switch contacts 
rheostat (m) k doubles 
balais ou frottoirs ou 
touches de contact 



Walzenrheostat (m) 

2 cylinder rheostat 

rheostat (m) k cylindre 



Zusatzrheostat (m) 

3 additional rheostat 
rheostat (m) udditionel 


PritzisionsnebenschluB- 
rheostat (m) 

4 standard shunt rheostat 
rheostat (m) shunt de 
precision 



Yerzweigungsrheostat 

(m) 

branch box 

rheostat (m) de branclie- 
ment 



Vergleiehrheostat (m) 
comparison rheostat 
1 rheostat (m) de cornpa- 
raison 


ABOftHOfl piTMUKHUft 

peocTart (m); peo- 
cTaTL ct> ^BoftHLMn no- 

BOPOTHUMH pyHKaMH 
reostato (m) a doppia 
manovella 

reostato (m) de mani- 
vela doble 

ipuiiHApiiMecKifl peo- 
cTarb (m) 

reostato (m) a cilindro 
reostato (m) cillndrico 

AoGaBO'uiuft peocTan* 
(in) 

reostato (m) addizio* 
nale 

reostato (m) adicional 

tomhhiI (npeu,ii;iioH- 
maft) iuyirroBort peo- 

CTa Th (m) 

reostato (in) shunt di 
precision© 

reostato (in) shunt de 
precision 

pa.iHhTBJieHHwft peo- 
CTarb (m); peocTan, 
(tt> paan hTaieHiHMH 
reostato (m) di diramA- 
zione 

reostato (m) de deri- 
vacibn 

BTa-ioiuioe (o6pa3uoBoe) 
coupon!frieHie (n) 
reostato (in) di para- 
gone 

reostato (m) de compara- 
cidn 


aufzeiehnen (v), regi- 
strieren (v) 

7 to register, to record 
enregistrer (v), marquer 

(V) 

selbstrogistrierond (adj) 
self-recording (adj) 

# a enrogistroment auto* 
matique (loc adv); 
auto-enregistreur(ftdj) 


Registricrapparat (m) 
recorder, recording ap¬ 
paratus 

enregistreur (tn) 


Registriertroinmel (f) 
recording drum 
in tarn hour (m) ou cylindre 
(ni) enregistreur ou 
dVnregistrement 


aanuc-aTb (-usaTh); pe¬ 
rn cTpiipoBan, 
registrare (v) 
registrar (v) 





caMoiiHinymift; pem- 
cTpupyioinift 
auforegistratore (agg) 
autoregistrador (adj) 

caMouuiiiyiui il (peru- 

cTpwpyiomift) npH- 
r>opi> (m) (annaparb) 
apparecchio (m) regi- 
stratoro 

aparato (m) regis trader 

perucTi>Hpyiouuft 6apa- 
Gain* (m) (muiiuup*b 
(m)) 

tamburo (in) o cilindro 
(m) registrator© 
tambor (m) 6 cilindro 
in) registrador 
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Schreibmechanlsmus 

(m) 

recording mechanism 
mlcanlsmo (m) enregis- 
treur ou d'enregislre- 
ment 


Reglstriertinte (!) 
recording Ink 
encre (!) pour enregl- 
streure 


Schreibleder (0 
recording pen or stylus 
plume (f). stjle (m) 


nmnymift (perncTpH- 
pymmifl) Mexamiain, 
(m) 

meccanlsmo (m) regl- 
strntore 

mecanismo (m) registra- 
dor 

gepmwa (n pi) jyig 
canonitmymHn. (pe- 
rHCTpnpyiomHn,) 
npHoopoBn. (aiinapa- 

TOBT.) 

lnchlostro (m) per regl- 
stratorl 

Unta (0 para roglstra- 
dorcs 

t? nmuymee nepo (n) 

»’*■ stllo (m) 

estileto (m), pluma (0 


Reglstricrschelbe (0 
recording disc 
disque (m) d’enreglstre- 
ment 



perncTpHpyiouuil 
AHCirb (m) 

dlagramraa (m) a disco 
disco (ra) de registro 


Registrierkarton (m) 
recording card 
carton (m) a diagrammes 


KapToin, (m) „vih [aa- 
nucuBAHiH) Aiarpaxirb 
CArtone (m) per regl- 
strare 

cartdn (ro) para registrar 


Reglstrierpcriode (0 
recording period 
peri ode (f) d'enreglstre* 
ment 


nepio.Tb (m) aamicu- 
uaHin (peiucTpnpo- 
BaHifl) 

periodo (in) dl registro 
pcrlodo (in) do registro 


Registierstrelfen (m) 
recording strip or paper 
bande (f) d’enreglstre- 
ment 



.leHTa (0 (fiyuara (!)) j,™ 
aaiiiicuhaiiiH (perncT- 
piiponaiiin) 

diagranima (in) a nastro 
cinta (f) para registrar 


registrlerte Kurve (f), 
Registricrknrve (0 
record-curve 
courbe (f) d'cnrcgl- 
streur 


I'bnterk (n) 
clockwork 

mouvement (m) d’hor- 
iogerle. mouvement 
(m) 


a 


aauucauHan Kpimaii (0 
curva (f) di registro 
curvu (!) do registro 



•tacoBoA nexaHnasn, (m) 
meccanlsmo (m) d’oro- 
logcria 

meennisino (m) de relo- 
jeria 


Kedertrommel (!) 
spring drum 

barlllet (m)(d'un mouve- a 

ment d'horlogerie) 


npy/KHUHbifi (jano,iuofl) 
0apa6ain> (ra) 
tamburo (m) a mol la 
tambor (m) de resorte 
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Federklinke (f) 
l spring catch 

cliquet (m) k ressort 


npyxcHHHoe nrtoAO (n) 
scatto (m) a molla 
trinquete (m) de resort© 


Federstift (m) 
spring pin 

a ergot (m) de ressort, 
ergot (m) de l’arbre 
dn bariUet pour fixer 
le ressort 


Differentialuhrwerk (n) 
differential clockwork 
3 mouvement (m) d’hor- 
logerie difiterentiel 


eine Feder aufziehen (v) 
4 to wind up a spring 
remonter (v) un ressort 


Mefikette (f) 

5 surveyor’s chain 
chaine (f) d’arpenteur 


urrHiJyrbfm) jyin aaiqrfcn- 
jieHia npyxcHHU Ha 

OCH 

pemo (m) di molla 
perno (m) de resorte 

AH(t)4>epeHuiaJibHuft 
^acoBoft MexaHH3in> 
(m) 

meccanismo (m) di oro- 
logeria differencial© 
mecanismo (m) de reloj 
diferencial 

aaBecTif (aaBOARTb) npy- 
HvHHy 

caricare (v) una molla 
arrollar (v) un resorte 

aex^eirbpHaH irfcub (f) 
catena (l) metrica 
cadena (f) para medir 


metrisches Mafi (n) 

6 metrical measure 
mesure (f) m^trique 


Xormalmafi (n) 

7 standard measure 
6talon (m) de mesure 


MeTpOTecKan irfcpa (f) 
mi sura (f) metrica 
medida (f) metrica 


o6pa3uoBan (HopMa^b 
HanJ Mt,pa (f) 
misura (f) norm ale 
patrbn (m) 


nivellieren (v) 
8 to level 
niveler (v) 


HHBeJUliipOBaTb 
livellare (v) 
nivelar (v) 


Richtlatte (f), Nivellier- 
latte (f) 

9 level r- 

regle (f) ou latte (f) de A 
niveau 


Libelle (f) 

10 spirit level 

niveau (m) a bulle d’air 


iuiauKa (f) iioat* ypoe- 
Hearb; BbiB^poHiiau 
juiiieHKa (f) juiR sa- 
P TepnacoBTi 
k rcgolo (m) per llvelletta 
mira (f) _ 

ypoBeHb (m); Baiepnacrt 
(m) 

livelletta (f) 

nivel (m) do burbuja de 
aire 


Dosenlibelle (f) 
circular spirit level, cir- 
11 cular bubble level 
niveau (m) circulate k 
bulle d’air 



npyivnaii ypoBCRb (m); 
ypoBeHb wh Kpyiviofl 
onpaB'k 

livelletta (f) circolare 
nivel (m) esttrico 


Rdhrenlibelle (f) 

*2 tubular spirit level 
4 niveau (ra) [tubulaire] a 
bulle d’air 


3 


TpytinaTbift ypoBeHb (m) 
fBaTepnacrb (m)) 
livelletta (f) cilindriea 
nivel (m) de agua tu¬ 
bular 
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Federwage (f) 
spring balance 
peson (m); balance (f) a 
ressort 



npyHCHHHue B'fecti (m pi) 
bllancia (f) a molla 
balanza (f) de resorte 


l 


Balkenwage (f) 
pair of scales (pi), che¬ 
mical balance, beam 
balance 

balance (f) k fldau 


Brfccu (mpl) <n> Kopo- 
MlilCJIOlTb: KOpOMLIC- 
jioBue Brfccu 
bilancla (f) ad ago 
balanza (f) de cuadrante 


2 


Wagebalken (m) 
balance beam 
fl£an (m) de balance 


kopomlicjio (n) B'fccOBX 
braccio (m) o glogo (m) 
della bllancia, bilan- 3 
ciere (m) 

fleje (m) de balanza 


Thermdgal vanometer(n) 
thermoelectric gal¬ 
vanometer 
thermogalv&nomdtre 
(m), galvanomdtre (m) 
thermique 



TepMoraju>BaHOMeTpi> 

(m); TepMHHecKifi 
rajikBaH om eTpi* 4 

termogalvanometro (m) 
termogalvandmetro (m) 


registrierendes Thermo¬ 
galvanometer (n) 
recording thermoelec¬ 
tric galvanometer 
tbermogal va-nographe 
(m), thermogalvano- 
m£tre (m) enregiatreur 


Qaecksilberbarometer 

(«») 

mercnry barometer 
barom£tre (m) & mer- 
cure 



caMonumymiS (pern- 
CTpnpyiomifi) Tepao- 
rcL/ii»Ba.HOMeTpT» (m) 
termogalvanometro (m) 6 
reglstratore 

termogalvandmetro (m) 
registrador 


pTyimifl CapoMeTpib (m) 
barometro (m) a mer- 
curio 6 

bardmetro (m) de mer- 
curio 


Differen tialbarometer 
(n) 

differential barometer 
baromdtre (m) d iff 6 re n- 
tiel 


Aneroidbarometer (n) 
aneroid barometer 
barometre (m) androide, 
androide (m) 


Normal thermometer (n) 
standard thermometer 
thermomdtre (m) d talon 


Au 4)t|>epeHniajLbHufi 
6apoMeTpi> (m) 
barometro (m) differen- 
ziale 

bardmetro (m) diferen- 
clal 


aHcpoHAb (m); Meiajum- 
Hecicifi 6apoMcTpi> (m) 
barometro (in) aneroide 
bardmetro (in) aneroide 

HopMa,n.Hbift TepMO- 
MeTpi, (m) 

termometro (m) nor- 9 
male o campione 
termdmetro (m) normal 
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Me tall thermometer (n) 
t metallic thermometer 
thermom^tre (m) m£- 

tallique 

elektrisehes Thermo¬ 
meter (n) 

electrical resistance 
x thermometer 

thermometre (m) £lee- 
triquc, dlectrotlier- 
mom&tre (m) 

Voltameter (n) 

3 voltameter 
voltamgtre (in) 




u 


Bunsen-Voltame ter (n) 
Bunsen voltameter 
4 voltam6tre (m) de 
Bunsen 



elektioly tisches Volta¬ 
meter (n) 

3 electrolytic voltameter 
vollam&tre (m) eleetro- 
lytique 

Metallvoltameter (n) 
c metal voltameter 

voltametre (m) a sel 
m^tallique 


Mera.'LiHMecKifl Tepato- 

MeTpi, (m) 

termometro (m) metal- 
lico 

termdmetro (m) meta- 
lico 


3JieKTpoTepMOMeTpT> 

(m); ajiempHMecKift 
TepMOMOTpr* (m) 
termometro (m) elettrico 
termometro (m) elee- 
trico 

BOJlLTaMUTpT, (m) 
voltametro (m) 
voltametro (m) 

boji i*TaMeTpT> (m) EyH- 
3eHa 

voltametro (m) di 
Bunsen 

voltdmetro (m) de 
Bunsen 

ojieirrpo.TiiTiiMecKifl 
BOJlBTOJieTP'L (m) 
voltametro (m) elettro- 
litico 

voltametro (in) electro- 
lttico 

MeTa-i.iiiMeeKirl BOJibTa- 
MCTP1> (in) 

voltametro (m) metal- 
li(‘o 

voltametro (in) inetalico 


(iassitule (f) 

7 column of gas 
colonne (f) de gaz 


raaOBUH cto.i6l (m) 
colonna (f) di gas 
columna (f) de gas 


Volumenablesung (f) 

A read ins: off of the vo¬ 
lume 

lecture (f) du volume 


Wasservol tame ter (n) 
0 water voltameter 
voltametre (m) a eau 


knaligasvoltameter (n) 
[oxyhydrogen] gas volta¬ 
meter 

10 voltametre (m) oxhy- 
drique, voltametre (m) 
ii oxvgenc et a hydro- 

gOne_ _ 

kuallgas (n) 
oxyhydrogen gas 
it gaz (m) oxhydrique, me¬ 
lange (m) d’oxyggne 
et d’hydrogene 


fl 




OTi'ierb (in) (oTcqiiTU- 
Banie (n)) o(h>ena 
lettura (f) di volume 
leetlira (f) del volumen 


Bo^nnofi BO.ibTaneTpx 

(m) 

voltametro (m) ad acqua 
voltametro (in) de agua 


BO.iLTaMeTp'b (m) cb 
rpeMywHJCL rajoirt 
voltametro (m) a gas 
tonante 

voltametro (m) dc agua, 
endidmetro (m) 


rpeMyuift rain> (m) 
gas (m) tonante 
gas (m) oxhldrico 



661 


MeCrolire (f) des Knall- 
gas voltameters 
graduated tube 
tube (m) gradu<i du 
voltametre k eau 


Gewichtvoltameter (n) 
weight voltameter 
voltametre (m) a poids 




HairbpiiTejTbHaA (rpa- 
AynpoBaHHaH)Tpydna 
(!) ra3oearo boaltb- 

MeTpa 

tubo (m) graduato del / 
voltametro a gas to¬ 
ri Ante 

tubo (in) graduado del 
endibmetro 


BliCOBOA BO.I bTB MeTpi* 

(m) * 

voltametro (m) a peso 
voltametro (m) de peso 


Volum[enj voltameter 
(n), Gusvoltameter (n) 
volume voltameter 
voltametre (in) a volume 


oG'beion j fl (raaoBi jA) 
HO.ibTaMeTp'i. (m) 
voltametro (in) a yolume :i 
voltiimetro (in) de vo- 
lumen 


Voltameter (n) fur grofte 
Gasmengen 
voltameter for large 
quantities of gas 
voltametre (m) a grand 
debit de gaz 


Ko.u/iaMeTp'b (m) aa>i 
G o.XblUHX'b K0AII- 
l iecTBT> raaa 

voltametro (m) a grande 4 
potenza 

voltametro (ni) de gran 
eapuridad 


Silbervoltameter (u) 
silver voltameter 
voltametre (m) a argent, 
voltametre (m) a azo- J 
SJtate [ou nitrate] ^-C 

d’argent 


'. t cepeOpHHuii BOAbTa- 

1 MCTP'L (ui) 

voltametro (in) ad ar- f> 

K eut() 

voltametro (m) de platu 


Silberniederschlag (ni) 
deposit of silver 
pr^cipitd (ra) ou depot 
(m) d'argent 


ocaAOivb (m) cepetipa 
deposito (m) d’argento 6 
preeipitado (m) de plata 


sal|>etersaures Silber(n), 
Hollenstein (m) 
nitrate of silver 
azotate (ni) ou nitrate 
(m) d’argent, pierrc 
(f)infernale, [AgAz() 3 ] 


Mullappchen (n) 

gauze cover 

gaine (f) en mousseline 


Kupfervoltameter (n) 
copper voltameter 
voltametre (m) k cuivre 


AgNO, 



aaoTHoeepeOpHiiaH 
coal (!); aaoTHOKnc- 
:ioe cepedpo (n); 

AHlIIKTb (111) 

pietra (!) infemale, ni- 7 
trato (in) d’argento 
piedra (f) infernal, ni- 
trato (m) de plata 

Kiiceftiia/i TpunouKa (!) 
brandello (in) de musso- 
lina h 

pedazo (m) pequoflo de 
tela 


M'lUHblA BOAi.TaMeTP'b 

(m) <4 

voltametro (m) a rame 
voltametro (mj de eobre 
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Zinkvoltameter (n) 
l zinc voltameter 
voltam^tre (m) k zinc 


Zinlcelektrode (!) 

2 zinc electrode 
Electrode (!) de zinc 


Normalmodell (n) 
3 standard type 
type (m) courant 


UBHKOBUA BOJU»TaiieTpT> 
(m) 

voltametro (m) a zinco 
voltemetro (m) de cine 

UHHKOBLlA BJieKl^OjTB 

elettrodo (m) di zinco 
electrodo (m) de cine 

HOpMaJlBHLlfi THITB (m) 
modello (m) normale 
modelo (m) patrdn 


Kalori meter (n) 
4 calorimeter 
calorimetro (m) 


KajiopuMeTpT, (m) 
calonmetro (m) 
calorlmetro (m) 


Elektrokalorimeter (n) 
electric resistance ca¬ 
lorimeter 

5 41ectrocalorim6tre (m), 
calorimetre (m) 61ec- 
trique 



Eiskalorimeter (n) 

6 ice calorimeter 

calorim&tre (m) k glace 


Hitzdrahtapparat (m) 
hot-wire instrument 
7 appareil (in) thermlque 
ou calorique, appareil 
k fll chaud ou k fll 
thermique 

Ilitzdraht (m) 
s hot wire 

fll (m) chaud ou ther¬ 
mique ou calorique 



Drebspulenmefiinstru- 
ment (n) 

moving-coil instrument 
9 instrument (m) de me- 
sure a cadre tournant 
ou mobile ou k bobine 
tournante ou mobile 


Torsionsme&instru- 
ment (n) 

io torsion instrument 
instrument (m) de me- 
sure a torsion 



Kugelpolinstrument (n) 
instrument with spheri- 
/ / cul poles 

instrument (m) k poles 
spheriques 


aaeKTpoKajiopBMeTpi* 
(m); ajieKTpBHecidfi 
K&JiopnMeTpi> (m) 

elettrocalorimetro (m), 
calorimetro (m) elet- 
trico 

calorlmetro (m) el6c- 
trico _ 

^eAHHOfl KEJIOpHMeTpi> 
(m) 

calorimetro (m) a 
ghiaccio 

calorlmetro (m)dehielo 


Ten-ioBofi npRdopn* (m) 
(aiuiapan, (m)j 
appareccliio (m) a fllo 
caldo 

aparato (m) t4rmico 6 
caldrico 


[TeiuiOBaa] npono^oKa(f) 
fllo (m) caldo 
alambre (m) cal lento 


H3M r hpi!TejLbHufi npii- 

6opi> (m) ch noA- 

BIlHOlofi KaT>’IIIKOft 
(pauKofl) 

strumento (m) di misura 
a rocohctto mobile 
aparato (m) do medida 
de carrete giratorio 

KpyTiiJiLiiwfl liairfepii- 
Te.ibuuA npn6opi> (d*) 
strumento (m) di misurs 
a torsione 

aparato (m) do medida 

de torsidn __ 

npii6opi> (m) cb uiapo- 

BHMU (UiapOBHAHHini) 

uojuocaMH 

strumento (m) a poll 
sferichi 

aparato (m) de jk)1os 
esfericos 



Prufl&mpe (f) 
test lamp, testing lamp 
larape (f) d’dpreuve ou 
d’essai ou de verifi¬ 
cation ou de contrble, 
lampe-timoin (f) 


HCnNTHTejLbHim (koh- 
TpoJibHan) Jiauna (f) 
(jtaimoHKa (f)) . 

lampada (f) spia, lam- 
pada (f) di prova 
lAmpara (f) de prueba 


Zeigerinstrument (n) 
dial instrument, pointer 
intrument 

appareil (m) a aiguille 


Elektrizi t&tsanzeiger 
(m), Elektroskop (n) 
electroscope, electrifi¬ 
cation detector 
electroscope (m) 



npHdopx (m) cb yitaaa- 
Tejiem, (co crp-feaKOio) 
apparecchlo (in) a qua- * 
drante 

aparato (m) de aguja 


3JieKTpocKOin> (m) 
elettroscoplo (m) 
electroscopio (m) 


Goldblattelektroskop(n) 
gold-leaf electroscope 
electroscope (m) a feuil- 
les d'or 



ajieKTpocHom, (m) ct> 
90JI0TUMH JIHCT04- 
KaMH 

elettroscoplo (m) a foglie 4 
d’oro 

electroscopio (m) de 
panes do oro 


elektrostatische An- 
ziehung (f) 

electrostatic attraction 
attraction (f) ilectro- 
statique 


3JieKTOpCTHTH>ieCKOe 
npHTHJKeuie (n) 
attruzione (f) elettro- 
statica 

atraccidn (f) electrosta¬ 
tics 


Elektrometer (n) 
electrometer 
electrometre (m) 


3JieKTopneTp-b (m) 
elettrometro (m) 
clectrdmetro (m) 


Goldblattelektrometer 

(n) 

gold-leaf electrometer 
electrometro (m) k feuil- 
les d'or 



Strohbalmelektrometer 

(n) 

straw electrometer 
eicctrometre (m) it brins 
de pallle 


a.ieKTpoaeTpT. (m) ch 
aOJIOTMXH JIHCTOH- 
KauH 

elettrometro (m) a 7 
foglie d'oro 

electrdmetro (n) de pa¬ 
nes de oro 

3JieKTponeTpi> (m) ci> 
CO.IOMeHKaltH 

elettrometro (m) a H 
pagliuzze 

electrdmetro (m) de pa- 
jas 


symmetrisches Elektro¬ 
meter (n) 

symmetrical electro¬ 
meter 

electromitre (m) sjrmi- 
trique 


cnMMerpHMRfjft 3,ieK- 
TpoaeTpi. (m) 
elettrometro (m) slm- 9 
metrico (m) 

clectrrtmetro (m) sime- 
trico 







Quadrantelektrometer 

(n) 

l quadrant electrometer 
EleetromEtre (m) a qua¬ 
drants 



KBaAP&HTHUfi 3JieKTpO- 
MeTpt (m) 

elettrometro (m) a qua¬ 
drant i 

electrometro (m) de 
euadrante 


Quadrant (m) 
2 quadrant 
quadrant (m) 


KBajpaHTb (m) 
quadrante (m) 
euadrante (m) 


Quadrantelektrometer- 
sch Kissel (m) 
quad rant-electrometer 

3 key 

de (f) ou clef (f) d’un 
deetrometre a qua¬ 
drants 

Thomsonsches Qua- 
dranteloktrometer (n) 

4 Thomson’s quadnmt 

electrometer 
deetrometre (m) a qua 
(1 rants de Thomson 



aaMunaTe.ib (m) (kjuotl 
(m)) KBaApaHTHaro 
ft.ieiapoMeTpa 
chiave (f) dell'elettro- 
metro a quadrauti 
Have (f)del electrometro 
de euadrante 

icoaApa hth fiift anempo- 
MeTpi> (in) ToMcoHa 
elettrometro (m) a qua¬ 
drant! [di] Thomson 
electrometro (m)de cua- 
drante de Thomson 


Scheibenelektrometer 

(») 

5 disc electrometer 

deetrometre (m) a dis- 
ques 



AHCKOBblii LMeKTpO- 
Meip'L (in) 

elettrometro(m) a dischi 
electrometro (in) de 
disco 


Kapillardekt rorneter(n) 
({ capillary electrometer 
tilertromdre (m) enpil- 
laire 


Hy ^ r<>dek lrometer (n) 
7 h.VLjro-electrometer 
hyroe 1 eetrome t re (in) 



KaiULiapHLlft 3JieKTpO- 
MeTpi> (m) 

elettrometro (in) cupil- 
lare 

elect rOmetro (m) capilar 


nirpo:i;ieKTpoMeTpT> tin) 
iproelettrometro (m) 
hi irro-electro metro (mi 


idiostatisdies Klektro- 
meter (n) 

.v idiostatic electrometer 
deetrometre (m) idios- 
tatiquo 


n.UO( ra ni'iecum 3.ieK- 
TpOMCTpi, (m) 
elettrometro (in) idio* 
statico 

elect idmetro (m) idios- 
t: 11 i<*o 


Hcini/yklenelektro- 
meter (n), Ilalbkreis- 
clektrometer (n) 
u homicyclic electrometer 
deetrometre tin) ahemi- 


Torsionsdektroinctertn) 
t0 torsion electrometer 
Electrometro (m) de 
torsion 



uo.iyKpyr.iw ft a.ieirrpo- 
MCT|n> (m) 

elettrometro (m) ad emi- 
cidi 

clectrOmetro (m) de 

heinicidos 

KpyTHjlLHUii 3.TCKTP0- 
MCTpi, (m) 

elettrometro (m) di tor- 
sioue 

eleetrdmotro (m) de 

torsiOn 
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Fadenelektromcter (n) 

fibre electrometer 

electrometre (m) a til 

Kuntratilarelektrometer 

(n) 

couDterfllar electro¬ 
meter 

electromEtre (m) contre- 
fllaire 

Kondensatorelektro- 
meter (n) 

condenser electrometer 

EleetromEtre (m) con- 
densateur 

tragbares Elektrometer 

(n) 

portable electrometer 

Electrometre (m) por- 
tatif 


Priifelektrometer (n) 
testing electrometer 
electrometre (m) d’essai 
ou d'epreuve 


absolutes Elektrometer 

(n) 

absolute electrometer 
Electrometre (m) absolu 


Normalelektrometer (n) 
standard electrometer 
electrometre (m) normal 


Eich[ungsjelektrometer 

(n) 

calibrating electrometer 
Electrometre (m) Etalon 


registriorendes Elektro¬ 
meter (n) 

recording electrometer 
EleetromEtre (m) en- 
registreur, Electro- 
mEtrographe (m) 


Sinuselektrometer (n) 
sine-electrometer 
Electrometre (m) a sinus 



nojakcHufl :ueKTpo- 
MeTpn (m) f 

elcttroiuetro (m) a fllo 
electrbmetro (m) do hilo 

KOHTpi»-ct)n.mpHu/t 
(iipoTnBOHimiufi) 
ajieKTpoiieTp'b (m) 
elettrometro(m) contro- ¥ 
fllare 

electrbmetro (m) contra- 
filar 

BJieKTpoMeTp^b (m) cl 
KOH;teHcaTopoin> 
elettroraetro (m) cou- 
densatore 

electrbmetro (m) cou- 
densador 

liepenocHbift ojieKTpo- 
MeTpb (m) 

elettrometro (m) porta- 4 
tile 

electrbmetro (in) por- 
tatil 

ojieKTpoMeTjrb (m) a;jh 
nciibiTaHiu; ucnwTa- 
Te.i i.iihiii a;ieicrpo- 
MeTpb 

elettrometro (m) di " 
prova 

electrbmetro (m) do 
pruoba 

aGco,iK>THLKiii ujieKTpo- 
weTp'b (m) 

elettrometro (m) asso- 6 
luto 

electrbmetro (m) abso- 
luto 

HopMa.ibmjli o.ieirrpo- 
MCTpx (m) 

elettrometro (m) nor- 7 
male 

electrbmetro (m) normal 

3 TJL 10 HHWH (oGpaSHO- 
Bblft) U.ieKTpOMeTP'b 

(m) H 

elettrometro (in) cam- 
pione 

electrbmetro (in) patron 

caMonnmymiii (peril* 
dpnpyioutiii) BJien- 
ipoMeTp'b (ni) 
elettrometro (m) regi- 9 
st ra tore 

electrbmetro (in) regis- 
t rad or 

(‘nHyci»-;vieh*TpOMt‘Tp'i» 

(m) 

elettrometro (m) dei 10 
seni 

electrbmetro (in) de 
senos 
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Funkenelektrometer (n) 
- spark electrometer 
£lectrom6tre (m) k £tin- 
celle 


Glockenelektrometer(n) 
g bell electrometer 
£lectrom6tre (m) k 
cloche 


heterostatisches Elek- 
trometer (n) 

3 heterostatic electro¬ 
meter 

61ectrom£tre (m) h6t6- 
rostatique 


HCKpOBofi aaeinpo- 
neTpT> (m) 
elettrometro (m) a 
scintille 

electrdmetro (m) de 
chi spa 

KOJIOKOvTbHLlA (KOJO- 
K0JIOO6pa3HUH) 9JieK- 
TpOMeipi* (m) 
elettrometro (m) a cam- 
pana 

electrtmetro (m) de 
campana 

reTepocTaTHqecKift 
3JieKTpoMeTpi> (m) 
elettrometro (m) etero- 
statico 

electrdmetro (m) hete- 
rost&tico 


Induktionsmetfinstru- 
ment (n) 

4 induction measuring- 
instrument 
apparell (m) dc mean- 
re k induction 


k 



HHJt^’KuioHiiiiift iiairfc- 
pHTejibuufi npu6op r b 
(m) 

apparecchlo (m) di mi- 
sura ad induzione 
instrumento (m) de me- 
dida de Induccidn 


Elektrodynamometer(n) 




Siemens electrodynamo¬ 


3jieKTpoAnMaMoiceTpi> 

meter, electrodyna¬ 

$ 


(m) 

mometer 

1 

elettrodinamometro (m) 

£lectrodynamom«Hre 

j; ! 

J/ 

electro-dinambmetro 

(m), dynamom&tre (m) 

A. ! 

aj | 

(m) 

^lectrique 

* V. 



astatisches Elektro- 


acTaTH'iecKifl a-ieKTpo- 

dynamometer (n) 

liH 

ri! 

AHHaMOMeTp't (m) 

astatic electrodynamo- 


elettrodinamometro (ml 

meter 

*>] 

astatieo 

£lectrodynamoim>tre(m) 


electnxlinamdmetro 

astatique 



(m) astatieo 

- 


—- — 

- — 


rnifllarelektrodynamo- 
inoter (n) 

unifilar electrodyna* 

' moineter 

£1 ec t rod y namom k tre (m) 
uni filai re 


Klektrodynamoineter(n) 
fur Spiegelablesuug 
mirror eleetrodynamo- 
meter 

£le< > trodynamom6tre(m) 
k miroir ou pour lec¬ 
ture par 11a methode 
du] miroir 






yHiutniJirtpHufl (o,iho- 
HHTHLlfi) 3JieKTpO- 
AniiaMOMeTpi (m) 
elettrodinamometro (m) 
uni fl lore 

electro-din&mdmelro 
(in) unifilar 


a.ieixTpoAnnaMoMeTpT* 
(m) 3epK£Lii>Httro 

oTCMeTa 

elettrodinamometro (rn'i 
a lettura collo spec- 
chio 

electro - dinamdinetro 
(m) con lecture de 
espejo 
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Stromzeiger (m) 
current indicator 
indicateur (m) de cou 
rant 


yKaaaTejib (m) Tona 
lndicatore (m) di cor- 
rente l 

indicador (m) de co- 
rriente 


Stromri ch tungsan- 
zeiger (m) 

current direction indi* 
cator 

indicateur (m) de sens 
de conrant 



ynasaTejiL (m) H&npa- 
BJieHin Tona 

lndicatore (m) della dl- 2 
rezione della corrente 
Indicador (m) del sen- 
tido de la corriente 


Polindikator (m) 
pole indicator 
indicateur (m) de pole 


nojuocHU& yKaaaTeju> 

( m ) 3 

lndicatore (m) del poli 
indicador (m) de polos 


Polsncher (m) 
pole-flnder 

cherche-pdle (m), cher- 
cheur (m) de pole 


HCK&TeAi> (m) nOJDOCOBTj 
cercapoli (m) 
buscapolos (m) 


Jodkaliumpapier (n) 
poleflnding paper 
papier (m) a l’iodure de 
potassium 


6yicara (f), npoiraTaHHaa 
ioAHCTtnn, Kaaieicnb 
carta (f) all'ioduro di 6 
pot&sslo 

papel (m) de yoduro 
potdsico _ 


Komp&fi (m) 
compass 

boussole (f); (de mer:) 
compas (m) 


KOMnacB (m) 

bussola (f), ago (m) ca- 3 
lamitato 
bnijnla (I) 


NeignngskompaC (m) 
inclination compass, 
dipping circle 
boussole (f) d’inelinai- 
son 



HHJUIHHaTOpi> (m) 
bussola (f) di inclina- 
zione 7 

brijula (f) de inclina- 
ci6n 


TaschenkompaC (m) 
pocket compass 
boussole (f) de pocho 


Galvanoskop (n) 
galvanoscope 
galvanoscope (m) 


Toachengalvanoskop (n) 
pocket gal va noscope 
palvanoscope (m) de 
pocbe 



KapMaHHtift KOMnacrb 
(m) 

bussola (f) tascabile, ago 8 
(m) calamitato 
brrijula (f) de bolsillo 


raJILBOBOCKOITB (m) 
galvanoscopio (m) 
galvanoscoplo (m) 


KapMRHHfcLfi raJILBUHO- 

cKom, (m) 

galvanoscopio (m) tas- 10 
cabile 

galvanoscopio (m) de 
bolsillo 
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Bussole (f) 

. vertical galvanoscopc 
galvano8CO]>e (m) ver¬ 
tical 


Sinusbussole (f) 

2 sine galvanometer 
boussole (!) des sinus 



BepTHKajibHHft ra.it- 
BaiiocKoirt (m); nep- 
TiiKa-ibiian Gycco.ib (f) 
bussola (!) o galvanos- 
eopio (m) verticale 
brujula (!) 6 galvanos- 
copio (m) vertical 


CHHyct-6ycca7ib (f); ch- 
nyc'b-ra.itBaHOMeTpi, 

(m) 

bussola (f) dei seni 
brujula (!) de senos 


Tangentenbussole (f) 

3 tangent galvanometer 
boussole (f) des tan- 
gentes 


absolute Tangcnten- 
bussole (!) 

, absolute tangent gal¬ 
vanometer 

boussole (f) des tangen- 
tes absolues 

Tangentenskala (!) 

^ tangent scale 

echcllo (!) des tangen- 
tes 


Galvanometer (n) 

6 galvanometer 
galvanometre (m) 

absolutes Galvanometer 
(n) 

7 absolute galvanometer 
galvanometre (m) ab- 

solu 


Marinegalvanometer (n) 
s marine galvanometer 
galvanometre (m) marin 


elektromagnetisches 
Galvanometer (n) 

0 electromagnetic gal¬ 
vanometer 

galvanometre (m) oloc- 
tronmgn^tique 

Different nilgai vano- 
meter (n) 

{0 differential galvano¬ 
meter 

galvanom6tre (m) diffO- 
rentiel 



TanreH(Tb- 6 ycco.ib (f); 
TaHrenci>-ra.ibBaiio- 
MeTDi. (m) 

bussola(f)delle tangent! 
brrijula (!) de tangentes 



lit 


in 




adco.iioTHan TaHreHcrb- 
dyccojib (f); a<Sco;noT> 
Hbift Taureuci»-ra.ib- 
BaHOMeTp'b (m) 
bussola (!) assoluta delle 
tangenti 

brujula (f) de tangentes 
absolutas 

uina-ia (!) TanreHcoBi, 
scala (!) delle tangenti 
eseala (!) de las tan- 
gentes 

ra.ibBaHOMeTpb (m) 
galvanometro (m) 
galvandmetro (m) 

a6co;noTHbiii rajibsaHo- 
MeTpi* (m) 

galvanometro (m) asao- 

llltO 

galvanometro (m) abso- 

lulo _ _ 

MopcKoft rajibBaHO- 
Merp'b (m) 

galvanometro (ra) ma- 
rino 

galvanbmetro (m) ma- 
rino 

n.ieKTpoMarHnTnwrt 
ra-ibBanoMeTP'b :m) 
galvanometro (m) elet- 
tromagnotieo 
galvanOmetro (m) elec¬ 
tro nuigmHieo 

AHdxbepeuuiaJibuuA 
rajibBaHOMeTprb (m) 
galvanometro (m) ditte- 
renziale 

galvanometro diferen- 
eial 
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ballistisches Galvano¬ 
meter (n) 

ballistic galvanometer 
galvanomdtre (m) balis- 
tique 


astatisches Galvano- 
meter (n) 

astatic galvanometer 
g&lvanomdtre (m) asta- 
tique 


aperiodisches Galvano¬ 
meter (n) 

aperiodic galvanometer, 
dead-beat galvano¬ 
meter 

galvanometre (m) apd- 

riodique_ 

Galvanometerkonstante 
(f). Konstanto (f) eines 
Galvanometers 
galvanometer constant 
constant© (f)de galvano¬ 
metre 


Galvanometerwider- 
stand (m) 

galvanometer resistance 
resistance (f) de gal- 
vanomdtre 



(SajuiHCTHHecicift ra.it- 
BaHOMeTpr* (m) 
gal van o metro (m) bali- 
stico 

galvanometro (m) balis- 
tlco 


acTaTiiqecKifl ra.ibB&HO- 
MeTp b (m) 

galvanoinetro (m) asta- * 
tico 

galvnndmetro (m) asta- 
tico 


anepioAinecKift (anepio- 
AH'iHbifi) rajihBaHo- 
mctpt> (m) 

galvanomotro (m) ape- 3 
riodico 

galvandmetro (m) ape- 
riodico 

nocTomraaR (f) rajibsa- 
HOMeTpa 

costante (f) di un gal- . 
vanoruetro 

constante(f)de galvand- 
metro 

conpoTmueHie (n) ra.ib- 
BHHOMeTpa 

resistenza (f) del gal- 5 
vanometro 

resistencia (f) del gal- 
vandmetro 


Galvanometers trom- 
fcreis (m) 

galvanometer circuit 
circuit (m) de galvano¬ 
metre 


Galvanometerschltissel 

(m) 

galvanometer key 
old (f; ou clef (f) de gal- 
vanom^tre 


Galvanometer (n) mit 
direkter Ablesnng 
direct-reading galvano¬ 
meter 

galvanometre (m) k lec¬ 
ture direete 





Spiegelgalvanonjeter 
(n), Reflexgalvano- 
meter (n) 

mirror galvanometer 
galvanomdtre (m) a mi- 
roir 



U'fenb (f) rajibBaHOMeipa 

circuito(m)del galvano- 
metro 6 

circuito (m) del galvand- 
metro 

Kjno*rL (m) f3aaibiKaTe.ib 
(m) Tona) ra;ibBaHO- 
MeTpa 

chiave (f) del galvano- 7 
metro 

Have (f) del galvand- 
metro 

raJibBanoMeTpi, (mj jyiH 
HenocpeACTBeHnaro ot- 
c*ieTa (oT'iHTHBanifl) 

galvanometro (m) a let- s 
turn diretta 

galvanometro (m) de lec- 
tura direct a 

aepitfUTtfitift ra-itBaHo- 
MeTp-b (m); rajibBano- 
neTp'L crb 0Tpa>Ke- 
Hieirb 

galvanometro (m) a ri- 
flessione 

galvandmotro (m) de 
espejo 
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Femrohrgalvanometer 

(n) 

l mirror galvanometer 
with telescope 
galvanometre (m) k lu 
nette 



Torsi onsgalvanometer 
(n) 

2 torsion galvanometer 
galvanometre (m) do 
torsion 


Bifllargalvanometer (n) 
bifllar galvanometer 
3 galvanometre (m) bifl- 
laire 


'T' 





Regis tri ergalvanome ter 
(n) 

recording galvanometer 
4 galvanometre (m) enre- 
gistreur, galvanomd- 
trographe (m) 


rajn>BaHOMeTpi> (m) cn> 

n0A30pH0fi (apBTOJlL- 

Hoft) Tpydoft 
galvanometro (m) a can- 
nocchiale 

galvandmetro (m) de te- 
lescopio 

KpyTiuiBBwfl rajibBaao- 
MeTpt (m) 

galvanometro (m) di tor- 
sione 

gal vandmetro (m) de tor- 
sidn 


6n<t)HJiflpHu3 rajitnaHO- 
MeTpx (m); rajn>BaHO- 
MeTpr> (m) ct> 6 n- 
(t)H.inpnMMT> (abyhiit- 
hmmt>) noABrfecoirb 
galvanometro (m) bi- 
fllare 

galvandmetro (m) bi- 
filar 


caMonnmymift (pern- 
CTpFrpyiomifl) rajn»- 
BUHOMeTpi. (m) 
galvanometro (m) re- 
gist rat ore 

galvandmetro (m) re- 
gi8trad or 


Panzergalvanometer (n) 
shielded galvanometer, 
iron clad galvano- 
5 meter 

galvanometre (m) cui- 
rassd 


naHuupuufi raJLbnaHO- 
MeTpi> (m) 

galvanometro (m) ar- 
mato 

galvandmetro (m) aco- 
razado 


Kugol panzergalvano¬ 
meter (n) 

6 galvanometer with ball- 
shaped shield 
galvanometre (m) a cul- 
rasse sphdriqiio 



raju>BanoMeTpT» (m) ct* 
mapoBLOTb naHuw- 
pern* 

galvanometro (m) ar- 
mato slerlco 
galvandmetro (m) aco- 
razado esferico 


Schwingungsgalv&no- 
meter (n) 

oscillation galvano- 
7 meter, vibration 
galvanometer 
galvanometre (m) a 
oscillations 


KOJiedaTejibHufl rajn>- 
naHOMeTp'b (m) 
galvanometro (m) ad 
oscillazioni 

galvandmetro (ml do 
oscilaciones 


Drehspulgalvanometer 

(n) 

moving-coil galvano- 
8 meter 

galvanometre (m) k 
cadre mobile ou k 
bobine mobile 



ra-Ti>BanoM eipr* (m) ct» 
noABRHOtoft KaTym- 
Koft (paMKoA) 
galvanometro (m) a roc- 
chetto mobile 
galvandmetro (m) de 
cuadro mdvil 
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Drehspulgalvanometer 
(n) mit Lichtzelger 
reflecting [mirror] mov¬ 
ing coil galvanometer 
galvanometre (m) k 
projection avec cadre 
mobile, galvanometre 
(m) k cadre mobile et 
& index lumineax 



Drehspulspiegelg&l- 
vanometer (n) 
moving-coil mirror gal¬ 
vanometer 

galvanometre (m) k 
cadre mobile et k 
miroir 



Zeigergalvanoineter (n) 
needle galvanometer 
galvanometre (m) k 
aiguille 



Vertikalgalvanometer 

(n) 

vertical galvanometer 
galvanometre (m) ver 
tical 


rajn>BaHonemB (m) cn* 
nOABHHCHOH KSiTJUl- 
Kofl (paMKOti) H CFfc- 
tobu)(i> (npoeKqioH- 
HLnn>) yKaaaTejieirB 

galvanometro (m) a roc- i 
chetto mobile ed ad 
indice lu mi no bo 

galvanOmetro (m) de 
cnadro m6vil y de in- 
dice lu minoso 

aepKajiLHbifl rajitBaHo- 
MeTpij (m) ci> noABH>K- 
hoh KaTyniKofl (pax- 
KOfl) 

galvanometro (m) a roc- « 
cbetto mobile ed a 
riflessione 

galvanOmetro (m) de 
carrete m6vil y de 
espejo 

r&JiLBaHOMeTpi* (mj co 
CTp r kiiKoio (ci. yic&sa- 
Te^ein,) 

galvanometro (m) ad 3 
ago 

galvanOmetro (m) de 
ag uja_ 

BepTUKajLbULifl rajiLBa- 
HOMeTpi» (m) 

galvanometro (m) verti- . 
cale 

galvanometro (m) ver¬ 
tical 


tragbores Galvanometer 
(n) 

portable galvanometer 
galvanometre (m) por¬ 
ta tit 


nepeHocHtifl rajiLBaHO- 
MeTp t (m) 

galvanometro (m) por- 
tatile 

galvandmetro (m) por- 
tdtil 


Tascbengalvanometer 

(n) 

pocket galvanometer 
galvanometre (m) de 
poche 



KapMaHHwft rajiLBano- 
xeTpi. (m) 

galvanometro (m) tasoa- 
bile 

galvanOmetro (m) de 
bolsillo 


Dosengalvanometer (n) 
circular galvanometer 
galvanometre (m) k 
boitier cylJndrique 



l a-'ii.BaHOMeTpi. (m) bi» 

UlLlUHAPHUeCKOfl KO- 

doOk+> 

galvanometro (m) a cas- 7 
setta cilindrica 
galvanOmetro (ml de 
caja cilindrica 


ITniversalgalvanometer 

(n) 

universal galvanometer 
galvanometre (m) unl- 
versel 



yunBepcaJibHUH rajitBa- 
HOMeTpL (m) 

galvanometro (m) uni- H 
vorsale 

galvanOmetro (m) uni¬ 
versal 







Hi tzdrabtgal vauometer 

(n) 

hot-wire galvanometer 
/ galvanometre (m) thcr- 
mlque ou calorlque, 
galvanomdtre (m) a 
fll chaud _ 

Huarnudclgal vauometer 

(n) 

galvanometer with liair- 
* pin-shaped magnet 

galvauojnetre (m) 4 
Ipingle it chcvcux 


Federgalvauometer (n) 
„ spring galvanometer 
galvanometre (m) it 
rossort 


tialvanometer (u) mil 
Zwelgwiderstand 
shunted galvanometer 
galvanoinetre (m) a re¬ 
sistance shunt ou cn 
derivation 


ltrncke (t) 

6 bridge 
pent (m) 

MeUbrucke tf) 
r, measuring bridge 
pent (in) do nicsure 


Postamlbriickc (f) 
l’ost-Ofllee bridge 
7 pent (m) do posle 1616- 
grnpbique 


Widcrstandbriicke (f) 
s resistance bridge 
pout (m) de resistance 


llniekendnibt (m) 
g bridge wire 

fll (m) de pent, fll (m) 
grad lie de pout 


Teiuouoii rajii>uaHO- 
MCTp-L (m) 

galvanometro (m) a fllo 
ealdo 

galvundmetro (in) cal6- 
rico 


ra.ii>HanoxeTpi> (m) co 
imilMl.KOofipa.lHIJlTL 
uarHiiTOJn, 

galvanometro (m) a ma- 
gnete curvo 
galvandmetro (m) de 
Imau curvo 


iipy>KBUHud ra.n.BaHo- 
HeTpi> (in) 

galvanometro (m) a 
inolla 

galvaudmelro (m) de 
rcsortc 




ra-n.BaHOMeTpT, (m) cn, 
Uiy'HTOBUHli conpom- 
mieHietn. 

galvuuometro (m) a re- 
slstcnza in derivaziouc 
galvaudmelro (m) de re- 
sistenclaen dcrivacidn 

xocTiiin. (m) 
pontc (nt) 
puentc (m) 

Il.IMl.pHTeJlI.HUA MO- 
CTinn. (m) 

pome (pi) di misura 
puente (in) de medida 
llaMlipilTeJlI.HUfi MO- 
ctiiicl (m), ynoTpcO- 
.hicmuA m. Te.ierpatp- 
liux-B uonTopaxt 
enssetta (!) ]>ostale a 
|)ontc 

puente (in) de cstaeidn 
telegrdflea 



a 


MOCTIIKJ, (m) flJIH HJ- 
M-lipeuiii conpoTii- 
u.ieHi>i 

ponte (in) dl resistenza 
puente (m) de resisteneia 
OTiLionnaii iipono.iOKad) 
HI. MOCTIll't; ; npouo- 
.ionn MocTinm 
Into (in) dl paragone 
del jmnte 

alainbre (m) de puente, 
alambre (in) graduado 


Hruekeii/.ueige (in pi) irl.TUlt (1 pi) moctiika 

arms (pi) of the bridge, i Inti (ni pi) dl proporzioue 

bridge arms (pi) u » L derivacloues (f pi) del 

brunches dpi) du pout pueute 
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Brfickenschaltung (f) 
bridge connection 
montage (m) en pont, 
eouplage (m) en pont, 
connexions (fpl)d’un 
pont 


coeAHHeme (n) (cxeMa(f) 
coeAHHeHifi) MOCTHKa 
collegamento (m) a 
ponte 

conexiones ((pi) de un 
puente 


Wheatstonesche Briicke 

(f) 

Wheatstone bridge 
pont (m) de Wheatstone 



mocthkt* (m) BirrcTOHa 
(yHTCTOHa) 

ponte (m) di Wheatstone a 
puente (m) [de resisten- 
cia] Wheatstone 


Wheats to ne-Kirchhoff- 
sche Briicke (f) 
Wheatstone-Kirchhoff 
bridge 

pont(m) de Wheatstone- 
Kirchhoff 


MOCTHKT> (m) BHTCTOHa- 
KnpxrcKfra 

ponte (m) a filo di 
Wheatstone-Kirchhoff 
puente (m) de Wheat¬ 
stone-Kirchhoff 


Wheatstonesche Briicke 
(f) mit Pnizisionswider- 
sUnden 

Wheatstone bridge with 
standard resistances 
pont (m) de Wheatstone 
a resistances de pre¬ 
cision 


MOCTHICb (m) BlITCTOHa 
CT> TOHHLIMH COIipOTH- 
BJieHiHMH 

ponte (m) di Wheatstone 
con resistenze di pre- 4 
cisione 

puente (m) de Wheat¬ 
stone con resistencias 
de precisidn 


Doppelbrucke (f) 
double bridge 
pont (m) double 



ABOftHOft MOCTlllTb (m) 
ponte (in) doppio 
puente (m) doble 


G 


Thomsonsche Briicke (f) 
Thomson bridge 
pont (m) de Thomson 



MocTiiicb (m) Tomcohu 
ponte (m) di Thomson a 
puente (m) de Thomson 


Telephonbriicke (f) 
telephone bridge 
pont (m) de telephone 



TejiecJ>OHHijft [ii;ui1>ph- 

TejibHuff] MOCTiim>(ni) 

ponte (m) a telefono 
puente (m) para tele- 
fouos 


Cruversalbrucke (f) 
universal bridge 
pont (m) universel, pont 
(m) de mesure uni¬ 
versel 



Bli Uable i termefibrff eke 

(f) 

bridge for testing light¬ 
ning conductors 
pont (m) de mesure pour 
parafoudres, pont (m) 
f»oiir la determination 
de la resistance des 
parafoudres 


yHiiBepca-ibHiart mo- 
cthicl (m) s 

ponte (m) universale 
puente (m) universal 

H3M'hpitTeAbiiuii MO- 
CTHKT> (m) HCI1U- 

Tanin rpoMOOTBOA- 
HiJxb ycTanoBoici. 
(rpOMOOTBOAOBl.) 
ponte (m) per la deter- q 
ininazione della re- 
sisteuzu del scarica- 
fulmini 

puente (m) para la de- 
terminaci6n de 1 a re- 
sistenciade pararrayos 


II 


43 
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Schleifendrahtbrflcke (f) 
1 loop wire bridge 

pont (m) k fll circulaire 



Induktionsbriicke (f) 
2 inductance bridge 
pont (m) d'induction 


DrahtmeCbrficke (f) 
Uppenborn’B bridge 
3 pont (m) d'Uppenbom, 
pont (m) de mesure 
k fll 


MOCTHKb (m) Cb npOBO- 

jioKoft, pacnojioweH- 
Hoft no Kpyry 
ponte (m) a fllo circo- 
lare 

puente (m) de alambre 
circular _ 

HHAyKlUOHHUfi MOCTHKb 

(m) 

ponto (m) d’induzione 
puente (m) de induccidn 

npOBOJIOHHUfl MOCTHKb 
(m) ynneHdopHa 
ponte (m) di Uppenbom, 
ponte (m) a fllo call- 
brato 

puente (m) de Uppen- 
born de alambre di- 
vidido 


MeCbriicke (f) fflr klelne 
Widerst&nde 

4 bridge for low-resistance 
4 work 

pont (m) pour la mesure 
de faibles resistances 



HairkpHTeJiLHijft mo- 
ctiikl (m) jum He- 
OojibuinxT> conpom- 
RueHift 

ponto (m) per deboli 
resistenze 

pueute (m) de medida 
para resistencias de- 
biles 


MeBbrucke (f) mit 
Stbpsehviderstilnden, 
Htbpselmefibriicke (f) 
5 bridge with plug resis¬ 
tances 

pont (m) de mesnre k 
fiches ou clievilles 



uiTencejiLHwft mocthkl 
(m); naM-tpirreJibHuA 
moctukt, (m) co niTen- 
cejibHWMT, Maraan- 
uomt, conpoTU&ieHifl; 
ujTencejiLHbifl naift- 
pHTeJlbHljfi MOCTHKb * 
[cassa (f) a] ponte (nO 
con spine 

puente (m) de medida 
con conexiones de 
clavijas 


6 * 


Siopselmefibriicke (f) 
init Dekadenschaltung 
bridge with plug con¬ 
tacts and decimal re¬ 
sistances 

pont (m) de mesure k 
Aches ou chevilles et 
a resistances en deca¬ 
des 



uiTence^bHuft mocthkt, 
(m) cr> AeKa^Hburb 
(AecnTHHUbiMi,) Mara- 

3HH0MT* COnpOTUBJie* 

Hifl 

[cassa (f) a) ponte con 
spine e resistenze in 
decadi 

puente (m) de medida 
con cluvija y resisten- 
cia en dcicadas 


Stdpselmetibrucke (f) 
mit Serienschaltung 
bridge with plug con¬ 
tacts and resistances 
in series 

pont (m) de mesure k 
fiches ou chevilles et 
a resistances en sdries 


WTenceJibuufl mocthki* 
(m) cr, nocjrfcAOBa- 
TaibHIJMT, BICTlOTe- 
HieMi> conpoTiiaieHifl 
[cassa (f) a] ponte con 
spine e resistenze in 
serie 

puente (m) de medida 
con clavija y resisten- 
cia en serie 
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Doppelstdpselbrftcke (!) 
double-plug bridge 
pont (m) & Aches ou 
chevilles doubles 


KurbelmeAbrticke (1) 
measuring bridge with 
switch contacts 
pont (m) de mesure k 
manettes 


KompensationsbrGcke 
(f). Potentiometer (n) 
potentiometer 
potentiomdtre (m) 


Amperemeter (n), 8trom- 
messer(m), 8txom[an]- 
zeiger (m) 

amperemeter, ammeter 
amp^remdtre (m), am- 
m£tre (m) 



elektrische Wage (f) 
electric balance 
balance (!) dlectrique 



MOCTHRl* (m) CT» ABOfi- 
hlimh nrrencejiiDCH 
ponte (m) a spine doppie 1 
puente (m) con clavijas 
dobles 

piFZ&HCHLlA HBSrfepH- 
TOJIbHUA MOCTHKT. (m) 

ponte (m) a manovella 2 
puente (m) de medida 
con manivelas 


KOMnencauioBHufl 
annaparb (m); noTeH- 
nioMeTp-L (m) 3 

potenziometro (m) 
potencidmetro (m) 


aMnepMeTpT* (m); aM- 
Merpi> (m) 
ampermetro (m) 
amperdmetro (m) 


BJieKTpeqecKie b^cli 

(m pi) B 
bilancia (!) elettrica 
balanza (!) eldctrica 


Conlombsche Wage (!) 
Coulomb’s balance 
balance (!) de Coulomb, 
balance (!) de torsion 


Induktionswage (!) 
induction balance 
balance (!) d'induction 


ass? 


KpyTHJibHbie BrfccM (m pi) 
KyjioHa 

bilancia (!) di Coulomb ® 
balanza (!) de Coulomb 


HHAYKIPOHHbie rtcbi 

(m Pi) 7 

bilancia (!) d’induzione 
balanza (!) de induccidn 


aimep'L-B'kcw (mpl); 

8tromwage (!) -jfZi ajieKTpoamiaMHHecKie 

current-balance wbcu (m pi) 

balance (!) dlectrique, bilancia (!) elettrodina- 8 

dlectrodynamomdtre ^ mica 

(m) balance balanza (!) electrodina- 

• mica 


Stromschnellwage (!) 
direct-reading ampere 
balance 

balance (!) dlectrique a 
re »sort, dlectrodyna- 
momctre (m) A resaort 


Gleichstromampere- 
mcter (n) 

continuous current am¬ 
meter 

amp^remdtre (m) pour 
courant continu 


npy>KiiHiuae aMnepi*- 
bIjcm (m pi); npy>KHH- 
Hiae ajiGRTpomiHanH- 
l iecKie irbcu (m pi) 
ampermetro (m) a 
bilancia 

ampordmetro (m) de 
balanza 

aMnepM6TpT> (m) noeTo- 
HUHaro Tona 
ampermetro (m) per 
corrente continua 
amperdmetro (m) para 
corriente continua 
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Wechselstromampere- 
meter (n) 

f alternating current am- 
1 meter 

ampdrem^tre (m) pour 
courant alternate 


Hochspannungsampere- 
meter (n) 

* high-tension ammeter 
ampdremdtre(m) a haute 
tension 


Wechselstrominduk- 
tionsamperemeter (n) 
alternating-current in- 
3 duction ammeter 
ampdremdtre (m) k in¬ 
duction pour courant 
altematif 



elek tromagne tischer 
Strommesser (m) 

. oleetromagnetic cur¬ 
rent meter 

ampdremdtre (m) dlec- 
tromagndtique 



annepMeTpi» (m) nepe- 
xtHHaro Tona 

ampermetro (m) per 
corrente alternate 

amperdmetro (m) para 
corriente altema 

annepMeTpi» (m) [am] 
Bucoicaro Hanpmce- 
mn 

ampermetro (m) per alta 
tenflione 

amperdmetro (m) de alta 
tensldn 

HHAyKuioHBufl aimep- 
M6Tpi> (m) nepeirfeH- 
Haro Tona 

ampermetro (m) ad in- 
duzione per corrente 
altemata 

amperdmetro (m) de in- 
duccidn para co¬ 
rriente altema 


BJieKTpoMarHHTHLifl av- 
nepMerpi> (m) 
ampermetro (m) elettro- 
magnetico 

amperdmetro (m) elec- 
tromagndtico 


Hitzdrahtamperemeter 
(n), Hitzdrahtstrom- 
messer (m) 
hot-wire ammeter 
6 ampdremdtre (m) ther- 
mique oti calorique. 
ampdremdtre (m) a fll 
chaud 



TeunoBofi annepHeTpi> 

(m) 

ampermetro (m) a fllo 
caldo 

amperdmetro (m) cal 6- 
rico 


Strommesser(m)mitAu8- 
schlag nach beiden 
Peiten 

ammeter with central 
0 zero 

ampdremdtre (m) a de¬ 
viation bilatdrale ou 
k zdro central 



axnepMeTpi> (m) ct» or- 
KJioHeHiein> cTpfcjneH 
BT> oO'fc CTOPOHU 
ampermetro (m) a devia- 
zione bilaterale 
indicador (m) de la di- 
reccidn de la corriente 
con desviacidn bila¬ 
teral 


7 


Amperemeter (n) mit 
zwei Skalen 
double scale ammeter 
ampdremdtre (m) k deux 
dehelles ou k double 
graduation 



aMnepMeTpi> (m) <n> 
ABOftHOll uiKajiofl 
(AByiui mKajiaxH) 
ampermetro (m) a dop- 
pia scale 

amperdmetro (m) con 
dos escalas 


Strommesser (m) mit 
cxzentrischer Eisen- 
scheibe 

s ammeter with eccentric 
iron disc 

amperemdtre (m) k ex- 
centrique de fer 



aMnepMeip'b (m) ct> 
dKCUeHTpHHeCKHlTB 
HcejrhaHujrB ahckomt> 
ampermetro (m) a disco 
di ferro eccentrico 
amperdmetro (m) de 
cuadrante de hlerro 
excdntrico 
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Strommesser (m) mlt 
gegenwirkender 
Schwore 

gravity ammeter 
ampdrem&tre (m) a 
contrepoids ou 4 gra¬ 
vity 


Strommesser (m) mit 
Federgegenkraft 
marine or spring am¬ 
meter 

ampdremdtre (m) 4 res- 
sort 


Taschen&mpereme ter(n) 
pocket ammeter 
ampdrem&tre (m) de 
poche 


d* Arson valsc her Strom¬ 
messer (m), d’Arson- 
valsches Amperemeter 
(n) 

d’Arson val type am¬ 
meter, moving coil 
ammeter 

amp£rem£tre (m) [type] 
d’Arsonval 


Amperemeter (n) mit 
Befes tigungslappen 
ammeter with fixing or 
fastening lugs 
ampdremdtre (m) 4 
oreilles de fixation 


Befestigungslappen (m) 
fixing or fastening lng 
oreille (f) de fixation 


Schwingungsarm (m) 
swinging bracket 
bras (m) oscillant, (fig.:) 
bras (m) plvotant 

riickw&rts angeschlos- 
senes Amperemeter (n) 
back connected am¬ 
meter 

ampdrem&tre (m) rac- 
cordd par derridre ou 
a connexion postd- 
rieure 


Xontage&mperemeter 

(n) 

portable ammeter 
ampdrem4tre (m) de 
montage ou de moij* 
tenr 



arniepMeTp-b (m) ct> npo- 
THBOfffcCOJTL 

ampermetro (m) a gra- i 
vit4 o a con trap peso 
amperdmetro (m) de 
giravedad 


npyHCHHHufi aMnep- 

M6TPT> (m) 

ampermetro (m) a molla % 
antagonista 

amperdmetro (m) de 
resorte 



KapMaHHufi aMnep- 
MeTpi» (m) 

ampermetro (m) tasca- 
bile 

amperdmetro (m) de 
bolsillo 



aicnepxeTpi>(m) no X Ap- 
COHBaJUO 

ampermetro (m) d’Ar¬ 
sonval 

amperdmetro (m) d’Ar¬ 
sonval 



a 


ritn /.«u-\ 


aMnepMeTpi> (m) cl Jian- 
KaMH (npHJIHBaMH) 
fljw ynpinuiemH 
ampermetro (m) a briglie s 
d’attacco 

amperdmetro (m) con 
orejas de fijacidn 

npnjiHBrb (m) (jianna (f)) 
jvih npHKp'bmidriff ^ 

briglia (f) d’attacco 6 

oreja (f) de fijacidn 

juieno (n) (ptman* (m)) 

Ha neTJiHxi> 7 

braccio (m) oscillanto 
brazo (m) oscilante 


aMnepMeTpi> (m), rrpH- 
coe^HH^HHufi caa^H 
ampermetro (m) a col- 
legamenti posteriori 8 
amperdmetro (m) con 
conexiones poste- 
riores 


aunepMeTpi* (m) jsjih 
yCTaHOBOTOLLTb (MOH- 
Ta>KHbixi>) padoTL 
ampermetro (m) per 9 
impianti 

amperdmetro (m) de 
montaje 
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Fr&zisions&mperemeter 

(n) 

i standard [precision] am- 

1 meter 

ampdrem&tre (m) de pre¬ 
cision 

Milliamperemeter (n) 

2 milliammeter 
millJamperem&tre (m), 

milli&mmdtre (m) 

reglstrierendes Ampere¬ 
meter (n), registrie- 
render Stromzeiger(m) 

o recording ammeter 
amperemdtre (m) enre- 
gistreur, ammdtro- 
graphe (m), amp£re- 
mdtrographe (m) 



registrierender M&xi- 
malstromanzeiger (m) 
recording maximum 
current indicator 
indicateur-enregistreur 
(m) de oourant ma¬ 
ximum, amp£remfctre- 
(m) enregistreur ou 
ammdtrographe (m) 
k maxima 


elektromagnetisches 
Kegistrierampere- 
meter (n) 

electromagnetic record- 
A ing ammeter 

ampere m£t re (m) enre¬ 
gistreur ou amm^tro- 
grophe (m) £lectro- 
magndtique 


Spannungsinessung (f) 
measurement of pres¬ 
sure 

6 mesure (f) ou deter¬ 

mination (f) de la ten¬ 
sion 

Spannungsmesscr (m), 
Voltmeter (n), 8pan- 

7 nungs[anlzeiger (m), 
Voltmesscr (m) 

voltmeter 
voltmetro (in) 

aperiodisehes Voltmeter 
(n), aperiodischer 
Spaiinungszeiger (m) 

& dead-beat or aperiodic 
voltmeter 

voltmdtro (m) 'ap^rfo- 
dique 



TO'iHHflCnpemraioHHufl) 
annepnerpi (m) 
ampermetro (m) di pre- 
cisione 

amperdmetro (m) depre- 
cisidn 


MHJiJiiaMnepMeTpnb (m) 

milllampermetro (m) 

mili-ampcrdmetro (m) 

caMommiymift (pem- 
cipnpyiomift) annep- 
MeTpi* (m); aimeTpo- 
rpadn> (m) 

Ampermetro (m) regi- 
strat ore 

amperdmetro (m) regie- 
trad or __ 

caxornraiymift (pern- 
cTpnpyiomifi) yicaaa- 
Tejtb (m) MaKcmcaJiB- 
Hoft enm* Tona; anxe- 
Tporpadn. (m) maKCH- 
naJitHaro Tona 

Indicatore (m) registra- 
tore di corrente a mas- 
sima 

indicador (m) registra- 
dor de corriente 
mdxima_ 

ajieKTpoMarHTTTHfcifl ca- 
Monmnymift (pern- 
crpiipyiomifl) awiep- 
MeTpi> (m); ajieKTpo- 
MaTHHTHwA ajcxeTpo- 
rpad)i» (m) 

ampermetro (m) regis- 
tratore elettromagne- 
tlco 

amperdmetro (m) regia- 
trador electromagn^- 
tico _ 

nairbpeHie (n) Hanpfl* 
Htenm 

misura (f) della ten- 
sione 

determlnacidn (f) de la 
tensidn 


BOJifcTMeTp'L (m): yica3a- 
TejiL (m) Haupfl>KeHia 
voltmetro (m) 
voltl metro (m) 


auepioAHHecicift bo;h>t- 
M(»Tp*b (m) 

voltmetro (m) nperio- 
dieo 

voltl metro (m) r nperib- 
dieo 





Doppelvoltmeter (n) 
double voltmeter 
voltmetro (m) double 


i 


679 


Ferraris-Voltmeter (n), 
Ferrari s-Spannungs- 
zeiger (m) 

Ferraris voltmeter 
voltmetro (m) [de] Fer- 
raris 



ABOftHOfl BOJibTMeTp'b 
(m) 

voltmetro (m) doppio 
voltlmetro (m) doble 



BOJibTMeTp'b (m) no 
upHHunny $eppapHC& 
voltmetro (m) [ai] Fer- 
raris * 

voltlmetro (m) [de] Fe¬ 
rrari 8 


Hauptvoltmeter (n), 
Hauptspannungs- 
zeiger (m) 
main voltmeter 
voltmetro (m) principal 


rJI&BHLlft BOJibTMeTp'b 

(m) , 

voltmetro (m) generale * 
voltlmetro (m) general 


eleklrom&gnetischeB 
Voltmeter (n) 
electromagnetic volt¬ 
meter 

voltmetro (m) Glectro- 
magnltique 


Federvoltmeter (n) 
marine or spring volt¬ 
meter 

voltmgtre (m) h ressort 



dJieKTpOMaTHHTHblfi 
BOJibTMeTpi. (m) 
voltmetro (m) elettro- 
magnetico 

voltlmetro (m) electro- 
magn^tico 


npy>Kl!HHblft BOJIbT- 
M6Tp*b (m) 

voltmetro (m) a inolla 5 
voltlmetro (m) de re- 
sorte 


Uitzdrahtvoltmeter (n) 
hot-wire voltmeter 
voltmetro (m) thermique 
ou calorique, volt- 
m£tre (m) k 111 chaud 
ou a fil thermique 


Differen tial vol tme ter(n) 
differential voltmeter 
voltmetro (m) diffgren- 
tiel 


Cardewscher 8pan- 
nungsmesser (m), Car- 
dewechea Voltmeter 

(n) 

Cardew’a voltmeter 
voltmetro (m) [de] Car- 
dew 


statiaches Voltmeter (n) 
electrostatic voltmeter 
voltmetro (m) statique 


Mul tizell ularv ol tme ter 

(n) 

multicellular voltmeter 
voltmetro (m) multi¬ 
cell ulai re 



a 


i i 


TeiUIOBOft BOJibTMeTp'b 

(m) 

voltmetro (m) a fllo 6 
caldo 

voltlmetro (m) caldrico 

AH(t>(t>epeimiajibHbifi 
BOJibTMeTp'b (in) 
voltmetro (m) differeu- _ 
ziale 7 

voltlmetro (m) diferen- 
cial 


BOJibTMeTp'b (m) Kapabfo 
voltmetro (m) [di] Car- 
dew s 

voltlmetro (m) [de] Car- 
dew 



CTaTimecnifl BOJibT¬ 
MeTp'b (in) u 

voltmetro (m) statlco 
voltlmetro (m) estatico 

MiioroKaMepHbifi bojilt- 
MbTpi> (m); BOJibT¬ 
MeTp'b no npuumuiy 
Keju.BHua to 

voltmetro (m) mulli- 
cellulare 

voltlmetro (in) inulti- 
celular 
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i 


Prfizlsionsvoltmeter (n) 
standard (precision] 
voltmeter 

voltmetre (m) dc pre¬ 
cision 



T04HidlKnpeiuiaioviHufl) 
BOJll»TMeTpT> (m) 
voltmetro (m) di pre- 
cisione 

voltlmetro (m) do j>re- 
cisidn 


Millivoltmeter (n) 
2 millivoltmeter 
millivoltmetro (m) 


Normalmillivoltmeter 

(n) 

standard millivolt¬ 
meter 

millivoltm6tre (m) 
etalon 


Voltmeter(n) fiirGleich- 
strom 

continuous current volt¬ 
meter 

voltmetro (ra) pour cou- 
rnnt continu 


MnjiwiiiBO.ibTMeTp'b (m) 
millivoltmetro (m) 
mili-voltimetro (m) 


DTajioHnuA (o6paauo- 

Bblfi) MIULlHBO.IbT- 
MeTpi> (m) 
millivoltmetro (m) 
campione 

mili-voltimetro (m) pa¬ 
tron 6 normal 


BO-'IbTMeTP'b (HI) IlOCTO- 
HHHaro Tona 
voltmetro (m) per cor- 
rente eontinua 
voltlmetro (in) para 
corriente contiuua 


Voltmeter (n) furWech- 
selstrom 

6 alternating current volt¬ 
meter 

voltmetro (m) pour cou- 
rant alternate 


Niedcrspuimungs volt¬ 
meter (n) 

6* low-tension voltmeter 
voltmetre (in) a basse 
tension 

Hochspannungsvolt- 
ineter (n) 

7 high-tension voltmeter 
voltmetre (m) ii haute 

tension 

Voltmeter (n; mil zwei 
Skalen 

double-scale voltmeter 

8 voltmetre (m) a deux 

echelles ou a deux gra¬ 
duations ou a double 
mouvement 


Voltmeter(n)mit mehre- 
ren Mei/.bercicheij 
voltmeter with several 
i* ranges 

voltmetre (m) a i>lu- 
«ieur* portees an am¬ 
plitudes de mesure 


Bo.ib'i Me i pii (m) uepe- 
MiiHHaro Tona 
voltmetro (m) per cor- 
rente altemata 
voltlmetro (m) para 
corriente alterna 

Ho.it.TMeTp'b (m) HU d Karo 
HanpanceHifl 
voltmetro (m) per bassa 
tension* 

voltlmetro (m) de baja 
tension 

Bo.ibTMeTp'b (m) bi«i co- 
Karo HanpH/KeniH 
voltmetro (m) per alta 
tensione 

voltlmetro (m) de alta 
tension 

BO.ll.TMeTP'b (ni) cl 

Abvmh mica-iawi (im- 
lrhpiiTe.ibHNMii npe- 
^fcjiaMit) 

voltmetro (m) a scala 
doppia 

voltlmetro (m) con dos 
escalns 

Bo.mTMeTp b (m) c b nl;- 
CKO.ll.KIIMU lllJwLiaMII 

(iKiMl;piiTe/i bti > JMn 
]ipe,i'LiaMii) 
voltmetro (m) a piii 
scale 

voltlmetro (ni» eon 
murhus escalns o de 
varios cleaners de 
medidn 
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Voltmeter (n) mit ein- 
seitigem Ausachl&g 
voltmeter deflecting in 
one direction only 
voltmetre (m) a devia¬ 
tion unilateral© 


BOJU>TM©TpT> (m) CT> 0T- 
KJiOHemeirb ctp'&jikh 
Kb o%ay [tojilko] cto- 
poHy 

voltmetro (m) a devia- 
zione unilateral© 
voltlmetro (m) con des- 
viaci6n d un solo lado 


Voltmeter (n) mit zwei- 
seitigem Ausschlag 
voltmeter with central 
zero 

voltmetre (m) k devia¬ 
tion bilateral©, volt¬ 
metre (m) d zdro cen¬ 
tral 



BOJLbTMeTp'b (m) <n» ot- 
KJiOHeHiein* ctpIuikh 
BT> ofo CTOPOHH 

voltmetro (m) a devia- * 
zione bilateral© 
voltlmetro (m) con des- 
viacidn a los dos l&dos 


Registriervoltmeter (n), 
registrierendes Volt¬ 
meter (n) 

recording voltmeter 
voltmetre (m) enregis- 
treur, voltmdtro- 
graphe (m) 


caxonmnymifi (pent- 

CTpspyiouafi) BOJlbT- 
MeTpi* (m); BOJU>Tne- 

Tporpa<tn» (m) „ 

voltmetro (m) registra¬ 
tor© 

voltlmetro (m) regis- 
trador 


elektromagnetisches 
Regiatriervoltmeter(n) 
electromagnetic record¬ 
ing voltmeter 
voltmetre (m) enregis- 
treur ou voltmetro- 
graph© (m) eiectro- 
magnetique 



caMonmuymift (pern- 
CTpnpyioinifl) 3 JieK* 

TpOMarHJITHUfl BOJILT- 
MeTpi> (m) ; a.ieicrpo- 

MarHHTHUfl BOJIbTMe- 

Tporpact)T» (m) 
voltmetro (m) registra¬ 
tor© elettromagnetico 
voltlmetro (m) registra- 
dor electromagnetico 


Taschenvoltmeter (n) 
pocket voltmeter 
voltmetre (m) de poche 



KapxaHHBlfi B0.1TLMeTpi> 
(m) 

voltmetro (m) tascabile 5 
voltlmetro (m) de bol- 
sillo 


Signalvoltmeter (n) 
signal voltmeter 
voltmetre (m) avertis- 
9eur 



cnrHajiBHuft bojilt- 
MeTpi> (m) 

voltmetro (in) avvorti- g 
tore o a segnale 
voltlmetro (m) avisador 


Kontaktvoltmeter (n) 
contact voltmeter 
voltmetre (m) a contacts 



ICOHTaKTHBlft bo.ibt- 
MeTpi> (m) 

voltmetro (in) a con- 
tatti 

voltlmetro (m) con con- 
tactos 
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Voltmeter (n) mit be- 
sonderen Vonchalt- 
widerst&nden 
# voltmeter with multi- 
1 pliers 

voltmOtre (m) k resis¬ 
tances additionnelles 
en sdrie 


Phasenvoltmeter (n) 
phase voltmeter 
phasevoltmOtre (m); 

* voltmOtre (m) et 

S hasemOtre (m) com¬ 
ings 





BOJn>TMeTpT> (m) ch oco- 
6ukh AodaBOHHUMn 
conpoTHEJieHiiuui 
voltmetro (m) con re- 
sistenze addizionali 
separate 

voltimetro (m) con reos- 
tatos especiales 


4>a8Hufi (<t>a30Bufi) 
BOJn»TMeTjn, (m) 
voltmetro-rasometro (m) 
voltimetro (m) y fas6- 
metro (m) combinados 


transportabler Wider- 
standmettapparat (m) 
portable set for resis¬ 
tance measurements 
3 app&reil (m) portatif it 
mesurer les resis¬ 
tances ou pour la 
me sure des resis¬ 
tances 


nepeHOCHbifl npndoprt 
(m) jyiH HairhpeHiH 
conpoTHBJieHiit 
apparecchio (m) porta- 
tile per la misura di 
resistenze 

apArato (m) portAtil para 
la medida de resisten- 
cias 


Ohmmeter (n) 
4 ohmmeter 
ohmmOtre (m) 


Ohmskala (f) 
ohm scale 

5 Ochelle (f) ohmicjue ou 
des ohms 



OMMeTpi. (m) 
ohmmetro (m) 
ohmmetro (m) 


om^ecKafl mK&Jia (f); 

ninajia omobi* 
scala (f) ohmica 
escala (f) Ohmica 


Mikrohmmeter (n) 
6 microhm-meter 
microhmmOtre (m) 


Pritzisionswiderstand- 
messer (m) 

7 standard ohmmeter 
ohrametre (in) de pre¬ 
cision 


MHKpO-OMMeTpi» (m) 
microohmmetro (m) 
mlcroohmmetro (m) 


to^hwA [npeunaioB- 
hmA] OMMeTpi* (m) 
ohmmetro (m) di pro- 
cisione 

ohmmetro (m) de pre¬ 
cision 


Doppelinstrument (n) 
combined or double 
instrument 

instrument (m) double 




\ 

/ 


v-i// 


abo ft ho fl (kom6hhhdo- 
a naHHuh) npedopi* (m) 
1 strumento (m) doppio 
' instrumento (m) doble 


Voltamperemeter (n) 
combined volt- and 
ammeter 

9 voltampOrem^tre (m); 
voltmdtre (m) et ara- 
peremOtre (m) combi¬ 
nes 



KOMdHHlipOBaHHUe 
BOJIbTMeTpi* (m) H 
aanepMeTpi* (m); 
BOJibTaMnepMeTpi* (m) 
vol tarn perm etro (m) 
voltimetro (m) y am- 
perbmetro combinados 







683 


kombiniertes Taschen- 
voltamperemeter (n) 
combined pocket volt- 
and ammeter 
voltamp£rem&tre (m) de 
poche, voltm6tre (m) 
et amp£rem6tre (m) 
combines de poche 


KOKdHHHpOB&HHLie Kap- 
MaHHUe BOJU>TMeTpT> 
(m) h axnepMeTp'L (m); 
KapMauHud BOJii/raM- 
nepaeTpT* (m) 
voltampermetro (m) tas- 1 
cabile 

voltimetro (m) y am- 
perdmetro de bolsillo 
combi nados 


Millivoltamperemeter 

(n) 

millivolt-ammeter (m) 
millivoltampdremdtre 
(m) 



KHJUIHBOJILTb - aMJiep- 
xeTpi» (m) 

milllvoltampermetro u 
(m) * 

milivoltamperdmetro 
_ (m)_ 


Isolationsprufer (m), 
Isolationsmesser (m), 
Isolationsme&apparat 
(m) 

insulation tester 
essayeur (m) d’isole- 
ment, apparell (m) k 
essayer l’isolement 


Erdschluttanzelger (m), 
Erdachlu&prftfer (m), 
Erdschluttpriifapparat 
(m) 

leakage indicator 
indicateur (m) de terre 



iipndop'b (m) juih hc- 
nuTaHia (nairkpeHm) 

H30JIHIUH 

prova-isolamento (m) 
verificador (m) de aisla- 
mlento 


ynasaTejib (m) 3 emiH- 
Horo coodmeHiH 
Indicatore (m) di terra , 
indicador (m) del con- * 
tacto terrestre 6 de 
tierra 


Fehlerortsbestlmmung 

(t) 

localisation of fault 
localisation (f) du ddfaut 
ou du derangement 


Drahtbruchmelder (m) 
electric wire-break 
alarm 

avertisseur (m) de rup¬ 
ture de fil 


onpeA^ieuie (n) (otu- 
CKarne (n)) irfccTa iio- 

Bpe>KAeHiH 

localizzazione (f) di un 5 
dlfetto 

localizacidn (f) del falto 
6 de la averia 

cHinajimbid npudopii 
(m) Ha c;iyuaft odpuBa 
nnoBo^a 

avvlsatore (m) di rottura 6 ' 
di fllo 

avisador (m) de ruptura 
de alambre 


Leitungspriifer (m) 
insulation testing in¬ 
strument 

essayeur (m) de canali¬ 
sation ou de circuit, 
essayeur (m) de Mgne, 
appareil (m) k essay er 
la canalisation 



ripu6opi> (m) jyin ucnu- 
TaHia H30JiHuiH npo- 

BOAOBl>; JllIHeKHWA 
HenuTaTe-ih (m) 
provucircuiti (in) 
galvanoscopio (m) para 
probar canalizaciones 


7 


Fehlersuchspule (f) 
fault location coil 
bobine (f) de localisation 
[des derangements] 


KaTyuina (f) jum otu- 
cKaniu noBpe/KAeultt 
rocchetto (m) di localiz¬ 
zazione di difetti 
carrete (m) de locall- 
zacibn de defectos 
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aperiodlscher Isola- 
tionspriifer (m) 

1 dead-beat insulation 
tester 

essayeur (m) d’isolement 
apdriodique 



registrierender Kurz- 
schluAanzeiger (m) 

2 short-circuit recorder 
indic&teur- enregistreur 
(m) de court-circuit 



anepioAHHecidfl npa- 
6op> (m) ajih hcuh- 
Taniff BaojiHiuH 
provaisolamento (m) 
aperiddico 

veriflcador (m) de aisla- 
miento aperiddico 

Cano runny mi ft (peru- 

CTpupyTomifl) yK&aa- 
Tejib (m) Koponcaro 
aaMUKamn 

indicatore (m) registra¬ 
tor© di corto-circuito 
i ndicad or - regie tr&dor 
(m) de circuito corto 


Kabelmettapparat (m) 
cable-testing set 
3 appareil (m) pour l’essai 
des cables, appareil(m) 
k essayer les cables 



^ o 



npH6opi> (m) ;yjH Ka- 
6ejih\rux r h nairfcpeHift 
apparecchio (m) per la 
prova di cavi 
aparato (m) para el 
ensayo de cables 


Kabclmettwagen (m) 
cable testing car 
4 voiture-laboratoire (f) 
pour c&bles ou pour 
l'essai des cAbles 



noBoana (f) Awifl KadejrB- 
hwxt> naMtpemfi 
carretto (m) per la prova 
di cavi 

laboratorio (m) mdvil 
para registrar y medir 
la rcsistencia de los 
cables, carruaje (m) 
laboratorio 


Magnetoskop (n) 

6 magnetoscopc 
inagndtoscopc (m) 


varHiiTocKoirb (m) 
magnetoscopio (m) 
magnetoscopio (m) 


Magnetometer (n) 
6 magnotometer 
magntftometre (ra) 


MarHiiTOMeTpi> (m) 
magnetometro (m) 
magnotdmetro (m) 


Unifllarmagnctometer 

(n) 

7 unlfllar magnetometer 
magnetometre (m) uni- 
filaire 


Bifilarmagnetometer (n) 
bifilar magnetometer 
magn£tonri»tre (m) bifl- 
laire 



yuiubn.inpuLiA (ojiio- 
unTHuft) Manurro- 
M6TPT> (m) 

magnetometro (m) uni- 
filare 

magnetdmetro (m) uni- 
fllar 


dHCpH-IHpHhlfl (AByHIlT- 
Hud) MarHHTOMeTp'b 
(m) 

magnetometro (m) bifl- 
lare 

magnetdmctro(m)bi filar 
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Kompensationsma- 
gnetometer (n) 
compensation magneto¬ 
meter 

magnetomdtre (m) de 
compensation 


Magnetograph (m) f regi- 
strierendes Magneto¬ 
meter (n) 
magnetograph 
magnet ographe (m), 
magn<Hom6tre (m) en- 
registreur_ 


ypaBHHTe-iLHiafi (kom- 
neHcauioHHLifi) Mar- 
HHTOHeTpT> (m) 
magnetometro (m) di l 
compensazione 
magnet6metro (m) (le 
compensacidn 


MarmiTorpacl)T> (m); ca- 
Monmnymift (pern- 
CTpnpyioiiufl) Mar- v 
HHTOMeTpii (m) 
magnetografo (m) 
magnetbgr&fo (m) 


Horizontal magneto¬ 
meter (n) 

horizontal magneto¬ 
meter 

xnagn6tom&tre (m) hori¬ 
zontal 



ropH30HTa.ii>Htifl Mar- 
HHTOMeTp-b (m) 
magnetometro (m) oriz- 3 
zontale 

magnetdmetro (m) hori¬ 
zontal 


Eisenu ntersuchungs- 
apparat (m), Permea- 
meter (n) 
permeameter 
pemi^amdtre (m) 



Eisenblechprtifer (m) 
iron-sheet tester 
essayeor (m) de tole 



npndopi* (m) m hcobi- 
TaHin (HscjinAOBaHia) 
xcejrfcsa; nepxea- 

M6TPT, (m) 
permeametro (m) 
permeametro (in) 


npn6opi> (m) ajih hciiu- 
TaHifl ^ncTOBoro >«e- 
jrfeaa 

saggiatore (m) di lamiere n 
di ferro 

comprobador (m) de 
planchas de hierro 


Hysteresismettapparat 
(m), Hystereslsmesser 
(m) 

hysteresis tester 
byBtgr^sim&tre (m) 



rHCTepeaoMeTpr. (m) 
isteresimetro (m) 
histeresimetro (m) 


n 


Kraftlinienrichtungs- 
zelger (m) 

field direction indicator 
indicateur (m) de sens 
des lignes de force 



magnet!sche Brficke (f) 
permeability bridge 
pont (m) magn^tiqne 

magnetische Wage (f) 
magnetic balance 
magnetomgtre (m) ba¬ 
lance, balance ( 1 ) ma- 
gngtiqne 


yKaaaTejib (m) Hanpa- 
BJieHifl CHJIOBWXT, 

JIHHifi 

indicatore (m) della diro- 
zione delle linee di 7 
forze 

indicador (m) de sen- 
tido de las llneos de 
fuerza 

MarHUTnuft moct[hkjT> 

(m) s 

ponte (ra) magnetlco 
puente (m) magnetico 

MarHHTHwe irbcw (m pi) 
bilancia (f) magnet ica .9 
balanza (f) magn^tica 
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Phasenindikator (m), 
t Phasen[an]zeiger (m) 
phaae indicator 
indicateur (m) do phases 



tn=* 


hhahk&topi» (m) (yic&aa- 
Tejn> (m)) 4>asi» 
indicator© (m) di fase 
indicador (m) de fases 


Phasenmesser (m\ 
^ Phasometer (n) 
phasemeter 
phasem&tre (m) 


Tangen ten phasometer 
(n) 

3 tangent phasemeter 
phasem£tre (m) des 
tangentes 



<t)&30X6Tpi> (m) 
fasometro (m) 
fasdmetro (m) 


TaHreR<rb-(t>a 80 MeTpi> 

(m) 

fasometro (m) delle tan- 
gentl 

fasdmetro (m) tangen- 
cial 


Phasenvergleicher (m) 
phase difference indi- 
cator 

4 indicateur (m) de d£ca- 
lage de phases; com- 
parateur (m) do phases 


ynaaaTeAb (m) paaHOCTH 
(J)a8T>; npHOopi* (m) 
(annapara (m)) 
cpaBHema (f)&3i> 
comparatore (m) di Iasi 
compandor (m) de fases 


Periodenzahlbestim- 
mung (f), Wechsel- 
zahlbcstimmung (f) 
determination of fre- 
6 quency 

determination (f) de la 
frequence, determina¬ 
tion (f) du nombre de 
perlodes 


onpeA'fcJieHie (n) nacTO- 
tu (HHCJia nepioAOBi.) 
determinazione (f) del 
numero dei period! 
determinacidn (!) del 
ntimero de perlodos 


Frequenzmesser (in) 
0 frequency-meter 
frequencemetre (m) 



4acToirtpT> (m); nairfe- 
pHTejrb (m) qHCJia 
nepioAOBi> 
frequenzi metro (m) 
aparato (m) pan medir 
la frecuencia , fre- 
cuenclmetro (m) 


eleklroakustischer Fre¬ 
quenzmesser (m) 

^ electro-acoustic fre- 
' quency-meter 

frequencemetre (m) eiec- 
troacoustique 



3JieKTp03ByK0B0ft - 
CToirfcp'B (m) 
frequenzimetro(m) elet- 
tro-acustico 
apar&to (m) electro- 
acustico pan medir 
la frecuencia 


Kesonanzfrequenzmes- 
ser (m) 

resonance frequency- 
meter 

freouencemetre (m) h 
resonance 



£ 


MacToirfepT. (m)-peao- 
HaTopi* (m) 

frequenzi metro (m) ft 
risonanza 

aparato (m) de reso- 
nancia pan medir la 
frecuencia 
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Frequenzkontrollappa- 
rat (m) 

frequency - meter with 
signal arrangement 
fnkjuencem^tre (m) 
avert! sseur, contr&- 
leur (m) de frequence 



KOHTpOJIkHMfi MaCTO- 
irfepi* (m); nacToirfepx 
crb CHmajiHsaoiefl 
frequenzlmetro (m) 
awertitore 

aparato (m) avisador 
para medir la fre- 
cuencia 


Synchro nismusi ndika- 
tor (m), Synchronise 
musanzeiger (m) 
synchroniser, synchro¬ 
nism indicator 
indicateur (m) de syn- 
chronisme 


Synchro nismusvolt- 
meter (n) 

synchronising voltmeter 
voltm^tre (m) de syn¬ 
chro n ism e 


elektroakustische Re- 
sonanzwirkung (f) 
electro-aconstic reso¬ 
nance effect 
[action (f) ou effet (m) 
de] resonance (f) £lec- 
troacoustique 


Resooanzapparat (m) 
resonance instrument 
appareil (m) k reso¬ 
nance 


elektrooptischer Reso- 
nanzapparat (m) 
electro-optical fre- 
qnency-meter 
appareil (m) k reso¬ 
nance aiectro-optique 


Drehfeldrichtungszeiger 

(m) 

indicator for direction 
of a rotating field 
indicateur (m) de direc¬ 
tion du champ tour- 
nant 


Sehliipfungsmesaer (m) 
slip meter 

indicateur (m) de glis- 1 
sement, frequence- 
metre (m) k mesurer, 
le glissement 


yKaaaTejo* (m) chhxpo- 
HH3Ma 

sincronizzatore (m) 2 

indicador (m) de sin- 
cronismo 


CHHXpOHHLlfi BOJIbT- 
MCTP'b (m) 

yoltmetro (m) slncro- 3 
nizzatore 

voltlmetro (m) indicador 
de sincronismo 


aneicrpoaByKOBoe jrfcft- 
craie (n) peaoHAHca 
(oT3By*rin) 4 

azione (f) ni risonanza 
elettro-acustica 
accidn (f) de rcsonancia 
elect ro-aciistioa 

annapan> (m) - peaoHa- 
Topi> (m) 

apparecchio (m) a riso- ^ 
nanza 

aparato (m) de reso- 
nancia 


&*eKTpoonTHqecKifl an- 
napan, (m) - peaoBa- 
Topn (m) 

apparecchio (m) di ri- 6* 
Bonanza elettro-ottico 
aparato (m) de resonan- 
cia electro-dptico 


ynasaTejib (m) HanpaB- 
jieHia Bpamaiomarocfl 
dojih 

indicatore (m) di dire- 
zione del campo ro- 7 
tante 

indicador (m) de direc- 
ci6n del campo rota- 
torio 

upnCopi. (m) jum nairfc- 
perna cKOJiL>KeHia 

mfsuratore (m) dello 8 
scorrimento 

indicador (m) del slip 
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Wattmeter (n) 
l wattmeter 
wattmetre (m) 


Wattmeter (n) fiir Ein- 
phascnwechselstrom 
wattmeter for single- 
a phase alternating cur¬ 
rent 

wattmetre (m) [pourcou- 
rant alternatif] mono¬ 
phase 

Wattmeter (n) fiir Dreh- 
strom mit neutralem 
Letter 

wattmeter for three- 
s phase currents with 
neutral point 
wattmetre (m) [pourcou- 
rant; tri phase k con- 
due teur neutre 


Dreiphasenwattmeter 
(n) ftir ungleich- 
belastete Pliasen 
three-phase wattmeter 
4 for unbalanced phases 
wattmetre (m) triphase 
pour phases inegale- 
ment ou non-uniforme- 
men t chargees 


Zeigerwattmeter (n) 

6 indicating wattmeter 
wattmetre (m) a aiguille 


registrierendes Watt¬ 
meter (n) 

recording wattmeter 

6 wattmetre (m) en- 

registreur, wattm£tro- 
graphe (m) 

iiitzdrahtwattmeter (n) 
hot-wire wattmeter 
wattmetre (m) ther- 

7 mique ou calorique, 
wattmetre (m) h fil 
cl)aud ou k fil thermi- 
que 

Induktionswattmeter 

(n) 

8 induction wattmeter 
wattmetre (m) h induc¬ 
tion 





BamieTpT, (m); yarr- 
MeTpi. (m) 
wattometro (m) 
vatimetro (m) 


B&TTMeTp'L (m) [aJIH] OA’ 
Hoct)aaoaro nepeirim- 
Haro Tona 

wattometro (m) per cor- 
rente alternata mono- 
fase 

vatimetro (m) para co- 
rriente alterna mono- 
f&slca 

BamfeTpi, (m) ip€x- 
(haauaro Tona ci> uefl- 
TpajibHburb npoBOAoirb 
wattometro (m) per cor* 
rente trlfase con fllo 
neutro 

vatimetro (m) para co- 
rriente trifasica con 
conductor neutro 

BaTTMCTpT> (rn) Tpfci- 

(haanaro toke aah 
C haTL HCOAHHaKOBOfl 
HarpyaKH (Heo/u*- 
uanoBo Harpy^KeH- 
Hurb 4>a<n>) 
wattometro (m) per fasi 
inegualmente caricate 
vatimetro (m) para fases 
desigualmente car- 
gad as 

BamteTpT> (m) ct> yna* 
3aTeJiem> (cTpfejiKOio) 
wattometro (m) ad ago 
vatimetro fm) d e aguj a 

caHonmuymift (pera- 

CTpHp^TOluifl) BaTT- 
M6Tp*b (m); BarnieTpo* 
rpadrb (m) 

wattometro (m) registra- 
tore 

vatimetro (m) registra- 
dor 


Ten-ioBoft BarmeTpx (m) 
wattometro (m) a fllo 
ealdo 

vatimetro (m) caldrico 


HHAynuiOHHLlfi BaTT- 
MeTpi> (m) 

wattometro (m) di in- 
duzione 

vatimetro (m) de induc- 
cidn 
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tragbares Wattmeter (n) 
portable wattmeter 
wattmetre (m) portatif 


d jnamom e trisches 
* Wattmeter (n) 
dynamometric watt¬ 
meter 

wattmetre (m) dynamo- 
mi trique 


Wattmeterstromspule (f) 
wattmeter current coll 
bobine (f) d’intensitl 
de wattmetre, bobine 
(f) [en] slrie de watt- 
metre 




a 


nepeHocHufl BaimeTpi, 

(m) 

wattometro (m) portatile 1 
vatlmetro (m) portAtil 


AHBaMOMeTpinecKifl 
BaTTMeTpT> (m) 
wattometro (m) dinamo- y 
metrico 

vatlmetro (m) dinamo- 
mltrico 


nOGXfcAOB&TeJTbH&H Ka- 
Tyuina (f) BaTTMeTpa 
spi rale (f) ampermetnca 3 
del wattometro 
carrete (m) en serie del 
vatlmetro 


W'attme terepan nungs- 
spule (f) 

wattmeter pressure coil 
bobine (fl de tension du 
wattmetre, bobine (f) 
shunt ou en derivation 
de wattmetre 


inyHTOBaH KaTyniKa (f) 
saTTMeTpa 

spirale (f) voltmetrica 
del wattometro 4 

carrete (in) de tensidn 
del vatlmetro 


Differential wattmeter 
(n) 

differential wattmeter 
wattmetre (m) difflren- 
tiel 


AH(t)(])cpeHuia.ii>Hud 
BarrMeTpi, (m) 
wattometro (m) diffe- ^ 
renziale 

vatlmetro (m) diferen- 
cial 


Doppelwattmeter (n) 
double wattmeter 
wattmetre (m) double 

Wattmeter (n) mit Spie- 
gelskala 

wattmeter with scale 
and mirror 
wattmetre (m) avec 
Ichelle de miroir 



Wattmeterschaltung (f) 
connection of wattmeter 
couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) de wattmetre 


Verbrauchmesser (m) 
supply meter 
compteur (m) de con- 
sommatlon 


Stromz&hler (m) 
current meter 
compteur (m) de cour&nt 


ABoflHoil BarmeTpi* (m) 
wattometro (m) uoppio 6 
vatlmetro (m) doble 

BaTTMeTpi. (raj ct» aep- 
KajibHoA nuta-ioft 
wattometro (m) con 
scala a specchio 7 

vatlmetro (m) con es- 
eala do espejo 

cxewa (f) eoe/iHHeHifi 
BaTTMeTpa 

collegamento (m) di 
wattometro 8 

acoplamientos (mpl) de 
vatimetro 

H3M'fcpimuL (m) (c4eT- 
hhkk (m)) noTpe6.ie- 
Hin (pacxo.ua) 
misuratore (m) di con- 9 
sumo 

contador(m)de consumo 

c^eTHHicb (m) Tona 
contatore (m) di cor- 
rente elettrica 10 

contador (m) ellctrieo 
de coniente 


n 
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I T" 


Elektrizit&taz&hler (m) 



electricity meter j 


compteur (m) d’£lectri- t 
cite, compteur (m) 


i 

61ectrique fc 


r • 



1 _•_^ : 


Hauptz&hler (m) 

2 main supply meter 
compteur (m) principal 


Kontrollz&hler (m) 
standard testing meter 
3 compteur (m) 6talon, 
compteur (m) de con- 
trdle 


Zeitz&hler (m) 
time meter, current time 
meter 

4 compteur (m) boralre ov 
de temps, compteur 
(m) 61ectrochronom6- 
trlque 


registrierender Zeit¬ 
z&hler (m) 

recording time meter 
compteur (m) horalre 
enregistreur 




OJteKTpH'ieCKift CHfcT- 
HBKh (m) 

contatore (m) di elettri- 
cit& 

contador (m) de elec- 
tricidad 


rjiaBHuft cH&rqHKT* (m) 
contatore (m) principals 
contador (m) principal 

KOHTpOJIbHUfi CH&TTO Kb 

(m) 

contatore (m) di con- 
trollo 

contador (m) de verlflca- 
cl6n, contador (m) tlpo 


Cq&mHKT» (m) BP6M6HH 
contatore (m) crono- 
metrico 

contador (m) de tiempo 


caMonBinymift (pera- 
cTpupyiomifi) ch8t- 
HHKT> (m) BpeMOHH 
contatore (m) orario 
registratore 

contador (m) horario 
registrador 


Joulez&hler (m) 
6 joule-meter 
joulem6tre (m) 


AHtoyjioMCTpT. (m) 
joulmetro (m) 
joulidmetro (m) 


7 


Bchalttatelz&hler (m) 
switchboard supply 
meter 

compteur (m) de tableau 
[de distribution] 


Batteriezfthler (m) 

8 battery meter 

compteur (m) de bat- 
terie 


Amperestundenztthler 
(m),Coulombmetor(n), 
Coulombztthler (m) 

*j ampere-hour meter, cou¬ 
lomb-meter 

coulombm£tre (m), am- 
p£rc-heure-m£tre (m) 




Wattwage (f) 
lo watt-balance 

wattntetre (m) balance 


c^6t4hkt> (m) juir pac- 
npexfejraTeAtHoft 
AOCKH 

contatore (m) del quadro 
di distribuzione 
contador (m) del cuadro 
de distribucidn 

daTapeftuLifl chSttoki. 

(m) 

contatore (m) di batteria 
contador (m) de baterla 


cM^'nmct (m) annep'b- 
nacoBX; Kyji0H0M6Tpi> 

(m) 



perio-horas 

Barrsue (yaTTHwe) 
B'fccu (m pi) 

wattometro (m) a bl- 
lancia 

vatlraetro (m) de ba- 
lanza 
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Wattstundenz&hler (m), 
Arbeitsanzelger (m) 
watt-hour meter 
watt-heure-m6tre (m) 


Wattstundenz&hler (m) 
fur Wechselstrom 
alternating-current 
watt-hour meter 
watt-heure-m&tre (m) k 
courant al tern a til 



cu 6 tuhkt» (m) Bam- 
Hacon; chSthhjcb pa- 
6 oth (aHeprin) 
wattorametro (m) l 

contador (m) de vatio- 
horas, contador (m) 
de energla e!6ctrica 


cneTTOirb (m) Bam-^a- 
cobt> ajih nepeirfeH- 
Haro TOKa 

wattorametro (m) $ 

contador (m) de vatio- 
horns para corriente 
altema 


registrierender Watt- 
stundenz&hler (m) 
recording watt-hoar 
meter 

watt-heure-m6tre (m) 
enregistreur 



caMoniuuymifi (pera- 
CTpHpyiomifl) ch 8 t- 
HHKi>(m)Ba , m>-qacOBr& 
wattorametro (m) re- 3 
gistratore 

contador (m) vatlmetro 
registraaor 


Gleichstromz&hler (m) 
continuous current 
supply meter 
compteur (m) k courant 
continu 


Dreileiterz&hler (m) 
three-wire supply meter 
compteur (m) k trots flls 
ou k trois conducteurs 



Wechselstromz&hler (m) 
alternating-current 
supply meter 
compteur (m) k courant 
alternatif 


C40THHKb (m) UOCTOHH- 
Haro Tona 

contatore (m) per cor- 4 
rente continua 
contador (m) de co¬ 
rriente continua 


CU6T- 

HHin> (m) 5 

contatore (m) a tre fill 
contador (m) trifilar 


cu&rcHirz* (m) nepeirfeH- 
Haro Tona 

contatore (m) per cor- $ 
rente alternata 
contador (m) para co¬ 
rriente altema 


Elnphasenz&hler (m) 
single-phase supply 
meter 

compteur (m) [A cou¬ 
rant] monophase 


OAHO<t>a3Hufi cu&rHiurb 

(m) 7 

contatore (m) monofase 
contador(m) monofAsico 


Drehstromz&hler (m) 
three-phase supply 
meter 

compteur (m) [A cou¬ 
rant] triphasA 


ZShlersystem (n) 
type of supply meter 
systtme (m) de comp¬ 
teur 



Tp£x(J)aaHHft cneTHiucb 
(m); ch&thhkl Tpex- 
<fca3Haro toke s 

contatore (m) per cor- ' 
rente trifase 
contador (m) trifriBico 


cucreMa (f) cuSTunna 
sistema (m) 0 tipo (m) 9 
di contatore 
sistema (m) de contador 

44 * 
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cneruHKT. (m) -ABHra- 
TeJIL (m); MOTOpHUft 

cqftTHHKT. (m); cq&T- 
thktj ct, ABnraTCJiein> 
contatore (m) a motor® 
contador (m) motor 


cieT'inin. (m) ct. pesep- 
CHBHUira (oOpant- 
lfiun,) ABHraTejieMi>; 
CH&riHKi. (m) <n» pe- 
BepcHBBum. (oCpaTH- 
Mbiin.) HKopem 
contatore (m) a motor® 
riversiblle 

contador (m) motor re¬ 
versible 


dynamometriscber Zdh- 
ler (m) 

„ dynamometric supply 
meter 

compteur (m) dynamo- 
mdtrique 



AiiHaMoaeTpH'iecKifl 
ci&thhkt, (m) 
contatore (m) dlnamo- 
metrico 

contador (m) dinamo- 
mdtrico 


registrierendes Volta¬ 
meter (n) 

recording voltameter 
4 voltamdtre (m) enregi- 
streur, voltamdtro- 
gTaphe (m) 



canorumiymift iperH- 
cTpnpyiomifl) BOJU>Ta- 
neTpr, (m); BOJltTa- 
MeTporpacJn, (m) 
voltametro (m) registra- 
tore 

voltdmetro (m) registra- 
dor 


Induktionszdbler (m) 
Induction supply meter 
compteur (m) & induc¬ 
tion 



HHAyKItiOHHUfl cq&T- 
quici. (m) 

contatore (m) ad lndu- 
zlone 

contador (m) de lnduc- 
cl6n 


Hummelzdhler (m) 
Hummel’s meter 
compteur (m) [de] Hum¬ 
mel 


CHCTH1IKT> (m) rvMMe.in 

contatore (m) [dl] Hum¬ 
mel 

contador (m) [de] Hum¬ 
mel 


Blascbalgzdhler (m) 

7 bellows meter 

compteur (m) & soufflet 


Doppeltarifz&hler (m) 
double-rate meter 
8 compteur (m) & double 
tarlf 



BosAyxoAyBBuil cu6t- 
qiiKT> (m); cqfrrqnin, 
CT. M+.XOKT. 

contatore (m) a mantlce 
contador (m) de fuelle 


AuyxTapHtbuuft cq§T- 
qiim. (m); cqfrrqHKT, 
ABoftitoro Tapncba 
contatore (m) a doppla 
tarifla 

contador (m) de tarlfa 
doble 
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Pendels&hler (m) 
pendulum meter 
compteur (m) k pendule 


chSthhkt* (m) cry MaHT- 
HHK&MH; CHSTHUirb 
uaHTHnKOBaro Tnna 
con ta to re (m) a pendolo 
contador (m) de p£n- 
dulo 


kuizpendeliger Z&hler 
(m) 

short-pendulum meter 
compteur (m) k pendule 
court 


Hochstverbrauchmesser 

(m) 

maximum demand in¬ 
dicator 

compteur (m) de con¬ 
summation k maxima 


Ftinfleiterz&hler (m) 
five-wire meter 
compteur (m) k cinq fils 
ou conducteurB 


CMeT4HKT> (m) CT> KOpOT- 
KHM1* MaHTHHKOlTk 

contatore (m) a pendolo $ 
corto 

contador (m) de pOndulo 
corto 

cu&piukt, (ml Mancn- 
xajibHaro (nan 60 jil- 
maro) noTped-nema 

indicator© (m) del mas- 3 
simo consumo 

contador (m) de mAximo 
consumo 

IlHTHnpOBO;iHUfl C4tiT- 
4HKT* (m); CM&niHKTb 
(m) jyw nHTimpo- 

BOABOft CHCTeMW 4 

contatore (m) a cinque 
fill 

contador (m) de clnco 
conductors 


elektrolytischer Z&hler 
(m) 

electrolytic meter 
compteur (m) 61ectro- 
lytique 


Quecksilberz&hler (m) 
mercury meter 
compteur (m) k mereu re 


Streckenzahler (m) 
feeder meter, section 
meter 

compteur (m) de secteur 



aneKTpojiHTHHecKift 
C4&THHKT, (m) 
contatore (m) elettro- 
litico 

contador (m) electro- 
litico 


pTyTHBtft chStoucb (m) 
contatore (in) a mer- 
curio 6 

contador (m) de raer- 
curio 


ynacTKOBHfl cnemma* 
(m) 

contatore (m) di sezione 
contador (m) do sector 


Kontrollautomat (m) 
automatic control appa¬ 
ratus 

appareil (m) automa- 
tique de control© 



Pr&zisionsz&hler (m) 
standard [precision] 
meter Q 

compteur (m) de prO- ft 
cision ^1 



KOHTpojihuwd aBTOMan. 
(m); aBTOMaTinecKiii 
KOHTpojrbinjfi anna- 
pan* (m) 

apparecchio (m) anto- 
matico di coutrollo 
aparato (m) automdtico 
registrador 


T 04 Hufi (npeunaioHnufi) 
CHCTHIIKT* (m) 
contatore (m) di pre¬ 
cision© 

contador (m) de pre¬ 
cision 


H 


9 
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Bastianz&hler (m) 
t Bastian meter 

compteur (m) [de] Ba¬ 
stian 


ch6thhkt» (m) ct» Kopo- 

Wagebalkenz&hler (m) j— M _ mucjiomt, 

balance beam meter contatore (m) a bilan- 

* compteur (ml k fl£au _jj v ^ jjy ciere 

[de balance] ^— 1 con tad or (m) de ba- 

lanza 



CH&mnn» (m) BacriaHa 
contatore (m) [di] Bas¬ 
tian 

contador (m) [de] Bas¬ 
tian 


Elektrizit&tsverk&uler 

(m) 

prepayment-meter, pen- 
3 ny-in-the-slot meter 
compteur (m) glectrl- 
que k prgpaiement ou 
k paiement pr6alable 


oszillierenderZ&hler (m) 
4 oscillatory meter 

compteur (m) oscillant 


registrierender Z&hler 
(m) 

6 recording meter 

compteur (m) enregi- 
streur 



aBTOMart (m), orcryc- 

KaiOmift TOKT> 
distributore (m) auto- 
matico di elettrlcitii 
vendedor (m) auto- 
mAtico de electricidad 


KOJiedarejiLHHfl cqfcr- 
HHKB (m) 

contatore (m) oscillante 
contador (m) oscilantc 


caMOimniymifl (pern- 

CTpHpy»mifi) CH6T- 
HHKT> (m) 

contatore (m) registra- 
tore 

contador (m) reglstrador 


Integralztthlcr (in), in- 
tegjicronder Zfthler 
(m) 

integrating meter 
compteur (m) int^gra- 
teur ou totallsateur 


Thomsonz&hler (m) 

7 Thomson meter 

compteur (m) Thomson 


Siemensz&hler (in) 

3 8icmcns meter 

compteur (m) Siemens 


cu&rmicB (m)-HHTerpa- 
topt» (m) 
totalizzatore (m) 
contador (m) integra- 
dor 





cufrruHK't (m) Tomcohu 
contatore (m) [di] Thom¬ 
son 

contador (m) [del Thom¬ 
son 

cqfcTHHKb (m) CmeHca 
contatore (m) [di] 
Siemens 

contador (m) [de] 
Siemens 


Edisonz&hler (m) ^ li e V cq&nnncb (m) &£HcoHa 

9 Edison meter l contatore (m) Edison 

compteur (m) Edison \ contador (m) Edison 



Aronzfthler (m) 
Aron meter 
comp tear (m) Aron 


CHeTTOKi (m) ApOHE 
con tat ore (m) Aron 
contador (m) Aron 


/ 
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Pendellinse (f) 
pendulum bob 
lentille (f) du pendule 


rpy8T> (m) mehthhke 
lente (f) del pendolo 2 
lenteja (f) del pgndulo 


Ferrari sz Abler (m) 
Ferraris meter 
compteur (m) Ferrari 8 



chSttokt. (m) 4>eppa- 
PHca 

contatore (m) Ferraris 3 
contador (m) Ferraris 


Z&hlwerk (n) 
train of wheels, register, 
counter 

mlnuterle (O de comp¬ 
teur, mouvement (m) 
[d’horlogerie] de 
compteur, mgcanisme 
(m) de compteur 



cuBrauft MexaHHairb (m) 
movimento (m) d’orolo- 
geria del contatore 4 
mecanismo (m) del 
contador 


Z&hlwerk (n) mit 
springenden Zahlen 
counter with Jumping 
figures 

m&anisme (m) ou mou¬ 
vement (m) de comp- 
teur&chiffres sautants 
ou mobiles 



cqgimdl MexaHHam* (m) 

CT» BUCKaKHBaiOmHMK 
QH(t)paMH; CMBtHuJI 
HynepHHirb (m) 
movimento (m) d’orolo- 6 
geria a cifre mobil! 
mecanismo (m) de con¬ 
tador con cifras sal¬ 
tan tea 


Z&hlwerktr&ger (m) 
train carrier, support for 
counter 

support (m) du m6ca- 
nisme ou du mouve¬ 
ment de compteur 


ZAhlerh&uschen (n) 
meter house, meter sta¬ 
tion 

kiosque (m) de comp¬ 
teur 



cynnopn. (m) (noAAepw- 
na (f)) cuBraaro Me- 
xaHHaMa 

sopporto (m) del mecca- 6 
nismo del contatore 
soporte (m) del meca¬ 
nismo de contador 


6yAK& (f) (idocicb (m)) 

CO CH^TTOKaifH 
custodia (f) del conta- 7 
tore 

casilla (f) para contador 


Zahler&nker (m) 
meter armature 
induit (m) de compteur 



hkopl (m) cq&rquKa 
indotto (m) del con¬ 
tatore 8 

inducido (m) del con¬ 
tador 
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eisenloser Anker (m) 
coreless armature 
1 lndult (m) sans fer de 
compteur 



HKOpb (m) C4§TCHKa 
6e3i> Hceirksa (cepae^- 
HHKa) 

indotto (m) di con ta to re 
senza lerro 

inducido (m) de con- 
tador sin hierro 


Z&hlertafel (f) 

2 meter panel 

tableau (m) de comp- 
teurs 



AocKa (f) co CH&nmKaxn 
quadro (m) del conta- 
tori 

cuadro (m) de conta- 
dores 


Wrightscher Vergii- 
tungsmesser (m) 

3 Wright’s discount or 
rebate meter 
compteur (m) a rabais 
de Wright 


npndopi. (m) Pafrra 
juih yKaa&HUi ckhakh 
con ta tore (m) Wright 
contador (m) de rebaja 
de Wright 


Energieverbrauch (m) 
des Messers 

energy loss of the meter 
4 consommation (f) ou d6- 
pense (f) d’6nergie du 
compteur, 6nergie (f) 
absorbs par le 
compteur 


Zfthlereichapparat (m), 
Ztthlerpriifapparat (m) 
apparatus for calibra- 
5 ting meters 

appareil (m) pour l’6ta- 
lonnage des comp- 
tours 


Zahlerkontrolleur (m) 
r meter superintendent 
> controleur (m) do comp- 
teurs 


Windfliigel (m) 

7 vane 

ailette (f), palette (f) 


rotierende Scheibe (f) 
rotating disc 

H disque (m) rotatlf ou 
toumant 


aaTpaTa (f) (pacxo;n> 

(m) ) oHepnii [ha chSt- 
qmcb]; noTpedjieme 

(n) aHeprin [cHerm- 

KOMT>) 

consumo (m) di energia 
del con ta tore 
consumo (m) de energia 
del contador 

npn6opT> (in) (annaparb 
(m)) ajih aTajiOHHpo- 
BaHin (noirhpKH) chSt- 

HHKOiTb 

appareeehio (m) per la 
taratura dei contatori 
aparato (in) para gra- 
duar contadores 

Komyo-iepi, (m) jyifl 
C'leTHHKOBl* 

controllore (m) di con- 
tatori 

verilicador (m) de conta¬ 
dores 

Kp 14.10 (n) irtiTp/THKn 
(nt>TpeHHiiKa) 
nletta (f) 
aleta (f) 


BpamaioruiftcH ahckl 
(m) 

disco (m) girante 
disco (m) giratorio 
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Zahlerkonstante (f) 
meter constant 
constant© (f) de comp- 
teur 


m&gnetische Achslager- 
entlastung (f) 
magnetic relief of pres¬ 
sure on bearing 
soulagement (m) ou 
dechargement(m) ma- 
gn£tique des coussi- 
nets 


Hilfsdrehmoment (n) 
auxiliary turning mo¬ 
ment 

couple (m) ou moment 
(m) de rotation auxi- 
li&ire 


Z&hlerleerlauf (m) 
no load running of meter 
fonctionnement (m) ou 
marche (f) k vide d’un 
compteur 


Zahnradkollektor (m) 
bar commutator 
collecteur (m) lanteme 


Thermostat (m) 
thermostat 
thermostat (m) 


Zersetzungszelle (f) 
decomposition cell 
auget (m) de d^compo 
sition 


Flussigkeitshemmung (f) 
liquid brake 
freinage (m) k liquid© 


eisenumschlossener Pol 
(m) 

iron-clad pole 
pole (m) cuirass^ ou k 
enveloppe 


(iehftuseklerame (f) 
case terminal 
borne (f) flx^e sur la 
boite 



nOCTOHHH&H (f) C4eT- 
4HK& 

cos tan te (f) del conta- 1 
tore 

constante (f) del conta- 
dor 


MarHHTHaH paarpyaica 
(f) noAiinniHHKOBT* 
scaricamento (m) ma¬ 
gnet! co dei sopporti 
delT&sse 

descarga (f) magn£tica 
de los soportes del 6Je 



BcnoMoraTejiBuufi npa- 
maiomifi MOKeim* (m) 
(MOMeHTb Bpantemn) 
momento (m) di rota- 3 
zione ausiliare 
momento (m) de rota- 
ci 6 n a uxiliar 

xoJiocTofi xoa’b (m) C4eT- 
41!Ka 

marcia (f) in vuoto del 4 
contatore 

marcha (f) en vacio del 
contador 


KOJiJieKTopT> (m) bt» Biiflh 
mecTepnH 

collettore (m) a ruota 5 
dentata 

colcctor (m) de rueda 
dentada 

TepMOCTart (m) 
termostato (m) G 

termbstato (m) 


dJieKTp0jlHTI14eCKaH 
aaHHa (f); BaHHa 
paajiOHtemH 

vaso (m) di decompo- 7 
sizione 

vaso (m) de descompo- 
sicidn 

TopuaHceme (n) >kiia- 

KOCTbK) 8 

freno (m) a liquido 
frenado (m) por liquido 

aaMKHyTufl Htejikaoarb 
nojuoci> (m) 

polo (m) rivestito di 
ferro 

polo (m) con envolvente 
de hierro 

3a>Kiiin> (m) (onnirblmj) 
kopo6kii (KO/Kyxa, 
HiiutKa, Kopnyca) J0 
morsetto (in) fissato 
sulla cassetta 
borna (f) de la coja 
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Summierungsvorrich- 
tung (f) 

1 integrating device 
disposltlf (m) total! sa- 
teur ou intlgrateur 


absatzweise Summie- 
rung (f) 

9 addition by columns 
totalisation (f) ou inte¬ 
gration (f) par co- 
lonnes 



upucnoco&ieHie (n) juh 
cyiompo Banin 
dispositivo (m) totalizza- 
tore 

disposicidn (f) para la 
integracidn 


cytofEpoBauie (n) no 
HaCTJDTB 

addizione(f) percolonne 
integracidn (f) por co- 
lumnas 


Tarifsystem (n) 

3 tariff system 

syst6me (m) de tarif 


Doppeltarifsystem (n) 
two-rate system, double- 
4 tariff system 

syst^me (m) k double 
tarif 


Staffeltarif (m) 
r> graduated tariff 
tarif (m) mobile 


Laboratoriuminstru- 
ment (n) 

6 laboratory instrument 
instrument (m) de labo- 
ratoire 


Tapucfman cucTena (f) 

sistema (m) di tariffa 

sistema (m) de tarifa 

AByxTapucpHafl cncTeMa 
(f); CHCT6MH ABotaoro 
Tapucba 

sistema (m) a doppia 
tariffa 

sistema (m) de tarifa 
doble _ 

TapH(Jrb (m) no CTe- 
neHnMi>; noacHoft Ta- 
pn((n» 

tariffa (f) graduate 

tarifa (f) gradual 

npadopi* (m) ajih Jiado- 
paTopuuxT> irfcjieft; 
jiadopaTopubifl npR- 
6opi> 

stnimento (m) di labora- 
torio 

instrumento (m) de la¬ 
boratory 


technisches Instrument 

(n) 

switchboard or work¬ 
shop Instrument 
7 instrument (m) tech¬ 
nique ou pour la pra¬ 
tique, instrument (m) 
d'atelier 



TexHHuecKift npu6opi> 
(in) [ynoTpe6jifleMwft 
ua npaKTHK'h) 
stnimento (in) per mi- 
sure industrial! 
instrumento (m) t^cnico 


prozentuale Zuverlttssig- 
keit (f) 

percentage degree of 
s reliability 

precision (f) en pour- 
cents ou en °/ 0 , pre¬ 
cision (f) procentuelie 


Drehfeldinstmment (n) 
rotating field instni- 
<j merit 

instrument (m) k champ 
tournant 



TOHHOCTb (f) BT» npO- 
ueiiTaxii 

grudo (m) pcrceutuale 
di precisions 
grado (m) de precision 


lipiidopi, (m) cif Bpa- 
lUanmurMCH iio.iem> 
stnimento (m). a campo 
rotante od a campo 
Ferraris 

instrumento (m. 
campo rotatorio 
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Flanscbinstrument (n) 
flush type instrument, 
flanged instrument 
instrument (m) k bride 



npErttopb (m) ct> (Jui&h- 
newh 

strumento (m) a flangia 1 
in8trumento (m) de bri- 
das 


direkt zeigendes Instru¬ 
ment (n) 

direct-reading instru¬ 
ment 

instrument (m) k lecture 
directe 



npndopi* (m) ct> He- 
nocpeACTBeHHHirB ot- 
cq&roirb; npnxo nona- 
ausaiomifl npadopT* $ 
strumento (m) a lettura 
diretta 

instrumento (m) de lec¬ 
ture di recta 


Cniversalinstrument (n) 
universal instrument 
instrument (m) univer¬ 
sal 


yHHBepcajn»Hufi npH~ 
6opT> (m) (hhctpy- 
mohtb (m)) 

strumento (m) univer¬ 
sale 

instrumento (m) univer¬ 
sal 


8cbaltbrettinstrument 

(n) 

switchboard instrument 
instrument (m) de tab¬ 
leau [de distribution] 


npndopT* (m) ajih pac- 
npeA'bJiHTe^bHofi 
(KoiofyTauioHHofl) 
AOCKH 

strumento (m) per qua- 
dro di distribuzione 
Instrumento (m) para el 
cuadro de distribucibn 


Scbienenstoflprflfer (m) 
rail bond tester 
essayeur (m) d’bcliss&ges 
ou de joints de rails 



direkt zeigendes Ohm- 
meter (n) 

direct reading ohm- 
meter 

ohmmbtre (m) k lecture 
directe 


Kompens&tor (m) 
compensator 
compensator (m) 


npH6opi> (m) jy ih HCUbi- 
TaidH CTWKOBT* pCJIBCT* 
(peJU»COBMXT> CTH- 
KOBT>) 

apparecchio (m) di prova 5 
delle connessioni elet- 
triche 

ensayador (m) de junta 
de carriles 

omi6Tpi> (m) ci> Heno- 
CpeACTBeHHJblMl. OT- 

cqeTOirt; npHMo no- 
KaabtBajomifi omm6tpt> 6 
ohmmetro (m) a lettura 
diretta 

ohmmetro (m) de lec- 
tura directa 

ypaBHirre.iL Cm); kom- 
neHcaTop-b (m) 
compensatore (m) 
compensador (m) 


absolute Strommeasung 

(0 

absolute measurement 
of current 

mesure (f) absolue du 
courant 


abcoJUOTHoe uairfepeirie 
(n) Tona 

mi sura (f) assoluta della 
corrente 

medida (f) absolutu de 
la corriente 
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Gegenkraft (f) 

1 controlling force 

force (f) antagonist© ou 
contr&ire 


Richtkraft (f) 

2 directing force 
force (f) dlrectrice 


benachborte Felder 
(n pi) 

3 adjacent or neighbour¬ 
ing fields (pi) 
champs (m pi) voisins 


IipOTHBO^feftCTBy»IIWLH 

cw (f) 

forza (f) antagonista 
fuerza (f) antagonista 


Hanpas^Hio maa cua (f) 
forza (f) direttrice 
fuerza (f) directriz 


cocfcAHift (MarHHTHHn) 
nojia (npl) 
camp! (m pi) vicini 
campos (m pi) contiguos 


benachbarte Strdme 
(m pi) 

4 adjacent or neighbour* 
ing currents (pi) 
courants (m pi) voisins 


Standin8trument (n) 

/> vertical dial instrument 
instrument (m) vertical 



cocfeflHie tokh (m pi.) 
correnti (f pi) vicine 
corrientes (f) contiguos 


BepTHK£Un»HBlft UpH- 
OopTb (m) (HHCTpy- 
MearB (m)) 

strumento (m) vertical© 
instrumento (m) vertical 


doppelseitiges Instru¬ 
ment (n) 

double-faced or bilateral 
6 instrument 

in8trument(m) [^double 
face, instrument (m) 
k cadran bilateral 


ABVCTopoHHifi npHtiopi* 
(m); HHCTpyiieHTb (m) 
CT> AByMH JlHIteBUMH 
CTOpOHaXH 

strumento (m) a qua* 
drante bilaterale 
instrumento (m) con 
cuadrante bilateral 


Profllinstrument (n) 

7 edgewise instrument (n) 
instrument (m) do profll 


a 


upottmjUkHufi npndojrb. 

strumento (m) a profilo 
instrumento (m) de perfll 


rundes Instrument (n) 
8 round dial Instrument 
instrument (m) rond 


Kpyrjiujft npHdopi. (m) 
strumento (m) tondo 
Instrumento (m) re- 
dondo 


Instrument (n) mit be- 
leuchteter Skala 
9 illuminated dial instru¬ 
ment 

Instrument (m) k cadran 
6clair6 


Wechselstrominstru- 
ment (n) 

10 alternating current in¬ 
strument 

instrument (m) pour 
courant alternate 


npndopi. (m) crh ocarb- 
m$HHoft nma^ofi 
strumento (m) con scala 
illuminata 

Instrumento (m) con 
escala iluminada 


npntiopi* (m) nepeirba- 
Haro Tona 

strumento (m) per cor* 
rente alternate 
instrumento (m) para 
corrlente alterna 
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Pr&zislonameAinstru- 
ment (n) 

standard [precision] 
instrument 

instrument (m) de pre¬ 
cision 


registrierendes Mefl- 
instroment (n) 
recording instrument 
instrument (m) de me- 
sure enregistreur 


TOHHufl (npeipraioH- 
HUfl) HSlTEpHTeJlbHUfi 
npH6opi> (m) 

strumento (m) per mi- l 
sure di precision© 
instrumento (m) de me- 
dida de precisidn 


caMonmnymift (pern- 
cTpupyiomift) aairfc- 
pHTeju>HLiA npatiopi* 
(m) 

strumento (m) di misura * 
registr&tore 

instrumento (m) de me- 
dida reglstrador 



VI. 


Elektrlsche Zentralen 
Electric Supply 

Stations 

Centrales Electriques 


9.ieKTpHqecKin U,eH- 
Tpa.ii.HHfl CTamtf ■ 
Contrail Elettriche 
Centrales de Elec- 

trleldad 


8tromerzeugungsanlage 

(!) 

(current) generating 
1 plant 

installation (f) g£n6ra- 
trlce de courant 


Elektrizit&tswerk (n), 
(elektrlsche] Zentrale 


[TOKo]reHepaTopHan 

CTEHuifl (f) 

impianto (m) generatore 
dl corrente 

instalacidn (f) genera¬ 
trix de corrlente 


3JieKTpn<ieeKaR (aeH- 
Tpajn.H&fl) cnumiA (f) 
centrale (f) [elettrlca], 
stazione (f) centrale, 
offlcina (f) elettrlca 
central (f) de electrlci- 
dad, fabrlca (f) de 
electrlcidad 


(f) 

electricity works, (elec¬ 
tric) central station; 
(central] electric sta- 
i tlon, power house 
centrale (f) 61ectriqne, ^ _ 
nsine (f) gdn6ratrlce jfc- 
d’ilectriciW; usine (f) 
[centrale] ou station (f) 
[centrale] 61ectrlque 
ou d'dlcctrlrltd 



Elnzelanlage (f) 

3 isolated plant 

installation (f) privCo 



HaCTHan (oTirfejitHan) 
yCTBHOBKa (1) 
impianto (m) prlvato 
instalacidn (f) particular 


Prim&rstation (!) 

4 generating or supply 
station, central station 
station (f) primaire 

Hauptstatlon (f) 
n main station 

station (f) prlnclpalo 


Vertellungszontralo (f) 
distributing station, 

« substation 

centrale (f) de distri¬ 
bution 


nepBHHHan ctehulu (f) 
stnzlone (f) primarln 
cstaolrtn (f) prlmaria 

maBuan cTanuin (f) 
stazione (f) prlncipale 
estacldn (f) principal 

pacnpeAhJiHTejiBHan 
|ueuTpaJii>Hafl] cTaimifi 
(0 

centrale (f) di distrlbn- 
zione 

central (f) de distrlbu- 
ciAn 
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kommunale Zentrale (f) 
municipal (electricity) 
works 

centr&le (f) municipal© 
ou communal© 


Oberlandzentrale (f) 
long-distance station 
centrale (f) intercommu- 
nale, centrale (f) pour 
transmission k longue 
distance 


Beleuchtungszentrale (f) 
lighting station 
centrale (f) d’&lairage 


Krafts tation (I), Kraft- 
zentrale (f), Kraft- 
werk (n) 
power station 
centrale (f) de force 
mo trice, urine (f) g6- 
n^ratrice pour force 
motrice _ 

Bahnzentrale (f) 
traction station 
centrale (f) de tramway, 
urine (f) g£n6ratrice 
de tramway 


Beleuchtungs- und 
Kraf t fiber tragungs- 
anlage (f) 

lighting and power 
plant 

installation (f) d'6clai- 
r&ge et de transmis¬ 
sion d’^nergie motrice 
ou de force motrice 


Oleichstromanlage (f) 
continuous - current 
plant 

installation (f) k courant 
conti nu 


Wechselstromanlage (f) 
alternating- current 
plant 

Installation (f) k courant 
altematif 


Einphasen[8trom]anlage 
single-phase plant (f) 
installation (f) mono- 

( >hasee ou k courant 
alternatif] mono¬ 
phase 


ropoAcnan (Hymmi- 
uajn»H&fl) ueHTpajn.- 
Han ct&hiuh (f) l 

centrale (f) urban a 
central (f) urbana 

U©HTpaju>H an cTamtiH * 

(f) ajih nepeaaTO Ha 
A&jigKoe pascroAHie; 
MeHCAyropoAHHa uch- 

Tpajn>HaH CTamuH 9 

centrale (m) intercomu- 
nale 

central (f) para trasmi- 
sidn de fuerza, cen- 
tra l (f) intemrbana 

ocBrhTHTeALHaH [ueH- 
TpajiLHan] CTamuH (f) 
centrale (f) per illumi- 3 
nazione 

centr al (f) de alumbrado 

CHAOBaH [u©HTpaju>HaH] 
CTamtifl (!) 

centrale (f) per forza 4 
motrice 

central (f) de fuerza 
motriz 


ipauBafiHaA [ueHTpajiB- 
Han] ct&hiuh (f) 
centrale (f) per tram 
central (f) de tranvlas 


ycTaHOBKa (f) ajih ocB'fc- 
meHiH h nepe^aTO 

CHJQJ ; OCHbTHTeJlLHaH 
h CHJioBaa ycTaHOBKa 
impianto (m) per illu- 
minazione e per tras- 
porto di forza 
instalacidn (f) de alum¬ 
brado y transmisirin 
de fuerza 

ycTaHOBKa (f) iioctohh- 
Haro TOKa 

impianto (m) a corrente 7 
continua 

instalacidn (f) de co- 
rriente continua 

ycrr&HOBKa (f) nepeirfeH- 
Haro Tona 

impianto (m) a corrente s 
alternata 

inatalaci6n (f) de co- 
rriente alterna 

ycraHOBKa (f) OAHOibaa- 
Haro tokb; OAHocbaa- 
Haa ycTaHOBKa g 

impianto (m) monofase 
instalacibn (f) de co- 
rriente monofaaica 
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Mehrphasenstrom- 
anlage (f) 
t polyphase plant 
1 installation (f) poly¬ 
phase ou a courant 
. [alternatif] polyphase 


Drehstromanlage (f) 
three-phase plant 
* installation (f) trIphaSe 
ou k courant [alterna¬ 
tif] triphas£ 


kombinierte Wechsel- 
strom -Gleichstrom- 
anlage (f) 

combined alternating 
3 and continuous cur¬ 
rent plant 

installation (f) combinge 
k cou rants alternatif 
et continu 


Niederspannungsanlage 

(!) 

* low-tension plant 

installation (f) k basse 
tension 


Mi ttelspannungsanlage 
(!) 

medium-tension plant 
installation (f) a 
moyenne tension 


Hochspannungsanlage 

(!) 

G high-tension plant 
installation (f) k haute 
tension 


Wechsel strom - Hoch- 
spannungsanlage (f) 
alternating - current 
7 high-tension plant 
installation (f) a cou¬ 
rant alternatif de 
haute tension 


Kraftubertragung tf) 
transmission of power 
H or energy 

transmission (f) ou trans¬ 
port (m) d'6nergie 

Kruflvcrtcilung (f) 
distribution of power 
0 or energy 

distribution (f) de force 
[motrie.ej 


ycTaHOBKa (f) MHoro(|>&8- 
H&ro Tona ; MHoro- 
(t>&3HaH ycTaHOBKa 
impianto (m) polifase 
instalacidn (f) polifasica 


ycTaHOBKa (f) Tp&xcfraa- 
Haro Tona; TpSxtpaa- 
Ha« ycTaHOBKa 
impianto (m) a corrente 
trifase 

inst&lacidn (0 de co- 
rricnte trifasica 

CJio>KHan (kom6hhhpo- 
BaHHaa) ycTaHOBKa (f) 
nepeM'hHHaro h iiocto- 
rnuiaro tokobt> 
impianto (m) com bin a to 
per corrente altemata 
e continua 

instalacidn (f) combl- 
nada para corriente 
alterna y continua 

ycTaHOBKa (f) HhSKaro 
HanpfDKeHia 
impianto (m) a bassa 
tensione 

instalacibn (f) de baja 
tension 

ycTaHOBKa (!) cpeAHHro 
HaupflHceHiii 
impianto (m) a media 
tensione 

instalacibn (f) de media 
tension 

ycTaHOBKa (f) Bwconaro 
HaupflHteiiin 
impianto (m) ad alta 
tensione 

instalaridn (f) de altA 
tension 

ycTaHOBKa (f) nepeartH- 
Haro Tona euconaro 
HaiipHHteHiH 
impianto (m) a corrente 
alternata e ad alta 
tensione 

instalacidn (f) de co¬ 
rn ente altenia de alta 
tension 

nepe;taua (f) ch.iij 
trusporto (m) di forza, 
trasmissione (f) della 
forza a distanza 
transmisidn (f) de ener- 
gia 6 de fuerza 

paciipe^'kieHie (ni ch.im 
dislribuzione (() di forza 
distribucidn ^f) de fuerza 
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Ucht- und Kraftiiber- 
tragung (f) 

tranBmlBsion of energy 
for light and power 
transport (m) d’6nergie 
pour gclairage et force 
motrlce, transport (m) 
de lumidre et de force 
mo trice 


Belas tungaverteilung (f) 
distribution of load 
repartition (f) de la 
charge 


nepeAana (i) crtTa m 
chjiw 

trasporto (m) di luce e 
forza 

transporte (m) de luz 
y fuerza 


pacnpeA'tJieHie (n) Ha¬ 
rp y3KH 

rlpartlzione (f) del carico v 
reparticMn (f) de la 
carga 


Zweileitersystem (n) 
two-wire system 
system© (m) blfilaire, 
systeme (m) k deux 
fils ou conducteurs 


cm 


AByxnpoBOAHan cecTeica 

(f) 

sistema (m) a due flli 
sistema (m) de dos con* 
due tores 6 bl filar 


Dreileitersystem (n) 
three-wire system 
syst£me (m) trifllaire, 
system© (m) k trois 
conducteurs ou fils 



Tp£xnpoBOAHa>i cacTeMa 
(0 

sistema (m) a tre fill 4 
sistema (m) de Ires con- 
ductores 6 trifilar 


Ftinfleitersystem (n) 
five-wire system 
syBt£me(m) pentafllaire, 
system© (m) k cinq 
conducteurs ou fils 



IlHTIinpOBOAHaH CH- 
CTena (f) 

sistema (m) a cinque fill, 
sistema (m) a cinque r f 
cond ut tori 

sistema (m) de cinco 
conductores 


Mehrleitersystem (n) 
multiple-wire system 
system© (m) multifllaire, 
system© (m) k plusieurs 
conducteurs ou fils 


MHOrOiipOBOAHaH CH- 
cieMa (f) 

sistema (m) di distribu- f 
zione a piu conduttori h 
sistema (m) de conduc¬ 
tores multiples 


Auflenleiter (m) 
outer mains, the outer 
conducteur (m) ext£- 
rieur 





❖ 




Mittelleiter (m), Null- 
leiter (m) 

neutral wire, third-wire, 
the neutral 

conducteur (m) ou fil (m) 
neutre ou median ou 
du milieu; troUteme 
conducteur (m) ou fil 

II 


BHhiiiHiit npoBOAL (ui) 

“ conduttore (m) estenio 7 
conductor (m) exterior 


cpeAHift (H©riTpaAi>HUil, 
HyjieBoft, ypauHHTejiL- 
Hufi) npoBOA'L (m) 
conduttore (in) neutro * 
conductor (m) neutro 6 
compensador 


4f> 
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elektrische Anlage (f) 
mlt geerdetem Null- 
lei ter 

electric plant or system 
j with earthed or 
grounded neutral 
wire 

installation(f) Alectrique 
k conducteur ou fll 
ueutre mis k la terre 


T 


i 


l. 


neutraler Punkt (m) des 
Drehstromsystems 
neutral point of a three- 
2 phase Bystem 

point (m) neutre du 
systAme [a courant] 
tri phase 

Projekt (n), Entwurf (m) 
, scheme, project, propo¬ 
sition (A) 
projet (m) 

generelles Projekt{n),all- 
gemeiner Entwurf (m) 
4 general scheme, general 
proposition (A) 
projet (m) gAnAral 

speziclles Projekt (n), 
genauer Entwurf (m) 
o detailed scheme, de¬ 
tailed proposition (A) 
projet (in) detail!^ 



a 


aneicrpHHecK&A yera- 
HOBKa (f) cl aasev- 
ji8hhujti> Hyjieauirb 
(He&TpajibHLnrb, cpeA- 
hhmi> . ypaBHirrejn»- 

HLUn>) DPOBOAOITB 
impianto (m) elettrico 
col conduttore neutro 
a terra 

instalaciAn (f) electrics 
con conductor neutro 
puesto k tierra 

HefiTpajibHaa (HyjieBaa) 
TOMKa (f) Tp^xnpoBOA- 
HOft CHCTeMU 
punto (m) neutro del 
sistema trifase 
punto (m) neutro del 
sistema trif&sico 


npoeicrL (m) 
progetto (m) 
proyecto (m) 


odmifl npoeim* (m) 
progetto (m) general e 
proyecto (m) general 


AeTajn>Hufi (noAPod- 
huA) npoeicrL (m) 
progetto (m) dettagliato 
proyecto (m) detallado 


Vorarbeit (f) 
preliminary work 
6 travaux (m pi) prAlimi- 
naires, travail (m) pr£- 
liminaire 

Anordnung (f), Dispo¬ 
sition (f) 

_ arrangement 
' disposition (f), arran¬ 
gement (m), agence- 
ment (m) 

Nat urk raft (f) 
uatural power 
‘ v force (f) naturelle, £ner- 
gie (f) naturelle 

W&sserkraft (f) 

9 water power 
force (f) ou Anergie (f) 
hvdraulique 

Wassermenge (f) 
quantity of water 
quantity (f) ou volume 
10 (m) d’eau; (fournic par 

un cours d’eati, un 
tuyau, etc. s) de*bit (m) 
[d’eau] 


npeABapHTejiBHUH pa- 
6 otu (fpl) 

lavoro (m) preliminare 
trabajos (mpl) prelimi- 
nares 


pacnpeA'tjieHie (n); 
paairhmeBie (n); 
pacnoJiottceHie (n) 
disposizione (f) 
disposiciAn (f) de con- 
junto o general 


enjia (f) npnpoAU 
forza (f) natural© 
fuerza (f) natural 


boaah&h enjia (f); cmia 
boali 

forza (f) d’acqua 
fuerza (f) hidraullca 


KOJiHqecTBo (n) boau 
quantity (f) d’acqua 
cantidad (f) de agua, 
volumen (m) de agua, 
caudal (m) 
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Leiatungaf&hlgkeit (f) 
der Zentrale 
capacity of a central 
station 

puissance (f) de la cen- 
tr&le 

Wahl (f) der Betrieb- 
kraft 

selection of motive 
power 

choix (m) de la force 
motrice ou de l'dner- 
gie motrice 

Wahl (f) der Antrieb- 
maschinen 
selection of prime 
movers 

cholx (m) des ma¬ 
chines mo trices 

Hdchstbedarf (m), 
Maximalbedarf (m) 
maximum demand 
demande (f) maximum, 
besoin (m) maximum 


gleichzeitiger Maximal- 
bed art (m) 

simultaneous maximum 
demand 

demande (f) maximum 
simultande 


geringster Bedarf (m), 
Minimalbedarf (m) 
minimum demand 
demande (f) minimum, 
besoin (m) minimum 

BevOlkerungsdichte (f) 
density of population 
density (f) de population 


Erf&hrungszahl (f) 
empirical value 
valeur (f) empirique 


zur Beleuchtung 
for lighting purposes 
pour [r]6clairage 

Motoranschlufi (m) 
motor connection 
jonction (f) ou raccorde- 
ment (m) au rdseau 
de force motrice 


npOH8BOAHT6Jn>HOCTb (f) 
ueHTpajibHoft cramuH 
potenzlalitd (f) della - 
centrale 

potencia (f) de la cen¬ 
tral 

BH(Sopi> (m) ABHHcyntefi 
(padonefi) cham 
scelta (f) della forza $ 
motrice 

eleccidn (f) de fuerza 
motriz 


Budopr» (m) ABHraTejieft 
scelta (f) delle macchine 
motrici 3 

eleccidn (f) de las md- 
quinas mo trices 

H&HdojQ>mee noipedjie- 
Bie (n); M&KCHMajn>Hiift 
cnpocb (m) 4 

mossima richiesta (f) 
d’energia 

consumo (m) mdximo 

Hando^Muee oahobpc- 
M6HHoe noTpedjieHie 
(n); MaRCHMajiLHLifi 
OAHOBpeMeHHLlft 
cnpocb (m) 6 

richiesta (f) massima 
simultanea 

consumo (m) mdximo 
slmultdneo _ 

HaHxeHi>mee noTped- 
iieme (n); mhhhmejib- 
Huft cnpocL (m) 6 

richiesta (f) minima 
consumo (m) mini mo 

iuiOTHocTb (f) Hacenemfl 
densitd (f) di popola- 
ziono 7 

densidad (f) de pobla- 
ci6n 

AauHoe (n), AodLrroe 
onuTOBTL; nejimHHa 
(f) noJiyHeHnan ontiT- 
huitl (aMnupune- 8 

CKHlTb) nyT^MT* 

valore (m) empirico 
valor fm) empirico 

jyifl ocB^iueHin 
a scopo d’illuminazione 9 
para el alumbrado 

npHCoeAHHeme (n) abh- 
raTeriii 

raccordo (m) con motori 10 
empalme (m) con la red 
de fuerza motriz 


46 ’ 
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installiertes Kilowatt (n) 
l Installed kilowat 
kilowatt (m) ins tall 6 


Platzfrage (f) 
question of site 
* question (f) de l’em- 
placement 

Grundstuckpreis (rn) 

3 price of Bite 

prix (m) du terrain 


Aschenabfuhr (f) 
removal of ashes 
transport (m) ou enleve¬ 
ment (m) des cendres; 
(par charrettes, wago- 
nets, etc., aussi:) char- 
riage (m) ou charroi 
(m) des cendres 


yCT&HOBJieHHUfl KHJIO- 
Bam» (m) 

chilowatt (m) installato 
kilo-vatio (m) instalado 

Bonpocrt (m) o lrfecrfe 
(0TH0CHT6JIBH0 irkCTtt) 
questione (f) del luogo 
o della locality 
emplazamiento (m) 

CTOHMOCTb (f) (irkHa (f)) 

yqacTKa sexjiH 
prezzo (m) del terreno 
precio (m) del terreno 


BHBOBKE (f) (0TB03T> (m)) 
30JIL1 

trasporto (m) o rimo- 
zione (f) della cenere 
saque (m) de las cenizas 


Nachbargrundstuck (n) 
adjoining or adjacent 
3 site 

terrain (m) avoisinant 
ou contigu 


Auspuffgerausch (n) 

, noise of exhaust 
0 bruit (m) de l’^chappe- 
ment 


Maschineneinheit (f) 
(machine) unit 
7 (en pari ant do ma¬ 
chines:) unite (f) 


cock^Hifi ynacTOirb (m) 
seium 

terreno (m) vicino 
terreno (m) proximo 


myirt (m), npoHBBOOH- 
Mufi oipadoTaBnmn 
(mhtldtl) napoin> npa 
BtinycK'fc ero bt» aT- 
Moccfrepy 

rumore (m) dello scappa- 
mento 

ruldo (m) del escape 


ManiHHHaft eaHHm& (f) 
unite, (f) [di mac china] 
unldad (f) de m&quina 


DynamogrdBe (f) 
size of dynamo or ge¬ 
nerator 

8 grandeur (f) d’une dy¬ 
namo, num6ro (m) [de 
grandeur] d’une dy¬ 
namo 


paairfcpu (mp3) (Be.iH- 
4iraa (f)) AHHaxoMa- 

UUTHU 

grandezza (f) della di- 
namo 

tamafio (m) de la di- 
narao 


Maschine (f) mit drei 
Lagern und Riem[en]- 
schcibe 

machine with three 
bearings and belt 
pulley 

muchiue (f) ft trois pa- 
liers et [k] poulie 


fpl 0 

V- t. 

t-' t % 



ManmHa (f) ci» Tpexn 
noAnnmHBKaMH n erb 
p6MeHHMin> niKHBOin* 
macchina (f) a tre sop- 
porti e puleggia 
maquina (f) con ties so- 
portes y polea 
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Maschlne (f) mit einem 
Lager, Grundplatte 
and Kuppelflansch 
machine with one bear¬ 
ing. frame and half 
coupling 

machine (f) k on seal 
palier, plaque de fon- 
dation et bride d’ac- 
conplement 


Maachine (f) mit zwei 
Lagem and Riem[en]- 
scheibe 

machine with two bear¬ 
ings and belt pulley 
machine (f) k deux pa* 
liers et poulie _ 

Rentabilit&t (f) 
productiveness, earning 
capacity 

rapport (m); producti¬ 
vity (f) [flnanctere] 

Rentabillt&tsberech- 
nung (f) 

calculation of prospec¬ 
tive profits 

calcul (m) du rapport 
ou de la productivity 

WirtschaftUchkeit (f), 
Okonomie (f) 
economy 

tconomle (f), caractire 
(m) dconomique 

Tom wirtschaftUchen 
Standpunkt [aus] 
from an economic point 
of view 

au point de vue dcono- 
mique (loe adv), sons 
le rapport £conomique 
(loc adv) _ 

vom technlschen Stand¬ 
punkt [aus] 

from a technical point 
of view 

au point de vue tech¬ 
nique (loc adv), sous 
le rapport technique 

(loc aav)_ 

vom flnansiellen Stand¬ 
punkt [aus] 

from a financial point 
Cof view 

au point de vue finan¬ 
cier (loc adv), sous le 
rapport financier (loc 
adv) 



r - > 


M&IHHH& (f) CTb 0AHHM1> 

no < mnHnmi KOin>, <J)vh- 

AaueHTHoft IUIHTOH H 

coeAHHHTejn>HLon» 

(tuiamten 

macchina (f) con uno 
solo sopporto, piastra f 
di fondazione e disco 
d’accoppiamento o 
d'unione 

mAqulna (f) con un solo 
soporte. placa de fun- 
dacidn y mang6n de 
acoplamiento 

xanmna (f) ci> npyuH 
nOJUlfHIlHHKaMH H p6- 
M6HHLQTB mKHBOirb 
macchina (f) a due sop- 2 
port! e puleggia 
maquina (f) con dos so- 
portes y polea 


AOXOAHOCTb (f) 

reddito (m) 

provecho (m), ntilidad (f) 


BinHCJieme (n) aoxoa- 

HOCTH 

c&lcolo (m) del reddito 4 
cdlculo (m) de la ntili¬ 
dad 


BKOHOMHUHOCTB (f) 
economia (f) s 

economia (f) 


CT> BKOHOMHUeCKOft 

toukh ap'hmH; crb 
toukh apimn bkoho- 
MHMeCKOft 

dal punto di vista eco- 
nomico 

desde el punto de vista 
econdmlco 


crb TexmnecKOfi totoh 
ap^Hiu; crb toukh 
ap'fcffiu TexHHnecKofi 
dal punto di vista tec- 7 
nico 

desde el punto de vista 
t^cnico 

ci» komm epnecKOfi toukh 
apfeHui; crb toukh api- 
hih KomtepnecKofi 
dal punto di vista 8 
flnanzlario 

desde el punto de vista 
financlero 
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KoBtenanschlag (m) 
l tender, estimate 
devis (m) 


Erl&uterungsberlcht (m) 
explanatory note 
* m^moire (m) explicatif, 
note (f) explicative 


Lieferungsbedingungen 
(f PD 

3 conditions (pi) of deli¬ 
very 

conditions (f pi) de four- 
niture ou de livraison 


Zahlungsbedingungen 
(f PD 

4 conditions (pi) of pay¬ 
ment 

conditions (f pi) de paie- 
ment 

ErfQllungsort (m) 
place of settlement 
6 lieu (m) de rtglement 
[de compte], lieu (m) 
de paiement 


Bauleitung (f), Bau- 
uberwachung (f) 

6 supervision of work 
direction (f) de la con¬ 
struction 


Leltungsplan (m) 

7 map of network 

l>lan (m) du r£seau ou 
de la canalisation 


Konzessionsdauer (f) 

3 period of concession 
dur£e (f) de (la) conces¬ 
sion 


Anleihe (f) 

$ loan 

emprunt (m) 


ttffentliclie Anleihe (f) 
10 public loan 

emprunt (m) public 


Geldgeber (m) 
n capitalist, financier 
bailleur (m) de fonds, 
capitaliste (m) 


cirkra (f) 
proven tivo (m) 
presupuesto (m) 


noHCHHTejibH&H aauHCKa 

(f) 

relazione (f) esplicativa 
memoria (f) explicativa, 
aclaraciones (fpl) 


VCJlOBiR (n pi) aoct&bkh 
(npoAajKH) 

condizioni (f pi) dl con- 
segna o di reaa 
condiciones (f pi) de en- 
trega 


ycxoBiH (n pi) nnaTexca 
condizioni (fpl) di paga- 
mento 

condiciones (f pi) de 
pago 


irfccTO (n) Hcnojraemn 
o6o»ahmxt> odnsa- 
Tejiurm; irfccTO (n) 
ymiaTM 

luogo (m) di pagamento 
sitio (m) de pago 

BejteHie (n) padoro; 
aaFkauBame (n) no- 
CTpoflKofl; pyKOBOA- 
CTBO (n) CTpOHTeAb- 
HUMH padOTaXH 
dirigenza (f) del lavori 
direccidn (f) de la cons- 
truccidn 


imam* (m) rfe th (nana* 
jmzanxa) 

piano (m) o tracciato (m) 
della conduttuxa 
piano (m) de la cana- 
lizacidn 


npoAOJUKBTejn»Hocn> (f) 
KOHueccin 

durata (f) della conces- 
sione 

duracidn (f) de la con- 
cesidn 


aaeiTB (m) 
prestito (m) 
emprestito (m) 


rrytijurcHwft aaeirb (m) 
prestito (m) pubblico 
em prestito (m) piiblioo 


aannoABBem* (m); Karra- 
Tajmcrb (m) 
capitalista (m) 
capi tailsta (m) 
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flnanzielles Ergebnia (n) 
financial result 
rtsultat (m) financier 


Gesamtkapital (n) 

total capital 

capital (m) total ou glo- 


Anlagekapital (n) 
invested capital 
capital (m) engage, mis© 
(f) de tonds 


Reservefonds (m) 
reserve capital 
fonds (m) ou capital (m) 
de reserve, reserve (f) 


Amortisation (!), Til- 
filing (f) 
amortisation 
amortissement (in) 


Amortisationsfonds (m) 
sinking fund 
fonds (m) d’amortisse¬ 
ment 


Amortisationsquote (f), 
Tilgungssatz (m) 
amount for amorti¬ 
sation , amortisation 
quota 

cote (f) ou taux (m) 
d’amortissement, 
somme (f) destinee 
r amortissement 


Abschreibung (f) vom 
Kapital 

writing off of the capital 
amortissement (m) du 
capital 


Abschreibungsformel (f) 
formula for determining 
the amount to be 
written off 

formule (f) d’amortlsse- 
ment 


(JjHHaHCOBKft peay;n>- 
Tan» (m); peayjn/rarB 
BT> (bBBaHCOBOlTb OT- 
HomeHiH 1 

risultato (m) finanziario 
resultado (m) flnanciero 

Beet (odiuift) KammurB 

(m) 9 

capitale (m) totale 
capital (m) total 

Kammurb (m) a&Tpa- 
HeHHLlft Ha (BJlOHCeH- 
HUft BT>) yCTpofiCTBO 
yCTSHOBKH 

capitale (m) d'impianto, 
capitale (m) invest!to 
capital (m) de instala- 
ci6n 

aanacHofi (peaepBHuft) 

<t> oha* (m) 

capitale (m) di riserva 4 
capital (m) de reserva 

anopTH3aiuH (f); nora- 
meHie (n) 

ammortizzazione (f) 5 

amortizacidn (f) 

(boHA'b (m) norameHin 
(aMopTHaaiun); &Mop- 
THaauioHHuft (noracH- 
TeJILHLlfi) 4 )ohai> r 

fondo (m) di ammortiz- 
zazione 

fondo (m) de amorti- 
zac!6n 


eHteroAHKifl npoueHn, 

(m) noramemH 
quota (f) d'ammortiz- „ 
zazione ' 

cuota (f) de amorti- 
zacidn 


ciiHCUBaHie (n) (otithc- 
na (f)) ci> KannTajia 
estinzlone (f) del capi- v 
tale " 

amortizacirtn (f) del ca¬ 
pital 

(|)OpMy.fla (fy A-IH BUHH- 
cjieHin cruicuBaHiH 
(OTimCKH) 

formula (f) d’ammortiz- 9 
zazione 

formula (f) de ninorti- 
zaclAu 




yoraussi ch tlich eLeben s- 
dauer (f) (der Einzel- 
teile Oder der ganzen 
Anlage) 

probable life (of the 
l parts or of the whole 
plant) 

durte (f) probable (des 
parties individuelles 
ou de rinstallation 
dans son ensemble) 


dlrekte Betriebkosten 
(Pi) 

direct working or ope- 
3 rating expenses (pi) 
frais (m pi) d’exploi- 
tation directs 


indirekte Bclrieb- 
kosten (pi) 

indirect working or ope- 
3 rating expenses (pi) 
frais (m pi) d’exploi- 
tation indirects 


feste Betriebkosten (pi) 
fixed working or operat¬ 
ing expenses (pi) 

4 frais (m pi) d'explol- 
tation fixes ou inva¬ 
riables 


schwankende Oder va¬ 
riable Betriebkosten 
(pl) 

variable working or 
K operating expenses 
(pl), running expenses 
(Pl) 

frais (m pl) d’exploi- 
tation variables 


Ciesamtbetriebkosten 

(Pl) 

total working or opera- 
6 ting expenses (pl) 
total (in) des frais d’ex¬ 
ploitation ; frais (m pl) 
totanx d'exploitation 


Lohn (m) 
wages (pl) 
‘ salaire (m) 


< admit (n) 
salaries (pl) 

8 appointement (m); (des 
plus haut places:) 
lionoraires (m pl; 


upeAnoJi&raeic&H np6- 

AOJIHCHTeJIBHOCTb (f) 
CJlyxedu OTA'feJIBHUX'B 
Hacrrefl hjth Bceft ycra- 

HOBKn 

durata (f) probablle 
(delle singole parti o 
di tutto rimpianto) 
dnracidn (f) probable 
(de los drganos 6 de 
toda la Instalacibn) 


npHMue (uenocpeACT- 
seHHue) pacxoAU 
(m pl) no dKciuoa- 
TaitiH 

spese (fpl) di esercizio 
dirette 

gastos (m pl) directos 
de explotacidn 


KOCBeimue pacxoAU 
(m pl) no OKCiuroaTa- 
iph 

spese (f pl) di esercizio 
indiretto 

gastos (mpl) indirectos 
de explotacidn 


□OCTOHHHbie pacxojpi 
(m pi) nodKcnjio&Taaiii 
spese (f pl) fl8se di eser¬ 
cizio 

gastos (m pl) fljos de 
explotacidn 


HenocTOHHHue (nepe- 
lrkHHue) pacxoAU 
(m pl) nO 8KCIUIOAT&- 
uin 

spese (fpl) di esercizio 
variabili 

gastos (m pl) variables 
de explotacidn 


o6uufi(nojiHufi)pacxoAi> 
(m) no OKcnjJoaTaiuH 
spese (f pl) total! di 
esercizio 

gastos (mpl) totales de 
exploturidn 


>KaJionam,e (n) 
salario (m), paga (f) 
jomal (m) 


coAcpntaiiie (n) 
stipoiulio (m), onorario 
(m) 

honornrio (m) 
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tJnfallversicherung (f) 
accident insurance 
assurance (f) contre les 
accidents 


Penerver8icherung (f) 
fire insurance 
assurance (f) contre 
l’incendie 


Reparaturkosten (pi) 
repair expenses (pi), cost 
of repairs 

frais (m) de reparation 


Bureauunkosten (pi) 
office expenses (pi) 
frais (mpl) de bureau * 


Kohlekosten (pi) 
cost of coal 
frais (mpl) de charbon, 
frais (m pi) de com¬ 
bustible 


Selbstkosten (pi) 
cost price 

prix fm) cofitant, prlx 
(m) de revient 


Statistik (f) 
statistics (pi) 
statistique (f) 


Erneuerungskosten (pi) 
renewal costs (pi), cost 
of renewals 

frais (m pi) de renou- 
vellement 


Putzmaterialien (n pi) 
cleaning materials (pi), 
materials (pi) used for 
cleaning 

substances (fpi) ou ma¬ 
tures (f pi) de net- 
toyage 


Einnahmen (f pi) 
income, revenue, ear¬ 
nings (pi) 
recettes (f pi) 


Verkauf (m) von Energis 
sale of eneigy 
venae (f) d’energie 


CTpaxoBame (n) orb 
HecqacTHMXT* cjiy- 
naeFb 

assicurazlone (f) contro l 
gl'infortuni 

seguro (m) contra los 
accidentes 


cTpaxoBairie (n) orb 
oran 

assicurazlone (f) contro 2 
gl’incendi 

seguro (m) do incendio 

pacxoiuj (mpl) no pe- 
MOHTy (HapeMOHrt) 
spese(f pi) di riparazione 3 
gastos (m pi) de repara- 
c!6 n 

pacxoAbi (m pi) Ha koh- 
Topy (no KOHTopt.) 
spese (fpl) d'ammini- 4 
strazione 

gastos (m) de oficina 


CTOHMOCTb (f) (utHa (f)) 
yrjw: pacxoAbi (m pi) 

Ha yrojib 5 

spese (f pi) di carbone 
coste (m) del carbdn 


CTOHMOCTb (f) npOH3- 
BOACTBa Qi 

prezzo (m) di costo 
precio (m) de coste 


CT&THCTHKa (f)i 
statistica (f) 7, 

estadistica (f) 

CTOHMOCTb (f) B03 o6hO- 
BJieHia; aaTpara (f pi) 

Ha otiHOBJieHie 
spese (f pi) di rinnova- 3 
zione 

gastos (m pi) de reno- 
vacirtn 


MaTepiajiu (m pi) 

TOCTKH 

strofinacci (m pi) 0 

materiales fm pi) usados 
para la limpia 


AOXOflbl (m pi) 

redditi (m pi), introiti 
(m pi) 

ingresos (m pi) 


npoiiawa (f) aHeprin 
venditn (f) di energia ll 
venta (f) de energia] 




Nettoverkaufpreis (m) 
1 net selling price 
prix (m) de vente net 


Z&hlervermietung (f) 

2 meter hiring 

location (f) de comp- 
teurs 


Grofikonsument (m) 
s large consumer 

gro8 consommateur (m) 

Kleinkonsument (m) 

4 small consumer 

petit consommateur (m) 

Lichtkonsument (m) 

R light consumer 

consommateur (m) de 
lumtere 

Kraftkonsument (m) 
power consumer 

6 consommateur (m) de 

force motrice ou d’6- 
nergie motrice 

Tarif (m) 

7 tariff 
tarif (m) 

Tagestarif (m) 

8 day tariff 

tarif (m) de Jour 

Nachtt&rif (m) 

9 night tariff 
tarif (m) de nuit 


Bauschtarif (m), Pau- 
schaltarif (m) 
bulk tariff 
tarif (m) a forfait 


Z&hlertarif (m) 
it meter tariff 

tarif (in) au compteur 

Doppeltarif (m) 

12 double tariff 
tarif (in) double 

Habattsystem (n) 

13 discount system 
systaine (m) de rubais 


qHCTaa npoAUKHaa 
irfeHa (f) 

prezzo (m) di vendita 
netto 

precio (m) neto de venta 

cAana (f) CH^THHKa Ha 
npoicarb 

locazione (f) o noleggio 
(m) di contatori 
alquiler (m) de conta- 
dores _ 

KpynHLiff noTpedHT&ftB 
(m) 

grosso consumatore (m) 
gran consumidor (m) 

Mejinifi noTpe6HTejn> (ml 
piccolo consumatore (m) 
pequeno consumidor (m) 

noTpedHT em, (m) toica 
juih ocBrhmemH 
consumatore (m) di luce 
consumidor (m) de luz 

noTpedirrejib (m) ciuim ; 
noTpedHTejib Tona jyifl 
ABiiraTCwiefl 

consumatore (m) di forza 
motrice 

consumidor (m) de 
fuerza motriz 

TapHctrb (m) 
tarifftt (f) 
tarifa (f) 

AHCBHOfi TapHCtrb (m) 
tariffa (f) dl giorno 
tarifa (f) de ala 

HOHHofi TapH(|n> (m) 
tariffa (f) di notte 
tarifa (f) de noche 

OIITOBblft (MHHHMaJIb- 
Huff) TapH(Jn> (m); 
TapHCfVb CO CK1IAKOK) 

npu ycjioBiH noTpe- 
diemfl Ha oopeA'feJieH- 
Hyio MHHHMaJIEHyiO 
cyimy 

tariffa (f) a forfait 
tarifa (f ) & tanto alzado 

TapHdib (m) flflH ch6t- 
HHKa 

tariffa (f) a contatore 
tarifa (f) de contador 

ABO Ah oft TapHdrb (m) 
doppia tariffa (f) 
tarifa (f) doble 

CHCTexa (f) CKHAOICb 
sistema (m) a sconto 
sistema (m) de descuen to 
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Geldrabatt (m) 
cash discount 
r&b&ls (m) 


Motoratromprels (m) 
cost o 1 motor current 
prix (m) du courant 
pour force motrice 


CKHAKa (f) 

ribasso (m), scon to (m)J 
rebaja (f), descuento (m) 


CTOHMOCTt (f) TOKa AJIH 

TexHHHecKHxii irfcjiett 
prezzo (m) della cor- 
rente per forza mo- 
trice 

preclo (m) de la co- 
rrlente para fuerza 
motriz 


Relngewlnn (m) 
net profit 
Mneflce (m) net 


HHCTOA npH6u.lL (f) 
beneflzlo (m) netto 
beneflelo (m) neto 


Banllchkelten (f pi) der 
Zentrale 

central station buildings 

(pl) 

bAtlments (m pl) de la 
centrole 


Geb&ude (n), Uaus (n) 

building 

b&timent (m) 



nocrpofiKH (f pl), npH- 
HaAnexcauuH (othoch- 
minefl) ktj ueHTpajit- 
BOfl CTOBIUH 

edlflzl (m pl) o fabbri- 
catl (m pl) della cen- 
trale 

ediflclos (m pl) de la 
central 


aAaaie (n) 
ediflzio (m) 
edlflclo (m) 


Gebttudekomple: 
H&userblock ( 


t (m) 
block of buildings 
bloc (m) ou ensemble (m) 
de bailments; (s'il 
s’aglt de malsons, 
etc.:) p4t4 (m) ou tlot 
(m) de malsons 



rpyrraa (f) sAaHifi 
complesso (m) degll edl¬ 
flzl 

conjunto (m) de ediflclos 


Dynamoraum (m) 
dynamo-room, genera¬ 
tor room 

salle (f) des dynamos 



noirtmeme (n) aaji ah- 
HanoiiaiiiHHT.; ahub- 
MOMauiBHBoe OTA'bae- 
Hie (n) 

eala (f) dolle dlnamo 
sala (f) do las dinamos 


Akkumulatorengeb&ude 

(n) 

accumulator- building, 
battery house 
b&tlment (m) des ac- 
cumulateura 



aKKyuyjurropHoo aAa- 
Hie (n); aKKyuyjiaTop- 
Hoe noirtmeme (n) 
fabbricato (m) per gll 
accumulator! 
sala (f) de acumuladorcs 






Verwaltungsgeb&ude 
(n), Administrations- 
1 geb&ude (n) 
office buildings (pi) 
b&tlment (m) d’&dmini¬ 
stration 


SA&Hie (n) npaBJieHlHi 
npaBJieme (n); BA&Hie 

aAKHBHCTpaiOH; &a- 

MHHHCTpaiUH (f) 
fabbricato (m) per gli 
uffizi d'amministra- 
zione 

edificio (m) de la ad- 
mi nistracidn 


NebenrAume (m pi) 

2 auxiliary rooms (pi) 
loc&ux (m pi) ou salles 
(f pi) secondaires 


nodoHHUH noirbiueHiH 

(a pi) 

local! (m pi) secondari 
locales (m pi) secun- 
darios 


Grand rifi (m) 
3 ground plan 
plan (m) 



mmHi> (m) 
piano (m), pianta (f) 
y J pianta (f) 

U I 


Erweiterung (f) 
extension 

4 agrandissemont (m), ex¬ 
tension (f), dtiveloppe- 
ment (m) 


Anbau (m) 
annex[e] 

6 annexe (f), Mtlment 
(m) annexe 

Aufstellungsort (m) 
place of erection 
0 lieu (m) ou endroit (m) 
de montage 


Zcntralstationseinrich- 
tung (f), Zentral- 
stationsausriistung (f) 
7 equipment of a central 
station 

£qu!pement (m) de la 
central© 


lranspor tvorrichtung 

(f) 

conveying plant 
8 transportour (m), appa- 
reil (m) transporter 
ou de transport 


Dyuainoautrieb (m), An- 
trieb (m) dor Dynamo 
method of driving the 
9 dynamo or generator 
actiounement (m) ou 
command© (f) do la 
dynamo 


yBeAHHeme (n); paernn- 
perne (n) 

ingrandimento (m) 
ampliacidn (f) 


npHCTpoftKa (f) 
oaifizio (m) annesso 
edificio (m) anexo 


irfcCTO (n) yCTEHOBKH 
local! ta (f) dell’ im- 
pianto 

lugar (m) de montaje, 
emplazamiento (m) 


ycrpoficTBO (n) ueH- 
TpaJILHOfl CTaHIUH 
equipaggio (m) della 
central e 

equipo (m) de la cen¬ 
tral 


Tp&HCiiopTHoe yerpoft- 
ctbo (n); npncnocod- 
•lenie (n) jsjih nepe- 
B03KH 

dispositivo (m) d! tras- 
porto 

aparatos (mpl) de trans¬ 
port© 

npHBOjrb (m) ahuomo- 
MamnHU 

azionamento (m) o co- 
mando (m) della dl- 
namo 

impulsidn (f) 6 accio- 
nado (m) de la di- 
namo 





direkter Maschinen- 
antrieb (m) 
direct driving 
actionnement (m) di¬ 
rect, commando (f) 
directe 


Reserve (f) 
reserve 
reserve (f) 


Reserveeinhelt (f) 
spare unit 
unitd (7) de reserve 


Aushilfsmaschine (I) 
auxiliary machine 
m&chJne (f) auxiliaire oh 
de secours 


gflnstigster Dampfver- 
brauch (m) 

most favourable steam 
consumption 
consommation (f) ou 
ddpense (f) de vapeur 
la plus avantageuse 

Olverbrauch (m) 
oil consumption 
consommation (f) ou 
ddpense (f) d'huile 


Montage (f) 
election, fitting 
(term© gdndral:) mon¬ 
tage (m); (d*uneusine, 
aussi:) Erection (f) 


Demontage (!) 
dismantling 
ddmontage (m) 


stoCfreier Gang (m) 
smooth running 
marcbe (f) ou fonction- 
nement(m) sans chocs, 
marche (!) douce, fonc- 
tionnement (m) doux 


Andrehen (n) der An- 
triebmaschine 
turning the flywheel 
of the prime mover, 
barring 

mise (f) en marche ou 
ddmarrage (m) de la 
machine mo trice; 
(surtout de moteurs k 
combustion intd- 
rieure, aussi:) lance- 
men t (m) 


upmcofl (Henocpea* 

CTBeHHLrfl) npHBOA’B 
(m) AHHaMouam hhu 
asionamento (m) o co- f 
mando(m) diretto del¬ 
la dinamo 

acoplamlento (m) dl- 
recto por la dinamo 

aanacn (m); pesepsi* (m) 
rieerva (!) 2 

reserva (!) 

aanacHan (peaepBH&a) 

©AHHHua (!) o 

unitk (f) di riserva 
unlda d (!) de reserva 

BcnoMoraTejiLHan Uo6a- 
BOHuan) MaimiHa (!) 4 

macchina (!) ausiliare 
mAquina (!) auxiliar 


HaHBuroAwhfimee (hbh- 
aynmee) pacxoAO- 
BaHie (n) napa 
con8umo (m) di vapore 5 
11 plii favorevole 
consumo (m) mis ven- 
tajoso de vapor 


pacxoA> (m) Macjia 
consumo (m) d’olio 6 
consumo (m) de aceite 


ycTaHOBKa (!); MOHTa hcb 

(m) 

montagglo (m) 
montaje (m) 


pasdopKa (!) 

smontaggio (m) s 

desmontaje (m) 


mi&BHufi xo Kb (m); 

xofli> 6ear> tojihkobt. 
marcia (!) senza oolpi .9 
marcha (!) sin golpes 6 
tranqulla 


npHBeAeme (n) bo Bpa- 
meme [MaxoBinca] abh- 
raTCJifl; nycra, (m) 
bt> xoAn ABRraTeJiH 
messa ;f) in marcia o av- to 
viamento (m) della 
motrlce 

puesta (!) en marcha de 
la m&quina motriz 
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Betriebleiter (m) 
works manager or super- 
t lntendant 

directenr (m) technique, 
dlrecteur (m) de 
l’usine _ 

Betriebleitung (f) 
works management or 
£ superintendance 
direction (f) technique, 
direction (f) de l'usine 

Betriebstrom (m) 

3 working current 

courant (m) de rdgime 
ou de seirice 


8tations8pannuDg (f) 

4 station voltage 

tension (f) ou voltage 
(m) de la station 


Stromschwankung (f) 
c fluctuation of current 
fluctuation (f) do l’in- 
tensitb du courant 


Spannungsschwankung 

(*) 

6 fluctuation of voltage 
fluctuation (f) de la ten¬ 
sion ou du voltage 


Belastungsschwankung 

r ® 

variation of load 

fluctuation (f) de charge 


aaBhAynmifl (m) Tex- 
HnqecKoft nacTuo 
direttore (m) 
director (m) tbcnico 

ynpaaneme (n) (aaB'fc.gu- 
BaBie (n)) TexHHHe- 
CKO ft H&CTMO 
direzione (f) 
direccidn (f) tbcnica 

pa 60 Hift tokt> (m) 
corrente (f) di esercixio 
o di lavoro 

corriente (f) de regimen 

CTaHaioHHoe H&npoxce- 
fide (n); RanpnHceme 
Ha craHurn 

tensione (f) -della sta- 
zione 

tension (f) de la central 

KOJied&Hie (n) chjoi Toxa 
fluttuazione (f) dell’in- 
tensitk di corrente 
fluctuacibn (f) de la 
intensidad de co- 
rriento_ 

KOJiebame (n) Hanpa- 
HcesiH 

fluttuazione (f) della 
tensione 

fluctuacibn (f) de la 
tensibn 


KOJiebame (n) HarpvsKH 
fluttuazione (f) del ca- 
rico 

fluctuacibn (f) de carga 


Verbrauclispannung (f) 
s supply voltuge 

tension (f) ou voltage 
(m) de consummation 


HanpiuKeHie (n) Ha 
irecrfe uoTpebjiemH 
tensione (f) di consumo 
tension (f) de consumo 


Kurve (f) der Belastung 
eines ElektriziUlts- 
wcrkes 

V load curve of an elec¬ 
tricity station 
courbe (f) de charge 
d'une ceutrale 



KpaBaa (f) HarpyaKH 
ajieKTpimecKoft uee- 
TpaJLbHOfl CTUHItiH 
curva (i) o diagramma 
(in) del carico di una 
centrale 

curva (f) de carga de 
una central 


Dauer (f) der AuCer- 
betriebsetzung 
duration of stopping 
10 period 

durbe (f) de Parrel, 
duree (f) de la mise 
hors [de] service 


npOAOJI>KHTeJlLHOCTb (f) 
OCTaHOBKH padora 

(nepepuBa bt> afeft- 


ctbih) 

durata (f) della messa 
fuori servizio 
duracibn (f) de la puesta 
fuera de servicio 6 del 
paro 
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Betrlebdauer (f) 
working hours (pi) 
durde (f) de service; 
(period© de service 
reprise a des gpoqueB 
d6termin6es:) cam- 
pagne (f) 


Betrleb[s]paase (f) 

Idle hoars (pi), interval 
repos (m) [de service] 


Revision (f) 
inspection 

revision (f), inspection 
(f) 


Dfchtangsmaterial (n) 
packing 

garniture (ft [de Joint 
ou de boite k hour- 
rage]; bourrage (m); 
£toupe (f) 

Explosionsgefahr (f) 
danger of explosion 
danger (m) d'explosion 


Abtrennen (n) einer 
8peiseleitung 
disconnection of a 
feeder 

ddconnexion (f) d’un 
feeder ou d*une art6re 


Schutznetz (n) 
guard net 

filet (m) protecteur ou 
de protection 


Isolationszustand (m) 
der Anlage 

state of Insulation of 
the plant 

[£tat (m) d']lsolement(m) 
de rin8tallation 


Sicherheitsvorschrlften 
(* pi) 

safety specifications (pi) 
instructions (fpl) ou 
prescriptions (f pi) de 
s£curit£ 


Bedienungsvorschrift (f) 
working Instructions 
(pi), rules (pi) of ope¬ 
ration 

Instruction (f) ou ordre 
□(m) de service 


npoAOJUKirrejn>HocTx» (f) 
fffeflCTBiH (pafioTu) 1 
durata (f) di esercizio 
duracidn (f) del serviolo 


nepepbiBT>(m) bt> pafiorfc 
(A'BflCTBiH) 

riposo (m) s 

paro (m) de servicio, 
descanso (m) 

ocxoTp’B (m); peBH3in(f) 
iBpezione (ft, revisione , 
(0 3 

inspeccidn (f) 

HadHBOTOwfl MaTepiajn> 
(m); MaTepiajn> ajih 
BaOHBKH 

ma ten ale (m) per guar- 4 
nJzloni 

material (m) protector, 
empaquetaduras (f pi) 

onacHocTb (f) BapuBa 
pericolo (m) d’esplo- K 
sione ° 

peligro (m) de explosion 

OTA'hJieHie (n) nHTaTe^t- 
Haro npoBoaa (4 >hac- 

pa) 

separazione (f) di un 6’ 
feeder 

separacldn (f) de un ali- 
mentador 


npeAOxpaHHTe^BHaH 
(TBTKa (f) 7 

rete (f) protettrlce 
red (f) protectora 

cocTOHaie (n) hsojihiuh 
yCTaHOBKH 

stato (m) d’isolamento 
degli impiauti 8 

estado (m) de aisla- 
miento de las instala- 
ciones 


npaBHJia (n pi) fieaonac- 

HOCTH 

prescrizioni (fpl) o nor- 9 
me (fpl) di sicurezza 
prescripciones (f pi) de 
seguridad 


npaBHJia (n pi) yxojia 
istruzione (f) di servizio 
instruccidn (f) de ser¬ 
vicio 
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Bedienungsgang (m) 
j attendant’s gallery 
galerie (f) ou couloir 
(m) de service 



rajuiepes (f) ajia od- 


cjiyiKiiBaHiA 
corridolo (m) di servtzio 
marcha (f) del serviclo 


gemeinsame Regelung 
(*) 

common regulation s —-s /->. ooman peryjmpoBKa (i) 

2 regulation (f) commune -(C) ‘ *=¥?) n regolazione (f) comune 

ou en coinmun, rd- « '■ * ■■1 regulaoidn (I) comdn 

glage (m) commun ou ^ 

en commuu_ 


Souderregelung (f) 
separate regulation 
„ regulation (f) indivi- 
duelle ou separde, rd- 
glage (m) individuel 
ou sdpard 


Femsteuerung (f) 
remote control 
conduite (f) A distance 
(d'unemachine p.ex.) 



Ei nzel transformatoren- 
system (n) 
single transformer 
6 system 

systdme (m) 4 tmnsfor- 
m a ten re individuels 
ou isolds 


oTAtjiuuui peryjui- 
poDKa (f) 

regolazione (f) separata 
regulacidn (f) separada 


ynpaaieme (n) Ha pas- 
cTOHeie 

veridcazione (f) a di¬ 
stanza 

vcriflcaciAn (f) A distan 
cia 


CHCTeMa (f) OTiffe-atHhlXT. 

TpaHC(f)opiiaTopom. 
sistema (m) a trasfor- 
matorl separati 
sistema (m) de trans- 
formadores aislados 


Parallelschaltuugs- 
system (n) 

parallel system, mnl- 
6 tiple system 

systdme (m) de couplage 
on paralldle 


Drchstrom-Glelchstrom- 
umformersystem (n) 
three-phase-continuous 
? current system 

systdme (m) de trans- 
formateur contlnu- 
triphasd 


CHCTeiia (f) iiapa_uient- 
naro coeAHHeHin 
sistema (m) di collega- 
mento in parallelo 
sistema (m) de acopla- 
mlento en paralelo 




cncTeua (f) npeodpa- 
aoaaTejieft (KonBepro- 
pom.) Tpex<t>a3Ho-no- 
CTOHHHarO TOKa 
sistema (m) di trasfor- 
mazione di corrente 
da continua in trifase 
sistema (m) de trans- 
formador de corrlente 
continua en trifasica 


Wcchselstrom - Gleich- 
stromumformer- 
system (n) 

alternating - continuous 
g current converter 
system 

systeine (m) de trans-' 
formateur altematlf- 
continu 


®j 

r TT 


cucTeua (f) npeodpaao- 
BaT&nefl (KOHBepre- 
pom.) nepeirt hh o-uo- 
cTOHHuaro toks 
sistema (m) di trasfor- 
mazione di conente 
da alternata iu con¬ 
tinua 

sistema (m) do trans- 
formador de corrlente 
altema en continua 
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Unterstation (f) 
sub-station 
sous-station (f), 
central© (f) 



Verteilstation (f) 
distributing station 
station (f) ou central© (!) 
de distribution 


nOACT&HIUH (f); BT0PH4- 
nan cTamun (f) 
Bottostazlone (!) 
subcentral (!) 


pacnpejybmrrejibH&H 
CTanitm (I) 

stazione (!) di distribu- 
zlone 

estacldn (!) de distri- 
bucfon 


Trans!ormatorenstation 

(0 

transformer station 
station (!) de transfor¬ 
mation ou de trans- 
formateurs 


TpaHC(J)opMaTopHaa 
CTamuH (!) 

stazione (f) di trasfor- 3 
matori 

estacidn (!) de trans¬ 
form aci6n 


Akkumulatorenunter- 
station (!) 

accumulator or storage 
battery sub-station 
Bous-station (!) d’accu- 
mulateurs 



aKKyiry ji htoph&h iioa- 
CTaHlUH (!) 

sotto8tazione (!) con 4 
accumulatori 
subcentral (!) de acu- 
muladores 


a 


Stromversorgungs- 
gebiet (n) 
area o! supply 
rayon (m) desservi, re¬ 
gion (!) desservie 



Femleitung (!) 
long-distance line 
canalisation (f) h longue 
distance, ligne (f) a 
longue distance 


paAoHi> (m), cBadHtae- 
Mbifl tokomt> (aneK- 
TpmecKofi 9Heprieft) 5 
zona (!) alimentata 
area (!) scrvida 


nponoAKa (f) (jiHHin (f), 
KaHajmaauia (f)) 6 oju>- 
rnoro npoTmtceHni; 
npoBOAKa na AaJienoe 
paBCTOHHie 6’ 

conduttura (f) a lunga 
distanza 

canalizacidn (f) de larga 
distancia 


Kraftloitung (!) 
power mains (pi) 
canalisation (!) de force 
motrice ou d'6nergie 
mo trice 


CHJIOBaH IipOBOAKa (f) 
(jinuin (f)); KaHajm- 
3 auin (!) njin uepe- 
Aa*iH auepriii 
conduttura (f) per forza 
motrice 

canalizacidn (f) de fuerza 
motriz 


Lichtleitung (!) 
lighting mains (pi) 
canalisation (!) d’£clai- 
rage ou de lumtere 


OCrtTHTeJlBHUfl IipOBOA** 
na (f) (jiHHiH (!), KaHa- 
JUisaiUH (!)) * 

conduttura (!) per luce 
canalizacidn (f) de luz 


II 


46 
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Dynamoleitung (f) 
dynamo mains (pi), ge- 
l nerator mains (pi) 
condnctenr (m) de dy¬ 
namo 


negative Leitung (f) 
einer Dynamo 
negative lead of a 
* dynamo or generator 
conducteur (m) nggatif 
d'une dynamo 


positive Leitung (f) 
einer Dynamo 
positive lead of a dy- 
3 namo or generator 
conducteur (m) positif 
d'une dynamo 


speisen (v) 

4 to feed 
allmen ter (v) 


8peiseleitung(f), Haupt- 
leitung (f), 8peiser (m) / 

feeder 

6 feeder (m), artgre (f), c / 

conducteur (m) all- IjT 

mentaire 


Speisekabel (n) 
feeder, feeding cable, 

6 * feeder cable 

feeder (m), artgre (f), 
cftblo (m) alimentaire 


8peisepnnkt (m) 
feeding point 
7 centre (m) ou point (m) 
d’alimentation 


Hauptspeisepunkt (m) 
main feeding point 
H centre (m) ou point (m) 
d’alimentation prin¬ 
cipal 


Konsumschwerpunkt 
(m), Konsumzentrum(n) 
centre (center A) of con¬ 
s' sumption area 

centre (m) de consom- 
mation 

Verteilungsleitungen 
(f Pi) 

distributing mains (pi) 
10 canalisation (f) de distri¬ 
bution, conducteurs 
(mpl) de distribution, 
distributeurs (m pi) 


npoBOAA (m pi) Ajraa- 
HOManmHu 

conduttura (f) della di- 
namo 

conductor(m) de dinamo 

OTpHuaTejibHufl npo- 
BOjn> (m) AHHaxotfa- 

mHiifai 

conduttore (m) negativo 
d’una dinamo 
conductor (m) negativo 
de una dinamo 

noJio>KHTejiLHbril npo- 
bojtb (m) AHHavoxa- 

mHH» 

conduttore (m) posit!vo 
d'nna dinamo 
conductor (m) positivo 
de una dinamo 

uh ran, 

alimentare (v) 
allmen tar (v) 

imTaTeJibuufi (rjiasHufi) 
npoBOAA (in); <t>BAepi> 
(m) 

conduttore (m) princi¬ 
pal 

conductor (m) principal, 
allmentador (m) 

mrraTejiBHHfi Ka6ejo> 
(m); cJ)HAepT> (m) 
feeder (m), arteria (f) 
feeder (m), alimentador 

_ (m) 

imTajomiA uyhktt. (m) 
(uempi. (m)) 
pun to (m) d'allmen- 
tazione 

centre (m) de alimen- 
tacidn 

rjraBHufl mrraiomift 
nyinm> (m) (ueHTpi, 
(m) mrraHiH) 
punto (m) d’alimen- 
tazione principale 
centre (in) de alimen- 
tacidn principal 


aeHTpi»(m) noTpedJieHifl 
centre (m) di consumo 
centre (m) de consumo 


pacnpeAkraTejiLHije 

npoBOAa (m pi) 
conduttori (m pi) di dls- 
tribuzione 

conductores (m pi) de 
distribucidn 



723 


Aosgleichleitung (!) 
equalizer, equalizing 
mains (pi) 

canalisation (!) de com¬ 
pensation, conducteur 
(m) ou ill (m) de com¬ 
pensation 


Sammelleitung (!) 
ring-mains (pi) 
canalisation (!) ou ligne 
(!) collectrice 5 c v d 


ypaBHHTejLHufl npo- 
boai» (m); ypaBHH- 
T6JH>BaH JIHH1H (!) 

conduttore (m) di com- 
pensazione 

conductor (m) de com- 
pensaddn 


TOKOCOdHpaTeJIBHUfi 
npoBOAT* (p) 
conduttura(!) collettrice 
canalizacidn (!) deanillo 


1 


a 


Sekund&rleitung (!) 
secondary mains (pi) 
canalisation (!) ou ligne 
(!) secondaiie 


PrQldraht (m) 
pilot wire 
fll (m) pilote 


KuckJeitung (!) 
return line 

canalisation (!) ou ligne 
(!) de retour 


Erdungsleitung (!) 
earth wiro 

canalisation (!) ou ligne 
(!) de mise k la terre 
ou de prise de terre 


Leitungsberechnung (!) 
calculation o! mains (pi) 
calcul (m) de la canali¬ 
sation ou des con- 
ducteurs ou de laligne 


A n n&hemngs verf ahren 
(n) 

approximation method 
m£thode (!) par approxi¬ 
mation 


Hauptstrang (m) 
main set o! cables 
conducteurs (m pi) prin- 
cipaux 


flktive L&nge (!) 
flctitlous length 
longueur (!) Active 


BTopHqHaa nponoAKa (!) 
(jmmji (!), KaHajiH8a- 
uiH (*)) 

conduttura (!) secon- 3 
daria 

canalizacldn (!) secun¬ 
daria 


h cmrcaTeJiLHufl (iiairfc- 
PHTeJIBHtrfl) npoBo;n> 
(m); KOHTpoJiLHan 4 
npoBOJiOKa (!) 
fllo (m) pi lota 
alambre (m) piloto 


odpaimift npoBO^B (m) 
conduttura (!) di ri- 
tomo 

conductor (m) de vuelta 


saaeiuiHJonufi npoBOjL 

(m) 

conduttura (!) di messa 6 
a terra 

conductor (m) de tierra 


pacH6n> (m) nponoAOBi» 
calcolo (m) della con¬ 
duttura 7 

cdlculo (m) de una ca- 
nalizacidn 


npHdjraxc^HHufl cno- 
co&b (m) 

metodo (m) d’appros- s 
simazione 

m6todo (m) por aproxi- 
macidn 

rxaBHaH (rfeTb (!) npo- 
boaobTj ; iviaBHije npo- 
BOAa (m pi) Q 

linea (!) o tr&tto (m) 
principale 

conductor (m) principal 

<t)HKTHBH&H AAHHa (!) 

lunghezza (!) fittizia to 

longitud (!) flcticia 

46 * 
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Knotenpnnkt (m) 
branching point, Junc¬ 
tion point 

t [point (m) de] branche- 
ment (m) multiple, 
centre (m) d'irradia¬ 
tion 



a 


ysejrb (m); yanoBan 
to*ik& (!) 

pun to (m) nodale, nodo 

(m) 

centro (m) deradiacidn 


Netzkonstante (!) 

9 network constant 
constante (!) du r£seau 


Leitungskosten (pi) 

3 cost o! mains 

!rais (m pi) de canalisa¬ 
tion 


Kabelkosten (pi) 

4 cost o! cables 

frais (m pi; de cables 


Verlegungskosten (pi) 
n cost o! laying 
Irais (m pi) de pose 


Leitungsquerschnitt (m) 
cross-section o! main 
6 section (!) [transversale] 
de conduoteur 


Querschnittgrenze (!) 
^ limit o! cross-section 
' limite (!) de section 
[transversale] 


Kuplemufwand (m) 
amount o! copper used 
H [quantity (!) de] cuivre 
(m) employ^ 


mlttlcre Beanspruchung 

(!) 

9 average load 

charge (!) moyenne 


Durclischnittenergie- 
vcrlust (m) 

to average loss o! energy 
perte (!) moyenne a'6- 
nergic 


Strom verteilungssystem 
(n) 

lt (current) distribution 
system 

syst^me (m) de distri¬ 
bution du cour&nt 


nocroAHHaH (!) cirra 
costante (!) della rete 
constante (!) de la red 


pacxojua (m pi) no npo- 
Bojuch (KaHajraaaum) 
spese (!pl) di condut- 
tura 

gastos (m pi) de cana- 
lizaciAn 


CTOHMOCTb (!) K&tiejieft 
spese (! pi) per cavi 
gastos (m pi) de cables 


CTOHMOCTb (!) npOKJULA- 

kh; pacxo.au (m pi) 
no npoKJiaAKh 
spese (! pi) di posa 
gastos (m pi) de cable 
tendido 6 colocacidn 

nonepeHHoe ci^erne (n) 

npoeoAa 

sezione (!) della condut- 
tura 

seccidn (!) del conductor 

npeArfejn* (m) [nonepei- 
Haro] crknemH 
limite (m) di sezione 
limite (m) de seccidn 


aaTpaTa (!) (pacxoao- 
BaHie (n)) itbah 
quantity (!) di rame im- 
piegata 

cobre (m) gastado 


cpeAHHH Harpyana (!) 
carico (m) medio 
carga (!) media 


cpeaHfm noTepa (!) aiiep- 
rin 

perdita (!) media di 
energia 

p^rdida (!) media de 
energia 

cncTena (!) pacnpeA'fcJie- 
Hia Tona 

sistema (m) di distribu- 
zione della corrente 

sistema (m) de distri- 
bucidn de la corrlente 
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Bingyerteilungsaystem 

(n) 

closet system of parallel 
distribution 
systems (m) de distri¬ 
bution parallel© en 
coin tore 


Zweigverteilungssystem 

(n) 

tree system of parallel 
distribution 
systAme (m) de distri¬ 
bution parallels rami* 
fte ou a ramification 


StromYertcilungs- 
anlage (f) 

(current) distribution 
plant 

installation (f) de distri¬ 
bution de courant 


Anordnung (f) oder Dis¬ 
position (f) des Netzes 
arrangement of the net¬ 
work 

disposition (f) du rdseau 


direkte Verteilung (f) 
direct distribution 
distribution (f) direct© 


indirekte Verteilung (f) 
indirect distribution 
distribution (f) indirecte 


Ne tz (n) 
network 
r6seau (m) 

Stxoranetx (n) 
network, current net¬ 
work 

r&eau (m) Alectrique 


KOAtteBin cHcreua (f) 
pacnpejrtaeHiji; ch- 
creica napajLaejn»H&ro 
pacnpe^BJieHin xour 
Uoin> l 

si sterna (m) di distribu¬ 
tion© ad anello 
sistema (m) de distri- 
bucidn anular 


CBCTena (f) pacnpeA'kne- 
nin OTBTTBJieHiflMH; 

npocTan cecTena na- 
pajuiejitnaro pacupe- 
ffkneuia * 

sistema (m) dl dlstribu- 
zione a ramificazione 
sistema (m) de distribu- 
ci6n de ramificaddn 


[toko] pacnpeA^Jurrejn*- 
Han ycTOROBKa (f) 
impianto (m) di aistii- „ 
buzione dl corrente 
instalacidn (f) de distri- 
bucidn de corriente 


S acnojioxceHie (n) cfcni 
isposizlone (f) della rete~4 
dlsposicldn (f) de la red 


npimoe (HenocpeACTBeH- 
Hoe) pacnpeA'kneme 
(n) & 

distribuzionc (f) diretta 
distribucidn (f) directa 

KOCBeHBoe pacnpeA’fe- 
Jieme (n) 

distribuzione (f) indi- 0 
retta 

distribucidn (f) indi recta 


<rfcn> (f) 

rete (f) 7 

red (f) 


ahTh (f) TOKU 

rete (!) olettrica s 

red (f) el Metric a 


Leitungsnetz (n) 
network of mains 
rAseau (m) de conduc- 
teurs 




(TfeTb (f) IipOBOAOBT* 

rete (f) di conduttori 
red (f) de conductores 


9 


Fernleltungsnetz (n) 
long-distance network 
rAseau (m) k longue 
distance 


erfen, (0 npoBOAOBT> # Ha 
Aajienoe paacTOHHie 10 
rete (!) a lunga distanza 
red (f) A larga dlstancia 
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Verteilungsnets (n) 

1 distributing network 
1 r6seau (m) de distri¬ 
bution 


Netzh&lfte (f) 

2 halt of network 

deml-r£seau (m) l moitte 
(f) de r£seau 


Lichtnetz (n) 

3 lighting network 
rgseau (m) d’gclairage 


Netzspannung (t) 

4 voltage of the system 
tension (f) ou voltage 
(m) du rtseau 


mlttlere Netzspannung 

(f) 

mean voltage ot the 
6 system 

tension (f) moyenne ou 
voltage (m) moyen du 
r6seau 

versorgen (v) 
e to supply 

desservir (v) f allmenter 
_ _(v) 


an die Zentrale an- 
schliefien (v) 

7 to connect to the cen¬ 
tral-station 

race order (v) k la cen- 
trale 


AnschluA (m) 
connection 

s raccordement (m), junc¬ 
tion if) 


angeschlossen (adj) 

9 connected [up] (adj) 
raccordd (adj) 


Abnehmer (m), Kon- 
sument (m) 

10 consumer 
consommateur (m) 

Anschlufibedingungen 
(t pi) 

conditions (pi) for con- 

11 necting 
conditions (f pi) de 

raccordement ou do 
jonetion 

llausanschluft (m) 
house sendee eonnec- 
/v tion 

raccordement (m) ou 
jonetion (() de maison 


pacnpejrfejiHTeJiLHaH 
cm> (f) 

rete (f) dl dlstribuzlone 
red (f) de distribucidn 

noaoBHHa (f) crfeTH 
metk (f) della rete 
ml tad (f) de la red 


ocBtarrejiBHaji cfen* (f) 
rete (f) d'illuminazione 
red (f) de alumbrado 


HanpmKeHie (n) [kb] 
CBTH 

tension© (f) della rete 
tensidn (f) de la red 


cpeAHee Hanpaxceme (n) 
[bTL] chTH 

tension© (f) media della 
rete 

tensidn (!) media de la 
red 


mrr&Tb; CHa6 - ahtl 
(- xcan,) 
alimentare (v) 
all men tar (v) 

npHCOeAHH - HTB (-HTB) 

kb neHTpajEbHofi 
CTaHum 

raocordare (v) alia cen- 
trale 

enlazar (v) con la cen¬ 
tral 


npHcoeAHHeme (n) 

raccordo (m) 

enlace (m), empalme (m) 


QpH COejtHH^HHLlft 

raccordato (agg) 
enlazado (adj), unido 
__ (adj) 


noTpedHTejn, (m) 
consumatore (m) 
consumidor (m) 


ycjiOBin (n pi) npn- 
coeAHHema kb crfcrH 
condizioni (f pi) di rac¬ 
cordo 

condiciones (t pi) de 
empalme 

bbojvb (m) m> Aom, 
raccordo (m) di casa 
acometida (f) de una 
casa 
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Beleuchtungsanschlufi 

(m) 

lighting service connec¬ 
tion 

raccordement (m) ou 
jonction (f) an rtaeau 
ou & la canalisation 
d’6clairage 



npHCoeAHHeme (n) m> 
OCB'feTHTe^bHOft OfeTH 
raccordo (m) per luce , 
acometida (I) de alum- 
brado 


gemischter A nschluC(m) 
connection for lighting 
and motor service 
raccordement (m) ou 
jonction (f) mJxte 
(c. k d. pour lumtere 
et force mo trice) 




Frl 

r~L 


y y 


GeaamtanschiuA (m) 
total connections (pi), 
total connected load 
raccordement (m) total 


Verbranchstelle (f), Kon- 
sumstelle (f) 
place of supply 
lien (m) ou endroit (m) 
ou point (m) de con¬ 
summation 


npHcoeAHHeme (n) kb 
ocBrhTzrrejn>Hoft h ch- 
JlOBOfi CfeTHMT>; cirfc- 
maHHoe noTpedaeirie a 

* (“) 
raccordo (m) misto 

acometida (f) mixta 

otimee KOJimecTBo (n) 
noTpedJiHeMofi 8Hep- 
ria 3 

raccordo (ml totale 
acometida (f) total 


M-fecTO (n) noTpednemn 
luogo (m) di consumo 4 
sitio (m) de consumo 


Verbranchgebiet (n), 
Konsumgebiet (n) 
area of supply 
zone (f) de consomma- 
tion 


odJiacTbCf) (paftoHTi (m)) 
noTpedneHin 
zona (f) di consumo 
zona (f) de consumo 


Verbrauchdichte (f), 
Konsumdichte (f) 
density of consumption 
density (f) de consom- 
mation, importance 
(f) spdciflque de con- 
sommation 


8 tromen tnahme (f) 
consumption of current 
consummation (f) de 
_ courant 


Wattstundenverbrauch 

(m) 

watt-hour consumption 
consommation (f) ou 
ddpense (f) de watt- 
heures 


Energiebedarf (m) 
demand for energy 
demande (f) d'6nergie, 
besoin (m) d'6nergie 


naoTHocTL (f) noTped- 
jiemH 

density (f) di consumo 6 
densidaa (f) de consumo 


noTpedjieme (n) (aara- 
CTBOBame (n)) Tona 
(aaempHuecKofi 3Hep- 
rin) 7 

consumo (m) di corrente 
consumo (m) de co- 
rriente 


pacxojn* (ni) aaTTb- 
Hacoab 

consumo (m) in watt-ore s 
oonsumo (m) en vatios- 
horas 


norpedHoe KOJimecTBo 
(n) aneprin 

bisogno (m) o rlohiesta 9 
(f) d'energia 
consumo (m) de energia 
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J&hrlicherEnerglebedarf 

(m) 

. yearly energy demand 
1 demande (f) annuelle ou 
besoln (m) annuel 
d’6nergie 


Beniitzungsdauer (f) 
period of use 
* durde (f) d’emplol ou 
d’utillaation 


Brennzeit (f) 
period of lighting 
aur^e (f) d'allumage ou 
d’6clairage 


Brepnstunde (T) t Be- 
leuchtungsstunde (f) 
burning hour, lighting 
4 hour 

heure (f) d 'allumage, 
heure (f) d’6clalrage 


□OTpedHoe eHceroAHO 
KOJDnecTBo (n) raep- 
rin 

blsogno (m) annuale o 
annuo di energia 
pedido (m) anu&l de 
energia 


IipOAOJIHCHTeJILHOCTb (f) 
noJUbaosamH 
durata (f) dl utilizza- 
zione 

duracidn (f) de la utili- 
zacidn 


npOAOAHCHTeJUJlOCTL (f) 
rop'hmH 

durata (f) di illumfna- 
zione 

duracidn (f) del alum- 
brado 


na ct» (m) ropim/i (ocbI;- 
meHin) 

ora (f) di illuminazione 
hora (f) del encender 
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YII. 


Leltungen 

Mains 

Canalisations 


lIpoBOAa 

Condnttnre 

Condncclones 


Lei ter (m) 
conductor 
conducteur (m) 

Lcitungsdraht (m) 
conducting wire 
fil (m) conducteur 


[Fort-] Leitung (f) des 
elektrischen Stromes 
conduction of the elec¬ 
tric current 

conduction (f) [du cou- 
rant] ^lectrique (c. k 
d. mode de trans¬ 
mission ayant pour 
mesure la conducti- 
bilitA) 


Fortpflanzung (f) der 
ElektrizittU in Lei tern 
propagation of electri¬ 
city in or along con¬ 
ductors 

propagation(f) de l'^lec- 
tiicitC dans les con- 
ducteurs 


den Strom lei ten (v) 
to conduct the current 
conduire (v) le courant 


lei tend tadj) 
conducting (adj) 
conducteur (adj) 


Durchgang (m) des 
Stromes (durch einen 
Lei ter) 

passage of the current 
(through a conductor) 
passage (m) du courant 
(& tr&vers cm par ou 
dans nn conducteur) 


npOBOAHHlTb (m) 
couduttore (m) t 

conductor (m) 


npoBOAT* (m) 

fllo (m) conduttore 2 
alambre (m) conductor 


npoBO^Ka (f) ajieKTpn- 
necnaro Towa 
couduzione (f) o tras- 
mlssione (f) della cor- „ 
rente elettrica * 

conduccJAn (f) 6 trans- 
mi si An (f) de la co- 
rriente elActrica 

pacnpocTpaueiiie (n) 
BJieKTpHHeCTBa bt» 
lipOBOAHHKaXlk 
propagazione (f) della 
elettricitfc nei con- 4 
du t tori 

propagaciAn (f) do la 
electricidad en los 
conduc tores 

npOBOAHTb TOKT> 

condurre (v) la corrente r> 
conducir(v) la corriente 


npoBOAflmifl; Tononpo- 
BOAHUUfl 
conduttore (agg) 
conductor (adQ) 


npoxonweme (n) Tona 

(no npOBOAHHKV) 
passAggio (m) della cor- „ 
rente attraverso ad un ' 
conduttore 

paso (m) de la corriente 
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gut lei tend (adj):« 
good conducting (&dj), 
t highly conductive(adj) 

bon conducteur (adj); 
conduisant bien le 
courant dlectrique 


guter Lei tor (m) 

( 'ood conductor 
corps (m)] bon conduc¬ 
teur (m) 


schlecht lei tend (adj) 
bad conducting (adj), of 
low conductivity 
3 mauvais conducteur 
(adj); conduisantmal 
le courant dlectrique 


schlechter Lei ter (m) 
bad conductor 
4 [corps (m)] mauvais con¬ 
ducteur (m) 


Halbleiter (m) 
semi-conductor 
a semi - conducteur (m), 
corps (m) moyenne- 
ment conducteur 


nichtleitend (adj) 
non-conducting 
" dtelectrique (adj), non- 
conducteur (adj) 


Nichtleiter (m) 
non-conductor, insula¬ 
tor 

7 [corps (m)] didlectrique 
(m), [corps (m)l non- 
conducteur (m), [corps 
(m)] isolant (m) 


Lei ter (m) erster Klasse 
first class conductor 
H conducteur (m) de pre¬ 
miere classe 


Lei ter (m) z welter Klasse 
second class conductor 
9 conducteur (m) de 

deuxifeme ou seconde 
classe 


leit[ungs]flthig (adj) 
ln conductive (adj) 

11 conductlf (adj), con- 
ductible (adj) 


xoponio nposoAHmifi 
buono conduttore (agg) 
buen conductor (adj) 


xopomifi npOBOAHHKL 
(m) 

buono conduttore (m) 
buen conductor (m) 


AypHO (mioxo) npo- 
BOAHmifi 

cattivo conduttore (agg) 
mal conductor (adj) 


AYPHOfl npOBOABHKB (m) 

cattivo conduttore (m) 
mal conductor (m) 


nojiynpoBOAHHKT. (m) 
discreto conduttore (m) 
cuerpo (m) medians- 
mente conductor 


HenpoBOAimafl 
non conduttore (agg), 
isolante (agg) 
no conductor (adj), di- 
eldctrico (adj) 


HenpoBOAUHin* (m); Ai- 
OJieKTpHKT* (m); roo* 
JWT0PT> (m) 

4 dielettrico (m), isolante 
(m), corpo (m) non 
conduttore 

dleldctrico (m), cuerpo 
(m) no conductor 

npoBOAHHirb (m) nep- 
b&to KJiacca 
conduttore (m) di prime 
classe 

conductor (m) de pri- 
mera clase_ , 

npOBOAHHKb (m) bto- 
poro KJiacca 
conduttore (in) di se- 
conda classe 
conductor (m) de se- 
cunda clase 


cnocodHufl npoBOAHTt 
conduttibile (agg) 
conductlble (adj) 





elektrische Leitfungsl- 
f&higkeit (!) 
electrical conductance, 
conducting power 
conductance (f) Elec- 
trlque 


spezifische Leitfungsl- 
fkhlgkeit (f) 
specific conductance, 
conductivity 
conductivity (f), conduc- 
tibilite (f), conduc¬ 
tance (f) specifique 


iquivalente Oder gleich- 
wertlge Leit[ungs]- 
f&higkeit (f) 
equivalent conductance 
conductance (f) Equi¬ 
valent© 


ftufiere Leit[ungs]f&hig- 
keit (f) eines Drahtes 
surface conductance of 
a wire 

conductance (f) extE- 
rieure ou superflclelle 
d'un fil 


molekulare Lelt[ungs]- 
f&higkeit (f) 

molecular conductance 
conductance (f) molE- 
culalre 


Leitungskoefflrient (m) 
coefficient of con¬ 
ductivity 

coefficient (m) de con¬ 
ductivity ou conduc- 
tibilitE 


Leiterwldentand (m) 
conductor resistance 
resistance (f) d'un con- 
ducteur 


spezlfischer Widerstand 

(m) 

specific resistance, re¬ 
sistivity 

resistivity (f), resistance 
(f) specifique 


Widerstandkoefflzlent 

(m) 

coefficient of resistance 
coefficient (m) de re¬ 
sistance 


npoBOOTaiocTB (f); dJiex- 
TponpOBOABOCTb (f) 
conduttivita (f) elettrica / 
conductibllidad (f) elEc- 
trica 


ynijiHias itdobojih- 
MOCTb (f) (aaeicrpoiipo- 
B0AH0CT1, (f)) 

conduttivita (f) speci- 9 
flea 

conductibllidad (f) espe- 
clflca 


9KBHB&JI6HTH&H IipOBO- 
AHMOCTB (f) (dJieKTpO- 
npOBOAHOCTL (f) 
conduttivita (f) equiva- s 
lent© 

conductibllidad (f) equi- 
valente _ 

mrkiiiUHA npoBOitHxocTb 
(f) (ajieicrponpoBOfl- 
HOCTB (f)) npOBOJIOKH 
conduttivita (!) ©sterna 4 
dl un fllo 

conductibllidad (f) exte¬ 
rior de un alambre 


KOxeKyjiffpHaA npoBO- 
AHXOcn> (f) (aneicrpo- 

npOBOOTOCTB (f» 

conduttivita (f) mole- 5 
col are 

conductibllidad (f) riio- 
lecular _ 

KoectxbHuieHTB (m) npo- 
1 boahxocth (anejerpo- 

npOBOOTOCTH) 
coefficient© (m) di con- 6 
duttivita 

coeficiente (m) de con- 
ductlbilidad 

conpoTHBJieme (n) npo- 
BOAHHKa 

reslstenza (f) di un con- 
duttore 7 

reslstencia (f) de un con¬ 
ductor 


yifkutHoe conpoTH- 
BJieHie (n) 

reslstenza (f) specifics 8 
reslstencia (f) ©specifics 


Koe<|)(f>HuieHTi» (m) co- 
npoTHBJieHifl 
coefficient© (m) di re- 
sistenza 

coeficiente (m) de resi- 
Btencia 
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Drahtwiderstand (m) 
l resistance of a wire 
resistance (f) d 9 nn fll 


Leltnngswiderstand (m) 
line resistance 
2 resistance (f) de la cana¬ 
lisation ou des con- 
ducteuro ou de laligne 


Widerstandtabelle (f) 

3 table of resistances 
table (f) des resistances 


Widerstand (m) in Ohm 
pro km 

4 resistance in ohms per 
km. 

resistance (f) en ohm-km 


Widerstand (m) in Obm 
pro kg 

5 resistance in ohms per 
kg. 

resistance (f) en ohm-kg 


LAnge (f) in m pro Ohm 
6 length in m. per ohm 
longueur (f) en m par 
ohm ou en m : ohm 


Kupfernormalien (pi) 
copper-standards (pi) 
normes (f pi) ou regies 
7 (f pi) pour le cuivre, 
prescriptions (f pi) 
normalea pour le 
cuivre 


Oberfi&chenstrom (m) 
eines Loiters 
superficial current of a 
8 conductor 

courant (m) de surface 
ou courant (m) super¬ 
ficial d’un conducteur 


Selbstinduktion (f) eines 
Leiters 

self-inductance of a 
conductor 

selfinduction (f) d’un 
conducteur 


conpoTHBAeme (n) npo- 

BOJIOKH _ 

resistenza (f) di fllo~^ 
resistencia(f) dealambre 

conpoTHBJieHie (n) npo- 
BOJJOWh (jihhLr, KaHa- 
jraaaiUH) 

resistenza (f) della con- 
duttura 

resistencia (f) de la con- 
duccidn 


Tadnaqa (f) conpoTH- 
BJiemfi 

tabella (f) delle real- 
stenze 

tabla (f) de resistencias 


conpoTHBJieHie (n) n 
OUBXh Ha KHAOM6Tpl> 
resistenza (f) in ohm 
per km 

resistencia (f) en ohmios 
por km 


conpoTHBJieHie (n) n 
oxan» Ha lauxorpaion* 
resistenza (f) in ohm 
per kg 

resistencia (f) en ohmios 
por kg 


junraa (f) bt> xerpan> 
Ha owb 

lunghezza (f) in m per 
ohm 

longitud (m) en m por 
ohmio 


HOPXU ff pi) JVM irfcAH 
norme (f pi) pel rame 
constantes (f pi) nor- 
males para el cobre 


tokt> (m) no nonepx- 
hocth npoBO^a (npo- 
BOAHHKaj 

corrente (f) Buperflciale 
di un conduttore 
corriente (f) superficial 
de un conductor 


caMOHHAyKixi/i (f) npo- 
BOAa (npOBOAHHKa) 
autoinduzJone (f) di un 
conduttore 

autoinduccidn (f) de un 
conductor 
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Induktlonskapasit&t (f) 
elnes Kabels 
inductive capacity (of 
a cable) 

pouvoir (m) inducteur 
d’un c&ble 


Leitungsspannung (f), 
Llnienspannung (!) 
voltage of the line 
tension(f) ou voltage (m) 
de la canalisation ou 
de la ligne 


HHAyKTHBH&A SlOCOCTb 
(!) K&06JIH 

potere (m) induttore di 
un cavo 

capacidad de induccidn, 
ae un cable 


HanpfUKeme(n) bt> jramn 
(ctth, KaHajraaaiuH) 
tensione (!) della con- 
duttura 

tensidn (f) de los con- 
ductores 


Kapazit&t (f) elnes 
Kabels 

capacity of a cable 
capacity (!) d’un c&ble 


Ladekapazit&t (!) einea 
Kabels, Ladung (!) 
charging-capacity of a 
cable 



eXKOCTb (!) K& 66 JUI 
capacita (!) di un cavo 
capacidad (!) de un 3 
cable 


aapHAHaa §xkocti> (!) 
KadejiH 

capacity (!) di carica di . 

un cavo 4 

capacidad (!) do c&rga 
de un cable 


Stromverlust (m) 
leakage o! current 
perte (!) d'intensitd, 
perte (!) de courant 


Leitungsverlust (m) 
line loss 

perte (!) dans la canali¬ 
sation ou dans la 
ligne 


Belastungsf&higkeit (!) 

eines Lei ten 
carrying capacity o! a 
conductor 

intensity (!) de courant 
admissible dans un 
conducteur 


Belastungsgrense (!) 

eines Loiters 
limit of carrying capa¬ 
city o! a conductor 
intensit4-limite (!) du 
courant d'un conduc¬ 
teur; maximum (m) 
d’intensity admissible 
dans un conducteur 


yTeraa (!) toml 
perdlta (!) di corrente 5 
pdrdida (!) deintensidad 


noTepa (!) (naAeme (n)) 
HanpiDKeHui bt> npo- 
boa&xb 

perdlta (!) nella con- 6 
duttura 

pdrdida (!) en los con¬ 
ductors 


cnocodHocTt (!) npoBOAa 
HarpyreaTbca; cno- 
coraocTb npoBOAHHKa 
Kh Harpyairfe 
capacity (!) di carica 7 
di un conduttore 
capacidad (!) de carga 
de un conductor 


npeafejn* (m) HarpyaKH 
npoBOAa (npoBOAHHKa) 
limit© (m) di carica di 
un conduttore 
limite (in) de carga de 8 
un conductor, limite 
(m) mdximo de inten- 
sidad admisible en 
un conductor 
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Erw&rmung (f) eines 
1 Lelters 

1 heating of a conductor 
dchauffement (m) d’un 
conducteur 


speziflsche Warm© (f) 
eines Lei ten 
specific heat of a con- 
* ductor 

chaleur (f) spdciflque on 
capacity (f) calodfique 
d*uu conducteur 


glfihend werden (v) 

„ to begin to glow 
d devenir (v) rouge ou in¬ 
candescent; rougir(v) 


verbinden (v) 
to connect 

mettre (v) en communi- 
4 cation [avec...]; fair© 
(v) communiquer 
avec...l; connecter fv) 
avec...]; roller (v) 
[* ■ ■ -1 

verbunden (adj) 
connected (adj) 
en communication 
6 [avec...]; connects 

(adj) [avec...]; rdlid 
(adj) [k . . .]; assemble 
(adj) [avec . . .] 

Verbindung (f) 
connection 

6 connexion (f), commu¬ 
nication (f) 


leitend verbunden (adj) 
electrically connected 
en communication dlec- 
7 trique [avec...]; con- 
nectd (adj) [avec...]; 
relid (adj) [&...] 


leltende Verbindung (f) 
electric connection 
s communication (f) ou 
connexion (f) dlec- 
trique 


eine elektrische Verbin¬ 
dung herstellen (v) 
to make an electric con- 
9 nection 

dtablir (v) une commu¬ 
nication ou connexion 
dlectrique 


H&nrbuaHie (n) npoBO.ua 
(npOBOAHHKa) 

riscaldamento (m) d*un 
conduttore 

recalentamiento (m) de 
un conductor 

yjvkiBHaH TeiuiOTa (f) 

npoBOAa (iipoboahh- 
na) 

calore (m) specifico di 
un conduttore 

calor (m) especiflco de 
un conductor 

Hanajin-TbCH (-b&tlch) 
(AdKpacHa) 

diventare (v) incande¬ 
scent© 

ponerse (v) incandes¬ 
cent© 


C06AHH-im> f-HTb); 

coodm-nn, (-an,) 
collegare (v) 
empalmar (v) con... 


COeAHH&HHLlfi; coo6- 
ntdHHuft 
collegato (agg) 
conectado (adj) con..., 
empalmado (adj) con.. 


coepnHeme (n); coodnte- 
me (n) 

collegamento (m) 
conexidn (f) 


ajieicrpHHecKH co©ah- 
HeHHUfi 

collegato (agg) elettri- 
camente 

unldo (adj) 6 empal¬ 
mado (adj) electrica- 
mente 

npoBOAnmee (aueicrpH- 
necKoe) coeAHHeme 
(n) (coodmeme (n)) 
collegamento (m) con¬ 
duttore 

conexidn (f) electrlca 

yCTEHOBHTb (yCTpOHTb, 
ycTpanBan) aieKTpH- 
HecKoe coeAHHOHie; 

IIpHBeCTH (npHBOARTb) 

bt> coodmeme 
stabilire iv) un collega¬ 
mento elettrlco 
establecer (v) una co- 
nexidn eldctrica 
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in Verblndnng setzen (v) 
to connect up 
mettre (v) en communi¬ 
cation [ftvec...]; 6ta- 
blir (y) la communi¬ 
cation [entre .. et...]: 
connecter (v) [avec...] 


falsche Verbindung (f) 
wrong connection 
fausse ou mauyaise com¬ 
munication (f) ou con¬ 
nexion (f) 


eine falsche Verbindung 
ausffthren (v) 
to make a wrong con¬ 
nection 

Otablir (v) une fauase 
communication ou 
connexion; mal con¬ 
necter (v) 

unterSpannung stebend 
to be liye 
sous tension 


spannungslos (adj) 
dead (ad]) 
sans tension 


unterbrechen (v) 
to break 
interrompre (v) 


eine Verbindung auf- 
heben (v) 

to disconnect (a con¬ 
nection) 

rompre (v) la communi¬ 
cation, dOconnecter(v) 


Unterbrechung (!) 
break 

interruption (!) 


zeitweillge Unter¬ 
brechung (!) 
temporary break 
interruption (!) tempo- 
raire 


stromloser Lei ter (m) 
carrentless conductor 
conducteur (m) sans 
courant, conducteur 
(m) non -parcouru ou 
non-travers6 par le 
courant 


coe^HH-HTt (-htl); co- 
o6m«HTi» (-an) 
mettere (v) in comunl- 
cazione, raccordare 1 

(v) 

poner (v) en conexiOn 


HenpaBHJibHoe (HeBrfep- 
Hoe, onmOonHoe) coe- 

C erne (n) * 

collegamento (m) 
falsa conexiOn (!) 


coeAHH-Bn> (-htl) H6* 
npaBHJibHo (HesrhpHo, 
omndoHBo) 

fare (y) un falso collega- 3 
mento 

establecer (v) una falsa 
conexiOn 

HaxoAHmidcH iioat> 

HanpmKemeirL 
sotto tension© 4 

bajo tensidn 

6e3i» (cBO(5oAHuft on) 
HanpH>KeHiH 

senza tensione 5 

sin tension 


npep-BaTb (-man*) 
interrompere (v) n 

interrumpir (v) 

paai>eAHHH«Tb (-htl); 
paaoMKHyTL, paaxLi- 
k&tl: Hapym-im» 

(-aTb) coeAHHeme 
Interrompere (v), tog- 7 
Here (v) un collega¬ 
mento 

desconectar (v), desem- 
palmar (y) 


nepepuB'L (m) 
Interruzione (!) # 

intemipciOn (!) 

BpeMeHHLift nepepuBi> 

(m) 

interruzione (!) tempo- q 
ranea 

interrupclOn (!) tempo¬ 
ral 


npoBOA*L (m) (Sear* TOKa; 
UPOBOAHHITL (m) cbo- 
dOAHLlfl OTL TOKa 
conduttore (m) senza 10 
corrente 

conductor (m) sin co- 
rriente 



stromfiLhrender Lei ter 
(in) 

current carrying con- 
1 due tor 

cond uc tour (m) par- 
couru ou traverse par 
le courant 

anschlieBen (y) 
to connect up 
X raccorder (v) ou con¬ 
necter (v) [avec . . . ]; 
relier (v) [a . . .] 

angeschlossen (adj) 
connected up (adj) 

3 raccordS (adj) ou con¬ 
nects (adj) [avec...]; 
reliS (adj) [&...] 

Anschlufi (m) 

. connection 
raccordement (m), con¬ 
nexion (f), jonction (0 


Kontakt (m) 

5 contact 
contact (m) 

guter Kontakt (m) 

6 good contact 
bon contact (m) 

schlechter Kontakt (m) 
bad or poor contact 

7 mauvais contact (m), 

con ta c t (m) d Sfec tueu x 
ou vicieux 


einen Kontakt her- 
stellcn (v) 

H to make contact 
Stablir (v) tin contact 


in Kontakt bringen (v) 

9 to bring into contact 
mettre (v) en contact 

einen Kontakt aufheben 
(v) 

10 to break a contact 
rompre (v) uu contact, 

faire cesser (v) un 
contact 

boruhron (v) 
n to touch 

1 toucher (v); entrer (vj 
en contact [avec . . .] 


npoBo^b (m), aecymifl 
tokt> ; npoBommcb (m) 

noAi> TOKOirt (BeAynuft 
TOKT>) 

conduttore (m) percorso 
dalia corrente 
conductor (m) atrave- 
sado por la corrlente 

npHcoeAHH-im» (-htb) 
raccordare (y) 
conectar (v), empalmar 
(▼) 


npHCOeAHH^HHUfi 
raccordato (agg) 
conectado (aaj), em- 
palmado (adj) 

npHcoeAHHeHie (n); coe- 
AHHeme (n) 

raccordamento(m), con- 
nessione (f) 

conexldn (f), empalme 
_ (m) 

KOHT&KTfc (m) 
contatto (m) 
contacto (m) 

xopomifl kohtaktb (m) 
buon contatto (m) 
btien contacto (m) 


ruioxoft KOHTamn> (in) 
cattivo contatto (m) 
mal contacto (m) 


ycTaHOBirrjb. ycTaHa- 

BJIHBATB (yCTpOHTB, 

ycTpaHeaTb) koh- 
TBKTb 

stabilire (v) un contatto 
establecer (v) un con¬ 
tacto 

npuBecTU (npnBOAHTb) 
BT» KOHTaKTb 
mettere (v) in contatto 
poncr (v) en contacto 

npep-BETb (-blBBTh) KOH- 
TaKTT, 

rompere (v) o disfare (v) 
un contatto 

romper (v) 6 qultar (v) 
un contacto 


npHKOcnyn.cn, npiiKa- 
caTi.cn 
toccare (v) 

tocar (v), eatar ^v) en 
contacto 






metallische Beriihrung 

(0 

metallic contact 
contact (m) metallique 


Beruhmng (f) zweier 
Inciter 

contact of two con¬ 
ductors 

contact (m) ou manage 
(m) de deux condur- 
teurs 


abzweigen (v) 
to branch off, to take 
off, to tap 

brancher (v), deriver (v) 


abzweigend (adj) 
branching (adj) 
branchb (adj), dbrivb 
(adj) 


Abzweigung (f) 
branch, tap 
branchement (in), deri¬ 
vation (f) 


Stromabzwelgung (f) 
branching off a current 
derivation (f) d’un cou- 
rant 


Leitungsabzweigung (f) 
branching of a con- 
doctor 

branchement (in) d*nn 

conducteur, saignce II a 

(0 


Lcitungszweig (m) 
branch conductor, tap 
conducteur (in) de 
bmnehement, ein- 
branchement (m) 


[sich) verzweigen (v) 
to branch 

>e] brancher (v), [se] ra- 
mifler(v); (dans 2 di- 
rections:) [se] bifur- 
<juer (v) 


MeTaJijiH4ecKift koh- 
TaKTb (m); MeTajiJiii- 
necKoe coiipiiKacaaie 
(n); conpHKacauie Me- / 

TaJIJlOBT* 

contatto (m) metallico 
contacto (m) metalioo 


conpHKacaHie (n) AByxT* 

npOBOAHHKOBl*; KOH- 
TEHTb (m) MOKAY - 
MH npOBOAaMU kJ 

contatto (m) di due con- ' 
duttori 

contacto (m)de dos cun- 
due tores 


OTBliTBIlTb, OTBiiTBJIHTb; 

cA'feJiaTb 0TBi>TBJieHie 
biforcare (v), diramare .7 
(v), derivare (v) 
derivar (v), bifurcar (v) 

OTB'feTBJIHIOmifl 
derivato (agg) . 

derivado (adj), bifur- 
cado (adj) 

0TBd>TBjieHie (n); otboa'l 

(m) 

dirainazione (f), deriva- r 
zione (f) r ' 

bifurcacibn (f), deriva- 
oibn (f) 

OTBdiTBJienie (n) Tona 
derivazione (f) di cor- 
rente ti 

derivacibn (f) de co- 
rrien te 

OTB'bTB.ieuie (n) lipo- 

BO^a 

dimmazione (f) d’lin 
conduttore 7 

ramificaeibn (i) de un 
conductor, acomotidu 

(f) 

OTB'hTB.'ieiiHKifl IipOBO,Vb 
(m); irfcTBL (f) npoBo;ta 
conduttore (in) di dim- 
nmzionc 

conductor (in) de biftir- 
cacibn 


paairbTBiiTi»CH, pa;*Bl>r- 
BJ1HTLCH 

diramare (v), bifornire u 
iv), ramilicare (v) 
bifurcar (v) 


11 
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738 


verzweigt (adj) 
branched (adj), tapped 
off (adj) 

branch^ (adj), rami tic 
(adj); (dans 2 direc¬ 
tions:) bifurque (adj) 

Abzweig[ungs]punkt (m) 
^ branching point, tapp¬ 
ing point 

point (m) de derivation 


Verzweigungspunkt (m) 
3 branching point 

point (m) de branchc- 
ment 


Abzweigung (f) nach 
drei Hichtungen 
branching in three di¬ 
rections 

branchement (m) dans 
trois directions 


Zweigstrom (in) 
branch current 
courant (m) derive ou 
de derivation, courant 
(m) de branchement, 
branche (f) do courant 


Zweigstromkreis (m) 
branch circuit 
' circuit(m) de derivation 
ou derive 


Oberkreuzung (f) (zweier 
Loiter) 

crossing-over (of two 
/ conductors) 

croisement (m) (de deux 
conductcurs) 

sicli krouzen (v) 
s to cross 
we croiscr (v) 

verteilen (v) 
u to distribute 
distribuer (v) 


pa8B'fcTBJl€HHUft 
di ram a to (a gg), mini¬ 
fies to (agg), biforcato 
(agg) 

ramlficado (adj) 




TOHKa (f) OTB'feTBJieHifl 
punto (m) di dir&ma- 
zione 

punto (m) debifurcacidn 

TO^Ka (f) paaB'fcTBJieHia 
punto (m) di biforca- 
zione o di diramazione 
punto (m) de bifur- 
cacibn 

OTBisTaneHie (n) bt> tph 
H anpaaneiiiH 
biforcazione (f) in Ire 
direzioni 

bifurcacibn (f) en tres 
direcciones 


OTB'feTBJICHHLlfl TOKT»(m); 
TOKT> BT> myHTfe (OT- 
B^TBJieHUl) 
corrente (f) derlvata 
corrientc (in) de deri- 
vacibn 


lUyHTOBaH (OTirkTBJlfcH- 

Haa) n±ub (f) 
circuito (m) derivato 
circuito (m) derivado 

CKpemnBauie (n) (uepe- 
KpcmHBauie (n)) 

AeyxB UPOBOAOBT, 

incrock) (m) (di duo 
conduttori) 

cruzamionto (m) (de dos 
couductores) 

cKpeiuHBaTbca, nepe- 
KpeuuiBaTbCH 
incrociarsi (v) 
cmzarse (v) 

pacnpe;tbji-nTi> (htl) 
distribuire (v) 
distribuir (v) 


Vertcilor (m) 

U> distributor 
distributeur (m) 


pacnpe;riLTiiTeab (m) 
distributor (in), riparti- 
tore (m) 
distribuidor (m) 


Vortoilung (f) 

11 <listribution 
distribution (f) 

Strowvcrteilung (t) 
current distribution 
distribution (f) de con- 
rant 


pacnpeA'hjieuie (n) 
distribuzione (f) 
distribucibn (f) 

acnpeA'fe-ieuie (n) TOKa 
istnbuzioue (f) di cor¬ 
rente 

distribucibn (f) de co- 
rriente 
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Verteilungsleitung (I) 
distributing mains (pi) 
canalisation (f) ou ligne 
(f) de distribution, 
conducteurs (m pi) de 
distribution, distribu- 
teurs (mpl) 


Verteilungspunkt (m) 
distributing point 
centre (m) de distribu¬ 
tion 


Verteilungssystem (n) 
distribution system 
system© (m) de distri¬ 
bution 


Leitungsanfang (m) 
beginning of the line 
point (m) de depart ou 
origin© (f) de la ligne 
ou de la canalisation 


Leitungsende (n) 
end of the line 
extr£mlt6 (f) ou bout (m) 
de la ligne ou de la 
canalisation 




pacnpeA'fejraTejiBHtie 
npoBoaa (mpl); MarH- 
cTpajiH (f pi) 
conauttura (f) di distri- 
buzione 

conduccidn (f) de distil- 
bucidn, distribuidores 
(mpl) 


pacnpeA'hJiHTejiBHiifl 
nymcrb (m) (ueHTjjrc> 

b pun to (m) di dlstri- 2 

buzlone 

centro (m) de distri- 
bucidn 


cHcreMa (f) pacnpejrfe- 

jieHifl 

sistema (m) di distri- 
buzion© 

sistema (m) de distri- 
bucibn 


HanaJio (n) npoBOAa 
(jiBHin) 

prlncipio (m) della cou- 
duttura 4 

pun to (m) de partida 
del conductor 

Konem> (m) npoBOAa 
(jihhui) 

termine (m) della con- 5 
duttura 

extremo (m) del con¬ 
ductor 


dunner Draht (m) 
tine or thin wire 
fll (m) [mbtallique] tin 


TOHKOA npOBOJIOKa (f) 
fllo (m) flno 0 sottile 6 
alambre (m) flno 


dicker Draht (m) 
thick or coarse wire 
gros fll (m) [mbtallique] 


toactuh npoBOAOKa (f) 
fllo (m) grosso 
alambre (m) grueso 


Flachdraht (m) 
flat wire, strip, ribbon 
fll (m) [mbtallique] mb- 
plat ou plat 



miocKaa npOBOJIOKa (f); 
npoBOiioua nAocKaro 
cTHeuia # 

fllo (m) piatto 
alambre (m) piano 


Runddraht (m) 
round wire 

fll (m) [mbtallique] rond 



KpyrAan npoBOAOKa (f); 
unoBOAOKa KpyrAaro 
(TBHeHiH 

fllo (m) tondo 0 cilin- 
drico 

alambre (m) redondo 


quadratischer Draht (m) 

square wire 

fll (m) [mbtallique] carrb 



KBaApaTuaa npoBOAOKa 
(f); npoBOAOKa KBaA- 
paTHaro crfeneHiH 
fllo (m) quadrato 
alambre (m) de seccion 
cuadrada 


47 ‘ 
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Sechskantdraht (m) 
t hexagonal wire 
1 fll (m) [mCtallique] hexa¬ 
gonal 



elliptischer Draht (m) 

9 elliptical (section) wire 
* ill (in) [mctallique] ollip- 
tique 



mecTHrp&HHaa npoBO- 
JiOKa (f); npoBOJioica 
mecnryrojiBHaro crfc- 
Hema 

fllo (ra) esagonale 
alambre (m) hexagonal 

o-uihiithh ecnaH npOBO- 
Jiona (f); npoBOJioKa 
ajuiHimiHecKaro <rh- 
HeH iH 

fllo (m) ellittico 
alambre (m) ellptico 


Weichkupferdraht (m) 
3 soft copper wire 

fll (m) de cuivre doux 


npoBOJioKa (f) H3i> M«r- 
Kofl irkAH 

fllo (m) di rame dolce 
alambre (m) de cobre 
dulce 


Fassondraht (m), Form- 
draht (m) 

4 shaped wire 

fll (m) [mctallique] pro¬ 
file 



(fcacoHHaa (npotfreJiB- 
Haa) npoBOJioKa (f) 
fllo (m) profilato 
alambre (m) perfilado 


blanker Draht (m), 
s nacktcr Draht (m) 
bare wire, naked wire 
fll (in) [mctallique] nil 


rojian npoBOJioKa (f) 
fllo (m) nudo 
alambre (m) desnudo 


Metalldraht (m) 

6* metal wire 

fll (m) mctallique 


Kupferdraht (m) 
7 copper wire 
111 (in) do cuivre 


llartkupfcrdraht (m), 
hartgezogenerKupfer- 
draht (m) 

8 hard-drawn copper wire 
fll (in) de cuivre Ccroui, 
fll (m) de cuivre Ctiro 
a froid 


verzinntcr Kupferdraht 
o (m) 

tinned copper wire 
fll (m) de cuivre etarno 


galvanisicrter Kupfer- 
drnlit (m) 

D> galvanised copper wire 
fll (m) de cuivre galva¬ 
nise ou zinguC 


MeTaJUTHMecKan npoBo- 
Jiona (f) 

fllo (m) metalllco 
alambre (in) metdlico 


srfcAHaa npoBojiona (f) 
fllo (m) di rame 
alambre (m) de cobre 

npOBOJIOKa (f) U3T> 
TBep^ofl mIjah ; arfeAHan 
IipOBOAOKa , THH^Taa 
(Ho;io*iCHHan) bt> xo- 
.joahoitl nnA’fe; TBep- 
AOTHHyTaa MiJAHan 
npoBOJioKa 

fllo (m) di ram© duro o 
crudo 

alambre (m) de cobre 
endurceido 

Ay>KeHaH MtAHaa npo- 
Bo;iOKa (f) 

fllo (in) di rame sta- 
gnato 

alambre (in) de cobre 
e start ado 

ouiiHKOBaHuaa (rajit- 
BaHii3HpoBauua/i) 
M^AHaa npoBOJioKa (f) 
fllo (m) di rame galva- 
nizzato 

alambre (m) de cobre 
galvanizado 
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Kupferstahldraht (m) 
copper-plated steel wire 
fll (m) compound, fll (m) 
d’acier chemist ou 
double de cuivre 


Bimctalldraht (m) 
bimetallic wire 
fll (m) bim^tallique 

Eisendraht (m) 
iron wire 
fll (m) de fer 

galvanisierter Eisen¬ 
draht (m), verzinkter 
Eisendraht (m) 
galvanised iron wire 
fll (m) de fer galvanis6 
ou zingu6 

Stahldraht (m) 
steel wire 
fll (m) d’acier 

FI u Bstabid rah t (m) 
mild steel wire 
fll (m) d'acior homogeno 
ou fondu 

Bronzedraht (m) 
bronze wire 
fll (m) de bronze 


Siliziumbronzedniht (m) 
silicon-bronze wire 
fll (m) de bronze an 
sillcium, fll (m) de 
bronze siliceux 


Phosphorbronzedralit 

(m) 

phosphor-bron ze \vi re 
fll (m) de bronze plios- 
phoreux 


Aluminiumdraht (m) 
aluminium wire 
fll (m) d’aliiminium 


Platindraht (m) 
platinum wire 
fll (m) de platine 


cTajiLHau npoBOJiOKa (f) 
ct> Mi>AHon odo.ioqKoft 
fllo (m) compound, fllo 
(m) cTacciaio mm a to 1 
alambre (m) compound, 
alambre (m) do acero 
cobreado 

bHMeTaJiwiHuecKaH npo- 
Bo;iOKa tf): npoBo:ioKa 
n;n> AByxi> MeTajuioBT> 3 
fllo (m) bimetallico 
alambre (m) bimettillco 

>Ke.rt3Hart iipOBO-iona (f) 
fllo (m) di ferro 3 

alambre (m) de hierro 

oitHHKOBaHHan (raabBa- 
HH8HpoBaHuaa) >Ke- 
jrfc3naa npoBo.ioKa (f) 
fllo (m) di ferro galva- 4 
nizzato 

alambro (m) de hierro 
galvanizado 

CTajiLHaa npoBOJiOKa (f) 
fllo (m) d’acciaio R 

alambre (m) de acero 

IipOBOJIOKa (f)H 3 T»JIHT 0 ft 
cTajm 

fllo (m) d’acciaio fuso 6 

alambre (m) de acero 
fundido 

dpouaoBafl npoBoaoKa(f) 
fllo (m) di bronzo 7 

alambre (m) de bronce 

npoBOJiOKa (fj iidrh npeM- 
HHCTOft (KpeMIieBOfi) 
6p0H3H: dp0U30-CH.lH- 
Human npoBOJiOKa # 

fllo (m) di bronzo sili- 
cioso 

alambre (m) de bronce 
silicioso 

npOBOJIOKa (f) H3T> (J)OC- 
d)OpHCTOft 6pOH3W; 
d)0C(f)0pH0-6p0H30Bafl 
npoBOJiOKa n 

fllo (m) di bronzo fos- 
foroso 

alambre (m) de bronce 
fosforoso 

a^ioMHHieBa h npoBO- 

jiona (f) 1t 

fllo (m) d’alluminio 1 

alambre (in)de aluminio 

nJiaraHOBaa npoBOJiOKa 

(D t 

filo.(m) di platino 
alambre (m) de platino 
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verlltzen (v) 
to strand 

toronner (v), commettre 
(v) ©n torons 


* 


Verlitzung (f) 
stranding 

toronnage (m), commet- 
tage (m) en torons 


Drahtlitze (f) 

3 wire strand 

toron (m) m^talliqu© 


Doppellitze (f) 

4 double strand 
toron (m) double 


Kupferlitze (f) 
f> copper strand 

toron (m) de cuivre 


Drahtlitzenmaschine (f), 
Drahtverlitzmaschine 

(f) 

wire-stranding machine 
6 toronneuse (f) k fils me- 
talliques, machine (f) 
k falre les torons ins¬ 
tall! ques 


CKpy-THTl. (-HHBaTb) 
npOBOJIOKH 

trecciare (v) 
retorcer (v) 


cKpyHHBaHie (n) 
il fare le treccie di flli 
trenzamiento (m) de 
cables 



a 



npoBOJiOHHufi Hcryn* 

(m) 

trefolo (m) di cavo, 
treccla (f) di dll 
corddn (m) de al&mbre, 
cabo (m) de un cable 


ABofiBofi >Kryn» (m) 
trefolo (m) doppio, trec- 
cia (f) doppia 
corddn (m) doble 


wbjpmA TKryrb (m) 
trefolo (m) di rame, 
treccia (f) di rame 
cordbn (m) de cobre 


KpyTHJIbBUfi CTaHOKT* 
(m) juir HsroTOBJieBifi 
npoBOJioHHun »cry- 

TOBT» 

macchina (f) per far i 
trefoil metallici o le 
treccie di fill 
maqulna (f) de trenzar 
alambres 


einfache Verlitz- 
maschine (f) 

7 simple stranding ma 
chine 

toronneuse (f) simple 


KpyTHJU>Htlfl craHOirb 
(m) ci> OAHnmb (Sapa- 
6aH0MT> 

macchina (f) per far tre- 
foli semplici o treccie 
semplici 

niiiquinu (f) de trenzar 
de una bobina 


s 


Tandem verlitzmaschine 

(f) 

tandem stranding ma¬ 
chine 

toronneuse (f) tandem 
on double 




vertikale odcr sonkrech- 
tc Verlitzuiasehine (f) 
vertical strunding ma- 
rhino 

toronneuse (f) on ma¬ 
chine (f) k toronnOr 
verticale 


it 


KpyTHJlLHUft CTaHOICl. 
fm) ct> AByMH 6apa- 
daiiaMn 

macchina (f) per far tre¬ 
foil doppi o treccie 
doppie 

mfiquina (f) de trenzar 
de dos bobinas 


BepTHKajiKHTjfl Kpy- 

TH.lLHWfl CTaHOICb (m) 
macchina (f) verticale 
per far trefoil o treccie 
maqulna (f) vertical para 
trenzar 




Drall (m) 

(wist 

tors (m) (e. a d. r£sultat 
et mesure de la tor¬ 
sion) 


verseilte Dr&hte (m pi) 
twisted wires 
fils (m pi) cables 


(peay;u>Tarb KpyueHiH*.) 
KpyTKa (i): (arfcpa:) 
XOjVb (m) BRHTa bii- - 
Toro nade-ia 
torcitura (!) 
toraidn (f) 

BHTbLA (CKpyMeHHblH) 
npOBOAOKU (f pi) 
till (m pi) intreceiati # 
alambres (m pi) cablea- 
dos 


verseilen (v) 
to twist together 
rabler (v) 


Verseilung (f) 
twisting 
cabl&ge (m) 


einlache Verseilung (!) 
simple twisting 
c&blage (m) simple 


kombinierte Verseilung 

0 ) 

compound twisting 
eablage (m) combine 


CBii-Tb (-Ban>) KaHan> 
lar (v) un cavo, torcere « 
(v) 3 

cablear (v) 

CBHBanie (n) KaHaroBi*; 
HaroTOBjieuie (n) na- 
de^efi 

accordonatura (f), avvol- 4 
gimento (m) in treccia 
eableado (m) de alam¬ 
bres 


npocToe CBHBanie (n) 
accordonatura (!) sem- K 
plice ° 

eableado (m) sencillo 

CJIOJKHOe (KOMdHHHpo- 
BaHHoe) cBHBame (n) 
accordonatura (!) com- « 
bin ala 

eableado (m) combinado 


exzentrische L age rung 
(!) der Seele in der 
Isolation 

eccentric position of the 
core in the insulation 
pxcentricit^ (!) ou d£- 
saxage (m) ou dis¬ 
position (!) excen- 
trique ou dctaaxde de 
Tame dans l'isolement 



BKCueHTpHMecKoe IlOAO- 
>KeHie (n) cepAneRHHhi 
(/KH.TLl) Bl> II30.1HIUH 
cccentricita (!) dell’ani- 7 
ma neirisolamento 
excentricidad (!) del 
alma con relaeidn al 
ai si am lento 


Querschnittausmitzung 

(« 

utilisation of (cross-) 
section 

utilisation (f) de [la] 
section [transversale] 


Hcuo.ii>30imHie (n) (vth- 
AiiaaiUH (!)) nonepeu- 
Haro cfcueHia 
utilizzaziono (!) della # 
sezione [trasvcrsulo] 
utilizacidn (f) de la 
seeeidn transversal 


isolierter Draht (m) 
insulated wire 
fll (m) isol£ 




1130-inpOBaHHaH lipORO- 
JIOKa (!) g 

fllo (m) isolato 
alambre (m) aislado 


umspinnen (vj 
to cover 
guiper (v) 


odMOTaTb*. odMaTblBETb 
rivestire (v) (da fllo occ.) to 
revest!r (v) 




Umspinuung (f) des 
f Drahtes 

covering of the wire 
guipage (m) du fil 


umsponnener Draht (in), 
2 besponnener Draht (m) 
covered wire 
fil (m) guipe 


rmspinmingsfaktor (in) 
covering coefficient 
5 coefficient ou facteur 
(m) de guipage 


Hammvollumspiniiuiig 

4 (f) 

cotton covering 

guipage (m) de coton 


Zwiraumspiunung (f) 

6 yarn covering 

guipage (in) eu fil retors 


Hanfumspinnung (f) 

0 hemp covering 

guipage (m) de chanvre 

Jutemiispinnung (f) 

7 jute covering 

guipage (m) de jute 


mit liaumwollc urn- 
sponnener Dralit (in) 
H cotton-covered wire 
fil (in) a guipage de 
coton, fil (m) guipd 
colon 


mit Zwirn umsponnener 
Drttht (in) 

u yam-covered wire 
fil (m) a guipage de lin, 
fil (in) guipe lin 


mit Seidc uinsponnener 
Dralit (m), .Seiden- 
draht (in) 

ton ilk-eovercd wire, silk 
wire 

fil (in) ii guipage de sole, 
iil (in) guipe soie 


o6motk& (f) (otfMaTU* 
BaHie (n)) iipobojiokh 
rivestimento (m) del fllo 
revestimiento (m) del 
alambre 

oOMOTamian JipoBo.ioKa 
(f); oduoTamiuii npo- 
boat> (m) (iipoboa- 

HHlCb (m)) 
filo (m) rivestito 
alambre (tn) recubierto 

KoedxJmuieurL (in) 06- 

MOTKII 

fat tore (m) di rivesti- 
lnenlo 

factor (m) de revesti¬ 
miento 

x,ion'iaTO(!»yMa>KHafl 06- 
MOTKa (f) 

rivestimento (m) di co- 
tone 

revestimiento (in) de 
algoddn 

oCMOTica (f) npflweft 
rivestimento (m) con 
lino tilato 

revestimiento (m) 6 en- 
vuelta (f) eon hilo 
toreido 

neHLKOBan o6motk& (f) 
rivestimento (m) con 
canapa 

envuelta (0 de cuiiaino 

AwyTOBan oGmothu (f) 
rivestimento (m) eon 
juta 

envuelta (f) de yute 

IipOBO.IOKa (f) (npoBO r Ti» 
(m), npoiioAHHiCb (m)) 
n» mepcTHHofl o6mot- 
Kofi 

fllo (m) rivestito con 
co tone 

alambre (in) revestido 
de algoddn 6 con en- 
vuella de algoddn 

npouOr'ioKa (f) (npoBO;ii> 
(m) npoJuuHinn* (in)) 
Cb OfalOTKoft I131> 
upmKH 

filo (m) rivestito eon lino 
alambre (m) revestido 
de hilo 

iipoBOAona (f) (npoBOAi* 
(III), IipOHOAHliirb (UD) 
Cb UI&lKOBOfl II30.1 H- 

uiefi 

filo (m) eon copertura 
di seta 

alambre (m) con en¬ 
vuelta de seda 
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elnfach umspoDnener 
Draht (m) 
single covered wire 
fll (m) h gulpage simple 


doppelt umsponnener 
Draht (m) 

double covered wire 
fll (m) k gulpage double 



drelfach umsponnener 
Draht (in) 
triple covered wire 
fll (m) a gulpage triple 



rmklopp[c]lung (f) 
braiding 
tressage (m) 


o,uior„ioilH;ui npono- 
.ioi;a(f), npoBo;n, (in) 
(IIPOIIOAIIIIK-L (111)) CL 
lipOCTOft OtjMOTKofi 

lilo (m) coil coperturn 


iiliinihre (m) con on- 
voltura MiMicilla 

.tBycJioflitaii npoBOJioKa 
(f); npoBOAt. (m) (npo- 
boahhkt. (m)) Cl aboA- 
HOft OflMOTKOfl 
fllo (m) con coperturn 
doppla 

nlnnibre (m) eon envoi- 
turn doblc 

Tpcxc.ioriuan npono.io- 
Ka (I); npoun.ii, mi) 
flipnnn.iiimri. mn) ci> 
rpoiinnii ooMOTKoii 

' tnplieo " ' ° rtUm 

iiliiintirc (in) con en¬ 
voi turn triple _ 

on.ieTi.a (0 
liiticeclamento (in) 
trenziulo (in) 


umklnppelu (v), uni- 
flcchten (v) 
to braid 
tresser (v) 


oiLieTaTh 
intreccinri* tv) 
trcnzar (v) 


umkloppelter Draht (ni) 
braided wire 
fll (m) tressd 


umsponnener und urn- 
kloppelter Draht (m) 
covered and braided 
wire 

HI (m) gulpe et trcssd 


oii.ieTiimiaM npono.iona 
(f); oiijieTeuHMil itpo- 
no.vi (m) (npono.t- 
hiik-i. (in)) 
fllo (m) intrecciato 
aliunlire (in) trenxudo 
odMOTamiaH it oiuiereit- 
uaii npoBo^oKa(f); o<3- 
MOTaHHufl n oineTeii- 
Hljfl IipOBOAl. (ni) 
(iipoBO,uiniri> (in)) 
fllo (in) avvolto c iii- 
Ireccinlo 

alambre (in) rcculiierto 
y treiizado 


imprdgniertc Umkldp- 
pelung (f) 

Impregnated braiding 
trcssagc (ni) Impr£gn6 

HaiimwoFlumspInn- 
mascblnc (1) 
cotton covering ma¬ 
chine 

guipeiise (f) i coton, 
metier (m) ou machine 
(f) a giilpcr de coton 
Ion Ills conductcurs 


iipoiiiiTaiiuaii oii.ictku 
(f) 

coi>erliirH(f) lmi>regimtn 
envoi turn (f) lmpreg- 
nndii 



Mauiiuin (f) ,un oflMa- 

TUBIIHill X.IOII'MTO- 
flyiiaiKHofl TKBHLIO 
fllntoio (m) per colone 
mnquiiin(f) para trcnznr 
algoddn 




746 



MauiHua (f) ;wn oiuierc- 
Hin; orLieTOHHuft cTa- 
HO Kb (m) 
torcitoio (m) 
maquina(f) pant trenzar 

luieTenie (n) 
fllato (m) 
hilado (m) 




V .r\ * c. v s 


.leilTOOdMOTOHHOe upn- 
cnocofoieirie (n) 
avvolgitrice (f) a nastro 
mdquina (!) para hacer 
einta 

HaMOTO'iHuft a on apart 

(ra) 

appareeehio (m) d'av- 
volgimento 

; aparato (m) de arrolla- 
- miento 


( T mfieehtmnsehine (f), 
l-mkloppelmaschine (f) 
1 braiding machine 

tresseuse (!), metier (m) 
ou machine (!) a tresser 


Gespinst (n) 

„ yarn 

* fil£ (m) [ou filage (m)i 
(c. ad. chose Alee) 

Bandwickler (m) 
taping machine 
9 rubaneuse (f), machine 
(!) a rubaner 


Aufrollapparat (m) 
winding machine 
4 appareil (m) enroulour 
ou d'enroulement 


Asphaltdraht (in) 
compounded wire, as- 
o phalted wire 

til (m) [conducteur] as¬ 
phalts 


Drahtpriifung (!) 

. wire testing 
* Spreuve (f) [ou essai (m)l 
de til 


Drahtpriifung (!) an! 
Ziihigkeit 

bending test, tensile test 
essai (m) dc tenacity 


npoBO.ioKa (!) (npoBo^i* 
(m), npoBOAHnKb (m)) 

Ob OOMOTKOfl, IipOITH- 
THHHOfl aCCpaJILTOlTb 
tilo (m) asfaltato 
alambre (m) asfaltado 

ucuuTaiiie (n) npoBO- 
;iokh (npoBo^a, npo- 
HOAHHI(a) 
prova (!) del filo 
prueba (!) del alambre 

ncnHTaifie (n) npoao.no- 
kh (npoBoja, npoeoA- 
llRKa) Ha THTJTHeCTJ* 
prova (!) di tenacity 
prueba (!) de tenacidad 


Drahtpriifung (!) auf 
Elastizitnt 
elongation test 
essai (m) d'£lasticit£ 


HcntrraHie (n) npoBOAa 
Ha ynpyTOCTb 
prova (f) d'eiasticlta 
prueba (!) de elasticldad 


Wachsdraht (m), mlt 
Wachs isolierter Draht 
(m) 

u waxed wire, wax-insu¬ 
lated wire 

til (m) [conducteur] eiri» 
ou isold a la cire 


RiC (m) (im Draht) 

10 crack, split (in the wire) 
fissure (f), fendille (0 


Drahtbnich (m) 

// breaking of a wire 
rupture (!) de til 


npoBo.ioKa (npoBOAb 
(m), iipoUfUiiliKb (m)) 
Cb BOCKOBOfi H30JIH- 

uieft 

tilo (ni) incerato 
alambre (in) encerado 

paapwm> (m) npoBOAa; 
Tpemmia (!) bt> upo- 
Bo.ioirb 

fend it ura (!) d’un filo 
grieta (!) del alambre 

paapuBb (m) npoBOJiOKH 
(npoBOAa) 
rotturu (!) di filo 
rot ura (!) de alambre 
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Knick (m) (im Dralit) 
kink 

faux pli (m), brJsure (f), 
jarret (m) 


iieperufrb (m) (in> npoBO- 
JlOirfc) 

plegatura (f) 
pliegue (m) 


Knoten (m) (im Draht) I 

knot & 

nceud (m), coque (f) g 


yaejn* (m) 
nodo (m) 
nudo (m) 


* 


a 


flich verschlingen (v) 
(von Drtthten) 
to become tangled 
s'entortiller(v), s’enche- 
vetrer(v), s’embrouil- 
ler (v), se melange r 
(de fils) 


Drahtherstellung (f), 
Drahtfabrikation (f) 
wire manufacture 
fabrication (f) de fils 


Dr&htmateri&l (n) 
wire material 
matter© (f) ou substance 
(I) d’un fil 


Drahtziehmaschine (f) 
wire-drawing machine 
banc (m) a (Hirer, banc 
(in) dtetirage, banc (m) 
a trefller 


M ehrfac h d rah tzug- 
maschine (f) 
multiple drawing bench 
banc (m) a etirer mul¬ 
tiple, banc (m) a trt- 
fller multiple 


lieperuie-CTHCb (-TaTbcn); 

aaxjiecTHyTbc/i 
aggrovigliarsi (v) o ar- •** 
ruffarsi (v) (di fill) 
lazar (v) 

lipOH3BOACTBO (nj (H3- 

roTOBJieHie (n)j npo- 

BOJIOKH 4 

fabbrieazione (f) di fili 
fabricacibn (f) de alam- 
bres 

MaTepiajn, (m) npobo- 

JIOKH 

materiale (m) per illi r > 

material (m) de un 

alambre 

BOJIOHHJIbHblft CTaHOKT> 
(m) 

banco (m) a trafilare, r 
trafila (f), filiera (f) 
banco (m) de estirar 
alambre 

cJioiKHbift npoKaTHwft 
CTanoicb (m) 

banco (m) a tratilare ~ 
multiple 

banco (m) dc estirar 
alambre multiple 



Feinzug (m) 
drawing bench for thin 
wires 

banc (m) h 6tirer pour 
fil fin, (fig.) [train (m) 
de] l&minoir (m) k fil 
fin 



a 


iipoicaTiu.ifi cTanoKii(in) 
TOUKOtt iipono- 

jiokfi 

banco (in) d'alhinga- H 
mento per filo fino 
banco (m) de ostirado 
para alambre fino 


Mlttelfeinzug (m) 
drawing bench for me¬ 
dium fine wires 
banc (m) k Etirer pour 
fil moyennement fin, 
[train (in) de] lami- 
noir (m) a fil moyen¬ 
nement fin 


lipOKtlTHblH CTaHOKTj(Ul) 

a;ih npoBo.ioKH cpe,v 
Heft TOHKOCTH 
banco (in) d'allunga- 
mento per filo medio 9 
fino 

banco (m) de estlrado 
para alambre medio 
grueso 
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Mittelgrobzug (m) 
drawing bench for me¬ 
dium thick wires 
banc (m) a etircr pour 
fll inoycnncment gros, 
[train (m) de] lami- 
noir (m) k fll moyen- 
nement gros 


Grobzug (m) 
drawing bench for thick 
4> wires 

~ banc (m) a 6tirer pour 
gros fll, [train (m) del 
laminoir (m) k gros fll 


Ziehtrommel (f) 

3 drawing drum 
bobine (f) A tHirer 


Gltihkasten (m) mit 
Holzkohle[nlpulver 
annealing box with 
4 charcoal powder 
four (m) a recuire a 
charbon de bois pul¬ 
verulent 


npoKaTHLifl CTaHOKi* (m) 
jyifl npoBOJioKH cpejt- 

Heft TOJDHHHU 
banco (m) d'allunga- 
mento per fllo medio 
grosso 

banco (m) de estirado 
para alambre bastante 
grueso _ 

npOKaTHLlft CTEHOKt (m) 
jym TOJiCToft npoBO- 
JIOKH 

banco (m) d'allunga- 
gamento per fllo 
grosso 

banco (m) de estirado 
para alambre grueso 

T/myntift (bojiohhjib- 
Huft) 6apa6am> (m) 
tamburo (m) d’allunga- 
mento 

tain bo r (m) de estirado 

nmincb (m) ;yia oiwnra 
(Ka.iH^i>Hiaft nmuio») 
ct> ApeBeciruM't 
yrjiein* bt> nopouuch 
forno (m) a risealdare 
con polvere di car- 
bonc di legna 
homo (in) de calentar 
con polvo de carbdn 
vegetal 



Zielieisen (n) 
5 draw-plate 
filidre (f) 


I 

[=.- 


BOJIOHIIJlbHafV AOCKa (f); 
B0.10MH.IbHH (f); BO- 

jioki> (m); uiaftaeH'b 

(m) 

filiera (f), traflla (f) 
hilera (f) 


Ziebeiscnloch (n) 
liole of draw plutc 
c> pertuis (m), trou (m) de 
11 Here 

Drahtwalze (f) 

^ wire roll 

/ cylindro (m) de laminoir 
a fll 



BOJioHnjibHuft iviaaoicb 
(m); ouen-b (m) bojio- 

HH.lbHOft ^OCKH 
buco (m) di iiliera 
agujero (m) de hilera 

npOBOJIOUHUft Bajiom> 

On) 

laminatoio (m) a fllo 
latninador (in) de 
alambre 


Walzenkaliber (n) 
roll calibre, roll caliber 
H (A) 

calibre (m) de cylindre 
de laminoir 


pyneft (m) (lca-nndpT* (m)) 
B;uu;a 

calibro (m) di cilindro 
calibre (m) de alambre 


TabrikationsUinge (f) 
(cines Kabels) 

9 manufacturing length 
(of a cable) 

longueur (f) de fabrica¬ 
tion (d'un cable) 


imroTOBJifleMaH ^imia(f) 
(Kadejin) 

lungbezza (f) di fabbri- 
cazione 

longitud (f) posible de 
fabricacibn 
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Kupferbarren (m) 
copper bar 
barre (!) de cuivre 


Drahtleier (!) 
coiling-drum, winding- 
drum, wire-drum 
bobine (I) d’enroule- 
ment, bobine (!) k fll 
mdtallique 


Drahtrolle (!) 
coil o! wire 
couronne (!) de fll 


Drahtrollenw&gen (m) 
reel carriage 
chAriot (m) a bobines 


abspuleu (v) 
to wind off, to spool off 
d6vider (v), deboblner 
(v), dlrouler (v) 


Abspulen (n) 
winding off, spooling off 
d£vidage (m), d6bo- 
blnage (m), d£roule- 
ment (m) 


galv&nisiertcr Draht (m) 
galvanised wire 
111 (m) galvanise on 

zingu£ 


verzinnter Draht (m) 
tinned wire 
fll (m) etam£ 


feuerverzinnter Draht 
(m) 

fire-tinned wire, hot 
tinned wire 
fll (m) 6tam6 au feu 


gezogener Draht (m) 
drawn wire 
fll (m) 6tir6 


gewalzter Draht (m) 
rolled wire 
fll (m) laming 


cjihtokt* (m) Miuu; no- 
Jioca (!) jiiiT oil MiiAii t 
sbarra (!) dl rame 1 

barra (!) de cobre 


6apa6am> (m) jyw Ha- 

M&TUB&HUI npOBOJIOKH 

rocchetto (m) da Incan- 
nare il fllo 
bobina (!) de hilera 


6yHn» (m) npOBOJIOKH 
rocchetto (m) o matassa » 
(!) di fllo 

rollo (m) de alambre 


TejrfctttKa (f) (Tejrfcra (f)j 
AJifl nepeBoann h paa- 

MaTLIHIH IipoBOJIOKH 

(Kadejui) 4 

carro (m) per rocchetti 
o per matasse di fllo 
carro (m) para bobinas 

CMOTATB, CMaTLIBaTb; 
paaMOTaTb, paaMaThi- 
Ban, n 

svolgere (v) 
desbobinar (v) 


CM&TUBBHie (n); pa;i- 
waTbiBaHie (n) 
svolgimento (m) 
desbobinado (m) 


ouwHKOBaHHafl (raju.- 

BaHii3HpoBaHHaa) 
ripoBOJioKa (f) ' 

fllo (m) galv&nizzato 
alambre (m) galvanizado 

.WHc^Han npoBOJiOKa (f) 
fllo (m) stagnato s 

alambre (m) estafiado 

iipoBOJiona (f), jiy>Keiia*i 
ropHHiiirL (orHeBMM'n) 
cnocodoMii 

fllo (m) stagnato al 9 
fuoco 

alambre (m) cs tali ado 
al fuego 

TfiiiyraH (BOJio'iennaa) 
npoBOJiOKa (f) , n 

fllo (ni) tirato 
alambre (m) estirado 

npoKaTaHHan (bsliluo- 
BaiiHaa) npoBOJiOKa (!) ti 
fllo (m) lamlnato 
alambre (m) lainlnado 






750 


Feinbeltsgrad (m) des 
Drahtes 

l degree of fineness 
[degrg (m) de] finesse (f) 
du fil 


crreneHL (f) tohkocth 
npOBOJKORH 

graao (m) di flnezza del 
filo 

grado (m) de flnura del 
alambre 


Normaldraht (m) 
2 standard wire 
fil (m) normal 


HOpM&JlbH&H npOBOJlOKa 
(0 

filo (in) campione 
alambre (m) normal 


Drahttabelle (f) Tadjmqa (f) npoBOJiom* 

3 wire-gauge table tabella (f) del fill 

table (f) des fils tabla (m) de alambres 


Querschnitt (m) oines 
Drabtes 

(cross-) sectional area 
4 of a wire 

section (f) [transversal el 
du fil 

Drahtbumlel(n), Bfindel 
(n) von Drahten 
" coil or bundle of wires 
faisceau (m) de fils 



Volldraht (m) 
solid wire 

* fil (m) in^tallique plefn 
on massif 


Streckbarkeit (f) 

7 tluctility 
duo till t4 (f) 

lyCitungsmaterial (n) 
material for mains, line 
material, conductor 
material 

(les appareils, etc.:) 
' materiel (m) de canali¬ 
sation ; (les matures 
employees:) mat£- 
riaux (m pi) de cana¬ 
lisation 


nonepeHHoe crfcqeme (n) 

UPOBOJIOKH 

sezfone (f) del filo 
seccidn (f) transversal 
del alambre 


(m) npoBOJiom, 
fascio (ml di fill 
haz (m) ue alambres 


oAHHOTOafl npOBOJlOKa 
(f); oABOxcanBHLill Me- 
T&JuunecKifi KaHATX 
(m) 

filo (m) metallico mas- 
siccio 

alambre (m) mebilieo 
macizo 

THrynecTL (f); pacrmtai- 

MOCTL (f) 
duttilita (f) 
ductibilidad (f) 


MaTepiajn> (m) npo- 
BO£KH (KaHaJIH8aiUH) 
materiale (m) per con- 
dutture 

material (m) de cana- 
lizacidn 


Hohmaterial (n) 
raw material 
matiere (f) premiere, 
0 matures (f pi) pre¬ 
mieres i (au pluriol 
seulement:) inat6- 
riaux (m pi) bmts 

bearbeiteles Material (n) 
finished material 
10 mai£riaux (m pi) tra- 
vaill^s ou fa^onnes ou 
ouvrds 


cupofl naTepiaJTL (m) 
materia (f) prim a 
materia (f) prima, pri- 
meras materias (fpl) 


o6pa6oTaHHufi MaTe- 
piajrb (m) 

materiale (m) lavorato 
material (m) trabajado 
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Materi&leigenschaften 

(I PD 

properties (pi) of mate¬ 
rials 

propri6t$s (f pi) des ma- 
teriaux 


Mate rial beschaffenheit 

<U 

nature of a material 
nature (f) de la mAtiore 
ou des matyriaux 

Haltbarkeit (f) eines 
Materials 

durability of a material 
durability (f) des maty- 
riaux 


elastisch (adj) 
elastic (adj) 
yi&stique (adj) 


zithe (adj) 
tough (adj) 
tenace (adj) 

sprdde (adj) 
cold-short-brittle (adj) 
(par propriety natu- 
relle:) cassant (adj), 
sec; (par pro so nee de 
soufre, phosphore, an- 
timoine, etc.:) aigre 

_____ (ftdJ-) _ 

briichig (adj) 
hot-short-brittle (Adj) 
pailleux (adj), cendrenx 
(adj); (cassant k 
chaud:) rouverin (adj) 

Normalkupfer (n) 
standard copper, copper 
of 100% conductivity 
cnivre (m) pur de Mat- 
Ihiesen; cuivre (in) 
ytalon, cuivre (m) a 
conductivity de 100% 

Kupfer (n) von x % Leit- 
f&higkeit 

copper of x % conduc¬ 
tivity 

cuivre (m) a conducti¬ 
vity on conductibility 
de * % 

Kupfer (n) von hoher 
Leitf&higkeit 
liigh-conductivity 
copper 

cuivre (m) de on a haute 
conductivity ou con¬ 
ductibility 


KaqecTaa (npl) MaTepia- 
jia fsiaTepifluioErb) 
proprieta (f pi) del ma¬ 
terial! 1 

propiedades (f pi) de 
los materials 

cBoftcTBa (n pi) MaTe- 
pia^ia (MaTepiajiom>) 
natura (f) dei material! # 
naturaleza (f) de los 
materiales 


upo'iHocTb (f) MATepiajia 
durata(f) d’un materiale ;l 
solidez (f) do un mate¬ 
rial 


ynpyrifl, anacTHTObift 
elastico (agg) 4 

elastico (adj) 

Baaidft; THrynift 
tenace (agg) r> 

ten&z (adj) 


xpy ratift 

cnido (agg) e> 

quebmdizo (aclj) 


;iOMKiii; xpynKo.iOMKifl 
fragile (agg) 7 

fragil (adj) 


HopMajn»HaH lrhAb (f); 
irfcAb HopMajibHoft 
jipobo/uimoctii (a^eic- 
TponpOBOAHOCTH) 8 

rame (m) normale 
cobre (m) nonnal 

M'hju* (f) x-npoueHTHott 
npoBonjiMocTii (n.ieK- 
TPOII po BOAHOCTT1) 
rame (m) con la con- o 
ducibllitn del x % 
cobre (m) de condueti- 
bilidad de x % 


Mf.Ab (f) BWCOKOft npo- 
BO^HMOCTH (OJieKTpO- 
npOBOAHOCTH) 

rame (m) di alta con- 10 
ducibilita 

cobre (m) de alta eon- 
ductibilidad 
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Hartkupfer (n) 
t hard copper 

cuivre (m) dur, cuivre 
(m) £croul 

Weichkupfer (n) 

2 soft copper 
cuivre (m) doux 


Kupferreinigung (f) 

3 copper refining 

afnnage (m) du cuivre 


Griinspan (m) 

, verdigris 

4 vert-de-gris (m), oxyde 
(m) de cuivre 


Rundkupfer (n) 

_ round copper, copper 
° rod 

cuivre (m) rond 


Flachkupfer (n) 
flat copper 

cuivre (m) plat ou me- 
plat 


Mangankupfer (n) 
manganese-copper 
' cuivre (m) manganese, 
cuivre (ml au manga¬ 
nese 


Siliziumkupfcr (n) 
silicon copper, cupro- 
.s silicon 

cuivre (m) silicic, 
cuivre (m) ausilicium 


Phosphorkupfer (n) 
i) phosphor-copper 

cuivre (m) phosphoreux 


TBepAaH nrfut (f) 
rame (m) indurito 
cobre (m) endurecido 


Murnan (f) 

rame (m) dolce 
cobre (in) dulee 

pa(J)(i)HHiipoBaHie (n) 
irfeAH 

affinamento(m)del rame 
reflnado (m) del cnbre 

BrtAHan aejieHL (f); api>- 
M'feA^HKa (f): yKcycno- 
irhAHan co;n> (f) 
verderame (m) 
cardenillo (m) 


Kpyr.ian (npyTKOBaw) 
Miui» (f) 

rame (m) cilindrico 
cobre (m) redondo 

uojiocoBaa (f) 

rame (m) piatto 
cobre (m) piano 


MapraHnoBHCTan mIui* 
(f) 

rame (m) manganesifero 
cobre (m) manganesifero 


KpeMHIICT&H M'feAB (f) 
rame (in) silicioso 
cobre (m) silicioso 


(J)oc<t>opHCTan M+at (f) 
rame (m) fosforoso 
cobre (m) fosforoso 


Aluminium (n) 
in aluminium 
aluminium (m) 


elektrolytisches Alu¬ 
minium (n) 

electrolytic aluminium, 
1 Aluminum (A) 

aluminium (m) cdectro- 
lytiquo 


Aluininiumlegierung (f) 
12 aluminium alloy 

alliagc (in) d’uluminiuui 


ajuoMHHiii (m) 

A1 alluminio (m) 

aluminio (m) 

^JieKTpOJIHTITMeCKifl 

(m): ajuo- 
MIIHift, AOflUTIjft 3JieK- 
Tpo.iHTimecKiiMT* ny- 
Tesn, 

alluminio (m) elettro- 
litico 

aluminio (m) elcctro- 
litico 

a.iK)MnHieBbifi ciliar'l 
( m); cmiaBT, ajuoMii- 
uia 

lega (f) d'alluminio 
aleacibn (f) do aluminio 





Aluminiumbronze (!) 
alu mi n i um-bronze 
bronze (m)^Taluminium 

Kupferlegierung (!) 
copper alloy 
alliage (m) de cuivre 

Xickelbronze (!) 
nickel-bronze 
bronze (m) au nickel 

Manganbronze (!) 
manganese-bronze 
bronze (m) manganese 
ou au manganese 

elektrisehe Leitung (!) 
electric line, electric 
mains (pi), electric 
wiring, electric ser¬ 
vice, electric canali¬ 
sation (A) 

canalisation (!) elec- 
trique (— ensemble 
des conducteurs prin- 
cipaux et derives); 
ligne (!) 41ectriaue 
(= conducteiir[s] de 
grande longueur, sans 
les derivations); (par- 
lois:) conducteur (m) 
[eiectrique] 

primdre Leitung (!) 
primary main or line 
canalisation (!) primaire, 
ligne (!) primaire 


sekund&re Leitung (p 
secondary main or line 
canalisation (!) secon- 
daire, ligne (!) secon- 
daire 


induktive Leitung (!) 
inductive main or line * 
canalisation (!) induc¬ 
tive, ligne (!) induc¬ 
tive 

induktionslrele Leitung 

(0 

non-inductive main or 
line 

canalisation (!) non-in¬ 
ductive ou sans induc¬ 
tion, canalisation (!) 
priv^o ou exempt© 
d’induetion, ligne (!) 
priv6e ou exempte 
d’induction 


ajifOMiiHieBan tipoHau (!) 
bronzo (m) d’alluminio l 
bronce (m) de aluininio 

cruiaB'b (m); 
cnjiairh BrfcAH « 

lega (!) di rame 
aleacldn (!) de cobre 

HiiKKeviesaH tfpoHaa (!) 
bronzo (m) al nichelio 3 
bronce (m) dc niquel 

HapraHixoBan 6poH»a(!) 
bronzo (m) manganesi- 
!ero 4 

bronce (m) de manga- 
neso 


a.ieKTpuqecKaH npo- 

BOAKa (!) (.THHifl (!), 
KaHajmaaiUH (!)) 
linea (!) o conduttura (!) 
o caualizzaziono (!) 6 
elettrica 

hnea (!) 6 conduccibn 
(!) eloctrica, canali- 
zacibn (!) elcctrlca 


nepBHHHafl npoHOAKari); 
nepBirmue npoBo^a 
(m pi»; nepBHHHa/i jiii- . 
Hin(!)(KaHa;in:inubi(!)) 0 
linea (!) primaria 
linea (!) primaria 

BTopnuHan upoBOAKa(I); 
BTopii'mwe upoBO^a 
(m pi): BTopHHHan 
jinHia (!) (icaiia.iH3a- 7 
nin (!)) 

linea (!) sccondaria 
linea (!) secundaria 

upoBOAKa (!) (upoiKua 
(m pi), .innin (!), Kana- 
juiaauin (!)) ct> cemo- 
HHAyKiueft H 

linea (!) induttiva 
linea (!) inductiva 


npoBOAa (ni pi), cbo6oa- 
Hue on» iiHAVKuiff; 
6eai>HHAyKiuoi!uaH 
npouoAKa (Vihiwi (!), a 
KamuinBaum (!)) 
linea (!) senza iiidiizioue 
linea (!) no inductiva 


IK 


II 
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Hauptleitung (!) 
main line, mains (pi) 

/ canalisation (!) princi¬ 
pal, ligne (f) princi¬ 
pal© 





a 


rjiaBHan (narHCTptuu>- 
Han) npoBowa (f) 
(jiHHia (f)); MarH- 
cTpaju. (!): r.iaBHtie 
npoBoaa (mpl) 
linea (f) principale 
llnea (!) principal 


Zwelgleitung (!) 
branch line 

ligne (f) derivde ou de 
derivation ou de bran- 
chement, canalisation 
(f) d6riv£e ou de deri¬ 
vation ou de branche- 
ment 


irbTBb (!); OTB'fcraieHHan 
npoBOAKa (!), (jnnriR 
(!), KaHaJinnauia (!)) 
linea (!) di derivazione 
linea (!) de derivaci6n 


dlrekte Lei lung (!) 
direct main or line 

3 canalisation (!) direct©, 

ligne (!) direct© 

Roserveleitung (f) 
spare main or line 

4 canalisation (!) de re¬ 

serve, ligne (!) de re¬ 
serve 

Hilfsleitung (!) 
auxiliary main or line 

5 canalisation (!) auxi- 

liaire, ligne (!) auxi- 
liaire 


npAMaa npoBOAKa (!) 
OiHHin (f), KaRa^inaa- 

ui« (!)) 

linea (!) diretta 
linea (!) directa 


aanacHan npoBOAKa (fi 
(wThilLh (!), Kana^in- 
aanin (!)) 

linea (!) di riserva 
linea (!) de reserva 

BcnoMoraTejiBHaa iipo- 
BOAKa (!) (jinHin (!), 
KaHajmaaiuH (!)) 
linea (!) ausiliare 
linea (!) auxiliar 


linterirdischeLeitung (!) 
underground main or 
cable 

canalisation (!) souter- 
raine, ligne (!) suuter- 
raine 




a 


/ no/taeMiiaa npoBOAKa (!) 

(KaHajinaaitin (!), 

_ jumm (!)) 

- linea (!) solterranea 
linea (!) subterranea 


unterseeische Lei tung (!) 
submarine cable 
7 canalisation (!) sous- 
marinc, ligne (!) sous- 
marino 


\ 


noABOAH&a (MopcKan) 
npoBOAKa (!) (,uraifi (!)) 
linea (!) sottomarina 
~ linea (!) submarina 


Freileitung (!), Luftlei- 
tung (!), oberirdisebe 
Leitung (!) 

8 aerial line, overhead 
line 

canalisation(!) aerienne, 
ligne (!) aerienne 



Boiuyuman (najaeMHan) 
npoBOAKa (!) (.imiia 
(!), KaHa.maauin (!)) 
linea (!) aerea 
linea (!) a^rea 


FluCleitung (!) 
subfluvial cable 
0 canalisation (!) sous- 
fluviale, ligne (!) sous- 
fluviale 


a 


iiOABOAHaH (rvfcqHaH) 
npoBOAKa (!) (.innia (!)) 
linea (!) sub-fluviale 
linoa (!) subfluvial 
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Innenleitung (!) 
Internal or interior wir¬ 
ing 

canalisation (f) lnt6- 
rieure 


StAdtleitnog (f) 
town-mains (pi) 
canalisation (!) urbaine, 
ligne (f) urbaino 



npoBOAKa (1) n sanpu- 
tomt> noirfemeHiii; BHy- 
TpeHHflff npoBOAKa i 
linea (!) interna 
linea (!) interior 


ropoACKaa npoBOAKa (f) 
(KaHajiBsaipH (!)) 
linea (!) urbana 
linea (f) urbana 


Hausleitung (!) 
honse- mains (pi) or 
wiring 

canalisation (!) int6- 
rieure, canalisation (!) 
domestique 



AOMob&h npoBOAKa (f); 

npoBOAKa bt> Aoirfc 
linea (!) domestics 
linea (!) dom&stica 


Zimmerleitung (f) 
wiring in rooms 
canalisation (!) d’appar- 
tement 


KOMHaTHan npoBOAKa (!); 

npoBOAKa bt» KOMHark 
linea (!) d'apparta- 4 
mento 

linea (!) de habltacibn 


Starkstromloitung (f) 
power line 

canalisation (!) it [cou- 
rant de] haute inten¬ 
sity, ligne (!) 4 [cou- 
rant de] haute inten¬ 
sity 


Schwachstromleitung(f) 
telcgTaph or telephone 
line 

canalisation (!) it [eou- 
rant de] faible inten¬ 
sity, ligne (!) it [cou- 
rant de] faible Inten¬ 
sity 


Niederspannungslei- 
tung (f) 

low-tension line 
canalisation (!) a (oou- 
rantde] basse tension, 
ligne (!) a [courant de] 
basse tension 

Hoehspannungsleitung 

(!) 

high-tension line 
canalisation (!) it [cou¬ 
th nt de] haute ten¬ 
sion, ligne (!) it [cou- 
rant de] haute tensiou 


npoBOAKa (!) (ahhih (f), 
KaHajiuaaihfl (!)) chjib- 
Haro TOKa 

linea (!) ad alta Inten- 5 
aitk 

linea (!) para corriente 
de alta tensidn 


IipOBOAKft (!) (jIHHiH (f), 

KaHajiHaanin (f)) cjia- 
(5aro Toua 

linea (!) per corrente di 6 
piccola intensity 
linea (!) para corriente 
de pequeflaintensidad 


irpoBOAKa (!) (jaraia (!), 
KaHaJiHBauin (!}) hhb- 
Karo HanpaMteHin 
linea (!) a bassa tensfone 
linea (!) de baja tension 


npoBOAKa (f) (juraifl (f), 
KanajiH3anifl (!)) bm- 
conaro Hanp/nKeHiii * 
linea (f) ad alta tensione 
linea (f) de alta tensidn 


48 * 
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Hochspannungsfem- 
leitung (!) 

high-tension long dis¬ 
tance line 

1 canalisation (!) & haute 
tension et a grunde 
distance, ligne (f) d 
haute tension et a 
grande distance 


Gleichstromleltung (p 
continuous-current line 
a canalisation (f) d cou- 
rant continu, ligne (f) 
a courant continu 


Wechselstromleitung (!) 
alternating-current line 
3 canalisation (f) a con- 
rant altematif, ligne 
(!) a courant alternate 


nposoAKa (!) (jnmiii (f)) 
6oJU>inoro npoTHJKe- 
Hin h BucoKaro ua- 
iipnHveifin 

linea (f) ad alta tension© 
a grande distanza 
linea (f) de alta tensidn 
para gran distancia 


npoBOjtKa (f) (jmiriH (f) t 
KaHajmnaum (!)) no- 
CTOHHHarO TOK& 
linea (!) a corrente con- 
tinua 

linea (f) para corrient© 
continua 

npoBo^na (!) (jiiihIh (!), 
Kana;iii3aTUH (!)) ne- 
pesrbHHaro Totta 
linea (f) a corrente al- 
temata 

linea (f) para corriente 
alterna 


Kinphasenleitung (!) 
single-phase wiring or 
line 

canalisation (m) mono- 
phas£e ou a courant 
monophase, ligne (f) 
monophas6e ou a eou- 
rant monophase 


(>AHO(ha3HaH irpoBOAKa 
(!) (.iiiHin (!)* KaHaJDf- 
uamfl (!)) 

linea (!) [a correutej 
monofase 

linea (!) [de corriente] 
monolasica 


Zweiphasenleitung (!) — 

two-phase wiring or line 
canalisation (!) di- ou 
r, biphasic ou a courant 

di- ou biphase, ligne (!) A 
di- ou biphas^e ou a / \\ 
courant di- ou biplnusg 


Drehsirouileituug (!) 
three-phase wiring or 
line 

6 canalisation (!) tri pha¬ 
ses ou a courant tri¬ 
phase, ligne (!) tri- 
phas£e ou a couniut 
trip has 6 


Drolistromlernleitung (f) 
three-phase long dis¬ 
tance line 

7 canalisation (!) tripliasce 
a grande distance, 
ligne (!) triphasee a 
grande distance 


}/ AByxc])a3HaH npoBojjKa 
( a (!) (jihhIa (!), KaHajiH- 
aauifl <!)) 

linea (!) [a corrente] bi- 
!ase 

linea (!) [para corriente] 
bifiisica 


, Tpex(J)a3HaH npoB<uica 
;) (!); .innin (!) (i k&h&jih- 

aauia (!)) Tp6x<t>a3Ha- 
a ro Toua 

linea (!) [a corrente] tri- 
fase 

linea (!) [pam corriente] 
trifasica 


Jimin (!) (npoBOAKa (!)) 
Tp&xchaaH&ro Toica 
CojiLiuoro npoTH- 
HvCHin 

linea (!) trilase a grande 
distanza 

linea (!) trttusica a 
gran distancia 
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Eindrahtleitung (f) 
single-wire line 
canalisation (f) a fll 
unique, ligne (f) a fll 
unique 



OAHOnpOBOAHaH AHHiH(f) 

linea (f) ad un solo fllo 
linea (f) de un solo con¬ 
ductor 


l 


Einzelleitung (f) 
single line 

canalisation (f) ou ligne 
(f) simple 


oAnHoqHaa upoBOAKa (f) 
(jIHHUI (f)) 

linea (f) semplice 
linea (f) sencilla 


Doppelleitung (f) 
double line 

canalisation (f) ou ligne 
(!) double 



lfin- und Kiickleiter (in) 
lead and return 
oonducteur (m) d’ame¬ 
nde cm d’aniv^e et de 
re tour 



a, b 


ABynpoBOAHaa jihhui (f) 
linea (f) doppia o a dop- o 
pio fllo 

linea (f) doble 


rmTaTejiLHijfl (iioaboah- 
mift) h oCpaTHwfl 
npoBOA'b (m) 

conduttore (m) di an- 4 
data e di ritomo 
conductor (m) de ida 
y vuelta 


Kiickleiter (m) 
return conductor 
conducteur (m) de re¬ 
tour 


odpaTHufl npoBOA'b (m) 
fllo (m) o conduttore (m) 
di ritomo £ 

conductor (m) de re- 
torno 6 de vuelta 


Doppelleitung (f) mit 
Hin- und Kiickleiter 
double line with lead 
and return 

canalisation (() ou ligne 
(f) double a conduc- 
teurs d’arrivee et dc 
re tour 


ABoiiHan jniHirt (!) (Ka- 
HajmsaiuH (f)) ct> iih- 
TaTeJUiHIJITB (lIOABOA- 
hiuhmi,) h o6paTHum> 

IIPO BO AO MX 

linea (!) doppia con q 
conduttore di andata 
e di ritorno 

linea (f) doble con con¬ 
ductors de ida y 
vuelta 


Dreifachleltung (f) 
triple line 

canalisation (f) triple 



linea (f) tripla 
linea (f) triple 


7 
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Dreileiterleitung (f) 
three-wire line 
canalisation (!) ou ligne 
1 (!) trifllaire, canalisa¬ 

tion (!) ou ligne (!) k 
trois conducteurs ou 
a trois fils 


Mehriachleitung (!) 
multiple line 
* canalisation (!) mul¬ 
tiple, ligne (!) multiple 


Lichtleilung (f) 
lighting main 
x canalisation (!) ou 

ligne (f) d'eclairage 
mi de hi mi ere 


Priildraht (m) 
4 pilot wire 
fll (m) pilote 


Kr&itubertragiings- 
leitung (!) 

£ power transmission line 
ligne (!) ou canalisation 
(!) pour le transport 
de !orce mo trice 


Speiseleitung (!) 
feeder 

canalisation (!) ou ligne 
ft (!) d'alimentation, 
feeders (m pi), arteres 
(f pi), conducteurs 
(m pi) d’alimentation 

Vcrbindungsleitung (!) 
connecting main 
7 ligne (!) oi< canalisation 
(!) de jonction ou de 
raccordement 


Kingleitung (!) 
ring main 

H canalisation (!) circu- 
laire, ligne (!) circu¬ 
late 

Zufiihrungsleitung (!) 
supply main 

9 canalisation (!) ou ligne 
(!) d’arrivde ou d'ame¬ 
nde 


upoBOjuca (!) (jihhih (!)) 
TpexnpoBOAHoft ch- 
CTeiiu (!) 
linea (!) a tre fill 
llnea (!) de tres conduc- 
tores 


MHoronpoBOAHaii rnmn 
(0 

linea (!) multipla o a piii 
conduttori 
linea (!) multiple 


ocBbTHTeoKHan itooboa- 

Ka (f); JiiiHiii (!) (k&- 
B&JiBaauia (!)) &nn 
ocB'bmeHiH 

linea (!) per illumina- 
zione 

linea (f) de alumbr&do 
HcnwTaTejibHufi (koh- 

TpOJILHLlfl) lipOBOA'L 

(m) 

filo (m) pi lota 
alambre (m) plloto 

npoBOAKa (!) (juiuin (!), 
KaHajiHaanja (!)) a^h 
uepeAauH cnjibi (auep- 
rin) 

linea (!) per trasmis- 
sione di !orza 
linea (!) para el trail s- 
porte de fuerza 

uuTaTejiLHiii fl rrpoBOAi» 
(m); (JiHAep'b (ra) 
linea (!) d'aliments- 
zione, feeder (m) 
conductores (m pi) de 
alimentacidn 


coe ahF inTejiLHan Jimriit 

(!) (lipOBOAKa (!)) 
linea (!) di raccordo 
linea (!) de conexidn 

.uiHiii (!) (KaHajTJi 3 an,iH 
(!)) aaMKHyTTJMT. KOJIL- 
Uomi> ; Ko.imesaH npo- 

BOAKa (!) (jlHHifl (!)) 

linea (!) ad anello 
conduccibn (!) de anillo 

iiHTaTe-iuiufl (uoaboa- 
Hiuifi) iipoboat» (m) 
linea (!) di arrivo 
linea (!) principal 
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Vcrteilungsleltung (f) 
distributing main 
canalisation (f) ou ligne 
(f) de distribution 


Verst&rkungsleitung (!) 
boosting main 
canalisation (f) de se- 
cours, ligne (!) de se- 
cours 


Verbrauchleitung (!) 
consumer's main , ser¬ 
vice main 

ligne (!) ou canalisation 
(!) de consommation 


Ansgleichleitung (!) 
equalising line 
canalisation (!) ou ligne 
(!) do compensation 


pacnpeA'k/iHTejiBHaH 
npoBOAKa (!) (jiHHin 
(i), KaHajiH3aoia (!)) / 

linea (!) di distribuzione 
lfnea (!) do distribucidn 


AonoABirre^BHaH .(Ao6a- 
BOHHafl) IipOBOAKa (!) 
(jiHHiH (!), KanaJiH- 0 
aauiii (!)) * 

linea (!) di rinforzo 
linea (!) do refuerzo 


npOBOAKa (f) (JiHHiH (!), 

KaHajTHaauia (!)) no- 
Tped^eHia 3 

linea (!) di consumo 
linea (!) de consumo 


yp&BHHTejibH&H lipo- 
BOAKa (f) (jinuia (!), 
KaHajmaaruA (!)) 
linea (!) di compen- 4 
sazione 

linea (!) de compen¬ 
sation 


Ksbel Ka 6 e.iH 

Cables Cavl 

CAbles Cables 


isoliertes Kabel (n) 
cable 

cable (m) isote 



itaojiifpOBaHHbiH Ka6eJif> 
(m) 

eavo (m) isolato 
cable (m) aislado 


Kupferkabel (n) 
copper cable 
cable (m) en cuivre 


M-fcAHuft KadeJib (m) 
eavo (m) di rame 
cable (m) de cobre 


Aluminiumkabel (n) 
aluminium cable 
cable (m) en aluminium 


ajnoMHHieBufi Kadejib 

(m) H 

cavo (m) d’ftlluminio 
cable (m) de alumlnio 


(ileichstromkabel (n) 
continuous-current 
cable 

c&ble (in) ft conran t 
continu 



nadeAb (m) nocTOHraaro 
TOKa 

cavo (m) per corrente 
continua 

cable (m) para corriente 
mono!asica 


Wecbselstromkabel (n) 
alternating - current 
cable 

cable (m) a courant 
altemati! 



K&de.ib (m) nepeirfeH- 
Haro TOKa 

eavo (m) per corrente 
altern&ta 

cable (m) para corriente 
alterna 
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Niederspannungskabel 
t (n) 

low-tension cable 
cable (m) abasse tension 


Hochspannungskabel 

« (») 
high-tension cable 
cable (m) a haute tension 


Schwachstromkahcl (n) 
telegraph or telephone 
cable 

cable (m) a faible in¬ 
tensity on pour coii- 
rant faible on pour 
courant de faible in¬ 
tensity, cable (m) telc- 
graphique on t die- 
phonique 



Ka6e.ii* (m) HHanaro 
HaiipH/KeHia 
cavo (m) a bassa ten- 
sione 

cable (in) debaja tonsidn 


Ka6e.iL (m) BMconaro 
HanpH/Keiiin 
cavo (m) a<l alta ten- 
sionc 

cable (m) de alta tension 


Ka6e.ih (m) c.ia6aro 
TOKa 

cavo (m) per corrente 
di piccola intensity 
cable (in) pam corriente 
de pequeflaintensldad 


Starkstromkabel (n) 
power current cable 
cable (in) a grande in- 
4 tensity on pour cou¬ 
rant fort on pour cou¬ 
rant de grande in¬ 
tensity 



Ka6e.iL (in) cii.iLnaro 
TOKH 

cavo (m) per eorrento 
di grande in ten si tit 
cable (m) para corricnte 
de gran intensidud 


induktionsfreies Kabel 

(») 

~ non-inductive cable 
cable (m) non-induetif 
ou sans induction mi 
exempt d’induction 

KrafUibertragungskabcl 

(n) 

power transmission 
6 cable 

cable (m) pour trans¬ 
mission de force mo- 
trice 


6e31»IIH_tyKlli0HHLlh 
Ka6e.iL (m); Ka6e.iL 
CB060J,HUl1 OTb HH- 
AyKUiH 

cavo (m) non induttivo 
o senza induzione 
cable (in) no-induotivo 

Ka6e.iL (m) .via nepe- 
Aami chjiu (aHcpnii) 
cavo (m) ]>er trasmis- 
Hione di forza o per 
tmsporto dl forza 
cable (in) para trans- 
mi si bn de fuerza 


Lichtkabel (n) 
lighting cable 
/ cable (m) d’oclairage ou 
de lumiyre 


Ilauptkabol (n) 

H main cable 

cable (m) principal 


Spcisekabel (n) 
feeder, feeding cable 
.v cable (in) d'alimenta¬ 
tion, feeder (m), 
artyre (f) 


OCBliTIlTC.lLlIljfl Ka6e.ii. 
(m); Ka6e.iL „vih 
ocRimteuiH 

cavo (in) per illtimina- 
zione 

cable (m) de alumbrado 

r.iaBiiuit Ka6e.iL (m) 
cavo (in) prineipale 
cable (in) principal 

niiTaTe.iMii.ifl Ka6e.ii, 
(m); <|m,iepi. (m) 
feeder (m), cavo (m) 
d’alimenlazione 
feeder (m), ('able (m) 
do alJmentacibn 






Illlfsknbel (n) 
auxiliary cable 
cable (m) auxiliaire 


BcnoMoraTCJTi.mjfl i<a- 
6ejih (m) 

cavo (m> an si li arc- 
cable (w) auxiliar 


Reservekabel (n) 
spare cable 
cable (m) do reserve 


uanacitoft (peaepum-ifl) 
Ka6e.iL (in) 
c-avo (m) dl risen a 
cable (m) de re«erva 


einadriges Kabel (n), 
Einlaclikabcl (n) 
single-core cable 
cable (m) simple, cable 
(m) a un seul conduc- 
teur ou a conducteur 
unique 



O.lllO'/KH.ll.nufl Ka6e.iL 
(m) 

cavo (in) seinpllce, eavo 
(in) ad un solo con- 
<lu l lore- 

cable (in) sencillo, cable 
(in) de un solo con¬ 
ductor 


kouzentrisehes Kubel(n) 
concentric cable 
cable (in) concentrique 


KOimeilTpKMCCKift Ka- 
6e.iL (m) 

cavo (m) conccntrico 
cable (m) conccntrico 


verseilles Kabcl (n) 
twisted cable 
cable (m) it conductcurs 
cables 


Zweilelterkabel (n) 
twin cable 

cable (m) double ou a 
deux conductcurs 


nirrott Ka6e.11. (m) 
cavo (ml inlreecinlo 
cable (in) do conduc¬ 
tors cablendos 

,(By[xl>Kiwi.iii4ft Ka6e.ii. 

(in) 

cavo (m) do|q>io o a due 
conduttorl 

cable (in) doble, cable 
(m) do do-* condlic- 


konzentrisclies Zwel- 
leiterkabcl (n) 
concentric cable 
cable (m) biconcen- 
trique, cable (in) con- 
centriquo double, 
cable (m) a deux con- 
ducteurs conecn- 
triques 



liouiieiiTpuiecKiil 
.Uiyix]>K)l.lLIII4A 
Ka6e.iL (in) 

cavo (in) biconcentrlco 
calde (ni) biconeCntrico 


\erseilles Zueiicilcr- 
kabel (n) 

twisted twin cable 
cable (m) a deux con- 
ductcurs cablCs 


kouzentrisehcs Drci- 
lelterkabcl (n) 
triple concentric cable 
cable (in) triconceii- 
trlque, cable (in) con- 
ceutrique triple, cfible 
(in) ft trols condue- 
tcurs concentriqucs 



H1IT01I JlHy[x VK1I.1 t.iii.iil 
Ka6e.il. (ni) 

cavo (in) doppio inlrcc- 
ciato 

cable (ill) de dos enn- 
ductorcs cablendos 



KoHiteiiT|)H<iecKift Tpiix- 
VKll.lLHMft Ka6e.ii.(m) 
cavo (m) conccntrico a 
ire conduttorl 
cable (in) conccntrico 
de ires comluctores 
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drelfach verselltesKabel 
(□), Prelleiterkabel (□) 
twisted triple cable 
cable (m) A trols cou- 
ducteurs cAblds 



BlITOfl TPCX/KH.ILHWM 
KaOe.ib (m) 

cavo (m) triplo 0 a tre 
conduttorl intrvcoiatl 
cable (m) triple, cable 
(m) do trea condttc- 
tores cableadoB 


Dreieckquerschnltt- 
Dreilclterkabel (n) 
three-core cable with 
triangular conductors 
cAble (m) A trols con- 
ducteurs triangulalres 


TpextKHJibBufl Ka6eju> 
(m) ct. npoHojaiiii 
Tpeyro.ii.naro none- 
peMttaro rkieiriH 
cavo (m) a tre corn!ill- 
tori triangolarl 
cable (m) de tres con- 
ductoros triangulares 


Zwcilelterkabcl (n) von 
halbkreisformigem 
Querschnitt 

twin cable with seg¬ 
mental conductors 
cfible (m) a deux con- 
diicteurB dcmi-circu- 
lalres ou a deux con- 
ducteurs on forme de 
scgmcnta 



AHy[x]>KHjiLHiiift Ka6e.ii. 
(m) no^ynpyoaro no- 
tiepeHHaro crfeueHiH 
cavo (m) doppio seml- 
cireolare 

cable (m) dohle semi¬ 
circular 


Fiinfleitcrkabel (n) 
live-wire cable 
4 eftble (m) a cinq con- 
ductetirs 


iinTH/KnJtLHufl KaOeju. 

(m) 

cavo (m) a cinque con- 
dutlori 

cable (m) do clnco con- 
ductorcB 


Mehrleilerkabel (n) 
multiple-core cable 
n cable(m) multiple, cAble 
(in) A plusicitrs con- 
ducteurB 



MHoroHtii.iLHuA KaOejn. 

(m) 

cavo (m) miiltlplo, cavo 
(m) a plit condutlori 
cable (m) multiple, cable 
(m) de varios conduc- 
tores 


KInphasenkabel (n) 
single-phase cable 
r> cAble (m) [A courant] 
monophase 


KaCejit. (m) OAHOtfiaa- 
Htiro TOKa 

cavo (m) per correnie 
monofase 

cable (m) para corriente 
inonofiisica 


Zwciphaseiikubel (n) 
two-phase cable 
cable (m) (a courant] 
hi- ou dipnasC 


KaOe.it, (m) AByxibaa- 
ttaro toko 

cavo (m) per correnie 
bifasc 

cable (nt) para corriente 


hrciphaseakubel (u) 
three-phafle cable 
cable (m) (A courant] 
l rl phase 


h-aOe.iL (m) Tpgxdma- 
ttaro toku 

cavo (in) per corrente 
trifa.se 

cable (m) para corriente 
trifasica 
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Bewehrung (f), Armle- 
rung (f) 

armouring, armoring(A) 
armature (f) 


bewehrtes Kabel (n), ar- 
mierles Kabel (n) 
armoured [armored (A)] 
cable 

cable (m) armA 


biegsame Armierung (f). 

flexible Armierung (f) 
flexible armouring 
armature (f) flexible 


eisenarmiertes Kabel (n) 
Iron-armoured cable 
cable (m) armd de fer 
ou a armature de fer 


Kabel (n) ml t Stabldrah t- 
armatur 

steel armoured cable 
cable (m)soua 111 d'acler. 
cable (m) arme de 111 
d'acler ou a armature 
en 111 d'acler 


Kabel (n) mlt Eisen- 
drahtarmalur 
cable armoured with 
Iron wire 

eAble (m) sous fll de 
fer, cable (m) arm6 de 
fll dc fer ou a arma¬ 
ture on fll dc fer 


Kabel (n) mlt Doppel- 
drahtarmlerung 
double wire armoured 
cable 

cable (m) A double 
armature en fll mc 1 - 
tallique 

Riel kabel (n) 
lead-covered cable 
c&blc Cm) sous plornb, 
cable (m) anno de 
lomb ou a armature 
e plumb 


Blelmantcl(m),BleIhfille 

(0 

lead covering (sheath) 
gaine (f) en plomb 


6 poHH (f) 

armature (f), rivestl- 
mento (m) I 

armedura (f), revosti- 
mienlo (m) 


6 poHHpoBaHHi>uB Kafieju, 
(m) 

cavo (m) armato 
cable (m) armado 


mtiKaH 6 pohh (f) 
armature (f) flessibile 9 
armadure (f) flexible 

Kafle^B (m) cn> ace^ba- 
Hofl 6poBefl 

cavo (m) armato dl ferro 4 
cable (m) con arma- 
dura de hierro 
naCe^b (m) ct. 6 poHefl 
inn. crajibHofl npoBO- 
jiokh ; xa6eju. co 
CTajibHofl npoBOJiO'i- 
Hofl 6poBefl 6 

cavo (m) armato dl fllo 
dl acciaio 

cable (m) armado de 
alambre de acero 
«a 6eju, (m) ct> 6pouefl 
U3T» HteirfcaBofl npo- 
B0.10KH; Kaflejb Ch 
>xejrb 3 Bofi npoBo.io't- 
Bofl dpOHefl 9 

cavo (m) armato dl fllo 
dl ferro 

cable (m) armado de 
ulambro de hierro 


KaCejib (m) ct> Anoflnoft 

lipOBOJIO'lHoft flpoHefl 
cavo (m) armato con 7 
doppio fllo 

cubic (m) armado de 
alambre doble 


cmtnnoBuft Ka6c.ii, (m) 
cavo (m) ad lnvolucro 
dl piombo H 

cable (m) con envuelta 
dc plomo 

cBiiHUOBan o6o,ioni;a(f); 

CBHtmOBUfl 110KP0BT, 

(m) v 

Involucre (m) dl piombo 
envuelta (f) de plomo 
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Doppelblelmantcl (m) 
double lead-covering 
double golne (0 en 
plomb 



a 


ABOflHan CBHHUOBaH 
otSoAOWKa(0;ABOftHoft 
CBHHAOBUft UOKPOBT. 

(m) 

lnvolucro (m) doppio dl 
piombo 

envuelto (f) doble de 
plomo 


asphaltiertes Blelkabel 
(n) 

asphalted lead-covered 
cable 

c&blo (m) sous plomb 
asphalld 


ac<t>aju>THpoBaHHufl 
cbhhuobuA Ka6e.u.(m) 
cavo (m) ad lnvolucro 
dl piombo ed asfalto 
cable (m) con envuelta 
de plomo y asfalto 


Umhttllung (f) 
serving 

revdtement (m), enve- 
loppc (f) 


JuteumliUliung if) 
jute serving 
revdtement (m) ou en- 
veloppe (f) de jute 


Eisendrahtspirale (f) 
iron-wire spiral 
fll (m) de fer hdlicoidal 
ou en boudln; (Impro- 
prement.) spirale (f) 
en fll de fer 


(lummlkabel (n) 
india-rubber cable 
cftblo (m) sous caou¬ 
tchouc 


Compoundjute- 
umhiillung (f) 
compound Jute serving 
revdtement (ni) ou en- 
veloppe (f) do Jute 
compound 


Imprdgnlerte Jute- 
umhullung (f) 
impregnated Jute ser¬ 
ving 

revdtement (m) ou en- 
vcloppe (f) de jute 
imprdgnd 


ofioAoiKa (f); noKpoBT> 

(m) 

rivestimento (m), invo- 
lucro (m) 
revestimienlo (m) 


AHtyTOBan otSoAORKa (f); 
AHtyTOBIlA HOKpOBT, 

(m) 

rivestimento (m) di Juta 
revestimienlo (m) do 
yute 

cirapajib (f) h3t> /Ke.Tfea- 
HOfl npoBoaoKii; Bit- 
Tan wejrfeauafl npo- 

BOAOKa 

spirale (f) di fllo di ferro 
espira (f) de alambre de 
hierro 

peannoBufl KadeAb (m): 
KadeAb ci. peaimoBoft 

ii30Aflaiett 

cavo (m) ad lnvolucro 
dl gomma 

cable (m) con envuelta 
de caucho 

AHtyroBan oftoAOiKa (() 
KOMnayiui>; A>«y- 
tobmA noKpoan. (m), 
npoinrrauHufl cocra- 
bomt. KoMnayiun. 
rivestimento (m) di Juta 
compound 

revestimiento (m) de 
yute compound 
npontiTaiiHan AHtyTOBaR 
oCioAOMKa (f); npona- 
TaBRUft AHtyTOBUfi 
noKpoBT. (m) 
rivestimento (f) di juta 
impregnate 

revcstlmicnto (m) de 
yute impregnado 
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vulkanisiertes Gummi- 
kabel (n) 

vulcanised rubber cable 
cable (m) sous caou¬ 
tchouc vulcauis6 


Gummibleikabel (n) 
lead-covered rubber 
cable 

cable (m) sous caou¬ 
tchouc avec gaine de 
plomb 


Papierkabel (n) 

paper cable 

cftble (m) sous papier 


Faserstoffkabel (n) 
fibre covered cable 
cable (m) sous fibre 


Okonitkabel (n) 

okonite cable 

c&ble (m) sous okonite 


Compoundkabel (n) 
compound cable 
cable (m) compound 


biegsames Kabel (n), 
flexiblcs Kabel (n) 
flexible cable 
cable (m) sou pie ou 
flexible 



ByJIKaHH3HpOBaHHblft 
peaHHOBwfl nabejit (m) 
cavo (m) ad involucro 
di gomma vulcaniz- l 
zata 

cable (m) con envuelta 
do caucho vulcanizado 

Ka6e.it (m) ct> peauuo- 
Bofi nao.iHuieft ii cbhh- 
UOBofl odojioiKoft 
(CBUHLlOBtOTt IlOKpO- 
BOMT.) 9 

cavo (m) ad involucro 
di gomma e piombo 
cable (m) con envuelta 
de caucho y plomo 

6yMa>KHwfi Ka6e.it (m); 
Ka6e.it <rt 6yMancHoft 
HaoviHuieft 

cavo (m) ad invohicro 3 
di carta 

cable (m) con envuelta 
de papel_ 

nabejit (m) <rt «3o- 
JIHlUeft H3T> BOJIOKHH- 
CTaro BemecTBa 
cavo (m) ad involucro 4 
di fibra 

cable (m) con envuelta 
de fibra 

OKOUifTOBtift Ka6e;it(m); 
Ka6e.it CT» OKOHIITO- 
Boft naojiaitiefl; Ka- 
6e-it, H30Jinp0BaHHMfi 6 
OKOHHTOlTt 

cavo (m) ad oconite 
cable (m) de oconita 

Ka6e.it (m) KOMnayHjrt; 
Kadejit ct> naojiHuieft, 
ITpODHTaHHOft cocTa- 6 
bomt> KOMJiayu^b 
cavo (m) compound 
cable (m) compound 


reditill Ka6ejit (m) 
cavo (m) flessibile 7 

cable (m) flexible 


ofTene Bewchrung (f) 
odrr Annierung (f) 
open armouring, open 
armoring (A) 
armature (t) ouverte 


geschlossene Beweh- 
rung (f) oder Annie- 
rung (f) 

locked or closed ar¬ 
mouring 

armature (1) jointive ou 
fenn6e 


oTKpuTaa (paaoMKHy- 
Tan) 6poHfl (f) 
armatura (f) aperta 
armadura (f) abierta 



3aKptrraH (saMKRyTaa) 
6pOHH (f) 

armatura (f) chiusa 
armadura (f) cerrada 
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umgeben (adj) [mltl 
/ covered (ad]) {with] 
entourt (adj) [do ...] 


umpreOt (adj) [mit.. 
sheathed (adj) [with] 

* entourA (adj) ou recou- 
vert (adj) a la presse 
[de. .] 


Faserlsolation (f) 

3 fibre insulation 

isolement (m) de fibre 


t'ompoundpapier (n) 
compound Impregnated 
paper 

4 papier (m) compound, 
papier (m) ImprAgnA 
de compound 

Uisenband (n) 
hoop-iron, iron ribbon 
6 ruban (m) ou bande (f) 
de fer 


Compoundjute (f) 

6 compounded Jute 
Jute (m) [imprdgne de] 
compound 


Telegraphenkabel (n) 

7 telegraph cable 

c&ble (m) tAldgraphlquo 


Telcphonknbel (n) 

H telcphon cable 

cAble (m) t£16phonique 


Telephonkabel (n) mit 
Luftisolatlou 
9 air-spaCe telephoue 

cable, dry core cable 
cfible (m) tblcplionlque 
A Isolement d'nir 


Uuttaperchakabel (n) 

14 gutta-percha cable 
cAble (m) sous gutta[- 
percha] 


noKphi-rt (-BaTb) 
ciroondato (agg) [da], 
avvolto (agg) [con] 
onvuolto (adj) [ae] 


onpeccoBaHHUfl; no- 
KpUTUfi 060JIOWKOA 
uojn> npeccoin. 
ricoperto (agg) colla 
pressa [con] 

envuelto (adj) a prensa 
de 1 

iiaoJinuin (f) D3T» pacni- 
TeJIbHUXl. BOJIOKOHT. 

isolamento (m) dl fibre 
aislamiento (m) de fibre 


fiynara (f) KoMiayna'b; 
6yjtara, nponHTaH- 

HBH COCTaBOITb KOM- 

naymi 

carta (f) compound 
papel (m) compound 


wejrfcaH&fl jieirra (f) 
(nojioca (f)) 
nastro (m) di ferro 
clnta (f) de hierro 


AJKITT* (m) KoJtnaynj-b; 
AHtyTb, nponirraHHufi 
cocTaBOirb KounayHjb 
Juta (f) compound 
yute (m) compound 


Te.ierpad)Hbifl Ka6e.xb 
(m) 

cavo (m) telegraflco 
cable (m) telegraflco 


TeJie(J)0HHufl nafiejib (m) 
cavo (m) telefonico 
cable (in) tclefbnico 


TeJiecfrouHbift Ka6e.ii, (m) 
CT, B03AyUIlI0ft nao- 
.liutiefi 

cavo (m) telefonico ad 
isolnnicnto d'aria 
cable (m) telcfdnico con 
aislamiento dc airo 


ryrranep'ieBbiA Kaflem. 
(m); Kaflejib ct. r>TTa- 
ncpHeaofl iiao.iflitiefi 
cavo (m) con gutta- 
perca 

cable (m) con envuelta 
de gutapercha 
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Schwachstromblelkabel .xSjvvSis. chhhuobijA KaCeAb (in) 
(n) cjiafiaro TOKa 

lead-covered cable for fcyj«yiWkMa cavo (m) sotto plonibo 
feeble eurrcnls per deboli correntl 1 

c&ble (m) sous plomb MvEmlril cable (m) con envuelta 
j>our [courant de] ftjWSrJW de plomo para co- 
faiblo intensity rrientedebajatensibn 


Luftkabel (n) BOBAyutHhiA Ka6eju> (m) 

aftrial cable cavo (m) aerco * 

cable (m) aerieu cable (m) a^reo 


Orubenkabel (n) 
mining cable 
cable (m) mlnicr ou de 
mine ou pour canali¬ 
sation mlnlfere 



pyAUH'iHufl Kadejib (in) 
cavo (m) per minicre 
cable (m) para minas 


3 


Hchachlkabel (n) 
pit cable 

c&ble (m) de puits 


Stollenkabel (n) 
gallery cable 
cable (m) de galerlc 


elnfaches Urubenkabcl 
(n) 

single mining cable 
cable (m) minier simple 


doppelleH Urubenkabel 
(n) 

double mining-cable 
cable (m) minier double 


Kadejib (m) aah main, 
cavo (m) per pozzi 4 
cable (m) de pozo 


Kadeju. (m) aah iumaem. 
(noAsemtux-b rajuie- 
l>eA) s 

cavo (in) per galleria 
cable (m) de galerla 
lipOCTOfl pyAHHHHblA 
KaCeJib (m) 

cavo (in) per mlnlerc 
sempllce 6 

cable (m) Hcnelllo para 
minas 

ABOAHOA (ABy[x]sKHJIb- 
Hbifl) pyAUHMHbiA Ka- 
6eAb (m) 

cavo (m) per miniere 7 
doppio 

cable (m) doble pant 
minas 


konzentrisches Orubeu- 
kabel (n) 

concentric mining cable 
cable (m) minier con¬ 
ceit trlque 


KOHUeHTpHMeCKiA pyA¬ 
HHHHblA KafieAb (m) 
cavo (m) per miniere 
concern trico 

cable (m) conc&ntrico 
para minas 


Plufikabel (n) p-femioA KadeJib (m) 

river cable cavo (m) fluviale 

r&blo (m) sous-fluvlal cubic (m) subiluvlnl 


konzentrisches FluC- 
kabel (n) 

concentric river cable 
cAblo (m) bous- fluvial 
concentrique 


KouueHTpiiHecKiA pij'i 
iiofl KaOe-ib (m) 
cavo (m) iluvlale eon 
eentrico 

cable (m) subfltivial 
coucbntrico 


in 
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KluCkabcl (n) mil lclch- 
ler Panzcnmg 
/ river cable with light 
Armour or armor (A) 
cable (m) sous-fluvial n 
armature l£g6re 



FluCkabel (n) unit 
schwerer l'onzcrung 
river cable with heavy 
armour or armor (A) 
cable (m) sous-fluvial a 
armature forte 



p-femioA KatSejib (m) ct. 
jiiintoft (tohkoA) 
6poHeA 

cavo (m) fluvlale ari 
armature legglera 
cable (m) subfluvlal con 
aruiadiira ligere 

p+.'iHoft Ka6ejiL (m) ci. 
TnHtejioA (to-ictoA) 
6poHeA 

cavo (m) fluvlale ari 
armature forte 
cable (m) subfluvlal con 
annariura fuertc 


unterseelschcs Kabel (n) 
3 submarine cable 
cable (m) sous-marin 



koaboahijA Kaflejib (m) 
cavo (m) sottomarino 
cable (m) submarine 


Kabclwesen (n) 

4 cable work 

service (m) des cables 


Kabcllngenieur (m) 
cable engineer 
6 inggnieur (in) du ser¬ 
vice des cables, Ing£- 
nicur-cAbllste (in) 


Kabellechuik (f) 

6 cable engineering 
technique (f) des cables 

Kabclfabrikalion (f), 
Kabelhcrstellung (f) 

7 cable manufacture 
fabrication (f)oii confec¬ 
tion (f) (les cables 

Kabellndustrie (f) 

H cable industry 

industric (f) des cables 


Kabelucrk (n) 

U cable works (pi) 
fabrique (f) dc cables 

wasscrdiehl (adj) 
water-tight (adj), wa ter¬ 
ra proof (adj) 

clunchc (adj), imper¬ 
meable (adj) 


KatSejibHoe A'b-io (n) 
servizio (m) dei cavl 
servlclo (m) de los cables 
HHHteBep'L (m) no Ka- 
CejibuoA sacTit; Hinne* 
Hepi, ubh luyioutiA 
Ka6e.u,H0 ft cbThio 
ingegnere (m) del ser¬ 
vizio dei envi 
lugenicro (m) cncarg&do 
del servicio dc los 
cables 


Ka6ejiifUtiH TexiinKa (f) 
teetdea (f) dei cavl 
cuestiones(f pi) tticnlcas 
referentes a cables 
naroTOiueHie (n) na6e- 
-lott; Ka6e.it.iioc ttpo- 
H8B0ACTB0 (n) 
fabbricazione(f) riel cavl 
ftibricacibn (f) dc los 
cables 


UOCTb (f) 

indusiria (f) dei cavl 
industria (f) de cables 


Ka6e.iL.Huti AaaoA'b (mi 
ofllcina(f) per la lubbri- 
cazionc dl envi 
fabrica (f) de cables 


Bo.ioHenpoHiiitaeMuA; 

HO.toyiiopiiuA 
linpermcHbile (agg) 
Impermeable (adj) 


teeren (v) 

/ to lar 
gottdronner (\) 


ItpocMO.lIlTb, CMO.IHTb, 
ItOKpU-Tb (-liaTb) A«l'- 
ieM i. (cgojtoii) 
inculrnmare (v) 
alquitranar fv) 
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K&belasph&lt (m) 
cable-compound 
asphalte (m) pour cables 


Asphaltdecke (f) eines 
Kabels 

compound covering of 
a cable 

rev&tement (m) d’as- 
pbalte d'un cable 


Teerband (n) 
tarred tape, tar-tape 
ruban (m) goudronn£ 


aspbaltierte Bandum- 
hfillung (!) 
compounded tape 
serving 

enveloppe (f) en ruban 
asphalts 


ein Kabel asphaltieren 
(v) 

to coat a cable with 
compound 

asphalter (v) un cable, 
recouvrir (v) ou revO- 
tfr (v) un cable d’as- 
phalte 


Leineneinlage (!) 
tape layer 

couche (f) interieure de 
toile, garniture (f) in- 
t^rieure de toile 


llanfeinlagc (!) 
hemp layer 

couche (f) interieure de 
chanvre, garniture (!) 
interieure de chanvre 


Asbesteinlage (!) 
asbestos layer 
couche (!) d’amianteoa 
d’ashes te 


Sehieht (!) von geteer- 
ten llanffaden 
layer of tarred hemp 
couche (!) de fllln de 
chanvre goudronne 


ac4>aju>rb (m) jvjih Ka- 
6eJiefl 

asfalto (m) o catrame (in) l 
per cavi 

asfalto (m) para cables 


acd)ajn>TOBaa oCojio^ku 
(!) (acd)ajibTOBwft no- 
KpoBT> (m)) Katfe^fl 
ri vesti men to (m) di V 
asfalto di un cavo 
revestimiento (m) de 
asfalto de un cable 


npocMOJieHHaH JieHTa (!) 
nastro (m) incatramato 3 
cinta (!) alquitranada 


acchajiLTHpoBaHiiaa 
.leHTO^Han otfMOTKa 
(!); ac(|)a-ii>THpoBaH- 
Huft .leirroHiiuft no- 

KPOBT. (m) 4 

rivestimento (m) con 
nastro asfaltato 
envuelta (!) de cintas 
asfaltadas 


accJjaju/nipoBaTL i<a- 
6eju>: nonpuTL (npo- 
nHTaTb) na6ejn> ae- 
l|)aJlLTOMT» 

asfaltare (v) o eatramare 
(v) un cavo 
asfaltar (v) un cable 

II0JI0THflHaH(X0JlTU,eBa/I) 
npOK.iaAKa (!) (npo- 
ejiofiKa (!)) a 

strato (m) di tela 
guamicion (!) interior 
de llenzo 

lieiiLKoBau npoK.ia;uca 
(!) (npocvKiftiui (!)) 
strato (in) di canapa 7 
guamicidn (!) interior 
de ciinamo 

a:<6ecT0Ban npoK.KUKa 
(!) (upoc.ioftKu (!)) 
strato (in) di feltro .s 
d’amianto 
capa (f) de amianto 

CJIOfl (Ill) 113^ lipOCMO- 
JieHHUXl, lieHLKOBIJX'b 
Hirreft 

strato (m) di till di ca- 
napa incatramati 
capa (!) de lilaiuentos 
de cafiamo alqui- 
tranado 


II 


49 
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Hewehrungsdraht (m), 
Schutzdmht (m), Ar- 
mierungsdraht (m) 

/ sheathing wire, armour¬ 
ing wire, armoring 
wire (A) 

fll (m) d'armature 


i fipoHeaaH iipobojioka (f) 
fllo (m) delT'armatura 
3 alambre (m) dc la arma- 
dura 


Kabelhiille (f), Kabel- 
kleid (n) 

* cable-covering 

enveloppe (f) de cAble 


a 


oCojiOMKa (!) KadejiA 
rivestimento (m) o ca- 
mlcla (f) del cavo 
revestimiento (m) del 
cable 


uktlver Kabelqucr- 
schnitt (m) 

active cross - sectional 
3 area of a cable, cop]>er 
area of a cable 
section (f) [trailsversale] 
active d'un cable 



A^ftcTBynmee c-fe^erne 
(n) Kabejui 

sezione (f) tmsversale 
Attiva del cavo 
seccldn (f) transversal 
artiva del cable 


ocschineidigkeit (f) dps 
Kabels 

4 flexibility of a cable 
flexlbilitc (f) ou sou- 
plesse (f) du cAble 


i-m6kocti> (f) KaOeJiH 
llesslbilitA (f) o pieghe- 
volezza (f) del cavo 
flexibllldad (f) del cable 


segmentartig angeord- 
nete Lei ter (m pi) 
r, segmental conductors 
couducteurs (m pi) dis¬ 
poses en segments 



huijiij (f pi), Hat cer- 
MCHTOodpaauuxi. npo- 

BOJIOKT. 

conduttori tm pi) di- 
sposti in segmenti 
conductores (m pi) dis- 
puestos en segmentos 


beeic (f) eincs Kabels, 
Kabclseele (f) 
r ‘ core of a cable 
Arne (f) d'un cable 


-KHJia (f) KaCeJiH 
unlma (f) d’un cavo 
cabo (m) de un cable 


Adcr (f) clues Kabels, 
Kabeladcr (f) 

- conductor of a cable 
condnctenr (in) d'un 
(Able 



xtH.ia (f) Kafie.in 
conduttore (m) di nil 
cavo 

conductor (m) de nn 
cable 


Knbelkern (m) 
solid strand 
nine (f) d'un cable 



cepteHiniK-b (in) (ccpA- 
ueBiina (0) KafieaH 
auiinn (f) d'un cavo 
alma (f) de nil cable 
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Knetapparat (m), Knet- 
maschine (!) 
masticator 
malaxeur (m) 



irfccHmca (!); M’fccHJUbHaa 
Mamma (!); m&cthk&- 
Topi (m) i 

mostlcatore (m) 
mAquina (!) batidora 


Trockenknetmaschine 


(!) 

drying masticator 
malaxeur-sAcheur (m) 



M'fecHjnm (!); irfecHjn>HaH 
Mamma (!); Kacrn- 
KaTopi> (m) v 

masticatore (m) essica- 
tore 

mezclador-batidor (m) 


Tramans Trockenknet- 
maschine (!) 
Truman’s masticator 
truman (m), malaxeur- 
sAcheur (m) de Tru¬ 
man 



M’fecHJtKa (!) TpioxaHa; 
M'fccHJibH&H xamHHa 
(!) TpioMaHa; Macro- 
KaTopi> (m) TpioMaHa 3 
masticatore (m) o Tru¬ 
man (m) 

mezclador-batidor (m) 
[de] Truman 


Waschkneter (m) 
washing masticator 
malaxeur-laveur (m) 


npoMUBHan MiscHJibHaH 
MaiUHHE (!) 

masticatore (m) lava- 4 
tore 

batidor (m) lavador 


Maschine (!) zum Um- 
pressen der Ader mit 
Chattertoncompound 
compounding machine 
cbattertoneuse (!) pour 
Ames de cAbles, ma¬ 
chine (!) a presser le 
chatterton autour de 
l'ame des cAbles, 
presse (!) a chatterto- 
ner l'ame des cAbles 


Mamma (!) (npeccL (m)) 
juih noKpurin hchjih 
cocTaBOMi> Harrep- 

TOHE 

macchina (!) per coprire G 
Tanima con la Chat¬ 
terton composizione 
maquina (!) para cubrir 
el alma con Chatter- 
ton 


Scblauchmaschine (!) 
tubing machine 
machine (!) A tubes, 
tuheuse (!) 


Mowiraa (!) hjih npoua- 
BOACTBa peSH HOBblXT* 
Tpy6i» (pyh*aBoirt) 6 
macchina (f) per tubl 
entubadora (!) 


Longitudinal-Kaut- 
schukbedeckungs- 
mascbine (!) 
longitudinal coutchouc 
covering machine 
caoutchouteuse (!) Ion- 
gitudinale, machine 
(!) A caoutchouter 
longitudinal© 


m 

M 


MauiHHa (!) &jw npoAOJii*- 
Haro nonpuTiH npo- 
boaobt> Kay^yKOMT* 
macchina (!) per la co- 
pertura longitudinale 7 
con caucciii 
maquina (!) para cubrir 
con caucho longitudi- 
nalmente 


49 * 
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(t u t taperch Aum pre ft- 
maschine (!), Gutta- 
perchapresse (!) 

1 gutta-percha covering 
machine 

presse-envcloppeuee (f) 
(f) a gutta[-percha] 



npeccT* (m) noKpu- 
•rift npoBojtOBT* r y rra- 
nep'ieft 

pressa (f) per rives tire 
di guttaperca 
prensa (!) para recubrir 
con gutapercha 


hydraulische Kabel- 
presse (f) 

2 hydraulic cable press 
presse (f) hydraulique 
a cables 



rHApaBJiiiMecKifi Ka- 
(SejibHwfl npecci* (m) 
pressa (!) idraulica per 
cavi 

prensa (f) hidraulica 
para cables 


Rezlpient (m) 
3 container 
recipient (m) 


a 


npieMHHKi (m) 
reclpiente (m) 
recipiente (m) 


Stempel (m), PreiJ- 
stempel (m) 

4 die 

piston (m), poincon (m), 
plongeur (m) 


PreBzylinder (m) 

6 press-cylinder 

cylindre (m) ou pot (m) 
de presse 


iipeccoBajibHuft mreji- 
nejib (m) 

stampo(m), punzone(m) 
punzdn (m) de la prensa 


npeccoBajibHuft ijh- 
jihhapt* (m) 
cilindro (m) dello 
stampo 

cilindro (m) de la prensa 


Matrize (f) 
matrix 
matrice (f) 


Matrizenhalter (m) 
7 matrix holder 
porte-inatrioe (m) 



M&Tpima (D 
matrice (f) 
matrix (!) 


a 


Aep>h*ajiKa (f) m&tphujh 
)) porta-matrice (m) 

porta-matriz (m) 


Dorn (in) 

8 mandrel 
mandrin (m) 


BCTaBKa (f) 

C mandrino (m) 

mandril (m) 


Pornhalter (m) 

O mandrel holder 
porte-mandrin (m) 


d 


aepHva.iKa (!) bctbbkh 
porta-mandrino (m) 
porta-mandril (m) 


Auskochen (n) derKabel 
impregnating a cable 
10 cuisson (!) des cables 
[dans le bain d’impre¬ 
gnation] 


Trockcnsclirank (m) 

11 drying cupboard 

tftagcre (!) de dcssica- 
tion ou de sechage 


iipoBapna (!) K&dejiefi 
BT> npODHTUBaiO- 
uiewh cocTaB'h 
cottura (!) dei cavi 
coccidn (!) de los cables 


cymiuiLHuft mKA<in> (m) 
camera (!) d’essicazione 
armario (m) 6 estufa (!) 
para secar 
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Troekenapparat (m) cyiHHJU»HLift npHtiopi* 

drying apparatus (m) (annapan. (m)); 

choir (m) cynmjiKa (i) / 

essicatoio (m) 

_ secador (m) 


Eisenbandpanze- 

rungsmaschine 

(0 

hoop-iron ar¬ 
mouring ma¬ 
chine, iron-tape 
armoring ma¬ 
chine (A) 
machine (f) a ru- 
baner de fer, 
machine (f) k ar- 
mer de ruban 
de fer 



xaniHHa (f) jyin 

6poHHpoB&HiH 
HcejrhaHuiiH 
jieHTaMH (jieH- 
TOHHHBTb >Ke,l±- 
30MT>) 

macchina (f) per 
arrnare con 
nastro di ferro 
maquina (f) para 
armar con cinta 
de hierro 


Tr&nkkessel (m) 
impregnating vessel or 
tank 

chaudtere (f) ou chau- 
dron (m) ou vaisseau 
(m) d’imprggnation 

Gl&tten (n), Plattieren 
(n) 

smoothing 
lissage (m) 


Glattvorrichtung (f) 
smoothing device 
lissoir(m); dispositif (m) 
ou appareil (m) de 
lissage 


Gegendrehung (f) t Riick- 
drehung (f) (der 
Spulen) 
re-coiling 

recul (m); rotation (f) re¬ 
trograde ou en arri6re 


Koran, (m) (cocyai* (m)) 
juin nponHTUBaHia 
caldaia (f) d'lmpregna- 9 
zione * 

caldera (f) de impreg- 
nacidn 


cr^aHCHBame (n) 
lisciatura (f) 4 

pulimento (m) 


npHcnoco&ietrie (n) 
CTJia>KHBaHUl 

apparecchio (m) per li- 6 
sciare 

aparato (m) de pulir, 
pulidora (f) 


Bp&meHie (n) KaTyuiein> 
bt> odparayio cTopony 
rotazione (f) all’indietro 
de vanado (m) hacia atras 


trensen (v) 
to worm 
congreer (v) 


TpeimoBaTL 

imbottire (v) 7 

trenzar (v) 


Trens(e)maschine (f) 
worming machine 
congr^euse (f), machine 
(f) a congreer 


TpeHuoBajibHan MauiHHa 

(0 

macchina (f) per im- 8 
bottire 

maquina (f) para trenzar 


Kabellitzmaschine (f) 
cable stranding machine 
toronneuse (f), machine 
(f) k toronner, ma¬ 
chine (f) a faire les 
torous deo c&bles 


Mamima (f) jum CKpy- 
iRBaHiH KadejiBHun 



hcii.it> 

macchina (f) per intrec- 9 
ciare i cavi 

maquina (f) para tren- 
z&r los cables 



Icelander (m), Walswerk 
, (n) 

calender 

ealandre(f), laminoir(m) 


Isolator (m) 
2 insulator 
isolateur (m) 


KaJiaHjQTb (m); npo- ^ 
Kaimra ct&hoicb (m) 
calandra (f), spi ana trice 
(f) 

laminador (m) calan- 
dria (f) 


H30JlHT0pT> (m) 
i solan te (m), isolatore 
(m) 

a i glad or (m) 


Isollermaterial (n), Iso- 
latlonsmaterial (n) 

3 insulating material 
isolant (m), mattere (f) 
ou substance (f) iso- 
Ian te 


fltisslges Isolationsma- 
terial (n) 

4 liquid insulating ma¬ 
terial 

isolant (m) liquide 


Isolierfliissigkeit (f) 
6 insulating liquid 
liquide (m) isolant 


halbfltissiges Isolations- 
material (n) 

semi-liquid insulating 
6 material 

Isolant (m) s6mi-liqulde 
ou demi-liquide 


plastisches Isolations- 
material (n) 

7 plastic insulating mate¬ 
rial 

isolant (m) plastlque 


testes Isolationsmate- 
rial (n) 

* solid insulating material 
isolant (m) solide 


HBOJmpyiOUUft (B30JIH- 
QioHULlfi, H30JIHPO- 
BOTOufi) MaTepiajn» 
(m); Haojrapyioniee 
BemecTBO (n) 
materiale (m) 1 solan te 
material (m) aislante 


xcHAKift H30jmpyx>mifl 
(H30JUmiOHHLlft, H80- 
JlHpOBOHUUfi) MaT6- 
piaJTb (rn); XCHAK06 
H30Jinpyiomee ne- 
mecTBO (n) 

materiale (m) isolan te 
liquido 

material (m) aislante 
liquido 


Hsojnipyiom&fl (hbojih- 

QiOHUaH, HBOJIHPO- 
BOHHan) xchakoctb (f) 
liquido (m) isolante 
liquido (m) aislante 


HSOJUipOBOMHLlfi) Xa- 
Tepiajn»(m); noJiyxcHji- 
. Koe Haojwpyiomee 
BemecTBO (n) 
isolante (m) semi- 
liquido 

aislante (m) semi- 
liquido 


n.iacTHqHMft iiaojinpyK)- 
mi ft (iiaojiHuioHmifl, 
U30nHpOBOUHblft) xa- 
Tepiajn» (ml; miacm- 
uoe Haojmpyiomee se- 
mecTBO (n) 
isolante (m) plastico 
aislante (m) pldstico 

TBepAwfl Hsojrapyioiiufl 
(lI30JlHllioHHUn y H 30 - 
^inpoBoqHuil) xaTe- 
pia-Tt (ra); TBep^oe 
H 30 Juip>Tomee Be- 
mecxBO (n) 
isolante (ml solido 
aislante (m) sdlido 




z&hflfissiges Isolations- 
material (n) 
viscous insulating 
material 

isolant (m) sirupeux 


zdbea Isolationsmaterial 

(n) 

tenacious insulating 
material 

isolant (m) tenace 


wachsartiges Isolations¬ 
material (n) 
waxy insulating 
material 

isolant (m) cireux ou 
cdracd ou ayant la 
consistance de la cire 


faseriges Isolations¬ 
material (n) 
fibrous Insulating 
material 

isolant (m) flbreux 


hitz[e]best&ndiges Isola¬ 
tionsmaterial (n) 
heat-proof insulating 
material 

iselant (m) r6 fractal re, 
isolant (m) insensible 
a la cbaleur ou k 
l'tpreuve de la cha- 
leur 


flammenslcberes Isola¬ 
tionsmaterial (n) 
non-inflammable insu¬ 
lating material 
isolant (m) ignifuge 


rycroft HdOJiupyioutifi 

(HSOJIHitiOHHUfi, H30- 
JlHpOBOHHUfi) MaTepi- 
ajrb (m); rycToe nao- - 
jmpyiomee Bemecrao 
(n) 

isolante (m) siropposo 
aislante (m) pas to so 

Tarynift Hsojrapyiomift 

(HSOJIHUiOHHHn, H30- 
JIHpOBOHHUft) xaTe- 
piajn> (m); BHBKoe (> 
H80jiHpyiou;ee Be- 
mecTBO (n) 
isolante (m) viscoso 
aislante (m) tenaz 


BOCKOO<5pa3H!4ft H30J1H- 
pyromift (hbojihiuoh- 

Hblfi, H 3 0 JTYipO BOHHUfl ) 

MaTepiajn, (in); bocko- 
odpa3Hoe naojinpyio- :i 
mee aeutecTBO (n) 
isolante (m) ceroso o 
plasmabile 
aislante (m) plastico 


BOJIOKHMCTbift H 30 J 1 H- 

pyiomift (naojiHuioH- 

Hblft,H30JlHp0B0 t rHblft) 
MaTepkun>(m); bojiok- 
HHCToe H30Jiifpyioatee 
BemecTBO (n) 
isolante (m) fibroso 
aislante (m) fibroso 


HBOwlIipyiOUUfi (H30JIH- 
IU0HHHfi t n30JlHp0B0M- 

uufi) MaTepiajrt (m) 
,Vih bwcokhxi* TeMne- 
paTypa* ; Teiuioynop- 
Hoe naojiupyiomee 
BemecTBO (n) 
isolante (m) refrattario 
aislante (in) refractario, 
aislante (m) insensible 
al calor 


H3o.’iHpyM)utiit (Hao.ia- 

lUOIlHUft'If.lOJIlipOBOH- 
Huii) M/iTepia^TL (in), 
fieaonacHun Hb uo- 
HttipHOMT, OTHOUienill : 
HeBoenaaMeiuiKmteeca 
uyoaupvTomee Heme - 
ctbo (n) 

isolante (m) inmfitmi- 
mabile 

aislante (rn) no infiu- 
mablo 




unverbrennbares Isola- 
tionsmaterial (n) 
incombustible insulat¬ 
ing material 
isolant (m) incom¬ 
bustible 


schmelzbares Isolations- 
matcrial (n) 
v fusible insulating 
material 

isolant (m) fusible 


unschmelzbares Isola- 
tionsmaterial (n) 

.v non-fusible insulating 
material 

isolant (m) infusible 


Isolationssehieht (f) 

4 insulating layer 
couche (f) isolante 

Isolationshulle (f) 
insulating covering 
enveloppc (f) isolante; 
* {de forme tubulairc, 
aussi:) gaine (f) iso¬ 
lante 

rberzug (in) 
coating 

enduit (m); couche (f) 
[de rev6tement; 


Isoliergewebe (n) 
7 insulating fabric 
tissu (m) isolant 


Isoliert ausgekleidet 
(adj) 

with insulating cover¬ 
ing 

... a foumire isolante; 
s ... ii revetement in- 
tcrieur isolant; muni 
(adj) d’une fourrure 
isolante ou d’un reve- 
ternent interieur iso- 
lant 


HecropaeMuft hsojih- 
pyiomifi (naoMuioH- 

HI>li},H 30 JlII po BOHHUfi ) 
MaTepia.Tb (m); or- 
Heynopnoe (ornecTofi- 
Koe) iiaojuipyiomee 
BemecTBO (n) 
isolante (m) incombusti- 
bile 

aislante (m) incom- 
bus tible_ 

njiaBKifl Hao.iepyTomifi 
(HSOJlBUiOHHUfl , H 30 ~ 
jiHpoBoqHufl) MaTe- 
piajii, (m); ruiaBKoe 
Haojmpyromee Be* 
mecTBO (n) 
isolante (m) fusibile 
aislante (m) fusible 

HeiuraBKifi naojrapyio- 
mift (nao/miuoHHuft, 
H 80 JIHp 0 B 0 'IHUft) Va- 
Tepia.Tb (m); HeiuiaB- 
Koe H 30 JiHp>Tomee Be- 
mecTBO (n) 

isolante (m) non fusibile 
aislante (m) no fusible 

liaOJIHpyiOUUft (H 30 . 1 R- 
cjioft (in) 

strato (in) isolante 
capa (f) aisladora 

H 3 o r iiipyK)maH (nao.m- 
uioHiian) o 6 oJto*u<a (f) 
rivestimento (m) iso¬ 
lante 

envuelta (f) aisladora 

uoKpoB'b (m); ofio.ioRKa 
(f) 

camicia (f), strato (*i), 
copertura (f) 
capa (f) 

nao.iiipyiomaH (nao.iu- 
uioHnan) TKam. (f) 
tessnto (m) isolante 
tejido (m) aislante 


Bhl.iO'/KeiiHLlti H30;in- 

pyKUHHin> MaTepia- 

• JOM'I* (Be til eCTBOMT*) 
imbottito (agg) d'una 
materia isolante 
re vest id o ladj) do unit 
materia aislante 



isolierende Scheide- 
wand (f) 

insulating partition 
cloison (f) isolante 


feucht (adj) 
damp (adj) 
humide (adj) 


Feuclitigkeitsgrad (in) 
degree of humidity 
dcgr£ (m) d’humidite 


Rohgumml (n) 
raw rubber 
caoutchouc (m) brut 


Paragummi (n) 

Para rubber 
para (m), caoutchouc 
(m) para 


Kongogummi (n) 
Congo rubber 
caoutchouc (m) [du] 
Congo 


Weichgummi (n) 
soft rubber 

caoutchouc (m) souple 


Plattengummi (n) 
sheet rubber 
caoutchouc (m) en 
plaques, caoutchouc 
(m) en feuilles 

Guttapercha (f) 
gutta-percha 
gutta-percha (f), gutta(f) 


Guttaperchamischung 

(f) 

gutta-percha mixture 
melange (m) a In gutta¬ 
percha, melange (m) 
abase degutta-percha 

ingoronnenemZustande 
in the coagulated state 
a l'^tat coagult*; coa- 
gute (adj) 


Filter (n) 
filter 
filtre (m) 


Block (m) von Koh- 
gumrai, Brot (n) von 
Rohgummi 
block of raw rubber 
pain (m) ou gateau (m) 
de caoutchouc brut 


nao.Hipyjoiuafl nepero- 
po^Ka (f) . 

tramezzo (m) isolante 
tabique (m) aislante 

cwpofi; B.ia>Knufl 
umido (agg) v 

humedo (adj) 

CTeueHL (f) cwpocTU 
(b.1&)KHOCTH) 

grado (m) d’umiditii 
grado (m) de limned ad 

cupan pe3ima(f); cupoft 
KaynyKi. (m); cupbe 
(n) pe3HH0B0e 4 

gomma (f) greggia 
cftucho (m) en bruto 

liapa-ryMMii (n); napa- 
KayMyicb (m) 

gomma (f) para 6 

goma (m) para 

KOHro-Kay^ytcb (m); 
Kay'iym. ct> p'hKH 
KoHro o 

gomma (f) del Congo 
caucho (in) del Congo 

MHircan peauna (f): 

Marniil KaynyKT* (m) _ 

gomma (f) molle 
caucho (m) blamlo 

pesHHa (f) wh jmcTaxi>; 
Kay'iym. (m) bt> 
jincTarb # 

gomma (f) in fogli 
caucho (m) en placas 


ryrranepqa (f) 
guttaperca (f) 
gutapercha (!) 


ryrranep'ieBi n cirfccb (f) 
miscela (f) alia gutta¬ 
perca 10 

mezcla (f) a base de 
gutapercha 


m> cnepHyTOMT>(cTBOj)o- 
VKeUHOJTb, cryiuen- 
HOM'b) COCTOHHin lt 

nello stato di coagula- 
monto 

[en el estado] coagulado 

(piL'ibTp'b (m) 
filtro (m) 
filtro (in) 

Kycom* (m) cupoft pe- 

3HHU 

pane (m) di gomma 13 
greggia 

pan (m) de caucho crudo 




Eisengummi (n) 

/ iron rubber 

caoutchouc (m) do for 


Luftblase (f) 
air bubble 

, bulle (t) d’air; (dans uno 
* maticre oil elle con- 
stitue un defaut:) 
soufflure (f) 


>Kejrfc3HaH peaima (f): 
5Kejrfe3HtiH KayHym> 
(m) 

gomma (f) ferro 
caueho (m) de hlerro 


uysupb (m); paKOBUHa 

(f) 

bolla (f) d’aria 
burbuja (f) de aire 




einweichcn (v) 
to soak 

[rjamollir (v) par trem 
page; tremper (v) 


raspeln (v) 

4 to rasp, to scrape 
rnper (v) 


Sicb (n) 
sieve 

r> tamis (m); (tamis a 
grosses mailles, 
tig.:) crible (m) 


Knet- und Walzprozefi 

(m) 

kneading and rolling 
process 

6 operations (f pi) ou pro- 
cessus (m) du ma- 
laxage et du lami- 
nage 


Rauhwalze (f) 

; roughing cylinder 
cylindre (m) rugueux 


Vierwalzenkalander (m) 
calender with four rol- 
lers 

calandre (f) a quatre 
cylindres, calandre (f) 
4-cylindres 


Schwcfelkoblenstoff (m) 
9 carbon disulphide 
sulfure (m) de carbone 


blaflrote Guttapercha (f) 
l0 pink gutta-percha 

gutta-percha(f) incarna¬ 
dine 


paaMAT'lHTk 

raacerare (v), am mol- 
lare (v) 
ablandar (v) 



OllHJLH-Tb (-BaTb) parn- 
iuuieMT>; odpadoTaTb 
(odpadaTHBaTb) Tep- 
nyroirb 
raspare (v) 
raspar (v) _ 


P'fcuieTO (n); [jyiH do.rfce 
Me.iKiixT» Maiepia- 
JlOBTb:] CHTO (n) 
staccio (m), crivello (m) 
tamiz (m), criba (f) 


MbciuibHufi n npoKaT- 
Hbifl npoueccu (m pi) 
processo (m) di imp&sta- 
tura e laminatura 
operaciones (f pi) de 
amasar y laminar 



cs, 


mapmaBwfl B&Jiem> (m); 
uiepoxoBaTbifi im- 

jihhapt> (m) 
cilindro (m) rugoso 
cilindro (ra) rugoso 

^eTbipexBajibUOBbifi Ka- 
JiaHAPi* (m) (npoKaT- 
Hblft CTaHOKL (m)) 
caland ra (f) a quattro 
cilindri 

calandria (f) de cuatro 
cilindros 

(rfepoyrjiepoAT> (m); cfep- 

HHCTbift yrjiepojvb (m) 

solfuro (m) di carbonio 
sulfuro (m) de carbdn 

d^AHOKpacHaa ryrra- 
nepaa (f) 

guttaperca (f) in earn a- 
tina o rossiccia 
gut&percha (f) encarna- 
dlna 





Enth&rzung (f) der 
Guttapercha 
extraction of resin, 
freing from resin 
d6r£sinage (m) de la 
gutta-percha, extrac¬ 
tion (f) au separation 
(f) des rdsines de la 
gutta 


Harzgehalt (m) der 
Guttapercha 
percentage of resin in 
the gutta-percha 
teneur (f) en r£sine de 
la gutta-percha 


dchwefel&ther (m) 
sulphuric ether 
ether (m) sulfurique on 
ordinaire 


Petroleumather (m) 
petroleum ether 
6ther (m) de p6trole 

vulkanisleren (v), 
schwefeln (v) 
to vulcanise 
vulc&niser (v) 

vulkanisiert (ad]) 
vulcanised (adj) 
vulcanise (adj) 

Vulkanlsierung (f) 
vulcanisation 
vulcanisation (f) 


Vulkanisierkessel (m) 
vulcanising pan 
chaudifcre (f) de vulca¬ 
nisation ; vulcanisa- 
teur (m) 


heifie Vulkanisatlon (f) 
hot vulcanisation 
vulcanisation (f) a 
chaud 


kalte Vulkanisatlon (f) 
cold vulcanisation 
vulcanisation (f) a froid 


Schwcfelehlorur(n), ein- 
fach Chlorschwefel(m) 
sulphrous chloride, pro- 
tochlorure of sul¬ 
phur 

(proto]chlorure (m) de 
soufre 


YAajieme (n) (h sanene- 
Hie (n)) cmojiu (cmo- 
jihctmxt, BemecTBi,) 
hbt» ryTTanepHH . 

diresinatura (f) della 
gut tape rca 

desresinado (m) de la 
gutapercha 


coAepncame (n) cmojiu 
(cmojihctmxtj Be- 
mecTBi.) bt» ryTra- 
nep*rfe ^ 

percentuale (f) in resina * 
della guttaperca 
contenido (m) de resina 
en gutapercha 

CfepHblfl (dTHJIOBfalft) 
act)HpT, (m) n 

etere (m) eolforico 
eter (m) sulfd rico _ 

neTpojiefiHMft a<t)Hpi> 

(m) A 

etere (m) di petrolio * 

6ter (m) de petrdleo 

ByJIKaHHBHpOBaTB 
vulcanizzare (v) 6 

vulcanizar (v) 


ByjIKaHU 3HpOBaHHbl (1 
vnlcanizzato (agg) <'> 

vulcanizado (adj) 

ByjiKaun3auin (f) 
vulcanizzazione (f) r 

vulcanizaci6n (f) 


KOTejrb (m) ajih ByjiKa- 
unaauin 

caldaia (f) di vulcanizza- s 
zione 

caldera (f) de vulcanizar 

ropuHan ByjiKaHiiaaiuH 

(f) 

vulcanizzazione (f) a g 
caldo 

vulcanizaoidn (f) en ea- 
liente 

xoJiOAHaa ByjiKaHH- 
sauia (f) 

vulcanizzazione (f) a lo 
freddo 

vulcanizacidn (f) en frio 


xjiopHCTaa (no.iyxjio- 
pucTaa) obpa (f) j t 
eloruro (m) di zolfo 
cloruro (m) de azufre 


C 4 H l0 O 
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Ent9chwefelungs- 
prozett (m) 

process of desulphuri- 
t sation 

operations (f pi) ou pro¬ 
cessus (m) do desul¬ 
furation ou do des- 
soufrage 


Brennen (n) 
2 burning 
cuisson (f) 


pulverisierter Schwefel 

(m) 

flowers (pi) of sulphur, 
powdered sulphur 
3 soufre (in) pulverulent 
ou en poudre; (avec 
reference a 1'operation 
de pulverisation:) 
soufre (in) pulverise 


Gummiisolierung (!) 
rubber insulation 
4 isolement (m) de caou¬ 
tchouc 


Gummiband (n) 
indiarubber tape, indiu- 
mbbcr strip 
ruban (m) de caou¬ 
tchouc 

Gummiring (m) 

« indiarubber-ring 
9 bague (f) ou anncau (m) 
de caoutchouc 

Sehutzhiilse (f) aus 
Gum ini 

indiarubber sheath 
„ gaine (f) ou douillc (f) 
' protectrice en caou¬ 
tchouc, manchon (m) 
protecteur en caout¬ 
chouc 


Gummischlauch (m) 
indiarubber tube 
manche (f) en caou- 
h tchouc, tuyau (m) 
ou tube (m) flexible 
en caoutchouc 

Schutzkappe (fj aus 
Gumini 

protecting cap of india- 
u rubber 

cupute (f) protectrice o« 
chapeau (m) protec¬ 
teur en caoutchouc 


npoueccb (m) yaajieHifi 
(HaBJienemH, Bbul^ie- 
Hia) (rfcpu 

processo (m) di dissol- 
forazione 

operaclones (f pi) de de- 
sulfuracidn 


rop'feme (n) 
cottura (f) 
coccidn (f) 


nopomoKT* (m) cipu; 
noponiKOodpasHan 
crfepa (f) 

zolfo (m) polverizzato 
azufre (m) en polvo 


peaHiioBan (KaynyKo- 
Baa) H30JiHuia (f) 
isolamento (m) con 
gomina * 

aislainiento (m) de 
caucho 


pesHHOBan .ieuTa (f) 
striscia (f) o nastro (m) 
di gomma 
cinta (f) de caucho 


peanuoBoe ko.imio (u) 
anello (m) di gomma 
anillo (m) de caucho 


npeAoxpaHiiTejikHau 
peaiiHOBau Tpydwa (0 
(rnju>3a (f)) 

fodera (f) o guaina (0 
protettrice o mani- 
cotto (m) protettore 
di gomma 

lnanguito (m) protector 
de caucho 


peaimoBaa (wayMyKO- 
na>0 Tpydna (f) 
tubo (in) d’unioue o 
d'attacco di gomma 
tubo (m) de caucho 


pe3HH0Ba« npe^oxpa- 
HiiTejibHaH KinjuiKa (f) 
cappotto (in) di gomma 
capucha (f) de caucho 



Hartgummiplatte (f) 
ebonite plate 
plaque (m) dEbonite 


Porzellan (n) 
porcelain, china 
porcelain© (f) 


Hart [feuer] porzellan (n), 
Edelporzellan (n) 
hard porcelain 
porcelain© (f) dure, por- 
celaine (f) veritable 


Weichporzellan (n) 
soft porcelain 
porcelaine (f) tendre 


Frittenporzellan (n), 
franzosisches Weich¬ 
porzellan (n) 
artificial soft porcelain 
porcelaine (f) tendre 
artificielle, vieux 
Sevres (m) 


Druse (f) im Porzellan 
druse, nodule 
g6ode (f) on druse (f) 
dans la porcelaine 


Normal porzellan (n) 
standard porcelain 
porcelaine (f) normal© 


speckiger Bruch (m) des 
Hartporzellans 
lardaceous fracture of 
hard porcelain 
cassure (f) grass© on 
strati tense de la por¬ 
celaine 


muscheliger Bruch (m) 
der Porzellanmasse 
conchoidal fracture of 
porcelain 

cassure (f) 6caill£e on 
conchoidale de la por¬ 
celaine dure 


Stanzporzellan (n) 
porcelain that stands 
punching 

porcelaine (f) poin^on- 
nable 


adoHHTOBan ruiacTiiua (f) 
piastra (f) di ebanitc l 

placa (f) de ebonita 

rpapcpopi, (m) 
porcellana (f) * 

porcelana (f) 


TBdpAufi <pap<popi> (m) 
porcellana (f) dura 3 
porcelana (f) dura 


MHrKift (H+OKHblft) <pap- 
d)opi> (m) 4 

porcellana (f) ten era 
porcelana (0 blanda 

(ppHTTOBbift ipapcpopi. 

(m); (ppaHuyacKiii 
MHi nifi (papepop'b 
porcellana (f) ten era ft 

francese 

porcelana (f) blanda 
artificial 

Apyaa (i) (iioaoctb (f), 
HceoAi* (m)) wh tpap- 
(popi; 

dnisa (f) o geode (f) ti 
nella porcellana 
geoda (f) eu la porce¬ 
lana 


HopMaju>Huff tpaptpop'h 
( ln ) 

porcellana (f) normal© ' 
porcelana (f) normal 

HCnpHM# H3A0M1> Oil) 
TBepAaro epaptpopa 
f rat turn (i) grassa della 
porcellana s 

fractura (f) jabonosa de 
la porcelana 


paKOBHCTIjfl H3.10M'b (ill) 
(papcpopoBofi Maccu 
frattura (H concoidale 9 
della porcellana 
frartura (f) escamosa de 
la porcelana 


rpapcpopi, (m), noAAah)- 
miflen iuTaMnoBaiiiK> 
porcellana (f) stampata to 
porcelana (f) que se agu- 
jerea 
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Kieselerdo (!) 
/ silica 
silice (!) 


KpexHes^irb (m) 

q* n silice (f), terra (f) silicea 

k l ' J i silice (m), tierra (f) si¬ 

licea 


Tonerde (!) 

2 clay, argil 

argile (f), terre (!) glaise 


Al* 0» 


rjiHH03&in> (in) 
argllla (!) 
arcilla (!) 


Schwinden (n) odcr 
Schwindung (!) des 
Porzellans 

shrinkage o! the por- 
3 celain 

retrait (m) [ou amaigris- 
sement (m)] de la por- 
celaine 


CHcarie (n) (ycaaica (!)) 
tjjaptpopa 

restriDgimento (m) o 
con traz lone (!) della 
porcellana 

contraccidn (!) de la 
porcelana 


Sehwindungsgrad (m) 
4 degree o! shrinkage 
degrS (m) de retrait 


cTeneHb (!) cHcaiiH (yea a 

kh) 

grado (m) di restrlngi 
mento 

grado (m) de contrac 
ci6n 


zusammenbrennen (v) 
r to burn together 
' r£unir (v) ou souder (v) 
par cuisson 


glasieren (v) 
r to glaze 

* glacer (y) ; appliquer (v) 
la couverte 


cnenaTt (cpauxHBarL) 
odHCHrameiTB 
unire (v) per cottura 
uuir (v) por cocci6n 


pjiasypHTb; uaHecTB (Ha- 
hochtl) rJiaaypb; Ha- 
secTH (HaBOABTb) rjia- 
aypb 

invetriare (v), smal- 
tare (v) 

vidriar (v), esmaltar (v) 


Ulasur (f) 
r glazing 

couverte (f), glagure (f) 


rjiaaypfc (!) 

invetrlatura (f), smalta- 
tura (!) 

bamLz (m), esmalte (m) 


Marmorglas (n) 
x marble-glass 
verre-marbre (m) 


PreLSglas (n) 

9 pressed glass 

verre (m) comprim^ 


MpaMOpOBHOTOe CT6KJI0 

(n) 

vetro (m) di marmo 
vldrio (m) m&rmol 


npeccoBaHHoe creicao (n) 
vetro (m) compresso 
vidrio (m) comprimido 


Quarz (m) KBapirt (m) 

to quartz Si <) quarzo (m) 

quartz (m) k 1 cuarzo (m) 


Hernstein (m) 
n amber, yellow amber 
succin (m), ambre (m) 
jaune 


HHTapt (m) 

am bra (!), succlno (m), 
elettro (m) 
ambar (m) amarillo 



Kunstgranit (m) 
artificial granite 
gran it (m) factice ou 
artificiel 


Carraramarmor (m) 
Carrara marble 
carrare (m), marbre (m) 
de Carrare 


Hchwerspat (m), Baryt 

(m) 

barytes, barite, heavy 
spar 

sulfate (m) de baryum 
ou de baryte 


Atnamaterial (n) 
Etna-material 
i solant (m) Etna 


Bimsstein (m) 
pumice, pumice stone 
pierre (f) ponce, ponce 
(f); (en min^ralogie, 
aussi ■) pum[ic]ite (f) 

Bitterspat (m) 
pierite, dolomite 
dolomie (f), carbonate 
(m) naturel double de 
calcium et de mag¬ 
nesium 


Speckstein (m), S tea tit 
(m), Schmerstein (m) 
soapstone, steatite 
steatite (0 

chinesischer 8peckstein 
(m), Agalmatolith (m) 
Chinese soapstone 
agalmatolit[h]e (f); (va¬ 
ries:) glyphite (f), 
pagodite (f) 


polierter Schiefer (ra) 
polished slate 
ardoise (f) polio 


Glimmerschiefer (m) 
mica slate 
micaschiste (m) 


wasserdichter Kitt (m) 
water-tight cement 
ciment (m) ou mastic 
(m) impermeable 


HCKyccTBeHHufl rpa- 
HHT1» (m) 

granito (m) artiflciale 
granito (m) artificial 

KappapcKid Mpaxopi> 
(m) 

marmo (m) di Carrara 
ra&rmol (m) de Carrara 


THHC&Iuft (dapHTOBfclfi) 

rnnan, (m); thhc&io- 
3@in> (m) 

spato (m) pesante, sol- 
fato (m) di bario 
espato (m) pesado, sul- 
fato (m) de barita 


naojmpyiomee Beme- 
ctbo (n) „3THa“ 
i solan te (m) Etna 
aislante (m) del Etna 


neusa (i) 

[pietra] pomice (!) 
[piedra] p6mez (f) 


ropBKifi ninarb (m); 
AOJIOMHTB (m) 

magnesite (f), murical- 
cite (f) 

dolomia (f), cal (m) car- 
bonatada magneslfora 

HCHpOBHK'b (m) ; TaJlBITb 
(m); CTeaTHTT, (m); 
io MWIOBKa (f) 

12 larditc (f), steatite (f) 
esteatita (f) _ 

KHTafiCKifi HCHPOBHKI. 

(m); arajibMaTOJiHTB 
(m); naroAHTB (m) 
agalmatolite (f). steatite 
(f) cinesa 
agalmatolita (f) 

UOJIHpOBaHHhlft lUH- 
(t)epi. (m) (cjiaHem* 
(m)) 

ardesia (f) liscia 
pizarra (f) pulida 

(XIKUHHWfl cjiaHem> (m); 

miKbepi* 

(m) 

micaschisto (m) 
micaseista (f) 

BOAOHenpoHmiaeMaH 
MacTHKa (f); boao- 
ynopHaa 3aMa3Ka (f) 
mastice Cm) imper- 
meabile 

cemento (m) imper¬ 
meable 


Ba S O, 


Ca O Mg O (co B ) t 

H, Mg, Si 4 O 
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Verbindungskitt (m) 
c ement, sealing or Joint- 
ing compound 
ciment (m) on mastic 
(m) oh lut (m) pour 
joints 

Stangenkitt (m) 
o stick-cement 
4 cimcnt (m) ou mastic 
(m) oh lut (in) on baton 

schmelzb&rer Kitt (in) 
fusible cement 
'* ciment (m) ou mastic 
(m) ou lut (in) fusible 

Talk (m), Talkuin (n) 
talc, pulverised soap- 
4 stone 
talc (m) 

Teer (m) 
o tar 

goudron (m) 

Holzteer (in) 

. wood tar 

1 goudron (m) vegetal, 
goudron (m) de bois 


Steinkohlenteer (m), 
Kohlenteer (m) 

7 coal-tar, gas-tar 

goudron (m) de houille, 
goudron (m) mineral 


Harzmnsse (f) 
s resinous compound 
masse (f) resineuse 


rafflniertes Erdwachs(n) 
refined ozokerite 
ozokerite (f) ou ozo¬ 
cerite (f) rafflnee, eire 
(f) mindmlc rafflnee 


Ouminiharz (n) 
to rubber resin 

rdsine (f) do caoutchouc 

Stampfasphalt (m) 

// compressed pitch 

asphalte (in) comprime 

Tsoliermasse (f) 
insulating eompound, 
insulating substance 
r , masse (f) ou inaticre (f) 
ou composition (f) iso- 
Ian to; (quund elle est 
pa tense) pate (f) iso- 
Ian to 


MacmKa (!) (aavaana (f)) 
iyiH Myd)*n> coe- 
AHHemft) 

mastice (m) di giun- 
zione 

cemento (m) de unidn 

MacTHKa (f) (aajtaatca (f)) 
bt> najiouKax'b 
mastice (m) in bastoni 
cemento (m) en barras 


Aeron, (m): cMO.ia (f) 
catramc (m) 
alquitran (m) 


ApeBecnufi ^eroTL (m) 
catrame (m) vegetale 
alquitnin (m) vegetal 


KaMCHHoyrojibHufi Ae- 
roTb (m) 

catrame (m) di carbone 
fossilo 

brea (f) mineral, alqul- 
triin (m) mineral 

cMo.iHHan Macca (f); 

CMO.lHHOft COCTaBT, (m) 
massn (f) resinosa 
pasta (f) de resina 

pacbduiunpoBaHHbifi 
(oumueHHbifl) oaoKe- 
pim> (m) (ropmjfl 
bockt, (m)) 

ozokerite (f), corn (f) 
fossile rafflnata 
cera (f) fdsil 6 ozoque- 
rita (f) refinada 

KaynyKOBaH cmojia (f) 
gomma (f) resiua 
resina (f) de caucho 

npeccoBaHHLiA ac- 
cpa-ibTb (m) 
asfallo (in) eompresso 
asfalto (m) comprlmido 

nao^npyiomiA cocTaBi. 

(m) 

rnassa (f) o materia (f) 
i solan te 

masa (f) 6 pasta (f) als- 
ladora 


H 2 ( ^|| 


iuiaBKaa aaicaana (f) 
(MacTHKa (f)) 
mastice (m) fusibile 
cemento (m) fusible 


Ta-ibin, (in) 

talco (m), sego (m) mi- 
nerale 
talco (m) 
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ChAttertoncompound(n) 
Chatterton’a compound 
chatterton (m), com¬ 
position (f)ou melange 
(m) [de] Chatterton 


Hoopermasse (f) 
Hooper's material 
composition (f) Hooper, 
hooper (m) 


Dialit (n) 

(Halite 
dialite (f) 

Dielektrine (f) 
dielectrine 
diblectrine (!) 

Eburin (n) 
eburine 
eburine (!) 

japanisches Wachs (n) 
Japanese wax 
cire (!) du Japon 

Piianzentalg (m), Pflan- 
zenwachs (n) 
vegetable wax 
cire (!) vegbtale 

lackieren (v) 
to varnish 
laquer (v) 


Parafflnlack (m) 
paraffin varnish 
vernis (m) a la paraiflne 


Siegellack (m) 

sealing-wax 

cire (!) a cacheter 

Kaulschucklack (m) 
rubber varnish 
laque (!) au caoutchouc 

Lackflrnis (m) 
lac varnish 
vemis-laque (m) 


Kopalflmis (m) 
copal varnish 
vemis <m) au cop al 

Zinnober (n) 
cinnabar, vermilion 
cinabre (m), sulfur© (m) 
mercurique natural; 
(varibtb pulverulent© 
employee en pein- 
tura:) vermilion (m) 

II 


HgS 


HaTepTOHT>-KoiniayHAi» 
(m); HarapTOHOBCKaH 
nacTHKa (!) 

composizione (!) o mis- l 
cela (!) Chatterton 
composicibn (!) Chatter¬ 
ton 


naojinpyiomifi cocTam, 
(m) rynepa 
massa (!) iso]ante 
Hooper 

pasta (!) aislante Hooper 


joajmrb (m) 

dialite (!) S 

dialita (!) 

AiaJieKTDHHT* (m) 
dielettrfna (!) 4 

dieleetrina (!) 

d6ypHHi> (m) 

eburina (!) 5 

eburina (!) 

HnoHCKiA bockt, (m) 
cera (!) del Giappone ti 

cera (!) del Japbn 

pacTirrejiBHwft bockt, 

(m) 7 

cera (!) vegetal© 4 

cera (!) vegetal 

noKpuTb (npuTt) Jia- 
kobtb; juaKHDOBaTt 
verniclara(v), laccare(v) s 
barnlzar (v) con laca, 
lacar (v) _ 

napadMbnHOBuft Jiam, 

(m) o 

lacca (!) di paralflna 
barniz (m) de parafina 

cypry (m) 

ceralacca (!) to 

lacre (m) 

KayuyKOBfcifi Jiam> (m) 
lacca (!) di cauceiii tt 

laca (!) de eaucho 


KHTaftcicift jiaiCL (m) 
lacca (!) della Cina 12 

laca (f) de la China 

KonajiOBuft jiam, (m) 
vernice (m) copale IS 

barniz (m) copal 


KHHOBapb (!) 
cinabro (m), bisolfuro 
(m) di mercurio natu¬ 
ral© 

cinabrlo (m), sulfuro (m) 
de mercurio natural 


50 
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Schmelzapparat (m) 
l melting pot 
four (m) de fusion 


PI as tit (n) 

'2 pi as tit e 
plastite (f) 

Vulkanlt (n) 

3 vulcanite 
vulcanite (f) 

Bittit (n)"" 

4 bittite 
bittite (f) 

Roburin (n) 

5 roburine 
roburine (f) 

Relugit (n) 

6 relugit© 
rtttugite (f) 

Voltit (n) 

7 voltite 
voltite (f) 


Ohmit (n) 
# ohmit 
ohmite (f) 


Zinkweifi (n) 
f zinc-white 
u blanc (m) de zinc, 
oxyde (m) de zinc 


oxydiertes Baum- 
\voll[en]tfl (n) 

// oxidised cotton-seed 
oil 

huile(f)de coton oxydAc 

Benzol (n) 
n* benzol 
benzol (m) 

Stearins&ure (f) 

13 stearic acid 

acide (m) stAarique 

Amylazetat (n) 

14 amyl acetate 
acetate (m) d’amylc 


iui&BHJi&HLifi annaparb 
(m); npedopi* (m) juw 
DJiaBKH 

fomo (m) di fuaione 
homo (m) de fusi dn 

iuiacTHTb (m) 
plastite (f) 
plastita (f) 


ByjTKaHHTb (m) 
vulcanite (f) 
vulcanita (!) 

dHTTHTb (m) 
bittite (f) 
bittita (!) 

potiypHin* (m) 
roburina (f) 
roburina (!) 

pejnorHTb (m) 
relugite (f) 
relugita (!) 

BOJIbTHTb (m) 
voltita (f) 
voltita (!) 


OMHTb (m) 
ohmite (f) 
ohmita (!) 


UHHKOBUU 6'kiHJia(npl) 
ossido (m) di zinco, 
bianco (m) di zinco 
bxido (m) de cine, 
bianco (m) de cine 


CBHHUOBhlH 6'fcjtHJia 
(n pi) 

biacca (f), cerussa (f), 
carbonato (m) di 
piombo 

albayalde (m), carbo¬ 
nato (m) de plomo 


OKncjieHHoe xjionnaTHB- 
KOBoe Macjio (n) 
olio (m) di cotone ossi- 
dato 

aceite (m) de algod<Sn 
oxidudo 


< 5 eH 30 jn> (m) 
benzolo (m) 
benzol (in) 

cTeapiiHOBan KHCJioTa(f) 
acido (m) stearico 
Acido (m) esteArico 

axn.iOBMft aueTan>(m); 
yKcycHo - KHCjmfl 
ajoui'b (m) 
acetato (ml di amile 
acetato (m) de amila 


C 18 H m O, 

c.h.o.c.h,, 


Blelweifi (n) 
jo white lead 
ceruse (f) 


Zn O 


Pb H, O t 2 Pb CO- 






Teerttl (n) 
coal-tar oil 
huile (f) de goudron 

Paraffinbl (n) 
paraffin oil 
huile (f) de paraffine 

Bernsteinbl (n) 
amber oil 

huile (f) de succin, 
huile (f) d'ambre 
jaune 

Jute (f) 
jute 

jute (m) 

Jutefabrikation (i) 
jute manufacture 
fabrication (f) du jute 

Baatfaser (f) 

bast-fibre 

fibre (f) d'Acorce 


Jutehechelgarn (n) 
heckled jute yarn 
fil (m) de jute peignA 


Oamfestigkeitsprfifer 
(m), Gamdynamo- 
meter (n) 
yam tester 

dynamomAtre (m) pour 
fil 

Hanf (m) 
hemp 

chanvre (m) 

Leinen (n), Lein wand (f) 

linen 

toile (f) 

Leinenfabrikation (f) 
linen manufacture 
fabrication (f) de toile 

Rotten (n), Rttsten (n) 

steeping 

rouissage (m) 


Pflanzenleim (in) 
vegetable glue 
colie (f) vAgAtale 


AerrapHoe Macao (n) 
olio (m) dl catrame i 
aceite (m) de alquitr&n 

napa4)4)HHOBoe Macao 

(n) ^ 

olio (m) di paraffins 
aceite (m) de parafina 

OTrapHoe MftCJio (n) 
olio (m) di ambra gialla „ 
aceite fm) de ambar 
amarillo 


AMcyn» (m) 

Juta (f) 4 

yute (m) 

AHtyTOBOe IipOHBBOA" 

CTBO (n) 

fabbrlcazione (f) di Juta r * 
fabricacldn (f) del yute 

bojiokho (n) jiyfia 
fibra (f) del libro « 

flbra (f) de corteza 

tohk&h A>KyTOBan 
npraca (f); AHcyTOBbin 
ohSckh (f pi) 

filo (m) di juta petti- 7 
nato 

hllo (m) de yute pei- 
nad o_ 

AHHaxoMeTp'B (m) juih 
HcnuTaHifl npn>KH 
dlnamometro (m) per w 
filo * 

dinamdmetro (m) para 
hilo 

ueubKa (f) 

canapa (m) 9 

cAfiamo (m) 

nojiOTHO (n) ; xoJicrb (m) 
tela (f) to 

tela (f) 

nOJIOTHHHOe npOH3BOA- 
ctbo (n); HaroTOBJieme 
(n) nojioTHa (xojicra) a 
fabbricazlone (!) di tela 
fabricacidn (f) d e tela 

Moneme (n); BUMaHH- 
Bame (n) 
macerazione (f) 
maceracidn (f) 

KJieflKOBHHa (f); pacTH- 
TejibHbifi KJieft (n) ... 

colla (!) vegetale 
cola (!) vegetal 

.so # 
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Brechen (n) dea Hanfs 
1 breaking of the hemp 
broy&ge (m) du chanvre 


Schwingmaschine (f) 

^ scutcher 

teilleuse (f), machine (f) 
k teiller 


Hecheln in) 

3 to hackle 
peignage (m) 

Hechelflachs (m) 

4 hackled flax 
lin (m) peign^ 

Baumwolle (!) 

6 cotton 
coton (m) 

Seide (!) 

6 silk 
soie (f) 

Kokon (m) 

7 cocoon 
cocon (m) 


RohBeide[n]faden (m) 
8 raw silk thread 
fil (m) de soie brute 


Kettenseide (!), Organ- 
sinseide (f) 

9 organzine 
organsin (m) 


Tram[a]seide (f), Kin- 
schlagseide (f) 

10 tram 

[soie (f) de] trame (f) 

durchlochtes Papier (n), 

11 perforiertes Papier (n) 
perforated paper 
papier (m) perform 


isolackiertes Papier (n) 
13 isolac paper 

papier (m) isolant laqu6 


imprilgniertes Papier (n) 
13 impregnated paper 
papier (m) impr^gnd 


MflTbS (n) (TpenaHie (n)) 
neHBKH 

gramolatura (f) della ca- 
napa 

trituracidn (f) del ca- 
namo _ 

JtLHOMHJIKa (f); M&U1HH- 
Han jiLHOMiLUKa (I) 
macchina (f) per scoto- 
latura o maciullatura 
m&quina (f) para ma- 
chacar_ 

necauie (n); pacuecna 
(!); pacnecLreaHie (n) 
pettinatura (f) 
peinado (m) 

pacqecaHHuft ji£h*i> (m) 
lino (m) pettinato 
lino (m) peinado 

xjionom> (m) 
cotone (m) 
algoddn (m) 

uie.iKi> (m) 
seta (f) 
seda (!) 

KOKOHT> (m) 
bozzolo (m) 

capullo (m) de gusano 
de seda 

hhtb (f) cuporo (HeoT- 
A'hjiaHHaro) iuejiKa 
fllo (m) di seta greggia 
hilo (m) de bruto de 
seda 

opraHcnm* (m); m&i- 
kob&h npfDKa (f) a-ih 

OCHOBW 

organzino (m), seta (f) 
ritorta 

organs! no (in) 

Tpawa (f); Tpajorb (m); 
m§.iKOBaH upriwa (f) 
;yifl yTKa 
seta (f) da trama 
[seda] trama (D 

npojiupHBJieHH&fl 6y- 
Mara (!) 

carta (!) perforata 
pai>el (m) perforado 

OyMara (!), npuTaa hbo- 
.IHpyiOIUUMT> .laKOJTb 
carta (!) isolante ver- 
niciata 

papel (m) alslante bar- 
nizftdo 

nponHTaHHOH 6ynara (!) 
carta (!) impregnata 
papel (m) impregnado 
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Megohmi tpapier (n) 
megohmit paper 
papier (m) [de] m6goh- 
mite 


Manilapapier (n) 
Manilla paper 
papier (m) manille 


Asbestpapier (n) 
asbestos paper 
papier (m) d'ami ante 
on d'asbcste 


Japanpapier (n), japa- 
nisches Papier (n) 
Japanese paper 
papier (m) Japonais, 
papier (m) du Japon 


Guttaperchapapier (n) 
gutta-percha paper 
papier (m) de gutta¬ 
percha 


Glanzgam (n) 
glazed yam 
til (m) glac6 


Leder (n) 
leather 
culr (m) 


Wolle (f) 
wool 
laine (0 


.Leinengarn (n) 
flax yam 
til (m) de lin 

Manilabanf (m) 
manilla hemp 
chanvre (ra) de Manille 
(produit par Pabaca) 


Zelluloid (n) 
celluloid 
celluloid[e) (m) 

Zclluloseazetat (n) 
cellulose acetate 
acdtate (m) de cellulose 


Zellulosetet raze tat (n) 
cellulose tetracetate 
tetrac^tate (m) de cellu¬ 
lose 


Paraffin (n) 
paraffin 
paraffine (f) 


MeromiTOB&H dyMara (f) 
carta (f) di megomite / 
papel (m) de megohmita 


MaHHjn>cKaa dyitara (f) 
carta (f) di Manilla * 
papel (m) Manila 


aadecTOBafl CyMara (f) 
carta (f) di amlanto 3 
papel (m) de amianto 


rnioHCKaa Gymara (f) 
carta (f) del Giappone 4 
papel (m) del Jap6n 


ryrrauepHeBafl 6y«ara 
(f) 

foglio (m) di guttaperca 
papel (m) de gutapercha 


Jiom^HHaff npHJKa (f) 
fllo (m) cilindrato H 

hilo (in) satinado 


KOHva (f) 
cuoio (m) 
cuero (m) 


uiepcTb (f) 

lana (f) 3 

lana (f) 


jikHHHaa npiinca (f) 

(HIlTk (f)) Q 

file (m) di lino 
hilo (m) do lino 

MaHiiJikCKan TieHtwa (f) 
canapa (f) di Manilla to 
cdftumo (m) do Manila 


nejijnojioiiflT* (ra) 

celluloide (f) U 

celuloide (f) 

aueTarL (ra) k.tI»tmcItkii 
(uejLriKkioaij) 
acetato (ra) di cellulosa 
acetato (m) de celulosa 

TeTpaueTan, (raj ueji- 

JU0JI03M (HJlIiTiaTHH) 
tetracetato (m) di cellu- 
losa 

tetracetato (ra) de celu* 
losa 

napa(t)^l)HHT> (ra) 

paraffin a (f) M 

parafina (f) 


Cn H‘> n + 2 
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konsistentes Fett (n) 
i consistent fat 

graisse (f) consistante 


Stearin (n) 

2 stearin tf ft7 

sty&rine (f) 


Bienenwachs (n) 
3 beeswax 

clre (f) d’abeilles 


Paraffinwachs (n) 

4 paraffin wax 

cire (f) de paraffine 


Faserstoffisolation (f) 
fibrous insulation 
^ isolement (m) flbreux, 
isolement (m) an 
moyen de matures 
flbreuses 


Hanfisolation (f) 
hemp Insulation 
isolement (m) de 
chanvre 


Ollsolation (f) 

7 oil insulation 

isolement (m) d’huile 


KorkJsolation (f) 

3 cork insulation 

isolement (m) de ltege 


Papierisolation (f) 

9 paper insulation 

isolement (m) de papier 


TB&PAoexaxo (n) 
grasso (m) consisteute 
grasa (f) consistent© 


~ CTeapHHi* (m) 

no O e stearina (f) 

estearina (f) 


nqejiHHufi Bocirb (m) 
cera (f) 

cera (f) de abejas 

napa4)(t)HHOBufi bockt, 
(m) 

cera (f) di parafflna 
cera (f) de paraflna 


HBOJUmifl (f) II8T, BOJIOK* 

HBCTaro BemecrBa 
isolamento (m) flbroso 
aislamiento (m) flbroso 


□eHMCOBafl H30JlHui« (f) 
isolamento (ro) <li 
canapa 

aislamiento (m) de 
c&fia mo 

MaCJIHHaH H30JIHIUH (f) 
isolamento (m) ad olio 
aislamiento (m) de 
aceite 

npodKOBan iiaojwuiR (f) 
Isolamento (m) con su- 
ghero 

aislamiento (m) de 
corclio _ 

dyiiaHCHaa hsojihiuh (tf 
Isolamento (m)con carta 
aislamiento (m) de pa pel 


to 


Isolatorea 

Insulators 

Isolatenrs 


Haojnrropu 

Isolatorl 

Aisladores 


Isolierglocke (f), 
Olockenisolator (m) 
f f bell-shaped insulator 
isolateur (m) a cloche 


KOJlOKOJlOO^paUHU ft 
H30JI>lT0pT» (m) 
isolator© (m) a campana 
alslador (m) de campana 


Starkstromisolator (m) 
insulator for power cur- 
« rents 

isolateur (m) & haute In¬ 
tensity ou pour grande 
intensity, isolateur (in) 
pour courant fort ou 
de haute Intensity 



nao^HTopt (m) [;yia] 
ciivTbuaro toku 
isolator© (m) per fort! 
correnti 

alslador (in) para co- 
rriente de gran lnten- 
sldad 
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Schwachstromisolator 

(m) 

insulator for feeble cur¬ 
rents 

isolateur (m) k faible 
intensity, isolateur (m) 
pour courant faible ou 
de f aible inte nsity 
Niederspannungsi sola- 
tor (nf) 

low-tension insulator 
isolateur (m) a basse 
tension, isolateur (m) 
pour courant k basse 
tension 



(c* 

tJ 


H30JlHT0pi> (m) [AAA' 
cjiadaro Tona 
isolatore (m) per deboli 
correnti 1 

aislador (m) para co- 
rriente de pequefia 
intensidad 


H30JIHTOpT> (m) [AAHj 
HHSKaro HanpflHceHtH 
isolatore (m) per bassa ^ 
tensione 

aislador (m) para bfvJa 
tension 


Hocbspannungsisolator 

(m) 

high-tension insulator 
isolateur (m) k haute 
tension, isolateur (m) 
pour courant a haute 
tension 


Hauptleitungsisolator 

(m) 

main line insulator 
isolateur (m) pour ligne 
ou canalisation prin¬ 
cipals 


Krsatzisolator (m), Re- 
seireisolator (m) 
spare insulator 
isolateur (m) de re¬ 
change, isolateur (m) 
de reserve 


Blitzableiterlsolator (m) 
1 igh tni ng-rod i nsula tor 
isolateur (m) de para- 
tonnerro 


(Irani tisolator (in) 
granite insulator 
isolateur (m) en gran it 


Hartgummi isolator (m) 
ebonite insulator 
isolateur(m) en Ebonite, 
isolateur (m) en caou¬ 
tchouc durci 

Holzi sola tor (m) 
wooden insulator 
isolateur (m) en bois 

Olisolator (m) 
oil insulator 
isolateur (m) k liuile 



H30JIHTOpi>(m) [jyia] BU- 

conaro HanpaHceHin 
isolators (m) per Alta 3 
tensione 

aislador (m) para alta 
tensidn 

H30JIHTOpi» (m) JXJIH 
rjiaBHaro npoBOAa; 
H30JIHT0pT> IVKlBHOft 
JIHHUi 4 

isolatore (m) per la 
linea principale 
aislador (m) para la 
linea principal 



aanacHuft h3ojihtopi> 

(m) 

isolatore (m) di riserva 5 
o di ricambio 
aislador (m) derecambio 


rpOMOOTBOAHUft H30JIH- 
TOP'L (m) 

isolatore (m) di paraful- .. 

mine 6 

aislador (m) de para- 
rrayo 

rpaHHTHLlft H30JIHTOpi> 

(m) 7 

isolatore (m) di granito 
aislador (m) de granito 

360HHT0BLlA H30JIHT0PT> 

(m); HSOJIHTOP'b H3T> 
poroBoro (TBepAaro) v 
KaynyKa 

isolatore (m) di ebanite 
aislador (m) de ebonita 

AepeBmumfi h3ojihtopt> 

(m) f , 

isolatore (m) di legno 
Aislador (m) de madera 

MaCJIHHLlft H30JIHT0PT> 

(m) I0 

isolators (m) ad olio 
aislador (m) de aceite 
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Porzellanisolator (m) 
porcelain insulator 
2 isolateur (m) en porce- 
laine 


(|)&P<t)OpOBUft H30.1fl* 
Topi> (m) 

isolator© (m) di por- 
cellana 

aislador (m) dc por- 
celana 


<4lasisolator (m) 

2 glass insulator 

isolateur (m) en verre 



CTeKJUfflHIjfl H30.1HT0PT> 
(in) 

isolatore (m) di vctro 
aislador (in) de vklrio 


Flintglasisolator (m) 
flint glass insulator 
J isolateur (m) en 
flint[-glass] 


H30.1HT0PT> (m) n3T> 

(pjuiHTiviaca 
isolatore (m) di flint- 
glass 

aislador (in) de flint-glas 


Ambroinisolator (m) 
ambroin insulator 
4 isolateur (m) en am¬ 
broin e 


aMtipORHOBblft H30JIH- 
TOpT> (m); U30JlflT0pi> 
R3T» aMbpOBHa 
isolator© (m) di am- 
brolna 

uislador (m) de am- 
broina 


Telegraphenisolator (m) 
A telegraph insulator 
6 isolateur (m) t61egra- 
phique 


Telephonisolator (m) 
. telephone insulator 
" isolateur (m) t^le- 
phonique 


TejierpaiJiHiaft hso.ih- 

Topi. (m) 

isolatore (m) per tele- 
grafl 

aislador (m) telegrufleo 

Tejieiboniuaft ii3o;m- 
Topi> (m) 

isolatore (m) per tele- 
foni 

aislador (m) telefdnieo 


(ilorke (f) 

7 cup or petticoat 
cloche (f) 



Purzellanglocke (f) 
u porcelain cup or petti- 
* coat 

cloche (f) en porcelaino 


loCna (f) 
campana (f) 
campana (f) 


<|>api|>opouafi lotfun (f) 
campana (f) di por 
ceilana 

campana (f) de por- 
ccla nn 


Doppelglockenisolator 

(m) 

double-shed insulator, 
9 double-cup or double¬ 
petticoat insulator 
isolateur (m) [a] double 
cloche 



1I30.1HTOPT> (in) Ch ABOfl- 
nort K)6K0ft 

isolatore (m) a doppia 
campana 

aislador (m) de doble 
campana 
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Dreifachglockenlsolator 

(m) 

triple-cup or triple- 
petticoat Insulator 
isoluteur (m) [a] triple 
cloche 



KOjiOKO^ooCpaaHwfl 
Hao.inTOin, (m) ct, 
tpoAhoA rofiKoA 
Isolatorc (m) a tripla / 
campana 

alslador (m) de triple 
campana 


Del taglocke n Isol ator(m) 
delta-cup or delta-pettl- 
coat Insulator 
laolateur (m) & cloche 
Delta 


HO^OKo.iooCpaaHuft 

,teju,Ta-nao.TflTopT. 

(m); HaoJiHTOin. (m) 
THita ,jteJU»Ta * 

Isolatorc (m) a campana v 
Delta 

alslador (m) de cam- 
pana della 


Deckcnisolator (m) 
celling insulator 
isolateur (m) de plafond 


iiotojiomiiijA HaOjlHTOpt. 

(m) , 

Isolatorc (m) per soffltto 
alslador (m) de tccho 


l'cldisolutor (m) 
field Insulator 
Isolateur (m) de cam- 
pagne 


IlOJICBOfl 1130-lHTOPT. (in) 
isolatorc (ra) a rainpo 4 
alslador (m) de cainpo 


Sammclschicncn- 
Isolator (m) 
bus-bar msulator 
isolateur (m) de barre 
collcctrlcc ou de barru 
omnibus 



iMo.mropi. (iu) 4,i»i co- 
OnpaTc.ii.iiuxT, no- 
jiocrb (iiinui>) 
isolatorc (m) per sbarre /» 
omnibus 

alslador (m) de barrn 
colectora 


Mauerisolator (in) 
wall Insulator 
isolateur (m) mural 




LU 


crkHHofi nao.tHTopT> (m) 
Isolatorc (m) muralc 
alslador (m) mural 


Porzcllnnrolir (nt 

]iorcelain tube 

tube (m) en porcelaine 


(paptpopooaH T))y 6 ha 
tubo (in) dl porcellanu 
tubo (in) de porcelana 


Bodenisolator (m) 
floor tube 

isolateur (m) de sol ou 
de parquet, passe-HI 
(m) de parquet ou de 
planrlier 


iiojioboA iMo.DiTopT. (in); 
noaouan iiaojnipyio- 
ma»i Tpyfih-a (f) 
isolatorc (in) per put I- 
ineiili 

nislador (in) para snelo 


elnteiliger Isolator (m) 
insulator consisting of 
one port, one-piece 
iusulalor 

isolateur (m) d'tine 
[seule] pl6ce 



IIHO.IUTOP'L (in), COCTOH- 

miA iiii’L 04110ft saem 
Isolatorc (ill) in un solo 
l>ezzo 

aislador (in) de una sola 
pieza 
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zweiteiliger Isolator (m) 
insulator consisting of 
two parts, two-piece 
l insulator 

isolateur (m) en deux 
pteceB, isolateur (m) 
2-pteces 



HaOJIHTOP'b (m), COCTOH- 
uuA H3i> AByxi> na- 
CTeft; AByxHacTHqHuft 
H30JIHT0PT> 

isolator© (m) in due 
pezzi 

aislador (m) de dos 
piezas 


dreiteiliger Isolator (m) 
insulator consisting of 
three parts, three- 
2 piece insulator 

Isolateur (m) en trois 
pieces, isolateur (m) 
S-pi&ces 



H80JIHTOpi> (m), COCTOH- 
mift H3T» TpfiXT* Ha- 

crefl; TpexHacTHHHuA 
naoj7flTopi> 

isolator© (m) in tre pezzi 
aislador (m) de tres 
piezas 


vierteiliger Isolator (m) 
insulator consisting of 
four parts, four-piece 
3 insulator 

Isolateur (m) en quatre 
pieces, isolateur (m) 
4-pi6ces 


Krtickenisolator (m) 
raker insulator 
4 isolateur (m) de des- 
cente, isolateur (m) 
descent© 


Doppelkrfickenisolator 

(m) 

double raker insulator 
0 isolateur (m) de des- 
cente k deux tenons, 
isolateur (m) descente 
2-tenons 


Dreikruckenisolator (m) 
triple raker insulator 
isolateur (in) de 
descente k trois te¬ 
nons, isolateur (m) 
descente 3-tenons 


Kippenisolator (m) 

_ ribbed insulator 
' isolateur (m) k ailettes 
ou k nervures 


Schlitzisolalor (m) 
hood insulator 
H isolateur (m) [a] tete fen- 
duo, isolateur (m) u 
fente 



H 80 Jurropi> (m), coctoh- 
miA H3T» ueTLrpSxi 
nacTeft ; HeTwpexna- 
CTHHHLlA H30JIHTOpi> 
isolatore (m) in quattro 
pezzi 

aislador (m) de cuatro 
piezas 


naoJLMTopL (in) ch o,t- 

HHM1» KOCTbUlfclTb 

Isolator© (m) per co- 
lonne raontanti 
aislador (m) de oreja 


H30JIHT0P'b(m) CLAByKH 
KOCTWJlflMn; ABVXKO- 
CTblJIbHblft HSOJlHTOP'b 

isolatore (in) a due 
corna 

aislador (m) de dos 
ore j as 


HdOJlHTOP'b (in) crh TpeMH 
KOCTH.lHJin; Tp^XKO- 
CThJJILHblft H30JIOTOpi> 

isolator© (m) a tre corna 
aislador (in) de tres ^ 
orejas 


peOpMCTUfl llHOJlflTOpi* 
(m) 

isolatore (m) a nerva- 
ture 

aislador (m) de aletas 
6 acostillado 

n;iojiHTopT» (m) ch >«e- 
_io6«iaToft ro;ioBKoA 
isolatore (m) a forchetta 
aislador (m) con hendi- 
dura 






796 


KftbeUsolator (m) 
cable Insulator 
isolateur (m) pour c&ble 



Klemmlsolator (m) 
cleat insulator 
t&quet (m) isolant haut 



Ka6ejn>HHfi Haojurropi* 
(m); HdOJurropi* jvm 
Kafejieft / 

isolator© (m) per cavi 
aislador (m) para cables 


B&HCHXHHfi H80JWT0pT> 

(m) 2 

isolator© (m) serrafllo 
mordaxa (f) aisladora 


Nasenisolator (m) 
nose insulator 
isolateur (m) k oreilles 


H30Jiirropi> (m) <n> 
ynncaKB 

isolator© (m) ad orec- 3 
chio 

aislador (m) de nariz 


Andrews Porzellau- 
isolator (m) 

Andrews' porcelain in¬ 
sulator 

isolateur (m) fen porce- 
laine d’]Andrew 



4>&P<t>OpOBUfi H80JUI- 
Topi> (m) Ahapmo 
isolator© (m) di por- 4 
cellana di Andrew 
aislador (m) de porce- 
lana de Andrew 


Ballisolator (m) 

Ball Insulator 
isolateur (m) [de] Ball 


H30J1HTOPT, (m) BaJLTIH 
isolator© (m) [di] Ball 5 
aislador (m) [de] Ball 


Winkelisolator (m) 
angle insulator 
isolateur (jn) d’enco- 
gnure 


yTJIOBOfi ABOfiHOfi H80- 
JIHTOpT. (m) 6 

isolator© (m) ad angolo 
aislador (m) de enconce 


Spannisolator (m) 
strain insulator 
isolateur (m) tendeur 


JS 


HaTAMCHOfl H30JIHT0PT* 

(m) y 

isolator© (m) di tensions ' 
aislador (m) tensor 


Zugisolator (m) 
sectional strain insu¬ 
lator 

isolateur (m) tendeur 
sectionne 


Isolierbilchse (f) 
insulating bush 
manchon (m) isolant, 
douille (f) lsolantc 



CJIO/KHUfi HaTJUKHOft 
H30J1HT0P1> (m) 
isolator©-tenditore (m) 
in due pezzi 
aislador (m) tensor en 
dos piezas 


naojuipyiomaH BTyjiKa 
(1) (OyKca (!)) Q 

manicotto (m) isolante * 
manguito (m) aislador 


Isolierrolle (f) 
grooved insulator, spool 
insulator 
poulie (!) Isolante 



HdOJLHpyiOIIUfi pOJUiKb 
(m) 

isolator© (m) a carru- to 
cola 

polea (f) aisladora 
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Isolierkreuzrolle (!) 

; insulator for crossings 
poulie (!) isolante de 
croisement 


Isolierklemme (!) 

2 insulating clamp 
taquet (m) isolant bas 



Hsojrapymmifi pojihkt> 
(m) jyui CKpemma*)- 
mnxca upoboaovb 
isolatore (m) a carru- 
cola per incrocia- 
menti 

polea (!) aisladora de 
cmce _ 

H30jmpyiomifi b&xch m> 
(m); Kinnxa(!) 
serrafllo (m) isolante 
presilla (!) 


Isolierhaken (m) 

3 insulator hook 

crochet (m) isolant ou 
isol6 


Isolierglocke (!) fur 
Bogenlampen 
4 arc lamp insulator 
isolateur (m) k cloche 
pour lampes k arc 


Isolierplatte (!) 

6 insulating plate 
plaque (!) isolante 


Isolierfuft (m) 

6* insulating support 
pied (m) isolant 


lsolierscheibe (!) 

7 insulating disc 
disque (m) isolant 


Qlockenkopf (m) 

8 head of the insulator 
t6te (!) de cloche 


lliilse (!) des Glocken- 
isolators 

shank of the bell-insu- 
9 lator 

cloche (!) interieure de 
l'isolateur double 
cloche 


Hals (m) der Isolator- 
glocke 

10 neck of the insulator 
col (m) de la cloche 
d’isolateur 




HaaojHpoBaHHufl 
KDK)KT> (rn) (Kpjo- 

h6kt> (m)) 
gancio (m) isolante 
gancho (m) aislador 


KOAOKOJIOOdpaSHUfi 
H80JIHT0PT, (m) flJIH 
flyroBfcixT> jiajurb 

campana(f) isolante per 
lampade ad arco 
aislador (m) de cam- 
pan a para lamparas 
de arco 


H 30 jmp>TomaH iuiacTH- 
Ha (!) 

piastra (!) isolante 
placa (!) aisladora 

HSOJmpyiomaH hoxcke 
(!) 

piede (m) isolante 
pie (m) aislador 


Hsojmpyiomifl £HCKT>(m) 
disco (m) isolante 
disco (m) aislador 



rojioBKa (!) HSOJiHTOpa 
testa (!) della campana 
cabeza (!) de la campana 


hhhchah loCna (!) KOJIO- 
KOJioodpasHaro hsojih- 
Topa 

tubo (m) dell'isolatore 
a campana 

campana (f) interior del 
aislador doble cam¬ 
pana 

meftna (!) uaojurropa 

collp (m) dell' Isolatore 
a campana 

garganta (!) del aislador 
de campana 
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Halsrllle (f) f Halsein- 
flchnitt (m), seitliches 
Drahtlager (n) 
neck-groove 
gorge (f) d’isol&teur 


Seitenrille (f) 
side groove 

encoche (f) ou rainure (f) 
laterale 


>Kejio6oKi> (m) uie&KH 
H30J1AT0P& 

}) scanalatura (f) del collo 

dell' isolatore 
garganta (!) de la ca- 
beza del aislador 



dOKOBOft HceJiodoirb (m) 
scanalatura (!) laterale 2 
ranura (!) lateral 


a 


Scheitelrllle (!), Kopf- 
rinne (!), oberes Draht¬ 
lager (n) 
top groove 

encoche (!) ou fente (!) 
ou rainure (!) de tSte 
d’isolateur 



>«ejio6oKi> (m) tojiobkh 
H30JIHT0pa 

scanalatura (!) di testa 
deirisolatore 
ranura (!) de la cabeza 
del aislador 


l8olatomute (!) 
insulator groove 
encoche (!) ou iente (!) 
ou rainure (!) de l'iso- 
lateur 


wejiodoicb (m) hbojui- 
ropa 

scanalatura (!) delHso- 4 
la to re 

ranura (!) del aislador 


Auskehlung (!) der 
Glocke 

grooving o! the insu¬ 
lator 

!ente (!) ou rainure (!) 
ou encoche (!) de la 
cloche 


/Kejiodoin* (m) naojia- 
Topa 

scanalatura (!) della R 
campana 

ranura (!) de la cam¬ 
pana 


die Glocke 1st ausgc- 
kehlt 

the insulator is grooved 
la cloche est munie 
d’une rainure ou en¬ 
coche ; la cloche (!) 
est a t£te !endue 


ro.iOBKa (!) uaojurropa 
CHadnceHa ucejiodKoirk 
la enmpana 6 scanalata 6 
la campana esta pro¬ 
vista de una ranura 


Seitenbindung (!), 
Seitenbund (m) 
side-binding 
ligature (!) laterale 


Oberbund (m) 

top-binding 

ligature (!) sup^rieure 




doKOBaa nepeBHBKa (!) 

(npHBHBB (I), BHSKa (!)) 
legatura (!) laterale 
ligadura (!) lateral 


BepmmmaH iiepeBHBKa 
(!) (npHBH3b (l), BH3h*a 

(D) « 

legatura (!) superior© 
ligadura (!) superior 
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Schutzhalbbflgel (m) 
hook-guard 

i demi-arceau (m) protec- 
teur, demi-£ trier (m) 
pro tec tear 


2 


Schutzrollbflgel (m) 
hoop-guard 

arceau (m) pro tec tour, 
6trler (m) protecteur 


Isolator (m) fttr Linien- 
kreuzung, Doppel- 
transpositionsisolator 
o (m) 

double transposition in¬ 
sulator 

isolateur (m) de trans¬ 
position double 



npeAOxp&HHTeju>Hbifi 
nojioBHHHuft xoicyn 
(m) 

semi-archetto (m) di pro- 
tezione 

semi-arco (m) de pro- 
teccidn 




upeAOxpaHHT6JD>Hi>id 
xoMyTb (m) 

archetto (m) dl prote- 
zione 

arco (m) completo de 
proteccidn 


ABOftHOfl HBOJIHTOP'L (m) 
am HadhHcamH cnpe- 
ntHBamn (nepeicpe* 
moBamH) itooboaobt. 
isolatore (m) df trasposi- 
zione doppio 
aislador (m) de transpo- 
sicidn doble 


Hackethaldrahtisolator 

(m) 

A Haekethal wire insu- 
4 lator 

isolateur (m) pour fll 
Haekethal 


Zwischenisolator (m) 

A intermediate insulator 
Isolateur (m) in term 6- 
diaire 



HBOJIHTOpi* (m) TaK6- 
TEJlfC JU1H npOBOAOBTB 

isolatore (m) per fill 
Haekethal 

aislador (m) para alam- 
bres Haekethal 


npoxeHcyroHHidl hbo- 
jurropi* (m) 

Isolatore (m) interme- 
dio 

aislador (m) lntermedio 


Baumisolator (m) 

6 tree insulator 

isolateur (m) d'arbre 


T In terbreehungsisolator 

(m) 

7 section insulator 
isolateur (m) inter¬ 
rupted 



HBOAHTOITb (m) am 
npHKpsiueHiH Kb 
AepeBy 

isolatore (m) per alberf 
aislador (m) para arbol 


KOHTpOJLbHMfl H80JIH- 
TOP T> (m) 

isolatore (m) in terra t- 
tore 

aislador (m) interruptor 


Mastenlsolator (m) 

8 insulator for posts 
isolateur (m) de poteau 


HBOJIHTOpT* (m) jUM 
Ma*m> (ctoji6obt>) 
isolatore (m) per pall 
aislador (m) para poste 


Sichemngsisolator (m) 
insulator with safety- 
9 fuse 

Isolateur (m) coupe- 
circuit 


H30JiHTopi> (m) ct* npe- 
AoxpaH HT6Jiein> 
isolatore (m) con val- 
▼ole 

aislador (m) con corta- 
circuito 
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Aufh&ngeisolator (m) 
suspension insulator 
i sola tear (m) k [crochet 
de] suspension 


lIOAB'fcCHblft H80JlHT0pi> 

(m) 

isolator© (m) a [gancio f 
dl] sospenslone 
aislador (m) con gancho 
de suspension 


Tragi sola tor (m) 
supporting bracket in¬ 
sulator 

isolateur-porteur (m), 
isolateur (m) inter- 
mbdiaire 



npoifeHtyTOHHiiifl hso- 
jihtopt. (m) 
isolator© (m) portanle 
aislador (m) inter- 
medio 




Kisenhaube (f) 
iron cap 

chapeau (m) de fer 


•/KejrfeaHaH nuuuina (f) 
cappuccio (m) di terro .? 
caperuza (f) de hierro 


Shackle-Isolator (m) 
shackle insulator 
isolateur (m) d'arrbt 


§ 


H&TJDKHO& (OTTJDKHOfi) 

Haojurropnb (m) 
isolator© (m) d'anco- 4 
raggio 

aislador (m) de retencibn 


Mauerrdhrenisolator (m) 
wall-tube insulator 
isolateur-tube (m) mural 



crhHHoft HsojiHTopr. (m) 
co BBojuiod Tpydnoft 
isolator© (m) a tubo per 
parete B 

aislador (m)de tubo para 
pared 


I T n terstfttzungisolator 

(m) 

supporting insulator 
isolateur-support (m) 



onopHuft (noAnopHMfl) 
03OJIHTOPT> (m) 
isolator© (m) Bupporto 
aislador (m) de soporte 


Isolator (m) mit Elsen 
mantel 

iron-clad Insulator 
isolateur (m) blinds 



Eisenmantel (m) 

Iron mantle, iron hood 
blindage (m) en fer 


HaoJurropr> (m) ct> »<e- 

jrk3HUMl> nOKDOBOlTL 

isolator© (m) ad invo- 7 
lucro di ferro 
aislador (m) con pro- 
teccibn de blerro 


HcejrhaHuft Kowyxib (ra) 
(nonpoBT, (m)) 
Involucro (m) ai ferro 
envuelta (f) de hierro 


Stahlbolzen (m) mit 
Porzell&nfuU 
steel pin with porcelain 
base 

boulon (m) d’acier are© 
embase en porcelalne 



crajiLHoft 6ojm> (m) ct> 

Cbap(bopOBUMT> OCHO- 
BaHiem> : cTajitHoft 
6 ojitb crh (baptbopo- 

BOfl HOHCKOfl q 

porta-isolatore (m) d’ac- * 
claio con piede di 
porcellana 

tomillo (ml de acero 
con base ae poreel ana 
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i 


Metallbolzen (m) 
metal pin 

boulon (m) mdtallique 


MeTajuiHHecKifl OojiTb 
(m) 

bullone (m) metallico 
tomillo (m) metalieo 


Isolatorarm (m) 
p insulator bracket 
femire (f) d’isolateur, 
console (f) d’isolateur 



saiqrkna (f) jy ih hbojih- 

TOpOBTb 

braccio (m) porta-iso- 
latore 

so port© (m) de aislador 


Seitenarm (m) 

3 side bracket 
femire (f) lateral© 


Brtickeneisen (n) 

4 ridge iron 

femire (f) de faite 


Zugbolzen (m) 
strain pin 

5 boulon (m) tendeur, 
boulon (m) ou axe (m) 
d’isolateur tendeur 





doKoeaH 3aKp*bna (f) 
braccio (m) laterale 
soporte (m) lateral 


Hve^ibauaH MocTHKOBaa 
aaKp'fena (f) 
porta-lsolatore (m) a 
ponte 

soporte (m) forma puente 


HaTHiKHofl 6oJin> (m) 
porta-lsolatore (m) di 
tensione 

tornillo (m) del tensor 


Oberlrdlsehe Leltnngen 
a Aerial Lines 

Canalisations atrlennes 


BoaAjrniHue Dpoaoja 
Linee Aeree 
Lfneas Atreas 


Mast (m) 

7 pole, mast, post 
poteau (m) 


Leltungsmast (m), Lei- 
tungspfahl (m) 
s pole for aerial lines 
poteau (m) de ligne 
^lectrique ou de ca¬ 
nalisation £lectrique 


I 


Holzmast (m) 
to wooden pole 

poteau (m) de bois 


naHTa (f): cTo,i(h»(m) 
palo (m) 
poste (in) 


Ma i ua (f) (cmidr. (w)j 

IipOBO^OITL 

palo (m) di condutlura 
poste (m) para lmeas 
agrees 


;tepeuHiiuaH Maura (f); 
AepeBHHHuft cmidi. 

(m) 

palo (in) di legno 
poste (ra) de madera 
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imprftgnierter Leltungs- 
most (m) 

impregnated pole 
poteau (m) [de bois] 
imprtgng ou injects 


npoiiHTaHHufl AepeBHH- 
Hufi ctoji6t» (m) 
palo (m) di conduttura 
impregnate 

poste (m) [de madera] 
impregnado 6 inyee- 
tado 


VerteiluDgsmast (m) 
distribution* pole 
poteau (m) de disper¬ 
sion, poteau (m) de 
depart 



pacnpeA'feJiHTejiBHuft 
cto;i6t> (m) 

palo (m) di distribuzione 
poste (m) de distribucf 6n 


/ 




a 


Verteilungsring (m) 
distributing ring 
bague (f) de dispersion 
ou de depart [ou de 
distribution] 



pacnpeA'bJiHTe^teoe 
KOJTbEtO (n) 

anello (m) di distri- 
buzione 

anillo (m) de distri- 
bucidn 


Telegraphenmast (m) 
telegraph pole 
poteau (m) t^legra- 
phique 


Git term as t (m) 
girder pole 

pylftne (m), poteau (m) 
en treillis 


TejierpacpHLifi ctojiCtl 
(in) 

palo (m) telegraflco 
poste (m) telegrAfico 


P'femeTHaTan Ma T rra (f): 
P'femenaTHft ctojiOt. 

(m) o 

palo (m) a traliccio 
poste (m) de celo9la 


Kohrmaat (m) 
tubular pole 
poteau (m) tubulaire ou 
creux 


TpybnaTaH MaHTa (f): 

TpydqaTbift cto;i6t> (m) 
palo (m) tubolare 
poste (m) tubular 


Stahlrohrmast (ra) 
tubular steel pole 
poteau (m) tubulaire en 
aoier 


Mannesmannrohnnast 

(m) 

Mannesmann pole 
poteau (m) [en tube] 
Mannesmann 


T 


cTajibHan TpydqaTan 
MrfMTa (f); cTajibnort 
TpyGnaTwft cto.i6t> (m) 
palo (m) tubolare d‘ac- 7 
ciaio 

poste (m) tubular de 
acero 

Ma*rra (f) H3 t> MaHecMa- 
HOBCKIIXT* Tpy6'I>: 
cTo.ifrb (m) hht> Tpy6i» 
MaHecMaHa H 

palo (m) di tubo Mannes¬ 
mann 

poste (m) de tubo 
Mannesmann 


II 


51 




Ziersockel (m) 
ornamental base or 
socket 

socle (m) d6coratif 



AeKOpaTHBHLlft UOKOJtt 
(m) 

zoccolo (m) decorativo 
zbcalo (m) decorativo, 
basa (!) decorativa 


Zierring (m) 

^ ornamental ring or collar 
bague (!) decorative, 
anneau (m) d^corati! 


AeKOP&THBHOe KOJUmO 
i (n) 

” anello (m) decorativo 

anillo (m) decorativo 


Zierkop! (m) 

? ornamental head 

tSte (!) decorative, ctaa- 
piteau (m) decoratif 


Ae ko paTHBHEH Bepnm- 

Ha (!) 

testa (f) decorativa 
cabeza (!) decorativa 


gekuppelte Stangen (Ipl) 
coupled poles 
4 potcaux (m pi) jumells 
ou accoupl£s 


H-Mast (m) 
r> H-pole 

poteau (m) en H 




cABoeHrae cto ji 6« (m pi) 
pali (mpl) blnati o ac- 
coppiati 

postes (m pi) acoplados 


MaHTa (!) (cTOJifrb (m)) bt» 
Bujrk 6yKBbi H; jrtcr- 
UHsaTan Mavra (!); 
jrkcTHRHaTufi crojrth* 
(m) 

palo (m) a H 
poste (m) en H 


t; 


A-Mast (m) 

A-pole 

poteau (m) en A 



Ma^rra (!) (ctoji6t» (m)) bt> 
BHA'fe 6yKBM A; MaHTa 
(!) (<rroJi(h» (m)) Tpe- 
yro;n>Hoft KOHCTpyK- 
uin 

palo (m) ad A 
poste (m) en A 


Quertnlger (in) 
7 cross-arm 
iraverse (f) 



TpaBep<n> (m); nonepen- 
Han 6aJina (!) 
traversa (!) 
traviesa (f) 



Hochspannungs- 
gestfinge (n) 
high-tension poles 
poteau (m) pour haute 
tension 


Abzweigst&nge (f) 
branch rod 

poteau (m) de branche- 
ment 


Stammende (n) 
butt end (of a pole) 
gros bout (m) ou extr£- 
mite (f) interieure ou 
pied (m) (de poteau 
ou de tronc d*arbre) 


Fufi (m) des Mastes 
pole-f oo ti n g f pedestal 

of the pole 
pied (m) de poteau 



Stangenloch (n) 
pole-hole 

fouille (f) (pour la plan¬ 
tation] d’un poteau, 
trou (m) a poteau 


T 


Fullmaterial (n) 

filling material a 

remblayage (m) 


Lochtiefe (f) 
depth of hole 
profondeur (m) de 
fouille ou de trou 


angeschuhte Stange (f) 
shoed pole 
poteau (m) sabote 



einen Mast anschuhen 
(v) 

to shoe a pole 
saboter (v) un poteau 


MaTra (f) (cTOJi(h> (m)) 

JU ih BMCOKaro Hanpa- 
xcemH 

palo (m) per linee ad 1 
alta tenslone 
poste (m) para llneas 
de alta tension 

OTB'fcTBHTeJILHblfl (paC- 
npe^hjmTejiBHufl) 
ctoji6t> (m) 2 

palo (m) di biforcazione 
poste (m) de bifurcacidn 

KOMeJIL (f); HIDKHifi KO- 
Hem> (m) CTOJida 
estremi la (f) infer!ore del .. 

palo J 

extremo (m) inferior 6 
pie (m) del poste 


ocHOBame (n) cTOJida 
piede (m) del palo 4 
pie (m) del poste 


AMa (f) juih CTOJida 
(MaTra) 

buco (m) o fossa (f) del 5 
palo 

hoyo (m) para poste 

MaTepiajrb (m) juin 
aaA'hJiKH ctoji6obt» 
materiale (m) di riem- 6 
pimento 

material (m) de relleno 

iviytfHHa (f) HMH 
profondi ta (f) della fossa 7 
profundidad (f) del hoyo 

ctoji6t> (m), cHadaceH- 
Htjfi daumaKoirb; Ma*i- 
TOBblii ( CTOTldOBW ft ) 

cpocn» (m) s 

palo (m) con piedi 
poste (in) reclbido en 
un soporte de madera 

CHa6-,HHTb (->KaTb) 
ctoji6t» 6auiMaKOMT>; 
epOCTHTb (cpailtH- 
BaTb) ctojiGm 
applicare (v) piedi ge- u 
melli al palo 
recibir(v) la jmnta de un 
poste en un soporte de 
madera 


61 * 
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Schelle (f) 
f collar, clamp 
collier (m) 


* 


Stangenschuh (m) 
pole-shoe 

sabot (m) de poteau 


DreifuA (m) 
3 tripod 
tripled (m) 




Stiefel (m) des Drei- 
. fuAes 
shoe of the tripod 
botte (f) du tripled 


Erdschraube (f) 

/> earth-screw, anchor 
sabot (m) k vis 


a 



Steingrund (m) 

6* stone-ground 
cnrochement (m) 


xonyn> (m); o<5pym> (m) 
collare (m) 
collar (m) 


6amxaKi» (m) cTOJida 
piede (m) del palo 
contera (f) del poste 


TPCHOHCHHKI* (m) 
treppledi (m) 
trlpode (m) 


KOJimo (n) (xy<J>r& (f)) 
TpeHOHCHHKa 
zoccolo (m) del trep- 
piedi 

manguito (m) del tri- 
pode _ 


aeiuiHBofi bhhtt> (m); 
BHHToodpaaHuA dam- 
xain> (m) 
vite (f) da terra 
tornillo (m) de tlerra 


KaMeHHufl rpyHTTb (m) 
bassamento (m) in clot- 
toll 

suelo (m) pedregoso 


Karbol i n e liman s tri ch 
(m) 

7 coat of carbolineum 
couche (f) de [peinture 
du] carbolineum 


oKpacKa (f) Kapdojm- 
Heyxox-B 

strato (m) dl carboli¬ 
neum 

capa (f) de carbolineum 


triinkcn (v), imprttg- 
nieren (v) 

8 to impregnate, to treat 
impr^gner (v); (du bois, 
aussi:) injecter (v) 


Tr&nkung (f), Imprftg- 
nierung (f) 

u impregnation, treat¬ 
ment 

impregnation (f) ; (du 
bois, aussi:) injection 
(0 


lipOnHT-aTb (-LIB&Tb) 
impregnare (v) 
impregnar (v), inyectar 
(v) 


nponnTUBame (n) 
impregnazione (f) 
impregnacidn (f), in- 
yeccibn (f) 
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ImprtLgnierverfahren (n) 
method or treatment of 
impregnation 
precede (m) d'impregna¬ 
tion ; (du bois, aussl:) 
precede (m) d’injec- 
tion 


Tr&nkmasse (f) 
impregnating liquid 
bain (m) d’impregna- 
tlon; (du bois, aussl:) 
bain (m) d'injection 


F&ulnis (f), Vermode- 
rung (f) 

decomposition, rotting 
putrefaction (f), pourri- 
tnre (f), decomposition 
(f) putride 


Schutzwert (m) derlm- 
prflgnierung 
protective value of the 
Impregnation 
puissance (f) preserva- 
trice on de preserva¬ 
tion de l’injection ou 
de 1'impregnation 


f&ulnishindernde Masse 

(f) 

anti-rot substance, pre¬ 
servative substance 
antiputrlde (m), sub¬ 
stance (f) antiputrlde 


Sch&len (n) der St&mme, 
Abborken (n) 
barking 

ecorcage (m) des troncs 


Vakuumverfahren (n) 
vacuum impregnation 
precede (m) au vide 


mit Kreosot tr&nken (v) 
Oder lmpr&gnieren (v) 
to impregnate or treat 
with creosote, to creo¬ 
sote 

impregner fv) de creo¬ 
sote , creosoter (v); 
(du bois, aussi:) in¬ 
jector (v) a la creo¬ 
sote 


cnoco (m) nponHTH- 
BamH 

processo (m) d'impre- 
gnazlone 1 

metodo (m) de inyec- 
ci6n 


coct&bi» (m) jyi h npo- 
nnTbiBaHiH 

bagno (m) d’impregna- * 
zione 

batto (m) de inyeocirtn 


rmerne (n) 

infradiciamento (m) 8 

putrefaccidn (f) 


npeAoxpaHBTejiLHan 
cuoco 6 hocti> (f) npo- 
nHTUBaiontaro co- 
craBa 4 

potere (m) protettore 
dell ’impregnazlone 
capacidad (f) preserva- 
tiva de la inyeccidn 


npOTHBOrHHJIOCTHblft 
cocTaBT> (m) 
sostanza (f) che impedi- 
see 1’infradiciamento 6 
substancia (f) antipu- 
trida 


O^HCTKa (f) OTb KOpbl 
scorzamento (m) dei 
tronchi t> 

descorterado (m) de los 
troncos 


cnocofo (m) npornmj- 
Bauin bt> aanyyirfe 
processo (m) col vuoto 7 
procedimiento (m) por 
el vacio 


npoimT-aTb (-UBan>) 
KpeosoToirB [cnoco6i» 
BeTejin] 

impregnate (v) al creo- * 
goto 

inyectar (v) con creo¬ 
sote 



Trttnkung (f) mlt Queck- 
silbereublimat, Kyani- 
slerung (f) 

impregnation or treat¬ 
ment with corrosive 
1 sublimate, cyanising 
kyanisation (f), injection 
(f) ou impregnation (ft 
au sublime [corrosif] 
ou au bichlorure de 
mercure 


mit Kupfervitriol tita- 
ken (v) Oder impriLg- 
nieren (v) 

to impregnate or treat 
with copper sulphate, 
9 to boucberise 

impregner (v) de sulfate 
ae cuivre; (du bois, 
aussi:) injector (y) au 
sulfate de cuiyre, 
boucheriser (v) 


mit Zinkchlorld trftnken 
(y) Oder impr&gnieren 

(V) 

to impregnate or treat 
a with chloride of zinc, 
* to burnettlse 

impregner (v) de chlo- 
rure de zinc; (du bois, 
aussi:) injector (v) au 
chlorure de zinc 


zugespitzt (adj) 
4 pointed (a^j) 
effiie (adj) 


eine Leitungsstange ab- 
scbr&gen (v) 

5 to scarf 

biseauter (v), couper (v) 
en blseau 


Abschrftgung (f) der 
Leitungsstangen # 

. bevelling or roofing of 
° the poles 

biseautage (m) des po- 
teaux 


ankohlen (v) 

7 to char 

flamber (v); carbon! ser 
(v) superflciellement 

Ankohlung (f) der 
Stamraenden 
charring of the butt 
H ends of the poles 
flambage (m) des po- 
teaux, carbonisation 
(f) superflcielle des 
poteaux 
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npommjBairie (n) cyae- 
MOfl (AByXJIOpHCTOfi 
PTyn>io) 

impregnazione (f) al sub- 
llmato corro8lvo, kia- 
nizzazione (f) 
inyeccidn (f) con subli- 
mado 


nponHT-an. (-UBaTb) 
irfeAHHirb (cHHHin>) 
Kynopocoin>; nponHT- 
an> (-biBanO cpeAHefi 
ckpHoirkAHofl cojeuo 
impregnare (v) al sol- 
fato di rame 
inyectar(y) con sulfato 
de cobre 


nponBT-aTb (-HBan») 

XJIOPHCTLDrL UHHKOMT* 

impregnare (v) al clo- 
ruro di zinco 
inyectar (v) con cloruro 
de cine 


aaocTpeHHufi 
appuntito (agg), tagliato 
(agg) a punta 
apuntado (adj) 


ckochti> (cKanrasaTi*) 
BepniHHy cTOJida 
sbiecare (v) un palo 
cortar (v) en bisel 


cxamiTBaHie (n) aep- 
muui> CTO^bOBT, 
sbiecamento (f) dei pali 
desbaste (m) de los 
posies 


obyrjiH-Tt (-BaTb) 
carbon!zzare (v) 
carbon I zar (v) superfl- 
cialmente 


odyrjiHBame (n) KOMJiefi 
cto.i6obt» 

carbonizzazione (f) delle 
estremita inferior! dei 
pali 

carbonizacion (f) de los 
extremos inferiores de 
los poetes 
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Abdachung (f) 
dip 

d^clivitd (f) 


Schutzdach (n) 
protecting roof 
abri (m); toit (m) de pro¬ 
tection 


BlechBchutzhaube (f) 
sheet-metal hoods for 
wooden poles 
chapeau (m) de tole 

Pfahlkappe (f), Kegen- 
kappe (f) 
rain-cover or roof 
p&rapluie (m) de poteau 


cnarb (in); otkoct» (in) 
scarpata(f)i inclinazione t 
(f), pendenza (f) 1 

declive (m) 

npe Aoxpa h HTe jiLHan 
Kpuma (f) 

cappello (m) o cappuc- s 
cio (m) di protezione 
tejadillo (m) de protec- 
cidn 

wecTHHoft npe^oxpaHH- 
Te.iLHbifl Ko.inaKi»(m); 
HcecTHHaa npeAOxpa- 3 
imTeJiLHan KpuinKa(f) 
cappello (m) di latta 
cubierta (f) de palastro 

AOKAeBoft KOJinam* (in) 
cappello (m) del palo 4 
cubierta (f) del poste 


dachartig (adj) 
roof-like (adj) 
en forme de toit; en 
toit; en dos d'&ne 


Ha noAoCie KpuuiH; 
aaocTpeHHufl Ha ABa 
cnaTa <’ 

in forma di tetto 
en forma de tejadillo 


Zopfende (n) 
top end, small end of 
a pole 

rime (f) ou tSte (0 on 
pointe (f) de poteau 


Zopfst&rke (f) 
strength of pole at the 
top 

6paisseur (m) du poteau 
k la cime 


Mastenaufsatz (m) 
head-piece or flnial of 
a pole 

chapiteau (in) de po¬ 
teau 


Keldmesser (m) 
surveyor 
arpenteur (m) 



BepuiHHa (f) 
cima (f) o punta (f) del 
palo a 

punta (f) del poste, eo- 
golla (!) 


TOJIIUHHa (f) BepUIMHIJ 
CTOJida 

diametro (m) della cima 7 
del palo 

espesor (m) del poste en 
la cogolla 


BepuiHHHafl uacaAKa (f) 
(iiLimiKa (0) 
capiteUo (m) del palo 
eapitel (m) del poste 


aeauieM'fcp'L (in); ci.eM* 
nuiK'b (in); Tonorpatjn* 

(m) s* 

agri men sore (in) 
agrimensor (m) 


Absteckstange (f)> 
Richtungsstange (f) 
stake, surveying-rod 
jalon (m) 


Bt>xa (f) 

palina (f), biffa (f) 10 

piquete (m), jaldn (in) 




eine Lei tung abstecken 
t (v) Oder abpf&hlen (v) 
to peg out a line 
jalonner (v) 


paa6u-TL (-Ban>) jihhu) 
traceiare (v,» una linea 
jalonear (v) 


Abpf&hlung (f) der Tele- 
graphcnlinie 
staking out of a tele- 
* graph line 

jalonnage (m) de la ligne 
t£l£graphique 


paaftiiBKa ^f) Tejierpad)- 
noft J1HH1H 

traeeiamento (in) della 
linea telegrafica 
alineacidn (f) de la linea 
telegrafica 


eine Linie trassieren (v) 
3 to plot a line 

tracer (v) une ligne 


Stangenflucht (f) 

4 line of poles 
file (f) de poteaux 


npoirbciiTB (nportmu- 
Ban>) :iiiHiio 
traceiare (v) un allinea- 
mento 

all near (v) una linea 





jmnin (f) cto.i6obt»; Hn- 
npamieHie (n) ;iHiiiii 
cto.i6obt> 

flla (f) o linea (f) dei 
pall 

alineacidn (f) de los 
posies 


Riehtungslinie (f). Trakt 

(m) 

direction line 
6 ligne (f) de direction, 
directrice (f), direc¬ 
tion (f), trac£ (m) 


Hanpaaieiiie (n) ,uiiii»i 
tracciato tin) 
direccidn (f) del trazado 


Mastenentfernung (f) 
distance or span bet¬ 
ween poles 

c^cartement (in) des po- 
6 teaux, distance (f) 
entre lea poteaux, 
espacement (m) des 
poteaux 


paucTOHHie (n) Menay 
irro:iGaMii 

distanza (!) dei pali 
distancia(f)de losfKistes 


Markierpflbckchen (n) 
_ peg stake 

' piquet (m) [de mar- 
quage] 



C^eTHblft (pa3f)HB04H ij ri) 
Ko:iumeKT> (ni) 
picchetto (in) 
piquete (in), estaca (f) 


Visierlinie (f) 

8 sighting line 
Hgne (f) de vis£e 


uiianpiian .iHHia if) 
linea (!) di mini 
linea (!) de mira 


Nummernagel (m) 
9 numbering nail 
clou (m) a num£ro 


HOMepHlJli rB03A,b (III) 
(nncMiie.ib (in)) 
punzone (m) |>er nuine- 
rare 

punzdn (in) para nume¬ 
ral* 


auistellen (v) 
to to set poles 

planter (v) des poteaux 


yrrauoBirrb (ycTanaBJin- 
BHTI») CTO.lGlJ (Ma4TI4) 
piantare iv» dei pali 
erigir (v) postes 
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Aufstellung (f) elnes 
Mas tea 
pole* setting 

plantation (f) d*un po- 
teau 


ycT&HOBKa (f) MaTTbl 
(cmada) 

erezione (f) di un palo 
ereccidn (f) de un poste 


Standpunkt (m), Stand- 
ort (m) 

position of a pole 
emplacement (m) des 
poteanx 


Leitungswinkel (m) 
angle of line 
angle (m) de la ligne 


Winkelpunkt (m) einer 
Leitung 

point of inflection of a 
line 

[point (m) d’]inflexion(f) 
de la ligne, [point (m) 
de] changement (m) 
de direction de la 
ligne 




a 


b 


Leitungssttitzpnnkt (m) 
point of support of a 
line 

point (m) d'appui de 
la ligne 


irfcCTO (n) yCT&HOBKH 
CTOJida 

luogo (m) del palo 
sitio (m) del poste 


yrojrb (m) jnraiH (npo- 
boakh) 3 

angolo (m) della linea 
angulo (m) de la linea 


BeninHHa (f) yrjia jmHin 
(udoboakh ) 

vertice (m) di una linea 4 
pun to (m) de inflexidn 
de la linea 


TOHKa (f) uoAB^ca npo- 
Bo^a 

punto (m) di appoggio A 
della linea 

punto (m) de apoyo de 
la linea 


in gleichen Abst&nden 
equidistant 

6quidi8tant (adj); [plac6] 
a distance dgale ou a 
6cartement £gal 


die Maste[n] sind wech- 
selstAndig aufgestellt 
the poles are staggered 
les poteaux sont plants 
en quinconce ou en 
zigzag; les poteaux 
sont alterngs 



Ha OAHHaKOBoirb paa- 
CTOBHill; paBHOOTCTO- 

mnifl 6 . 

a distanze eguali 
equidistante (adj), a 
iguales inter\ r alos 

Mavra (f pi) paacTa- 
BJieHbi bt> maxMaT- 
Hoirb (anraaroodpaa- 
hoitl) nopHAich; ctoji- 
<5bi (m pi) paacTasAe- 
hu nonepeM-hHHO no 7 

Od'fe CTOPOHM 

i pall sono disposti al* 
ternati 

los postes eBtan alter- 
nados 


StandfestJgkeit (f) 
stability of a pole 
stability (f) 


yCTOftHHBOCTb (f) 
stability (f) * 

estabilidad (f) 


Abstand (m) der Dr&hte 
von einander 
distance between the 
wires 

6cartement (m) ou espa- 
cement (m) des flla, 
distance (f) entre les 
fils 



paacTOHHie (n) ueyKxy 
npoBOAaMH 

distanza (f) fra i fili 9 
distancia (!) entre los 
alambres 
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Kreuzung (f) der Dr&hte 
/ crossing of wires 
croisement (m) des fils 


Stellung (f) der Isola- 
toren 

2 position of insulators 
position (f) des isola* 
tears 


CKpemHBaHie (n) (nepe- 
Kpenmeame (n)) npo- 
boaobt, 

incrociamento (m) dei 
fill 

cruce (m) de los alam- 
bres 

paasrbmeuie (n) (pacno- 
jfOHceiiie (n)j naojia- 

TOpOBT> 

posizione (f) degli iso¬ 
la tori 

posicirtn (f) de los aisla- 
dores 


KreuzungssyBtem (n) 
transposition system 
3 systems (m) de trans¬ 
position 



Scheuerbock (m) 
chafe-rod 

4 chev&let (m) de defense 
(emp£chant le bgtail 
de so frotter aux hau- 
bans des poteaux) 



cHCTexa (f) cnpemH- 
aaHifl (nepeKpemH- 
Bamfl) 

sistema (m) di tras- 
posizione 

sistema (m) de trans- 
posicidn 


aamirra (f); ornuKeicb (f) 
cavalletto (m) di prote- 
zione 

caballe te (m) de defen sa 


Kreuzungsblock (m) 

5 crossing block 

bloc (m) de croisement 


H30JIflT0pT» (m) AJia 

CKpemHBaiomnxcH 

npOBOAOBT> 

blocco(m) d’incrocia- 
mento 

bloque (m) de cruza- 
miento 


6 * 


Prellpfahl (m) 
fender 

bouteroue (m) pieu, 
pieu (m) bouteroue 


AepeBHHHaa TyntSa (f) 
paracarro (m) di legno 
protector (m) lateral de 
madera 


Prellstein (m) 
curbstone, kerbstone 
7 bouteroue (m) [en] 
pierre, pierre (f) bou¬ 
teroue 


I 


KaiteHHaH Tyn6a (f) 
paracarro (m) in pietra 
protector (m) lateral de 
piedra 


verankem (v) 

8 to stay 

haubaner (v) le poteau 


OTTn-HyTi. (-rHRan>) 
CTO.lCrb 
ancorare (v) 
atirantar (v) 


Verankerung (f) 
P stay 

haubanage (m) 


orrerHBauie(n) (cmiGa) 
attirantamento (m) 
atirantamiento (m) 
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Verankerungsdraht (m) 
stay wire 

hauban-ill (m), hauban 
(m) en ill m£tallique 



a 


IipOBOJlOTOaH OTTHHCKa 

(« 

tirante (m) di fllo me- t 
talllco, fllo (m) d’an- 1 
coraggio 
viento (m) 


Ver&nkerungsbolzen (m) 
stay-rod 

boulon (m) d’ancrage 


KOCTLUlb (m) JU1H npH- 
Kp^IUieHin OTT/DKKH 

bullone (m) d* ancorag- # 
gio 

enganche (m) del viento 


Drehring (m) 
swivel 

6merillon (m) 


Verankerungskette (f) 
chain stay 
hauban-chalne (m), 
chalne (f) de hau- 
banage 


Ankerpfahl (m) 
anchor rod 

piquet (m) de hauban, 
piquet (m) d’amarrage 


1 ) 



b 


Bpamaiomeeca (heth>k- 
Hoe) KOJILUO (if) 
anello (m) girevole 
anillo (m) mdvil 


OTTHHCHan ntm> (f) 
tirante (m) a catena 4 
viento (m) de cadena 


HKopt (m) (KOJimueiri. 
(m)) juir yKp'fenjiemH 

OTTIDKKH n 

plcchetto (m) di tirante 
ancla (f) del viento 


absteifen (v) 
to prop, to strut 
stayer (v), £tangonner 
(v), arc-bouter (v) 


noAnepen*, noAnnpaTL 

punteilare (v) a 

apuntalar (v) 


Absteifung (f), Verstei- 
lung (f) 

strutting, propping 
etayage (m), etaiemenl 
(m), etangonnage (m), 
etangonnement (m) 



nOAnop[K]a (f) 
puntellamento (m) 
apuntalamiento (m) 


Strebe (f), Spreize (f) 
strut 

etai (m), £tangon (m), 
jambe (1) de force, 
4tr6sillon (m) 


Metallstrebe (f) 
guy-rod 

£tai (m) metallique 



noAnop[K]a (f); iioakoct* 
(m) 

pun tone (m), contro- s 
palo (m), rinforzo (m) 
tornapunta (f) 


xeTajuiHuecKaa iioa- 

nop[n]a (f), MeTajura- 
uecnift noAKOCi. (m) 9 

puntone (m) o contro- 
palo (m) metallico 
tornapunta (f) metdlica 
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verstreben (v) 
to strut 

renforcer fv) par des 
t contreflches, contre- 
ficher (v) t garnir (v) 
de Jambes de force, 
6 tr6sillonner (v) 


Diagonalstrebe (f) 

^ diagonal strut 

entretoise (f) diagonale, 
6 tr6sillon (m) diagonal 



noAnepeTL (noAimp&Tb) 
ctoji6t» : nocTaBHTt m> 
CTOJidy noAKOCT*; cTa- 
BHTb KT» CTOJldaiTb 
nOAKOCU 
rinforzare (v) 
reforzar (v) 


pacKOCb (m) 
rinforzo (m) diagonale 
tirante (m) diagonal 


Querriegel (m) 
3 traverse 
traverse (f) 


4 


Kreuzholz (n) 
cross-rod 

semelle (f) en bois 


Abspanndraht (m) 
6 stretching wire 
lil (m) d’arret 


a 


ropH30HTajn>Hafl no- 
nepeHHHa (f) 
traversa (f) 
traviesa (f) 



AepeBHHHan 'lypna (f) 
squadra (f) di legno 
escuadra (f) de madera 


HaT/DKHOft TPOCT. (m) 
fllo (in) dl arresto 
alambre (m) de re ten- 
ci6n 


Abspannring (in) 
6 stretching ring 
bague (f) d’arrSt 


HaTfl)KHoe KOJimo (n) 
anello (m) di arresto 
anillo (m) de retencldn 


Abspannisolator (m) 
7 stretching insulator 
isolateur (m) d’arrGt 


HaTffHCHOfl HBOJIHTOP'b 
(m) 

isolatore (m) di arresto 
aislador (m) de reten- 

ClAll 


einen Mast ausriisten (v) 
h to equip a pole 

6 quiper (v) un poteau 


CHapfl-AHTb (-MtaTb) 
cto.i6t» 

amiare (v) o equipag- 
giare (v) uu palo 
cquipar (v) un poste 


iStaeheldraht (m) 

9 barbed wire 

ronce (f) artiflciclle 




Kojuonaa npoBO.’iOKa (f) 
filo (m) di ferro a puute 
espino (m) artificial 


isolutorstutze (f), Iso- 
latortrager (m) 
lo insulator bracket 

support (in) ou console 
(f) d’isolateur 


HaojiflTopHan noACTaB- 
Ka (f) 

porta-isolatore (in), sop- 
porto (m) 

porta-aislador (m), so- 
porte (m) 
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Mauertr&ger (m) 
wall bracket 
support (m) mural 



crfcHHoft KpiOKT* (m) 
sopporto (m) mu rale 
soporte (m) mural 


1 


Eisenstutze (f) fiir Iso- 
la to ren 

iron bracket lor insu¬ 
lators 

ferrure (f) pour isola- 
teurs, support (m) en 
ler pour isolateur 


xcejrbsHaa noAcrasKa 

(f pi) JUIH H30JIHT0P0BT> 
porta-isolatore (m) di 
ferro per isolator! * 
soporte (m) de hlerro 
para ai si adores 


Winkelstiitze (!) 
alley arm 

support (m) d’angle; 
(fig.:) support (m) 
d’^querre 



KpOHHiTeftin> (m) ;yiu 
H 30 JI HTOpOBT> 

sopporto (m) ad angolo :i 
soporte (m) de Angulo 


Laschenstiitze (I) fiir 
Isolatoreu 

Ash-plate support (for in¬ 
sulators) 

support (m) A patte, 
console (!) k patte 


H30JlHT0DHcLH IIOACTaB- 
Ka (!) (KOHCOJIb (f)) CTh 
HaKJiaAKoA 

porta-isolatore (m) a 4 
piastra 

soporte (m) con patas 


Battellormige Isolator- 
stfitze (!) 
saddle-bracket 
support (m) d’isolateur 
k selle 



cbAaoodpaaHaH h3ojih- 
TopHan noACTaBKa (f) 
porta-isolatore (m) a 
sella 

soporte (m) para calm- 
llete 


Isolatorstiitze (!) mit 
Steinscbmube a 

wall insulator bracket p r s (, 
support (m) k scelle- L, » 
ment 



aaepuieHHwii KpK>h-h (m) 
A^n H30JUiT0pa 
porta-isolatore (m) da 
murare o con zanca a 
a mtiro 

soporte (m) para recibir 
en la pared 


Steinschraube (!) der 
IsolatorstfUze 
rag bolt 

boulon (m) de scelle- 
ment du support d ’iso¬ 
lateur 


saepnieHHbift xboctb (m) 
H3o;uiTopHaro Kpiona 
zanca (f) a muro del 
porta-isolatore r 

tomillo (m) para empo- 
trar en piedra del 
soporte 


Hakeu (m) der Isolator- 
stdtze 

book of insulator 
crochet (m) du support 
d ’isolateur 


rOJIOBKa (!) 1130;iHT0p- 

Haro Kpiona 

gancio (m) del porta- s 
isolatore 

gancho (m) del soporte 
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Isolatorstfttze (f) mit 
Holzgewinde 

t insulator bracket with 
wood-screw thread 
support (m) [avec] vis a 
bois 



HaOAHTOpHuA KpiOICt 

(m) ct> piabdoH juw 
AepeBa 

porta-i sol at ore (m) con 
vite a legno 
soporte (m) con tornillo 
de rosea de madera 


Isolatorbefestigung (f) 

2 fixing of insulator 
fixation (f) ou fix age (m) 
de l'isolateur 


yKp’bimeme (n) naojui- 
Topa 

flssazione (f) deH'isola- 
tore 

fljacidn (!) del aislador 


gerade Isolators tiitze (f) 
straight insulator pin 
support (m) d'isolateur 
droit 


4 


Ausleger (m) 
bracket 

fleche (f), bras (m) 


HaO.lHTOpHUA mrapt 

(m) 

porta-isolatore (m) di- 
ritto 

soporte (m) recto 


KpoHiUTeftm* (ni) 
braceio (m), mensola (f) 
brazo (m) 


gebogene Isolators tiitze 
(f) 

G swan-neck bracket 
support (m) d’isolateur 
courbe 


UaOJlflTOpHfelfl KpiOKTb 

(m) 

porta-isolatore (m) cur- 
vato 

soporte (m) curvo 


J-Stiitze (f) 
c, J-bracket 

support (m) en J 



KpiOKT* (m) BT> BKAb 6yic- 
BM J 

porta-isolatore (m) ad J 
soporte (m) en 4 


hakenformige Schrau- 
benstutze (f) 

7 hook-shaped bracket 
support (in) crochet a vis 


KpiOKT* (m) C'L bhhtoboA 
Hapbanofi ua roJiOBKb 
]>orta-i sola tore (m) a vite 
in fonna di gancio 
soporte (m) de tornillo 
en forma de gancho 


U-fdrmige Stiitze (f) 
s U-shaped bracket 
support (m) en U 


i 

J 


U-oOpaaHufl Kpx>Ki>(m) 
porta-isolatore (m) ad U 
soporte (m) en U 


Mauerbiigel (m) 
wall clip 

,, ctrier (m) mural; (muni 
de queues de carpe ou 
autres:) Ctrier (m) a 
scellement 



crfcHHafl cno6a (f) 
staffa (f) da uiuro 
abrazadera (f) de pared 
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Mauerkonsole (f) 
wall bracket, bridge 
bracket 

console (f) murale; (mu- 
nie de queues de corpe 
ou autres:) console (f) 
a scellement 



crkHsan kohcojik (f); 
crfeHHofi KpoHnrreftHi> 

(m) / 

mensolft (!) da muro 
consola (f) de pared 


AepeBflHHaH noanopa (!) 

Holzstutze (!) (noACTaBKa (!)) 

wooden support porta -isolatore (m) di 2 

support (m) en bois legno 

soporte (m) de madera 


doppelseitige Schellen- 
isolatorsttitze (!) 
double clip support 
support (m) bilateral ou 
double d'isolateur a 
collier 



ABOfiHOft H30.1HT0pHWfl 

K^ioicb (m) Ha 060 ft- 


porta-isolatore (m) dop- 
pio a collare 
soporte (m) doble con 
collar 


3 


doppelhakJger Draht- 
tr&ger (m) 
double-hook wire- 
banger 

crochet (m) de suspen¬ 
sion double pour fil, 
porte -fil (m) a deux 
crochets, porte-fll (m) 
a double crochet 


Q 


■sfe 


no^ep>KKa (!) jvw npo- 
B0J10KH Ch AByMH 
KpiOHKaMH 

porta-filo (m) a due 4 
ganci 

porta - alambrc (m) de 
dos ganchos 


Doppelkonsole (!) 
double bracket 
console (!) double 


ABoftHaH KOHCOJIb (!) 

mensola (!) doppia 5 
consola (!) doble 


Au!hanlen (n) der Iso- 
latoren 

Axing o! the insulators 
with hemp 

fixation (!) ou fixage (m) 
des isol&teurs surleur 
support a l’aide de 
chanvre, chanvrage 
(m) des isolateurs sur 
leur support 


yicpkiuieme (n) h3oah- 

TOpOBT> UOMOmblO 

neHBKH (nafcnii) 
Assazione (!) degli iso- 
latori con canapu 
fljacibn (!) de los ais- 
ladores al soporte con 
canamo 


Aufgipsen (n) der Jsola- 
toren 

cementing o! the insu¬ 
lators 

pi at rage (m) des iso¬ 
lateurs sur leur sup¬ 
port, scellement (m) 
au pl&tre des isoln- 
teurs sur leur support 


3arnncoBaHie (n) hsojih- 
Topoei,; aaJiHBKa (!) 
H30 .ihtopobi> rnn- 
COMT> 

Assazione (!) degli iso¬ 
lator! con gesso, gessa- 
tura (!) degli isolator! 

Ajacibn (!) de los ais- 
ladores al soporte con 
yeso 
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Seitentr&ger (m) 
side bracket 
support (m) lateral, fer- 
rure (f) lateral© 


doKOBofi npioirb (m) 
porta-isolatore (m) late¬ 
ral© 

soporte (m) lateral 


a 


Pfettentr&ger (m) 
two-point bracket 
support (m) ou femire 
(f) de filler©, support 
(m) d’isolateur mont6 
sur la flligre d’un 
comble 




KpiOKT* (m) JUIH npn- 
Kpknjiema kt» pHrejuo 
(cTurfc) 

porta-isolatore (m) a 
seggiola 

soporte (m) de hllera 


elnfacher Kreuzungs- 
trftger (m) 

o simple bracket for 
crossings 

support (m) simple de 
croisement 


s «S 2 > 

IL <r 


npocToft icpioicb (m) juir 
cKpemHnaioumxcH 
(nepeKpemuBaiomHX- 
ch) nposoAOBi> 
porta-isolatore (m) sem- 
plice d’incrociamento 
soporte (m) sencillo de 
cruce 


doppelter Kreuzungs- 
tr&ger (m) 

double bracket for 
crossings 

support (m) double de 
croisement 



Bockst&nder (m) 

5 roof standard 

chevalet (m) [de toiture] 



ABOftHOft KpiOKT* (rn) AJIH 

cKpeiuHBaiomxcH (ne- 

peKpentHBaioiUHxcH) 

IipOBOAOBT, 

porta-isolatore (m) 
doppio d’incrocia- 
mento 

soporte (m) doble de 
cruce 


CTofiKa (f) \juir npoBOA- 
KH JIHHIH no Kpu* 
man] 

cavalletto (m) da tetto 
caballete (m) de tejado 


Abspann[bock]st&nder 

« ( m ) 

° roof end-standard 
che valet (m) d’ arret 



Dachsparren (m) 

7 rafter, spar 

chevron (m) d’un comble 


ottiukh&h cToftna (f) 
cavalletto (m) di arresto 
caballete (m) de reten- 
ci6n 


CTpouHJiLHaH Hora (f); 

CTporiHJiHHa (f) 
travlcello (m) del tetto 
cabio (m) 


Dachreiter (m) 
s roof-saddle, saddle chair 
cavalier (m) de toiture 



<rfc,vio (n) ctoAkh 
cavalletto (m) del tetto 
caballete (m) para tejado 
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elne Leitung legen (v) 
to lay a line 
poser (v) ou 6tablir (v) 
one ligne ou une cana¬ 
lisation 


npoicnaAUBaTb jrarnr) 
me Here (v) o posare (v) 
opiazzare(v) unalinea i 
poner (v) 6 colocar (v) 
una lines 


Leitungsyerlegung (f) 
laying of lines 
pose (f) des conducteurs, 
pose (f) ou ^tabli a se¬ 
men t (m) de la cana¬ 
lisation ou de la ligne 


Verlegungsart (f) 
method of laying 
m£thode (f) de pose 


Leltungen montieren (v) 
to erect lines 
monter (v) ou installer 
(y) ou poser (v) des 
lignes 


Montage (f) elektrischer 
Lei t ungen 

installation of electric 
lines 

montage (m) ou instal¬ 
lation (f) ou pose (f) 
de lignes ou de canali¬ 
sations ou de conduc- 
teurs ^lectriques 


mit Leltungen belegen 
(v) 

to wire 

gamlr (v) de fils 


Draht an den Isolatoren 
befestigen (v) 
to bind a wire on an 
insulator 

ligaturer (v) ou attacher 
(r) ou fixer (v) un fil 
sur un isolateur 


Befestigung (f) des 
Drahtes auf den Iso- 
latoren 

binding of the wire on 
the insulator 

ligature (f) ou fixation 
(f) ou fixage (m) du fil 
sur risolateur _ 

Aufbringen (n) des 
Drahtes auf die Iso¬ 
latoren 

placing the wire on the 
insulators, stringing 
a wire 

montage (m) du fil sur 
lea isolateurs 


npOKji&AK& (f) npoBO- 
AOBT> (jIHHiH) 

posa (f) dei conduttori 2 
colocacldn (f) de los 
conductors 


caoco&b (m) npoKJiaAKH 
metodo (m) di posa 3 
m6todo (m) de tendido 

npoJio>KHTb (npoKJia- 
AUBan>) nposoAa 
montare (v) o in stall are 
(v) o posare (v) delle * 
linee 

montar(y) 6 instalar(y) 

6 tender (v) llneas 

npoKJiaAKa (f) (moh- 
TaHO, (m)) ajieKTpH- 
^eCKHXT» UPOBOAOBX 
montaggio (m) o lnstal- 
lazione (f) o posa (f) di 5 
conduttori 

montaje (m) 6 iustala- 
ci6n (f) de llneas el6c- 
tricas 


HaJiOHciiTb (HamiaAbi- 

BaTb) npoBOAa ua... * 
man ire (v) di fill 
atacar (v) alambres 

npHKP'fen-HTb (-JIHTb) 
npoBOAa Kb H30AHT0* 
panT> 

fissare (v) o attaccare (v) 
o legare (y) il fllo all’ 7 
isolator© 

fijar (v) 6 colgar (v) el 
alambre sobre los ais- 
ladores 

npHKp'truieHie (n) npo¬ 
BOAa ICb H30JIHT0paMT> 
attacco (m) o legatura 
(f) o fl9sazione (f) del s 
nlo air isolatore 
fijacidn (f) del alambre 
sobre los aisladores 


no/urbuiHBame (n) (noA- 
rtcKa (f)) npoBOAa Ha 

H30JIflT0pbI 

posa (f) o piazzamento 
(m) del filo sopra gli 9 
isolator! 

montaje (ra) del alambre 
sobre los aisladores 



n 


52 
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Draht auflegen (v), 
Draht aufbringen (v) 

/ to place a wire, to string 
poser (v) ©w monter (v) 
le fll 


nOAB'fc-CBTL (-IUHBaTb) 
UpOBOJIOKY (npOBO^b) 

posare (v) il fllo 
montar (v) el alambre 


Drahtaufleger (m) 

^ tool for placing or 
stringing wires 
monte-til (m) 


Bindematerial (n) 
binding material 
3 materiel (m) k ligaturer, 
materiel (m) de fixa¬ 
tion 


BHJIK& (f) (6arop?» (m)) 
juih noAB^nraBaHin 
UP0B0A0B1» 

apparecchio (m) per 
montare il filo 
monta-alainbres (m) 


uepeBnaosHufi M&Te- 
piajn> (m); MaTepiajn, 

JIAR BH3KH 

materiale (m) di legatura 
material (m) de fljacitin 


Bindedr&ht (m) 

4 binding wire 
fll (m) de ligature 



BH8HTejii>H&H (nepeBH- 
socman) npoBOJiOKa (f) 
filo (m) per legatura 
alambre(m) de empalme 


a 


Drahtbindung (f) 

6 wire binding 
ligature (f) de fil[s] 


feste Drahtbindung (f) 
f> fast binding 
ligature (f) serree 


lose Drahtbindung (f) 
7 loose binding 
ligature (f) lache 


Kupferbindedraht (m) 
copper binding-wire 
fll (m) de ligature en 
cuivre 


Eisenbindedraht (m) 
iron binding-wire 
u fll (m) de fer de ligature, 
fll (m) de ligature en 
fer 


verzinnter Kupferbinde¬ 
draht (m) 

tinned copper binding- 
wire 

fll (m) de ligature en 
cuivre <Ham£ 


npoBOJiOHHan BH3Ka (f) 
legatura (f) a fllo 
empalme (m) de 
alambres 


KfrfenKaH npoBOJiouHaa 
Bfl3Ka (f) 

legatura (f) a fllo flssa 

empalme (m) de 
alambres fijo 

cjiaflaa iipoBOAOHHan (f) 

B/I3Ka 

legatura (f) a fllo sciolta 

empalme (m) de 
alambres flojo 

irhAHaa BnaaTejibBaa 
(nepeBRao^Haa) npo- 
BOJIOKa (f) 

fllo (m) di rame per 
legatura 

alambre (m) de cobre 
de atar 

/KejrhjHaa BflaaTejfbuaa 
(nepeBH 3 oqHa«) npo- 
BOJIOKa (f) 

filo (m) di ferro per 
legatura 

alambre (m) de hierro 
de atar 

.lywenafl BHaaTeJibuan 
(nepeBR30MHaa) npo- 
BOJlOKa (f) 

filo (m) di rame stagnato 
per legatura 

alambre (m) de cobre 
estaflado de atar 
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Isolator (m) mit Selbst- 
klemmung desDrahtes 
Insulator with automa¬ 
tic fixing device 
isolateur (m) b fixation 
automatique du fll 


bindedrahtlose Keil- 
befestigung (f) 
fixing by means of a 
wedge without bind¬ 
ing wire 

fixation (f) par clavettes 
sans fll de ligature 



H30Jurropi> (m) ci> &bto- 
M&THUeCKHMl> 3am6M- 
jieHieirb npoBo.ua 
isolatore (m) a fissazione t 
automatics del filo 
aJslador(m) con sujecidn 
automatics del alam- 
bre 



yzcphiuieHie (n) kjihhwi- 
mh 6e3i> BHaaTejibHofl 
(nepeBHaoHHofi) npo- 

BOJIOKH 

fissazione (f) con chia- v 
vette senza filo di le¬ 
gs tura 

fijacidn (f) por chavetas 
sin alambre de atar 


Drahtverschlingung (f) 
entanglement or tang¬ 
ling of wires 
melange (m) des fils 


aaxjiScTUBaHie (u) npo- 
boaobt> 

mescolauza (f) o aggro- .? 

vigliamento (m) di flli 
enredo (m) de alambres 


Klefctereisen fnpl), 8teig- 
eisen (n pi) 
climbing irons (pi), 
grapplers (pi), clim- 
f bers (pi) 
grappins <m pi) 



kopth (m pi); KOIIIKH 
(t Pl> 

staffe (f pi) o grappe (f pi) 4 
per salire sui pall 
garfio (m), trepadores 
(m pi) 


Haspel (f) 
reel 

dgvidoir (m) 


Aufhkngedraht (m) 
suspension wire 
fll (m) de suspension 


6apa6&Hi» (m) 
tamburo (m), arcolaio r 
(m) n 

devanadera (f) 

noAB'fccH&H npoBOJioKa 

(0 

filo (m) di sospensione <> 
alambre (m) de suspen- 
si6n 


die Leitung abapannen 
(v) 

to strain the line 
arrdter (v) le fll 


HaTH-HyTL (-I’HBaTb) 
npoBOA'b 

alien tare (v) il filo 
retener (v) la linea 


Drahte spannen (v) 
to strain wires 
tendre (v) les fils 


Abspannen (n) des 
Drahtes 

straining of the wire 
arrdtage (m) du fll 


Drahtspanner (m) 
wire stretcher, draw- 
tongs, wire-strainer 
tendeur (m) 



HaTHHyTb (HETUTHBaTL) 
npoBOAa u 

tender© (v) i flli 
tender (v) los alambres 

HaTnrHBaHie (n) (heth- 
meme (n)) npoBOAOBT» 
alientamento (m) del filo 9 
retencidn (f) del alam- 
bre _ _ 

npudopb (m) Ha- 
THrnBaHin npoBO- 
AOBT>; HaTIDKKa (f) u , 

tenditore (m) di flli 
perrillo (m) tensor de 
alambres 


62 * 
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Dyn&mometer (n) zur 
Bestimmung der 
Drahtspannung 
dynamometer for deter- 
l mining the wire ten¬ 
sion 

dynamo (f) pour la de¬ 
termination de la ten¬ 
sion du fll 


AHHaMOMeipi> (m) ;yiH 
onpeA^iema Hamate- 
Hin upoBOJioKH (npo- 
Bo A a) 

dinamometro (m) per la 
determinazione della 
tensione del filo 
dinamdmetro (m) para 
la determinacidn de 
la tensidn del alambre 


Ziehband (n) 
straining strap 
^ bride ( f) ou etrier (m) 
de fixation [en feuil- 
lardl, lien (m) [en 
feuillard] 



xoMyrb (m) 

staffa (f) di fissazione 

brida (f) de sujecldn 




Universalziehband (n) 
universal straining strap 
3 bride (f) universelle [en 
feuillard], lien(m)unl- 
versel [en feuillard] 



yHHBepcajibHu& xoMyn. 

(m) 

staffa (f) di fissazione 
universale 
brida (f) universal 


Froschklemme (f) 

4 draw vice, eccentric 
clamp or grip, toggle 
tendeur-grenouille (m) 



jianna (f); jiuryuiKa (f): 
Ko.riiHMaTaH HaTH>K- 
na (f) 

tend!tore (m) a rana 
tenacillas (f pi) holan- 
desas 


Abspanndraht (m) 
5 span wire 
fll (m) d’arrdt 


HQTH>KHafl IipOBO.lOKa 

(t) 

filo (m) di arresto 
alambre (m) de reten- 
cirtn 


Verankerung (f) des 
Drahtes in der Liings- 
richtung 

longitudinal staying of 
the line 

nncrage (ni) longitudi¬ 
nal du fll, ancrage(m) 
du ill en longueur ou 
dans le sens de sa 
longueur ou dans le 
sens longitudinal 


dcnDraht inTeilpunkten 
abspannen (v) 

7 to stay a wire at seve¬ 
ral points 

arreter (v) le fll en des 
points in termed iaires 


Abspannskule (f) 
h stay-pole 

poteau (m) d’arrGi 


orrarnBaHie (n) npo- 
BOAOKH BT> npOAO.lb- 
uoki> HanpaBjiemn 
ancoraggio (m) del filo 
nel sen so longitu- 
dinale 

reteneidn (f) 6 amarre 
(m) del alambre en el 
sentido longitudinal 


HaTU-HyTi. (-rnnaTb) 
npoBOjrb bt> npoMeacy- 
TO l UI 14 X r b liyHKTaX'b 
(TOHKaX'b) 

alien tare (v) il filo in 
punti intcnnedi 
retoner (v) el alambre en 
puntos intermedios 

HaTH>KHOfi ctoji 6 t» (m) 
colonna (f) d’arresto 
poste (m) de rctencidn 
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Absp&nnpunkt (m) der 
Lei tung 
point of stay 
point (m) d’arrdt de la 
ligne 


Spannweite (f) dee Drah- 
tea 
span 

portae (f) 


Reckon (n) des Drahtes 
straightening or stretch¬ 
ing of the wire 
rectification (f) du fll 


niederh&ngen (y) (Lei- 
tungsdraht) 
to sag 

faire (v) flbche, pendre 
(v) 


Durchhang (m) des 
Drahtes 
sag of the line 
flbche (f) 


Durchhangtabelle (f) 
table of sags 
table (f) des filches 


schlaff h&ngender Draht 

(m) 

slack wire 
fll (m) l&che 


straff (adj) (gespannte 
Leitung) 

straight fadj), tight (adj) 
raide (adj), fortement 
tendu (adj) 


Drahtzug (m) 
pull of the wire 
traction (f) du fll 


Drahtspannung (f) 
wire tension 
tension (f) du fll 


Eisbelag (in) 
coating of ice 
couche (f) de glace 


Vereisungsgefahr (f) 
danger of becoming 
covered with ice 
danger (m) de conge¬ 
lation 


T0HK& (f) (irfecTO (n)) 
HaTHHteHia imoBO^a 
punto (m) d*allenta- t 
men to della linea 
punto (m) de retencibn 
de la linea 


npoji&n. (m) npoBoaa 
dlstanza (f) d’apoggio $ 
del fllo 

luz (f), vano (m) 

pacTHHteme (n) (butiph- 
MJieHie (n)) npoBOJiOKH 
(npoBOAa) 3 

stiramento (m) 
rectificacibn (f) 


CBHCHyn^ CBBCaTb, 
npoBHcaTL 
penzolare (v) 
hacer (v) flecha 


cTp'fejia (f) nportca npo- 
BOAa 

saetta (f), freccia (f) ° 

flecha (f) 

Tabjinua (f) CTplijn* 
nporbca r 

tabella (f) delle saette 
tabla (f) de flechas 

cjiaflo HaTHHyTwfi npo- 
boat» (m) 

fllo (m) alientato ' 

alambre (m) flojo 

Tyro HaTHHyTfciii npo- 
boat» (m) 

teso (agg), tirato (agg) s 

tesado (adj), muy tesado 
.adj) 


THra (f) npoBOAa 
trazione (f) del fllo 
traceibn (f) del alambre 


HaTflH<eHie (n) npoBo^a 
tensione (f) del hlo to 
tensibn (!) del alambre 

jieAHnan nopa (f) 

Htrato (m) o crosta (f) di 
ghiaecio 11 

capa (f) de hielo 

onacwocTi. (f) o6jie,ae- 
neni n 

pericolo (ra) di congela- ^ 
zione 

peligro (m) de congela- 
cibn 
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Schneebelastung (I) der 
Dr&hte 

t load of snow on the 
wire 

charge (f) de neige des 
fils 


Reif (m) 

9 white frost 
givre (m) 


mit Reif bedeckt (adj) 
rimy (adj) 

a engivrA (adi); couvert 
(adj) de givre 


Winddruck (m) 

4 wind-pressure 

pression (f) du vent 


Summen (n) der Lei- 
tungsdr&hte 

g humming of the wires 
bourdonnement (m) des 
fils 61ectriques 


D&mpfer (m), Schall- 
d&mpfer (m) 

a silencing device, sour¬ 
dine 

sourdine (f) 


H&rpyaKA (f) iipoboaobt, 
CH^rOBTB 

carico (m) della neve 
sui fill 

c&rga (f) de nieve de los 
alambres 


HHeft (m) 
brina (f) 
escarcha (f) 


noKpuTufi HHeem> 
coperto (agg) di brina 
escarchado (Adj) 


A&BJieme (n) B'fcrpa 
pressione (f) del vento 
presidn (f) del viento 

HCYHOKaiiie (n) (ryjn»(m)) 
[orb ButipaniH] npoBO- 
AOBT> 

ronzio (m) del fill elet- 
trici 

canto (m) de los alam- 
bres elec tri cos 


cypAHHa (f) 
sordina (f) 
sordina (f) 


Kettend&mpfer (m) 

7 chain silencer 

sourdine (f) A chain©[tte] 


irhnuan cypAHHa (f) 
sordina (f) di catena 
sordina (f) de cadena 


s 


Tragselliiberspannung 

(*) 

street crossing of a cable 
suspended on a wire 
rope 

travers£e (f) (d’une voie, 
riviere, etc.) au moyen 
d’un cable porteur 


A _A 


nepexoA'B (m) iipe no- 
xoiuh noAAep>KH- 
naiomaro nauaTa 
attraversamento (m) me¬ 
dian te cavo portante 
travesia (f) median te 
cable portador 


9 


Strafieniiberspannung 

(1) 

spanning of wires across 
the street 

montage (m) [de con- 
ducteurs] par-dessus 
la rue, travers^e (f) de 
la rue 




nepexoAT* (m) qepeaT* 

y;umy 

attraversamento (m) 
s trad ale 

montaje (m) de los alam¬ 
bres sobre los tejados. 
travesia (f) de la calle 


OberfUhrungsturm (m) 
l<> cross-over tower 

tourellc (f) de travers^e 



nepexoAHan daiUHH (f) 
torretta (f) per attra¬ 
versamento 
torre if) de amarre 
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fiber H&user weg- 
geftihrte Lei tun g (f) 
line carried above 
house* 

conducteur (m) ou ligne 
(f) passant par-dessus 
lea maisona 


Luftkreuzung (f) 
overhead crossing 
croi8ement (m) airien 


Dr&hte fiber die Stratte 
fuhren (v) 

to make the wires cross 
a road 

conduire (v) ou fair© 
passer (v) lea flls par- 
dessus la rue, faire 
traverser (v) la rue par 
les flls 


ObexffihrungSB&ule (f) 
cross-over pole 
poteau (m) de traversSe 
[d'une rue, riviere, 
etc.] 



npoBOAKa(f), IipOJIO>KeH- 
heh na;n> aom&mh 
linea (f) condotta sopra 
le case 1 

linea (f) conducida sobre 
las casas 

cKpeuiHBame (n) (nepe- 
KpenuiBame (n)j bt, 
BOBAyX'fe * 

incrociamento (m) aereo 
cruce (m) a^reo 


npoBecTH upoBOAa *ie- 
peai. yjiHuy 
fare passare (v) i fill 
sopra la via 
hacer pasar (v) los 
alambres sobre las ca- 
lles 


nepexoAHbiA cTOJifVb 
(m); iiepexoAHan 
MaTra (f) 

colonna (f) di attraver- 4 
samento 

poste (m) de cruce 


Oberfflhrungss Under 
(m) mit Kabelhttus 
chen 

cross-over standard 
with cable hut 
poteau (m) de traverse 
avec gu6rite k c&bles 


ftberftthrungskonstruk- 
tion (f) 

overhouse construction 
construction (f) de tra¬ 
verses ou pour la tra¬ 
verse 



nepexoAHaa CToftna (f) 
ct> KadejiBHofl dyAKoii 
palo (m) di attraversa- 
mento con cabina 
poste (m) de amarre con 
garita para cables 


ycTpoflcTBO (n) nepe- 
xoAa 

costruzione (f) di attra- 
versamento 

construccidn (f) de un 
cruce 


<5 


n 


FreileitungsflberfAh- 
rung (f) durch Kabel 
crossing of an aerial 
line by cable 
traversce (f) d'une ligne 
a&rfenne par c4ble 



nepexoAi> (m) BoaAyui- 
hoA JiBHin npn no- 
MomH KadeJia 
attraversamento (m) di 
una linea aerea fatto 
con cavo 

cruce (m) de una linea 
a^rea por cable 


Anschlufl (m) des ttbeiv 
ffthrungskabels 
junction of the cross¬ 
over cable 

jonction (f) ou raccorde- 
ment (m) du c&ble de 
traverses 


npHcoeAHHeHie (n) nepe- 
xoAHaro Kade.ifl 
raccordo (m) del cavo 
di attraversamento 
empalme (m) del cable 
de cruce 


s 



Drahtverbindung (f) 
wire joint 

t (operation:) Jonction (f) 
1 on raccordement (m) 
de fils; (r&ultat:) joint 
(m) de fils 


mit der Verbindungs- 
„ zange wtirgen (v) 

* to twist with the pliers 
torser (v) k la pince 


cpaimiDauie (n) npoBo- 

giunto (m) dei fili 

empalme (m) de alam- 
bros 

CKpyTUTb (cKpywiiBaTb) 
Hpym.iOMT> 

attorcigliare (v) colla 
pinza 

retorcer (v) con los ali- 
cates 


Wtirgverbindung (f) 
twist joint, American 
twist joint 

3 (operation:) jonction (f) 
ou raccordement (m) 
par torsade; (rdsultat:) 
[Joint (m) it] torsade (f) 


CKpyrKa (f) 
giunto (m) a torsione 
empalme (m) por tor¬ 
si 6n 


Wurgldtstelle (f) 

4 soldered twist Joint 
torsade - soudure (f), 
joint (m) Theys 


irfecTo (n) cKpyTKii 
giunto (m) a torsione 
saldata 
torsidn (f) 


/> 


Windeisen (n), Wiirg- 
zange (f) 

twisting pliers, jointers 
pliers 

pince (f) & torsades 


KJieutH (m pi) jxjih cnpy- 
tokx; KpyrHJio (n) 
pinza (f) per attorci¬ 
gliare 

pinza (f) de torsidn 


6 


3 


Drahtbund (m) nach 
Arid mit Kupferhiilse 
Arid's wire Joint with 
copper sleeve 
joint (m) Arid k douille 
de cuivre 


Kluppe (f) zur Draht- 
bindung nach Arid 
pliers (pi) for making 
Arid’s joint 

pince (f) pour [faire le]C 
joint Arid, pince (f) 
Arid 


Doppelkegelverbindung 

(0 

double conical Joint 
joint (m) [k manchon] 
biconique 


CKpyTKa (f) no cnocody 
Ap.ibAa ct> irfeAHoA 
OOOJlOHKOft (TDydKOfl) 

giunto (m) Aria a ma- 
nicotto di rame 
empalme (m) Arid con 
casquillo do cobre 



KJiynnHKT* (m) ApjibAa; 
KJiynm> (m) jyin Haro- 
TOBJieHia cKpyTOirb no 
ciiocody Apjnaa 
3 pinza (f) per fare il giun¬ 
to Arid 

pinza (f) para el em¬ 
palme Arid 


AByKOHycH&*i My<t>Ta (f) 
giunto (m) a manicotto 
biconico 

empalme (m) de enchufe 
bicdnico 


Hofmannscho Nietver- 
bindung (f) 

9 Hofmann’s riveted joint 
joint (m) k rivets do 
Hofmann 



aaKJienoHHoe coejuiue- 
Hie (n) no cnocody 
FotbvaHa 

giunto (m) di Hofmann 
a ribattini 

empalme (m) de rema- 
ches de Hofmann 
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Wickeldraht (m) 
binding wire, taping 
wire 

fll (m) de ligature 


die LeitungBdr&hte zu- 
fi&mmenschmelzen (v) 
to fuse the wireB to¬ 
gether 

r^unir (v) lea fils con- 
ducteurs par fusion, 
fondre (v) ensemble 
les fils conducteurs, 
souder (v) les con¬ 
ducteurs par fusion 


Verldten (n) einer 
Drah tverbindung 
soldering of a wire 
Joint 

Bondage (m) d'un Joint 
de ills 


r-J= 

a 

a 


o6moto<ui&h (bh3&t6ju»~ 
Haa, nepeBHaoHHan) t 
npoBOJiona (f) 
fllo (m) di fasciatura 
alambre (m) de atar 


ciuiaBJiHTB npoBOAa 
unire (v) i fill mediante 
fusione # 

empalmar (v) los alam- 
bres por fusidn 


naiina (f) cpouteuHHX'B 

nDOBOAOBl> 

sal datura (!) dl una fa¬ 
sciatura di fllo 
soldadura (f) de un em- 
palme de alambres 


L&tverbindung (f) 
soldered Joint 
soudure (f), Joint (m) 
soud£ 


naftna (f); cnaftna (f) 
giunto (m) saldato 4 
empalme (m) soldado 


susammenloten (v) 
to solder together 
souder (v) ensemble, 
Joindre (v) ou raccor- 
der (v) par soudure 


flfissiges Lfitmittel (n) 
liquid soldering flux 
soudure (f) liquide 


cnaaTb, cnaHBan> 
saldare (v) insieme 
empalmar (v) 6 unir (v) ” 
por soldadura 


>KHAKift npnuofl (m) 
saldatura (f) liquida /; 
soldadura (f) liquida 


Lbtkolben (m), Lot- 
elsen (n) 

soldering iron, soldering 
bit 

fer (m) a souder 


nanjibHiiicb (m) 
saldatore (m) 
soldador (m) 


Harzlotung (f) 
soldering with resin 
(operation :)soudago(in) 
a la resine; (resultat:) 
soudure (f) k la rtfsino 

wTckeildtsteilo (f). Bri- 

tanniaverbindung (f) 
twist Joint, Britannia 
joint 

ligaturo - soudure (f), 
joint (m) Britan nia 

Muffenverblndungs- 
stelle (f) 
eye joint 

joint (m) a manchon, 
joint (m) Baron 


CMOJiHHofi npnuofi (m): 
cnaftna (f) iipn iio- 
moluh cmojiu v 

saldatura (f) con resina 
soldadura (!) con resina 


^piiTfiHCKan cnaftna (f) 
fasciatura (!) saldata 
empalme (m) Britania 



coeAHHeiiie (n) (cpamu- 
Banie (n)) MyrpTofl to 
giunto (m) a manicotto 
empalme (m) de enchufe 
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Unterlrdische Leilugei 
l Underground Lines 

Canalisations Souterralnes 


noAsenme npoBOja 
Lines sotterranee 
Lineas snbterrdneas 


Kabelfver]legung (f) 
cable laying, construe- 
0 tlon of undezgronnd 
* lines 

pose (f) des c&bles ou 
du c&ble 


Vorschriften (fpl) fur 
Kabelverlegung 
instructions (pi) for 
3 laying cables 

instructions (fpl) pour 
la pose des c&bles, 
instructions (f pi) de 
pose 


ein Landkabel legen (v) 
to lay an underground 
4 cable 

IK)ser (v) un cable ter- 
restre 


Verlegung (f) der Flufl- 
kabel 

c laying a river-cable 
pose (f) des cables flu- 
viaux 


npoiwiaAKa (f) Ka6e.m 
posa (f) d‘un cavo 
colocacidn (f) de un 
cable 


np&BHJia (n pi) npoKJia*- 
kh Ka6e.iefl 

istruzioni (f pi) o norme 
(f pi) per la iK>sa dei 
cavi 

instrucoiones (f pi) para 
la colocacidn de los 
cables 

npoJiOHtnTi. (npoKJiaAH- 
saTL) noAaeMHuA na- 
6em> 

posarc (v) un cavo ter- 
restre 

colocar (v) un cable 
terrestre 


npoiciaAKa (f) p'femnaxi* 
Kadevieft 

posa (f) dei cavi fluvial! 
colocacidn (f) de los 
cables fluvialen 


das Kabel abzweigen (v) 
to branch the cable 
f . brancher (v) le cAble; 
(diviser on deux bran¬ 
ches:) bifurquer(v) le 
cable 


OTB'fcTB-HTL (-JIHTL) Ka- 
6e:ib 

derivare (v) il cavo 
derivar (v) 6 bifurcar (v) 
el cable 


Kabelabzweigung (f) 

* branching of a cable 
branchement (m) de 
cable, saign£c (f) 


OTirfeTB-ieHie (n) Kadejin 
derivazione(f)d’un cavo 
bifurcacidn (f) de un 
cable 


fi 


Klammer (f) zum Fest- 
legen von Zweiglei- 
tungen an das ITaupt- 
kabel 

cable connector clip, 
T-clip for a cable 
branch 

agrafe (f) en T pour la 
fixation au cable prin¬ 
cipal de conducteurs 
derives, tc-agrafe (m) 
pour saignees 



cKodna (f) ,vw npHKpii- 
iLien in oTiriiTBHTejib- 
H1JX1> npOBO,tOBT> Kl* 
r.iaBHOMy Kadejiio 
graffa (f) per la fissa- 
zione dl condnttori 
derivati al cavo prin¬ 
cipal 

grapa (f) para la fljacidn 
de conductors deri- 
vados del cable prin¬ 
cipal 
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Leitungen In die Erde 
einlegen (v) 
to bury a cable 
poser (v) les conduc- 
teurs dans la terre, 
enterror (v) les con- 
ducteurs 


ein Kabel einbetten (v), 
verlegen (v), ein- 
graben (v) 
to embed a cable 
poser (v) un c&ble [dans 
. . .]• noyer (v) un 
cAble [dans le sable 
p. ex.] 


Einbettung (f) des Ka- 
bels in reinen 8and 
embedding of a cable 
in clean sand 
pose (f) du c&ble dans 
un lit de sable pur; 
Taction (f) de] noyer(v) 
le c&ble dans du sable 
pur 


Un terstopfen (n) der Ver- 
bindungsstelle eines 
Kabels 

tamping the cable Joint, 
packing up the Joint 
of a cable 

rembourrage (m) du 
Joint d’un c&ble 


yjio>KHTi> (yitJiajiHBaTh) 
npoBo^a n aejuro 
collocare (v) conduttori t 
nella terra 

colocar (v) en el suelo 
lo8 conauctores 


norpyairn. (-HcaTt) (yjio- 

HCHTB, yicjiaAUBaTB) 
Ka6ejn> bt> aemuo 
sotterrare (v) un cavo 
colocar (v) un cable en 
un lecho de tierra 


yKn&AKa (f) KadejiH bt> 
Haeraft necom, 
posa (f) del cavo in un 
letto di sabbia pura 3 
colocacidn (f) del cable 
en un lecho de arena 
pura 


no;uuia£UBaHie (n) 
noA> Ka<tan»Hyio 
Mydrry 

imbottitura (f) del 4 

S lunto d'un cavo 
eno (m) del pun to 
de unidn de un cable 


Kabelwagen (m) 
cable wagon 
chariot (m) a [tambour 
pour] cables 



Ka6ejn>Hafl Tejrfera (f) 
(noBOSKa (f), <t>ypa (f)) 
carro (m) per cavf 
carretilla (f) para cables 


6 


Kabelwinde (f) 
cable winch 
treuil (m) & cable 


Kabeltrommel (f) 
cable drum 
tambour (m) a cable 



Jie6e;u<a (f) juih na- 
bejiefl 

argano (m) per cavi 
torno (m) para cables 


6apa6am> (m) na- 
oejia 

tamburo (m) per cavi 
tambor (m) de cable 


Kabelrolle (f) 
cable-reel 
bobine (f) a c&ble 


Ka6ejiBHaH KaTyuiKa (D 
puleggia (f) da cavi # 
polea (f) de cable 
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Verlegungsscheibe (f) 
t paying-out reel, swift 
ddvidoir (m) ou mouli- 
net (m) de pose 



Kpyrb (m) m in cx&tu- 
Bama KaOeoiH 
puleggia (f) di posa 
polea (f) de colocacidn 


abwickeln (v), abrollen 
(v) 

2 to pay out, to roll out, 
to uncoil, to wind off 
ddrouler (v), divider (v) 


Abwicklung (f) eines 
Kabels 

3 paying-out a cable 
ddroulage (m) ou dd- 
roulement (m) ou d&- 
vidage (m) d'un c&ble 


Auslegen (n) eines 
Kabels 
paying-out 

4 Statement (m) ou d&ve- 
loppement (m) d’un 
c&ble; (d’un navire- 
cablier, aussi:) fllage 
(m) d’un cable 



Abrollkarren (m), Ab- 
rollwagen (m), Ab- 
wicklungskaiTen (m), 
Auslegekarren (m) 

" barrow with drum for a 

uncoiling wires 
charrette (I) de pose oti 
de ddroulement 


Kabelauslegemaschine 

(0 

6 paying-out machine 
machine (f) k Staler ou 
a filer le cable 


das Kabel aufrollen (v) 
to wind up a cable 
7 enrouler (v) le cAblo 
(c. ad. sur un tam¬ 
bour) 


Kabelaufwickel- 
maschine (f) 
cable-winding machine 
« machine (f) a enrouler 
le c&ble, machine (f) 
d’enroulement du 
cable 


Kabelbnich (m) 

9 breaking of a cable 
rupture (f) de cable 


Kabelabschnitt (m) 

10 piece of cable 

tron^on (m) de cable 


paanoTaTb, paaMaiu- 
Ban>; cmot&tb 
svolgere (v) 
deyanar (v) 


paaBaTUBame (n) (cMa- 
TUBauie (n)l Kadean 
svolgimento (m) di un 
cavo 

desarrollo (m) de un 
cable 


pacKJiaAKa (f) Ka 6ejm 
BAOXb JIHH1H 

distesa (f) d’un cavo 
devanado (m) de un 
cable 


noBoana (f) <rb 6ap&6a- 

HOITB JVIH CMaTUB&HlH 
KaOejifl 

carretto (m) di posa 
carro (m) para la colo- 
cacidn 


MainHHa (f) jinn pac- 
KJiaAKH KadeJiefi 
macchina (f) per svi- 
luppare un cavo 
mdquina (f) para deva- 
nar el cable 


HaMOTaTb (HOMaTUBaTb) 
KadeJib 

avvolgere (v) il cavo 
arrollar (v) el cable 


ManiHHa (f) ju m h&bh- 
Banifl KadejiR 
macchina (f) per avvol¬ 
gere un cavo 
mdquina (f) para arro- 
llar el cable 

IlO.lOMKa (f) (pa3pbiBi> 
(m)) Katiejia 
rottura (f) di un cavo 
ruptura (f) de cable 

o6pb;mm> (in) (nycoicb 
(m)) nadejiH 
spezzone (m) di cavo 
trozo (m) de cable 
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Kabelstrecke (f) 
cable section 
section (f) de c&ble 


Kabell&nge (f) 
cable length 
longueur (f) de c&ble 


yMacTOKi> (m), no koto- 
poicy njKjjiojKem, 
nadejii*: yuacTOicB «a- , 
(SejiBHoft (rfeTH 
tratto (m) di cavo 
seccidn (f) de cable 

AJiHHa (f) Kadejin 
lunghezza (f) di cavo 9 
longitud (f) de cable 


Kabelstrang (m) 
part of a cable 
une [certaine] longueur 
(f) de c&ble, un bout 
(m) de c&ble 


Kabellageplan (m) 
plan of the position of 
the cable 

plan (m) de situation 
ou d'emplacement du 
c&ble 


Kabellinie (f), Kabel- 
leitung (f) 
cable line 

ligne (f) de c&ble[s], ca¬ 
nalisation (f) de cables 


uacrb (f) Kadean; na- 
6eju>Hbift KoueirL (m) 
parte (f) di cavo 
una longitud de cable, 
un estremo de cable 


njiairb (m) Ka6eju,Hofl 
npoK-ia^KH; iuiam, 
pacnoAOwemH Katie- 
jiefl; iuiam> K&6ejo»- 
Hoft crfeTH 4 

piano (m) di posa di un 
cavo 

piano (m) de situacidn 
del cable 


KadejibHan JiHHin (f) 
linea (f) di cavo, con- 
duttura (f) a cavo 
linea (f) de cables 


unterlrdische Kabel- 
ftihrung (f) 

underground laying of 
a cable 

poBe (f) de cAble sou- 
terrain , conduite (f) 
souterraine des c&bles 
(c. &d. action de con- 
dulre) 


Kabelrinne (f), Kabel- 
kanal (m) 

cable trough, cable 
channel 

cAniveau (m) de c&ble[s] 




a 


Rinnenverschlufi (m) 
cover for cable trough 
ferineture (f) de cani- b 

veau, couvercle (m) 
de caniveau 


noAseimaH npoBoaica (f) 
(npoKJiaAKa(f)) KatiejiH 
conauttura (f) sotterra- 
nea del cavi 
conduccidn (f) subterra- 
nea de los cables 


KabeJiLHuft KaHajrb (m): 
Hcejio(h> (m) jmn wa- 
deJieft 

canale (m) per cavo 
alcantarilla (f) para 
cable 


aaTBopi> (m) (npumKa 
(f), noKpuuiKa (f)) 
>Ke;io6Ka 

coperchio (m) del canale 9 
cubierta (f) de alcanta- 
rilla 


Kabelgraben (m) 
cable trench 
tranch&e (f) de c&ble 


Tparauen (f) (von (m)) 
juih KabejieH 
fossa (f) per cavi 
zanja (f) para cable 


9 
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Sohle (f) des Kabel- 
grubens 

i bottom ot trench 
fond (m) de la trunchle 
du cftble 


Kabellehro (f) 

3 wooden gauge 
Jauge (f) pour cAbles 


Tunnelsystem (n) 

3 tunnel system 

syst4me (m) de tunnel 


Tlefweg (m) 
subway 
4 tnnnel 


befabrbarer Kanal (m), 
schllefbarer Kanal (m) 
narrow cable-way 
_ caniveau (m) pratlcable 
[en marchant courbi], 
caniveau (m) dans le- 
quel on peut clrculer 
[courb6] 


Verblndungskanal (m) 
connecting channel 
6 caniveau (m) de Jonc- 
tlon ou de raccorde- 
ment 


Mannloch (n), Klnsteig- 
ftffnung (f) 

7 man-hole 

trou-d'liomme (m), 
houchc (f) d’accfes 


gemauertcr Schaeht (m) 
8 brick pit 

pults (m) de visile ma- 
Conn6 


Mannlochrahmen (m) 
man-hole frame 
9 cadro (m) de la bouclie 
d'acc6s ou du trou- 
d'homme 


aho (n) (noAOUiBa (f)) 
TpaHmen (paa) juih 
wafieaeA 

fondo (m) della fossa del 
cavo 

fondo (m) de la zanja 
del cable 


Kafte.ii.JiuA KajiHftpT.(m) 
calibro (m) per cavl 
calibre (m) para cables 


cHCTeMa (f) TyHHejieft 
slstema (m) a galleria 
slstema (m) de tiinel 


ryHHeJU) (m); iioascm- 
hwA xoai> (m) 
galleria (f), condotto (m) 
sotterraneo 
tiinel (m) 


KaHajra (m), noaBOJUUo- 
mill npojrfcan. crop- 
6HBmHCi> (HarHyB- 
mHcb); npo-iaaituA 
KaHajrb 

canale (m) praticabile 
canal (m) en el cual se 
puede circnlar aga- 
chado 


coeaBHHTejibHuA xa- 
Hajrb (m) 

canale (m) di conglun- 
zlone o di raccordo 
canal (m) do unlftn 


Jia.rb (m); juokt. (m) 
passo (m) (i’nomo, poz- 
zetto (m) d'ispezione 
a agujern (m) de llmpleza, 
reglsiro (m) 

KaMeHHUA(KHpiIHHHUA) 
Ko.ioaeab (m); KHp* 
iiHMHaa uiaxTa 
pozzetlo (m) murato 
l>ozo (m) de mamposte- 
rta 

paxa (f) .iana (.uoKa) 
telaio (m) per passo 
d’uonio 

cuadro (m) del agujero 
de llmpleza 
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Mannlochdeckel (m) 
man-hole cover 

couvercle (m) de la C 

bouche d’accte ou du 
trou-d’homme 


Schauloch (n) 
inspection hole 
regard (m) 


Einziehsystem (n) 
draw-in system 
syst&me (m) de tirage 


KpuniKa (!) jiaaa (jnona) 
botola (!) del passo 
d’uomo t 

tapa (f) del agujero de 
limpieza 


juokb (m) (oTBepcTie(n)) 
JUIH OCMOTpa 

oriflzio (m) d'ispezione $ 
oriflcio (m) de ins- 
peccidn 


CHCT6M& (!) npOTHTHBa- 
Hia 

sistema (m) di tendi- 3 
men to 

sistema (m) de tendido 


Kabelzlehen (n) 
drawing [through] of a 
cable 

tirage (m) des cables 


Einziehen (n) von Lei- 
tungen in Rohre 
drawing of cables into 
pipes 

tirage (m) de conduc- 
teiirs dans les tubes 
sou terra! ns ou dans 
les conduites sou ter¬ 
ra! nes 



npoTarHBame (n) na- 
deaeft 

tendimento (m) di cavi 4 
tendido (m) de cables 


npoTHniBame (n) npo- 
boaobi» no Tpydairb 
tendimento (m) di con- 
duttori in tub! 6 

tendido (m) de conduc¬ 
tors en los tubos 
subterr&neos 


Zugstrick (m) mit Quer- 
holz 

rope for drawing cables 
into pipes 

cordon (m) de tirage 
aveo menotte en bois 



K&H&rb (m) (Bep&BK&(!)) 

JU ih npoTHriiBamH <n> 
AepeBHHHofi KpecTo- 
BHHoft (nonepeanHofi) 
corda (f) di tiraggio con <j 
traversa di legno 
cuerda (!) de tendido 
con agarradero de 
madera 


stahlemes Zugband (n) 
steel tape for drawing 
cables into pipes 
ruban (m) de tirage en 
acier 


Schmierung (f) des Ka- 
bels mit Talgpulver 
rubbing the cable with 
powdered talc 
talcage (m) du c&ble, 
lubrgfaction (f) ou lu- 
briflcation (0 du c&ble 
au talc ou k l'aide de 
talc 



CTajitHan jieura (!) juih 
npoTflrnBaHiH npoBo- 

AOBTb 

nastro (m) d’acciaio di 7 
tiraggio 

cinta (f) de aoero para 
el tendido 


Hampna (f) (HampaHie 
(n), cMa3Ka (!)) nabejia 
TajiBKOBburb nopoiu- 

KOMl> 

lubrificazione (f) del s 
cavo con polvere di 
t&lco 

lubriflcacidn (f) del cable 
con talco 
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Schmierung (f) des Ka- 
bels mit Seife 
rubbing the cable with 
soap 

1 savonnage (m) du c&ble, 
lubr^faction (f) ou lu- 
briflcatlon (f) du c&ble 
au savon ou a l'aide 
de savon 


kllnkerhart gebrannter 
Ton (m) 
clinker day 

if argile (f) cuite de la 
duretg d'une chanti- 

f iolle ou d'une brique 
four 


gebranntes Tonrohr (n) 
earthenware pipe 

3 tuyau (m) c£ramique, 

tuyau (m) d’argile 
cuite, tuyau (m) en 
poterie 

glasiertes Tonrohr (n) 
glazed earthenware pipe 
tuyau (m) cdamique 

4 verniss6, tuyau (m) 
d’argile cuite vernis- 
s£, tuyau (m) en po¬ 
terie vernissd 


Tonkabelsehutzhiillo (f) 
protecting cover for 
earthenware pipe 
gaine (f) clramique pro* 
tectrice ou de defense 
pour cables, gaine (f) 
protect rice ou de de¬ 
fense en argile cuite 
ou en poterie pour 
cable's] 


Kabelstein (m) 
bricks for covering 
cables 

pierre (f) de defense ou 
de protection ou de 
couverture de cable 



H&THpKa (f) (HaTHpauie 
(n) t cnaann (f)) na6e- 

JIR MIJJIOMT> 

lubriflcazione (f) del 
cavo con sapone 
jabonado (in) del cable, 
lubrificacibn (f) con 
jabdn 


OdOHOKgHHaH TJIHHa (f) 
TB&PAOCTH KJIHHKepa 
argil la (f) cotta a guisa 
di mattoni, terracotta 
(0 

arcilla (f) dura 


Tpyda (f) H 3 T> OdOHCHt^H- 
HOfl rJIHHU 

tubo (m) di terracotta 
tubo (m) de arcilla 


rjiaaypoaaHHaH rounap- 
Haa (KepaMHKOBaa) 
Tpyda (f); ivuuMHan 
ipyda, nonpuTan raa- 
aypi.io 

tubo (in) d’argilla ver- 
niciata 

tubo (m) de arcilla bar- 
nizada 

npe r p>xpannieAhHaH 
r.iHiiauaa o6ojio*iKa 
(f) nadeAeil ; 6po- 

HeBoft KepaMIIKOBWfi 
(roiraapHhifi) nonpoBT, 
(ni) 

guaina (f) protettrice in 
terracotta per cavi 

cuhierta (f) protectora 
de arcilla 


KaMeHb (m) ;uih nepe- 
KpuTia Ka6e«iefi 
piotra (f) per copertura 
di cavo 

piedru (f) de proteccibn 
del cable 


Betonrohr (n) 
concrete pipe 
tuyuu (m) de beton, tube 
(in) en b«Hon 


6eTOHHan Tpy6a (f) 
tubo (m) in cemento 
tubo (m) de hormigdn 


selbstzentrierende Muf- 
fenverbindung (f) 
self-centering joint 
joint (m) a emboitoment 
a centnige autornu- 
tique 


caMoueHTpupyiomaH 
My<bTa (f) 

giunto (m) a inanicotto 
au tocen tran te 
empalme (m) de enchufe 
con centrado automA- 
tico 




verstemmte Bleimuffen- 
verbindung (f) 
caulked lead joint 
joint (m) a emboitement 
[fr] garniture [de] 
plomb matee 


verstemmte Hanf- 
mennigemuffenver- 
bindung (f) 

caulked yam and red- 
lead joint 

joint (m) a emboitement 
jV garniture chanvre- 
ininium mat£e 


noAHeKaHeHHaH xycpTa 
(!) CO CBHHUOBOB 3a- 
JlHBKOft 

giunto (m) a manicotto 
con guarnizione di 
piombo 

empalme (m) de enchufe 
de plomo brunido 


noAneKaHeHHan xycpTa 
(!) cn> neHLKOBOH ua- 
6HBKO ft, TipOTIHT&HHOfi 
CypHKOMT* 

giunto (m) a manicotto 
con guarnizione di 
canapa e minio 
empalme (m) de enchu!e 
con guaroicidn de 
cafi&mo y de minio 


gedrelite und gebohrte 
Muffenverbindung (!) 
turned and bored joint 
Joint (m) a emboitement 
toum£ et fore 


Liittnngsrohr (n) 
ventilation pipe 
buse (!) ou tuyau (m) ou 
tube (m) d’a^rage 


uusdehnbarer Dorn (m) 
expanding mandrel 
mandrin (m) extensible 


a 


BWToueHHan n bucbcp- 
.leHHan xycpTa (!) 
giunto (m) a manicotto 
torn!to e forato 
empalme (m) de enchufe 
torneado y taladrado 

Be htuji>i uioiiflaH Tpyda 
(!) 

tubo (m) di ventilazione 
tubo (m) de ventilacidn 




paCTH/KITMMfi 6opO.HOKT* 
(m) 

spina (f) allungabile 
mandril (m) extensible 


unmitlelbare Einbet- 
tung (!) von Leitungen 
in den Boden 
laying mains direct in 
ground 

T»ose (f) directe de con- 
ducteurs dans le sol 




HeuocpeACTBeHHafl 
yKJia;tKa (!) (Henocpea- 
CTBeHHoe yicia^wBa- 
Hie (n)) npOBO^OBT, m, 

3CM.1K) 

posa (!) diretta dei con 
dnttori nel suolo 
colocacibn (!) directa de 
los conductores en el 
suelo 


Eiulegesystem (n) 
system o! laying 
systeme (m) de pose 
[dans le sol] 


eluen Leitungskanal 
eindecken (v) odsr ab- 
decken (v) 

to cover a cable-way 
couvrir(v) un caniveau 


Kanalbedeckung (f) 
cable-way cover 
converture (f) de cani- 
veau 


cicTexa (!) yKJiajtKH 
(TTpoKJiajXKH ) 
sist'ma (!) di ))osa 
sisteina(!) de eolocacion 

noKpu-ii'* (-Ban/) (nepe- 
Kpu-Tb (-Band) na- 

HOJTb ;tJIH npOBOAOBT. 

coprire (v) un canale 
per conduttura 
cubrir (v) un canal 

nonpurie (n) (uepei.im- 
Tie (n)) KaHajia 
copertura (!) di canale 
enbierta (f) del canal 


n 
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Abdeckplatte (f) 

1 cover-plate, lifting plate 
plaque (f) de couverture 


noKpunnca (f) 
piastre (f) di copertura 
placa (f) de la cubierta 


Schluttstein (m) 

2 key-stone 

el6 (f) ou clef (f) d’une 
vofite 


aaiioicb (m); aaiiKOBufi 
Kaneui> (m) 
ehiave (f) 

clave (f) de la bdveda 


(I n ters lii tzu n gssat tel (m) 
o supporting saddle 
* selle-support (f), sell© (f) 
de support 


noAunpaioiitee <rfc;uo(n) 
sella (!) di sopporto 
si 11a (f) de soporte 


Tonkanal (m) 
earthenware trough 
4 caniveau (m) c£ramique 
ou en poterie ou en 
argile cuite 


rounapiiufi (nepaMii* 
Koaufi) KaHajrb (m) 
canale (m) di terracotta 
canal (m) de arcilla 


Holzkaual (m) 

6 wood trough 

c aniveau (m) en bols 


AepeBHHHMfi KBHaJTL (in) 
canale (m) di legno 
canal (m) de madera 


mit Deckel verschlieft- 
barer Kasten (m) 
box closed by a cover 
boite (f) k couvercle ou 
fermant k l’aide d’un 
couvercle 


hiuhkb (m) cb Kpuni- 
KOK) 

caasetta (f) con coper- 
chio 

caja (f) con cubierta 


Abdeckung (f) durch 
Ziegelsteine 
7 covering with bricks 
defense (f) ou recouvre- 
ment (m) k l'alde de 
briques 


" 0*- 


nepenpuTie (n) KHp- 
uh'i&mh 

copertura (f) con mal¬ 
to ni 

recubrlmiento (m) con 
ladrillos 


Kabelhaus (n) 

8 cable-house, cable-hut 
guerite (f) a cables 


KadejiLuan dyAtca (f) 
cabina (f) per cavi 
garita (f) para cables 


Einsteigschacht (m) 
9 access duct 
puits (m) d’acc&s 


iipoJiaauaH niaxTa (f) 
pozzo (m) d'accesso 
pozo (m) de entrada 


Kabelbrunnen (ui) 
10 cable pit 

puits (m) k c&bles 


Schlammsack (m) 
it mud-collector 
pui sard (m) 



KadeAbHUfi KOJIOAeBI> 
(m) (KOJiOAeutT, (m)) 
pozzo (m) dei cavi 
pozo (m) para cables 


rpAseBHKb (m) 
fossa (0 di deposito 
sumidero (m) 


Kabelkeller (m) 

18 cable cellar 

cave (f) aux cables 


noABajrb (m) jvib na- 

deleft 

sotterraneo (m) per cavi 
so tano (m) para cables 
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Knbcleinfiihrung d) 
(•able inlet 
entree (f) <le cable 

Einfuhrungstricliter (m) 
pipe intrance 
entonnoir (m) d’entree, 
pipe (f) d’entree 

Grundwasser (n) 
underground water 
nappe (f) [d’eau] sou- 
terraine, eau (f) sou- 
terraine 


Urundwasserspiegel (m) 
underground water 
level 

niveau (m) de l’eau 
souterraine 


Entwfisserting (f) 
drainage 

drainage (m), asseche- 
ment (m) 


Erdfeuchtigkeit (f) 
humidity of the ground 
humidity (f) du sol 

feuehtes Erdinnere (n) 
moist interior of the 
ground 

interieur (m) humide du 
sol, sol (ml humide [a 
rint^rieur] 


atzende Sfturen (f pi) 
corrosive acids (pi) 
acides (mpl) corrosifs 


atzende Gase (npl) 
corrosive gases (pi) 
gnz (mpl) corrosifs 


StraOen&rbeiten (fpl) 
road-work 

travaux (m pi) de voirie 

Erdarbeiten (fpl) • 
earth-works (pi) 
terrassements (m pi), 
travaux (m pi) de ter- 
rassement 


BBCUb (ni) Kabejiu 
entrata (f) d*im cavo t 
tubo (m) de entrada de 1 
un cable 


BBOAHan Bopoona (f) 
imbuto (m) d’entrata x 
embudo (m) de entrada 


HOHBeHuaH (rpyHTOBan, 
iiOAsexHaH) boa& (f) „ 

acqua (f) d’inflltrazionc 
agua (f) subteminea 

ypoBem* (m) no'iBeHiioft 
(noAaeMHoft, rpyuTO- 
BOft) BO AH 

livollo (m) doll’acqua 4 
d’inflltrazione 
nivel (m) del agua sub- 
terranea 

ApeHann, (mj: ocyiue- 
Hie (n) 

prosciugamento (m), 
drenaggio (m) ° 

drenaje (m), dcsecado 

__(m) 

CUPOCTB (f) nOTBU 

umidith (f) del suolo 6’ 

homed ad (f) del suelo 

cupafl noHBa (f) 
suolo (m) umldo nel- 
rintemo 7 

suelo (m) humedo en el 
interior 


BP6AHO A^ftCTBpomia 
KHCJIOTH (fpl) 
acidi (mpl) nocivi & 

licidos (m pi) perjudi- 
ciales 


upeAHo A'feftcTByiouue 
raau (mpl) 
gas (m pi) nocivi 
gases (m pi) perjudi- 
ciales 


VAUHHWH padOTU (f pi) 
lavori (m pi) stradali 
trabajo8 (m pi) do ca- 
minos 


yeMJiHUHH padoTU (f pi) 
lavori (mpl) di movi- 
men to di terra 
obras (fpl) do tierra 
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Bodensenkung (f) 
depression of the ground 
cnfoncement (in) du sol, 
1 depression (f) du ter¬ 
rain, poche (f), uffnls- 
sement (m) du sol 

einen Gmbcn auslieben 
„ (v) oder aufwerfon (v) 

to dig a trench 
creuser (v' nne tranehdc 


einen Ciniben zuwerfen 

(v) 

3 to All up a trench 
combler(r)une trnnchdo 


\\ iedcrherstellen (n) der 
SlrnUonobcrfliichc 
liinking good the road 
4 surface 

refection (f) ou remise 
(f) en <5tat dc [in sur¬ 
face do' la me 


oc kjiaHie (n) (ocajtna (f)) 
iiohbu (rpyirra) 
avvallamento (m), de- 
pressione (f) 
liunditnlento (in) del 
suelo 

pirn. TpaHiueu; bu- 
(npo-Jpun. Tpaameio 
scavnre (v) una fossa 
haeer (v) una zanja 
.mpu-Tb (-Band (aacii- 
nan,, aacunaTb) TpaH- 
nieio 

riempire (v) una fossal 
cegar (v) de tlerra una 
zanja_ _ 

npiiBejenie (n) mocto- 
boA b-i. uopnjoin. 
rifaelmento (m) del 
piano stradale 
arreg)o(m'dcl afermado 
de una calle 


StraCcnwalze (f) 
steam-roller, road roller 
rouleau (m) compresseur 



KaTOK-i. (m). i|)iir.:' na- 
noltoi) KHTOICb 

rnllo (m), spianatriee (f) 
stradale 

rodillo (m), apisonadora 
(f) 


straBe (f) 
t> street, road 
rue (f) 


i 


f- 


yJunta (f) 
via (f), Mi 
cnlle (f) 


(drt (fj 


QuerstmBc (f) 
cross street 

roe (f) trn\erMere ou dc 


uepecliKaiouian (none* 
peuitaii) yanua (f) 
slriida (f) trasversale 
cnlle (f) transversal 


[Stnilieii-,rflnsler (n) 
pavement 

pave (in), pavage (m) 


Pflusicrnrbcllcn (f pi) 
pavement work 
J trnvaiix (m j>1i de pn- 
vago, pavage (m) 


Anfbreehen (n) der 
rilaslcrung 

breaking up the pa¬ 
id ving 

depavngc (m), ouverture 
(f) du pave ou du pa¬ 
vage 


MocTOBan if) 

ft seleinto (m), lnstrico (m) 

einpedrado (m) 

pa6oTu no MomeHim 
lllaCTII.lld.) MOCTOMOfl 
lnvori (in pi) di lastrlea- 
uiento o di pnviinen- 
tnzione 

trabnjos (in) (le empe- 
drndo 


.louica (f) (paapurie (n)J 
MOCTOBoft 

disfare (v) il seleinto 
[accibn de] desem- 
pedrar (v) 
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Pickenhieb (in) 
blow with a pick 
coup (to) de pioche 

chaus.sierter Weg (m) 
macadamised road 
route (f) empierroe on 
TOAcadamisee 


Rinne (f), Rinnstein (m) 
gutter 

caniveau (m) [de rue 1 , 
rnisseau (m) [de rue 


Abzugkanal (to) 

sewer 

bgout (m) 


y.tapi* (m) jiomomI) 
colpo (m) di piccone / 
golpe (to) do azaddn 

inocceinian ^opora (f) 
strada (f) pavimentata 
a macadam 2 

(‘amino (m) con flrmo 
Macadam 

cTo'iifau KaHanKa (f) 
rotaia(f), cunetta (f) di .. 
scolo 

nrroyo (in), cuneta (f) 

cnycKHort Kanajrb (m) 
ranale (m) di scolo , 

albanal (in), alcantarilla * 
(f) 


Erdbohrer (m) 
hole digger, earth-borer, 
auger for drill i ng holes 
lariere (f) 



Rohrleitung (f) 
conduit 

eondulte (f), canali¬ 
sation (f) 


aouiaHOH rtypam. (in) 
(6ypi, (in)) 
trivella (f) 
barren a (f) grAnde 


Tpy6onpOBO;tT> (TO) 
tubazione(f), condotta(f) 
tubena (f), canalizacibn 
(f) 


Gewdlbe (n) 
vault 
vofite (f) 


CB04T* (ni) 

volta (f) 7 

bbveda (f) 


Kalk (m) 
lime 

chaux (f) 


Mortel (m) 
mortar 
mortier (m) 


Stein (m) 
stone 
pierre (f) 


gemauert (adj) 
bricked (adj) 
mar;onnb (adj) 


vi3HecTi> (t); naBecTKa (f) 
calce (f) H 

cal (f) 

ifaeecTKOBbifi pacroopi* 

(m); 3aroTOfueHHan 
HSB^CTKa (f) u 

malta (f) 
mortero (m) 

KaMeRb (in) 

pietra (f) to 

piedra (f) 

otfMypoBaHHNft 
murato (agg) f 

construido (adj) de al- 
baheria 


raassiv (adj) 

solid (adj), mAssive (adj) 

massif (adj), plein (adj) 


MacciiBHwrt 

mussiceio (agg) in 

rnacizo (adj) 


Pfeiler (m) 
pillar 
pilier (m) 


ycroft (to) 

pilastro (m) 13 

pilar (in) 


Mauerwerk (n) 
mason rv 
mayonnerie (f) 


K.ia;iKa (f); otiMypoBKa 

(0 

mu rat ura (f) 
albahileria (f) 
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Kabelrohre (f) 
t cable duct 

1 tube (ra) ou tuynu (in) 
a cable 


Kabelschutzrohre (f) 
cable protecting tube 
tuyau (in) ou tube (tin 
pro tec teur pour cables 


Ka6tvii>Haa Tpy6a it) 
tubo (m) da cuvo 
tubo (m) de cable 

upe^oxpauiiTeJibuan 
Tpy6a (f) mm Kafiejieft 
tubo (m) pro tot tore per 
cavi 

tubo (m) protector pnni « 
cables 


Kabelschutzeisen (n) 

3 cable protecting Iron 
fer (m) pro tec teur pour 
cables 


Betou (m) 
4 concrete 
be ton (m) 



iipeAOxpamiTejibHoe 
H<ejrfcaHoe iiepetcpu- 
Tie (n) Kaoejien 
ferro (m) protettore per 
cavi 

hierro (m) protector 
para cables 

6eT0irb (in) 
calcestruzzo (m) 
hormigrtn (in) 


Betonplatte (f) 
a concrete slab 
dalle (f) en be ton 


^eTOHHan ujinTa (f) 
platen(f) di calcestruzzo 
placa (f) de honnigbn 


Betonbett (n) 

6* concrete bed 
lit (in) de beton 


KanAle (m pi) aus ge- 
teertem Flolz 
7 troughs of tarred wood 
caniveaux (m pi) en bois 
goudroniu* 


Zomentrohr (n) mit 
Eisenblechiiberzug 
concrete pipe with iron 
cover 

tube (m) on ciment che¬ 
mist de for 


Tonfassonrohr (n) 
earthenware multiple 
duct conduit 
conduite (f) ccramiquo 
u multiple a sections 
profiles, conduite (f) 
multiple en potcrie ou 
en argllo cuite a sec¬ 
tions profiles 

Hlcistreifen (m) mit Kn- 
beldaten 

lead tag with cable data 
l0 fiche (f) indicative cn 
plomb pour cable, 
fiche (f) en plomb por- 
tant des donn£es rela¬ 
tives au cAble 


ficTomioe Jiowe (n) 
letto (m) di calcestruzzo 
lecho (in) do hormfgdn 

h*aHajibi (mpl) nai> upo- 
CMOJienHaro Aepesa 
(;tepeBa, npoimTaima- 
ro ry,apoHOMT») 
canali (m)»l) di legno 
incat ram a to 
canalos (mpl) de ina- 
dera alquitranada 

ueMeHTHan rpyCa if) cb 

OtfOJlO'WOfl II3T> wIHCTO- 

Boro >Ke^li3a 
tubo (m) di cemento 
rivestito eon Inmiem 
di ferro 

lubo (m) de cemento 
con revefltimiento de 
hierro 


<hacoHHufl cocTaBHoii 

3 roHHaj)Hbift (Kepaxu- 
icoBtin) Tpy6onpoBo,Ti» 
un) ,vui h*a6e,ieii 
tubo (m) profilnto di 
^ terracotta 

tubo (in) perfilndo de ] 
arcilla 

cuiiuuoBaM uo.'ioca (f) 

Cl, ,iail!IMMH (j,aTaMH) 

o Ka6evTh CBiumoBhift 
aHa«i^h"b (m) 
placa (f) di piombo 
coi dati del cavo 
chapa (f) de plomo con 
los datos del cable 
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Entfernung (f) der Iso- 
lierung 

removing the iiiHulation 
enlevement (m) de Tiso- 
lement 


yAajieme (n) (cHirrie (n)) 
naoJimuH 

rimozione (f) dell’isola- 
mento 

levantado (in) de la cu- 
bierta nislnnte 


abschaben (v) 
to scrape oft 
gratter (v), r&cler (v); 
(seulement de m6- 
taux:) draper (v) 





COCKO&lHTb, COCKaCjIH- 
Ban»; c’rautaTb 
rasehiare (v) 
raspar (v) 


Kabelmesser (n) 

cable stripper knife ^ 

couteau (m) pour cables x~ 11 - 


Kade^bnufl noHtiik-h (in) 
coltello (m) per cavi 
cuchillo (m) para cable* 


.7 


das Kabel abstufen (v) 
to step down the insu¬ 
lation of the cable 
e*chelonner (v) l'isole- 
ment du cable, en- 
lever (v) par gradins 
Tisolement du c&ble 




cpljaarb o6o.io'ikii (f pi) 
Ka6e.m ycTyiiawu 
disporre (v) a grad ini 
il oavo 

cscalonar (v) la ext re- 
mi dad del cable 


blankes Ende (n) des auf- 
geschnittenen Kabels 
bare end of the cut cable 
extr£mit£ (f) du c&ble 
mise k nue, extr6mlt£ 
(f) nue ou d£chauss£e 
du c&ble 


(aamiuienubift) ro;iijfi 
KOHeuii (m) KarteAH 
estremita (f) nuda di 
un cavo tagliato 
extremidad (f) desnuda 
de un cable 


Ausfasem (n) der Iso¬ 
lation 

fringing of the insu¬ 
lation 

effilage (m) ou d^tissage 
(m) ou effllochage (m) 
de Tisolement ou de 
la gaine isolante 



pacTpeniJBatrie (n) hho- 
.iimiii 

stllacciamcnto (m) dell’ r 
isolamento ' 

deshil&dura (f) de la cu- 
bierta ai si adorn 


Kinschneiden (n) der 
Isolation 

cutting of the insulation 
ent&illage (m) de Tisole¬ 
ment 


HaAp r baaHie(n) (HaApii^t> 
(m)) HaojiHuiH 
taglio (m) dell’isola- 
mcnto 

corte (m) de la cubiei la 
a i si ad ora 


die Isolation abldsen (v) 
to strip off the insula¬ 
tion 

detacher (v) ou ddfuire 
(v) Tisolement; d6bar- 
rasser (v) ou degarnir 
(v) ou d^pouiUer (v) ou ^ 
degager (v) le cable de 
son isolant; dechaus- 
ser (v) ou d£shabiller 
(v) ou d£nuder (v) le 
e^ble 




CUHTI* (CHIIM&Tb) II.10.1- 
hiuh >; ocboOo-;uiti. 
(-JKAaTb)OTT> H.lO.imtiu 
levare (vi Tisolnmento s 
deshacertv) la cubiertn 
a i si adorn 
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Kabelverbindung (f) 
cable-joint 

l (operation:) jonction (f) 
de cable; (rgsultat:) 
joint (m) de c&ble 


Kabelverbindungsstelle 

9 <*> 

* place of cable joint 

joint (m) de c&ble 


Kabel lots telle (f) 

3 soldering joint in cable 
* soudure (f) ou joint (m) 

soude de cable 

KAbel loten (v) 

4 to Rolder cables 
souder (v) des cables 


Kabelldtcr (in) 
a cable solderer 

soudeur (m) de cables 


cpamHBaHie (n) (coe^m- 
Heme (n)) Kadejifi 
giunzione (f) di cavo 
emp&lme (m) de cable 

M’bcTO (n) Ka6e.LbHofl 
My<t)Tbi; irfecTo (n) cpa- 
iUHBauiH Kadejiefi 
punto (m) di unioue 
d’un cavo 
junta (f) de cable 

M'bcTO (n) cnan Kadejui 
[punto (m) dij saldatura 
(f) del cavo 

[punto (m) dc] solda- 
_dura (!) del c able 

cna-HTt (-HsaTb) KadejiH 
saldare (v) dei CAvi 
soldar (v) cables 


K&6eju>Hufi nanjibiUBirL 
(m) 

saldatore (m) di cavi 
soldador (m) de cables 


ein Kabel spleifien (v) 
6 to splice a cable 
dpisser (v) un c&ble 


Spleifiung (f), Splissung 
(IJ.Zusainmensplissung 
7 (f) des Kabels 

splicing of the cable 
^pissage (m) du c&ble 



cimeTaTb Kadejm 
impiombare (v) un cavo 
empalmar (v) un cable 


ciLiereuie (n) (coeAHHe- 
Hie (n), nadejiefi 
impiombatura (f) del 
cavo 

empalme (m) del cable 


Aushiilsen (n), Ent- 
sch&len (n) 

taking off the protec¬ 
tive covering 
s dCgainement (m) ou 
d<>chaussage (m) du 
cable, enlevement (m) 
de la gaine 


CHHTie (n) 0(50JI0 V 1K!I 
(noKposa) 

levamento (in) della 
guaina 

mondado (m) de un 
Gable 


Kabelspleiftstelle (f) 
cable splice, cable joint fe 

n epissure (f) du cable, 
joint (m) 6piss£ du 
cable a 


SpleiL>uug (f) der Kabel - 
enden 

tn splicing of the cable 
ends 

£pissage (m) des ex tri- 
mi 16s des c&bles 


MbcTO (n) ciuieTeHui 
(COCAHHeHifl, cnaflKH) 
Kadejieh 

punto (m) d’impiomba- 
tura del cavo 
punto (m) de empalme 
del cable 

cnjieTeHie (n) Kaflejn.- 
IIUXT. KOHUOBT* 

impiombatura (f) delle 
estremit& del cavo 
empalme (m)de las 
extremidades del 
cable 
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Spleifikasten (m), Kabel- 
verbindungskAsten (m) 
splice-box 

boite (f) de jonction du 
cable 


Adersplei&ung (f) 
conductor splice 
£ pi wage (m) des ames, 
jonction (f) des ames 


KabelBchuh (m) 
cable socket, thimble 
cosse (f) ou soulier (m) 
de c&ble 


gestanzter gerader 
Kabelschuh (m) 
straight stamped sweat- 
ing lug 

cosse (f) de cAble droite 
estampto 


A 


gerader Kabelschuh (m) 
fur Verlotung 
straight sweating lug 
for soldering 
cosse (f) de c&ble droite 
a souder 



gerader Kabelschuh (m) 
fiir Versehraubung 
straight sweating lug 
for bolting 

cosse (f) de cable droite 
a boulonner 



Is) 


Winkelkabelsehuh (m) 
angle sweating thimble 
cosse (f) de c&ble 
d'6querre 



Kade^bHhifi hiuhkt, (m); 
HIIXHK1> (rn) AAH epatUH- 
BaBifl Kadejiefi 
cassetta (f) di giiiti- 1 
zione del cavo 
caja (f) de empalme del 
cable 


ciiJieTeuie (n) (cooah- 
Heiiie (n), cnaftna (f)) 
/KIIJTB a 

saldatura (f) dell’anima 
sold ad ura (f) del alma 


KadejibRufi HaKOHeq- 
hhkt> (m) (6aiiiMaK>. 

(m)) 3 

testa (f) di cavo 
zapata (f) para cables 


lipfllfoft IlITaMJIOBaHHUft 
Ka6eju>iibifi uaKOReq- 
Hnh*b (m) (danmaich 
(m)) 4 

testa (f) di cavo stam- 
pata diritta 

zapata (f) recta para 
cables estampada 

npHMofi KadejibHuA 
IiaKOHeHHHKT> (m) 
(6auiMam> (in)) jyia 
cnanBaHia K 

testa (f) di cavo diritta 
per said are 

zapata (f) recta paru 
cables para soldar 

npHMoft Kade^LHuft Ha- 
KOHe'iHHirb (m) (6aiu- 
Mairb (m)) juih coeAH- 
HeHirt BIIHTaMH fe . 

testa (f) di cavo diritta 
da avvitare 

zapata (f) recta para 
cables para atom!liar 

yroJibHuft KaCejibHbirt 
HaKOHeMHIlKT> (in) 
(6aiUMam> (m)) 

testa (f) di cavo a aqua- 7 
dra 

zapata (f) para cables en 
forma de escuadra 


gestanzte und verzinnte 
Kabeldsen (f pi) 
cable eyes (pi) punched 
and tinned 

cosses (f pi) estampees 
et 6tam6es 


uiTaifnoBaHHbiH h ;iy- 
uceuHUH Katfejibiiun 
AyMxKii (f pi) (yiuKii 

(n pi)) H 

occhielli (m pi) per cavi 
stampati e stagnati 
guardacabo (m) estarn- 
pado y es tan ado 
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Blech kabelose (f) 
sheet-metal eye for 
l cables 

cosse (f) en tolc pour 
cables 


gegossencr Kabelschuh 
(in) 

v cast cable lug 

cosse (f) en fonte pour 
cables 


/KecTHHan ^yiKKa (f); 
yuiKo (n) wit * nade.ieri 

HTb .IHCTOBOrO >KC- 

:rl;aa 

occhiello (in) di lainicra 
per cavi 

guardacabo (m) de 
plancha 

.iiiToii Ka6e.TLHwrt hh- 
KoiieHHincb (m) (daiu- 
Mairb (m) 

testa (f) di cavo di fu- 
sione 

zapata (f) de liierro fun- 
dido 


KabelendverschluG (m) 
„ end sleeve 

boite (f) ow manclion (in) 
d’extremite de cable 



Kade^bnan KoHueBan 
;ta,Tb;iKa (f) 

giunto (in) dl testa j>er 
cavi 

manguito (m) terminal 
para cables 


Kabelonde (n) 
cable end 

extnimite (f) oh bout 
(m) de cable 


KadejihHbift kohcut* (m); 

KOHeui> KadaiH 
estremitfi (f) di cavo 
oxtreinidad (f) de cable 


Kabelkopf (in) 

6 cable head 

letc (f) de cable 



ro.>iOHh a a (f) «a6e^»i 
testa (f) di cavo 
cabeza (f) de cable 


Metal lend verschluB (in) 
metal end-sleeve 
boite (f) on manchon (in) 
d‘extremit6 en m<Mal 
on inotallique 



MCTa.i.iiiMecKaH koiiio - 
nan aa^b-iKH (f) 
chiusura (f) d’estremitn 
me tallica 

manguito (m) terminal 
metalieo 


t i u min ieud \ erschl ufl( in) 
_ rubber end-sleeve 
' manchon (m) d’extru¬ 
ndle en caoutchouc 


TransportvcrschluR (m) 
temporary end-sleevo 
capote (f) d’extr^mft^ 
pour le transport 


B 


peaiiHonaii KOHiteBaii 

aaxfuiKA (0 

chiusuni (f) dVstremitn 
in gomma 

manguito (m) terminal 
de eaueho 


HaK0He4HUin» (m) hii 
upeMH nepenonwi 
chiusura (f) d’estremita 
pel trasporto 
caperuza (f) terminal 
de transporto 
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K&belhalter (m) 
cable hanger 
porte-e&ble (m), cram- 
]>on (m) pour cables 



AepwaTejib (m) juih na- 
Oe^H 

agraffe (f) porta-cavi 
porla-cable (m) 


Kabellnigdrulit (in) 
suspension-wire of a 
cable 

fil (m) porte-cuble, (il 
(m) de suspension du 
cable 


npoBOjiOKa (f) ;uin iioa- 

irkcKH Ka6e^n 
fllo (in) di suspensions V 
alambre (un do suspen¬ 
sion 


Aufhang[e]cisen (n) 
suspension iron 
fer (m) de suspension 



Kabelklemme (f) 

cable clamp 

attache (T) pour cables 



Kabelsehellc (f) 
cable-clip 

collier (m) pour cable 



Kabellager (u) 
bed for the cable 
lit (ni) du cable 


Kabelkupplung (f) 
cable coupling 
(operation et rOsultat:) 
acoouplement (m) de 
cables 


>Ke;rl;3o (n) (nce.il.3Ko 
(in) aah noAB'bcKii 
(no r u*'feninnam>i) 3 

ferro (in) di sospensione 
hierro (m) de suspension 


3a>KHMT» (m) (aaicplnn. 

(m)) a. in Ka6e;ien 
attaceo (in) sorru-oavo 
collar (m) de suspen¬ 
sion 


cifo6a (f) (xomvtl (m), 
o6ofiMa (f)J 

VKpi.iLieuin Ka(5e,iefi r, 
coll are (m) per cavi 
collar (m) para cables 


KauejiLiioe jio>kc* (n); 

jiO/Ke Ka6ejm n 

lctlo (m) del eavo 
lecho (m) del cable 

Ka6ejii>Hoe coeAiiiTetfio 
(n) 

noeoppiamento (m) per _ 
cavi ' 

acoplamicnto (m) de 
cables 


Kabelgamitur (f) 
cable fittings (pi) 
garnitures (f pi) de cable 


rapmiTypa (f) icatiejm 
guarnizione (f) del cavo 3 
guarniclOn (f) del cable 


Kabel verbindungsuiuile coeAmmTe.iLnaH i;a- 

(f) 6ejii»iian MyrpTa (f) 

straight through cable rnssettu (f) di unionc n 

junction box per cavi 

tii an chon (m) de jonc- ‘ enrhufe (ml para cables 

lion pour cables 
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f] OTB^TBBTeJQ>H&fl (Tpofi- 

Abzweigmuffe (f) Q HHKOBan) My<J)Ta (f); 

branch box, T Junctiou Tpo#HHKT> (m) 

i box cassetta (f) di derlva- 

manchon (m) de bran- cifjSfei»§§QQ zione per cavi 
chement pour cables enchufe (in) de bifurca- 

c!6n para cables 


Kreuzungsmuffe (f) 

2 crossing box 

manchon (m) de croise- 
ment 


xycjyra (f) nan CKpemH- 
BaHifl (nepeKpemHBa- 
nia); KpecToodpaa- 
Haa Myct>Ta (f) 
cassetta (f) d’incrocia- 
mento 

enchufe (m) de cruce 


Gelenkmuffe (f) 
link box 

3 boite (f) articulc j e ou a 
articulation on a ge- 
nou 



cycTaBoaHaa xy<|)Ta (f); 
mapuapiiaa My<|)Ta; 
MytbTaHa wapHHp&xi, 
cassetta (f) articolata 
caja (f) articulada 


Vierwegeverbindungs- 
niufTe (f) 

4 four-way box ^ 

boite (f) de jonction a 
qufttre voies 



Muffenverbindung (f) 

- socket joint 
0 jonction (f) par man- 
chon 


Kabelsaule (f) 

^ cable pillar, feeder pil- 
6 lar 

eolonne (f) & cable 



4eTupexxoAHaH (npe- 
cToodpaaHaa) coeaw- 
HHTejimaa xyctrra (f) 
-j cassetta (f) di uni one 
a quattro vie 
enchufe (m) de unidn de 
cuatro vias 


coeAHHeHie (n) Myctvrofl 
collegamento (m) con 
cassetta 

junta (f) por enchufe 


Ka6eJibHbifl CTOji(h> (m) 
colonna (f) per cavi 
columna (f) de cable 




Schutzgehttuse (n) dcr 
Kabelverbindung 
7 protecting cover for the 
7 cable joint 

coquilles (f pi) pro tee- 
trices du joint de cable 


Kinguftoffnung (f) 
hole for ]>ouring the 
H compound 

ouverture (f) ou orifice 
(m) ou trou (tin dc 
remplissage 


npetoxpaiiHTejibHaH ko- 
podna (f) KatSc.ibHofi 
cnahKii 

cassetta (f) di protezioue 
del giunto di nn cavo 
caja (f) protectora de 
la junta de cable 


a 

oTHepcTie (n) ;wih aa- 

JI11BKH 

}) foro (m) di rieinpimento 

a|»ertura if) de llene 




El nftihrungshals (m) 
inlet neck 

col (m) ou tubulure (f) 
d'introduction 


BBOAHuiiiieftKa(f); uieft- 

na juih BBOAa 
tnbo (m) o collo (m) d’in- 
troduzione 

tubo (m) de introduc¬ 
ed n 


Muffenausgufimosso (f) 
box-compound 
masse (f) de remplis- 
s&ge du man chon 


Kabelabzweigkasten (m) 
street distribution box, 
^flush box 

boite (f) de derivation 
pour cables 





Insittktionskasten (m) 
inspection box 
boite (f) de vJsite 


Zugangkasten (in) 
access box 
boite (f) d’acc&s 



coctubi, (m) ajih aajiHB- 
KH My(J)TI> 

massa (f) di riempimenlo .> 
del manicotto 
masa (f) de relleno del 
enchufe 

KatiejibHuft Hiu,Hin> (mj 
AJin OTBliTBJieHifl ; 
OTH'hTBHTCVlbHIjft KU- 

6e.n>Huii Hnuucb 3 

scatola (f) o pozzetto (m) 
di derivazione percavi 
caja (f) de derivacibn 
para cables 

KOHTpOJlbHblA H1UHK1. 

(ra) 4 

scatola (f) d’ispczione 
cajft (f) de inspeccidn 

ammo. (m) A^a AOCTyua 
kt. Kadejno s 

scatola (f) d’entrata ° 

cajn (m) de acceso 


K analei uiiihrungs- 
kasten (m) 

conduit connection box 
boite (() d’introduction 
de caniveau 



bbo.ihuA nuuncb (in) 
Ajin KanaJiOBT. 
scatola (f) d’introdu- 
zione per galleria 
caja (f) de entrada de 
tun el 


fl 


Kabeleinziehkastcn (m) 
drawing-in box 
boite (f) de tirage, boite 
(f) a tirer les cables 



HimiKT* (m) ^jin lipo- 
THrFiBaHin Ka6e-ieft 
to, scatola (f) per tirare i 
cavi 

caja (f) para tirar Ins 
cables 


Kabelverbindungs- 
kasten (m) 

cable box, splice box 
boite (f) de jonctlon de 
cables 


cocao mnc.ii.u i»iit Ka¬ 
bo JILHU ft IIIIUIK’L (in) 
scatola (f) di giunzionc s 
per cavi 

caja (f) de empuline 6 de 
eonexibn para cables 


Verteilungskasten (m) 
distribution-box 
boite (f) de dispersion 
</u de depart 



pac 11 pe A'f ; a» i tcju.hu ft 
Hiiuncb (m) 

scatola (() di distribu- 
zione 

caja (f) de distribucibn 


9 
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Stutzen (m) 
1 sleeve 
tubulure (f) 


Aushebevorrichtung (f) 
0 lifting device 
* dispositif (m) d'enlfcve- 
ment 


Blindflansch (m) 
blank flange 
3 bride (f) plelne ou 
aveugle, fausse 
bride (f) 


naTpy(k)KT> (m); uiTy- 
aem» (m) 
bocchetta (f) 
caja (f) de tubos 

npiicnocodJieHie (n) ;vih 
CHHT in [kpuhikh] 
meccanismo (m) di le- 
vamen to 

mecani8mo (m) de le- 
vantamiento 


rjiyxofl d)JiaHem> (m) 
flangia (I) cieca 
falsa brida (f) 


Unterseekabel 

4 Submarine Cables 

Cables sons-marlns 


noAMAiue Kade.ia 
Carl sottomarlnl 
(tables sabmarlnos 


Unterseeleitung (f) 

_ submarine line 

ligne (f) ou canalisation 
(f) sous-marine 


Kabeltyp (m) 

6 type of cable 
type (m) de cable 


trailsatlantisches Kabel 
(n) 

7 transatlantic cable 
cable (in) transatlan- 
tique 


uoABo^Haji MopcKan 
jihhih (f); noABOAHurt 
MOpCKOft IipOHOAT*(nri 
conduttura (f) o linea (U 
sot to marina 
linea (f) submarina 

Tmn> (m) Kadejm 
tipo (m) di cavo 
tipo (m) de cable 


TpaHcaTJiaimmecKift 
Ka6e.ii> (m) 

cavo (m) trasatlantico 
cable (m) transatlantic 


Kiistenkuhel (n), 
Kiistenemle (n) des 
Kabels 

s shore-end, shallow- 
water cable 

cable (m) cotier ou d’at- 
terrissement 



deperoBott Kade;n. (in): 
deperonoft KOHeivi»(m) 
Kade;iH 

cavo (in) da costa 
cable (m) costero 


Zwischcukabel (n) 

9 intermediate cable 
cable (m) intermgdialre 


Tiefseekabel (n) 
iq deep-sea cable 
u cable (m) de grand fond 
ou de lmute iner 



npoMevKyroMHiJii i<a- 
dejrb (m) 

cavo (m) intennedio 
cable (m) intennedio 

uoahoahmA Kade;n> (in) 
a;iji dojLiiioft rjiy- 
6hhn (do.ii.iiiHX'b rjry- 
6hht>) 

cavo (rii) per alto marc 
cable (ui) dc alta mar 
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unterseeische Kabel- 
llnle (0 Oder Kabel- 
verbindung (!) 
submarine cable con¬ 
nection 

ligne (0 de oilbles sous- 
marins 


Anschlufik&bel (n) 
connecting cable 
cable (m) de communi¬ 
cation <m de raccorde- 
ment 


Kabel flot to (f) 
cable fleet 

flotte (!) eabltere, flotte 
(!) des [navire9] ca- 
bliers 

Kabcidampfer (mj, 
Kabel [damp!]schiff (n) 
cable ship, cable 
steamer 

navire (m) cftblier, c&- 
blier (m), [bateau (m) 
a] vapour (m) cablier, 
steamer (m) c&blier, 
navire (m) poseur [de 
cables] 


ein Kabel an Bord neb- 
men (v) 

to take in a cable 
embarquer (v) un cftblo 


KabelschuO (m), Bucht 
(f) des Kabels 
flake 

spirale (!) ou couche (!) 
ftpirale du ciible 


das Kabel aufschieften 

(v) 

to coil the cable 
lover (v) le cable 


Aufschleften (n) des 
Kabels 

coiling in o! the cable 
lov&ge (m) du c&ble 


Kink (m), Knick (m) des 
Kabels 
kink 

coque (m) du cable 


KadejibHaH jihh'mi (f); 
Kadc.ibuoe coeAHHe- 
nie (n) 

linea (!) di cavo sotto- 1 
marina 

linea (!) de cable sub- 
m&rina 

npncoeAHHHTejibHidfl 
Ka6e-ib (m) 

cavo (m) o linea (!) di 
communicazione o di 2 
raccordo 

cable (m) 6 linea (!) A© 
amarre 

KadeJibHbift (pjioTb (m); 
Ka6ejib&biH cy^a (n pi) 

flotta (!) posa-cavi 3 

flota (!) de los buqucs 
telcgraflcos 



nadejibHbe cyA«o (n); 
KadejibHoe napoBoe 
cy^Ho 4 

vapor© (m) posa-cavi 
vapor (m) telegraflco 




npHHHTb Kadejib Ha 
cyaho 

imbarcare (v) o pren- 
dere (v) a bordo un 5 
cavo 

recibir (v) A bordo 6 
embarcar (v) un cable 

KadejibHan dyxTa (!); 

6yxra nadejin 
Mtrato (m) di cavo 6 

©spiral (!) de cable 

HaxoTaTb, Haifa-j 
TUBaTb; Ha- 
BepuyTb, Ha- I 
BepTMBaTb; ( 

y- 10 >KHTb f TaMH 7 

yK^aAUBaTb I 
eogliere (v) il cavo 
coger (v) el cable 

iiaMaTKiBaHie (n) (na- 
BepTiJBanie (n), ywjia- 
AWBaHie (n)) Ka6e;w 
dyxTaxn 3 

11 cogliere II cavo 
[accidn (!) de] coger el 
cable 

neperiid'L (m) nadeJiH 
!alsa piega (!) del cavo 9 
bucle (m) del cable 


/> p- 

4 —^ 


a 
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Kubeltank (in), Kabcl 
- behiilter (m) 

1 cable tank 
cuve (f) a cable 



Kabeltankwand (f) 
a side of a cable tank a 

parol (f) do la cuvo 


Kabeltankluke (f) . 

3 cable tank hatch D 

£eoutille (f) de la cu\o 


Kabeltankboden (m) 
bottom of the cable 
tank 

fond (m) de la cuve 


Kabeltankkegel (m) 

5 cone of the cable tank 
cone (m) de la cuvo 


Kabeltankdecke (f) 

6 ' top of the cable tank 
plafond (m) de la cuve 


Kabollegen (n), Kabel- 
7 verlegung (f) 
cable-laying 
pose (f) d’un cable 


das Kabel versenkcn (v) 
to sink or submerge a 
8 cable 

immerger (v) ou noyor 
(v) le cable 


Lotung (f), Loten (n) 
9 sounding 
Bondage (m) 


KaoeJibuiJH Gairb (m) 
(6accefiHi> (m), Tamci* 
(m)) 

vasca (f) del cavo 
estanque(m) para cables 

crkHKa (f) KaGejiwiaro 
6 aKa(6accefiua, Tanna) 
parete (f) della vasca 
pared (f) del estanque 
para el cable 

juoicx* (m) KadejibHaro 
Gana(6acceftHa, Tamca) 
boccaporto (m) della 
vasca 

escotilla (f) del estanque 
para el cable 

;iho (n) KaGe.ibHaro 
6 ana (tiaccefiHa, tuh- 
na) 

fondo (m) della vasca 
fondo (in) del estanque 
para el cable 

oapaGaiib (m) (noHyci. 
(in)) KaGe^bHaro 6a na 
(GacceHHa, TaHKa) 
cono (m) della vasca 
cono (m) del estanque 
para el cable 

itpuiua (f) KaGejibiiaro 
6 aKa(6acceflua,TaHKa) 
coperchio (m) della 
vasca 

plafdn (m) del estanque 
para el cable 

npoKMaona (f) (npon-ia- 
AiJBanie (n)) Ka6e,ieH 
immersione (f) o posa 
(f) del cavo 

colocacion (f) de uu 
cable 

OliyC * THTb (-KaTb) KA- 
6 e.ib; noir>y-3iiTi> 
(-watl) KaoejiL 
immerger© (v) o posare 
(v) il cavo 

sumergir (v) el cable 
u3ni;peHie (n) rjiyGmiu 

J10T01TL 

lo Rcandagliare 
sondaje (in; 


Lot (n), Kabelsonde (f) 
sounding-lead for laying 
to cables 

sonde (f) pour la pose 
des cables 


jiorb (m),vni HaM'fcpenin 
iviyOiiHH 

scandaglio (m) (pel cavo) 
sondeo (m) para la colo¬ 
cacion de los cables 
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botungsgeriite (npl) 
hounding apparatus 
appareils (mpl) de son- 
dage 


Lotnngsmaschine (f) 
sounding machine 
machine (f) a sender, 
sondeuse (f) 


Krinoline (f), Fiihrungs- 
ring (m) am Kabel- 
tankkcgel 
crinoline 

crinoline (f); cercle (m) 
guide-cable 


Oberdeck (n) 
upper deck 
pout (m) supdrieur 

[Kabel-]Auslegema- 
schine (f), Kabel- 
maschine (f) 
paying-out machine 
machine (f) a poser les 
cables, machine (f) de 
pose 


BepxHJiH najiyfta (f); 

oiiepT>-Aein> (m) 
sopraeoperta (f), ponto 4 
(m) superiore 
puento (in) superior 

MamiiHa (f) juh upo- 
KJiaAicu Katfejieft 
macehina(f) per iminer- 
gere o posarc il cavo 6 
maquina (D para sumer- 
gir el cable 



upu6oni 

naMTr 


■nw (m pi) ajui 
Bpeuin r.iyOmibi; 
iviydrmoimM'hpHTe.ii.- 
iiue npudopw 
attrezzi impl; per scan- 1 
dagliare 

aparatos (m pi) para 
sondur 

Aiumon* (m); MauniH- 
Hufl iiaxiipuTe:ii> (m) 
mydiiHU ^ 

macehina (f) per scan- * 
dagliare 

maquina (f) para sondar 

KpHHOJiHH'L (n); iiuripa- 
B-iHiomee kojilho (n) 
KOHyca 

anello (m) di guida del 3 
cavo, crinoline (f) 
anillo (in) para guiar el 
cable 


Kabeltrommel (f) 
cable drum 
tambour (m) a cable 



6apa6am* frn) jum ica- 
oe;in; Ka6e:ihiihrft fia- 
pabaH L (m) 
tumburo (m) del cavo 
tambor (in) para cable 


Auslegetrommel (f) 
paying-out dnim 
tambour (in) derouleur 
ou de d^roulemcnt 



6apatiain> (nO npo* 
K.iajuat 

tamburo (in) di svolgi- 
mento 

tambor (m) de desarrollo 


Auslegetrommelmesser 

(m) 

paying-out drum guide a 

couteau (m) du tambour 
de dcroulement 


HovK r b (m) Ha Gapatfairk 
AJi« pa3MaTUBauiH rca- 
OeJin 

coltello (m) del tamburo 
di svolgimento 
cuehillo (in) d«*l tam- 
bor de desarrollo 


I.eitauge (n), Leitrtse (f) 
guide 

anl-guide (m) 



HanpaK.1 woman (neay- 
man) npoyiUHHa (f) 
orchio (in) di guida 
hucco (m) de guia, ojo- 
gula (m) 


6 


7 


8 


9 


5 i 


II 
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beitrolle (!), Kabelschei- 
be (f), Leitscheibe (f) 
i leading sheave, guide 
pulley, leading pulley 
1 »oulie-guide (f), poulie 
(f) de guidage 



Koiterscheibc (!) 
^ jockey pulley 
poulie (!) jockey, 
jockey (m) 



HeAyuj.ee KOAeco (n); ua- 
npasjiajoiuift uikubt, 
(ni) 

puleggia (!) per guidarc 
il cavo 

polea (!) directrix 


d'feryHOK'fc (m) 
puleggia (!) fantino 
polea (!) joquey 


3 


Bugrolle (!), Bugscheibe 

(f) 

bow sheave 

poulie (!) de proue on 
d’avant 


> a 


0 v 


KOJieco (n) (iukhbt» (in; J 
ua Hocy cyAHa; iio- 
coboe KOJieco 
puleggia (f) di prua 
polea (!) de proa 


a 


Heckrolle (!), Heck- 
scheibe (!) 

4 stem sheave 

poulie (!) de poupe on 
d’urri^re 



a 


uojieco (n) (mKHB'L (in)) 
Bl> KOpMOBOfi MaCTll 
cyAHa; nopMOUce ko- 
Jieco 

puleggia (!) di poppa o 
di arcasso 
polea (!) de popa 


Schutzkappe (!) 

6 protecting cap 

chape (!) protectriee 


iipcAoxnaHirrejiMiaH 
Kopoona (!) 

eoperehio (m) per riparo 
cubierla (!) protectora 


Konsole (!) zurLagerung 
dor Bugrolle 
6 bow-sheave bracket 
console-support (!) de la 
poulie de proue 



KOHco.u* (!) a-ih Ko.ieca 
(imcHBa) ua uocy 
cvahh ; kohco.ib iio- 
coBoro Ko.ieca 
Mipporto (m) della pu¬ 
leggia di prua 
soporte (m) de la polea 
de proa 


Selmiubcnsohutzcr (ni) 
7 screw-guard 

protecteur (m) d’lidlicu 


Ablaulen (n) des Kabels 
running off of the cable 
H deroulcment (m) du 
cable 


iipeAOxpaHirre.iLHoe 
upiiciiocodAeuie (n) 

rpefiHoro bhhth 
apparecchio (in) per 
proteggere l’elieu 
aparejo (in) para pro- 
teger la helice 

ctVfcranie (n) (paauaTN- 
BaHie (n), cuaTUBaiiie 
(n)) Kabe^iu 

svolgimento (m) del 
cavo 

descnvolvimicnto (in) 
del cable 
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das Kabel scheuert 
the cable chafes 
le cftble (m) rague 


HadejLb (m) saTHpaen, 
il cavo sfreg& 
el cable se roza 


K&belbelcgklampe (f) 
cable-laying cleat 
laquet (m) d'am&rruge 
du cable 


Knbclstopper On) 
cable stopper 
bosse (f) du cable 


Kubelzug (m) 
pull of the cable 
traction (f) du cable 



Lose (f), Kabelzugabe (f) 
slack of a cable 
moil (m) d'un cable 


A nl anden (n) des Kabels, 
Laudung (f) des 
Kabels 

landing of a cable 
atterrissement (m) ou 
atterrissage (m) d'un 
cable 


- a ■ 


das Kustenkabel 1 anden 

(v) 

to land the shore end 
attenir (v) le cable 


cin l : nterseekabel 
spleillen (v) Oder 
splissen (v) 

to splice a submarine 
cable 

episser (v) un cable 
sous-marin 


Spleiiiboek (m) 
jointer’s vices 
chevalet (m) d’^pissure 
ou d’^pissage 



KHexrt(m) ;yw yKp'fen- 
Jienin KabejiH 
uncino (m) per amar- 
rare il cavo 

grapa (f) para amarrar 
el cable 


Ka6e;ibHbifl CTOiiop'b(m) 
bozza (f) del cavo 
lazo (in) del cable 


HaTfDKeHie (n) Ka6ejm 
trazione (f) del cavo 
tmccibn (f) del eable 


aanaci. (m) Kabejni 
i in ban do (m) del cavo 
afludidura (f) del cable 


BUTacicHBanie (n) kohuh 
K atie ji si Ha tieperb; 
ymia-iKa (f) tiepero- 
Boro KOHita KabejiH 
atterraggio (in) del cavo 
uterrainiento (m) del 
cable 

BUTa-UtHTb (-CKIIBaTl.) 
KOHeuT> KatieJin Ha tie¬ 
perb : yjiowHTb (ywjia- 
AUBaTb) tieperoBott 
KOHem> Katie.™ 
attemire (v) il cavo 
arrimar (v) a tierra un 
cable 

cpanuiBUTb (cn.ieTaTb) 

IIO^lBO^Hufl MOPCKOH 

K&tiejib: A'kiaTb cu.iec- 
ueuie no;tBo;iHaro 
MopcKoro Katie.™ 
impiombare (v) uu cavo 
sottomariuo 
cntrelazar (v) un cable 
8 ubinarino 

ABofiHbie iiapaji.iejibHue 
tiickh (m pi) ,v™ epa- 
mnBaHiH 

cavalletto (m) da im- 
piombatum 

caballete (m) de cm pal¬ 
mar 


Kabellbtstelle (f) 
soldered cable Joint 
soudlire (f) de cable 


M'fecTO (n) ciiaiiKn Ka¬ 
tie.™ 

saklatura (f) del cavo 
soldadura (f) del cable 


M* 
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Kabelsplisser (ra) 

/ cable splicing device 
epissoir (ra) de cable 


i 

Si 



SpleiCmesser (n) 

* trimming knife 
couteau (ra) a gutta 


Dregganker (ra), 
Draggen (ra), Quirl- 
anker (m), Suchanker 
(m) 

grapnel 
grappin (m) 


Schneidcanker (in) 
cutting grapnel 
grappin (m) ft pattcs 
tranchantes 





\Ll!s' 



npH(5opi> (m) aah cpa- 
lUUBauiH (cn^ereHia, 
ciuiecHeHia) KaCe^iefi 
tenaglia (f) a Stella 
pasador (m) de cable 

HOHTb (in) xih paapt- 
aaiiin ryTranepHH npw 
cpauxiiBaHiH (cn.ieTe- 
Hia. ciLiecHeHin) 
coltello (ra) per gutta 
perca 

cuchillo (in) para guta- 
per<*ha 


KoniKa (f): Apem. (ra) 
grappino (m), rizzone 
(m) 

rezdn (m), ancla (m) de 
cuatro u 11 as 


HKoph (m) ci> plnKyuui- 

MH wiedBiHMH 
grappino (m) a eesoie 
ancla (m) de tijeras 


Kabelboje (f) 

C cable buoy 

bouee (f) de cable 



Hebung (f) otkr Auf- 
nehinen (n) des rnter- 
seekabcls 

H grappling or picking-up 
a submarine cable 
rel6vement (m) du cable 
sous-nnirin 

- ^ 

Kabelnufnehrae- 
raaschino (f), Kabel- 
aufhohvinde (f) 
picking-up machine 

7 machine (f) ft relevcr le 

cable, machine (f) de 
reloveraent, releveuse 
(f) de cable 

Kabclhaspel (f) 

8 cable drum 
treuil (ra) a cable 



KatSe^bHMA GyA (ra) 
gavitello (ra) o boa (0 
da cavo 

boya (f) del cable, ba- 
liza (f) del cable 


iioai>cmi> (ra) uo;tBo;t- 
iiaro Ka6e,iJi: H3B.ie- 
neHie (n) iio;u<o;uiaro 
Kafie.ui it3*i> uoaij 
sollevamento (in) del 
cavo sottomarino 
elevaci6n(f) de un cable 
submarino 


Kabe.ieiioxbeMnaH m;i- 
iiiiiHa (1) 

umcchina (f) di solleva- 
mento del cavo 
maquiiia if) para le\au- 
lar el cable 


Ka6e;rmi>iA uopori, (m) 
taraburo (ra) pel cavo 
torno (m) para cable 


Kabclreparntur (f), 
Kabclnusbessemng (P) 
ruble repairing 
rcpaiation (f; de cable 


mcmmui (D (peMOirn. 
(m)) naCejiH 

riparazione (f) del cavo 
repamcidn (f) del cable 
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K&belvormann (m) 
cable foreman, leading 
coble hand 
contremaitre - c&bliste 
(m) 


Splisser (m), Kabelsplis- 
ser (m) 
splicer 

opisseur (m) de cAble 


Kabelarbeiter (m), 
Kabelmann (ml 
cable hand, cable man 
ouvrier-cabliste (m), ca- 
bliste (m), homme(m) 
pr£poa£ an service du 
cable 


rji&BHHfl padonifi (m) no 
npoKJi&AK'fe K&dejieft 
aorveglianto (m), capo . 

(m) squadra 
contramaestre (m) de 
cable 


Kade.iLHufl nan.iLUUHiT* 
(m) 

saldatoro (m) di cavo 
aoldador (m) de cable 


padonift (m) no npo- 
KJia^Tcb Kadejieft 
addetto (m) al servizio f} 
del cavo 

obrero (m) para el sor- 
vicio del cable 
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VIII. 


Hauslnstallation 
House Installation 

Installation 

domestlque 

Hausinstallation (f) 
house installation or 
wiring 

/ installation (f) domes- 
tique oh dans line 
maison, installation (f) 
d’appartement 


Kabriki installation (f) 
works installation or 
2 wiring 

installation (f) dans une 
usine 


Installation (f) in 
feuchten Rftunien 
^ installation or wiring 
in damp places 
installation (f) dans des 
loraux humides 


Srliittinstallation (f) 
installation on board 
4 ship 

installation (f) a bord 
d’un navire 


Installalionspruxis (f) 
installation or wiring 
r, practice 

pratique (f) d'installu- 
tion 

Installationssystem (n ) 
system of installation 
fS nr wiring 

systcmo (in) d’installa- 
lion 


40MOBRH VCTRJIOBKJl 

Im plan to domestico 
Instalaeldn domdstlea 


;t0M0BHH ycTauoBKa (f); 

ycTaHOBKa bt> ^ouax i. 
impianto (m) domestico, 
installazione (f) do- 
mestica 

instalacidn (f) dottiest ica 
o privada 

yeraHOBKa (f) hi. buboa- 
ckhxt. (ct)a6pn t rawxT») 
noMliiueHinxb 
impianto (m) d’una offi- 
cina 

instalaeibn (f) en una 
fabrica 

ycxaiiobKa (f) in> cu- 
puxi> iioM'femeninxT> 
impianto (m) in locali 
iimidi 

instulacion (f) en locales 
humedos 


yc-TaHOBKa (f) Hacyjaxv, 
npoK.ia;iKa (f) npoBo- 
,toBT» na cy;taxi» 
impianto (m) a bordo 
di una nave 
instalacjbn (f) a bonlo 
de un buqnc 

npaimiKa (f) no yrra- 
iiomrk 

pratica (f) d‘impianti 
pructieii (f) de instala- 
cibn 

cHCTeMa (f) ycTaHOHKii; 
ciiCTCMa npoKJia r tKi! 
upOBOjoirb 

sistema (ml d’hnpiauto 
solemn (mt do Instalrt- 
cinn 



Instnllationstechnik if) 
installation or wiring 
technics (pi) 
technique (f) d'installa- 
t i * >n 


I mien installation (f) 
installation or wiring 
in the interior of 
buildings 

installation (f)int4rieure 


installieren (v) 
to instal, to wire 
installer (v) 


Installationsmateri&l (n) 
installation or wiring 
material 

materiel (m) d‘installa¬ 
tion 


ycTaiioBO'iHaa icxhhkh 
(f) t 

tecnica (f) dell’impi&nto 
t£emca(f) de instalaeidn 


BHVTpeHHHH ycTaHOBha 
(*); ycTaHOBKa kl 3a- 
KpunJXT> (bo BHyTpen- 
nnxi.) noMfeiueHiHxi* ~ 
impianto (m) interno 
instalaeidn (f) interior 


ycTaHOHHTb, ycTanaa- 

^linaTb 

i m pi an tare (v), ins tall arc :i 
(v) 

m^laliir (v) 


yCTOHOBOUHlJ if MUTC- 

piajTB (m) 

materiale (m) d'im- 
pi&nto 

material (m) de install*- 
eidn 


Zubehtirteile (m pi) zur 
Installation 

accessories (pi) for the 
installation, wiring 
accessories (pi) 
accessoires (m pi) d’in- 
stallation 


iipiiHa;f,Jie>K hocth (f pi) 
Kb ycTaHouh-b 
accessori (m pi) per im- - 
pi anti 

accesorios (mpl) de ins- 
talftcioncs 


fustallataur (m) 
wireman, fitter 
installateur (m) 


ycTaHOBmi!in» (m) (moh- 
Tepr, (m)) 
montatore (m) 
instalndor (in) 


ti 


Schnur (f), Leitungs- 
scbnur (f) 
flexible cord 
cordon(m) [conducleur], 
conducteur(m) souple 


i u H y pi,(m) [ 11 poBo^i, (m) ] 
cordone (m) eonduttore ^ 
cordon (m) conductor, ' 
flexible (in) 


Kinfachschnur (f) 
single coni 

cordon (m) [conducteur 
simple, conducleur 
(m) sou pie simple 


litzenfrtnniger flanker 
Kupferleiter (m) 
hare stranded copper 
conductor 

town (in) conducteur en 
cuivre nu, conducteur 
(in) de cuivre nu to¬ 
wn n 6 ou en toron 


0;THO)KHJlbHf>lii Iiinypb 
(in) 

cordone (m) semplice s 
cnrdrtn (rn) sencillo 


BIITOft rojiuft M'hAHblfl 
npoHoaHHicb (in) (npo- 
BOA'b (rn)) 

eonduttore (m) di rame ft 
nudo avvolto a spirale 
conductor (m) de cobre 
desnudo en fllasticas 
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mnssivcr blanker 
Kupferleitcr (in) 
y bare solid copper con¬ 
ductor 

conducteur (m) massif 
en cuJvre nil 


hartgezogener, massiver 
blanker Kupferleiter 
(m) 

2 hard-drawn bare copper 
conductor 

conducteur (m) massif 
en cuivre 6croui nu 


litzenformiger blanker 
Eisenleiter (m) 
bare stranded iron con- 
6 * ductor 

toron (m) conducteur on 
fernu, conducteur(m) 
do fer nu en toron 


massiver blanker Eisen¬ 
leiter (m) 

4 bare iron conductor 
conducteur (m) massif 
en fer nu 


(iumniiader (f) 
rubber-insulated win* 
fil (in) [conducteur] 

6 raoutrhoute, fll (m) 
.conducteur] isol£ au 
caoutchouc au k isole- 
ment de caoutchouc 


<iummibanddniht (m) 
rubber-taped wire 
6 111 (ra) isol£ au ruban 
dc caoutchouc 


vulkanisierte Gunimi- 
hulle (f) 

vulcanised rubber co- 
7 vc ring 

game (f) ou enveloppe 
if) en caoutchouc vul¬ 
canise 


MaccHBHHfl rojiuA 

uuft npoBOAHHin. (in); 

MaccnBHHn ro.ibifi 
npoBO r iT> (ni) HiTL irfcAH 
conduttore (m) nudo in 
r&me massiccid 
conductor (m) do cobre 
desnudo macizo 


TBepAOTAHyTHfl MaCCHB- 

Hwfl rojiuA npoBOA'B 
(m) Hdr> irbAH (irfcA- 
HUfl npOBOAHIUTb (m)) 
conduttore (m) nudo in 
rame massicciostirato 
a freddo 

conductor (m) de cobre 
desnudo macizo es- 
tirado en frlo 

BHTOfi rOJTblfi IipOBOA" 
HHICb (m) (upOBOAl> 
(m)) hbt» Hcejrbaa; 
rojrwA jKejrhaHwft 
Hcryrb (m) 

conduttore (m) di ferro 
nudo avvolto & spiral© 
cable (m) conductor de 
hierro desnudo 

roJiutt MaccHBHufl npo- 
boat* (m) n3i> xcejrsaa 
(wejrfcaHuft npoBOA- 
Hiun> (m)) 

conduttore (m) massic- 
cio di ferro nudo 
conductor (m) macizo 
de hierro desnudo 


HCHJia (f) (npOBOAHUKT* 
(m)) ct» peaimoBofi 
iiaojiRiiieA; peanuo- 
bmA ii po boat* (m) 
conduttore (m) isolato 
con g°uima 

conductor (m) aislado 
con caueho 


npoBOAHHKT, (m) (npo- 
boat* (m)), iiaojinpo* 

BaHiiufi peaHHOBofi 
ji6htoA : npoBOJiOKa 
(f) nao.iiipoBannan pe- 
3HH0B0ft .ieHToA 
filo (m) isolato con 
nastro di gemma 
ahunbre (m) aislado con 
cinta de caueho 

odo-iOTKa (f) H3T> Byjuca- 
unaHpoRaHiioA peaimu 
guaina (f) di gomma 
vulcanizzata 
ctibierta (f) de caueho 
vulcanizado 
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biegsamer Gurumilei ter 
(m) 

flexible rubber con¬ 
ductor 

conducteur (m) souple 
isol6 au caoutchouc, 
conducteur (m) souple 
a isolement de caout¬ 
chouc 

Gummiaderleiter (m) 

rubber-insulated con¬ 
ductor 

conducteur (m) c&out- 
chout£, conducteur 
(m) isole au caout¬ 
chouc ou a isolement 
de caoutchouc 


Gummileiter (m) mit 
Drahtumflechtung 
rubber-insulated wire 
with wire covering 
conducteur (m) isol£ au 
caoutchouc sous tresse 
de dl m^tallique 


Verrottun g (f) des 
Gummis 

perishing, decay or de¬ 
composition of rubber 
decomposition (f) ou 
alteration (f) du caout¬ 
chouc 


Gurtleiter (m) 
strap-braided conductor 
conducteur (in) meplat 
ou sangl£ 


Pergamentdraht (m) 

} >archmen t-i nsulated 
wire 

til (m) isol6 au parehe- 
min, fll (m) a isole¬ 
ment de p&rchemin 


Gummieinfachleiter (ra) 
rubber-insulated single 
conductor 

conducteur (m) simple 
isold au caoutchouc 
ou k isolement de 
caoutchouc 


mdKift npono;uimn» (m) 
ci. peaH hobo ft h:io,ih* 
uieft; niGhift pc*;uj- 

HORblft upoHOAi* (m) 

conduttore (m) flessibilc 
ad isolamento di 1 
gomma 

conductor (m) flexible 
con aislamiento de 
caucho 

upoBOAHHin, (m) (npo- 
eo;n> (m)) ct» ueamio- 
Bofi HaoJiuuiefi 
OTifhjItHlJ XT> MvH.Tb „ 

conduttore (m) isolato w 
con gomma 
conductor (m) cauchu- 
tttdo 

npoBOiUiiucb (m) ct> pe- 
BHHUBoii nao.imueft 
(pe;uiHO»hift upoHO,rB 
(m)) crh np0B0Ji04H0fi 
onjieTKofl 

conduttore (m) isolato 3 
con gomma sotto trec- 
cia di fllo metAllico 
conductor (m) aislado 
con caucho recubierto 
de alambre metalico 


paaJiovKeHie (n) pe.niHu 
(HaynyHa) 

putrefazione (f) della 
gomma 

descomposici6n (f) del 
caucho 


iwocKift (:ieHT 006 paa- 
hwA) npoBO-tT* (m) 
(lipOBOAHHKT> (m)) - 

conduttore (m) fascia to 
con cinghia 
conductor (m) piano 


npoBOJiOKa (f) (npoBo;i- 
HHKT> (m), np0B0:Vl» 
(m)) ct> nepraueHTUOii 
HBOJMuieft 

Mlo (m) isolato con per- Fl 
gainena 

alambre (in) aislado con 
porgamiuo 

OAHO/KH.lLHHfl IipOBOA* 
hhkt> (m) (rrpoBO.Ti* 

(m)) (TB peaHHOBOfi 
HBoanniefi 7 

conduttore (in) semplice 
isolato con gomma 
conductor (m) sencillo 
aislado con caucho 
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Any [x]>KHJn>Hufl npoBOA- 
HYCKh (m) (npOBOAX 
(m)) cl peauuoBOft 
H30Jimiiefi 

eonduttore (m) doppio 
isolato con gomma 
conductor (m) doble ais- 
lado con caucho 


uapa«i.ie.iLHLifl (djio- 

CKill) ABy[X]HCHJIbBblH 
IipOBOAHlIKX (m) (upo- 
Boxb (m)) 

eonduttore (ni) geinello 
parallelo 

conductor (m) doble ile 
alambres paralelo9 

ABy [ X ] >KH Abllbl ft IipOBOA- 
hhki, (m) (npoBOAi» 
(m)) ex By-iKaHHTO- 
Hofi iiaojmnieft 
eonduttore (m) geinello 
isolato con vulcanite 
conductor (m) doble ais- 
lado con vulcanita 


Doppelgummileiter (m) 
twin rubber conductor 
couducteur (m) double 
isold au caoutchouc 
on a isolement de 
caoutchouc 


Parallelzwillingsleiter 

(m) 

parallel twin conductors 

(pi) 

couducteur (m) double 
ou jume!6 parallelo 


Vulkanitzwillingsleiter 

(m) 

? parallel vulcanised twin 
conductor 

condueteur (m) double 
[isoltf] a la vulcanite 

runde Doppelschmir (f) 
round twin cord 
cordon (in) [condueteur] q- 
4 double rond ou cir- gj, 
culaire, double con- 
ducteur (m) souyde 
rond ou circulairc 

Fassungsader (f) 
r lamp-bolder conductor 
fll (m) de douille [de 
lampe] 


Fassungsdoppeladcr (f) 
twin socket cord 
cordon (in) double de 
a douille [de lampe], 
double conducteur(m) 
Houple de douille [de 
lampe] 


verscilte Poppelschnnr 

(0 

• twisted twin cord 
cordon(m) double cable; 
double condueteur(m) 
souple ciibld 


]>reifachguininileiter(in) 
triple-rubber conductor 
condueteur (m) triple 
isolc^ au caoutchouc 
ou a isolement de 
caoutchouc 


Kpyiviufi ABy[x]>KiiAh- 
HU ft uniyp'L (m) 
cordone (m) doppio ro- 
tondo 

corddn (m) doble re- 
dondo 


ucHJia (0, HAymaa bt. 

naTpoHii (onpaBy) 
eonduttore (m) per at- 
tacchi di lampade 
alambre (m) para porta- 
ldm paras 

ABoftiiaa jkhjhi (f), hav- 
man bi> naTpom, 
(onpaBy) 

eonduttore (m) doppio 
per attacchi di lam- 
pado 

corddn (m) doble para 
porta-ld m paras 

BHToft ABofiHofi inHypi. 

(m) 

contone (m) doppio 
avvolto a spir&lc 
cordou (m) doble cnl>- 
leado, flexible (m) de 
dos conductors re- 
torcidos 

TpeX/KiT:u.iiijft npOBOA- 

Hinn. (m) (upoBo,n. 
(m)) ci, peimiOBOft 
HBOJinniefi 

eonduttore (m) triplo 
isolato con gomma 
conductor (m) triple ais- 
ludo con enneho 
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verseilte Dreifachsehnur 
if) 

stranded triple cord 
cordon (m) triple cable, 
triple conducteur (m) 
sou pie cablb 


BHToii Tportuoii lunypu 
On) 

enrdone (m) triplo av- 
volto a spirale 
cordon (m) triple retor- 
Hdo 


d u m m i ad ermclirf aeh - 
schnur (f) 

rubber-insulated mul¬ 
tiple cord 

conducteur (m) sou pie 
multiple isole au caout¬ 
chouc, cordon (m) mul¬ 
tiple a isolement de 
caoutchouc 


MHOrOHOI.’IbHblfi LllHypi. 
(m) c'L pe:mHOBoit 
iiaoJimueft 

cordono (m) multiplo 
isolato con gomma 
flexible (m) multiple ais- 
lAdo con eftuebo 


Keitor (m) fur feuehte 
und warme Raume 
conductor for damp and 
warm places 
mnducteur (m) pour 
locaux humides et 
chauds 


loiter (m) ftir wenig 
feuehte Ritume 
conductor for slightly 
damp places 
conducteur (m) pour lo¬ 
caux peu lminides 


wasserdichte Iveitungs- 
sohnur (f) 
waterproof cord 
cordon (m) [conducteur 1 
etanche, conducteur 
(m) sou pie etftncho 


iipono.iHHK'h (m) (upo- 
ho;ix (m>) JHH cw- 
pwxb it Teii^wxb iio- 
MdsmeuiA 

conduttore(m) perlocali 3 
uraidi e caldi 
conductor (m) para lo¬ 
cales humedos y eal- 
dos 

npoBOAUHKi. (m) (upo- 
Boai* (m)) cupo- 
BaTbixi, iiorfcmeniH 
conduttore (m) per lo- 4 
call alquanto umidi 
conductor (m) para lo¬ 
cales poco hmnedos 

BoaoneiipounnaeMbift 
(HeiipoMOKaeMiafl) 
umyp'b (ra) 

conduttore (ra) imper- 3 
meablle 

conductor (m) imper¬ 
meable 


Panzerader (f) 
armoured (armored (A)) 
wire 

fil (m) armb 


dpOIlHpOBHHHaH HtHJia 
(f) 

filo (m) armato, fllo (m) 6 
eorazzato 

alambre (in) armado 


Panzerschnur (f) 
armoured (armored (A)) 
cord 

cordon (m) [conducteurl 
anno, conducteur (m) 
souple arm6 



tipoiiiipoHaiiiujft limy px. 

(m) 

cordone (in) armato 
cordbn (in) armado 


Stablpanzerschnur (f) 
steel-armoured (armor¬ 
ed (A)) cord 
cordon (m) [conducteur] 
arme d’aeier ou a ar¬ 
mature d’acier, con¬ 
ducteur (m) souple etc. 


luuypT* (m) co CTa.ibHoii 
Gponeft 

cordone (m) ad arma- 
tura d’accialo 
cordbn (m) armado con 
acero 



Lmklopplung (f) mit 
starken Hanfschniircn 
braiding with thick 
hemp cord 

t (operation:) guipage (m) 
ii 1’aido de forte ficelle 
dechanvre; (resultat) 
guipage (m) en forte 
ficelle de chanvre 


on.ieTKa (f) M.n. Kptn- 
KHX'b lieilbKOBblXl. 
IllHypOHT. 

inlreceiarnento (in) con 
forte cordicella di 
eanapH 

cubierta (f) eon bra- 
man te fuerte de ca- 
narao 


rmklbpplung (f) mit 
nieht rostendem Stahl- 
draht 

braiding with non-eor- 
2 rosive steel wire 
(operation:) guipage (m) 
a l’aide de fil d’acicr 
inoxydable; (resultat ) 
guipage (in) en fil etc. 

lVndelader (f) 
pendaut cord 
cordon (in) [eomlueteurl 
:i de [lainpe a; suspen¬ 
sion, condueteur (m) 
souple de [lainpe a] 
suspension 

Pendelsohnur (f) mit 
Tragseilchen 
pendant cord with sus¬ 
pending strand 
4 condueteur (m) souple 
ou coni on (w) pour 
'lampc a; suspension 
nvoc cordeletto por- 
tcuse 

hopiadpendelschnur (f) 
twin pendant cord 
cordon (m) double pour 
'* flampe a] susi**nsion, 
double cond ueteur(m) 
souple etc. 


OMJieTKa (f) H3T> CTa.lh- 
Hoft TpyAHO pmairbfo- 
mefi iipoBo;ioKH 
intrecciamento (m) con 
filo d’aceiaio non 
ossidabllo 

cubierta (f) con alambrv 
de acero que ee en- 
mohcee con diflcultad 

noAtrfccHaH >Kii^a (f); 
UOABtXHWfi IipOBOA- 
Hincb (m) (npoBOA'b 

(m)) 

filo (m) a sospensione 
cordAn (m) de suspen¬ 
sion 


tiOAB'fccHMfi iUH> r p'h (m) 
c^» Bri.ieTeiiHtjm* Tpo- 
COITL 

cordone (m) a sospen- 
sione con funicella di 
sostegno 

cordon (m) de suspen¬ 
sion con alma de ca- 
namo de suspensiAn 

tROfiHOft UOAirfeCHblfi 
uiHypt (ra) 

cordone (m) doppio u 
sospensione 

cordon (m) doble para 
suspension 


tnigbarcr Lei ter ( in) 
conductor for portable 
o lamps 

condueteur (m) mobile 
ou portatif 


nepeHocHwn (iioabhvk- 

HOft) IipOBOAHIHCI. (m) 
(III)OBOTR (in)) 
comnittore (ra) porta- 
tile 

conductor (in) ]>orUitil 


Lei ter (ni) mit Zwisclien- 
stellen 

conductor with tapping 
points, conductor 
with branches 
condueteur (m) ii saig- 
nees [faites d’avance], 
condueteur (m) a 
branchements [prepa- 
res d avancej 



npoBOAi* (m) (npoBOji- 
hhicl (m)) erb roTo- 

BIJMIt OTBl;TB.ieHiHMH 
conduttore (m) con at- 
taehi intermedi 
conductor (m) con aco- 
metidfts 
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Zuleitungsschnur (f) 

cord 

conductcur (m) sou pie 
ou cordon (ra) d’ame¬ 
nde do courant ou 
d’arrivbe do courant 

Hftndlftnipenleiter (ra) 
mit Asbestumklbpp- 
lung 

cord for hand lamps 
with asbestos braid¬ 
ing 

conducteur (m) souple 
ou cordon (m) de 
lampe a main avoc 
gni page en osbeste 


Kinfuhrongsdraht (ra) 
leading-In wire 
fil (in) d’entree ou d’in¬ 
troduction 


TOKOIIO.lBiUHInifl 

iiiHyp'h (in) 

eordone (in) nddutlorc 
o d’arrivo 1 

cordbn (m) flexible para 
aeometidfts 

iipoBoxb (m) (npoaov 
iihkt> (m)) juih pyu- 
hwxt. JiaMirb rb a;t- 
fieCTOBOft oruieTicofi 
conduttore (m) per lain- ^ 
pade portatili con 
treccift d’amianto 
cordbn (m) flexible para 
porUitiles con capa 
protectora de ami an to 

broahuA iipoBojrb (ra); 

npoBOAHn fti» (m) jvih 

BBOAOBT,; BBOJHan 
IipOROJIOKa (f) o 

filo (m) d’introduzione 
alambre (m) de intro¬ 
duce! bn 


biegsaines oder flexible* rubnifi noAX^MHwft wa- 

Aufzugkabel (n) 6ejib (m) 

flexible lift or elevator eavo (m) flessibile 

cable per aseensore 

cable (m) souple ou cable (m) flexible para 

flexible d’ascenseur asccnsor 


Voltmetcrdraht (m) 
voltmeter wire 
fll (m) de voltmetre 


Instniraentendraht (m) 
instrument wire 
fll (m) d’instruraent 

Telephondraht (m) 
telephone wire 
fll (m) tblbphonique ou ? 
de telephone 


BOJibTMeTpoBaR rrpoBo- 
jiona (i); npoBOJioKa 
BOJii>TMeTpa 

filo (m) di voltraetro 5 
alambre (m) do volti¬ 
me tro 

npoBOJioKa (f) naarfcpn- 
TCJibHai a o npnbopa 
fllo (m) di strumento fi 
alambre (m) para instru- 
inentos 

Te.ie(I)onHafl npoBohona 

( f ) 7 

filo (m) telefonico 
alambre (m) telefbnieo 


Mohrfaehtelephonkabcl 

(n) 

multiple telephone 
cable 

cable (m) telephonicue 
multiple 



Hausleitungsdraht (ra) 
indoor wire 
fll (m) d’intericur on 
pour canalisations in- 
terieures 


MHOrOJKITJIbRUfl Tejie- 

(houuwii Kadejib (in) 
cavo (m) telefonico mul¬ 
ti plo 

cable (m) telefbnieo 
m (iltiplc 

npono;tHmn> (mj (npo- 
KO,ti» On)) BHy- 

TpeHHeh np0KJia,iKH 
(;t:m iipoKJi.uiui in. 
AOMaxT* OKH.uaxi. 
uorluueHinx n) 
fllo (m) per coudutturc 
interne 

alambre (m) para cana- 
li/aciones interiore* 
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Buhnenkabel (n) 

1 stage (table 

(table (m) de scene 

Verlegung (fj elektri- 
scher Lei ter 
wiring 

pose (f) ou placement (m) 
do conducteurs elec- 
triques 

elektrische Korrosion (f) 
electrolytic corrosion 
corrosion (f) eleetroly- 
J tique [ou ^lectrlque) 
des tuyauteries en fer); 
(deetrocorrosion (f) 


feste Verlegung (f) eines 
Leiters 

4 permanent wiring 
pose (f) k demeure d’un 
conducteur 


Verlegung (f) von Lei- 
tern auf demVerputz 
wiring on the plaster, 
surface wiring 
pose (f) de conducteurs 
sur l’enduit 


in trockenen Riiumen 
verlegter Lei ter (in) 

6 wiring in dry places 
conducteur (m) pose 
dans des locaux secs 


Kafte.ih (m) .uni enema 
envo (in) per leatro 
cable (in) de escenurio 

□poKJiaKAa (f) o.ieKTpii- 
necKHXT, iiponoAOirb 
posa (f) di condutture 
elettriche 

colocacidn (f) de con- 
ductorea el^ctricos 


3.ieKTp[o.iHT]iiqecKoe 
pa3T.*EAaHie (n) 
corrosione (f) elettrica 
electrocorrosidn (f) 


upoK.iaAKa (f) npoBOAa 
Harjryxo (HenoABHVK- 
iio) 

posa (f) stabile o deti- 
nitiva di unacondut- 
tura 

colocacidn (f) fija de tin 
conductor 

upoKJiaAKa tf) upoBo- 
AOBT> ua urryKaTypirt; 
posa (f) di condutture 
huI intonaco 
colocacibn (f) de con- 
ductores sobre cl on* 
lucido dc la pared 

iipoBo;n» (m) (lipOBO.l- 
huktj (m)J Kh cyxHxi. 
noirfeuteHiflXb 
conduttore (m) montato 
in locftli asciutti 
conductor (m) Colorado 
on locales secos 




in feuchten Riiumen 
verlegter Lei ter (m) 

7 wiring in damp places 
conducteur (m) pose 
dans des locaux hu¬ 
mbles 


npoBOAT* (m) (iipOKOA- 
HMKT> (m)) BT> CfaipUXl> 
noirhmeHirtXT> 
conduttore (m) montato 
in locali umidi 
conductor (m) colocado 
on locales hiimedos 


daiiemd nasse Raume 
(m pi) 

permanently damp 
places 

locaux (m pi) toujours 
humides 


IIOCTOHHHO CMDUH IIO* 
BrhmeHiH (n pi) 
locali (in pi) sempre 
umidi 

locales (m pi) siompre 
hiimedos 


in Metallrohr verlegter 
Leiter (m) 

conductors (pi) laid in 
metal tubes or con- 
J duits 

conducteur (m) pos6 
dans un tube metal- 
lique 




npoBOAHmrt (in) (upo- 
bojt, (m)), npo-iovKeH- 
hijiI bi> MeTsuuinue- 
CKOfl Tpy6[K] , fe 
conduttore (m) montato 
in tubi metallic! 
conductor (m) colocado 
on tubos metalicos 
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Lei tungsbefestlgungs- 
material (n) 
material for fastening 
conductors 

materiel (ra) de fixation 
ou de fixage des con- 
ducteurs 


MaTepiajn* (m) jum 
yKjrfcnjiemH npoao- 

AOBT. 

materiale (m) per fissure t 
la condutlura 
material (m) de fljacidn 
de conductores 


Dubel (m) 
dowel 

goujon(m); (petit:) ohe- 
ville (f) 


aaKp'feirb (m); /yodejib 

(m) o 

plolo (m), tassello (m) 
tarugo (m), taco (m) 


Manerd libel (m) 
wall dowel 
goujon (m) mural 


Buehenholzdubel (ml 
block of beech wood 
tampon (m) de hdtre 



crfeHHoft aaKp r biii> (m) 
(AK)6e.ib (m)) ;yiH Ka- 
MeHnuxT, criiHi. 
tassello (m) di legno 3 
per muri 

taco (m) de madera 
para muros 



fiyKOBuft .laiqyfcin. (in) 
(Aiofiejib (m)) 
tassello (m) di legno di 
faggio 

taco (m) de madera de 
haya 


Spiraldtibel (m) 
spiral dowel 
gon]on (m) h^liroidal 



ciih pa jibHLifi aaicp'fem. 
(m) (AK>6ejib (m)); cuh- 
pajibHaa iipo6h'a (f) ; 
npotfna (/uo6eju>) co K 
cnnpajibHo uaBHToft 6 
Ha BUHTb npOBOHOKOfi 
piolo (m) elicoldale 
tarugo (m) helizoidul 


SUhId libel (m) 
steel dowel 
goujon (m) d’acier 


cTajibHofi naKpiun. (in) 
(%io6ejib (m)) 
piolo (m) di acciuio 
taco (m) de acero 


Kisendiibel (in) 
iron dowel 
goujon (m) de fer 


/KejrbaHbift aaKpLm. (in) 
Uio6ejn> (m)) 
piolo (m) di ferro 
taco (m) de hlerro 


Bleidubel (m) 
lead dowel 

goujon (m) de plomb 


CBHHuomjft aaKpluib 
(m) (;uo6eJib (m)l 
piolo (in) di piomim 
taco (m) de plomo 


Knopfdtibel (m) 
knob dowel 

goujon fm) ou tampon 
(m) k bouton 



»aKfrbni> (m) (aiofiejib 
(m)) /yin KHonoKi> 
tassello (m) a bottone 
taco (m) de botbn 
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Bandeisendiibel (m) mit 
Porzellanrollen 
iron hoop dowel with 
1 porcelain roller 

goujon (m) en for feuil- 
lard avee poulies en 
porcelaine 


Diibelleiste (!) 

2 wooden last for dowels 
liteau (m) pour goujons 


aaKpIsirb (m) fjiotiejiL 
(m)) ii.n> .leirro'iiiaro 
Uiojiocoiioro) >Ke-Tl»;m 
crb (|)apiJ)opoBiaMii 
pojniKaMii 

piolo (in) di reggia di 
ferro eon camicole di 
porcellana 

taco (m) de hierro llanta 
con poleas de porce- 
lana 


iio.iocim (f) ;yw npH- 
Kphiuienin sanph- 
naMH UiodeJiHMii) 
lista (f) per tasselli 
listbn (m) para tacos 


Hakenuugel (m) 

8 wall-hook or cramp 
crampon (m) 


Kpfoneio. (m); koctki-ii. 

(m) 

cancano (m) 
escarpia (!), grapa (!) 


Isolierrosette (f) 
patera or wall block 
4 patdre (f) isolante; (or- 
n6e:) rosace (f) iso- 
Ian te 



(H30,iHpywii;aH] poaeT- 
na (f) 

rosone (m) isolante 
roseta (f) aislante 


Isolierrosette (!) aus 
Porzellan 

r porcelain patera or wall 
5 block 

pat£re (f) ou rosace (f) 
isolante en porcelaine 


Isolierrosette (!) ohne 
Ausbohrung 
a patera without inlet 
patGre (f) ou rosace (!) 
isolante sans entree 



I 

% 


(hapcfcopoBan [uaojiii- 
pytoman] poaeTKa (!) 
rosone (m) Isolante di 
porcellana 

roseta (!) aislante de 
porcelana 


[ii 30 JiHpyiomafl] poaeT¬ 
Ka (!) Gem, broahuio 
OTB epCTlH 

rosone (m) isolante 
senza !oro 

roseta (!) aislante sin 
entrada 


Isolierrosette (!) mit 
zwei Ausbohrungen 
patera with two inlets 
7 patfcre (!) ou rosace (!) 
isolante a deux en¬ 
tries 


Isolierschelle (!) mit 
Steiuschraube 
insulating clamp with 
8 wall screw 

g&che (!) ou collier (in) 
isolant k boulon de 
scellement 



[uaojiiipykimaH] poaeT- 
Ka (!) CT> JIByMJJ bboa- 
IIUMH OTBepCTifltfll 
rosone (in) isolante a 
due !ori 

roseta (!) aislante con 
dos en trad as 


mioJitpyiomafl u6ohmu- 
ua (!) Ch HHHTOITL ,tlH 
KaveuHbixii crfcm> 
collare (m) isolante con 
bullone da muro 
collar (m) aialador con 
pasaaor para asegurar 
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Krami>e (f) 
staple 

cavAlier (m) 



verkupferte Krampe (f) 
coppered staple 
cavalier (m) cuivr6 


Stahldrahtkrampe (f) 
steel wire staple 
cavalier (m)en fll d’&cier 


Zwecke (f) 
tack 

broquette (f) 



Holzstift (m) 
wooden pin or plug 
cheville (f) en bois, 
fen ton (m) 


Drahtstift (m) 
wire nail 

cheville (f) [en fll] m6- 
tallique 


flachkdpfiger Drahtstift 
(in) 

flat-headed wire nail 
cheville (f) en fll m6- 
tallique k tete plate 



HoUschraube (f) mit 
halbrundem Kopf 
round-headed wood 
screw 

vis (f) k bois [k] tdte 
ronde 


Rlemme (f), Draht- 
klemme (f) 
wire clamp 
borne (f), serre-fll (m) 






Verbindungsklemm- 
brett (n) 

connection terminal 
board 

tablette (f) k bomes de 
Jonction 


m m 


cKo6a (f); CKoCna (f) 
grappetta ( f) t cava]lot- * 
tino (m) 

horquilla (f), grapti (f) 


cko 6& (f) (cKodna (f)), 
noKphiTaa irkAhio 
(c.ioeM'i> m+>ah) * 

grappetta (f) ramata 
horquilla (f) cobreada 

ci«o6a (f) (CKortna (f)) 

H3T» CTOJlBHOfi IipOBO- 
JIOKH 

grappotta (f) di filo d’ac- 3 
ciaio 

horquilla (f) de alambre 
de acero 


KHomca (f); moa^Hirb (m) 
cnbdo^LmoftroJiOBKoft 4 
chiodetto (m) 
zoquete (m), clavo (m) 


AepeBHHHLlfl IIITH<t>TT> 
(m) (mTH(J)THKT> (m)J 6 
cavicchio (m); spina (f) 
cuna (f) 


MeTfiUUIHHeCKifl mTHcfj'TL 
(m) (lUTH(f)THKT> (m)) 
spina (f) di fllo dl ferro 6 
clavito (m) de alambre 

iiiTii(|>TT»(m) (umKpTmcB 

(m)) <n> iLiocKoft ro- 

JIOBKOft 

spina (f) di fllo di ferro 7 
a testa piatta 
clavito (m) de alambre 
con cabc za plana 

mypyirb (m) ct» nojiy- 
Kpyrjiofi roJioBKofi 
vite (f) da legno a testa « 
colma 

tomillo (m) de madera 
con cabeza redonda 

aamnirb (in) (c)KiiMTb (m) j 
jyw coeAHHeHiH npo* 

BOAOBT, 9 

morsetto (m), serrafllo 
born a (f) (m) 

3a>KiiMuaH aocivu (f); 

/IOCKH Cl> C/KHMaMH 
tavola (f) per serrafllo Jn 
di iinione 

tabla (f) para born a de. 
uni6n 


IT 
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Verbindungsklemm* 
brott (n) ftir Schmelz- 
streifen 
I fuse block 

tablette (!) k boraes de 
jonction pour lames 
fusibles 



Befcstigungsklemme (f) 

2 binding terminal a 

borne (!) de jonction 


Ausftihrungsklemme (f), 
3 Abfuhrungsklemme (f) 
leading-out terminal 
borne (!) de sortie 



Abzweigklemme (f) 

A branch terminal 
4 borne (!) de derivation 
ou de branchement 


einseltige Abzweig- 
klemme (f) 

5 single branch terminal 
borne (f) de derivation 
unilateral on simple 



doppelseitige Abzweig- 
klemme (f) 

6 double branch terminal 
borne ( f) de derivation 
bilaterale ou double 



8axcHMHan Aocna (!) 
jum iuiaBKBXi> (jier- 
KoiuiaBKHXi.) iuia- 
CTHITb 

tavola (f) per serrafllo 
d’unione per piastrine 
fusibili 

tabla (f) para boma de 
uni6n para chapas 
fusibles 


BAHCBlTb (m) (oKHirb (m)) 
AJiH yKp'feiuieHin 
morsetto (m) d’attacco 
born ft (f) de union 


BUBOAHofi aaHcnin* (m) 
(okumt, (m)) 
morsetto (m) di uscita 
boma (f) de salida 


OTB^TBHTeJlbHhlA 3a- 
TKBWh (rn); CMCHITL (m) 
AAH OTB^TBJieHift 
morsetto (m) di deri- 
vazione, morsetto (m) 
per diramazione 
boma (f) de derlvacidn 


npOCTOft OTB^TBHTeJIL- 
HLtft 3aHCHMi> (m); 
C9KHin>(m) AJIfl OAHO- 
CTOPOBHATO OTB'feTBJie- 
BUl 

morsetto (m) di deri- 
vazione unilateral© 
boma (f) de derivacidn 
unilateral 


ABOfiHOft OTB^TBHTeJIL- 

Huft aaxcHKi* (m); 

OKHlTb JUIH ABYX- 
CTOpOHHHTO OTBTT- 
BJieHifl 

morsetto (m) di deriva- 
zione bilaterale 
boma (f) de derivacidn 
bilateral 


Messingklemme (!) 

. brass terminal 
7 borne (!) en laiton, serre- 
fll (m) en laiton 


Porzellanschienen- 
klemme (!) 

porcelain clamp for dis- 
ft tributing bars 

borne (!) en porcelaine 
. pour barre collective 
cm barre omnibus 




jiaTyHHufl aa>KHm> (m) 
(OKHITb (m)) 
morsetto (m) in ottone 
boma (!) ae latdn 


(f>ap<t>opoBufi 3a>Kmn> 
(m) (okiutl (m)) Ha 

pacnpeAiuiHTejii>Hofi 
WBHli (llOAOCfe) 

morsetto (m) in porcel- 
lana per sbarre om¬ 
nibus 

boma (!) de barra eolec- 
tora en |>orcelana 
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Klemmbugel (m) 
binding-clip 
etrier (m) de pression 
ou de serrage 


Flugelklemme (f) 
clamp with winged nut 
borne (f) ou serre-fil (m) 
a oreilles 


Klemme (f) fur nledrige 
Spannung 

low voltage terminal 
borne (f) k basse tension 



aanuiMHaH cnoda (f) 
fodohMa (f)); aaacHM- 
iioft xoHyn> (m) l 

staff a (f) di pressione 
brida (f) de presidn 

3aH<HMi> (m) ct, 6apam- 

KOBLUTb BHHTOMT> 
(KpbUiaTKOfi) 2 

morsetto (m) ad alette 
boma (f) de aletas 

aa>KTiMi> (m) jyw hhs- 
k&to HanpHHceHin 
morsetto (m) per baasa $ 
tensione 

borna (f) para baja ten¬ 
sion 


Lsolatorklemme (f) 
insulator-clamp 
agrafe (f) d’isolateur 



3a>K!!M'l> (m) (okhmt> (m)) 
na HaojiHTop'k 
morsetto (ra) per isola- ^ 
tore 

borna (f) do barra colec- 
tora 


Schnurklemme (f) 
cord grip 

taquet (m) pour cordons 
[conducteurs] 


Hteckklemme (f) 
plug clamp 

borne (f) a Ache ou a 
cheville 


ua>KiiMi> (m) (okhmt> (m)) 
A-in uiHypoBUX'b npo* 
BOnOKh 

morsetto (m) per cor- £ 
doncini 

borna (f) para eordones 
flexibles 

uiTWKOBuft (urrence^b- 
HJjfl) 3a>KHMT> (m) 
(OKHJTb (m)) 6* 

morsetto (ra) a chiavella 
boron (f) con clavija 


Univcrsalklemxne (f) 
universal clamp 
borne (f) univcrsclle 



yHHBepcajibHbift aa- 
HCHBTb (m) (OKIIMT, (m)) ? 
morsetto (m) universale 
borna (f) universal 


Poppclklemme (f) 
double clamp, double 
connector 

borne (f) double ou 
a deux vis 


Porzellandoppelklemme 

(f) 

double porcelain cleat 
serre-fll (m) double en 
poreelaine 


Isolierrohr (n) 
tubing, conduit 
tube (m) isolant 


ABoflnofi 3a>Kmn> (m) 
(OKHMli (m)) 

serrafllo (m) doppio, 8 
morsetto (m) doppio 
borna (f) doble 


£—-4 



ABOftHOft (J)ap<|)OpOBIjfl 
.3B7KI7M1> (m) (OKH&Tk 
(m)) 

serrafllo (m) doppio in ® 
porcellana 

puente (in) doble de 
porcelana 


i!30.mpyiomaH (hsojih- 
uioHHaii) Tpy6[K]a (f) 10 
tubo (m) isolante 
tubo (m) aialador 


55 * 
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Isolierrohrverlegung (f) 
installation of tubing 
l or conduit 

pose (f) ou placement 
(m) des tubes isolants 


often© Isolierrohrver¬ 
legung (f) 

open insulating-tube or 
2 conduit wiring 

pose (f) de tubes iso¬ 
lants a du ou a de- 
couvert 


JipOKJiaAKa (f) H30.1II- 

pyK)umxi>(H30JimJUOii- 
HUTb) Tpy6,0K]T> 
collocamento (m) o posa 
(f) di tub! isolanti 
colocacidn (f) de tubos 
aisladores 

oTHpuTan npoK.ia.jKa (f) 
nao-inpyiomiixT, (H30- 
;ieuiOHHblXT>) ipy- 
6;ok)t> 

posa (f) di tubi isolanti 
a nudo 

colocacibn (f) de tubos 
aisladores ablertos 


vcrdeckte Isolierrohr- 
verlegung (f) 
covered insulating-tube 
3 or conduit wiring 
* pose (f) de tubes iso¬ 
lants a couvert, pose 
(f) de tubes isolants 
masques ou converts 


aaKphiTHH npoKcia^Ka (f) 
M30.1HpyK)UtllX b (H30- 
.IHU.ioilIIblX'b) Tpy- 
6 [ok]i» 

posa (i) di tubi isolanti 
coperti 

colocacibn (f) de tubos 
aisladores cerrados 


Isolierrolirnctz (n) 
conduit network 
rcseau (m) de tubes 
isolants, tuynuterie (f) 
isolante, tubage (m) 
isolant 


Isolierrohrsystem (n) 
type of conduit, con- 
5 duit system 

syst^me (m) de tubes 
i solan ts 


*1 


I 


feuerbestiindiges lsolier- 
rolir (n) 

fire-proof conduit 
6 tube (m) isolant refrac- 
laire, tube (in) isolant 
a 1’bpreuve du feu 


irl.Tb (f) l!30JIHpyK>- 

miixi, (hjojihuiou- 

HblXT,) Tpy(5[0K]l» 
rcte (f) di tubi isolanti 
red (f) do tubos alsla- 
dorcs 

ciicTeMa (f) ii3o;mj)yH»- 
muxh (iiao.iHmou- 

HWXl) Tpyd[0KlT. 
sistema (m) di tubi iso¬ 
lanti 

si Mem a (in) de tubos 
aisladores 

orneyuopiiiui iuo.iij- 
pyionum (uminuioii- 
nan) Tpy6 k K]a (f) 
tubo (m) isolante in- 
combustibile 
lubo (m) aishulor refrao- 
tario 


Kohrdurchmesser (m) 

7 diameter of Conduit 
7 diametre (m) de tube, 
grosseur (f) de tube 


lielite VVeite (f) 
inside diameter 
8 diametre (m) intbrieur 
ou calibre (in) [de 
tube] 


Kohr[wand]stilrke (f) 
thickness of conduit 
9 wall 

bpaisseur (f) [de p&roi] 
de tube 


T 

•i 

i 


BHyTpeHiiifi ;uaMeTpi> 
(m): ^iaMeTpi* bt» 

1) cirirry 

diarnetro (m) in tern o 
diametro (m) interior 

TO.muiHa (f) Tpy6u 
(Tpy6KH) 

n spessore (m) del parete 

° del tubo 

espeaor (m) de la pared 
del tubo 



(HapyiKHiafl) .jiaMeTp'b 
(m) Tpyrtw (TpyCKn) 
diametro (m) del tubo 
diametro tin) del tubo 
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Rohrarmatur (f) 
conduit fittings (pi) 
garnitures ft pi) de tube 






apMaiypa (fj Tpyfiw 
(TpybKii) 

armatura (f) per tubo 
guarniciAn (f) del tubo 


RohrgroCe (f) 
size of conduit 
grandeur (f) de tube 


Metallmantel (m) 
metal covering 
chemise (f) ou enveloppe 
(f) m^talliquc du tube 
isolant, revdtement 
fm) ext6rieur metal- 
lique du tube isolant 


BeJiHHHiia (f) Tpy6w 

(TpydKH) o 

grandezza (f) del tubo 
tamafio (m) del tubo 

MeTaxiHuecKaa oGojiou- 
Ka (f) 

rivestimento (ni) in me- 
tallo o camicia (f) me- ^ 
tallica del tubo iso- 
Ian le 

envoitura (f) nietaliea 
del tubo aislador 


nichtleitende I’m- 
hullung (f) 

insulating cover, non¬ 
conducting cover 
enveloppe (f) isolante 
on non-conduetrice 


neiipoBo.piiuaH ofio.io'i- 
Ka (f) 

rivestimento (m) eoi- 
bento 

envoltura if) no con- 
ductora 


♦ diederrfthre (f) 
flexible conduit 
tuI m* (m) urtieule 

Kisenrohr (n) ohue iso- 
lierende Auskleidung 
iron conduit without in¬ 
sulating lining 
tub** (m) en fer sans 
fourrure isolante ou 
sans rcvetement inte- 
ricur isolant 


cocTamiaa ^ ( cycTaBua- 

tubo (m; artioulado 

>KeJi+»3iiaH Tpy6 L Kia if) 
6esh luo.inpyioiuefi 
wuk.kukii 

—-tubo (m) di ferro senza 

0 - riveslimenlo i solante b 

tubo (m) dc bierro sin 
reveMimiento aisla- 
dor 


Eisenrohr (n) mit Iso- 
lierauskleidung 
iron conduit with insula¬ 
ting lining, insulated 
iron conduit 
tube (m) en fer k four¬ 
rure isolante ou a reve- 
tement int<^rieur iso¬ 
lant 


uavriiaiiaa rpyCu* a if) 
cm naojiipyiotueil ofi- 
nmBKoii(iiuiv.iHAKOH); 
iiao.iiipyKuuaa (n.io- 
.luuiomiaH) Tpy6 L ic'a 
1 Q ri> >Ke.i'fc 3 Hoft orto-iou- 7 
noil (Gpoiieft) 
tubo (inj di ferro con 
rivestimento isolante 
tubo (in) de hierro con 
revestiiniento aislador 


Mcssingisolierrohr (n) 
brass tubing or conduit 
tube (m) isolant de 
laiton 


Hartgummirohr (n) 
ebonite tubing 
tube (m) en ebonite ou 
en caoutchouc durci 


,iary m i a n imo/i h p y io - 

iuuh (iiao^HuioHiiaH) 
Tpy6 k a (f) 

tubo (in) isolante (li ot- 8 
tone 

tubo (m) aislador de 
lat6n 

3<5oHiiTouaH Tpydna (f) 
tubo (m) di gomma in- 
durita o di ebanite 9 
tubo (m) de goma en- 
durecida 6 de ebonita 
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Rohr (n) aus Zinkblech 
1 sheet zinc tubing 
tube (m) en tole de zinc 


Papierisolierrolir (n) 
paper tubing 

* tube (in) isolant en pa¬ 
pier 


Ilaken (m) mit Stein- 
schraube 
screw-hook 

3 crampon (m) a scelle- 
ment, crampon (m) a 
queuo de carpo 


TpydKa (f) H3T> UHHKO¬ 
BO ft HCeCTH 

tubo (m) di lamiem di 
zinco 

tubo (m) de plancha de 
cine 


tiyuaxcHafl naojinpyio- 
maa (HaoJiHuioHHafi) 
Tpy6[Kja (f) 

tubo (m) i solante di 
carta 

tubo (m) aislante de 
papel 


Kpiotm (m) (Kpioueicb 
(m)) cb bhhtomt* (ym- 
komb) huh KaMHfl 
arpione (m) con bullono 
a mazzetta 

grapa (f) con cola pam 
recibirlo en piedra 


Zementrohr (n) 

4 cement-tubing 
tube (f) en cirnent 

Bergmaunrohr (n) 
r Bergmann conduit or 
6 tubing 

tube (in) [de] Bergmann 


schwarzes Isolierrohr (n) 
6 plain black conduit 
tube (m) isolant noir 


Isolierrohr (n) mit 
Eisenannierung 
iron-armoured conduit 
7 tubo (m) isolant arm6 
de for ou a annature 
de for 


Stahl panzerisolierrohr 
(n) 

steel-armoured conduit 
tube (in) isolant arm6 
d’acier ou a armature 
on acier 


Isolierrohr (n) mit Mes- 
singiiberzug 
brass-cased conduit 
tube (m) isolant chemist 
9 ou double de laiton, 
tubo (m) isolant a 
chemise ou & revete- 
mont exterieur do lai¬ 
ton 


ueMeHTHan Tpy6[K]a (f) 
tubo (m) in cemento 
tubo (m) de cemento 


TpvdKa (f) Eepmaua; 

oeprMaucKan Tpydna 
tubo (m) Bergmann 
tubo (m) Bergmann 

<iepnaH iiaojinpviomaH 
(iiaojiHuioHHafl) Tpy6- 

[Kla (f) 

tubo (m) isolante nero ] 
tubo (in) aislador negro 

uaojuipyiomafl (tibojih- 
uiouHaa) Tpyd n]a (f) 
cl H<ejrfc3Hoft Gpoueii 
(odOJIOUKoft) 
tubo (in) isolante con 
annatura di ferro 
tubo (m) aislante con 
armadura de hierro 

iiaojiupyiomaH (h30jir- 
uioiiHan) TpydiKla (f) 
CO CTaJIBHOIl oGo.iom- 
Koft (6pouefl) 
tubo (m) isolante con 
armatura d’acciaio 
tubo (m) aislador con 
armadura de acero 

iiaoJinpyiomaH (hbojih- 
nioiuia/i) Tpy6[n]a (f) 
ct. ;iaTyHHoft odojiou- 
Kofl (dpoHefl) 
tubo (m) isolante con 
rlvcstimcnto o carni- 
cia di ottone 
tubo (m) aislador con 
revestimientode latdn 



/ —r— ii n 
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Isolierrohr (n) mit ver- 
bleitem Eisenuberzug 
lead-covered iron con¬ 
duit 

tube (m) isolant en for 
sous plomb ou che¬ 
mist de plomb ou a 
chemise de plomb 


geschutztes Isolierrohr 
(n) 

protected conduit 
tube (m) isolant arm6 
ou prot6g4; tube (m) 
isolant a armature 
[protec trice] 


Isolierrohr (n) ohneMe- 
tallschutz 

conduit without metal 
armouring 

tube (m) isolant sans 
armature m4tallique 


Rohrkrdpfungsstiick (n) 
set-off or 8 bend 
8 (f) ou esse (1) de rac- 
cordement, double 
coude (m) en 8 pour 
tubes 


Erweiterungsstiiek (n) 
ftir IsolieiTohr 
reducer 

manchon (m) ou pi4ce 
(f) de induction 


Eckstflck (n) fhr Isolier- 
rohr 

elbow or corner piece 
coude (m) ou p!6ce (f) 
d'angle pour tubes 
isolants 


T-Stiick (n) ffir Isolier¬ 
rohr 

T- piece for conduits 
14 (m) ou pi4ce (f) en T 
pour tubes isolants 


Haojmpyiom&ji Cnaojut* 
uioHsaH) Tpyo[K]a (i) 

Ch OCBHHIlOB&HHOft 

>Kejrfc3Hofl oGojio'ikoh 
(Gponett) 

tubo (m) isolante con / 
rives timen to o camicia 
di ferro e piombo 
tubo (m) aislador de 
liierro con revosti- 
miento de plomo 

n:)o.iiipymm2ui fii.tojitt- 
uionna>i) ipyGita (i) 

(?b upe^oxpaunTe^h- 
iiort oGo.io'ikoh (Gpo- ♦ 
nefi) 

tubo (in) isolante armato 
tubo (m) aislador nco- 
razado 


iisojiupyicjman (n30jin- 
UiOHHan) Tpyo[K]a (f) 
6esb MeTaji.iH'iecKofl 
oGojioqKn (Gpoun) 
tubo (m) isolante senza 
armatura me tallica 
tubo (m) aislador sin 
envoi turn metAlica 


KOjrbHo (n); aboOhoO 
otboa> (m) 

raccordo (m) ad 8 4 

codo (m) para tubes en 
forma de 8 


paciUHpniomaflcfi ne- 
pexoAHan liycjmi (f) 
jjjih iHoanpyiomfix i> 

(H30w1Hui0HUUXb) 
TpyGloHji, r> 

mauicotto (m) di ridu- 
zione per tubi iso¬ 
lan ti 

pieza (f) de reduccJGn 


yroJU.HHicL (m) j\nn fiso- 
jwpyiouuirL (naojiK- 
uioHHbixx) Tpy6[oK]i. 
pezzo (m) d’angolo |>er 6 
tubi isolanti 
codo (m) en Angulo recto 
para tubos aisladores 

TpoflllHICI* (m) AJIH H30- 
JinpyiOlIlHXl, (H30JIH- 
IUOHHHXI.) TpydlOKl'f. 
pezzo (m) a T per_tiibi 7 
isolanti 

codo (in) en T para tubes 
aisladores 
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T-Stuck (n) fiir Isolier- 
rolir mit Deckel 
T-piece with lid or 
cover for conduits 
te (in) a couvercle pour 
tube isolant 


aufklappbares Verbin- 
dungsstiick (n) 

2 hinged connecting piece 
man chon (in) de jonc- 
tion 4 chumitre 


Winkelstiick (n) fur Iso- 
lierrohr 

bend for conduit 
3 coude (m) au quart pour 
tubes isolants, coude 
(m) k 90° pour tubes 
isolants 


Winkelstiick (n) Kir 
Isolierrohr mit Deckel 
bend with ltd or cover 
4 for conduits 

coude (m) ou pi£ce (f) 
d’angle k couvercle 
pour tube isolant 


Winkelstiickdeckel (m) 
C lid or cover for bend 
couvercle (m) de coude 


Kreuzstiick (n) fur Iso¬ 
lierrohr 

4-way Junction piece, 
cross-piece for con- 
6 duits 

croix (f) ou pi£ce (f) en 
croix pour tubes iso¬ 
lants 




a 


paatiopHbtft TpoflHHKt* 
(ra) (TpofiwnicB ct> 
KpUUJKOft) JWIH 1130- 
JIHpyKHllHX'b (H30JIfl- 
uioiiHux'L) tpv6[ok]t» 
pezzo (m) a T con co- 
perchio per tubi iso- 
lanti 

pieza (f) de T con tapa 
para tubes aisladores 

coeAHHHTe.iLHaH irydiTa 
(f) Ha iiiapHJip&x'b 
lK3zzo (m) di gfunzione 
a cerniera 

manguito (m) de union 
a cbarnela 

yrojn»HiiKi> (m) ajih H30- 
JIHpyiOmHXT» ((I30J1H- 
ItiOHHUXX) Tpy6[OK]l» 
pezzo (m) ad angolo o 
raccordo (m) a go mi to 
per tubi isolanti 
codo (m) vivo de dngulo 
para tubos aisl adores 

paadopHuft yroJU>HHKT> 
(m) (yrojn>HHKb ci» 
KpbimKOfi) JKJIH H80- 
jmpyiomHXx (naojiH- 
ioohhuxx) Tpy6[oK]T. 
raccordo (m) con co¬ 
perch io per tubi iso¬ 
lanti a gomito 
codo (m) do dngulo con 
tapa para tubo ais- 
lador 

itpuiiiKa (f) yroJibHuna 
copercbio (m) di un rac¬ 
cordo a gomito 
tapa (f) de codo 



KpecTouuHa (f) jdih nao- 

JlUpyiOUtllXT, (II30JIH- 
llioHUUX'L) Tpyd[oK]T> 
pezzo (m) a croce per 
tubi isolanti 
cruz (f) para tubos ais- 
lantes 


Kreuzstiick (n) fiir Iso¬ 
lierrohr mit Deckel 
7 cross-piece with lid or 
cover 

croix (f) 4 couvercle 
pour tubes Isolants 



paadopHaa npecTOBHHa 
(f) (KpecTOBHHa crh 

KpwniKOft) H30- 

JllipyiOmHXT> (I130JIII- 
UiOHHbIXT>) Tpyd[OK]X 
pezzo (ra) a croce per 
tubi isolanti con co- 
perehio 

cmz (f) con tapa pam 
tubos aisladores 


Kreuzstiickdeckel (m) 
lid or cover for cross¬ 
piece 

couvercle (ni) de croix 


KpuillKa (f) KpeCTOBIIHlJ 
coperchio (m) di un 
pezzo a croce 
tapa (f) de cruz 
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Einfiihrungsrohr (n) 
leading-in tubo 
tube (m) d’entree 


hro,uijih Tpyrtna (f) 
(BTy.iKa (f)) 
tubo (in) di on train 
tubo (m) do entmda 


Porzellancinfuhnings- 
rohr (n) mit Muffc 
porcelain leading-in 
tube with sloevo 
tube (m) d’entree on 
porcelaine avcc man- 
chon 


(|iap<t)oponan iihoahuji 
Tpyffca (f) (HTy-iKa(f)) 
crh MydiToft 

tubo (m) di entnita in 
poroollana eon nmnl- 2 
eotto 

tubo (m) de entrada do 
poreolana con mini- 
guito 


Porzellaneinfiihnings- 
rohr (n) mit Gewinde 
und Mutter 
porcelain leading - in 
tube with thread and 
nut 

tube (m) d‘entree en 
porcelaine avec flle- 
tage et 4crou; (fig. 
ausai:) pipe (f) d’on- 
tr£e etc. 



c|iapc|)opoBan iiBo/pian 
Tpydna (f) (irryjiKa. (f)) 
ch napl»3Koft h raft- 
KOft 

tubo (m) d’entrata o 
pipetta(f) d’entrata in 3 
porcellana con im- 
panatura 0 mad re vi to 
tubo (m) de entradA 0 
pipa (f) en porcelana 
con fllete y tuerca 


Haiiseinfuhrungsrohrfn) 
house entry tube 
tube (f) d'entree d’ap- 
partement (c. & d. pour 
rintroduction des fils 
dans fa maison) 


bboah&h Tpydna (f) a.™ 

AOMOBT, 

tubo(m) di entratanelle 
abitazionl 

tubo (m) de entrada A 
las habitaciones 


Zweigrohr (n) 
branch tubing 
tube (in) de branchc- 
mcnt 



OTBrfeTBHT6JIl»HaH Tpy6- 
fu]a (f); 0TB0,a> (m) 
tubo (m) di diramazione 6 
tubo (m) de derivation 


Verteilungsrohr (n) 
distributing tube 
tube (m) de distribution 



paciipeA'fc’mTejibnan 
Tpy6'K]a (f) 
tubo (in) di distrihu- 
zione 

tubo (m) de distribution 


6 


Anschlufirohr (n) 

junction-tube 

tube (m) de jonction 


Isolierrobr (n) mit 
offenein Lilng89chlitz 
conduit with longitudi¬ 
nal slit 

tube (m) isoinn t a fen to 
longitudinale 


cocAHHitTe.ibHan Tpyrt- 

[k\i (f) 

tubo (m) di raccordo 7 

tubo (in) do union 

H.iojiupyiom&fl (luio.in- 
nioHiiaa) Tpyoj<'a (f) 

C'b OTHPUTHMI* npo- 
paup’ktOM'b 

tubo (in) isohmle a fos- h 
sum longitudimile 
tubo (ni) aislador con 
hcndidura longitu- 
dinul 
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Isolierrohr (n) mit 
offener Naht 

t conduit with open seam 
1 tube (m) isolant a cou¬ 
ture ouverte, tube (m) 
isolant k fen to 


Haojuipyioman (h 3 o- 
JIHUlOHHaH) Tpyd[Kla 
(f) CT> OTKPUTUMI* 
limoiTb (ch pacupw- 
Toft me^Lio) 
tubo (m) Isolante aperto 
lubo (m) aislador con 
eostnni abierta 


Isolierrohr (n) mit ge- 
schlossener Naht 
conduit with closed 
seam 

tube (m) isolant a cou¬ 
ture form£e 


it aoAHpy toman fuanjiii- 
uioHHan) Tpyd[K]a (f) 
ci> 3aKpbrruirb dibobti. 
(dear. mejui) 
tubo (m) isolante chluso 
tubo (m) aislador con 
costura ccrrada 


Isolicrrohraufh&ngung 
C0 

3 conduit-hanging, con¬ 
duit-fixing 

suspension (f) do tube 
Isolant 


noAB'fcc'b (m) itaoJiHpyio- 
iuhxt. Tpy(h»; iioa- 

B’hCKA (f) HSOJlHUiOH- 

huxi» Tpy6oia> 
sospensione (f) di tubi 
isolator! 

suspensidn (f) do tubos 
alslantes 


K i soud rah the fest i g u ti g 
(f) fur Isollerrohre 
fixing of conduits by 
4 iron wire 

fixation (f) des tubes 
isolants au moyon de 
fll do for 


yirp-tiuienie (n) nao.in- 
pyiomnxT>( njo.nmioH- 
tiuxii) Tpy6;«K]T> no- 
cpeACTBOMi* ncejrha- 

uoft lipOBOAOKn 
fissazione (f) di tubl 
1 solan ti modi an to fllo 
di ferro 

fijaclbn (f) d© tubos 
aislantes por alambre 
de hierro 


isolierte AufhAngevor- 
richtung (f) 

insulating suspension 
6 device 

suspension (f) isolante, 
dispositif (in) de sus¬ 
pension Isolant 



ll30AITp0BaHH0e UOj.B'fcC- 
Hoe npiiciiocod-ieHie 
(n); npncnoco6-ieHie 
A.™ n30AUp0Bai!H0fl 
noAirfecKU 

dispositivo (m) isolato 
di sospensione 
disposiciAn (f) de sus- 
pensibn aislante 


Ellbogenrohr (n) aus 
Isoliermatcrial 
conduit-elbow, normal 
bend 

tube (m) ooudc on ma¬ 
ture isolante 



Ko.TfcHuaTaH naojnipyio- 
maa (HaojimuoHHan) 
Tpyd[n:a (f); npocTon 
OTBOAT* (m) H3T> H30AI1- 
uioHH&ro MaTepiajia 
raccordo (m) a gomito in 
inatcriale isolante 
tubo (m) acodado do 
material aislante 
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Cbergangbogeu (m) f(ir 
laolierrohrleitungen 
cross-over bend, bridge 
piece 

pont (m) pour tabes iso¬ 
lants, coude (m) de 
croisement pour tubes 
isolants 


nebexoAHoe ko;H;ho (n) 
(nepexoAHuft otboai* 

(rat)) JUIH npOBOAOBT. 

BT> H30JIHp>T0IUHX'b 
(HBOJIHUiOHHblXb) 
Tpy6(K]axT> , 

ponte (m) di passaggio 
per condutture in tubi 
isolator) 

codo (m) de cruce para 
conducciones con tu- 
bos aisladores 


Bogenrohr (n), gebogc- 
nes Rohr (n) 
curve, long bend 
tube (m) cintr6 


KOjrfeHo (n); KOjriiHqaTafi 
AyroBan Tpy6[w]a (f); 
otboat» (m) a 

tubo (in) curvo 
codo (m) 


U - formiges Isolierrohr 
(n) 

U-shaped insulating 
tube, Ubend 
U (m) isolant, tube (m) 
isolant en U 


ein Isolierrohr biegen (v) 
to bend a tube 
cintrer (v) on tube iso- 
Ian t; (flg:) plier (v) un 
tube Isolant 







H30Jinpyioman (hjojih- 
uioHHa/i) Tpy6[K]a (f) 
b*l bhaIj 6vk6u U 3 
tubo (m) isolante ad U 
tubo (m) aislador en U 


BurHyn, (BuradaTh) 
iidojmpylornyio ( nao- 
jiHuioHHyio) Tpy6[K]y 
piegare (v; un tubo Iso- 4 
lante 

curvar (V) un tubo ais¬ 
lador 


kalt biegen (v) 
to bend cold 
cintrer (v) k froid 


Isolierrohr aus freier 
Hand biegen (v) 
to bend conduits by 
hand 

cintrer (v) k la main un 
tube isolant 


coriiyn. (cnidaTb) nao- 
juipy lomyio (h3oau- 

uioHHyio)Tpy6[K]y B'b 
xo.iOAHyio (bt> xojioa- 5 
iioirb BHA'b) 
curvare (v) a freddo 
curvar (v) en frio 


corH> r Tb (crudaTb) H30- 
jinpyiomyK) (ii30-ih- 
uioHHyM)) Tpy6 L it]y 
orb pywu 

piegare (v) o curvare (v) 6 
a mano un tubo iso- 
lante 

curvar (v) A mano un 
tubo aislador 


Biegemaschine (f) zum 
Biegen der Isolier- 
rohre 

bending machine 
machine (I) k cintrer les 
tubes isolants, cin- 
treuse (!) pour tubes 
isolants 



MauiHHa (f) ajih crudaniH 

H30JlHpyi0mHX'b 

(HaoJiHuioHHwx'b) Tpy- 
6[ok]t> 

apparecchio (m) per cur¬ 
vare 1 tubi isolanti 
m&quina (f) para curvar 
los tubos aisladores 
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Bogenstiick (n) der 
Biegevorrichtung 
bow-piece for bending 
machine a 

arc (m) ou cintre (m) 
pourappareil a cintrer 


Biegeyorrichtung (f) 

2 apparatus for bending 
appareil (m) a cintrer 


Bicgczange (f) fur Iso- 
lierrohre 

bending-pliers (pi) or 
tongs (pi) for conduits 
pince (f) a cintrer les 
tubes isolants 



Krunnnung (f) des Iso- 
licrrohres 

4 curvature in a tube 

courbure (f) du tube (DC 
i sol ant 


madJiOHX (m) ott> npn- 
cnocodJieHia juih cru- 
6aHifl (Bbira6aHin) 
pezzo (m) ad arco j>er 
curvare 

arco (m) para a para to 
de curvar 

npHcnoco&ieHie (n) ajih 
erndaeia (BurndaHia) 
dispositivo (m) y>er j»ie- 
gare 

aparato (m) de ourvar 

KJieimi (ni pi) a. t ih ernda- 
hui (BurndaHin) iiao- 
JiiipyiomHX'b (n no.7/1- 

UiOHHhJXT>) TpydiOK> 

tanaglia (f) per piegare 
tubi isolanti 
teuazas (f) para tubos 
aisl adores 

Rurndi. (in) nao.iHpy- 
khiumI {unoviHiuoHHoA) 
TpydKH (ipydw) 
curvatura (f) o plega- 
tura (f) di nn tubo 
cintrado (m) de un tubo 


Rohrhaken (m) 

5 pipe hook, wall cramp 
crampon (m) pour tubes 


kpioh$kt» (m) jyjin upH- 
Kp^njieHiH Tpy 6 [oK;i» 
uncino (m) per tubi 
grapa (f) para tubos 


Rohrschelle (f) 
saddle, clip 
(embrassant une partle 
du pourtour du tube:) 

6 gache (f) pour tube; 
(embrassant tout le 
pourtour.) collier (m) 
]>oiir tube 


CKod[Kal (f) (xoMyrb (m)) 
aah npnKp'fcnjieHifl 
Tpy6[oK]T, 

attacco (m) per tub! 
abrazadera (0 para 
tubos, collarin (m), 
escarpia (f) 


Rohrschelle (f) aus ver- 
zinktem Eisen 
saddle of galvanised 
iron 

7 gm-he tf) on for galva- 
nisce ou zinguee, 
collier (m) eu fer zin- 


Rohrschelle (0 fur ein 
Rohr 

H saddle for one tube 
gache (f) pour un soul 
tube 



CKodJh^a (f) (xoMyn. (md 
AJIH Tpyd.OKil* H3T» 
omiHHOBanHaro(nun»- 
Ba lUiBiipoBan naro ) 
>Keji1;3a 

attacco (m) di fern) 
zincato 

escarpia (f) de hierro 
galvanizada 

op r tmiapnaH cKodlixla 
(f); xoMyn> (in) ;un 
oahoiI Tpydu (Tpyd- 
KIl) 

attacco (m) per un tubo 

ahrazadera (f) para un 
solo tubo 
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Rohrschelle (f) !iir zwel 
nebeneinanderliegen- 
de Rohre, Doppelrohr- 
schelle (!) 
double saddle 
gache (m) double, g&cho 
(!) pour deux tubes 
juxtaposes 


Rohrschelle (f) aus 
Porzcllan 
porcelain saddle 
g&che (f) en porcelaine 


CKo<5[K]a(f) (xoMyrt (m)) 
JVUI AByXT> PHAOML 
jie>KamHXT» Tpy- 
6[ok]x; HBOHHan (f) - 
CKo6Ka (!) 

attacco(m) per due tubi 
abrazadera (!) doble 6 
para dos tubos 



(t)apd)opoBbift aawHin* 
(m); <J>ap(J)opoBaH 
CKo6[K]a (!) ju in Tpy6i> 
attacco (m) di porcel- 2 
lan a 

Abrazadera (!) de por- 
celana 


Rohrhalter (m) 
pipe support 
support (m) do tube, 
porte-tube (m) 


Tpy6o3ep>KaTejife (m) 
staffa (!) per tubi 3 

porta-tubos (m) 


Holzleiste (!) fur Drahtc 
batten, casing, wood 
casing !or wires 
moulure (!) en bois pour 
fils 


AepeBUHnaa peftna (!) 

ajM rrpoBOAOBi> 
lista (!) di legno per flli * 
cajetin (m) para 
alambres 


Verleguog (!) von I,ei- 
tungen in Holzleisten 
laying o! mains in 
wood casing 
pose (!) de conducteurs 
dans des moulures en 
bois 


einfach gerillte Holz¬ 
leiste (!) 

single-groove casing 
moulure (!) en bois k 
rainnre unique ou k 
une [seule] rain ure 


doppelt gerillte Holz¬ 
leiste (!) 

double-groove casing 
moulure (!) en bois ft 
deux raiuures 


npoHJia^Ka (!) npoBO- 
AOBT> Bl>AepeBHHHblXT> 
peflKaxx 

posa (!) di conduttori 6 
in liste di legno 
colocacidn (!) de con¬ 
ductors en cajetines 
de madera 



AepeBHHHan pefina (!) 

CTb OAHHITb Htejiod- 
kom'l ; >Kejio6MaTaH 
pefiwa j^in oAHoro 
npoBOAa 6 

lista (!) di legno a una 
sola scanalatura 
cajetin (m) con una 
ranura 

AepeRflmiafl peftica (!) 

<n» AoyMH HxejiodKaMH; 
Mxejio64aTafl AepeBHH- 
Haa pefttta ajih AByxi. 
IipOBOAOBT> 7 

lista (!) di legno a due 
scanalature 
cajetin (m) con dos 
ran liras 


Isolierrohrverbindung 

(f) 

connection o! conduits 
raccordement (m) ou 
accouplement (m) ou E 
jonction (!) ou assem¬ 
blage (m) de tubes 
iaolants 


coeAHHenie (n) ji30jih- 
pyioinHXi>(H3o.ianioH- 
HKIXT>) TpydtOKl'b 

unione (!) di tubi iso- 8 
lanti 

unibn (!) de tubos ais- 
ladores 
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Kohrverblndungsstelle 

1 conduit-joint, tube-joint “t - 

Joint (m) de tubes a 


irtcTO (n) coe.tiiHeHin 
Tpy6!oK]i. 
giunlo (m) dl tub! 

Junta (t) de tubos 


Kohrvcrbindungsmuffe 
(f) fiir Isollerrohre 
connecting sleeve for 
conduits 

manchon (m) d’accou- 
piement om de raceor- 1,111 

dement nude junction a 

I>our tubes Nolants 


coeAHitnTe.ii.unH Myctrra 
(f) A1H H30.1HpyiO- 
miix'fc (nno.iniuoH- 
HUXT.) TpyO.OK'-l. 
manicotto (m) dl giun- 
zlone per tubi Iso- 
Inn ti 

encliufe (in) de union 
pant tubos nlslndores 


Kohrverschraubung (f) 
dcr IsolierTolire 
„ screwed conduit coup- 
3 ling 

rnccord (m) de tubes 
isolants 


Verblndungsmuffe (f) 
der Kohrversehruu- 
bung 

coupling sleeve 
mnnchon (m) de rac- 
cordement flleti 


a 


b 


cBHHiHBaHie (n) iiaojui- 
pyniuHxi. (nao.imiioH- 

HMXT.) TpyOjOKll. 

giunzione (f) n vile per 
tub! Isolan ti 
roscado (m) de tubos 
aisiadores 


coeAitnnTe.il.nan *i yc|i- 
TB (f) A-Itl CUHllHHBa- 
hw iiao.mpyioimixi. 
Tpyfri.; coeAiutHTe.il.- 
ii an nydtTa ci. Hap+.a- 

KOfl A-1H H30J1HU10H* 

Hun TpydOKT. 
manicotto (m) di glun- 
zione a vite 
enchufe (m) de unldn 
con torniilo 


T Muffe(f) fUrVerschmu- 
bung von Isoller- 
roliren 

screwed T-Joint for 
coupling 

e t6 (m) de racconlement 
fllet6 pour tubes Iso¬ 
lants, mnncbon(m) de 
raccordoment flletGen 
t6 ow en T pour tubes 
Isolants 


TpofimiKT, (rn) AJIH CBITH* 
'iHiianiH nao.uipyio- 
lull XT, TpyfrL; Tpofl- 
Hllin. CT, Hapi>3K010 
,1.1 H HlO.lHLUOHHIjn. 

Tpy 60 KT, 

manicotto (m) a T per 
giunzlone a vite dl 
tubi isolnnti 
enchufe (m) de T para 
ntornlllar tubos aisla- 
dorcs 


MetallmulTe (f) zur Ver- 
bindung von Isoller- 
rohrcn 

mein) sleeve forconnec- 
B ting conduits 

mnnchon (m) de raccor- 
dement mdtallirjue 
pour tubes isolants 


MeTajLiHiecKan liydiTa 
(f) A.m coeAnueHifl 
Hao.mpyioiuHX'i. (hso- 
.imuoiiHuxi.) Tpy- 
6,0k]!. 

manicotto (m) di giun¬ 
zlone metalllco per 
tubi isolanti 
enchufe (m) metalico 
para tubos nisladores 


Messlugmuffe (f) 

7 brass sleeve 

mancbon (m) de culvre 


jiaTyinian gyiJiTa (f) 
manicotto (m) di ottone 
enchufe (m) de latdn 
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glatte Verbindungs- 
Tnuffe (f) 

smooth coupling sleeve 
mauchon (m) de rac- 
cordemont lisse 


gerill to Verbindungs- 
muffe (f) 

grooved coupling sleeve 
manchon (m) de rac- 
corderaent cannelc 


zylindrische Verbin- 
dungsmuffe (f) 
cylindrical coupling 
sleeve 

manchon (m) de raccor- 
dement cylindrique 


VerbindungsmufTe (!) 

mlt Deckel 
sleeve with cover 
manchon (m) de raccor- 
dement k couvercle 




E , n 


a 


rjia^Kaa coeAHHHTe.it- 
Han My(J)Ta (f) 
roanicotto (m) [di giun- i 
zione] liscio 
enchufe (m) liso 

piut)jieHaH (Hcejiod'ja- 
Tan) coeAHHHTem>Haii 
My(|)Ta (f) « 

manicotto (m) [di giun- 
zione] soanalato 
enchufe (in) acanalado 


iUf^HHApnqecKaH coeAH- 
HHTeJItHaH MY(J)Ta (f) 
manicotto (m) [di giun- 3 
zione] cilindrico 
enchufe (m) cilindrico 


coeAHHHTejitHaH Mydvra 
(f) trt KptmiKoio am 
H30Jmpy!0 UCHIT* 
Tpybi* ; paadopH&A 
COeAHHHTCJIt h an My(J>- 
Ta AM H30JlHUi0H* 
Htrrt Tpydoict 
manicotto (m) [di giun- 
zione] con ooperchio 
enchufe (m) con cu- 
bierta 


aulklappbare Winkel-J 
muffe (f) 

hinged elbow-sleeve 
manchon (m) angulaire 
k charni£re; (k angle 
droit:) manchon (m) 
d'^querre avec char- 
ni£re 



pacKptiBaioiuaHCH 
yrojitHan Mytjyra (f); 
mapunpHaa yrojit- 
Han Myd)Ta 

manicotto (m) a cemiera 
d'angolo 

enchufe (m) con char- 
nela dc angulo 


Muffe (f) aus Isolier- 
material 

sleeve of insulating 
material 

manchon (m) isolant, 
manchon (m) de ma¬ 
ture isolante 


Kombinationsmuffe (f) 
combination sleeve 
manchon (m) com bin 6 
pour tubes isolants 


AnschluCmuffe (f) 
branch sleeve 
manchon (m) de raccor- 
dement ou d’accou- 
plement ou de jonc- 
Uon ou d'assemblage 


--ir- 



My(J)Ta (f) H3T» H30J1H- 
pyiomaro (Hsojimuon- 
Haro) MaTepiajia 
manicotto (m) di mate- 6 
riale isolante 
enchufe (m) de mate¬ 
rial ai si ante 


kom6h HirpoBauHaa Myd)- 
Ta (f); Mydvra am coe¬ 
AH Heiiia CTa.TtuwxT> 
Tpyfrt ert irfeAHUMn 
manicotto (m) combi- 7 
nato per tubi isolanti 
enchufe (m) combinado 
para tubus aisladores 


coeAHHHTejitHaH Myd>- 
Ta (f) 

manicotto (m) di giun- 8 
zione 

enchufe (in) de union 




w&sserdichteFlAnschen- 
verbindung (f) 
watertight flange sleeve 
raeeordement (m) ou ae- 
coupiement (m) ou 
jonction (f) ou assem¬ 
blage (m) Blanche a 
brides 


DoppelrohranschluB (m) 
o double-tube junction 
raeeordement (m) ou 
jonction (f) double 



Isolierrohrendverschluft 

(m) 

end-sleeve for closing 
conduits 

bouchon (m) de tube 
isolant 


0 


BOAOHenpoHHuaeMw i\ 
(BOAoynopHuft) coe- 
AHHHTeJlbHLlft 
Hem> (m) 

unione (f) a flangia a 
tenuta d’aequa 

unidn (f) por bridas im- 
] permeable 

ABoflHoe coeAHHeHie (n) 
Tpy6[oK]T. 

accordo (m) doppio di 
tubo 

caja (f) de cmp&lme 
doble para tubo 

lipofea (f) AJIH H30JI1I- 
pywuuixb Tpy6i>; 
rjiyxaa MytpTa (f) jinn 

H30Jflui0HHbIXl> Tpy- 
6oio» 

chiusura (f) d'estremita 
di tubi isolanti 

tapdn (m) para tubos 
aisladores 


Rohrendverschlufi (m) 
aus Gummi 
4 rubber end-cap 

bouchon (m) de caou¬ 
tchouc pour tubes 


AbschluCstbpsel (m) fur 
Isolierrohr 

terminal plug for con- 
6 duits 

bouchon (m) de ferme- 
turo pour tubes iso- 
Ian ts 

Reduktionsbiichse (f) 
reduction or reducing 
6’ bush, reducer 

manchou (m) de r6duc- 
tion 


Reduktionsbiichse (f) 

• aus Isollermaterial 
reduction bush or re¬ 
ducer of insulating 
7 material 

mnnehon (m) do reduc¬ 
tion en mature iso- 
Ian to 






pedHHOB&a npodna (f) 
(rjiyxan nyct>Ta (f)) 
jum Tpy6foK]T> 
tappo (m) di gomma 
per tubi 

lap6n (m) de caucho 
para tubos 


npodna (f) ajih H30JI1I- 
pyiomefi (imojuiuiou- 
HO#) TpydKH 
turacciolo (m) di chiu¬ 
sura per tubi isolanti 
tupdn (m) de cierre pam 
tubos aisladores 

nepexoAHan MytpTa (f) 
manicotto (m) di ri- 
duzione 

enchufe (m) de reduc- 
ci6n 

nepexoAHan MyifrTa (f) 
H3b iiao.mpyiomaro 
(iiaojiiiuioH naro) MaTe- 
piajia 

manicotto (m) di ridu- 
zione in materia iso- 
Ian te 

cnchufc (m) de reduc- 
cidn de materia ais- 
lanto 


Schutzkappe (f) zum 
Verdecken der An- 
schliisse 

„ protecting cover for 
a joints 

couvorcle (m) ou clia- 
l>eau (m) protecteur 
des raccords 


iipe;ioxpaHiiTe-ii»naH 
icpuuiua (f) a^ih 3a- 
iuhtu bboaobtj (coe- 
AHHeHift) 

coperchio (m) di prote- 
zione pel raccordi 
eubierta (f) de protec- 
ci6n para las juntas 
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Abzweigkasten (m) 
junction box, branch 
box, distributing box 
boite (f) de derivation 
on do brunehement 



OTelrrBHTe^bHMfl 

(m)\ MlllHK'b 
AJ1H OTirhTIUtiHifl l 

scatoln (f) di derivazione 
caja (f) de dcrivacidn 


Porzollanabzweig- 
scheibe (f) 

lK>rcelain branch block 
plaque (f) de derivation 
en porcelaine 



(bap(J)opoHiad othI;thii- 
TeibHwft ahcki. On) 
disco (m) di porccllana t> 
per deriviizicmi 
disco (m) de dcrivacidn 
de porcelunu 


Abzweigkasten (m) aus 
Gufteisen mit Isolier- 
auskleidung 
lined cast-iron junction 
box 

boite (f) de derivation 
ou de branchement 
en fonte [de fer] k 
fonmire isolante ou k 
rev6tement intlrleur 
isolant 


HyryiiHbid OTirfcTBii- 
Te.ibHbifi autHK'b (m) 
rt ii30JtHp>Tomeii bm- 
hviaoKofl (BhuiOKen- 
nwft ii30.1HpyiomiiBfrb 

(lt30JIfllU0HHblMl>) Ma- 
TepiaJioanO x 

scatola(f) di derivazione 
in ghisa con rivesti- 
mento isolante 
caja (f) de derivation 
do hierro fundido con 
revest I mien to aislador 


wasserdichter Abzweig¬ 
kasten (m) 

junction branch box 
with watertight cover 
Incite (f) de derivation 
etancho 


i 


\ ■ 



’•4 


noAOiienpOHimaeMbift 
(BOAOyilOpHIJH) OTB'iiT- 
BiiTeJibHbift muum> 

(m) , 

scatola(f) di derivazione * 
impermeabilo 
caja (f) de dcrivacidn 
impermeable 


Schutzkasten (m) aus 
Isoliermaterial 
cover of insulating ma¬ 
terial 

boite (f) ou enveloppe 
(f) protectrice 


Schutzkasten (m) aus 
unzerbrechlichem Ma¬ 
terial 

cover of unbreakable 
material 

boite (f) protectrice [en 
mature] incassable 


Einfuhningskasten (m) 
inlet box 

boite (f) d’introduction 


upeAoxpaHHTe/n.Hbiu 

Himun* (m) (iipe,t- 
oxpaHiiTe.ibHan no- 
KpbiinKa (f) ii;n> 1130- 

.mpyiomaro (huojih- - 
uioHHaro) MaTepiaJia 
cassetta(f) di protezione 
in material© isolante 
caja (f) de proteccidn do 
material aislador 

npeAOxpaHiiTe;iLii bift 
muiiKii (m) (lipeA- 

oxpaiuiTe.ibiiaH no- 
KpuiiiKa(f))H;rb ne.iOM- 
Karo MaTepia;ia 
cassettft (f) di protezione " 
in matcriale infrangi- 
bile 

caja (f) do proteccidn 
de materia inrompible 

BHOAin.ru HIUMK'b (Ill); 
HIUHI-L (ill) A.1>I HBO.Ul 
[npoBOAOirb 1 

scatola (f) d'introdu- ' 
zionc 

caja (f)de introduccidn 


II 


&G 
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Vertoilungskasten (in) 

1 outlet box 

boite (f) de distribution 


Yerbindungskasten (in) 
junction box 
* boite (f) de Jonction ou 
de racconlemcnt 


Winkelkasten (in) aus 
(riifielsen mit Jsolier- 
auskleidung 
lined CAst iron angle 
box 

3 (angle quelconque:) boi¬ 
te (f) d'angle ou (angle 
droit:) boite (!) d’£- 
querre en fonte [defer] 
a fourrure i sol ante ou 
k revStement isolant 
int6rieur 


Kreuzungskasten (m) 

4 cross-over box 

boite (f) de croisement 


KrdanschluAkasten (in) 
.. carth-connection box 
° boite (f) de jonction 
souterraino 


HHusansrhluftknsten(ni) 
liouse-connection box 
6* boite(f)deJonction pour 
installation domesti- 
que 


Dose (f) 

7 round junction box 
boite (f) 

Abzweigdose (f) 
round branch box, 

Q round distributing 

8 box 

boite (f) de derivation 
ou de brancliement 

Dose(f) mitMauerdurch- 
f (ih rung 

branch box with cur\*ed 
wall outlet 

9 boite (f) de branche- 

men t avec tubulure 
ou embouchure de 
traverse inurale ou 
pour percement 


g ^ 


pacupeffkfiHTejiBHMft 
omnia, (m) 

cassetta (f) di distribu- 
zione 

caja (f) de diatribucion 






coeAHiuiTejibHuft 
iiuuun, (m) 

cassetta (T) di racconlo 
caja (f) de uni6n 

yraoBoft qyryiiHuft 

fltU,HKl> (m) CT, H 30 Jill- 

pyiomeft BMKJiaAKofi 

(BHJlO/KeHHLjft H3C- 
JIHpyiOIUIllft'B (H30JIH- 
uioHHMirb) MaTepia- 

JIOlTh) 

scatola (0 ad angolo 
in ghisa con iivesti- 
mento i sol ante 
caja (!) angular de hierro 
fundido con revesti- 
miento ai si ad or _ 

HmHKi>(m) ajih nepenpe- 
ntHBaHin itooboaobi, 
scatola (f) d incrocia- 
mento 

caja (!) de cruzamiento 

llOA.ieMHWfl coeAHHH- 
TejiLiiwA nuuiKT> (m) 
cassetta (!) sotterranca 
di giunziono 
caja (f) do union sul>- 
terninca 





OTB'bTUIITe.lbHIJll 

iiuuiia, (in) ,ui>i bbo43 
bt> AOMb (BHyTpeu* 
hhxi> noidnueHifi) 
cassetta (!) di giunziono 
per impianti in tern iT 
caja (!) de uni6n para 
instalaciones dom^s- 
ticas 


Kopodna (f) 

scatola (f), cassetta (f) 

caja (f) de empalme 


OTB^TBHTejibHan Kopod- 
«a (!) 

cassetta (f) di deriva- 
ziono 

caja (f) de derivacidn 



OTHriiTHHTeJlMl&H KO* 
podica (0 CT, OTpOCT- 
l\OMT» A^IH npoXOAA 
’ipe;n, crfcny 
cassetta (f) con intro- 
duzionc murale 
caja (!) con tubuluras 
para atravesar muros 
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froscnanschluB (m) 
nozzle 

tubiilure (f) ou embou¬ 
chure (f) do boite 


Dosontemperatur (f) 
box temperature 
temperature (f) de la 
boite 


Dosendeckol (m) 
cover or lid for branch 
boxes 

cotiverc-lc (m) de la 
boito. coqullle (f) su- 
perieuro do la boite 


OTPOCTOICI. (rn) OTB'ltT- 
HHTeJlI.IIOft KOpodKII 
imboccatura (f) di sea- t 
tola 

tubuladttra (f) de caja 
TewiepaTypn 7l) otb-L : t- 
BIITeJIhllOlt KOpodKFl 
temperature (f) della g 
seatola 

temperature (f) de la 
cajn _ 

KptJIUKa (f) OTtrliTBH- 
Te.lhHOll KopodKH 
coi»en*hlo (m) dl scntola a 
cnbierta (I) 6 tapa (I) do 
la caja 


Schlussel (m) fur Dosen- 
deckel 

key for branch box 
covers 

cie (f) ou clef (f) pour 
couvercle de boite 


Dose (f) mlt Decken- 
anscliluB 

branch box with ceiling 
outlet 

boite (f) de branche- 
ment k tubulure de 
plafond 





r 


KJU0*m (in) ■uin KpuutKii 

0TB-|;THliTeJIM10ft KO- 

po6nn 

cliiuve (f) per 1 coi>erchl 4 
dcllc scatole 
Have (f) pare las tapas 
de la c ajn 

noTOJionmin OTffkTBii- 
TeabHan KopoCita (f) 

CT. OTBOAOWb 

scalola (f) con raccordo B 
per soflltlo 

caja (f) con tttbuladtira 
para techo 


Abzwelgdose (f) aus 
Isollermaterlal 
branch box of Insula¬ 
ting material 
boite (f) de derivation 
ou de branchement 
en matlkre isolante 


OTBliTBFTeabH.'re ko- 
po6h-a (f) HJT, H30* 
aupytomaro (h30jia- 
uiomtaro) xarepiaxa „ 
sratola(f) dl derlvazione 
iu materlale Isolante 
caja (f) de derivaclAn de 
material aislante 


wasserdlchte Abzwelg¬ 
dose (f) 

watertight branch box, 
branch box with wa¬ 
tertight cover 
boite (f) de derivation 
ou de branchement 
etancho 


BOAOHenpoHnuaeuaH 
(HO.toynopHafl) ot- 
BijTBHTeJibH an ko- 
po6«a (f) - 

scalola(f) dl derivazlone 
Impermenbile 
caja (f) de dcrlvaclAn 
Impermeable 


getellte Abzwelgdose (f) 
split branch box 
boite (f) de derivation 
ou de branchement 
en deux pieces 



paadopnan (pa.vvku.- 
Hail) oTnd:TniiTcjibiia)i 
KopoCna (f) 

scntola (f) dl dcrlva- 8 
zionc in piti pezzi 
cajn (I) de ilcrivacidn 
con compartimentos 


Abzwelgdose (f) aus 
Guficisen 

cast-iron branch box 
boite (f) do derivation 
ou de branchement 
en fonto [de for] 


HyrymiaH oTBj.TBiiTe.ib- 
nan Kopot)Ka (f) 
scatola (f) dl deriva- 
zlonc In glilRa 
c»ja(l) de derivaclAn de 
liierro fundido 
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Winkeldose (f), Winkel- 
abzweigdose (f) 
augle box 

1 (angle quelconque:) 
boite (f) de derivation 
d*angle; (angle droit:) 
boite (f) de derivation 
d’6querre 



yriiosaa OTBrfeTBnTeJit- 
Han KopoCna (f) 
scatola (f) di derlvazione 
ad angolo 

caja (!) de dorivocidn 
angular 


Abzweigdose (f) mit 
Mcssinguberzug 
branch box with brass 
cover 

boite (!) de derivation 
* cbemistfe de laiton, 
boite (!) de derivation 
a revetcment extd- 
rieur en laiton ou a 
chemise de laiton 



OTB^TBHTeJIbHaH KOpod- 
Ka (!) ct> JiaTyHuoA 
o6ojiowkoA 

scatola (!) di derlvazione 
con rivestimento di 
ottone 

caja (f) de derivacfdn 
con revostimiento de 
latdn 


Anschlutidose (!) 

3 junction box 

boite (!) de junction, 
prise (f) de courant 


coeAHHHTe.ii>Han nopod- 
Ka (!); coeAHHHTeLii>- 
nwfl naTpoin* (m) 
scatola (!) di raccordo 
caja(!) de contacto 6 de 
unidn 


Anschlufidose (!) mit 
unverwecliselbaren 
Polen 

4 junction box with non¬ 
in tercliangeable poles 
boite (!) de jonction & 
poles irreversibles 


Anschlufidose (!) 
mit auswechselbarer 
Sicherung 

c junction box with re- 
placable !uses 
boite (!) de jonction a 
coupe-circuit rempla- 
cable ou ^changeable 



oTB'kTBnTewibHaH nopod- 
Ka (!) ct> flCHO paaiH- 
qaeauMH no.iiocairn 
scatola (!) di raccordo 
con poli non scam- 
biabili 

caja (!) de uni6n con 
polos irreversibles 



OTirtnuimvibHaH nopod- 
Ka (!) erh aaM'hHiiMUirb 
npeAoxpaHirre.ieMT> 
scatola (!) di raccordo 
con valvola di sicurez- 
za cmnbiabile 
caja (!) de unidn con 
cortacircuitoreempla* 
zable 


AnschluCdosensiche- 
rung (!) 

Junction-box fuse 
G coupe-circuit (m) de 
boite de Jonction, 
surete (!) ou fusible 
(m) de boite de jonc¬ 
tion 


Anschlufidose (!) ohne 
Sicherung 

„ junction box without 
' fuse 

boite (f)de jonction sans 
coupe-circuit 


npeAOxpanimvii* (m) 
coeAUHFrrejibHoA ko- 
Po6kii 

valvola (!) di sicurezza 
per scatola di raccordo 

cortacircuito(m)de e<0 A 
de unidn 

OTirtTHHTejibHaH KopoO- 
«a (!) 6e3T> npeAOxpa- 
HHTeJIH 

scatola (!) di raccordo 
senza valvola di si¬ 
curezza 

caja (!) de contacto sin 
cortacircuito 
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gabelidrmige Anschlufl- 
dos© (f) 

Y junction box 
bolt© (f) d© jonction 
bifurqule ou k bifur¬ 
cation 



H&ngeanschluOdose (f) 
suspension junction box 
bolt© (f) d© jonction & 
suspension 



LichtanscbluAdose (f) 
lighting junction box 
boite (f) d© jonction 
pour 6clairage ou pour 
lumtere 


BH^K006pa3HaH OTB'fjT- 

BHTejiLHan Kopodna (f) 
scatola (f) di raccordo t 
a forchetta 1 

caja (f) d© contacto bi- 
furcada 


noAB^cHan cocahhb- 
TejibHaa Kopodna (f); 
noABircuafl oTB'feTBH- 
TejibHaa Kopodna (f); 
OTRiSTBHTaabHaH KO- 
podKa AJIH BHCWHHX'b 2 
apMaiypi, 

scatola (f) di raccordo 
a sospensione 
caja (f) d© contacto para 
suspension 


COeAHHHTO^LHUii na- 
TpOHT> (in) (coeAHHH- 
Te.ibnaH Kopodna (f) 
(po:ieTKa(f)) ajih ocb1> 
meina 9 

scatola (f) di raccordo 
per illuminazione 
caja (f) de contacto para 
alumbrado 


WandanschluXklose (f) 
wall junction box 
boite (f) de jonction 
mu rale 


crtmiaa coeAHHHTejib- 
Haa Kopodna (f) (po- 
aeTKa (I)) 

scatola (f) di raccordo 4 
mu rale 

caja (f) de contacto 
mural 


Schaltdose (t) 
round switch box 
bolt© (f) d’intemipteur 



pacnpeA+>JHiTejiLHan ko- 
podKa(f); Kopodna/yin 

BUKjnoHemH 

scatola (f) di interru- 0 
zione 

caja (f) de interruptor 


Zwischenschaltdose (f) 
intennediate switch box 
boite (f) d’intemipteur 
interm Gdiaire 



npoMe/KyTOHHan OTBiiT- 
BHTe.ibHaa Kopodna (f) 
scatola (f) di interru- s 
zione in termediaria 6 

caja (f) de interruptor 
intermediaria 


Eckdosc (f) 

angle or comer box 

boite (f) d'encognure 



Leitungarosette (f) 
connecting rose 
rosace (f) dc canalisation 


yrviOBan Kopodna (f) 
scatola (f) a squadra 7 
caja (f) de escuadra 


poneTKa (0 A-in D.ieK- 
• TpinecKoft KanawiHaa- 

UUI 8 

rosone (m) di conduttura 
rosetdn (m) 






m 


beckenrosette (f) fiir 
Drahtpendel 

t ceiling rose or block for 
1 pendants 

rosace (f) de plafond 
pour suspension 


Einfuhrung (f) der Lei- 
tungen 

entrance of conductors, 
leading-in connection 
„ (operation:) introduc- 
* tion (f) des eonduc- 
teuxs; (en parlan t 
des conducteurs po- 
s6s, fig.:) entree (f) des 
conducteurs 



iioTOJiOMHaa po3eTKa (f) 
AJifl noAB^cxoi 
rosone (m) da soffitto 
per sospensione 
rosetdn (m) de techo 
para suspensidn 



bboat* (m) npOBO^OBrt 
entrata(f) dei conduttorl 
entrada (f) dc conduc- 
tores 


3 


Einfuhrungspfeife (f) 
inlet funnel 

pipe (f) d‘entree ou 
ri’lntrod fiction 



BBO^Han ipydKa (f) 
(BryjiKa (i)) 

pipa (f) o pipetta (f) d’en- 
trata 

pipa (f) de entrada 


Porzellaneinfiihrungs- 
tiille (f) 
porcelain duct 
4 passe-fil (m) en porce¬ 
lain© , douille (f) 
d’entr^e en porcelaine 


d>ap(l>opoBaH BBOAHan 
Tpy6na (f) (BTyjnca (0) 
tubo (m) d’entrata in 
porccllana 

cazoleta (f) de entrada 
de porcelana 


doppelte Drahteinfiih- 
rung (f) 

2-way leading-in tube 
5 entree (f) double [pour 
fils], tdte (f) d’entr6e 
pour deux fils, tube 
(m) double entree 


ABofiHaH (bapcbopoBan 
BBOAiiaH TpyCna (f) 
(BTyjiKa (0); ABoftiioft 

bboal (m) 

en trata (f) doppia per 
conduttorl 

entrada (f) para dos 
alambres 


dreifache Drahtelnftih- 
rung (f) 

3-way leading-in tube 
6 entree (f) triple [pour 
fils I, tete (f) d'entrge 
pour trois fils, tube 
(m) triple entree 



ipofinaH bboaubh Tpy(S- 
wa (f) (HTy;iKa (f)); 
Tpoftnoft bboai* (m) 
en trata (f) tripla per 
conduttori 

entrada (f) para tres 
conduc tores 


Drahteinfiihrungs- 
glocke (f) 

7 inlet bell 

cloche (f) d’entr^e 



BBOA.HUft H30AHT0pi> (m) 
AAH IipOBOAOBT» 

entrata (f) a campana 
]>er conduttori 
campana (f) de entrada 
para conductores 


Drahteinfuhrungs- 
trichter (m) 

9 inlet funnel 

entonnoir (m) d’entr^e 


BBOAHaH BOpOHKa (f) 
imbuto (m) d’en trata 
embudo (m) de entrada 
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Deckendurchfuhrung (f) 
ceiling duct 
travcrsee (f) de plafond 


Mauerdurchfilhruiig (f) 
wall duct 

traverage (f) de mur, 
tr&vorsne (f) murale 


Durchffthrungsttille (f) 
leading-in bush, inlot 
bush or tub© 
douille (f) de travertine 
014 d'entr^e 



Wanddurchfdhrung (f) 
ffir Hochsp&nnung 
high-tension wail duet 
traverse© (f) de mur ou 
travenn© (f) murale 
pour haute tension 



npoBOAKa (f) fnpoBe- 
Aeme (n)) cKBoab iioto- 

JIOKT* 

attraversamenio (m) del 1 
soffitto 

atravesamiento (m) de 
techo 

npoB 6 A 6 Hie (n) (nposoA- 
Ka (f)) cKBoat crrbHy 
attravers&raento (m) mu- 
rale * 

atravesamiento (m) do 
pared 

BBOAnan BTyjiKa (f) 
tubo (m) per attravcrsa- « 
mento ** 

cazoleta (f) de paso 

upoBOAKa (f) (npoBeAe- 
Hie(n)) cKBoab crfcHy 
juih tokobt. BbicoKaro 
Haupn>KeHiH 

attraversamento (m) mu- 4 
rale per alta tensione 
tubo (m) de paso para 
alta tensldn 


Kinf&hrungsdraht (m) 
leading-in wire, en¬ 
trance wire 
ill (m) d’entr^e 


Klemmbrucke (f) 
bridgo-clamp, cross¬ 
over cleat 
pont (m) de serrago 


Porzellanrolle (f) mit 
Haken Oder Gowlnde 
zum isolierten Auf- 
h&ngen 

porcelain roller with 
hook or thread for 
insulated suspension 
b61i£re (f) isoino & cro¬ 
chet ou a vis 


Haustfirkontakt (m) 
door-contact, street- 
door contact 
contact (m) pour portes 
d’on tree de maison 


Turkontaktschalter (m) 
door-contact switch 
in temipteur (m) de porte 


RBOAUhift npoBOAT* (m) 
fllo (m) d’entrata 6 

alambre (m) de paso 

MOCTHKOBclfl KJiima (f); 

aanpluib (m) CT» hVIll- 
UaMH 6* 

pontc (m) a morsotto 
puente (m) de presidn 

d>ap(|)opoBbih po.inin> 
(m) CT» KpK)KOMT» n.m 
Hapi>3Kon ajih hsojih- 
pOBBHHOft nOAB'feCKH 
raccordo (m) i solan te 
con carrucola in por- 7 
cellana per sospen- 
sione 

gancho (m) de porcc- 
lana para suspen- 
siones aisladas 

HOABOpOTIlblft KOH- 
Taicn* (m); KOHTaKTb 
napaAHoft ABepn 8 

contatto (m) per portone 
dl casa 

contacto (m) para puerta 


ABcpHofl npepbiBHTe.Tb 

(m) 9 

intemittorc(m) di porta 
interruptor(m) de puerta 
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Tiirkontakt (m) mit 
Sperrad 

# door contact with rat- 
1 diet 

contact (m) do port© 
avec [roue ii] rochet 


KontaklfedergehUu8c(n) 
2 contact spring box 
boite (f) des rcssorts de 
contact 


Kontakthtilsc (f) 

3 contact bush 

douille (f) de contact 

Kontaktknopf (m) 
a push button, contact 
stud 

bouton (m) de contact 

Kontakttrttger (in) 

6 contact carrier 
porte-contact (m) 


ABepHofl KOHTaKTt (m) 
ct> xpanoBwm> Ko.ie- 
com> 

contatto (m) di porta 
con ruotft d’arresto 
contacto (m) de puerta 
con nieda dc rctenoidn 

KOpotih'a (f) KOllTaKTllOll 
npyvKHHU 

cassetta (f) della rnolla 
di contatto 
caja (f) para muelles 
do contacto 

KOHTaKTua h rn;n,3a (f) 
(BTyjiKa (f)) 
tubo (m) di contatto 
tubo (m) de contacto 


KoirraKTHan iuionica (f) 
bottone (m) di contatto 
botdn (m) de contacto 


KOHTaKTUUfl AepwaTOJlb 

(m) 

porta-contatto (m) 
porta-con tacto (m) 


Verbindungsstbpsel (m) 
o' adapter 
raccord (m) 



coeAHrniTeJiLHLifl inTen- 
ce.ib (m) 

tunicciolo (m) di rac¬ 
cord o 

adaptador(m), racor(m) 


Ktcckkontakt (m), Ein- 
steckkontakt (in) 

7 two-pin wall plug 
prise (f) de courant a 

Aches, contact (m) ii 
Aches 

Kontaktstdpsel (mj 

8 plug 

bouchon (m) de contact 




Stdpscl (in) fur An- 
schluflkontakt 
Q two-pin plug 

bouchon (in) [de contact] 
a deux Aches oh che- 
vllles 



AnschluBkontakt- 
stbpsel (in) mit drei 
Kontakten 
10 thrce-pin plug 

bouchon (m) !de con¬ 
tact' a trois Aches 
ou chevillos 


w 


UlTHKOBHfl (rH.IOMHuA) 

KOHTaKTT. (in) 

presa (f) di corrcnte a 
spina 

interruplor (m) de da- 
vija, enchnfo (m) con 
clavija 

KOHTaKTHwft nrrencejiL 
(m) 

spina (m) di contatto 

clavija (t) de contacto 

iiiTeiiee.ib (m) ;yin coe- 
AniuiTCJibHaro koh- 
Tairra 

spina (f) per prose di 
corrente 

clavija (f) dc contacto 

TpCXKOHTaKTHblil IlITtMl- 

ceJib (m) icl coeanm!- 
TC.lbHOMy KOHTRKTy 
(naTpony); ipexKOH- 
Tain*Hi»in inTeiiceni.K'h 
roe;uiHiiTe:ii.nort po- 
aeTirl; 

spina (f) di contatto 
tripla 

clavija (f) de contacto 
triple 
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Steckkontaktdoso (f) 
wall socket 

prise (!) de counint [a 
Aches], boite (!) de 
contact a Aches 



nopodna (!) (poaenca (!)) 
urruKOBaro (bit- 
aoHHaro) KOHTaKTa 
presa (!) di corrente 
caja (!) de contacto, 
toma (!) de corriento 


Stdpsel (m) fiir wasser- 
dicht versehlossene 
Anschlufidosen 
plug !or watertight con¬ 
centric sockets 
Ache (!) pour prise de 
courant ctanche 


fl 






lUTeiiceju. (m) jma bo- 
AOHenpoHHiiaeMi>ixi> 
(BOAoynopHUXT») coe- 
AnHHTeJILHtIXT> KOpO- 
6ora> (IiaTpOHOBT>, 
P03eT0ITb) 2 

presa (!) di corrente a 
spina per scatole di 
con tat to impermeabili 
clavija (!) para cajas de 
contacto hermdtieas 


Doppelkontaktstdpsel 

(m) 

double contact plug 
bouchon (m) de contact 
double 


Doppelkontaktdose (!) 
double plug socket 
prise (!) de couT&nt 
double 



eingelassener Kontakt 

(m) 

floor plug, flush socket 
and plug 

contact (m) ench&ssd ou 
noyd [dans le mur] 



ABOAhoA KOHTaKTHUii 
niTencejib (m) 
spina (!) di contatto 
doppia 

clavija (!) de contacto 
doble 


ABoftHan KOUTaKTuan 
KopodKa (!) (P03CT- 
na (!)) 

presa (!) di corrente 4 
doppia 

caja (!) de contacto 
doble 


yTonjieHHuft KouTaKTb 
(m) 

presa (!) di corrente G 
affondata nel muro 
contacto (m) embutido 


konzen trischer Wand- 
kontakt (m) 
concentric wall plug 
contact (m) mural con- 
centrlque 


blinder Porzellanstdpsel 

(m) 

blind or solid porcelain 
plug 

bouchon (m) de porce- 
laine plein 


crkHHofi KOHTaKTb (m) 
presa (!) di corrente 
concentrica murale e 
contacto (m) mural con- 
cdntrico 


rjiyxoft <J>ap<J)opoBLifl 
niTencejib (m) 
tappo (m) cieco di por- „ 
cellana ' 

tapdn (m) macizo de por- 
celana 


isolierter Kontakt (m), 
isolierender Kontakt 
(m) 

insulated contact, insu¬ 
lating stud 
contact (m) Isold 


Fadenkontakt (m) 
thread contact 
contact (m) a fll 


U30AIip0B2LHHUA KOH- 
TaKrL (m) 

presa (!) di corrente 
isolata 

contacto (m) aislado 

hhthhoA KOHTaim. (in) 
presa (!) di corrente a 0 
filo 

contacto (m) de hilo 
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ttusschaltbarer An- 
schlufikoutakt (m), 
Anschlutikontakt (m) 
l mit Ausscbalter 
wall plug with switch 
prise (f) de courant a 
interrupteur 



COCAHHHTeJILHLlfi KOH- 
TaKTB (m) CT> BUKJIIO- 
HaTejiem>; BLiKjno'iae- 
Mbifl coejniHiiTejibHuft 
KOHTaKTL 

presa (t) dl corrente con 
in terra ttore 

toma (f) de corriente 
con intemiptor 


iviisso halt barer An- 
schlu£kont&kt(m) mit 
Sperrvorrichtung 
„ wall plug with switch 
and locking device 
prise (f) de courant & 
interrupteur avec dis- 
positif de verrouillage 



BUKJDOMaeMuA coeAHHH- 
TeJIKHblft KOHTaKTB 
(m) ct> aaTBopoirL 
(npncnocod.iemem. 

3a^ep>KKn) 

presa (f) di corrente dis- 
inseribile con dinpo- 
sitivo di hlocco 
toma (I) de corriente 
con interraptor y me- 
canismo de cieire 


Drehsternkontakt (m) 
o star contact 

contact (m) & 6toile 
tournante 


einstellbarer Oder ver- 
stellbarer Kontakt(m) 
4 adjustable contact 
contact (m) ajustable 


Anstiften (n) der Driihte 
fixing of the wires with 
staples 

(fig.:) fixation (f) des fils 
a l’aide de cavaliers; 

C (si Ton emploie des 
hroquettes:) fixation 
(f) des fils k l’aide de 
hroquettes ou petits 
clous, broquetage (m) 
des fils 


einen Leitungsdraht 
auswechseln (v) 
n to replace a wire 
remplacer(v) un fll con- 
ducteur 


Lfttstellen entfotten (v) 
to remove the grease 
7 from Joints to be sol- 
' dered 

dt'gr&isser (v) des sou- 
dures 


KOHTaKTL (m) CL UOBO- 
pOTHofi 3BT9AOft 
contatto (m) a Stella ro- 
tante 

contacto (m) de estrella 
giratorio 


nepecraBHoft (pery- 
AHpycMwfl) KOH- 
TftKTL (m) 

contatto (m) regolabile 
contacto (m) ajustable 


yicp1>n;ieHie (n) npouo- 

AOBT> (upOBOAHHKOBl,) 
(iimid)Taira) 

Assail one (f) del fill me¬ 
dian to chiodetti 
fljacidn (f) de los 
alambres con hor- 
quillas 


aairhH-HTL (-htl) npo- 
MOAT* (npOBOAHHKL) 
HOBLOTL 

sostituire (v) un fllo 
con da ttore 
reemplazar (v) un 
alambre conductor 


nr bo6o -ahtl foKAaTi.) 

otl >Kiipa irhcTa cuan 
grassare (v) i punti da 
sal dare 

desengrasar (v) solda- 
duras 
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eine Hauer mit Holz- 
dubeln versehen (y) 
to provide a wall with 
wood plugs or dowels, 
to plug a wall 
gamir (v) un mur de 
tampons, chasser (v) 
des tampons dans un 
mur_ 

die Isolation abbrennen 

(▼> 

to burn off the insu¬ 
lation 

brfiler (v) l’isolant, en- 
lever (v) l’isolant par 
le feu 

eine Dose einputzen (v) 
Oder in der Wand be- 
festigen (v) 

to insert a box in the 
wall 

ench&sser (v) ou noyer 
(v) dans l’endult du 
mur, ench&sser (y) 
dans le mur k fleur 
de l’enduit 

die Leitungsenden wer- 
den umgebogen 
the ends of the wires 
are twisted 

on recourbe les extr&mi- 
tes des conducteurs; 
les extr6mit£s des 
conducteurs sont re- 
courb^es 

die Leitungsenden wer- 
den aufgestaucht 
the ends of the wires 
are upset 

on refoule sur elles- 
memes les extr£mit£s 
des conducteurs; les 
extr6mit6s des con- 
ducteurs sont refou- 
l£es sur elle s-m&me s 

die Isolierrohre ab- 
schneiden (v) 
to cut off the conduit 
conper (v) les tubes iso- 
Ian ts; (en plusieurs 
morceaux:) tron^on- 
ner (v) les tubes iso- 
Ian U 



Luftzirkulation (f) in 
den Isolierrohren 
air circulation in the 
conduits 

circulation (f) d’airdans 
les tubes isolants 


cuad-AHTb (-HtaTb) crtity 
jtepesnH hmmh 3anp1i- 
naaui (;uo6ejiHMH) 
incassare (v) in un muro 
tasselli di legno 
recibir (v) tarugos eu 
una pared 


CMceHb (aKHraTb) nao- 

JUUUK) 

bruciare(y) l’isolamento 2 
quemar (v) la cubierta 
al si ante 


yTonHTb Kopodny (na- 
Tpom>, poaeTKy) bt> 
crfeHy; noirfccTHTb ko- 
po6ny (naTpOHT>, po¬ 
aeTKy) no jvb crfcHHoft 3 
nrryKaTypKoft 
incassare (v) nel muro 
una scatola 

embutir(v) en la pared 
una caja de con tacto 

kohuu (m pi) npOBOAOBTb 
(npOBOAHHKOITb) cni- 
daiorb 

le estremita della con- 
duttura vengono pie- 4 
gate 

las extremidados de los 
conductores est&n en- 
corvadas 

KOHltU (m pi) IipOBOAOITb 
(npOBOAHHKOBT*) 
cnJIfOlItHBaJOTT* 
le estremita della con- 
duttura vengono ri- 5 
battute 

las oxtremidades de los 
conductores cstan 
aplastadas 

odpiaan. (o()ph3aTi>) 
H30.inpyiomiH(uao^n- 
nioHHUH) Tpyou 
(TpydKH) 

tagliare (v) i tubi iso- h 
ianti 

cortar (v) los tubos ais- 
1 adores _ 

UHpKynnuin if) (mipicy- 
juipoBaiiie(n ))eo;uyxa 
irb naojiHpyiomHX'b 
(H:iOJl>llUOHUblXl>) 
Tpy^'K'axT* 7 

circolazione (f) d’aria 
nei tubi isolanti 
circulacidn (f) de aire en 
los tubos aisladores 
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Austrocknen (n) der 
Isolierrohre 

drying out insulating 
1 conduits 

stahage (m) ou asscche- 
ment (m) des tubes 
isolnnt8 


abdichten (v) 
to stop up, to stuff up 
ctancher (v) un inter- 
rupteur, rendre (v) 
Stanch© un interrup- 
teur, reftliser(v)l’etan- 
cheit<$ d*un interru|>- 
teur 


Isolierrohr mit Kitt ab¬ 
dichten (v) 

to stop up conduits with 
cement 

ctancher (v) un tube 
•i isolunt iiu [moycn 
dc] mastic, rendre (v) 
iHiuiche un tube iso- 
lnnt an moven do 
mastic, mastiquer (v) 
un tube isolant 


(iummidichtung(f)eines 
Peckenansehlusses 
rubber packing 
4 joint (m) on garniture 
(f) do joint on caout¬ 
chouc 


Hleiweilhlirhtung (f) 
white-lead packing 
" joint (in) ou garniture 
(f) de joint on ceruse 


Kohro in Hips eiubetten 

(v) 

to embed tubes in 
plaster 

noyer (v) les tubes dans 
le pi litre 

Verlegen (n) von Jsolier- 
rohren in Zementputz 
installation of conduits 
in cement mortar 
pose (f) uu placement 
(m) dc tubes isolauts 
dans un enduit de ci- 
ment 


BMeuxanie (n) iiaoJin- 

pyiOlUHn (H30.TH- 
H10HHUXT>) Tpy6[OK> 
essiocamento (m) dei 
tubi i sol anti 

secado (m) de los tubos 
aisladores 


cA'fc.iaTb coeAHHeHie He- 
npoHUuaescumb 
chiudere (v) a tenuta 
cerrar (v) hermetica- 
mente un conmu- 
tador 


aa.m-Ti> (-naTi>) mho* 
.inpyiomyio fiiao.in- 
uioHHyio) Tpy^tK^y aa- 
Maanoft 

ehiudero (v) a tenuta 
un tubo isolante con 
mastic© 

cerrar (v) hcrmolien- 
mente un tubo ais- 
lndor con comento 

upoiviaAiJHani© (n) pe- 

31IHOH) UOTO^OHliaro 
KOHTHKTa (nOTO.lOM- 
HOd P036TKII) 
guamizione (t) di gom- 
ma di un raccordo da 
soffltto 

empaquetaduni (f) d© 
eaucho para un con* 
tacto ile techo 

aa.imiKu (t) cmiuuoBiiMii 
frk.mi&Mit 

guamizione (f) di biacea 
empaquetadura (f) de 
eerusa 

y.ioJKMTi, (yif.iaAiJBaTid 
Tpyrtu bt» niuei.; na- 
rnncoHaTi. Tpyfih*n 
ingessare (v) i tubi 
KM-ibir (V) los tubos on 
yeso 

yiwiaAha U) nao.iiipy- 

H_> Ul.il X'f> (n30.1*mi0H- 

liLixi*) ipyd oK L m> 
ueMeiiTHun pacTBopi* 
posa (f) di tubi isolauli 
nel cemento 
instalacibn (f) de tubos 
aisladores en un enlu- 
cido de cemento 
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Mauerkan&le fur die 
Aufnahme der Rohre 
beniitzen (v) 
to place the conduit in 
wall channels 
poser (v) ou placer (v) les 
tubes dans les con¬ 
duits du mur, utiliser 
(v) les condui ts du mur 
pour y poser les tubes 


Leitungsrohre in das 
Mauenverk einlassen 

(v) 

to fix conduits in the 
wall 

I*oscr (v) ou placer (v) 
(les ttibes isolants 
dans la ma^onnerie, 
>m]murer (v) des 
tubes isolants 


Rohrkanal (m) 
tube channel 
eanivcau (m) a tube 


Tauten wand (f) 
paired wall 
mur(m) tapissd; (separa¬ 
tion legere:) eloison (f) 
tapiss^e 

Verputz (m) 
plaster 
endnit ftn) 

Wand verputz (in) 
wall plaster 
(*mluit (m) de mur 

Mauerverklcldung (f) 
wall covering 
pareinent (m) de mur, 
revetement (in) de inur 


Bandspirale (f) 
coil of tape 
Whine (f) de ruhun 


Isolierband (n) 
insulating tape 
ruban (m) isolant 


IICIIOJIbSOBaTL KaH£UlM 
bt> crfeHax*b jym npo- 

KJiaAKH IipOBOJtOBb 
(iipOBOAHIIKOBT,) 

usare (v) dei canal! nel I 
muro per collocarvi i 
tubi 

aprovechar (v) canales 
en la pared para eolo- 
car los tubos 


3 a,rb;i-aTb (-hiBait) 
TpydhH (Tpydw) bin 
npoB(uoB'i> bi» KaMeu- 
iiyio K.ia;uty 2 

murare (v) tubi isolanti 
empotrar (v) tubos ais- 
ladores 


Kauaji’b (in) ;;;m 
Tpy6[oK]h » 

candle (in) per tubi 
canal (m) para tubos 

crfcna (f), OK.ieeiuiaii 
o6ohmh , 

parete (f) tappezzata 
pared (f) tapizada 

uiTVKaTypKa (f) 
intonaco (m) 5 

cnlucido (in) de cal 

c rkiiHaii uiTy KaTypna (f) 
intonaco (f) di parete 
enlucido (in) de cal sobro 
una pared 

oduiHBKa (fj erhuu 
rivestimento (m) di 
muro 7 

rovestimiento (in) de 
muro 


jieHTouHaii KaTyuiKa (f): 

Kycom, (m) .ichti.i 
H|) iralc (f) di nastro 
rollo (in) de cintu 


iiao.mpyioin.au (1130.111- 
poBOunan) jieiiTa (0 9 

nastro (in) isolante 
cinta (f) aislante 



Bandbewicklung (f) odMOTKa (f) .leHToft 

taping “'i'' rivestimento (m) con 1(J 

rubanage (m); entourage nastro 

(m) arec an ruban | envuelta (f) con cinta 
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Gummibandisolation (f) 
j rubber-tape insulation 
isolcment (m) en ruban 
de caoutchouc 


Gummiisolierb&nd (n) 

% rubber insulating tape 
ruban (m) [isolaut] de 
caoutchouc 


einfache Gummiband- 
isolation (f) 

H single rubber-tape insu¬ 
lation 

isolcment (in) en ruban 
dc caoutchouc simple 


doppelte Gummiband- 
isolation (f) * 
double rubber-tape insu¬ 
lation 

4 isolement (in) & deux 
rubans de caout¬ 
chouc, double isole¬ 
ment (m) en ruban 
do caoutchouc 


rcines vulkanisiertes 
Paraband (u) 
pure vulcanised rubber 
6 tape 

ruban (m) de [caout¬ 
chouc! para pur vul¬ 
canise 


Ozokcritisolierband (u) 
ozokerite insulating 
tape 

ruban (in) ozokerite, 
ruban (in) isolaut u 
l'ozok^rite 


das Isoliorband liaflet 
gut 

the insulating tape 
7 sticks well 

le ruban isolant adhere 
bien ou tient bien 


iiao-iauin (f) hut> pe3H- 
hoboA (nayMyKOBOH) 
JieHTU 

isolaxnento (m) con 
nastro gommato 
aislamiento (m) con 
cinta de c&ucho 


peaHHOBan (naynyKo- 
Ban) Hao^npyiomaa 
(nao^HujoHHaff) jich- 
Ta (f) 

nastro (m) isolante gom¬ 
mato 

cinta (f) aislante de eau- 
cho 


iiaojifluia (f), cocToamaH 
i(3i> ojuioro cjioh pe- 
auHOBott jieiiThi; npo- 
cTaa H3o-inuia Hsn» 
pe3HH0B0ii .lenThi 
isolamento (m) semplice 
con nastro gommato 
capa (f) aislante simple 
de cinta de cauclio 

iiao.iimiu (f.), cocToamaH 
i!3b Atsyx'h cjioeirb 
peauHOBofi (hayuyKo- 
Hoii) .leiiTu; aboAhbh 

H3o.iHui/i peanHOBon 
aeHTod 

isolamento (m) doppio 
con nastro gommato 
uislamiento(m) doble de 
cinta engomada 

‘mcTaa uyjiKannaiipo- 
naiiHaH uapa-.ieiiTa (f) 
(.leiiTa urn, napa-pe- 
a h h u, napa-icayuyna) 
nastro (m) ni para puro 
vul(*anizzuto 
cinta (f) de goma pani 
vulcanizada 


oaoKepuTOBaa H3o;m- 
pyiomafl ^eHTa (f); 
Hao.iHiiioHHaa jiefrra 
wax ropHaro nocna 
nastro (in) isolante ad 
ozokerite 

cinta (f) aislante de 
ozoquerita 

itaojinpyioniaH (iiaojiH- 
niouHaH) JieiiTa (f) xo- 
pouio (ILIOTHO) tipil- 
.leraerb (npHCTaen.) 
il nastro isolante fascia 
bene 

la cinta aislante adhicre 
bien 
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Papierstreifen (m) 
l>aper strip 
bunde (f) de papier 


Papierband (n) 
t«per tape 

niban (m) de papier 


Rohrschlinge (f) 
tube clip, conduit su¬ 
spension loop 
boucle (f) de tube 


Aufh&ngebiigel (m) 
suspension clip 
Airier (m) de suspension 


Aufh&ngebftgel (m) mit 
Oewinde 

suspension zing with 
screw 

Airier (m) de suspension 
A filetage 


Anlagekosten (pi) pro 
installierte 16 NK- 
Gluhlampe 

cost of installation per 
16-c. p. glow-lamp in¬ 
stalled 

fr&is (mpl) d’dtablisse- 
ment ou fr&is (m pi) 
d'inatallatlon ou coflt 
(m) de Tinstallation 
par l&mpe k incan¬ 
descence de 16 bou¬ 
gies 


Preis (m) des Drahtes 
pro kg 

price o! wire per kg. 
prix (m) du fll par kg 
ou au kg 


dnrchschni ttliche Ko- 
sten (pi) pro laufen- 
des Meter 

average cost per meter 
ran 

tnris (mpl) moyens ou 
dOpense (f) moyenno 
par mOtre courant 


6yMaa*Haa nojiocna (f): 
Kycoicfe (m) 6yMa>KHofl 
.leHTLI l 

striscla (f) di carta 
lira (f) de papel 


dyna/Kiian aeiiTa (f) 
mistro (in) di carta 2 
cinta (f) de papel 


cno6a (f) Ann noAB'fcca 
Tpyfii 

noao (m) di tubo 
bucle (m) de tubo 


lIOAfffcCHUft XOM>Tb(m); 

noAffbcHaH cnoOa (f) 
st&ffa (f) di sospensione 4 
estribo (m) de suspen¬ 
sion 


noairfecHaa cKotia (f) 

(nOAB^CHUft XOMYTb 

(m)) ctb Hap'kaKoA 
staffa (f) di sospensione 6 
a vite 

estribo (m) de suspen¬ 
sion roscado 

pacxoAu (m pi) no ycra- 
HOBKt aa KamAyio 16- 
th csh^Hyio Kaumub- 
Hyio jianny; aaTpaTa (f) 

Ha Ka>KAyio yeraHOB- 
jieHHyio jiaMno»iKy Ha- 
KajiHBaHia bt> 16 HOp- 
MaJibHUX'B CB'bnefi c, 
spese (fpl) d’impianto 
per lampada di 16 
candele normal! in¬ 
stall a ta 

gustos (m pi) de insta- 
l&ciOn por lAmpara de 
16 bujlas 


U'bHa (f) aa khjio- 
rpamn* npoBOAa (f); 
htshe naiKAaro khjuio- 
rpamia iipobojiokh 
prezzo (m) del fllo per 
kg 

precio (m) del alambre 
por kg 


epeAHHH CTOHMOCTI. (() 
noroimaro MCTpa 
costo (m) medio per 
metro corrente s 

gastos (m pi) medio.M 
j>or metro 
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Anlagekosten (pi) pro 
KW Installierte Lei- 
tung 

cost of installation per 
KW. installed 
t frais (mpl) d’6tablisso- 
1 ment ou rout (m) do 
^installation ou frais 
(mpl) d’installation 
par kw de puissance 
des machines instal¬ 
ls 


Reparatur (f), Ausbesse- 
2 rung (f) 
repair 

reparation (f) 


pacxoAU (mpl) no ycra- 
HOBK~fe aa Ka>Kj,un hh- 
jiOBaiTf* MoimiocTii; 

CTOIIMOCTK (f) yCTIi- 

noBKit KavKjiaro kiijio- 
Barra moiuhocth 
spese (I pi) d’impianto 
per kw della eondut- 
tura 

gastos (mpl) de insta- 
lacidn ]K)r kw de po- 
tcncia 

peMOim. (m); no'iHHKa 

(0 

riparazione (f) 
reparacidn (f) 


In8tallationflschalter(m) 
turn type installation 
3 switch 

interrupteur (m) d ’in¬ 
stallation 



BUKjnoqaTejn. (m) \juih 

yCTaHOBKIl] 

interruttore (m) d’im¬ 
pianto 

Have (f) de instalacidn 


Installationsumschalter 

(m) 

4 installation change-over 
switch 

commutateur (m) d’in- 
stallation 


Tumblerschalter (m) 
r tumbler switch 
9 interrupteur (m) a boule 
ou a culbuteur 



nepeKJU04aTejii> (m) 
(KOMMyTaTopi, (m)) 
[J0UI« yCTaHOBKH] 
commutator© (m) d’im¬ 
pianto 

conmutador (m) de in¬ 
terior 

BUKJU04aTe.i!> (m) cb 
onpoiauuB&iomeficfl 

rOJIOBKOfi (KHOIXKOfl) 

interruttore (m) oscil- 
lante 

Have (f) de concha 


Momentdrehschalter(m) MraoBeHHMfi noBopoT- 

quiek - break turning Op (£□) 00)0 Hufl BWKJii04aTeJiB(in) 

switch .JSC Interruttore (m) rapido 

interrupteur (m) tour- 1 a rotazione 

n an t [ou rotati t] rapid© f Have (f) de in term pcidn 

on k rupture brusque bnisca 


Dosenausschalter (m) 

7 box switch 

interrupteur (m) k boite 


Zungenkontakt (m) 
s snap or rubbing contact 
contact (m) aianguette 




BLIK JDO 4 aTe jib (m) Bl* 
KopoCirfe (poaerob) 
interruttore (m) a sea- 
tola 

intemiptor (m) de ca]a 


H3U4K0Bblfi KOHT&KTB 

(m) 

presa (!) di oorrente a 
linguetta 

contacto (m) de len- 
gueta 


Zugkonlakt (in) 
q pull contact, pull 
switch 

contact (m) k tirage 



IiaTH/KUOfl KOHTaKTL(m) 
presa (f) di correuto per 
trazione 

contacto (m) de tiro 
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Einbauschalter (m) 
sunk wall switch 
interrupteur (ml 4 en- 
ch&sser dans le mur 


8chalter (m) mit Rohr- 
ansatz 

conduit wall-switch 
interrupteur (m) k a]u- 
tage[s) 



Ausschalter (m) fAr 
Isolierrohre 

switch for insulating 
tubes 

interrupteur (m) pour 
tubes i solan ta 


Sch alts tern (m) 
star switch 

6toile (f) d’interruption 


BUKJDO'iaTeJTL (ml (kom- 
MyTaTOpT» (m)J jyw 
aaA'bjujBaHiH wh crfcHy 
interruttore (m) per 1 
incassare nel muro 
lnterrnptor (m) para 
empotrar en la pared 


bukjho h aTejn> (m) ct> 
naTpydKoin* 
interruttore (m) con tubi 
d'attacco 

interruptor(m) con tubn- 
luras do acometida 


BUKJDOMaTem> (m) juin 
H30JlHpyiOIl^BXT* 
(H30JimUOHHfcOTL); 

Tpy6[oK]i. 

interruttore (m) per tubi 
isolanti 

interruptor (m) para 
tubos aisladores 

BBrhBAa (f) 

Stella (f) dJ interruzione 
estrella (f) de intemip- 4 
cidn 


Kronenschalter (m) 
cluster-switch 
interrupteur (m) a cou- 
ronne 


BUKJDonaTejib (m) juir 
jnocipu 

interruttore (m) a corona $ 
interruptor (m) de co¬ 
rona 


Druckknoplschalter (m) 
push-button switch 
interrupteur (m) k pous- 
soir, interrupteur (m) 
a bouton [de presaion J 


Schalter (m) mit 8teck- 
schlfisseleinrichtung 
switch with loose key 
arrangement 
interrupteur (m) 4 Ache 


Steckschlfissel (m) fAr 
Momentschalter 
loose key 

Ache (f) pour interrup¬ 
teur rapide <m k rup¬ 
ture brusque 


IsoliersteckschlAssel(m) 
insulated loose key 
Ache (f) [4 manette] 

isolante 



a 



HaiKHMHOfi BMKJDO- 

HaT6jn> (m); aaxcHM- 
heh KHomta (f); kho- 
uotoliA BWKjnoqaTejiB * 
(m) * 

interruttore (m) a bot- 
tone 

interruptor (m) de botdn 


BUKjnoHaTejib (m) co 
ch&xHbarb KJH0 T i@in> 
interruttore (m) con 
chiaye a spina 
Interruptor (m) de cla- 
vija 


clAmhuA kjdowi> (m) juih 

MTHOBOHHarO BUKJDO- 
HaTOJifl 

chiaye (f) a spina per g 
into mit tori rapid! 
clavija (f) para interrup- 
tores rdpidos 

HSOJIHpOBaHHUfi CbAlf- 
huh Kjnowb (m) 
chiaye (f) a spina iso- 9 
lante 

clayija (f) aisladora 
67 


n 
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Bchalterdeckel (m) aus 
Isoliermasse 
switch cover of insulat- 
1 ing material 

couvercle (m) d’inter- 
rupteur en mattere 
isolante 


Schalterdeckel (m) aus 
Messing 

2 switch cover of brass 
couvercle (m) d'inter- 
rupteur en laiton 


Kpunuca (f) (icopo6ica(f)) 
BUKjnoqaTejiH hbi» 
Haojrapynntaro Be- 
mecTBa 

coperchio (m) d’inter- 
ruttore in materia 
isolante 

tapa (f) aisladora de 
interruptor 


junyHHan Kpunuca (f) 
(KOpodKa (f)) BUKA)* 
i&Tejui 

coperchio (m) d’inter- 
ruttore in ottone 
tapa (f) de latdn pars 
interruptor 


Schalterdeckel (m) sum 
Obertapezieren 
8witch cover for paper¬ 
ing over 

couvercle (m) d’inter- 
rupteur a surtapisser, 
couvercle (m) d'inter- 
rupteur destine k dtre 
masqu6 sous le pa¬ 
pier- tenture 



Kpunuca (f) RHKjnosa- 

T6JIH JVM npHKpUTUl 

(nepeiuieHB&Hiiir 060- 
hhh; Kopodica (i) jvu » 
noirfememfl no;u> 060- 
hub 

coperchio (m) d* inter¬ 
rut tore da easer col- 
locato sotto t&pezseria 
tapa (f) de interruptor 


Dunkelschalter (m) 
dimmer or dimming 
switch 

4 interrupteur (m) k gra- 
4 dation de lumi£re, in¬ 
terrupteur (m) rh6os- 
tatique oh k resistance 
rgglable 



BUKjro^aTeJib (m) jvw 
yuGBbwemR chjiu 

CB'fcTa ( HHTCHCHBHOCTH 
rop'fcHin) aaMnowH 
interrut to re (ml a grt- 
dazione di luce re- 
golabile 

interruptor (m) con re- 
sis tencia regulable 


Stdpselschnur (f) 

5 plug cord 

cordon (m) de Ache 


Sinstecken (n) eines 
Kontaktsttfpsels 
6 inserting a plug 

insertion (f) ou intro¬ 
duction (f) d’une Ache 


nraypi* (m) Kb nrren- 
cejDO 

cordone (m) di spina 
corddn (m) de clavija 


BBeAeHie (n) (BcraBJieHie 
(n)) KOHTaKTHaro 
nrrenceJiH 

introduzione (f) d’una 
spina 

introduccidn (f) de una 
clavija 


einstecken (v) 
to insert, to put in 
7 introduire (v) ou insurer 
(v) ou Acher (v) 
[dans ...] 


herausnehmen (v), her- 
ausziehen (v) 

8 to pull out 

retirer (v) ou en lever (v) 
[de...] 


BcyHyn., BCOBUBan*; 
BCTaB-HTl> (-JLRTb) 

introdurre (v) 
introducir (v), inserur 

(v) 


BUHyTB, BUHHX&Tb 

estrarre (v) 
sacar (v), quitar (v) 
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Steckdose (f) 
ping box cover 
bofte (f) de contact k 
Ache, boite (f) de 
prise de courant [k 
Ache] 



mrencejiKH&A poaeTKa 
(f); nrrencexi>&uA na- 
Tpoiri* (m) 

scatola (!) per presa di l 
corrente a spina 
ca]a (!) de contacto con 
clavl]a 


Kontaktknop! (m) 
contact stud or button 
bouton (m) de contact 


W&ndanschluJB (m) 
wall Junction 
[boite (!) de] prise (!) de 
courant murale 


HAngeanschlufi Cm) 
suspended Junction 
prise (!) de courant a 
suspension 


KOHT&KTH&H KHOlUCa (!) 
bottone (m) di contatto 2 
botdn (m) de contacto 


CrfeHHOft COejXHHHTeJEb- 
Huft naTpOHi, (m); 
crferaafl coeAHHHreaa- 
Haa poaeTKa (!) 
presa (!) di corrente 
murale 

toma (!) de corriente 
mural 


BHcaaift coeAHHirrejm- 
mft naTpoHT* (m); 
UOABTbCHaH coeAHHH- 
Tejn>HaH poaeTKa (!) 4 

presa (!) di corrente a 
sospensione 

toma (!) de corriente 
de techo 


H&ngeanschlufidose (!) 
suspension box 
[boite (!) de] prise (!) de 
courant suspendue 


BHCinift coeAHHirreab- 
Hiifi narporn (m); 

UOArtCHaH COCAHHH- 

Teju»uaa poaeTKa (!) 
scatola (!) per presa di 6 
corrente a Bospen- 
sione 

toma (!) de corriente 
de suspensldn 


Installationssicherung 

(f) 

bow or installation !use 
coupe-circuit (m) ou !u- 
sible (m) de l’instal- 
lation 



npeAOxpaHHT6Jn> Cm) 

^ 7^^0810!] 

a (!) di sicurezza 
gene rale o dell'im- 6 
plan to 

cortacircuito (m) de in¬ 
terior 


Stttpselslcherung (!) 
plug fuse 

coupe-circuit (m) ou fu¬ 
sible (m) k bouchon 



mTenceju>HJbifl (npo6ou- 
Hufi) npeAOxpaHH- 
T6jn> (m) 

valvola (!) a turacciolo, 7 
valvola (!) Edison 
cortacircuito (m) de ta- 
pdn 6 Edison 


einpolige Stttpsel- 
sicherung (!) 
single-pole plug fuse 
coupe-circuit (m) ou fu¬ 
sible (m) k bouchon 
unipolaire 


OAHonojnocHuft nrren- 
cejn>HhiA (npodouHuA) 
npeAoxpaHirrejiB (m) M 
valvola (f) Edison uni- 
i^polare 

cortacircuito (m) de ta- 
pdn unipolar 


67 ' 
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zweipolige Stttpsel- 
sicherung (f) 

2 double-pole plug fuse 
coupe-circuit (m) bipo- 
laire k bouchons fu- 
albles 



AByxnojnocHuft nrreu- 
cejn>Hufi (npotSo HHufi) 
irpeAOxpaHHTeAb (m) 
valvola (!) Edison bi- 
polare 

cortacircuito (m) bipo¬ 
lar Edison 


Sicherungsstttpsel (m) f 
8chmelzstdpsel (m) 

2 fuse plug, melting plug 
bouchon (m) fusible [de 
surety 



npeAOxpaHHTejn>HaH 
npotfna (f); [jierKo]- 
miaBKifi nrrencejn> (m) 
turacclolo (m) fusibile 
tapdn (m) fusible de se- 
guridad 


Stempel (m) der zul&s- 
sigen 8pannung 
mark showing the per- 
3 misslble voltage 
poingonnage (m) de la 
tension ou du voltage 
admissible 


urreiinejib (m) (onrfrr- 
na (f)) AODycrmiaro 
HanpaxceHiH (*racjia 

BOJn>TT>) 

marca (f) o indlcazione 
(f) della tensione am- 
mlssibile 

marca (f) del voltaje 
admlsible 


Stempel (m) der zulks- 
sigen Stromst&rke 
mark showing the per- 
4 mis8ible current 
poingonnage (m) de 
l'intensitg ou de P am¬ 
perage admissible 


niTemiejib (m) (onrfcTKa 
(f)) AOiryCTHMOfi CHAU 
TOKa; nrreimejii* ao- 
nycTHxaro HHCJia an- 
) ) nepi* 

marca (f) o indlcazione 
(f) della corrente am- 
mlssibile 

marca (f) del ami>era]e 
admlsible 


verwechselbarer Siche- 
rungsstdpsel (m) 
interchangeable car 
tridge fuse 

_ bouchon (ra) fusible 
° rempla^able par un 
autre de resistance 
different*; bouchon 
(m) fusible inter¬ 
changeable 



cirfcuHaH (nepeirfeHHaH) 
npodxa (f) 

turacclolo (m) fusibile 
sostitulbile 

tapdn (m) fusible susti- 
tuible 


unverwechsel bare Pa- 

tronensicherung (f) HenoAirfcHHMMfl naTpoH- 

non-interchangeable huA npoAOxpaHHTeJDb 

cartridge fuse _ _ (m) 

coupe-circuit (m) a bou- iT’Jh valvola (f) di sicurezxa 

0 chon fusible irrem- |i ,il [HI l !|| a cartuccia non so- 

playable par un autre L II LJJ ILJil stitulbile 

de resistance diff6- a u Q cortacircuito (m) de car- 
rente; coupe-circuit r—\ f—\ tuoho no sustituible 

(m) k bouchon fusible { * € c 

interchangeable 
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Edison-8icherungs- 
stdpsel (m) 

Edison fuse plug 
bouchon (m) fusible 
fidison 



a n verwechselbarer Edi- 
son-Si cherungsstdpsel 
(m) 

non-in terchangeable 
Edison fuse plug 
bouchon (m) fusible Edi¬ 
son irrempla^able par 
des bouchons de resis¬ 
tance dIffdrente; bou- 
chon (m) fusible Edi¬ 
son ininterchangeable 



npeAOxpaHHTam»Haii 
npodna (f) 3 ahcohe ; 
aABcoHOBCKan npeAO- 
xpaHHT6Jn>uaH npo6- 1 
na (f) 

turacciolo (m) Edison 
tapdn (m) fusible Edi¬ 
son 


HenojurfeHHMaa npeAO- 
xpaHHTejibHaH opodica 
(f) Sahcohs; npeAO- 
xpaHiiTejikHaii npodna 
(<) Sahcohs He Aony- 
CKaiomaa bobmoxcho- 2 
CTH BCaBHTb IIO OmH<S- 
Kh HeB^pHyio npotiicy 
turacciolo (m) Edison 
non sos titui bile 
tapdn (m) fusible Edison 
no sustitulble 


Sicherungsstdpsel (m) 
mit Llchtbogen- 
lbschung 

safety plug with arc 
extinguisher, non- 
arcing plug fuse 
bouchon (m) fusible k 
extinction d’arcs 


npeAOxpaHHTCJiLHaH 
npodna (f) cn> Tyme- 
H 16 in> BOJIbTOBOfi AyTH 
turacciolo (m) fusibile 8 
a spegnimento d'arco 
tap6n (m) fusible con 
extincidn de arco 


Dosensicherung (f) 
box fuse 

coupe-circuit (m) ou fu¬ 
sible (m) de boite 


npeAOxpaHHTejiB (ml bi> 
Kopooirh (poaencfe) 
valvola (f) di sicurezza 4 
a scatola 

cortacircuito (m) de caja 


^cherungsstdpsel (m) 
mit Glimmerfenster 
fuse plug with mica 
window 

bouchon (m) fusible k 
regard en mica ou 
k fendtre en mica 



npeAOxpaHHTejn>Hafl 
npodica (f) co cjnoAfl- 
HLDTb OKOmeUKOim 
turacciolo (m) fusibile 6 
con flnestra di mica 
tap6n (m) fusible con 
mirilla de mica 


Stopselbffnung (f) 
rent hole 

logement (m) du bou¬ 
chon , ouverture (f) 
pour le bouchon 


PrdfBtdpsel (m) 
test plug 

bouchon (m) d’essai 



OTBepcrie (n) jum nrren- 
ccjih (itoo6kh) 
aperture (f) del turac- # 
ciolo 

abertura (f) para el tapdn 


nrrencejia (m) juih hcdu- 
Tamft 

turacciolo (m) di prova ? 
tapbn (m) de prueba 


blinder Porzellanstdpsel 

(m) 

blank or blind porcelain 
plug 

bouchon (m) plein en 
porcelaine 


rnyxoft (bapcbopoBufl 
nrrencejii (m) 
turacciolo (m) di porcel- 8 
lana cieco 

tapdn (m) de porcelana 
macizo 
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geschlltzter Btttpsel (m) 
l slit plug 

bouchon (m) lendu 

fedemder 8tdpsel (m) 

* elastic plug 

bouchon (m) dlastique 


Asbestpatrone (f) 
s asbestos cartridge 
cartouche (f) en asbeste 


Kontaktschraube (f) ftir 
Edison - Sicherungs- 
stdpsel 

4 contact screw for Edison 
fuse plug 

vis (f) de contact pour 
bouchon fusible 
Edison 




mrencen (m) cry upo- 
prbauo (nasoirb) 
turacciolo (m) fesso 
tapdn (m) con hendidurt 

npyxcHHHmifi nrrencen 

(m) 

turacciolo (m) elastico 
tapdn (m) elAstico 

aadecTOBufl n&TpoHi»(nO 
cartuccia (f) fusibile 
d’amianto 

cartucho (m) fusible de 
amianto _ 

KOHTaKTHMfl BHHTb (m) 
Ann OABCOHOBCKOfi 

npeAOxpauHTejo>Hofi 

npodKH 

vite (f) di contatto per 
turaccioli 

tomillo (m) de contacto 
para un tapdn fusible 
Edison 


Einlage (f) Oder Einsatz- 
tell (m) fftr Siche- 
rungen 

6 refill for fuses 

fusible (m) ou pi£ce (f) 
fusible de rechange 
pour coupe-circuits 


BCT&BKH (f pi) (BCT&BHHS 

(aairkmnaiH) nacre 
(fpl)) juin npeAOxpa* 
HHTejiefl 

pezzo (m) o filo (m) fu- 
sibile di ricambio 
fusible (m) de recambio 


Unverwechselbarkeits- 
system (n) 
non-interchangeable 
system 

syst£me (m) irremp- 
lapable ou non-remp- 
lacable [par des fu- 
sibles de resistance 
different©]; syst^me 
(m) pr^venant la con¬ 
fusion [avec des fu- 
sibles de resistance 
different©] ; system© 
ininterchangeable (m) 


TTnverwechselbarkei ts- 
einrlchtung (f) 
non-interchangeable 
7 arrangement 

dlspositif (m) pr£venant 
la confusion, disposi- 
tif (m) Ininterchan¬ 
geable 


Sicherungsdoso (f) 
fuse box 

8 boite (f) k coupe-circuit 
[de sfiretei, boite (f) 
a fusible 


cHCTeica (f) HenojprfcHH- 
mocth ; CHCTexa, hoao- 
nycKaioiuaa bo 3MO)K- 
HOCTH BCT&BHTb He* 
npaBHJibHyio npodny 
(HeirfepHufl urrencesb) 
sistema (m) di valvole 
non 808 tituiblli 
sistema (m) no susti- 
tuible 


ycTpoflcxBO (n), HeAoa* 
BOJDuomee Bcraaim. 
HenpaenjibHyio npod- 
Ky (HeB'fcpHiiift nrren- 
cejn>) 

dispositlvo (m) per im¬ 
ped! re la sostituzlone 
delle valvole 
disposicidn (f) no inter- 
cambiable 


npeAoxpaHHTejn>HaH 
Kopoona (f) (poseTKa 
(*// 

scatola (f) per valvola 
di sicurezsa 
caja (f) de seguridad 



908 


Stromverteilungstafel (f) 
distribution board 
tableau (m) de distri¬ 
bution de cour&nt 


HausanschluAtafel (!) 
house connection board 
tableau (m) de jonction 
d’int£rieur 






L 

83 

r 

§3 

L 
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TOKopacnpeA'feJiHTejib- 
Han Aocna (!) 
quadro (m) per distri- 
buzlone di coirente 1 
cuadro (m) de distri- 
bucidn de corriente 



OTB'feTBHTeJILHaH flOCKa 
(f) AAH BHVTpeHHHX'L 
noirtmeHifl 

quadro (m) per impianti 2 
intern! 

cuadro (m) para insta- 
laciones dom&ticaa 


Leltnngsprllfangen 
Line teat# 

Eaaaia 4ei Canalisations 


HcmiTanie nponoAom. 

Prove dl CanalIzzazlonf a 

Prnebas de Canallzaelones 


Kabelmessung(l), Kabel- 
prulung (f) 
cable test 

essai (m) dee cables 


Kabelprdf(unga]station 

(f) 

cable testing station 
posts (m) d’essai des 
cftbles 


Kabeldurchschlagver- 
fluch (m) 

cable break-down test 
essai (m) des cAbies au 
percement <mal& dis¬ 
ruption de risolement 


Scbleifenmessnng (f) / 

loop-test £ 

essai (m) par la methods k 
de la boucle T 


NebenschluAmesser (m) 
fur Kabel 
shunt-meter 
shuntm^tre (m) 


HairhpeHie (n) (hciiu- 
T&me (n)) Kadejin 
misurazione (f) o esame 4 
(m) di cavi 
medida (f) de cables 

CTaHU | iH (!) AJIH Hcnhl* 
tehih Kadejiefl; Hcnu- 
T&Tejn>Ha;i CTamua 
jjjir nadejieft . 

stazione (f) di prova dei 
cavi 

estacidn (f) de prueba 
de cables 


HcnuT&Hie (n) KaOejieft 
Ha npodHBame 
prova (f) di perfora- 
men to dei cavi * 

prueba (f) de perfora- 
cl6n de los cables 

HarfepeHie (n) no cuo- 
cooy neTjia 

mlsura (f)col metodo del 7 
ponte o del doppiuo 
medida (!) por el me- 
todo del lazo 


uiyH’Tb-MeTp'b(m); niyH- 
TOirfepT> (m); HSirfc- 
pHTejib (m) (nairfepH- 
TeJibHbift npH6opi»(ni)) g 
AJ 1 H OTBrtTIUieHlfl 
shuntmetro (m) per cavi 
shuntmetro (m) para 
cables 
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Un tersuchungsisolator 

(m) 

1 testing insulator 

isolateur (m) de veri¬ 
fication 


Regen sc h rank (m) 
v rain box 

auvent (m) 

Isolationsmetibereich 

(m) 

insulation measuring 

3 range 

l>ort6e (f) ou amplitude 
(f) de la mesure d’iso- 
lement _ 

Isolations[mefi]- 
scbaltung (f) 

insulation test connec- 

4 tion 

couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) pour la me¬ 
sure de 1’isolement 


MeCleitung (f) 

6 test oircuit 

fil (m) de mesure 


Wasserprobe (f) 
a water-test 

essal (m) hydraulique 

Kabelfehler (ra), Kabel- 
defekt (m) 

7 cable fault 

d£faut (m) ou vice (m) 
d'un cable 

Stbrungsbestimmung (f) 
in einer Leitung 

8 test for fault 
determination (f) d’un 

derangement 

Storungsursache (f) 
cause of trouble 
I cause (f) perturbatrice, 
cause (f) d’un deran¬ 
gement 

Isolationsfehlerstelle (f) 
position of insulation 
to fault 

point (m) dgfectueux ou 
vicieux del’lsolement 


HcrarraTejibBufi hbojui- 
TopT> (m) 

isolatore (m) di verifl- 
cazione 

aislador (m) de verifl- 
cacidn 

AOHCAeBOft nncadrb (m) 
armadio (m) per le prove 
sotto pioggia 
pantalla (f) contra la 

lluvia __ _ 

npejr&iu (m pi) jyui 
BairbpeHiH mojumin 
carafK) (in) di misiira 
d’isolamento 
alcance (m) de medlda 
de aislamieuto 

cocah Herne (nj (cxena 
(f) coeAHHenifl) jyi h 
HBM'fepeHifl H30J1A1UH 
collegamento (m) per la 
misura dell isola- 
mento 

acoplamiento (m) para 
la medlda del aisla- 
miento 

HSirbpHTeJibHijfi npo- 
BOA> (m) (npOBOA* 
hhkt» (m)) ; nairbpH- 
Tejn»Hue npoaoAa 
(m pi) 

linea (f) di misurazione 
llnea (f) de medi da 

noABOAuoe HcnuTauie(n) 
prova (f) coll’ acqua 
prueba (f) hidrdulica 

noBpenueuie (n) 1130 - 
Jifluiu Ka6ejiH; non- 
pe>KAeHie nadejiH 
difetto (m) d’un cavo 
defecto (m) de un cable 

onpcA'fcJienie (n) non- 
pextAeHifi 

locAlizzazione (f) del di¬ 
fetto o del guasto in 
una conduttura 
determinacldn (f) de una 
falta en un conductor 

npiiHBHa (f) noBpewAe- 
Hifl 

causa (f) perturbatrice 
causa (f) de la averia 

mIicto (n) noBpe>KAeHiii 
noBpoKA^HHoe irtcro 
n)) H30JIffIUH 
pun to (m) difettoso del- 
risolamento 
pun to (m) defectuoso de 
la capa aisladora 
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Gefahnustand (ml 
dangerous condition 
6tat (m) dangereux 


Gefahrzone (f) 
danger cone 
xdne (f) dangereuse 


Ausbrennmethode (f) 
burning-out method 
mdthode (!) de combus¬ 
tion [consistent k en¬ 
voy er dans le c&ble 
un courant d’inten¬ 
sity telle que l'isole- 
ment brtile et dycfcle 
le court-circuit par 
dyveloppement de fu- 
m6e] 


Verh&ltnis (n) desKabel- 
seelendurchmessen 
zum Durchmesser der 
Isolierschicht 
core ratio, ratio oi core 
diameter to thickness 
of insulation 
rapport (m) entre le dia- 
mfctre de l’&me du 
c&ble et celui de la 
couche isolante 


Isolationswert (m) 
insulation value 
pouvoir (m) I solan t 


Isolationssicherhelt (f) 
safety of insulation 
sfirety (f) d’isolement 


Isolationsstrom (m) 
insulation current 
courant (m) d’isolement 


Guteziffer (f) eines Iso¬ 
lators 

quality coefficient of 
an insulator 
coefficient (m) qualita- 
tif, coefficient (m) de 
quality 


Gewlchtazlffer (f) eines 
Isolators 

weight-coefficient of an 
insulator 

coefficient (f) de poids 


onacHoe cocToraie (n) 
stato (m) pericoloso i 

estado (m) pellgroso 

noflCB (m) (aoHa (f)) 
onacHocm; onacHwfl 
paftoirb (m) 9 

zona (f) pericolosa 
zona (f) peligrosa 


neTOjn> (m) (cnoco<h»(m)) 
BuncHraHifl 

metodo (m) di abbruc- 3 
ciamento 

metodo (m) de quema 


OTHomeHie (n) riane- 
TPOBT* KadeJIH H H30- 
jmpyiomaro (etbojih- 
oioHHaro) cjioh 
rapporto (m) tra il dia- 
metro dell’anima del 
cavo e quello dello 4 
strato isolante 
relacidn (f) entre el dia- 
metro del alma del 
cable y de la capa 
aislante 

HBOJinpyiontaH (hsojih- 
nioHHan) cnocofiHocrb 

m 

valore (m) dell’isola- fi 
mento 

poder (m) aislante, ca- 
pacidad; (f) ai si ad ora 

Hajl&KHOCTb (f)H30JIHIUH 
sicurezza (f) d’isola- 
mento 6 

8 eguridad (f) del aisla- 
mi on to 

TOKh (m) bt> hbojihiuii 
corrente(f)d’ifloluuiento ? 
corriente (f) del aisla- 
miento 


Koe(t>d)HuieHTi> (m) 
npO^HOCTH H30JIHTOpa 
coefficient© (m) di qua¬ 
lity di un isolatore 8 
coeficiente (m) de cali- 
dad 


Koe<t>(t)Huieim> (m) Ffeca 
naojurropa 

coefficiente (m) di peso 
coeficiente (m) de peso 




906 


Randxiffer (f) eines Iso¬ 
lators 

t marginal coefficient of 
an insulator 
coefficient (m) marginal 


elektrostatische Schirm- 
wirkung (f) der M tin tel 
electrostatic screening 
effect of the shell 
action (f) ou effet (m) 
a d’^cran 61ectrosta- 
9 tique des cloches; (on 
paraphrase:) 1 ©b clo¬ 
ches font fonction d’6- 
cran glectrostatique ou 
agissent comme £cran 
Electros tatique 
Randentladung (f) 
marginal discharge 

3 d6charge (f) marginale; 

dlcharge (f) par le 
bord 

Randentladespannung 

(f) 

marginal discharge vol- 

4 tage 

tension (f) ou voltage (m) 
de d^charge margi¬ 
nale ou par le bord 

Oberfliichenisolatlons- 
weg (m) 

surface insulation path 
° chemin (m) isolant 
superficial ou de la 
surface 

—- - a b c d e g 



Kupferdrahterdnetz (n) 
. copper-wire network 
9 r^seau (m) bou terrain 
de fils de cuivre 


Koe4Kt>HQieRTi» (m) pas- 
pruta (yreniai) cry Kpaa 
coefficient© (m) margi¬ 
nale 

coeficiente (m) marginal 
de un alslador 


ajieKTpocTaTH^ecKoe 
aimaHBpoBaiiie (n) 

X>OOKT» 

effetto (m)elettrostatieo 
degli strati 

efecto (m) electro-eeta- 
tico de pant&lla de 
las campanas 


paapnAi> (n) cry Kpan 
scanca (f) marginale 
descarga (f) por el borde 


Hanpunceme (n) npii 
paapazrfe ca Kpaera 
tensione (f) della scarica 
marginale 

tensidn (f) de la dee- 
carga por el borde 


nyn> (m) tokr no no- 
BepXHOCTB H30JIH1QH 
sviluppo (m) della saper- 
fleie d*Uolamento 
cam!no (m) aislante de 
la superfleie 

irhAHan dmea (f) Ann 
aeiuiHHoro coodmeHiit 
rete (f) sotterranea di 
flli di rame 

red (f) subterranea de 
alambres de cobre 


teilweiscr ErdsohluB (m) 
partial earth-connection 
or ground 

7 contact (m) parti el avec 
le sol ou avec la terre, 
contact (m) de terre 
partiel 


zeitweiserErdBchlufi(m) 
durch mangelhafte 
Isolatoren 

occasional earth-con- 
8 noction due to de¬ 
fective insulators 
contact (m) de terre 
Intermittent par suite 
d’isolatears d6fec- 
tueux 


naennuoe aemiraoe 
(aexHoe) coodmeme 

(n) 

terra (f) parsiale 
contacto (m) de tierra 
parcial 

speMeHHoe coodmeme 
(n) cry semt&ft Bcjrfea- 
CTBie mioxoro coctoh- 
mn HBoxnTopoFb 
terra (f) intermittente 
causata da isolator! 
dlfettosi 

contacto (m) de tierra 
Jntermltente causado 
por aisladores defec- 
tnosoa 
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zeitwelserErdschluAfm) 
duich Wind 
intermittent earth-con¬ 
nection due to wind 
contact (m) de terre 
intermittent proYoqud 
par le vent 


voller ErdschluA (m), 
vdlligerErdschluA (m) 
good earth, complete 
earth - connection, 
dead earth 

contact (m) de terre 
parfait, contact (m) 
parfalt avec le sol 




Brdplatte (f) 
earth plate, ground 
plate 

plaque (f) de terre 




BpeneHHoe coodmeme 
(n) cl 8exjifcfl Bcjrfca- 
cnie nhTpa 

terra (!) intermittente f 
causata dal vento 
contacto (m) de tierra 
lntermitente causado 
por el viento 

nojfHoe demiHHoe (sex- 
Hoe) coodmeme (n); 
nojmoe coodmeme cl 
aexjiefi * 

terra (!) perletta 
contacto (m) de tierra 
perfeeto 


8exjiHHaH njutcnraa (!)) 
piastra (!) di terra 3 

plancha (!) de tierra 


Erdplattenstrom (m) 
earth-plate current, 
earth current 
coorant (m) de la plaque 
de terre 


Erdklemme (!) 
earth terminal 
borne (!) de terre, borne 
(f) de mise & la terre 


ErdachluBiehler (m) 
earth, leakage o! current 
by contact with earth 
derangement (m) du k 
un contact de terre 


tokl (m), npoxoAHmift 
no sexjMHoft ujiacTH- 
wh 

coxrente (!) nella piastra 4 
di terra 

corriente (!) de tierra 

sexjiHHofi (aexHoft) aa- 
xciurb (m) 

morsetto (m) di terra 

boma (!) de tierra 


noBpeM<Aeuie (n) sexjiH- 
Horo KOHTaicra (cood- 
mema) 

diletto (m) nella terra 
de!ecto (m) del contacto 
de tierra 
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IX. 


Beleuchtirag 
Lighting 
Eclair age 


OcBhii^PHle 

Illnminazlone 

Alambrado 


Licht (n) 

1 light 
lumidre (f) 


elektrisches Licht (n) 
9 electric light 

lumifere (f) dlectrique 


Lampe (f) 
3 lamp 
lampe (!) 


cB'fcrb (m) 
luce (!) 
luz (!) 


3JieKTpH4ecKift cerhrL 
(m) 

luce (!) elettrica 

luz (!) eldctrlca _ 

Jiaima (!) 
lampada (!) 
ldmpara (!) 


elektiische Lampe (!) 
4 electric lamp 

lampe (!) dlectrique 


ajieKTpuHecKafl Dianna (!) 
lampada (!) elettrica 
ldmpara (!) eldctriea 


Bogenlampe (!) 
arc lamp 

6 lampe (!) k arc, arc (in); 
(abusivement:) rdgu- 
lateur (m) 


AyroB&H Jiamia (!) 
lampada (!) ad arco 
ldmpara (!) de arco, 
arco (m) voltaioo, 
arco (m) 


Bogenlicht (n) 

6 arc light 

lumifcre(!)d arc, lumidre 
(!) voltaique 


Glfthlampe (!) 
glow-lamp, incandes- 
7 cent lamp 

lampe (!) k incan¬ 
descence 


H 



CBrfrn> (m) Ayroeofi 
Jiaimu 

luce (!) ad arco 
luz (!) de arco 


AaxnoHKa (!) uaKajui- 
BaHia; kiuihjii>h&h 
Jtaxna (!) 

lampada (!) ad incan- 
descenza 

ldmpara (!) de Incan- 
descencia 


GMhlicht (n) 
incandescent light 
8 iumidre (!) a incan¬ 
descence, incan¬ 
descence (!) 


Beleuchtung (!) 
9 lighting 
dclairage (m) 


KajiHAbHuA cBrfen* (m); 
cvhn> (m) KaJiH.iB- 
hmtl Jianm> (jiaxno- 
aem* HaKaJiHBaiiiii) 
luce (!) ad incandescenza 
luz (!) de incandescencia 

ocrimeHie (n) 
illuminazione (!) 
alumbrado (m) 
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elektrlsche Beleuchtung 

(f) 

electric lighting 
Iclairage (m) 61ectrique 


Beleuchtung (!) mit 
Glfihlicht, Gltthlicht- 
heleuchtung (!)] 
incandescent lighting 
6clairage (m) a incan¬ 
descence , tolairage 
(m) par lampes k 
incandescence 


anefcrpmecKoe ocalsme- 
Hie (n) 

illuminazlone (!) elet- l 
trica 

alumbrado (m) etectrico 

ocBrfememe (n) jiaimoH- 
KaMH uaK&nHBamH 
(KSJIHJIbHMHH JULM- 

naxH) 

illuminazlone (!) ad 1 
incandescence 
alumbrado (m) por 
lAmparas de incan- 
descencia 


Beleuchtung (!) mit 
Bogenlicht, Bogen- 
lichtbeleuchtung (I) 
arc-lighting, lighting 
with arc lamps 
6clairage (m) it arc, 
gclairage (m) par 
lampes it arc 


Beleuchtungsapparat 

(m) 

apparatus for lighting 
purposes 

appareil (m) d'6clairage 


ocsrhmeme (n) *yro- 
buxh JiannaMH 
illuminazlone (!) con 
lampade ad arco 
alumbrado (m) por 
Umparas de arco 


ocir fcTHTejrbinjft npn- 
(Sopi. (m) (annaparb 

(m)) 

apparecchio(m) perluu- 4 
mlnazlone 

aparato (m) de alum¬ 
brado 


transportabler Beleuch¬ 
tungsapparat (m) 
portable lighting stan¬ 
dard 

appareil (m) d'4clalrage 
transportable; (si on 
pent le porter:) app. 
d’£cl. portati!; (s*il 
est sur roues:) app. 
d*4cl. sur roues 



nepewBTO KHoft (n epeHoc- 
Hllfi) OCtrfeTHTftJBHMft 

upnooDb (m) (anna- 
pan. (m)) 

apparecchio (m) per illu- 5 
minazione trasporta- 
bile 

aparato (m) de alum¬ 
brado m6vil 


Beleuchtungstechnik (!) 
lighting engineering, 
technics (pi) of illu¬ 
mination 

technique (f) de l'6clai- 
rage 


TexHHKa (!) ocBrhntenia; 
0CBrhTBTejn»HaH Tex¬ 
HHKa 

tecnica (!) deirillumi- e 
nazione 

t4cnlca (!) del alum¬ 
brado 


Bel euch tungsab teilung 

(0 

lighting department 
section (!) ou d6parte- 
ment (m) d*6clairage 


Beleuchtungssystem (n) 
lighting system 
systems (m) d'Gclairago 


OT;rfejn> (m) (oTA^neHie 
(n)) no ocKEnteHiio 
riparto (m) d’illumina- 7 
zione 

oficina (!) de alumbrado 


GHCTSMa (!) ocKhmemH 
pistema (m) d'illumlna- 
zione 8 

sistema (m) de alum¬ 
brado 
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dlrelcte Beleuchtung (f) 
1 direct lighting 
dclairage (m) direct 


lndlrelcte Beleuchtung 

. W 

9 indirect lighting 
dclairage (m) indirect 

elelctrische Beleuch- 
lungsanlage (f) 

_ electric light Installa- 
a tion 

installation (f) d'dclal- 
rage dlectrique 


Beleuchtungsstation (f) 
. electric light station, 
4 station (f) d’dclairage 
dlectrique 


Beleuchtungseiurlch- 
tung (f) 

equipment of an elec- 
6 trie lighting plant 
Installation (f) ou dqulpe- 
ment (m) pour l'dclal- 
rage dlectrique 


Llchtmenge (f) 
quantity of light 
0 dclalrement (m), quan¬ 
tity (f) de lumidre 


Beleuchtungswagen (m) 
7 lighting car, dynamo car 
voiture (f) d’dclalrage 


HenocpeACTBeuuoe (np«- 
MoeJ oenbrneHie (n) 
illuminazione (f) diretu 
alumbrado (m) directo 


KOCBeHHoe ocB-fememe 
(n); ocarhmeHie oipa- 
H<5mrbun. cb^tomt, 
illnminazione (f) Indi- 
retta 

alu mbrado(m) lndlrecto 
ocBrhTHTejtbuaH ycra- 
HOBKa (f) 

impianto (m) d’illuml- 
naslone elettrica 
instalacldn (f) de alum¬ 
brado eldctrlco 
OCB^THTeJIi»HaH cTaHids 
(0 

stazione (f) d’illumina 
slone elettrica 
estacidn (f) de alum¬ 
brado 


ycrpoflcTBO (n) [ajieK- 
TpBHecKaro] ocrfcme- 
U1H 

Impianto (m) elettrica 
per illuminazione 
Instalacidn (f) de alum¬ 
brado eldctrlco 


KOJimeCTBO (n) csrhTa 
quantity (f) di luce 
cantldad (f) de luz 


ocB^nrrejibuaH noBoana 

carro (m) per lllumina- 
zlone 

coche (m) de alum¬ 
brado 




a 


Leuchttuim (m), Feuer- 
turm (m) 
lighthouse 
phare (m) 


nanm. (m) 
faro (m) 
faro (m) 


Lichtlcabel (n) 

„ electric light cable 
c&ble (m) d'dclalrage, 
c&ble (m) & lumldre 


ocB^THTejn>HKfl Kadeak 
(m); Kadejn, &jir ocert- 
mernn 

cavo (m) per lllumlns- 
zlone 

cable (m) para lux eldc- 
trica 
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Llchtleitung (f) 
lighting leads (pi) 
canalisation (f) d’^clal 
rage, condnctenrs 
(mpl) d'dclaiTage 


Innenbelenchtnng (f) 
Indoor illumination 
6clairage (m) int^rieur 


Aufienbeleuchtung (f) 
outdoor illumination 
yclairage (m) extyrieur 


Deckenbeleuchtung (f) 
ceiling illumination 
6claiiage (m) de pla¬ 
fond 


Strafienbeleuchtung (f) 
street lighting 
yclairage (m) public, 
yclairage (m) des rues 


elektrische Schiff- 
beleuchtung (f)* 
electric ship-lighting 
yclairage (m) ylectrique 
dee navires 


Zngbeleuchtung (f) 
train lighting 
yclairage (m) des trains 


OCBtTHTeAbH&H CfeTb (f); 

ocBrbTHTejn>Han npo- 
BOAKa (f); KaHajm* 
wuuh (f) ajih ocvfeine- 
hw 1 

conduttura (f) per illu¬ 
mlnazione 

conduccibn (f) de alum- 
brado 

ocflrfemeHie (n) BHymeH- 

tuii b noirBUtemfl; 

BHyTp6HHM OCHTfe- 

merne 

illumlnazione (f) interna 
alumbrado (m) interior 

Hapyxraoe ocirhuteme 

(n) 8 

iUnminazione (f) estema 
alumbrado (m) exterior 

noTOJiO'iHoe ocBrfememe 
(n); ocB'fcmeme ct> ot- 
p&Hcemeirb on. no- 
TOJIKa 4 

IUnminazione (f) di 
soffltto 

alumbrado (m) de techo 


yxHHHoe ocB'fememe (n) 
illumlnazione (f) stra- - 
dale • 6 

alumbrado (m) de calles 


dJieirrpHHecKoe ocB'fe- 
meHie (n) cjjiowb 
(Ha cyjiaxT.) 

illumlnazione (f) elet- 6 
trica di navi 
alumbrado (m) el6ctrico 
de buques 

ocflrbmeHie (n) no'haAoin. 
illumlnazione (f) di treni 7 
alumbrado (m) de los 
trenes 


Reklamebeleuchtung (f) 
sign-lighting, advertise¬ 
ment illumination 
eclairage (m) de re¬ 
clame ou de publi¬ 
city, yclairage (m) 
pour publicity lumi- 
neuse ou pour rydame 
lumineuse 


Schaufensterbeleuch- 
tung (f) 

shop-window lighting 
yclairage (m) de vitiine 
ou d'ytalage 


peKJiaxHoe ocabmeme 
(n); ocB'fememe jum 
peKJiaMHun. irfejieft 
illumlnazione (f) per s 
pubblicitA 

alumbrado (m) para rec- 
lamo 


ocB'fememe (n) bmcts- 

BOHHUX1. OKOHT> (BHT- 
PHHT>) 

illumlnazione (f) di ve- 9 
trine 

alumbrado (m) de es- 
oaparates 
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Notbeleuchtung (f) 

- emergency lighting 
dol&irage (m) de se- 

COUT8 


Grubenbeleuchtung (f), 
2 Geleuchte (n) 
lighting of mines 
dclairage (m) de mine 


Wagenbeleuchtung (f) 
o carriage lighting 

talalr&ge (m) de voiture, 
dclairage (m) de fiacre 


Treppenbelenchtung (f) 
4 staircase lighting 
dclairage (m) des esca- 
llers 


Bfihnenbeleuchtung (f) 
stage lighting 
6 dclairage (m) de [la] 
setae, dclairage (m) 
setaique 

Biihn e nbeleuch tungs- 
effekte (m pi) 
stage-lighting effects 
6 effete (m pi) de lumltae 
thtatraux ou au 
theatre; effets (mpl) 
d’eclairage de la scene 


Rampenbeleuchtung (f) 

7 foot-lights (pi) 
talairage (m) ou illumi¬ 
nation (f) de la rampe 

Kulissenbeleuchtung (f) 

8 wing lighting 
eclairage (m) des cou¬ 
lisses 


tilflhlaiupen 
if Alow Lamps 

Lampes k Incandescence 


Glfihfaden (m), Gltih- 
llchtfaden (m) 
glow-lamp filament, fila- 
10 ment of incandescent 
lamp 

filament (m) [de lampe] 
a incandescence 


sanacHoe (npeveraoe) 
ocB'femeHie (n) 
illnminazione (f) prov- 
yisoria 

alumbrado (m) de so- 
oorro _ 

ocB'fcnjeme (n) n py a- 
Hmcan> 

illuminazione (f) di mi- 
niere 

alumbrado (m) de mlnas 

oepfememe (n) aionia- 
xcefi (naperb) 
illuminazione (I) di vet- 
ture 

alumbrado (m) de co- 
ches _ 

ocirfcmeHie (n) jrbcTHiun> 
illuminazione (f) di scala 
alumbrado (m) de esca- 
lera 


ocB'hmeme (n) cijeHU 
illuminazione (f) scc- 
* nica 

alumbrado (m) de la 
escena 


cuemnecKie cirkTOBue 
actnbeKTW (mpl) 
effetti <m pi) d'illumina¬ 
zione scenica 
efectos (m pi) del alum¬ 
brado de escena 

ocB’femeHie (n) paimu 

illuminazione (f) della 
ribalta 

alumbrado (m) de bam- 
balinos 

ocB'femeHie (n) Kyjunrb 
illuminazione (f) dello 
quinte 

alumbrado (m) de los 
bastidores 


JlunovKi IfaKajinnaniji 
Lampade ad Incandescenza 
Ldmparas de Incandescencia 

KaJiHJibHaii HHTb (f); 
HHTfc (f) JiaJCOOHKH 
HaKajraBauiii (najinjii.- 
Hofi jiaxnu) 
filamento (m) della lam- 
pada ad incandescenza 
filamento (m) de la lam- 
para de incandescen¬ 
cia 
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Fadengftte (!)» Faden- 
qualiUt (f) 
quality of filament 
quality (f) dn filament 

Bambnafaaer (f) 
bamboo filament 
fibre (f) de bambou 


Kohle[n]faden (m) 
carbon filament 
filament (m) de charbon 


Zellulosefaden (m) 
cellulose filament 
filament (m) de cellu¬ 
lose 


verkohlen (v) 
to carbonise 
carbon iser (v) 

Verkohlung (f) 
carbonisation 
carbonisation (f) 


oberfi&chllche Verkob- 
lung (ft 

suporfical carbonisation 
carbonisation (f) super- 
ficlelle ou de surface 


Retortenkohle (f) 
retort carbon 
charbon (m) de comuo 


(iliihlampenkohle (f) 
filament carbon 
charbon (m) [de lampes] 
a incandescence 


Kohle[n]fadenfohlor (m) 
defect in the carbon fila¬ 
ment 

ddfaut (m) ou vice (m) 
du filament de char¬ 
bon 


Kohle[n]faden tern pera- 
tur (f) 

temperature of carbon 
filament 

temperature (f) du fila¬ 
ment de charbon 


KaiecTBO (n) hhth 
qualitk (f) del filamento / 
call dad (f) del filamento 

bojbokho (n) dandy tea; 

dandyKOB&H hhtl (f) 
flbra (f) dl bambu * 

flbra (f) de bambti 

frojn»H&H hhtl (f); 

yroji^m, (m) a 

filamento (m) di carbone 
filamento (m) de carbbn 

HHTL (f) H<TL uejuiyjioau 
filamento (m) di cellu- 
losa 4 

filamento (m) de celu- 
losa 

odynm-TL (-Ban*) 
carbonizzare (v) 5 

carbonizar (v) 


odyrjiHBaHie (n) 
carbonlzzazione (f) 6 

carbonizacidn (f) 

noBepxHocTHoe odyrjm- 
Banie (n); odyrjiHBa- 
Hie crh noBepxHocTH 
carbonlzzazione (f) 7 

superficiale 

carbon izacibn (f) super¬ 
ficial __ 

peTopiuuft yrojih (m) 
carbone (m) di storta s 
oarbbn (m) de retorta 

yrojih (m) juih juufno- 
qem> hohejih Banin 
(KaAHJIhllLlXl, JiaMITb) 
carbone (m) di lampada 9 
ad incandescenza 
carbbn (m) de ldmpara 
de incandescencia 

iioBpeHtaeHie (n) yrojn.- 
Hoft HHTH (yrOJIBHH) 
difetto (m) del filamonto . 
di carbone 

defecto (m) del fila¬ 
mento de carbbn 


TeunepaTypa (ft Vtojil- 
Hofi hhth (yrom>Ka) 
temperatura (f) del fila- fJ 
men to di carbone 11 
temperatura (f) del fila¬ 
mento de carbdn 


II 


58 
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Kohle[n]niederschlag 
(m) aaf dem Gldh< 
faden 

carbon deposit on the 
filament 

nourriture (f) dn flla- 
men t k in can descence, 
d6pM (m) de charbon 
sur le filament k in¬ 
candescence [pour le 
rendre plus homo- 
g^ne] 


Erzeugung (f) des Koh- 
le[njnieaerschlags auf 
dem Faden 
2 flashing 

nourrissage (m) Urn car- 
bnration (f)] an fila¬ 
ment 


Apparat (m) sur Erzeu- 
gung des Kohle[n]- 
niederschlags auf dem 
Faden 

3 apparatus for flashing 
the filament 
appareil (m) pour le 
nourrissage [ou la car- 
buration] du filament 


Zcrstftubung (f) des 
Kohle[n]fadens 
4 disintegration of the 
carbon filament 
d&agrggatlon (f) ou pul¬ 
verisation (f) du fila¬ 
ment de charbon 


Schwanwerden (n) der 
Glaswandung von 
Glfihlampen, Altem 
(n) von Gliihlampen 
6 blackening of the glow 
lamp bulb 

noircissement (m) de 
1’ampoule des lampes 
k incandescence 


Kohle[n]bfigel (m) 
filament clip 

6 luette (f) [en verre pour 
I’entrte des fils dans 
T ampoule] 


?ixuu»hmA ocajKOiTB (m) 
Ha KcunijmHoA (H&ica- 
AHBaeMOA) HHTH 
deposito (m) di carbone 
sul fllamen to ad i nc&n- 
descenza, nutrizfone 
(f) del fllamento 
depdsito (m) de carton 
sobre el fllamento in- 
candescente 



odpaaoBaHle (n) (nojry- 
neme (n)) frojn>Haro 
ocaAKa Ha hhth 
produzione (f) del de¬ 
posito dl carbone sul 
fllamento 

produccidn (f) del de- 
pdsito de carbdn sobre 
el fllamento 

npn6opi> (m) juih noxy- 
lema frojibuaro 
ocajtKa Ha Kajnm- 
hoA hhth; annapan* 
(m) a-hh ocaHcnema 
cjioh yrjw Ha HaicajiH- 
RaeMofl HHTH 
apparecchio (m) per la 
formazione del depo¬ 
sito di carbone sul 
fllamento 

aparato (m) para la for- 
macidn del depdsito 
de carbdn sobre el 
fllamento 


pacnujieHie (n) ^rojn»- 
hoA hhth (yrojn»K&) 
polverizzazione (f) del 
fllamento di carbone 
pulverizacidn (f) del flla¬ 
mento de carbdn 


OTJioweHie (m) qApnaro 
OreMHaro) ocaAKa Ha 
crfeHKaxi> (noTonrh* 
Hie (n) crfeHOKT.) ere- 
kahhhoA rpyiHH na- 
ahjh>hoA Jiamjw (jiax- 
ho<dch HaKajmsamfl) 
annerimento fm) del 
vetro delle lampade 
ad incandescenza 
ennegrecimiento (m) de 
las 14mparas de incan- 
descencia 

xOMyTHKb (m) (h3U'i8ki> 
(m)) yrojEbHofl hhth 
(yrojn>Ka) 

arco (m) dl carbone 
aroo (m) de carton 
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GlfLhlampenflUIen ©in- 
setzen (v) 
to insert filaments 
introduire (v) les fila¬ 
ments, mnnir (v) les 
lampes de leura fila¬ 
ments 


Form (f) xum Biegen 
der Kohle[n]f&den 
former for bending 
carbon filaments 
moule (m) poor le cin- 
trage des filaments 
[de cb&rbon] 



ausgifihen (v) 
to anneal 
recoire (v) 

Glfihtomperatur (f) 
temperature of incan¬ 
descence 

temperature (f) d’incan¬ 
descence 


Schmelzwlxme (f) 
beat of fusion 
chaleur (f) de fusion_ 

Bohmelztemperatur (f) 
temperature of fusion 
temperature (f) de fu¬ 
sion 


aosstrahlen (v) 
to radiate 

rayonn er (v)_ 

8trahlung (f) 
radiation 

rayonnement (m), radia¬ 
tion (f) 

Ausstrahlungsver- 
mfigen (n) 

emissive power, emissi- 
yity 


pouvoir (v) rayonnant 


Osmium (n) 
osmium 
osmium (m) 

Ob 

Tantal (n) 
tantalum 
tantale (m) 

Ta 

Wolfram (n) 
tungsten 

tungstens (m), (symbole 

Tu) 

W 


BCT&B-HTL (-JIHTB) yTOJIlr 
HUH HHTH (yrOJIbKH) 
munire (v) una lam pad a ; 

del suo filamento 
proveer (v) una ldmpara 
del filamento 

<t>opna (f) juvh crH6aHiH 
trojn>Huxi» Hirreft 
(yroHkKdB’b) 
forma (f) per incurvare 
i fllamenti di car- 2 
bone 

horma (f) para encor- 
var los fllamentos de 
carbdn _ 

npoKajra-TB f-BaTt) 
arroventare (v) s 

recocer (v) 

TeimepaTypa (f) Hana- 
JiHBaHin; Kajnun>Hafl 
TeimepaTypa 

temperatura (f) d’incan- 4 
descenza 

temperatura (f) de in- 
candescencia _ 

TenjiOTa (f) njiaanemH 
calore (m) di fusion© 6 

calor (m) de fusl6n 

TeimepaTypa (f) mia- 
BJiemn 

temperatura (f) di fu- ^ 
sione 

temperatura (f) de fu¬ 
sion _ 

H8JI7H-HT1) (-an,) 
irradiare (v) 7 

irradiar 

H&nyueHie (n); Hynenc- 
nycKame (n); paja¬ 
ma (f) * 

irradiazione (f) 
irradiacidn (f) 


jiyneHcnycKaTeJiBHaH 
cnocoOHOcn, (f) 
potere (m) irradiante 
poder (m) de irradiacidn 


ocidfi (m) 

osmio (m) to 

osmio (m) 

TaHTajn, (m) 

tantalio (m) n 

tAntalo (m) 

BOJn4>pain» (m); TyHr- 
CTeHT, (m) 

tungsteno (m) o volfra- 12 
mio (m) 
tungsteno (m) 


68 ' 



916 


Kollodium (n) 
l collodion 
collodion (m) 


Kojuxonift (m) 
collodio (m) 
colodidn (m)j 


ultramikroskopjsoh(adj) 
* ultra-microscopic (ad]) 
ultramicroscopique(RdJ) 


Amyl (n) 

3 amyl 
amyle (m) 

verdiinnen (y) 
to dilute 

4 (des gaz:) rar6fler(v); 

(des liquides:) diluer 

_Jy)., 

Schlackenpartikel (f) 
r slag particle 
> particule (f) de scorie 
ou de crasse 


Glasbime (!), Bime (f) 
o glass bulb 

ampoule (f) en verre 


Glasofen (m) 

7 glass furnace 

four (y) de yerrerle 


Gliihlampenbime (f) 
s glow lamp bulb 

ampoule (!) de lAmpe k 
incandescence 


Klarglas (n) 

# clear glass 
verre (m) clair 


yju>Tjpa - MHKpocKonHHe- 
CKIH 

ultramicroscopico (agg) 
ultramlcroacdpico (adj) 

aMHJTb (m) 
amile (m) 
amile (m) 


P&36&B-HTL (-JlHTb) 

raref&re (v), diluire (v) 
rarificar(v), enrarecer(v) 


HacTHHKa (f) nuiana 
particella (!) di scorie 
particula (f) de escoria 


CTeKJiHHHaH rpyma (!); 
rpyrna 

ampolla (!) o pera (!) di 
vetro 

ampolla (!) de yidrio 
CTeiGiomiaBEJiLHaH neni, 
(*) 

fomo (m) a vetro 
homo (m) de vidr io! 

rpyma (f) Jiascnomce 
HaKajiHsaHia (KajiHJii* 
Hofl Jiairnu) 
ampolla (!) o pera (!) 
della lampada ad in- 
candescenza 
ampolla (!) de la lAm- 
parade incande scenc ia 

npoapanHoe CTeiuio (n) 
vetro (m) chiaro 
vidrio (m) bianco 


C S H U 



Opalglas (n) 

10 opal glass 
verre (m) opale 


onaJiOBoe ctokjio (n) 
vetro (m) opale 
vidrio (m) de 6palo 


mattieren (v) 
to !rost 

11 rendre (v) mat, mater (v), 
dgpolir (v) 


mattiert (adj) 

12 frosted (adj), matt (adj) 
mat (adj), dgpoli (adj) 


die Gliihbime 1st luft- 
leer 

the bulb is exhausted 
13 l'ampoule est vide d’air; 
le vide r£gne dans 
l'ampoule; le vide est 
fait dans l'ampoule 


naTHpouaTb; HaHecTH 
(HanocHTb) Man; Ha- 
BeCTH (HaBOAHTb) MATB 
appannare (v) 
esmerilar (v) 

MaTOBUfl 

appannato (agg), opaco 
(agg) 

esmerilado (adj) 


R3i> rpymn BUKa^aHi* 
B03Ayxi>; bt> rpyurfc 
odpaaosaHa nycTOTa 
l'am poll a 6 vuota d’aria 
en la ampolla estA prac- 
ticado el vaclo 
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Luft auspumpen (v) 
to exhaust the air 
faire (v) le Tide, ex¬ 
tra! re (v) l’alr 


Luitverdftnnnng (f) 
rarefaction (of the air) 
rarefaction (f) de l'air 


Luftleere (f) 

TAcnum 

vide (m) (c. 4 d. absence 
d'alr)_ 

Luftpumpe (!), Vakuum- 
[luft]pumpe (f) 
vacuum pump 
pompe (!) k vide 


mechanische Luft¬ 
pumpe (!) 

mechanical air pump 
pompe (f) 4 air m£c&nl- 
que 


Quecksilberlultpumpe 

(f) 

mercury vacuum pump 
trompe (!) [aspirante] k 
mere ore 


Wasserlultpumpe (!) 
water-jet air pump 
trompe (!) [aspirante] 4 
eau 


Vakuumverfahren (n) 
vacuum process 
proc6d4 (m) par le vide 


BUK&U-aTl* (-HBaTb) BOB* 

AyxT» , 

estrarre (v) l'aria 
hacer (v) el vacio 

pasptMteHie (n) Boa^yxa 
rarefazione (f) dell'aria * 
rarificacidn (!) del aire 

nycTOTa (f); 6e3B03Aym- 
Hoe npocrpaHCTBO (n) 3 
vuoto (m) 
vacio (m) 


B03AymHufl Hacoci> (m) 
pompa (!) d'aria 4 

bomba (!) de vacio 

MexaHBHecKifi bo ay iu - 
huA Hacocit (m) 
pompa (!) d'aria mecca- 
nica 5 

bomba (!) de vacio me- 
cdnica__ 

pryTHufi BOSAyiUHUft 
Hacocrt (m) 

pompa (!) d'aria a mer- 6 
curio 

bomba (!) aspirante 4 
mercurio 

BOAHHOfl BOBAynmufi 
Hacocx (m) 

pompa (!) d’aria ad 7 
acqua 

trompa (!)_ 

cnoco<h» (m) buk&'Ikh 
(BUK aHHBaHin) bob- 
Ayxa 

processo (m) per !are il s 
vuoto 

procedlmiento (m) por 
el vacio 


Vakuummeter (n) 
vacuum gauge 
vacuomttre (m), indica- 
teur (m) de vide 


Kohle[n]fadenlampe (!) 
carbon filament lamp 
lampe (!) 4 filament de 
charbon 


Metallfadenlampe (!) 
metallic filament lamp 
lampe (!) 4 filament 
mgtallique &u de mdtal 


BaKyoMeTpT> (m) 
indicators (m) del vuoto, 
vacuometro (m) 
indicador (m) de vacio 


jiaMnfouKla (!) ctl yro Jih- 

HOH HHTLK) (yrOJIb- 
k6mt>) 

lampada(!) a filamento to 
di carbone 

16mpara(!) con filamento 
de carbdn 

jiaMii[o f uc]a (!) <rb MeTaji- 
jnneeKoft HHTbio 

lam pad a (!) a filamento ;/ 
metallico 

14mpara(f) con filamento 
met41ico 
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Osmiumlampe (f), 
[Auer-]Oslampe (!) 

/ osmium lamp 

l&mpe (f) k osmium, 
l&mpe (!) [d']Auer 


oorieB&H Jfaxna (!); 
jiajcnowa (!) Ayapa 
[4>ohi> Bejn>c6axa] 
lampada (!) ad osmio 
1 dm para (f) de osmio 


Tan tall am pe (f) 

8 tantalum lamp 
lampe (f) au tan tale 


Woliramlampe (f) 

3 tungsten lamp 

lampe (f) au tungstdne 



TaHTaaoBafl jmMn[0HK]a 

(f) 

lampada (!) al tantalio 
ldmpara (!) de tdntalo 


BOJEb4>paiioBaH jran- 

nMa (!) 

lampada (!) al vollramio 
ldmpara (!) de tungsteno 


Sirius-Kolloidlampe (!) 
4 Sirius lamp 
lampe (!) Sirius 


jaxn[04K]& (!) CHpiyci. 
lampada (!) Sirius 
ldmpara (!) 8irius 


Lampe (!) mlt Lei tern 
rweiter Klasse 
6 lamp with a conductor 
o! the second class 
lampe (!) k conducteurs 
de deuxl&me class© 


Nemstlampe (!) 
6 Nerast lamp 
lampe (!) Nernst 



jiaim[oRK]a (!) cb npo- 
boahhk&kh BToporo 
KJiacca 

lampada (!) a conduttori 
di seconds class© 
ldmpara (!) con conduc¬ 
tors* de secunda clase 


jiajco[oHK]a (!) HepHcra 
lampada (f) Nernst 
ldmpara (!) Nernst 


Heissplrale (!) 
heating spiral, heater 
7 spiral© (!) ou hdlice (!) 
d’amorgage [de la 
lampe Nernst] 



noAorp'fcBax>ni&n cnn- 
pajn> (!) 

splrale (!) d'accensione 
©spiral (m) que se en- 
rojece 


GlilhkOrper (m) 

8 glower 

corps (m) incandescent 


Normallampe (!) 

.9 standard lamp 
lampe (!) normale 


S pari amp© (!) 
to high economy lamp 
lampe (!) dconomique 


HanamiBaeMoe rkso (n) 
corpo (m) incandescent© 
cuerpo (m) incandes¬ 
cent© 

HopMajibHafl Jiann[o«iK]a 
(f) 

lampada (!) normale 
ldmpara (!) normal 

9K0H0 MHHeCKaH £&■- 
n[oqK]a (!) 

lampada (!) economica 
ldmpara (!) economics 
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Lampe (f) mit geteiltem 
Llcht 

lamp with subdivided 
light 

lampe (!) 4 lumidre sub¬ 
divide 


Dreifadenlampe (!) 
three-filament lamp 
lampe (!) 4 trois fila¬ 
ments 


mattierte Oltihlampe (!) 
frosted glow-lamp 
lampe (f) 4 incandes¬ 
cence ddpolie ou mate 


Halbglfthlampe (!) 
semi - incandescent 
lamp, flame lamp 
lampe (!) semi-incan- 
descents 


Rdhrenglflhlampe (!) 
tabular glow-lamp 
lampe (!) 4 incandes¬ 
cence tubulaire 


walzenfdrmige Glflh- 
lampe (!) 

cylindrical glow-lamp 
lampe (!) 4 incandes¬ 
cence cylindrique 




jiaim[o i n<]a (!) cn> paa- 
A'bjn>HLnn> CBrfcroin* 
lampada (!) a luce sud- 
divisa 

ldmpara (!) de luz sub- 
dividlda 


jULMn[owt]BL (!) cn> TpenH 

yrOJU>HLIMH HHTffHH 
(yroJibKdMH) 

lampada (!) a tre flla- a 
mentl 

ldmpara (!) de tree flla- 
mentos 

MaTonan ^axnosKa (!) 
HaKajiBBamH (Kajnuib- 
Haa Jiaima (!)) 

lampada (!) aa incan- 3 
descenza appannata o 
opaca 

ldmpara (!) de incan- 
descencia mateada 

jiaima (!) HaKajmsaHui 
6earb KOJinaana; no* 
ayK&jmai>Haa Jiaima 

(f) , 

lampada (!) semi-incan- * 
descents 

ldmpara (!) semi-incan - 
descents_ 

TpydoodpasHaa JiaM- 
noana (!) HaKajmHa¬ 
ma (KajiBJibHaH Jiaima 

(D) , * 

lampada (!) ad incan- ° 
descenza tubulare 

ldmpara (!) de incan- 
descencia tubular 


UHJIHHApHqeCKaH JISM- 
noTOa (!) HaKajm Ba¬ 
il in (KajnuibHaH Jiaima 
(!)) * 
lampada (!) cilindrica ° 
ad incandescenza 
ldmpara (!) de lncan- 
descencia cilindrica 


Pyramidenlampe (!) 
conical lamp 
lampe (!) fen] forme [de] 
pyramids 


jiaim[oqK]a (!) bt> bha^ 
impaxHju>i 

lampada (!) a piramide 7 
ldmpara (!) piramidal 


Spiralkerzenlampe (!) 
spiral candle-lamp 
lampe (!) [en] forme [de] 
bougie torainde 


jiann[oHK]a (!) bi> bhaIj 

BHTOfl CB't'IH 

lampada (!) a candela 
spirale) 

ldmpara (!) forma de 
bn] la espiral 
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Ringlampe (f) 
t annular lamp 
1 lampe (f) (en] forme 
[d']anneau 



ovale Gliihlampe (f) 

2 oval glow-lamp 

lampe (f) a incandes¬ 
cence ovale 


Kugelgliihlampe (f) 
spherical glow-lamp 
lampe (f) k incandes¬ 
cence sphkrique ou 
[en] forme [de] boule 



flammenfbrmige Gluh- 
‘ lampe (f) 
flame-like glow-lamp 
4 lampe (f) [a incandes¬ 
cence forme] flambeau, 
lampe (f) k incandes¬ 
cence [en] forme [de] 
flam me 



birnenformige Gluh- 
lampe (f) 

pear-shaped glow-lamp 
lampe (f) a incandes¬ 
cence piriforme ou 
• en] forme [de] poire 


Kerzengluhlampe (f) 
candle-shaped glow- 
lamp 

0 bougie (f) a incandes¬ 
cence [kleetrique], 
lampe (f) k incandes¬ 
cence [en] forme [de; 
bougie 


a 


KOJimeBan Jraxna (f) 
l&mp&da (f) ad anello 
lkmpara (f) forma de 
anillo 


OBfuaasLH jiavnoHica (f» 
HaxajiHBaHifl (Kajuuu*- 
Han Ji&xna (f)) 
l&mpada (f) ovale ad 
incandescenza 
lkmpara (f) de lncan- 
descencia ovalada 

majpoBHAHaH JiajcnouKa 
(f) BaKajiBBamH; ctfre- 
pinecKaa Kajrajn>H&jf 
aaana (f) 

lampada (f) sferica ad 
incandescenza 
lkmpara (f) de In can- 
descen cla es terica 

jtaicnoHKa (f) B&KajiHBa- 
Hin (KajiBJiBHaH jiajma 
(f)) BT» BHAt TUiaxeRB 
lampada (f) ad incan¬ 
descenza in forma di 
flamma 

lkmpara (f) de inean- 
descencia en forma 
de llama 

rpymeBHAHaH jiajcnoBKa 
(f) HaKajiHsaHifl (na- 
jiHJitBaH Jiavna (f)) 
lampada (f) ad incan¬ 
descenza in forma di 
pent 

lkmpara (f) de in can- 
descencla en forma de 
pera __ 

CBiiHeodpaaHaa jiannoa- 
na (f) HaKajnnuLHifl 
(KajiH.iLHaB Jiaana (f)); 
HCKyccTBeBBan (jdo- 
CTpOBafl) CB'feua (f) 
lampada (f) ad incan¬ 
descenza in forma di 
candela 

lam para (f) de incan- 
descencia forma de 
bujia 


Fokuslampe (f) 

7 focus lamp 
lAmpe (f) k foyer 


AaMn[o«iK]a (f) cl cboKy- 
coirb; (boKycnaa ji an¬ 
na (f) 

lampada (f) a foco 
lkmpara (f) de foco 


Reflektorlampe (f) 

8 reflector lamp 

lampe (f) k rkflecteur 


aaMii[o 4 K]a (f) cl pe- 
(bJieKTODOirL 
lampada (f) a ilflettore 
lkmpara (f) con reflector 
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birnentormiffe Reflek- 
torlampe (f) 

pear-shaped reflector 
lamp 

lamp© (f) piriforme k 
rAflectenr 


kugelf&rmige Reflektor- 
l&mpe (f) 

spherical reflector lamp 
lampe (f) sphArique k 
rAflecteur 


feste Glflhlampe (f) 
fixed glow-lamp 
lampe (f) k incandes¬ 
cence fixe, lampe (f) 
k incandescence Ata- 
blie k demenre 



txagbare Lampe (f) 
portable lamp 
lampe (f) portative 


Handlampe (f) 
hand-lamp 
lampe (f) k main 


Tischlampe (f) 
table lamp 
lampe (f) de table 



Kipplampe (f) 
reversible lamp 
lampe (f) k renversement 


Stehlampe (f) 
pedestal lamp, standard 
lamp 

lampe (I) k pied 



Wandlampe (f) 
lamp fixed on a wall, 
wall lamp 

lampe (f) murale; (fig.:) 
lampe (f) (d’] applique 



rpymeBHAHaH ji au- 
n(o«uc]a (f) ct. pe<p;ieK- 
Topoirb 

iampada (f) a riflettore l 
in forma di pera 
lAmpara (f) con reflector 
en forma de pera 

mapoBHAHafl (ccpepHue- 
cnaa) ^avnlowla (f) 
crb pecpjieKTopoMi, 
Iampada (f) a riflettore 8 
di forma sferica 
lampara (f) con reflector 
esfArica 


HenoAUHHCHan JiamioH- 
Ka (f) HaKajinsaHin 
(KajiHJiLHaa JiaMna (f)) 
Iampada (f) flssa ad in- 3 
candescenza 
lampara (f) de incan- 
descencia flja 


nepeHocHan JiaMna (f) 
Iampada (f) portatile 4 
lampara (f) portatil 


pyroan jiamra (f) 
Iampada (f) a mano 
lampara (f) de mano 


6 


HacTOJibHaa (cToaoBan) 
Ji&Mna (f) 

Iampada (f) da tavolo 
lAmpara (f) de mesa 

KaqaiomaHCfl JiaMna (f) 
Iampada (f) capovolgi- - 
bile 7 

lAmpara (f) reversible 


CTOHHaa JiaMna (f) 
Iampada (f) a piedc s 
lAmpara (f) vertical 


crhHHan Jiaxna (f) 
Iampada (f) da parete g 
1 Am para (f) de pared 



Deckenlampe (f) 
ceiling lamp 
lampe (f) de plafond 


nOTOJiOTOaa JiaMna (f) 
Iampada (f) da soffltto to 
lAmpara (f) de techo 
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7 


H&ngelampe (f) 
suspended lamp, pen- 
l dant 

lampe (f) k suspension, 
suspension (f) 


nodb'fecH&A jiaima (f) 
lampada (f) a aospen- 
alone 

ldmpara (f) de suspen- 
si6n 


Handlampe (f) mit Holz- 
griff und Aufhdnge- 
haken 

2 hand-lamp with wooden 
handle and hook 
lampe (1) k main avec 
poignde en bols et 
crochet de suspension 



Handlampenkabel (n) 
hand-lamp cord 
cordon (m) [conducteur] 
de lampe k main, 
conducteur (m) Bouple 
de lampe k main 


Mastlampe (f) 

4 street standard lamp 
lampe (f) de poteau 


$ 


pyqHaa Jiaima (f) <n> 
AepeBHHHofi pywoft 
H KpK)qKOMT» AJIH IlOA- 
B^niHBaHLH 

lampada (f) porta tile con 
manico di legno e 
gancio di sospensione 
ldmpara (f) portdtil con 
mango de madera y 
gancho de suspensidn 

Katiejib (m) pynHofl 
Jiaiuiu 

conduttore (m) o cor- 
done (m) della lam¬ 
pada portatile 
cable (m) 6 cord6n (m) 
de la ldmpara portatil 


MaHTOBaa sauna (f); 

jiaima Ha crojid'fc 
lampada (f) per palo 
ldmpara (f) de columns 


Sicherheltslampe (f) 

6 safety lamp 

lampe (f) de sQretd 

Kontrollampe (f) 

6 pilot lamp 

lampe (f) de contrdle 


Signall&mpe (f) 

7 signal lamp 
lampe-signal (f), lampe 

(f) de signalisation 

Flurlampe (f) 
corridor lamp 

8 lampe (f) de corridor, 

lampe (f) de vestibule 


deaonacHaa Jiamia (f) 
lampada (f) di sicurezza 
ldmpara (f) de seguridad 

KOHTpoju>H&H Jiaima (f) 
lampada (f) di controllo 
ldmpara (m) de compro- 
bacidn 

cHTHajibHaa juuma (f) 
lampada (f) da segnala- 
zioni 

ldmpara (f) de seliales 


Jiaima (f) AA« kophao- 

P0BT> (npnXOHCHTB) 
lampada (I) da vestibolo 
ldmpara (f) de vestibulo 


Treppenlampe (f) 

9 staircase lamp 
lampe (f) d’escalier 


Jumna (f) ajih jrbcTHHin> 
lampada (f) di scala 
ldmpara (f) de escalera 


to 


U rube nlampe (f) 
safety lamp, miner's 
lamp 

lampe (f) de mineur ou 
de mine 


pyAHHHHan jiaima (f) 
lampada (f) per mins- 
tore 

lintema (f) de minero 
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Fafilampe (f) 
barrel or cask lamp 
l&mpe (f) poor tonneau* 


Geschfitzausleucht- 
lampe (f) 

glow-lamp for gun- 
barrels 

polyscope (m), lampe (f) 
pour [la verification 
de l’&me des] canons 


Jiaiina (f) juw 6oHem> 
lampada (f) per botti l 
l&mpara (f) para barriles 


jiaMna (f) jsjm ocB'fcme- 
ma }Kepjn> opyjiifi 
lampada (f) per cannoni 
lAmpara(f) para canones 


Bogealampeii 
Are Lamps 
Lampes k Are 


Ayronia Jlavnu 

Lampade ad Areo 3 

Lkmparas de Areo 


Lichtbogen (m), Volta- 
•cher Lichtbogen (m) 
arc, electric arc, voltaic 
arc 

arc (m) dlectrique ou 
voltaique ou lumi- 
neux 


Gleichstromlichtbogen 

(m) 

continuous-current arc 
arc(m) dlectrlque k cou- 
rant con tin u 


■ cfffcTOB&H ayra (!); Bo;ih- 
TOBa ayra 

areo (m) elettrico o vol- 4 
taico 

areo (m) eldctrico 6 vol- 
tdico 


BOJn>TOBa (cBrfcTOBan) 
jcyra (f) uocTOHHHa- 
ro TOKa 

areo (m) elettrico a 6 
corrente continue 
areo (m) voltaico de 
corriente continua 


Wechselstromllcht- 
bogen (m) 

alternating-current arc 
arc (m) dlectrique 4 cou- 
rant altematif 


BOJDbTOBa (CFfeTOBaH) 
xyra (f) nepeirfemaro 
TOKa 

areo (m) elettrico a cor- 
rente alternate 
areo (m) voltAico de 
corriente alterna 


Bildung (f) eines Licht- 
boaens 

striking or forming of 
an arc 

formation (f) ou produc¬ 
tion (f) a'un arc 


o6pasoBaHie (n) bojibto- 

BOft (CBTfeTOBOfl) A>TH 

formazione (f) d’un areo 
formacidn (f) de un areo 


der Lichtbogen entateht 
the arc is produced or 
is started, .the arc is 
struck 

l'arc Jallllt ou s’dtablit 
ou se produit 


cBrbroBaH (BOJD>TOBa) 
Ayra (f) odpaayeTca 
(B03HHKaen>) ^ 

l’arco si forma 
el areo se forma 




den Lichtbogen ent- 
Rtehen lassen (v), den 
Lichtbogen ziehen (v) 
to form an arc, to strike 

l or to start an arc 
amorcer (v) Tare, exci¬ 
ter (v) l’arc, prodnire 
(v) rare, donner (v) 
naissance k rare 

AbreiBen (n) des Licht- 
bogens 

9 rupture or breaking of 

9 the arc 

rupture (f) ou dtaamor- 
cage (m) de l'arc 

Aufflackern (n) des 
Lichtbogens 
flickering of the arc 

3 tremblotement (m) ou 

vacillement (m) de 
Tare, soubresaut (m) 
de l'arc 

der Lichtbogen springt 

4 hin und her 

* the arc is unsteady 
l*arc saute deci delA 


Wandern (n) des Licht- 
bogens 

6 wandering of the arc 
migration (f) de l*arc 

Pfeifen (n) des Licht- 
^ bogena 

roaring of the arc 
slfflement (m) de l'arc 

Spriihen (n) des Licht¬ 
bogens 

7 spluttering of the arc 
p<Hillement (m) ou cr6- 

pltcment (m) de l’arc 

(ieriiusch (n) des Licht¬ 
bogens 
h arc noise 

bruit (m) ou bruissement 
(m) de l'arc 

gerftuschvoller Licht¬ 
bogen (m) 

9 noisy arc 

arc (m) bruyant 

Summon (n) der Bogen- 
lampe 

humming of the arc 

10 lamp 

bourdonnement (m) de 
la lampe k arc 


Aan> odpa 80 B&Tbcn(B 08 * 
HHKHyn.) BOJIbTOBOfi 
(cBrfeTOBofl) AYnfc; 

noJiy^HTb BOJibToey 
(cFFTOByio) ayry 
produrre (v) un arco 
producir (v) un arco 


paapuBi» (m) boabtoboA 
(cB^TOBoft) Ayre 
rottura (f) delParco 
ruptura (f) del arco 


MejitKanie (n) (Mepq&me 
(n) f BcnuxHBame (n)) 
BOABTOBOft (CB'fcTOBOfl) 
Ayra 

avvampamento (m) 
dell’arco 

oscilacidn (f) del arco 

bojd>tob& (cuirroBaH) 
Ayra (f) 6;ry>KAaeTB 
(nepeirfcmaeTCfl) 
l'arco salta di qua e di 1A 
el arco salta de un lado 
A otro __ 

dnyxcAame (n) (Crferame 

(n)) BOJIBTOBOft (CB'feTO- 

Bofl) Ayrn 

cambiamento (m) di po- 
sizione dell’arco* 
desyiacidn (f) del arco 

CBHCTB (m) BOABTOBOft 
(CB'feTOBOft) AyTH 
sibilo (m) dell’arco 
silbido (m) del arco 

Hcnpeme (n) boabtoboA 
( CB'fcTOBOfl) Ayra 
scoppiettio (in) del- 
l’arco 

peterreo (m) del arco 

uiyirt (m), npou3BO- 
AHMBift boabtoboA 
(CB'fcTOBOfl) aytoA 
rumore (m) dell' arco 
ruido (m) del arco 

myxHaH boabtoba (cBrfc- 
tob&ji) Ayra (f) 
arco (m) strepitoso 
arco (m) ruidoso 


HcyHcxcaHie (n) Ayroaofi 
Aaxnu 

ronzio (m) della lam- 
pada ad arco 
zumbido (m) del arco 




ruhlger Lichtbogen (m) 

quiet arc 

arc (m) silencieux 


Zischen (n) des Lieht- 
bogens 

hissing of the arc 
sifflement (m) de l’arc 


die Lampen brennen 
gerftuschlos 

the lamps bum noiseless¬ 
ly 

les lampes fonctlonnent 
silencieusement au 
sans bruit 


Lichtbogenspitze (f) 
arc tip 

pointe (f) de l’arc 


Lichtbogenl&nge (f) 
length of arc 
longueur (f) de l’arc 


CIlOKOftHaA BOJILTOBa 
(cstTOBaa) Ayra (f) t 
arco (m) sllenzloso 
arco (m) sllencioso 

mmrfeHie (n) cBrfeTOBoft 
(boabtoboA) a yra 
somamento(m) dell’arco s 
sllbido (m) del arco 


Jiaioiu (f pi) ropnrb 
desmyicHO 

le lampade funzionano 
senza rumore 
los arcos funcionan sin 
ruido 


ocTpie (n) boabtoboA 
(cBrhTOBofl) ayth 
punta (f) dell* arco 
punta (f) del arco 



AHHH& (f) ayth 
lunghezza (!) dell 1 arco 6 
longitud (f) del arco 


Lichtbogenwiderstand 

(m) 

arc-resistance 
resistance (f) de l’arc 


wirklicher Widerstand 
(m) des Lichtbogens 
true resistance of the arc 
resistance (f) r^elle de 

Varo 


schelnbarer Wideratand 
(m) des Lichtbogens 
apparent resistance of 
the arc 

resistance (f) apparent© 
de l'arc 


Lichtbogenspannung (f) 
arc-voltage 
tension (f) ou voltage 
(m) de l'arc 


normale Lichtbogen¬ 
spannung (f) 
normal arc-voltage 
tension (f) normale cu 
voltage (m) normal de 
l'arc 


conpoTHBJieme (n) boab- 
TOBOfi (cBrhTOBofi)AyrH 
resistenza (f) dell' arco 
resi8tencia (f) del arco 


6 


AtficTBHTejibHoe conpo- 
THBJieme (n) boabto- 

BOft (CB'fcTOBOfl) AYTH 
resistenza (f) reale 7 
dell'arco 

resistencia (f) real del 
arco 


K&xcymeecH conpoTH- 
BJieuie (n) boabtoboA 

(CB'feTOBOfi) AYTH 
resistenza (f) apparent© 8 
dell’arco 

resistencia (f) aparente 
del arco 

H&npHHceHie (n) boab- 
TOBOfi (CBrbTOBOft) AYTH 
tension© (f) dell’arco 9 
tensidn (f) del arco 


HopsaAbHoe Hanpfl- 
Hxenie (n) boabtoboA 

(CB'feTOBOfi) ayth 

tension© (f) normale 10 
dell'arco 

tensidn (f) normal del 
arco 
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erhtthte Lichtbogen- 
spannung (f) 

Increased arc-voltage 
1 tension (f) augments 
de Tare, voltage (m) 
augments de l'arc 


emledrigte Lichtbogen- 
spannung (f) 

9 decreased arc-voltage 
* tension (f) diminute de 
Tare, voltage (m) di- 
minu6 de l'arc 


Lichtbogenw&rme (f) 
heat produced by the 
arc 

chaleur (f) de l’arc 


Lichtbogen temperatur 

(0 

4 temperature of the arc 
temperature (f) de l'arc 


Lich tbogen(m) zwischen 
zwei Elektroden 
5 simple arc 
arc (m) simple 


Lichtbogen(m) zwischen 
mehr als zwei Elek¬ 
troden 

6 compound arc 
arc (m) r&mifld ou 
multiple 


zu kleiner Lichtbogen 

. ( m ) 

7 too short an arc 

arc (m) trop petit ou trop 
court 


Lichtbogenunter- 
brechung (f) 

8 breaking of the arc 
rupture (f) ou interrup¬ 
tion (f) de l’arc 


Teilung (f) des Licht- 
bogens 

5 subdivision of the arc 
[sub]divi8ion (f) de l’arc 


Schliettungsbogen (m) 
arc on closing, arc at 

10 make 

arc (m) de fermeture 

Offnungsbogen (m) 
arc on opening, arc at 

11 break 

arc (m) de rupture 


noBumemoe H&npir 
Mteme (n) boabtoboA 
(cvhTOBOtt) Ayra 
tensione 9) dell’arco 
sopraelevata 
tensidn (f) aumentada 
del arco_ 

noHH>KeHHoe HanpH- 
xceme (n) boabtoboA 
(csilTOBOfl) ATTH 
tensione (f) dell’arco 
abbas sata 

tensidn (f) reducida del 
arco _ 

Teiuo (n) t npoH3BOAHXoe 

BOALTOBOft (CBrbTOBOft) 
Ayroft 

calore (m) dell' arco 
cal or (m) del arco 

TeimepaTypa (f) bojd»to- 

BOft (CBBTOBOfl) flJTR 
temperatura(f) dell'arco 
temperature (f) del arco 

BOABTOBa (CB^TOBafl) 

Ayra (f) ue>KAy Asya* 
BJieKTpOAaMH 
arco (m) semplice 
arco (m) senclllo 

BOAbTOBB (CB'fcTOBafl) 
Ayra (f) aencAy rt- 
CKOABKHMH BAeiCTpO- 
Aaaa; MHoronpaTHaa 
(cjio>KHaH) Ayra (f) 
arco (m) multiplo 
arco (m) multiple 

cahuikoitb aajian boab- 
TOBa (cB^TOBan) Ajra 

arco (m) troppo piccolo 
arco (m) demasiado pe- 
queho 

paapwBT,(m) (nepepuBB 
(m)) boabtoboB (carfc- 
TOBofl) Ayra 
intemizione(f) dell’arco 
intemipcidn (f) del arco 

nOApa:u1iJieHie (n) 
(APod.ieHie (n)) boab- 

TOBOft(CB'fcTOBOfl) AyTH 

snddivisione(f) dell’arco 
divisidn (f) del arco 


Ayra (f) aaauKaHiji 
arco (m) di chiusura 
arco (m) de cieire 


Ayra (f) paanMKaHia 
arco (m) d’apertura 
arco (m) de ruptura 



Flammenbogen (m) 

flame arc 

arc (m) k flamme 


Flammenstrom (m) 
flame-current 
cour&nt (m) de flamme 


Bogenlichtanalyse (I) 
arc-light analysis 
analyse (f) de la lumi&re 

k arc 


Solenoldwirkung (f) an 
Bogenlampen 
action of coils 
action (f) ou eflet (m) 
des somnoides dans 
lea lampes k arc 


Triplexbogenlicht (n) 
triple arc light 
lumi£re (!) k arc triple 


Schaltung (f) der Bogen¬ 
lampen 

connections (pi) of arc 
lamps 

montage (m) ou couplage 
(m) des lampes k arc 


njj&MeHH&A ayt& (f) 
arco (m) a flamme l 
arco (m) de llamas 

toki» (m), odpaayionull 

BOJIbTOBy (CBrfcTOByio) 
Ayry;noTOKi>(m)orHH $ 
corrente (f) di flamma 
c onien te (f) de llam as 

aH&JiH3i> (m) cB^ra 
AyroBuxi. jujutl 
analisi (f) della luce ad 3 
arco 

anAlisis (f) de la luz del 
arco 

A^flcTBie (n) coAeHOBAa 
bt> AyroBuxT> AaMnaxi. 
azione (f) del solenoid! 

nelle lam pade ad arco 4 
accidn (f) de los sole- 
noldes en laslamparas 
de arco 

cirfcn. (m) Ayna ch Tpe- 
xa yrjiHXH s 

luce (f) ad arco triplex 
luz (!) d e arco trip lex 

coeAHHeHie (n) Ayro- 
BUXb AaMin>; cxexa (!) 
coeABHeHin AyroBUXi* 
AaJOTB ^ 

collegamento (m) delle 
lampade ad arco 
acoplamiento (m) de 
los arcos 


Zweilampen8chaltung(f) 
two-lamp system, two 
arc[s] (lamps) in series 
couplage (m)ou montage I—«—* 
(m) biphote, couplage 1 
(m) ou montage (m) 
de deux lampes [k arc] 
en s6rie 


<=M5H 


BKJDOHeHie (n) AyroBbun, 
Jiaxrrt nonapHo (no 

ABt) 

collegamento(m) di due 
lampade in serie 
acoplamiento (m) de dos 
arcos en serie 


Dreilampenschaltung (f) 
three-lamp system, 
three arc[s] (lamps) in 
series 

mon tage (m) ou couplage 
triphote. montage (m) 
ou couplage (m) de 
trois lampes [k arc] 
en sdrie 


BKA»qeHie (n) AyroBNXT> 
Jiamrb no Tpn nocjrfc- 

AOBBTeJILHO 

collegamento (m) di tre H 
lampade ad arco in 
serie 

acoplamiento (n) de tres 
arcos en serie 


Sechslampenschaltung 
• (0 

six-lamp connection, 
six arc[s] (Lamps) in 

****** , x kHCKHMKKZJ—gU 

montage (m) ou cou- 1 ' 

plage (m) hexaphote, 
montage (m) ou cou- 

( >lage de six lampes 
k arc] en iMe 


BKjnoieme (n) AyroBbixb 
jiainrb no rnecTb no- 
CJrkA0BaT6JU>H0 
collegamento (m) di sei 
lampade ad arco in 
serie 

acoplamiento (m) de seis 
arcos en serie 


9 



1 


P&r&Uelsch&ltung (f) der 
Bogenlampen 


parallel connection of _ 

arc lamps, parallel 
arcs (pi) 

montage (m) ou cou- 
plage (m) en parall^le 
des lampes a arc 



2 


Roihenschaltung (f) der 
Bogenlampon 
series connection of arc 
lamps 

oouplage (m) ou mon¬ 
tage (m) en a£rie de 
lampes k arc 


k^=f~ Lj:rL ^ 

L-vm- 1 


3 


rimppenschaltung (f) 
der Bogenlampen 
series-parallel or group- 
connection of arc 
lamps 

couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) mixte ou 
s6rie - parallels de 
lampes 



Kohle (f) fftr elektrische 
Beleuchtung 
4 electric-light carbon 
4 crayon (m) ou charbon 
(m) k lumi6re [61ec- 
trique] 


Bogenlampenkohle (f) 
carbon for arc lamps 
crayon (m) ou charbon 
(m) de lampe k arc 


i 


Kohle[n]stift (m), Kohle 

(D 

carbon, arc lamp carbon 
o crayon (m) ou charbon 
(m) de lampe a arc, 
baguette (f) de char¬ 
bon pour lampe k arc 


Kohlefn]stiftpres8e (f) 
press for moulding car- 
7 bons 

filters (f) k crayons ou 
baguettes de charbon 


Homogenkohle (f) 
solid carbon 
crayon (m) ou charbon 
(m) homog£ne 


a 


napajuejEbHoe bkjho- 
Heme (n) (coeAHHenie 
(n)) AyroBurB Jiaairc. 
collegamento (m) in p&- 
rallelo delle lampade 
ad arco 

acoplamiento (m) en 
paralelo de arcoa 


nocjrhAOBaTejn>Boe 
BKJnoneHie (n) (coeAH- 
HeHie (n)) AyroBton* 

JI&MlTb 

collegamento (m) inC * 
serle di lampade ad 
arco 

Acoplamiento (m) en 
serie de arcos 


coeAHReHie (n) Ayro- 
buxt> JiaMirb rpynna- 
mh; rpynnoBoe bkjikh 
qeHie (n) AyroBUx-b 
Aamrb 

collegamento (m) in 
serie - parallelo delle 
lampade ad arco 
acoplamiento (m) en 
serie-paralelo de arcos 


yroJit (m) juir ajieKTpH- 
RecKaro ocrtmeeiH 
carbone (m) per iliumi- 
nazione elettrica 
carbdn (m) para alum- 
brado etectrico 


yro ju> (m) jjjir avtobu xn* 
Aamn> 

carbone (m) per lampade 
ad arco 

carbdn (m) para arcos 


yrojib (m) aah Ayro- 
Buxb a&mitb; yrojtb- 
Huil cTep»ceHb (m) 
[asta (f) o bacchetta (f) 
di] carbone (m) 
carbdn (m) 


npec<n» (m) aah frojih- 
Hbirx» cTepHCHefi 
(yrjieft) 

torchio (m) per carbon i 
prensa (f) para carbones 


OARopoARufi yrojib (m) 
carbone (m) omogeneo 
carbdn (m) homogeneo 
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Dochlkohle (f) 
cored carbon 
crayon (m) a meehe, 
charbon (m) k meche 


yrojib (m) ex (J)HTHJieMi> 
carbone (m) animato od 
a lucignolo 

carbdn (m) con mecha 


Docht (ra) 
core 

m&che (f) 

Dochtmaterial (n) 
core material 
mature (f) ou substance 
(!) [constitutive] de la 
m£che 

ge trank tc Kohle (f) 
impregnated carbon 
charbon (m) impr4gu£ 


Trankungsstoffe (m pi) 
impregnating sub¬ 
stances (pi) 

substances (f pi) d 'im¬ 
pregnation 


Kffektkolile (f) 
carbon lor flame arc, 
salted carbon 
charbon (m) ou crayon 
(m) a lumtere colortte 


Kohle (f) ftir Spektral- 
analyse 

carbon for spectrum 
analysis 

crayon (m) ou charbon 
(m) pour analyse 
spectrale 


Scheinwerferkohle (f) 
search-light carbon 
crayon (m) ou charbon 
(m) pour projectears 


Kohle[n]stiirke (f) 
diameter of carbon 
grosseur (f) ou diam£tre 
(m) des charbons ou 
crayons 


Kohlenmarke (f) 
quality of carbon, brand 
of carbon 

marque (f) du charbon 

Doppelkohle (f) 
double carbon 
charbon (m) double 


(|)HTI1JI1> (ill) 

lucignolo (in) 3 

mecha (f) 

MaTepiajin (m) ,vih 
(jHimneA 

matcriale (m) del lucig- 3 
nolo 

material (m) de la mecha 

npomrramiuft yrojib (m) 
carbone (m) impregnado 4 
carbdn (m) inyectado 

aeiuecTRa (n pi) ;yiH 
iiponHTbiBanifl 
sostanze (f pi) d’impreg- ^ 
nazione 

substancias (f pi) de in- 
yeccirin 

yrojib (m) jyin iuiaMea- 
HKLXTj ^yroBMxi, 

Jianirb 

carbone (m) ad effetti ff 
luminosi 

carbdn (m) de efectos 
luminosos 

yro.ib (m) ;yi>i cneK- 
TpajibHaro aiuumaa 
carbono (m) per analisi 7 
spettrale 

carbdn (m) para amt- 
lisis espectral 



yrojib (m) ;yia npoHcen- 
Topom, 

carbone (m) per proiet- s 
tori 

carbrin (m) para rever- 
beros 


TOJintHua (f) yr^H 
spessore (in) del car¬ 
bone 

diametro (in) del carhbn 


Mapna (!) yrjw 

marca (f) del carbone to 

marea (f) del carbbn 


,mofinofi yro,Tb (m) 
carbone (m) doppio i / 
carbrtn (m) doble 

59 


II 



positive Kolile (f) 
positive carbon 
1 eharbon (in) ou crayon 
(m) posltif 


no^OHCHTeJibuuA yrojib 
(m) 

carbone (m) positivo 
carbbn (m) i>ositivo 


negative Kolile (f) 
negative carbon 
eharbon (m) ou crayon 
(in) n^gatif 



OTpHitaTejibiibiA yrojib 

(m) 

carbone (m) negativo 
carbdn (m) negativo 


3 


Kohle[n]spitze (f) 
carbon tip 

pointe (f) de eharbon 
on de crayon 


ocTpiS (n) (aaocTpen- 
hmA KOHein>(m)) yrjia 
punta (!) di carbone 
punta (!) de CArb6n 


Kohlonabstand (in) 
distance between the 
carbons, gap 

4 ecartement (m) dea char- 
bons ou crayons, dis¬ 
tance (!) entre les 
charbons ou crayons 

abbrennen (v) 
to waste away, to burn 
r > away 

s'user (v) (en brfdant), 
se consumer (v) 

Kohlcnnbbnind (m), Ab- 
brand (m) dor Kohlen 
' consumption of carbons 
usnre (!) des charbons 

die I Bogenlampen-] 
Kohlen werden ein- 
nndcr go n&hert 
the carbons are brought 
together 

Ich charbons ou crayons 
~ de la lumpe a arc sont 
rapprochcs l’un do 
l*alitre ; (plus precis:) 
le rcgulatcur rap- 
prochc les crayons 
ou- charbons l’un de 
rautre 

ZuHanuncnschirhung (!) 

dor Kohlenstifte 
bringing the carbons 
together 

h mise (f) en contact des 
crayons ou charbons, 
rapprochement (in) des 
charbons ou crayons 
jnsiju’nu contact 


pascTomtie (n) mokay 
yrJiHMH 

dist&nza (!) tra i car¬ 
bon! 

distancia (!) entre los 
carbones 


crop-fob (-an.) 
consuinarsi (v) 
consumirse (v) 


cropanie (n) yrjieA 
consumo (m)dei carbon! 
consumo (m) de los car- 
bones 


y r;i h n pufonwaKyrt 
;tpyrb m, apyry; yrjm 
c6.iH>Kaion» Jtpyrb erh 
Apyroin. 

i carboni della lampada 
ad arco sono avvici- 
nati 

los carbones del arco 
estan juntos 


caiuipi. (m) (cABH>KeHie 
(n,i) yr-iefl fyroAbHHx i. 
CTep>Kneil) 

inessa (!) in contattcfdci 
carbon i 

aproximacibn (!) dc los 
carbones 
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Bogenlampenkohlen 
einsetzen (v) 
to carbon a lamp 
mettre (v) ou insurer (v) 
des charbons dans la 
lampe 


Kinsetzen (n), Eln- 
setzung (f) 
carboning a lamp 
mise (f) en place, In¬ 
sertion (v) 



Kohlenvorschub (m), 
Kohlennachschub (m) 
feed of the carbons 
avancement (m) des 
charbons ou des 
crayons 


Kohlenverbr&uch (m) 
pro 100 8tunden 
carbon consumption per 
100 hours 

dlpense (f) ou consom- 
mation (f) de charbon 
par 100 h 


Parallelstellang (f) der 
Kohlen 

parallel placing of the 
carbon s 

position (f) parall&le des 
charbons ou crayons 


die negative Kohle spi tzt 
sich zu 

ihe negative carbon be¬ 
comes pointed 

le charbon ou crayon 
n6gatif s'use en pointe 
mi devient pointu 

die Kohlen backen auf- 
einander 

the carbons bake or stick 
together 

lea charbons se soudent 
ou s'agglutinent ou se 
collent Tun a rautre 



BCTSB-HTL (-JIHTb) yr.-Ill 
bi> AyroByio jiaMtiy 
collocare (v) i carboni ^ 
nella lampada ad arco 
montar (v) 6 colocar (v) 
los carbones 


BCTaBKa (i) (BCTaajienie 
(n)) [yrjiefi] 

messa (f) a posto 2 

colocacidn (f) de los car- 
bones 

no^a^a (f) (nepeirhme- 
Hie (n)) yrjieft 
avanzamento (m) del 
carboni * 

avance (m) de los car- 
bones 

pacxo;n» (m) (pacxoAo- 
Bauie (n)) yrjiH aa cto 

MaCOBT* 

consumo (m) dei carboni 4 
per 100 ore 

consumo (m) de carbdn 
por 100 horas 

iiapajuiejiLHoe pacnoao- 
weHie (n) yraeft ; pac- 
nojiOHteme yrjieft na- 
paowiejibiio 5 

posizione (f) parallela 
dei carboni 

posicidn (f) paralela de 
los carbones _ 

oTpimaTejibHuft yroju. 

(m) aaocTpHeTCfl 
il carbone negativo di- 
venta appuntito 
el carbdn negativo se 
afilft 


ynm (m pi) cnoKaioTCH 
i carboni si incollano 
los carbones sc aniasan 7 
d se suelden uno con 
otro 


Krnter (m) 1 | KpaTepi* (m) 

crater 1 cratere (m) h 

cratere (m) j cniter (m) 


a 
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Jablochkoffs Kerze (f) 
Jablochkoff candle 
1 bougie (!) [de] Jabloch 
koff 


CB'fcHa (f) fl&IO*IKOBa 
candela (f) di Jabloch¬ 
koff 

bujia (f) de Jablochkoff 


Kolombin (n), Mischung 
(f) von Barium- und 
a Calciumsulfat 
colombin 
colombln (m) 


kojiom6hht> (m); cirkcb 
(f) cojieft <rfepHo6apie- 
Bofi h crfepHOKajrbuie- 

BOfi 

colombin (m) 
colombin (m) 


Bogenlampensystem (n) 
„ arc lamp system 
J systdme (m) de lampe 
k arc 


CHCTOMa (f) AyrOBLUTB 
JiaiOTB 

sistema (m) di lampada 
ad arco 

sistema (m) de 1dm para 
de arco 


Gleichstrombogen- 
lampe (f) 

continuous-current 
arc lamp 

lampe (!) k arc a courant 
continu 


Wechselstrombogen- 
lampe (f) 

s alternating (current) 

° arc lamp 

lampe (f) a arc k courant 
alternate 


AyroBaa Jiaxna (f) no- 
CTOHHHarO TOKa 
lampada (!) ad arco a 
corrente continua 
arco (m) de corriente 
continua 


AyroBaH Jiaxna (!) ne- 
peirfcHHaro Toxa 
lampada (f) ad arco a 
corrente alternate 
arco (m) de corriente 
altema 


Drehstrombogenlftmpe 

(0 

^ three-phase [current] arc 
6 lamp 

lampe (f) k arc a cou¬ 
rant triphas£ 


AyroBaa Jiaxna (!) Tp5x- 
(|>a3Haro tokb 
lampada (!) ad arco per 
corrente trifase 
arco (m) para corriente 
trilasica 


Hauptschlufibogen- 
lampe (!) 

7 series arc lamp 

lampe (!) k arc en stfrie 
ou en tension 


T 



Ayrosan JiaMna (!) <rz> 
nocjii>AOBaTejn>Roil 
odMOTKoft; nocjrfcAo* 
BaTe.n»Hafl AyroBan 
jiaxna 

lampada (f) ad arco in 
serie 

arco (m) en serie 


NebenschluCbogen- 
lampe (!) 
shunt arc lamp 
9 lampe (!) d arc ou rd- 
gulateur (m) en deri¬ 
vation 


f 


myHTOBaH Ayroean Jiax¬ 
na (!) 

lampada (!) ad arco in 
derivazione 

arco (m) en derivacidn 
para corriente con¬ 
tinua 



983 


Ftxpun k tnebenschluB- 
bogenlampe (f) fftr 
(ileichstrom 
shun t focussing arc lamp 
for continuous-cur¬ 
rent 

lampe (f) k arc en deri¬ 
vation k point lumi- 
neux fixe ou k foyer 
fixe pour courant con- 
tinu 


Differential bogenlampe 

m 

differential arc lamp 
lampe (f) k arc difte- 
rentielle 


Gleichstromdifferential- 
bogenlamp© (f) 
differential arc lamp for 
continuous current 
lamp© (f) k arc difteren- 
tielle a courant con¬ 
firm 


Differen tialbogen lampe 
(f) fiir WecbBelstrom 
differential arc lamp for 
alternating current 
lampe (f) a arc diffdren- 
tlelle k courant alter¬ 
nate 


Fixpunktdifferential- 
bogeulampe (f) fur 
Wechselstrom 
focussing differential- 
lamp for alternating 
currents 

lampe (f) a arc difte- 
reutielle k foyer [ou 
a point lumlneux] fixe 
pour courant alter¬ 
nate 


Pixpunktdifferen tlal- 
bogenlampe (f) fiir 
Gleichstrom 

focussing differential- 
lamp for continuons 
current 

lampe (f) k arc diffd- 
rentielle k foyer [ou k 
point lumlneux] fixe 
pour courant con tinu 




myHTOB&H AyroBan JiaM- 
na (f) nocToaHuaro 
TOKarb Heno,HBB>KHoft 
TOTOoft roplmia (no- 

CTOHHHO& crtTHUteft- 
Cfl Toanofl) 

lampada (f) ad arco in . 
derivazione a pun to 1 
flsso per corrente con- 
tinua 

arco (m) en derivacidn 
de puntoluminosofljo 


AH(p(i)epeHiuajn>HaH ay- 
roBaa jiaxna (f) 
lampada (f) ad arco 9 
differenziale 
arco (m) diferencial 


AHctxtepeHuiajtbHaa ay- 

roBaa jama (f) no- 
CTOHHHarO TOKa 
lampada (f) ad arco dif¬ 
ferenziale a corrente 3 
continua 

arco (m) diferencial para 
corriente continua 

AHttxpepeHuiajibHaa Ay- 
roBaa jama (f) nepe- 
M^HHaro Tona 
lampada (f) ad arco 4 
differenziale per cor¬ 
rente altemata 
arco (m) diferencial para 
corriente altema 

AH<t)4)epeHuiajn>Han Ay* 
roBaa jama (f) ne- 
peM'bHuaro Tona ct 
nocToanuoft tohkoA 
roufeHia (HenoABHHC- 
11 oh CB^Tantefica 

TOHKOft) 

lampada (f) ad arco 6 
differenziale ed a pun- 
to flsso per corrente 
alternata 

arco (m) diferencial y 
de foco fl]o para co- 
rriente altera a 

AH^KpepeHtuajiLHaa jy- 
roBaa jama (f) nocTO- 
HHHaro TOKa ct> HenoA* 
BHJKHOft CB'feTamefica 
ToaKofl (nocToaHHoft 
TOHKoft ropiiHia) 6 

lampada (f) ad arco diffe¬ 
renziale e apunto flsso 
per corrente continua 
arco (m) diferencial y 
de foco fljo para co- 
rriente continua 
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Wechselstrombogen- 
lampe (f) mit Drossel- 
spule 

altomating-current arc 
1 lamp with choking 
coil 

lampe (f) k arc k cou- 
rant altematif avec 
bobine de reactance 


Wechsclstrombogen- 
lampe (f) mit Vor- 
schaltwiderstand 
2 alternating-current arc 
* lamp with resistance 
lampe (f) k arc k cou- 
rant altematif avec 
rheostat 


selbstregulierende 
Bogenlampe (f) 
self-regulating arc lamp 
a lampe (f) a arc autor6- 
gulatrice ou k r£glage 
automatique 


Bandlampe (f) 

4 band-lamp, lamp con¬ 
trolled by bruke band 
lampe (f) k ruban 


Di Horen tlalband lampe 
(f) fiir Wechselstrom 
alternating current dif- 
5 fcrential band-lamp 
lampe (f) diff^rcnticNc 
a ruban pourcourant 
altenmtif 


Soil lampe (f) 
ti cord lamp 

lampe (f) a conic 


AyroB&a jiaima (f) nepe- 
lrhHBaro Tona <n» pe- 
aKTHBHofl KaTynucoft 
lam pad a (f) ad arco per 
corrente altemata con 
rocchetto induttivo 
arco (m) para corriente 
altema con carrete de 
reaccidn 


AyroBaa Jiawia (f) nepe- 
M^HHaro toko ci> ao- 
6 aB 0 HHMirb conpoTHB- 
jieHieMii 

lampada (f) ad arco per 
corrente alternata con 
reostato 

arco (m) para corriente 
altema con restatenza 


aBTOMani'iecKH pery- 
jmpyiomaaca AVTOBan 
jiaima (f); Ayronaa 

jiaMna ct> caMopery- 

jinpoBaHieirb (aBTO- 
MaTHaecKHMT> pery- 
AHpoBanieM'b) 
lampada (f) ad arco con 
regolazione automa- 
tica 

arco (m) con regulacldn 
autom&tica 


jieirroHHan AyroBaa 
Jianna (f) 

lampada (!) a nostro 
arco (m) de cinta 


.icHToaHaa AH(twf>epeH- 
uiaiBHaa (Ayronaa) 
jiaitna (f) nepeirfcH- 
naro Towa 

lampada (f) dlflferenziale 
a nastro per corrente 
altemrttft 

arco (in) difcrencial do 
cinta para corriente 
ftlternn 


nmypoBftH CtyroBaa) 
AftMiia (f) 

lampada (f) a eonla 
arco (m) do cuerda 





Differentialseillampe (f) 
differential cord-lamp 
lamfie (f) difterentielle 
a corde 


Bogen lampe (f) mit auf- 
rechtem Lichtbogen 
lamp with vertical are 
lam|>e (f) k are vertical 


Bogenlampe (f) mit um- 
gekehrtem Lichtbogen 
inverted arc lamp 
lampe (f) k arc ren verse 


umgekehrte Bogen¬ 
lampe (f) fur zer- 
streutes Licht 
inverted arc lamp for 
diffused light 
lampe (f) a arc renvers£e 
pour lumiere dJffusee 


Doppelbogenlampe (!) 
double arc lamp 
lampe (f) a double arc 


Thomson-Houstonsohe 
Kurzsehlufilampe (f) 
Thomson-Houston 
short-circuit lamp 
lampe (f) k court-cir¬ 
cuit de Thomson- 
Houston 


Motorbogenlainpe (!) 
motor arc lamp 
lampe (f) k arc k mo- 
teur 


Dauerbrnndbogenlampe 

(f) 

enclosed arc lamp 
lampe (!) ii arc enfernu\ 
lampe (f) a arc en vase 
clos, lampe (f) a arc 
de longue dnree 




,Ui(l)ci)epeHiuaJii.iiuH 
iu Hypo nail ;tyroBan 
.laM ii a (!) 

lampada (f) differenziale / 
a cordft 

arco (m) diferencial dc 
cuerda 

,tyroean jiaMiia (!) cl 
B epTiiKaju.noft bo.il- 

TOBOfl (CBdiTOBOfi) 

ayrofi v 

lmnpa<la (!) ad arco ver- 
ticalo 

arco (in) vertical 

JiaMiia (!) ct> otfpamcH- 
H0II BO.ll.TOBOH (CirtiTO- 
BOii) ,iyroft « 

lampada (!) ad arco in¬ 
vert! to 

arco (in) invert!do 

otipauteimaH ,tyi0Ba>i 
jaMiia (f),vui paacrluiH- 
naro cBkTa 

lampada (!) ad arco in- , 
vertito per luce dif¬ 
fusa 

arco (m) invertido para 
luz difusa 

.laMiia (!) cl ,iBoflnoi u i 

BOJILTOBOft (CBiiTOROli) 

ayroft r 

lampada (!) ad arco 
dopplo 

arco (m) doble 

jaMiia (!) KopoTKaro 
aaMUKaHiHToMiicoH'L- 
TaycTOHa 

lampada (f) a corto-cir- 
cuito di Thomson- a 
Houston 

lkmpara (!) de circuito 
corto de Thomson- 
Houston 

r iyroB.H/i .laMiia (!) n, pe- 
ryjiHTopoM'b-:ucirrpo- 
^itraTejieML; motop- 
Hau r iyroBan .numa 7 
lampada (!) ad arco a 
mo tore 

arco (in) con regulador 
dc motor 

,iyroBan .laauiu (f) upo- 
Ao.ivKiiTe.iMiaro ro- 
p t.iii>i (cl auKpLrrmi 
.tyro ft) 

lampada (!) ad arco di s 
lunga durata od a 
globo cliiuso 
arco (in) dc larga dura- 
cion () de vaso ccrrado 
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Jandus[bogen]lampe (f) 
1 .landus arc lamp 

lampe (!) a arc Jandus 


Gleiehstromdauerbrand- 
lampe (!) 

continuous-current en- 
y closed arc lamp 
lampe (!) a arc enferm6 
[ou a arc en vase clos] 
pour couraut continu 


ayroBan ji anna (!) >KaM* 
Ayca 

lam pad a (!) ad arco 
Jandus 

arco (m) Jandus 


jiamia (!) npoAOJBKii- 
TejiLHaro ropiiHia (ct» 
aanpuToft Ayroft) no- 
CTOAHHaro TOKa 
lampada (f) di lunga du- 
rata a corrente con- 
tlnua 

arco (m) do larga dura* 
ci6n para corriente 
continua 


Gleichstromdauerbrand- 
lainpe (!) lur Reihen- 
schaltung 

continuous-current en- 
„ closed arc lamp for 
series lighting 
lami>c (!) polyphote & 
arc enfermd [ou a arc 
en vase clos] pour 
couraut continu 


Wechselstromdauer- 
br&ndlampe (!) 
enclosed arc lamp for 
alternating current 
4 lampe (!) a arc enfemi^ 
[ou a arc en vase closj 
pour couraut alter- 
natil 


noc.Tt;AOBaTe^bHan (aah 
n ocji'b ao BareJitH a ro 
BKMWMeHiH) jiaMna (!) 
npoAOJiwirrejiL h aro 
ropfeiiia (ct> aanpu- 
Toil Ayrofi) nocTOflH- 
Haro TOKa 

lampada (!) poli!otlca di 
lunga durata a cor- 
rento continua per 
collegamento in serie 
arco (m) polifdtico de 
larga duracidn para 
corriente continua 

:iaMiia (!) npoAOAttai- 
TtMUiaro rop'fcmn (ct> 
aanpiJToft Ayrott) ne- 
peMt.HHaro tokh 
lampada (!) di lunga du¬ 
rata a corrente alter¬ 
nate 

arco (m) de larga du ra¬ 
cism para corriente 
alterua 


Bogenlainpe (!) mil 
Blcchreflektor 
urc lamp with metal 
5 reflector 

lampe (!) a arc avec r£- 
flecteur en fcr blauc 


Auttciirellektor (m) 

6* outer reflector 

roflecteur (m) ext^rieur 


Jnncurcflcktor (m) 

7 inner reflec tor 

reflecteur (m) inttirieur 



AyroeaH .lamia (!) ct> 
HvecTKHfcjM't ped>:ieK- 

TOpOMT* 

lam pud a (!) ad arco con 
rifiettore metallieo 
lainpara (!) de arco con 
reflector metalioo 


Hapy>KHI4fl OTpaVKATtUB 
(in) (ptMfueKTopn (m)) 
rifleltore (m) estemo 
reflector (m) exterior 

HuyTpcHiiiu OTpa>Ka* 
tc.il (m) (pctpjieK- 
Top-b (in)) 

rillcttore (m* interuo 
reflector (m) interior 





937 


Bogenlampe (1) mit Auf- 
h&ngehaken und 
Kappe 

are lamp with suspen¬ 
sion hook and hood 
lampe (f) a arc avec b£- 
li£re et capot 



Bogenlampe (f) fur 
feuchte Raume 
arc lamp for damp 
rooms 

lampe (f) k arc pour lo- 
caux humidea 


AyroeaH Jiaitna (f) ct> 
nOABliCHOft CKOdoft H 
KpUIUKOft 

lam pad a (f) ad arco con 
gancio di sospensione 1 
e cappa 

arco (in) con gancho 
de suspensidn y en- 
volventc 


AyroBan JiaMna (f) am 
cupwxi> nonrhmeHift 
lampada (f) ad arco per g 
local! umidi 
arco (in) para locales 
hiimedos 


Bogenlampe (f) mit Pa- 
rabolspiegel 
arc lamp with parabolic 
mirror 

lampe (f) a arc k miroir 
parabolique 



AyTOBaa JiaMiia (f) crb na- 
padOJIHMeCKHITb 3ep- 
KajlOBTB (pedWICKTO- 
pOBTb) 

lampada (f) ad arco con 
specchio parabolico 
arco (m) con espejo 
parabdlico 


Bogen lampe (f) mit 
XebenschlieCer 
arc lamp with shunting 
device 

lampe (f) a arc a d£ri- 
vateur ou k dispositif 
de mise en derivation 


ayroBan Jiamia (f) ct» 
wyHTOBUMi> aaMHKa- 
TejieMT, 

lampada (f) ad arco con 
derivatore 

arco (m) con derivador 


kleines Modell (n) 

small size 

petit module (m) 


Ma,i;eHi,K]an MOAe.ib (f) 
modello (in) piccolo 6 
modelo (m) pequeuo 


mittleres Modell (n) 
medium size 
module (m) moyen 


cpeAHim moag. 1I> (f) 
modello (m) medio 6 
modelo (m) medio 


grofles Modell (n) 
large size 
gnind module (m) 


doAbiuafi MOAeJib (f) 
modello (in) grande 7 
gran modelo (ra) 


Lampe (f) mit schriig- 
stehenden Kohlen 
arc lamp with inclined 
carbons 

lampe (f) a arc h crayons 
ou a charbons inclines 


Effektbogenlampe (f), 
Flammenbogenlarape 
(0 

flame arc lamp 
lampe (f) a arc a flam¬ 
ine 



.laMiia (f) ct> HahMOH- 
HiJMii yr.iHMii 
lampada (f) ad arco con 
carboni inclinati 
arco (in) con carbones 
inclinados 


njiaMeHHafl Ayroean 
juiMiia (f) 

lam pari a (f) ad arco ad $ 
effetti di colore 
arco (m) con efectos de 
color 


<;leichstroiueflekt- 
bogonlampc (f) 
continuous - current 
I flame arc* lamp 

lampc (f) a are a flam- 
me pour courant con- 
tinu 


IVechsclstromefTekt- 
bogenlampe (f) 
alternating current 
8 11 a me arc* lamp 

lampe (f) a arc a flam- 
me pour courant 
altematif 


farbige BogenlarayKJ (f) 
S coloured arc; lamp 
lampe (f) a arc colore 


Bremorlampe (f) 

4 Bremer arc; lamp 
lampe (f) Bremer 

Soleillumpe (f) 

6 Soleil lamp 
lampe (f) Soleil 

Fluorverbindung (f) 

6* fluoride 
fluorure (m) 

Kohle[n^hftlter (m) 
carbon-holder, dip 

7 porte-crayon (m), porte- 

charbon (m) 


iuiaMeHHaa AyroeaH 
jiajina (f) uocToaiiHaro 
Tona 

lampada (f) ad arco 
etTetti di colore per 
corrente continua 
arco (m) con efectoe de 
color para corriente 
continua 

njiaMemiaH ayroaaa 
jiaitna (f) nepent.H- 
naro Tona 

lampada (f) ad arco ad 
effetti di colore per 
corrente altemata 
arco (m) con efectos de¬ 
color para corrientt 

altorna _ 

UBiiTHaH ^yroeafl jiamia 

(f) 

lampada (f) ad arco co- 
lorato 

arco (ml coloreado __ 

jiaMiia (f) Bpenepa 
lampada (f) Bremer 
arco (m) Bremer 

jiaMiia (f) - *cojiHue a 
lampada (f) Soleil 
arco (m) Soleil 

(JrropiicToe coeAHHeHir 

(n) 

fluoruro (m) 
fluoruro (m) _ 

ynieaepwaTe^i* (m) 
porta-carbone (m) 
porta-carbdn (m) 


untercr Kohle^n'haltor 
J Cm) 

lower carbon-holder 
* porte-crayon (m) on 
porte-dmrbon (m) in- 
fericur 



HiiwHifi yivieAep>KaTeJib 

(m) 

porta-carbone (m) in¬ 
ferior© 

porta-carbon (m) inferior 


oberer Kohle[n]lnilter 
(m) 

upper carbon-holder 
J porte-charbon (m) ou 
porte-crayon (m) su- 
pdieur 


a _ ___ 

Bepxnift yrjieAepwaTe.il> 
(m) 

porta-carbone (m) su- 
b periore 

porta-carb<Sn (m) su¬ 
perior 


Kohle.n]bugel (m) 

JO carbon carrier rod 
cadre (in), support (m) 


cicoda (f) ajih yrjieft 

staff a (f), porta-carbono 

(in) 


bastidor (m) 
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Vorschubbewegung (f) 
feeding motion, feed 
[monvement (m) d’] 
avancement (m) ou 
[mouvement (m) d’] 
avance (f) 


Nachschubvorrichtung 

(t) 

ieeding mechanism 
dispositif (m) ou m6ea- 
nisme (m) d'avance 
des charbons ou 
crayons 


nocTynaTeJibHoe abh- 
»;euie (n) 

movimento (m) di avan- 
zamento 

movimiento (m) do 
avance 


npncnocodJieHie (n) ^jih 
nociy naTejifcHaro abh- 
/KetUH; ycTpoficTBO (n) 
(MexaHH33n> (m)) no- 
Aa 2 

meccanistno (m) di avan- 
zamcnto dei carbon i 
mecanismo (m) de 
avance de los carbones 


Lichtbogenbildner (m) 
arc striking mechanism 
amorceur (m) d’arc, 
mecanisme(m)d’auior- 
cage de Tare 


Differentialbogen- 
bildner (m) 

differential arc striking 
mechanism 

amorceur (m) diflteren- 
tiel, m4canisme (m) 
d’amor? age diff^reu- 
tiel 


peryAHTopi> (m); Ayro- 
oopaaoBaTeju. (in) 
innescatore (m) d’arco 3 
mecanismo (m) dc ence- 
bado 


peryjiHTop'b (in) Aii<|><t>e- 
peHuiaJibiioft Ayroeofl 
AaMnu; AHcMiepeH- 
niaju>Hijft Ayrooopa- 
aoBaTejib (m) 4 

innescatore (m) d'arco 
differenziale 
mecanismo (m) do en- 
cebado diferencial 


Kohlengewichtsaus- 
gleichung (f) 
counterpoise for the 
carbons, counter¬ 
balance for the car¬ 
bons 

cquilibrage (m) des 
charbons _ 

Kohle^n]ffthrung (f) 
carbon-guide 
(piece:) guide (m) du 
charbon ou du crayou; 
(action:) guidage (m) 
du charbon ou du 
crayon 


Fuhrungslltze (f) 
guide coni 

cordon-guide (m), cor¬ 
don (m) de guidage 


Fiihningsbiichse (f) fur 
die obere (untere) 
Kohle 

guide bush for the upper 
(lower) carbon 
boite-guide (f) ou boite 
(f) de guidage du 
charbon ou crayon 
sii|>erieur (inferieur) 



ypamioBlumi Bailie (n) 
Kfcca yrjieft 

e(|iiilibrio (m) dei car¬ 
bon i 

compensacibn (f) del 
peso de los carbones 


Haiipan.iHK)mee npiicno- 
cof>JieHie (n) aah yrvieft , 
guida (f) del carbone * 
guia (f) del carbbn 


HanpaBJifnouijft uiuypT> 
(m) [a Jin AyroBtixb 

JK1MIIT>] 7 

corda (f) di guida 
cordon (m) de guia 


HanpaB^HioiuaH 6yi<ca 
(f) a-ih BepxHHro ( hhvk- 
iinro) yivm a 

bossolo (m) di guida 
caja (f) de guia 
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Kohle[n]halterkette (f) 
t carbon-holder chain 
cbainette (f) porte-char- 
bon ou porte-crayon 


utnoHKa (f) yrjieAep>Ka- 

TCJIH 

catena (f) del porta-car- 
bone 

cadena (I) porta-carbbn 


a 


Magnetkern (m) 
urc-lamp magnet core 
noyau (m) de l’electrol- 
almant] 



narHHTUiift cepAe'raHKb 
(m) 

nucleo (m) dl elettro- 
magnete 

nucleo (m) del electroi- 
man 


a 


Slclierhcltsspule (f) filr 
Weebselatrombogen- 
lnmpen 

3 safety coll for a. c. arc 
lamps 

boblnc (f) do silretd pour 
lampcs a arc a con- 
rant altcrnatif 


npeAoxpaHiiTeju,nan na- 
TyuiKtt (f) ajih Ayro- 
nuxi> Jiamn, uepeirkH- 
naro TOica 

rocchelto (in) dl slcu- 
rezza per lampadc ad 
nrco a corrente alter- 
iiata 

carrote (m) dc seguridad 
para arcos de eo- 
rrlenle alterna 


Nebenspule (f) fiirnogen- 
lampen 

4 arc lamp shunt coil 
hobinc (f) on derivation 
pour lampos a arc 


Ditfcrcnliulspiile (f) 

6 dillercntial coll 

bobinc (f) diffCrentlelle 


lJoKcnlampcnereau- 
spule (f) 

ii arc lamp spare coil 
boblne (f) dc rcchauge 
pour lam]>c a arc 


liogenluiupcnnclieii- 
schluCraaguct (m) 

■ail Schwcboankcr 
arc lamp shunt magnet 
. with oscillating arma- 
' ture 

eleciropiiinant] (m) on 
derivation u anna lure 
Hiispendiie pour lam- 


niyiiTOBun KaTyniKit 
(f pi) a-ih AyroiiMCT. 

•lUMU'b 

rocchelto (m) In dcriva- 
zionc per lampode ad 

carrele (m) en deriva- 
cirtn para arcos 

AU(1)c|)epeiiiiiaJu>Haa Ka- 
TyuiK.1 (f) 

rocchelto (m) difTercn- 
zialc 

carrote (m) dlforencial 

aanacuan KaTymna (f) 
A-m Ayrouuxi> .ituim. 

rocchelto (in) dl riserva 
l>er lainpade ad arco 

carrele (in) de reaena 
para arcos 

niyiiToHufi ;t.icKTpoMar- 
nnn> (m) ci> HauuKi- 
miiMca nitopem. a Jin 
AyroBHXi, .lanin, 

magnelc (m) In deriva- 
zionc con arraatura 
sospesa j>er lampade 
ad arco 

elect rolmiin (in) cn deri- 
lucidn con armadum 
suspcndiilft para ar¬ 
cos 
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Uhrwerk (n) 
clockwork mechanism 
mouvement (m) d’hor- 
logerie, mouvement 
(m) 



nacoBoft MexaHH3Mi> (m) 
meccanismo (m) d'oro- 
logeria i 

mec&nismo (m) de relo- 
Jerla 


a 


schwingendes Laufwerk 
(n) 

oscillating clockwork 
mouvement (m) [d’hor- 
logerie] suspendu 


noABfoneHHufi abhjkv- 
miff MexaHH3MT> ta) 
meccanismo (m) d'oro- s 
logeria a sospensione * 
mecanismo (ra) de relo- 
Jeria suspendido 


Bogenlichtregulator (m) 
arc-light regulator 
rtgulateur (m)[de lampe] 
k arc, rggulateur (m) 
pour lum16re k arc 


Di fferen tialregula tor(m) 
differential regulator 
rSgulateur (m) diflteren- 
tiel 



peryjiHTopi* (m) bojib- 
TOBOft (CBi»TOBOft) AY" 

TH 

regolatore (m) per lam- 3 
pada ad arco 
regulador (m) para luz 
de arco 


Aii«t)(|)epeHuiaju>Hbift pe- 
rywiATopi. (m) 
regolatore (m) differen- 
ziale 4 

regulador (m) diferen- 
cial 


Bogenlampenschalter 

(m) 

switch for arc lamps 
interrupteur (m) pour 
lampe & arc 


BfciKJiioqaTejii> (m) jinn 
AyroB uxb jiaMin> 
intemittore (m) per 
lampade ad arco 
interruptor (m) para 
arcos 


Bogenlampenschalter 
(m) mit Stellung Kir 
Anlafl und Betrieb 
arc lamp switch with 
adjustments for start¬ 
ing and running 
interrupteur (m) pour 
lampe k arc avec 
contacts pour le d6- 
marrage et la march© 


BUKAKwaTejib (m) ;vih 
A yroBbixi, jiaMiri* cl 
nycKOBbiMi* h pa6o- 
HHM'b KOHTaKTaMH 
interruttore (m) per lam¬ 
pade ad arco con con- r 
tatti per Taccenslone 7 
e durante l’accensione 
interruptor (m) para 
arcos con contactos 
para ol aranque y 
la marcha 


Lampenanlasser (m) 
arc lamp starter 
rheostat (m) de mise en 
marche ou rheostat (m) 
d^marreur des lampes 





nycKOBofr peocTan, (in) 
AAH AyroBuxi. .laMin* 
reostato (m) di accen- 7 
sione 

reostato (m) de arranqne 




Bogenlampenwider- 
stand (m) 

tire lamp resistance, 
compensating resis- 
t t&nce, steadying re¬ 
sistance, series resis¬ 
tance 

rheostat (m) de lampe 
4 arc, rheostat (m) 
d’arc 


coupoTiiaieuie (n) 
AyroBUXT* .laMirL: 
peocTarb AyroBofi 
.lajuiu 

reostato (m) per lam- 
pada ad arco 
reostato (m) de arco 


fester Yorschaltwider- 
stand (m) fiir Bogen- 
lam]>en 

fixed compensating re¬ 
sistance for arc lamps 
resistance (f) de sub- 
stitution invariable 
pour lampcs a arc 



HenoABHHCHoe (docto- 
HHnoe) AodaeoHHoe 
conpoTHBJieHie (n) jjw 
AVrOBJ4XT> JiaMITB 
rcsistenza (f) addizio- 
nale costante per lam- 
pade ad arco 
resistencia (f) adieional 
invariable para arco» 


Berubigungswiderstaud 
(m) fiir Bogenlam]»en 
3 steadying resistance 
resistance (f) stabilisa- 
trice ou dc stabilisa¬ 
tion 


yp&BHiiBaiomee (kom- 
iieHorp>Toiuee) coupo- 
TiiBaeuie (n) 
resistenza (0 ftddizio- 
nale 

resistencia (f) eonipen- 
sadora 


Bogenlampentransfor- 
mator (m) 

4 arc lamp transformer 
trunsfonnateur (m) ponr 
lam pc's a arc 




TpaHC^opMaTOpi* (ml 
AA n AyroBWXb JiaMin. 
trasformatore (m) i**r 
lampade ad arco 
transform ad or (m) para 
urcos 


Hogenlauipenkurz- 
sehluUapparut (m) 
arc lamp short-circuit¬ 
ing device 

coiirt-circiiileur (in) de 
lampe a arc, appareil 
(m) do ndse cu court- 
circuit de lampe a arc 




( 1 : 


■v*! 



iipiicuocodjieiiie (n) aa* 
KopoTKaro aaxuKatiiH 
;tyroBuxT» JiaMin. 
apparecchio (m) di 
messa in corto-cir- 
cuito per lampade ad 
arco 

aparato (m) de puesta 
en circuito corto de 
un arco 


Bogenlampenkompen- 
sator (m) 

g arc lamp compensator 
compensateur (m) do 
lam]»e a arc 


ypaBUHTejii. (m) (kom- 
neHcaTopi (m)) Ayro- 
Boft Jiasmu 

compensator© (m) di 
lampada ad arco 
compensador (m) de” 
arco 


Bogenlampendrossel- 
spule (f) 

arc lamp choking coil, 
reactance coil, impe¬ 
dance coil 

bobine (f) de reactance 
on de reaction de 
lampe a arc 



peaKTHBHan KaTymna (f) 
AyroBofi Jiaxnu 
roechetto (m) induttivo 
d’utia lampada &d arco 
carrete (m) de reacci6n 
de un arco 
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Zubelidrteile (m pi) Oder 
Armatur (f) furBogen- 
lampen 

arc-lamp accessories (pi) 
aceessoires (mpl) do 
lampes ft arc 


ionere (kuBere) Bogen- 
lampcngamitur (f) 
interior (exterior) lamp- 
fittings (pi) 
garnitures (fpl) int£- 
rieures (exterieures) 
de lampe a arc 


Bogenlampenklemme (f) 
arc-lamp terminal 
borne (f) de lami>e a arc 


Bogenlampenersatzteile 

(mpl) 

spare parts (pi) for arc 
lamps 

pieces (fpl) do rechange 
oh rechanges (f pi) 
pour lampe a arc 


Bogenlampeneinzelteilc 

(mpl) 

parts (pi) of an arc lamp 
pieces (fpl) d6tach£es 
de lampes k arc 


apna-rypa (f) (oupaBa(f)) 
^tobmxt. :iaMrn>; 
npHHa^Jie>KHOCTH(fpl) 
jUih ^yroBHXb AaMni> f 
accessori (mpl) ]>erlam- 
pade ad arco 
accesorios (m pi) para 
arcos voltkicos 


BiiyTpeiiHflH (BirfcwHHfi) 
rapmuypa (f) ityro- 

BUX1> JiaMTll* 

guamitura (f) interna 2 
(esterna) di una lam- 
pftda ad arco 
armadura (f) interior 
(exterior) de arco 


aa>KHin> (m) (c>Kmn. (m)) 
AyroBofl JiaMiiu 
morsetto (m) di lampada 3 
ad arco 

borna (f) de arco 


aaiiactiiJH uacTJi (fpl) 
AAa AyroBWx i» .laMin. 
pezzi (mpl) di ricambio 
per lam]nule ad arco 
piezas <fpl) de recainhio 
para arcos voltaicos 


OTA’fcjIbHUfI HaCTH (fpl) 

Aab AyroBUXT> jiaxin. 
parti (fpl) siugole di 0 
una lampada ad arco 
piezas (fpl) separadas 
de arco voltaico 


A schon teller (m) der 
Bogenlampe 
cinder tray, ash dish 
cendricr (m) de lampe 
a arc 



30ju>hhki, (ra) AyroBoH 
.iftMiua 

ceneraio (m) o porta- a 
cenere (m) di una lam- 
pada 

cenicero (m) de arco 


Schutzkappe (f) 
cover, protecting hood 
chapeau (m) [protecteur 
ou de protection], capot 
(m) 



lcpuiuna (f) (KO.iiiam, 
(m)) AyroBoft JiaMnu 
cappa (f) di protezionc 7 
cubierta (f) de protec- 
c!6n 


Einregulieren (n) der 
Bogenlampen 
adjusting the arc lamps 
rgglage (m) des lampes 
a arc 


yperyAHpoBanie (n) av- 
roBhiXT, .laMirb 
regolazione (f)dello lam- 
pade ad arco 
regulacidn (f) de los 
arcos 
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Bogenlampen bedienen 
(V) 

to trim arc lamps 
■ arranger (v) des lampes 
1 a arc, mettre (v) en 
ordre dcs lampes k arc, 
entretcnir (v) des lam¬ 
ias k arc 


Rogenlampenw&rter (m) 
arc lamp trimmer 
* lampiste (m) [pour lea 
arcs] 


Reinigungsburste (f) fiir 
Bogenlampen 
dusting brush for arc 
J lamps 

brosse (f) k nettoyer les 
lampes a arc 


Bogenlampen schalten 

(v) 

4 to connect arc lamps 
coupler (v) ou monter 
(v) ou associer (v) des 
lampes a arc 


ofcjiyxcHBaTi* jyroBwa 
jiaimH 

mantenere (v) In buono 
stato delle lam pad e 
ad arco 

mantener (v) en buen 
estado arcos 


jiawiOBiuHicL (m); d>o- 
Hapmrarb (m) \juin ay- 
roBwxi> Jiawn,] 
lampista (m) [inc&ricato 
della sorveglianza 
delle lampade ad arco 1 
lampista (m) para arcos 


nt&TKa (f) JV IH HHCTKH 

AyroBUXT> jiairm* 
spazzola (f) per pulire le 
lampade ad arco 
cepillo (m) para llmpiar 
lo8 arcos 


bkjuoh-htb (-aTi») Ayro- 
BbiH jaunt! 

accoppiare (v) o colie- 
gare (v) delle lampade 
ad arco 

acoplar (v) arcos 


nachgliihen (v) 
to glow after cutting off 
the current 

rester (v) incandescent 
[apres interruption du 
courant] 


lipOAOJDKaTK CB'fe'THTBCfl 

nocjrfe BUKJnoqeHiH 
restare(v) incandescent© 
dopo lo spegnimento 
permanecer (v) 6 quedar 
(v) i no and ©seen te 


Lampenaufh&ngung (f) 

6 suspension of the lamp 
suspension (f) de lamp© 


Aufhttngevorrichtung (f) 
7 suspension gear 

[dispositif (m) de] sus¬ 
pension (f) 


Sicherheitsaufhttnge- 
vorrichtung (f) 
ft safety suspension device 
[dispositif (m) de] sus¬ 
pension (f) de surety 



-p 

;i 


ib 


no^fiijcT* (m) (noABisniH- 
BaHie (n)) jaiurz* 
sospensione (f) delle 
lampade 

suspensidn (f) de los 
arcos 


tl 



lipiicnocodjieHie (n) ajm 
no^irhcKH (no.OB'tuiH- 
BaHifl); noABbcHufi 
MexaHU3Mi> (m) 
dispositivo (m) di sos¬ 
pensione 

mecanismo (m) de sus- 
pensidn 

npeAoxpaHHTejn>Hufl 
noABxci. (m); npe- 
AoxpaHirrejitHoe noa- 
BrfccHoe npHcnocodae- 
Hie (n) 

dispositivo (m) di sos¬ 
pensione di sicurexza 
mecanismo (m) de sus- 
pensidn de seguridad 
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AufhAngefeder (f) 
suspension spring 
ressort(m) de suspension 


Aufh&ngebdgel (m) 
suspension loop 
chape (f) ou 6trier (m) 
de suspension 


Aufh&ngehaken (m) 
suspension hook 
crochet (m) de suspen¬ 
sion pour l&mpes a 
arc 


Lampenaufziehvorrlch- 
tung (f) 

hoisting gear for lamps 
appareil (m) k hisser les 
lampes 


Differentialaufzug (m) 
differential chain pul¬ 
ley-block 

palan (m) different!el 


Federaufzug (m) 
spring-suspension 
suspension (f) a ressort 



a 


noAFfccHaH nppKHHa(f); 
nt>y>KHHa jmn iioa- 
BTuuiBaHia 

molla (f) di sospensione 
muelie (f) de suspension 


liOAB^CHan cKoda (f) 
staffa (f) di sospensione g 
estribo (m) de suspen- * 
sidn 



KpiOKT* (m) AJifl noA- 
BrkniHBaHiH 

gancio (m) di sospen- « 
sione 

gancho (m) de suspen¬ 
sion 


noAT»eMHoe iipiicnoco- 
CjieHie (n) (noA’b&n- 
HHKT> (m)) AJIH 
dJspositivo (m) per Inal- 4 
zare una lampada 
aparato (m) para levan- 
tar el arco 


AB(|)(t)epeHuiaji]>HLiii 
6jiokt> (m) 

eorrucola (f) differen- 6 
ziale 

a pare] o (m) diferencial 


npyHoiHHufi nowbeirB 
(m); npyHCHHHHft 
noAB'fecT. (m) 6 

sospensione (f) a molla 
suspension (f) de muelie 


Aufzugwinde (f), Seil- 
winae (f) 
winch 

treuil (m) de hissage 


jiedeAKa (f); noA'beMHiaft 
Boporb (m) 
arganello (m) 
torno (m) de elevaclOn 


Flaschenzug (m) 
pulley-blocks (pi) 
palan (m) 


Bogenlampenrolle (f) 
arc lamp pulley 
poulle (f) [de hissage] 
de lampe k arc 




uojuiciiacrb (m); cjio>k- 
uufi Ojiokt» (m); Tajib 

(m) 8 

carrucola (f) 
aparejo (m) 


6jiok1i (m) (pojmicb (m)) 
odoflMHUU jym Ayro- 
BHXT> AaMIIl> g 

carrucola (f) per 1am- 
pada ad arco 
polea (f) para arco 


II 


60 
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Lampenaufzugkas ten 
(m) 

1 hoisting-box 
boite (f) de treuii de 
hi 8$ age 




f\ 


4! 


KopodKa(f) nojn>eMHHKa 

jum 

cassetta (f) d’arganello 
raja (f) del torno 


Aufzugseil (n) 

2 hoisting rope 

cable (m) de hissage 


a 


noyn>eMHufl Tpoci* (m) 
(KaHarb (m)) a.ih 

tnoAi>€Ma] AyroBUXb 

JiaMITB 

corda (f) per sospen- 
sione a sail see ndi 
cuerda (f) del tomo 


Bogenlampengegen- 
gewicht (n) 

S counterweight 
contrepoids (m) do 
lampe a arc 


Aufzugseil (n) mit Kabel 
hoisting rope combined 
4 with CAble 

cablo (m) de hissage a 
cond no tour 


iipoTHBOBt.cn. (m) aah 
AyroBofi jiaMiiu 

k contrappeso (m) per 

l&mpade ad arco 
contrapeso (m) de arco 


noAi>eMHbifl ipocn. (m) 
(Kanarb (m)), cJiy- 
ncamiA OAHOBpesteH- 
ho Ka6e.ieirb; toko- 
npoBOAamifl nojrb- 
cMuwft nadejib (m) 
corda (f) per sospen- 
sione a saliscendi con 
conduttore 

cable (m) conductor de 
suspensidn 


6 


SeilschloA (n) 
rope-clamp 

manclion-brido (m) do 
cable 


Bogenlampenleitung (f) 
arc lamp supply 
6 eonducteur(m)delampe 
a arc 



Ka6ejibHMd a&uoirb (m) 
manicotto (m) per corda 
manguito (m) para 
cables 


npoBOAT* (m) AyroBofl 
.laMiiu 

conduttore (m) dl lam- 
pad a ad arco 
conductor (in) para arco 


Fuhrungsrolle (f) 
guide pulley 

7 poulie-guide ( f)ou poulie 
(f) de guidage pour 
lampes ii arc 


Bogenlftinpeuscilrolle (f) 
s arc lamp rope pulley 
poulie (f) a gorge pour 
lampe a arc 



neAyutifi pojmin. (m); 
HanpaBAHiomift 6 jiokt» 
(m) 

carrueola (f) di guida 
polea (f) de guia 


KaHaTHbift pojihki> (m) 
(6.i oki. (m)) juifi Ayro- 
Boft .iaMnu 

carrueola (f) per lam- 
pad o ad arco 
polea (f) de cuerda para 
arco 
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Leituagskupplung (!) 
switch which discon¬ 
nects lamp when it 
is lowered 

raccord (m) auto-inter- 
rupteur [coupant le 
courant quand la 
lampe descend] 



Aufb&ngehohe (f) der 
Lampe 

height o! the lamp 
hauteu: 


rr, 


de 


?ur(f) de suspension fi 
la lampe R 


cirfenjieHie (n) juih npo- 
BOAOffb [CT> aBTOMaTH- 
necKHin, paaxeAHHe- 
Hiem> npn onycKamH t 
jiaMnu] 

giunto (m) di condnttore 
enganche (m) del con¬ 
ductor 


BbicoTa (!) noAfffcca 
jiaxin» 

altezza (!) di sospenslone $ 
della lampada 
altura (!) de suspension 
del arco 


a 


Dreieckverbindung (!) 
triangular suspension 
raccordement (m) ou 
assemblage (m) en 
triangle, suspension 
(!) triangulaire 



coeAHHeiiie (n) Tpey- 
rOJtbHHKOBTb 

sospenslone (!) a trian- ? 
golo 

suspension (!) en tri- 
Angulo 


Bogenlampenaulhange- 
material (n) 
arc lamp suspension ac¬ 
cessories (pi) 
ftccessoires (m pi) de 
suspension pour 
lampes a arc 


npHHa;vie>KH0CTn (! pi) 
,jyiH nOAB'feCKH 

accessor! (m pi) per la 
sospensione di lam- 4 
pade ad arco 
accesorios (m pi) de 
suspension para arcos 


Bogenlampenlaterne (!) 
arc lamp lantern 
lanteme (!) de la lampe 
a arc 



AyroBuft iJ)OHapL (m) 

Ian tern a (!) per lam- c 
pada ad arco 
moutaje (m) de arcos 


elektrische Projektions- 
lampe (!) 

electric projector lamp 
lampe (!) Olectrique 
de projection 



3 AeirrpHHecKa« npoeh- 
njoHHafl jiaiina (!) 
lampada (!) di proiezione 
elettrica 6 

ltimpara (!) de proyec- 
ciOn 


Buhnenbeleuchtungs- 
apparat (m) 
stage-lighting appara¬ 
tus 

appareil (m) pourl’Oclai- 
rage des scenes de 
theatre 


iipuOopx (m) (annapan, 
(m)) a Jin ocBiimeniH 
cueHU 

apparecchio (m) per il- 7 
luminazione scenica 
a para to (m) para el aluin- 
brado de la escena 


GO’ 
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App&rat (m) f(ir Biihnen- 
effekte 

apparatus for stage 
i effects 

jeu (m) d'orgue, appa- 
reil (m) pour effets de 
Bc£ne 


Biihnenlichtregulator 

(m) 

2 stage dimmer, regulator 
for stage-lighting 
rtfgulateur (m) d’6clai- 
rage de sc£ne 



Farl>enumscha]ter (m) 
colour switch 
commutateur (m) k cou- 
3 leurs ou pour changc- 
ment de couleurs, 
commutateur (m) po¬ 
lychrome 


Blitzerzeuger (ra) ffir 
Biihnen 

4 lightniug apparatus for 
the stage 

apparel! (m) a Eclairs 
pour la sedne 


npii6opi> (m) (annapart 
(m)) m in caeHHqe- 
ckhxi> cBrkroBuxi* a<t>- 

(peKTOB'fc 

apparecchio (m) per 
effetti scenici 
aparato (m) para efectos 
eBcdnicos _ 

cueHHuecKift peryjw- 
Tojrt (m) cirBTa; pery- 
jiHTopi* (m) ajieicrpH- 
uecKaro ocB'fcmeHin 

CU 6 HU 

regolatore (m) per illu- 
minazione scenica 
regulador (m) para el 
alumbrado de la es- 
cena 

UB'feTOBofi nepeiunoia- 
Teju» (m) cueHH- 
h6ckhxt> peryjiflTO- 
poab ocirBiuenifl; 
KoimyTaTopi* (m) ;vih 
nepemnosenifl marfe- 

TOBT» 

commutator (m) di co¬ 
lor! 

oonmutador (m) de co¬ 
lors 

upn 6 opT> (m) (amiaparb 
(m)) jym BcntiuieiTL 
(BocupoH 3 Be;teHi n 
mojihih) na cueHi> 
ftppareccnio (m) per la 
riproduzione di ful- 
mini |>er scene 
aparato (m) de relam- 
pagos ]>ara la escena 


Blitzrnhre (f) 
n lightning tube 
tube (m) h Eclairs 


Tpy6Ka (f) 44H BOClipO- 
H3Be4euifl MOJiHiii 
tubo (m) di fulmine 
tubo (m) de relampagos 


Handblitzapparat (m) 
hand-apparatus for 
6 lightning 

appareil (in) a dclaire a 
main 


Mondvorriehtung (f) fur 
Biihnen 

„ moon-device for the 
/ stage 

L appareil (ra) a] cluir(in) 
dc lune pour scenes 


py'iHOfi upiifiop'L (m) 
(annaparb (m)) juih 
Bcnbimem* (Bocnpona- 
BeAenin mojihui) 
apparecchio (m) a mano 
per la riproduzione di 
fulmini 

aparato (m) dc relam¬ 
pagos a mano 


npiiciioco6.ieHie (n) 
BocnpoHBBeAcuiH jiy- 
hh na cueirfc 
apparecchio (m) per ri- 
produrre la luna sulle 
scene 

aparato (in) de lima para 
efectos de escenario 
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Souffleurlampe (f) 
prompter's lamp 
lampe (f) do souffleur 


Versatzst&nder (m) ffir 
Bilhnenbeleucbtung 
movable stage lamp 
lampe (f) mobile de cou¬ 
lisse pour l’lclalrage 
de la sc&ne 


Mastenlateme (f) 
mast bead light 
lanterne (f) de mat 


Koplerlampc (f) 
copying lamp, blue prin¬ 
ting lamp 

lampe (f) a pbotocalquer 
on a photocopier 


fl 


Jiawia (f) mu cycJwiSpa 
lampada (f) del suggerl- 
tore 

lam para (f) del apunta- 
dor 


nepeHociujft cueHine- 
cnifl petfuieKTopi. (m); 
aaKynncHaa Jiaiina (f) 
Mn oerkmeHin cneau 
cavallotto • porta - lam- 
pade(m) per lllumlna- 
zione scenlca 
reflector (m) m6vll para 
la !luminac!6n de la 
escena 

cpoHapb (m) 11a nawTt 
(croJi&b) 

lampada (f) da palo 
lrtmpara (f) de poste 

KonHpoaajiLHafl anjuia 
(0 

lampada (f) per llraturc 
lnmpura (f) para coplar 


Keflektor (m) zum Ko- 
pieren 

reflector for printing 
rtflecteur (m) & pboto¬ 
calquer on a photo¬ 
copier 



pedi-ieKTopq> (m) a-ih 
cBt.Toiie>iaTauiH: pe- 
(p.ieKTOpi. JUIA KOllH- 
poBaiiin (KonupoBajiL- 
nuxi> irhJiefi) 
riflettore (m) per tlrature 
reflector (m) para coplar 


a 


Bogenlampe (f) fflr Pho- 
tographle 

arc lamp for photo¬ 
graphy 

lampe (f) a arc pour la 
photbgrapble 


Ayi OBaii .laMiia (f) aah 
dioTorpadiHsecKHXi> 
U'l.jieft 

lampada (f) ad arco per 
fotogrufla 

lampara (f) do arco para 
lajotografln _ 


Bogcnlicbtscbelnwerfer 

(m) 

electric search-light 
projocteur (m) a arc 


S i. npoiKcKTOpb (in) cb 

: V AVTOBUMT. CB-fcTOlTb 

J' proiettoro (m) ad arco 
3 proyector(m)parab611co 


ropHJOHTajibuau Ayro- 
Horizontalbogenlampe -C - B an jiauna (f) ajih 

(f) fur Schelnwerfer | ’ I lipoweKTopOBi. 

horizontal arc lamp for | I lampada (1) ad arco 

search-light - •- -*■. orizzoutalc per prolet- 

lam[VC (f) a arc horizon- JFt tori 

tale pour projecteura . i arco (m) horizontal para 

proyec tores 
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Glasparabolspiegel (m) 
glass parabolic mirror 
1 r^flecteur (m) ou miroir 
(m) parabolique en 
verre 


napafajiH'iecKoe creK- 
jiHHHoe aepKajio (n) 
specchio (m) parabolico 
di vctro 

espejo (m) parabdlico de 
vidrio 


Lukonscheinwerfer (m) 
s search-light with lo¬ 
wering device 
projecteur(m) de sabord 


Schelnwerferwagen (m) 
3 search-light wagon 
voiture (f) de projecteur 


JUOKOBUJ! npO>KeKTOpi> 

(m) 

proiettoro (m) di abbaino 
proyector (m) de tronera 



iiOBoana (!) ajih npo>KeK- 
topobt> 

carro (m) da proiettore 
carro (m) de transporte 
de mi proyector 


Elektrlsehes 

InstallatlonsmaterUl 
4 Electric Fittings 
Garnitures lleetrlqnes 


MaTepta.li a.is weKTpa- 

He«m jrrTieoion 
Gnarnltore elettrlche 
Goarnleloncs eltetrleas 


Fa3sung (f) 

- lamp-holder, lamp- 
socket 
donille (0 



Osenfnssung (f) 
ft suspension lampholder 
donille (f) a (Hllots 


naTpdirL(m); onpaBa(f) 
guftrnitura(f) della lnm- 
pada, portalampada 
(m) 

portalampara (m), bo- 
quilla (f), pic (m) 


naTpoin, (m) (onpaea (f)) 
ro» neT.ifiMH 
portalampada (f) ad 
occhielli 

portalampara (f) de 
orejas 


Edisonfassung (f) 

7 Edison lamp-holder 
douille (0 fid toon 


Edisongewinde (n) 
® Edison screw 
vis (f) Edison 


ttnjonettfassung (f) 

9 bayonet lamp-holder 
donille (f) A baionnette 


Sb 


naTpoin. (m) (onpaea (f>) 
limicoHa 

)K)rtalampada (m) Edi¬ 
son 

portalampara (m) 
Edison 



HapkiKa (f) Dmicoua 
impannturu (f) Edison 
tornillo (m) Edison 



iiiTUKOBuft naTpoHT>(m); 

niTUKonan onpana (f) 
portalampada (m) a balo- 
netta 

portalampara (m) de 
bayoneta 
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Fassung (!) mit Hahn 
lamp-holderwith switch 
douille (!) a cld on k 
intemipteur 


Fassung (!) ohne Hahn 
lamp-holder without 
switch 

douille (!) sans cl6 oh 
sans intemipteur 


Ringtassung (!) 
annular lamp-holder 
douille (!) annulaire 


Ruchsenkontakt (m) fiir 
Edisonfassung 
bush contact lor screw- 
holder 

contact (m) a boite pour 
douille Edison 


Edisontassung (!) mit 
Au!h&ngehaken 
Edison lamp-holderwith 
suspension hook 
douille (!) Edison a 
crochet de suspen¬ 
sion 


Fassung (!) mit zen- 
traler Drahteinftlh- 
rung 

lamp-holder with cord- 

douille (!) Edison k en¬ 
tree ccntrale du fll 


Kerzen!assung (!) 
candle lamp-holder 
douille (!) a bougie 


Fassuug (!) !iir Kerzen 
mit Papierrohr 
socket !or candle with 
paper tube 

douille (!) pour bougie 
avec tube de papier 






naTpoirb (m) (onpaea (!)) 

crh BUKjnoqaTejieM r b 
portalampada (!) con f 
chiave 1 

portal am para (m) con 
Have _ 

iiaTpom, (m) (onpasa (!)) 

6eai. BUKJiioHaTe^H 
portalampada (m) senza ^ 
chiave 

portaldmpara (m) sin 
Have _ 

KOJimeBoft naTpom, (m); 

KOJimeBaa onpasa (!) 
portalampadA (m) anu- 3 
lare 

portaldmpara (m) anular 

KOpodOMHIjft KOHTaKTb 
(m) ;vih iiaTponoBT* 
(onpawh) 3AHC0Ha 
contatto (m) a scatola 4 
per portalampada Edi¬ 
son 

eontacto(m) de caja para 
portaldmpara Edison 

iiaTpom, (m) (onpana (!)) 
3^HcoHa crh kdioh- 

KOMT> A-1H IIOAB'BIIIH- 
Bauin 

portalampada (m) Edi- 5 
son con ganclo di bos- 
pensione 

portaldmpara (m) Edi¬ 
son con gancho de 
suspensidn 

naTpom, (m) (onpaBa (!)) 
3AHC0Ha ct> ueHTpajib- 
HMMT, BBOAOMTj npO- 
BOAOBTj 

portalampada (m) Edi- 6 
son con entrata cen- 
trale del fllo 
portaldmpara (m) Edi¬ 
son con entrada cen¬ 
tral del flexible 

naTpom, (m) -cB'feua (!); 
arfcraoft (.iiocTpoBuft) 
naipom, (m) 

portalampada (m) per 7 
candele 

portaldmpara (m) para 
bujla 

naTpom, (m) -cBd>qa (!) 
(naTpom, (m) ;yiH 
CB'fcneft) H3i> 6yMa>K- 
HOfl TpydKH 

portalampada (m) per h 
candele con tubo di 
carta 

portal am para (m) para 
bujift de tubo de papel 
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wftsserdichte Fassung(f) 
1 watertight lamp-holder 
douille (f) etanche 



BOAOHenpoHHuaeMull 
naTpom, (m); boao- 
Hen^oHnaaenaH oupa- 

portalampada (m) lm- 
permeabile 

portalampara (m) her- 
mbtico 


Illuminationsfassung (f) 
^ lamp - holder for illu¬ 
minated signs 
douille (f) denomination 


liA.uoMHHauioHHiiiA na- 
TpoHT» (m); ii.TJiioMn- 
nauioHHafl onpaBa (f) 
portalampada (m) per 
illuminazione 
portalampara (m) para 
iluminaciones 


niuminationsfassung (f) 
fur liegendo Lam pen 
illumination lamp-hol- 
3 der for horizon tal lamp 
position 

douille (f) d’illumJnation 
pour lampes horizon- 
tales 



illuminationsfassung (f) 
fitr 8tehende Lam pen 
illumination lamphol- 
4 der for vertical lamp 
position 

douille(f)d , illumination 
pour lampes vertlcales 



elektromagnetische 
Gleiehstroinfftssung(f) 
electromagnetic lamp- 
r> holder for c. c. 

douille(f) blectromagnb- 
tiquc a courant con- 
tinu 



Fassung (f) zur Ver- 
schraubung 
6 batten lamp-holder 
douille (f) pour monter 
vis 



njuuoMunanioHHLifi na- 
TpOHTi (m) (ili.ijomii- 
HauioHHan onpaBa (f)) 
A-ifl ropiiaoHTajib- 
HWXT> JlRMlTh 

portalam]>ada (m) d’il- 
luminazione per 1am- 
pade orizzontali 
portalampara (in) de ilu- 
minaeibn para lain- 
paras horizontales 

H.l.HOMHHauioiiHLlfi na- 
TpoHb (m) (ujLiioxn- 
nauioHiian onpaBa (f)) 
;uih BepTHKa.ibmj.vi> 
.lamrb 

portalampada (m) d’il- 
luminazione per lam- 
pade vertieali 
portalampara (m) de ilu- 
minacibn para lam- 
paras vertlcales 

y.ioKTpoMurHHTHLift na- 
Tpoin. (in) (aieicrpo- 
MarmiT»ia>i onpaBa (f)) 
nocTOHimaro Tona 
portalampada (in) elet- 
tromagnetieo a cor- 
rente eontinua 
portalampara (m) elec- 
tromagnetico para 
rorriente eontinua 

imnoin> (m) cb Ha- 
pi ;;mo ft 

portalampada (f) a vito 
portalampara (m) para 
atornillar 


gemde Wand fassung (f) 
. straight wall lamp-hol- 
7 der 

douille (f) murale droite 



w .J 


npuMoft crfeimoft na- 
Tpoirb (m); npmiaii 
crhinian onpaBa (f) 
portalampada (m) per 
purete diritto 
portalampara (m) de 
pared recto 




953 


sehrdge Wandfassung (f) 
inclined wall lamp-hol¬ 
der 

douille (f) murale obli¬ 
que ou d'angle 




Wandfassung (f) auf 
Metallplatte 
wall lamp-holder on 
metal base 

douille (f) mu rale [mon- 
tee] sur pat£re mAtal- 
lique 


Kocofi crhuHoft naTpoin. 
(m); Kocan crhHH&fl 
onpaBa (f) 

portalampada (m) per / 
parete obliquo 

porta-lam para (m) de 
pared oblicuo 

crfeHHofi naTpom, (ml 
(crbHHaa onpaea (f)) 
na MeTa.uiiiuecKofi 
nojwaAK'fe 

portalampada (ra) per a 
parete su piastra me- 
tdllica 

portaldmpara (m) de pa¬ 
red sobre base meta- 
lica 


Wandfassung (f) auf Por- 
zellanplatte 

wall lamp-holder moun¬ 
ted on porcelain base 
douille (f) morale [mon- 
t4e] sur [pat£re en] 
porcelaine 


crfeHHoft naTpom> (m) 
(crtHHaa onpaBa (f)) 

Ha (Jmp(t)opoBoft iioa- 
KJiaAirB 

portalampada (m) per „ 
parete su rosone di 
porcellana 

portaliimpara (m) de pa¬ 
red sobre base de por- 
eelana 


beckenfassung (0 
ceiling lamp-holder 
douille (f) de plafond 


IIOTOJlOHHLlfi IiaTpOHl, 

(m); noTOAOMHaa 
onpaBa (f) 

portalampada (m) per 4 
soffit to 

portal Ampara (m) de 
techo 

■d- 


Kassungshalter (m) 
lamp-holder cover 
porte-douille (m), sup¬ 
port (m) de douille 


e. 


-b 


Aep>KaTeAj, (m) naTpoHa 
sopporto (m) del porta¬ 
lampada 6 

soporte (m) de porta- 
lAmpara 


tsewtudeleil (in) 
screw 

partie (f) Alette 


a -- - — 

uacTJ. (f) C'l> Hap'hBKoft 

b ghiera (f) c> 

parte (f) roscada 


Hahn (m) 
key, switch 

(f), clef (f), inter- 
mpteur (m) 


frirzellanring (m) 
l*orcelain ring 
kague (f) cn porcelaine 
pour douille 


BMK.iK)HaTe.n. (in) 
chiftve (f) ? 

Have (f) 


c|)ap(f)opoBoe koabuo (n) 
AAfl naTpoiia (onpa- 
bw) .laMiiu HaKa.ui- 8 
BaHirt 

anello (m) di porcellana 
anilla (f) de porcelaua 
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Porzellansockel (m) 

- porcelain socket or base 
base (f) ou socle (m) en e 

porcelaine 


Gliihlampenannatur (f) 
glow-1 Amp fittings (pi) 

* garniture«(fpi) de liimpe 
a incandescence 


Gltihlampensockel (m) 
glow-lamp cap, glow- 
3 lamp base or tip 
culot (m) de lampe a 
incandescence 


(t>ap(|)opoBuft hoko.il 
(m) jinn .laiinoBoro 
naTpoiia 

zoccolo (m) di porcel- 

lftDft 

zocalo (m) de pore elan a 

apxaTypa (f) jmn aaM- 
no'ieKi> HaKa.iHBaHin 
(Ka.in.ibHuxi> .laMirb) 
armatura (() di lampada 
ad incandescenza 
armadura (f) de ltimpara 
de incaudescencia 

Uoko.il (in) Ka:in.iLHoft 
ji&miili (.laxnoHKn Ha- 
KajiHBaHin) 

attacco (in) di lampadA 
ad incandescenza 
casquillo (m) de lampara 
de incandescencia 


Edisonsockel (m) 
4 Edison screw cap 
culot (m) Edison 



Jiajonettsockel (m) 

5 bayonet cap 

culot (m) a baionnette 



Zentralkontaktsockel 

(m) 

6* central-contact cap 
culot (m) a contact 
central 



Siemenssockel (in) ^ 

7 Siemens cap I 

culot (m) Siemens | 


UOko.il (m) O,oiicoita 
attacco (m) Edison 
casquillo (m) Edison 

lUTUKOBhift (daioHeT- 
HUfi) UOKO.TL (m) 
attacco (m) a baioneita 
casquillo (m) de bayo- 
neta 

UOKO.il (in) ci> ueH- 
TpaibHMITL KOHTaK- 
TOMT, 

attacco (m) a contatto 
centrale 

casquillo (m) de con- 
tacto central 


uoko. 1 i. (m) CiiMeuca 
attacco (in) Siemens 
casquillo (in) Siemens 


Thomson-Houston- 
sockel (m) 

H Thomson-Houston cap 
culot (m) Thomson- 
Houston 


konzentrlsclier Sockel 

(m) 

concentric cap 
culot (m) coneentrique 



ii.oko.il (m) Tomcoht.- 
TaycTOHa 

attacco (m) Thomson- 
Houston 

casquillo (m) Thomson- 
Houston 


LOimeuTpiiuecKifl 
itoKo.ii. (m) 

attacco (m) concentrico 
casquillo (in) coneon- 
trieo 
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Sockel (m) mit Osen 
bottom loop tip 
culot (m) a (Billets 


Lampenfassung (f) mit 
8chirmhalterdeckel 
lamp holder with shade- 
ring 

douille (f) de lampe k 
baguo porte-abat-jour 



U0K0.11> (m) CT> neTJIHMH 
(yinKaMH) 1 

attacco (m) ad occhielli 
casquillo (m) con orejas 



a 


Konbuo(n) AepxcaTejiH 
ci> KpuniKoft jym 
AaxnoBuxi, naipo- 
HOBT> (onpan) 2 

griffa (!) pel paralume 
portal am para (f) con so- 
porte de pantalla 


Fassung (f) mit Schutz- 
korb 

lamp-holder with wire 
guard 

douille (f) k corbeille 
pro tec trice ou k panier 
protecteur 


Porzellanfasaung (f) 
porcelain lamp-holder 
douille (f) en porcelaine 


Fassungsm&n tel (m) 
lamp-holder shield 
cloche (f) de douille 



wasserdichte Porzellan- 
fassuug (!) 

watertight porcelain 
lamp-holder 
douille (!) 6tanche en 
porcelaine 



Fassung (!) mit aus- 
wechselbarem Nippel 
lamp-holder with repla¬ 
ceable nipple 
douille (!) a raccord in¬ 
terchangeable 


Fassung (!) mit Schirm- 
halter und Schnur- 
klemme 

lamp-holder with shade 
carrier aud cord-grip 
douille (!) avec porte- 
abat-Jour et borne 
pour cordon 


naTpoin, (m) (onpaBa (!)) 
ct> npeAoxpaHHTejn>* 

HOfl CSTKOft 

attacco (m) con gabbia 8 
di protezione 
portalampara (m) con 
proteccidn 

(JjapcbopoBfcifl n&TpoHi> 

(m); cbapdJopoBaa 
onpaBU (!) 

portalampada (m) dl por- 4 
cellana 

portalampara (m) de 
porcel&na 

odoJioHKa (!) naipoHa 
(onpaBu) 

c&ppello (m) del porta- R 
lampada 

cuerpo (m) del porta- 
Umpara _ 

BOAOHenpoHHuaeMuft 
cfrapcfropoBuft na- 
Tpoffb (m); BOAOHe- 
npoHHuaeMan cfcap- 
cbopoBafl onpaBa (!) 6 

portalampada (m) dl por- 
cellana impermeabile 
portalampara (m) (le por- 
celana herm^tico 

naipoHT, (m) (onpaBa (!)) 
ch iiepeBrimiiHMi> Hnn- 
iieJienn, 

portalampada (m) con 7 
raccordo ricamblabile 
portalampara (m) con 
boquilla roscada re- 
cambiable 

naTpoH'b (m) (onpaBa (!)) 
ct> Aep>naTe.ieMT> a6a- 
>Kypa II 3a>KMM0M'L a-ih 
IipOBOAOBT> 

portalampada (m) con g 
portariflettore e mor- 
setto pel conduttore 
portalampara (m) con 
porta-reflector y boma 
para corddn 




956 


Lich toast (m) 
mast, pole, post, stand- 
t ard 

mAt (m) d'£clairage; 
(moins 61ev6:) poteau 
(m) d’6clairage 


ctoji6t> (m) jsjih ocFt- 
memn; cJ>oHapHKii 

CTOJlfo* 

palo (m) o colonna d- 
per lampada 
columna (f) de alum 
brado 


Gitterlichtmast (m) 

2 lattice lamp-post 
pylone (m) d'6clalrage 


Erdfufi (m) 

3 base of post 

embase (f) de poteau 


4 . 


p'fcmenaTEji! cro;r(fr> to 
jyw ocrtmeHia; pi- 
meTHaTtift <J>oHapHuri 
CTOJltfr* 

palo (m) a traliccio per 
lampada 

poste (m) de alumbrad^ 


ocHOBaHie (n) cTOida 
basamento (m) del paio 
base (f) del poste 


Rohrlichtmast (m) 

4 tubular lamp-post 
mAt (m) ou poteau (m) 
tubulaire d^clalrage 



TpyffaaTufi cJ)OHapHMfi 
cto;i6t* (m); cTOJifo 
JUIH ocB^meHin 
palo (m) tubular© per 
lampada 

columna (f) de alum- 
brado tubular 


Auslegennast (m) 
bracket-post, lamp-post 
with bracket 

6 poteau (m) ou mAt (m) 
a console ou A potence 
ou A flt’»che 


Kandelaber (m) 
0 candelabrum 
canddlabre (m) 



(pkiuenaTuft) ctoji6t> 
(m) ci* KpoHiureft- 
HOMT> 

palo (m) a mensola 
columna (f) con consola 


Katuejindpi* (in) 
candelabro (m) 
candelabro (m) 


Ausleger (m) 

7 bracket 

fl6cho (f), consol© (f) 


Ausleger (m) fur Bogen- 
lam pen 

8 arc lamp bracket 

console (f) pour lampes 
A arc 



schmiedeeisemer Aus- 
leger (m) 

wrought-iron bracket 
console (f) en fer forg6 



KpomiiTeflHT* (m) 
meusola (f) 
consola (f) 


KpoHurreflirb (m) w* 
AyroBLixb jiaicm* 
mensola (f) per lampade 
ad arco 

consola (f) para arco 


KpoHnrreftin* (m) h 3T> 
KosauHaro Htejrisa 
mensola (f) di ferro 
battuto 

consola (f) de hierro 
forjado 
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1 


Lampen wand arm (m), 

Wandtrkger (m) i 

wall-bracket 

applique (f) 5 


fester Lampenwandarm 
(m) 

fixed lamp-bracket 
applique (f) fixe 


beweglicher Lampen- 
trftger (m) 

swing lamp-bracket, 
elbow lamp-bracket 
applique (f) & genouil- 
l£res 



dpanerb (m); 6pa (n); 

crbHHHKb (m) f 

braccio (m) di parete 
brazo (m) de pared 

HenoABHHtnoe 6pa (n); 
Heno^BHJKimft 6pa- 
Ken» (m) (crfeHHHKi. » 
(m)) 

braccio (m) flsso 
brazo (m) fijo 


noABHHxHoe 6pa (n); 
noABH>KHijfi 6paKen> 
(crbHuiuck (n)) 3 

braccio (m) mobile 
brazo (m) mdvil 


Schirmhalter (m) 
shade carrier, shade- 
holder 

griffe (f) d*abat-Jour, 
porte-abat-Jour (m), 
support (m) d'abat- 
jour 

Schutzkorb (m) 
wire guard 

panier fm) pro tec tear, 
corbeille (f) protec- 
trice, panier (m) ou 
corbeille (f) de pro¬ 
tection 


Aepnt&Tejib (m) &ib 
anpaHa (adancypa) 
porta-schermo (m), por- 4 
ta-riflettore (m), porta- 
paralume (m) 

8oporte (m) de pantalla 



npeAoxpaHHTejibBaa 

reticella (f), gabbia (f) 
di protezlone 
proteccidn (f) de ldm- 
paras 


5 


Lampenbaken (m) 
lamp-hook 

crochet (m) de lampe 


StTafienbeleuchtungs- 
armatur (f) 
street-lamp fitting 
garniture (f) pour I’eclai- 
rage des rues 


wasserdlchte Gliihlam- 
penarmatur (f) 
watertight glow-lamp 
fitting 

garniture (f) 6tanche 
pour lampes k incan¬ 
descence 


Regendach (n) 
rain cover 

parapluie (m) pour 1am- 
PC8 



npiO'i&K’b (m) juih noA- 
B'fcCKH JiaMIILl 
uncino (m) di lampade 6 
gancho (m) para lam- 
para 



apnaiypa (f) jyin y;in»i- 
Haro ocErhmeHlfl 
guamltura (f) stradale 7 
armadura (f) para alum- 
brad o de calles 



BOAOHenpoHHaaeMaH 

(BOAoynopHaa) apita- 
Typa (f) JiaMnonewb Ha- 
KSLlHBaHifl ( KOJIH Jlb- 

huxt» jiaMirb) 
custodia (f) crmetlca s 
per lampade ad in- 
candescenza 
proteccidn (f) hermStica 
para lampara incan- 
descon te 

ao’/K^eBoft KOJinaKi, (m) 
parapioggia (f) per lam¬ 
pade 9 

para-aguas (m) para 
Ump&ras 
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Beleuchtungskrirper (m) 
electrolier 

appareil (m) d’£clairage, 
1 foyer (m) (d’^clai- 
rage], lampe (f), corps 
(m) Oclairant 


Einsatzstuck (n) fur Be- 
leuchtungskorper 
insertion piece for fit¬ 
tings 

pi6ce(f)d , insertion pour 
appareil d'gclairage 


OCB^TMTeJlKHblfi UpH- 
6 opi> (m): ocKtra* 
T6JIBH2LH UpHHa*UltfS 
HOCTfe (f) 

corpo (m) illuminan> 
cuerpo (m) luminoso 


BCTaBKa (f) jah ocarfcrn 
Te.ibHwxT> npHHaa* 
ne>KHOCTe<t (npntf*>- 

pOBT>) 

raccordo (m) per con- 
illuminan te 
soporte (m) de cuery* 
luminoso 


Kronleuchter (m) 

3 chandelier, lustre 
lustre (m) 61ectrique 


T 



.uocTpa (f) zah aieK- 
TpmecKaro ocsrt* 
meHin 

lampadario (m) 
a ran a (f) 


H&ngelampe (f) 

. pendant lamp 
4 lampe (f) k suspension, 
suspension (f) 


BJicmaH (noAKhcHafl) 
jiaxna (f) 

lampada (f) a sospeD- 
sione 

lampara (f) de techo. 
limpara (f) de suspen- 
si6n 


Deckenbeleuchtungs- 
s kOrper (m) 

ceiling lamp fitting 
plafonnier (m) 


HOTOJIOTOMfi ocatm* 
TeJUbHBlfl npHdoprb (mV. 
[<t>Hr.:] noTOJioraa* 
Jiiocipa (f) 

lampada (m) da soffitto 
lampara (f) para teoho 


Deckenpendel (n) 

. ceiling pendant 
0 pendantif (m), tube (m) 
de suspension 



llOTOJIO'IHblft IlOAB'fcCb 

(m) 

tubo (m) di sospensioD? 
pOndulo (m) para tech* 1 , 
tubo (m) de suspension 


Deckenpendel (n) aus 
Isolierrohr 

pendant of insulating 
7 tube 

pendantif (m) en tubo 
isolant 


Knauf (m) am Decken¬ 
pendel 

s knurl or ball on the pen¬ 
dant 

olive (f) du pendantif 


t 



iiomiioHHufi no^B’&T: 
(in) H3i> aaojuipYTomefi 
TpyfiKH 

tubo (m) di sospensione 
isolante 

tubo (m) de suspension 
aislador 


cpejHHH poaeroa (0 
noAsiica 

pomo (m), rosetta (f) 
pomo (m) 
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I>eckenbefestigung (f) 
mit Kugelgelenk 
ceiling attachment 
with ball joint 
rotule (f) de plafond, ar¬ 
ticulation (f) sphO- 
rique de plafond, fixa¬ 
tion (f) de plafond k 
rotule on k articulation 
sph^rique 



Ileckeuspirale (f) zur 
Montlening von Gluh- 
l&mpenfassungen 
ceiling spiral for fixing 
lamp-holders 
spi rale (f) de plafond 
pour le montage de 
doubles de lampes 



Baldaehinschale (f) 
ceiling rosette 
rosace (f) de plafond 



Geh&nge (n) 
hanging lamp 
suspension (f) 


Schnurpcndel (n) 
cord lamp 

suspension (f) k cordon 


Gluhlampenaufzug (m), 
Schnurzugpendel (n) 
counterweight fitting 
suspension (f) a eontre- 
poids 





upBKpiiiuieuie (n) kl 
noTOJiny noMomi>i0 
mapoBoro mapuHpa 
sospensione (f) per sof- 
fitto ad articolazione 1 
sferica 

ritula (f) de techo, arti- 
culaciOn (f) esterica 
de techo 


cmipajib (f) (bhhtobrh 
(Birraa) nppKHHa (f)) 
UAH iipHKp^iuieiiiH 

naTpoHOBi* jiavno- 
Hem> HaKajiHBaniH 
(jiaMrrL HaKajiHBaHUi) 
kt> noTOJiny f 

sospensione (f) a spirale 
da soffitto pel mon- 
taggio di portalam- 
pade ad incandescenza 
espiral (f) de techo para 
el montaje de porta- 
lam paras 


BepXHHH (nOTOJIOHUaH) 

poaeTKa (f) w noa- 

B'fcCOB'B 

rosone (m) o corona (f) 3 
per sospensioni 
florin (m) para suspeu- 
slones 


nojurkcT, (m) 

sospensioue (f) 4 

suspension (f) 


niHypoBoft noABt>CT> (m) 
sospensione (f) a cor- 
done 

suspension (f) de cordOn 


cnycirb (m) mHypoBoro 
iio,T 3 'tca 

sospensione (f) a con- 
trappeso per lampade ft 
ad incandescenza 
suspension (f) de con¬ 
tra peso 
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Fiihriingsring (m) des 
Gluhlampenaufzuges 
guide ring of counter- 
t weight fitting 
1 bague-guide (f) on bague 
(f) de guidage de la 
suspension A contre- 
poids 


Laufrolle (f) des Glllh- 
lampenaufzuges 

v pulley of counterweight , 

fitting c 

poulie (f) de contrepoids 


Aufh&ngevorriehtung (f) 
mit Drahteinfiihrung 
suspension arrangement 
with wire-duct 
3 [dispositif (in) de] sus¬ 
pension (f) a tete d’en- 
tr^c [de fils]; (fig.:) b6- 
ltere (f) k tete d*entr£e 
[de fils] _ 



Aufh&ngefeder (f) fiir 
Gluhlampen 
suspension spring for 
4 glow lamps 

ressort (m) de suspen¬ 
sion pour lainpes a 
incandescence 


Nippel (in) 

5 nipple 

raecord (m), [nipple (m)] 


Hakennippel (in) 

6 hook nipple 

raccord (m) a crochet 


isolierter Nippel (in) 
? insulated nipple 
raccord (m) isolant 


Kingnlppel (in) 
x ring nipple 

raccord (m) a anneau 



U 


Hanpaajifuomee kojiluo 
( n) cnycKHoro iioa- 
B^ca jyifl jiaMnoneicb 
HaKajiriBasiH (Ka-in.ib- 
HUXT> .l&MITb) 

filo (m) di gulda del sa- 
liscendi per lampade 
ad incandescenza 
anillo-guia (m) de la 
suspen8i6n de contra- 
peso 

TlOABHHaioft pOJLHKT* (m) 

cnycKHoro no/urfeca 
.iaiino i ieicb naira- 
.iHBaHin (irajumbHuxb 
.laMirt) 

carrucola (f) del salis- 
cendi per lampade ad 
incandescenza 
polea (f) de cont rapeso 

no/rB'fec't (m) (npncno- 
co6jienie (n) jyin no,a- 

BdiUIIIBaHiH) CT> BBO- 
AOMl* A.1H npOBOAOBTn 

Bospensione (f) con in- 
troduzione ael filo 
suspension (f) con guia 
de alambre 


no;urbcHafl npywriiHa (!) 
/bin .laMiioneirb Hana- 
.niBaHiH; iTpynvUHa 
/Vi h noABiuunBairiH 

irajin.iLHbiX'b .iawrt 
mollft (f) di sospensione 
per lampade ad incan¬ 
descenza 

inuelle (f) de suspension 
para lamparas incan- 
descentes 

Hiuine.it (m) 
manicotto (m) d’attacco 
racorde (m) 

Hiiiiiie.il. (in) ci> Kpa>- 
KOMT. (KpiOHKOirb) /V-1H 
IIUTpOHOBl. 

raccordo (in) a gancio 
racorde (m) con gancho 

iiao.iHpoHaiiHufl iinn- 
ue.it (m) 

raccordo (m) isolante 
racorde (in) aislador 

naTpoHHijft H>iniie.ib(m) 
ci. iro/ituoMt; Ko.ime- 
Bofl Hiinne.it ;vifl na* 
iponoirt 

raccordo (in) ad anello 
per attacchi 
racorde (in) de suspen¬ 
sion para porla- 
lam paras 
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Spiralnippel (ml 
spiral nipple 
raccord (m) a spirale 


fedemder Spiralnippel 
(m) 

elastic spiral nipple 
raccord (m) a spirale 
elastique 


CnHp&JIBHUft (BIITOft) 
HHnnejih (m) t 

raccordo (m) a spirale 
racorde (m) de espiral 

npy>Ki!Hiimift cimpajib- 
Hufi (biitoA) HHnnejib 
(m) 

raccordo (m) a spirale * 
elastica 

racorde (m) con espiral 
elastica 


Nippelgewinde (n) 
thread of nipple 
flletage (m) de raccord 


Schnurklemme (f) 
<*ord-grip 

borne (f) 4 cordon 


bluhlichtzuleitung (f) 
lead for glow-lamps, 
flexible 

conducteur (m) pour’ 
lam pea a iricandcs-” 
cence 


bluhlichtschnur (f) 
glow-lamp cord, flexible 
cordon (m) (conducteurj 
de lampe a incan¬ 
descence 


bliihlichtschnur (f) mil 
Traglltze 

glow-lamp cord with 
supporting strand 
cordon (m) [conducteur] 
de lamne a incandes¬ 
cence a cordelette 
porteuse 


Kassungsader (f) 
flexible lead to fitting 
conducteur (ra) souple 
ou coni on (in) [con¬ 
ducteur] de donille 


Kassungsdoppelader (f) 
twin flexible 
double cordon (m) [con¬ 
ducteur] de donille, 
double couductenr(m) 
souple de donille 

U 


H&p'fcaKa (f) HHnne.m 
flletto (m) del raccordo 3 
fllete (m) de racorde 


liraypOBOft HSLTKfUFb (m); 

cjKHirb (m) jvih iirnypa 
morsetto (m) da cor- 4 
done, flssa-cordone 
(m) 

born a (f) de corddn 

upoBo^a (m pi) ajih 
. laMiio'veicx* nai<ajiH- 
naHifl (Ka.iibibHbin. 
jiaMin.) 

conduttura (f) per lam- r> 
pade ad incandes- 
cenza 

conductor (m) para 14m- 
paras incand escen tes 

umyp'b (m) jajm .iaMno- 
i feKi> HaKa.iuBauiH 
(KajnubHuxi> JiaMm*) 
cord one (m) di lam pad a c, 
ad incandescenza 
corddn (m) para 14m para 
incandescen te 

umyp'b (m) jiaM- 

noneicb HaKajiHBaHin 
(KRJiHJibiibix'b ji&Mirb) 
CBHTOft CTh DOABtc- 
HBDfl> TpOCOJTb 

cordone (m) di lampada ? 
ad incandescenza con 
trefolo di sostegno 
corddn (m) de lampara 
incandescen te con 
cabo de soporte 

>KHwia (f), iiAyman iri. 
naTpoin, 

conduttore (in) di 
attacco H 

conductor (m) de sus¬ 
pension 

ABOfiHaH HCH.'ia (f), iuy- 
man in. naTpoin. 
conduttore (m) doppio q 
di attacco 

conductor (m) dohle de 
suspension 



61 



Gltihlichtarmaturdraht 

(m) 

workshop flexible 
1 fll (m) conducteur arme 
pour lampe a incan¬ 
descence 


Gch&ngeschnur (f) 

0 suspension cord 
* cordon (m) de [la] sus¬ 
pension 


npoBOAi* (in) (npoBOA- 
hiikt, (raj) ;yia jiaii- 
uo4eKi> uaKa.iHBaHiH 
(Ka.in.ibuuxT> jiajcmb) 
filo (m) anna to per 
lampade ad incan- 
desccnza 

alambre (m) de suspen- 
si6n de lampara in- 
candescente 

noArtcHbid inHypx (m) 
cord one (m) per sos- 
pensione 

corddn (m) de la sua- 
pensidn 


Schnurspanner (m) 
cord stretcher, counter- 
s weight (to keep cord 
tight) 

tendeur (m) de cordon 


Schnurscheibe (f) 
4 grooved-wheel 
poulie (f) & gorge 



Glocke (f) 
6 globe 
globe (m) 


Lam pen glocke (f) 

6 lamp-globe 

globe (m) de lainpe 



npn6opT» (m) jyw HaTH- 
HceHiH nmypa 
tend!tore (m) del cor- 
done 

tensor (m) del corddn 


lUKHBT* (m) (flHCKT> (m)) 

;yiH nraypa 
puleggia (f) a gola 
polea (f) de garganta 


KOOTamb (m); [npyr- 
jimA:] map?* (m) 
globo (m), campana (f) 
globo (m) 


•lawioBofi KOJinaKb (m); 
[npy;iufi:] jiaanoBufi 
inapi* (m) 

globo (m) da lampada 
globo (m) para ldmp&ra 


Auttenglocke (f) 
outer globe 
globe (m) extlrieur 


Birfenmifi KOJinam* (m) 
globo (m) esterno 
globo (m) exterior 


lnnenglocke (f) 

8 inner globe 

globe (m) intcrieur 


eimnde Glocke (f) 

9 egg-shaped globe 

globe (m) ovale, amf (m) 


Klarglasglocke (f) 
to clear glass globe 

globe (in) en verre elair 



HHyTpeHHifl KOJinam> 
(m) 

globo (m) in tern o 
globo (m) interior 


HfiueBnAHuft KOJinaK'i. 

(m) 

globo (m) ovale 
globo (m) oval 


upoapaHHufi irreKJiHH- 
huA Ko.inairb (m) 
globo (m) di vetro 
chiaro 

globo (m) de vidrio 
bianco 
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raattierte Glocke (f) 
frosted globe 
cloche (f) mate ou en 
verre mat 


mattgeschliffene (Jlas- 
glocke (f) 

ground glass globe 
globe (m) [en verre] d&- 
poll 


Milchglasglocke (f), 
Opalglasglocke (f) 
opal globe 
globe (m) [en verre) 
opale 


Alabasterglasglocke (f) 
alabaster-glass globe 
globe (m) en verre ala- 
bastrin 


lichtzerstreuende Ulas- 
glocke (f) 

light-diffusing globe 
globe (m) diffuseur ou 
de diffusion en verre 


Oberfangglasglocke (f) 
opalescent glass globe 
globe (m) en verre opa¬ 
lescent 


Bogenlampenglocke (f) 
arc lamp globe 
globe (m) de lamp© a 
arc 



(respinst (n) einer Bogen¬ 
lampenglocke 
wire netting for arc lamp 
globes a 

Diet (m) de sfiretl d’un 
globe de lampe & arc 


H&ngeglocke (f) 
suspension globe 
globe (m) de suspension 


uaTOBwfl KOJinairb (m) 
campana (f) dl vetro 
opaco l 

campana (f) de vidrio 
mate _ 

MaTOBfcifl rpaHSHHufi 
CTeKaiiHHufi KOJinairb 
(m) 

globo (m) di vetro ap- 2 
pannato 

globo (m) de vidrio des- 
_ lustrado __ 

KOJinaKB (m) n;n> MOJioq- 
uaro (ona-ioB&ro) 
cTemia; uojioqmjft 
(onajioBbifl) even* 
JlAHHUfi KOJinaKB 3 
globo (m) di vetro opa- 
lino 

globo (m) de vidrio opa- 
lino 

a.ie6acTpoBijfi KOjniah~b 
(m); KO.inaKL H<ri» 
a.iedacTpoBaro cien- 

4 

globo (m) di vetro ala- 
bastrino 

globo (m) de vidrio ala- 
bastrino 

crtTopaacliHBajomiA 

CTeKJIflHHblft KOJIUaiTb 
(m) 

globo (m) di diffusione 5 
di vetro 

globo (m) difusor dc 
vidrio 

CTeKJlHHliblft KOJIIiaKb 
(m) h;h> ABoftnoro cre- 
KJia 

globo (m) opalescente 6 
globo (m) do vidrio 
opaco 


uiapi> (Ko.iriaKX (m)) 
AyroBoft jiumuh 
globo (m) di lampada 7 
ad arco 

globo (m) de arco 


on.ieTKa (f) (crfcTb (f)> bo- 
Kpyrb uiapa (KO.ina- 
na) AyroBoft JiaMiiu 
reticella (f) di sicurezza 
d’un globo di lampada 8 
ad arco 

alambrera (f) de seguri- 
dad de un globo de 
arco 

BHCHUiA (llOAB'feCHHft) 

inapi> (Ko.inaicb (m)) 
globo (m) di sospensione 
globo (m) de suspensidn 
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Kchutzglocke (f) 
protective globe 
1 globe (m) protecteur on 
de protection 


tduhl&mpenschutzglas 

(n) 

glass guard of glow-lamp 
g globe (m) protecteur on 
de protection de 
lampe a incandes¬ 
cence 


<flastulpe (f) 

3 glass tulip shade 
tullpe (f) cn verre 


Licbtabsorption (f) 
durch Lampenglocken 
absorption of light 
4 by globes 

absorption (f) de lu- 
mi^re par les globes 
des lampes 


6 


Lampenschirm (m) 
lamp-shade 

abat-jour (m) de lampe 


(vlasHchirm (in) 
glass shade 
abat-jour (m) en verre 


Blechschinn (ra) 

7 sheot-metal lamp-shade 
abat-jour (m) en tolc 


emailllerter Schirm (m) 
H enamelled shade 

abat-jour (m) finable 


Kmailschlrm (m) mit 
Schutzkorb 

enamelled shade with 
wire guard 

abat-jour (m) emaille a 
panier protecteur ou 
a corbeille protcctrice 


npeAOxpaHHTejibHuh 
map'b(m) (noJiiiaicbim)) 
globo (m) protettore 
globo (m) protector 



npeAoxpaHBTeJibHoe 
cTeKJio (n) fljin .laMiio 
Hein> uaKa.iuBanifl 
(KaoujibHKXb .lanirb) 
globo (m) protettore di 
lampada ad incande- 
scenza 

globo (m) protector de 
litmpara de incande- 
scencia 



cTeKJiuiiHurt nojibiiam, 

(m) 

campanella (f) di vetro 
tulipa (f) dc vidrio 


uoraomeHie (n) cRfcTa 
naMiiOBLiini Ko.'inaKa- 

MH 

aasorbimento (m) di luce 
dovtito a! globl delle 
lampade 

absorcibn (f) do luz por 
los globes de las lam- 
paras 



.i&MiiOBbift a6a>Kypi> (m) 
paralumc (m) 
pantalla (f) 


cTeK.iHHHbiil a6aH<yp*b 
(m) 

paralumc (m) di vetro 
pantalla (f) de vidrio 


/KecTHfiofi adancypi* (m) 
paralume (m) metallico 
pantalla (f) de chapa 


dMaJiHpoBaHHbifi arta- 
Hcypi* (in) 

)>aralume (m) smaltato 
pantalla (f) esmaltada 


^MfiLinpoBaiiiibih a6a- 
>Kypi, (m) cb upejto- 
xpamiTe-ibUoft irfcTKoft 
paralume (m) smaltato 
con rete di prote- 
zione 

pantalla (f) esmaltada 
con proteccibn 


Reflektor (m) 
reflector 
rellecteur (m) 


OTpa>KaTeab (in); pe- 
tb.'ieHTopb (m) 
riflettore (in) 
reflector (m) 
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<»J ii hlftm penretlek tor(m) 
glow-lamp reflector 
reflecteur (m) de lampe 
a incandescence; 

(fig.:) reflecteur (m) 
coquille 



0 TpawaTe.il> (m) (pe- 
cfrjieKTopi, (m)) 
jiaMiioueicb Hana-m- 
Banin (Ka.'iHJitHfcixT. 
Jianirb) / 

riflettore (m) di lampada 
ad incandescenza 
reflector (m) de lampara 
de Incande 8 cencia 


Oberlichtreflektor (m) 
indirect reflector 
reflecteur (m) indirect 



orpawaTe.ib (in) (pe- 
cf);ieKTopT> (m)) ;ym 
BepxH>iro cBi>Ta * 

riflettore (m) indiretto 
reflector (m) indirecto 


Deckenreflektor (m) 
ceiling reflector 
reflecteur(m) de plafond 



Neusilberreflektor (m) 
german-silver reflector 
reflecteur (m) en maille- 
chort 


Uilcbglasretick tor (m) 
opal glass reflector 
reflecteur (m) en verre 
I opale 


I’berfangglasreflektor 

(m) 

opalescent glass reflec¬ 
tor / 

reflecteur (m) en verre 
opalescent 


noTOJioHHbift OTpawa- 
Tejib (in) (pe(J)JieK- 
TOp'L (m)) 3 

riflettore (m) da soffltto 
reflector (m) de techo 

Me;ibxiopoHbifl (neft- 
aii.ib6epoBbifi) pe- 
iJneKTopb (m); oTpa- 
waTe.ib (m) H3T» ho- 
Baro cepeflpa 4 

riflettore (m) d’argen- 
tana 

reflector (m) de plata 
alemana _ 

pecJbieKTop'b (ni) nyi» 
Mo^ciuaro cTChvia 
riflettore (in) di vetro 5 
opalino 

reflector (m) de vidrio 
opalino 

oTpawaTe-ib (m) (pe- 
qxneKTop'b (in)) hst. 
^BoilHoro cTenjia 
riflettore (m) di vetro 6 
opalescente 

reflector (m) de vidrio 
opaco 


emaillierter Bleohreflek- 
tor (m) 

enamelled sheet-metal 
reflector 

reflecteur (in) en tole 
emailtee 


3 Ma;inpoBaHHbift wecm- 
Hofi oTpawaie.ib (in) 
(pedwieKTopi, (m)) 
riflettore (m) di lamiera 7 
smaltata 

reflector (m) dc plancha 
en malt ad a 


Halbkugelreflektor (m) 
hemispherical reflector 
reflecteur (m) h£mi- 
sph^rique 



nojiyinapoBoft oTpawa- 
Te^ib (tn) (pecJi.ieKTop'b 
(m)J 

riflettore (m) eraisfenco 8 
reflector (m) serai-es- 
terico 




Photometric 

Photometry 

Photometric 
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+OToaerpia 

Fotometrla 

Fotometrla 


Lichtqueil© (f) 
v luminous source, source 
' ol light 

source (f) lumineuse 


Lichtbedarf (m) 

3 amount of light required 
quantity (f) de ;lumi^ro 
n^cessaire 


zur Beleuchtung 
4 for lighting purposes 
l>our l’^clairagc 


Lichtwirkung (f) 
o luminous effect 
effet (m) lumiueux 


Lichtschwankung (f) 

6 fluctuation of the light 
fluctuation (f) de la lu- 
mi^re 


Lichtverteilung (f) 
distribution of light 
7 repartition (f) lumi- 
neuse, distribution (f) 
de lumi^re 


Lichtverteilungskurve 

(0 

curve of distribution of 
8 light 

eourbe (f) de repartition 
ou de distribution de 
la lumtere 


Teilbarkeit (f) des 
Lichtes 

9 divisibility of the light 
divisibility (f) de la lu- 
mi£re 


Gleichm&ftigkeil (f) des 
elektrischen Lichtes 
steadiness of the elec¬ 
tric light 

fixity (f) de la lumi^re 
electrique 


HCTOHHHKT, (m) CB^Ta 

sorgente (f) di lume 
origen (m) de luz, foco 
(m) 1 u min o so 


noTpe6HOCTi> (f) CBrfcra; 

uoTpedwieHie (n) cKkra 
richiesta (f) di luce 
consumo (m) de luz 


jvih ovwhTTTTejibiiyurh 
irkiefl; pm irkiefi 
ocBrhmeHin; jinn 
ocB'femeHifl 
per illuminazione 
para el alumbrado 

cirfeTOHoft D(hd>eK-rb (in): 

A'fcflcTBie (n) cirkra 
effet to (m) luminoso 
efecto (m) luminoso 

KO.iedaHie (n) (MHrauie 
(n)l cBi;Ta 

osoillazione (f) della 
luce 

fluctuaciones (f pi) de la 
luz 


pacnpe^'kieHie (n) cfrirra 
distribuzione (f) della 
luce 

distribucidn (f) de la luz 


A'klHMOCTb (f) CB±Ta 
divisibilita (f) della luce 
divisibilidad (f) de la 
luz 


paBHOKtpHOCTb (f) a.ien- 
TpinecKaro cskra 
fissita (f) o costanza (f) 
della luce elettrica 
fljeza (f) de la luz elec¬ 
trics 


. KpHBaa (f) pacnpeA*kie- 
*4 r Hin cBtTa 
X diagramma (m) della 
distribuzione della 

" vx [ luce 




v 


curva (f) de la distri- 
bucidn de luz 


— 
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Beleuchtungsst&rke (f) 
intensity of illumination 
intensity (f) d'dclairage 


Beleuchtongswirkung 

(0 

illuminating effect 
effet (m) lumineux 


Ausgleich[ungfl]h&he (f) 
compensation height 
hauteur (f) de compen¬ 
sation 


Oberlicht (n) 
skylight 

Jour (m) d*en haut 


berechnete Lampenzahl 

(f) 

calculated number of 
lamps 

nombre (m) de lampes 
calculi ou gtabli par 
le calcul 


Wogen (n) des Gltih- 
lichtes 

fluctuations (pi) of the 
incandescent light 
vacillation (f) de la lu- 
ml£re 4 incandescence 


Uluhlampen speisen (v) 
to feed or supply glow- 
lamps 

alimenter (v) lee lampes 
a Incandescence 


Lampenstrom (m) 
lamp current 
courant (m) allmen tan t 
nne lampe, courant 
(m) de lampe 


Bogenl am pen strom (m) 
arc lamp current 
courant (m) alimentant 
une lampe 4 arc, cou¬ 
rant (ra) de lampe a 
arc 


Lampenstromkreis (m) 

lamp circuit 

circuit (m) des lampes 


HHTCHCHBHOCTb (I) (CH.ia 

(f)) ocBrhmemn 
in tens! t4 (f) d’illumina- 
zione 

intensidad (f) de alum- 
brado 


OCffhTHTe^bHLlft 3(t>- 
(heKTb (m) 

effetto (m) illuminante 
efecto (m) luminoso 


BfcfpaBHHTeJIbH&H BUCO- 
Ta (f) 

altezza (f) di com pen- ^ 
sazlone 

altura (f) de compen- 
saci6n 


Bepxuiff CBrferB (m) 
luce (f) dall’alto 4 

claraboya (f) 


pacuHTaHHoe hhcjio (n) 
(KOJIHUeCTBO (n)) 
Jiaiorb 

numero (m) di lampade 5 
calcolato 

nilmero (m) de lam- 
paras c&lculado 


Marame (n) (uepijaHie 
(n)) KajutJiBuaro cb^te 
oscillazione (f) della 
luce ad incandescenza 
vacllacidn (f) de la luz 
de incandescencia 


nHTaTh jiamiouKH Hana- 
JlHBaHiH (KaJlHJlBHUH 
ji auxiij) 

aliment&re (v) le lam¬ 
pade ad incande- 7 
scenza 

alimentar (v) las lam- 
paras de incandes¬ 
cencia 

TOKb (m) JiaHULI (in* 
jiawrfc) 

corrente (f) i>er lampade s 
corriente (f) que ali- 
menta una lam para 

tokt> (m) bt> ;iyron-ofi 
(-hixT>) Jiami-'fc (-axi») 
corrente (f) per lampade 
ad arco 9 

corriente (f) que ali- 
menta una lampara 
de a rco 

icfent (f) jianin>; u'fem. 

TOKa Bb jiaMnaxi* ln 

circuito (m) di lampade 
circuito (m) de lamparas 
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Lampcnstromstftrko (f) 
f lamp current 
1 intensite (f) du counint 
des lampes 


ungefiihre Stromstiirke 
(!) dor (iliihlaiupc 
approximate current 
taken by a glow- 
J lamp 

intensite (!) approxima¬ 
tive du couraut de la 
lampe A incandes¬ 
cence 


Anstcigen (n) des 
Lam pens Ironies 
growing of the lamp 
3 current 

ace.roisscment (m) [de 
rintensitdj du cou- 
rant de la lampe 


Lampenspannung (f) 

4 lamp voltage or pressure 
voltage (m) ou tension (f) 
des lampe.s 


Beleucb tungsspannung 

(0 

lighting voltage or pres¬ 
sure 

tension (f) ou voltage (m) 
d’delairage 


Bogenlampeuspannung 

(!) 

n arc. lam]) voltage 

voltage (m) ou tension (f) 
tie la rape a arc 


Hochspannungsgliih- 
lampe (f) 

^ liigh-voltage glow-lamp 
lampe (f) a incandes¬ 
cence a haute tension 
ou ii voltage dlevd 


ciua (!) TOKa BT» JiaMn-t 
(-axt) 

intensity (f) della cor- 
rente di lampade 
intensidad (!) de la co- 
rriente de lamparas 


npii6.in3UTejibHafl cmia 
(f) Tona tn> jiajtno'iK'k 
HaKaaHBaHiH (Kajuuib- 
HOft jiaamowfe) 
intensita (!) approssima- 
tiva della corrente 
delle lampade ad ln- 
candescenza 
intensidad (t) aproxima- 
da de la corriente ab- 
sorbida por la 1dm- 
para incandescente 


BoapacTaHie (n) (ycn- 
Jieme (n), yBe.iH'ieHie 
(n» CHJIbl TOKa BT» 
^aMii- , fe(-ax'b) 
aumento (m) della cor¬ 
rente delle lampade 
incremento (in) de la co¬ 
rriente de ldmpara 


HaiipmKeHie(n)y [aa/KH- 
mobt»] .lannu 
tensione (!) delle lam- 
pade 

tensidu (f) de las lara- 
paras 


iiarrpn>Kenie (n) jyw 
octrfcmemH 

tensione (!) d‘ilium i- 
n&zione 

tensidn (!) de alum- 
brado 


Hanpn/Keuie (n) y ayro- 
BOH JiaMIIH 

tensione (!) dMampade 
ad arco 

tensidn (!) de arco 


HbicoKOBO.ibTHaH ;iaM- 
iiouKa (!) HaKa.ui- 
Banin; KajinjibHaa 
jiaxna (!) BucoKaro 
Hanp>i>KeHiH 
lampada (!) ad incan¬ 
desce!) za ad alta ten¬ 
sione 

lain para (f) de Incan- 
descencia do alta ten¬ 
sidn 



Bogeulampeueftekt- 
verbrauch (m) 
watt-con9umption or 
wattage of an are 
lamp 

puissance (f) en watts 
d6pcns£o par la lampe 
a arc, wattage (m) de- 
pens^ on nombre (m) 
de watts consommes 
par la lainpe a arc 


n-kerzige Lainpe (f) 
n-candle lamp 
lainpe (f) de n bougies 


Wjrtschaftlichkeit (f) 
des Liohts 

economy of tlie light 
economic (f) de lumiere 


Wirtschaftlichkeit (f) 
finer elektrischen 
Lampe 

economy of an electric 
lamp 

^conomie (f) d'une 
lam|>e tflectrique 


praktiacher Wirkungs- 
grad (m) 

practical efficiency 
renderaent (ni) pratique 


Lainpe (f) mlt geringem 
Wattvcrbniuch 
low-efficiency lamp, 
low-watt lamp 
lainpe (f) a fuible con- 
soxnmatiou ou a faible 
wattage 


Laraj>e (f) mit hohem 
Wnttvorbrauch 
high-efficiency lamp, 
high-watt lamp 
lampe (f) a forte con- 
flommation ow a grand 
wattage 


einwattige Lampe (f) 
one-watt lamp 
lampe (f) d’un watt 


paexo-vb (m) aHepriw 
;iyroBUMH :iaMnaMii 
Kh Rarrarb 

consumo (m) in watt 
di una lampada ad 
arco 

consumo (m) en ratios 
de un arco volt&ico 


.iHMno'iKa (f) HaKH-inim- 
if in m> n-cirfc'ieft; 
n-cirfcneBan najuijib- 
iian .laMiia (f) 
lampada (f) da n can- 
dele 

lam para (f) de « bujlas 

OKOHOMIIMHOCTb (f) CB^TH 
ecououiia (f) di luce :i 
econmnia (f) de luz 


oKonoMiniiocTb (f) jiaM- 
iio'ikh imb*a.iiinaiiin 
(ica-iiubnofi .laMuu) . 
cconomia (f) di una 1am- 
padit clettrica 
econonila (f) de una 
himpara cl^ctrica 

upabTHqecKifi Koefluhn* 
uieiirb (m) nojieanaro 
llulcTBin; npaKTii'ie- 
ckum OT;Ui*ia (f) 5 

rendimento (m) pratieo 
rendimiento (in) prac¬ 
tice 

.■raMn'oMK^a (fj Ma.iaro 
•incvia Banwh; Ma-io- 
BarTHau .laMna; .law- 
na, pacxo^yKintan ue- 
oo.ibiuoe qncvio but- 
Toin. 6 

lampada (f) di basso 
consumo 

lampnrn (f) de poco 
consumo 

.laMua (f) 6o:ibTiioro 
Miic.ia warroirb; mho- 
roimTTHan .iaMiia; 
.laMiia, pacxn r iyfoman 
do.iburoe Mifc.io bbt- 7 
Toirb; 

lampa<la (f) ud alto 
consumo 

himpara (f) de gran 
consumo 

OAHOBanHan .iaMiia (f) 
lampada (f) da un watt S 
himpara (f) dc un ratio 
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zweiwattige Larai>e (f) 

/ two-watt lamp 
lampe (f) de deux watts 


dreiwattlge Lampe (f) 

* three-watt lamp 

lampe (f) de trols watts 

t&gliche Brenndauer (f) 
daily hours (pi) of bur- 
„ ning 

dur£e (f) quotidienne de 
fonctionnement on 
d’dclairage 

monatliehe Brenndauer 

(f) 

monthly hours (pi) of 
4 burning 

durta (f) mensuelle de 
fonctionnement ou 
d’£clairage 

jAhrliche Brenndauer (f) 
yearly hours (pi) of bnr- 
ning 

6 dur£e (f) annuelle de 
fonctionnement ou 
d’^clairage 

Beleuchtungsstunden 

6 a pi) 

hours (pi) of lighting 
heures (fpl) d’^clairage 


1 jam pen 8 tunde (f) 

7 lamp-hour 
lampc-heure (f) 

Brennstunde (f) 
burning-hour 
* heure (f) de fonctionne¬ 
ment ou d'eclatrage 

Brenndauer (f) 
lighting hours (pi), time 
if alight 

dur£e (f) de fonctionne¬ 
ment ou d’^claimge 


I^ebensdauer (f) der 
(rllihlampen, absolute 
Brenndauer (f) 
ltf life of Incandescent 
lamps 

dur£e (f) des lampes 
a incandescence 


Nutzbrenndauer (f) 
useful life 

duree (f) [d’^clairage] 
utile (d'une lampe) 


;tsyxBaTTHan /laMna (f) 
lampada (f) da due watt 
lampara (f) de dos vatios 


TpexBarrHan Ji&Mna (f) 
lampada (f) da tre watt 
ldmpara (f) de trcs vatios 

npoAo.DKirrejibuocTL (f) 
rop'fcmH sa aeni» 
durata (f) giomaliera di 
accensione 

duracion (f) quotidiana 
del alumbrado 


lipOAOjlHtHTeJlbHOCTb (0 
rop^Hia aa irfecHirb 
durata (f) meiiBile di 
acceusione 

duracidn (f) mensual del 
alumbrado 


npOAOaJKHTeJIbHOCTI. (f) 

rop'huia aa rojn> 
durata (f) annuale di 
accensione 

duracidn (f) anual del 
alumbrado 


qacu (m pi) ocirtuieHia 
ore (fpl) d’accensione 
horas (f pi) de alumbrado 


JiaMna (f) -uacT> (m) 
lampada-ora (f) 
Umpara-hora (f) 


i mch (m) rop'feHin 
ora (f) d’accensione 
hora (f) de servicio 


npOAOJUKHTeJIbUOCTb (f) 
rop'huiH 

durata (f) d’accensione 
duracidn (f) del servicio 


Ao.irortMiiocTb (f) (npo- 
^O.l/KHTe.lbHOCTb (f» 
cjiyncdu) aaMnoueKT. 

HHKajuiBaHifi (KajiH.ib- 
hmxt» JiaMirb); a6co- 

.IIOTHaH npOAOJUKH* 
TeJIbHOCTb rop'fcHUI 
durata (f) delle lam pad e 
ad incandescenza 
duracidn (f) de las him- 
paras de incandes- 
cencla 

lipOJ,0.1>KIlTeJII>HOCTI» (f) 
no.ieaHaro rop'hHin 
durata (f) d’accensione 
utile 

duracidn (f) htil 



anzunden (v) 
to light 
alliuner (v) 


atoKenb, aa>KHraTi, 
accendere (v) 
encender (v) 


/ 
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dankel m&chen (v) 
to darken 
obscure! r (v) 


eine Lainpe abstellen (v) 
to turn out or off a lamp 
^telndre (v) nne lainpe 


Lampenputzer (m) 
lamp trimmer 
lampiste (m) 


Gluhlampenpriifung (fl 
glow-lamp testing 
easal (m) des lampes a 
incandescence 


G1 uhlampen prftf apparat 

(m) 

testing apparatus for 
glow-lamps 

appareil (m) d'essai pour 
lampes a incandes¬ 
cence , appareil (m) 
a essayer les lampes 
a Incandescence 



Bogenlampenpriifappa- 
rat (m) 

arc lamp testing appa¬ 
ratus 

appareil (m) pour l’essal 
des lampes & arc 


Taschenlampen prii f- 
apparat (m) 

pocket lamp-testing set 
appareil (m) do poche 
pour l'essai des lampes 
a Incandescence 


weifies Licht (n) 
white light 
lumi&re (f) blanche 


farbiges Licht (n) 
coloured light 
lumtere (f) color^e 


noracHTt, racnTb 
rendere (v) oscuro # 

apag&r (v) 

BUKAlO'I-IITb (-aTb) Jiau- 

ny 

spegnere (v) una lam- 3 
pada 

poner (v) fuera de cir- 
cuito una lam para 

<t)OH&piUHh~b (m); .iaM- 
nomumrh (m) 4 

aocenditore (m) 
lampista (m) 

HcnuTanie (u) ;ia*no- 
neicb uaKa .111 BaHi/i 
(KajiH.iLHhix'b naMirt) 
prova (f) delle lampade a 
ad incandescenza 
ensayo (m) de las 1dm- 
paras de incandes- 
cencia_ 

rrpn6opi> (m) ,vw hc- 
nbiTaHiu jiaMnoueicb 
Hana-in Banin; anna- 
part (m) ajih Hcnu- 
Tauin KajiH.ibHbcrb 
JiaMTTb 

apparecchlo (ml per la 
prova delle lampade 
ad incandescenza 
aparato (m) para probar 
las ldmparafi de in- 
can descencia_ 

npHdop'b (m) (annaparb 
(m)) jyw HcnbrraHiH 
AyroBurb jiaxirb 
apparecchlo (ml per la _ 
prova delle lampade ' 
ad arco 

aparato (m) para probar 
arcos 

KapuaHHbift npiidop'b 
(m) (annaparb (m)) 
jjjifi HciibrraHifl ji&Mirb 
apparecchlo (m) tasca- « 
bile per la prova di 
lampade 

aparato (m) de bolsillo 
para probar lamparas 

frh.Tbift crtrb (in) 

luce (f) bianca 9 

luz (!) bianca 

UBTfeTHOft (OKpanieHHblft) 
CBrferb (m) J() 

luce (f) colorata 
luz (!) coloreada 




Liehthulle (f) 

. luminous enveloj>e 
aureole (f), gaine (f) 
lumineuso 


geschiehtetes Licht fu) 
2 stratified light 
lumiere (f) stratifiee 


Schiehlung (f) den elek- 
trisehen Liehtes 
3 stratification of light 
stratification (f) de la 
Imntere 61eetrique 


spezifische Weichheit (f) 
des Liehtes 

, specific softness of the 
4 light 

douceur (f) sp6elfique 
dc la lumiore 

Lichtwelle (f) 

3 light wave 

onde (f) lumineuse 

Lichtinenge (f) 
quantity of light 
luminosite (f). quantile 
(f) de lumiere 

LichtstBrke (f) 

7 luminous intensity 
intensiu* (f) lumineuse 


Einheit (f) tier Licht- 
stiirke 

^ unit of luminous inten¬ 
sity 

unit6 (f) d'intensite 
lumineuse 


Liohleinheit (f) 
unit of light, photo- 
9 metric unit 

uni 16 (f) do lumiere, 
unit6(f)photometrique 

Beleuchtung (f) 
to illumination 
illumination (f) 


mittlere ruumliehe 
(spharischc; Licht- 
starke (f) 

11 mean spherical inten¬ 
sity (of light) 
intensity (f) lumineuse 
spherique moyeune 


CBhTOBOH opeojn, (mi: 
cirtTonpoapaHHaa 
o6o^OHKa (f) 
aureola (f) luminosa 
aureola (f) luminosa 

cjioiicTufi(uacjioeHHuft) 
cnt»n» (in) 
luce (f) stratificata 
luz (f) ostratifleada 

HaivioeHie (□) (c-ion 
(m pi)) ojieKTpme- 
cKaro cBl;Ta 
stratlftcazione (f) della 
luce elettrica 
estralificacidn (f) de It 
luz el6ctrica 


y/rfoiMtaH MrtrKocTb (f) 
cn'bTa 

hianchezza (f) specifics 
della luce 

suavidad (f) especlfir* 
de 1 a luz 


CBliTOBafl BO.IHA (f) 
onda (f) luminosa 
onda (f) luminosa 


KomiuecTBO (n) cBlrra 
quan tita (f) di luce 
cantldad (f) de luz, 
luminosidad (f) 


cu.ia (f) cBrlrra 
intensita (f) luminosa 
intensidad (f) luminosa 


e;uuiHua (f) chjim arbra 
unita (f) d’intensitk hi* 
minosa 

unidad (f) de la iuten- 
sidad luminosa 


choTOMeTOimecKaH e;tn- 

HHUa (I) *. HOpMaJTBHOH 

c.Bijqa (f) 
uuita (f) di luce 
unidad (f) de luz 

oCErfcmeHie (n) 
illuminazione (f) 
alumbrado (in) 


cpe/tuna cdiepimecKaa 
ciuia (f) cjrBTa 
intensita (f) luminosa 
media sferica 
intensidad (f) lmninosu 
semi-esf6riea 
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mlttlere hemisph&rische 
LIchtst&rke (f) 
mean hemispherical in- 
tensity (of light) 
intensity (f) lumineuse 
hlmisphdrlque moyen- 
ne 


Lichtponkt (m) 
luminous point, focus 
point (m) lumineux, 
foyer (m) 


Liehtpunkthohe (f) 
height of focus 
hauteur (f)du foyer, hau¬ 
teur (f) du point lu¬ 
mineux 


Lichlstrahl (m) 
ray of light 

rayon (m) lumineux on 
de lumidre 


cpeAHHH nojiyccpepH- 
HecKan chjte (f) CB'fcia 
intensity (f) luminosa t 
media emisferica 
intensidad (f) luminosa 
semi-esteriea 


f honyci. (m); cB r fcTffmaH- 
cn Touna (f) 
pun to (m) luminoso 
foco (m) 


BHCOTE (f) (J)OKyca 
(CBhTflmeflCH T04h*a) 
altezza (!) del pun to s 
luminoso 

nltura (f) del foco 


Jiy*n> (m) cediTa 
raggio (m) di luce 
rayo (m) de luz 


Uchtotrom (m) 
luminous flux, flux of 
light 

flux (m) lumineux 


Lichtkegel (m) 
cone of light 
c6ne (m) ae lumiere 



CB'fcTOBOft nOTOITb (m) 
corrente (f) luminosa t> 
corrientc (f) luminosa 


KOHyci. (in) jiynefi cb1st& 
cono (m) di luce 6 

cono (m) de luz 


Lichtstrelfeu (in) 
striae (pl i, bands (pi) of 
light 

rale (f) ou strie (f) lurni- 
neuse ou de lumiere 


Uchtbiischel (n) 
pencil of light 
aigrette (f) lumineuse 


Lichtbundel (u) 
beam of light 
faisceau (in) [de rayon si 
lomineux 


Lichtsir&hlen zer- 
strcuen (v) 

to diffuse (rays of light) 
diffuser (v) lea rayons 
lumineux 


zemreutes Liclu (u) 
diffused light 
lumifcre (f) diffuse; (avec 
reference a la cause:) 
lnmtere (f) diffns^e 


no-ioca (f) crtTa 
striscia (f) di luce 7 

fa]a (f) luminosa 


CHOin> (m) pacxoAH- 
mnxcH JiyHeft 
flocco (m) luminoso * 
cresta (f) luminosa,_ 

nyueicb (m) curtrroBUxi. 

fascio (m) luminoso 
haz (m) luminoso 


p&ac'karb (paacfeiiBaTb) 
jiyun cBliTa 

disperdere (v) i raggi 10 
luminosi 

dispersar (v) los ray os 


paacfettHHuft cB'frrL (m) 
luce (f) difTusa ii 

luz (!) difusa 
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halbzerstreutes Licht(n) 
1 semi-diffused light 
lumidre (f) semi-diffu- 
s[d]e on demi-diffus[dle 


lichtdieht (adj) 
2 opaque (adj) 
opaque (adj) 


Lichtabsorption (!) 

„ absorption of light 
absorption (!) lninineuse 
ou de luruiere 


Lichtsturkeverlust (m) 
von Lainpenglocken 
loss of light due to 
4 globes 

pcrte (f) d’intensite lu- 
mineuse 


Lichtausstmhlung (!) 
r> radiation of light 

rayonuement (m) lmni- 
neux ou de lumiere 


Strahlenbrechung (f) 

6 refraction 

refraction (f) des rayons 


Licht brechon (v) 

7 to refract the light 
rdfracter (v) la lumiere 


Lichtbrechung (f), 
Brechung (!) des 
s Lichts 

refraction of light 
refraction (!) de la lu¬ 
miere 


gebrochener Lichtstrahl 

a (™) 

refracted ray 
rayon (m) refracte 


Rellexionsvennbgen (n) 
reflective power 
10 pouvoir(m)reflechi«sant 
ou de reflexion 


nojiypaacteJiHHU A eaten. 

(m) 

luce (f) semi-diflusa 
luz (f) semi-difusa 


cirhTouenpoHHitaeiiu A 
opaco (agg) 
opaco (adj) 


lioiviomeHie (n) cetera 
ansorbimento (m) di luce 
ftbsorcfdu (f) de luz 


uoTepn (f) ciLiiu CBte- 
Ta nepeai. jiaMnoeufl 
KOJinaKT> (m) (uiapi. 

(m)) 

perdita (!) d’intensitt 
luminosa dovuta al 
globo delle lampade 
perdida (!) de intensidad 
luminosa 


ceteroHajryueiiie (n) 
radiazione (f) di luce 
radiacidn (f) de luz 


npeJiomieHie (n) jiyqefl 
rifrazione (f) di raggi 
refraccidn (!) de los rayos 


npejioiLiHTb CBten. (m) 
rifrangero (v) i raggi 
refractar (v) los rayos 


npejioMJieHie (n) cBtera 
rifrazione (f) della luce 
refraccidn (!) de la luz 


iipeJioMJigHHHfl cater o- 
eoft iiyTb (m) 
raggio (m) rifratto 
rayo (m) refractado 


OTpa>KaTe;ibHaiT cnocofl- 

HOCTb (f) 

potere (m) di riflessione 
poder (m) de refraccidn 


reflektierter Lichtstrahl 

a (m) 

1 reflected ray 

rayou (m) refldchi 


oTpattSHHbift .lyui, (m) 
c.Btera 

raggio (m) riflesso 
rayo (m) reflejado 


Reflexionswinkel (in) 

12 angle of reflection a 

angle (m) de reflexion 


yro.Tb (m) OTpattcetaH 
angolo (m) di riflessione 
angulo (m) de reflexidu 





Kin fall win tel (m) 
angle of incidence 
angle (m) d'incidence 
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yro.n> (m) uajieHiji 
angolo (m) di incidenzu 1 
angulo (m) de incidencia 


b 


polarisierter Lichtstrahl 

(m) 

polarised ray 
rayon (m) lumineux po¬ 
larise 


Schattenbildung (f) 
formation of shadow 
formation (f) d’ombre 


Schlagschatten (m) 
cant-shadow 
ombre (f) portae 


Beleuchtungseinheil (f) 
unit of illumination 
unit£ (f) d’^clairement 


Ijeuchtkraft (f) 
luminous powder 
pouvoir (ra) 6clairant 


CJluhwert (m) 
intensity of incande¬ 
scence 

intensity (f) on valeur (f) 
d 'incandescence 


Helligkeit (f) 
brightness 
eclat (m) 


Fl&ehenhelligkeit (f) 
intrinsic brilliancy 
eclat (m) surfacique ou 
de surface 


Lichtst&rkekiuve (f) 
curve of lightrintensity 
conrbe (0 d’intensity lu- 
mineuse 


Nachleuchten (n) 
luminescence 
luminescence (f) 


Lux (n) 
lux 

lux (m) 


nojiapnaoBaHHufl jiyn. 

(m) cBrkTa 2 

raggio (m) polarizzato 
rayo (m) polarizado 

odpaaoBaHie (n) rfckeft 
formazione (f) d'ombra 3 
formacidn (f) de la som- 
bra 


na^aiomaa rfcHb (f) 
ombra (f), portata (f) 4 

sombra (f) arrojada 


eAHHHiia (f) ocB+»memH 
uuitit (f) d’illuminazione 6 
unidad (f) de alumbrado 


ciuia (f) cn1>Ta (ocrtme- 

Hin) .. 

intensita (f) luminosa 
poder (m) luminoso 

HHTeHCHBHOCTb (f) KH- 
Jiemn 

valore (m) d’incande- 
scenztt 

valor (m) de la iucandes- 
cencia_ 

HDKOCTb (f) 

chiarezza (f) # 

brillo (m) 

npivOCTb (f) nonepxHOCTH 
(iuiockocth) u 

chiarezza (f) superficial© 
brillo (m) superficial 


KpttHafl (f) cnjiu CBrkra 
curva (f) di chiarezza 10 

curva (f) de brillo 


ocTaTomioe KajieHie (n) 
(cBi>ueHie (n)); na^erne 
uocjrb paaMUKaiiia 11 
luminiscenza (f) 
luniinescencia (f)_ 

jhokci> (m) 
lux (m) 
lux (m) 




Lumen (n) 
lumen 
lumen (m) 


jnoMeHTi (mi 
lumen (m) 
lumen (ra) 


13 



Lumensekunde (f) 
l lumen-seeoud 
lumen-seconde (m) 

Lumen8tunde (f) 

* lumen-hour 
lumen-heure (m) 

Lumenmeter (n) 
lumen-meter 

d lumen-m£tre (m), comp- 
teur (m) de lumens 

Leuchtsttirkebestiin- 
mung(f), LichtsUirke- 
messung (f), Photo- 
metrie (f) 

4 photometry 

photometric (f), deter¬ 
mination (f)de 1'intcn- 
site lumineuse 

Photometer (n), Licht- 
messer (’ll!) 

° photometer 
photometro (ni) 

photometrieren (v) 
to measure photometri¬ 
cally, to photometer 

6 photom^trer (v), mesu- 

rer(v) owdeterminer(v) 
llntensit^ lutninensc 

photomotrisch (adj) 

7 photometric (adj) 
photom^trique (adj) 

photometrische Intensi- 
tiit (f) 

s photometric intensity 
intensity (f) photo- 
met rique 


Fettfleckphotometer(n), 
Bunsenphotometer(n) 
9 Bunsen’s photometer 
photometro (m) de Bun¬ 
sen ou a tache d’huile 


Fettfleck (m) 
to grease-spot 
tache (f) d’huilo 


Pergamentpapier (n) 
// parchment-paper 
papier-parchemin (m) 


Klackerphotometer (n), 
Flimmerphotomoter(n) 
* flicker-photometer 
photometro (m) a Eclats 


juoMem>-ceKyiJAa tf) 
lumcn-secondo (m) 
lumen-segundo (m) 

jnoMeH'b- i iacn> (m) 
lumen-ora (in) 
lumen-horn (m) 


jiiOMeHMeTpi. (m) 

metro (m) di lumen 
contador (m) de lumen 


ifiOTOMeTpin - (f); c|>oto- 
MCTpHpoBaHie (n) 
fotoinetria (f), determi- 
nazione (f) dcll'inteii- 
sita lumiuosa 
fotometria (f) 


(fcoTOMeTph (m) 
fotometro (m) 
fotdinetro (m) 


dioTOMeTpupoBaTb 
fo to me Imre (v) 
fotometrar (v) 


ct»oTOMeTpn»iecKid 
fotoinetrico (agg) 
fotoinetrico (adj) 

ocjrljmeHHocTb (f) 
intensity (f) fotometrica 
intensidad (f) foto- 
m£trica 


ij)OTOMeTpT> (m) ByHaeHa 
Ch >KHpHUm. (M&CJIJI- 
iium>) li/iTHoin,; 6 yu- 
cieiioiicK'iii (hoTOMeTp'K 
fotometro (in) [di] Bun¬ 
sen [a macchia d'olio; 
fotbmetro (m) [de] Bun¬ 
sen 

/KHpHOe (m&CJIHHOC) 
mtTHo (n) 
macchia (f) d’olio 
mancha (f) de grasa 

nepraweuTHaa 6yMara(f) 
carta (f) pergamenata 
pa pci (m) pergamino 

Mepuaioiitifl (hoToneTpi* 
(m) 

fotometro (m) Abady 
Simm&nce 

fotbmetro (m) Abady 
Simmance 



l 
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liichtstAbphotoraeter(n) 
light-ray photometer 
photom£tre (in) a tige 
de Kumford 


<J>OTOMeTpb(m) co cirfcTo- 
BblMH CTepHveilbKaMI! 
fotometro (m) a fessuru 
luminosa 

fotdmetro (m) de varilla 
luminosa 


Milchglasplattenphoto- 
meter (n) 

opal-glass photometer 
photometre (m) h verre 
opale 


(|)OTOJieTpT> (m) crh mia- 
CTHHAMH H3T> MOJIOM- 

Haro cTenjia 

fotometro (m) a disco di 2 
vetro opalino 
fotdmetro (m) con pl&ca 
de vidrio de 6palo 


(iluhlampenphotometer 

(n) 

glow-lamp photometer 
photometre (m) pour 
l&mpes a incandes¬ 
cence 




^OTOMeTpi> (m) ;un .ibm- 
noueicb naKa^HBaHifl 
(Kajin.ibHLun> .iaMin>) 
fotometro (m) per lam- 
pade ad incande- 3 
scenza 

fot6motro (m) para lam- 
paras de incandes- 
cencia 


cine Glasscheibe anbla- 
ken (v) odcr anruCen (v) 
to blacken, to smoke 
enfumer (v) unc lame 
de verre, noircir (v) 
tine lame de verre au 
noir de fumde, noircir 
(v) une lame de verre 
a la flamme fllantc 



Milchglasschirm (m) 
mi Ik-glass shade 
abat-jour (m) de verre 
opale 


Photometerschirm (m) 
photometer screen 
^cran(m) photometriquo 


Kerze (f) 
candle 
bougie (f) 


Kerzenst&rko (f) 
candle-power 
intensit4(f) d'une bougie 


Norm&lkerze (f) 
standard candle 
twugie (f) normal© 

Kerzenstunde (f) 
candle-hour 
bougie heure (f) 

II 


1I0KPU-T1> (-BUTb) KO- 

noTi»io rreiciHimyio 
n-iacTHiiKy 4 

affumicare (v) una lastra 
di vetro 
ennegrecer (v) 


aGaHvyp'b (m) (aKpairb 
(m)) H3T> Mo:io T raaro 
<rreKJia 

paralume (m) di vetro 6 
opalino 

pan tall a (f) de vidrio 
de 6palo 

ifiOTOMeTpiriecKift 
anpairb (m) . 

schenno (m) fotometrlco 
pantalla (f) fotometrica 

cB'fcua (f) 

candela (f) 7 

bujia (!) 

'ihcjio (n) cB+.4eii: cn.ia 

(f) CB^feTa BT> CB'fc'lOX'b 

Jntensitii (f) d’tina can¬ 
dela, intensity (!) in s 
candele 

intensidad (f) do una 
bujia_ 

HopxaJibHan cB'fcua (f) 
candela (f) normale 9 
bujia (f) normal 


CB r fe t ia (f) -^ac-b (m) 
candela-ora (f) 10 

bujia-hora (f) 


62 
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Normalkerzenstunde (!) 
1 standard candle-hour 
hougie-heure (f) normale 


nopiiajibuaH ork'ia (f) 
•Haci. (m) 

candela-ora (!) norm ale 
bujla-hora (!) normal 


Nominalkerze (!) 

2 nominal candle 
bougie (!) nominale 


Dezimalkerzo (!) 

3 decimal candle 
bougie (!) d^cimale 


Meterkerze (!) 

4 metre candle 
bougie-m^tre (!) 


Meterquadratkerze (!) 

_ candle per square metre 
bougie-in* (!), bougie- 
mdtre carn$ (!) 


Violle (n), Viollesche 
Platincinheit (!) 
f> Violle’s platinum unit 
violle (m), unit£ (!) [do 
platine de] Violle 


Platinnormallicht (n) 

7 platinum standard light 
4talon (m) Violle, 6ta- 
lon (m) de platine 


Paraffinkerze (!) 

8 paraffin candle 

bougie (!) de paraffine 


Hefnerkerze (!) 

9 Hefner candle 

bougie (!) [de] Hefner 


Nonnalhefnerlicht (n) 
standard Hefner lamp 
lainpe (!) otalon de 
Hefner 


F 


HOMHHaJiLHaH cirfcqa (!) 
candela (!) nominale 
bujia (!) nominal 

AecHTHMHaa 
Han) CB'fcqa (!)* 
candela (!) decimale 
bujia (!) decimal _ 

CB'feqa (!) Ha paacTOiraiH 
MeTpa; MeipT>-cB'fc'ia(!) 
candela (!) metrica 
bujia (!) metrica 

KBaApaTHufi MerpT> (m)- 
CBrfcqa (!) 

candela - metroquadrato 

(f) 

bujia (!) por metro eua- 
drado 

HJiaTHHOBan odpaai^o- 
ea h eAHHima (!) Bin.i« 
ah; 3Taji0HT> (m) 
Biojum 

unita (!) di Violle 
uni dad (!) do Vi olle 

iiJiaTHHOBiafl HopMaiib- 
HfelA CBliTT, (m) (3Ta- 
jioh'l (m)) 

campione (!) al platino 
patrdn (m) de platino 

napa4)c{)HHOBaH cBrfcqa 
(!) 

candela (f) di paraffina 
bujia (f) de parafina 

cB'fcna (!) TechHepa 
candela (!) Hefner 
bujia (!) Hefner 


HojDMaAbHan Jiaxna (!) 

rect>Hepa [AAbTenena] 
candela (!) normale 
Hefner 

bujia (!) normal Hefner 


Walratkerze (!) 
spermaceti candle 
1/ bougie (f) de spermaceti 
ou de blanc de ba- 
leine 


engliscbc Normalkerze 

(!) 

l* English standard candle 
candle (m), bougie (!) 
nnglaise 


ciiepMaucTOKaa ertua (!) 
candela (!) di sperma¬ 
ceti 

bujia (!) diafana 


aniYiiflcKaa Hopua.iL- 
iian (cnepMaueroBOA) 
CBl5Ha (!) 

candela (!) normale in- 
glese 

bujia (!) normal ingesa 
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deutsche Vereinskerze 

(!) 

German unit candle 
bougie (!) allemande 


Jaminkerze (f) 
Jamin candle 
bougie (f) Jamin 


Kerzeubrenner (m) 

candle-burner 

b ee (m) bougie _ 

Uasbrenner (m) 
gas burner 

brOleur (m) k gaz, bee 
_(m) de gaz 

Petroleumbrenner (m) 
petroleum burner 
bnileur (m) a pAtrole 


Argandbrenner (m) 
Argand burner 
bnileur (m) <w bee (m) 
Argand 


Schnittbrenner (m) 

slot-burner 

bee (m) a fente 


Rundbrenner (m) 
circular burner 
bee (m) rond 

Flachbrenner (m) 
flat burner, fish tail 
burner 

bee (m) plat_ 

Fledermausbrenner (m) 
batswing burner 
bee (m) [k] papillon 


Lampendocht (m) 
l&mp-wick 

ni^che (!) de lampe 


Dochthalter (m) 
wick holder 
porte-miche (m) 


Dochtdiirchmesser (m) 
wick diameter 
diametre (m) de m£che 


Vergleichlampe (f) 
comparison lamp, se- 
condary standard lamp 
lampe (!) £ talon secon- 
<J aire t lampe (0 de 
companion 


H'tMeiiKaa HopMaJibHaa 
CB'feua (!) 

candela (!) normals te- l 
desca 

bujia (!) normal alemana 

KcaiteHOBCKaH cB^na(f); 
CB'fcMa (!) >KaMeHa 

candela (!) Jamin * 

bujia (!) Jamin_ 

rop'fejiKa (!) jym CB'fcmi 
becco (m) di candela .? 
mechero (m) de bujia 

raaoBan ropkana (!) 
becco (m) a gaz 4 

mechero (m) para gas 


KepocHHOBan ropiuina 

(!) r > 

becco (m) a petrolio 
mechero (m) de petrAleo 

roptaKa (!) ApraH^a (ct» 

ABOftHUlTb npHTOKOITh 
Boa^yxa) <> 

becco (m) d’Argand 
mechero (m) [de] Argand 

rop'fejiKa (!) <n» npo- 
ptouo 7 

becco (m) a !enditura 
mechero (m) con ranura 

KpyraaH rop&iKa (!) 
becco (m) tondo s 

mechero (m) redondo 


ruiocKaa ropluiKa (!) 
becco (m) piatto 9 

mechero (m) piano 


rop r fejiK& (!) bt> BHA'k 
icpmia jieTyMefl muuih 
becco (m) a !ar!alla 1 * 
mechero (m) mariposa 

(J)HTHjn» (m) jiaxnu 
stoppino (m), lucignolo 
(m) 

mecha (!) _ 

AepxcaTejib (m) jy ih 
(j)HTe*iH; (JiHTHjieAep- 
/KaTejiL (m) 
portalucignolo (in) 
portamecha (m) 

AiaHeTpi> (m) (J)hthjih 
diametro (m) del becco 
didmetro (m) del inc- 
chero 


;iaMna (0 cpaBHe- 
nin 

lampada (!) di ]>aragone 
lampara (!) de com pa- 
nto i An 
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Platinlampe (f) 

1 platiuum lamp 
lampe (f) au platine 

Gliihgrad (m) 

* degree of incandescence 
degre (m) d’incandes- 
cenee 

Weitigluhhilze (f) 
white heat 

ehaleur (f) d'ineandes- 
cence; (du platine, 
etc.:) ehaleur du 
blanc_ 

Pentanlampe (f) 

4 pentane standard lamp, 
4 Harcourt standard 
lamp© (f) k pentane 

Ruuddochtlampe (f) 
r> circular wick lamp 
lampe (f) a moche ronde 

Spirituslampc (f) 
r spirit lamp 
J lampe (f) a alcool ou a 
esprit-de-vin 

Atherlampe (f) 

7 ether lamp 

lampe (f) a 6ther 


Argandlampe (f) 

H Argand lamp 

lampe (f) [d’]Argand 

Carcellampe (f) 

9 Carcel lamp 
lampe (f) Carcel 


Amylazetatlampe (f) 
amyl acetate lamp 
1 lampe (f) k acetate 
damyle 


Flommenmessung (f) 
flame measurement 
1 flammom<ttrie (f), me- 
sure (f) des flammes 

Flammenhbhc (f) 
height of flame 
hauteur (f) de la flamme 

Metyhither (m) 

it* methyl ether C* 

ether (m) miHhyliquo 


nJiaTHHOBan JiaMna if) 
lampada (f) al pi a ti no 
lam para (f) de platino 

CTenem* (f) Kajieuia 
grado (m) di incande- 
scenza 

grado (in) de incandes- 
cencia 

TennepaTypa (f) frfejiaro 
K&JiemH ; 6'k'ioKa- 
jiHJiLHbifl Hcapi> (ill) 
calor (m) bianco 
incandescencia(f) t calor 
(m) bianco 


neHTaiiOBnH JiaMna (f) 
lampada (f) a pen tano 
lampara (f) de pentano 

jiavna (f) ct> KpyrjEhon. 

lampada (f) a lucignolo 
rotondo 

limpara (f) de mecha 
redonda 

cnHpTOBaa JiaMna (f) 
lampada (f) ad alcool 
ldmpara (f) para alcohol 


8(})HpHaH JiaMna (f) 
lampada (f) ad etere 
lampara (f) para 6ter 

Jiaima (f) Apraana 
lampada (f) d’Argand 
lampara (f) de Argand 

KapcaibCKafl JiaMna (f) 
lampada (f) di Carcel 
litmpara (f) Carcel 

YKcycucHaMifJioBafl JiaM¬ 
na (f) 

lampada (!) all'acetato 
d’amile 

lampara (!) para acetato 
de atnila 

H3M*tipenie (n) njiaMenn 
miBurazione (!) di 
flamme 

medici6n(f) de las llamas 

BhicoTa (!) ujiaMeHH 
altezza (!) della flamma 
altura (!) de la llama 

MeTH.iOBLift adwpi. (in) 
() etere (in) metilico 
cter (m) metilico 


Methylalkohol (m) 
t4 methyl alcohol 

alcool (m) m^thylique 
ou de bois 


MeTHJlOBljft CUHpTb (hi) 
pit /\ alcool (m) metifico 
alcohol (m) metilico 




XI 


Yerschledeno 
Anwendungren 
der ElektrlzltSt 

Various Applications 
of Electricity 

Applications diverges 
dc r£lcctricitd 


PasjHqHua IIpixtHe* 
Hia 9aerrpnecm 

Applicazionl diverse 
della Elettrlcltk 

Aplicaciones dlversas 
do la Electrlcldad 


elektrische Heizung (D 
heating by electricity, 
electric heating 
chauft'age (m) £lectrique 


ajieicrpHqecKoe oToiuie* 
Hie (n) 

rlscaldamonto (m) elet- 1 
trico 

caldeo (m) el^ctrico 


elektrischer JTeiz- 
apparat (m) 

electric heating appa¬ 
ratus 

appareil (m) de ehauf- 
fage 61ectrique 



HJieKTpHqecKiii Haipii- 
BaTejibsufi npndop'L 
(m); annapan. (m) juih 
3jieKTpHqecKaro OTon- 
jieHin * 

apparecchio (m) di ri- 
scaldamento elettrico 
aparato (m) de caldeo 
el6c trico 


Heizeffekt (m) 
heating effect 
effet (m) calorifique oti 
thermique 


Ueizkraft (f) 
heating power 
puissance (f) calorifique, 
puissance(f)de chaufle 


elektrischer Ofen (nil 
electric stove 
po£le (m) £lectrique 


Ten.iOBoft at|)ciieKTL (m) 
effetto (m) calorifico 3 
efecto (in) calorifico 


TeiiJiOTBopHaH cnocod- 
HocTb (f); TeimonpoHa- 
BOAHTeJlbHOCTb (I) 4 

potere (in) calorifico 
potencia (f) caloriflca 


njieKTpiiqecKan iienb (f) 
stufa (0 elettrica 6 

estufa (f) ekctria 
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Gliihlampenoten (in) 
j glow-lamp radiator 
radlateur (m) a lampes 
a incandescence 


Freldrahtofen (m) 

St open wire radiator 
radlateur (m) a fll libre 


Induk tionsheizapparat 
(m) 

3 induction he At lug appa¬ 
ratus 

appareil (m) de cliauf- 
fage a induction 


Heizapparat (m) mit 
Llchtbogen 

4 electric arc heating 
apparatus 

appareil (m) de chauf- 
fage & arc 


elektrisclier Kochappa- 
rat (m) 

^ electric cooking appa¬ 
ratus 

ustensile (m) de cuisine 
tflectrique 


Heizdraht (in) 

0 heating wire 

ill (m) de chauff[ag]e 


elektrisclier Helzkdrper 
7 (m) 

electric heater 
radiateur (m) tflectrique 


ne4L (f) crh jiaxnoHKaim 
uaKajiHBaHifl (najiHJib- 
ubimh jiaMnami); Ka- 
jnuiLHuft pa^iaTopi. 

(m) 

stufa (f) a lampade ad 
incandescenza 
estufa (!) con l&mparas 
de incandescencia 


neni» (f) (pa^iaTopi.) (m) 
co cbo6oahumh iipo- 

BOJIOKailH 

stufa (!) a fllo libro 
estufa (!) con alambre 
libre 

HHAyKuioiiubiil Harp'fc- 
BaTejii* (ni); HHjtyK- 
lUOHHiafl Harp'feBaio- 
mifi (Harp'feBaTeji^- 
Hufi) npnoopT> (m) 
(annaparb (m)) 
apparecchio (m) di ri- 
scaldamento a indu- 
zione 

aparato (m) de caldeo 
de induccidn 

narp-tBaTe-ib (m) (ua- 

rp'hBaioiuiA (Harpt* 
BaTe.ihHufi) npa6opi> 
(in) (annaparb (m)) ct> 
BO.lbTOBOH (crtTOBoft) 

ayrofi 

apparecchio (m) di ri- 
scaldamento ad arco 
aparato (m) de caldeo 
de arco 

BJieKTpunecKiH icyioH- 
Hhih Harpi>BaTeJib 
(m); aieicrpifHecKift 
KyxoHHbifl Hanrfe- 
aaiomid (Harp^Ba- 
TejibHbift) npndop'b 
(m) (annaparb (m)); 
[c|mr.:] B-ieicrpirae- 
cican KocTpiojin (!) 
utensile (m) da cucina 
elettrico 

aparato (m) eltatrlco 
de cocina 

iiarp'kBaiomaH (Harpt- 
BaTe.iLiian) nposo- 
;iOKa (!) 

fllo (in) di riscaldameuto 
alambre (m) de caldeo' 


DjieKTpnMecKaa rp'kiwa 
(!); a^eixTpinecidft Ha- 
rpi;BaTe^b (m) 
corpo (m) di riscalda¬ 
meuto elettrico 
radiador (in) el^ctrico 
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Heizspirale (!) 
heating-spiral 
spiral© (f) do chuuffage 
ou de radlateur 


Heizelement (n) 
heating unit 
dement (m) de ehauf- 
f[ag]o 


Gllmmerheizelemeut (n) 
mica heating unit 
d6ment(m) dechauffage 
en mica 



Harpt.eaiomaH (Harp'fc- 
BaTejiLHaa) cnupajib 

(r , 

spiral© (f) di riscalda- 1 
men to 

©spiral (0 de radlador 


narp'fcB&TejibHLift a;ie- 
MeHTT* (m) 

elemento (m) di riscalda- 
mento 

elemento (m) de caldeo 


a 


<yno ( mmoft Harp'fcBa- 
T&u>Huft a^eMeHTb 

(m) s 

elemento (m) di riscal- 
damen to di mica 
elemento (m) de caldeo 
de mica 


Ripi>enheizelement (n) 
ribbed heating unit 
demen t(m) dechauffage 
a allot tea 



pedpHCTwft narphea- 
TejiLuwft aJieMeuTL 
(m) 

elemento (m) di riscal- 4 
damento a nervaturo 
elemento (m) de caldeo 
con nletas 


Jsolationsunterlage (f) 
ffir Heizelemente 
insulating support for 
heating units 
monture (f) ou base (f) 
isolan t© pour dements 
de chauffage 


H30JlHpyi0IHaH (H30JIH- 
lUonuan) noAKJiaAKa 
(f) juh HarpfeBaTejib- 
hwxx ajieiieHTOfn. 
str&to (m) isolante per 5 
dementi di riscalda- 
mento 

base (f) aislunte para 
elementos a i si antes 


Heizregister (n) 
radiator 

radiateur (m) plat 


Ausdehnungskoefflzient 

(m) 

coefficient of expansion 
coefficient (m) de dila¬ 
tation 


imocKift ajieKTpinecKifi 
pafliaTopi, (m); iuio- 
cnafl ajieKTpHuecKan 6 - 
ne*n> (f) 

radlatore (m) piatto 
radiador (m) piano 


Koe<|)<t)HuieHTi> (m) pac- 
iimpemn 

coefficient© (m) di dila- 7 
tazione 

eoeflciente (m) de dila- 
tacion 


Hitzegrad (in), WUrmo- 
grad (m) 
degree of heat 
temperature (f), degre 
(m) de chaleur 


TeMnepaTypa (f); rpa- 
Aycu (mpl) Teruia 
grado (m) di calore 
grado (m) de calor 
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Heizfuhigkoit (f) 

^ heating rapacity 
cnpacite (f) de chaufTe 


TPNJIOeMKOCTb (f) 

capacita (f) di riscalda- 
men to 

capaeidad (0 dc caldeo 


Heizflaehe (f) 

* boating surface 

surface (f) de chauffo 


Ileizelement(n) mil iso- 
liertem Leiter 
3 heating unit with in- 
^ sulated conductor 
element (m) a condue- 
teur isolti 


noBepxHocTb (f) Harp1> 
Ba 

superflcie (f) di riscalda- 
monto 

superflcie (f) de calc- 
faccidn 


Harpl5BaTejibiuafl aae- 
Meurb (m) crh n3ojmpo- 
BOHHblirb npOBO^OBTb 
(npOBO^HHKOlTb) 
corpo (m) di riscalda- 
mento a conduttore 
isoleto 

euerpo (m) productor de 
calor con conductor 
aislado 


Heizplatte (f) 
heating plate, hot-plate 
4 r^ehaud (in); dessous(m) 
de plats 



HarpkBaTe-ibHau ii.iHTa 
(f); ii.iHTa /tJiH Ha^p'i;- 
Baaifl 

scnldiglin (f) 
rechaud (m) 


eloktrisehe Heiz- 
schlange (f) 

6 electric heating coil 
serpentin (m) de clmuf- 
fLftg]e eleetriquc 


Wechselstromheiz- 
element (n) 

. alternating-current 
* heating unit 

clement (m) a courant 
alternatif 


aMlieumcb (m) a.ieh- 
TpHuccKaro oTorLuc- 
hih (narp^BaHia) 
serpentina (fl di riseal- 
damen to clettrico 
serpentin (m) pam cal¬ 
deo elgctrico 


uarpiiBaTeviLHiJrt s.ie- 
MeHTb (m) ,vih nepe- 
M^HHaro TOKa 
corpo (m) di riscalda- 
mento a corrento al- 
temata 

radiador(m) de corriente 
altema 



elektrisches Hoizgitter 

(u) 

electric heating grill 
grille (f) de cliauffage 
idectriquo 



&7ieKTpn4ecKa>i (pluiier- 
uaTan) rp’kiKa (f) 
(cKOBopoaa (f)) 
griglia (f) elettrica 
rejilla (f) para caldeo 
el6ctrico 


Heizstromkreis (in) 
ff heating circuit 

circuit (m) dc chauf- 
f;agje 


irknh (f) oToii.icHin : Ha- 
rpt.BaTo.ibHaa irfciu. 
circuito (m) di riscol- 
damento 

circuito (m) de caldeo 
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elektrisclie Minen- 
ziindung (f) 
electric shot-firing, elec¬ 
tric firing of mines 
allumugc (in) ou mise (f) 
en feu electrique des 
[fournenux de] mines 


3;ieKrpimecK0e Hoen.ia- 
MeiieHie (n) mhhi, 
aceensione (f) elettrica 
dclle mine 

inflamacidn (f) el^ctrica 
de las minas 


elektromagnetischer 
Minenzuudapparat (m) 
electric mine-igniter, 
shot firer 

oxploseur (m) on d6- 
flagrateur (m) pour 
mines t magneto (f) 
d’allumage pour mi¬ 
nes 



a;ieinpimecKifi iwpwBa- 
Te.ib (m) MHiri> 
aecenditore (m) elettro- x 
magnetico di mine 
explosor(m) para minas 


Punkenztindnng (f) 
ignition by spark 
ailumage (m) par £tin- 
celle, ailumage par 
amorce de tension 


HoriuftMeHeHie (n) iipn 
uoMoiUM iiricp'i. 
acceusioue (f) a scin¬ 
tilla 

inllamacidn (f) por 
medio de chispa 


Funkeuztinder (in) 
spark-fuse, high-tension 
fuse 

amorce (f) de tension, 
inflammateur (m) ou 
amorce (f) a 6tinoelle 


filtibztindung (f) 
ignition by low-tension 
fuses 

ailumage (ml par des 
amorces de quunlite 
ou par incandesceuce 


fJltibzunder (m) 
low-tension fuse 
amorce (f) de quantity 
inflammateur (m) on 
amorce (f) a incan¬ 
descence 


Zeitztinder (in) 
time-fuse 

amorce (f) on fusee (f) 
r6gl6e 011 a temps 


Ztindungsstromstilrke(f) 
strength of firing 
current 

intensity (f) du courant 
d ’ailumage 


|f hckpohoA UiUKiir;iTe:n. 

U/f (m); naua,TL (in) n. 

[X HCKpUMU 

If iniccia (f) a scintilla J 

encendedor (m) de 
\w chispa, echo (in') do 

drispu 

HociLiaMeHenie (n) ripif 
iioMontn HaKcLiTiBaHin 
(Ka.'ienin) 

aceensione (f) ad incan- r, 
descenza 

infiamacidn (f) de in- 
candescencia 

A KaniiJibHuA 3a>KiiraTejib 

(m) (aana^Tb (m)) 
mice!a (f) ad incan- f; 
ftf descenza 

cebo (m) de incaudes- 
[ j cencia 

uepio/piMecKH ;vl’.fccT- 
nyioiuiii :ia>KiiraTc. T ii» 

(m) (aaun.Ti> (m)) 
miccia (f) a tempo ' 

cebo (m) de tiempo con 
cspoleta 

niwia (f) Tona a-ih boc- 
n.iaMOHeitiH 

intensity (f) della cor- s 
rente d’accensiono 
intensidad (f) de la eo- 
rriente de inflaumciiSn 
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elektrisehes Fkrben (n) 
l electric dyeing 

telnture (f) eiectrique 


3.ieKTpHHecKoe Kpa- 

uieuie (n) 

tlntura (f) elettrica 
tintura (f) electrlca 


elektriscber (ias- 
anzQnder (m) 

* electric gas-lighter 
nlltimolr (in) eiectrique 



3ieicrpinecKifi rnao- 
saJKnraTe.il> (m) (aa- 
jKHraTe.il> (in) raaa) 
accenditore(m)elettrico 
per gas 

encendedor(m)el£rlrico 
para gas 


elektrischeB Schaelit- 
signal (n) 

3 electric pit Bignal 
signal (m) eiectrique «le 

pnltB 


sjieh-rpn'iecKie cnrnajiu 
(m pi) bt> uiaxTaxi. 
segnale (m) elettrlco di 
pozzo dl mlna 
seiial (f) oiectrica de 
pozo de mlna 


elektrische Sterilisation 

(0 

electric sterilisation 
4 sterilisation (f) eiec- 
trique, eiectrosterill- 
Bation (f) 


3.ieurpn4ecKaH CTepH- 

.inaauia (f) 

sterilizzazionc (f) elet¬ 
trica 

esterilizacldn (f) eldc- 
trica 


clektrischer (leBtein- 
bohrer(m) 

S electric rock-drill 
l>erforatrice (f) eiec- 
trique 


3.ieKTpH4ecKift ropHhifi 
6ypam> (m); aieirrpH- 
sec.Kifl 6ypam> ,o.ih 
ropuuxb nopoji> 
perforalrice (f) elettrica 
taladro (m) eldctrico 
para mlneros 


elektrische Krananlage ycraHOBKa (f) a-ieiorpH- 

(f) 4ecKaro KpaHa 

electric crane Instal-1 I Impianlo (m) elettrico 

latlon fflffilL * * j l di gru 

n Installation (f) eiectri- -Ti Instalacidn (f) oiectrica 

que do grue; (flg.:) F i 4 • [I de gruas 6 de puente 

Installation (f) elec-;]- (4 corrodlzo 

trique de pout ronlant ’ -- -- 


elektrischer Kran (in) 
7 electric crune 
gnie (f) eiectrique 


3JieKTpii4ecKifl Kpain. 

(m) 

gm (f) elettrica 
gma (() electrlca 


Hromsinagnct (in) fiir 
Laufkrkno 

H brake magnet (or cranes 
electro (m) de freln 
pour ponts roulants 



Kluinotorensystem (n) 
single-motor system 
9 systeme (m) & un [seul] 
moteur ou a moteur 
unique 


TopiiaaHofl MOTHHrb (m) 
Atm MorroBurb Kpa- 

OOBT> 

elettromagnete (m) del 
(reno per gru a ponte 
scorrevole 

clectroiman (m) de freno 
para puenteB corredi- 
zos 


cHCTeiia (0 ci> o ah inn. 

AHiiraTe.iein> 
sisteina (m) nd un solo 
motore 

slslema (m) de un solo 
motor 



Zweimotorensystem in) 
two-motor system 
Bystdme (m) a deux mo- 
teurs 


Dreimotorcnsystem (n) 
three-motor system 
systbme (m) b trois mo- 
teura 


clektrischer Aitfztig (m) 
electric lift, eleclrii ele¬ 
vator (A) 

mineral ) in-ceiiHonr (m) 
eleotrlquc, 
chandiscs i 


ciicTeMa (f) tn> ;myiiH 

ABHrttTeJKTMH 

Histema(m)adue motori 1 
siBtema (m) <le dos mo- 
tores 

riirreMa (f) ch TpeMH 
AMiraTeJiHitH 

sistema (m) a tre motori * 
sistema (m) do ties mo- 
tores 


n.ieu-rpii'iecKifl no,(i,eM- 
iiiii.-i. (in' (.nutrri. Inn) 
ele\store (in) o nseen- 3 
sore (ml elettrico 
or (in) cloolrico 



elektrische Fahretuhl- 
steuerung (f) 
electric lift (elevator A) 
control 

commando (f) blectrique 
de la cage d’ascen- 


yupaiueHie (n) aieinpii- 
’iecKiim> aikJvtoiii. 

(noAT,8nHHKojn>) 

comando (m) elettrico 4 
d’ftsccneore 

manlobra (f) elbctrlca 
del ascensor 


Druckknopfsteuerung 

(0 

pusb-button control 
commando (f) par bou¬ 
tons de presslon 


,^'r- _il 

Mr3 


E 

y 


yiipaaieHie (n) no- 
CpeACTBOMT. HaWHM- 
Ubtxi. KHonoh-b 
comando (m) a bot- 
tone dl presslone 
manlobra (f) por botdn 
de presidn 


elektrisches SehlfThebe- 
werk (n) 

electric ship-lifting de¬ 
vice 

ascenscur (m) eloctriquc 
pour bateaux 


aneKTpHHecKifi cyAoaurt 
no,TbSMHHKT. (m) 
montacarichi (m) elet- 6> 
trico |>er navi 
nscensor (m) eloctrieo 
para buques 


elektrisches Schlep|>- 
system (n) 

electric towing system, 
electric towage, elec¬ 
tric canal haulage 
remorquage (m) ou 
touage (m) blectrique 



yjteKTpjt'iecKoc 6yn- 
ctiponanie (n) 
sistema (m) dl rimorebio 
elettrico 

sistema (m) de rcmolque 
cldctrico 


elektrische Steuer- 
mascblne (f) 
electric steering 
machine 

machine (f) de gouver- 
nail blectrique 


3-ieKTpnHecKifl npn6opi. 
(m) oih ytipaatieHiH; 
3-ieKTpH'iecKiA py.ib 

(m) 8 

tiinone (m) elettrico 
inii<|iiina (f) clcclrica de 
tlrndn 



^ nodLcMHafl ycrauoBKa 

elektriseli angetriebcne ~p (0, npiiBOAimaji bt. 

Fftrderanlage (f) j... . t i g t , AHii/KeHic ajieicrpjiMe- 

eloctric hauling plant ’“■'"TbV ctbomt. 

installation (f) de trims- <' lmi)ianto (m) d’estra- 

port deetrique, trans- ~— : -*— e -— zlone elettrico 

porteur (in) dectrique © instalacldn (f) de 

transporte elgctrico 


elektrische Fftrder- 
maschlne (f) 
electric winding ma¬ 
chine, electric hauling 
machine 

machine (f) d'ex trac¬ 
tion electrique 


ir=ii 



SJIeKTpHHeCKaH 

heh namniia (f); aaen- 
TpinecKifl uojneM- 
hhkt. (m) 

macchlna (f) d’estrn- 
zione elettrica 
niaquina (f) elcctrica de 
extraccidn 


Fordormotor (m) 
winding or hauling 
motor 

moteur(m) d'extrnetion 


OBHr^Te-ih (m) noin>§B- 

iiUKa 

a b motore (m) d’estrazione 

motor (m) do extraccldn 


elektrische Haspel (t) 
electric winch, electric 
hoist 

treull (in) electrique 


-f-IT 


4 


i pii'iccKdn .lefiejt- 

(f) 

io (ml elettrico 
a (f) clectrica, torno 
) ekVtrico 


elektrische Sclmeeken- 
radwinde (f) 
electric worm winch 
treuil (in) dectrique a 

(nngente 


Biltzablelter 
Lightning Conductors 
Paratonnerreo 


iitmospharischc Kleklri- 
zitiil (f) 

atmospheric electricity 
eleelrieite (I) atmosphe- 
rique 


atmoephitriBclie Span- 
nung (f) 

atmospheric pressure, 
]>ressure of the air 
tension (f) atmosphe- 
riqne 


u.ieKTpii’iecKan Jie6€jt- 
Ka (f) tn> HiuiTOBWjri. 
(HepnH'iHwm.) Ko.ie- 

COMT. 

argano (m) elettrico a 
vite seuza fine 
eahria (f) electrica con 
tornillo Bln fln 


I'pOaOOTBOAU 

Pararniminl 

Pararrayos 


amociliepHoe <».iei»T|>H- 
■lecTBo (n) 

elcttricitii (f) atmosfe- 
rica 

electrieidad (f) atmo- 
sterica 


amocdiepHoe iianpawe- 
uie (n); HanpiuKdH- 
iiocti> (f) aTMoctpep- 
naro u.iehTpHMecTBa 
tenslone (f) atmosferiea 
tension tf) atmosferiea 
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atmospbarische Knt- 
ladung (f) 

atmospheric discharge 
dycbarge (f) atmosphy- 
rique 


<»ewitterelektrizitftt (f) 
electricity due to a 
thunder-storm 
electricity (f) d’orago 


magnetisches (lewitter 
(n) 

magnetic storm 
orage (m) ou tempdte (f) 
magnytiquo 


Blitz (m) 
lightning 

icomme phenomene 
electrique:) foudre (f); 
(comme phenomene 
optique:) eclair (ra) 

Blitzschlag (m) 
lightning flash 
coup (m) de foudre 


der Blitz schl&gt in ein 
Haus ein 

the lightning strikes a 
house 

la foudre frappe une mai- 
son; la foudre tom be 
sur une maison; une 
mafson est foudroye© 

hinionblitz (m) 
forked lightning 
eclair (m) lineaire 


Perlen blitz (m) 
chain lightning 
eclair (m) en ehupelel 


Klilchenbli tz (m) 
sheet lightning 
Eclair (m) diffus 


Kugelblitz (m) 
globular or ball light- 
ning 

foudre (f) globulaire ou 
en boule 


Zickzackblitz (m) 
zigzag lightning 
eclair (m) en zigzag 


aTMoccbepHwii paap>U'h 
(in) , 

scarica (f) atmosferica 
descarga (f) atmosferica 


rpoaoBoe a-ieirrpHMe- 
ctbo (n) 

elettricita (f) di tem- ^ 
porale 

electriddad (f) de tem- 
pestad 


MarHHTiiaB Gypn (f) 
uragano (m) magnetico 3 
tcmpestad (f) magnytica 


MO.iHin (f) 

fulminc (m) 4 

rayo (m) 


VAaph (m) mojihIh 
colpo (m) di fulminc 
rayo (m) 


Mo.iHirt (f) yAap>ien> Kb 
AOMT> 

il fulmine c cascato e> 
su una casa 
el rayo cae en una casa 


.iiiiienHan mo.ihw (f) 
lampo (m) linearo 7 

rayo (m) lineal 

6ncepHaa Moanm (!); 
ueTKOodpaaHaR moji- 
Hin (f) a 

fulmine (m) a perle 
rayo (m) en rosano 

njiocKau MO^Hin (f) in> 
bha^ JieHThi u 

fulmine (m) difluso 
relampago (m) difuso 


uiapoRan mojihIh (f) 
lampo (m) globular© 1 ° 
relampago (m) globular 


BiiraarooGpaaHaH mo.i- 

Hin (f) 

lampo (m) a zig-zag it 
relampago (m) en zig¬ 
zag 6 culibrina 
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Blitzschutz (m) 
protection against light- 
/ ning 

protection (f) contre la 
foudro 

BlltzfAnger (m), Blitz- 
2 ableiter (m) 

* lightning conductor 
paratonnorre (m) 


Blitzableiteranlage (f) 

„ lightning conductor 
' installation 

installation (f) do para- 
ton nerre 


Franklin aches Blitzab- 
leitersystem (n) 
Franklin’s lightning 
* conductor system 
systcme (m) do para- 
tonnerre de Franklin 

stangenblitzableiter (m) 
a rod lightning conductor 
paratonnerre (m) a tige 


Stationsblitzableiter (m) 
6 station lightning- 
arrester 

parafoudre(m) de station 


Blitzahleiter (in) in it 
Stroliseilen 

7 straw-band lightning- 
conductor 

paratonnerre (m) a cor- 
des en paille 

Schutzdralit (m) 

H protecting wire 

fil (in) protecteur ou de 
protection 


aauuiTa (f) oth MO-inin 
protezione (f) contro il 
fulmine 

proteccidn (f) contra 
rayos 

rpoiiooTBOAT. (m); rpo- 
MOOTBO^HOe lipHCIIO- 

co&ieme (n) 
parafulmine (m) 
pararrayos (m) 

rpoMooTBOAHan ycrra- 
HOBKa (f); ycTaHOBKa 
rpoMooTBoaa 
im pi an to (m) di para* 
fulmine 

instalacion (f) de para- 
rrayos 

cHCTeMa (f) rpoMOOTBOta 
110 d^paHKJiHHy 
sistema (m) di para* 
fulmine di Franklin 
si stem a (m) de para- 
rrayos de Franklin 

cmidoBoA .iHHeftHbifl 
rpoMOOTBo^i. (in) 
parafulmine (m) ad asta 
pararrayos (m) de bam 

rraHnioHHuft rpoMOor- 

boat* (m) 

parafulmine (m) di sta- 
zione 

pararrayos (m) de esta- 
cidn 


rpOMOOTBOAT* (m) co co- 
;ioMeHHUirb Tpocort 
parafulmine (m) a 
treccia di paglia 
pararrayos (m) vegetal 


upe/toxpaHirrejibHafl 
lipOBOJIOKa (f) 
fllo (m) di protezione 
alambre (m) de pro- 
teccidn 



Schutznetz (n) 
protecting network 
reseau (m) protecteur 
ou de protection 



iipeAOxpaHnTeJtbiiaH 

cinca (f) 

rete (f) di protezione 
red (f) de proteccidn 


Auffangstange (f) des 
Blitzableiters 
20 lightning-rod 

tige (f) de paratonnerre 


lipieMHBKT* (m); npiS** 
Hufl uiecrb (m) rpoMO- 
OTBOAHUft cTepweBb 

(m) 

asta (f) dl parafulmine 
barm (f) de pararrayos 






m 


Spitze (f) (eines Blitz- 
ableiters) 

point (of a lightning 
rod) 

pointe (f) (d’un paraton- 
nerre; 


OCTpifi (u) 

punta (f) di parofulmine / 
punta (f) de pararrayos 

Auff&ngvorrichtung (f) 
discharging points (pi) 
[dispositif (xn)] r6cej>- 
teur (m) du para- 
ton nerre (c. k d. tige, 
pointe multiple ou 
autres) 


npiexHHKt (m) rpoMo- 
OTBo;ia 

ricettore (m) del para- v 
fulmine * 

receptor (m) del para¬ 
rrayos 

feuervergoldete Fang- 
spilze (f) 

gilt point of the rod 
pointe (f) de paraton- 
nerre dor6e au feu 


onrpie (n) npieMHilKa, 
;<ojioueHHoe ropiPinM'f. 
(onieHUMi>) cnoco- 

OtSoM'h « 

punta (f) di parafulmine ‘ 
do rata a fuoco 
punta (f) de pararrayos 
dorada a fuego 

sturmsichere Befesti- 
gung (f) der Auffang- 
yorrichtung 
storm-proof fix Jug of 
the rod 

fixation (f) k l’gpreuve 
de la tempdte du 
rgcepteur de para- 
tonnexre 


nponHoe yKpluiJieHie (n) 
npieMiiinca rpoicooT- 
BO^a, pacmrraHHoe Ha 
6ypx> 

flssazione (f) a prova di 4 
uragano del ricettore 
del parafulmine 
montaje (m) de para¬ 
rrayos a prueba de 
tempestades 

Stachelspitze (f) 
multiple point 
gerbe (f) de pointes, 
pointe (f) multiple 


nyqeKT, (m) rpoMOOTBOA- 
HUTh crep>KHeft r 

eslffremitfi (f) a punte " 

punta (f) acerada 

Kupferspitze (f) 
copper tip 
pointe (f) en cuivre 


jrhAHoe ocTpifi (n) 
rpoMooTBOAa r 

punta (f) di rame ' 

punta (f) de cobre 

Kangspitze (f) des Blilz- 
ableiters 

tip of a lightning rod 
pointe (f) du parti - 
tonnerre 


ocvrpie (n) iipieMHiina 
rpoMOOTBOAa 

punta (f) dello scarica- 7 
fulmine 

punta (f) del pararrayos 

versilbern (v) 
to silver plate 
argenter (v) 


BiJcepe6pnTi», cepe- 

6piiTL H 

[injargentare (v) 
platear (v) 

Vergoldung (f) 
gilding 

(operation:) dorage (m), 
(r^sultat:) dorure (f) 


ao;io*ieiiie (n) 
[inUloramento (m), g 

[inldoratura (f) 
dorado (m) 

platiniert (adj) 
platinised 
plating (adj) 


IIJIttTHHHpOBaHHUfl 

platinato (agg) to 

platinado (adj) 
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Platinleruug (f) 
/ platinising 
platinage (m) 


Blitzschutzkette (f) 

^ conductor chain 
chaine (f) de para- 
ton nerre 


Hlitzublciterleitung (f) 
lightning conductors 
:) (pl) 

conducteur (m) de para- 
tonnerre 


nJiaTHHHpoBaHie (u) 
platinatura (f) 
platinado (m) 


irhub (f) rpoiiooTBoja: 
rpoMOOTBOAHaa iH>ni» 

catena (f) da para- 
fulmine 

cadena (f) del para- 
rmyos 

rpOMOOTBOJ.HU ft IipO- 
BOJX (m) 

conduttura (f) di jmra- 
fulmine 

conductor (in) del para- 
rrayos 


bebiludeleitung (f) des 
Blitzableitera 
lightning conductor 
4 fixed on the wall 
couducteur (in) do ba¬ 
ilment du para- 
ton nere 


Blitzableitererdleitung 

(f) 

resistance to earth of 
r» lightning conductor 
connections 
conducteur (m) de terre 
d'un parafoudre 



lipOBOJT» (m) rpOMOOT- 
BOja, njymiH 
ajaHLfl 

conduttura (f) del fabbri- 
cato pel pamfulmine 
conductor (m) del edi- 
flcio del pararrayofl 


aeMJiHHoft npoBojiunm* 
(m) rpoMooTBOja; 
npoBOji* (m) rpoMOor- 
Boja, coo6meHHufl cx 
aeMJiefl 

conduttore (m) di terra 
del parafulmine 
conductor (m) de tie mi 
del pararrayoa 


Blitzableiterseil (u) 
r lightning conductor 
' cable 

cable (m) de parafoudre 


Blltzableiterschiene (f) 

? lightning-arrester bar 
barre (f) de panitonnerre 


rpoMooTHOAHufl KaOejii* 
(mi 

cavo (m) dl parafulmine 
caide (m) de pararrayoa 

ft -- 

niHHa (f) (uo.ioca (f)) 
PpOMOOTBOja 
sbarra (f) di parafulmine 
barm (f) de pararrayoa 


AnschluUmuffe (f) Kir 
B1 i tzablei tcrlei tungeu 
connector for lightning- 
conductors 

s manchon (m) d’ac- 
couplement ou de 
jonction pour con- 
dueteurs de para- 
tonuerre 



coeAHHUTejiBHOH Mydira 

(f) AJIft UpOBOAOBL 
rpoMOOTBoja 
manicotto (m) di giun- 
zione per conduttori 
di parafulmine 
enchufe (m) de uiiibn 
para conductores de 
pararrayos 
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Seilverbindungskupp- 
lung (f) 
rope coupling 
accouplement (m) de 
c&bles de paraton- 
nerre 



Leitungsplatte (f) zum 
Blitzableiter 
earth plate 

plaque (f) conductrice 
du paratonnerre 


Plattenkupplung (f) fur 
ein Blltzableiterseil 
plate coupling for con* 
due tor rope 
accouplement (m) k 
plaques pour cables 
de paratonnerre 


Blitzableiterlsolator (m) 
insulator of a lightning 
conductor 

isolateur (m) de para¬ 
tonnerre 


Blitzableiterrel&ls (n) 
lightning-arrester relay 
relais (m) de paraton¬ 
nerre 


Biltzhaus (n), Blltzh&us- 
chen (n) 

lightning conductor hut 
gu6rite (f) de paraton- 
aerre 


Bll tzablei terun tereu- 
chungsapparat (m) 
set for testing lightning 
conductors 

appareil (m) pour l’exa- 
men des paraton- 
nerres 



C06AHHHT6JLbHJblA 3&- 

(m) fljin KadejiH 
rpoMooTBo^a; oKHirb 
(m) Ann coeAHHemH 
rpoxooTBOAHaro Ka- 1 
oenn 

morsetto (m) di giun- 
zione per cavi 
unidn (f) para cables 

jiHHe&Han n.iacTraa (f) 
(npoBOAmuan miacro* 
Ha) rpoMooTBOAa 
piastre (f) conduttrlce 2 
del paraful mine 
place (f) conductriz del 
pararrayos 

nJiacTHHuaiaa MycfcTa (fj 
AJia KadejiH rpoMOOT- 
BOAa (rpoMoomoAHa- 
ro KaOejm) 

accoppiamento (m) a 3 
piastre per cavi di * 
parafulmine 
acoplamiento (m) de 
places para cables de 
pararrayos 

rpOMOOTBOAHltfi H30JIH- 

Topi> (m) 

1 sola tore (m) di para- 4 
fulmine 

aislador (m) de para¬ 
rrayos_ 

rpoMooTBOAHoe pej& (n) 
soccorritore (m) di para¬ 
fulmine a 

relevador (m) de para¬ 
rrayos_ 

rpOMOOTBOAHLlfi HIUHKTb 

(m); rpoMooTBOAHan 
6ya na (f) 

cablna (f) del paraiul- ° 
mine 

caseta (f) de para rrayos 

npn6opi» (m) (annaparb 
(m)) ajih HcnuTaHin 
rpOMOOTBOAOBT, 
apparecchio (m) per 7 
esaminare i para- 
fulmini 

aparato (m) para exa¬ 
miner los pararrayos 
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XL 


Telepraphie 

Telegraphy 

Tlllgraphie 


Teaerpa$l* 

Telegrafla 

Telefrafta 


Leltugs telegraphic 
l Telegnpkj trough wires 
Tlltgraphlo k HI 

elektrische Telegraph ie 

, <*> 

* electric telegraphy 

t£16graphie (!) 61ectrique 


DpoBO^iu Teaerpi^li 
Telegralla eoi flit 

Telegrafla A trarts 

de eos4setorf» 


3^einpmecKaH Tene- 
rpachin (X) 

telegrafla (X) elettrica 
telegrafla (f) el Metric a 


Telegraph (m) 
3 telegraph 
t£16graphe (m) 



TejierpatJre, (m) 
telegrafo (m) 
teldgralo (m) 


Telegraphenbau (m) 
telegraph construction 
construction (X) des t£- 
legraphes, 6tabllsse- 
ment (m) ou pose (f) de 
lignes t616graphiques 

TejierpathocTpoeHie i n 
costruzione (X) di tele 
graft 

construccldn (X) de telo- 
grafos 

Telegraphenanlage (f) 
telegraph plant, tele¬ 
graphic installation 
installation (f) ttfl^gra- 
phique f 

Tejierpadmaft ycraHOB- 
«a (X) 

impianto(m) telegraflco 
instalacidn (f) telegra 
flea 

TeleKraDhenschliissel 

telegraph code 
code (in) tdtegraphique 

KJiio'rb (m) aeneiirb: 

TejierpacbHufl K.ia>*n> 
codiee (m) telegraflco 
eddigo (m) telegraflco 

Obersectolegraphie (f) 
transatlantic telegraphy 
tel^graphio (X) trans- 
oclaniquc ou traus- 
oc£anieune; (ii travers 
l’Atlantique ) tdltfgra- 
phie (X) trausatlan- 
tique 

TpaHcaT.iaHnnecKan 
Te^erpa(J)iff (X) 
telegrafla (X) trasatlan- 
tica 

telegrafla (X) transat- 
ldntica 
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Seetelegraphenllnie (f), 
Seekabellinie (f) 
submarine line 
ligne (I) sous-marine 


Eisenbahntelegraph (m) 
railway telegraph 
i414grnphe (m) de chc- 
min de ler 


Feuerwehrtelegraph (m) 
fire-alarm telegraph 
teligraphe (m) avertis- 
seur d'lncendie 


Telegraphenamt (n) 
telegraph office 
bureau (m) t£16gra- 
phlque 


TelegTaphenstation (f). 

Telegraphenanstalt (f) 
telegraph station 
poste (m) Wligraphlque 

Telegraphen werlutatt 

(f) 

telegraph workshop 
atelier (m)t^l^graphique 
ou du tgldgraphe 

Telcgraphendlenst (m) 
telegraph service 
service (m) t^ldgra- 
phique ou du tcl6- 
graphe 


telegniphleron (v), einen 
Tclegraphenapparat 
bedlonen (v) 
to telegraph 
tiligraphlcr (v), desser- 
vlr (v) un apparell 
leligrapblque 
ein Telegramm voni 
■^trelfen ablesen (v) 
to read off a dlapatch, 
to read off a message 
from the tape 
lire (v; une dipt'che [en- 
registrte] sur la baude, 
lire (vl un t^l^gramme 
enregistr6) sur la band e 


nojBOAuaH Te.ierpadi- 
Han jiHiiin (f); Ka6e.it- 
Han Te-ierpacbHajt . 
.mitifl 

linea (f) sottomarina 
llnea (f) submariuu 
/KejrfcjHo;iopo>KHuft Te- 
jerpaijn, (m) 
telegrafo (m) per strada a 
ferrata 

telggrafo (m) de ferro- 
carril 


noMtapiiufl Te.ierpacbt 

(m) 

telegrnfo (m) per segna- s 
lare incendi 
telggrafo (m) avlsador 
de inccndios 


TeJieipaduiaii Koirrupa 
(f): Te.ierpaipuoe or- 
,1'fe.ienie (ir 
ufflcio tin) lclogratlco 
ofloinn (m) de tol<>- 
grafos 


TeJierpacbnan ctuhiuh (f) 
stazione (f) telegratica 6 
estaclbn (f) telegrAfica 

Te.ierpachnaa MacTep- 
cuafl (f); MacTepcKan 
Tejierpa(J)a(Te.ierpa(l>- .. 

HOft CTaHULH) 

offleina (f) telcgraflcn 
taller (m) telegrafico 
TeJierpadiHaa c-iywOa 
(f); c.iyM<6a ita T&ae- 
rpadrfe (TejterpaihHoft 7 
CTamurt) 

servizio (m) telegrafico 
servicio (m) telegrafico 
Te-ierpaduipoBaTb. 06- 
cjiy>KHBaTL T&aerpac})- 
huH annapan. (m) 
servlro tvi un appa- 8 
recchio telegrafico 
mauipular(v)un aparato 
telegrafico 


MiiTaTb Tejierpamiy ct 
.leimj 

leggere (v) uu tele- 
grammu dal nastro 
leer (v) un telegrams en 
In cinta 







Telegraphist (m) 

. operator, telegraphist 
tel6graphlBte(m), opCra- 
teur(m ) [dutClegraphe] 

Telegraphlstln (f) 
female telegraphist 
tClCgraphlste (f), opdro- 
trlce (!) [du tCICgrapbe] 


TejierpacpHCTL (m):Tejie- 

telegraflsta (ml (m) 
teleg raflsta (m) 

TeJierpacpHCTKa (f) 
telegraflsta (f) 
telegraflsta (f) 


s 


Telegraph enbote (m) 
telegraph messenger 
facteur (m) des tClC- 
graphes, facteur-tC16- 
graphlste (m), porteur 
(m) de t&Cgrammes, 
porteur- tClCgraphiste 

__ (m) 


Amtelnrlchtung (I), 
StatlODBelnrlchtung(f) 
4 station equipment 
Installation (I) d'un 
bureau tCICgraphlque 


Apparatcnsoal (m) 

6 Instrument room 
salle (f) des apparells 


Telegraphenverwal- 
tung (f) 

telegraph administra¬ 
tion 

administration (f) des 
t&Cgraphes 



pasHOcaHtn. (m) Te-ie- 
rpaKKi (aeneun.) ; no- 
cbLitHtin (m); paa- 
cununifl (m) 
fattorlno (m) telegraflco 
repartldor (m) tele- 
gr&floo 



CTOHuioiiHaH ycraaoBKa 

(1) 

lmpianto (m) d’una eta- 
zlone telegrafloa o dl 
un ulflclo telegraflco 
instalacldn (f) de una 
estaclrtn 


annapantaa (f); anna- 
pamufl aajrt (m) 
sola (f) degli apparecchl 
o apparatl 
sala (f) de aparatos 


BJieHie (n) (BtaoMCTBO 
GO) 

amminlstrazione (f) del 
telegrafl 
admlnistracldn 
telCgrafos 


(0 


Telegrnphlerbatterlo (I) 
telegraph battery 
_ batterle (() d'eicments 
‘ ou de piles du USlc- 
graphe, batterle (f) 
telCgruphlquo 


s 


$ 


TonerparpHaH darapen 

(0 

batteria (f) telegrafloa 
baterla (() telegrafloa 


a 


derSammlerbatterie 
slnd elne Anzahl 
von [Kupfer-) Ele- 
menten vorgo- 
schaltet 

the strength of the 4 #' 
accumulator bat- f 9 
tery is maintained 99 
by a number of # * 
primary cells * 

un certain nombre g r — 
d'eicments [au • •. G? 
oulvre] sont mon- 
tes en sCrie avec 
la batterle d'accu- 
mulntcurs 


IS! 


: TTTT i 

l • rm ; ‘ 

w * 


aKKynyjurropHaH 
daTapen (f) aapa- 
MtacTCH rpynuofl 
MtAHO - uhhko- 
BUX1> 3JleMeHT0BT» 

un ccrto numero dl 
pile [al rame, C In¬ 
sert to nel clrculto 
avantl alia batte¬ 
ria dl accumula¬ 
tor! 

un clerto numero 
de olementos ,de 
cobre] eon Inter- 
caladas en eerie 
on el clrculto de 
una batena 




FuUersches Element (n) 
Fuller cell 

£l£ment (m) [de] Fuller 
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9Ji6M6HTb (m) <J>yjuiepa 
plla (f) Fuller / 

pila (f) Fuller 


Arbeltsstrom (m) 
open circuit [current] 
courant (m) intermit¬ 
tent, courant (m) [ne 
traversant la ligne 
qu’au moment] de 
transmission 



padomfl to Kb (m) 
corrente (f) in term! t- 
tente 

corriente(f) intermitente 


Arbeitsstrombetrieb (m) 
open circuit working 
fonctionnement (m) ou 
marche (f) k courant 
intermittent ou k cir¬ 
cuit ouvert 



paCoTa (f) Ha patoiem* 

Toirfe 

senrizio (m) a corrente 
intermit tente 
funcionamiento (m) por 
corriente intermitente 


Arbeitsstrombatterle (f) 
battery for open circuit 
batterie (f) [d’figments] a 

a courant intermittent 
ou a circuit ouvert 


daiapea (f) paGouaro 
TOKa 

batteria (f) a corrente 
intermittente 
bateria (f) de corriente 
intermitente 


Arbeitsstromkreis (m) 
open circuit 
circuit(m)fr courant in¬ 
termittent, circuit (m) 
ouvert 


irfeni* (0 pafonaro toks 
circuito (m) a corrente 
intermittente 5 

circuito (m) de corriente 
intermitente 


Arbeitsstromsohaltung 

(f) 

open circuit connections 
, (pi) 

couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) k courant 
intermittent ou a cir¬ 
cuit ouvert 


coeABHeme (u) Ha pa- 
(SoHeirb Toicb; cxena 
(f) coeAHHeHin am pa- 
Gouaro Tona ; cxeua 

S iGonaro Tona 6 

egamento (m) a oor- 
rente intermittente 
acoplamiento (m) de co¬ 
rriente intermitente 


Ruheatrom (m) 
closed circuit cur¬ 
rent, current on 
closed circuit 
courant (m) perma- 
nent _ 

Ruhestrombetrieb 

(m) 

closed circuit wor¬ 
king 

fonctionnement (m) 
ou marche (f) a cou- 
ntnt permanent 
ou k circuit ferm£ 



a 


nOCTOHHHWfl TOKT» 

(m) 

corrente (f) perma- 
nente 

corriente (f) conti¬ 
nue 

paGoTa (f) Ha nocTo- 

RHHOlft TOKb 

funzionaniento (m) a 
corrente perma- 
nente 

funcionamiento (m) 
por corriente con- 
tin ua 


Ruhestrombatterie (f) 
battery for closed cir¬ 
cuit a 

batterie (f) [d’Glements] 
k courant permanent 
ou k circuit ferm6 


GaTapen (f) nocTOHHHaro 
Tona; GaTapen pjin 
padoTu Ha nocTOHH- 

HOBTb TOIffc 

batteria (f) a corrente 
permanente 

bateria (f) de corriente 
continue 


7 


8 


9 
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Ruhcstromkreis (m) 
closed circuit 
/ circuit (m) a couranr 
permanent, circuit 
(m) ferm6 


Ruhestromschaltung if) 
closed circuit connec¬ 
tions (pi) 

* couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) a courant 
permanent ou a circuit 
ferm6 


Stromgebung (f) 
closure of the current 
emission (f) ou lance- 
men t (m) du courant 


Abgnngstrom (m), nbge- 
heuder Strom (m) 
outgoing current 
4 courant (m) d’emission 
ou de depart, courant 
(m) emis 


-II- 


Erdstrom (m) 
r t earth current 

courant (m) terrestre 



•a 


Riickstrom (in) 

** return current 

courant (m) de retour 


ankonmienderSlrom(m) 
iucoining current 
7 courant (m) d’amvee, ( 
courant (m) de recep- j 
tion - 


irfcnb (f) Ha nocTOflH- 
HOMT> TOlcfc 

circuito (m) di corrente 
l»ennanente 
circuito (m) de corrienif 
continua 

coeitHHeme (n) h.i no 

CTOHHHOMT> TOK+.I Cie- 

Ma (f) coeAHHema xw 
nocroRHHaro toks 
cxeMa nocTOHHHar 
TOKa 

collegamento (m) a cot- 
rente permanente 
acoplamiento (mi & 
corriente continua 


nocu.iKa (f) TOKa; Ha- 
VKaTie (n) 

emissione (f) di correntt 
emisidn (f) de content* 


HCxoAffmifi tokt> (m) 
corrente (f) in partenra 
corriente (f) de partita 


aeMHOfi Tom> (m) 
corrente (f) terrestre o 
tellurica 

corriente (f) terrestre 
corriente (f) telurica 


OCpaTHblft tokt> (m) 
corrente (f) di ritomo 
corriente (f) de retorno 
o de vuelta 


BXOTHmifl T0KT> (m) 
corrente (f) d’arrive 
corriente (m) de 11 egad* 


Ortsstrom (m), Lokal- 
H strnm (in) 
local current 
courant (m) local 


Ortsstromkreis (m), 
Lokalstromkreis <m) 
local circuit 
circuit (m) local 


arfecTHbifl tokt> (in) 
corrente (f) locale 
corriente (f) local 



ivkm. if) irkcTHaro TOKa 
circuito (m) locale 
circuito (m) locul 


a 
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Ortsbatterie (!), Lokal- 
batterle (f) 
local battery 
batterle (f) locale 


irfccTHaH dampen (f) 
batteria (f) locale / 

baterla (f) local 


Linlenbatterie (f) 
line or main battery 
batterle (f) ou pile (f) de 
li^ne 


Feldbatterie (f), Feld- 
telegraphenbatterle (f) 
battery for field tele¬ 
graphy 

batterle (f) ou pile (f) 
pour t616graphes de 
campagne 


dauerode Wechsel- 
strdme (m pi) 
permanent alternating 
currents (pi) 
courants (m pi) alter¬ 
nates permanents 


jiHHefiHaa daTapen (f) 
batteria (f) dl llnea 
baterla (f) de llnea 



a 


noJieB&H (noxo^Han) 6a- 
Tapea (i); daTapen jum 
nojieBoro Teaerpacfra 
batteria (f) per apparec- , 
chi telegrafici da 
campo 

baterla (f) para aparatos 
de campana 


npOAOJDKHTHTeJILHhie 
TOKH (m pi) pa3HUXl> 
3HaKOBT> 

correnti (f pi) alternate 4 
permanent! 

corrlentes (f pi) alternas 
permanentes 


fluchtlgeWechselstrome 
(m pi) 

transient alternating 
currents (pi) 
courants (m pi) alterna¬ 
te temporaires ou 
passagers 


MTHOBeUHhie tokh (mpli 
P&3HbIXl> 3HaK0Bl> 

correnti (f pi) alternate . 

temporanee ° 

corrlentes (f pi) alternas 
temporales 


hifferenzstrom (m) 
differential current 
courant (m) differential 


paaHocTHLifi tokt> (m) 
corrente (f) dlfferenziale a 
corrlente (f) diferencial 


<Jegenstrom (m) 
back current, reverse 
current 

contre-courant (m) 


BCTp^HHblft Tom» (m) 
controcorrente (f) 
contra-oorrlente (f) 


Telegram m (n) 
telegram, telegraphic 
message, wire 
telegramme (m), d6- 
peche (!) [t£16gra- 
pblque]; (par c&ble, 
aussi:) c&blogramme 
(m) 



TeJierpaMMa (f); Aenema 

(f) 

dispaccio (m) [telegra- s 
flco], telegramma (m) 
telegrama (m) 


abtelegraphloren (v) 
to give a telegTam 
telCgraphier (v); lancer 
(v) ou exp&dier (v) ou 
envoyer (v) ou trans- 
mettre (v) un tdld- 
gramme ; (par o&ble, 
aussi:) cftbler (v) 


jjpoTejierpatfmpoBaTb: 
nepe^a-Tb (-BaTb) Te- 
jierpaMMy 

spedire (v) uu tele- 
gramma * 

truusmitir (v) un tele¬ 
grama 
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Telegraphiergeschwin- 
digkeit (!) 

1 transmitting speed 
vitesse (!) de transmis¬ 
sion telegraph! que 


CKopocn* (!) Tejierpa- 
ct>HpoB&HiH (nepeiiana 
Tejierpamn») 
velocity (!) di trasmis- 
sione telegrafica 
velocidad (!) de trans- 
misidn telegrafica 


Ableitung (!) 
* leaking 

derivation (!) 


yreHKa (!) TOKa 
derivation© (!) 
derivaciAn (!) 


gleiclimiifiig verteilte 
Ableitung (!) 

o uniformly distributed 
leakage 

derivation (!) uniform^- 
ment r£ par tie 



paBHOirkpHO pacnpe,it- 
Ji^HHaa yremta, (!) 
derivazione (!) uniforme- 
mente ripartita 
derivacidn (!) uniforme- 
mente re parti da 


ungleichmttflig verteilte 
Ableitung (!) 
irregularly distributed 
* leakage 

derivation (!) irrdgu- 
lierement ou non-uni- 
form£ment r^partie 






HepaBHoirkpHO pacnpe- 
a£a£hh&h yrenKa (!) 
derivazione (!) irregolar- 
mente ripartita 
derivacidn (!) irregular- 
mente repartida 


Isolationsfehler (m) in 
der Leitung 

* fault in the line-insu- 
0 lation 

dgfaut (m) d’isolement 
dans la ligne 



noBpextAeHie (n) hsoaji- 
uui bt> npoBOjrb 
difetto(m) d’isolamento 
nella linea 

falta (!) de aiBlamiento 
en la linea 


Ortsbestimmung (!) 
eines Leitungsfehlers, 
/, Fehlerbestimmung (!) 
localisation of a fault 
localisation (!) d’un d6- 
faut de la ligne 



onpeA’fcieme (n) irhcra 
noBpexcAemji npo- 
BOAa 

localizzazione (!) d'un 
difetto 

localizacidn (!) de una 
aver! a 


Lage (!) des Isolations- 
fehlers 

position of the insula- 
7 tion fault 

situation (!) ou position 
(!) du dttaut d’isole¬ 
ment 


jrfecTO (n) noBpexgieHiii 
Haojumifl 

posizione (!) del difetto 
d’isolamento 
situacidn (!) de la falta 
de aisl&miento 


ver&nderlicher Zustand 
(m) der Leitung 
# variable state o! the 
line 

etat (m) variable de la 
ligne 


Riickschlag (m) 

9 return-shock 

choc (m) en retoux 


iiepeM'tufloe cocTOHHie 
(n) npoBOAa 
stato (m) variabile della 
linea 

estado (m) variable de 
la linea 


BOdBpaTHLifi yAapb (m) 
rimbalzo (m), contra- 
colpo (m) 

choque (m) de retroceso 
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atmosphurische Stftrung 

in 

atmospherlo distur¬ 
bance 

derangement (m) ott 
perturbation (f) ou 
trouble (m) atmo- 
sph^rique 


noBpe>KAeHie (n) ott, 
aTMoc4>epHLixi> npn- 

THHT* 

perturbazione (f) atmo- i 
Rferlca 

perturbacidn (f) atinos- 
terica 


magnetische Stdrung(f) 
magnetic disturbance 
derangement (m) ou per¬ 
turbation (f) ou trouble 
(m) magn^tique 


Stdmngsbestimmung (f) 
localising of disturbance 
determination (f) d'un 
derangement 


Telegr&phenapparat (m) 
telegraph apparatus 
appareil (m) telegra- 
phique 


MarHiiTHoe BonMymeHie 

(n) 

perturbazione (f) mag- v 
netica 

perturbacidn (f) magne- 
tica 

onpeAbJieHie (n) (Ha- 
xonueHie (n)) arfccTa 
noBpe>K abh in 
localizzazione (f) della 
perturbazione 
localizacidn (f) de la 
perturbacibn 


TejierpacpHuft anna- 
pan. (m) 

apparato (m) telegr&flco 
aparato (m) telegrAfico 


Zeigertelegraph (m) 
needle telegraph, dial 
telegraph, pointer te¬ 
legraph, indicator te¬ 
legraph 

t614graphe (m) a cadran 


Zeiger (m) 
pointer, needle 
aiguille (f), index (in) 



a 


yKaaaTejiBHwd Tejie- 
rpacf)H wfl annapan. 
(m); annapan. ct» hh- - 
ct>ep6jiaToin. 
telegrafo (m) & indice 
telegrafo (m) de aguja 

CTp'fejiKa (fj; yKaaaTe.ib 

(m) 

indice (m), lancetta (f) 
aguja (f) 


Nadel telegraph (m) 
needle telegraph, needle 
instrument, indicator 
telegraph 

t^tegrapbe (m) a ai¬ 
guille 






TeAerpa(J)Hwfi amia- 
parb (m) ci> xanuiT- 

HMMH CTpimKaMH 

telegrafo (m) ad ago 
telegrafo (m) de aguja 


Einnadeltelegraph (m) 
single-needle telegraph, 
single-needle instru¬ 
ment 

t616graphe (m) a simple 
aiguille 



T6Jierpa<t>Huft anna¬ 
pan. (m) cb OAHoft 
XantHTHOft CTp’fejIKOfl 
telegrafo (m) ad un solo * 
ago 

telegrafo (m) de aguja 
sencilla 


Doppelnadeltelegraph 
(m), Doppelnadel- 
apparat (m) 
double-needle tele¬ 
graph, double-needle 
instrument 

telggraphe (m) a double 
aiguille 



TeJierpa(f)Hufl anna- 
pan. (m) cr. AByxn 
MarBHTHUUH CTP+.-T- 
KaXH 

telegrafo (m) a due aghi 
telegrafo (m) de doble 
aguja 
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Xadelablenkung (f) 

/ deflection of the needle 
deviation (f) de l’aiguille 


Schreibtelegraph (m), 
Scbreibapparnt (m) 
a recording telegraph, 
writing telegraph 
t£l£graphe (m) bcrivant 



a 


oranoHeme (n) crprkiKn 
deviazione (f) dell’ago 
desviacibn (f) de la 
aguja 


na my mi ft [Tejierpacb- 

aud] annaparb (m) 
telegrafo (m) fieri vent e 
tellgrafo (m) iinpreeor 


3 



Morsesehreiher (m), 
Morseapparat (m) 
Morse recorder, Morse 
receiver 

telegraphe (m) [del Mor¬ 
se, appareil (m) [de] 
Morse, Morse (m) 


annaparb (m) Mopae 
apparecchio (m) o ap- 
parato (m) [di] Morse 
telegrafo (m) Morse 


Farbr&dchen (n) 
printing wheel, inking 
disc or roller 
molette (f) d’encrage 


nnuivmee KOJieco (n) 
a rotella (f) scrivente 

rodillo (m) de dar tinta 


ft 


Papierfuhrungsrolle (f) 
paper roll 

rouleau (m) de papier 



6ynaacHaa Jieina if) 
avvolgi carta (f) 
rollo (m) de papel 


Morseschrift (f), Morse- 
zeichen (npl) 

Morse code or signals 

(pi) 

caract^res (m pi) ou 
signaux (m pi) [de l’al« 
phabet] Morse 


Morsealphabct (n) 

7 Morse alphabet 
alphabet (m) Morse 


Huchstabe (m) 
s letter 
lettre (f) 


mpiicprb (m) (aHaicii 
(in pi) a-KbaBirra) 
Mopae 

segnali (m pi) dell'alfa- 
beto di Morse 
signos (m pi) del alfa- 
beto Morse 

aabyna (f) (a;i<t>aBiirb 
(m)) Mop3e 

alfabeto (m) jdi] Mor«e 
alfabeto (m) [de] Morse 


byKBa (f) 
lettera (f; 
letra (f) 



Ziffer (f) 
v figure, cipher 
ehiffre (m) 


UHtppa (f) 
cifra (f) 
cifra (f) 
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abgekurzt (adj) 
abbreviated (adj) 
abrdgd (adj) 


Bruchstrich (m) 
fraction line 
barre (f) ou tlret (m) de 
fraction 


Unterscheidungs- 
zeichen (n) 
distinctive mark 
aigne (m) distinctlf 

Interpu n k ti onszei chen 
(n) 

points (pi) 

aigne (m) de ponctu- 
ation 


coKpameHHufi 
abbreviato (agg) i 

abreviado (adj) 


Apoduan qeDTa (!) 
segno (m) di frazione o 
di divlsione 
guibn (m) de fraccibn 


OT.THHHTe^bHblft 3HaKT> 

(m) , 

segno (m) distintivo 
signo (m) distintivo 


3H&ki> (m) npenHH&HiH 
segno (m) cTinterpun- , 
zione 

signo (m) depuntuacion 


Punkt (m) # TOHKa (f) 

full stop, period (A; # # # # punto (m) 6 

point (m) punto (m) 


Strichpunkt (m), Semi- 
kolon (n) $ 

semi-colon 
point-vlrgule (m) 

Komma (n) , 

comma A 

vizgule (f) 

Doppelpunkt (m), Ko- 
lon (n) : 

colon 

double point (m), deux ■■ ■■ mm • • • 
points (m pi) _ 

Pragezeichen (n) f 

query, note of interro- * 

gation 

point(m) d'interrogation 


T0<1K& (f) CT> aailHTOft 
punto-virgola (m) 6 

punto (m) y coma (f) 


aamrran (f) 

▼irgola (f) 7 

coma (f) 


ABoeTOuie (n) 

due puntl (m pi) # 

dos puntos (m pi) 


BonpocHTejibHuft aHaicb 

(m) o 

punto (m) lnterrogattvo 
signo (m) de interroga- 
cibn 


Apostroph (m) * 

apostrophe 

apostrophe (f) • mmmm 


Ausrnfnngszeichen (n) * 

note of exclamation 

point (m) d’ exclamation “ ™ *' 


Blndestrich (m) 
hyphen 

trait (m) d'union 


anocTpodxb (m) 
apostrofe (m) 
apbstrofe (m) 

BOcmmuaTe.ibHbifl 
3Ham» (m)j 3 H&ki> 
BOCKJIHUaHIH n 

punto (m) esclamativo 
o ammlrativo 
admiraclbn (f ) _ _ 

rape (n) 

lineetta (!) rj 

guibn (m) 


Klammer (!) 

brackets, parenthesis (A) () 

parenthbse (!) 

Anfuhrungszeichen (n) 
inverted comma, quo- 
tation marks (A) 
guillemet (m) 


CKobna (!) 

parentesi (!) tn 

parbntests (!) 


KOBUHKH (f pl) 
virgolette (! pl) 
comill as (f pl) 


14 








U nteratreichungs- 
t zeichen (n) 
underlining 
soulignb (m) 


Trennungszeichen (n) 

2 separating line 

signe (m) sbparatil ou 
de separation 


Zeichen (n) 

3 signal 

signal (m), caractere (m) 


Anruf (m) 
4 call 
appel (m) 


Schlufizeichen (n) 

7 end signal 

[signal (m) de] fin (f) de 
transmission 


verstanden 
h understood 
compri8 


Iming (f) 
a error 
erreur (f) 

Schlufi (m) der t)ber- 
mittlung 

:<> end of the message 
fin (f) de [la] transmis¬ 
sion 

Aufforderung (f) zum 
Geben 

signal or permission to 
11 transmit, call 

invitation (f) & trans- 
mettre 


Warten (n) 
l* waiting 
attente (f) 


beendete Aufnahme (f), 
3 Quittung (f) 
finished reading 
reception (f) terminee 


noAH^pKHBame (n); 
8Ham> (m) doah^pkii- 
Bam h 

sottolineato (m) 
8ubrayado (m) _ 

OTA'feJiHTejibHaH nepia 
(f); BHaKT. (m), orjt- 
o/nomifi Tencn. on, 
ajipeca h iioaiiiich 
segno (m) di separazione 
signo (m) de separacibn 


SHaiCL (m) 
segnale (m) 
sefial (f) 


BU80B1> (m) 
chi&mata (f) 
llamada (f) 


aHamb (m) Bbiaosa; bu- 
SUBHOft CHrHRJTB (m) 
segnale (m) di chi&mata 
inaicacibn (m) para 
llamar 


jK&RTh 

aspettale (m) 
sefial (f) de espera 


KOHem> (m) nepejxa^ii 
segnale (m) di chiusa 
o di fine 

sefial (f) del fin de 
transmisibn 


nOHHJTb 

inteso, compreso 
comprendido, enterado 


onrafixa (f) 
sbaglio (m) 
error (m) 


KOHem* (m) nepejiaHH 
fine (f) della trasmis- 
sione 

fin (f) de la transmisibn 


npHrjiameHie (n) Kb 
nepe^aTfe 

invito (m) a trasmettere 
invitacibn (f) para trans- 
mitir 


hca&tb 
•aspettate* 
espera (f) 


KBirraHitiA (f) 

fine (m) della recezione 

fin (m) de recepcibn 




Rufzeichen (n), Anruf- 
zeichen (n) 
o call Bignal 

indicatif (m), signal (m) 
d 'appel 


Wartezeichen (n) 

. waiting signal 
attente (f), signal (m) 
d’attente 
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Taster (m), 8chlussel (m) 
sender, key 
manipulateur (m) 


Tastenanschlag (m) 
depression of the key 
abatement (m) ou de¬ 
pression (I) du mani¬ 
pulate nr 



kjdotb (ml; M&HHnyjiH* 
Topi» (m) 

manipolatore (m), tasto 

(m) 

manipulador (m) 


J 



Hancaxie (n) kjiio?& 
pressione (f) o abbassa- 
mento (m) del mani¬ 
polatore 

bajar (v) el manipulador 


2 


Morsetaste (f) 

Morse sender, Morse key 
manipulateur (m) Morse, 
cl* (f) ou clef (f) 
Morse 


Tastenbrett (n) 
key-base 

clavier (m), touches (f pi) 


Messingschiene (f) 
brass bar, brass plate 
plaque (f) de laiton 


Arbeitsschiene (I), Tele- 
graphierschiene (!) 
working bar 

plaque (f) de transmis¬ 
sion, plot (zn) [ou bloc 
(m)] ae travail 

Mittelschiene (f) 
centre bar 
plaque (f) mddiane 


Ruheschiene (f), Ruhe- 
kontaktschiene (f) 
bar of rest, stop bar 
plaque (f) [de contact] 
de repos, plot (m) [ou 
bloc (m)] de contact 
de repos 

Kontaktstift (m) 
contact pin, front-con- 
tact. anvil 

cheville (f) de contact 


Kontaktfeile (f) 
contact file 
lime (f) a contacts 


Ruhekontakt (m) 
back contact 
contact (m) de repos 


kjdotb (m) Mopae 
tasto (m) Morse 3 

manipulador (m) Morse 


ocHoaaHie (n) (uokojil 
( m)) Kjnoqa 
tastiera (f) 

Have (f) 


a&tyhh&h nojioca (f) 
(ruiacTHHa (f)) - 

piastra (f) di ottone 
placa (f) de latbn 

nji&CTBH& (f) padoiaro 
KOHT&KT& 

incudine (m) di trasmis- t> 
sione 

placa (f) de transinisidn 


MaccHFb (m) Kjnona 
piastra (f) mediana 7 
plana (f) central 


nji&CTBHa (f) cnoKoftHa- 
TO KOHT&KT& 

incudine (m) di riposo 8 
placa (f) de contacto 
de reposo 


HHXCHift pa6o*rift KOH- 
T&KTHUR BHHTb (m) tJ 
punta (f) di contatto 
clavija (f) de contacto 


HanHJLkHHicB (m) juw aa- 

qHCTKH KOHTaKTOBl,; 
TOCTHJIKa (f) 10 

lima (f) a contatti 
lima (f) para contacto? 


CnOKOflHUfl KOHTaKT- 

Hufi bhittb (m) 
contatto (m) di riposo 
contacto (m) de reposo 
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Arbeitskontakt fra) 
working contact 
. plot(m) de transmission 
ou de travail, contact 
(m) de transmission ou 
de travail 


Bepxmfl padoniS koh- 

TaKTHLtH HHHTB .m 
con tat to (m) di tra>- 
missione 

contacto (m) de trans- 
mis!6n 


Tastenhebel (m) 

2 key-lever 

levier (m) du manipii- 
latcur 


puqan> (m) K-Tiona 
leva (f) del manipolatore 
pal an c a (f) del manipu- 
lador 


konisch angebohrte 
Stahlachse (f) 

* conically drilled steel 
3 axle 

axe (m) d’acier a forages 
conlques 


Spitzenschraube (f) 
4 pointed screw 
vis (f) k pointe 


k 




Beweglichkeit (f) des 
Tastenhebels 

6 mobility of the key lever 
mobility (f) du levier de 
manlpulateur 


Tastenknopf (m) 

~ knob of the key 

bouton (m) de manipu¬ 
lates 


Ebonitknopf (m) 

7 ebonite knob 1 

bouton (m) d’6bonite 


CT&JIbHaH OCb (D Ch Bu- 
CBep.ieHHBOO! KOHHHe- 

ckhmh nrfcaaaMU Ha 

KOHItaXT* 

asse (m) d’acciaio a fora* 
tura conica 

eje (m) de acero con 
agujeros cdnicos 

OCTpOKOHeHHMfl BHHTi 

(m) 

vite (f) a punta 
tornillo (m) d e punta 

noABHWHocn^f) ptnara 
KJII04a 

mobilita (f) della leva 
del manipolatore 
movilidad (f) de la pa* 
lancftdel manipulator 

pyKOHTKa (f) Kjnoqa 
bottone (m) o pometto 
(m) del manipolatore 
bot6n (m) del manipu* 
lado r, pulsador (m) 

ado Hn to Ban pyKOHTKa(f) 
bottone (m) o pometto 
(m) d’ebanite 
bot6n (m) de ebonita 


Ebonithiilse (f) 

8 ebonite bushing 
douille (f) en Ebonite 


Stahlspiralfeder (f), 
Stahlschraubenfederff) 
steel spiral spring 
ressort (m) a boudin en 
acier, ressort (m) hdli* 
coidal en acier 


adoHHTOBan BTyjiKa (ft 
(Tpydna (f), ra:n>3a (f)): 

O qexojn* (m) 

manicotto (m) d’ebanite 
manguito(m) de ebonita 

CTajitHaa cnHp&jn»H&fl 
npyHCHHa (f) 

p [molla (f) a] spirale di 

acciaio 

muelle (m) belizoidal de 
acero 


Spannung (f) der Splral- 
feder 

1Q tension of the spiral 
spring 

tension (f) du ressort 
a boudin 


Taste (f) mit federnden 
Kontakten 

11 key with spring contacts 
manipulateur(ra)a plots- 
ressorts 



H&THHteme (f) cnnpa.ii>’ 
HOft nppKHHbi 
tensione (f) della molls 
a spirale 

tensidn (f) del muelle 
helizoidal 

KjnoHT> (m) <n> npywH- 
HHIUHMH KOHTaKTaMP 
manipolatore (m) a cod- 
tatto elastico 
manipulador (m)*de con¬ 
tacto eldstico' 
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Ruhekontaktleder (f) 
back contact spring 
ressort (m) du plot de 
repos 


npy>KHHa (f) cnoKofiHaro 
KOHTaKTa 

molla (f) del contatto 
di riposo 

muelle (m) del contacto 
de reposo 


Arbeitskontaktteder (f) 
front contact spring 
ressort (m) dn plot de b 

travail ou de trans¬ 
mission 


nppKHHa (f) padoiaro 
KOHTaKTa 

molla (f) del contatto dl 
lavoro 

muelle (m) del contacto 
de trabajo 


Batteriewechsel 

(m) 

battery commu¬ 
tator 

commutateur 
fm) de bat- 
terie 


Wechseltaste (f) 
change-over 
key, revers¬ 
ing key 
manipulateur 
(m) de com¬ 
mutation 



CaTapeftntifi 

KOMMyTSTOpij 

(m) (nepeK-no- 
uaTe;ifc (mb 
commutatore 
(m) di batteria 
conmutador (m) 
de bateria 


KOMIfyTaTOpT> 
(m) juin nepe- 
irfcmi Hanpa- 
tuieHiH TOKa; 
6aTapeAHufl 
KjnoTt (m) 
manipolatore 
(m) dl com- 
mutazione 
manipulador 
(m) de con- 
mutacidn 


die Batterie an die Taste 
legen (v) 

to connect the battery 
to the key 

raccorder (v) la batterie 
avec le manipulateur, 
relier (v) la batterie 
au manipulateur 


npncoeAHHHTb daTapeio 

Kb KJIlOHy 

congiungere (v) la bat¬ 
teria colla tastiera 
conectar (v) la bateria 
con el manipulador 


Obertragungsschaltu ng 

(!) 

translation connection 
couplage (m) de trans¬ 
lation 


i 


z 1 



T 


t> 


9 

>1 


TpaHc.iHnioHHaH cxena 

(f) 

collegamento (m) di 
trasmissione 
acoplamiento (m) de 
transmisidn 


G 


Wechseltaste (f) mit 
En tlad ungskon tak t 
reversing key with dis¬ 
charge contact 
manipulateur (m) de 
commutation a plot 
de d^cbarge 



KJDOM'b (m) ct> paapHA- 

HLIMT> KOHTaKTOJTb; 

paapHAltuft KJHO'rt 
manipolatore (m) ad in- 
versione dl corrente 7 
con contatto di scarica 
manipulador(m) de con- 
mu tacidn con con¬ 
tacto de descarga 
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Klopfertaste (f) 
sounder key 

/ manipulateur (m) au 
son, manipulateur (m) 
parleur 


kjhotl (m) aah cjiyxo- 
Boro aimapaTa (icaon- 

manlpolatore (m) fonlco 
manipulador (m) fdnico 


polarislerter Empf&nger 
9 (m) 

9 polarised receiver 
r&epteur (m) polarise 


Farbschreibcr (m) 
inker, ink-writer 
3 appareil (m) k molette, 
r^cepteur (m) impri- 
meur a encre 


Reliefschreiber (m) 
telegraphic embosser 
4 rgcepteur (m) a pointe 
sdche ou k 4criture 
en relief 





Reliefschrift (1) 

5 embossed writing 
£criture (f) en relief 


n 0 JUrpH 30 B&HHHft 
npi 6 MBHKl> (m) 

ricevitore (m) polariz- 
zato 

receptor (m) polarizado 

nepHonem y mifi anna- 
pan. (m) 

ricevitore (m) a rote 11a 
scrivente 

receptor (m) impresor de 
tinta 


pejite(J)HO-( 6 ’kio- )iih- 
mymift annapan. (m) 
ricevitore (m) Morse 
in rilievo o a punta 
secca 

receptor (m) Morse de 
punta seca 


pejn.e<t>Hue 3 H&kh (m pi' 
scrittura (f) in rilievo 
escritura (f) de relieve 



HopMajn>HuA uepHoiTB- 
mymift annapan. (xn» 
ricevitore (m) normale 
a rot ell a scrivente 
receptor (m) normal de 
tinta 

KOpotiKa (f) 
scatola (f), cassa (f) 
caja (f) 


Normulfarbschreiber (m) 
standard ink-writer, dl- 
6 rect wTiter, printer 
r^cepteur (m) normal k 
encre 


Gehause (n) 

? case 

enveloppe (f), boite (f) & 


Rahmen (m), Messing- 
rah men (m) 
s frame, brass frame 
cadre (m), cadre (m) en 
laiton 


paaa(f); JiaiyHHaH pa*a 

D piastra (f) dl ottone 

cuadro (m) de laton 


Wange (f), Messing- 
wauge (f), Apparat- 
o waugo (f) 

* side wall, brass side 
flasque (m) ou platine (f) 
en laiton 


JI&TyHHUfl GoKOBMfl 
erkHKH (t pi) Kopob- 
KH (CTaHHHbl) 
guancia (f) di ottone 
mandlbula (f) de latdn 
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AbschluBplatte (f) 
end plate 

plaque (f) de fenneture 
Eisenwinkel (m) 

iron angle d 

equerre (f) en fer 


RAderwerk (n) 
train of wheels 
rouage (m) 



KpuniKa (f) 

piastre (f) di estremita / 
place (f) de cierre 

>Ke-Tfe3HUft yrOJltHHKT* 
(m) 

squadra (f) di ferro 
escuadra (I) de hlerro 

qacoBofi MexaHH3Mi> (m) 
meccanismo (m) d’oro- v 
logeria 
rodaje (m) 


Dreh[ ungs]rich tung (f) 
des RAderwerkes 
direction of rotation of 
the wheels 

sens (m) de rotation du 
rouage 


( 


SchreibrAdchenachse (f) 

axle of the inking wheel a 

axe (m) de la molette 


Windfang (m) 
governor 

rAgulateur (m) a ailettes, 
roue (f) a ailettes 


Windfangschraube (f) 
governor screw 
vis (f) de rtgulateur a 
ailettes 


Steigmd (n) 
escapement wheel 
roue (f) d’^chappement, 
roue (f) de r e ncontre 

Laufgeschwindigkeit (f) 
working speed 
vitesse (f) de rotation 


uanpaaneirie (n) Bpa- 
meHin koji§ct> 
senso (m) di rotazione 4 
delle ruote 

sentido (m) de rotacidn 
del rodaje_ 

oct (f) nmnymaro ko- 
jieca 

asse (m) della rotella - 
scrivente 

eje (m) del rodlllo de 
escri tura_ 

B^Tpaiuca (f); B^Tpea- 
HHKT> (m) 6 . 

ruota (f) ad alette 
rueda (f) de aletas 

6e3KOHeHHblfl bhhtt> (m) 
B^TpRHKH (B‘i>TpeHHIl~ 
K&) 

vite (f) della ruota ad r 
alette 

tomillo (m) de la rueda 
de aletas 

KOJ16CO (n) JUIR B'fcTpHH- 
KH (BliTpeHHHKa) s 
scappamento (m) 
rueda (f) catalina 

CKopocTt (f) BpameHin 
velocitu (f) di rotazione 
velocidad (f) de rotacidn 


Regulierung (f) der Lauf- 
geschwindigkeit 
regulation of the wor¬ 
king speed 

regulation (f) de la vi¬ 
tesse de rotation 


Windfangachse (f) 
axle of the fly 

axe (m) de rdgulateur a S 

ailettes 


Windflfigel (m) 

air vane, fly 

ailette (f) de rAgulateur 


peryjrapoBauie (n) cko- 
pocTH BpameHin 
regolazione (f) della ve- if; 

locitA di rotazione 
regulAcidn (f) de la ve¬ 
locidad de rotacidn 


OCb (f) B'fcTpHHKH 
(B'fcTpeHHHKa) 
asse (m) della mota ad 11 
alette 

eje (m) de la rueda de 
aletas 

KPUJIO (n) B'feTpHHKH 


aletta (f) 
aleta (f) 


r»4 


II 
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Hohltrieb (m) 
lantern, lantern pinion 
1 [pignon (m) 4] lantern© 
(0 



irtBOHHaa inecTepHH (f) 
lanterns (f) 
linterna (f) 


2 


Triebteder (f) 
driving spring, main 
spring 

ressort (m) moteur ou 
d’actionnement 



saBOAHan (nacoBan) 
npyxcHHa (f) 
molla (f) di comando 
resort© (m) de iinpul- 
si6n 


Federtrommel (f) 

3 spring drum 

barillet (m) (de ressort] 



aaeoAHoft 6apa6am,(m); 
KopodKa (f) cb n py- 
Hcnnoft 

tamburo (m) della inolla 
barrileto (m) 


Aufziehen (n) der Trieb- 
feder 

. winding up the main 
4 spring 

remontage (m) du res¬ 
sort moteur 


aaBOAKa (f) npywaiHU 
il tend ere la molls di 
comando 

accidn (f) de dar cuerda 
ul resort© de impul- 
si6n 


HandgrifT(m), Trommel- 
n griff (m) 

handle, drum handle a 

manette (f) du barillet 

Sperrvorrichtung (f) 

.. locking device 

dispositif (m)d’arr^t, ar- 
r&tage (m) 

Sperrklinke (f) 

7 pawl b 

cliquet (m) d’arrGt 


Auf7,ugkontrolle (f) 
s winding-up control 
* control© (m) du reraon- 
tftge 


Kontrollrad (n) 

9 control wheel 

roue (f) de control© 


Kontrollzahn (in) 

10 control tooth 

dent (f) de contrdle 


Ablaufen (n) der Trieb- 
feder 

tl running down of the 
main spring 
detente (f) du ressort 
moteur 


aaeo^nan pywa (f) t py- 
KOHTKa (f)) 

chiave (f) del tamburo 
mango (m) del barrilete 

dameJiKHBaiomift Mexa- 
HII3MT> (m) 

dispositivo (m) di ar- 
resto 

disposicidn (f) de parada 


xpanoBaa codaHKa (f) 
nottolino (m) di arresto 
flador (m) 

npucnocodjieHie (n), pe- 
ry-iupyromee uam- 
>KeHie aaBOjiHoft npy- 

/KHHU 

registro (m) della ten¬ 
sion© 

registm (m) de la cuerda 

aBi.a.ioHKa (f); CTanbHoe 
:urfe^uoo(5pa3Hoe ko- 
C .ieco (n) 

ruota (f) dl registro 
rueda (f) de registro 

ynopHufl (KOIITpO.lB- 
HLifl) ay6*b (m): ooth- 
d HOBO'iHuft ay6em» (in) 

dentc (f) di registro 
diente (f) de registro 

paaecpTbiBaHie (n) aa- 
Bo^Hofi (nacoBofl) npy- 

>KHHU 

distension© (f) della 
molla di comando 
expansion (f) del resorte 
motor 
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ocb (f) saBOAHoro (npy- 
HtHHHaro) (Sapabaua; 
nepBaa ocb (f) 
asse (m) del tamburo 
eje (m) del barrilete 


Federtrommelachse (f) 
spring drum axle 
axe (m) du barillet 


Abnehmen (n) der Feder- 
trommel, Abzieben(D) 
der Federtrommel 
removing the main 
spring 

enlevement (m) ou d 6 - 
montage (m) du ba¬ 
rillet 


Abspannen (n) derFeder 

letting oil the main 
spring 

[action(f) de] d 6 tendre(v) 
le ressort, detente (f) 
du ressort 

Zuruckschnellen (n) der 
Feder 

recoil of the spring 

re tour (m) brusque du 
ressort 

das R&denverk ablaufen 
lessen (v) 

to let the clock-work 
run down 

laisser (v) se dgtendre 
le ressort, laisser (v) 
marcher le mouve- 
ment [d’horlogerie] 
Jusqu’k ce que le res¬ 
sort se soit d^tendu 

Torslchtiges Zuriick- 
drehen (n) der Feder- 
trommel 

carefully turning back¬ 
wards the spring drum 

[action (f) de] touroer (v) 
prudemment en ar- 
rtere le barillet 


CHirrie (n) aaBOAHoro 
(nppKHHHaro) 6apa- 
6aHa 

smontaggio (m) del tarn- # 
buro 

desmontaje (m) del ba- 
rrilete 


cnycKT» (m) npywnHU 
[r]alien tamen to (m) 
della molla $ 

accidn (f) de aflojar el 
resorte 


XTH0B6HH06 pa3B$pTBI- 
BaBie (n) npvHCHHU 
lo scattare della molla 4 
brusco retroceso (m) del 
muelle 


JtaTb OCT&BOBHTBCH qa- 

coBOMy nexaiiHSMy 
lasciare fermare il si- 5 
sterna di ruote 
soltar (v) la cuerda 


ocTopo>KHoe spameme 
(n) aaBOAHoro 6apa- 
6 aHa Ha3aAi> 
far girare (v) indietro 
adagio il tamburo 
volver (v) hacia atras 
con cuidado el barri¬ 
lete 


beim Ablaufen des Ap¬ 
pointee werden StdUe 
httrbar 

during running down 
of the apparatus 
knocks are audible 
en faisant marcher le 
mouvement [d’horlo¬ 
gerie], on per^oit des 
chocs dans Vappareil 

Offnen (n) der Feder¬ 
trommel 

opening the spring drum 
ouverture (f) du barillet 
(c. k d. Faction d’ou- 
rrir) 


npn Bpameiim uacoBoro 
MexaHHBMa cjiuiiihbi 
(paa^atoTCH) tojihkh 
si sentono delle scosse 
mentre si ferma l’ap- 7 
parecchio 

al dar cuerda se per- 
ciben choqucs en el 
aparato 


BCKpbrrie (n) aaBO^Horo 
(npyHtHHBaro) < 5 apa- 
6aHa $ 

aperture (f) del tamburo 
abertura (f) del barrilete 
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6len (n) der Trlebleder 
7 oiling of the main spring 
huilage (m) du ressort 
moteur 


die Federtrommel 
wieder aufbringen (v) 
„ to replace the spring 
~ drum 

remettre (v) en place 
le barillet 


Hemmvorrichtung (f) 

S stopping device 

dispositif (m) de freinage 


Ausldsehebel (m), Sperr* 
hebel (m) 

4 releasing lever 

levier (m) d’echappe- 
ment ou de d<^clan- 
chement 

Bperrfeder (f) 

5 stop spring 
ressort (m) d’arrSt 


Windfangscheibe (f) 
ti air-vane 

disque (m) rggulateur a 
air 


Untersatzkasten (m) 
base 

7 caisse-support (f), 

caisse (f) qui porte 
Tappareil 


Schlitz (m) 
S slit 
fente (D 


Papierlade (f) 
paper box, tape drawer 
y magasin (m) a papier, 
boite (f) k papier 


.Schiebeblech (n) 
at moving sheet 

platine (f) coulissante 


Holzrdllchen (n) 
n wooden roller 
galet (m) de bois 


cxaaKa (f) b&boahoA 
npyxtHHu 

oliatura (f) della molla 
mo trice 

engrase (m) del resorte 
motor 


HajrhTb CHOB& B&BOftHOfi 

(npyxcHHHufi) 6apa- 
6aHT» 

rimontare (v) 11 tamburo 
ajustar (v) el barrilete 


TopMaanoe npncnoco6- 
aeHie (n); npHcno- 
cofaeme juh ocra- 
hobkh MexaHHaxa 
arresto (m) 

disposicfdn (f) paraparar 


punan> (m) jsjih ocTa- 
HOBKH nexaHHana 
leva (f) di disgiunzione 
palanca (f) de desunidn 


saAepxcHBaiomaH npy- 
BCHBa (f) 

molla (f) dello scatto 
resorte (m) del escape 


cfrpHKuioHHafl niafl6on- 
Ka (f) Ha OCH B'feTpHH- 
KH (rfeTpeHHHKa) 
disco (m) della ruota 
ad alette 

disco (m) de la rueda 
de Aletas 


annapaTHuft hihhkt» (m) 
piedestallo (ml che porta 
l’apparecchlo 
caja (f) que lleva el 
aparato 


npop'feat (f); mejiK (f) 
fessura (f), fenditura (f) 
hendidura (f) 


BUABHHCHafl AOCKa (f) 
portacarta (n) 
caja (f) para papel 


KOJieCO (n) JUIH JI6HTU 
piastre (f) a scorrevole 
pletina (f) de corredera 


AepeBHHHufl poAHKT>(m) 
rullo (m) di Tegno 
rodlllo (m) de madera 
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F&rbkasten (m) 
i ok-trough 

encrier (m), capsule (f) 
d’encrage 


-a 

Apparatenfiarbe (f) 
ink 

encre (f) pour appareils 
tllggraphiques, encre 
(!) ttllgraphique 



qepHHJiLHHua (!); pe- 
aepByapi* (m) a.ih 
K pacKH l 

calamaio (m) 
tintero (m) 


TejierpacfcHaH apacna (!) 
inchlostro (n) per appa- 
rechi telegraflci * 

tlnta (!) para aparatos 
telegraflcos 


Oltinte (!) 
oily ink 

encre (!) ©16ique 


Farbradtrflger (m) 
inking wheel support 
porte-molette (!) 


MacJiHHUH Hepmuia 
(npl); TejierpactmaH 
Kpacna (!) 

inchiostro (in) grasso 
tinta (!)_ 

nmnymift ptriarL (m) 
sopporto (m) della ro- 
tella scrivente 
soporte (m) del rodillo 


Papiertfihrung (!) 
paper guide 
guide-papier (m) 


EE 


a+c 


JttHTOIipOTJDKHUft Me- 
xaHH8Mi> (m) - 

trasporto (m) della zona 
gula (!) de la cinta 


Fuhrungsstift (m) 
guide pin 

cheville-guide (!). che- 
ville (!) de guidage 


HanpaBJunomift 
UlTHChTb (m) 
caviglia (!) di guida 
espiga (!) de la guia 


Schreibr&dchen (n) 
inking wheel 
molette (!) [d’imprea- 
sion] 


iramymee KOJieco (n) 
k (koji€chko (n)) 

rotella (!) scrivente 
marcador (m) 


Fortbewegung (!) des 
Papierstreifens 

motion o! the paper 
strip 

emrainement (m) de la 
bande[lette] de papier 

Ablaulen (n) des Papier- 
streilens 

unrolling o! the paper 
strip 

d£roulement (m) auto- 
matique de la ban- 
de[lette] de papier 


Papiertiihrungsrolle (!) 
paper !eed roller 
cylindre (m) d’entraine 
ment du papier 


Messingrtillchen (n) 
brass roller 

petit cylindre (m) en 
laiton 


nocrynaTejiBHoe abh- 
MceHie (n) 6yMa>KHofi 
JieHTU 

a van z amen to (m) della 
zona 

arrastre (m) de la cinta 


CMaTMBaHie (n) 6yMa>K- 
HOfi JieHTLI 

svolgimento (m) della 
zona 

desarrollo (m) de la 
cinta 


Po.thkl (m) uanpa&iiuo* 
mill jieirry 

rullo (m) di guida della 
zona 10 

cilindro (m) motor de 
la cinta 

jiaTyHHuft Ba.niKT> (m) 

S 30J1HKT> (m» 

ndretto (m) di ottone // 
pequefio cilindro (m) de 
latdn 
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Papierwalze (f) 
l paper roller 

rouleau fm) a papier 


Druckw&lze (f) 
a printing roller 

cylindre (m) de pression 


Papierband (n), Papier- 
streifen (m) 

3 paper tape, paper strip, 

paper fillet 

bandedette] (f) de papier 

scharfe Abgrenzung (f) 
der Schriftzeichen, 
scharfe Schrift (f) 
clear impression of the 

4 signals 

delimitation (f) nette 
des signaux imprimis, 
ecriture (f) nette 

Dreh [ungsjgeschwindig- 
keit (f) des Lauf werkes 

5 running speed of the 

clockwork 

vitesse (f) de rotation 
du mouvement 


Elektromagnet (m), 
Schreibmagnet (m) 

6 electromagnet 

dlectro[aimant] (m) im- 
primeur 



.leuTonpoxa^cHuil aa- 
mi (m) 

cilindro (m) della zona 
rollo (m) de papel 


HEvKiniUOfi BajHtTb (m» 
b (pO.HJKT* (m)J 

cilindro (m) di pressione 
cilindro (m) de presi6n 



3 


6yica>KHafl neHTa (ft 
striscia (f) di carta o 
zona 
cinta (f) 


onST.inBue 3HaKii 'mpl 
scrittura (f) chiara 
escritura (f) clara 


CKopocTt, (f) BpameHia 
nacoBoro nexaHH3na 
velocita (f) di rotazione 
del meccanismo 
velocidad (f) de rotacidn 
del movimiento 




ajaeKTpoMarHHTT. (m) 
magnete (m) scrivente 
electro-iman (m) 
impresor 


Elektromagnetrolle (f) 
bobbin of the electro¬ 
magnet 

bobine (f) d*61ectro[al- 
mant' 


KaTymKa (f) aaeiapo- 
vanuiTa 

rocchetto (m) dell’elet- 
a tromagnete 

carre te (m) del electro- 
imdn 


9 


Polschuh (m) 
pole-piece 

dpanouissement (m) ou 
ptece (f) polaire 


b 


nojiiocHaH HaAcraBKa (f| 
espansione (f) polare 
pieza (f) polar 


Elektromagnetschenkel 

(m) 

limb of the electromag¬ 
net 

branche (f) d'dlectro r L ai- 
mant] 


Uolzscheibe (f) 
to wooden flange 
disque (m) en bois 


cepAeniuiKT. (m) dJieK- 
TpoxarHHTa 
branca (f) dell’elettro- 
magnote 

brazo (m) del electro- 
iman 


AepeaHHHHft XBCKb (m): 
mena (f) 

disco (m) di legno 
disco (in) de madera 
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Oberzug (m) aus lak- 
kiertem Leder 
cover of varnished 
leather 

revgtement (m) en cuir 
verni 


nexojn* (m) h3t» JiaKHpo- 
BaHHOft KOKH 
ri vest!men to (m) di 
cuoio inverniciato 
revestimiento (m) de 
cuero barnizado 


Schreibhebel (m) 
writing lever 
levier (m) imprimeur ou 
d'impression 



imiuymiA puMan> (m) 
leva (f> scrivente 
palanca (f) impresora 


2 


Anker (m) des Elektro- 
magnetsystems, Tele- 
graphenanker (m) 
armature of the electro¬ 
magnet 

armature (f) de 1’elec- 
tro[aimant] 



HKopL (m) aaeirrpoMar- 
HHTa 

annatura(f) deli’elettro- 
magnete 

armadura (f) del electro- 
imrtn 


Verbindungsstiick (n) 
connecter 

piece (f) de raccorde- 
ment 


a 


coejuiHHTeJibMan nacTb 

(0 4 

pezzo (m) di raccordo 
pieza (f) de unidn 


Anschlagschraube (f) 
«top-screw, adjusting 
screw 

vis-butoir (f), vis (f) de 
butee 


Abrei tileder (f) 
antagonistic spring 
ressort (m) de rappel, 
ressort (m) antago¬ 
nist© 



b 


Schreibhebelsystem (n) 
writing lever system 
gyst&ne (m) de levier 
imprimeur 


Zusammenlaufen (n) der 
Scbrift 

running-together of 
the signals 

embrouillement (m) ou 
confusion (f) de l'4cri- 
ture 


yAapHbifl bhhti> (m) 
vite (f) di contatto 5 
tope (m) 


oTpuBuaa npy>KHHa (I) 
molla (f) di richiamo, ^ 
molla (f) antagonista 0 
resorte (m) antagonista 


cncTeMa (f) nmiiymaro 
puuara 

si sterna (m) di leva 
scrivente 

sistcma (m) de palanca 
impresora 

CJinBaHie (n) 3 hokobi> 
(mpmfrTa) 

imbroglio (m) o con- 
fusione (f, della scrit- 
tura 

embrollamiento (m) de 
la escritura, escritura 
(f) confusa 


die Schrfft erscheint 
spitz 

the signals appear poin¬ 
ted 

1 ^criture est pointue, 
1 ’6criture (f) est cun£i- 
forme 


asaKii (m pi) noJiyqaioT- 
ch aaocTpeHHbiMH; 
mpH(bn> (m) nonyua- 9 
eTCfl aaocTpeHHUM'b 
la scrittura 6 appuntita 
la escritura es aguda 
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die Schrift bleibi aus 
the signals fail 
l’dcrlture vient mal; 
l Tdcritnre pr£sonte des 
ratds; l’apparcil rate; 
rappareil n’Ocrit ou 
n'imprime pas 


hinkender Elektro- 
magnet (m) 

x lagging electromagnet 
electro t aimam 1 , (m) boi- 
teux 


den Apparat schmieren 

(v; 

3 to oil the apparatus 
lubrifier »'.v) l'appareil, 

huiler l’appareil 

(len Apparat zusammen- 
setzen v) 

4 to put the apparatus 

together 

raonter (v) l’appareil 

den Apparat auseinan- 
dernehmen (v) 

3 to take the apparatus 
to pieces 

d^monter (v) l’appareil 

den Apparat feiner 
stellen (v) 

to increase the sensitive- 
(i ness of the apparatus 
sensibiliser (v) l’appa- 
reil, augmenter (v) la 
sensibilite do l’appn- 
reil 


Uhrenbl (n), Klauenfil (n) 
7 clock oil, neat’s foot oil 
huile(f)dc pied de boeuf 


harter Pinsel (m) 

H stiff brush 

pineeau (m) dur 

weicher Tinsel (m) 
u soft brush 

pineeau (m) soti])le 


Schraubenzieher(m) mft 
festem Heft 

gt screwdriver with fixed 
10 handle 

tournevis (m) a manche 
fixe 


auaKH (m pi) cpuaaioT- 
ca; nipH<Jm> (m) jpo- 
■ ■ ■» 6 htch 

Tapparecchlo non scrive 
el aparato no imprime 

, t xpoMoft i * 8-ieKTpoMar* 
HHTb (m); 3.ieKTpO- 
MarHHn> crh oahoA no* 
nopneHHofl BCjrfcacT* 
Bie KopoTKaro aa mm- 
kslrih KaTymKofl 
elettromagnete (m) 
zoppo 

electroiman (m) cojo 

CMa3-an> (-ueaTi.) anna- 

E a tl 

rificare (v) l’appa- 
recchio 

lubriflear (v) el aparato 


codpaTL (codnpaTb) 
annapan, 

montare (v) l’appa- 
recchio 

montar (v) el aparato 

paadHpan* (pa3o6paTb) 
annaparb 

smontare (v) l'apparec- 
chio 

desmontar (v) el aparato 
noBM-cuTb (-man,) 

n y BCTBHTeJILHOCTb 
annapaTa 

sensibilizzare (v) l'appa- 
reccliio 

hacer (v) mds sensible 
el aparato 

cicaaouuoe Macjio(n);uui 
nacoeoro MexaHHBMa: 
nacoBoe Macjio; ho- 
CTHHOe MaCJIO 
olio (m) da orologio 
aceite (m) para el reloj 

TBepaan KHCTb (f) 
(KHCTonna (f)) 
pennello (m) duro 
plneel (m) duro 

MHTKaa KHCTb (f) 
(KIICTOHKa (f» 
pennello (m) fiessiblle 
pincel (m) suave 

OTBepnca (f) ct> Henoj- 
BHJKHofl pynKon 
cacciavite (m) a manico 
fisso 

destornillador (m) cou 
mango fijo 
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drcikantige Felle (f) 
triangular file 
liers-polnt (m), lime (f) 
trlangalaire 


Spitzzange (f) 
pointed pliers (pi) 
piuce (f) polntue 

i^deriappen (m) 
leather 

lambeuu (m) ou morceau 
(m) de cuir; (11x4 d'un 
cot4 a un objet^) patte 
(f) de cuir 


Schaber (m) 
scraper 
grattolr (m) 


TpexrpaHHufi HanH.u.- 
hukt. (m) (nOJJIHJIOKT. 
(m), HauH-ioKT. (m)) . 

lIma(i)triangolare,trian- 
golo (m) 

lima (() triangular 
iminmJ (m pi) 
tanaglie (f pi) appuu- 
tlte 

tcnazas (f pi) de punta 

KycoKT. (m) ko>ku ; ko- 
maHEH TpHiiKa (f); 
KycoKT, (m) yauinn -i 

pezzo (m) dl ruolo 
pedazo (m) de euero 

niadepT, (m) 

raschlotto (m) 4 

raopudor (m) 


Wischtuch (n) m 

cloth for wlplngor clean- Mo (in). aUofinacclo x 

ing 6 

rh to ff y°a n gel (ln) ^ Det ' Cm>_de llmpleza 



polarisIerterFarbschrei- 
ber (m) 

polarised ink-writer 
rlcepteur (m) polarisl 
a encre 


Selbstanslbsung (0 
automatic release 
d4clanchement (m) an- 
tomatique, autod4- 
clanchement (m) 


Galvanoskop (n) 
galvanoscope, lines¬ 
man's detector 
galvanoscope (m) 



Wlnkelmagnet (m) 
angular magnet 
aimant fm) d’4querre ou 
k angle droit 


nojiHpHaoBaHHMfi nep- 
Hoimniymift anna- 
pan (m) 

ricevitore (m) polarit- 6 
satoarotella scrivente 
receptor (m) de tinta 
polarizado 

aBTOuaTmecKifl nycm 

(m) Vh XOflT.: BBTO- 
MaTH'iecKifi cnyctn>(m) 
dlsglunzlone (f) auto- 7 
matlca 

escape ( m) automdtlco 


rajiLBaHocKoirb (m) 
galvanoscopio (m) 
galranoscoplo (m) 


Ko-rkmaTufl (.touau- 
Hufi, yrdju>Hufl) uar- 
Hnn. (m) » 

magneto (m) ad angolo 
iman (m) en escuadra 
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Galv&noskopnadel (!) 

- galvanoscope needle 
aiguille (f) de galvano¬ 
scope 


Amtsbussole (f) 
office galvanometer 
2 boussole (!) du module 
de l'admlnistration, 
boussole (!) offlcielle 



Multiplikatorgewinde 
(n), Multiplikator- 
wicklung (!) 

3 multiplier a 

enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) [de] multi- 
plicatcur 


Zwillingsklemme (!) 

4 double terminal 

borne (!) double, borne 
(!) jumetfe 


Galvanoskop (n) mit 
Autterem Magnet 
5 galvanoscope with ex¬ 
ternal magnet 
galvanoscope (m) a ai- 
inant ext^rieur 


C 



Stationsblitzableiter (m) 
$ station lightning pro¬ 
tector 

parafoudre (m) de poate 


Spitzenblitzableiter (m) 
point lightning pro¬ 
tector 

parafoudre (m) k pointea 
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Schneideublitzableiter 

(m) 

knife gap lightning pro¬ 
tector 

parafoudre (m) a cou- 
teaux 



Plattenblitzableiter (m) 
P plate lightning pro¬ 
tector 

parafoudre (m) a plaques 


Ixntungsplatte (f) 

10 line plate 

plaque (!) conductrice 


t 



cTp'fejiKa (!) rajn>BaHo- 
CKOua 

ago (m) del galvano 
acopio 

aguja (!) del g&lvanos- 
copio 

r&jn.BaHocKon?» (m) oG- 
paaua npaBHTejn»cT- 
BCHHaro Tejierpa<t>a 
bussola (!) ufficiale c 
regolamentare 
brujula (!) reglamen tam 


odxoTKa (!) MyjU>TH- 
miHKaTopa 

avvolgimento (m) del 
moltiplicatore 
arrollamiento (m) del 
multiplicador 


ABOilHOft 3 aHCH)Tb (m 
(OKHBTB (m)) 
morsetto (m) gemello 
born a (!) gemela 


rajiBBaHOCKOirb (m) co 
BHrhmuKBTB MarHiiTorb 
galvanosoopio (n) a ma¬ 
gneto esterno 
galvanoscopio (m) con 
iman exterior 

CTHHUioHUblfl rpOMOOT- 
BOJtT* (m) 

scaricafulmine (m) di 
stazione 

pararrayoa (m) de esta¬ 
ctful _ 

rpOMOOTBOiTB <m) Cb 
oct pinna; arojikua 
TBIH rpOMOOTBOAT* 
acaricafulmine (m) a 
pun to 

pararrayoa (m) de punta* 

rpoMOOTBojp* (m) ct> 
KOJibueBUMH JieaBimn 
scaricafulmine (m) a 
lame 

pararrayoa (m) de cu- 
chillo 


iLiacTiiHHijft rpoxo- 

otboat* (m) 
scaricafulmine (m) a 
dischi 

pararrayoa (m) de plaoas 


juiueliHaa miacTHHa (P 
disco (in) conduttore 
placa (f) conductora 
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Deckplatte (f), Erdplatte 
if), Bodenplatte (f) 
ground plate b 

plague (f) de recouvre- 
ment 

Leitungsplatte und 
Deckplatte sind durch 
Blitzschlug zusam- 
mengeschmolzen 
line plate and ground 
plate are fused to¬ 
gether due to a ligth* 
ning stroke 

la plaque conductrice 
et la plaque de re- 
couvrement se sont 
soudecs ensemble sous 
Taction d'un coup de 
foudre 


KpuuiKa (0 
disco (m) di copertura 
plaea (f) de recubrimi- 1 
onto 


JiHueAnaa luacTima if) 
h KpuuiKa (f) cnjiaBH- 
.mcb BcjrfcACTBie rpo- 
aoBoro pa3pa>Ta 
il disco conduttore e 
qiicllo di copertura 
sono fusi insieme in ^ 
scguito a uua scarica 
atmosferica 

la plaea couductora y 
la de recubriiiiiento 
se han sold ado a con- 
secucncia de un ravo 


Metallschmelze (f) 
fusion of metals 
m^t&l (m) fondu; alliage 
(m) [form6 par la fu¬ 
sion des plaques con¬ 
ductrice et de recou- 
vrement] 


ciLiam* (m) MeTa^iOBT, 
metallo (m) fuse, lega(f) 
metal (m) fundido, alea- 4 
cidn (f) 


Seidenbandblitz- 
ableiter (m) 
silk ribbon lightning 
protector 

par&foudre (m) a ruban 
de soie 



rpOMOOTBO^T* (m) ct. 
uiejiKOBoft npoK.iaA- 
Kofi 

scaricafulmine (m) a na- 4 
stro di seta 

pararrayos (m) de cinta 
de soda 


Bt&ngenblitzableiter (m) 
pole lightning protec¬ 
tor, rod lightning 
protector 

parafoudre(m) de poteau 


jraHefluuft KaOe/ibHbiii 
rpOMOOTHO;lT» (m) 
scaricafulmine (ni) da £ 
palo 

pararmyos (m) de poste 


Einfachstangenblitz- 
ableiter (m) 
single rod lightning 
protector 

parafoudre (m) simple 
de poteau 



JHlHeftHhlft i;a6e.iLHuA 
rpOMOOTBOjTb (m) xnn 
ooHoro iipoBo^a (o,i- 

HOfi .TIlHim 

scaricafulmine On) da tS 
palo semplice 
pararrayos (m) seneillo 
de poste 


Krdplat te(f) desStangen- 
blitzable iters 
ground plate 
plaque (f) de terre 


Vielfachstnngenblltz- 

ableiter 

multiple-rod lightning 
protector 

parafoudre (m) multiple 
de poteau 



BeMJimiaH n.iacTiiHa (f) 
Kabe.iLHaro rpo.MO- 
OTBo,aa 7 

phistra (f) di terra 
]»laoa (f) de tierm 

.in Heii 11 wii k a Gc. i hHurt 
rpOMOOTBO^l* 

H'kCKO.ILKlIXb npOBO- 
JOBli (.muni) s 

scaricafulmine On) da 
palo multiplo 
pararrayos (m) <le poste 
multiple 
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[Gattlngerscher] 
Kohlenplattenbll tz- 
ablelter (m) 

t carbon plate lightning 
protector 

parafoudre (m) [de Gat- 
tlngerj k plaques de 
charbon 



rpOMOOTBOJTb (m) [ch- 


CTHffb 

scarlcafulmlne (m) fdl 
Gattlnger] a placche 
di carbone 

pararrayos (m) [de Gat- 
tinker] de places de 


Luftleerblitzablelter (m) 
2 vacuum lightning pro¬ 
tector 

parafoudre (m) k vide 


yrovibuui 6e3Boajym- 
HUfl rpOMOOTBOflT, (m) 
scaricaiulmlne (m) a 
vuoto 

pararrayos (m) en vaclo 


Splndolblltzablelter (m) 
spindle lightning pro¬ 
tector 

parafoudre (m) k fuseatt 

Kelusichening (f) 
fuse for feeble currents 
coupe-circuit (m) pour 
falble intensity ou pour 
courant falble ou pour 
courant de falble In¬ 
tensity 



murauApmecKift rpo- 

MOOTBOAb (m) 
scarlcafulmlne (m) a 
fuso 

pararrayos (m) de hu- 
slllo 

npeAOxpaHHTeJib (m) 
cjiadaro toks 
valvola (f) dl slcurezza 
per debole corrente 
corUclrculto (m) para 
pequcDa lnteusldad 
de corrlente 


Felnsicherungspatrone 

(f) 

cartridge fuse for feeble 
r, currents 

cartouche (I) de coupe- 
circuit pour falble In¬ 
tensity 


npeAoxpaHHTeAbHMfi 
narpoH-b (m) aah cjia- 
6aro TOKa; TepiotHe- 
cKaa KaTymKa (f) 

nj—jy cartuccla (!) della val- 

vola dl slcurezza per 
debole conente 
cartucho (m) de corta- 
circuilo para pcqueDa 
Intensldad _ 


Grobsicherung (f) 
power current fuse, 

6 coupe-circuit (m) janir 
haute in tensity ou pour 
courant fort 


Grobsicherungspatrone 

(f) 

cartridge fuse for power 
currents 

cartouche (f) de coupe- 
circuit pour haute In¬ 
tensity ou pour cou- 
rnnt fort 


Sicheningskttstchen (n) 
s fuse box 

boite if) de coupe-cir¬ 
cuit 





npeAoxpamiTenb (m) 
ciuibHaro TOKa 
valvola (f) dl sicurezza 
per forte corrente 
cortaclrculto (m) para 
corrientes de gran ln¬ 
tensldad_ 

npeAoxpaiurrejn>mjft 
naTpoHt (m) jsjih cn.tb- 
naro TOKa 

cartuccla (f) della val¬ 
vola dl sicurezza per 
forte corrente 
tubo (m) del cortacir- 
culto para corrlente de 
gran iutensidad_ 

npeAoxpaHHTejn>Hufl 

RUIHITb (m) 

cassette (f) della valvola 
di slcurezza 
caja(f)del cortaclrculto 
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Schmelzpatrone (!) 
cartridge fuse 
cartouche (f) fusible 


Plattenkondenaator (m), 
Biatterkondenaator(m) 
plate condenser 
condensateur (m) k 
plaques 



Rollenkondensator (m) I 
roller condenser ! 

condensateur (m) k cy- | 
llndre, condensateur 
(m) cyllndrique 


Drahtkondensator (m) 
wire condenser 
condensateur (m) k fll 
[metalllque] 

L’mschalter (m) 
comrnntator 
com mutateur (ml 
Llnlenumschalter (m), 
Llnlenwechsel (m), 
8chlenenumschalter 
(m) 

line-switchboard, line- 
commutator 
tableau - c om m u tate u r 
(m) de llgnc, commu¬ 
tateur '-penmitateur] ■) 

(ra) de llgiie, commu¬ 
tateur^ (m) sulsse 

Kreuzungsstelle (f) 
crossing point a 

point (m) de crolsement 





Kurbelumschalter (m) 
lever switch 
commutateur (m) n mi- 
nette 


OoppcLkurbclumschal- 
ter (m) 

double lever switch 


Kllnkenumschnltcr (m) 

concentrator 

lack (m) 



n-iaBKifl (.lerKoiuiaBKifl) 
naTpom. (m) . 

cartuccla (f) fuslblle 1 

cartucho (m) fusible 
njiacTHHuaTuA (jiiicto- 
boA) KouAencaTOin> 

(m) 

condeusatore (m) a pla- 2 
stre 

condensador (m) de 
pla caa 

UHJIHHApH'ieCKiA KOH- 
AeHcaTopx (m) 
condensatore (m) a cl- „ 
llndro 3 

condensador (m) de cl- 
llndros 

npoBOAO'iiiuA Homed- 
caTopi (m) 

condensatore (m) a fllo 4 
condensador (m) de 
alamhro 

KomtyTaTopr, (m) 
commutatore (m) 6 

conmutador (m) 


jmuefliitift uiBeAuap- 
ciriA KomyTOTopi* (m) 
commutatore (m) dl 
lines, tavola(f) dl dls- * 
trlbuzlone 

conmutador (m) de 
llnea 


irfecTo (n) cKpeutiiBaitiR 
punto (m) di lncrocla- . 

mento ' 

punto (m) de emee 
nepetonouaTeJib (m) <n» 
noBopoTHum. pbna- 
roJt b; pbiua/KHwA ne- 
peKAiouaTeJib * 

commutatore (m) a leva 
conmutador (m) de 
manecllla 

AboAhoA pu'iawHwft 
nepeKJiio'iaTejib (m) 
commutatore (m) a dop- u 
pla leva 

conmutador (m) doble 
de manlvela 


uiTence-tbiibifl Komty- 
TaTop-b (m) 

presa(f) nniolla, Jack(m) t» 
conmutador (m) de re- 
sorte 
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Kllnkenfeld (n) 
t concentrator panel 
panneau (m) de Jacks 


IJAlllliSilLlii 


MHoroKpamoe nojie (n); 

aocka (0 <n» rfft3Aa.HH 
incola (f) del Jack 
t-undro (m) de clarijas 


Stromwender (m) 
r current reverser 

inverseur(m)du courant 



6aTapeflHuft nepeic.110- 
waTejb (m) (Komyra- 
Topi, (m)) 

lnvcrtltore (m) dl cor- 
rentc 

lnversor (m) dc co- 
rrlente 


Stbpselumschalter (m) 

3 plug commutator 

commutntcur (m) fi Ache 



Kabelumscholter (m) 

4 cable commutator 
commutateur (m) dee 
cAbles 



uiTeuceAbHbifi nepeicno* 
•jaTeju, (m) (Komy- 
TaTopi. (m)) 

cominutatore (m) a spi na 

coninutador (m) de cla- 
vijas 

Ka6e.u>Bufl nepeKJnosa- 
Te.Tb (m) (KoioijTa- 
Topi, (m)) 

commutatore (m) per 
cavl 

conmutador (m) para 
cables 


kunstllcher Wlderstand 
- ( m ) 
'artificial] resistance 
resistance (f) artlflclelle 


kunstllcher Widcrstnnd 
(m) aus Manganlndrah t 
[artificial] resistance of 
manganin wire 
resistance (f) arliflclelle 
en 111 dc manganlne 


kunstllcher Widcrstand 
fm) aus (iraphit, (Jra- 
phitwiderstand (m) 
[artificial] resistance of 
graphite 

rcsistance(f) [artlflclelle] 
en graphite 


HCKyCCTBCHHOe coupo- 
TBBJieHie (n) 
resistenza (f) artiflciale 
resistencla (f) artificial 


HcK-yccTaeHHoe cottpo 
TnaieHie (n) u.n, mah- 
raHiiHOBofl npoBo.io 

' KH 

rcsistenza (f) artiflciale 
di fllo dl manganina 
resistencla (f) artificial 
dc alambre de manga- 
nina_ 


HCKyccTBeHHoe conpo- 
Tntuieiiie (n) tin rpa- 
clutTa 

rcsistenza (f) artiflciale 
<11 grafite 

resistencla (f) artificial 
<le grafito 


Schutzrohre (1) 

, protecting tube 
* tube (nt) de protection, 
tube (m) protectcur 


upeAoxpaHnTe.ii>Haji 
TpyflKA (f) 

utbo (ui) dl protezione 
iiibo <m) de proiccclbn 


(.egenstronirollc (f), In- 
<luktanzrolle (fl, Ora- 
<lualor (m) 

Induction coil 
bobine (f) d lnductance, 
graduatcur (m) 



caMomuyKioHHan ka- 
Tyuiua (f); rpaAyaTop-b 

tm) 

rocchctto (m) d’indut- 
laiiza, graduatore ( m) 
carrcte rm) de Inductan- 
cla, graduador (m) 
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Relais (n) 
relay 
relais (m) 


Relaisschaltung (f) 
relay connection 
couplage (m) de relais 



pejia (n) 

soccorritore (m), relais 1 

(m) 

relevador (m) 



coeAHHeHiA (n pi) pejia; 
cxetca (!) BKJDOHemH 




collegamento (m) di 9 
soccorritore 

acoplado (m) de releva¬ 
dor 


polarisiertes Relais (n) 
polarised relay 
relais (m) polarise 


Schw&chungsanker (m) 
weakening armature 
armature (!) d'affai- 
blissement 






3 


a 


nojiapiraoBaHHoe pe^a 
(n) 

soccorritore (m) pola- 3 
rizzato 

relevador (m) polarizado 


MaTHHTHUfi mVHTb (m) 
armatura (!) d’indeboli- 
mento 4 

armadura (!) de debili- 
tacidn 


Klemmschlene (!) 
terminal bar 
barre (!) a borne 


saHCHidb (m) 

sbarra (!) a morse tto 6 

barra (!) do borna 


Induktlonsrelais (n) 
polarised relay 
relais (m) polarise de 
Siemens 


ankerloses Relais (n) 
relay without armature 
relais (m) sans armature 


Weckrelais (n) mit 
Taucbkem 

alarm relay with plunger 
relais (m) d’appel it 
noyau plongeur 


Relais (n) mit Hdrner- 
polen 

relay with horn-shaped 
poles 

relais (m) k cornea ou an- 
tonnes polaires ou k 
poles en forme de 
cornes ou d'antennes 



Gleichstromrelais (n) 
continuous - current 
relay 

relais (m) pour courant 
continu — 


HHAVKuioHitoe pejia (n) 
soccorritore (m) ad in- 
duzione e 

relevador (m) polarizado 
de Siemens 

pejia (n) 6eai> HKopn 
soccorritore (m) senza 
armatura 7 

relevador (m) sin arma- 
dura _ 

cumajiLHoe (auauBHoe) 
pejia (n) <n» Hwpjno- 
mnjre> cepAeuHHKoirb 
soccorritore (m) 4i chia- 
mata con nocciolo ad 3 
immersione 

relevador (m) de llamar 
con nucleo de inmer- 
sidn 


pejo (n) cTb poroodpaa- 
HUMH nOJUOCHWMH ua- 
KOHeAHUKaMH 9 

soccorritore (m) a coma 
relevador (m) de cuemos 


pejia (n) nocTOH&Haro 
TOKa 

soccorritore (m) per cor- l0 
rente continua 
relevador (m) para co- 
rriente continua 
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Differentialrelais (n) 
i differential relay 
relais (m) diflterentiel 


Morse relais (n) 

* Morse relay 

relais (in) [de] Morse 


^Hd)(t>epeHixiaju>Hoe 
pejo (n) 

soccorritore (m) diffe- 
renziale 

relevador(m) diferencial 

Zj irTyJF pejra (n) Mopae 
f* .| 18 liL soccorritore (m) [di] 

1 jl ]H Morse 

J ;| Jj j || relevador (m) [de] Morse 


Hughesrelais (n) 

3 Hughes relay 

relais (m) [de] Hughes 



pejia (n) K>sa 
soccorritore (m) Hughes 
relevador (m) Hughes 


polarisiertes Relais (n) 
von Siemens 

4 Siemens’ polarised relay 
relais (m) polarise de 
Siemens 



□ 0 JlApH 30 B&HH 0 e pej© 
(n) CmceHca 
soccorritore (m) pola- 
rizzato di Siemens 
relevador (m) polarizado 
de Siemens 


Dosenrelais (n) 
box relay 

5 relais (m) & boite, relais 
(m) tabati^re 



polarisiertes Doaen- 
relais (n) 

*> polarised box relay 
relais (m) polarise k 
boite 


npocroe KpyrJioe peja 
(n) 

soccorritore (m) a loggia 
di orologio 
relevador (m) en caja 


noJinpHaoBaHHoe Kpyr¬ 
Jioe pejia (n) 
soccorritore (m) polariz- 
zato a loggia di oro¬ 
logio 

relevador (m) polarizado 
en caja 


Stufenrelais (n) 

7 step-by-step relay 
relais (m) gradual ou k 
action graduelle 


pejia (n) nocreneHHaro 
^ftcmiH 

soccorritore (m) gra* 
duato 

relevador (m) graduado 


polarisiertes Stulen- 
relais (n) 

H polarised step-by-step 
relay 

relais (m) gmduel pola¬ 
rise 


9 


Kloplerrelais (n) 
relaying sounder, soun¬ 
ding relay 

relais (m) parleur ou 
frappeur 



noJLHpH 30 BaHHoe pe- 
Jia (n) nocTeueHHaro 

A'hflCTBLfl 

soccorritore (m) polar! z- 
zato graduato 
relevador (m) polarizado 
graduado_ 


pejia (n) -KJioncfrep’b 
soccorritore parlante 
relevador (m) parlante 
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Kelalsatromkrels (m) 
relay circuit 
circuit (m) du relals 


Zwischen trtger (m), 
Obertragungsrelals (n) 
repeating relay 
relais (m) translateur 



irfctu> (f) pejia 
clrculto (m) dl soccor- 
rltore 

clrculto (m) de relevador 


TpaHumuioHHoe pejra 

(n) 


soccorrltore (m) tras- a 
lfttore 

relevador (m) traslator 


polarlslertes Relals (n) 
mlt drehbaren Kerncn 
polarised relay with 
movable core 
relals (m) polarise a 
noyaux tournants on 
rotatifs 



io.i»ipii.ioBaiiHoe pe.i.i 

(H) C'b ItOBOpOTltUMll 
cep.T.i"iHui«aMM 
occorritore tin) polari/- 
/alo con nuclei ro¬ 
de vu<lor (m) polari/mlo 
con nucleus rotatorios 


l<olarisiertes Relals (n) 
mlt Flilgelanker 
lularised relay with 
vane armature 
relate (m) polaiis4 avec 
armature k ailettes 



no.inpn30BaHHoe pejia 
(f) ci. Kpujianon. 
(KpUJIbiaTUlTb) RKO- 

peui> 

Boccorritore (m) polarlz- 4 
zato con armatura arl 
alette 

rclevador(m) polarlzado 
con armadura de aletas 


Zugstange (f) 
connecting rod, draw- 
rod 

tige (f) de traction 


FlQgelanker (m) 
vane armature 
armature (f) k ailettes 


a 



MiiKpoueTpeHuiafl 
BHItTb (m) 

asta (I) dl trazlone 
varilla (f) de traccldn 


KpujibRaTuA (xpu- 
jiaTufl) HKopb (m) 
armatura (f) ad alette ' 
armadura (f) de a^tas 


- — a 

Kuheanachlag (m) 
back stop 

enclume (f) de repos 


Kordenschraube (f>. ge- 
rftndelte oder geriffelte 
Schraube (f) b 

screw with milled head 
v:s (!) moletge 


Trennstellung (f) 
separating position 
l>osltlon (f) de coupurc 
oti de separation 


CUOKoAhuA KOHTHKT1, 

(m) 7 

lncudlnetta (f) dl rlposo 
ynnque ( m) de rlposo 
BHHTb (m) erb uaKn- 
TtlHHoA roJioBKoA(Ha- 
KaTKoA) 

vltc (f) con bordo, vite •* 
(0 bordata 

tornillo (m) almoliadii- 
luilo 

Ciena (1) oKOHeRHoA 

CTEHIUH 

posizione (I) dl separa- , 
zlono 

poslcidn (I) de separn- 
eidn 


65 
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Durchsprechstellung (I) 
translating position, 
through position 
position (f) de commu¬ 
nication dlrecte 


Estleuuc [-Apparat] (m) 
Estleiine-apparatus 
apparcll (m)] E6tienne 
_ (m) 


cxeMa (I) upoMeMtmn- 
Hofl CTaauiH 
poslzlone (f) dl comn- 
nicazione diretta 
posicldn (f) de cornu- 
nlraciiSn dlrecta 
annapan. (m) ?»m>eHa 
apparccchlo (m) Es- 
tlcnne 

aparato (m) Estienne 


Estie 

Estienne' 

double- 


m>) 

double-writer 10 *'v '/ / 

■<'e[iteur rin) polurlst) « iir=£ 

double d’Estlenne L ' v '-- 


uoJUipiiaoBaHHKifi tw¬ 
in ymift annapa-n, (mi 
OcTbeHa cb nonepea- 
Hun mpHCpTOMb 
apparecchfo (m) rioevi- 
tore Estienne jx>lariz- 
zato 

aparato (ml receptor 
Esticunc polarizado 


Estiennescjirift (I) 
Estienne signals (pi) 
al|>habet (m) Estienne, 
signaux (m pi) Es- 
tienne 


JUUth. J.I.S 

a b r d e f i h 1 

u t. ii i. a a u i 

k i m n o p q r 

1 M ml 4 U kl li 

S l u v w x y z 


mpHdiTb (ml (suaKD 
(m pl», a-icbaHHTT. (mil 
OcTbeHa 

aliabeto (ini Estienne 
alfabcto (in) Estienne 


Doppeltaste (f) 

6 double key 

manipulates (m) 
double 


ABOflHoft K-IKIHT. (m) 
tasto (m) a doppia lets 
manlpulador (m) tele- 
gnifleo de doble ac- 
eirtn 


Schrelbfeder (f) des 
Estlenneapparates 
stylus 
plume (f) 



nmnymee nepo (n) an- 
napaTa ScTbeua 
penna (f) 
pluma (I) 


IJtufer (m) 

* runner 
curses (m) 




nepeoBHXUiaR npnaxa- 
THiecKaH ltOJUOcHafl 
najtcTaBKa (f) 
cureore (m), pezzo (m) 
polare mobile 
cursor (m), pieza (I) polar 
mbvll 


Heberschrelber (m), (S1- 
phon-Rekorder (m)J 
h siphon recorder 

siphon-recorder (m), rt- 
cepteur (m) a siphon 



cHthoiTb-peKopAep'b (m) 
ricevitoro (m) a slfone, 
siphon recorder 
receptor (m) de sifdn, 
slfdn (m) grafleo 
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M ul ti plikatorrahmen 
(m), Drehspule (f) 
moving coll frame 
cadre (m) de galvano- 
m&tre, cadre (m) [de 
multiplica teur] 


Glaaheber (m) 
glass siphon 
siphon (m) de verre 


*\ ! I f 



If 


a 



[Aluminlum-]8attel (m) 
aluminium saddle 
c he valet (m) [d’alumi- 
nlum] 


My^THiuiHKaTopHaH 

paaa (f); paaa ayju>- 
THIUIBKaTOpa 
quadro (m) di moltipli- I 
catore 

cuadro (m) del multi* 
plicador 


CTGKJItfHHIjft CH4>0H1» 

(m) 

sifone (m) di vetro 
sifbn (m) de vidrio 


ajuoMimieBoe <rfc,T,e:ib- 
ue (n) (KopLmte (m)) 
cavalletto (m) d’allu- 
minio 3 

caballete (m) de alu- 
minio 


Vibrator (m) 
vibrator 
vibrateur (m) 


BHbpaTopi* (m) 

C vibrator© (m) 4 

vibrador (m) 


Bpannvorrichtung (f) 
tightening device d 

tendeur (m) 


Vibriervorrichtung (!) 
vibration device 
vibrateur (m), dispOBitif 
(m) de vibration 


Anilinblaulosung (!) 
solution of aniline blue 
solution (f) de bleu 
<V aniline 


HaimKHoe npHcnocod- 
jienie (n) - 

tenditore (m) 
tensor (in)_ 

ycTpoftcTso (n) Bu 6 pa- 
T0P0BT> 

dispositivo (m) di vibra- 6 
zione 

vibrador(m), disposicidn 
(f) de vibracibn 

pacTBopi* (m) cHHeft 
SHHJIBHOBOfl KQgCKH 
soluzione (!) di azzurro 
d'anilina 7 

soiucl 6 n (!) dc azul de 
anilina 


Rekorderschrilt (!) 
record 

signaux (m pi) du _ 

siphon-recorder, 6 eri- ^ ^ \ 

ture (f) du siphon- 

recorder 


Mausemuhle (!) 
mouse mill 
moulin (m) 61 ectrique 



mpnibn. (m) (sHann 
(m pi)) CH(J)OHT>-peKOp- 
jtepa; BOJiHooCpaanwfl 
IHpH(J)TT» 

scrittura (!) del siphon H 
recorder 

escritura (!) del sifdn 
gniflco 


o^eicrpinecKaH MejiL- 
HHua (!) 

mulinello (m) elettrico 
molinete (m) etectrico 


Go* 




X & 

jX 

^ *° , iV - 7 

• V 

Horvvoodsche fiegen- 
sprechschaltung (f) 
Harwood’s duplex con¬ 
nection 

coupiage (m) duplex [de] 
Harwood 


kunstllches Kabel (n) 
2 artificial cable 
cable (m) artidoiel 


Herslellung (f) des 
Gleichgewichtes odcr 
3 der Balance 
balancing 

oquilibrage (m), reali¬ 
sation (f) de l’equilibre 


Wellenlinienachreiber 

(m) 

4 wave-line recorder 
reeepteur (in) a trait 
ondule 



cxeita (f) coeAHneHii 

rapeyaa BCTptn- 

Haro Tejierpacturpo- 
earna 

collegamento (m) in du¬ 
plex di Harwood 
acoplamiento (m) du¬ 
plex de Harwood 

HCKyCCTBeHHUfl KadeJTB 

ft ( m ) 

cavo (m) artificial© 
cable (m) artificial 

no^6opi> (m) 6a.iaHcori> 
realizz&zione (f) dell* 
equilibrio 

equilibrado (ml, realiza- 
ci6n (f) del equilibrio 


annapara* (m) cr> bo.tho- 
odpaaHUirB mpnct>- 

TOBTfc 

ricevitore (m) a linee 
ondeggianti 

receptor (m) de lmeas 
onduladas 


rndulator (m) 
6 undulator 
ondulateur (m) 


DHayJiHTopT. (m) 
BSfJT ondulatore (m) 

(■P y J ondulador (m) 


*> 


rndflfotorsclirift (f) 
undulator record 
signaux (m pl,i on err! 
ture (f) de l’ondula- 
teur 


nipmbrb (m) oHay.ia- 
Topa; BOjraoodpaaHuft 
inpH<tm> 

scrittura (f) dell* ondu- 
latore 

escritura (f) del ondu¬ 
lador 


\Y hen t s to no[-Ap| *a ra t ] 
(m) 

7 Wheatstone apparatus 

[apparel! (m)] Wheat¬ 
stone (m) 

autoinatischcs Telegro- 
phensvstem (n) von 
Wheatstone 

Wheatstone automatic 
system 

systeine (m) de tel6- 
irraphie autoniatique 
do Wheatstone 


annaparb (m) Biitctoh3 
apparecchio (m) 'di] 
Wheatstone 

telegrafo (m) [de] Wheat- 
stoue 

a btom amHecKaH nepe- 
;taaa (f) BirrcTOHa 
Msteraa (m) di telegrnfia 
automatica di Wheat¬ 
stone 

si sterna (m) de telegra- 
fia automatica de 
Wheatstone 
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perforator I . - ——I P«rforatore (m) 

Krforateur (m) _____ perforador (m) 


i 


Sender (m) des Wheat¬ 
stone 

transmitter 
transmetteur (m) de 
Wheatstone 


t nepeAaTHHirb (m) Bht- 

CTOHa 

trasmettitore (m) 2 

transmisor (m) 


Kontaktvorrichtung (f) 
contact device 
di&positlf (m) de con¬ 
tact 



TOKOBpan^LTCJIB (m) 
dispositivo (m) di con- 
tatto 3 

disposicidn (f) de con- 
tacto 


reltendes Rdllchen (n) 

jockey-roller 

galet (m) voyageur 


Empftinger (m) 
receiver 
r^cepteur (m) 


Schnelltelegraph (m) 
(Delany) 

high-speed telegraph 
tachyt^l6graphe (m), t£- 
tegraphe (m) rapide 


po.iBKi> (m) TOKoapama- 
TeJiH 

rotellina (f) viaggiante 4 
rodillo (m) 



GucTpoA'feficTByionuft 
Tejierpadn, (m^ (jja- 
jiaHn) 6 

tachitelegrafo (m), tele- 
grafo (m) rapido 
tel£grafo (m) rdpido 


Stanzvorrichtung (f) 
puncher 

disposltif (m) de per¬ 
foration, perforatenr 
(m) 



iiepd^opaTopi. (m) 
dispositivo (m) per per- 
forare, perforatore (m) 7 
disposicidn (f) para per- 
forar 6 punzonar 


Schnelltelegraph (m) 
(von Poliak u. Virag) 
Poliak and Vlrag’s fast 
speed telegraph 
tachytelegraphe (m) (de 
Poliak et Virag), t£l£- 
graphe (m) rapide (de 
Poliak et Virag) 



dHCTpojvfcftcTByio iijift 
Tejierpadrb (m) (tloji- 
Jiana h Bnpara) 
tachitelegrafo (rn) (di S 
Poliak e Vinig) 
tetegrafo (m) (de Poliak 
y Virag) 
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Kontaktbiirete (f), 
StromschluBbureto (f) 
contact brush 
balal (m) de contact, 
balal (m) de fermcture 
de circuit 


Doppeltelephon (n) 
double telephone 
t416phone (m) Jumel6 
ou double 


•T» 

jfP 

^ i 


KOHT&KTHaH m&IKa (f) 
(neT«ao<iKa (t)) 
spazzola (f) dl contatto 
escobllla (f) de contacto 


ABofiHofl Teaed>oHi> (mj 
telefono (m) dopnlo 
tellfono (m) doble 


photographlscher Ent- 
wicklungsappar&t (m) 
photographic develop- 

3 ing device 
appareil (m) de develop- 

pemcnt photograph!- 
quo 

llchtempflndllcher 
Paplerstreifen (m) 

4 strip of sensitive paper 
bandeilette] (f) de papier 

sensible 

FikhrungBband (n) 
guide band or ribbon 
6 rnban-guldc (m), bande- 
guide (f), ruban (m) 
ou bande (f) de gul- 

dage__ 

Entwicklungsbad (n) 
developer 

6 bain (m) ddveloppateur, 

bain (m) de d^velop- 

pement _ _ 

Flxlesbnd (n) 

7 fixing bath 

bain (m) flxateur, bain 
(m) de flxage 
Drucktelcgraph (in) 
type-printing telegraph 

8 t616grephc (m) imprl- 

meur, typot£16graphe 
_ (m) 


b 


c 


annapan, (m) juw npo- 
HBJieHifi 4>oTorpa4>ift 
apparecchlo (m) per lo 
svlluppo fotograflco 
aparato (m) de revelado 
fotograflco 

CBtTO'iyBCTBHTe.U.Hafl 
6yna»HaH neHTa (f) 
striscla (f) dl carta sen- 
slblle 

tlra (f) de papel sensible 


HanpaBA/uoman -ieHTa 

(f) 

nastro (ml dl gulda 
clnta (f) de gula 


nponBUTan. (m) 
bagno (m) dl svlluppo 
bafio (m) de revelar 


4>HKcnHn> (m) 
bagno (m) dl flssagglo 
baBo (m) para Ajar 

ftyKBoneqaTawmifl Te-ie- 
rpadtHufl annapan. 

Cm) 

telegrafo (m)stAmpante 
telegrafo (m) Impresor 


9 


Hughcsnpparat (m), 
Typendnicktele- 
gmpli (m) von 
Hughes 

Hughes type-prin¬ 
ting telegraph 
appareil (m) Impri- 
meur de Hughes, 
typot6l6graphe (m) 
[de' Hughes, appa- 
rell (m) [dc]IIuglie>-, 
Hughes (ml 



annapan. (nil K)aa: 
CyKBoneqaTaioraift 
annapan. K)3a 
apparecchlo (in) d 
Hughes, telegrafo 
(m) stampante dl 
Hughes 

telegrafo (m) Itnpre- 
sor de Hughes 
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Antriebgewicht (n) 
driving weight 
poids (m) moteur 


Brems- und Reguller- 
vorrichtung (f) 
governor and brake 
frein - r^gulateur (m), 
dispositil (m) de frei- 
nage et de regulation 


Pendelatange (f) 
boss-rod 

tige (f) de pendule 


Brems ring (m) 

brake ring 

bague (f) de Ire inage 




a 


b 


saBOAHaa rapa (1) 
peso (m) motore 1 

peso (m) motor 


npHcnocod-ieHie (n)A-ifl 
TopMa>Kenia ii pery- 
JiupoBauin; uepm- 
Ka.ii>Hufl pery;m , ropT> 

M * 

meceanismo (m) freno- 
regolatore 

mecanismo (m) para fre- 
nar y regular 

CTepjKeHL (m) ueHTpo- 
OTHCHaro peryjiHTopa a 
ftsta (f) del pendolo 
varilla (f) del p^ndulo 

TopMaaHoe ko.u>ho (n); 

TODMadHOH KOpoftKa (f) 4 
anello (m) del freno 
anillo (m) de freno 


Regulierachraube (f) 
regulating screw 
vis (ft rggulatrice ou de 
rtgl&ge 


Anhaltevorrichtung (f) 
stopping device 
disposltif (m) d’arret 


Anhaltehebel (m) 
stopping lever 
levier (m) d'arr^t 


Druckvorrichtung (f) 
printing mechanism 
disposltif (m) depres¬ 
sion, imprimeur (m) 


peryjmpoBO'iii w ft 
BHHTb (m) 

vlte (f) di regol&zione 
tornillo (m) regulador 

npHcnoco6.ieuie (n) 

OCTaHOBKII 

meceanismo (m) di ar- 
resto 

mecanismo (m) de pa- 
rada 

0CTaH0B04HUfi DblHaTL 
(m); ptman» (m) jijih 

OCTEHOBKH 
leva (I) di arresto 
pal an e a (f) de parada 


npHcnocodJieHie (n) jxjw 
neqaTaHUi; neHaTaio- 
mifl nexaHH3MT> (m) 
meceanismo (ra) de- 8 
pressione 

mecanismo (m) de im- 
presidn, impresor (m) 



Druckachse (f) 
printing axle 
sxe (m) impri¬ 
meur ou de¬ 
pression 



neaaTaiomaH oct(f) 
albero (m) a boccioli 9 
eje (m) de lmpreeor 
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Druckdaumen (m) 
l printing cam 

came (!) d’impression 


Korrektionsdaumen (m) 
correcting cam 
* came (f) de correction, 
came (!) correctrice 


neH&T&Dmift ay&b (m) 
eccentrico (m) d’im- 
a pressione 

l eva (!) de impreaidn 

KoppeicuioHHLift ay<h> 

u ( m ) 

D nottolino (m) dl corre- 

zione 

leva (!) de correccidn 



isolierte Feder (!) 
3 insulated spring 
ressort (m) isol6 


aeroiiaTiniecKifl npepw- 
BaTejn* (m) 
molla (!) isolata 
respite (m) aislado 


Papieritihrungsdaumm 

(m) 

- paper guide cam 
came (!) guide-papier, 
came (!) d’entraine- 
ment du papier 


Typenradachse (!) 

6 type wheel axle 

axe (m) de la roue des 
types 



JieHTO n pOTHJKHUfl Ky- 
-/ianem, (m) 

palmola (!) di gulda 
della carta 

leva (!) de guia para 
el papel_ 


oci> (!) THnoBaro Kaaeca 
asse (m) della ruota dei 
tipi 

eje (m) de la rueda de 
tipos 


Friktionsrad (n) 

0 friction wheel 
roue (!) de !riction 


(frpHKuioHHoe tcojxeco (n) 
a ruota (!) di frizione 

rueda (!) de friccidn 


Korrektionsrad (n) 

7 correcting wheel 

roue (!) correctrice ou 
de correction 


KoppeiotioHHoe Kcwieco 

(n) 

ruota (!) correttrice 
rueda (!) de correccidn 


s 


u 


Einstellvorrichtung (!) 
adjusting mechanism 
dispositi! (m) de rappel 
au blanc 



Papier!uhruugshebel(m) 
paper moving lever 
levier (m) d'entraine- 
ment du papier 


npHcnoco6jieHie(n) juir 
ycTaHOBKH TnnoBaro 
KOJieca Ha d'knoe 
nojie 

dispositivo (m) di ri- 
torno al bianco 
disposicidn (!) de lla- 
mada al bianco 


JieHTO npOTHHCHUfi pU* 
uan» 

leva (!) di guida della 
carta 

palanca (!) de guia de 
la cinta 
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Typenrad (n) 

type wheel a 

roue (f) dee types 


ElnsteUhebel (m) 
zero adjusting lever, 
detent 

levier (m) de rappel au 
blanc 


F&rbenrad (n) 

inking wheel C 

molette (f) [d'encrage] 


Ausschlufifeder (f) 
disconnecting spring 
reasort (m) de deviation, <* 

ressort (m) de rupture 


Druckhebel (m) 

printing lever e 

levier (m) d'impression 


Druckrolle (f) 
printing roller 
cylindre (m) d’impres- 
sion 


Leitrolle (f) 
paper guide roller 
cylindre-guide (m), cy¬ 
lindre (m) de guidage 


Papierbriicke (f) 
paper guide 
gli 8 Bi£re (f) du papier 



Figurenwechsel (m), 
Zeichenwechsel (m) 
change-over from let¬ 
ters to figures 
changement (m) de ca- 
ract£res 



Wechselhebel (m) 
figure-changing lever 
levier (m) inverseur 


Tastenwerk (n) 
key-board 

clavier (m), touches 
(fpl) 



J- 


-l 


THUOBOe KOJieco (n) 
riiota (f) del tipi / 

rueda (f) de tlpos 

punart (m) jyiH ycTa- 
hobkh THnoaaro KO- 
Jieca Ha (Hs-noe nojie 
leva (f) di ritorno al 2 
bianco 

palanca (f) de llamada 
al bianco 

KpacHiiuA Bajunnb (m) 
rotella (f) dell' inchio- 0 
stro 9 

rueda (f) impresora 

BUK.uoqaiomaa npyntH- 
Ha (f) . 

molla (f) di doviozione 
muellc (f) de desvlacidn 


ne'iaTaiomifl pwHan»(m) 
leva (f) d’impressione 5 
palanca (f) de impresidn 


nenaTaioiiuA aajffiirb 
(m) 

cilindro (m) d’impres¬ 
sione 6 

cilindro (m) de impre- 
si 6 n 


Beaymifl pojihkt* (m) 
(Bajmicb (m)) 
cilindro (m) di guida 
cilindro (m) de guia 


npywHua (f), Hanpa- 
BJiHiomaH 6 ynaHCHyK) 
JieiiTy 8 

guida (f) della zona 
gula (f) del pay>el 


MeXaHH3MT> (m) juih 
nepeBOAa TunoBaro 
KOJieca <n» 6yKWh 
Ha UH(J)P» 9 

cambiamento (in) delle 
lettcre colic cifre 
cambio (m) dc carac- 
teres 


ceicropi, (in), nepeBOAH- 
mift TiiiioBoe nojieco 
C'h 6 yKBi> Ha muj>pu 10 
leva (f) d'inversione 
palanca (f) de inversion 

KJiaBiaTypa (f) 

tAstiera (f) tt 

teclas (fpl), teclado (m) 
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Taste (f) 
t key 
touche (f) 


LAute taste (f) 
ringing key 
touche (f) de sonnerie 


Anruf taste (f) 

3 call key 

touche (f) d’appel 


Blank taste (f) 

4 blank key 

touche (!) du blanc 


Buchslabenweifi (n), 
Buchs tabenblank- 
taste (f) 

6 letter blank key 

bl&nc (m) de lettres, 
touche (!) du blanc 
de lettres 


Zifferweifi (n), Ziffer- 
blanktaste (!) 
e figure blank key 

blanc (m) de chiffres, 
touche (f) du blanc 
de chiffres 


KJiaBHma (f) 
tasto (m) 
tecla (!) 


SBOHKOBan KRomca (!) 
tasto (m) di suoneria 
tecla (f) de llamada 


BuauBHaH Kuonna (1) 
tasto (m) di chiamata 
tecla (f) avisadora 


KJiaBHina (f) -<5jiaHKT> (m) 
tasto (m) bianco 
tecla (!) de hueco 


6YKBeHHiifl Cjiamcb (m) 
bianco lettere (m) 
hueco (m) de letras 


UHcbpoBufi 6 juihht> (m) 
bianco cifre (m) 
hueco (m) de cifras 


Stiftbiichse (!) 

7 pin-box 

boite (f) k goujons 



KOpOfiKa (!) CT> GOjTTH- 
K&MH 

cassettatf) di salterelli 
caja (!) ae Haves 


Schlitten (m), Kontakt- 
schlitten (m) 
contact chariot 
chariot (m) L de contact] 



T6Jrt>>KK& (!) 
carretto (m) di contatto 
carro (m) de contacto 


& 


StoBer (m) 
rejector 

patin (m) f poussoir (m) 



HIHKHHH HJIH HeflOXBIUK- 

Ban ry6a (!) 
respin tore (m) 
pulsador (m) 


Lippe (!) 

10 steel lip 

l&vre (!) du chariot 


Lippenhcbel (m) 
rocking-lever 
1 levier(m) de la 16vre, ap¬ 
pendices) de la 16vre 


BepXHHH HJIH nOitBII/K- 
j 3 Han ry6a (!) 

labbro (m) del carretto 
labio (m) de contacto 

pwnarb (m) no^Bn^KHoft 
c ry6w 

leva (!) del labbro 
palanca (!) del labio 



Batteriekontaktleder (f) 
battery contact-spring 
ressort (m) de contact 
de la batterie 


Stromdaner (!) 
duration of current 
durbe (!) da courant 


der Apparat lftuft nicht 
an 

the apparatus does not 
start 

l'appareil ne part pas 
ou ne se met pas en 
marc he 

das Laufwerk l&ttt sich 
nicht anhalten 
the movement cannot 
be stopped 

on n'arrive pas aarrbter 
le mouvement d’hor- 
logerie 

mechanisches Fort- 
laufen (n) des Appa¬ 
rat e9 

continuation o! motion 
due to inertia of parts 
continuation (!) mbca- 
nique du fonctionne- 
ment de l’appareil 

der Apparat lbst bei 
Taa tend ruck nicht aus 
the apparatus cannot be 
started by depressing 
the key 

l’appareil ne se db- 
clanche pas lorsqu'on 
abaisse ou dbprime 
une touche 

der ankommende Btrom 
lost den Apparat nicht 
aus 

the receiving current 
does not start the 
apparatus 

le courant d'arrivbe ne 
dbclanche pas l’appa- 
reil 

elektrisches Fortlaufen 
(n) des Apparates 
electric overrunning o! 

the apparatus 
continuation (!) blec- 
trique du fonctlonne- 
ment de 1’appareil 
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b&T&peftH&H koht&kt- 
Han npyxcHHa (!) 

d molla (!) di con tat to i 

della batteria 1 

resorte (m) de contacto 
de la baterla 

npoAOJDKirrejiBHocTb (!) 

npoxojKAeuln Tona 
durata (!) della corrente 2 
duracibn (!) de la co- 
rriente 

anuaparb (m) He npn- 

XOAHTb BT> A'feftCTBie 
(oTKaauBaeTca 
CTBOBaTt) o 

l’apparecchio non si 
mette in moto 
el aparato no se pone 
en marcha 

Heai>3H OCTaHOHHTL 4a- 
COBoft MeXaHH31TB 
il movimento di oro- 
logeria non si pub 4 
arrestare 

el movimiento de relo- 
jeria no se puede parar 

HenpepuBHoe BpameHie 
(n) MexaHH3Ma 
continuazione(f) mecca- 
nica del funzionamen- 
to deirapparecchio 6 
continuacibn (!) rneca- 
nica del funcionami* 
ento del aparato 

npH HamaTin imaBHiun 
He npoiicxoAHTB cny- 

CK& 

l’apparecchio non si 
muove quando si ab- 6 
bassa un tasto 
el aparato no se suelta 
cuando se aprleta una 
tecla 


bxojuuiuA tokt> (m) He 
OTtipacuBaeri* HKopa 
la corrente di arrivo non 
muove l’apparecchio 7 
la corriente de llegada 
no dispara el aparato 


HenpepwBHtift Tpecm* 
(m)HKopa: tokii (mpl) 
Mopae 

continuazione (!) elettri- 
oa del !unzionamento H 
deirapparecchio 
continuacibn (!) elbctri- 
ca de funcionamiento 
del aparato 
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der App&rat druckt vor- 
liegende Oder rtick- 
liegende Zeichea 
the apparatus prints 

1 types before or behind 
that intended 
l’app&reil imprime des 
types antbrieurs ou 
postbrieurs au type 
voulu 

einzelne Zeichen blei- 
ben aus 

g certain types fail 

certains signaux ratent 
ou ne viennent pas 

es erscheinen zu viele 
Zeichen 

3 too many types appear 
il vient trop de signaux 

das Typenrad lftflt sich 
nicht einstellen 

4 the type wheel cannot 

be adjusted 

la roue des types ne 
reyient pas au blanc 


unzeitiges Cbersprlngeu 
(n) von Buchstaben 
auf Zahlen 

£ irregular changing from 
letters to figures 
apparition (f) intempos- 
tive de lettres au lieu 
de chiffres 

der Kigurenwechsel ver- 
sagt 

the change of figures or 
0 types fails 

le [mbcanisme de] chan- 
gement des types ou 
des caractbres rate 

mangelhafte Druck- 
schrift (f) 

incomplete print, faulty 
7 print 

impression (f) typogra- 
phique dbfectueuse 


das eigene Amt emp- 
f&ngt (erhftlt) gut, das 
feme Amt schlecht 
the home station re- 
H ceives well, the distant 
station badly 
les signaux sont nets 
au bureau transmet- 
tour et dbfectueux au 
bureau rbcepteur 


airaaparb (m) nena- 
Taerb Heco o TBrfcTCTBV- 
lomie 3H&KH, nocjrfc- 
Ayiomie hjie npew- 
ayiuie 

l'apparecchio stamps 
prim a o dopo 
el aparato imprime tipos 
anteriores b posterio- 
res _ 

H^KOTOpue 3HaKH (mpl) 
He noHBJiaioTCH; 3Hann 
npon&AaiDn> 
alcuni tipi non vengono 
alguno s tipos fallan 

noHBJi/noTCH jiHinme 
anann (mpl) 
troppi tipi vengono 
llegan demasiados tipos 


Hejibafl ycTaHOBHTb th- 
noBoe KOJieco 
la ruota del tipi non 
ritorna al bianco 
la meda de los tipos no 
se puede ajustar 

HecBoeBpeMeHHoe no- 
jiyneme (n) Cynn 
BirhcTO uHcejm 
apparizione (f) intem¬ 
pos tiv a di cifre invece 
di lettere 

aparicibn (f) intempes- 
tiva de letras en lugar 
de cifras 


nepeBOAHufi ceicropi* 
(in) He A'fcftcTBYerb 
il cambiamento dei tipi 
non funzlona 
el cambio de tipos no 
funciona 


HeflCHaa ne4aTb(f); He- 

HCHfelfl mpHcpYb (m) 

scrittura (f) tipografica 
difettosa 

escritura (f) tipografica 
defectuosa_ 

A'kficTBie (n7 npoxo;um> 
xopouio Ha npiejn>, 
a Ha nepe^any iuioxo; 
annaparb (m) npe- 
HHMaen, xopoino, a 
nepeAaeTb n.ioxo 

la stazione trasmetti- 
trice riceve bene, 
quella ricevi trice 
male 

la estacibn trasmisora 
trasmite blen, pen) 
las sehales son bo- 
rrosas en la receptors 
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F&lLschelbenanzeige- 
t&fel (f) 

drop-indicator board 
tableau (m) indicateur 
a volets 


BuaiiBHoft (Bunajaio- 
mitt) KJianauHLid yna- 
aaTeJib (m) 

quadro (m) indicator© a l 
diachi oacillanti 
cuadro (m) indicador de 
discos 


Weckrelais (n), (Vor- 
richtung zum Wecken 
der Obertragnngs- 
4m ter beim Hughes- 
betriebe) 

alarm-relay, (call device 
for Hughes trans¬ 
lating office) 
relais (m) divertisse¬ 
ment ou d’appel 



cursajibHoe pejya (n); 
npHcnocoftieme (n) 
Ajih BM30Ba npone>Ky- 
TOTOOfi TpaHCJimtiOH- 
Hofi CTaumH ct> an- * 
napaTaaui IOaa 
soccorritore (m) avvisa- 
tore o di chiamata 
relevador (m) de Hamad a 


Tauchanker (m) 
plunging armature 
armature (f) plongeuse 


Hbipjuomift HKODb (m) 
a armatura (f) tunante a 

armadura (f) 


Ferndrucker (m) 
printing apparatus for 
long distances 
imprimeur (m) k dis¬ 
tance, t616impri- 
meur (m) 



fiyKBonenaTaionufi 
annaparb (m) Ch- 
MeHca n rajibCKe 
telegrafo (m) s tam¬ 
pan te 

teldgrafo (m) imprcsor 


4 


fionendrucker (m), 
BtaBentelegraph (m) 
exchange telegraph, 
stock ticker 
t616graphe (m) impri¬ 
meur de Bourse, t£16- 
gniphe (m) commer- 

Sprechtelegraph (m) 
sounding telegraph 
tetegraphe (m) parleur 


Klopfersystem (n) 
sounder system 
syst^me (m) de parleur 


Klopfer (m) 
sounder 
parleur (m) 


fiHpweBoft newraiomift 
annaparb (m); 6np- 
HteBofi Te.ierpad)Hbifl 
annaparb (m) 
telegrafo (m) Btampante 5 
da Borsa 

telegrafo (m) impresor 
de bolsa 


cjiyxoBofi annaparb (m) 
telegrafo (m) parlante a 
telegrafo (m) acustlco 

CHcreMa (f) KJiompepoBb; 
CHCTeMa cjryxoBbixb 
annapaTOBb 

sistema (m) di ricevi- ? 
tore fonico 

sistema (m) de receptor 
aciistico 


RJioncpepb (m); cJiyxo- 
boA annaparb (m) 
ricevi tore (m) fonico 
receptor (m) aciistico 



1038 


Scballkammer (f) 
t screen 

ch&mbre (!) de reso¬ 
nance, abat-son (m) 


ein Telegramm nach 
dem Gehor au!- 
nehmen (v) 

a to take a message by 
sound 

lire (v) ou enregistrer (v) 
un teiegramme au son 



peaoHaTopi* (m) 
pari a tore (m), camera (f) 
sonora 

camara (!) de resonancia 


npHH-HTi» (•mean*) Teae- 
rpajmy he cjiyn> 
ricevere (y) un tele- 
gramma ad orecchio 
recibir (v) un tele- 
grama al oido 


Feldtelegraphle (!) 

.. field telegraphy 

t£16graphie (!) de cam¬ 
pagne, t61£graphie (!) 
militaire 



nojieB&H Tejierpacbirt (!) 
telegrafia (!) dl campo 
telegrafia (!) de cam- 
pafta 


Feld tel egraph c nappar&t 

(m) 

field telegraph [-appa¬ 
ll ratush military tele¬ 
graph [-appara tus] 

t61£graphe (m) de cam¬ 
pagne, t£legraphe (m) 
militaire 

Feldtelegraphendienst 

(m) 

field telegraph service 
o sendee (m) de tdl£gra- 
phie de campagne, 
service (m) t£14gra- 
phique de campagne 


Patrouillenapparat (m) 
$ patrol apparatus 
appareil (m) de pa- 
trouille 


Mehrfachtelegrapbie (I), 
Vielfachtelegraphie 
(!), Multiplextelegra- 
7 phie (!) 

multiplex telegraphy 
t^l^graphie (!) multiplex 
ou multiple 

Mehrfach tel egraph (m), 
Multiplextelegraph 
(m), Multiplexappamt 
(m) 

H multiplex telegraph, 
multiplex apparatus 
t£16graphe (ml multi¬ 
plex, fappareil (m) t6- 
l^grapnique] multi¬ 
plex (m) 


nojieBoft Tejierpadyi. (ml; 
BoeHHufi Te^erpadrL 

(m) 

telegra!o (m) da campo 
tel£gra!o (m) de cam- 
pafia 


cjiywfia (!) he nojieBoxi> 
Tejierpa<trfc 

servizio (m) telegrafico 
di campo 

servicio (m) de la tcle- 
gra!ia ae cam pan a 


annaparb (m) jyin na- 
Tpyjieft 

appareechlo (m) da pat- 
tuglia 

aparato (m) de patrulla 


XHoroKpaTHEH Tejierpa- 

d)in (!) 

telegrafia (!) multipla 
telegrafia (!) multiple 


MHoronpaTHLifi Teje- 
rpa<t>Huft aimaparb 
(m) 

telegrafo (m) multiplo 
tetegrato (m) multiple 




gleichseitige Mehrfach- 
telegraphie (!) 
simultaneous multiplex 
telegraphy 

t£16graphie (!) multiplex 
simultande 


Doppeltelegr&ph (m), 
Diplextelegraph (m) 
diplex telegraph 
tlldgraphe (m) diplex, 
diplex (m) 


MHoroKD&TH&H Teaerpa- 
(fri* W 

telegrafla (!) multipla 
simult&nea 

telegrafla (!) multiple 
simultknea 


JlHiuieKcn. (m) 
telegraio (m) diplex 
teldgrafo (m) diplex 


Gegensprechen (n) t 
Duplextelegraphie (!) 
duplex telegraphy 
teligraphie (!) duplex, 
t&dgraphie (!) simul- 
tan& [double] en sens 
Inverse 



*(l BCTp'fe'iHoe T6Jierpa<t>n- 
poBame (n); aymieKCB 
jfiMfT telegrafla (!) in duplex 
telegrafla (!) duplex 




ayiuieKCT> (m) no jxnd)- 

."V““l (fceDemoajiMoiiy cno- 

DifFerentlalschaltung (!) i ^ * cooy 

differential connection i : f + . f collegamento (m) diffe- 

couplage(m) different! el u -•--* *—•*•*’ renziale 

j i acoplamiento (m) dife- 

rencial 


BHickengegensprech- 
schaltung (!) ^ 

bridge duplex connec- 
lion ft J 

couplage (m) duplex k • 
Pont [de Wheatstone] 


BCTp^HHoe TejierpachH- 
poBame (n) no cnoco- 
“ 4 , 6y MOCTHKa BHTCTOHa 

^ collegamento (m)duplex 
i _ n a ponte di Wheatstone 
• acoplamiento(m)duplex 
de puente de Wheat¬ 
stone 


_I 


I1 ! 


i » 



Differenti&lgegen- 
..jpwchschaltung (!) 
differential duplex con¬ 
nection 

Si 


AH<t>ct)epeHuiajn>Hbi ft 
cnocodi. (in) BCTp'fcu- 
Haro (AyruiencHaro) 
TeJierpadiHpoBaHin 
collegamento(m)d u plex 
differenziale 
acoplamiento(m)duplex 
dtferencial 
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■ ■—-fear-.”v 

JMiB, r; 


; <> 



i* 

* 



Gegensprechtibert ru- 
gung (f) 

duplex transmission 
i transmission (f) duplex, 
transmission (f) simul- 
tan6e [double] en sens 
inverse 


TpaHCJi/mifl (f) AynneKCT. 
trasmissione (!) duplex 
transmisidn (!) duplex 



i 



I 

V 


Doppeltelegraphie (f), 
Dipl ex telegraphic (!) 
diplex telegraphy 
ar tel^graphie (!) diplex, 
telegraphic (!) simul- 
tantfe [double] dans le 
mSme sens 


OAHOBpeMeHHoe Teae- 
rpaibspoBaBie (n) kb 
OAHy dopoHy; ah- 
iuieKCHafl Tejierpacbifl 
(f) 

telegrafla (!) diplex 
telcgratta (!) diplex 


Diplcxbetrieb (m) 

3 diplex working 

fonctionnement (m) en 
diplex 


Teaerpa(t)HpoBaHie(n)no 
cHcreirfe AHnaeKci> 
trasmissione (!) in diplex 
transmisidn (!) diplex 



Doppelgegensprechen 
(n), Quadruplextele* 
graphic (!) 

quadruplex telegraphy 
t£16graphie (!) quadru¬ 
plex 


ABofiHoe BCTp'tqaoe Te- 
jierpa(l)iipoBame (n); 
KBaApynJiOK ex 
telegrafla (!) quadruplex 
telegra!la (!) cuddruplex 
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\ m * f 

,~t ,~a 

Sdmmgabeltelegraphle 
(0, Vielfachgcgen- 
sprechsystem (n) 
syntonic telegraphy, 
multiple duplex sys¬ 
tem 

tdldgraphle (f) k diapa¬ 
son, systOme (m) mul¬ 
tiple en duplex 



cncTeua (!) MHoroxpaT- 
Haro BCTjrfcHHaro Te- 
.aerpatpifpoBaHifl Kan- 
MepTOHHfaiKH annapa- 
TaxH 

telegrafla (f) a diapason, 1 
telegrafla (f) multiple 
in duplex 

telegraflA (f) multiplex 
de <Uapa<»6n 


Stimmgabelunter- l T 

brecher (m) ' * 

tuning-fork Interrupter jJI 
intemipteur (m) k dla- ‘ d 
pason 

a 


r . KauepTOBHufl npepirea- 
T TeJU> (m) 

v, interruttore (m) a dla- s 
a -*V-. pason 

lnterruptor (m) de dia¬ 
pason 


Monotelephon (n) 
monotelephone 
monotelOphone (m) 



M0U0Tene<t)0m> (ml; Te- 
jiediom, A'feflcTByio- 
ntifl npH onpea'tnCH- 
uofi cmrfc TOKa 
monotelefono (ml 
monoteldfono (ml 


3 


wechselzeltlge Mehr- 
fachtelegiaphie (f) 
selective multiplex tele¬ 
graphy 

teligraphle(f) multiplex 
alternative 


KHoroicpaTuaH Tene- 
rpa<t>ra (f) 

telegrafla (f) multiple . 
alternativa 

telegrafla (f) multiplex 
alternativa 



Vlerfachapporat (m), 
Vlerfachtelegraph (m) 

quadruplex telegraph 
t^ldgraphe (m) qnadru- 
plex 


'lenjpCxKpaTHwfl anna- 
pan (m) Meflepa 
telegrafo (m) quadru- _ 
plex ® 

teldgrafo (m) cnddru- 
plex 
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Verteller (m) 

/ distributor 
dlstrlbuteur (m) 

Achtfachtelegraphle (1) 
* octoplex telegraphy 
telegraphic (f) octuplex 

Meyerschrift (f). Meyer- 
alphabet (n) 

Meyer signals (pi), 
Meyer alphabet 
alphabet (m) owslgnaux 
(m pi) ou ecriture (f) 
[de] Meyer 
mehrfacher Typen- 
druclter (m) [von 
Baudot], Baudotap- 
parat (m) 

4 Baudot multiplex prin¬ 
ting apparatus 
typotetegraphe (m) mul¬ 
tiple, [apparcll (m) de] 
Baudot (m) 
Taktschlttger (in) 

B regulator 

(rappeur (m) de ca¬ 
dence 


Festhalter (m) 
pointsmen (pi) 
accrocheur (m) 


Koinblnator (m) 
combiner 
combinateur (m) 


pacnpejtJiHTe.ii, (m) 
distributor© (in) 

dlstrlbuldor (m )_ 

oKTOiuieKCHa/i raierpa- 

d»iH (0 

telegrafla (f) octoplex 
telegrafia (f) dctuplex 

nipHtbir, (m) (ajidiaaim, 
(m)) MeAepa 
alfabeto (m) o scrittura 
(f) [dl] Meyer 
alfabeto (m) i> escritnra 
(f) [de] Meyer 



MHOrOKpaTHUfi OyKBO- 
nenaTaionuA anna- 
pan> (m) bojo: anna- 
pan. Bojo 

telegrafo (m) stamp ante 
multiplo Baudot 
tetegrafo (m) improsor 
multiplex 

jHpnxcepi, (m); KJion- 
(pepi, (m) 

mlsuratore(m)del tempo 
metrdnomo (m) 

yjep>KHBaionufi ajien- 
TpoMarHHTi, (m) 
arresto (m) 
sujetador (m) 



KOMdiuiaTopi, (m) 
combluatore (m) 
comblnador (m) 


Sucher (m) 
S seeker 
chercheur ( 



paantAHHin, (m) 
cercatore (m) 
buscador (m) 


Sncherkomblnatlon (f) 
seeker comhlnailou 
combinalsou (f) dcs 
ehereheurs 



KOMOHHaiUH (f) pajB-fcl- 
KHKOBT, 

comblnazlone (f) dl cer- 
catori 

comblnacldn (f) de bus- 
cadores 
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Baudotrelais (n) 
Baudot relay 
relais (m) Baudot 



pejra (n) Eoao 
soccomtore (m) [di] 
Baudot 

relevador(n) [de] Baudot 


Verteilerplatte (f) 
distributor plate 
disque (m) de distri¬ 
bution ou de re¬ 
partition 



pacnpeA'feJiHTejibHuft - 
Kpyn» (m); ahcjcl (m) 
pacnpeA'b-’nrre.iH 
disco (m) di distri- X 
buzione 

disco (m) de distri- 
bucidn 


dreiarmiger Btirsten- 
trftger (ml 
three-armed brush 
bolder 

porte-balaia (m) a trois 
bras 



TpoftHoft (Tpdxiuieqifl) 
m&TKOAepHcaTeAL (m) 
porta-spazzolc (in) a tre 
bracci 

porta-escobilltts to) de 
tres brazos 


Telegraphenwege- 
gesetz (n) 

law relating to tele¬ 
graph lines 

loi (i) sur les lignes 
telegraph Iques 


3cLKOHT> (m) o coopy- 
jneHin Tejierpach- 

HLIXT> JIHHift 

legge (f) sulle linee tele- 4 
grafiche 

reglamento(m< de lineas 
telegrdfieas 


SIgnalapparate 
Signal-Apparatus 
Appareils A Signanx 


I'HriaAtiue Ilpifoptf 
Appareeehl per 

Segnalazlonl 
Aparatos para senalar 


Semaphor (m) 
semaphore 
semaphore (m) 


Semaphoracheibe (I) 
semaphore disc 
disque (m) sgmapho- 
rique 


+ cenad>opi> (m) 

¥ semaforo (m) »; 

semaforo (m) 


ceMacbopHufi ahckx (m); 

AHCkt> ceMa<j)opa 
disco (m) semaforico 
disco (m) semaforico 


Sem&phorstation (f) 
semaphore station 
poste (m) ou station (f) 
s£maphorique 

ran 


I 

i 

1! 


: 


cexachopHan cxamon (f) 
stazione (f) semaforica 
estacidn (f) semafdrica 


l——L:^. j 


a 


66 J 
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Semaphortelegramm (n) 
1 semaphore message 
1 t£l£gramme (m) oa mes¬ 
sage (m) s£mapho- 
rique 


Slgnalapparat (m) 
signalling apparatus 
2 appareil (m) a signaux, 
appareil (m) de signa- 
lisation 


Feuerwehrtelegraphen- 
anluge (f) 

fire-alarm telegraph 
3 ' plant 

Installation (f) de telo- 
graphe avertisseur 
d’incendie 


ceMa<t>opHaa Tejierpax- 
*a (t) 

telegramma (m) sema- 
forico 

telegrama Cm) sorua- 
fiSrico 

CHTHajD>Hufi annapan, 

(m) 

apparecchio (m) a seg- 
nali 

aparato (m) de sefiales 

_ (m) 

ycTpoflCTBO (n) (ycia- 
HOBKa (f)) noHc&pHaro 
Tejierpatpa 

im plan to (m) di awisa- 
tori elettricl 

instalacidn (f) do Indi- 
cador de incendio 


Feuermelder (m), Feuer- 
alarmapparat(m), 
Feuerwehrtelegraph 
4 (m) 

fire-alarm 

[t£16graphe (m)] aver- 
tisseur (m) d’lnceudie 



noHcapmjfi CHruajTb (m 
(cnrHaJibHufl npH< 5 opi> 
(m)); noKapHbift re* 
jierpa(Jn> (m) 
a wi sat ore (m) a distania 
d'incendio 

indicador (m) de incen- 
dio 


elektrischer Alarmap- 
parat (m) 

_ electric alarm 
° avertisseur (m) 61ec- 

trique, appareil (m) 
d’alarme dlectrique 


elektrlsches Lftut(e]« 
werk (n) 

6 electric bell 

sonnerie (f) 61ectrique 


: t 

* 


9 


9 JieKTpHH 6 CKiA CHT- 
Hajn>Huft npH 6 opi» (m) 
(annapan, (m)) 
apparato (m) elettrico 
d’allarme 

aparato (m) de alarms 

dJieKTpUHeCKift 3DOHOK1, 

(m); aaempinecKas 
SBOUKOBaH CHrBaJIH* 
Banin (f) 

suoneria (!) elettrica 
timbre (m) electrico 


Alarmglocke (f) 

7 electric alarm bell 
sonnerie (f) d’alarme 



Doppelglocke (f), Dop- 
pelklingel (f), Doppel- 
8 l&ut[c]apparat (m) 
double bell 
sonnerie (!) double 



cnrHajibHhifi bbohoio. 
(m); 3 bohokt» (m), no- 
^aioinifi Tpesory 
campanello (m) d'al- 
larme 

campanilla (!) de alarms 


3BOHOKT> (m) CT> AByMfl 
nauiKaMH 

suoneria (!) doppia 
campanilla (!) doble 


Einschlagglocke (!) 

9 single-stroke bell 
sonnerie (!) a un coup 



OAHOyA&PHLlfi 3BOH01H, 

(m) 

suoneria (!) ad un solo 
colpo 

timbre (m) de un solo 
toque 



1045 


Langsamschlftger (m) 
slowly striking bell 
sonnerie (f) lente, !rap« 
peur (m) lent 


R&sselglocke (!), R&ssel- 
liut[e]werk (n), 
Schnarrwecker (m) 
trembling bell 
trembleuse (!), sonnerie 
(f) trembleuse 



3B0H0K1* (m) (Tb MCAvieH- 
Bhatb 6oem> 
suoneria (f) lenta 
timbre (m) lento 


Apefeaxcamid 3 bohoki> 
(m) 

suoneria (!) continua 
campanula (!) vibrante 


Schalmeiglocke (!) 
sheep gong 
timbre (m) coniqtie 


Tischwecker (m) 
table bell 

sonnerie (!) de table 


Glockensign&l (n) 

bell signal 

signal (m) k timbre 


Glockentr&ger (m) 
bell support or holder 
porte-timbre (m) 


f THpOJIbCKifl (KOHHHe- 
CKift) 3BOHOKT> (rn) 

suoneria (!) a campana a 
cencerro (m) 



H&CTOJU>HU& (CTOJIOBUfi) 
3BOHOKT> (rn) 
suoneria (!) da tavolino 
timbre (m) de mesa 


SBOHKOBoft cHnfajn»(m) 
segnale (m) a campana /> 
seflal (!) de campanilla 


a 


sbohkoboA Aepn<aTejib 

(m) 6 

porta-campana (m) 
porta-campanilla (m) 


Haastelegraphle 
Boise telegraphy 
TtMgraphle domestiqie 


Aoiamiaa Tejerpafts 
Telegralla prirata 
Telegralta domestic* 


Hanstelegraph (m) 
house telegraph 
teldgrapbe (m) domes- 
tique 


Haus telegraphenanlage 


house telegraph plant 
installation (!) de tdld- 
graphie domestique 



AOManmifl T6Jierpa<in> 

(m) 

telegrafo (m) domestico 
teldgra!o (m) domdstlco 

JTJl AOianiHHH Te.ierpad)- 
“JrS Han ycTaHOBKa (!); 

ra ycTpoHCTBo (n) ao- 

-OJ M&uiHHro Tejierpacpa 

JsJ impianto (m) di tele- 
] gratia privata 

in9talacidn (!) de tele- 
grafia domdstlca 


s 


u 


Glockenanlage (!) 
bell installation 
installation (!) de son- 
neries 


ycTaHOBKa (!) (ycrpoft- 

CTBO (n)) 3BOHKOBT» 
impianto (m) dI suoneria 
instalacldn (!) de timbres 
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i 


Haussignalanlage (f) 
house-bell Installation 
installation (f) domes- 
tique de sonneiies 



ycipoftcTBo (n) Aornam- 
Heft CHTH&JIH8AUUI 
implanto (m) di segnala- 
eioni private 
instalacidn (f) de sefi&les 
dom&tlcas 


Druckknopf (m) 
push 

bouton (m) de pression, 
2 poussolr (m); (pour 
appeler:) bouton (m) 
d’appel 



SBOHKOBaH (H&HvHJCHaa) 
KHonna (f) 

bottone (m) o tasto (m) 
di chiamata 
botdn (m) de llamada 


3 


beweglicher Kontakt 

(m) 

movable contact 
contact (m) mobile 


nOABH3KHOft KOHT&KTb 

(m) 

con tat to (m) mobile 
contacto (m) mdvil 


4 


Kontaktbime (f) 
pear push, suspension 
push 

poire (f) d’appel, poire 
(f) de contact 



[KOHTaKTHa/i] rpyma (ft; 
rpymeBHAH&H KHorna 

if) 

pera (f) di contatto 
pul sad or (m) 


Preflkontakt (m) 

5 press-contact 

contact (m) ii pression 


HAHCHHHOft KOHTHKTb 
(m); KOHT&KTb JJIR 
CAaBJmBaHifl 
pressella (f) 

contacto (m) de presirtn 


Tischkontakt (m) 

*> table push 

contact (m) de table 



HacTOJibHufi (ctojiobuAI 
KOHTEKTB (m) 
tasto (m) da tavollno 
contacto (m) de mesa 


FuQboden kontakt (m), 
Tretkontukt (m) 

7 floor-contact 

pddale (f) dc parquet, 
contact (m) de par¬ 
quet 


Zugkontakt (m) 
s pull contact 

contact (m) a tirage 


Turkontakt (m), Fenster- 
kontakt (m) 
door-con tact, window- 
contact 

y contact (m) de porte, 
contact(m) dc fenCtrc; 
i enchassc dans la feuil- 
lure:) contact (m) de 
feuillure 



HOHCHOft KOHTaKTT* (m) 

contatto (m) da pavi- 
mento 

contacto (m) de suelo 



BHTJDHHOft KOHTaKTB(m) 

contatto (m) a tiro 
contacto (m) de tiro 


ABepHoft KOHTaKTT, (m); 
OKOHHUft KOHTaKTL 

(m) 

contatto (m) per porta, 
contatto (m) per fe¬ 
nestra 

contacto (m) de puerta, 
contacto (m) de ven- 
tana 
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Streicbkontakt (m) 
rubbing contact 
contact (m) k frotte- 
raent 




npB>KiiiiHod (Tpymiflca) 
KOHTaKTb (m) 
contatto (m) ad attrito l 
contacto (m) de frota- 
miento 


einseitig wirkender Ttir- 
kontakt (m) 
door-contact working 
on one side 
contact (m) de porte k 
simple effet ou d ac¬ 
tion unilatgrale 



JtBCpHOfi KOHT&KTb (m) 

npocToro jrtflcTBia 
contatto (m) per porta ^ 
ad azione unilaterale 
contacto (m) de puerta 
con accidn bilateral 


Jalouslekontakt (m) 
window-blind or shutter 
contact 

contact (m) de Jalousie 
ou de persienne 


Fadenkontakt (m) 
thread contact 
contact (m) a fll 



i 


KOHTaKT r b(in) < x*in urropi. 
(maaioau) 

contatto (m) di persiana 
contacto (m) de celosla 


HHTHHOft KOUTaKTL (m), 
A'kftcTByjomifl npn 
oOpuirh uhtkh; koh- 
TaKTfc (m) CTa CHrEMUXb* 4 
HOfl HHTKOft 

contatto (in) a fllo 
contacto (m) de hilo 


Morseknopf (m) 

Morse key push 
bouton (m) [de] Morse 


Hotelnadel telegraph 
v (m) 

hotel needle-telegraph 
t616graphe (m) a aiguille 
pour, hotels 


♦ KHornca (1) Mop3e 
+ M bottone (m) [di] Morse 5 
I bot6n (m) [de] Morse 


T©Jierpa<Jrb(m) co crphn* 
K0K> flJIH rOCTHHHlTb 
telegrafo (m) ad ago per 
hotel 

telegrafo (m) de aguja 
para ho teles 


L&utetaste (f) mit Ruck- 
signal 

repeating bell push 
bouton (m) de sonnerie 
a r6p£tition 


SDOHKOBaH KHomca (f) 

CTb nOBTOpHLOTL CRT- 
HUOITB 

bottone (m) di suoneria r 
a rlpetizione 
botdn (m) de timbre de 
repeticidn 


Fallschei benapparu t 
(re), Anzeigeapparat 
(re), Tableau (n) 
indicator board, annun- 
ciator board (A) 
tableau (m) indicateur 



HynepaTopi> (m); Hyxep- 
HHKT> (rn); HynepHOft 
annaparb (m) s 

quadro (m) indicatore 
cuadro (mj indicador 


Nadelanzeigeapparat 
(re), Nadeltableau (n) 
needle indicator or an- 
nunciator (A) 
tableau (m) a aiguille 



HyMepaTopij (m) (Hy- 
MepuiiKT> (m); Hynep- 
Haa a omeana (f)) co 
CTD*kaKaMH 

quaoro (m) indicatore 
ad ago 

cuadro(m) indicador con 
aguja 
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Fallscheibenapparat (m) 
mit mechanlscher Ab- 
stellung 

mechanical replacemen t 
indicator or annuncia¬ 
tor (A) 

tableau (m) indicateur 
a effacement ou dis- 
parition mgcanlque 
[du signal] 


Fallscheibenapparat (m) 
mit Stromwechsel- 
klappe 

electrical replacement 
indicator or annuncia¬ 
tor (A) 

* tableau (m) indicateur 
a effacement ou dls- 
parition 61ectrique [du 
signal] (le courant 
etant envoys dans la 
seconde branche ind£- 
pendante do 1*Electro) 

Signalscheibe (f), Fall- 
klappe (f) 

3 indicator disc drop 
lapin (m) de tableau in¬ 
dicateur 


elektrische Zcit- 
telegraphie (f) 

4 electric time telegraphy 
transmission (f) t^legra- 
phique de l'heure 


elektrische Uhr (f) 
electrically controlled 
* clock 

horloge (f) ^lectrique 


elektrische Pendeluhr (f) 
electric master orregn- 
6 lating clock 

horloge (f) 61ectrique a 
pend ule 


sympathisohe Uhr (f), 
elektrische Nebenuhr 
(0 

7 receiving or secondary 
clock 

horloge (!) r6 cep trice, 
horloge (!) 61ectriquo 
secondaire 




a 




npadopT. (m) (Hynepa- 
TODT» (m), H>TfepHHKT> 
(m), HyuepHan jomes- 
Ka (!)) co cnaAajom,miH 
KJianaHaxn ci> uexa- 
KBHecKBWb npepuBa- 
Hiein> cHm&jia 
quadro (m) indicator© 
a sparizione mecca- 
nica del disco 
cuadro (m) indicador 
con parada mecan ica 

npn6opi» (m) (Hyxepa- 
Topi* (m), HynepHHKt 
(m), HyvepHan 
na (!)) co cna^aiontHMH 
KJianaHaMH cr» ajieK- 
TpimecKHirt npepw- 
B&HiearL cumajia 
quadro (m) indicatore a 
sparizione elettrica del 
disco o a due bobine 
cuadro (m) indicador 
con desaparecimiento 
etectrico 

CHTHajrbHbift (cna^aio- 
mifi) mianaHT» (m) 
(flHCKT, (m)) 

disco (m) oscill&nte, 
cartellino (m), segnale 
tm) 

disco (m) indicador 

OJieKTpHHecKan cnraa- 
jntaauifl (!) Bpeuemi 
telegrafia (!) oraria 
elettrica 

telegra!ia (!) electrica 
de la hora 


ajieiapHHecKie nacu 

(m pi) 

orologio (m) elettrico 
reloj (m) elictrico 


ajieKTpH'iecKie nacu (m 
pi) ct> xaHTHHKon; 
ajnempunecKie Main- 
HHKOBue nacu 
orologio (m) a pendolo 
elettrico 

reloj (m) de p^ndola 
etectrico 


cHmiannecKie nacu (m 
pi); BTopn4Hue 3JieK- 
TDinecKie nacu 
orologio (m) comandato 
reloj (m) secundario 
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elektrischer Stunden- 
steller (m) 

electric clock synchro¬ 
nizer 

synchronise ur (m) d’hor- 
loge 61ectrique, [dis- 
positil (m) de] re¬ 
mise (f) a l’heure 61ec- 
trique des horloges 


elektrische Aufziehvor- 
richtung (f) der Uhren 
electric winding-up de¬ 
vice 

remontoir (m) 61ectrique 
pour horloges, dispo- 
sitLf (m) £lec trique 
pour remonter des 
horloges 


elektrischer Tempera - 
turmelder (m) 
electric heat alarm 
avertisseur (m) 61ec- 
trique de tempera¬ 
ture, therm oavertis- 
seur (m) dlectrique 


elektrischer Wasser- 
8tand[an]zeiger (m) 
electric water-level in¬ 
dicator 

indicateur (m) 61ec- 

trique de niveau 
d'eau, dlectroindi- 
cateur (m) de niveau 
d’eau 


Eisenbahnlilut[e]werk 

m (n) 

railway-alarm 
Kmnerie (f) de chemin 
de fer; (fig.:) gong (m) 
de chemin de fer 


Einradlilut[e]werk (n), 
8pindell&ut[e]werk (n) 
spindle-alarm 
sonnerie (f) k roue 
unique ou a une 
[seule] roue 


qaeu (nr pi) cn> a^eirrpH- 
HecKofl peryjnipoB- 
Kofi; ajieKipHHecKifi 
nepe^araun* (m) Bpe- 
M6HH l 

regolatore (m) elettrico 
degli orologi 
corrector (m) el6ctrico 
de relojes 


a^eKTpHHecKifl aaBOA'fe 
(m) nacoBT> 

dispositive (m) elettrico 
per caricare l'orologio * 
disposicidn (f) el 6c trie a 
para dar cuerda al 
reloj 


mecKift cnrHajib- 
yic&3aTejn» (m) 
TeicneparypH 
termoindicatore (m) 
avisador (m) eldctrico 
de temperatura 


aaeKTpHHecKift ynaaa- 
T6JU> (m) ypoBHH boau 
indicatore (m) elettrico 
di livello 

indlcador (m) eldctrico 
de nivel de agua 


>Kejrfe3H0A0p0>KHUft 
CHTHaJIBHUfi KOJIO- 
KOJTb (m) (3B0H0KT> 

( m » 5 

segnale (() a cam pan a 
per strode ferrate 
campane (m) de ferro- 
carril 


KOJIOKOJTL (m) (3B0H0KT> 
(m)) Cb OAHHOHHUITb 
KOJieCOMT, 

suoneria (f) ad una sola 6 
mota 

timbre (m) de una sola 
rued a 
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Zugdeckungssignal (n) 
train-blocking signal 
1 signal (m) de converture 
de train 


Blocksystem (n) 
block system 
block-syst&me (m), 
block-system (m) 


Blocksignal (n) 

3 block signal 

signal (m) de blocage 


geblockt (ad]) 
4 blocked (adj) 
bloqud (adj) 


entblockt (adj) 
S clear (adj) 
ddbloqud (adj) 


cnnia.Tb juir 6eaonac- 
Raro ABHRcemR nota- 
jobt. ; CHrHa.n>, 

orpajKAaKmdfi no- 

•feSAT.: BUXOAHOfi CHT- 
uajn> (hr craHtoB): 
npOXOAHOfi CHrHS-Tl 
f npoReRtyTORHaro 
&nom>-nocTa) 
segnale (m) di copertura 
o di protezione dei 
Irani 

seflal (f) de block de 
tren 


C-IOKHpOBOSHRH CU- 

cTCMa (f); 6.ioirb- 

CHCTeMa (() 

sistema (m) di blocco 
sisteraa (m) de bloqueo 


&n0KHP0B01HUfi CHT- 
Hajn> (m); -6 jiokv 
cerBajrb (m) 
segnale (m) di blocco 
scBal (f) de bloqueo 


6noKHpoBaRHbift; 3 &k- 
pumfi; aaMKErynjfl 
bloccato (agg) 
bloqucado (adj) 


jefooKHpoBaHHufi; 
OTKpurufl; paaoa- 

KHyTwfl 

sbloccato (agg) 
libra (adj) 


Blockstrccke (f) 
block section 
" section (f) de blocage, 
bloc (m) 


CjioiaipoBaBHuA yua- 

ctoki (m) 

sezione (f) di blocco 
seccidn (f) de bloqneo 


Endblockwerk (n) 
end-block mechanism 
mdcanisme (m) de 
blocage extreme 


KpaflHiA (KOBeMHuA) 
OjJOKHpOMHljfi nOCTt> 
(m) (6a0KT.-nocn. (m)); 
OKOHeRHUfl (VlOKHDO- 
BORBufl annaparb (m) 
(npH6opi> (m)) 
meccanismo (m) di 
blocco di estremlu 
mecanismo (m) de blo¬ 
queo de extremidad 


Streckcnblockwerk (n) 
Durchgangblock- 
werk (u) 

section block mecha- 
3 nism 

mdcanisme (m) de bio 
cage de section, mo- 
canisme (m) de blo- 
cage de passage 



V'l.'tCTKOBMft 6-lOKBpo- 

ko'iiimA iiocn, (m) 
(fi-toK-i.-nocn. (m)); 
upoMOKy-roHRufi 
fi.ioirb-aimupan. (m) 
(.niHeflHuft nocTb(m)) 
mcccunismo (m) di 
blocco di sezione 
iiiccimisiiio (m) de bio 
■ liieo intermedio 
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Freigabeblock (m) 
clearing block mecha¬ 
nism 

bloc (m) de liberation 


Schienenkont&kt (m) 
rail-contact 

crocodile (m), contact 
(m) de vole 



6jiOKT»-annapart(m) ajih 
ocBodOHcaeHin nyra 
blocco (m) di liberazione 1 
bloqueo (m) de libra- 
miento 



peJItCOBblfi KOHTaKTt 

(m) 

contatto (m) dl rotaia 
pedal e 

contacto (m) de riel 




Stationsblock (m), 
Hauptblock (m) 
station block mecha¬ 
nism 

bloc (m) de gare, bloc 
(m) principal 


W&rterblock(m), Neben- 
Wock (m) 

auxiliary block mecha¬ 
nism 

bloc (m) de garde, bloc 
(m) second&ire 


CT&HIUOU H Lift 6jlOKHpO- 

BOHraft annapart (m) 
(npHdopt (m)); nnaB- 
mjft djidct-ainiapart .. 

<m) J 

blocco (m) di stazione, 
blocco (m) principale 
bloqneo (m) de estacidn 


CTOpOHCeBOfl d^OKHpO- 
boh Hu it aim apart (m) 
(npedoirb (m)); bto- 
PHHhuh 6jioKi>-anna- 4 
part (m) 

blocco (m) aecondario 
bloqneo (m) secundario 


Biockfeld (n) 
block indicator 
tableau (m) de bloc 



6:ioirt-OHKO (n) 
quadro (m) di blocco 
tabla (f) de bloqueo 


a 


Zustimmungablockfeld 

(n) 

permissive block indi¬ 
cator 

tableau (m) de bloc 
permissif 


djioict-oHKO (u) cor.ia- 
uiemH 

quadro (m) di blocco 
permisaivo 
tabla (f) de bloqueo 
permisivo 


elektrische Sienalflligel- 
kupplung (f) 
electric coupling of sig¬ 
nal-anna, electric slot 
accouplement (m) 61ec- 
trique des bras de 
signal 



ajieicnjnHecKoe conpa- 
HceHie (n) cnriiajib- 
HUXt KpUJlteBTt 
(jiairt) 

legameuto (m) elettrico ? 

deirala di un aegnale 
acoplamiento (m) el6c- 
trico de los brazos de 
aefial 




elektrische Weiehen- 
stellung (!) 
electric point Betting 
aiguillage(m) 41ectrique, 
manoeuvre (!) £lec- 
trique des aiguilles 



ajieKTpH^ecidfl nepe- 

BOAl» (ni) CTp’fc.lOK’b 
manovra (!) elettrica 
degli scambi 
manejo (m) etectrico 
de las agujas 


Drahtlose Telegraphie 
Wireless Telegraphy 
Telegraphic sans Fll 


BeanpoaoaoHaaa Tejerpa+U 
Telegrafla senna Fill 
Telegrafla sin Aiamhres 


elektrische drah tlose Te¬ 
le gra phi e (!) 

(electric) wireless tele¬ 
graphy 

telegraphie (!) 61ectrique 
sans fil 


If 


dJieKrpH^iecKan Ce^npo- 
bojiohh&h (deanpotth 
AH&fl) Tejierpa(]>ifl (f); 
aneirrpHHecKoe rejie- 
rpa<t>HpoBaHie (n) 
6esi> npoBOAOBi* 
telegrafla (!) elettrica 
senza All 

telegrafla (f) electric* 
sin alambres 


drahtlose Telegraphie (!) 

mittels Leitung 
wireless telegraphy by 
(means o!) conduction 
telegraphie (!) sans fll 
par conduction 





desnpoBOJioHHaH re-ie 
rpacbia (!), ocHOBaH- 

Haa Ha iipoboahjiocth 
(a^ieKiponpoBOAHo- 

CTH) TBJTb 

telegrafla (!) 8enza fill 
per conduzione 
telegrafla (!) sin alam¬ 
bres por conducci6n 


drahtlose Telegraphie (!) 

mittels Induktion 
wireless telegraphy by 
(means of) induction 
telegraphie (!) sans fll 
par induction 


CednpoBoaoHHan re-ie- 
rpacfciH (!) uoepea* 
CTBOSTb HHAVKUia 

telegrafla (!) senza fili 
per induzione 
telegrafla (!) sin alam* 
bres por induccidn 


drahtlose Telegraphie (!) 
mittels elektrostati- 
scher Induktion 
wireless telegraphy by 
(means of) electro¬ 
static induction 
telegraphic (f) sans fil 
par induction electro- 
statique 


HI 

T 





deanpoBOJiOHHafl Teje- 
rpaebin (!) noepo 
CTBOiTb aaeicrpocmitt* 
necKoft HH^ynniH 
telegrafla (f) senza fili 
per influenza elettro- 
statica 

telegrafla (!) sin alam* 
bres por induccibD 
electrostatica 






drahtlose Telegraph ie (f) 
mittels elektrodyna- 
mischer Induktion 
wireless telegraphy by 
< means of) electrody¬ 
namic induction 
letegraphie (f) sans fll 
par induction dlectro- 
drnamique 


n 


6 □ 


$ 


H 


e"" 


OearrpoBOJiouHafl Tejie- 
rpacbin nocpeACTBOMx 
d^eKTpoAHHaMnHe- 
cKoft HHAynuin 
telegrafla (f) senza flli 
per induzione elettro- 
dinamica 

telegrafla (f) sin alam- 
bres por induccidn 
electrodinamiea 


radiophonische draht- 
lose Telegraphie (f) 
radiophonic wireless te¬ 
legraphy 

^graphic (f) sans fll 
radiophonlque 


drahtlose Telegraphie (f) 
mittels ultravioletter 
Strahlen 

wireless telegraphy by 
(means of) ultra-violet 
rays 

letegraphie (f) sans fll 
par les radiations ul¬ 
traviolet tes 


drahtlose Telegraphie (f) 
mittels ultraroter 
Strahlcn 

wireless telegraphy by 
ultra-red rays 
tctegraphie (f) sans fll 
par les radiatious in¬ 
frarouges 


Kadiotelegrapbie (!) 
(drahtlose Telegraphie 
•f) mittels elektrischer 
Wellen), Wellentele- 
graphie (f), Funken- 
telegraphie (f) 
wireless telegraphy by 
electric waves, radio¬ 
telegraphy, Hertzian 
wave telegraphy 
rndiotdldgraphie (f), te¬ 
legraphie (f) sans fll 
par ondes dleetriques 
ou hertziennes 


pajuotboHHHecKaa (jiy- 
neaByKOBaa) deanpo- 
BOJiOMHafl TeJierpacj)iH 
( 1 ) 

telegrafla (f) senza flli 
radiofonica 

telegrafla (f) sin alam- 
bres radiofdnica 


(SeanpoBOJioTOaa Tejie- 
rpa<t>ifl (0 nocpejt- 
cTBom> yjn»Tpad)iojie- 
tobuxi> Jiyueft 
telegrafla (f) senza flli 
per radizioni ultra- 
violette 

telegrafla (f) sin alam- 
bres por las radia- 
ciones ultravioletas 


CeanpoBOJioTOaH Te.ie- 

rpacbifl (f) noepea- 
ctbomt> yjibTpaKpac- 
Hbixi. Jiyaeft 
telegrafla (f) senza flli 
per radiazioni ultra- 
rosse 

telegrafla (f) sin alam- 
bres por las radia- 
ciones ultrarojas 


paAioTeAerpachifl (f); 
tfeanpoBOJioHHan Tejie- 
rpatpia (f) noepeA- 
ctbomt> aneicrpHue- 

CKHXT> BOJim>; HCKPO- 

Baa Te.ierjpa(J)iH 
telegrafiu (I) senza flli 
per onde elettriche o 
Hertziane, radiotele- 
grafla (f) 

telegrafla (f) sin alam- 
bres por ondfts el^ctri- 
cas 6 Hertzianas,radio- 
telegrafla (f) 
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l 


Popoffscher Gewitter- 
anzeiger (m) 

Popoff’s storm indicator 
indicateur (m) d'orage 
de Popoff 



rpo8oonrknHKi> (m) 
IIonoBa 

indicators (m) di tem- 
pesta di Popoff 
indicador (m) de tern- 
pestad de Popoff 


alteste Markonischal- 
tung (f) 

original connection by 
* Marconi 

le plus ancien couplage 
(m) ou montage (m) 
ae Marconi 


if 


CT&p'fc&maji (nepBan) 
cxexa (f) MapKOHH 
collegamento (m) il piu 
vecchio di Marconi 
conexidn (f) la mas an¬ 
tigua de Marconi 


Senderreflektor (m) 

„ emission-reflector 
** rtflecteur (m) demis¬ 
sion 



pe<J)JieKTOpT> (m) nepe* 

rrflmntKA 

riflettore (m) di emi>- 
slone 

reflector (m) de emisioc 


Reflektor (m) 
reflector 

r6flecteur (m) [d’ondes] 


pe<t)JieKToprb (m) 
riflettore (m) 
reflector (m) 


System (n) von Fl&chen- [ 
kapazitftten 

„ system with plate-capa- 
r > cities P 

system© (m) de capa- ~ 
citds a plaques 


CHCieMa (f) crb eiiKoc- 
THMH Fb BHJTfe OJiaC- 
THHb 

sistema (m) di capacity 
a piastre 

sistema (m) de capaei- 
dades de placas 


*Systcm (n) von Fliichen- 
kapazit&t mit Erdver- 
bindung 

system of plate-capacl- 
o ties with earth con¬ 
nection 

system© (m) de capacity 
A plaques avoe prise 
de terre 


System (n) mit Mast 
_ system with mast (for 
' aerial wires) 
syst£me (m) a m&t 


abgestimmte drahtlose 
Telegraph!© (f) 
syntonic wireless tele- 
s graphy 

teiegraphie (f) sans fll 
syntonique, radioteio- 
graphie (f) syntonique 



;j g~i 


CHCTeMa (f) CTh Smkoct- 
UMH BT> BIIA'h ILia- 
CTHHT* CTh SeMHEiUrb 
coo6memein> 
sistema (m) di capaciu 
a piastre con com- 
municazione di terra 
sistema (m) de radia- 
do res y d© comuni- 
cacidn con tierra 



CHCTeMa (f) crh Ma^rrofi 
(aHTBHHOft) 

sistema (m) ad antenna 
sistema (m) de antena 


CHHTOHHqeCKAH (ha- 
CTpoeHHan) pa^io- 

TeJierpatbifl (0 (<S©8- 
npoBQJioHH&H Tejie- 

radSotelegra^a (f) sinto- 
nica 

radiotelegrafia (f) sinto- 
nica 



System (n) Braun 
Braun system 
system© (m) Braun 


cHCTeita (f) Bpayna 
sistema (m) Braun 
sistema (m) Braun 


l 






System (n) Slaby-Arco 
Slaby-Arco system 
systeme (m) JSlaby-Arco 



cucTCMa (f) Cji&6h-Apko 
sistema (m) Slaby-Arco 3 
sistema (m) Slaby-Arco 


System (n) Telefunken 
“Telefunken” system 
system© (m) *Tele- 
fnnken» 



CHCTeMa (f) TejiecbyH- 
Kem»» 

sistema (m) *Telefun- 

ken* 

sistema (m) ‘Telefun¬ 
ken- 


3 


System (n) Popofl-Du- 
cretet 

“Popoff - Ducretet" 
system 

system© (m) PopofT-Du- 
eretet 



CHCTeMa (f) IIonoBa-Aw- 
npere 

sistema (m) Popoff-Du- 4 
cretet 

sistema (m) Popoff-Du- 
cretet 


System (n) Fessenden 
Fessenden system 
system© (m) Fessenden 


CHCTexa (1) $ecceHAeH?» 
sistema (m) Fessenden 5 
sistema (m) Fessenden 


System (n) de Forest 
De Forest system 
ftysteme (m) [de] de 
Forest 



cHcreMa (f) Ae 4>opecTa 
sistema (m) de Forest 3 
sistema (m) de Forest 


System (n) Lodge Muir- 
bead 

^odge-Mulrhead system 
systtme (m) Lodge- 
Muirhead 


CHCTeMa (t) JIOflHCb- 

Mxmprejn* 
sistema (m) Lodge- 
Muirhead 

sistema (m) Lodge- 
Muirhead 


mehrfache Funken tele¬ 
graphic (f), vielfache 
Funkentelegraphie (f) 
multiplex spark tele¬ 
graphy, multiple ra¬ 
diotelegraphy 
radiotelegraph!© (f) mul¬ 
tiple^] 


MHoronpaTHaH pa;uo- 
Tejierpatbin (0 (6ea- 

npoBOJioHHaa Tejie- 

rpa(|)i h (!)) 8 

radlotelegrafla (f) mul- 
tipla 

radlotelegrafla (f) mul¬ 
tiple 



1056 


drahtlose Telegraphic (f) 
mi t tel 8 kontinuier- 

licher elektriscber 
Wellen 

wireless telegraphy by 
(means of) continuous 
electric waves 
radiot£l£graphie (f) par 
ondes&ectriques con¬ 
tinues 


Generator (m) fur draht¬ 
lose Telegraphie mlt 
kontinuierlichen Wel¬ 
len 

generator for wireless 
* telegraphy with con¬ 
tinuous waves 

gendratrice (f) pour 
radfot£16graphie par 
ondes continues 

aktive hange (f) des 
Funkens 

3 active length of the 
spark 

longueur (f) active de 
ritincelle 


Sender (m) fur kon- 
tinuierliche Schwin- 
gungen 

4 sender for continuous 
oscillations 

transmetteur (m) pour 
oscillations continues f 


pa^ioTejierpa(t>iH(fX6e3- 
npoBOJioqH&H Tejie- 
rpatfrift (0) HeaaTy- 
xatomHMH (Henpepue- 
huxh) OJieKTpHHeCKH- 
MH BOJmaXH 
radiotelegrafia (f) con 
onde elettriche con¬ 
tinue 

radiotelegrafia (f) por 
ondas el Metric as con¬ 
tinual 

reHepaTopr* (m) xia 
deanpoBOJioHHofl rejxe- 
rpa<t>iH nocpeacTBOsn. 
HeaaTyxaiomHn> (He- 
npepbiBHbixi,) Bam 
generatore (m) per radio- 
telegrafta per onde 
continue 

gene rad or (m) para ra¬ 
diotelegrafia por ondas 
continues 

A'kficTByiomaH (aKTRB- 
Han) AJiHHa (f) iickdh 
lunghezza (f) attiva del¬ 
la scintilla 

longitud (f) active de 
la chispa 

nepe^aTHHirb (m) aih 
HeaaTyxaidtitHrb (hc- 
npepuBHwxi>) Kouie- 
6amA 

trasmettitore (m) per 
oscillazioni continue 
transmisor (m) para os- 
cilaciones continuas 



radiotelegraphische An- 
lage (f), funkentele- 
graphische Anlage (f) 
radio telegraphic or 
s spark-telegraphy 
plant 

installation (f) radio- 
t£16graphique 



pajtioTejierpac|)HaH yc- 
* TaHOBKa (f); ycTaHon- 

na (f) 6eanpoBOJiOH- 
" . Haro Tanerpatpa 
x impianto (m) radio tele- 
grafleo 

instalacidn (f) radio tele- 
gr&flca 



6 


7 


Funkenamt (n) 
“wireless” station, ra¬ 
dio-telegraph station 
poste (m) radiot416gra- 
phique 


Am kc n tel egraphi scher 
Apparat (m) 
“wireless” telegraphy 
apparatus, radio-tele¬ 
graph apparatus 
appareil (m) radiot£l<S 
graphique 



paAioTejierpattraaji 
cTauuiH (0; crannm 
deanpoBOJiOHHaro xe- 
.lerpacpa 

a posto (m) o ufficio (m> 
IT*, radiotelegraflco 

estacidn (f) radio tele- 
| graft oa 

paAioTejierpadmuft an- 
naparb (m); annaparb 
TejierpacpnpoBa- 
uia 6eai> npoBOAOBnb 
apparecchio (m) radio¬ 
telegraflco 

aparato (m) radiotele¬ 
graflco 
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SendeTorrlehtung (f) 
transmitter, sending de- 
Tice, sender 
transmetteur (m), dis- 
positif (m) de trans¬ 
mission (m), appareil 
(m) transmetteur 


Erregerkapazit&t (f) 
transmitter capacity 
capacity (f) d’excitateur 


nepcAaTHEKb (m); npn- 
cnoco&ieHie (n) ajih 
nepe^a^H 

trasmettitore (m), dis- 1 
posit!vo (m) di tras- 
missione 
transmisor (m) 

gMKOCTb (f) B03dyAHT6An 

capacity (f) di eccitatore % 
capacidad (f) de exci- 
tador 


bendertyp (m) 
type of transmitter, 
type of sender 
type (m) de transmetteur 


(Braunscher) Sende- 
taster (m) 

(Brauns) sending key 
manipulateur (m) de 
transmission ou de¬ 
mission [de Braun] 


\ 




THin> (m) nepeAaT4UKa 
tipo (m) di trasmetti¬ 
tore 

tipo (m) del transmisor 


nepeAaiomiji kajotl (m) 
manipolatore (m) di tras- 
missione [di Brauu] 4 
manipulador (m) de 
transmlsidn de Braun 


Ta8trelals (n) 
key-relais 

mlais (m) manipulateur 


pejra (n) ct» wuonewh 
relais (m) a manipola¬ 
tore 5 

relevador (m) de mani¬ 
pulador 


Kmpfiudlichkeit (f) des 
Empf&ngers 

sensitiveness of the re¬ 
ceiver 

sensibility (f) du rdcep- 
teur 


4yBCTBHTeJU>H0CTZ> (f) 
npieMHHKa 

sensibility (f) del rice- 
vitore ” 

sensibilidad (f) del re¬ 
ceptor 


Kmpfangvorrichtung (f) 
receiver arrangement 
syBteme (m) ae rycep- 
tion 


Variometer (n) 
variometer 
variomytre (m) 



Abstimmspule (f) 
syntonising coil 
bobine (f) de syntonl- 
satlon 


CHCTeMa (f) npieMHHKa 



CHCTeMa (I) np 
dispositivo (m) 


di ricevi- 


mento 


sistema (m) de recepcidn 


BapioMcrpi (m) 
variometro (ml 
varidmetro (m) 


HacTpaHBaiomaH (chh- 
TOHHaHpyiontaH) na- 
TyxnKa (f) 

rocchetto (m) di sinto- 9 
nizzazione 

carrete (m) de sintoni- 
zacidn 


Empiangapp&rat (m) 
receiver 

rycepteur (m), appareil 
(m) rdcepteur 


npieMHHirb (m) 
ricevitore (m), appa- 
recchio (m) ricevitore to 
receptor (m), aparato 
(m) receptor 


Friltercmpf&nger (m), 

K ohererempf&nger (m) 
coherer 

idoepteur (m) k cohdreur 




npieMHHKb (m) ct> noxe- 
pepoMi> (p&AiOKOH- 
AyKTOpOMT.) 11 

ricevitore (m) a coherer 
receptor (m) de cohesor 
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Branlyfritter(m), Nftgel- 
fritter (m) 

1 Branly coherer 

coh6reur (m) [de] Branly 


Marconifritter (m), 
Mckelsilberfritter (m) 
Marconi coherer 
* coh^reur (m) [de] Mar¬ 
coni , cohereur (m) 
argent-nickel 



Itochefort-Ducretet- 
fritter (m), Goldfritter 
(m) 

Rochefort-Ducretet 
3 coherer 

cohgreur (m) Rochefort' 
Ducretet, cohereur(m) 
a or 


Koxepeprb (m) (pajpo- 
KOHAyKTopi. (m)) 
Bp&hjih; Koxepeprj. 

Cb rBOSAAMH [bJTBCTO 
OHHJIOKT.1 

coherer (m) [di] Branly 
cohesor (ml Branly 

Koxepepi* (m) MapKotLH; 
KOxepepi> a, omui- 

KaMn H3T> HHKKeilH H 

cepedpa 

coherer(m) [di] Marconi, 
coherer (m) a nichelio 
ed argento 

coheaor (m) Marconi, 
cohesor (m) con nlquel 
y plata 

Koxepep'b(m) Pouicpopa- 
JtioKpeTe; noxepepv 

(m) CT> 30JIOTUMH 

omuncaMH 

coherer (m) Rochefort- 
Ducretet, coherer (m) 
ad oro 

cohesor (m) Rochefort- 
Ducretet, cohesor (m) 
con oro 


Braunfritter (m), Stahl- 
fritter (m), xerlegbarer 
Fritter (m) 

Braun coherer 
4 cohereur (m) Braun, 
cohgreur (ml k acier, 
coh6reur (m) ddmon- 
table 


KOxepepi> (m) BpayHa; 
KoxepepT* co CTaju>* 
hmmji onHJiKaiin; 
pa8T>eMHufi KOxepepi> 
coherer (m) [dil Braun, 
coherer (m) aa acciaio 
cohesor (m) Braun, 
cohesor (m) con acero 


Soiarlfritter (m), Queck- 
silberfritter(m), Fritter 
(m) der italienischen 
Marine 

C mercury coherer 

coh£reur (m) 8olari ou 
a mercure, coh^reur 
(m) de la . marine 
itallenne 


Telefunkenfritter (m), 
Aluminiumfritter (m) 
“Telefunken** coherer 
6 coh6reur (m) a alumi¬ 
nium, cohgreur (m) 
[de la 8“] »Telefunken« 


Schreibempf&nger (m) 

7 Morse ink writer, inker 
r^cepteur (m)imprimant 


Koxepepi* (m) CoJiapn; 
pryrmifi Koxepeprb: 
Koxepepi* HTajtbflH- 

_ cnaro <p.ioTa 

C !H coherer (m) Solar! od a 

mercurio 

cohesor (m) Solar! 6 con 
mercurio 

Koxepepi> (m) «Teje- 
4>yHKem>*; Koxepepi* 
CTb aJIlOMHHieBUJKH 
onHJiKaMH 

coherer (m) ad allu- 
minio. coherer (m) 
della S f4 Telefunken 

cohesor (m) con alu- 
minio, cohesor (m) de 
la 8 W Telefunken 


1 nHinynufi(ne4aTaiomifi) 
npieMHHKB (m) 
ricevitore (m) scrivente 
receptor (m) impresor 
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Hdrempi&nger (m) 
telephonic receiver 
ricepteur (m) tlllpho- 
oJqoe 



Ticker (jn), intermit- 
tierender Kontakt (m) 
ticker, ticker inter¬ 
rupter 

trembleur (m), contact 
(m) k trembleur 


Popoffempf&nger (m) 
Popoff receiver 
ricepteur (m) Popoff 



Schaferscher Anti- 
koharer (m), Sch&fer- 
sche Platte (f), 8ch&- 
ferscher Spiegel (m) 
Schafer anti coherer 
anticoh^reur (m) [de] 
Schafer, lame (f) de 
Schafer 


{ 



Marconi - Magnetdetek- 
c tor(m), magnetischer 
Wellenanzeiger (m) 
magnetic wave-detec¬ 
tor, magnetic detector 
d^tecteur (m) d'ondes 
magngtique 


IT 5 • is ~ 

Jt0E>* 


Fessenden -Bolometer- 
detektor (m) 
bolometric wave-detec¬ 
tor 

dltecteur (m) d'ondes 
bolomdtrique de Fes¬ 
senden 



elektrolytischer Wellen¬ 
anzeiger (m) nach 
Schldmilch 

electrolytic (wave) de¬ 
tector 

d^tecteur (m) d'ondes 
aiectrolytique 



T6Jied>oHHKfi npiex- 
hhkt> (m) 

ricevitore (m) telefonico 1 
receptor (m) telefdnico 


npepUBHCTUfi KOHTaKTB 
(m); THKK6pr> (m) 
contatto (m) intermit- 9 
tente 

contacto (m) intermi- 
tente 


npieMHHKT> (m) JIonoBa 
ricevitore (m) [di] Popoff 3 
receptor (m) Popoff 

aHTHKOxepepnb (m) 
(njiacTHHa (f)) IllecJje- 
pa; sepnajitHaH mia- 
cthhke (f) Qlecbepa 
anticoherer(m) [di] Scha- 4 
fer, lama (f) di 8chafer 
anticohesor (m) [de] 
Schafer, lamina (f) de 
Schafer_•_ 

xaraHTHufl BOJiHoyna* 
aaTeju> (m) (jteTeKTopi> 
(m), ynasaTeJib (m) 
npHcyTCTBin bojihi>) 
rivelatore (m) di onde 5 
magnetico di Marconi, 
detector (m) magnetico 
detector (m) [de ondas] 
magndtico Marconi 

dojiosieTpn'iecKiii boji- 
uoyKaaaTejiB (m) (ae- 
Teirropi> (m)); 6 ojio- 
MeTpH^ecKift ynaaa- 
Tejn» (m) npHcyTCTBin 
BOJTHT> 

rivelatore (m) di onde 0 
bolometrico di Fes¬ 
senden 

detector (m) [de ondas] 
bolomdtrico de Fes¬ 
senden _ 

a^eKTpojnrrHHecKiff boji- 
HoyKaaaTejn* (m) (ae- 
TeKTopi* (m)); ane k- 
Tpo^HTmecKifi ynaaa- 
Te-Tb (m) BOjnn> [no 
UljieKiuiLxy] 7 

rivelatore (m) di onde 
elettrolitico di Schld- 
milch 

detector (m) [de ondas] 
elec troll tico 


67 * 
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Wehnelt - Ventttrdhre (f) 
1 Wehnelt valve-tube 
tube (m) k soupape de 
Wehnelt 


Flemming -Ventilrdh- 
rendetektor (m) 
Flemming’s valve-tube 
detector 

2 ddtecteur (m) avec tube 
k soupape de Flem¬ 
ming, ddtecteur (m) 
Flemming avec tube 
k soupape 


Telefunkenthermo- 
detektor (m) 

3 “Telerunken'* thermo- 
detector 

thermoddtecteur(m) [de 
la S*] «Telefunkcn. 


mikrophonlscher 
Wellendetektor (m) 
microphonlc (wave) de- 
4 tector 

ddte6teur (m) d’ondes 
microphonique 


Empflndlichkeit (f) des 
Wellenanzeigers 
sensitiveness of the 
6 wave de toe tor 

sensibility (f) du ddtec- 
teur d’ondes 


Taster (ml mlt elektro- 
magnetischerFunken- 
ldschung 

key with electromag- 
7 netic spark-extin¬ 
guisher or blow-out 
manipulateur (m)a souf- 
flage dlectromagndti- 
que d'dtinoellea 


Tpydica (f) BeH6Jii»T& 
tubo (m) a valvola di 
Wehnelt 

tubo (m) de valvuls 
Wehnelt 


BOJraoyKaaaTejiB (m) (xt- 
TeKTopi, (m)) erb Tpy6- 
KOft <PwieMMHHT& 
rlvelatore (m) di onde 
con tubo a valvola di 
Flemming 

detector (m) con tubo 
de vdlvula Flemming 


TepMOAeTeKTopT> (m) 
cHCTexu «Tejie<t>yn- 
KeHi>» 

rlvelatore (m) termico 
di onde Teleftmken 
termodetector (m) Tele- 
funken 


MHKpO()>OHHllft BOJIHO- 
YKaaaTeJiB (m) OjereK- 
TOirb (m)) 

rlvelatore (m) dl onde 
microfonico 
detector (m) [de ondas 
microfonico 

aneinpoJiHTHuecKifi 
npienHHKi> (m) <n» 
Tejie(J)OHoin> 
ricevitore (m) elettro¬ 
ll tico a telefono 
receptor (m) electro- 
11 tico con receptor 
telefOnico 


qyBCTHTeJltHOCTfc, (f) 

ynasaTejiH (npBcyr- 

CTBifl) BOJIHT>; HyB* 
CTBHTeJIBHOCTt BOJIBO- 
yKaaaTejm (jteTeK- 
Topa) 

8en8ibilita(f) del rive la- 
tore di onde 
sen8ibilldad (f) del de¬ 
tector de ondaa 


kjuotb (m) cb Menpo- 
MarHHTHLDTB Tyme- 
mtwh hckpbi 
manipolatore (m) ad 
estinzione di scintille 
elettromagnetica 
manipulador (m) de ex- 
tlncidn de chlspat 
electromagndtica 



elektrolytischer Em- 
pfangapparat (m) mit 
Telephonhorer 
electrolytic receiver 
• with telephone 
rdeepteur (m) dlectroly- 
tique a tdldphone 
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8 enderanordnung (f) 
transmitting arrange¬ 
ment 

disposition (!) de trans- 
mettenr 


ycrpoftcTBO (n) nepe- 
AaTHHKa 

dlsposizione (!) di tras- l 
mettitore 

dlsposicidn (!) del trans- 
mlsor 


einfacher Sender (m) 
simple transmitter 
transmetteur (m) simple 


npociofi nepeAST^mcb 
(m) 

trasmettltore (m) sem- * 
plice 

transmisor (m) sencillo 


(Brannsoher) gekoppel- 
ter 8 ender (m) 
Braun's coupled or in¬ 
ductive transmitter 
transmetteur (m) ac- 
coupld [de Braun] 


Senderd&mpfung (!) 
transmitter damping 
amortisBement (m) du 
transmetteur 


8 enderenergfe (!) 
transmitter energy 
tnergie (!) du transmet¬ 
teur 


Benderfrequenz (!) 
transmitter frequency 
frequence (!) du trans- 
metteur 


Umschaltung (!) au! 
8 enden 

change o! connections 
for transmitting 
commutation (!) pour 
remission ou pour la 
transmission 

Umschaltnng (!) au! 
Km plan gen 

change of connections 
lor receiving 
commutation (I) pour 
__ 1 * reception 

Lultdrah turns chalter(m) 
aerial wire change-over 
switch 

commuteteur (m) d’an- 
tenne 



□ 


nepeASTTHKi. (m) Bpay- 
Ha crb eneicrpoMarHHT- 
HOfi CBH 3 LK) (dJieKTpO- 
M&THHTHLUTb C06AH- 

HOHieiTB) 3 

trasmettltore (m) accop- 
plato di Braun 
transmisor (m) acoplado 
de Braun 

saTyzame (n) nepeaaT- 
HHKa 

spegnimento (m) del 4 
trasmettltore 
amortiguacidn (!) del 
transmisor 

dHeprin (!) nepeA&THHKa 
energia (!) del trasmet- 
titore * 

energia (!) del trans¬ 
misor _ 

uacroTa (t) Kone( 5 auiA 
nepeAaTHmca 

frequenza (!) del tras- # 
mettitore 

!recuencia (!) del trans¬ 
misor 

nepeKJDOHeme (n) am 
nepeAann (Ha nepe- 
Aauy) 

commutazione (!) di 7 
emissione 

conmutacidn (!) para 
la emisidn 


nepeKjnoueme (n) am 
npieua (Ha npi&n») 
commutazione (!) di ri- 8 
cevimento 

conmutacidn (!) para la 
recepcidn 



4 


nepeKjnouaTeJVb (m) am 
aHTeHHu no pascTOH- 
mx> 

commutatore (m) di 9 
antenna 

teleconmutador (m) de 
an tens 
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Hochfrequenzsicherung 

W 

l high-frequency fuse 
coupe-circuit (m)& haute 
frequence 


npeAOxp&HHTejn»(m) a-ih 
tokofb 6ojoonoft ua- 

CTOTM 

valvola (f) di sicurezza 
ad alta frequenza 
cortaclrcuito (m) para 
alta frecnencia 


Blitzschutzvorrlehtung 

(f) 

lightning-arrester 
parafoudre (m) 



rpovooTROAi (m); rpo- 
MOOTBO^Hoe npucno- 
codjieme (n) 
scaricafulmine (m) 
pararrayos (m) 


Umschaltfunkenstrecke 

(f) 

3 alternative spark-gap 
distance (f) explosive 
de commutation 


Cileichstromblockie- 
rung (f) 

blocking of continuous- 
current 

blocage (m) du courant 
continu 


(Rnhmkorffscher) 
Funkeninduktor (m), 
Induktorium (n) 

5 induction coil, spark- 
coil 

bobine (f) d’induction 
ou de Ruhmkorff 


nepemnouaeiaifi hckdo- 

BOfi LipOMOKyTOK’b (m i 
di stanza (f) esplosiva 
di commutazione 
distancia (f) explosivm 
de conmutacldn 

d^OKnpoeaHie (n) (6 jio- 
KupoBKa (f)) nocro- 
HHHaTO TOKE 
blocco (m) di corrente 
continua 

enclavamiento (m) de 
corriente continua 

HHAYKHioimaH KaTymKa 

(f); cnnpajn, (f) Pyx- 
] Kop4>a; iiHAyKTOp'^ 

“ , (m) 

_I rocchetto (m) d’lndu- 

zione di Ruhmkorff 
carrete (m) de induccidn 
de RuhmkorfT 


Induktorenergie (f) 
spark-coil energy 
6 energie (f) de la bobine 
d’induction 


dHeprin (f) HHjtyKropa 
energia (f) del rocchetto 
d'induzione 

energia (f) del carrete 
de indueeirtn 


Hammerinduktor (m) 
spark-coil with hammer- 
break, spark coil with 
7 vibrating break 
bobine (f) d’iuduction 
k marteau ou k trem- 
blenr 



HHJtyKTOpT> (m) CI> BaT- 
HepoBCKtno> (hc^ob- 
CKH1C1>) JfOJIOTOUKOMT 

(ct> mojiotkob mn> irpe- 
puBaTe.iean>) 
induttore (m) a marte 11 o 
inductor (m) de martillo 


Funke (m) 
spark 

6 tincelle (f) 


HCKpa (f) 
scintilla (f) 
chispa (f) 


Funkomibergang (m), 
Funkenontlftdung (f) 
spark discharge, passage 
9 of sparks 

passage (m) ou jaillisse- 
ment (m) ou decharge 
(I) d*4tincelles 


nepexojct (m) (Te^eHie 

(n)) HCKprn; HCKpoBofl 
pa8pwB (m) 
scarica (f) a scintilla 
descarga (f) por chi spaa 



Punkenzahl (f) pro sec, 
Funkenhkuflgkeit (f) 
number of sparks 
frequence (f) des dtin- 
celles, nombre (m) 
d'dtincelles par se- 
conde 

Verringerung (f) der 
Funkenzahl 

reduction of number of 
sparks 

diminution (f) du 
nombre d’dtincelles 


langsame Funken (m pi) 
dow sparks (pi) 
t’tincelles (fpl) lentes 


Funkenl&nge (f) 
length of spark 
longueur (f) d’dtincelle 


Punkenmikrometer (n), 
Funkenmesser (m) 
9park micrometer 
micrometre (m) d f 6tin- 
celle8 ou a 6tincelles 


Funkend&mpfung (f) 
spark damping 
amortissement (m) des 
etincelles 


verzweigter Funke (m) 
branched spark 
£tincelle (f) r&mifl£e 


Funkenstrecke (f) 
sparking dlstance,spark- 
gap, length of spark- 

gap 

distance (f) explosive 


HHCJI0 (n) HCKDT, 
numero (m) df scintille 
per secundo, frequen- 
za (f) di scintille 
numero (m) de chi spas 
porsegundo, frecuen- 
cia (f) de chispas 


yM6Hi>uieBie (n) uno/ia 

HCKpr> 

diminuzione (f) del nu- 
mero di scintille 
diminucidn (f) del nu- 
inero de chispas 

ueiuieHHJUA HCKpu (f pi) 
scintille (f pi) lento 
chispas (f pi) lentas 

AJ1HH& (f) HCKOU 
lunghezza (f) aella scin¬ 
tilla 

longitud (f) de la chispa 

MHKpOMOTpT> (Til) fljlH 
H3M'bp6HiH HCKJTL ,* 
HCKpOBOfl MHKpO* 

MeTpi> (m) 

micrometro (m) di sciu- 
ti lie 

ralcrdmetro (m) de 
chispas 

rjiymeuie (n) hckpi> 
spegnlmento (m) delle 
scintille 

amortiguacidn (f) do las 
chispas 

paaB'hTBJieHH&H HCKpa(f) 
scintilla (f) ramificata 
chispa (f) rami fl cad a 

HCKpOBOfl IipOMOHty- 
TOKTb (m) 

distanza (f) esplosiva 
di scintille 

distancia (f) explosive 
de las chispas 



Erregerfunkenstrecke (f) 
exciting spark-gap 
distance (f) explosive 
de l’excitateur 


Einzelfunkenstrecke (f) 
single spark-gap 
distance (f) explosive 
simple 


BCKpoBofi npoMe>Ky- 
TOicb (m) B036yAHTe.iH 
dlstauza (f) esplosiva 
dell’eccitatore 
distancia (f) explosiva 
del excitador 

iipocxod HCKpOBOli npo- 
MeHtyTom* (m) 
distanza (f) esplosiva 
semplice di scintilla 
distancia (f) explosive 
sencilla 
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i 


Unterteilung (f) der 
Fnnkenstrecke 
subdivision of the spark 

fractlonnemeDt (m) <m c: ^ 
subdivision (!) de la 
distance explosive 


paajrfcJieHie (n) Hcicpo- 
. „ Boro npoxexcynca 

/ / saddivisione (f) della 

Cl^3 distanza esplosiva 
subdivisidn (f) de la 
distancia explosive 


Teilfunkenstrecke (f) 
partial sparking di- 
2 stance 8- 

distance (!) explosive 
parti elle 


qacrHHuufi (xHoroicpaT- 
Hblfl) HCKpOBOft npo- 
MeHcyroKi. (m) 
distanza (f) esplosiva 
parziale 

distancia (f) explosive 
parcial 


dreiteilige Erregerfun- 
kenstrecke (!) 
tripartite or three-bran- 
3 ched spark-gap 

distance (f) explosive 
en trois parties de 
l'excitateur 


TpeXMaCTHqHLlfl (Tpoft* 
uofi) HCKpoBofi npoae- 
HtyTOKi, (m) 

distanza (f) esplosiva 
tripartita deU’eccita- 
tore 

distancia (f) explosive 
en tres partes del ex- 
citador 


unterteilte Funken- 
strecke (f), Serienlun- 
kenstrecke (f) 

4 series spark-gap 

distance (fl explosive 
fractionnee, distances 
(f pi) explosives eu 
s^rie 


nocjrkAOBaT6Jn>Hue (no- 
cjrfeAOBaTeju>Ho pac- 
noxoxceHHue) Hctcpo- 
Bue npoMeHcyncn 

(m pi) 

distanza (f) esplosiva in 
aerie 

distancia (f) explosiva 
en serie 


Schalldkmpier (m) 
5 damper, sourdine 
sourdine (!) 



rjiynurrejn. (m) 3ByKa; 

cypAHHa (!) 
sordina (!) 
sordina (!) 


Widerstand (m) der 
Funkenstrecke 
resistance of the spark- 
gap, spark resistance 
resistance (!) de la dis¬ 
tance explosive 


conpoTHBjieme (n) hc 
npoBoro npoxencyTKa 
resistenza (!) della di¬ 
stanza esplosiva 
resistencia (!) de la dis- 
taucia explosiva 


(Hertz-) Erreger (m) 

7 (Hertz) exciter 

excitateur(m) [de Hertz], 



Boa6yjurrejn>(ni) Tepnia 
eccltatore (m) [di Hertz 1 
excitador (m) [de Hertz; 


Oszillalor (m), Wellen- 
erreger (m), Wcllen- 
a erzeuger (m) 
oscillator 

osclllateor (m), [vibra- 
teur (m)] 


ocuBXJiaTopnb (m); bh- 
6 paTopi» (m) 
a oscillatore (m) 

osdlador (m) 
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geradllniger Oder stab- 
ftirmlger Os*illator(m) 
straight oscillator 
oscillateur (m) rec ti¬ 
llgne 



npmiojnraeftHufl ocmui* 
jiaTopi, (m) (BHopa- 
TOJDT> (m)) 

oscillator© (m) retti- 
lineo 

oscilador (m) recti!ineo 


Funkenstrecke (!) mlt 
drei Funken, Right- 
Maroonische Funken- 
strecke (f) a 

Righl-Marconi oscilla- . f 
tor, oscillator with ^ LlkJ 
three spark-gaps 
oscillateur (m) Righi- 
Marcon i, oscillateur 
(m) & trols 6tincelles 


ocmuuiaTopi* (m) ct» 

TpeMH HCKPOBUXH 

upoMeHcyTKaira; oc- 
unji.iaTopi> Phih- 
MapKOHH 

store (m) Righi, 
oscillator© (m) a tre 
scintille 

oscilador (m) Righl-Mar¬ 
coni, oscilador (m) de 
ires chispas 


/ . Mapi 
/ C>«N oscilla 

AO/lIl 


Vaselindl (n) 
vaseline oil 
hulle (!) de vaseline 


Antennenoszillator (m), « 

Marconi-Oszillator (m) 

Marconi oscillator, an¬ 
tenna oscillator 
oscillateur (m) Marconi, 
oscillateur (m) k an- ] 

tenne i 


kugelitirmige Funken- 
elektrode (!) 

ball-shaped exciter a 

boule (!) ou sphere (!) 
d'excitateur 


elcktrischer Impuls (m) 
electric impulse 
impulsion (!) 61ectriquo 


Unterbrecher (m) 
Interrupter, make and 
break 

lnterrupteur (m) 


saaejuiHOBoe Macao (n) 
olio (m) di vaselina 3 
aceite (m) de vaselina 


ocuHJuiaTopi* (m) Map- 
kohh; Boa6yAHTejn> 

(m) ci» airreHHofl (bo 3- 
AyUlHLUTb npOBOAOMT*) 
oscillator© (m) Marconi, 
oscillatore (m) ad an- 4 
tenna 

oscilador (m) Marconi, 
oscilador (m) de an- 
tens 


mapHKi* (m) BoadyAH- 
tcjlh ; uiapiurb paa- 
paoHiiKa B 

elettrodo (m) sferico di 
scintille 

esfera (!) del excitador 

ajieKTpmecKifl TOJmfim. 

(HMnyAbCb (m)) 6 

impulso (m) elettrico 
impulsidn (!) el6ctrlca 


upepusaTejiB (m) 
interruttore (m) 7 

intemiptor (m) 


Strom unterbrecher (m) 
current-interrupter 
lnterrupteur (m) de cou- 
rant 


TOKOiipepuBaTCJib (m); 

npepuBaTejiB (m) tokr 
interruttore (m) di cor- 8 
rente 

interruptor (m) de co- 
rriente 


Induktorun terbrecher 

(m) 

induction-interrupter 
lnterrupteur (m) de bo- 
bine d'induction 


npepbiBETejib (m) hh- 
ayKTopa 

interruttore (m) a roc- 9 
chetto d’induzione 
intemiptor (m) de ca¬ 
rrot© de induccidn 



1066 


Unterbrecher (m) mit 
trockenem Kontukt 
- intemipter with dry 
contact 

intemipteur (m) k con¬ 
tact sec 


upepuB&Tejib (m) ci. 

CyXHJTb KOHTaKTOX'b 
interruttore (m) a con- 
tatto secco 

iuterruptor (m) de eon- 
tacto seco 


Tissotkondensator (in) 

9 Tissot condenser 

condensateur (m) Tissot 


Wagnerscher Hammer 
(m), Neefscher Ham¬ 
mer (m), magneti8cher 
Hammer (m) 

o magnetic hammer break 
intemipteur (m) k raar- 
teau ou k trembleur, 
intemipteur (m) [de] 
Wagner, intemipteur 
(m) [de] Neef 


1 -li¬ 

ft 



a 


KOHAeHC&TOpi» (m) 

Thcco 

condenBatore (m) [di] 
Tissot 

condensador (m) Tissot 

aarHepoBCKifl (He4>oB- 
ddn) MOJioTOHeKb (mi: 
MarHHTHUft MOJIOTKO- 
b ufi npepbiBaTeju> (m) 
interruttore (m) a mar- 
tello, interruttore (m:< 
[di] Wagner, interim 
tore (m) [di] Neel 
interruptor (m) de mar- 
tillo, interruptor (m) 
[de] Wagner, interrupt 
tor (m) [de] Neef 


4 


U n terbrechungsf unke 

(m) 

break spark 
£tincelle (f) de rupture 


ncKpa (f) npa paara- 
KaeiH 

scintilla (f) di rottura 
chispa (f) de ruptura 


Tu rbi nenun terbrecher 

(m) 

5 turbine interrupter 
turbo-intemipteur (m), 
intemipteur (m) a tur¬ 
bine 


Quecksilberturbinen- 
unterbrechor (m) 

0 . mercury turbine inter¬ 
rupter 

turbo-intemipteur (m) 
a mercure 

Quecksilbertauchun ter¬ 
brecher (m) 

7 mercury intemipter 
intemipteur (m) d mer¬ 
cure 


QuecksilbergefiiC (n) 

S mercury cup 

godet (m) k mercure 

IJnterbrecherspitze (f) 
intemipter point or tip, 
9 moving contact 
pointe (f) de rinterrup- 
teur 


TypdHHHufi npepusa- 
Tejn> (m) 

interruttore (m) a tur- 
bina 

turbo-interruptor (m) 


piyTHUft TypdHHHuA 
npepusaTejiB (m) 
interruttore-turbina (m; 
a mercurio 

interruptor-turbina (m] 
de mercurio 

piyTHwfl npepuBaTe.u 
(m) 

interruttore (m) a iner- 
curio 

interruptor (m) de mer- 
curio 

cocyATb (m) co prynjo 
recipient® (m) a mer¬ 
curio 

recipient® (m) de mer¬ 
curio 

ocTpie (n) npepufi&Te.is 
punta (f) delf intemit- 
toie 

punta (I) del interruptor 
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Quecksilberturbinen- 
unterbrecher (m) mit 
Card anise* her Auf- 
h&ngung 

mercury turbine inter¬ 
rupter with gimbal 
suspension 

turbo-intermpteur (m) 
k mercure ayec sus¬ 
pension k la Cardan 
ou avec cardan 



pryTHufi Typ6iiHHufi 
npepuB&Tejn> (m) erh 
KapAaHOBCKHHl iioa- 

B'fccOM'L ; pTyTHtlfi 
TypCHHHuft npepuBa- 
TeJIb BT> KOMnaCHOfl 
pairfc i 

intermttore-lurbina (m) 
amercurio con sospen- 
sione cardanica 
intemiptor-turbina (in) 
de mercurio con sus- 
pensidn Cardan 


Quecksilberstrahlunter- 
brecher (m) 

mercury-jet interrupter 
interrupteur (m) a jet 
de mercure 



npepuBaTejib (m) co 
pTyTHofi cTpygft; pry- 
THocTpyftHbm npepu- 
BaT€JU> (m); 

i n term ttore (m) a gelto 
di mercurio 

intermptor(m) de chorro 
de mercurio 


elek troly tiseber Un ter- 
brecher (m) 
electrolytic interupter 
interrupteur (m) 61ec- 
trolytique 


ajiempojiBTHuecKift 
npepwBaTe.TL (m) 
iuteiruttore (m) elottro- ~ 
lltico 

intemiptor (m) electro- 
11 tlco 


Wehnelt-Unterbrecher 

(m) 

Wehnelt interrupter 
interrupteur (m) [de] 
Wehnelt 



npepiiBaTejiL (m) Be- 
H6jn>Ta 

intermttore(m)[di]VVeh- 
nelt 4 

interrupt or (m) [de] Weh¬ 
nelt 


Frequens (f) des Unter- 
brechers 

interrupter frequency 
frequence (f) de l’inter- 
rupteur 


Kondensatorsystem (n) 
condenser system 
systeme (m) de conden- 
sateur 


uacTOTa (f) nepepbiBOBT> 
frequenza (f) dell'inter- 
nittore 6 

frecuencia (f) del inte¬ 
miptor 

CHCTexa (f) KOHjtenca- 
Topa 

sistema (m) di conden- 
satore 6 

sistema (m) de conden- 

sador 


Leydener Flasche (f) 
Leyden Jar 

bouteille (f) de Leyde 


Kondensatorbelegung 

(f) 

coating of the jar, con¬ 
denser armature 
armature (f) de conden- 
sateur 


jieflueHCKan 6am<a (f) 
bottiglia (f) di Leida 7 
botella (f) de Leyde 

oditnaAKa (f) KOH^eHca- 

Topa 

armatura (f) di conden- s 
satore 

annadura (f) del con- 
don sad or 
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Stannlolbelag (m) 
layer of tin-toll, tic-foil 
1 coating 

armature (f) en feullle 
detain 


Dlelektrikum (n) 
a dielectric 

dlllectrique (m) 

Uatterle (f) Leydener 
Flaachen 

S battery ot Leyden Jan 
batterie(f) [debou tellies] 
de Leyde 


Klaschenbatterie (f), 
Erregungsbatterle (f) 
Jar battery, exciting 
4 battery 

batterle (f) d'excitation, 
batterle (f) de bou- 
tellles de Leyde 

Klaschenerregung (f) 
charging of far, jar ex- 
. citation, condenser 
excitation 

excitation (f) par bou- 
tellies de Leyde 

Flaschenkapaziutt (f) 
g Jar capacity 

capacity (f) de[B] bou- 

teillc[s] de Leyde_ 

bintcrcinander gcschal- 
teto Kondensatoren 
(mpl) 

_ series - connected con¬ 
densers 

rondensateurs (mpl) 
[couples ou months] 
en s^rle 

varlabler Kondensator 
(m) 

8 adjustable condenser 
rondensateur (in) [a ca¬ 
pacity] r^glable 

Drobkondensator 7m), 
vnriablerKondensator 
(m) mil drebbaren 
Flatten 

adjustable condenser 

9 with movable plates 
rondensateur (m) r£- 

glable tournant ou to- 
tatlf, rondensateur(m) 
r£ glable k plaques tour- 
nantes cm rotatives 


cramojieBaH odKJiajKa 
(f); odKJiajuca nm. 
OJIOBHHHOft 4>OJU.rH 
armature (f) in foglia di 
stagnola 

armadura (f) de boja de 
estaflo 



AiSJI6KTpHKl> (m) 

dlelettrfco (m) 
dleldctrico (m) 


daTapen (f) nai> xefl- 

fleUCKHXT. fiaHOKT, 

batterla (f) [dl bottlglie] 
dl Leida 

bateria (f) [de botellas] 
de Leyde 


OaTapeH(f) jieflAeacKBXi 
(SaaoKi.; dampen Boa- 
dyHtAeHin 

batterla (f) dl bottlglie 
dl Leida, batterla (f) 
dl eccltazlone 
bateria (f) de botellas de 
Leyde 6 de excitacldn 
BoadyiKAeuie (n) no- 
cpeACTBon AefiAea- 

CKHXT> 0&HOK1. 

eccltazlone (f) con bot¬ 
tlglie dl Leida 
excltacldn (f) por bo¬ 
tellas de Leyde 


SMKOCTb (f) daHOKT, 
capacity (f) di bottlglie 
rapacldad (f) de botellas 




noc.i laouaTejibHO coe- 

AlllieHllUe KOHjeH- 
caTopu (in pi) 

rondonsntori (m pi) col- 
leKati in sorie 

condcnsadorcs (m pi) 
ucoplados en serle 

peryjmpyeMijfl koba«h^ 
ca-ropt (m) 

rondensatore (m) rego- 
lablle 

rondensador (m) regu¬ 
lable 

peryjmpyexuft Homes- 
caTopi, (m) ct, njiacTu- 
uami 

rondensatore (m) ro ta¬ 
ll vo, condensatore (m) 
regolabile a piastre 
rotative 

rondensador (m) de nna 
oapacldad regulable 
con places glratorias 



Luftkondensator (m) 
air condenser 
condensateur (m) k air 


Hochspannungskon- 
densator (m) 
high-pressure condenser 
oondensateur (m) k 
haute tension 


dielektrische Bean- 
spruchung (1) 
dielectric stress 
effort (m) dtelectrique 

resultierende Kapazit&t 

<*> 

resulting capacity 
capacity (f) resultants 


Erregerkreis (m), Kon- 
densatorkreis (m), 
Flaschenkieis (m) 
condenser circuit 
circuit (m) du conden¬ 
sateur, circuit (m) de 
Vexcitateur 


8endertransformator(m) 
transmitting or sending 
transformer 

transformateur (m) d*£- 
misslon ou de trans¬ 
mission 


Hochfrequenztransfor- 
mator (m), Erreger- 
transformator (m) 
high-frequency trans¬ 
former 

transformateur (m) k 
haute frequence, 
transformateur (m) 
d'excitation 


Transformator (m) mit 
oftenem magneti- 
schen Kreis 
transformer with open 
magnetic circuit 
transformateur (m) k 
circuit xnagngtlque 
ouvert i 


KOHAeHCaTOprb Ch B 08 - 
Aynmoft HBOJumiefl; 
BoaAyniHLifl kohach- 
caTopi> (m) 1 

condense tore (m) ad aria 
condensador (m) de alre 

KOHAOHcaTopr* (m) bhco- 
k&to HanpHMtemH 
condense tore (m) adalta s 
tensions 

condensador (m) de alta 
tensidn 

HaTAxceHie (n) AiajieK- 
TpHKa „ 

sforzo (m) dielettrico 
esfuerzo (m) dietectrlco 


paBHOA^AcTBymmaH 
SlCKOCTb (f) 

capacity (f) risultante 4 
capacidad (f) resultants 

irfenb (f) BoadyHCAeHin; 
irfent KOHACHcaTopa; 
rrfem> bt> KOTopyio 
BKJOOA6HU AeftASH- 
CK1H 6aHKH 5 

circuito (m) del con- 
densatore 

' circuito (m) del conden¬ 
sador 

TpaHC<t>OpMATOpi» (m) 

AJiH nepeA&THHKa 
tra8formatore (m) di 
trasmissione r> 

transformador (m) de 
transmisidn 

TpaHc4>opMaTopT» (m) 
Tona 6oju>moft na- 
ctotu; TpaHccfcopMa- 
TOp'b BoaoyAHTeAH 
trasformatore (m) ad 
alta frequenza, tr&s- 
formatore (m) di ecci- 7 
tazione 

transformador (m) de 
alta frecuencia, trans¬ 
formador (m) de ex- 
cltacidn 

TpaHC(J)opMaTopT» (m) ct» 
paaoMKHyTOH Mar- 

HHTHOfl U'kllBIO 

trasformatore fm) a cir- H 
cuito magnetico aperto 
transformador (m) con 
circuito magnetico 
ablerto 
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Spartran8fonnator (m) 
f economical transformer 
transformateur (m) 6co- 
nomique 


unsymmetrischer In- 
duktor (m) 

v unipolar or single pole 
~ transformer 

bobine (f) d’induction 
unipolaire 



&BTOTpaHC4>Op]faTOpi» 

(m); OAHOKaTymeq- 
Hufl TpaHc4>opMaTopT* 
(m); noBUCHTejit (m) 
HanpmKeHin 
traaformatore (m) eco- 
nomico 

tran8formador (m) eco- 
ndmico 


HecmoieTpHHHiiifi (ym- 
nojrapHufi) TpaHC- 

J topii&Top'fc (m) 
uttore (m) asimme* 
trico, traaformatore 
(m) unipolare 
carre te (m) de induccidn 
unipolar 


Lufttransformator (m) 

3 air transformer 

transformateur (m) k air 


TpaHc4i opMaTop'L (m) ci» 
BoaAynmofi hsojui- 
iuefi; BOdAyumufi 
TpaHc4>opxaTopi» (ml 
traaformatore (m) ad 
aria 

tranaformador (m) de 
aire 


TpaHc4)opnaTopi» (m) 

Tesla-Transformator (m) •-?— 1 —* ^Tecoia 

4 Tesla transformer J l X 1 traaformatore (m) [di) 

4 transformateur (m) [de] O <*• 'LL 1 Tesla 

Tesla ^—*—- tranaformador (m) [de] 

Tesla 


Tesla-Spule (f) 

5 Tesla coil 

bobine (f) [de] Tesla 


K&TymKa (f) Tecaa 
rocchetto (m) [di] Tesla 
carre te (m) [ae] Tesla 


Empfangtransformator 

(m) 

„ receiving transformer 
® transformateur (m) r6- 
cepteur ou de recep¬ 
tion 



TpaHCdiopitaTopi (m) 
AM npiexHHica 
traaformatore (m) di 
ricevimento 
tranaformador (m) de 
recepcidn 


Jigger (m), Marconi* 
Transforms tor (m) 
jigger, Marconi trans- 
7 former 

jigger (m), transforms- 
teur (m) r£cepteur 
Marconi 



AHCHiTepi (m); Tp&HC~ 
(topMaTOjn* (m) Map- 
kohh am nnpieKHHKa 
jigger (m), trasrormatore 
(m) ricevitore Mar¬ 
coni 

jigger(m), transforma- 
dor (m) receptor Mar¬ 
coni 


Wicklung (f) des Jigger 
jigger-winding 
s enroulement (m) ou bo- 
blnage (m) du jigger 


odMOTKa (f) AHcarrepa 
[npiSiraaro TpaHcd>op- 
M&TODa MapKOHHJ 
awolgfmonto (m) del 
jigger 

arrollamlento (m) del 
jigger 
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Braun-Transformator 

(m) 

Braun transformer 
transformateur (m) [de] 
Braun 


WellenanzeJger (m), 
Wellendetektor (m), 
Detektor (m) 
wave-detector, wave* 
Indicator, detector 
dttecteur (m) d’ondes 



TpaHC(}>opMaTopT> (m) 
BpayHa 

trasformatore (m) [dl] f 
Braun 

transformador (m) [de] 
Braun 


yKaa&Teju> (m) npncyT- 

CTBUI BOJIHT*; BOJEHO- 

yKasaTejib (m); AeTen* 2 
toi Yh (m) 

ri vela tore (m) di onde 
detector (m) de ondas 


Fritter (m), Koh&rer (m), 
Radiokonduktor (m) 
coherer 

cohdreur (m), radiocon- 
ducteur (m) 



a 


Korepeprb (m); Koxe- 
pepi» (m); pajuoKOH* 
AYKTopT* (m) 
radioconduttore (m), 
coherer (m) 

cohesor (m), radiocon- 
ductor (m) 


FrittrBhre (f) 
coherer tube, filings 
tube 

tube (m) de coh6reur 


c 


a 


TpydKa (f) Koxepepa 
tubo (m) di coherer 
tubo (m) de cohesor 


4 


Glaartthre (!) 
glass tube 
tube (m) en verre 


creKjiHHHaH Tpydna (f) 
a tubo (m) dl vetro 5 

tubo (m) de vidrlo 


EbonitrOhre (!) 
ebonite tube 
tube (m) en Ebonite 


adoHHTOBan Tpytina (!) 
tubo (ml di ebanite 6 
tubo (m) de ebonita 


Fritterpol (m) 

coherer pole 

p61e (m) de cohGreur 


b 


nojoocn> (m) Koxepepa 
polo (m) di coherer 
polo (m) de cohesor 


Fritteielektrode (!) 
electrode of coherer 
Electrode (!) de cohd- 
reur 


Platindrahtelektrode (!) 
platinum wire electrode 
Electrode (!) en fil de pla- 
tine 


Silberelektrode (!) 
silver electrode 
Electrode (!) en argent 


yjieKTpojn* (m) Koxe¬ 
pepa 8 

elettrodo (ra) di coherer 
electrodo (m) de cohe- 
Bor 

juiaTHHOBtifi a^eicrpoA'i* 

(m); daeKTDOAi> h3t> 
IUiaTHHOBOH npOBO* 
JIOKH 9 

elettrodo (m) a fllo di 
platino 

electrodo (m) de alam- 
bre do platino 

cepedprmufi aneicrpoA?* 

(m) H 

elettrodo (m) di argento 
electrodo (m) de plata 
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Stirnfl&che (f) der Klek- 
trode 

end face of the electrode 
face (f) frontal© de 

1 l’Electrode; (aupluriel, 
flurtout:) faces (f pi) en 
regard ou faces (f pi) 
opposEes des Elec¬ 
trodes 

die Stimfl&chen der 
Silberelektroden sind 
abgeschr&gt 

2 the faces of the silver 

electrodes are bevelled 
les faces en regard des 
Electrodes en argent 
sont taillEes en biseau 


Stahlelektrode (f) 

3 steel electrode 

Electrode (f) en acier 

Frittorklemme (f) 

E coherer terminal 
borne (f) de cohEreur 

Fritterform (f), Kohflirer- 
~ form (f) 
type of coherer 
forme (f) de cohEreur 


Fritterkapazit&t (f) 

6* capacity of the coherer 
capacitE (f) du cohEreur 

Fritterwiderstand (m) 

7 coherer resistance 
rEsistance (f) de cohE¬ 
reur 

der Fritterwiderstand 
sinkt 

the resistance of the 
# coherer fallB (decrea¬ 
ses) 

la rEsistance du cohE¬ 
reur diminue ou bnisse 

Fritter (m) mit einpunk- 
tigem Kontakt 
single-contact coherer, 
„ point coherer 

cohEreur (m) k un seul 
point de contact ou 
k point de contact 
unique 

Fritter (m) mit viel- 
punktigen Kontakten 
to multiple -contact cohe¬ 
rer 

cohEreur (m) k plusieurs 
points ae contacts 


npoTHByjiesK&mui no- 
BepXHOCTH (f pi) ajeK- 

TpOflOBT* 

superflcie (f) frontale 
aell'elettrodo 
Caras (f pi) opuestas del 
elec trod o 

iipoTHByjiexc&mciH no- 
BepxHocTH (fpl) ce- 
peopnHun anempo- 
A0bt» CKomeHu 
le superflci frontal! de- 
gli elettrodi d'argento 
sono oblique 
las caras opuestas de 
los electroaos de plats 
estEn cortadasenbisel 

CT&Ji&Hofi aneKTpo^b 

(m) 

elettrodo (m) di acciaio 
electrodo (m) de acero 

. 3axcmn» (m) Koxepepa 
morsetto (m) di coherer 
bom a (f) del cohesor" 

mxb (m) Koxepepa 
forma (f) di coherer 
forma (f) de cohesor 


Ekkoctb (f) Koxepepa 
capacitE (f) del coherer 
capacidad (f) del cohe¬ 
sor __ 

conpoTHBJieHie (n) Koxe¬ 
pepa 

resistenza (f) di coherer 
resistencia(f) de cohesor 


conpoTHBJieHie (n) Ko¬ 
xepepa noHHxcaeTCfl 
(yxeHbmaeTCH) 
lareslstenza del coherer 
si abbassa 

la resistencia del cohe¬ 
sor disminuye 


OAHOKOHTaKTHHft KOXe- 

pepi> (m) 

coherer (m) ad un solo 
punto di contatto 
cohesor (m) de un solo 
contacto 


MHOrOKOHTaKTHUfl KO* 
xepepi> (m) 

coherer (m) a pih punti 
di contatto 

cohesor (m) de varioa 
contactos 


Gfe- 

a 
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I I 


Kozepepi» (m) crb HeTU- 
zinecKmrB dncepoin* 
(MeTajLunecKHMH sSp- 
Hajof) 

coherer (m) a granaglia 
cohesor (m) de granalla 

Koxepepi> (m) crb nopom- 

KOITL 

coherer (m) a polvere 
cohesor (m) de polvo 


MeTajuranecicift nopo- 
moKT» (m) 

polvere (!) metallica 3 
polvo (m) metAlloo 

Koxepepi> (m) crb oiihji- 

KaMH 

coherer (m) a 11 mat lira 4 
cohesor(m) delimaduras 


-t =n r—» ■ 


Tpydna (!) B] 


tubo (m) 
tubo (m) 


>paHjm 
dif Branly 
'del Branly 


Kttrnerfrltter (m) 
granular coherer 
cohyreur (m) k grenaille 


Pulverfrl tier (m) 
powder coherer 
cohyreur (m) a poudre 


met&llisches Pulver (n) 
metallic powder 
poudre (!) mytallique 


Feilsp&nefrltter (m) 
filings coherer 
cohereur (m) k limallle 


Branly8che Rdhre (!) 
Branly tube 
tube (m) [de] Branly 


Vakuumlritter (m) 
vacuum coherer 
cohyreur (m) k vide 


V&kuumfxitter (m) mit 
Keilspalt 

vacuum coherer with 
wedge-gap 

cohyreur (m) k vide avec 
cavity cuneiform© 


LeitfAhigkeit (!) der 
Feilspitne 

conductivity o! the 
filings 

conductivity (!) ou con- 

A ductibility (!) do la li- 
maille 

Oxydationsgrad (m) der 
Feilspftne 

degree o! oxidation o! 
the filings 

dend (m) d'oxydatlon 
de la liraaille 


Nickelfellsp&ne (mpl) 
nickel filings (pi) 
limallle (!) de nickel 


BaKyyMT>-Koxepepr> (m); 
Koxepept (m) ci> paa- 
p^>KyHHUin> npo- 

CTpaHCTBOITb 6 * 

coherer (m) a vuoto 
cohesor (m) en vacio 

BanyyirB-KoxepepT* (m) 
(KOxepepT* (m) crb paa- 
p^M<yHHWjrL nporr- 
paHCTBOMT>) (TbKJIHHO* 

BO ft (KJIHH006pa3H0ft) 
mejiLio 7 

coherer (m) a vuoto con 
cavita cuneiforms 
cohesor (m) en vacio 
con cavidad Cunei¬ 
form© 


lipOBOAHMOCTb (!) (OJieK- 
TponpOBOAHOCTb (!)) 
01IHJ10in> 

conducibilitii (!) della h 
limatura 

conductibilidad (!) do la 
limadura 

CTeneub (!) okhcjichui 

OIUUIOKT, 

grado (m) d’ossidazione Q 
della limatura 
grado (m) de oxldacidn 
de la limadura 

HHKKeJieBLIH OIIHJIKH 

(fpl) 1Q 

limatura (!) di nichelio 1 
limadura (!) de niquel 
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Silberfellsp&ne (mpl) 
1 .silver filings (pi) 
limaille (!) d'argent 


W ei cheisen! eilspfcne 

9 „ (m P') 

* soft-iron filings (pi) 
limaille (!) de ler doux 


Stahlpulver (n) 
a steel powder 

poudre (f) d’acier, aoier 
(m) pulverulent 

Gegenfrltter (m), umge- 
kehrter Fritter (m), 
4 Antikoh&rer (m) 
anticoherer 
anticohereur (m) 

Fritterstrom (m) 

6 coherer current 

courant (m) du coh£reur 

Empflndlichkeit (!) des 
Fritters 

£ coherer sensitiveness 
sensibility (!) du coh£- 
reur 


Fritter (m) mit regulier- 
barer Empflndlichkeit 
7 coherer with adjustable 
7 sensitiveness 

cohereur (m) k sensi¬ 

bility ryglable 


Fritter (m) gestbrt durch 
atmosph&rischc Ent- 
ladungen 

. coherer affected by at¬ 
mospheric discharges 
cohereur (m) dyrangc 
par des dycharges at- 
mospheriques 


Empfangintcnslt&t (!) 
des Fritters 

9 receiving intensity of 
the coherer 

intensity (!) de ryception 
du nohyreur 


Fritterpr(i!er (m) 

10 coherer tester 

essayeur (m) de cohyreur 


cepedpHHun ouhjikh 
( fpl) 

limatura (!) d'argento 

limadura (!) de plata 

ouhjikh (fpl) MHrKaro 
xcejrfcaa 

limatura (!) di ferro 
dolce 

limadura (!) de hierro 
dulce 


crajibHofi nopomoKi, 
(m) 

polvere (!) d'acciaio 
polvo (m) de acero 

aHTHKorepepi> (m); ko- 
xepepT»(m) odparaaro 
OTHCTBia 
anticoherer (m) 
anticohesor (m) 

tokt» (m) bt> Koxepejrfc 
corrente (!) del coherer 
corriente (i) del cohesor 

TyBCTBHTeJIfcH octb (f) 
Koxepepa 

sensibillta (!) del coherer 
sensibilidad (!) del co¬ 
hesor 

Koxepepi* (m) pery-iH- 
pyexoft TyBCTBHrejL- 

HOCTH 

coherer (m) a sensibility 
regolabile 

cohesor (m) de sensi- 
bilidad regulable 

Al;ficTBie (n) Koxepepa 
HapymeHO BCjrbAmie 
aTMOc4)epuiJx*b paa- 
pflAom> 

il coherer e disordinato 
da scariche atmo- 
sfe riche 

cl cohesor es desorde* 
nado por la electrici- 
dad atmosiyrica 

HanpmKeme (n) (botch- 
CHBHocTb (!) Koxepepa 
npn upieirfe 
intensity (!) di ricevi- 
mento del coherer 
intensidad (!) de recep- 
cidn del cohesor 

HcnuTaTejiB (m) ahh Ko¬ 
xepepa 

saggiatore(m)di coherer 
comprobador (m) del 
cohesor 
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Ansprechen (n) des 
Fritters 

functioning or acting of 
coherer 

reaction (f) du cohdreur 

der Fritter spricht auf 
Spannung an 

the coherer is potential- 
operated 

1c cohdreur est in¬ 
fluence par tension; 
le coh£reur rdagit a 
la tension 


Frittung (f) 
coherence 
cohesion (f) 


Entfrittung (f) 
decoherence 
dtaohtaion (f) 


entfritten (t) 
to decohere 
decohlrer (v) 


A^flcTBie (n) (pearnpo- 
Bauie (n)) noxepepa 
reazione (!) del coherer 1 
reaccidn (!) del cohesor 

KOxepepi> (m) npuBo- 
AHTCH Vb fffcBCTBie 
HanpmKeideirb (pea- 
rapyerc, Ha Hanpa- 
JKeme) * 

il coherer agisce per 
tensione 

el cohcsor es influido 
por tension 

cirfenjieHie (n); Koxepn- 

S OBame (n) 
esione (!) 
cohesion (!) 

AeKoxepHpoBaHie (n); 
pacrcferuieHie (n) ko- 
xepepa 4 

decohesione (!) 
descohesidn (!) 

AeKoxepHpoBaTB; pac- 
U'fen - HTB (-jihtl) ko- 
xepepi. 

p era ere (v) la cohesion 
perder (v) la cohes!6n 

MarHHTHoe AeKoxepepn- 
poBaHie (n) (paci^fe- 
uueHie (n)) Koxepepa 
decohesione (!) magne- 0 
tica 

descohesidn (!) magnd- 
tica 

AeKoxepepoBafiie (n) 
(paco.'hiuieHie (n) ko- 
xepepa)nocpeACTBom> 
BCTpHXHBaHlH (cOTpfl- 
ceHi/i) 7 

decohesione (!) per 
scosse 

descohesi6n(f) mecdnica 


yAapi» (m) juia nepepu- 
Ba A^flcTBiH noxepepa; 
yAapi, ajih AeKoxepn- 
poBaHia (pacuhtuie- 1 
Hia noxepepa) 
scossa(!)di decohesione 
golpe (!) de descohesidn 


VAapHHKt (m) 
decohercr (m) 0 

descohesor (m) 

uiapmrb (m) yAapunna 
sfera (!) del decoherer to 
esfera (!) des delcohesor 


magnetische Entfrit- 
tnng (!) 

magnetic decoherence 
dtoohdaion (!) magnd- 
tique 


V 


Entfrittong (!) durch 
Erschutternng 
decoherence by shaking 
d6coh£sion (!) mdcani- 
que ou par chocs ou 
par percussion 


Entfritterschlag (m) 

decohering tap 

choc (m) ae ddcohdslon 




Klopfer (m) 
topper 

topeur (m), frappeur (m) 

Klopferkugel (!) 
head o! tapper, tapper 
knob 

boule (!) du tapeur 
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ErschfitterungBempflnd- 
Ilchkelt (!) 

sensitiveness to shaking 
or tapping 

sensibility (!) aui chocs 
ou & la percussion 


'lyBCTBHTejn.HOCTI* (!) KO 
BCTpHXHBamK) (kt» 
coTOHceHunn,) 
sensibility (!) alle scosse 
sensibilidad (!) & los gol- 
pes 6 a la percusidn 


Entfritter(m),Dekoharer 

9 ( m ) 

decoherer 
dycohyreur (m) 


Kloplergeh&use (n) 

3 tapper-casing 

enveloppe (!) de tapeur 


A6Koxepepi> (m) 
decoherer (m) 
descohesor (m) 


Kopodna (!) yA&pHHKa 
custodia (!) del decohe¬ 
rer 

envuelta (!) del descohe- 
sor 


magne tischer Fritter (m) 
4 magnetic coherer 
4 cohyreur (m) magny- 
tique 


Klopfermagnet (m) 

- tapper-magnet 
° electro[aimant] (m) [de] 
tapeur 


Klopterapule (!) 

6 tapper-coil 

bobine (!) de tapeur 


Klopferwindung (!), 
Klopferwicklung (!) 

7 tapper-winding 

enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) de tapeur 



U 


M&rHHTHUfi KOXepepL 
(m) 

coherer (m) magnetico 
cohesor (m) magnytico 


xarHHTT* (m) yAapmm 
calamita (!) del decohe¬ 
rer 

imAn (m) del descohesor 

KATyimca (!) yA&PHHKa 
rocchetto (m) del deco¬ 
herer 

carrete (m) de descobe- 
_sor_ 

odxoTKa (!) yAapHHKa 
awolgimento (m) del 
decoherer 

arrollamiento (m) del 
descohesor 


Klopferschlag (m) 

8 tap, blow o! tapper 
coup (m) ou percussion 
(!) de tapeur 


Selbstenttrittung (!) 
automatic decoherence, 
9 autodecoherence 
autodycohysion (!), dy- 
cohysion (!) spontanye 


yAapi> (m) moaotohk& 
percussion© (!), urto (m) 
percusidn (!) del des¬ 
cohesor 


aBTOMannecKifi nepe- 
PUB1> (m) BT> A'hftCTBiH 
Koxepepa; caxoAeieo- 
xepHpoB&Hie (n); ca- 
MopacirfenjieBde(n) ko- 
xepepa 

autodecohesione (!) 
autodescohesidn (!) 


* Luftleitergebilde (n) 
aerial network, elevated 
conductor, aerial ox- 
70 tension 

ryseau (m) ou faisceau 
(m) d’antennes, an- 
tenne (!) multiple 



BosAyniHue npoBOAa 
(m pi); <rfen> (!) soa- 
AyniHLUTL npOBOAOBT, 
padiglione (m) di flli 
aerei 

red (!) de las antenas 


Luftleitersystem (n) 
u antenna system, atfrial 
wire construction 
systyme (m) d’antenne 


cHCTeua (1) BosAymHiiix'b 
npOBOAOBT* (OHTeHHU) 
sistema (ml ad antenna 
si sterna (m) de antenas 





1077 


Luftleitcr (m), Antenne 
(f), Luftdraht (m) 
aerial conductor, aerial 
wire, antenna, aerial 
antenne (f), conducteur 
(m) ou fll (m) adrien 

Senderantenne (f) 
sending wire, trans¬ 
mitting wire 
antenne (f) d'Emission 
ou de transmission, 
radiateur (m) 


Luftleiteranordnung (f) 
arrangement of aerial 
disposition (!) de l'an- 
tenne 


Trilger (m) des Lult- 
leiters, Luftleiter- 
triLger (m), Mast (m) 
antenna support 
support(m) del 'antenne, 
m&t (m) de l'antenne 


MasthOhe (!) 

height of mast c 

hauteur (f) du mftt 


Lultdrahthtthe (!) 
height of antenna 
hauteur (f) d'antenne 


Uesamtl&nge (!) des 
Luftleiters 

whole or total length of d 

antenna 

longueur (!) to tale 
d'antenne 


Erdverbindung (!) des 
Sendedrahtes 
ground connection of 
sending antenna or 
transmitter antenna 
mise (!) la terre ou 
communication (!) 
avec la terre de l'an- 
tenne demission ou 
de transmission, prise 
(0 de terre de 1’an- 
tenne d'dmission ou 
de transmission 


olnfacher Luftleiter (in) 
simple antenna 
•ntenne (!) simple 


&HT6HH& (!) ; BOSAyiUHUA 
lipoBOAT» (m) t 

antenna (!) 
antena (!) 

nepeAaiomaii auTenua 
(!); aHTeHHa (bo3ayui- 
huA npoBOAi> (m)) ne- 
peAaTUHKa; paAia- £ 

Top'b (m) 

antenna (!) di emissione 
antena (!) de emisidn 

pacno^o>KeHie (n) bob- 

AYHIHUZT> npOBOAOBTL 
(aHTeHHu) 

disposizione (!) dell'an- 3 
tenna 

disposicidn (!) de la an- 
tena _ 

noAAepwKa (!) (onopa 
(!)) jyin aHTOHHU (bob- 

AyiUHWX'L npOBOAOBT»); 

MaTra (f) 4 

sostegno (m) dell'an¬ 
tenna 

soporte (m) de la antena 

sucoTa (!) Ma<mi 
altezza (!) del palo 5 
altura (f) del palo 

BUCOTa (!) B03AyiHHBlXt 
IIPOBOAOBI* (aHTeHHu) e 

altezza (!) dell’antenna 
altura (!) de antena 

nojmafi (o6ma/i) ;yiHHa 
(!) BosAyuiHurb npo- 

BOAOBTb (aHTeHHtl) 
lunghezza (!) totale dell' 7 
antenna 

longitud (!) total de 
antena 


coeAHHeiiie (n) (coo<5- 
meme (n)) nepeAa- 
iouuutl B03Ayniui>ui> 
npoBOAOBi> c b aeMJieft 
messa (f) a terra o co- s 
municazionc (!) colla 
terra dell’antenna 
comunicacidn (!) con la 
tlerra de la antena 


npOCTOli (OAHHOHHblH) 
B03AyiUHi>lft npOBOA^ 

(m); npocTan (oahhoh- 9 
Han) aHTeHHa (!) 
antenna (!) semplice 
antena (!) sencilla 
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EndkapazitUt (f) ftir ein- 
(ache Luftleiter 
t end-capacity (or simple 
antenna 

capacity (f) d'extr&nite 
pour antennes simples 


horizontale Verl&nge- 
rungsdr&hte (m pi) 
des Luftleiters 
horizontal extension of 
antenna 

fils (mpl) de prolonge- 
ment horizon tan x de 
l’antenne 



Aufh&ngevorrichtung (f) 
des Luftleiters 
suspension device for 
3 antenna 

[dispositif (m) de] sus¬ 
pension (f) de l’an- 
tenne 


i 

i 


Isolierung (f) des Luft¬ 
leiters 

insulation of the an¬ 
tenna 

isolement (m) de la sus¬ 
pension de l’antenne 


KOH6TO&JI SttCOCTB (!) 
JUW npOCTUXb OH- 
TeHITb (B03AyUlHMXl. 
npOBOAOBB) 

capacita (f) d’estremita 
per antenne semplici 

capacidad (f) de extre- 
midad para an ten as 
sencillas _ 

ropH30HTaju>HO - npn- 
pameiraue npoBoaa 
(m pi) aHTeHHu; ropn- 
30HTajn>Hue npoeoA* 
AJin yjyiHHeHiH Boa- 
AyiUHLlXl> npOBOAOBTL 

All (mpl) orizzootali di 
prolungamento della 
antenna 

alambres (m pi) hori* 
zontales de prolongs- 
mlento de la antena 

npecnocodneme (n) 
(ycrpoflcTBo (n)) jijia 
noA^tcKH (noAB^mH- 
BaHifl) B03AyiUHUXT» 
DPOBOAOBI* (aHTeHHU) 

dispositivo (m) di sos- 
pensione della an¬ 
tenna 

[disposicidn (f) de] sus- 
pensldn (f) de la an¬ 
tena _ 

HSOJiHpoBauie (n) aH- 
T6HHLI (BOQAymHHX’B 
npOBOAOBl») 

isolamento (m) dell’an¬ 
tenna 

aislamiento (m) de la 
suspensidn de la an¬ 
tena 


Ausbalancierung (f) des 
Luftleiters 

r> balancing of antenna 
dquilibrage (m) de l’an- 
tenne 


elektrisches (iegen- 
gewicht (n) 
electric balance 
6 eontre-capacit6 (f) 61ec- 
trique, capacity (f) 
d*6quilibre 61ectrique, 
contropoids (m) 61ec- 
trique 

Kupfergazegegen- 
gewicht (n) 

_ copper gauze balance 
' oonlre-eapacit6 (f) ou 
capacity (f) d’6quilibre 
en gaze de cuivre 


ypaBHOB'fcnmB&Hie (n) 
BOSAymnaro npoBOAa 
(aHTCUHLl) 

l'equilibrare l'antenna 
[accidn de] poner (v) en 
equilibrlo 6 de equili- 
brar (v) la antena 


ojieKTpiraecKift npoTH- 
bobxct> (m) 

contrappeso (m) elet- 
trico 

contrapeso (m) eldctrico 


IipOTHBOirkCB (m) U3T» 

irhAHofl tkbhh (ctnai) 
contrappeso (m) con 
rete di All 

contrapeso (m) en gasa 
de cobre 
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Luftleltergebllde(n) mil 
hoherSelbstlnduktlon 
antenna of high self¬ 
inductance 

dlsposlttf (m) d'antenne 
k forte selflnductlon 


tiichterfdnnlger Luft- 
lelter (m), Trichter- 
luftleltcr (m) 
funnel-shaped antenna, 
funnel antenna 
antenne (f) en pyramlde 
renvera4e on en tr4mle 


Doppelkegelluftlelter 
(m), Doppelkonus- 
antenne (f) 
double-cone antenna 
antenne (f) [ft falsceau] 
blconique 



BOSAyUIHUft IipOBOA- 
iihkt. (m) (aHTeHiia 
(0) CT, doJILIUOfi Cano- 
BHAyKoiefl 

antenna (f) a forte rnito- / 
Induzlone 

dlsposlcldn (f) do antena 
de fuerte autolnduc- 
oldn 

BopoHKooCpaaHan B03- 
AymHaH cfeTL (f); bo- 
poHKoodpaSHafl aH- 
Temia (f); aHTeHiia bt, 
BnA’fe nnpaxHAU Bep- a 
IHHHofl BHH31> 
antenna (f) h plrnmlde 
rovesclnta 

antena (f) de cono de¬ 
ni bade Invertido_ 

airremia (f) bt, bhaI; 
ABoftHoro Kouyca; 
CrfcTb (f) BOBAyUlHUXT, 
npoBOAOBT., pacnojio- .. 
HteHHUXT. BT, BHAll 
ABoflHoro KOHyca 
antenna (f) blconlca 
antena (fi hlcdnlca 


Schlrmantenne (f) 
umbrella-shaped an¬ 
tenna 

antenne (f) en paraplule 



aHTeHHa (f) bt. biiaIs 
aoHTa 

antenna (f) In forma dl 
ombrella 4 

antena (f) en forma dc 
paraguas 


Doppelkegelschlrmluft- 
lelter (m) 

double-cone umbrella 
antenna 

antenne (f) [4 falsceau] 
biconlquo en para¬ 
plule 


dachfftrmlger Luftleitcr 

(m) 

roof-shaped antenna 
antenne (f) en dos d'flne 


Kttoherluftleiter (in) 
fan-shaped antenna 
antenne (f) en Iventail 




aoHTOoCpaaiiaH aiiTeHiia 
(f) BT1> BHA"fc ABoflHoro 
Kouyca; BoaAyuiHuc 
npoBOAa(mpl), pacno- 
jioweHHue bt, bha'I: s 
ABoflHoro aoHTa 
antenna (f) blconlca In 
forma dl ombrella 
antena (f) blcdnica en 
forma do paraguas 

aHTeHHa (f) b-l bhaI; 

Kpumii; BOBAyiunue 
npoBOAa(mpl) BT.I1HAL 
KPUUIH .. 

antenna (f) In forma di 
tetto 

antena (f) en forma de 
tejado 

irfcepooOpasHaH aHieii- 
Ha (f); BoaAyniHue 
npoBOAa (mpl), pacno- 
JIOHtOHHUe BT, BIIA’I: 
Btepa 7 

antenna (f) In forma di 
rentagllo 

antena (f) en forma de 
abanlco 
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i 


T-f6rmige Antenne (!), 
T-Luitleiter (m) 
T-shaped antenna 
antenne (f) en T 




T-otfpaamui amena © ; 

T&BpoB&A aHTean; 

T-oop&3HO pacnaa o» 

H\6HHLie BoaAyxnme 
npoeoAa (mpl) 
antenna (f) a T 
antena (f) en T 


verl&ngerter T-Luf tlei ter 

(m) 

extended T-shaped an¬ 
tenna / 

antenne (f) en T prolon- / 
g6e 





yAnHH§HH&H T- odpaa- 
Han (TaBpoBan) aHTee- 
Ha (!)) 

antenna (f) a T allungata 
antena (!) AT prolonged a 


Sende- Oder Empfang- 
vorrichtung (f) mit 
konzentrischen Zylin- 
dern 

transmission or recei¬ 
ving device with con- 
3 centric cylinders 
antenne (f) d’emission 
ou de reception k cy- 
lindres concentriques; 
(pour remission, aus- 
si:) radiateur (m) a cy- 
lindres concentriques 


W asserstrahiluftlei ter 
, (m) 

* water-jet antenna 
antenne (f) k jet d’eau 


Empfangdraht (m), 
Kmpfangantenne (!), 
Empfangluftleiter (m) 
- receiving wire,receiving 
° aerial, receiving an¬ 
tenna 

antenne (f) rAceptrlce ou 
de reception 


mehrfacher Empfang¬ 
draht (m) 

6 multiple receiving wire 
antenne (f) rAceptrice 
multiple 



fi 




Zweimastenempfang- 
draht (m) 
double-mast receiving 
wire 

antenne (f) rAceptrice 
Popoff ou ti deux mftts 




nepeaaiomee juih npieM- 
Hoe npncnoco&ieHie 
(n) CT» KOHUeHTpHSie- 
CKHMH UH-TOHApaMH 
antenna (f) di traamis- 
sione o di ricevimento 
a cilindri concentrici 
antena (!) de transmi- 
si6n de cilindros con- 
cdntricos 


boahhoa crpyH (f), cjry- 
xcantag BoaAymHion* 
npoBOAOMT>( airreHHoft) 
antenna (f) a get to d’ac- 
qua 

antena (!) de surtidor 


npieMHufi npoBOA?> (m); 

npi^KHaA airreHHa (f) 
antenna (!) di ricevi¬ 
mento 

antena (!) de recepcion 


cjiohchuR npi&MHbiA 

r BOAi> (m); aHrenna 
cocTonman 

H’fccKOJIbKHX'b npOBO- 
AOBTL 

antenna (!) ricevitrice 
multiple 

antena (!) de recepcidn 
multiple _ 

npieMHbifi npoBOjn> (m), 
noAB^meHUuft Ha 
AByxi* MaHTan»; an- 
TeuHa (!) IIonoBa 
antenna (!) ricevitrice a 
due pall 

antena (!) de dos palos 
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Priifung (f) des Luft- 
leiters auf seine Be* 
schafTenheit 
electric testing of an¬ 
tenna 

essai (m) de l’antenne 
au point de yue de sa 
nature telectrique] ou 
de sa disposition 


Lnftdrahtstrahluug (f), 
Antennenstrablung (f) 
radiation of the antenna 
radiation(f) de l’antenne 


Luftdrahtkapazitftt (f) 
serial capacity 
capacity (f) de l’antenne 


Luftdrahtselbstinduk- 
tion (f) 

self-induction of an¬ 
tenna 

selfinduction (f) d’an- 
tenne 


Luftdrehtd&mpfung (f) 
damping of antenna 
amortissement (m) d’an- 
tenne 


Luftdrehtstrahlungs- 
d&mpfung (f) 
damping of the antenna 
radiation 

amortissement (m) de la 
radiation del’antenno 


Luftdrahtnutzd&mp- 
fung (f) 

useful antenna damping 
amortissement (m) utile 
de Tantenne 


Luftdrahtverlust- 
d&mpfung (f) 
antenna lost damping 
amortissement (m) des 
penes de l'antenne 


HcnuT&Hie (n) cBoficm 
(Kanecm) bosayih- 
HUXT» npOBOAOBl* (aH- 
T6HHU) 

prove (f) dell’ antenna 
in quanto alia sua 1 
natura o alia sua dis- 
posizione elettrica 
ensayo (m) de la antena 
respecto a su natura- 
leza _ 

pa;uai;i>i (f) (HajiyneHie 
(n). jiyMeucnycKaHie 
(n)) aHTeHHu (bos- 
AyumuxT>npoBOAOBi>) 2 
redlazione (f) dell' an¬ 
tenna 

rediacidn (f) dc la antena 

6mkoctl (f) BOBAyuiHaro 
npoBOAa (aHTemuj) s 
capacita(f) dell* antenna 
capacidad(f)de la antena 


caMOHHAyKuia (f) an- 
TeHHU (B03Ayniearo 
npoBOAa) 

autoinduzione (f) dell’ 4 
antenna 

antoinduccidn (f) de la 
antena 


a&Tyxame (n) aHTeHHu 
(BoaAyinnaro npoBOAa) 
smorzamento (m) dell* - 
antenna 

amortiguacidn (f) de la 
antena 


aaTyxaHie(n) HBjiyqemfi 
(jiyneHcnycKaHiH. pa- 
Aianm) aHTeHHu (Boa- 
AyniHaro npoBOAa) 
smorzamento (m) del- € 
l’irradiaziouo dell'an- 
tenna 

amortiguacidn (f) de la 
rediacidn de la antena 


noJieaHoe aaTyxame (n) 
aHTeHHu (BoaAyniua- 
ro npoBOAa) 

smorzamento (m) utile 7 
dell’antenna 
amortiguacidn (f) tttil do 
la antena 


npeAHoe aaryxaHie (n) 
aHTeHHu (eoBAyui- 
Haro npoBOAa) 
Bmorzamento (m) delle s 
perdite dell’ antenna 
amortiguacidn (f) de las 
plrdidas de la antena 
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mitschwingeuder Lei ter 

(m) 

resonant conductor, tu- 
1 ned or equifrequent 
conductor 

conducteur (m) #u an¬ 
tenna (f) en resonance 


der(geerdete) Luftdraht 
schwingt in V 4 ( l/ t» V 4 ) 
Welle 

the wave-lengths of the 
aerial equal four times : 
a its length 

l’untenne 6met des on- 
des egales k 4 fois 
(ou a 2 fois, on aux 
4 /s de) sa propre lon¬ 
gueur 

elektrische Welle (f), 
elektromagnetische 
Welle (f) 

electric wave, electro- 

3 magnetic wave, Hert¬ 
zian wave 

onde (f) hertzienne, onde 
(f) electrique, onde (f) 
eiectromagnetiquo 

Erzeugung (f) elektri- 
scher Wellen 
production or genera- 

4 tion of electric waves 
production (f) ou gene¬ 
ration (f) d’ondes eiec- 
triques 

Wellenemission (f), Wel- 
r lenaussendung (f) 

0 emission of waves 
emission (f) d’ondes 

Wellen aussenden (v) 
to send out or emit 
* waves 

emettro (v) des ondes 

Henderwelle (f), Geber- 
welle (f) 

transmitting wave, 

7 transmission wave 
onde (f) emise, onde (f) 
de transmission ou 
demission 


Kopplungswelle (f), Par- 
tialwelle (f) 
partial wave 
onde (f) parti elle 


peaoHepyiotiuft Boa^ym- 
Huft npoBOAT> Cm); an- 
T6HHa (f), uaxoAHiuaa- 
ch bi> peaoHaHtrt; 
npoBo;n> HacTpoeirL 
btl yracoH't 
conduttore (m) o an¬ 
tenna (f) in risonanza 
antena (f) de resonancia 

3aaexJieHuuft bobayhi- 
Hijft npoBOAT* (m) (aa- 
aemigmiafl airreHHa 
(f)) KOJiedJieTCH 
(Vl-OIO. JXfJTHHU 

BOJEHBl) 

l'antenna oscilla in l / 4 
(>/„ •« d'ouda 
la antena emite ondas 
iguales k 4 (2, 4 /a) vece* 
su propria lonjtftud 


ajieirrpHHecK&H (ajieK- 
TpoxarHHTHaH) BOjma 

(f) 

onda (f) elettrica, onda 
(f) elettromagnetica 
onda (f) eiectrica, onda 
(f) electromagnetics 


oCpaBOBaHie (n) (nojy- 
neme (n)) ojieicrpH- 

HeCKHXT> BOJIHT* 

produzione (f) di onde 
elettriche 

produccidn (f) de ondas 
eiectricas 


HanyHeide (n) (acny- 

CKEHie (n)l BOJXHTL 
emission© (f) di onde 
emisidn (f) de ondas 


noc - Jian> (-mjultl) 
bojihm 

emettere (v) onde 
emitir (v) ondas 


nepeAaTOHHan BOjma (f); 
BOjma, nocuiiaeMaii 
nepeAaiomHJrb npo- 
boaomt* 

onda (f) di trasmissione 
0 di emissione 
onda (f) de transmisidn 

Bonua (f) conpHttcemioft 

CHCTeMBI; UECTHSH 

(napuiajibHan) bojih& 
onda (f) parziale 
onda (f) parcial 





1083 


Gcberwellendiflerenz (f) 
difference of transmis¬ 
sion waves 

difference (f) lies ondes 
Praises 


Anfangintensit&t (f) 
der ausgesandten 
Wellen 

initial intensity of 
emitted waves 
in ten site (f) initials des 
ondes dmises 


Maximalamplitude (f) 
der ausgesandten 
Wellen 

maximum amplitude of 
the emitted waves 
amplitude (0 maximum 
des ondes 4mlses 

Wellenimpuls (m), Wel- 
lenstott (m) f elektri- 
scher StoB (m) 
wave impulse 
impulsion (I) ov choc 
(m) des ondes ou 
a’une onde 

Fortpflanzung (f) der 
elektrischen Wellen 
transmission or propa¬ 
gation of electric 
waves 

propagation (f) des ondes 
^lectriques 

Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit (f) der 
Schwingungen • 
velocity of wave-trans¬ 
mission or wave-pro¬ 
pagation 

vitesse (f) de propa¬ 
gation des oscillations 
ou vibrations 


Cbertragungsweite (f), 
Reichweite (f) 
range, distance of trans¬ 
mission 

I>ortee (f) de transmis¬ 
sion 


pa3BOcn> (f) nepe^a- 

TOHHbIXT> BOJIH*b 

(bojiht>, nocujiaeMuxi> 
nepe^awmmrb npo- 
boaomi>) l 

differenza (f) delle onde 
emesse 

diferencia (f) de las on- 
das transmitidas 


HanajibHaH hht6hchb- 
HOCTb (f) (CHJia (f)) 

nocbuiaeiibix'b (no* 

CJiaHHUXT>) BOJIHT> 

intensity (f) iniziale 
delle onde emesse 
intensidad (f) inicial de 
las ondas emitidas 

MaKCHMaJibHan axrLin- 
TYAa (f) nocujiaeMbix'b 
(nocjiaHHuxi,) bojiitl 
ampiezza (f) massiroa 
delle onde di emis- * 
sione 

amplitud (f) mdxima do 
las ondas emitidas 


TOJn§KT> (m) (mmyrnwri* 
(m)) on, Bojurb ; ajieK- 
TpHHecKift TOJiHeicb(m) 4 
impulso (m) di onde 
impulsidn (f) de ondas 


pacnpocTpaHenie (n) 
OJieKTpmecKHX’b 
BOJIHT> 

propagazione (f) delle 6 
onde elettricho 
propagacidn (f) de las 
ondas etectrioas 


CKopocTb (f) paenpo- 
CTpaHemn KOJieCaHm 
vclocita (f) di propa¬ 
gazione delle oseilla- 6* 
zioni 

velocidad (f) de propa- 
gacidn de oscilaciones 


paacToaHie (n) Uajib- 
HOCTb (f)) nepeaaqn; 
nepeAaaa (f) Ha pa3- 
CToraie; aanbHO- 
A'feficTBie (n) 7 

portata (f) di trasmis- 
sione 

alcance (m) de trans- 
misidn 
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Kraftliniensystem (n) 
f system of lines of force 
systdme (m) de 
de force 


lignes?/ 


Wellenzug (m) 
wave-train 


train (m) 
d’ondes 


ou s6rie 



stebende elektriscbe 
Welle (f) 

3 vertical electric wave 
onde (f) dlectrique ver- 

ticale 

Wellensystem (n) 

4 wave-system 
system© (m) d’ondes 

Wellen (fpl) mit ab- 
nehmender Scbwin- 
gungsweite V. k 

6 waves (pi) of decreasing f* |r*—|r-- 

amplitude 1 1 

ondes (f pi) d’amplitude 
ddcroissante 


Wellen (fpl) mit zu- 
nehmenaer Scbwin- 
gungsweite 

6 waves of increasing A A A 
amplitude —^1 

ondes (f pi) d’amplitude 1 

croissante 


Dfimpfung (f) der 
Scbwingungen 
7 damping of oscillations 
amortissement (m) des 
oscillations ou vibra¬ 
tions 


stark ged&mpfte 
Schwingungen (fpl) 

„ Btrongly damped oscil¬ 
lations (pi) 

ondes (fpl) trds ou for- 
tement amorties 


schwach ged&mpft© 
Schwingungen (fpl) 
o sligtly or weakly dam¬ 
ped oscillations (pi) 
ondes (fpl) peu ou fai- 
blemcnt amorties 


CHCTeXa (f) CHJIOBUXb 

jumift (jumift curb) 
sistema (m) di linee di 
forza 

sistema (m) de lineas 
de fuerza 


POT* (m) bojeb n> 
seguito (m) di onde 
sucesidn (f) de ondas 


CTOHHan ajieKTpHHecKas 
BOJma (f) 

onda (f) elettrica verti- 
cale 

onda (f) eldctrica verti- 
cal _ 

CHcreita (f) bojiht. 
sistema (m) di onde 
sistema (m) de ondas 

bojehu (fpl) crh yuesb’ 
maiomHMHCH « 0 Jie 6 a* 
iqhmh (yMem>m&D' 
meftcfl ajouiHTyAofl) 
onde (fpl) di ampiem 
decrescent© 
ondas (f pi) de amplitad 
decreciente _ 

BOJIHU (fpl) CT> VCHJffl" 
BaiOmHMHCH (B03P** 
CT&K>mHMH) KOJW0S- 
EUUSH ; BOJEHLI Cl> BOS* 

pacTaiomefl auumiy 
flOfi 

onde (fpl) di ampiezra 
crescente 

ondas (fpl) de amplitad 
creciente_ 

BATyxaHie (n) KOJiedaBifi 

ammorzamento (m) delle 
osclllazioni 

amortignacidn (f) de las 
oscilaciones 

• - 

ciiJiLHo 8 aTyxax>mifl 
KOJiedaeiH (npl) 
onde (f pi) f ortemen te 
ammorzate 

ondas (fpl) muy amorti- 
guadas 


cjiado oaTyxammiH ko- 
jiedaHifl (npl) 
onde (fpl) deboltnente 
ammorzate 

ondas (fpl) debilmente 
amortiguadas 


|/\/Wv 


'I'M, 




:.i / 
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I AffHHa (!) BOJIHU 
lunghezza (!) d'onda 
longitud (!) de onda 


Wellenl&nge (!) 
wave-length 
longueur (!) d'onde 


Schwingungsweite (f) 
der Wellen 
amplitude o! waves 
amplitude (!) des ondes 


Schwlngungsdauer (!) 
der Wellen 

time o! oscillation, du¬ 
ration o! oscillation 
durte (!) d'oeclUation 
ou de vibration des 
ondes 


amuiHTyAa (!) KOJietia- 
Hift BO^iTb 

ampiezza (!) delle onde 9 
amplitud (!) de las 
onda* 

npOAOJDKHTOJIbHOCTb (!) 

KOJietfamH bojihi> 
durata (!) dell'oscilla- „ 
zione delle onde 
duracidn (!) de oscila- 
ci6n de las ondas 


Schwingungsperiode (!) 

der Wellen 
vibration-period 
pgrlode d'oscillation ou 
de vibration des ondes 


nepioAi> (m) KOJiedamH 

BOJIHT* 

periodo (m) di oscilla- 
zione delle onde 
periodo (m) de oscila- 
ci6n de las ondas 


Frequenz (f), Zahl (!) del* 
8chwingungen pro sec 
oscillation frequency, 
[number of] oscilla¬ 
tions per second 
frequence (!) des oscil¬ 
lations, nombre (m) 
d*osciUations par se¬ 
conds 


Diffraktion (!) derWellen 
diffraction of waves 
diffraction (!) des ondes 


Absorption (!) derWellen 
absorption of waves 
absorption (!) des ondes 


Reflexion (f) derWellen 
reflection of waves 
reflexion (!) des ondes 


reflektierte Wellen (f pi) 
reflected waves 
ondes (f pi) r£fl6chies 


Syntonie (f), Abstim- 
mung (f) 
syntony 
syntonie (!) 

Aufnahme (!) der elek- 
trischen Wellen 
reception of the electric 
waves 

reception (!) des ondes 
llectriques 


qacTOTa (!); hhcao (n) 
KOJiedaHift wh cenyHAY 
frequenza (f) di osciUa- 
zioni, numero(m)d’os- 
cillazioni persecondo 6 
frecuencia (!) de oscila- 
cionee, niimero (m) de 
oscilaciones por se¬ 
gno do 

AH^tbpamiiH (!) BOJmnb 
diflrazione (!) delle onde 6 
difraccidn (!) de las on¬ 
das 

norjiomeme (n) bojiht, 
assorbimento (m) delle 
onde 7 

absorcidn* (!) de las 
ondas __ 

OTpaxceme (n) bojiht> 
rlflessione (!) delle onde 8 
reflexion (!) de las ondas 


OTp&XCeHHBIH BOJIULI 

V pi) 

onde (! pi) rlflesse 
ondas (f pi) reflejadas 


9 


CHHTOHHBJTb (m); CTpoft 
(m) 

sintonia (!) 
sintonla (!) 


10 


3 pi6in> (m) bojiht> 
cevimento (m) delle 
onde elettrlche 11 

recepddn (f) de las ondas 
electricas 
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Funkenanzeiger (m), 
(Hertzscher) Reso¬ 
nator (m) 

Hertz resonator, spark 
t indicator, resonator, 
spark detector 
detecteur (m) ou r£v61a- 
teur (m) d’ondes, r£- 
sonateur(m) (de Hertz) 

Wellentheorie (f) 

2 wave theory 

th^orie (0 des ondes 



HCKpoyKaaaiejik (m); 
peaoHaTopi* (m); paa- 

S HAHHlCb (m) 
icatore (m) dl onde, 
ri son a tore (m) 
resonador (m) de las 
ondas 


Teopin (I) BOJnrB 
teoria (f) delle onde 
teorla (t) de ondas 


schwingen (v) 

, to saving, to oscillate, 
* to vibrate 

vibrer (v), osciller (v) 


Ko/iedaTtca 

vibrare (v), oscillare (v) 
vibmr (v), oscilar (v) 


Schwingung (f), Oszil- 
lation (f) 

undulatory movement, 
4 oscillation, vibration, 
swinging 

vibration (f), oscillation 
if) 


KOJxed&me (n) 
vibrazlone (f), oscilla- 
zione (f) 

vibracidn (f). oscilacion 

(0 


erzwungene 8chwin- 
Rung (f) 

5 forced or constrained 
oscillation or vibration 
vibration (f) ou oscil¬ 
lation (f) contrainte 


BUHyxgieHHoe KOJieda- 
me (n) 

vibrazione (f) o oscil- 
lazione (f) impressa 
vibracidn (f) 6 oscila- 
ci6n (f) impresa 


Grand schwingung (f), 
Fu n d amen talsch win - 
Rung (f) 

6 fundamental or natural 
oscillation 

vibration (f) ou oscil¬ 
lation (f) fondamen- 
tale off prop re 



ocHOBHoe Konedame (n) 
vibrazione (f) o oscil- 
lazione (f) fond&men- 
tale 

vibracidn (f) 6 oscila- 
ci6n (f) fundamental 


induzierte Scliwin- 
Rting (f) 

7 induced oscillation 
vibration (f) ou oscilla¬ 
tion (f) induite 


HHJtyKTBpOBaHHOe KO- 
jiedame (n): hhayktr* 
posaHHan bo;ih& (f) 
vibrazione (f) o oscilla- 
zione (f) indotta 
vibracidn (f) 6 oscila- 
ci6n (f) inducida 


Oberscbwingung (f) 

8 harmonic oscillation 
vibration (f) ou oscil¬ 
lation (f) sup^rieure 


rapMOHHHecKoe Koae- 
Oame (n) auemaro 
b nopaana 

vibrazione (f) o oscilla- 
zione (f) superiore 
vibracibn (f) 6 oscilacidn 
(f) superior 


HHCTaa Bogina (f): toctoc 

reine Schwingung (f) a KOJiedanie (n) 

Q pure oscillation --vibrazione (f) o oscilla- 

vibration (f) ou oscilla- zione (f) netta 

tion (f) nette b vibracidn (f) 6 oscila- 

ci6n (f) Clara 
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Schwlngungsbauch (m) 
loop of the oscillation, 
oscillation loop 
ventre (m) de vibration 
ou d'oscillation 


nyroocTb (0 bojihm 
ventre (m) di vibrazione 
o oscillozione i 

comba (f) de vibracibn 
6 oscilacibn 


Spannungsbauch (m) 
potential loop 
ventre (m) de tension 

Strombauch (m) 
current loop 
ventre (m) d’intensitb 


nynHOCTb (f) Hanpn- 
>KeHifl a 

ventre (m) dl tension© 
comba (f) de tenslbn 

nyuHocTB (f) Tona 
ventre (m) di intensity q 
della corrente '* 

comba (f) de intensidad 


Schwingungschar&kter 

(m) 

character of oscillation 
caractbre (m) de la 
vibration ou de l'os- 
cillation 


xapaKTep'b (m) Koae- 
OaBifi 

carattere (m) della vi- 
brazione o oscillazione 
caracter (m) de la vi¬ 
bracibn 6 oscilacibn 


Stromknoten (m) 
current node 
nceud (m) d'intensity du 
courant 


8chwingungsknoten (m) 
vibration node, nodal 
point of vibration 
nceud (m) de vibration 
ou d’oscillation 


8pannungsknoten (m) 
potential node 
nceud (m) de tension 


im Erdungspunkt ent- 
steht ein Spannungs- 
knoten 

a potential node is for¬ 
med at the earth con¬ 
nection 

au point de prise de 
terre il se forme un 
nceud de tension 


genau deflnierte 
8chwingnngsperiode 
(D 

exactly defined period 
of oscillation 
pbriode (f) de vibration 
ou d’oBcillation nette- 
ment dbflnie 


phase of vloration or 
oscillation 

phase (f) de vibration 
ou d'oscillation 


b 


b 


b 



yaejrb (m) TOKa 
nodo (m) di intensity 
della corrente 0 

nudo (m) de intensidad 

yaejrb (m) KOJiebaHifl 
(KOJie0aTejii.Hiixb 
BOJUTb) 

nodo (m) o punto (m) - 
nodale di vibrazione 0 
o d'oBcillazione 
nudo (m) de vibracibn 
6 oscilacibn _ 

yaejn. (m) HanpmKeHin 
nodo (m) di tensione 7 
nudo (m) de tensibn 

bt» irfccTfc aasetuieaifi 
B03HHKaen> (o6p&- 
ayeTcfl) yaejn* Hanpn- 
xcenift 

nel punto della presa „ 
dl terra si forma un 
nodo di tensione 
en el punto de la puesta 
a tlerra se forma un 
nudo de tlerra _ 

tohbo onpeiV&iSHHbiii 
nepioAT> fa) KOJieCa* 

Hifi 

periodo (m) di vibra¬ 
zione nett&mento de- 9 
flnito 

periodo (m) de vibra- 
ci6n claramente de¬ 
ft nido 

(haaa (f) KOJieb&Hift 
fase (f) di vibrazione o 
oscillazione to 

fase (f) de vibracibn 6 
oBcilacibn 
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entgegengesetzte 
Schwingungsphase (f) 

1 opposite phase 

phase (f) de vibration 
oppos6e 

Schwingungsphasen- 
differenz (f) 

phase difference of vi¬ 
bration 

2 ddphasage (m) de vibra¬ 

tions ou d'oseillatlons, 
difference (f) de phase 
de vibrations ou d’o- 
scfllatious 

Schwingungszustand 

(m) 

7 state of vibration or 
%i oscillation 

etat (m) de vibration 
ou d’osclllation 

Schwingungskreis (m) 
oscillatory circuit, os- 
4 cillation circuit 
circuit (m) vlbratoire ou 
oscillatoire 


offencr Schwingungs¬ 
kreis (m) 

n open oscillation circuit 
circuit (m) oscillatoire 
ouvert 


npoTHBonojioxHafl 
<t>asa (f) xojieb&HiA 
fase (f) di vibraxione 
opposta 

fase (f) de vibration 
opuesta 


paaHOcn, (0 (Jjaai, 
KOJiedamft 

differenza (f) di fase nelle 
vibrazioni 

diferencia (0 de fases 
de vibracidn 


cocTomie (n) KOJiedaHifl 
stato (m) di vibrazione 
o d'oscillazione 
estado (m) de vibration 
o de oscilacidn 


(f) KOJiedaHifi 
circuito (m) vibratorio 
od oscillatorlo 
circuito (m) vibratorio 
6 oscilatorio 


P&30MKH yTRH U^Ob (f) 
KOJieti&Hift 

circuito (m) oscillatorio 
aperto 

circuito (m) oscilatorio 
abierto 


geschlossener .Schwin¬ 
gungskreis (m) 
closed oscillatory- cir¬ 
cuit 

circuit (in) vibratoire ou 
oscillatoire fermd 


Erregerselbstinduk- 
tionsspule (f) 

« self-inductance exciting 
7 coil 

bobine (f) de self[induc- 
tion] d’excitateur 


_AVVVWW__ 

a 


8anKHyTaA qhiu> (f) ko- 
jtedamfi 

circuito (m) vibratorio 
od oscillatorio chiuso 
circuito (m) vibratorio 
cerrado 


KaTymna (f) BoadyAere- 
jih cl caxoHHAyKuiefi 
rocchetto (m) di auto- 
induzione d’eccitA- 
tore 

carrete (m) de autoin- 
duccldn del excitador 


ITochfrequcnz- 
empfangschwin- 
gungskreis (m) 

R high-frequency receiv¬ 
ing oscillatory circuit 
circuit (in) vibratoire 
ou oscillatoire r6cep- 
teur k haute frequence 


irfeni* (f) KOJiedaHifi 
npieMHUKa dojmnofl 
nacTOTti 

circuito(m) vibratorio od 
oscillatorio ricevltore 
ad alia frequensa 
circuito (m) vibratorio 
receptor de alta fre- 
cuencia 
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Hochfreqnenzstrom (m), 
Schnellfrequenzstrom 
(m) 

high-frequency current 
cour&nt (m) k haute 
frequence 


Hochfrequenzenergie (f) 
high-frequency energy 
6nergie (f) k haute fre¬ 
quence ou k grande 
frequence 


Resonanzschwingungs- 
kreis (m) 

resonance oscillatory 
circuit 

circuit (m) vibrato ire ou 
oscillatoire de reso¬ 
nance 


Wechselstromkreis (m) 
schnellerFrequenz, 
Scbnellfrequenzkreis 
(m) 

high-frequency alternat¬ 
ing current circuit 
circuit (m) de courant 
alternate a haute fre¬ 
quence 


absdmmscharfe 
Empfangschaltung (f) 
accurately tuned recei¬ 
ving connection,exact 
syntony for reception 
couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) de reception 
ou dc poste rdcepteur 
parfaitement synto¬ 
nise 


abstlmmungsempflnd- 
liche Schaltungs- 
weise (f) 

highly sensitive tuned 
connection, sensitive 
syntonic arrangement 
couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) de syntonie 
sensible 


Kopplung (f) 
coupling 

accouplement (m) 


tokt* (m) 6om»moii 
MaCTOTU 

corrente (f) ad alta 
frequenza t 

corriente (f) de altu 
frecuencia 


aHepria(f) Buconaro na- 
npajKeHifl 

energia (f) ad alta fre¬ 
quenza 

energia (f) de alia fre¬ 
cuencia 


peaoHHpywmafl u'fcnb (f) 
Koaeoamfl 

circuito (m) vibratorio 
od oscillutorio di riso- 3 
nanza 

circuito (m) oscilatorio 
de resonancia 


utiiL (f) nepeirhHHaro 
Tona (Sojibmofi nacTO- 

TM 

circuito (m) dl corrente 
altemata ad alta fre- 4 
quenza 

circuito (m) de corriente 
altema de alta fre¬ 
cuencia 


cxeua (f) npieMHHKa juih 
qyBCTBHTeJIBHOfl Ha- 
cfpoftKH (CHHTOHHaa- 
uia) 

collegamento (m) di ri- 
cevimento perfetta- 6 
men to sintonizzato 
conexidn (f) de recep- 
cI6n perfectamente 
sintonizado 


cxeua (f) a.ih MyBCTBH- 
Te^LHOfi HaCTpofiKH 
(cHHTonnaaitm) 
collegamento (m) sen- 
sibile alia sintonizza- 
zione 

conexidn (f) sensible de 
sintoniz&cidn 


CBH3b(f) [coe;mHeHie(n), 
conpHHteHie (n)] 
accoppiamento (m) 
acoplamiento (m) 
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feste Kopplung (f) 

1 close or tight coupling 
accouplement (m) fort 


lose Kopplung (f) 
loose or weak coup¬ 
ling 

accouplement (m)faible 


Kopplungsgrad (m) 
degree of coupling, cou- 
3 pling coefficient 
degrE (m) ou coefficient 
(m) d’accouplement 


Kopplung (f) von x% 
coupling of x°/ 0 
4 accouplement (ra) de 
x% 


eiufacher Empf&nger(m) 
5 simple receiver 
rEcepteur (m) simple 




gekoppelter Empfiinger 

(m) 

coupled receiver 
rEcepteur (m) accouplc 


lose Empfangkopp- 
lung (f) 

loose coupling of re- 
4 ceiver 

reception (f) uaccouple- 
ment faible 




$ 


-i. 




tf -i' 


% 


* Z' ik 


cnjitHan cBnai»(f) [chjii*- 
Hoe conpnHceme (d) 
(coeAHHeuie (n))j 
accoppiamento(m) fisso 
acoplamiento (m) oe- 
rrado 

cjiadan cbhbl (f); .c-iatoe 
conpfDKeme (n) (coe- 
AHHeme (n))] 
accoppiamento (m) 
mobile 

acoplamiento (m) flojo 

cTeneuL(f) conpHHceHin; 
CTeneiib aneicrpoiiar- 
HHTH-aro(-oft)coeaHHe 

Hifl (CBH3H) 

grado (m) d’accoppia- 
mento 

gT&do (m) de conexion 


x npoQeHTHan CBH3b 
(f); x-h npoueuTHoe 
coeAHHeHie (n) (co- 
nproKeme (n)) 
accoppiamento (m) di 
x% 

acoplamiento (m) de 

x% _ 

npOCTOft (odblKHOBeU- 
Hull) npieMHHKT> (m) 
ricevitore (m) semplirr 
receptor (m) sencillo 

conpnwOHHuft (cBnaau- 
uwfi) irpieMHHKnb tm): 
upieMHHKT> erb a-ieK- 
TpOMarHHTlIoA CRH3ba> 
(CT» D.ieKTpOMarHBT- 
HbiMT>coeitHueHieiTb 
(conpH/KeHieBn.)) 
ricevitore(m) accoppiato 
receptor (raj acoplado 

Cwiadoe conpa>KCHie (m 
(coeAiiueme(n)) npiejt- 
iinKa; c.ia0an u.ieKTpo- 
MarHHTHaa cbhui* -;f< 
npieMHHKa 

ricevimento (in) tul ac- 
coppiamonto mobile 
recepcidn(f)de conexion 
movil 


elcktromagnetisohe 
Kopplung (f) 
electromagnetic coup- 
ling 

accouplement (m) Elec¬ 
tromagnet I quo 


u.ieifTpoMarmiTHart 
ciMt3b (f): oaeKTpo* 
ManiHTHoe coeAHHe- 
Hie (n) (conp«>K*eHie 
(n^) 

accoppiamento (ml elet- 
tromagnetico 
acoplamiento (in) elec*- 
tromaguEtlco 
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Ver&nderung (f) der 
Kopplung 

alteration of the coup¬ 
ling 

changement (m)ou modi¬ 
fication (f) de l'ac- 
cou piemen t 


Resonanzkurve (f) fur 
lose Kopplung 
resonance curve for a 
loose coupling 
courbe (f) de resonance 
pour accouplement 
faible 


Resonanzkurve (f) fur 
feste Kopplung 
resonance curve for a 
close coupling 
courbe (f) de resonance 
pour accouplement 
fort 


galvanische Kopplung 

(0 

galvanic coupling 
accouplement (n) gal- 
van ique 


induktlve Kopplung (f) 
inductive coupling 
accouplement (m) in- 
ductif 


Kopplungsuiessung (f) 
measurement of coup¬ 
ling-coefficient 
mesure (f) d'accnuple- 
ment 


uairbHeHie (n) cbh3h 
(coeitHHeBia, conpa- 
HveHia) 

cambio (m) dell* accop- / 
pi amen to 

c&mbio (m) del acopla- 
miento 

KpHB&a (f) peaoHaHca 
JV1H CJia6ofl CBH3H 
curva (f) dl riBonanza 
per accoppiamento 
mobile * 

curva (f) de resonancia 
para acoplamlento 
flojo 

KpnBaa (f) pe30Hanca 
3.1/1 CHJIBHOH CBR3H 
curva (f) dl risonauza 
per accoppiamento v 
flsso J 

curva (f) de rcsonancia 
para acoplamiento ce- 
rrado 

raiiBB&HtriecKaa cb/uu> 
(f); rajibBauifaecKoe 
coe^nueHie (n) (conpa- 
>KeHie (n)) 

accoppiamento (m) gal- 4 
vanlco 

acoplamiento (m) gal- 
vanico 

HH^yKTHBHaa CBH3b (f); 
BHAyKTHBHoe (coean- 
Herne (n), conpaxceme 

(n)) 5 

accoppiamento (m) in- 
duttivo 

acoplamiento (m) induc- 
tivo 

HSM^peHie (n) cb/i;ui 
inisuramento (m) d’ae- 
coppiamcnto 
medicidn (f) de acopla¬ 
miento 


Wellendifferenz (f) 

Avave difference 
difference (f) d’onde's; 

elektrische Resonanz (f) 
electric resonance, re¬ 
sonance 

resonance (f) electrique 

geradliniger Resonator 

(m) 

straight resonator 
resonateur (m) rectiligne 


aSHOCTJ. (f) BO.IHT* 
ifferenza (f) di ondc 7 
difcrcncift (f) de ondus 

njicixTpiiuecKiii peao- 
naHCT> (m) H 

risonanza (f) elettrica 
resonancia (f) electrica 

npHMO.lHHeftHWft pe30- 
HUTOPT* (m) 

risonatore (in) rettilinco 
resonador (m) rectilineo 


69 
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kreisfttrmiger Resonator 
(m) 

l circular resonator 
r6sonateur (m) circu- 
laire 



KOJn>ueBofl pe80HaTopi> 

(m) 

rlsonatore (m) clrcol&re 
resonador (m) circular 


abstimmen (v) 

2 to tune, to syntonise 
syntoniser (v), accorder 

(v) 


auf die gleiche Periode 
(Welle) abstimmen (v) 
3 to tune to the same 
frequency 

syntoniser (v); accorder 
(y) a la mdme periode 


Abstimmung (f) der 
Apparate 

4 syntony of the apparatus 
syntonie (f) des appa- 
reils, accord (m) des 
appareils 


Herstellung (f) der Ab- 
stimmung 
5 syntonisation 

syntonisation (f), reali¬ 
sation (f) de la synto¬ 
nie, accordage (m) 


unscharfe Abstimmung 

W 

6 imperfect tuning 

syntonie (f) imparfaite, 
accord (m) imparfait 


zwischen Sonde- und 
Empfangstation 
herrscht Abstimmung 
tuning exists between 
7 the transmitting and 
receiving station 
les postes transmetteur 
et recepteur sont syn¬ 
tonises on accordes 
ou sont en syntonie 


Abstimmungsverfabren 

(n) 

„ methofof tuning, tuning 
method 

proc^de (m) de synto- 
nUation 


HaCTpOHTK, HaCTpaH- 
B&Tb ; CHHTOHH8UPO- 
BaTL 

sintonizzare (v), accor- 
dare (v) 
sintonizar (y) 


HacrpoHTb (HacTpas- 
BaTfc) [CHHTOHH3HPO- 
naTB] Ha OAHHaKOBoe 
4HCJio nepioAOHb 
(bojiht>) 

sintonizzare (v) alio 
stesso periodo 
sintonizar (v) al mismo 
periodo 


CHHTOHH81TB (m) (CTpofl 
(m)) aimapaTOBTB 
sintonia (f) degli appa- 
rati 

sintonia (f) de los apa- 
ratos 


npHBeiieme (n) n chh- 
T0HH3MT, (CTpofl) 
realizzazione (f) della 
sintonia 

realizacidn (f) de la sin- 
tonia 


rpytian Hacrpoftica (f); 

HCTO 4HBH CHHTOHH8&- 

uia (i) 

sintonizzazione (f) im- 
perfetta 

sintonizacidn (f) Imper¬ 
fecta 

nepe^aiomaH h npiSa* 
Han cTaimiH (f pi ) npn- 
BejtCHU BT> CHHTO- 

le stazioni trasmetti trice 
e ricevi trice sono sin- 
tonizzate 

las estaciones trans- 
misora y receptora 
estan sintonizadas 


npoueccr> (m) chhtohh- 
saruH (HacTpaRBamn) 
procedi men to (m) o me* 
todo (m) di sintonix- 
zazione 

procedimlento (m) de 
sintonlzacidn 
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Abstimmungsmittel (n) 
means (pi) for tuning 
moyen (m) de syntoni- 
sation 


VerlAngerung (f) des 
Luf tie iters durch 
Spulen 

extension of antenna by 
means of colls 
prolongement (m) de 
l'antenne par des bo- 
bines 


Verkurzung (f) desLuft- 
leiters durch Kapa- 
zitAt 

shortening of antenna 
by means of capacity 
raceonrcissement (m) de 
l'antenne par une ca¬ 
pacity 


VerlAngerungsspule (f) 
lengthening coil 
bobine (f) ae prolonge¬ 
ment 


Verkfirzungskondensa- 
tor (m) 

shortening condenser 
condense teur (m) de rac- 
courcissement 


stnfenweise VerAnde- 
rung (f) 

gradnal modification 
modification (f) gradu- 
elle 


stetige VerAnderung (f) 
continuous modifica¬ 
tion 

modification (f) perma¬ 
nents on contlnnelle 


AbstimmschArfe (f) 
sharpnes of tuning 
precision (f) syntonique 


CpeACTBO(n) Kb CHHTOHH- 

sania (HacTpaHBaHuo) 
mezzo (m) dl sintoniz- ± 
zazione 

medio (m) de slntoni- 
zacidn 


7AJlHB6Hie (n) aHTOHHLI 

(BosAyniuaro upoboae) 
nocpeACTBoirz> *caTy- 
mem* - 

allungamento (m) del- 
l'antenna perrocchettl 
prolongamiento (m) de 
la antena por carretes 


ynoponeHie (n) aHTCHHM 
(Boa^yniHaro npoBO- 
Aa) nocpeACTBOirL Am- 
KOCTH 

accorciamento (m) del- 
l'antenna per una ca¬ 
pacity 

acortamiento (m) de la 
antena por una capa- 
cidad 


yAA hhhk) man KaTyuiKa 
(f); KaTyuiKa aab yn- 
jiHHeHia 

rocchetto (m) dl allun- 4 
gamento 

oarrete (m) de prolon- 
gacidn 

coKpautaioiuifi kohach- 
caTopi> (m); kohach- 
caTop*L jyin yKopauH- 
BaHiB 5 

condensatore (m) dl ac¬ 
corciamento 
condensador (m) de 
acortamiento 


HairfeHeuie (n) airreHHw 
(BoaAyuiHaro npoBO- 
Aa) cKaMKauH n 

modiflcazione (f) gradu- 
ale 

modiflcacidn (f) gradual 

HenpepuBHoe uairfeHe- 
Hie (n) aHTeumj (bob- 
Ayuiuaro nposoAa) 
modificazione (f) perma- 7 
nente 

modificacidn (f) perma- 
nente 


T04H0CTB (f) CHHTOHB- 

aaiuH; ocrrpoTa (f) 
HaCTpoftKH S 

precisions (f) sintonica 
claridad (f) en la sin- 
tonizacidn 
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Stbrungsfreiheit (f) 
l freedom from troubles 
absence (f) de derange¬ 
ments 


Grundschwlngung(f) des 
Luftleiters 

fundamental oscillation 
2 of antenna 

vibration (f) ou oscilla¬ 
tion (f) fondamentale 
de l'antenne 


Abstimmspule (f) 
tuning coil, syntonising 
s coil 

boblne (f) de syntoni- 
sation, bobine *(f) syn- 
tonisatrice 


6e3onacBocn> (f) bt> 
cicucjrfe HapvmeHifl 
HcnpaBHaro ATificraiH 
mancanzajT) di pertur- 
bazionl 

ausencia (f) de averias 


ocHOBHoe KonedaHie (m 
Boa^yrnHaro npoeoaa 
vibrazione (f) fonaamen- 
tale dell'antenna 
vibracidn (f) fundamen¬ 
tal de la antena 


CHHTOHBaupyioiuafl 
(HacTpaHBaiomaH) 
KaTymKa (f); naTy nna 

JVIH CHHTOHH3HpOBa- 
mn (HacTpofiKHj 
rocchetto (m) di sinto- 
nizzazione 

carrete (m) de sintoni- 
zacldn 


tragbare Abstimmspule 

(f) 

4 portable tuning coil 
bobine (f) syntonisatrice 
ou dc syntonisatlon 
portative 



nepenocHan cithtohji3h- 
pyjornaa (HacTpaii- 
Baiomaa) KaTynuca if*; 
nepeHocHaa naTyniKa 
AJ1H CIIHTOHH3HpOBa« 
uia (HacTpaBBaRin) 
rocchetto (m) di sinto- 
nizzazione tr&sporta- 
bile 

carrete (m) de sintoni- 
zacidn transportable 


Kontaktschieber(m) der 
Abstimmspule 
adjusting slider of tun- 
6 ing coil 

curseur (m) de contact 
do la bobine syntoni- 
satrice 


CK0JU>3H1IUA KOHTaKTk 
(m) (KOHTaKTHUft n(Xl- 
3 ym>(m)) HacrpaH- 
Baiomeii KajyuiKH 
cursore (m) di con tat to 
del rocchetto di sin- 
tonizzazione 
corredera (f) de contacto 
del carrete de la sin- 
tonizacidn 


abgestimmtes Hystem(n) 
i} tuned system 

systtane (m) syntonise 
ou accord^ 


auf Kesonanz gestimrate 
Induktoren mi pi) 
spark coils (pi) tuned 
to resonance,tuned re¬ 
sonance transformers 
inducteurs (mpl) a re¬ 
sonance syntonises ou 
accordes 


cuHTOUHaifpoBaHHaa 
(uacTpoeHuaa) cii- 
CTeMa (f) 

sistema (m) sintonizzato 
sistema (m) sintonizado 

HHJty KU,i OUHbl H Ka 

TyniKH (f pi), chhto- 
HnanponaHHUH (Ha- 
cTpoeHHUH) Ha pe- 
aoiiaHcrb 

indnttori (m pi) sinto- 
nizzati a risonanza 
inductores (m pi) sinto- 
nizados de resonancia 
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Kesonanz (f) zwischen 
zwei Schwingungs- 
krelsen 

resonance of two oscil¬ 
latory circuits 
resonance (f) de deux 
circuits vibratoires ou 
ondulatoircs 


zwei auf gleiche Perio- 
den gestimmte Kreiso 
(m pi) 

two circuits (pi) tuned to 
[the same] frequency 
deux circuits (m pi) a 
pdriode syntonistte 


mittels Induktion abge- 
stlmmtes System (n) 
system tuned by induc¬ 
tion 

syst£me (m) syntoniqtie 
ft induction 


PC30H&HC1> (m) AByxb 
irfcnefi K0Jie6aHift 
risonanza (f) fra due cir- t 
cuiti oscillatori 
resonancia (f) de dos 
circuitos vibratorios 


abJj n+>nn (f pi) OA»ua- 
KOBaro uiic-ia iiepio- 
Aobt> ; abI; ix 1;iih, chh- 
ToiiifanpoBauHhin (Ha- 
cTpoemibiH) na o^n- 
HaKOBoe Miicjio nepio- ^ 

AOBT* 

due circuit! (m pi) ac¬ 
cord at i per lo stesso 
pcriodo 

dos circuitos (m pi) sin- 
tonizados a periodos 

cucTena (f) cmiTOHnaH- 
pOBaHHan (HaeTpoeH- 
Haa) nocpeACTBoiTB 
HiiAynixiH v 

sistema (m) sintonico 
ad induzione 
sistema (m) de sintoni- 
zacirtn a induccidn 


Wellenraessung (f) 
wave measurement 
inesure (f) des ondes 


H.urhpeHie (n) boahl 
misurazione (f) delle 
ondc 4 

medicidn (f) de las on- 
das 


Kemwcllenmessung (f) 
measurement of waves 
from a distance 
mesure (f) des ondes a 
distance 


iiaM'bpeHie (n) boahl Ha 
paacTOHHiu 

misurazione (f) dello on- A 
de a distanza 
telemedicidn (f) de ondas 


Thomsonsche Formel (0 
Thomson’s formula 
forraule (f) de Thomson 


(hopMyjia (f) TomcoHa 
formula (f) di Thomson f* 
formula (f) de Thomson 


Stationspriifer (m) 
station tester 
cssayeur (m) de poste 



CTaHixioHHwA HcrihiTa- 
tcai. (m) 

saggiatore (m) di poslo 7 
probador (in) de esta- 
ci6n 


Kopplungsspule (f) 
coupling coil 
bobino (f) d’accouplo- 
ment 


Vakuumrohrc (f) 
vacuum tube 
tube (m) a vide, tube 
(m) vide d’air 


KaTyuiKa (f) aah a.ieK- 
TpoMarmiTHoA ciwan 
rocchetto (in) d’accop- 
piumeuto 

enrrete (m) de acopla- 
mlento 

rpy6i»a (f) cl paapT.- 

iKellUl.IM L BOBAVXOM L 
(raaoM'L) 

tubo (m) a vuoto 
tuho (m) de vacio 


9 
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Summer (m) 
t buzzer 

trompette (f) 41ectrique 
[Zigang] 


Lockklingel (!) 

2 call bell 

[Bonnerie(f)] trembleuse 
(!) d’amoreage 


iipodHHKi* (m) 
tromba (!) elettrica 
zingala (!) etectrica 


3B0H0KT, (m) Anfl o6H3- 
py/KeHifl bo.iht> 
campanello (m) d’invito 
timbre im) vibratorio 


Wolleuinesser (m) 
wave-meter 

3 ondcm£tre (m), ondo- 
m6tre (m) 



BOJmoirfcpT> (m); H3irfc- 
pirrejn, (m) bojiht> 
ondametro (m) 
on dimetro (m) 


Induktionsrolle (!) 

4 induction coil 

bobine (!) d'induction 


Meftspule (f) 

6 measuring coil 

bobine (!) de mesure 


Mefispule(f)iuitFuuken- 

mlkrometer 

measuring coil with 
6 spark-micrometer 
bobine (!) de mesure & 
micrometre d*6tin- 
celles 


Meflspule (!) mitGeifiler- 
rbhre 

7 measuring coil with 
Geissler-tube 
bobine (!) de mesure k 
tube [de] Geisslcr 


HHAyxuioHH&H KaTyniKa 
(0 

rocchetto (m) d’indu- 
zione 

carrete (m) de in duccidn 

BairtpirrejibHaH KaTym- 
na (!) 

rocchetto (m) di misu- 
razione 

carrete (m) de medicidn 


HairhpHTejiBHafl KaTyni- 
na (!) Cb MHKpoMe- 
Tpoirt juih ncK-px 
rocchetto (m) di misura 
a micrometro di scin- 
tille 

carrete (m) de mcdida 
con micrdmetro de 
chi spas 

nairkpnTejiBiiaji KaTym* 
na (!) cb reftcjiepoBofl 
ipydKofl 

rocchetto (m) di mi sura 
con tubo di GeUsler 
carrete (m) de medida 
con tubo de Geissler 


Multiplikations9pule (!), 
Slabyspule (!), Mett- 
multiplikator (m) 
measuring inultipli- 
8 cator rod, Slaby’s mul¬ 
tiplying rod 

bobine (!) multiplica- 
trice [de Slaby], mul- 
tiplicateur (in) de 
mesure 



xyjibTnnjiHKaaioRnaH 
KaTymna (!); KaTyniKa 
(!) C.ihGh ; MVJibTiin* 
JIIIKaTOpTj (rojiho- 
BrfcnT, (m)) C.ih6h 
moltiplicatore (m) di 
misurazione 
multiplicador(m)de me¬ 
dicidn 


Hariumplatincyauur- 
schirm (m) 

screen of barium plati- 
nocyanide 

ccran (m) an platluo- 
cy an lire de baryum 


3Kpam> (m) (miipMa (f>) 
H3T» CHHepOAHCTarO 
coeAHueiriH 6apin h 

IUiaTIlHW 

schermo (m) di platino- 
cianuro di bario 
pantalla (!) de platino- 
cianuro de bario 
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Pappdflte (f), Papp- 
trlchter (m) 

bag of pasteboard or 
cardboard, funnel of 
pasteboard or card¬ 
board 

cornet (ml de carton, 
entonnolr (m) en car¬ 
ton 


Hltzdrahtthennometer 
(n) fur Wellenmesser 
air-thermometer of the 
wavemeter 

thermometro (m) it fll 
chaud ou it fll calo- 
rique pour ondem6tre 


a 



BopoHKa (f) H3T> nanKH; 

KapTOHHaH BOPOHKA 
imbuto (m) dl cartone 
embudo (m) de cartAn 


TeiuoBoil [npoao^o'i- 
Hufl] TepMoneTpT» (m) 
hah uo.iHOirkpa 
termometro (m) a fllo i 
caldo per ondametro 
tenndmetro(m) caldrico 
para ondlmetro 


Kiistenstatlon (f) 
maritime station, coast 
station 

poste (m) ou station (f) 
maritime, poste (m) 
cotier, station (f) co- 
tldre 


flepcroBan cTaHuia (f) 
stazlonc (f) costlera o 
marittlma, ufflclo (m) 3 
costlero 

cstacidn (f) de costa 


Schlffstation (f) 
ship station 
poste (m) de navire, 
poste (m) de bateau 


CyAOBAH CTAHIUH (f); 

cTauuin Ha cyAirfc 
stAzlone (f) su nave, 4 
ufflclo (m) marl no 
cstaclAn (f) do bareon 


Wflrfelstatlon(f), mobile 
Klein8tation (f) 
small portable station 
poste (m) mobile [a dis¬ 
position] cublque [dcs 
apparells] 



CTauuiH (f) cl annapa- 
tamh , pacnoAoH<eH- 
HUMii ha Kyfime- 
CKOJT1. Huunrh; majiah 
notBHJKiiaa CTamtin; 
uoABH/Kiian cTaimiu 
Hefio.i bin oil (Majiofl) a 
MomnocTH 

stazlone (f) o ufflclo (m) 
a disposlzlone cubiea 
degli a]>parecchl 
cslaciOn (f) de disposl- 
eldii ciiblca 


funkcntclegraphische 
GroCstatlon (f) 
radio-telegraph high 
power or long-distance 
station 

grand poste (m) ou 
grande station (f) ru- 
dlotgldgraphiquo 



moiuhah pa.uoTejio- 
rpacbnafl CTanuiH(f); 
Momnaii cTaimia 6ea- 
upoBOAO'iHaro Tejie- 
rpacpa .. 

stazlone (f) o ufflclo (m) 
radlotelegraflco dl 
gninde potenza 
estacldn (f) grande ra- 
dlotelegmflca 


Statlonshaus (n) 
etatlon-house 
b&tlment (m) du poste; 
(petit:) cabane (f) du 
poste 


CTAHIUH (f); CTHHUioH- 
Hblfl AOVb (m) 
fabbrlcato (m) della 
stazlone 

cdiflclo (m) de"la esta- 
cJ6n 
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Apparatcnliaus (n) 
apparatus-house 
bailment (m) des ap- 
pa roils ; cabane (f) des 
apparells 


aiiiiapanioe 3j.ame 
(uojrfcmeiiie (n)) 
edlflzlo (m) degli appa- 
recchl 

edlflcio (m) do los aps- 
raios 


Obortragnngsenlfer- 
nung (f) 

X transmission distance 
dlstanoo (f) do trans¬ 
mission 


AajibHOcn (f) nepeja<m 
dlstanza (f) dl irasrais- 
slone 

dlstancla (f) do irans- 
mlsl6n 


Sintionsnufhau (m) 
construction of (radio¬ 
telegraph] station 
disposition (f) d'en- 
1 scinble d'nn poste, 
disposition (f) con- 
stnictlve d’un ]>ostc, 
eonstructlon (f) d'un X' 
poste 



odmee paciio.io>KeHie(r 
CTaHitioHiiMX'b anna- 
paTOBT.; DH JTpeHHOO 
ycTpoficmo (n) pajio- 
TtyierpatpHofl cTaHunt 
deal. HCTOMHitKa atiep- 
riu 

dlsposizlonc (f) di sta- 
zlone 

dlsposleldn (f) de una 
cstacidn 


falirbare Station (f) for 
drahtlose Telcgmpbie 
, portable station for 
wireless telegraphy 
poste (m) mdlotclegm- 
plilque ronlant 


nepe,tBit/KHaH cnutniA 
(f) deanpoBOJiomaro 
Te.ierpatpa 

ufflcio (m) radlotele- 
gralleo mobile 
cstacldn (f) ludiotelc- 
graflea roda<l a _ 



falirbare Mlliiitrstalion 

(f) 

, portable military stn- 

6 lion 

poste (in) mllltalre stir 
roues 

tmgbnrcr Mast (in) 

<f portable mast 
mAi (in) |>ortatif 

Draehen (m) 

7 kite 

eerf-volanl (in) 


Kastcndraelien (in) 

8 box-kite 

eerf-volant(ni)eellnlalre 


nulzbare \\ indllachc (f) 
useful or effective wind- 
!> surface 

plan (m) snsientaieur ou 
dc sustention 


iiepeABiiiKuaH tioJieBim 
(noxoAHan) cTamua d 1 
ufflcio (m) mill tare mo¬ 
bile 

estacldn (f) inllitar sobre 
niedas 

neneHocHafl Ma>rra (f) 
palo (m) portatile 
palo (in) portatil 
njrbfi (m); B03AyiUHHli 
anti! (m) 
eervo (m) volantc 
birlocha (f) A cometn (f) 
nniiiKoodpaamjfl bo> 
ayuiHuh airtfl (m). 
a»rfcfl bt. Btixfc napa.i- 
.ie.ionnueaa 
eervo (m) volante cella- 
lare 

cometa (f) celular 

uo.ieaiiaa HairtTpeHHaa 
nonepxHocTb (f) 

]>iano (m) utile 
piano (m) liti] 
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Luftballon (m) 
balloon 

aerostat (m), ballon (m) 


Drachcnballon (m) 

kite-balloon 

ballon (m) cerf-volant 


Auftrieb (m) des Ballons 
uscensional force or 
buoyancy or lifting- 
power of the balloon 
force (f) ascensionnelle 
du ballon 

Einholen (n) des Ballons 
bringing down of the 
balloon 

halage (m) du ballon 


BoajtyuiHiiiil rnapii (m); 

aapocTan# (in) 
aerostato (m), pallone f 
(in) volante, globo (m) 1 
aerostatico 
globo (in) aerostatico 


BirfcftKOBuft aapocTarb 
(m) 

pallone (m) cervovo- V 
lante 

globo (m) cometiv 


no;n>§MiiaH cnjia (f) bob- 
flyiiraaro inapa 
forza (f) d’asccnsione 3 
del pallone 

fuerza (D ascensional 
del globo 

ciiycici. (m) B03Ayiunaro 
mapa 4 

alaggio ( 111 ) del pallone 
sueltft (f) del globo 



Funkenkarren (m) 
radio-telegraph cart or 
wagon 

voiture (f) radiotelegra¬ 
ph ique 


paaioTe.ierpacJmart iio- 

BOBKft (f) (llOBOBKa 
no.ieBon cTamiin) 
carro (m) radio tele- n 
graflco 

carro (in) radio Lele- 
gniflco 


Kraftkarrcn (ni) 
dynamo-wagon 
voiture (f) [a groupe) 
£leetrog£nc f voi ture (f) 
a dynamo ou a gen^ra- 
trice 



reiiepaTopiiHH noBOBKa 
(f); rioBOBKa (n» ,iiw- 
raTejiem. (reHeparo- 
P0M’h) O' 

carro (in) gcnomtorc 
carro (mj de fuerza mo- 
triz 


Apparatekarren (in) 
apparatus wagou 
voiture (f) k appareils 



n0B03na (f) ct> anna- 
paTaMii 

carro (in) ad appareeehi 
carro (m) de aparatos 


Luftdrabtdurchftihrung 

, (« 

leading - through of 

aerial 

traversee (f) du fll liericn 
ou de l'antenne 


upoBe;teHie (n) aHTCimu 
(BOBAyxnnaro npoBO- 
,ia) 

attraversamento (m) s 
dellantenna 
travesia (f) de la an- 
tena 
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Gegengewichtdurch- 
ftthrung (f) 

- leading-throug of coun¬ 
terweight 

travers£e (f) du contre- 
poids 


npoBeAeHie (n) iipothbo- 
B'feca 

attraversamento (m) del 
contrappeso 
travesia (f) del contra- 
peso 


Gertttekarren (m) 

2 tool wagon 

voiture (f) k outils 


Teleskopmast (m) 

8 telescopic-mast 
mat (m) L&escopant 


noBoana (f) cr> npHHau* 
JieMCHOCTHmi 
corro (m) ad utensili 
carro (m) de herra- 
mientas 


/• 


/,' 

,\ 

//' 

1 \ 

\ \ 

/ / 

\ N 

/ i 

\ \ 

.... L L, 



CABBHtHaa Ma t rra (f); 
TejiecKonHMecKaH nan* 
Ta 

palo (m) di telescopio 
palo (m) de telescopio 


zusammensetzbarer 
Mast (m) 

4 compound mast 
m&t (m) ddmontable 


cocTaBHan M&HTa (0 
palo (m) smontabile 
palo (m) desmontable 


Magnaliummast (m) 
magnalium mast 
6 mat (m) de magnalium 
(A1 + Mg) 



Schirmnetz (n) 

6 umbrella antenna 
antenne (f) en parapluie 


Ma i rra (f) hst* Maraa-iia 
palo (m) di magnalium 
palo (m) de magnalium 


aoHTOodpaaHan drri> (0 
antenna (f) in monta- 
tura di ombrella 
antena (f) montura de 
paraguas 


Abspannung (f) 
7 span 

haubanage (m) 


OTTfDKKa (f) 

n spiegamento (m) 

arrioslrado (m) 


Abspannpfahl (m) 
span pole 

piquet (m) de hauban 


lsolierscliemel (m) 

9 insulating stool 
tabouret (m) isolant 


Gegenge\vicht[s]draht 

io ( m ) 

counterweight wire 

fll (m) de contrepoids 


cBaa (f) a-ih aaKp'fen-ie* 
HiH OTTfl)KKH; OTTfDK* 
d HOtt KOJTb (m) 

piuolo (m) d’ancorag^ 0 
piquete (m) de arrios- 
trado _ 

naojinpyiomaji cKa*eft- 
ua (f) (noAHOHaca (ft 
o TaCypeTKa (f)) 

dischetto (m) isolante 
taburete (m) aisl&nte_ 

npoBOAi> (m) npoTHBO- 
B*hca 

n fllo (in) di contrappeso 

alambre (m) de contra- 
peso 
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Stahlh&ring (m) 
steel pole 
piquet (m) d’acier 


craJiLuan cBaJbta (f); 

CTajiLHofl kojtl (m) 
piuolo (m) d'acciaio 
piquete (m) de acero 


Stahlpardune (!) 
steel rope 

hauban (m) d’acier 


CTajitHan orraxcKa (!) 
sarte (m) d'acciaio 
obenque (m) de acero 


zerlegb&rer Aultritt (m) 
folding footboard 
marchepied (m) dbmon- 
table 


CKJiaAHaa jrbcTHHua (!) 
marciaplede (m) smon- 3 
tabile 

andbn (m) desmon table 


Aufrichten(n) des Mas ten 
erection or raising o! 
the mast 

dressage (m) ou montage 
(m) ou plantation (!) 
du mat 



ycTaHOBKa (f) Maura 
erezione (!) del palo 4 
leyantado(m) del poate 


Aulrichtvonichtung (!) 
erec ting-apparatus 
dispositif (m) ou appa- 
reil (m) de dressage ou 
de montage ou de 
plantation 


npHcnocodjieme (n) aah 

yCTEHOBKH MEUTL 

dispositlvo (m) di ere- 5 
zione 

disposicibn (!) para le- 
vantar 


die Station in Betrieb- 
bereitschaft setzen (v) 
to put the station in wor¬ 
king order 

mettre (v) le poate en 
ordre de service 


npnroTOB-HTL (-jihti>) 
CTaUttilO KT> /vfcflCTBIlO 
(aKcruioaTamn) 
mettere (v) l'ufflcio in (* 
asset to di esercizlo 
poner (v) la estacibn en 
disposicibn de servicio 


Kriegbrauchbarkeit (!) 
suitability for military 
purposes, in war trim 
qualitbs (fpl) au point 
de vue stratbgique 


npHTOitHOCTB (f) Ha 
TeaTp'b BoeHHbixx 
A'bflcTBift (bt> BOeH- 
Hoe BpeHH) 

utilitk (f) in tempo di 
guerra 

utilidad (f) mllitar 


tragbare Station (f) 
portable station 
poste (m) portatif 


nepeHOCHan CTaHuia (f) 
Btazione (f) portatile 
estacibn (f) portittil 


Tretdynamo (!) 
pedal-dynamo or gene¬ 
rator 

dynamo (!) ou ggnbra- 
trice (!) a pbdales 



AHHano (!) crh neaajibio 
dinamo (!) a pedali 9 

dinamo (f) con pedales 


Fahrradgestell (n) 
cycle-(bicycle-, tricycle-) 
frame 

cadre (m) de bicyclette 


Be^ociineAHan paMa (f) 
telaio (m) di bicicletta to 
marco (m) de bicicleta 
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Tretrad (n) 
y pedal wheel 

roue (f) [dentAe] de 
pedalier 


uiecTepHfl (f) ct, ne- 
AaJlHMH 

pignone (m) a pedali 
pifldn (m) de pedales 


Motorfahrraddynamo (f) 
^ motor-cycle dynamo 
dynamo (f) de moto- 
cyclette ou de moto 



AHHaMOManmHa (f) moto- 

LtHKJieTKH 

diuamo (f) di motoci- 
cletta 

dinamo (f) de motoci- 
cleta 


tragbarer Sender (m) 

8 portable transmitter 
transmetteur(m)portatif 


tragbarerEmpf Anger (m) 
4 portable receiver 
rAcepteur (m) portatif 


Einstellung (f) dor Sta¬ 
tion 

6 adjustment of the ^tele¬ 
graph] station 
reglage (m) du poste 

Einsetzen (n) des 
Fritters 

6 installation of coherer 
inise (f) en place du 
cohAreur 


nepeBOCHbiA nepejaT- 
4HKT> (m) 

trasmettitore (m) j>orta- 
tile 

transmisor (m) portatil 


nepeHocHHft npieMHHKT> 

(m) 

ricevitore (m) portatile 
receptor (m) portAtil 


>T>er>MiipoBanie (n) 
CTaHitiii 

impianto (m) della sta- 
zione 

reglaje (m) dela estacidn 


BCTamieHie (n) Ha M’fccTo 
Koxepepa 

messa (f) a posto del 
coherer 

colocaci<Sn(f)del coliesor 


den Empfangdraht auf 
eine unbekannte 
NVellenlftnge ab- 
stimmen (v) 
to tune the receiving 
wire to an unknown 
wave-length 

syntoniser (v) ou acoor- 
der (v) Tantenne r£- 
ceptrice sur une lon¬ 
gueur d’onde incon- 
nue 


Telegram m abhdren (v) 
to receive a telegram 
8 by sound 

recovoir (v) un t<MA- 
gramme au son 


Melirfaehverkehr (tn) 
multiplex working 
9 trade (in) multiple, com¬ 
munication (f) multi- 
T>le[x] 


HacTponTi* npieMHwfi 
npoBOAt Ha BO^iHy’ 
HeU3BiiCTHOA AJIHHhl 
sintonizzare (v) Fan- 
ten naricevi trice sopra 
una lunghezza d’onda 
incognita 

sintonizar (v) la antena 
rcceptora sobre una 
longitud de onda des- 
conocida 


lipHH-HTL (-UMaTb) Te*ie- 
rpaMMy Ha cjiyxx 
ricevere (v) un tele- 
gramma ad orecchio 
recibir (v) un telegrama 
al oldo 


MHoroKpaTHoe (mvjilth- 
n.ieKCHoe) cooomenie 
(n) 

comunicazioni (f pi) 
multiple 

comunicacldn (f) multi¬ 
ple 



Arbeiten (n) mlt langer 
Welle 

working with long 
waves 

fonctionnement (in) ou 
travail (in) ii longues 
ondes 


Arbeiten (n) mit kurzer 
Welle 

working with short 
waves 

fonctionnement (m) ou 
travail (m) a courtes 
ondes 

Funker (m) 
wireless telegraphist 
radiot&egraphiste (m), 
t616graphiste (m) 


funken (v) 
to radio-telegraph 
radiot41egraphier (v), 
t416graphier (v) 


Kunkerabteilung (f) 
radio-telegraph division 
division (f) ou section 
(f) radiotelegraptaique 
ou des radiot£16gra 
phistes 

itadiogramm(n), funken- 
telegraphischo Depe- 
sche(f),Funkspruch(in) 
radiotelegram, wireless 
message 

radiotetegmuimc (in), 
d^poche (f) ou mes¬ 
sage (m) rtuliotolegra- 
phfqtie 

Schnelligkeit (f) der 
Zeichenfolgc ocfarTolc- 
graphiergeschwindig- 
keit (f) in der draht- 
losen Telegraphic 
radio telegraphing 
speed, speed or rapi¬ 
dity of signalling in 
wireless telegraphy, 
speed of transmission 
vitesse (f) de transmis¬ 
sion radiot^legra- 
phique, rapidity (f) de 
succession des si- 
gnaux radiotel6gra- 
phiques 


padoTa iObo.ihhmh 6o;ib- 

moil JUHHU (jVIHHM- 
MH UO.lHaMH) 
lavoro (m) ad onde 
lunghe 

trabajo (m) con ondas 
largas 


pa60Ta (f) KOpOTKHMI! 
BOJIHRMH 

lavoro (m) ad onde 
cortc 

trabajo (m) con ondas 
cortas 


pa^ioTejierpa(t)Hcn> (m) 
radiotelegrafista (m) 
radiotelegratista (m) 


paaioTeJierpa(|)HpoBaTL 
rndiotelegrafare (v) 
radio tel ©graft ar (v) 


pa;i,ioTejierpad)iioe ot- 
xfcjieme (n) 

divisione (f) radiotole- 
graftca 

division (f) radlotele- 
grafica 


pajiioTejierpaMMa (f); 

HCKpoBUH ;ieneuia (f) 
radio telegram in a (m) 
radio telegram a (m) 


cKopocTi* (f) uepe/uiMii 
anaKOB r b Bb oeanpo- 
nojio'iHoft TeJierpacjmi 
velocita (f) di trasmis- 
slono del segnali ra- 
diotelegrafici 
volocidad (!) de trans- 
misibti de las sefiales 
rad i otel ©graft c as,velo- 
cidad (f) de trans- 
inisidn radiotolegra- 
flea 
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die Station 1st ffir zwei 
Wellenl&ngen elnge- 
richtet 

the station is fitted up 
for two wave-length8 
. la station est 6quip4e ou 
instance pour deux 
longueurs d’onde; la 
station est prtvue 
pour deux longueurs 
d’ondes 


Telegraphic (f) durch 
ultraviolette Strahlen 
telegraphy by ultra¬ 
violet rays 

* t616graphie (f) par les 
radiations ultraviolet- 
tes ou les rayons ultra¬ 
violets 


Quarzplatte (f) 

3 quartz plate 

lame (!) ou plaque (f) 
de quartz 


cTamtiH (m) ycrpoera 

Ha Art BOJIHM 
Tufficio 6 disposto per 
due lunghezse d’onde 
la estacidn esta insta- 
lada para dos longi¬ 
tudes de onda s 


TejxerpachepoB&Hie (n) 
nocpeACTBOMi. y-it- 
TpacJriojieTo bwxt> jry- 
nefl (K0Ae6&Hifi) 
telegrafia (f) medlante 
radlazioni ultra¬ 
violette 

telegrafia (f) por radia- 
clones ultraviolet** 


KBapueBan miacT HHK a 

(0 

lamina (f) di quarzo 
placa (f) de cuarzo 


Zicklersches System (n) 
4 Zickler system 

syst6me (m) [de] Zickler 



cHCTexa (0 Umuiepa 
sistema (m) [dil Zickler 
sistema (m) [de] Zickler 


wfisserige Losung (f) von 
Nigrosin 

& aqueous solution of 
nigrosin 

solution (f) aqueuse de 
nigrosine 


BOAHUfi paCTBOp-b (m) 
HHTp03HHa 

soluzione (f) acquosa di 
nigrosina 

disolucidn (f) acuosa 
de nigrosina 


Zicklerscher Apparat !~ 

6 (m) I,- 

Zickler apparatus |\ 

appareil (m) [de] Zickler I— 


annaparb (m) UaKaepa 
apparecchio (m) [dr 
Zickler 

aparato (m) [de] Zickler 


Quarzlinse (f) des Zick- 
lerschen Apparates 
^ quartz lens of the Zick- 
' ler apparatus 

lentille (f) de quartz de 
l’appareil Zickler 

ultraviolette Strahlen 
(m pi) 

8 ultra-violet rays 

rayons (m pi) ultravio¬ 
lets 


KBapueaaH leqeBHQa (f) 
annapaTa IXenaepa 
lente (f) di quarzo del- 
Tapparecchio Zickler 
lentilla (f) de cuarzo del 
aparato Zickler 


yjn>Tpa<t)iojieTOBMe 
jiyHH (m pi) 

raggi (mpl) ultraviolet ti 
rayos (m pi) ultravio- 
letos 


EinfluB (m) der Strahlen 
auf das Entladungs- 
)>otential 

9 influence of rays on dis¬ 
charge-potential 
influence (f) des rayons 
sur le potentiel de 
d^oharge 


aiiame (n) jiyueft Ha 
noTeHUlajrb paapHAa 
influenza (f) aei raggi 
sul potenziale di sca- 
rica 

influencia (f) de los 
rayos sobre el poten- 
cial de descarga 
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an ultravloletten Strah- 
len reiches Licht (n) 
light rich in ultra-violet 

rays 

lumi&re (!) riche en 
rayons ultraviolets 


Selenltplatte (!) 
seleni template 
lame (!) ou plaque (!) 
de s616nite 


gerichtete drahtlose 
Telegraph!© (!) 
directed wireless tele¬ 
graphy 

radiotelegraph!© (!) di- 
rig6e ou k direction 
determine© 


cb^tl (m), doraiufl 
yjibTpact>io;ieTOBUMH 
jiyq&xH 

luce (!) ricca di raggi l 
ultra violetti 
luz (!) rlca de rayos 
ult ra v! ole tos _ 

miacTHHKa (!) H3T» ce- 
jieHHTa; cejieHHTOBan 
imacTHHKa 2 

piastra (!) di selenite 
placa (!) de selenita 

HanpaBJineMaH jpajtio- 
Tejierpacbia (!) (Tejie- 
rpacpifl (!) 6e;n> npoBO- 
AOBT>) 3 

radiotelegrafla (!) diretta 
radiotelegrafia (!) diri- 
gida 


n 


70 



Telephonic 

Telephony 

T616phonie 


XII 


Teae^onia 

TelefonU 

Telefonin 


/ 


Mlkrophon 

Microphone 

Microphone 


Miicpo<poi* 

MIcrofono 

Mterdfono 


Sprechs telle (f) 
telephone station 
2 poste (m) teiephonique, 
lieu (m) d'ou l‘on tele¬ 
phone 


Mikrophon (n) 

3 microphone, transmitter 
microphone (m) 


Kontaktmikrophon (n) 

. contact microphone 
microphone (m) a con¬ 
tacts] 


paaroBOpuuA fiymcn* 
(m) :Te^ie(t>OHHaH crraH- 
UiH (f); Teviecfroin. (m) 
stazione (f) telefonica, 
posto (m) telefonico 
estaci 6 n (f) telef 6 nica 



MHKpO(J)OHT> (m) 

microfono (m) 
micr6fono (m) 


KOUTaKTHblfi MIIKPO- 
(J)OHT>(m) 

microfono (m) a con- 
tAtti 

micr6fono (m) de con- 
tactos 


Resonanzbretl (n) 

5 resonauce board 
table (f) do resonance 


pe30Hnpyioiuan (peao* 
HaTopHan) Aomenna 
tavola (f) di risonanza 
labia (f) de resonancit 


Kohlekontakt (m) 
carbon contact 
6 plot (m) [de contact] eu 
charbon, contact (m) 
en charbon 


b 


yrojiMtuft KOHTaim* (m) 
contatto (m) di carhone 
contacto (m) de carbon 


Mikrophon (n) mit ei- 
nem Kontakt 
single contact micro- 
7 phone 

microphone (m) k un 
seul contact on a con¬ 
tact unique 


OAHOKOHTaKTHUft MJI- 
Kpocf)Oin> (m); niiKpo- 
(|)Oirh C 1 » OAH Hurt KOH- 
TAKTOirb 

mierofono(m) a contaito 
unico 

microfono (m) de un 
solo contacto 
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Mikrophon (n) mit meh- 
reren Kontakten 
multiple-contact micro¬ 
phone 

microphone (m) k plu- 
sieurs contacts ou k 
contact multiple 


MHOrOKOHTaKTHWft MH- 
Kpo4>om> (m) ; MHKpO- 
cJk)ht> crh irfecKOJn>Kn- 

MH KOHT&KTAXH 

microfono (m) a piii con- 
tatti 

micrdfono (m) de va- 
rios contactos 


mehrkontaktiges Kohle- 
st&bchenmikrophon 
(n) 

transmitter with several 
carbon rods 
microphone (m) k plu- 
sieurs baguettes de 
charbon 


MHKpo<t>OHi» (m) crh Hi;- 

CKOJILKHMH ^TOJIL- 
HblMH KOHT&KTHLIMH 
CTepHceHbKaMH 
microfono (m) a cilindri v 
di carbone a piu con- 
tatti 

micrdfono (m) de varias 
varillas de carbdn 


Cberg&ngwiderst&nd 
(m) bei den Mikro- 
phonkontakten 
microphone contact-re¬ 
sistance 

resistance (f) de contact 
des microphones 


Kornermikrophon (n) 
granular microphone 
microphone (m) k gre- 
naille 


conpoTHBjieHie (n) bt» 
KOHTaKTaXT, MHKpO- 
(J)OHa 

resistenza (f) del con- 3 
tatti del microfono 
resistencia (!) de los con¬ 
tactos del micrdfono 



MHKpod)OHi> (m) ci, aep- 
HaMH ; 3epHHCTUft MH- 
KPO(J)OUT> 

microfono (m) granulare 4 
micrdfono (m) de gra- 
nnlla 


Pulvermikrophon (n) 
powder microphone 
microphone (m) a pou- 
dre 



MHKpo(J)OHT> (m) cl no- 
pomHOirb 

microfono (m) a polvere n 
inicrdfono (m) de polvo 


Kohlewalzenmikrophon 

(n) 

carbon rod microphone 
microphone (m) k 
crayons de charbon 



MHKpo<f)oiri> (m) cl 
trom>KbiHX cTepH<eHh- 
KaMii (Ba^iiKaMH) 
microfono (m) a cilindri /? 
di carbone 

inicrdfono (ml de cilin- 
dros de carDbn 


Kohlescheibenmikro- 
phon (n) 

carbon-plate micro¬ 

phone, carbon-disc 
microphone 
microphone (m) ft 
disques de charbon 



MHKpO(|)OHl> (m) cl 
yro;ibHLJMn ahckhmh 
microfono (m) a dischi 
di carbone 7 

micrbfono (m) de discos 
de carbdn 
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Kohlekbmermlkro- 
phon (□) 

carbon - grain micro¬ 
phone, granulated 
carbon microphone 
microphone (m) 4 char- 
bon granule, micro¬ 
phone (m) 4 grenaille 
do charbon 



yrjieaepHBCTuA MHKpo- 
4>OHT.(m); MBKpo4>on 
<n» trojiLHUHH aep- 
uaiia (KpynHum, 
?rojii»Huin» nopom- 
Kon) 

microfono (m) a granuli 
dl carbone 

micrbfono (m) de car¬ 
ton gianuiado 


bewegliches Kohlekttr- 
nermikroplion (n) 
swinging granular 
carbon microphone 
microphone (m) mobile 
4 charbon granule 



a 


•lrehbares Kohlekttr- 
ncrmlkrophon (n) 
movable granular car¬ 
bon microphone 
microphono (m) tour- 
nant on rotatlf 4 ohar- 
bon granule 


□OABBWHoft ymeaepm- 
ctuA MHKpocpOin, (m); 
MHKpo<J>oin> citrojo- 
huiib 3§pHaini (Kpyn- 
nun ?raju>man> no- 
pomKoin.) 

microfono (m) mobile 
a grannll dl carbone 
mlcrdfono (m) mbril de 
carton granulado 


BpautaeauA yrojiaaep- 
HnCTUfl MHKpCKpOUT. 

(m) 

microfono (ml girerole 
a granuli di carbone 
mlcrdfono (m) glratorlo 
do carbdn granulado 


Zusammenbackeu (n) 
der KohlokOrner 
agglomeration of the 
carbon grains 
agglutlnutlon (f) des 
grains do charbon 


cneKauie (n) yroJitHun. 
afpem, 

agglomeramento (m) dei 
granuli dl carbone 
aglutlnacldn (f) de los 
granos de carbdn 


Spitzemnlkrophon (u) f imimorboH-i rml n 

[carbon]-point micro- Vv —m I CT ' 

1 nhnna I M-ll OCTpiHXH 

b Alt- - jTVJrk microfono (m) a pnnle 
lS)Tnis 4 mlcrdfono (m) de punt*. 


Kohlepyramidcn (f pi) 
carbon pyramids (pi) 
pyramldes (f pi) de char¬ 
bon 



yro.ibHUH uupajuuu 
(Pi) 

plramldl (f pi) dl carbone 
plrdmldes (f pi) de car- 
b6n 


Solldback (m), Solld- 
backmikrophon (n) 
solid-back microphone 
mlcrophoue (m) solid- 



nnKpod>oin>(m) chctcmh 
n comj63Ki, - 
microfono (m) White 
> Solldback* 

mlcrdfono (m) del sls- 
tema >9olldback* 



1109 


Mikrophongeh&use (n) 
microphone case 
boitier (m) ou enveloppe 
(f) de microphone 


Kopo6Ka (f) (KOHtyxL 
(in)) MHKpo<t)OHa 
scatola (f) ai mlcrofono i 
caja (f) de micrdfono 


Mikrophon (n) mit Holz- 
membran 
microphone with 
wooden diaphragm 
microphone (m) k mem¬ 
brane de bois 


MHKpocboHT, (m) CTh ae- 

peBflHHoft MeiidpaHofi 
Uiacppaniofi) 
mlcrofono (m) con mem- ^ 
bran a di legno 
micrdfono (m) con mem- 
brana de madera 


gedftmpftefl Mikrophon 
(n) 

damped microphone 
microphone (m) k amor- 
tissement 


pultfbrmiges Gehause(n) 
desc-schaped case 
boite (f) [en] forme [de] 
pupitre, boite (f) 4 
pupitre 



aar^ymemiuft xhkpo- 
(f)oirc> (m) 

mlcrofono (m) ad am- 
morzamento 3 

micrdfono (m) con amor- 
tiguacidn 6 graduable 


octobt* (m) Tejie(f)OHHa< 
ro annapaTa ci> mo- 

DHTpOBTb 

cassette (f) di mlcrofono 4 
in forma di leggio 
caja (f) en forma de mesa 
6 de pupitre 


Mikrophontriiger (m) 
microphone - holder or 
frame 

support (m) de micro¬ 
phone, port© - micro¬ 
phone (m) 



AepwaTeju* (m) MHKpo- 
<t)OHa 

sopporto (m) di micro- 
fono 

soporte (m) de micrd- 
fono 


beweglicher Mikrophon- 
trftger (m) 

adjustable microphone- 
arm 

support (m) mobile de 
microphone 



noABHJKHofl aepntaTejib 
(m) xnKpod>OHa 
sopporto (m) snodato 
di microfono e 

soporte (m) de micrd- 
fono mdvil 


drehbarer Mikro¬ 
phon triiger (m) 
swinging micro¬ 
phone arm 
support (m) tour- 
nan t de micro¬ 
phone 


Bpamaeubift Aepwa- 
TeJII> (m) MHKpCh 
(J)OHa 

porta-microfono (m) 
girevole 7 

soporte (m) de mi- 
crbfono giratorio 


Mikrophon triigersock el 
(m) 

base of the microphone- 
arm 

socle (m) de support de 
microphone 


UOkojib (m) aepmaTejiH 
JUIR MHKD04)0Ha 

zoccolo (m) del porta- 
a microfono 

base (f) de soporte micro- 
fbnico 



Schalltrichter (m) 
mouthpiece 

embouchure (f), [pavil¬ 
ion (m)] 



pynopt (m); roBopHaa 
BopoBKa (f); a*6yiut> 
pa (f) 

cometto (m), imbocca- 
tura (f) 

boclna (f), boquilla (f) 


a 


Metallschalltrichter (m) 
metal mouthpiece 
embouchure (f) [ou pavil¬ 
ion (m)] mdtallique 



a 


MeTajuiHHecKiA pynopi. 
(m); MeTa.xninecKaM 
roeopHaa BopoHKa 
(aMbynuopa (f)) 
imboccatura (f) metAl- 
lica 

bocina (f) de metal 


fiiulnissicherer Schall¬ 
trichter (m) 
antiseptic telephone 
mouthpiece 

embouchure (f) [ou pavil¬ 
ion (m)] antiseptique 


aHTHcenTiPiecKui py- 
nopT»(m); aHTiiceirriT- 
'lecnaH aMtiywiopa (f) 
(roBopHaa BopoHKa(f)) 
imboccatura (f) antl- 
settica 

bocina (f) antistfptica 


Mikrophonkapsel (0, 
Sprechkapsel (f) 
microphone, diaphragm 
case 

capsule (f) micropho- 
nique 


§ 


MUKpO(t)OHHhlii KailClO.ll, 
(ml 

scatoletta (f) di inioro- 
fono 

capsula (f) de micro- 
fono 


auswechsclbare Sprech¬ 
kapsel (f) 

interchangeable dia¬ 
phragm case 
capsule (f) micropho- 
nique interchangeable 


Membrau (f), Sprach- 
blattchen (n), Sprech- 
platte (f), Sprech- 
membran (f) 
diaphragm 

membrane (f) vibrante, 
plaque (f) vibrante 

Schwingungsffthlgkeit 
(f) dor Membran 
ability to vibrate, vibra- 
tability of the dia¬ 
phragm 

vibratilittf (f) de la mem¬ 
brane, facility (f) plus 
ou nioins grande avec 
laquello la membrane 
vlbre 


HaBrkHHioutiflcH Miinpo* 
(JjOH'b (m): Kanciojin- 
HHA MllKP0(t)0H'b 
scatoletta (f) di niiero- 
fono ric&mbiabile 
capsula (f) fbnica re- 
cambiable 


MeMbpana (f); .aiaifrpar- 
Ma (f) 

membmiift (f) 
membrana (f), placa (0 
vibrante 


icojie6aTe.iman cnocotV- 
hoctb (f) MeMOpaiiw 
(jiadiparMH) 
vibrabilita (fl 
sensibilidad (f) vibra- 
loria 




Aluminiumplattc (!), 
Aluminiummembran 
(!) 

aluminium diaphragm, 
aluminum (A) dia¬ 
phragm 

membrane (f) ou dia- 
phragme (m) en alumi¬ 
nium 


Kohleplatte (f)» Kohle- 
me in bran (!) 
carbon diaphragm 
membrane (!) ou dia- 
phragme (m) en char- 
bon 



aviioMHHieBaa MdripaHa 
(!) UiatbparMa (!)) 
mem bran a (!) di allu- 
minio 

membrana (!) de alu- 
minio 


yro^buan neMdpaHa (!) 

Oxiacppania (!)) 
meinbnina (!) di carbone 
membrana (!) tie carbon 


Nickelpapier (n) 
nickel loil 

papier (m) de nickel 

iSeidenbeutel (ra) 
silk bag 

sachet (m) de soie 


geriffelte Kohlescheibc 
(!) 

S rooved carbon disc 
isquo (m) de charbon 
canned 


Eisen blech mem bran (!) 
sheet-iron diaphragm 
membrane (!) en !er 


Pcrgamentmembran (!) 
parchment diaphragm 
membrane (!) on par- 
ehemln 


verbogene Membran (!) 
bent diaphragm 
membrane (!) faussee 

gesprungene Membran 

(!) 

cracked diaphragm 
membrane (!) crevtfe 


verrostete Membran (!) 
nisty diaphragm 
membrane (!) ou plaque 
(!) rouillee 


HHKKeJieuan Gyiiara (!) 
carta (!) di nichelio 3 
papel (m) de niquel 

m&iKOBufl Mbuxeueirh 

(m) 4 

sacchetto (m) di seta * 
bolsillo (m) de seda 

piup.ieHuft (Hcejiod- 
naTufl) yrojiMUjfi 
AUCKb (m) 

disco (m) di carbone 5 
scanalato 

disco (m) de carbon 
acnnalado 

MeMdpaHa (!) Uiacppar- 
Ma (!)) nai, .TncTOBoro” 
Hve.Thaa 6* 

membrana (!) di !erro 
membrana (!) de hierro 

jiepraMeiiTHaH Meabpa- 
Ha: (!) ^iacpparMa (!) 
iiTb liepraMeirra 
membrana (!) di peiga- 7 
mena 

membrana (!) de perga- 
mino 

iiaoTHyTaH MeM6paHa(f) 
Ciiaipparva (!)) 
membrana (!) s tort a * 

membrana (!) torcida 

TpecHyBiuan MCM^paua 
(!) Uia<pparMa (!)) 
membrana (!) serepolata 
membrana (!) quebrada 

aap/KaiueiuiaH Me.Mdpa- 
na (!); AiatpparMa (f), 
nonpuTan p/Kau'iH- 
HOft to 

membrana (!) arruggi- 
nita 

membrana (!) enmohe- 
eida 
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Mikrophonstrom (m) 
microphone current 
1 courant (m) de micro¬ 
phone 


Mikrophonwiderstand 

(m) 

2 microphone resistance 
resistance (f) de micro¬ 
phone 


Mikrophonschaltung (f) 
microphone connec- 
tlons (pi) 

° couplage (m) ou mon¬ 
tage (m) de micro¬ 
phone 


MHKpO<t>OHHUfi TOKT> 
(m); TOKT> MHKpO- 
d)OHa; TOKh Bl> Ml!~ 
KpOCjJOH’fe 

oorrente(f)per microfono 

corriente (f) del mlcr6- 
fono _ 

conpoTH&jieHie (n) mh- 
Kpo(|)OHa 

reststenza (f) di micro¬ 
fono 

resietencia (f) del micr6- 
fono 

cxeMa (0 coeAimeirifl 

(BKJDO'ieHiil) MlfKpO* 
(J)OHa 

collegamento (m) del 
microfono 

acopl&miento (m) del 
micrdfono 


s. yrr* ? 


V 


a 


Mikrophonbatterie (f) 
microphone battery 
4 batterie (f) ou pile (f) de 
microphone 


Mikrotelephon (n) 

6 micro-telephon 
microteidphone (m) 


Lautwirkung (f) 

sound-effect 

effet (m) phonique; 

6 (dans certains cas, 
aussi:) renforcement 
(m) ou amplification 
(f) du son 


Sprechverst&ndlgung (f) 
distinction of speech 
clearness of articu- 
7 lalion 

nettetd (f) de la parole, 
comprehensibility (f) 
de la parole 



MHKpochoHHan 6aTaj>es 

batteria (f) di microfono 
bateria (f) del micrdfono 


MHKpoTejie<|K>Hi> (m) 
microtelefono (m) 
microteiefono (m) 


3syKOBoe ^feflcTBie (n) 
effetto (m) fonico 
efecto (m) f6nico, re- 
fuerzo (m) del sonidu 


HCHOCTB (f) TeJIClbOHI!- 
ponamn (nepeaa^a 
pa3rOBODOBT> (D'feHHl 
comprensibilitk (f) tele- 
fonica 

comprensibilidad (f) 6 
claridad (f) de la pa* 
labra 


Zeutralmikrophonbatte- 
riesystem (n) 
central battery micro- 
H phone system 

systenie (m) de micro¬ 
phone k pile ou bat¬ 
terie centrale 


MHKpod)OHHaa CHCTcaa 
(f) ct> ueirrpa,TbHofl 
dampeefi 

sistema (m) d i microfono 
a batteria centrale 
sistema(m) de micrdfono 
con bateria central 
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automatischer Anruf (in) 
automatic call 
appel (m) automatique 


automat isches doppel- 
tes Schlufizeichen (n) 
automatic double clea¬ 
ring signal 

signal (m) de fin ou de 
terminal son double 
automatique 


Kugelmikrophon (n) 
Pellet microphone, ring 
microphone 
microphone (m) d billes 
ou it spheres 


Knattern (n) lm Mikro- 
phon 

crackling of the micro¬ 
phone 

cr£pitement (m) ou 
[bruit (m) de] friture 
(f) dans le microphone 


Nebengerftusche (n pi) 
im Mlkrophon 
entraneous microphone 
noises (pi) 

bruits (m pi) Strangers 
dans le microphone 


aBTOMaTHHeCKifi busobx 
(m) 

chiamata (f) automatica 1 
llainadft (f) automatica 

ABoftnoft anTOMaTn^e- 
CKifl OTdoft (m) (aHaKb 
(m) OKomaHia paaro- 
Bopa) 

segnalo (m) di finedop- * 
pio automatico 
sefial (f) de fin doble 
automdtica 


MRKpoc|)oui» (m) crh ina- 
pRKaxii 

microfono (m) a sfere '* 
micrdfono (m) de bolas 


TpecKT* (m) (myin. (m)) 
BTh MHKpodlOH'fe 
crepitio (m) nel micro¬ 
fono 

trepidaeidn (f) en el 
micrdfono 


no6ouHhift (nocTopoH- 
nift, BpeAHwft) myin> 
(m) BT> MHKpOCpOH'fe 
rumori (mpl) estranei 5 
nel microfono 
ruidos (m pi) exteriores 
en el micrdfono 


Mikrophonelement (n) 
microphone cell or 
battery 

616ment (m) de micro¬ 
phone 



MHKpO(t>OHHUfi 3Jie- 
MeHTB (m) 

pila (f) di microfono 
pila (f) de micrbfono 


Mikrophonspeisung (f) 
current supply for 
microphone 
alimentation (f) du mi¬ 
crophone 


zentrale Spelsung (f) der 
Mikrophone 

central [current] supply 
for microphones 
alimentation (f)centrale 
des microphones 

t)bertragungsoffekt (m) 
bei Mtkrophonen 
efficiency of transmis¬ 
sion in microphones 
Cfficacit£ (f) de trans¬ 
mission par micro¬ 
phone 


nRTaHie (n) MHKpocJjOHa 
allmentazione (!) del 
microfono 7 

&limentacl6n (f) del 
micrdfono 


ueHTpajibRoe iiRTanie 
(n) MHKpOCtlOHOBl, 
aliinentazionc (f) cen- 
trale dei microfoni s 
alimentacidn (f) central 
de los micrdfonos 

CTeneiib (f) MHKpocfioii- 
Rott nepe^aua 
efficacia (f) della tras- 
missionc con micro- 9 
fono 

eflcacia (f) de transmi- 
si6n del micrdfono 
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Telephon, Fernsprecher 
/ Telephone 

T614phone 


elektrische Telephonic 

u (!) 

electric telephony 
t£16phonie (f) electrique 


Sprachiibertraguug (!), 
telephonische Ober- 
tragung (f) 

telephonic transmis- 
3 sion, speech trans¬ 
mission 

transmission (f) t616pho- 
nique, transmission (f) 
de la parole 

Kemsprechtechnik (f) 
telephone engineering 
* technique (f) des tele¬ 
phones, technique (!) 
tel6phonique 

Fernsprechwesen (n) 
telephone matters (pi) 
tout ce qui conrerne 
5 la telephonic, do- 
maine (m) de la tele¬ 
phonic, service (m) 
des tcddpliones 

Fernsprechhezirk (m) 

Ct telephone district 
district (m) telepho- 
nique 

Fernsprech[verinitte- 
lungs]amt (n), Tele- 
phonamt (n), Tele- 
7 phonzentrale (!) 
telephone [exchange] 
office 

bureau (m) [central] ou 
centrale (!) tcldpho- 
nique 

Telephonnctz (n) 
s telephone network 
reseau (m) t£l£pho- 
nfque 



Fernsprechbetrieb (m) 
g telephone working 
exploitation (f) des te¬ 
lephones 


Teje^OHi 

Telefono 

Tellfono 


[ajieKTpinecKaHj Te.ie- 

C|)OHIH (f) 

telefonia (!) elettriea 
telefonia (!) electrics 


nepej&qa (!) p&aroBopa; 
nepe^ana iio Te.ie(J>o* 
Hy: Te.ie(})OHHa/i nepe- 
Aaua (!) 

trasmissiono (!) della 
parola, trasmissione 
(!) tele!onica 
transmisidn (!) de la 
pa labra 6 telehSnica 

Tejie(J)OHHa« TexHiina (fi 
tecnica (0 del telefoni 
tccnologla (!) de los te- 
lefonos 


Te.iecboHHoe ;rbjio (n) 
servizio (m) dei telefoni 
servicio (n) de los tele- 
fonos 6 tele!onico 


Tevie(|)OHHwfi yuacroFb 
(m) 

distretto (in) telefonico 
distrito (in) telefonioo 


Te^ecJ)OHHaa c/raHniaff) 
ufiioio (m) telefonico 
[centrale] 

oficina (!) 6 central (!) 
telefdnica 


Te;ie4)OHHaa c'fcTb (!) 
rete (!) telefonica 
red (!) telefonica 

nvtcnjioaTaiUH (!) (jfefi- 
CTBie (n)) Te.iec|)OHHofi 
rliTit (yciaHOBKH): 
uKcnnoaTaiuH Te.ie- 
(J)OHOBT» 

esercizio (in) dei telefoni 
servicio (m) de los tele- 
fonos 
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Telephongespr&ch (n), 
Geapr&ch (n) 
telephonic communi¬ 
cation or conver¬ 
sation 

entretien (m) ou con¬ 
versation (f) ou com¬ 
munication (f) tete- 
phonique ou par tele¬ 
phone 

Horer (m), Telephon (n) 
receiver, telephone, 
telephone receiver 
recepteur (m) ou cornet 
(m) tetephonique ou 
de telephone 


einpoliger Femhorer 

(m) 

single-pole receiver, 
single-pole telephone 
recepteur (m) teldpho- 
nique unipolaire 


zwei poliger Fernhtirer 

(m) 

bipolar receiver, two- 
pole telephone 
recepteur (m) tetepho- 
nique bipolaire 


lautsprechendes Tele¬ 
phon (n) 

loud-speaking tele¬ 
phone 

telephone (m) haut-par- 
leur 


Schifflautsprecher (m) 
loud-speaking set for 
ships 

haut-parleur (m) pour 
navires 


lautsprechende Zim- 
merstation (!) 
loud-speaking table set 
jM>ste (m) haut-parleur 
d'appartement 


Fcmhbrer (m) [von] ge- 
rader Form, gerader 
Horer (in) 

Bell receiver, straight 
telephone 
recepteur (m) droit 


panroBopr* (m) no Tejie- 
4>ohy ; Te^ethoHHuA 
paaroBopi* 

conversazione (f) telefo- / 
nica 

©onversacidn (f) telefd- 
nica 







TeJiechoEHwfl npiexunKi> 
(m); cjiyxoBan Tpy6- 
na (f) o 

ricevitore(m) telefonico, 
telefono (m) 
receptor (m) telefdnico 

OAHOnOJIlOCHHft T6Jie- 
(J)oht> (m) (TeJiecfrOH- 
hw ft npienHHKT> (m)); 
OAHonojnocuan cjiy- 
xob&h Tpy6na (f) 3 

ricevitore(m) telefonico 
o telefono (m) unipo¬ 
lar© 

receptor (m) [telefdnico] 
unipolar 

jUByxnojnocHwft Tejie- 
(f)OHi> (m) (TejietfcOH- 
Hbift iipieMnwirb (m)); 
AByxno;nocHaH cjiyxo- 
beh Tpytina (f) 4 

ricevitore (m) telefonico 
o telefono (m) bipolar© 
receptor (m) [telefdnico] 
bipolar 


rpoxKoroBopimtift Tejie- 
4>ohi> (m) 

telefono (m) a forte 5 
suono 

teldfono (m) de alta voz 


rpoMKoroBopnmift Te,ie- 
(J)OHT> (m) Jl/JIH Cy^OB'l* 
telefono (m) a fucrtc 
suono per navi 6 

tetefono (in) de alta voz 
para buques 

rpoMKoroBopHutift kom- 
iiaTHHft TewiedioHi* (m) 
stazione (f) telefonica 
a fuorte suono per ap- 
partamenti 7 

estacldn (f) telefrinica 
de alta voz para habi- 
taclones 

iipiiMofl Tejiechoirb (in) 
(Tejie(J)0HHNft upiew- 
hiiktj (in)); iniflMaH ,, 
c.iyxoBan Tpydka (f) 
rice vi tore (m) diritto 
receptor (m) recto 
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Fernsprechgeh&use (n) 
t telephone casing, tele¬ 
phone case 

corps (m) du tecepteur 


Schalldffnung (f) 

9 earpiece opening 
* pavilion (m) du tecep- 
teur 


Muschel (f) 

3 earpiece 

pavilion (m) [tecepteur] 


nexojTB (m) Teje<f>OHa 
(Tejie<f)OHHaro npieit- 
HHKa, cjryiOBofl Tpy 6 - 
kb) 

scatola(f) o oustodia (f) 
del telefono 
caja (f) de telefono 

oTBepciie (n) Tejie<J>OH- 
H&ro npiexHHKa (cjiy- 

XOBOfl TpydKH) 

padiglione (m) del tele¬ 
fono 

apertura (f) 6 boquilla (f) 
del receptor_ 


D&KOBHH& (f) 
imboccatura (f) 
bocina (f) 


Hartgummimuschel (f) 
ebonite earpiece 
4 pavilion (m) [tecepteur] 
en Ebonite 


Aufh&ngebugel (m) 
telephone hook or fork 
6 fourchette (f) de tele¬ 
phone 


Aufhftngeose (f) 

6 suspension loop 

anneau (m) de suspen¬ 
sion 


Aushkngen (n) des 
Hirers, Abnehmen (n) 
des Htirers, Abheben 
(n) des HOrera 
7 taking off the receiver, 
taking off the tele¬ 
phone 

d^crochage (m) ou d6- 
crochement (m) du 
tecepteur 


den Femhttrer abh&ngen 
(V) 

to take the telephone 
8 off the hook 

dOcrocher (v; ou enlever 
(v) ou d^pendre (v) le 
tecepteur 


■ j£®i 




ddOHHTOB&H paKOBBBa 

(0 

imboccatura (f) d'eba- 
nite 

bocina (f) de ebonita 


noAB^CHafl cKoda (f); 
nOAB^CHblft KpiOKl 

(m) (Kpvoq^icb (m)); 

nojxB'ECKa (f); Kp*> 
hSkt, nepeKjiiouaTeJW 
gancio (m) di sospen- 
sione 

gancho (m) de suspen- 
si 6 n 


noABrhcBafl neTJW (f); 
kojibuo (n) ajih noa- 

B^CKH (nOAB^UIHBa- 
mn) 

anello (m) di sospen- 
slone 

corchete(m) 6 anllla(f) 
de suspension 


CHirrie (u) Tejied>oHa 
(CJiyXOBOft TpyOKH) Cb 
Kpio 4 Ka 

distacco (m) o sgancia- 
mento (m) del telefono 
descolgado (m) del re¬ 
ceptor 


CHHTB (CHHMaTB) T 6 JI©- 
<t>OHl> (TeJieCpOHHMff 
npi^MHHKb, cjiyxosyio 
Tpy6ny) ct> Kpio'uca 
staccare (v) o sganciare 
(v) 11 telefono 
descolgar (v) el recep¬ 
tor del gancho 





den Fernhdrer wleder 
anh&ngen (v) 
to put the telephone 
back 

remettre (v) ou rependre 
(v) le rdcepteur [en 
place], accrocher (v) 
de nouveau le rdcep- 
tear 


der Haken geht in die 
Sprechlage fiber 
the telephone switsch- 
hook moves to the 
talk position 
le crochet prend la po¬ 
sition de communi¬ 
cation 


Holzgriff (m) 
wooden handle 
poign£e (f) ou manche 
(m) en bois 


Fernhttrer (m) mit aeit- 
licher Schalldffnnng, 
Ldffeltelephon (n), 
LbSelhdrer (m) 
receiver with earpiece 
at the side, receiver 
with lateral earpiece, 
spoon-shaped receiver 
rtcepteur (m) tdld- 
jjhonique a pavilion 


Msgnetsystem (n) 
magnet system 
syst^me (m) d’&imant 


Uitungsschnur (f) 
cord 

cordon (m)[conducteur], 
conducte ur(m) souple 

I-ahnlitzenschnur (!) 
tinsel cord 

cordon (m) de cannetille 


Belltelephon (n) (Kon- 
struktion Reiner) 
Seiner's receiver 
r4cepteur (m) Bell (sy- 
st^me Reiner) 




M 


5 



a 



nOAB’fcCHTb (nOBrhCHTB) 
CHona TejiechoHHUH 
npieuHHK’b (m). Tejie- 
cj)0in> (cjiyxoByro 
TpydKy) 

riappendere (v) o riag- 1 
ganciare(v) il telefono 
di nuovo 

enganchar(v) de nuevo 
el receptor 

kpioh6kt> (m) nepe- 
xojtHTt bt> neperoBop- 
Hoe nojiomeme (bt» 
nonoweiiie paaroBopa) 
il ganclo prende la po- 2 
sizione per la conver¬ 
sazione 

el gancho toma la posi- 
c!6n de conversaddn 

AepeBHHHafl py<wa (!) 
manlco (m) o impugna- s 
tura (!) ai legno 
putlo (m) de madera 

Tejied>oHi> (m) cry 6oko- 
BOH paKOBHHOfi; 
JVO>KKOOdpa3HUfi Te- 
jiecfroirb (m) 
ricevitore (m) telelonico 
a padigliono lateral©, 4 
telefono (m) a cuc- 
chiaio 

receptor (m) tele!6nico 
abrldndose lateral- 
mente, receptor (m) 
telefdnico forma cu- 
cbara 


xarHHTHaH CHcreua (!); 

CHCT6M& MaPHHTOBT> - 
sistema (m) a magnet© 
sistema (m) de imln 


niHypT> (m) 

cordone (m) conduttore . 
corddn (m) x conductor 
flexible 

Kpyrjiufl mnypT> (mi 
H3 *b dliTH (KaHHTOJIH) 
cordon© (m) di canu- 7 
tlglla 

corddn (m) de ca nutlllo 

Tewiect>oin» (m) (Tejie- 
(boHHufl npiexHHin* 
(m), cjiyxoBaa Tpydna « 
(!)) Bejuin CHCTeuBi 
Peftuepa 
telefono (m) Bell 
receptor (m) Bell (si¬ 
stema [de] Reiner) 
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Kopffernhbrer (m) 
head telef>hone, head- 
receiver 

serre-tSte (m) simple ou 
a un [seui] rOcepteur 


Kopfdoppelfernh6rer(m) 
double head-telephone, 
* double head receiver 
serre-t£te (m) double oh 
a deux rOcepteurs 



ledergepolsterter Kopf- 
bflgel (m) 

o leather-covered head- 
9 gear 

ressort (m) [de t$te] 
garni de cuir 


ro.iOBHoft Tejied>OHT> (m) 
(TejiecboHHwfl npiex- 

HHKT» (ml) 

ricevitore (m) a euffla 
tel^fono (m) de cabexa. 
receptor (ro) de cabera 


ABoAhoA ro:ioBHoft Te.ie- 
(bona (Te.iecboHHTafi 
ripieMHHKi> (m)) 
doppio ricevitore (ml a 
euffla 

telefono (m) de cabeza 
con dos receptores 

rovioBHaa cno6a (0 n 
KOJKanoA noAKJisu- 
Kofl: KOHcefl o6thhv- 
Tan npynaiHa (f) xvi 
roJioBHoro Tejie<J)OHa 
euffla (f) foderata di 
cuoio 

abrazadera (f) forrada 
de cuero 


auf verschiedene Wei ten 
einstellbar (adj) 
adjustable to different 
4 widths 

de largeur ajustable; 
ajustable (adj) sur des 
largeurs diff^rentes 


ex peryjmpy eicuiix 

OflXBaTOSTb 

regolabile (agg) per dif¬ 
ferent I larghezze 
ajustable(adj) para cual- 
quier oriflcio 


Dosenfernhttrer (m) mit 
Griff 

x box receiver with 
6 handle 

rOcepteur (m) forme 
montre avec poigaOe 


vernickelte Metalldose 

m 

6 nickel-plated metal case 
boitier (m) en mOtal 
nickel^ 


Pr&zisionsfernhorer (m) 
precision receiver 
7 rOcepteur (m) de preci¬ 
sion 


einstellbarer, doppelpo- 
liger Ringmagnet (m) 
adjustable bipolar annu¬ 
lar magnet 

aimant (m) annulaire 
bipolaire ajustable 



a 


Kpyrjiuft Tejie<boHHwft 
npiexHHKb (m) ex py q- 
KOfi 

ricevitore (m) ad oro* 
logio con manico 
receptor (m) en forma 
cuchara con mango 


HHKKejnrpoBaHuaH xe- 
TaJiJiHHecKaH Kopodna 
(0 

scatola (f) di metallo 
nichelato 

cajita (f) de metal ni- 
quelada 

Te.ie<t>0HX (m) aah to4- 
hhxx nairfepeiuft 
ricevitore (m) di preci* 
sione 

receptor (m) de preci¬ 
sion 

pery-iiipyeMuft aeyx- 
nOJUOCHljfl KOOLUeBOfl 
MarHiiTi> (m) 
magnete (m) anulare bi- 
polare regolabile 
iman (m) anular bipolar 
ajustable 
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rioppelpoligcr Hufeisen- 
magnet (m) 

bipolar horse-shoe mag¬ 
net 

aimant (m) en fer k che- 
val bipolaire 



AByxnojuocHufi iioako- 
B006pa3Hbifi MarHHTb 
(m) 

magnate (m) a ferro di l 
cavallo bipolar© 
im&n (m) en forma de 
herradura bipolar 


Einstellvorrichtung (f) 
adjusting device 
digpositif (m) d’ajustage 
ou de r£glage 



iipncnocodjieuie (n) jum 
peryjmpoBKH (ycTa- 
hobkh) 9 

dispositivo (m) di aggiu- 
stamento 

mecanismo (m) de ajusto 


Adersches Telephon (n) 
Ader receiver 
tMphone (m) [de] Ader 



Tejiethoirb (m) A^epa 
telcfono (m) Ader 
telcfono (m) Ader 




d'Arson valsches Tele¬ 
phon (n) 

d’Arsonval receiver 
t41£phone (m) d'Arson- 
val 



Te^e(J)OHT> (m) a’Apcoh- 

B&JIH 4 

telefono (m) d'Arxonval 
telcfono (m) d’Arsonval 


Anruf (m) 
call 

appel (m) 


Anrufvorrichtung (f) 
call-signal device, call¬ 
ing apparatus 
digpositif (m) d’appel 


Buaorb (m) 

chiamata (f) c 

llamada (f) 

BbI80BH0e npHCIIOCOd- 
jieHie (n) 

dispositivo (m) di chia- r 
mala 

mecanismo (m) de 11a- 
mada 


anrufen (v), rufen (v) 
to call up, to ring up 
api>eler (v) 


BW3BaTL, BlJ3WBaTl» 

chiamare (v) 
llarnar (v) 


Anrufinduktor (m) 
calling magneto 
magneto (f) ou indue- 
leur (m) d’appel 



iiHAyKTopi> (m) aah bij- 
aoBa; BuauBHoft hh- 
AyKTOpi. o 

genemtore (m) o indut- ‘ 
tore (m) di chiamata 
inductor (m) de llamada 
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M&gnetlnduktor (m) 

I magneto-generator 
magneto (I), inducteur 
(m) 


Induktoranmf (m) 

2 magneto-call 

appel (m) par magneto 


wahlwelser Anruf (m) 
selective call-9ignal 
3 appel (m) omnibus ou 
facultatif 


MarHHTHtifl 

generator© (m), indut- 
tore (m) magnetico 
inductor (m) magnetic©, 
magneto ( m) 

HHjjyKTopHbifl Buaorb 
(m); BU30BT> HHAYK- 
TOpOITB 

chiamata (f) median te 
un generator© 
llamada (f) magnetic* 

bu30bt» (m) no Budopy: 
BUdOB'b juodofi CTaH- 
um: (baKyjinTaTHB- 
HLlfi BU30BT> 

chiamata (f) a scelta 
llamada (f) omnibus 





dreilamelliger Kurbel- 
induktor (m) 
magneto-generator with 
triple-magnet 
magneto (f) k manivelle 
et k trois aimanta 


Antriebvorrichtung (f) 
driving gear 

/> dispositif (m) de com¬ 
mand© ou d’actionne- 
ment, command© (f) 


Tp^XMaTHHTUUfi pyM- 
HOfi IIHAyKTOP'B (m): 

f >yUHOfl HHjXyKTOpTs 

HHityKTopi* ct> py- 
KOHTKOft) BT> TpB Mar- 
HHTa 

generator© (m) a rnano- 
vella a tre magneti 
inductor (m) 6 magneto 
(m) de manivela cod 
tres imanes 


npHBOAHoe npncnocod- 
jienie (n) 

dispo9itivo (m) di azio- 
namen to 

mecanismo (m) de ini- 
pulsidn 


Schleiifeder (f) 
brush-collector 
ressort (m) d© contact 


dreilamelliger Kurbel- 
induktor (m) fiir Dop- 
pelleitungsbetrieb 
magneto-generator-with 
7 triple - magnet for 
double trunk system 
magneto (f) a manivelle 
et h trois aimant9pour 
lignes doubles 


cK0Jn>3flntaH npyuuma 

(f) 

molla (f) di contatto 
resorte (m) de contacto 




L !f 1 L 


py^Hofl nH^yTCTOpt (m^ 
(HHjtyKTOpi CT» pyh‘0- 
HTKofl) bt> Tpn Mar- 
HHTa (’mexMarHHTHufl 
pyHHOH HHAyKTOpl*) 
AJIH AByxnpOBOAHOB 
CHCTeMU 

generator© (m) a mano 
vella a tre magneti 
per line© doppie 
inductor (m) de mani¬ 
vela con tres imanes 
para lineas dobles 
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Induktor (m) mit be- 
Bt&ndigem Antrieb 
continuously driven 
magneto 

magneto(f) k command e 
continue 


Anruf (m) mittels Pfeife 
whistle call signal 
appel (m) au sitflet 



*ir. 7 ul 


HHAyKTOprb (m) CL flO- 
CTOftHHWlTb IipHBO- 

Aom>; MamHHHUH hb- 

AYKTOpT> 

generator© (m) ad azio- 
namento continuo 
inductor (m) con ini- 
pulsidn continua 


Buaos'L (m) nocpea- 

CTBOITL CBHCTKa; (t>0- 
HHHeCKifi BUaOBTb 
chiamata (f) con ilschio 
Hamad a (f) por silbato 


Zungenpfeife (f) 
reed pipe 
sifflet (m) k anche 


CBHCTOKl* (m) CL BHdpli¬ 
ft ^ p^iomeft npyMCHHOio 3 

silbato (m) de lengiieta 



Rubes trom weckbe trieb 
(m) 

closed circuit calling 
system 

service (m) d'appel k 
courant permanent 

Induktionsweckbe trieb 

(m) 

magneto-generator cal¬ 
ling system 

service fm) d’appel ma- 
gn6to4lectrique ou k 
magneto 


BBOHKOBOft BU30BL (m) 
nOCTOHHHUBTL TOKOM'L 
servizio (m) di chiamata 
a corrente permanent© 4 
servicio (m) de llamada 
con corriente perma¬ 
nent© 

BBOUKOBOfi BU30BT, (in) 
HHAyKTnBUblMlf TO- 
KOVL 

servizio (m) di chiamata _ 
con gener&tore mag- * 
neto-elettrico 
servicio (m) de llamada 
con inductor 
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zweil&melUger Kurbel- 
induktor (m) 
magneto-generator with 
1 doable magnet 

magneto (f) [a mani- 
velle et] k deux ai- 
mants 



pyrooft AByxxarHHT- 

Hilfi HHAYKTOpl (m): 
pyHHOft HH^yKTOpi, 
crh AByMH MarHirraiiH; 
HHA7KTOpi> Wh ABa 
M&THHT& CTb pyKOHT* 
KO» 

generatore (m) a mano- 
vella a due magnet! 
inductor (m) de mani- 
vela con dos imanes 


Magnetmagazin (n) 
compound magnet 
* Jeu (m) d'aimants, leH 
aimants (m pi) 


cecTexa (f) (KomuieKTB 
(m)) MarHHTOBn»; xa- 
ft ihutu (m pi); xarmrr 

Hufi xaraanm* (m) 
aasieme (m) dei magneti 
Juego (m) de irnanes 


Uleichstromwecker (m) 
electric alarm 
sonnerie (f) d’appel k 
3 courant continu, 
timbre (m) d'appel k 
courant continu 



aaeicrpHHecKifi 3 bohokt» 
(m) nocTOHHHaro TOKa 
suoneria (f) elettrica a 
corrente contlnua 
timbre (m) de alarma 
de corriente contlnua 


Unterbrechungsfeder (f) 
interrupting spring, 

4 trembler spring 

ressort (m) interrupteur 
ou d’interruption 


KOHTaKTuaH(npepuBax>- 
man) npyxcHmca (f) 
molla (f) dintemizione 
resorte (f) de interrup- 
ci6n 


AusschluiJfeder (f) 
cut-out spring 
ressort (m) de mise hors 
5 circuit, ressort (m) de 
rupture [pour la mise 
hors circuit des bo- 
bines d Electro] 


paaodataioman npy- 
MCHHKa (f) 

molla (f) di messa fuori 
circuito del rocchetti 
resorte (m) de interrup- 
ci6n 


6 


Wechselstromlttut[e]- 
werk (n), Magnet- 
l&ut[e]werk (n), po- 
larisierter Wecker(m) 
polarised alarm 
sonnerie (f) k xourant 
alternatif, sonnerie (f) 
d'appel polaris^e 



noJiHpHaoBaHHufl sbo- 
hokb (m) nepeirhRHa- 
ro TOKa; nojiaproo- 
B&HHblft 3BOHOKT, 

suoneria (f) polarizzatA 
timbre (m) pol&rizado 


polarlsierter Wecker (m) 
mlt einer Glocke 
polarised alarm with 
7 one gong 

sonnerie (f) d’appel po- 
laris^e k un [seul] 
timbre 



nOJlHpH30B&HHUd 3B0- 
HOKh (m) CT» OAHOfl 
HaiUKOfi 

suoneria (f) polarizzata 
ad una cam pan a 
timbre (m) polarlzado 
con uua campana 


Kldppel (m) 
s bell clapper 

marteau (m), battaut(m) 


M0Ji0T04eicb (m) 

battaglio (m) 
badajo (m) 
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polarisierter Wecker (m) 
mit zwei Glocken 
polarised bell with two 
gongs 

sonnerie (f) d’appel po¬ 
lar!s^e a deux timbres 


UOJlHpHSOBaHHLlA 3BO- 
HOKL (m) CT> ABVMH 
F HamK&MH 

suonerla (f) polarizzata l 
a due campane 
timbre (m) polarizado 
con dos campanas 


Kelchglocke (f) 
rap-shaped gong 
timbre (m) forme calice* 
timbre (m) forme 
rlocho 



a 


KOuycoodpaaHaA (ny6- 
KOobpaauaH, 6 okbjio- 
odpaauafl) uarnica (f) # 

campana (f) a calico 
campanula (f) tirolesa 


Betrieb (m) mit Selbst- 
ausachlui der Rollon 
system with automatic 
switching-out coils 
fonclionnement (m) a 
mise hors circuit au tc- 
matique des bobinos 


^tflcTBie(n) (padoTa(f)) 
ctl aBTOMaTinecKmrB 
BUKjno'ieuiearL Kaiy- 
nxeKT, 

funzionamento (m) a 
messa fuori circuito 3 
automatica del roc- 
chetti 

serviclo (m) con desco- 
nexibn automatica do 
los carretes 


Betrieb (m) mit Selbst- 
onterbrechnng 
automatic cut-out sys¬ 
tem 

fonctionnement (m) a 
interruption automa- 

tiqUO 


A^flcTBie (n) ct» aBTo- 
MaTH'iecKiiBTb nepc- 

pUBOM'b 

funzionamento (m) ad 
intcmiziono automa- 4 
tica 

servieio (m) con intc- 
rrupcion autonuiticft 


Weaker (m) mit FaU- 
scheibe 

alarm with drop indi¬ 
cator 

<onnerie (f) d’appel a 
volet 



BBOHOICL (m) ci> OTIIU- 
Aaioui.HM'b K.iaua- 

HOSTL 

suoncria (f) con cartel- 5 
lino indicatore 
timbre (m) con disco 
aviMidor 


Fortschellwecker (m) 
continuously ringing 
bell 

ponnerie (f) d'appel con¬ 
tinue 



HOlipepURHO A'feftCTB^TO- 

mirt hbohoktj (m); bbo- 
noh'L»(m) nenpepwBua- 
ro A'b^oTBi>i 
8uoneria (f) a suono 
continuo 

timbre (m) de llamada 
continua 
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lir.xtMMiiliii (iiocu.iae- 
Mufi) TOUT. full BT. 

ickiiM aBoiiKa (b> anou- 
Koitoft irlam): ncv>- 
tmuiii uuabiBuofl 

TOKT. 

corrente (f) dl chlamata 
lu partenza 

corriente (f) do ll&mada 
emJtlda 


ankommendcr Weck- 
slrom (m) 

receiving alarm current 
courant (m) d’appel qui 
* arrive, courant (m) 
f d'appel rocu, courant 
- (m) d'appel a la re¬ 
ception 


BXOAamifi (nojiysae- 
raff) tokt. (m) 
corrente (f) di chlamata 
In arrivo 

corriente (f) de llamada 
reciblda 


intermitticrenderWcrk- 
strom (m) 

Intcnnittcnt ringing 
a current 

courant (m) d'appel in¬ 
termittent 


nuauBHofi npepuBH- 
CTufl tokt. (m) 
corrente (0 di chiamata 
Intermittentc 
corrente (f) de Ilamada 
in term! tente 


SrhluCzeichenabgabe (f) 
ringing off signal 
emission (0 du signal 
* do cl6ture ou do ter- 
minaison ou do fin 
de communication 


orfoft (m); OTtSoflawfl 
CHTHajiT. (m) 
emissione (0 del segnale 
di fine conversazione 
emisldn (Ode la seBal de 
fin de la converBacion 


cinfacliesSchluCzcichcn 

(n) 

single clearing signal 
signal (m) de cloturo 
6 ou do tenninaison 
simple, signal (m) do 
fin dc communication 
siinplo 


IipOCTOfi (0<$UKH0BeH- 
Htlfl) OTffoft (m)(BHaKT. 
(m) oTfSon) 

segnale (m) sempllce di 
fine conversazione 
seflal (0 sencilla de fin 


Abkllngcl[ungs]systcm 

(n) 

ring-off Nystem 
systeme (m) dc fin do 
« communication par 
sonnerie, systeme (m) 
d'arertlssemcnt della] 
flnd'un entretieu tcie- 
plionlque en sonnanl 


oTfkifiHaH CHCTeMa (0: 

CHCT6MB (0 CT. OTtSoen 
sistema (m) dl segnala- 
zlone di line conver¬ 
sazione mediante suo- 
neria 

sistema (m) de aviso del 
fin de la conversacidn 
por medio de una 
campanula el£ctrlca 


abklingcln (v) 
to ring off 

_ ressonner (v) k la fin de 
7 la conversation, an- 
noncer(v) [cn nonnant] 
la fin dc l'ontrctien 


Aa-Tb (-BATb) OTfafl 
llnlre (v) la comunlca- 
zione, avvlsare (v).la 
line della conversa¬ 
zione 

interrumpir (v) la cornu 
uicacldn 
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filitzableiterspindel (f) 
spindle or bobbin of the 
lightning protector 
tige (f) de parafoadre 


4 


a 


Kohleblitzableiter (m) 
fQr Doppelleitung 
carbon lightning-protec¬ 
tor for double lines 
parafoudre (m) k char- 
bon pour Ugne k deux 
fils 



Blitzablelter(m) mil Ab- 
schmelzrttllchen 
lightning protector with 
fuse coils 

parafoudre (m) k bo- 
bines fusibles 



Sprechzelle (f) 
telephone call-box 
cabine (!) t^ldphonique 



schallsichere Sprech¬ 
zelle (f) 

sound-proof telephone 
call-box 

cabine (f) tdtephonique 
gourde ou capitonn^e 
ou matelassge 


rpoMooTBOAHHH KaTyui- 
Ka (f) 

tubetto (m) parafulmine i 
vastago (m) del para¬ 
rrayos 


yro;iLHufi rpoMOOTBOA'b 
(m) jvih AByxnpoBOA - 
UOft CHCTeMU 
parafulmine (m) a car- 
bone per una linea a 2 
due flli 

pararrayos (m) de car- 
b6n para una linea 
de dos conductores 

rpoaooTBOAT* (m) cr> 
imaBKHMH (jierKo- 
imaHKHMH) KaTyrn- 
KaMH 

parafulmine Cm) a roc- 
chetti fusibili 
pararrayos (m) con ca- 
rretes fusibles 


TejietpoHHaH [paaroBop- 
Han] dyAKa (f) 
cablna (f) telefonica 
locutorio (m) telefdnico 


4 


3 b YKonoivio ma» man 
(8ByK00Tpa>KaTejn>- 
Han)Tejie(bOHuafl[pa3- 
roBOpHBH] dyAKa (f); 
dyAKa odirraa Marnofl 5 
MaTepiefl 

cablna (f) telefonica 
muta 

locutorio (m) telefdnico 
acolchado 


AusrQstung (f) der 
Sprechstelle 
equipment of a tele¬ 
phone station 
6quipement(m)du poste 
t£16phonique 


noAUoe ycTpoftcTBO (n) 
pa3roBopHaro nymcra 
equipaggi&mento (m) 6 > 

del posto telefonico 
equipo (m) de la esta- 
cidn telefdnica 


automatlsche Beleueh- 
tungseinrichtung (f) in 
Telephonkabinen 
automatic lighting ar¬ 
rangement in call- 
boxes 

circuit (m) pour l’^clai- 
rage automatique des 
cabines t616phoniques 


aBTOMaTH^ecKoe ocB'fc- 
meHie (n) TejiecfrOH- 
HUXT) dyAOKT, 
circuito (m) per Tillu- 
minazione elettrica 
automatica nella ca- . 
bina telefonica 
circuito (m) para la 
instalacion automa¬ 
tica de alumbrado en 
loslocutorios telefoni- 
cos 
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Kemvorkehrtelephon in) 
long distanco telephone 
I recepteur (m) pour le 
traflc a longue dis¬ 
tance 


Wandstatlon (f) 
» wall telephone 
poste (m) mural 



Wandapparat (m) 

:i wall Instrument 
apparell (in) mural 


Wandgehituse (n) 

4 wall instrument box 

boite (f) murale tw d’ap- tt 

pareil mural 


Hakcnumschalter (m) 
telephone hook-switch 
r, eommutateur (m) a cro- 
chet, levier-commu¬ 
tated r (m) 


selbsttutiger Hakenuiu- 
Nchalter (m) 

a automatic hook-swltcli 
eommutateur (m) auto- 
mntique a crochet 


schrankfttrmiges Wand- 
gehituse (n) 

7 box pattern wall Instru¬ 
ment 

boito (f) murale ;cn] 
forme (d’]arinolre 



W 


pultfttrmigcs Wandgc- 
hiluse (n) 

desk-pattern wall in- 
ff stniment 

lioite (f) murale ten! 
forme [<le] pnpitre, 
boite (f) mil rule a pu- 
pltro 



Tejiet|n»iii. (in) .uiu mcvk- 
Ayropo.u«aro cooOme- 
hih (jah neperoBO- 
poin. Ha 6o.ii>utin 
paacTormifl) 
tclcfono (m) per gTandl 
dlsianzc 

telcfono (m) para gran 
distancia 


CTtHHoA TeJietboHHuA 
annaparb (m); crt-H- 
Han TtjJieipoHHaH craH- 

uia (0 

posto (m) da parete 
estacldn (f) muni 


crtHHoft TeJietbom. (m) 
(TeJic<t>OHHufl aiina- 
pan. (m)) 

apparecchlo (m) da pa- 
rete 

telcfono (m) de pared 
octobt. (m) crfcHHoro 
Te.ic(tiona (Tc.ied>OH- 
uaro annapaTa) 
cassetta (0 da parete 
caja (f) mural 
KptoHHOodpadHMfl uepe- 
KJUOsaTCJib (m); nepe- 
KvTio tare Jib in. BHjffc 
Kpio^Ka 

gancio (m) commutators 
conmutaaor (m) de 
gancho 

caiio.it. AcTByio mi A (aB- 
TOMant'iecKiA) nepe- 
KJiioqaTeJU. (m) m. 
BHA*fe KpiOHKa 
gancio (m) eommutn- 
torc automatlco 
conmutador (m) de 
gancho automatico 

uiKadJooCpaaHhifi oc- 
TOB-b (in) crttiHaro 
Tejicdioua; crfcu- 
hoA uiKadrb (m) 
cassetta (f) murale in 
forma dl armadlelto 
caja (0 mural en form a 
de armario 


crkHuoA HUUiKT. (m) Cb 
lUOQHTpOMH 

cassetta (0 murale in 
forma di legglo 
caja (f) mural en forma 
de pupilre 
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Schrelbpult (n) 
writing shell 
pupitre (m) 


moiiHTpT. (m) 

a leggio (m) t 

pupitro (m) para escribir 


Armsthtze (f) 
telephone arm-rest 
aecoudoir (m) 



v 


JlOKOTUHKfc (m) 
posa-braccio (m) a 

reclinatorlo (m) 


a 


Tischapparat (m), 
Schwede (m) 

Swedish desk set, desk 
telephone 

appareil (m) porta til, 
appareil (m) de table, 
»uedois (m) 



CTOJIOBU ll Tejie<bOHT>(m); 
HacTOJiLHuit TeJie(f)OH- 
Htift annapart (m) 
telefono (m) da tavolo 3 
uparato (m) de mesa, 
estacidn (f) telefdnica 
de sobremesa 


totersatxkasten (m) 
box-base 

support (m), c&isse-sup- 
port (f) 


llakeoumschalter (m) 
mlt zwelarmigem 
Hebei und Amboft- 
kontakten 

telephone hook-switch 
with two-armed lever 
and anvil contacts 
commutateur (m) k cro¬ 
chet avec levier k deux 
bras et plots ou en- 
clumes de contact 


Sprechstellenschaltung 


(0 

connection of telephone 
stations 

connexions (I pi) de 
poste t£ 16 phonique 


Kon troll element (n) 
control cell 

pile (I) ou 616ment (in) 
de control© 

Hauptanschluil (m) 
main or principal con¬ 
nection 

r «nivant le cas:) raccor- 
dement (m) principal 
on poste (m) principal 


it 




HmHicfe (m) CTOJiOBaro 
(nacTOALiiaro) Tene- 
cJioHa (Te.iec})OHHaro 4 
aimapaTa) 
piedestallo (m) 
cftjita (f) 

nepeKjnoHaTeJib (m) bb 
BiiA'b Kpio^Ka cb ABy- 
iuieHHirb pwqaroMi> h 
yAapHhlWH KOHTaK- 
Taira 

gancio (m) commutatore 
con leva a due bracei 5 
e contatti a martel- 
letto 

conmutador (m) de 
gancho con palanca 
de dos brazos y mar- 
tillo de contacto 

cxeMa (I) coeAHHeHitt 
TeAe<})OHHO#t CTampH; 
cxeMa BKjnoneHiR Te- 
Aer|)OHHhix'h annapa- 
tobt> *> 

eollegamento (m) dl un 
posto telcfonico 
acoplamiento (in) de la 
estacidn telefdnlca 


KOHTpOJILHUfl ajieMeHri. 

(m) 

pilft (f) dl controllo 
pi la (f) patrdn 


rjianHoe coeAHHenie (n) 
(coodmeme (n)) ^ 

raccordo (m) principals 
unidn (f) principal 
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a 


b 


c 



Endanstalt (f), Endamt 
/ (n) 

terminal station A 

bureau (m) extreme 


KOHeHH&H (0K0HeHB&M) 
CT&HIUfl (f) 

ufflcio (m) d’estremiu 
oflcina (f) extrema 


Zwischenanstalt (f), 
Zwischenamt (n) 

9 intermediate station 
bureau(m) intermedia! re 


upoMeHtyTOHHaii ct&h* 
iuh (f) 

ufflcio (m) intermedio 
oflcina (f) intermedia 


Obcrweisungsanstalt (f) 
transfer station 
bureau (in) de tranaferl, 
bureau (m) teiegra- 
3 phique relie par tele¬ 
phone a un bureau 
teiegraphique d'un 
autre reseau 


Zwischenstellenuin- 
schaltcr (m) 
sub-exchange switch- 
4 board 

commutateur (m) de a 
poste teiephonique 
intermediaire 


HtromschhiUstiick (n) 
contact 

plot (m) de fenneture 
de circuit 


c 


\) 7 




y : '-U 

c 

a 4 




H 


CTaHuin (f) jyiH Texe- 
4 >ohhoA nepe^aHH 
(nepeflaqn no re.it- 
(t)OHy) Tejierpajnrb; 
uepeBOAHan CTaanis 
(fi 

stazione(f)di traslazione 
telegraflca fatta col 
telefono 

oflcina (f) de cambio 

riepeKjnouaTeAb (m) jvm 
npOMOKyTOHHtDTb 
cTauuifl 

coinmutatoro (m) del 
posto telefonico inter¬ 
medio 

conmutador (ml de 1* 
estAcidn telef6nica 
intermedia 


nacTb (f), 3aMLUca»m&H 
TOKT»; KOHT&KTH&fl 
uacTb 

contatto (m) di chiu- 
sura 

contacto (m) de cierrt 
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burchsprechstellung (f) 
through position, Bpeak- 
ing position 
position (f) de communi¬ 
cation direct© (c. k d. 
avec exclusion des bu¬ 
reaux intermbdiaires) 


Stadtfernsprechbetrieb 

(m) 

local telephone ex¬ 
change 

exploitation (f) ou ser¬ 
vice (m) de tblbphouie 
nrbaine 

Fernsprechtellnehmer 

(m) 

telephone subscriber 
abonnb (m) [au tele¬ 
phon e] 

Teilnehmerleitung (f) 
robscriber's line 
ligne (f) d'abonne 



tiruppierung (f) derTeil- 
nehmerleitungen 
grouping of the sub¬ 
scribers' lines 
groupement (m) des 
lignes d’abonnes 


Verbindungsleitung (f) 
junction line 
ligne (f) de raecorde- 
ment ou de jonctiou 


t'inen Arbeitsplatz mit 
xLeitungen belegen 

(v) 

to connect an operator 
with x lines 
garnir (v) le pannetiu 
d’un opbrateur de x 
lignes 


Teilnehmerstelle (f) 
subscriber's station 
poste (m) d'abonnb 


coejmHeHie (n) 

CKB03HOTO (lipflMOI'o) 
coodmeHifl 

posizlone (f) di Iras- 1 
mission© diretta 
posicion (f) de trans- 
inisibn directa 


nKciuioaTauiH (f) ropoA- 

CKHXT, TeJI6<t)0H0BT> 
servizio (m) telefonico 
urbano 

servicio (in) telefbnlco 
urbano 

adoBeHTB (in) *rejie<J)OH- 
HOfi CTaHUlH 

abbonato(m) al telefono :i 
abonado (m) del telb- 
fono 


np0B0Ai» (m) adoHeHTa 
linea (f) dell’abbonato * 
linea (() de abouado 

rpyuiiHpoBKa (f) npoBO- 
Aobt> kt> adoHeHTairt; 
rpynuoBoe pacnpeA'fc- 
jienie (n) (pacupeA^* 
jieHie no rpynnaMi>) - 
upoBOAOBi> kt> a6o* 
ueHTaMi* 

riiggruppamento(m)dcl- 
le lineo degli abbonati 
agrupacibn (f) de las 
llneas de los abonados 

COeAUHHTeJlLHU fl npo- 
BOAT> (ni); C06AHHH- 
Te-ibHan .umi/i (f) 6 

linea (f) di conninl- 
cazione 

linea(f) de comunicftcibn 

aauHTL pabouee bt1»cto 
x npobOAanii; rk.ik>- 
UHTL x IipOBOAOBTi H*l. 

pabouee mIjcto 
AH segnare (v) x line© ad 7 
un tavolo di comu- 
tazlone 

©ncargur (v) li un opera- 
dor de un cuadro de 
* llneas 

TeJiecbom* (mj (Te;ie<jH>H- 
hijh aunapan, (mu 
ationeHTa s 

posto (m) telefonico 
d’abbonato 

ostacibn (f) de abonado 
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zwel Teilnohiner vor- 
binden (v) 

to connect two sub¬ 
scribers 

1 raettre (v) en communi¬ 
cation deux abonnes, 
relier (v) deux abon- 
nds 

die Vcrbindung trennen 
(v) 

to disconnect the lines 
* couper (v) ou inter- 
rompre (v) ou rornpre 
(v) la communication 

ITxnschalt-sanl (m), Ap- 
paratesaal (m) 

J telephone switch room 

salle (f) des appareils 


Steckerleitung (f) 

4 plug cord 

conducteur (m) de fiehe 


Sleeker (m) 
r, plug 

fiehe (f) [de conjoncteur] 

Schuurleitungs- 
umschaltung (f) 
cord line connection 
6' communication (f) ou 
liaison (f) dtablic par 
cordon, commutation 
(f) a cordon 


Kinfuhron (n) des Stek- 
kers in die AnschluU- 
klinke der Zentrale 
inserting the plug in 
the subscriber’s jack 
7 Introduction (f) de la 
fiehe dans le conjonc¬ 
teur du bureau cen¬ 
tral, insertion (f) de la 
fiehe dnns le conjonc¬ 
teur du bureau central 


Anschluliklinke (f) 
spring jack 

H conjoncteur (m) ou jack 
(m) de liaison ou dc 
jonction 


coejtHHHTb any xi. arto- 
iieuTom. 

me Here (v) in eomuni- 
oazlonc due abbonati 
comunicar (v) d dos 
abonados 


npep-Bara (-UBa-rb) co- 
oomeuie; na3T,e.xn- 

H-HTL (-HTfcj 

interrompere (v) la co- 
municAzione 
interrumpir (v) la co- 
municacidn 

aunapaTHJjft 3ajn> (m); 

annapaTHaa (f) 
sala (f) degli apparecchi 
sftla (f) de apAr&tos 



uiTenceJibuufi npoBoxb 

(m) 

conduttore (m) di sptna 
conductor (m) de Have 


urrencejis (m); hitkiko- 

B«fl KOHTaKTT> (m) 
spina (f), tappo (m) 
Have (f), clavija (f) 

nepeKjnoueiue (n) (koh- 
MyTaitiH (f)) uiHypo- 

BblMH KOHTaKTHblJm 
UlTCUCeJIHMlI 

commutazione (f) a cor- 
done 

conmutacidn (f) de cor- 
d6n 


bboat* (na) (BBeaenie 

(n), BeTaB-ienic (n)) 
nrrenceAH wi> rirfea^o 
neHTpajiLHaro Koxiry- 
TaTopa 

introduzione (f) della 
spina nel jack 
introduccidn (f) dc la 
clavija en el jack v 
clavijero 





r 


t- 


» !• 

L 


i 


i 


1 


ririxiAO (n) (coeaniiH- 
Teabiioe nrfcaAo) 
jack (m), presa (H a 
mol la, bocchetta *T« 
jack (m) f clavijero (mj 


a 
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Abfragfejstecker (m) 
enquiry plug 
Ache (f) de demand e 
[d’occupation] 


OnpOCHLlfl (OTB'feTHBlft) 

mTencejn* (m) 
spina (f) di chiamata 
clavija (f) de rcapuesta 


Verblndungsstecker (m) 
connection plug C 

Ache (f) de raccorde- 
ment 


AmtanschluCleitung (f) 
subscriber’s line 
Ugne (f) de raccordo- 
ment au bureau 


Sperrung (f) der Amt- 
anschluBleltung 
cutting-off the subscri¬ 
ber’s line 

blocage (m) de la ligne 
de raccordement au 
bureau 


Anrufapparat (m) 
call signal apparatus 
appareil (m) d'appei 


Zentralrufbattcrie (f) 
common battory for call- 
signal 

batterie (f) centrale d ’ap- 
pel 


BLiauBiioil nuencejit (m) 
spina (f) di collega- 2 
mento 

clavija (f) de uni6n 

CTaHUiOHHBlft C06AHUH- 
TeJibHuft npOBOA't (ni) 
linoa (f) di collega- ? 

mento dell'ufficio 
linea (f) de unidn de 
la oflcina 


djIOIWpOBKil (f) CTftH- 
uioiiHaro coeAHHH- 
Te.n.naro npOBOAa 
blocco (m) della linen , 
di collegamento del- 
l’ufficio 

cierre (m) de la linea 
de unidn de la oflcina 


BwnuBHoii [cnmajiL- 
nwB] annaparb (in) 
avvisatore (m) di ehia- a 
mata 

aparato (m) do llamada 

iteHTpajii.Haa baTapea 
(f) aau blihobu 
batteria (f) centrale di , 
chiamata 

batcrla (f) de llamada 
central 


Prufung (f) der Leitung 
auf Besetzung, Be- 
aetztprtifung (f) der 
Lei tun g 

‘engaged’ test, busy te¬ 
sting 

test (m); essai (in) d’oc¬ 
cupation de la ligne; 
essai (m) pour savoir 
si la ligne est occupde 

Ortsverkehr (m) 
local calls (pi) 
iraftc (m) local, com¬ 
munications (f pi) lo¬ 
cales 


scbuurloscr Klappen- 
schrank (m) 
cordless switchboard 
tableau (m) commuta- 
teurfc volets sans cor¬ 
dons 


npoB'bpKa (f) aaiiHTa jiu 

JIHH1H 

saggio (m) d’occupa- ? 

zione della linea 
cxanien (m) do la linea 


MiscTiioe coobmeHie (n) 
servizio (in) locale s 

servlcio (m) local 

Te.iecJ)oiiHurt KOMMyTa- 
Toph (m) ct> lwiana- 
HaMii 6e3*b WHypoB'L; 
HiTence.iLHWii Kosmy- 
TUTOP'!. $ 

tuvolo (m) di coraniu- 
tazione n cartel lini 
senzn cordon! 
cuadro (m) conmutador 
sin cordones 







Verblndungsstdpsel (m) 
connecting-plug, cal- 
1 ling-plug 

Ache (f) de connexion 
ou de raccordement 


Untersalzpull (n) 
a (leak 

pupilre (m) 


coeAHBHTeJii>Huft nrren- 
ce;n> (m) 

spina (f) dl eollega- 
men to 

clavija (f) de conexmn 



luouHTyi. (m) (Komiyra- 

leggPo R (m) 
pupltre (m) 


Untersatzlisch (in) 
•t table 
table (f) 


Klappcnklinke (() 
annunciator Jack 
4 conjoncleur (m) ou Jack 
(m) a volet 



ctojti. (m) [KOMuyia- 
Topa] 
tavolo (m) 
mesa (f) 


a 


nrfciAo (n) n. KJiana- 
Hom> 

liocchctta(f) a cartellmi 
Jacks (in pi) annunrU- 
dores 


die Klappe filllt 
r the annunciator-disc 
' drops 
le volet tombo 


KJianani. (m) oTnajaen- 
il cartellino cade 
cae el annnclador 


Zeilkontakt (in) 

« intermittent contact 
contact(m) intermittent 


Dauerkonlakt (in) 

7 permanent contact 
contact (m) permanent 


iipepuBHCTufi (BpeMen- 
ttuft) KOHTajm. (m) 

con tat to (m) Intermil- 
ten te 

contacto (m) lntermi- 
tente 

JT.1HUU ItCH (IIOCTOH HH Mil 1 
KOHTBKTT. (m) 

contatto (m) perma- 
nente 

contacto (m) perma- 
nento 


KomyTaTopi> (m) re> 
KJiananami (none- 

Kln|)i>enschrank (m) fiir ', * r phiikt, (m)) jjih abj’X- 

Doppelleilungcn . ; J upoBojHUXi. .niHiH 

imlicntor switchboard ; 1 1 . L T \ | tavolo (m) <11 commuta- 
for double line - i -.cppa i zlone con cartellini » 

tableau (m) a volets • • : ••‘I 1 dopplo fllo 

pour llgnes doubles ' ciiadro (m) de indie* - 

® dores telefAnicos isirs 

linens dobies 
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Anrufklappe (f) 
call-indicator disc 
volet (m) d'appol 



HT 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 


BwauuHofi hvianam. 

(m) 

cartellino (m) di 
chiamata 

indicador (m) de 
disco de llamada 


KUnke (f) nrfcajto (n) 

Jonjoncteur (m), jack k', k\ k', k\ fc 4 ( m ) 


Mlthttrtaste (0 
listening key 
cl6 (f) ou clef (f) d'd- 
conte 


KJDOTb (m) ana noflcjiy- 
mBBauiH 

cblave (f) d'ascolto 
Have (1) de escu cha 


Mlthttrstttpsel (m) 
listening plug 
rtche (f) d'6coute 


Mithbren (n) 
listening 
4coute (f) 


Mithbrmbgllrhkeit (f) 
possibility of listening 
possibility (f) d'4couter 


uiTenceJib (m) jinn nojt- 
cjryniHBaHifl 
spina (f) d'ascolto 

clavlja (f) _ 

noACJiyui-aTb (-HBATb); 
ascoltare (v) 

escuchar (v)_ 

BoaMOHCHOCTb (f) nojt- 
cjryuiHBaTb 

possibilita (f) d’ascol- 
tare 

poslbllidad (f) de escu¬ 
char 




..._ 


Abfrag[e]apparat (m) 
ojierator's enquiry de¬ 
vice 

appnreil (m) de demande 
(d'occupation). appn- 
reil (m) permcttant a 
l'opyrateur do demnn- 
der si l'on parle encore 

Abfragen (n) 
operator's enquiry 
demande (f) d'occnpa- 
tlon, demande (f) do 
l’opyratoiir pour sa- 
volra H'on parle encore 
abfragen (v) 
to enquire 

demander (v) Bi la ligne 
esl occupye 


annaparb (m) j,in 
onpoca; onpociiuft 
annaparb; T&nedioH- 
iiuft annaparb npn 
Kosoiyraropl; 
ilisjxpsitivo (in) di «aggio 
aparnto (m) para obser- 
\ar m bay coinunlca- 
cidu cn la lliu’A 


onpoci. (in) 

domauda (f) d'occnpa- 
sione 

llamada (f) 


onpamnnaTb 
domandar (v) 
llamar <v) 
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Abfr&g[e]schnur (f) mlt 
Stbpsel 

. enquiry plug and cord 
1 cordon (m) de demande 

S d'occupation] avee 
Icho 


besondere Abfrag[e]- 
statlon (f) 
separate enquiry 
* station 

poste (m) special de de- 
mando [d'occupation] 


Rufkontrollzelclien (n) 
signal controlling the 
3 call 

signal (m) de contrble 
d'appel 


ltulumschaller (in) 
. call switch 

commutatour (m) 
d'appel 


Sprechumschallcr (m) 

, speaking switch 

eommutateur (m) de 
conversation 


Klappenschrankclcklro 
magnet (m) 

r electromagnet (or indl 
' cator switchboard 
blectro[almant] (m) di 
tableau a volets 


Fallkl&piH! (() 

anunclator disc, drop a 

volet (m), clapet (in) 


ftesprllchkontrollc (f) 
supervisory control 
8 contrblc (ni) dc l'cntre- 
lien ou de la conver¬ 
sation 



onpocmifi nraypT, (m) co 
nrrencejiein,; ororfcr- 

ceju. 

cordone(m) di domanda 
d'occupazlone con 
spina 

cordbn (m) de llamada 
con clavija 

ocoban onpocHaa (err- 
B’ferHafl) cTauiiiH (1) 
posto (m) spectale di 
domanda d’occnpa- 
zione 

estacibn (f) de llamada 
especial 

KOHTpOJILHUfl CHTBSJn- 
(m) o nuaoirh; BHbpa- 
Topi (m) 

segnale (m) di controllo 
di chiaiuata 
selial (() de comproba- 
cibn de llamada 

nuauBHofl nepeitum- 
TeJtb (m) 

commutatore (m) di 
chlamata 

conmutador (m) de lla¬ 
mada 

neperoBopHufl nepc- 
KJDO'taTeJiLi (m); nepe- 
KjnonaTejn. (m) jan 
neperoBopoBT, 
commutatore (m) di 
conversazione 
conmutador (m) de 
conversaclbn 

anempoMarHim (ml 
(pejra (n)) ouawBHoro 
(OTtSoftnaro) KvianaHa 
clcltromagnete (ui) del 
tavolo di commnta- 
zione a cartcllinc 
electroimiin (m) del eua- 
dro indicador 

oniajanmifi ruianatfi- 
(m) 

cartellino (m) Indicatore 
a caduta 

indicador (m) de disco 
npoB-kpKa (f) odc.’iyw"- 

BaHut aboHetrroBi 
upoB-fepKa paaroso- 

POBT, 

controllo (m) della con¬ 
versazione 

comprobacibn (f) de la 
conversaclbn 
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Femverkehr (in) 
long - distance traffic, 
trunk-line traffic 
trade (m) Intemrbaln, 
trade (m) dee grandee 
lignes, trade (m) a 
grande distance 

Kemamt (n) 
trunk-line ofdcc 
bureau (m) t416phoniquo 
Interurbaln, bureau 
(m) pour communi¬ 
cation t616phonlqne & 
grande distan ce_ 

Stadtfemvermltt[e]- 
lungsamt (n) 
local trunk exchange 
ofdco 

bureau(m)central Inter¬ 
urbaln ok des grande* 
lignes 

Ferndlenst (m) 
trunk service 
service (m) t416phonique 
Interurbaln ou k lon¬ 
gue distanco 

Fernvcrblndung (f) 
trunk communication 
communication (f) t616- 
phonique Interur- 
balne ou k longue 
distance 


FernanschluB (m) 
trunk connection 
raccordement (m) 1616- 
phonique intemrbaln 


Femsprechdbertrager 

(m) 

telephone translator 
translateur (m) t614- 
ph onlque 


einschenkllger Fcrn- 
sprechdltertmger (m) 
one-legged telephone 
translator 

translateur (m) t616- 

phonique simple ou a 
tine seulc branche 


coofSmcHie (n) hu Atme- 
Koe paacTonuie; new- 
AyropoAHoe coofime- 
Hie . 

servlzio (m) in terurbano, 
servizio (m) dollc gran- 
di llnee 1 

servlcio (m) Intcnirbnuo 
ueHtayropoAuaH Tejie- 
dtOHHafl CTaHuin 
tifdclo (m) telefonico pel 
servlzio In terurbano x 
central (f) telefdnlca 
para el servlcio In¬ 
to rurbano 

ropoACKan MevKAyro- 
POAHAH TeJie(J>OHHAH 
CTaHuifl (f) 

tifdclo (m) telefonico pel 3 
servlzio urbano 
conlral (f) telefdnlcn 
para el servlcio ur- 
bano 

cjiymCa TO ha JieHtAy- 
ropoAHOin. TCAecboffh 
_ (ha ueiKAyropoAHOfl 4 
TeJietbOHHOH CTAHUiu) 
servlzio (m) telefonico 
servlcio (m) lelcfdnico 
Tejie<t>onHoo MewAyro- 
poAHoe coo6meHie(n) 
eomnnlcazlone (f) tele- g 
fonlca 

coniunleacidn (f) telo- 
fdnlca 

npiicoeAUHeHie (n)TOJie- 
(|k>ba (TeJie<t>oHBaro 
annapara) kt. ueHt.ty- 
ropoAHoft jihhLh o 

collegamento (m) tele¬ 
fonico 

unI6n (f) telefdnlca 

Tejie<t>OHHUfl TpaHCJlH- 
Topx (m) 7 

traslatore (m) telefonico 
translador(m)tolef6nlco 


lipoCTofl TeJie<|)OHHMfl 
TpaHC-ifrropa (m) 
traslatore (m) telefonico # 
ad uno solo bracclo 
translador (m) telefdnlco 
de tin solo brnzo 





1136 


zwelschenkllger Fern- 
sprochtibortrager (m) 
two legged translator 
1 tranalateur (m) t416- 

phonique double ou 
a deux branches 


elsengesclilossener 
Ringiibertrager (m) 
ring-translator with clo- 
2 sed magnetic circuit 
tranalateur (m) annu- 
lalre & circuit magng- 
tique fermg 


Differontialttbertrager 

(m) 

3 differential translator 
tranalateur (m) difK- 
rentlel 


aboAhoA TeAe4K>HHuA 

TpaHCAHTODT. (m) 

traslatore (m) t«lefonico 
a due braccl 
translador (m) telcfiv- 
nlco do dos brazos 


KO-XbUeBOA TpaHC-lH- 
todt. (m) ch aanKsy- 
toh me-i-hanoA mar- 
hhthoA ntukio 
traslatore (m) anulare a 
circulto magnetico 
chluso 

translador (m) anul&r 
con circulto magnc- 
tlco cerrado 
AHdxJiepeimiajibHuA 
TpaHCJiflTopi (m) 
traslatore (m) dlfferen- 
zlale 

translador (m) dlferen- 
clal 







♦if 
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Kernlciluugssystem (n) 
dcsKlappcnschrankcs 
trunk-line Indicator 
"* switchboard 
syst&mo (m) lntcrurbain 
du tableau a volets 


CHCTCMa (f) cocAiiuemA 
Me)KAyropoAHaro kom- 
nyTaTopa 

sistema (m) telefonlco 
interurbano con 
quadro a cartellinl 
sistema (!) de llness 
lnterurbanas del cuh- 
dro lndlcador 


r. 


Kemklappe (!) 
trunk line Indicator 
volet (m) pour grandee 
llgnes 



K.tanain> (m) MeHvAV 
ropoAHaro Kojmj’Ta- 
■ropa (ajih abjiSkiixt. 
paacTOHHiA) 
cartclllno (m) indlcatore 
di ufia linea inter- 
urbana 

lnd icador (m) de disco de 
una linea interurbana 
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Schlu£[zeichen]klappe 

(f) 

ring off indicator 
volet (m) de cloture, 
volet (m) de tin de 
conversation 


oTdoffuud K*iauain» (m) 
a wi 8a to re (m) a car* 
tell in o di fine conver- t 
sazione 

indicador (m) de fin de 
conversacldn 


Zentralumschaltcr (m) 
central switchboard 
commntateur (m) cen¬ 
tral 


aeHTpajiLHuft KOioty- 
TaTopr* (m) 

commutatore (m) ceu- 2 
trale 

conmutador (m) central 


Zentralumschalter (m) 
mit Gltihlampenanruf 
lamp signal switch¬ 
board (switch-board 
with glow-lamps for 
subscriber signals) 
tableau (m) commuta- 
teur k lampes annon- 
ciatrices 



IteHTpaJILHUft Komiy- 
TaToxrt (m) ct> Jiau- 
noHKanH uaKajiHBamn 
(KaJIHJIBHUMH JiaM- 
nami) jym Bbiaona 
tavolo (m) di commu- 3 
tazione con chiamata 
luminosa 

cuadro (m) conmutador 
con llamada de lam- 
paras de incandes- 
cencia 


no;ie (n) crh KajiHJiBHU- 
mh jiaMnami; aockh 

Laini>enfeld (n) UtAMAMAAmb (f) Cb JiaMii04KaMH Ha- 

bank of lamps, lamp ksjih Banin 4 

panel quadro (m) delle lam- 

pan neau (m) des lampes :□ pade 

tablero (m) de las 1 rtni- 
paraa 


Kufkontrollampe (f) 
call-control lamp 
lampe (f) de eontrole 
des appels 


Platzl&mpe (f) 
pilot lamp 
lampe (f) pilote 

Hchluiilampenpaar (n) 
pair of supervisory 
lamps 

paire (f) de lampes [an- 
nonciatrices] de fin de 
communication 


ZwlUingklinke (f) 
pair of jacks 
jack (m) ou conjoncteur 
fm) double. Jacks 
(m pi) jume16s, con- 
joncteurs (mpl) ju- 
mel6s 


KOHTpoJibHaa jiaMnouKa 
(f) J\JIH RUSOBa 
lamp&da (f) di controllo 5 
della chiamata 
lampara (f) para la coui- 
probacidn de llamadas 


KOHipo.TbHaH JiaMiia (f) 
lampnda (f) pilota # 

liimpara-piloto (f) 


jwb JiaMiuJ (f pi) otGo>i 
coppia (f) di lampadc 
per fine conversazione 7 
par (m) de lamparas 
de fin 


;iBoftHoe nrfcaao (n) 
jack (ra) accoppiato & 
palanca (f) gemela 


II 


72 







1138 


Drillingklinke (f) zur 
Binschaltung dor 
Sprechgarnitur 
operators' triple liste¬ 
ning key 

i conjoncteur (m) triple 
pour la mise en cir¬ 
cuit de Tappareil tdld- 
phonique do l’opdra- 
teur 


TpoftHoe rirfcaAo (n) ajui 
BKJiio<ieHiH Tajieit)OHa 
TeJie(t>OHncTKn (bhk- 
jnoHOHifl rapHBTypu) 
jack (m) triplo perl’in- 
serzione dell 1 apparec- 
cliio tolefonico dell’ 
operator© 

jack (m) triple para 
poner en circuito el 
aparato telefdnico 
de la tclefonista 


Drillingstecker (m) dcr 
Sprecbgamitur 
operators’ triple liste- 
* ning plug 

fiche (f) triple pour 
l'appareil tdlepho- 
nique de l’opdrateur 


Klinkenring (m) 
socket of the jack 
J bngue (f) ou douille (f) 
de jack 

AnschluBklemmenbrei t 
(n) 

board with junction 
4 terminals 

planchette (f) dos borncs 
de jonction 


TpoflHoft lirrenceju, (m) 
Tejie(J)OHa rapHirrypH 
TeJie<j)OHHCTKH 
spina (f) tripla i>er Tap- 
parecchio tolefonico 
clavija (f) triple del apa¬ 
rato telefdnico 


KOJn»uo (n) nrb3.ua 
ghiera (f) d’imbocca- 
tura, ancllo (m) di 
guardia del jack 
anillo (m) del jack 

lOCKa (f) Cb S&XCHXaHII 
(OKUMaMH) 

quadro (m) del morsetti 
di connessione 
placa (f) de las bornas 
de unidn 


Vielfachschrank (m) 
multiple switchboard 
5 tableau (m) commute* 
teur multiple, mul¬ 
tiple (m) 


Ansatztisch (m) 

, additional table or 
6 section 

table (f) additionelle 



MHOrOKpaTHUfl KOMMV’ 
TaTopi» (m) 

tavolofm) commutator©, 
multlplo (m) 
cuadro (m) indicador 
multiple 


Ao6aB04Hijd CTOJTb (m)- 
KOMMyTaTorn> (m) 
tavolo (m) addizionale 
cuadro (m) adicional 


Ansatzschrank (m) 

7 additional board 
tableau (m) additionel 


AodaBOHutifl iuKacjrb 
(m)- KOMMyTaTornb (®) 
armadio(m) addizionale 
armario (m) adicional 


Schrankta8t[en]werk (n), 
Schranktastatur (f) 

# key-board or plug-board 
of the switchboard 
tablette (f) des elds 



AOCKa (f) ch KHouKami 
(KJiK)MaMn) 

tastiera (f) del quadro 
comma tat ore 
tablilla (f) del cuadro 
conmutador 


Vonncrkhebel (m) 
record key 

levicr (m) d’onregistrc- 
ment 


aanu cu saioiuift (onrfc- 
uaiomifl) pwqan> ( ,n ) 
leva (f) per prenotare 
Have (f) de anoiacidn 
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Fernleltungaschrank 
(in), Fernschrank (m) 
trunk-line board 
'tableau-jeommutateur 
(m) du service inter- 
urbain ou & grande in¬ 
stance ou des grandes 
llgnes 

Doppelsprechscliallung 

(f) 

diplex telephone con¬ 
nections (pi) 
connexions ((pi) U16- 
phoniques en diplex 


Hauptfemsprechamt (n) 
central telophone office 
bureau (m) t416phoniquo 
principal 


IIauptvennitt(ejlungs- 
amt (n) 

central telephone ex¬ 
change 

bureau (m) central prin¬ 
cipal 

Einpchnursystcm (n) 
single-cord systom 
syst6me (m) monocordc, 
systime (m) a cordon 
unique, syst£me (m) n 
tin seul cordon 


Zwelschnursysteui (n) 
double-cord system 
systimo (m) dlcorde, 
syst£me (m) ii deux 
cordons 


VlelfachuuiHchaller (ni) 
multiple switchboard 
commutateur (m) mul¬ 
tiple, multiple (m) 


Anrufzeichen (u; 
call signal 
signal (m) d’appel 


selbattatigcs Sehluii- 
zelchen (n) 
automatic ring-off 
signal 

signal (m) automatique 
de cloturo ou de flu 
do conversation 


MeHtnyropojuujfl kom- 
xyTaTopTj (m) 
quadro(m) commutatore 
pel servizlo intenir- 
bano 

cuadro (m) conmutador 
para el servicio in- 
_ terurbano 

coejunieHie (n) juift abj- 
KpaTuaro hah MHoro- 
KpaTHaro TejiecJioHH- 
DOBaHin 

collegamento (m) tele- 
fonico diplex 
acoplamiento(in) diplex 
rAauHan Te.ieitioiiiian 

CTaHiiiii (f) 

ufflcio (m) telefonlco 
principals 

ofleina (f) telefdnlca 
principal 

r.iamiaii ueHTpajumafl 
CTaimix (() 

ufflcio (m) centrale prin- 
cipale 

ofleina (f) central tcle- 
fbuica 


oAHOiiniypHaii ciicTcMa 

(f) 

sistema (m) ad un solo 
cordone 

sistema (m) de nn solo 
cordAn 

AHyxinHypuaH citcTejia 
(0 

sislcma (m) a due cor¬ 
don! 

slslcma (m) de dos eor- 
dones 

MHOrOKpaTHhlfl KOHliy- 
rnTopi. (m) 

cummutatoro (m) mul¬ 
ti plo 

conmutador (m) mul¬ 
tiple _ _ 

Hhi.iiJimoe npiicnocoO- 
.lenie (n); HhiniJHHoft 
curHaji'L (m) 
segnale (m) (11 chinmata 
seflal (f) do llamada 
uBTOMaTHHccKiii old oft 
(m), aBTOgaTH'iecKift 
oTdoftimft cnnia.n. 
(m) 

segnale (m) automalico 
di lino conversazione 
soilal (f) automatics para 
indicar cl flu de la 
convorsacidn 
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elnfache Verblndungs- 
Iclinlce (f) ohne Anruf- 
zelchen 

simple connecting key 
1 without call signal 
simple Jack (m) de 
jonctlon sans signal 
d’appel 


Abfrag[elkllnke (f) 

„ operator's enquiry key 
jack (m) de demande 
[d’occupatlon] 


Vonchalt[e]klinke (f) 
break-jack of the trunk 
junction board 
3 jack (m) addltlonnel, 
jack (m) d'intercala- 
tlon 


Uauptverteilergestell(n) 
main distributing frame 
4 inonture (f) du rApar- 
llteur principal 


Vielfacliumschalter (m) 
In Schrankform, 
schrankfdrmlger Vlel- 
lachumschalter (m) 
cabinet-pattern mulli- 
" pie switchboard 
cominutateur (m) mul¬ 
tiple ou tableau (in) 
cominutateur mul¬ 
tiple forme nrmolrc 


npOCTOe C06AHHBT6JD>* 
Hoe (coodnorre^iiBoe) 
rataAO (n) 6eaa bh- 
suBHoro CHmajia 
(npHcnocod.ieBiu) 
connesslone (f) sempllce 
senza segnale dl chia- 
mata 

palanca (f) sencllla de 
comunlcacldn sin se- 
llal de llamada 


onpocaoe (otb^thoc) 
nrhaflo (n) 
jack (m) dl risposta 
jack (m) de respuesta 


AodaBOHBoe ra-hano (n) 
jack (m) d’lntercala- 
zlone 

jack (m) de intercalacldn 


num> (m) nepeKJW- 
nenift; maBimA pac- 
upexfrntT&ii. (m) 
intclalatura (f) del ri- 
partitore principale 
soporte (m) ti bastldor 
(m) del dlstribnldor 
principal 


BepntKaJiBHufl Mitoro- 
KpaTHuA KouuyTa- 
TO pi* (m) BT> BH.Tfc 
lUKacpa 

commutatore (m) mul¬ 
ti pi o a quadro 
con mu lad or (m) mul¬ 
tiple en cnadro, con- 
mutador (m) multiple 
en forma do armario 




Kliukenfeld (n) nHorowpaTBoe noJie (n) 

« Jack panel l ] TnT Pj! quadro (m) dei Jacks 

panncau (m) do Jacks cnadro (m) de Jacks 


Klinkenkabel (n) 

Jack connection cable 
cordon (m) ou cftblo (m) 
de Jonctlon dcs jacks 


Kafiejib (in) jah MHoro- 
Kpaniaro naan; kob- 
PobmA itafiejib 
cavo (m) dl collega- 
mento del Jack 
cordAn (m) de uni6n 
de Ins Jacks 
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Brustmikrophon (n) 
breast-microphone, 
breastplate trans¬ 
mitter 

microphone (m) de poi- 
trine, microphone k 
plastron 


Lederschild (n) 
leather breastplate 
plastron (m) en cuir 



ventellbarer Hals- 
riemen (m) 
adjustable neck strap 
bretelle (f) rAglable 


HarpyAHbift MHKpo- 
(J)OHT> (m) 

microfono (m) du petto 
micrAfono (m) de escudo 


KoataHufl HarpyAHHicb 

(m) v 

scudo (m) in pelle 
escudo (m) anterior 

nepejtBHWHoft pexeHh 

(m) 

cinghia (f) aggiustabile 3 
correa (f) de longltud va¬ 
riable a volu ntad 


Befestigungsband (n) 
fastening belt 
courroie (f) de fixation 


coeAHHUTeatHan JieHTa 

(0 

Cordelia (f) d’attaccare 
hebilla (f) de fijaciAn 


H&ngemikrophon (n), 
Schwebemikrophon (n) 
suspended microphone, 
swinging switch¬ 
board transmitter 
microphone (m) sus¬ 
pend u 



nOA^feCHUft MHKpO(p()HT> 

(m) 

microfono (m) a 90spen- 
sione 

micrAfono (m) suspen- 
dido 


Tragstange (f) 
supporting bar 
barre-support (f), barre 
(f) de support 


KpOHIUTefiHl* (m) juih 
noABrbcKR MHKpocboHa G 
8barra (f) di sopporto 
barru (f) soporte 


Fuhrungsstange (f) 
guide bar 

Uge-guide (f), tige (f) do 
guidage 


nartgummirolle (f) 
ebonite pulley 
poulie (f) en Abonita 


blanke Zuleitungs- 
spirale (f) 
bare coiled wire 
splrale (f) nue conduc- 
trice 


HaiipaBJimomift c/rep- 

)K6Hf> (m) 
guida (f) 
barra (f) de gnla 


aAOHHTOBUft po.'lIIKT> 

(m); pojinm. 11 m, po- 
roBoro (TBepAaro) H 
KaynyKa 

carrucola (f) d'ebanite 
polea (f) de ebonita 

rojiaa (HenaojinpoBau- 
Han) no abo ah man 
(iipoBOAHiuaa) cnn- 
pa. 11 , (f) 9 

spirale (f) di conduttoro 
nudo 

espira (f) de alanibro 
desnudo 


b 


c 


(1 
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Vlelfachum- 
schalt[e]tafel (f) 
multiple swltch- 
/ board 
tableau (m) 
mutatcur mul¬ 
tiple, multiple 
(in) 


Vorsehalt[e]schrank (m) 
s additional switchboard 
tableau (in) coumnta- 
teur additioimol 


Wecktaste (f) 

•1 calling key 

touche (f) d'appel 


Vielfachumschalier (m) 
mit Schanzcichcn 
multiple (m) switch¬ 
board with visible 
4 signals 

roinmutateur (m) mul¬ 
tiple a slgnaux opli- 
ques oak annunciation 
optlque 


Viclfnchuuischaller (in) 
mit Kpringzelchcnaii- 
ruf mu] Gliihlampen- 
Hignalislerung 
multiple switchboard 
r> with drop-signals and 
supervisory lamps 
coinmutateiir (m) mul¬ 
ti pie avec appel a 
signal tombant et 
lampe annonclatrice 


.Sprecliganiitur (f) 
operators' set 
>; garniture (f) tdldpho- 
nlquo, ap|>areil (in) 
d'opdrateur 


lischformlge 1' 
schnlt[c]tafel (f) 
table-form of switch¬ 
board 

tableau (in) commuta- 
teur forme tabic 


aotoroKpantoe no¬ 
ne (n) MHOrO- 
Kpamaro kom- 
M>TaTopa 
tavnlo (m) mm- 
nmtatore mill- 
tiplo, multiplo 
(m) 

cuadro (m) con- 
mu tador mul- 

_tiple _ 

Ao6aBO , iHijft TeaetjKjH- 
Huft KoioiyTaTop'b (m) 
quadro (m) conimuta- 
tore addizlonalc 
cuadro (m) comnutador 
adicloual 


, BuauBiian (cnrHajn>- 
Han) KHonKA (f) 
tasto (m) dl chlamata 
tccla (f) de 11am ada 


MHoroKpamuft Kowry- 
TATopi. (m) ct oirrn- 
<iecKofl ciimajniaa- 
tliefl (onTHHecmini 
CHrHajiaMii) 
multiplo (m) con sogna- 
lazlonl ottlchc 
comnutador (m) multi¬ 
ple con scAales vi¬ 
sibles I 

MHoroKpaniufl i.omt)- | 
TaTojn. (in) n. bijckb- 
KiiBaioiitiiMH enrsa- 
Jiaan b cHnta.ni.ia- 
uiefl JiaidioMKauB Ha- 
Ka.iiiBaHifl 

multiplo (m) con avvisa- 
lore dl chiamala a 
rlllevo automatico e 
segnalazlone luml- 
nosa 

couiniilador (m) imilti- 
pic con llamada j 
auuncio por latnpan 
lncandcsccnte 
Te-iecjioin. (in) (rapHit- 

Ty pa (f)) TeJiethOHUCTKH 

guarnlzlone (f) tele- 
fonlca 

cqulpo (m) telefbnico 


TeJie(J)OHHuil Koinij'Ta- 
Topi, (m) m, Byjk 
CTo.ia 

commutatore (m) a for¬ 
ma dl t&vola 
cuadro (m) comnutador 
dc mesa 
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Zwlschenvertoller (m) 
intermediate distribu¬ 
ting board 

rgpartilcur (in) Inter¬ 
media! re 


Vorteilerrahincn (m) 
distributing frame 
cadre (m) de r6partlteur 


IIPUMU/KV'TUMIIOC no. ie 
(n); 1UHTL (111) lipn- 
ne/KyTonnaro nojin 
ri parti tore (m) inter- 
ntodlnrlo 

ri*t>artldor (m) Inler- 
modlo 

pacnpejikniiTejii.H.ui 
paMii (f) 

• piadro (m)di ripartitore 
euadro(in) de re)>artidor 


Vlelfachkllnkenstrelleii 

(m) 

row of multiple-jacks 
rdglette (f) de Jacks mul¬ 
tiples 


Vlolfachkllnko (f) 
multiple jack 
conjoucteur (in) mul¬ 
tiple, jack (m) mul¬ 
tiple 

Vlelfachklinkcnfeld (n) 
multiple-jack panel 
panneau (m) de Jacks 
multiples 


Kuflzoichenjkllnkc (f) 
calling jack 
jack (m) a signal d'ap- 
l>el 




pasn.-a (f) <ri. mioro- 
KpaTiiUMii nrhajaxii 
regleile (f) di jack 
tublilla (t) portadora de 
los jacks multiples 


MiioroKpaTHoe rH-fcajto 

(n) 

jack (m) multiple 
Jack (m) multiple, pa- 
lanca (f) multiple 

MiioroKpaTHoe lio.ie (n) 
tavolo(in) dl Jacks mtil- 
tipli 

cuadro (ni) multiple de 
palancas 

mba.to (n) ch BU.IUR- 
iiuiri. upHciioco&ne- 
Hietn.; Koxfimtiipo- 
naHiioe rniaao 
jack (m) a segnalc di 
chlamata 

Jack (in) dc sefial de 
llamada 


Sprechumschaltcr (m) 
listening or speaking 
key 

commulateur (m) ou cl£ 
(f) de conversation 



Druckstange (f) 
button- or press-ro<l 
tlge (f) de poussolr 


iiepeK^jouaTeJii. (in) 
commutatore (in) dl 
conversazione 
coiunutndor(in) de con- 
versaclon 


HaiKiiMiioft cTep/Kem. 

(m) 

sbarra (f) di presslone 
varilla (f) de presi6n 


Abfrag[e]stellung (f) 
enquiry position 
position (f) de demande 
[d’oecupatlon] 


onpociioe (oTirtrrHoe) 
no.io>Keiiie (n) 
posizione (f) di risposta 
poslcidn (f) de llamada 
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Mlthontellung (f) 

1 listening position 
position (f) d’dcoutc 


Durchsprechstelluug (f) 
speaking position 
v (through position) 
position (f) de communi¬ 
cation dlrecte 


noJiOHceHie (n) (BtcuoRe- 
Hie (n)| juih noAc.ir- 
umBamfl paaroBopa 
no Tejiec{)OHy 
posizlone (f) dl ascolu 
poslc lrtn (f) de escuchar 

noaoHceHie CKBOSHoro 
paaroBopa 

posizlone (f) di tras- 
tnisslone dlretta 
)K»slcl6n (f) de comnnl- 
cacidn dlrecta 



HUtomaiisches SchluU- 
zcichengalvanoskop 
(n) 

galvanoscope tor auto- 
.1 math: rlng-off signal 
galvanoscope (m) aulo- 
matique de signal do 
dii dc conversation ou 
de signal do cloture 


l’olarlsationszelio (f) 

, polarisation cell 
1 pile (() ou Element (in) 
polarisable 






UBTOMaTUieCKill OTtioil- 
Huft rajiLBanocKom. 
(m); aBTOMaronecKoe 
oTtSoftHoe npHcnocod- 
.lOHie (n) 

galvanoscoplo (m) auto- 
matlco segnalante la 
fine della conversa¬ 
zione 

galvanoscoplo (m) de 
seflal automatics del 
fin de la coDvorsacidn 


nojiHpiiaauioHHwft ojie- 
MeHTh (m) 

plla(t) dl polar! zzazione 
pila (f) de polarlzAcion 


Signalstromkrels (m), 
Anruflampenstrom- 
krcls (m) 

signal circuit. Indicator- 
lamp circuit 
circuit (m) d'annoncla- 
teur, circuit (m) de 
lampe anuonclatiicc 


tihihlanipcnslgual (n) 

0 lamp signal 

signal (m) par lampe A 
Incandescence 


irfciib (f) RuauBHoro 
iipHcuo&ieHifi; irkits 
BuauBBun CHma-ib- 
huxi> JiaiuioieKi 
circulto (m) dl chiamata 
con lampade ad In- 
candescenza 
circulto (m) dc aniin- 
clador 


CHTHajn» (m) jiajuiot- 
Kamt HaKa-THBanifl 
avvlsatore (m) con laiu- 
padaad incandescenza 
seDal (f) por lam para 
Incandescent© 
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Vielfachumschal ter (m) 
mit Qlfihlampensigna* 
listening 

multiple switchboard 
with lamp signalling 
commutateur (m) mul¬ 
tiple a annonciation 
par lampe a incan¬ 
descence ou avec lam- 
pes k incandescence 
annonciatrices 


(rliihlampenannif (m) 
lamp call 

appel (m) par [lampe k] 
incandescence 


tischfttrmiger Vielfach¬ 
umschalter (m) 
table-pattern multiple 
switchboard 
commutateur (m) mul¬ 
tiple [en] forme [de] 
table 


Vielfachumschalter (m) 
mit Klappenanruf 
multiple switchboard 
with drop Indicators 
commutateur (m) mul¬ 
tiple k volets d'appel 


Vielfachumschalter (m) 
mit selbsttAtigem dop- 
pelten Schlufizeichen 
multiple switchboard 
with double automa¬ 
tic clearing signal 
commutateur (m) mul¬ 
tiple avec deux si- 
naux automatiqiies 
e cloture 


Fauschalgebtthr- oder 
Bauschgebiihr-Teil- 
nehmerschrank (m) 
flat rate subscribers 1 
board 

tableau (m) des abonnls 
a forfait 


MHoroKpaimift Koioiy- 
TaTopi, (m) ct* cnr- 
Hajraaauieft Jiaxnon- 
k&xh HaKajraBaHiH 
multiplo (m) con segna- f 
lazione luminosa 1 
conmutador (m) mul¬ 
tiple con anuncio por 
ldmpara incandes- 
cente 


BU 30 BT, (m) jiannouKaMii 
HaKajraBaHiH 
segnalazione (f) di chia- 
mata a lampadina ad £ 
incandescenza 
llamada(f) por l&mparas 
incandescentes 


XHoroicpaTHufl KOMMy- 
TaTOUTL Kb BH^fe CTOJia 
multiplo (m) in forma 
di tavolo s 

conmutador (m) mul¬ 
tiple en forma de 
mesa 


MHOrOKpaTHLlft KOMXy- 
TaTopr* (m) ct* blibub- 
hlimh KJianaHaMH 
multiplo (m) con indi¬ 
cator! di chlamata a 4 
cartellini 

conmutador (m) mul¬ 
tiple con llamada por 
discos 


MHOrOKpaTHblfl KOMMy- 
TaTopi* (m) ct* aBTO- 
MaTHTecionn* aboA- 
HLIMT* OTtSottHUMT* 
npHcnocodJieHieirf* 
multiplo (m) con doppi - 
indicator! automaticl 
di fine conversazione 
conmutador (m) mul¬ 
tiple con sell ales 
dobles automatical 
de fin de conversacibn 


KOMMyTaTopr. (m) ajih 
adoHeiiTOBT*, njiaTH- 
ntuxT* no on-roBOMy 
TapHcfry 

tavolo (m) degli abbo- n 
uati a forfait 
cuadro (m) conmutador 
de los abonados a 
tanto alzado 
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Grundgebtihr-Teilneh- 
merschrank (m) 
message rate subscri- 
1 bers' board 

tableau (m) des abonngs 
a conversations taxdes 
ou tarif6es 

Ortsverbindungs- 
Bchrank (m) 
connecting board, June- 
a tion board for local 
line communication 
tableau (m) pour com¬ 
munication locale 


Kern verm i ttlu ngs- 
schrank (m) in it Un- 
terbre c h u n gskli n k e n 
incoming trunk-line 
7 junction board with 
break-jacks 

tableau (m) cominuta- 
teur pour le service 
interurbaln avec jacks 
de rupture 


Transitschrank (m) 

4 transfer board, through 
board 

tableau (m) de transit 


halbautomatischer Urn* 
schalter (m) 

r semi-automatic switch¬ 
board 

commutatcur (m) semi- 
au demi-automatique 
SchaTtkipper (m), Kipp- 
hebelumschalter (m) 
rocking key 
o.U (f) de commutation 
k bascule, commu- 
tateur (m) a bascule 


Vielfachumschalter (m) 
mit selbsttfttlg sich 
liebenden Klappen 
multii)le switchboard 
with automatic self- 
restoring drops 
commutatcur (in) mul¬ 
tiple avec volets a 
rel£vomeut automa- 
tique 


KomryTaTopra (m) jvw 
adoHeHTOBTK, njiaTa- 
mjurh no Tancfc 
tavolo (m) degli abbo- 
nati a tariffa 
cuadro (m) conmutador 
de los abonados a 
tarifa ordinaria de 
conversacidn 

KOMMyraTopi* (m) jiah 
irfecTHaro coodmema 
tavolo (m) per la cornu* 
nicazione locale 
cuadro (m) conmutador 
para la comuni cocidn 
local _ 

KOMxyTaTopi> (mj aaa 
MejK/tyropoAHaro co- 
odmeHia cn» noc.Tfc.no- 
BaTeabHUXH nrfea- 
Aami 

tavolo (m) per la cornu- 
nicazione col servizio 
interurbano, con jacks 
d’intemizione 
cuadro (m) conmutador 
para el servicio Inter¬ 
urbano con jacks de 
inter rupcldn_ 

KOMMJTaTOpi* (m) ^.TH 
npoxojuunRXi* (rpaH- 
bhthuxt,) nepero- 

BOin> 

tavolo (m) d’intercomu- 
nicazione 

conmutador (m) de tran- 
si to__ 

no^yaBTOMaTHqecKifl 
KOMMyraTopi* (m) 
commutatore (m) semi- 
automatico 

conmutador (m) semi¬ 
auto mAtico 


KOHXyTETOpHUfl KJUO<n> 
(m) 

chiave (f) dl com mu - 
tazione 

Have (0 de conmutacldn 

MHoroKpaTRbifl Komry- 
TaTopi> (m) ci» caxo- 
aanpuBaionniMncH 
KJianauaMH (ch asTO- 
MaTnnecKH noAHHva- 
ioiuhmiich KjianauaxH) 
multiplo (m) con avvi- 
sfttori di cbiamata a 
rilievo antomatico 
conmutador (n) mul¬ 
tiple con discos qua 
se le van tan automat! - 
camente 
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Vielfachumschalter (m) 
fiir Zentralbatterie- 
betrieb 

multiple switchboard 
for common battery 
system 

commutateur (m) mul¬ 
tiple pour syst^mes 4 
batterie central© 

Yielfachumschalter (m) 
fflr Ortsbatteriebetrieb 

multiple switchboard 
for local battery 
system 

commutateur (ml mul¬ 
tiple 'pour systemes 4 
batterie locale 


Lampen sign alvielfach- 
umschalter (m) fur 
Telephonstationen mit 
Induktor und Einzel- 
batterien 

ra ulti pi e s wi tchboard 

for magneto and bat¬ 
tery-working 
commutateur (m) mul¬ 
tiple avec lampes a 
incandescence pour 
postes ttStephoniques 
h magneto et 4 bat¬ 
teries individuelles 


Anruflampe (f) 

^all-lamp, indicator 
lamp 

lampe (f) d’appel, lampo 
(f) annonciatrice 

rohrenlbrmige Gliih- 
lampe (f) 

tubular incandescent 
lamp 

lampe (f) 4 incandes¬ 
cence tubulaire 



Aufleuchten (n) der An- 
ruflampe 

lighting up of the call- 
lamp 

allumage (m) de la lampo 
d’appel 


die Anmflampe leuchtet 
auf 

the call-lamp lights up 
In lampe d’api>el s'al- 
lume 


MHoroKpaiHun KOM- 
MyTaTopi* (m) jvifl 
CHCTeMu ueiiTpajiL- 
hwxt» CaTapew 
multiplo (m) pel sistema 1 
a batteria centrale 
conmutador (in) mul¬ 
tiple para si sterna 
de bateria central 

MHOrOKpaTHblft KOMMy- 
TaTopT> (m) jvw ch- 
CTeMU Ml>CTHbIXT> 6a- 
Tapeft 

multiplo (m) per sistema 2 
a batteria locale 
conmutador (m) mul¬ 
tiple para sistema de 
bateria local 

MHOrOKpaTHUft KOM- 
MyTaTopT» (m) C*b 
CHmajibHMMH jiaM* 
ll[04K>MH jyiH CH- 
CTeMbl MtCTHblX'b 
daTapefl h iiHjtyK- 
THBHarO BM30Ba 
multiplo (m) con lampa- ^ 
dine per stazionl tele- 
foniche con induttore 
e batterie individuali 
conmutador (m) mul¬ 
tiple cou lamparas 
para estaciones tcle- 
fdnicas con inductor 
y hatcrias sepurartas 


BHUhlBHAH JiaMIlOHKa (f) 
lampada(f) di ©hiamatu 4 
lampara (f) de llamada 


npoAOJiroBaTan (uh- 
jiuHAPHHccKan) JiaM- 
ii[04Kja(f) HaKa^nBaui>i 
lampaua (f) ad incan- o 
desceuza tubulare 
lampara (f) incandes- 
cente tubular 

HanajinBaHie (n) (cbI;- 
ueHie (n)) BHBWBHofi 
jia*no4KH (jiamiih) 
ftecensione (f) della lam- . 
pada ad incandes- 
cenza 

encendido (m) de la lam- 
para incandescent© 

BU31JBHAH ^aMn'04K';a 
(f) naKa^UBaeTCH 
(aaropaeTCH) 

la lam]>ada di chianmta * 
s’accende 

la lampara de llainada 
comienza a lucir 
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Krlosehen (n) der An- 
ruflampe 

l extinction of the call- 
lamp 

extinction (f) de la 
lampe d'appel 


Klackersignal (n) der 
Anruflampe 

2 flickering of the call- 
lamp 

signal (m) vac ilia nt de 
la lampe d'appel 


SchluBzeichenlampe (f), 
SchluBlampe (f) 

3 clearing lamp 

lampe (!) de fln de con¬ 
versation, lampe (f) de 
cldture 


das Schlufizeichen er- 
scheint 

the clearing signal ap- 
4 pears 

le signal de cloture ap- 
parait; le signal de fln 
de conversation ap¬ 
parent 


optische Besetztanzcige 
(f), optische Be- 
setzungsanzeige (f) 

6 visible “engaged” si¬ 
gnal 

signal (m) optique d‘oc¬ 
cupation 



noiyxauie (n) (aaryxa- 
Hie (n) BuauBHofl Jiax- 
doikh (jiaxma) 
spegnimento (m) della 
lampada ad incandes- 
cenza 

apagado (m) de la lam- 
para incandescent© 

cHTHajrb (m) npn no- 

MOIUB XHTaHifl BU3UB- 

Hoft JI&MnOHKH (oax- 
nu) 

segnalazione (f) ad os- 
cillazione di luce della 
lampadina di chia- 
mata ' 

selial (f) vacilante de 
la 1dm para de Uamada 


oTtfofiHan Jiaxna (0; 
Jiaxn[o'iK]a, 03B&Hax>- 
maa oTdofi 

lampada (!) di fine eou- 
versazlone 

ldmpara (!) de fin de 
conversacidn 


nOHBJlH6TCa OT6ofiHMft 
cHTHa*Tb(m) (cnraajrb, 
03HaqaiomiA OTdofl)) 
il segnale di fine appa- 
risce 

la seflal de fin de con- 
versacidn aparece 


oiiTHHecicifl cHruajrb(m), 
oaHaHaiomift hto .hi 

Hin aaHHTa 

segnalazione (f) otticn 
di linea occupata 
seftal (f) 6ptica quo in- 
dica las linoas ocu- 
padas 


Besetztlampe (f), Be- 
setzungslampe (!) 

6 . "engaged” test lamp 
lampe (!) d’occupation, 
lampe (f) de lignc oc- 
cupde 


Kontrollampc (!) 

7 pilot lamp 

lampe (f) de contrdle 


Kontrollrelais (n) 
b pilot relay 

relai8 (m) de control© 


A 

ft 




Jiaxnowa (f), oaHanaio- 
man <rro jiuhlh aaHHTa 
lampada (!) [indicatricc] 
d'occupazione 
lam para (!) de linea ocu- 
pada 


KOHTpoju»HaH aaxuosKa 

(!) 

lampada (!) di controllo 
lampara (!) de compro- 
bacidn 


KOHTpoJibHoe pejia (n) 
relais (m) di controllo 
relevaaor (m) de coxn- 
prob&cidn 
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V berwaohungslampe 
(0 

supervisory lamp 
lampe (!) de controle 


Sprechleitungslampe (f) 
speaking-wire lamp 
lampe (!) de la ligne do 
conversation 


Anrufrelsis (n) 
call relay 
rel&i8 (m) d’appel 



Abschalt[e] relais (n) 

cut-off relay 

relais (m) interrupteur 


KOUTpOJU>UaH JIHMIIH (f) 

lampada (!) pilota / 
lam para (!) do registro 

jiaMnoHKa (!) bt» Te^ie- 

(J)OHHOMT> IipOBO^t 

lampada (!) della linea 
di conversazione 
lampara (!) de la linea 
de conversaeldn 


BuauBHoe pe^ia (n) 
soccorritore (m) di chia- 
mata s 

relevador(m) de 11a mad a 


paai>eAHUHTejn>uoe 
pejm (n) 

soccorritore (m) inter- 
ruttore 

relevador (m) eortacir- 
cuito 


Trennrelais (n) 
separating relay 
relaia (m) de coupure 
ou de separation 



GTtfofiHoe pejia (n) 

“ loccorritore (m) separa- 
tore 5 

relevador (m) desconec- 
1 tor 


Fedenelal8 (n) 
spring relay 
relaia (m) a reasort 


npyncHHHoe pejia (n) 
soccorritore (m) a molla a 
relevador (m) de resorte 


SchluBzelclienrelals (n), 
SchluJJrelais (n) 
clearing relay 
relais (m) de fln de con¬ 
versation, relais (m) 
de cldture 


Oberwachungsrelais (n) 
supervisory relay 
relais (m) de controle 


Zeitrelais (n) 
time lag relay, slowly 
acting relay 
relais (m) a action dii- 
!6r6e ou retard£e, re* 
lais (m) retard ateur ou 
4 temps_ 


Blockrelais (n) 

block relay 

relais (m) de blocagc 

Linienrelais (n) 
line relay 
relais (m) de ligne 


OTdoflHoe pejia (n) 
soccorritore (m) di fine 
conversazione 7 

relevador (m) de fln [de 
conversacidn] 


KOHTpojibHoe pejia (n) 
soccorritore (m) di con- 
trollo 8 

relevador(m) de compro- 
bacidn 


aaMejwnomee pejia (n); 
peaa MeA^ieHHaro a+»A- 

CTBitf 

soccorritore (m) ad azl- 
one differ!ta 
relevador (m) de tlempo 


6ji0KHp0B04H0e pejra(n) 
soccorritore (m) di 
blocco to 

relevador (m) de encla- 
vamiento 

AimefiHoe pe.ia (n) 
soccorritore (m) di linea 11 
j-elevador (m) de lines 
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RelaJsschrank (m) 
relay frame 

1 armoire (f) du relais ou 
des relais 


Ruckstellrelais (n) 

2 step-back relay 
relais (m) de rappel 


Relaisgestell (n) 

3 relay rack 

bail (m) pour les relais 


Relaisanker (m) 

4 relay armature 

armature (f) de relais 


Platzrelais (n) 
pilot-lamp relay (com- 
5 mon-control relay) 
relais (m) des lampes 
pilotes 


Hauptwicklung (f) (des 
Relais) 

6* main coil (of relay) 
enroulement (m) princi¬ 
pal (du relais) 


Haltewicklung (f) (des 
Relais) 

holding coil (of relay) 

7 enroulement (m) de blo- 
cage, enroulement (m) 
de retenue ou d’arr^t 

Messinggeh&use (n) 
brass case 

6 enveloppe (f) ou boite (f) 
ou cage (f) en laiton 

Kupfergeh&use (n) 
copper case 

<J enveloppe (f) on boite (f) 
ou cage (f) en cuivre 

Tele])honrolai8 (n) 
io telephone-relay 

relais (m) du t£16phone 


das Relais in Arbeits- 
lage uberfiihren (v) 
to put the relay in 
working position 
wettre (v) le relais dans 
Jft position de travail 



MiKadvi* (m) jV in pe;io 
annadio (m) di soccorri- 
tore 

annario (m) para rele- 
vador 


BoaapaTHoe peso (n) 
soocorritore (m) di riehi- 
amo 

relevador (m) de llama- 
mlento 

LUHTb (m) jyiH pe.T3 
scaffale (m) pei soccorri- 
torl 

cuadro (m) para rele¬ 
vador __ 

HKopb (mj pcjro 
anna t ura (m) di soccorri- 
tore 

armadura(f)do relevador 

pejia (n) kohtpojibh urt> 
jiaBcno^eirb 

socconitore (m) per la 
lam pad a pi lota 
relevador (m) de laslara- 
paras-pilotos 

rviaBHaa odiioTKa (f) 
pejra 

avvolgimento (m) prin- 
cipale 

arrollamlcnto (m) prin¬ 
cipal 

aajiepttcHHaiomafl 06- 
MOTKa (f) peao 
awolgimento (m) d'ar- 
resto 

arrollamiento (m) de 
parada 

.laTyHHaa Kopodwa (f) 
cassa (f) d’ottono 
caja (f) de latdn 


M'kAiian Kopodica (f) 
cassa (f) di ramc 
enja (f) de cobre 

Te.ie(t)OUHoe pe.TJ (n) 
soccorritore (m)deltele- 
fono 

relevador (m) del telc- 
fono 

nepeB-ecTid-oAUTblpeoa 
bt» nojioweme paoorw 
me Here (v) il soocorri¬ 
tore uella posizione 
di lavoro 

poner (v. el relovador en 
la posioidn de trabajo 
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Rfickgang (m) dee Relais 
in die Ruhelage 
return into the rest- 
position of the relay 
retour (m) du relais au 
repos ou k la position 
de repos 


BOSBp&meme (n) p exa 
m* noJiOMteme itokoh 
ritomo (m) del soccorri- 
tore alia positione di / 
riposo 

vuelta(f) del relevador d 
la posicidn de reposo 


das Relais verharrt in 
der Arbeltslage 
the relay remains in the 
working position 
le relais conserve la po¬ 
sition de travail ou 
reste dans la position 
de travail 


pejra (n) ocTaeTca vh 
nojioweHin padoru: 
pejia coxpaHHen, pa- 
Oo'iee nojioweHie 
11 soccorritore resta 
nella posizione di 
lavoro 

el relevador queda en la 
posicidn de trabajo 


Ruckgangperiode (f) 
des Relais 

period of the return- 
movement of the relay 
pdriode (f) de retour du 
relais 


nepioAi* (in) BoaBpame- 
Hin pejra Ibt> uoJio>Ke- 
Hie...] 

periodo (m) di ritorno 
del soccorritore 
tiempo (m) que tarda el 
relevador en volver 
d su posicidn 




b 


Kipptaste (f), kombi- 
nierte Bprech- und 
Ruftaste (f) 

combined listening and 
ringing key 

cld (f) basculante, cld (f) 
combinde d'appel et 
de conversation 


nepeKHAHoft KJHOTb(m); 
KOM^HHHpOBaHifblft 
Kjuo'rb (nepeKJUOHa- 
Tejn, (m)) ajih paaro- 
BOpa H BU30Ba 
tasto (m) combinato di * 
cbiamata e di conver¬ 
sazione 

tecla (f) combinftda de 
llamada y de conver- 
sac!6n 


Ruftast[enjfeder (f) 

spring of trie calling key & 

ressort(m) de dd d'appel 


npy>KHHa (f) BuauBHoro 
nepeKJiioqaTeJiH 
molla (f) del tasto di 
chiamata 

resorte (m) de la tecla 
de llamada 


Sprechtast(en]feder (0 
spring of the speaking 
key 

ressort (m) de cld de 
conversation 


npy>KHBa (f) paaroBop- 
Haro nepeK-uo'iaTe-ia 
molla (f) del tasto di . 

conversazione 1 

resorte (m) de la tecla 
de conversaci6n 




Rttckniftaste (f) 
l answering key 
cld (f) de rappel 


SprechleltungHtaste (f) 
speaking-wire key 
* eld (f) [de llgne] de con¬ 
versation 



KjnoTb(m) am bosbpat- 
aaro bhbobb 
taato (m) dl rlchlamo 
tecla (f) de llamada, 
Have (f) de respuesta 


paaronopuufl kjdoth'. 
(m) kjiiomx am pa-<ro- 
Bopa 

tasto (m) della [Uuea dl] 
conversazione 
tccla (f) de la lluea de 
conversaoldn 


Drilllngkllnko (0 
triple Jack 

’ jack (m) triple, con- 
joncteur (m) triple 


(iesprtlchz&hlung (f) 
metering of conver¬ 
sations 

4 enrcgistrement (m) on 
comptage (m) du nom- 
bre de conversations 



nirenceju, (n») ct. Tpeiw 
nrbaAamt 
jack (m) tripllce 
jack (m) triple 


ca&n>(m) paaroBoposi: 
c'l&n. oomaro toc-ts 
paaroBopom, 
registrazione (f) delle 
conversazioni 
numeracidn (f) de la* 
convereaciones 


Ki uzelgespntchzablung 

(D 

metering of tolephone 
messages 

6 cnreglstrement (m) ou 
comptage (m) incllvi- 
duel ties conversa¬ 
tions 


ca6n> (m) oTvrkfiBHHn, 
paaroBopom, 
registrazione (T) Indlvl- 
duale delle conver¬ 
sazioni 

reglstro (m) Individual 
de las conversacloue.‘ 


/.abler (m), Zillilvverk (n 
« nioter 

comptenr (in) 


A rbcl tspla tzgesprilch- 
zilhler (m) 

meter for operators' 
position 

coinpteur (m) des con- 
versallous d'tine 
section 



BOpOBT, OAHoro paflo- 
moto irbcTa 
con tatore (m) per 1* 
comunicazont d’uua 
sezlone 

contador (m) de la* 
converaaclones de una 
seccidu 
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Vielfachumschalter (in) 
mit gemeinsamer An- 
ruf- und Mikrophon- 
batterie 

multiple switchboard 
with common calling 
and speaking battery 
commutateur (m) mul¬ 
tiple a batterie com¬ 
mune d’appel et de 
microphone 


MHOrOKpaTHLlfi KOMMy- 
TaTopi> (m) ct> odmeft 

BZJBOBHOft H XHKpO* 

cboHHoft daTapeeft 
commutatore (m) multi- 
plo con batteria cen- 
trale per chiamata e 
microfono 

conmutador (m) multi¬ 
ple con baterla co- 
mun de 11 am ad a y 
de micrdfono 


elektromechanisches 
Fernsprechamt (n) 
automatic .telephone 
office 

bureau (m) ttftephonique 
61ectrom tfcanique 


WOhler (m), Linien- 
w&hler (m) 
intercommunication 
switch 

selecteur (m) de lignes 



aneKTpo - MexaHnqecKan 
Te;ie(t)OHHaH cTamufl 

(f) 

ufficio (m) telefonico 2 
elettromeccanico 
ofleina (f) telefdnica 
electromecAnica 


JIHHeflHtlft KOMMyTB- 
•rop-h (m) 7 

selettore (m) delle linee ‘ 
selector (m) de lfneas 


.Stflpsellinienw&hler (m) 
intercommunication 
plug-switchboard 
selecteur (m) de lignes 
a cheville 


Hauptw&hler (m) 
main intercommuni¬ 
cation switch 
selecteur (m) principal 


Nebenwahler (m) 
subline* swi tch 
sAlecteur (m) secoudaire 




urrencejibuufi JiHHefl- 
uuft KoimyTaTopT* (m) 
selettore (m) di linee 4 
con Bpine 

conmutador (m) de 
lineas con clavijas 


rjiaBHbifl .uiHeAHwfl 
KOBtuyTaTopi* (m) /yia 
aBTOM&TimecK&ro He- 
nocpeACTBeHHaro co- 5 
eAimeHifl 

selettore (m) principal© 
selector (m) principal 


BTOpH'IHLlft .IHHefiHUfl 
KomiyTaTopT. (m) Q 
selettore (m) secondario 
selector (m) secundario 


Verkniipfungsschal t- 
relais (n) 

relay-combination 
switch 

relais-commutateur (m) 
de connexion 


coeAHHHTeAtHoe pejia 
(n) 

commutatore (m) di 
counessione 

relevador (m) conniuta- 
dor de conexidn 


Nummerschalter (m) 
number switch 
commutateur (m) des 
uumAros 


HOMepnnirb (m); KOMMy- 
TaTopi> (in) ct. HyMe- 
paMn 

commutatore (m) dei s 
numeri 

conmutador (in) de los 
nfimeros 
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Vorw&hler (m) 
t pre-selector 

prdsdlecteur (m), «61eo 
teur (m) pr^alable 


Nummernacheibe (f) 

^ number disc 

cad ran (m) ; disque (m) 
k mimcros 


KQntrollubr (f) fur Ver- 
bindungsleitungen 
electrical control-clock 
3 for junction vires 
horloge (f) de controle 
pour conducteurs de 
raccordement 


Zeitmesser (m) fiir Fern- 
ge sprite he 

time check for telephone 
conversations 
4 compteur (m) horaire 
ou de temps pour con¬ 
versations tdldpho- 
niques 


Kalkulagraph (m) 
6 calculagraph 
calculagraphe (m) 


KoioiyTaTopi. (m) juh 
npeABapBTe^H&ro co- 
eAHHeHiH cb rjuiB- 
Hum> KOMMyTaTopon> 
preselettore (m) 
previo selector (m) 

HYnepaTopi. (m) 
disco (m) a numeri 
disco (m) de niimeros 


KOHTpOJILHliie uacu 
(mpl) jramft (coe- 

AHHHT6JH>Hlin> IipO- 
BOAOBl>) 

orologio (m) di controllo 
per conaiittori di 
r&ccordo 

reloj (m) de comproba- 
ci6n para conductores 
de uni6n _ 

cnermicb (m) Bpexesii 

(npOAOJnKHTe^BHOCTH) 
Tejie<t>oHHuxi> paare- 
BopoBT>; (Wh npaK- 

THirk:) [TpexlMHHyT* 
Hufi ([mecTn'MHHyT' 
HWfi) C^§THlim> 
cronometro (m) o conU- 
tore (m) di tempo per 
conversazioni tele- 
foniche interurbane 
contador (m) de tiempo 
para conversaciones 
interurban&a 


perncTpaTopx (m) Bpe* 
MeHH [paaroBopoBi, 
calculagrafo (m) 
calculdgrafo (m) 




tiesprilchzettcl (in) 
record or memorandum 
for telephone mes- 
6 sagos 

memorandum (m) d’en- 
t ret ion ou de conver¬ 
sation 


djiaran, (m) jpui sanncs 
(perHCTpupoBaidfl) 
BpeMeHH fnpoAOJDO*- 
TeJitHocTn) paaroso* 
DOBT> 

tabella (f) delle confer 
sazionl 

registro (m) de las oon- 
versaciones 
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Signallampenschrank 



H' 

(m) 

signal-lamp board 

VAV 


assy 

tableau (m) des lampes 



p 

annonciatriees 



f *i 


KOMJfyTaTopBan .aocKa 
(f) (KOMMyTaTOpHMfi 
imcactrb (m), KOMMyTa- 
Topi* (m)) crb CHmaJib- 
HtiMn jiamiaMH t 

quadro (m) delle lam- 
pade d’avviso 
cuadro (m) de las lam- 
paras de sefiftl 


Meldeamt (n) fur den 
Fernverkehr 
trunk - line regi 9tration 
office, (record station) 
bureau (m) d’enregis- 
trement du service a 
longue distance 


KOHTopa (0 JV ih aanncn 
pa8rOBOpOBT>; KOHTO- 
pa aah 3anBJiemft o 
HcejiaHin neperoBO- 
piiTi> no TejiecfcoHy 2 
ufflcio (m) d’avviso pel 
servizio intemrbano 
oficina (f) de aviso para 
telefonlrt intenirbana 


Meldetisch (m) ffir den 
Fernverkehr 
trunk-line record tfible 
table (f) pour l’enre- 
gistrement du servico 
a grande distance 


ctojtb (m) juih aaimcn 
paaroBopoBi. 
tavolo (m) di avviso pel 
servizio interurbano 3 
cuadro (m) de los con- 
duc tores para el ser- 
vicio intemrbano 


Polwechsler (m) 

pole-changer 

inverseur (m) de poles 


telbstkassierende 
8precli9 telle (f) 
automatic prepayment 
telephone station 
poste (m) teldphonlque 
a prdpaiement ou it 
p&iement prdalable 


Fernsprechautomat (m) 
automatic telephone 
station, automatic 
telephone 

t£16phone (m) automa- 
tique, poste (m) t£16- 
[ phonJqueautomatique 




uepeKuouaTe^k (ra) no- 
JUOCOBl* 

invertitore (m) di poli 
conmutador (m) de polos 


T6Jie<t>OHHuft aBTOMarb; 

Tene(J)om» ctl Konmi- 
Koft fKaccom) [ajih 
iipe^BapnTejiLiioft 
ynjiaTbi aa paaro- 
Bopi>] 

stazione (f) telcfonica a 
riscossione nutoma- 
tica 

estacion (f) telefonica 
con reraudacidn an¬ 
tenna tica 


a 


-f 


!i 



'+4 


TeJiecJ)OHHHft aBTOMart 
(m) 

stazione (f) telefonica 
automatica 

estacidn (f) telefonica 
automtitica 


r.v? 


4 


6 


6 


73 * 
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t«eldsammelapparat (m) 
(des Fernsprechauto- 
maten) 

coin collecting device 
1 (of the automatic tele¬ 
phone) 

collecteur (m) de mon- 
naie (d’un fofophone 
automatique) 
<ieldein\vurf[schlitz] (m) 
slot, coin-slot 
8 fente (f) d’introduction 
de la piece de mon- 
naie 


Nebenstellenbetrieb (m) 
sub-station service 
fonctionneraent (m) de 

3 postes auxiliaires, ex¬ 
ploitation^ des postes 
auxiliaires 

Nebenstellenstromlauf 

(m) 

4 sub-station circuit 
circuit (ra) des postes 

auxiliaires 


Femsprechnebenstellc 

(ft 

° telephone sub-station 
poste (m) fofophonique 
auxiliaire 


Pyramidenschrank (in) 
pyramid switchboard 
ft* tableau (m) [on] pyra¬ 
mid© 


Ncbenslellenanruf- 
klappe (f) 

7 call indicator of a sub¬ 
station 

volet (ra) d’nppel de 
poste auxiliaire 


automatischer Neben- 
stellenumschalter (m) 
automatic sub-station 
8 switchboard 

commutateur (m) auto¬ 
matique de poste 
auxiliaire 


Komunca (f) (tcacca tT>) 
aBTOMaTa 

cassetta (f) per le mo- 
nete di un apparecchio 
telefonico automatico 
caja (f) recaudadora de 
una estacfon telefb- 
nlca automatica 


a 



OTBepcTie (n) a.ih ony- 
CKaeifl M0Hen> 
fessura (f) per le raonete 
ranura (f) para echar la 

pie z a _ 

3KciuioaTauiH (f) ao&T- 
B04HUXT> CTaHlufl (OT* 

A'feJienifl, noACTauuifi) 
servizio (m) con stazioni 
secondarie 

servicio (m) con esla* 
cioncs secundarias 

irfcnb (f) noACTaHuifl (jo- 
da^OTObixi, cTaiiuifl' 
circuito (m) delle sia- 
zioni secondarie 
circuito (m) de las esta- 
ciones secundarias 

Tejiect>OHHoe 0TAi > -ieHie 
(n); TejietfroHHaH iioa- 
CTamua (f); aoCoboh- 
HaflTe.iedjOHHan cTan- 

ui« (f) 

stazione (f) telefonica 
secondaria 

estacfon (f) telefonica 

sec undaria_ 

KOMMyraTopi* (m) ci 
nrb3AaMH, pacno;io- 
HteHHUMH irt murfe 
nnoaMHAH 

quaoro (in) a pi rami de 
cuadro (m) de piratnide 

BuauBHoft K.ianaHi> (m) 
Cb AOdaBOMUOft CTRH- 

uift 

cartellino (m) di cliiama- 
ta della stazione se¬ 
condaria 

disco(m)dellamada dela 
estacfon secundaria 

aBTOMaTHuecKifl Komry- 
TaTopT> (m) a jih coe- 
AHHeHia irtcKOJib- 
khxt> no act a uni A (ot- 
;rfc.ieHiti) ct» rjiaBHofl 
cTaHuiefl 

commutator© (m) auto¬ 
matico di stazione se¬ 
condaria 

conmutador (m) auto¬ 
matico de estacfon 
secundaria 



Janusschaltung (f) 
Janus connection 
couplage (m) [de] Janus 
Janusklappenscbrank 
(m) 

Jauus indicator switch¬ 
board 

tablean (m) k volets [de] 
Janus 



coeABaenie (n) flHyca 
collegamento (m) Janus / 
acoplainiento (m) Janus 
TeJietfrOHHUfl KOMMTTa- 
TOfn. (m) flHyca ct. 
KJianaiiauH 

quadro (m) indicatore 9 
Janus 

cuadro (m) indicador 
Janus 



Telepbonograpb (m) 
tele phonograph 
tdldphonographe (m) 


KOMMyTaTopt (m) flayca 
CT. puqatKHUXH 110- 
pcKaioHaTejiiuiu 
quadro (m) indicatore 
Janus eon commute- a 
tori a inanovclla 
cuadro (m) indicador 
Janus dc conmuta- 
dores de ninuivela 


TeaetfiOHorpadn. (m) 
telefonografo (m) 4 

telefonbgrafo (m) 


Drahttelephonograi>h 

(m) 

(steel)wlre telephono¬ 
graph 

tdldphonographe (m) k 
fl l [d'acler] 



Band telephonograph 

(m) 

tape telophonograpii 
tdldphonograpbe (m) a 
ruban [d'acler] 


Telographon (n) 
telographone 
tdldgraphone (m) 



Telephonzeltung (f) . 

telephone Journal, tele- ** ** 
phonic news paper ** r * ;[] 
gazette (f) ou Journal (m) ** *" ' 

tdldphonlque k 


Phonophor (m) 
phonophore 
phonophore (m) 


uponoao'iuufi Tejietpo- 
Horpacjn, (m) 
telefonogrnfo (m) a fllo G 
telefonOgrafo (m) de 
alambre [de aeero] 

aeHToqHuft TeJieiJiono- 
rpatjn. (m) 

tolefonografo (m) a 6 
nastro 

telefondgrafo (m) de 

cint a_ 

TeaerpatpoHi. (m) 
telegrafono (m) 7 

telegrafono (m) 
TeJietpoHHan raaeTa ((); 
rasem, coodutamman 
B<rt cB'fca'feitifl nojniic- 8 
qHKaxT. no TeaetpoHy 
gazzetta (f) tolcfonlcn 
diario ( m) t c lefd nlco 
(hoHOtpopT. (m) 
fonoforo (m) 9 

fo ndfor o (m)_ 


Sprochgeschwindlgkelt 

(I) 

speed ol telephone 
transmission 
vitesse (f) de transmis¬ 
sion de In parole 


CKopocn. (f) nepejaqH 
paaroBopoBT. 

velocita (f) dl trasmis- iQ 
slono della parola 
velocldad (f) de trans- 
mlsidn do la palabra 
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mangelhafte Verst&ndi- 
Rung (f) 

imperfect understan* 
t ding 

nettete (f) de reception 
imparfftite, compre¬ 
hensibility (f) impar- 
faite ou ddfectueuse 


Telephonstdrung (f) 

2 telephone disturbance 
derangement (m) au 
telephone 


Obersprechstdrung (f) 

? cross-talk 

* derangement (m) par 
melange de conversa¬ 
tions 


Baustdrung (f) 
disturbance in conse¬ 
quence of work on 
4 the line 

derangement (m) [cause] 
par fdes] travaux sur 
les lignes 


Betriebstdrung (f) 

5 traffic disturbance 
derangement (m) dans 
l'exploitation 


Drahtberiihrung (f) 

, contact on line 
b contact (m) de fils 
entre eux 


el ektrischer Riickschlag 

(m) 

7 electric return-shock 
choc (m) en retour du 
courant eiectrique 


Leitfehler (m) 

8 wrong connection 
erreur (f) de direction 


neflCHan nepcAa^a (f) 
paaroBopoBi> 
percezione (f) imper- 
fetta 

comprensidn (f) imper¬ 
fecta 


HeHcnpaBHocn> (f) (non- 
poKAeeie (n)) sn> Te- 
JiectJOfffe (T6Jie<fK)HHOft 
trfeTH) 

perturbazione (f) tele- 
fonica 

desarreglo (m) del tele- 
fono 

uiyiTB (m) on> nepe- 
KpdcimurB paaroBO- 
porn* 

disturbo (m) per sovr&p- 
pozione di conversa¬ 
zioni 

desarreglo (m) por mez- 
clade conversaciones 


HeHCirpaBHOCTt (f)(ocTa- 
HOBKa (f)) BT» xfcHCTBiH 
BCJrkACTBie padon> Ha 
jurain 

perturbazione (0 cau- 
sata da lavoro sulle 
linee 

perturbacidn (f) de la 
lines por trabajos 


HeHCITpaBHOCTB (f) (bt, 
A'tficTBm) 

interruzione (f) del- 
l’esercizio 

interrupcidn (f) del ser- 
vicio 


conpHKacaHie (n) npo- 
boaobt» ; coodmerrie 
(n) (KOHTaKTB (m)) 
ueTKAY npoBOAaim 
con tat to (m) di flli 
contacto (m) de los 
alambres entre si 


ajieKTpimeKiA bos- 
BpaTHufi TOJinSKi. (m) 
con traced po (m) della 
corrente elettrica 
choque (m) de la corri- 
ente eiectrica de vu- 
elta 


onmdoTHoe coeAHHeHie 

(n) 

sbaglio (m) di direzione 
error (m) de direccidn 
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Verkehrabwicklung (f) 
despatch of traffic 
marche (f) du traflc, 
on (f) dont le traflc 
_^roule 

Anschlufiwert (m} 
Zentrale, Zentralen- 
anschlufiwert (m) 
capacity of a telephone 
exchange 

capacity (f) [de raccorde- 
ment] du bureau cen¬ 
tral 


Jfthrliche Betriebdauer 
(f) von x Stunden 
annual working period 
of x hours 

dur4e (f) annuelle de 
tonctlonnement de 
z heures, fonctionne- 
ment (m) annuel de 
x heurea 

Gespr&chzifTer (f) 
number of telephone 
conversations 
nombre (m) de conver¬ 
sations 


Gespr&chfrequenz (f) 
frequency of conver¬ 
sations 

frequence (f) des con¬ 
versations 


tAgliche Maximal- 
gespr&chziffer (f) 
maximum number of 
conversations per day 
[nombre (m)] maximum 
(m) de conversations 
quotidiennes 


Oespr&chpause (f) 
pause in conversation 
repos (m) de conver¬ 
sation 


Betriebdkonomie (f) 
der Telephonanlage 
economics of the tele¬ 
phone plant 
6conomie (f) d'exploi- 
tation du t616phone 


o6cjiy>KHBaHie (n^ Tejie- 
(hOHHOfi CTaHUlH 

sviluppo (m) del traf- 
flco 

desarrolio (m) del ser- 
vicio 


SMKOCTb (f) CTEHUiH 

capacity (f) di raccordo 
cap&U*aifficio centrale 
central teie^ de una 
abonados -«» 


x p&6ohhxi» uacoBi> aa 
rojn» 

durata (f) annuale di 
servlzio di x ore 
duracldn (f) anual de 
servicio de x horas 


tocjio (n) paaroBopoBT> 
numero (m) di conver¬ 
sazioni 

ntimero (m) de conver- 
saciones 


uacTOTa (f) paaro- 
bopobt> 

frequenza (f) delle con- - 
versazioni telefoniche 
frecuencla (f) de las con- 
versaciones 

uaH6o;iLiuoe (mekch- 
na^LHoe) hhcjio (n) 
paaroBopoBT> aa aohl 
numero (m) massimo 
quotidiano delle con- 6 
versazioni 

nftmero (m) m&ximo 
quotidiano de las con- 
versaciones 

nepepuBi, (m) (nayaa (f j j 
bt> paaroBop'fe 
sosta (f) nella conver- - 
sazione 

descanso (m) en la con- 
versacidu 

dKOHOMin (f) npn anc- 
nuioaTauiH Tejie<t>OH- 
HOfi yCTaHOBKH 
economia (f) di servizio 
nell* impianto tele- 8 
fonico 

economia (f) de explo- 
tacidn de una central 
telefdnica 
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Gespriichregistrierung 

registration of telephone 
i conversations 

enregi9trement (m) des 
conversations ou en- 
trctiens 


Staffeltarif (m) 

V graduated tariff 
tarif - 

Gesprftehzouentnrif (m) 
3 zone tariff for telephony 
tarif (m) par zones 


Gesprfcchzonenkontroll- 
vorriehtung (f) 
control-device for tele- 
4 phone zones 

dispositif (in) controleur 
des zones de conver¬ 
sation 


Gosprachzonenkontroll- 
apparat (in) mit nuto- 
matischer Tclephon- 
sperre 

control-apparatus for te¬ 
lephone zones with 
automatic telephone- 
interruption 
appareil (in) controleur 
des zones de conver¬ 
sation a interruption 
automatique [de la 
communication t61c- 
phonique] 


Grundgebuhrsystem (n) 
flat-rate tariff* 

G syst^mo (m) de conver¬ 
sations tax^es, sys- 
teme (in) a taxe de 
base ou a taxe-base 

Telephungcbuhren if pi) 
„ telephone-rates ;pl) 

' taxes (f pi) telopbo- 
niqucs 

Gebuhrenriicksland (m) 
3 arrears (pi) of charges 
arrearage (m) des taxes 


aaiiacb (f) (perHCipHpo- 
eame (n)) paaroeo- 

pOBl» 

registrazione (f) delle 

conversaziones con- 
registjpY(5h'©s 


AH<|)(t)epeHiu&Jii»HuA Ta- 
PH(tn> (m) 
tariffa (f) mobile 
tarifa (f) gradual _ 

ITOflCHOfi AH(t)(t>ei>eH- 
iuaJiLHwfl Tapn4n> 
(m) jum pa3roeopoBi» 
tariffa (f) a zone 
tarifa (f) por zonas 

npHciioco6jieHie(nKnpH- 
6opT>(m))^H kohtpo- 
jmpoBaniH pa3roBop- 
Hbix r b noncoBi, 
dispositivo (m) di con- 
trollo delle zone di 
conversazione 
disposicidn (f) para re¬ 
gistrar las zonas de 
conversacidu 

npndopi* (m) (aimapan* 
(m)) flJIH KOHTpojrapo- 
BaHiH (itpob1;pkh) paa- 
roBopHwxi* noHCOBn> 
ch aBTOnaTH^ecKHin» 
6jioKBpoBaHiein> xe- 
jiecboiia 

apparecchio (m) di eon- 
trollo delle zone di 
conversazione con in¬ 
tern! zi one automatica 
della comunicozione 
aparato (m) de com pro- 
bacidn de las zonas de 
conversacidn con inte- 
rrupcldn automatica 
de la conmnicacidn 
telefdnica 

TadJiHHBcDi cncrexa (f); 

CHCTCMa (f) OCHOBHKIX'b 
CTaBOKTj 

sistema (m) a tassa di 
base 

sistema (m) con tarifa 
de base 

Tanca (f) ju in TejiecfioH- 
huxt> paaroBopoBi* 
tasse (f pi) telefoniche 
tarifas (f pi) telefdnicas 

ueAOHMKH (f pi) no yiua- 
rf; aa pa3ioBopu 
tariffe (f pi) arretrate 
retrasado (m) en el i*ago 
<le tasas 




1161 


Tarlfsatz (m) 
tariff, rate 
prix (m) du tarif 


Bauscbgebtihren tarif 
(m), Pauschalgebu fa¬ 
re n tarif (m) 
bulk-tariff 
tarif (m) a forfait 


Einzelgespr&chtarif (m) 
message-rate tariff 
tarif (m) k conversations 
taxdes 


Fernverkelirtarif (m) 
trunk-line tariff 
tarif (m) interurbain 


Abonnementgebuhr (f) 
rate of subscription 
prix (m) d'abonnement 


Ijandbesirkt&rif (m) 
rate for rural districts 
tarif (m) rural 


Zuschlaggebuhr (f) 
supplementary charge 
surtaxe (f), taxe (f) sup- 
ptementaire 


Worttaxe (f) 
word rate 
taxe (f) par mot 


Sprechdauerelnheit (f) 
unit duration of a con¬ 
versation 

unite (f) de dutee d'uno 
conversation 


Durchganggebtihr (f) 
transit charge 
taxe (f) de transit 


Tapmtm&H CTauna (f) 
tariffs (f) t 

precio (m) de tarifa 


onpe^imeHuaH roAOBan 
njutTa (f); Ta&nriHuft 
TapHch^ (m) a 

tariffs (f) a forfait 
tarifa (f) a tanto alzado 

T&pHctn* (m) no TaKcfc 
aa OTA'k^bHud (na>K- 
Aufi) paaroBopT> 
tariffs (f) a conversazioni 3 
tass&te 

tarifa (f) por conversa- 
ciones a precio fljo 


Tapn(J)T> (m) /yin iieHCAY- 
ropoAHaro Tejie<J)OHH- 
poBaHin; Tapnctn* am 
neperoBopoB'B Ha a&* 
ji6kih v (dojLbuiifi) paa- 4 
CTOHHi n 

tariffs (f) per comuni- 
cazioni lnnghe 
tarifa (f) para gran dis- 
tancia 


adoHeueHTHSH njiaTa(f); 
njiaTa am adoHeH- 
TOBT, 

prezzo (m) di abbona- 6 
men to 

precio (m) de abono 


TapH(J)T> (m) am Te.ie- 
<J)ohobt> bt> yhaAii 
tariffs (f) rurale 
tarifa (f) rural 


AOiuraTa (f) 

tassa (f) suppleinentare 
tasa (f) suplementaria, 7 
sobretasa (f) 


nocjiOBHaa Tanca (f) 
tassa (f) per parola s 
tasa (f) por palabra 

eAUHHlia (f) IipOAOJI>KH- 
TeJILUOCTH pa3rOBO- 
pOBT> 

unith (f) di durata d’una o 
conversazione 
unidad (f) de duraeidn 
do una conversacibn 

Tanca (f) aa nponycia,; 

TpauanTHaa Tanca tn 

tassa (f) di transito 1 

tasa (f) de triinsito 
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Internationale Ge- 
bflhrenabrechnung (!) 
international settling of 
1 accounts 

r6glement (m)-ou liqui¬ 
dation (f) des comptes 
internationaux 


Exprefigebuhr (f) 

£ express charge 
taxe (!) d’express 

Gebtihrenbefreiung (!) 

3 exemption from charges 
* exoneration (!) de la 
taxe 

vorauszuzahlende Ge- 
bfihr (!) 

. charge payable in ad¬ 
vance 

taxe (!) a payer ou a 
prdever d’avance 

Gebfihrenstundung (!) 
time extension for pay- 
B ment of charges 
sursis (m) ou [nouveau] 
ddlai (m) accord 6 pour 
la paiement des taxes 


Gebtihrenverrechnungs- 
amt (n) 

6' rate account office 
bureau (m) de r£glement 
de compte des taxes 


vormerkweise Verbin- 
dung (!) 

7 booked connection 
communication (!) apr£s 
demande pr£alable 


Fehlverbindung (!) 

8 wrong connection 
fausse communication(f) 

•falsch verbunden!* 
y wrongly connected 
• il y a fausse communi¬ 
cation ! • 

Stroml&ufbeschreibung 

(!) 

10 description of connec¬ 
tions 

description (!) du circuit 


MexcAynapoABoe com- 
menie (n) o&b to* 
pBd>axi> 

liquidazione (!) dei conti 
intemazionali 
liquidacidn (!) de las 
cuentas intemacio- 
nales 

T&KC& (!) 3& CpOBHOCTfc 

tassa (!) per espresso 
tasa (!) de servicio ex* 
preso 

ocBo6ox<AeHie (n) on 
miani 

esenzione (!) dalla tassa 
exoneracidn (!) de la 
tasa 

(UI&T& (!) Bnep^Ai no 

Tanct 

tassa (!) antedpata 
tasa (!) pagada por ade- 
lantado 


OTcpowa (!) ymrani 
dilazione (!) al paga* 
mento delle tasse 
prdiroga (!) para el pago 

pacH&THoe 6x>po (n); 
KOHTopa (!) (K&HAe- 
jiapifi (!)) no paCT&ry 
cdopoFb 

ufflcio (m) di liquids* 
zione delle tasse 
ofleina (!) para la liqni- 
dacidn de las tasas 

coeAHHeme (n) noexfc 
npeABapHTejibBofi 
aairacn 

comunicazione (!) pre* 
notata 

comunicacidn (!) ano* 
tad a 

BestpHoe (omBdoHBoe) 
coeAHHeuie (n) 
falsa comunicazione (f) 
falsa comunicAcidn (!) 

HeBrhpHO coeAiiHgm 
•comunicazione sbagll- 
ata* 

I falsa comunicacidn! 

onHcaHie (n) npoxo»- 
AeHiH TOKa 

descrixione (!) del clr* 
cuito 

descripcidn (!) del cir- 
cuito 
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Stromlieforungsanlage 

(!) 

current - generating 
plant 

installation (f) d’alimen¬ 
tation Alectrique, In¬ 
stallation (!) de distri¬ 
bution de courant 


Energieversorgung (!) 

mit Primttrelementen 
energy-supply by pri¬ 
mary batteries 
distribution (!) d’Anergie 
par pile9 ou Aments 
primal res 


Erregung (!) durch 
Premdstrom 
excitation by separate, 
current 

excitation(!) par courant 
sAparA, excitation (!) 
par le courant d’une 
source indApendante 
ou sAparAe 


Akkumulatorentern- 
ladesystem (n) 
charging system !or 
storage batteries at a 
distance 

systeme (m) de charge 
des accumulateurs a 
distance 


Akkumula torenfern - 
ladung (!) 

charging o! storage 
batteries at a distance 
charge (!) des accumu¬ 
lateurs k distance 


elektrische Energiever- 
tellung (!) durch Ak- 
kumulatorenfern- 
ladung 

distribution o! electric 
energy by charging 
o! storage batteries at 
a distance 

distribution (!) d’Anergie 
Alectrique par charge 
d'accumulateurs a 
distance 


reuepaTopHaa craHuia 
(!) (ycTauoBKa (!)) 
impianto (m) genera- t 
tore di corrente 1 

Jnstalacidn (!) genera- 
triz de corriente 


cuadaceHie (n) aneicrpu- 
aecKofl aHeprieft no- 
CpeACTBOMT. nepBHH- 
HblXT, 3JieMeHT0Bl> 
erogazione (!) di ener- 
gia mediante pile 
distribucidn (!) ae ener- 
gla por pilas prim arias 


BoadyacAeHie (n) nocTO- 

P0HHH1CT> TOKOITt 

eccitazione (!) con cor¬ 
rente separata 
excitacidn (!).por corri¬ 
ente independienle 


cHCTexa (!) aapaaKH an* 
KyMyJlHTOpOBT> (bto- 
pHHHHXb 3 Jieneu- 
tobi>) ua pa 3 CTO«Hie 
sistema (m) di carica 4 
degli accumulator! a 
distanza 

sistema (m) de carga de 
acumuladores a di- 
stancia 

aapaAKa (!) aKKyMyjia* 
TOpOBT* (BTOpUHHHX’h 
3 JI 0 M 0 HTOBT>) Ha paa- 

cToaHie r> 

carica (!) degli accumu¬ 
lator! a distanza 
carga (!) de acumula¬ 
dores a distancia 

pacnpe,TfcJieHie (n) aJien- 
TpiiHecKoft Dueprin 
I lOCpc ACT BOM"b UeH- 
TpajiBHoft aKKyMyjiH- 
TopHoft daiapen 
distnbuzione (!) di 
energia elettrica per a 
carica di accumulatori 
a distanza 

distribucidn (!) de la 
energia elAetrica por 
carga de acumula¬ 
dores A distancia 
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Ampereminute (f) 
l ampere-minute 

ampere-minute (m), A-m 


Rufstromquelle (f) 

^ source of calling current 
source (f) de courant 
d’appel 


Anmfbatterie (f) 

3 calling battery 
batterie (f) d’appel 


Rufstroinmaschiue (f) 
4 calling-magneto 
magneto (f) d’appel 


Rufdynamo (f) 

& calling-dynamo 
dynamo (f) d’appel 


Rufmascbine (f) 

6 ringer, calling machine 
machine (f) d’appel 


aMnep’b-MHHyTa (f) 
ampere-minuto (m) 
amperio-minuto (m) 


HCTOHHnm> (m) Tona 
JSAR BU30B& 

sorgente (m) di corrente 
di chiamata 
origen (m) de corrienle 
de llamada 

BusuBHan daTapen (f); 

daTapen jyw BU30Ba 
batteria (f) di chiamata 
bateria (() de llamada 


reHepaTopi. (m) busur- 
Horo Tona 

macchina (f) generatrice 
di chiamata 
maquina (f) generatriz 
de llamada 


BLISblBHaH AHHaXOMa- 
niHHa (f); AHHaxo (f) 
AJIH BLI3fcIBHOft iyfcnn 

dinamo (f) di chiamata 
dinamo (!) de llamada 


BU8UBH&H Mamiiua (f) 
macchina (f) di chiamata 
mAquina (!) de llamada 



Laderuhestrom (m) 

~ closed charging-current 
courant (m) permanent 
de charge 


Rufspannung (!) 
electromotive force of 
3 the calling current 
tension (!) du courant 
d’appel 


Lokalstromkontrolle (f) 
g local current control 
controle (m) du courent 
local 


Telephonhandbetrieb- 
zentrale (f) 

manually operated tele- 
10 phone exchange 
bureau (m) central tele- 
plionique desservi a 
la main 


aapflAHhtft nOCTOHHHUfl 
TOKX (m) 

corrente (!) permanentc 
di carica 

corriente (!) permanentc 
de carga 

Hanpfl/Keuie (n) bt> bu- 
auBHofl icfenn 
tensionc (!) della cor¬ 
rente di chiamata 
tensidn (f) de la co¬ 
rriente de llamada 


KOHTpoJit (m) (npoB'fcp- 
na (f)) irBCTHaro Tona 
controllo (m) della cor¬ 
rente locale 

oomprobacidn (!) de la 
corriente local 

TejiecboHBan ueHTpa.ii>- 
iian CTaniUH (!) a-ih 
odcapKHBaHia on* 
pyKH (B'b-pyHHyiol 
ufticio (m) telefonico con 
esercizio a mano 
central (!) telefdnica con 
servicio a mano 
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Handbetriebzentrale (f) 
mit automatischer 
Unterzentral© 
manually operated ex¬ 
change with auto¬ 
matic sub-exchange 
bureau (m) central des- 
servl k la main avec 
sous-centrale automa- 
tique 


automatischer Zwi- 
schenumschalter (m) 
automatic switchboard 
for sub-stations (for 
intermediate stations) 
commutateur (m) inter¬ 
mediate automatique 

Haup tan schlu Osya tem 
(n), EinzelanschluB- 
system (n) 

main station system, 
syst&me (m) de raccor- 
’ dement indivlduel au 
bureau central 


reines HauptanschluB- 
system (n) 

central exchange with¬ 
out sub-exchange 
system© (m) do raccor- 
dement central pur 
et simple, system© (m) 
de bureau central 
sans bureaux inter- 
mediates 


System (n) mit Drei- 
leiterschntiren 
three-cord system 
system© (m) k cordons 
triples ou trifilaires 


I landbetriebzentralen- 
system (n) 

system of manually 
operated central ex¬ 
changes 

systGme (m) de bureau 
central desservi k la 
main 


reines Handbetrieb- 
system (n) 
absolute manual 
system 

syst6me (m) a la main 
proprement dit 


ueHTpajitHan cTamtia (1) 
ZJin odCApKHBaHia 
orb pyKn(BT»-pyHHyioJ 
CT> aBTOMaTHHeCKOH 
(caMojtljftcTByiomeft) 
noACTamtieft 

ufticio (m) central© tele- / 
fonico con escrcizio a 
mano e sottostazione 
automatica 

central (f) telefdnica con 
servicio k mano y cen¬ 
trales automaticAS 

&BToM&TH*iecKi ft npo- 

MeJKyTOHHMfl KOMMy- 
TaTopi> (in) 

commutatore (m) inter- * 
mediario automatico 
conmutador (m) inter- 
medio automatico 

cucTeHa (f) ci> rviaBHoft 
IteHTpaJlbHOft CTAH- 
oieft 6eai. noACTaHuift 
sistema fm) di raccordo 
individual© all’ufflcio 3 
central© 

sistema (m) de conexlo- 
nes individuals en la 
estacibn principal 

CHCTeMa TO rJiaBHMxi> 

CTaHuiil 6e3T> noA- 

CTaHuift 

sistema (m) di raccordo 
all’ufficio central© 4 
senza stazioni secon- 
darie 

sistema (m) con estacidn 
principal sin estaclo- 
nes secundarias 

CHCTeMa (fj ct> TpSx- 

HCHJlbHUMH UlHypaMH 
sistema (m) di cordoni 
a tre conduttori 5 

sistema (m) de cordones 
de tres conductores 

CHCTeMa (f) ueHTpajib- 
HUXT> CTaHuill AJIH 
odcjiynuiBaniH ott> 
pynH (BT>-pyHHyio) 
sistema (m) di ufticio 
centrale con esercizio 6 
a mano 

sistema (m) de oflcina 
central con serviclo 
a mano 

CHCTeMa (f) o6c.iy>KH- 
BaHifl IICKJliOMHTe.IbHO 

ovh pyKH (B'b-pyn- 
Hyio) 7 

sistema (m) esclusiva- 
mcnte a mano 
sistetna (m) d mano 
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Handhetriebncben- 
stellensystem (n) 
system of manually 
i operated sub-stations 
system© (m) de stations 
intermediates desser- 
vies k la main 


Handbetriebnebcnan- 
sehlufi (m) 

y sub-connection with 
* manual operation 
raccordement (m) auxi- 
liaire [fait] k la main 


Handbetriebzwiselien- 
umschalter (m) 
sub-station switch- 
a board with manual 
operation 

commutateur (m) inter¬ 
mediate [actioune] a 
la main 


Zen tralbatteriesystem 
(n) mit elektriseher 
Energieverteilung 
common battery system 
with electric.distribu¬ 
tion of energy 
system© (in) a batterie 
central© avec distri¬ 
bution electrique de 
l’6nergie 


Einzolbatteriesystem (n) 
mit Induktorbetrieb 
magneto - system (tele¬ 
phone system with 
0 separate transmitter- 
batteries) 

syst^me (m) de batteries 
individuelles a mag¬ 
netos 


geinischtes rmsch&lte- 
system (n) 

combined telephone 
G system 

systeme (m) teicpho- 
nique combine de 
bureaux centrailx et 
auxiliaires 


CHCTeMa (f) CT> DOACT&H- 
UiflllH H JUW Odcay>KH- 
Bama on> pynn (bt»- 
pyrayio) 

sistema (m) di stazione 
ausiliare con esercizio 
a mano ■ 

sistema (m) dc estaeio- 
nes auriliares con 
servicio k mano 

OTFferaJieHie (n), cood- 
maeMoe orb pyiai 
raccordo (m) ausiliare 
con esercizio a mano 
conexidn (f) auxiliar con 
servicio k mano 

IipOMewyTO'IHblfi KOH- 
MyTaTopb (m), odcjiy- 
>KHBaeMuA orb pyicn 
(Bb-pyHHyio) 
commutatore (m) inter- 
medio [azionato] a 
mano 

conmut&dor (m) inter- 
medio [accionado] a 
mano 


CHCTeMa (!) cl ueHTpajo>- 
Hoft d&T&peefl h aaen* 
TpHHecKHMT> pacnpe* 
A^ieHieMb aHeprin 
sistema (m) a batteria 
central© con distri- 
buzione elettrica del* 
l'energia 

sistema (m) de bateria 
central con distribu* 
ci6n eiectrica de la 
energla 


CHCTeMa (f) MtCTHblXl. 

tiaTapeft ct> hhaykthb- 

HIJJTb BLnOBOMT* 

sistema (m) a batterie 
individual! e gen era- 
tori magneto-elettrici 
sistema (m) de baterlas 
individuals con in- 
ductores 


CM'bmaHHafl cncreMa (ft 
KOMMyraiUH (KOMMy* 
TiipoBaHia) 

sistema (m) telefonico 
combinato 

sistema (m) telefdnico 
combinado con esta* 
ciones Jndividuales v 
estaciones iuterme- 
dias y term inales 
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(JruppeuBtellensystem 

(n) 

party-line system 
system© (m) a posies 
groupes ou a groupes 
de posies 


Selbstanschluflgruppen- 
stellensystem (n) 
sell-connecting party¬ 
line system 

system© (in) de posies 
groupes & raccordc- 
ment automatique 


selbsiUitiger Gruppen- 
fttollenanschltiC (m) 
automatic party-lino 
connection 

raccordement (m) auto- 
matique de postes 
groupes 


vollftutomatleches Um- 
8chaltesy8tem (n) 
purely automatic system 
system© (m) de commu¬ 
tation coraptetement 
Automatique 


automatisches Gruppen- 
stellensysiem (n) 
automatic party-line 
system 

system© (m) automa- 
tiquo de postes 
groupes 


Kontrollflystem (n) 
control system 
systeme (m) de controle 


Kontrollsystem (n) mit 
offener Spannung 
open circuit control 
system 

systeme (m) de contrftle 
4 tension ouverte 


cHCTeMa (I) pacupeA'kie- 
HiH a 60 HeHT 0 BT» Ha 
rpynnu; cHCTena 
ynacTKOBurb (pafloH- 
Hurb) jmrnft i 

sistema (m) a line© col- 
lettive 

sistema (m) de esta- 
ciones agrupadas 


rpyuuoBaa cucTexa (f) 
(CHCTeMa ynacTKO- 
BfcIXT> (paftOHHUXT>) 
.THHift) CT> aBTOMaTH- 
uecKiun> BKJDOMeHieirb % 
sistema (m) automatico 
a linee collettive 
sistema (m) automatico 
de estaciones agru- 
padaH 

aBTOMaTH'iecKoe coo6- 
meaie (n) ynacTKo- 
BUXl) (pafiOHHKX'h) 
JIHHlfi 

raccordo(m)automatico 3 
di linee collettive 
union (f) autoinatica de 
estaciones agrupadas 


CHCTeMa (I) nojraoft aB- 
TOM&TH'ieCKOfi KOMMy- 
Tauin 

sistema (m) a commu¬ 
tation e completa- 4 

mente automatica 
sistema (m) de conmu- 
taciOn corapleta- 
mente aulomatica 

cucTexa (I) aBTOMam- 
uecKofl KOMMyrauiit 
yqacTKOBUXT> (pafloH- 
Hhixi,) craHum 
sistema (m) automatico 5 
a linee collettive 
sistema (m) automatico 
de estaciones agru¬ 
padas 

. CHCTeMa (f) KOHipo.tH 
(npoBlipKH) 

sistema (m) di controllo 6 
sistema (in) de compro- 
bacion 

CHCTeMa (I) KOHTpO^H 
CTh OTKPUTHMT* (cO 
cbo6oahkimi») Hanpn- 
HceHieMTt, 7 

sistema (m) di controllo 
a tension© apcrta 
sistcma(m)de comproba- 
ci6n de tensidn abierta 
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Koutrollsystem (n) mit 
verdeckter Spannung 
f closed circuit control 
1 system 

systdme (m) de controle 
k tension dissimutee 


Magn e tbe tri ebsy 8 tem 
(n) 

V magneto-system 

syst£me (m) d’actionne- 
ment par magneto 


Umschalt[e]zentrale (!) 
mit Haupt- und Neben- 
stellen 

„ central exchange with 
main and substations 
bureau (m) central avec 
postes principaux et 
secondaires 


Wahlanrufsystem (n) 
fur vier zusammen- 
geschaltete Gruppen- 
stellenteilnehmer 
four-party selective 
ringing telephone 
system 

syst&ne (m) d 'appel 
facultatif pour quatre 
abonn^s groupcs 


ZuganschluCtelephon- 
Hystem (n) 
train - communiation 
5 telephone system 
intercommunication (f) 
t<516phonique [des 
trains] 


verwandelbares Tele- 
phonsystem (n) 
convertible telephone . 

6 system 

syst^me (m) t£l£pho- 
nlque convertible 

Telephonsystem (n) mit 
zentraler Energie- 
speisung 

7 central energy tele¬ 

phone system 
syst^me (m) tel6pho- 
nique ft source d’^ner- 
gic centrale 


CHCT6M& (!) KOHTpO-lH 

co CKpuTun Ha- 
npawemeirt 
sistema (m) di controllo 
a tensione cbiusa 
sistema (m) de compro- 
bacidn de tensidn ce- 
rrada 


CHCT6M& (f) iiarHHTHaro 
^feflCTBlH 

sistema (m) a magneti 
sistema (m) de servicio 
con imnnes 


CTaHuin (f) nepeKJuoqe- 
Hifl ajih im&bhhxi* 
h BTopocrenesHuxx 
CTamuH 

ufflcio (m) central© di 
commutazione con 
stazioni principal! e 
secondarie 

ofleina (f) central con 
estaciones principales 
y secundarias 


cHCTeMa (f) Bbi3oea no 
Btidopy juw qeni- 
pexi> coeAnHeHH«XT> 
bt» o^Hy rpynny a6o- 
HeHTOBl> 

sistema (m) di cliiamata 
a selettivo per quattro 
abbonati aggnippati 
sistema (m) de llamada 
de seleccidn para 
cuatro abonados agru- 
pados 


Tejie<t>oiiHoe cootimeme 
(n) erh no'fcaji&MH 
sistema (m) di collega- 
mento dei treni 
sistema (m) telefdnico 
decomunicacidn entre 
Irenes 

npeBpaniMan TejiedJOH- 
BSLH CHCTeMa (!) 
sistema (ml telefonico 
convertible 

sistema (m) telefdnico 
convertible 


TejietJ>OHHaH cHCTeMa(f) 
CTh ft6HTpaJILHUMl> nH- 
TameM'b BHeprieft 
sistema (m) telefonico 
a batteria central© 
sistema (m) telefdnico 
con alimentacidn cen¬ 
tral de energla 
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Zweigzentralensvstem 

(n) 

branch exchange 
system 

syst&ne (m) de bureaux 
tdldphoniques secon- 
daires 


ankommender Tele- 
phonverkehr (m) 
incoming telephone 
traffic 

trade (m) tdtephonique 
d'aniv^e 

abgehender Telephon- 
verkehr (m) 
outgoing telephone 
traffic 

trafle (m) tdlephonique 
de depart 


verabrede ter Telephon- 
verkehr (m) 
pre-arranged telephone 
traffic 

trade (m) tdldphonique 
sulyant convention 


den Telephonbetrleb 
einatellen (v) 
to stop the telephone 
service 

Buspendre tv) le service 
t616phonique 

um TelephonanschluC 
ersuchen (v) 
to ask to be connected 
with the telephone 
exchange 

demander (v) la com¬ 
munication t£16pho- 
nique 

eine Gesprftchverbin- 
dung herstellen (v) 
to establish a telepho¬ 
nic connection, to 
connect 

relier; mettre en com¬ 
munication 

Telephonrufnummer (f) 
telephone call number 
numgro (m) [d'appel] du 
telephone, num6ro (m) 
t£16phonlque 


cucTeica (!) co btophu- 

HMim TAJlftf^lO HRUIfTT 

crampAMH; CHCTeva 
(TL TeJie<t)OHHUMH nOA- 
cramuHMH . 

sistema (m) con uffici 1 
telefonici secondarii 
sistema (m) de oficinas 
telefdnicas secunda- 
rias 

npaxoAnmin T6Jie<t)0H- 
hlih coodmeaifl (npl) 
movimonto (m) telefo- g 
nico di arrivo 
ntimero (m) de telefdne- 
mas recibidos 

OTXOAHmifl TejiecfroH- 
hulh coodmemn (n pi) 
movimento (m) telefo- 3 
nico dl partenza 
ndmero (m) do telefdne- 
mas emitidos 

MOKAyropoAHoe Tejie- 
(froHHoe coodmeHie (n) 
(TejiecJ)OHHpoBaHie(n)J 
no npeABapHT6Jn>H0fi 
3anncn 4 

movimento (m) telefo- 
nico preflssato 
trafleo (m) telefdnico 
segtin convencidn 

npenpa-THTb (-man») 
Tejie<t)OHHoe cood- 
meme (n) 

sospendere (v) il ser- 5 
vizio telefonico 
suspender (v) el ser- 
vicio telefdnico 

npOCHTB O T6Jie(t)0H- 
homt> coodmeHin (coe- 
AHHernn) 

domandare (v) una co- 6 
municazione telefo- ° 
nica 

pedir (v) comunicacidn 
telefdnica 

coeAHH-Hn» (-htb) 
[coodm-HTb (-an.)] 
Te^e4>oHM 

mettere (v) in comuni- 7 
c&zione 

establecer (v) la comu- 
nicacidn 

HOMepi> (m) TejiecboHa; 
Te.ie(|)OHHijfl uyMepi> 

, ( m ) 8 

numero (m) telefonico 
o del telefono 
mimero (m) del telefono 


n 


74 
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rmleitung (f) des Tele- 
phonverkehra 
# diversion of telephonic 
1 traffic 

d^tournement (m) du 
trade t616phonique 


Aushilf[s]umschalte- 
stelle (f) 

auxiliary telephone ex- 
* change 

bureau (m) t£l£phonique 
de sccours 


eine Gespriichver- 
blndung aufheben (v) 
to disconnect a tele¬ 
phone 

rompre (v) la communi¬ 
cation 


Telephondlenststunden 
(f 1»D 

4 telephone service hours 
(!> 1 ) 

heures (f pi) de service 
t£ldphoniquo 


telephonischer Nacht- 
dienst (m) 

6 telephone night service 
Bervice (m) t£16phoniquc 
de nuit 


Telephondepesche (f) 
telephone despatch 
d4p6che (f) tdldpho- 
nique, message (m) 
t^l^phonique 


dringendes Telephon- 
gespr&ch (n) 

7 urgent telephone con¬ 
nection 

communication (f) tdl& 
phonique urgente 


Telephondienst- 
anweisung (f) 
telephone scrvico in- 

8 Btructions (pi) 
r£glement (m) on in¬ 
struction (f) t616pho- 
nlquo 

Telephonstatistik (f) 
telephone census or 

9 statistics (pi) 
statistique (f) U$tepbo- 

niquo 


Tejie<J)OHHoe coodmeme 
(d) bt> o6xo;n> 
deviazione (f) del traffico 
telefonico 

desvlo (m) del servicio 
telefdnico 

BcnoMoraiejibHaH Tejie- 
(poHHan CTaHuin (f) 
ufflcio (m) telefonico di 
riserva 

ofleina (f) telefdnica de 
reserva 


npep-BaTb (-uBan>) Te-ie- 
choHHoe coo6meme 
interrompere (v) una 
comunicazione 
interrumpir (v) la co- 
municacidn 


Bpemi (f) Tejie(t>OHHofi 
cjiyxtou 

ore (f pi) di servizio 
telefonico 

horas (f pi) de servicio 
telefdnico 


HoqHaa TejiecfroHHaH 
cjy>K<5a (f) 

servizio (m) telefonico 
notturno 

servicio (m) telefdnico 
noctumo 


Tejie<i>OHHaft Tejierpaji- 
Ma (f) Ueneuia (f)l; 
Tejiec})OHorpajftMa (f); 
(pOHOTejierpajoia (f) 
fonogramma (m), dl- 
spacclo (m) telefonico 
telefdnema (m) 


cpouHoe TejiechoHHpo- 
Barne (n); cpoiHuft 
Tejie(|)OHHuft paaro- 
Bopi> (m) 

comunicazione (f) tele- 
fonica urgente 
comunicacidn (f) tele- 
fdnica urgente 


npaBHJia (n pi) (nHCTp>Tc- 
mu (f pi), perjiaxeHn> 
(m)) T6Jie<t)OUHofi 
cjiy>n6u 

iatruzione (f) telefonica 
reglamento (m) tele- 
fdnico 


Tejie<t)OHHaH ctetiictb* 
na (f) 

statistica (f) telefonica 
estadistica (f) telefOnica 
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Statistic (f) der Tele- 
graphen- und Fern- 
sprechbetriebe 
statistics of telegraph 
and telephone service 
Mtatistique (f) des ser¬ 
vices t^ldgT&phiques 
ct t41£phoniqnes 


THephonauskunftstelle 

(f) 

telephone information 
office 

bureau (m) de renseigne- 
ments t416phoniques 


Haupttelephonverkebr 

(m) 

main telephone traffic 
tiafic (m) t616phonfque 
principal 


Vororttelephon verkeh r 
(m) 

suburban telephone 
traffic 

trafle (m) tSldphonlque 
suburbain 


Telephonverwaltung (f) 
telephone administra¬ 
tion 

administration (f) des 
telephones 


Bedienungspersonal (n), 
Vermitt[e]lungsper- 
sonal (n) 
staff 

personnel (m) tetepho- 
niste, personnel (m) 
op4rateur du tele¬ 
phone 

Bedlenungsplats (m), 
Arbeitsplatz (m) 
operator’s position 
place (f) de teiephoniste, 
place (f) d'operate ur 
ou d’opera trice 


Telephonbeamter (m) 
telephone employee 
employe (m) du tele¬ 
phone 


CTaracTHKa (f) Te^ie* 
rpacfcHLixT, h Tene- 
4>OHHun> coodmemfl 
statlstica (f) degll im¬ 
plant i telegrafici e 1 
telefonici 

estadlstica (f) de las in- 
stalaclones telegrafl- 
cas y telefdnicas 


TejiecpoHHoe cnpaaoH- 
Hoe (iiHfpopMauioHHoe) 
diopo (n) 

ufflcio (m) d'informa- 9 
zioni telefoniche 
oflcina(f) telefdnica para 
informaciones 


m&BHoe Tejiect)OHHoe 
coodmeme (n) 
servizio (m) telefonico 
principale 

servicio (m) telefdnico 
principal 


uperopoAHoe Tejie<t>OH- 
Hoe coodmeme (n); 
TejiecboHnoe coodme- 
Hie erh npeAMiicTtaMH 4 
servizio (m) telefonico 
suburbano 

servicio (m) telefdnico 
suburbano 

TeoiechoHHoe ynpaaneHie 
(n); TejiedioHH&H a/i- 
MHHHCTpaiUfl (f) 
amministrazione (f) tele- f» 
fonica 

administracidn (f) tele- 
fdnica 


cjiyacamie (mpl); cjiy- 
HtedHuA nepconajn> 
(m) 6 

personale (m) dl servizio 
empleados (m pi) telefd- 
nlcos 


padonee irfccTO (n) 
posto (m) di lavoro 7 
puesto (in) del opeiador 


TejiecfooHHufi cJiyraa- 
min (m); miHOB- 
hhicl (m) f cjrywamift H 

Ha Te-iecfcoHii 
Impiegato(m) ai telefoni 
telefonista (m) 
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Telephonist (m) 
telephonist, telephone 
l . operator 
teiephoniste (m\ opera- 
teur(m)[du telephone] 

Telephonistin (f), Fem- 
sprechgehilfin (f) 

Q telephonist, telephone- 
* girl 

teiephoniste (f), opera- 
trice (f) [du telephone] 

Reserve telephonistin (!) 
« relief operator 

teiephoniste (f) auxili- 
alre, auxlliaire (f) 


Bedienungsbereich (m) 
4 sphere of service 
sphere (f) de service 


Stdrungsbeamter (m) 
fault-finder 

6 employ e (m) propose a 
relever les derange¬ 
ments, v^rifl eaten r (m) 

8tttrung8[behebungs]- 
stelle (f) 

office for removal of 

6 fault 8 

bureau (m) pour la re¬ 
paration des ddrange- 
ments _ 

Teleph o n mechaniker 

(m) 

7 telephone mechanic 
m£canicien - teiepho- 

niste (m) 


Schutz (m) der Tele¬ 
phone gegen radio¬ 
telegraph ische Std- 
rungen 

protection of telephones 
8 from wireless distur¬ 
bances 

protection (f) des teie- 
phones contre les de¬ 
rangements radiotele¬ 
graph! ques 


gleichzeitige Telegra¬ 
phic (f) undTelephonie 
© 

9 simultaneous telephony 
and telegraphy 
telegraphic (f) et teie- 
phonie (f) slmultanees 


TexecpOHncn* (m) 
telefonista (m) 
telefonista (m) 


T6Jie<i>0HHCTKn (f) 

telefonista (f) 
telefonista (f) 


aanacH&H TejietpOHHCT- 
ke (f) 

telefonista (f) ausiliare 
telefonista (f) aux lliar 

odcJiyHuiBaeMMft y^a* 
ctoktj (m) (pafiom> 
(m)) 

zona (f) d'azione 
esfera (f) de ser\ r icio 

TeiHHirb (m) jyin iiob- 
poKAemfi; TeiHHKK, 
pyKOBOAHiuifi pa6o- 
T&MH no HcnpaaneHiio 
noBpencAenifi 
verifleatore (m) 
verifleador (m) 

OTjt'fejieHie (n) no hc- 
npaBxemjo noBpeHvie- 

Hlft 

ufflcio (m) di verifica- 
zione 

oficina (f) para aJlanar 
l as diflcultades _ 

TejiecpOHmjft MexaHHKB 
(m) 

meccanico (m) pel tele- 
foni 

mecanico (m) telefonista 

npeAOxpaHeBie (n) Teae- 
(pOHHHXT* JIHHlft on 
(npoTHBT») pajnoTejie- 
rpacpHuxi. noBpe>K- 
AOHifi 

protezione (f) delle linee 
contro le perturbaaio- 
nl radio tel egraflche 
proteccidn (f) de las 
lineas contra las per- 
turbaciones radiotele- 
graficas 

COBM'hCTHOe (OAHOBpe- 
MeHHoe) TexerpacpH- 
poBaHie (n) h Texe- 
cpompoBame (n); re- 
xecpounpoBame noTe- 
xerpacpHHirB npoBO- 
Aain, 

telegrafia (f) e telefonia 
(f) simultanea 
telegrafia (f) y telefonia 
(f) simultknea 



Drahtloae Telephonic Beanponoaonnaa Tue^onli 

Wireless telephony Telefonia aenza 111 

Tiltfhoale sans 11 Telefonfa aln alambrea 

WTellentelephonle (fi, Radio- , 

telephonic (f), drahtlose t paAioTeae<t>OHUi(f); (Sea 

Telephonic (f) dnrch elelt- npoBO.ioHHan Teae 

triache Wellen <t>OHiH (f) upH noito 

•adlo - telephony, wireless | mn sjieirrpinecKHxi 

telephony . ... ,«.^1 J BOJiin> 

radlot£1£phonie (f), t416pho- | radloteletonla (I) 

nle (f) sana fll par ondes [ , radlateletonla (!) 

dlectrlqnesoM hertzlennes 




fahrbaro Mllltttr- 
statlon (f) filr Ra- 
dlotelephonle 
portable military 
station (or radio- 
telephony 
poste (m) roulant 
ponr radlot£16- 
phonic milltalre 
ou de campagne 

nepeABHHcnafl no- 
jieBan (BoeHuaa) 
paAioTejiec|>OH- 
Han cTaHum (f) 
ufflclo(m) milltare 
mobile per radlo- 
telefonla 

estacldn (f) mill tar 
sobre ruedas para 
radlotelefonla 


Uchttelephoule (f) 
l>hoto telephony 
l>hototdl4phonle (f) 


carkroBaH Te-iechoHia (f); 

<t>oTOTe.ie(t>ouiH (() 
fototelefonla (f) 
fototclefonla (f) 


9elen (nj, Selenium (n) ceicm, (m) 

selenium, aelen o ® selenlo (m) 

»*l«nlum (m) selepjo .(m) 






metallisches Selen (n) 
l metallic selenium 
s616niuin (m) m^tallique 

kristallinisches Selen (n) 
9 crystalline selenium 
senium (m) cristallin 


glAKartiges Selen (n) 
vitrousy selenium 

3 senium (m) vitreux oil 

hyalin 

Selenschicht (f) 

4 selenium film 
ooucho (f) de s£16nium 


Selenprttparat (n) 
selenium preparation 
& preparation (f) de sele¬ 
nium (c. k d. le pro- 
duit) 


Seleniiberzug (m) 

6* selenium coating 

chemise (f) de selenium 


Selenzelle (!), Selen- 
widerstand (m) 

7 selenium cell 

resistance (!) en sele¬ 
nium 


Selenzelle (f) flacher 
Form 

.v flat selenium cell 
resistance (!) plate en 
s61£nium 


Selenzelle (f) zylindri- 
flcher Form 
cylindrical selenium 
9 'cell 

resistance (f) cylin- 
drique en s614nium 


Selenzelle (f) von Kreis- 
form 

jo circular selenium cell 
resistance (f) circulaire 
en s£16niura 


Selenempfiinger (m) 
selenium receiver 
rdeepteur (in) au sele¬ 
nium 




MeTajumqecKift ce.iem> 
(xn) 

selenio (m) metallico 
selenio (m) metalico 

KpucTajumMec Kifl ce- 

Jiem> (m) 

selenio (m) crist alii no 
selenio (m) cri stall no 

cTeK.iOBiiAuufi (ereicflo- 
otipaaHuft) cejieHT, {m) 
selenio (m) vetroso 
selenio (m) vidrioso 

cjiofi (m) cejiena 
strato (in) di selenio 
capa (f) de selenio 

npenaparb (m) HyB ce- 
JieHa; cejieHOBbifl upe- 
napan> 

preparato (m) di selenio 
preparacidn (!) del sele¬ 
nio 

ceJieHOBaa odoJiouKa (r> 
(noKjpuuiKa (f)) 
camicia (f) di selenio 
camisa (!) de selenio 

ceJieHOBuft 3JiexeBTi> 
(m); cejieHOBoe co- 
npoTHB^eHie (n) 
resistenza (f) di selenio 
pila (f) de selenio 

miocKift cejieHOBufi a^e- 
MeHTB (m); IUIOCKOe 
cejienoBoe conpoTH 
aienie (n) 

resistenza (f) piatta di 
selenio 

elemento (m) piano de 
selenio __ 

UH^HHOTHqecKift cejie- 
HOBUH dJiexeHTfc (m); 

OHjihuap hh ecKoe ce- 
jieHOBoe conpoTHBJie- 
Hie (n) 

resistenza (!) cilindrica 
di selenio 

resistencia (!) cilindrica 
de selenio 

Kpyroo6pa3Hbift ce»ieHO~ 
buA ojieMeuTb (m); 
jtncKOBoe cejieHOBoe 
conpoTHBJieHie (n) 
resistenza (!) circolare 
di selenio 

resistencia (!) circular 
de se lenio _ 

cejieBOBuft npiexKEtn. 

(m) 

ricevitore (m) a selenJo 
receptor (m) de selenio 
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einen Lichtbogen zum 
8prechen bringen (v) 
to make an arc sound or 
speak 

fairs (v) chanter un arc 
voltafque ou eiec- 
trique 


Sprechen(n) oder Tftnen 
(n) des Lichtbogens 
speaking or singing of 
the arc 

chant (m) de Tare 61ec- 
trique 


sprechender Lichtbogen 

(m) 

singing or speaking arc 
arc (m) [eiectrique] 
chantant 


Widerstand&nderung 
(f) des Selens 
variation of the [electric] 
resistance of selenium 
variation (f) ou change- 
ment(m) de resistance 
dn selenium 


dorch Beleuchtung her- 
vorgebra elite Wider- 
standitnderung (!) 
variation of the [elec¬ 
tric] resistance due 
to exposure to light 
variation (f) ou change- 
men t(m) de resistance 
par dclairement 


Photophon (n) 
photophone 
photophone (m) 


eacT&B-HTb (-jihti>) irfen* 
(3By*iaTb, roBopHTb) 
CBTBTOB710 (BOJIbTOBy) 

;iyry 

fare (v) can tare un arco 1 
voltaico 

hacer (v) can tar un arco 
voltdico 


irfeme (n) (roBopi* (m), 
SByHame (n)) boju»to- 
BOH AyrH 

canto (m) deirarco 
voltaico 

canto (m) del arco eiec- 
trico 


roBopHiuan cb^tobah 
(BOJ ibTOBa) Ayra (f) 
arco (m) cantante 
arco (in) cantante 


HairkHeme (n) conpoTH- 
BJieHia cejiena 
variazione (f) di resis- 4 
tenza del selenio 
cambio (m) de resi- 
stencia del selenio 


HairfcHeHie (n) conpoTH- 
BJiemn, BU3BaHHoe 
CBdlTOITL (0CBi;me- 
Hieirb); HasrbHeHie 
conpoTHBJieHin bt> 3a- 
BHCHMOCTH OTb OCBt- 

mema s 

variazione (f) di resis- 
tenza prodotta dalla 
luce 

cambio (m) de rosi- 
stencia poralumbrado 


cJ)OTO(f)OHTj (m) 
fotofono (m) 6 

fotdfono (m) 


Photophongeber (m) 
photophone transmitter 
transmetteur (m) de 
photophone, trans¬ 
metteur (m) photo- 
phonique 


Hohlspiegel (m) 
concave mirror 
miroir (m) concave 


nepeaaTqHKT> (in) cJjoto- 

cpoHa; <t>0T0<t)0HHbift 
nepeAaTHHKT. 
trasmettitore (m) di 7 
fotofono 

transmisor (m) de fot6- 
fono 


BomyToe aepicaao (n) 
specchio (m) concavo H 
espejo (m) edneavo 
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Brennpunkt (m) des 
Hohlspiegels 
focus of the concave 
mirror 

foyer (m) du miroir con¬ 
cave 


Empfangst&tion (f) fur 
drahtlose Telephonie 
receiving station for ra- 

2 dio-tele phony 
station (f) r£ceptrice 

pour telephonic sans 
fll 

das Selen wird einer 
intermitticrenden Bc- 
leuchtung ausgesetzt 
the selenium is exposed 

3 to intermittent light 
le s£16nium est 6clair6 

par intennittcnce ou 
d’une facon intermit- 

tente _ _ 

musikalischer Licht- 
bogen (m) 

4 singing arc 

arc (m) [Glectrique] mu¬ 
sical 

in einer Salzlrtsung ge- 
tr&nkte Doclitkohle (f) 
salt-impregnated core¬ 
carbon 

6 charbon (m) a m^che 
tremp6 dans une so¬ 
lution saline ou im- 
pr£gn6 d’une solution 
saline 

Pfeifen (n) des hicht- 
bogens 

6 whistling of the lumi¬ 

nous arc 

sifflement (m) do l’arc 
Temperaturschwan- 
kungen (f pi) des Flam- 
menbogens 
fluctuations of the 

7 flame-arc temperature 
fluctuations (fpl) ou va¬ 
riations (f pi) de la tem¬ 
perature do Parc dlee- 
trique 

Lichtbogenintensitilts- 
schwankungen (f pi), 
Tutensitatsschwau- 
kungcu (f pi) desLiclit- 
bogens 

3 intensity-fluctuations 
of the arc 

fluctuations (fpl) ou va¬ 
riations (fpl) de l’in- 
tensite de Parc elce- 
trique 



(fioKycT. (m) BorHyraro 
3epKajia 

foco (m) dello specchio 
concavo 

foco (m) del espejo c6n- 
cavo 

npi^MHaa CTaHuia (fi 
deanpoBo^o'iHaro Te- 
jie<J)OHa 

ufflcio (m) ricevitore 
per telefonia senza fili 

estacidn (f) receptora 
para telefonia sin 
alambres 


cejiem. (m) noaaep- 
raeTCfl jrfeflcTBiio carfc- 
t& ch nepepuBaMn 
il selenio e esposto ad 
une luce intermittent* 
el selenio se ilumine 
alternativamente 


MyauKaJiLHan CBrfcTOBau 
(BOJibTOsa) ayra (f) 
arco (m) musicale 
arco (m) musical 

yroju. (m) <n» (bHTHJiejn^ 
nponuTaHHuft cojiu- 
Hbiin> pacTBopoirB 
carbone (m) animato im- 
merso in unA solu- 
zione salina 

carbdn (m) de mecha 
impregnado de una 
disolucidn s&lina 

CBHCTL (m) CB*frrOBOft 
(BOJILTOBOfi) Ayrn 
sibilo (m) dclP&rco 
silbido (m) del arco 

KOJiedauui (npl) Tejfne- 
paiypu wh iuiaueunofl 
Ayri 

oscillazioni (fpl) della 
temperature dell’arco 
voltaico 

fluctuaciones (fpl) de la 
temperature del arco 
elGctrico 


KOJietiauiH (n pi) hbt6b- 
chbhocth rophBia 
CBhTOBOfl (BOAbTOBOA) 
A>TH 

oscillazioni (f pi) del- 
l’intensita dclParco 
elettrico 

fluctuaciones (f pi) de 
la intensidad del arco 
el6ctrico 
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Sender tol 
Spiegel 

transmitter with swing¬ 
ing or oscillating 
mirror 

transmetteur (m) a mi- 
roir oscillant 


nepeAaT4Hin> (m) eb ko- 
Jie&noniHKCfl aepna- 
Jiom, 

trasmettitore (m) a spec- / 
chio oscillante 
transmisor (m) do cspejo 
oscilante 


BelJchtung (f) der Selen- 
zelle 

exposure (to light) of 
selenium cell 
dclairement (m) de la 
resistance en selenium 


ocnrfemeHie (n) ceJieno- 
naro ojieMeHTa 
illuminazione (f) della ^ 
resistenza a selenio 
luz (f) de la resistencia 
de selenio 


photoelektrisches Phft- 
nomen (n) 

photo - electric pheno¬ 
menon 

phenomena (m) photo- 
dlectrique 

Fernphotographie (f), 
Telephotographie (f) 
telephotography 
telephotographie (f), 
photographic (f) a 
distance 

telephotographischer 
Apparat (m) 
telephotographie appa¬ 
ratus 

appareil (m) telephoto- 
graphique 


Teleautographie (f) 
tel autography 
teiautogTaphie (f) 


teleautographischer Ap- 
parat (m) 

tel autographic appa¬ 
ratus 

teiautographe (ra), ap- 
pareil (m) tclautogra- 
phique 

elektrlsches Fernsehen 
(n) 

electrical seeing at a 
distance, electrical 
telephoty 

teiephotie (f) eioctrique, 
vision (f) a distance 
par reiectricite 

Radiophon (n) 

radiophone 

radiophone (m) 


c()0T03wieKTpiI4eCK0e HB- 
jieHie (n) 

fenomeno (m) fotoelet- s 
trico 

fendmeno (ra) fotoeiec- 
trico 

Te;ie(t>OTOrpa<J>iH (f); 
d)OTOii)a(t)ifl (f) Ha 
AajieKOjn* paacTomnn 4 
telefotografia (f) 
telefotografia (f) 

Tejie(J)OTorpa(J)H4ecKiA 
npndopT* (m) (anna- 
pan, (m)) 

apparecchio (m) telefo- 6 
tografico 

aparato (m) telefolo- 
grdfico 

aBToiT)act)H4ecKifl Tejie- 
rpatjrb (m); TeJieaBTo- 
rpacjrk (m) 6 

telantografia (f) 
teleautografia (f) 

TejieaBTorpa(l)H4ecKift 
npndop-b (m) (anna- 
pan, (m)) 

apparecchio (in) teloau- ~ 
tografico 

aparato (in) teleauto- 
griifico, teleautdgrafo 
_ (m) 

RHA'bHie (n) ua paacToa- 
nie nocpeACTBOBn, 
3JieicrpH4ecTBa; tcjic- ^ 
(|)OTia (f) 

telofotia (f) 
tclefotla (f) 


paAiochom, (m) 
radiofono (m) 9 

radidfono (m) 
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Belichtungsunter- 
schlede (m pi) 
f differences of illurni- 
1 nation 

differences (f pi) d’dclai- 
rement 

Flam men telephonie (f) 

9 flame-telephony 

telephonic (f) k flammes 


undurchsichtiger 
Schirm (m) 
opaque screen 
ecran (m) opaque 


spiegelnde Membran (f) 
4 reflecting membrane 
membrane (f) de re¬ 
flexion 


Lampenstromkreis (m) 
6 lamp circuit 

circuit (m) des lampes 


lichtempflndliche Zelle 
(f) 

6 cell sensitive to light 
resistance (f) sensible 
k la lumiere 


nazione 

diferencias (f) de expo- 
sicidn 

njmiceHBaH Texetfromfl 
(0 

telefonia (f) a flamme 
telefonia (f) pot llamas 

HenpoapaHHLift aicp&Hi 
(m) (mnn. (m)); He- 
npoap&'oi&H mHpxa(f) 
schermo (m) opaco 
pantalla (!) opaca 

OTpa»caiomaH (pedweic- 
THpymman) xexqp&Ba 
(f) UiacfcparMa (f)) 
membrana(f) riflettente 
membrana (f) de re- 
flexidn 

jiaxnoB&H ni>ni> (f) 
circuito (m) delle lam- 
pad e 

circuito (m) de las 
lAmparas 

CB^TOHY BCTBBTeJIbBUfi 

aaeMeHTb (m) 
pila(f)sensibile alia luce 
pila (f) sensible 


Steigerung (f) der Licht- 
empflndlichkeit 
increase of sensitiveness 
to light 

augmentation (f) de la 
sensibilite^ la lumiere 


yBejm^eHie (n) cBrfcTO- 
v iyBCTBHTejn>HOCTH 
aumento (m) della sen- 
si bill ta 

aumento (m) de la sen- 
sibilldad 


optische9 Telephon- 
system (n) 
optical telephone 
* system 

systeme (m) de tele¬ 
phonic optique 



Fixieren (n) der Ue- 
sprftche auf Film- 
streifen 

fixing conversations on 
y photographic films 
fix age (m) des conver¬ 
sations sur pellicules 
photograph iques 


cHCTexa (f) onTHHecicaro 
Tejied>omipoBaHiiv; 

onTH^ecKan T6Jie<J>0H- 
Han CHCTexa ; cHcrexa 
onTHuecnaro Teae» 
d)OHa 

sistema (m) di telefonia 
ottica 

sistema (m) de telefonia 
dptica 

d)HKCHpOBaHie (n) (aa* 
Kp'fciuieHie (n)) paaro- 
bopobt> Ha naeHX’fc 
fissazione (f) delle con¬ 
versazioni su pellicole 
fotografiche 
fijacidn (f) de las con- 
versaciones sobre pe- 
llculas 
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gL&serner Parabol- 
spiegel (m) 

parabolic glass mirror 
mlroir (m) parabollque 
en verre 


Empfangsystem (n) fiir 
drahtlose Telephonic 
receiving system for 
wireless telephony 
nyst&ne (m) de reception 
pour t£16phonie sans 

m 


unged&mpfte elektri- 
sche Schwingungen 
(fpl) 

undamped electric os* 
dilations (pi) 
ondes (fpl) ilectriques 
non-amorties ou ina- 
morties 


Selenzfindapparat (m) 
selenium ignition device 
allumeur (m) au sele¬ 
nium 


indirekte Wirkung (f) 
der Lichtstrahlen 
indirect effect of the 
luminous rays 
action (f) ou effet (m) 
indirect des rayons 
lumineux 


cTCKJiHHHoe napadojiH- 
necKoe Bepnajio (n) 
specchio (m) parabolico y 
di vetro 1 

espejo (m) parabdlico de 
vidrio 

npieMHan ciicTena (f) 
(cncreMa npiemiHKa) 
AJiH tieanpoBOJiOHHaro 
Te^ecboHHpoBamH 
sistema (m) di ricevi- ^ 
mento per la tele- 
fonia senza fill 
sistema (m) de reeep- 
ci 6 n para la telefonia 
sin alambres 

HeaaTyxaioniiH ajien- 
TpH4ecKin KOJiedamH 

(n pl) 

oscillazioni (f pl) elet- :i 
triche senza smorza- 
mento 

oscilacioncs (fpl) elec- 
tricas sin amortlguado 

cejieHOBuft aa>KHraTejib 
(m) 

accenditore (m) a 4 

selenio 

aparato (m) de infla- 
macidn de selenio 


KOCBeuHoe ;rfcftcTBie (n) 
CBrkTOBUxb JiyneH 
azione (f) indiretta del 5 
raggl lumlnosi 
efecto (m) indirecto de 
los rayos de luz 




Elektrochemle dMxrpoiHiiifl 

Electro-Chemistry Elettroehlmica 

Eleotrochimle Electroquimica 


elektrochemisclies La- 
boratorium (n) 
electrochemical labora¬ 
tory 

laboratoire (m) electro- 
chimique 

elektrochemlscher Vor- 
gang (m) Oder Prozeft 
(m) 

electrochemical pro¬ 
cess 

processus (in) electro- 
cliimique, fsuite(f)deBl 
reactions (t pi) ^lectro- 
chimiques 

Volumenenergie (f) 
volume-energy 
energie (!) volumiquo 
on de volume 


IntcnsitutsgrdUo (!) 
intensity value 
grandeur (!) ou valeur (!) 
de l'intensit^ 


KapazItntsgrdCe (!) 
capacity value 
grandeur (!) de la ca¬ 
pacity 

Temperaturkoefflzien t 
(m) der elektromotori- 
schen Kraft 
temperature-coefficient 
of the electro-motive 
force 

coefficient (m) de tempe¬ 
rature de la force 61ec- 
tromotiice 


dJieicrpoxHXHHecKaH 

jiadopaTopin (f) 
laboratorio (m) elettro 
chimico 

laboratorio (m) electro 
quimico 


oji einpoxHHH uecnift 
upoiteccrB (m) 
proceaso (m) elettro- 
chimico 

reaccidn (f) electro- 
quimica 


o 6 i>§MHan OHepria 
energia (f) di volume 
energla (f) volumetric* 


nejinqiiHa (f) Hanpa^e* 
H ia 

grandezza (f) dell'in ten- 
site 

magnitud (f) de la in* 
tensidad 


BeJlHHHHa (f) eMKOCTU 

grandezza (f) della ca* 
pacita 

magnitud (f) de la ea- 
pacidad 

TeimepaTypHbifi Koetf- 
(fcratieHTb (m) awn* 
TpoABHHtymefi chjhj 
coefficiente (m) di tarn* 
peratura della Ion* 
elettromotrice 
coeflciente (m) de tern- 
peratura de la faerza 
electromotrlz 


E — p v 

E 


— E 

1 ~ V 
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elektrisches W&rme- 
Equivalent (n) 
electric equivalent of 
heat 

Equivalent (m) Elec- 
trique de la chaleur 

elektroinetrische 
Messung (f) 

electrometric measure¬ 
ment 

mesure (f) ElectromEtri- 
que 

chemtaches Aquivalent- 
gewieht (n) 

chemical weight equi¬ 
valent 

equivalent (m) chi- 
mique, poids (m) 

Equivalent chimique 

chemisch Equivalente 
Mengen (fpl) 
chemically equivalent 
quantities (pi) 
quantity (f pi) chimi- 
quement Equivalentes 

elektrochemi8che No- 
menklatur (f) 
electrochemical nomen¬ 
clature 

nomenclature (f) Elec¬ 
trochi mique 

Ion (nj 
ion 

ion (m) 

K&thion (n) 
kathion, cat hi on 
cat[h]ion (m) 

Anion (nj 
anion 

anion (m) _ 

Elektrolyt (m) 
electrolyte 
electrolyte (m) 

Elektrolyse (f) 
electrolysis 
Electrolyse (f) 

Elektroanalyse (f) 
electrolytic analysis 
Electroanalyse (f), Elec¬ 
trolyse (f) analytique 


Telephouanalyse (f) 
telephonic analysis 
analyse (f) tElEphonique 


OJieKTpHUeCKifl BKBHBa- 

jieHTB (m) Teiuia 
equivalent© (m) ©let- f 
trico del calore 1 

equivalente (m) elEc- 
trico del calor 

BjieKTDoneTpHqecKoe 
H 3 Mi>peHie (n) 
misurazione (f) elettro- 
metrica * 

medida (f) electromE- 
trica 

XHMHUeCKH BKBHBaJieHT- 
Hfclfl B'fec'B (m); XHMH- 
UeCKifi BKBHB&J16HT1> 

(m) p 

peso (m) equivalente 
chimico 

peso (m) equivalente 
quimico 

XHMBU6CKH BKBHBa- 
JieHTHWI KOJlHHeCTBa 
(upl) 

quantita (fpl) chimica- 4 
mente equivalent! 
cantidades (fpl) quimi- 
camente equivalentes 

BJieKTpOXllMHHeCKaH 
HOMeBKJiaTypa (f) 
nomenclature (f) elettro- 
chimica 5 

nomenclatura (f) elec- 
troqulmica 


iom> (m) 

ione (m) 6 

16 n (m) _ 

KaiioiTB (m) 

catione (m) 7 

catiEn (m) 

aHioHT> (m) 

anione (m) $ 

ani 6 n (m) _ 

ajieKTpojmTB (m) 
elettrolito (m) <j 

electrolito (m) 

3 JI 0 KTpOJlH 8 T> (m) 
elettrolisi (f) to 

electrollsis (f) 

aneKTpoaHaJiH 3 i> (mj; 
aHajiHTHqecKifl aaen- 

TpOJIH 3 T> (m) 11 


elettrolisi (f) analitica 
electrolisis (f) analitica 

TeJI6(f)0HHblft aHaJIHTb 

(m); aHajiH3i> npn no* 
Moum TejiechoHa 12 
analisi (f) telefonlca 
analisis (f) telefEnica 
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elektrolysiercn (v) 
to electrolyse 
Electrolyser (v), decom¬ 
poser (v) par Electro¬ 
lyse ou par voie Elee- 
trolytiquo 


Zersetzung (!) des Was- 
sere 

2 decomposition of water 
decomposition (f) de 
l'eau 



3JieKTp0JIH30BaTB 
elettrolizzare (v), decom- 
porre (v) per elettro- 
lisi 

electrolizar (v), descom- 
poner (v) por electro- 

______ _ 

paanoHceme (n) boah 
decomposizione (f) del- 
l’acqua 

descomposiciEn (f) del 
agua 


elek truly ti seller Wir- 
kungsgrad (m) f Strom- 
ausbeute (f) 

3 electrolytic efficiency 
rendemont (m) Electro- 
lytlque, effet (m) utile 
du courant 


a^eKTpojumi^ecKaH ot- 
Aana (f); nojieaHoe 
A'feflcTBie (n) TOKa 
rendimento (m) elettro¬ 
ll tico 

rendimiento (ra) electro- 
11 tico 


elektrolytische Disso- 
ziation (f) 

4 electrolytic dissociation 
dissociation (f) Electro- 
lytique 


Molekularvolumen (n) 

6 molecular volume 
volume (m) molEculaire 

Zustandgleichung (f) 

. equation of electrolytic 
condition 
Equation (f) d’Etat 

osmotischer Druck (m) 

7 osmotic pressure 
pression (f) osmotique 


Binnendruck (m) 

8 internal pressure 

pression (f) interieure 

Lftsllchkeitsbestim- 
mung (f) 

n determination of solu¬ 
bility 

dEtermination (f) de la 
solubilitE 


ajieKTpojiHTHHecKaH 
AHCconiauin (f) 
dissociazione (f) elettro- 
litica 

disociaciEn (f) electro- 
11 tic a __ 

MOJieKyjiHpHwft o&ben 

(m) 

volume (m) molecolare 
volumen (m) molecular 

ypaBHeHie (n) coctohwm 
equazione (f) di stato 
ecuaciEn (f) electron tica 

ocxoTnHecKoe AaBJieHie 

(n) 

press!one (f) osmotica 
presiEn (f) osmEtica 

BuyTpeHHee AaBJieme (n) 
press!one (f) interna 
presiEn (f) interior 

oupeA'kjieHie (n) pac- 
TBOpmfOCTH 

determinazione (f) della 
solubilita 

determinaciEn (f) de la 
solubilidad 


LEslichkeitsbeeinflus- 
sung (f) 

lo influence on solubility 
Influence (f) [exercEe] 
sur la solubilitE 

LEslichkeitsverminde- 
rung (f) 

tl decrease of solubility 
diminution (f) ou dE- 
croissement (m) de la 
solubilitE 


Bjrijraie(n) na pacTsopn- 

MOCTb 

influenza (f) sulla solu¬ 
bility 

influencia (!) sobre la so¬ 
lubilidad 

yiieHi>meHie (n) pac- 

TBOpHMOCTn 

diminuzione (!) della 
solubility 

disminuciEn (!) de la 
solubilidad 
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aquimolekul&re Ltisung 

(f) 

equi-molecular solution 
solution (f) 6quimol6- 
culaire 


kquivalente LGsung (f) 
equivalent solution 
solution (f) 6quivalente 


Gefrierpunktemiedri- 
» gung (f) 

lowering of the freezing 
point 

abatement (m) du 
point de congelation 

Dissozi&tionsgrad (m) 
einer Losung 
degree of dissociation 
of a solution 
degr£ (m) de dissocia¬ 
tion (Tune solution 


Wanderung (f) derlonen 
migration of the ions 
migration (f) ou trans¬ 
port (m) des ions 


Konzentrations&nde- 
rung (f) des Elektro- 
lyten 

alteration of concentra¬ 
tion of the electrolyte 
variation (f) ou change- 
men t (m) de concen¬ 
tration de I'&ectrolyte 


Wanderungsgeschwin- 
digkeit (f) der lonen 
velocity of migration of 
the ions 

vitesse (f) de migration 
ou de transport des 
ions _ 

Oberfuhrungszahl (f) des 
Anions 

coefficient of migration 
of the anion 
coefficient (m) de trans¬ 
port de l'anion 


relative Wanderungsge- 
schwindigkeit (f) 
relative velocity of mi¬ 
gration 

vitesse (f) de migration 
ou de transport rela¬ 
tive 


dKBHXOJieKyjIHpHHfi 
pacTBopT* (m) 
soluzione (f) equimole- f 
colare 1 

disolucldn (f) equimole- 
cular 

dKBHBajieHTHufl pac- 
TBODT, (m) 

soluzione (f) equivalent© 2 
disolucidn (f) equi¬ 
valente 


noHHHceHie (n) Tennepa- 
Typu aaMepaaHin 
abbassftmento (m) del s 
punto di congelazione 
reduccidn (f) del punto 
de congelacldn 


CTeneHL (f) Anccouiauin 
pacmopa 

grado (m) di dissocia- 
zione di una solu- 4 
zione 

grado (m) de disociacidn 
de una disolucidn 


nepeHOCb (m) ioHOBT> 
mfgrazione (f) degli ioni - 
transport© (m) de los 
tones 


HairfeHeme (n) kohubh- 
td&iuh ajieKTpojiirra 
variazione (f) o cambia- 
mento (m) di concen- 
trazione dell'elettro- 6 
lito 

variacidn (f) 6 cambio 
(m) de concentraci6n 
del electrolito 


CKopocrL (f) nepeHoca 

iOHOBT, 

velocity (f) di trasporto _ 
degli ioni 7 

velocld&d (f) de trans¬ 
pose de los iones 


hhcjio (n) nepeHoca 
amoHa 

numero (m) di trasporto a 
dell'anione * 

coeficiente (m) de trans¬ 
port© del anirtn 


OTHOCHTeJILHafl CKO- 
pocTb (f) nepeHoca 
velocity (f) di trasporto „ 
relativa 

velocidad (f) de trans¬ 
port© relativa 
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eimvertiges Ion (n) 
l monovalent ion 
ion (m) monovalent 


mehrwertiges Ion (n) 

2 multivalent ion 

ion (m) multivalent ou 
polyvalent 


amphoterer Elektrolyt 
(m) 

3 amphoteric electrolyte 
Electrolyte (m) ampho- 
tEre 


Zwitterion (n) 
hybrid ion 

4 ion (m) neutre ou hv- 
bride 


Leitffthigkelt (f) des 
Elektrolyten 
_ conductivity of the 
electrolytes 
conductance (f) des 
Electrolytes 


spezifische Leitf&higkeit 
(!) des Elektrolyten 
specific conductivity of 
3 the electrolyte 

conductibilitE (!) ou 
conduct! vitE (!) de 
TElEctrolyte 


kq ui val e n t o Lei t!&liig- 
keit (!) des Elektro¬ 
lyten 

equivalent conductivity 
7 o! the electrolyte, mo¬ 
lecular conductivity 
conductance (!) Equi- 
valente de 1'ElEctro- 
lyte 


Aquivalentkonzentra- 
tion (!) einer Ltisung 
equivalent concentra¬ 
tion o! a solution 
H concentration (!) [mesu- 
rEe] en grarames-Equi- 
valenta [parcm s ]d’une 
solution 


Lttslichkeitsprodukt (n) 
9 solubility product 
produit(m) de solubilitE 


OAHOBaJieHTHLlfi iOHT» 

(m) 

ione (m) monovalente 
i6n (m) monovalente 

MHOrOB&JieHTHUfi iOHT» 

(m) 

ione (m) polivalente 
i6n (m) polivalente 

npoMe>KyTOHHMft ajien- 
Tpojinrt (m), t. e. no- 
Ao6ho npouofcyroM- 
Huirb oKiicjiaim, pea- 
rap yiomi ft CTh KHCJIO- 
TaMH H OCHOBaHiiDfH 
elettrolito (m) amloterio 
electrolito (m) amloterio 

npoMe/KyTOHHuft iom> 
(m) 

ione (m) neutro 
i6n (m) neutro 

npOBOAHMOCTb (!) 3J16K- 
TpOJIHTa 

conduttanza (!) degli 
elettroliti 

conductancia (I) de loa 
electroli tos 


yjrfcjn>H&fl npoBOAH- 
moctl (!) ajieKTpojrara 
conduttanza (!) [apeoi- 
flcaj deirelettrolito 
conductibilidad (!) del 
electrolito 


aKBHBajieHTHan upoeo- 
AHMOCTb (!) BJieKTpO- 
jihtr 

conduttanza (!) eqniva- 
lente deirelettrolito 
conductancia (!) equi- 
valente del electrolito 


3KBHBaJieHTHaH Komteu- 
Tpanin (!) pacTBopa 
concentrazione (1) equi- 
valente di una solu- 
zione 

concentracidn (!) medi- 
da en gramos-equiva- 
lentes por cm 9 de una 
disolucidn 


npOH3BeAeHie (n) (npo- 
Ayicn.) (m) pacTBopn- 

MOCTH 

prodotto(m)di solubilita 
producto (m) de solu- 
dilibad 
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Zwischenprodukt (n) 
intermediate product' 
produit (m) interm^di 
air© 

Kndprodukt (o) 
final product 
produit (m) final 

Gramra&quivalent (n) 
gramme-equi valcn t 
gramme-equivalent (m) 

elektrolytische Reibung 
(f) der loncn 
electrolytic friction of 
the ions 

frottement (in) eiectro- 
lytique des ions 


Dlssoziationstheorie (f) 
dissociation theory 
thdorie (f) de la disso¬ 
ciation 


Dissoziationskonstante 
(f), Affinit&tskonstante 
(0 

coefficient of dissocia¬ 
tion 

constante (!) de disso¬ 
ciation, constante (f) 
d’afflnitd 


Grammol (n) 
gramme-molecule 
grammol (m), gramme- 
molecule (m) 


Grammion (n) 
gramme-ion 
gramion (m), gramme- 
ion (m) 


Konvektionsstrom (m) 
convection current 
courant (m) de convec¬ 
tion 


EndleitULhigkeit (!) des 
Elektrolyten, Grenz- 
leitfdhigkeit (f) des 
Elektrolyten 
limiting conductivity of 
the electrolyte, mole¬ 
cular conductivity for 
great dilution 
conductance (f) limit© 
de l’dlectrolyte 

n 


npoMemyToqHufi npo- 
AVkti. (m) - 

prodot to (m) intermedio 
producto (m) Intennedio 

icoiie v iHLifi npoityKTL(in) 
prodotto (m) finale. 
producto (m) final 

rpamrix ik bi i na.’ie hti. 

(in) ,, 

grammo-cquivalente(m) 
gramo-equivalcnte (m) 

MeKTpo a HTH'iec Koe Tpe- 
Hie (n) iouoBT* 
attrito (m) elettrolitico . 

degli ioni 4 

fro tarn ien to (m) electro- 
litico de los iones 

Teopin (f) AHccouiainH 
teoria (!) della disso- 
ciazione 5 

teoria (f) de la disocia- 
ci 6n 

IIOCTOH llliafl(f )( KOHCTaU- 
Ta (f)) AHCcouiaum; 
nOCTOflHHa«(KOHCTaH- 
Ta)xnMHuecKaro cpoA- 
CTsa 

cos tan te (f) di dissocia- 6 
zione o di afflnltk 
constante (f) de diso- 
ciaci6n, constante (f) 
de afinidad 


rpaiufOJieKyjia (!): mojil 
(m) 

gram mo-mole cola (m) ' 

gramo-mol6cal& (m) 


rpamn>-ioHi> (m) 
grammo-ione (m) n 

gramidn (m) 


KOHBeKiaOHUUfi TOKl> 

(m) 

corrente (!) di conve- g 
zione 

contents (!) de convec- 
ci6n 


npe;rkjn>H&H iipoboah- 
mocti. (!) ajieKTpojurra 
conduttanza (!) limite 
dell* elettrolito 
conductancia (!) limite 
del electrolito 


7r, 
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I.cit Pahigkei tabes ti m - 
mung (f) 

determination of the 
conductivity 
determination (f) dc la 
conductance 


onpe^fejicide (n) npoBO- 
AHMOCth (n.ieKTponpo- 
boahocth 

dotcnninaxione (f) della 
conduttanza 
determlnacidn (f) dc la 
conductancia 


Apparat (m) zur He- 
Htimmung der Leit- 
fahigkcit dcs Klcktro- 
lyten 

apparatus for determi- 
2 ning the conductivity 
of an electrolyte 
appareil (m) pour la 
determination do la 
conductancede l'elec- 
trnlyte 



lipHtSopT, (in) JWH oupe- 
A'kjieHin 11 po bo Ail" 
mocth (a^eirrpoaHTa) 
apparccchio (m) per la 
determinazionc della 
conduttanza dcirdet- 
t roli to 

aparato (m) para la de- 
lemiinacidn de la con¬ 
ductancia del electro- 
lito 


Wideretaudkapazilal ^f) 
des Gefalies 
resistunco capacity of 
the vessel 

capacity (f) de resistance 
de la euve ou du reci¬ 
pient 


Leitf&higkeitsgef&fi (n) 
vessel for measuring 
conductivity 
ouve (f) ou recipient (m) 
pour la mesure de la 
conductance 


Gefalldr&ht (m) 
r measuring wire 
0 til (m) de mesure, fll (m) 
gradu6 


Niederschlagelektrode 

(f) 

a precipitation electrode 
Electrode (f) de precipi¬ 
tation 


Schalenelektrode (f) 

7 dished electrode 
electrode (f) capsuiee 
ou k capsule 


coupoTUB^eHie (uij en- 
koctii cocyAa 
capacita (f) di resistenza 
del reclpiente 
capaddad (f) de resi*- 
tencia del recipienie 



cocvat> (m) a^ih onpe- 

A’BJieuiH npoBOAHBO- 

cth (BJieirrponpoBOA- 
hocth) 

recipiente (m) per la 
misura della condut- 
tanza 

recipiente (m) para la 
medida de la conduc¬ 
tancia 

HairhpirrejibH&H npo- 
BOJIOKa (f) 
fllo (m) di misura 
alambre (m) de medida 
o graduado 

n.ieKTpoAT» (m) a-iih 
ocaAKa 

elettrodo (m) di precipi* 
tazione 

electrodo(m) de precipi- 
tacidn 


BJieKTpoAb (m) BT> BHji 
HamKH 

elettrodo (m) a capsula 
electrodo (m) de cApsula 


zylindrische Mantel- 
elektrode (f) 

v cylindrical shell elec¬ 
trode 

electrode (f) [k manteau] 
cylindriquc 



f 


UiuiHHAPHuecKifl aieu- 
TpoAb (m) t. e. bi. 
BUA'k lULlHHAPn^ 
CKOfl nOBeDXHOCTn 
elettrodo (m) a man- 
tello cllindrico 
electrodo (m) de envu* 
elta cllindrica 
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konisch© Mantelelek- 
trode (f) 

conical shell electrode 
Electrode (f) [amanteau] 
conique 


A' 


K0HH4eCldfi tUeKTpOA'b 

(m) t. e. irb bha'£ ko- 
UH'ieCKOft iioBepxiio- 
CTH 

elettrodo (in) a man* 
tcllo conico 
electrodo (m) de en- 
vuelta cdnica 


Verstaabung(f) derElek- 
troden 

pulverisation of the 
electrodes 

pulverisation (f) des 
Electrodes 


Normaielektrodc (f) 
standard electrode 
Electrode (f) normalc 


Dezinormalelektrodo (f) 
deci-standard electrode 
Electrode (f) dEcinor- 
male 


Hftureion (n) 
acid ion 
ion (m) acid© 

Hydroxyl ion (u) 
hydroxyl ion 
ion (in) hydroxyl© ou. 
oxhydrylo 


Basision (n) 

basic ion 

ion (m) bftsiquo 

chemisclie Konstitution 

(0 

chemical constitution 
constitution (f)ehimique 

Dissoziationsformel (r) 
dissociation formula 
formule (f) de disso¬ 
ciation 

Tempera lurkonstunz (f) 
dor lasting 

constancy of tempera¬ 
ture of a solution 
constance (f) de la tem¬ 
perature dc la solu¬ 
tion 


Pissoziationswilrme (f) 
heat of dissociation 
chaleur (f) de dissocia¬ 
tion 


pac nwjieHie (n)3^eicrpo- 

AOBTh (m) 

polverizzazione (f) deglj « 
elettrodi 

pulverizacidn (f) de los 
electrodos 


UOpMa-lbHblft 3JieKTpO;tT> 

(m) 3 

elettrodo (m) normal© 
electrodo (m) normal 


AeuniiopMajiLiiMft d.ick* 
TpoA'b (m) 

elettrodo (m) decinor* 4 
male 

electrodo (m) decinor- 
mal 

KHCJioTHMii ion i» (m) 
ione (m) acido « 

ion (in) ricido 

nupoKCM.Ji.nuA ioirb 

(m) 6 

ione (m) idrossile 
i6n (m) hidroxil 

ociiOBHoii ioirb (m) 
ione (in) Imsieo 7 

idn (m) basico 

xiiNiiuecKoe cTpociiie 

(m) H 

costituzione (f) chimicn 
consiitucidn (f) quiniicu 


i1>opM>Ma (f) AHccouiauiii 
formula (f) di dissociu- 
zione 9 

formula (f) rlc disocia- 
oion 

nocToaneruo (m tcmiic- 
paiypu paeinopa 
costiinza U) di lempern- 
tura dolla soluzione lo 
constancia (f) de tem- 
peratura de la diso- 
luciEn 


TeiuioTa (f) AHCcouiauin 
ealore (m) dl dissoda- 
zione 

calor (m) de disociacion 
75* 
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isohydribche Lobungen 
(f pi), korrespondic- 
rende Lbsungen (f pi) 
1 isohydric solutions (pi) 
solutions (f pi) isohydri- 
ques ou correspon- 
d antes 


Isohydric (f) der Sfture- 
ldsungen 

2 isohydry of acid 
solutions 

isohydric (f) des solu¬ 
tions ncidcs 


isohydrisch (adj) 
x isohydric (adj) 
isohydrique (adj) 


Dissoziationsgleich- 
gewleht (n) 
equilibrium of dis- 
4 soci&tion 

^quilibro (m) de dis¬ 
sociation 

Idssoziationsriickgang 

(m) 

retrogression of disso- 
6 ciatiou 

retrogradation (f) on re- 
cul (m) de la dissocia¬ 
tion 


Ionenspaltung (f) 
r splitting up of ions 
0 dedoublement (m) dcs 
ions 


absolute Ionenge- 
sehwlndigkeit (f) 

7 absolute velocity of ions 
vilesse (f) absolue des 
ions 


elektrolylisclicr Uei- 
bungswiderstand (m) 
electrolytic frictional 
resistance 

resistance (f) de frotte- 
ment dedrolytique 


elektrische Endosmose 

( 1 ) 

o electric endosmose 
endosmose (f) dec- 
trique, dectroendos- 
mose (f) 


nuonupH'iHue pacTBO- 
pu im pi;; cooTBin- 
cTByiomie pacTBopu 
(m pi) 

soluzioni (f pi) Isoidriche 
o corrispondcnti 
disoluciones (f pi) isohi- 
dricas 6 correspon- 
dientes 


HUOriUPH4HOCTb (f) 
KHCJIOTHblXT> paCTBO- 
P0BT> 

isoidria (f) delle solu- 
zioni aeide 

isohidna(f) de las diso¬ 
luciones aeidas 

iiaonupiriHwfi (adj; 
isoidrico (agg) 
isohidrieo (adj) 


Anccouiauiomioe paano- 
B+>cie (n) 

equilibrio (m) di disso- 
ciazione 

equilibrio (nri de diso- 
daddn 


odparawfl xoxb (m) 
Aucconiauin 

retrogradazione (f) della 
dissociazione 
retroceso (m) de la diso- 
dacidn 


pacmen.ieuie (n) ioHoerb 

sdoppiamento (m) degli 
ioni 

desdoblamiento (m) de 
los iones 

a6co,iK>THaH cKopocTb! • * 
ionotrb 

veloeita (f) assoluta 
degli ioni 

veloeidad (f) absolute 
do los iones 

conpoTHB-ieuie (n) 
ipo.iimtHecKaro t|» - 

HIM 

resistenza (f) di attri <» 
elettrolitica 

resistencia (f) de frota- 
miento eleetrolitica 


o.ieKTpHHecKifl oaioc- 
MOCb (m) 

endosmoai (f) elettrica 
endosmosis (f) electrics 
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suspendierte Teilchen 

(npl) 

suspended particles (pi) 
partlcules (f pi) en sus¬ 
pension 


Elektrostenolyse (f) 
elec tro-ste nolysis 
ElectrostEnolyse (f), stE- 
nolyse (f) Eleetriquo 

elektrolytlsche Lfisungs- 
tensiou (f), elektroly- 
tiseher Ldsungsdruck 
(m) 

electrolytic solution 
pressure 

tension (f)Electrolytique 
do la solution 


Iononkonzentration (f) 
concentration of ions 
conceutiation(f) des ions 


dissoziieren (7) 
to dissociate 
ilLssoekr (v) 

Hydrolyse (f) 
hydrolysis 

hydrolyse (f), Electrolyse 
(f) de l’can 

titrieren iv) 
to titrate 
titrer tv) 

Titration if) 
titration 
titrage (m) 

Warnietonung (f) des 
chemisclien Vor- 
gangea 

beat effect of the che¬ 
mical process 
effet (m) calorifiquc ou 
thermique des reac¬ 
tions ou du processus 
chimique; quantile (f) 
de chaleur dEveloppEe 
par les reactions chi- 
miqnes ou par le pro¬ 
cessus chimique 

Jonisationswftrme (0 
heat of ionisation 
ehaleur (f) dMonisation 


'tacTimKii (f pi) in* Me- 
xaHHMecKH B3irliiiieH- 
HOJTB COCTOnniH 

particelle (I pi) in so- 1 
spensione 

particulas (f pi) en sus- 
pensidn 

ajieKTpocTeHOJiH3*t (m) 
elettrostenolisi (f) 9 

electroestenolisis (f) 


D.ieKTpo.iHTHuecicaH 
ynpyrocTL (f) pacTeo 
pem h 

tension© (f) elettrolltica 3 
della soluzlone 
tension (f) electrolltica 
de la disolucidn 

KonucHTpanin (f) ioirom> 
concontrazione (!) degli 
ioni 4 

concentracldn (1) de los 
iones 


^HccouinposaTf. 
dissociare (v) 6 

disociar (v) 


rHAPOJiHyb (m) 

id roll si (f) o' 

hidrolisis (f) 


TliTpOBHTii 

titolnre (v) 7 

graduar (v) 

TiiTpoBaiiie (d) 
titolazione (f) s 

graduackm (f) 


Ten.iOBofl 3({)(|)eim> (ni) 
xiTMHuecKoii peaKuin 
effet to (m) calorifico o 
termico della reazione 
chi mica 

efecto (m) calorifico 
termico de la reaccIEn 
elcctroquimlca 


Teruora (f) ioHH3airia 
calore (in) di ionizza- 
zione 10 

calor (m) de ionizacldn 
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Iononbildungsge- 
sclnvindigkeit (f), Bil- 
du ngsgesclnv i ndig- 
keit (f) der Jonen 
1 velocity of formation 
of ions 

vitesse (f) do formation 
des ions 


Zersetzungswcrt (m) 
decomposition value 
* valour (f) do decompo¬ 
sition 


Polarisationskapazitiit 

(0 

3 polarisation-capacity 
capacite (0 do polari¬ 
sation 


Konzentrationspolari- 
sation (f) 

concentration-polarisa¬ 

tion 

polarisation (f) do con¬ 
centration 


(laspolarfsation (f) 

/» gas polarisation 

polarisation (f) d’un gaz 


metallausscheidendc 
Lnsung if) 

metal - precipitating so- 
'» lution 

solution (f) precipitant 
<In metal ou a preci¬ 
pitation do metal 


Haftintensititt (f) der 
louen 

intensity of retention 
of the ions 

intonsito (f) do retonue, 
tendance (f) des ions 
a couservorou retenir 
la charge electriquc 


Neubi Id u n gsgeschw i n - 
digkeit (f) der Ionen 
regeneration velocity of 
* the ions 

vi teased) de reformation 
on de regeneration 
des ions 


cKopoci bit) o6pa,iOBaH« 

iOHOBl. 

velocita (f) di fonna- 
zione dogli ioni 
velocidad (f) de forma- 
cidn de los iones 


BejuriuHa \S) paajtoiKt:- 
uia 

valore (m) di decompo- 
sizione 

valor (m) de descuinpo- 
sieidn 

iio.mpH;tauiomia/i ex- 
KoeTb (f>: ewKocn 
no.inpimauiit 
capacita (f) dl polar, z- 
zazionc 

capaciriad (f) de polar! 
zacidn 

KomtcHTpauioHHan no- 
.inpn3ani« tf): no.in- 
pjiaarun KOimeHTpa- 
iiin 

polarizzazione(f) di con- 
con trazione 

polarizacidn (f) de cmi¬ 
ce n Ira ci6n 

iKUHpiJ3aiiiH (f) raaa 
]»olarizzazione (f) di un 
gas 

polurizueidn (f) do un 
gas 

puriitup't. (m\ 15U rh.in- 

lOlLUli MeTJLl.TL 
soluzione d) a proeipi- 
tato inelallico 
dj<olnoion tOparn prvei- 
pitur metal 

y.tepvKniiaioiuau ch.i.i ,i 
(H'hiiKOCTi* tf>) iomun. 
t. e. cTpejuienio up 
iouoHi> coxpaiunii 
.ucK^piTMCCKUi an- 
pn.u* 

imensita (f) di ritenuta 
dogli ioni 

intensidad (f) de rcten- 
oion de los ionos 

CHOPOC-Tb d) HOBOOCpa- 

aouauifl ionoB’b 
velocita dl di rigene*::- 
zione degli ioni 
velocidad (fl do regene- 
racion 
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Zersetzungspunkt Cm) 
point of decomposition 
point (m) do decompo¬ 
sition 

To f iKa (f) pa;uio>KeHiH 
pun to (ra) dl decompo- 
siziono 

punto (m) do descom- 
posicidn 

Zersetzungskurvo (f) 
curve of decomposition 
courbe (f) d© decom¬ 
position 

Kpiiaaa (f) paajioKenw 
curva (f) di deeomposi- 
zione 

curva (f) de descompo- 
sicidn 

dektrolytisclie Trc ri¬ 
ming (f) 

electrolytic Repartition 
v 4paration (f) tilectro- 
lytique 

n.ieiapojurrKi*iecKoe ot- 
A’fcjieHie (n) 

separazionc (f) olettro- 
litica 

separacion (f) oloctroli- 
tioa 

Zcrsctzungspotential (n) 
potential of decompo¬ 
sition 

l>otentiel (m) d© decom¬ 
position 

noTeiiJija;rb (in) pa:uo- 
uceiiiu 

potenzialc (in) di do- 
composizionc 
potencial (m) dc des- 
composicidn 

Zcrsetzungsspannung (f) 
decomposition pressure 
or voltage 

tension (f) de decom¬ 
position 

nanpu/KeHie (n) pa&no- 
>Keui» 

tension© (f) di decom- 
posiziono 

tension (f) de descorn- 
posicidn 

Galraaostegic 

raabBAHOCTeria 

Oalvano-plastli's 

Galvanostegla 

Gairanosttgle 

Galvanoplastla 

dektrolytischer Metnll- 
niederschlag (ra) 
electrolytic metal de- 
l>osit 

depot (m) ou prticipite 
(m) de m^tal Glectro- 
lytique 

9 jieKTpo JiHTii m eci\* i d oca- 
itoicb (m) MeTa.i-ia 
deposito (m) o precipi- 
tato (m) mctallioo 
elettrolitico 

depdsito (m) 6 prccipl- 
tado (m) me tali co elcc- 
trolitico 

galvanische Metalluber- 
zlehung (f) 
electro-plating 
recouvroment (ro) ii 
l’aide de metal par 
voie 61ectrolytique ou 
galvaniqiie 

raJibBaHnnecKoe nonpu- 
Tie (n) MeTajuioMT> 
rivesthnento (m) galva- 
nico con metallo 
revestiiniento (m) gal- 
vanleo de un metal 

Vusfkllung (f) des Nic- 
derachlags 

settling down of the 
deposit 

precipitation (f) du do- 
p6t mdtallJque 

nuAliJieuie (n) oca^Ka 
precipitazione (f) del 
deposito metullico 
precipitacion (f) del de- 
pbsito metalieo 

kathodische FAllung (f) 
kathodic piecipitation 
precipitation (f) catihjo- 
dique ou a la cat[h]odc 

icanaHoe ocaHueiiie (n) 
precipitazione (f) eato- 
dica 

precipitacidn (f) eato- 
diea 


/ 


o 




4 


6 


0 


S 


9 


10 
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anodische Falluug (!) 

/ anodic precipitation 
precipitation (!) anodi- 
< 4 ue ou a 1 ’anode 

kathodische Strom- 
dichte (!) 

,, kathodic current den¬ 
sity 

d onsite (!) cat[hlodique 
du courant 


anodische Stroindichte 

10 

a Anodic current density 
density (f) anodique du 
courant 


Galvaniseur (in) 

4 galvaniser 
galvaniseur (in) 

(falvanisierwerkstatt (!) 
galvanising shop, pla- 

5 ting shop or works (pi) 
atelier (m) de galvani¬ 
sation 

Galvanisierprozelil (mj 
galvanising or plating 
process 

6 processus (m) de gal¬ 

vanisation , [suite (!) 
des] operations (f pi) 
de galvanisation_ 


Galvanislerraum (m) 
galvanising or plating 
' room 

salle (!) de galvanisation 


galvanische Anstalt (!) 
galvanising or plating 
8 plant 

installation (!) galva- 
nique 


B&derraum (m) 

9 bath room 

salle (!) des bains 


Stromausbeute (!) eines 
Bades 

current utilisation o! a 
bath 

utilisation (!)du courant 
dans un bain 


Nioderschlagzelt (!) 
time taken !or deposl- 
tt ting 

dur£e (!) ou temps (m) 
de precipitatiou 


tmoAuoe ora>KjieHie (n) 

precipitaziono (!) am»* 
dica 

precipitation (!) auodir* 

KaTOAHHH rUIOTHOCTb (f J 
TOKR 

donsita(f) c&lodica della 
corrente 

densidad (!) catddica do 
la corriente 


aitOAHaii iijiothoctl (!) 
TOKa 

densita(f) anodicn della 
corren te 

densidad (!) anodica do 
la corriente 

raJiLBaHOiuiacTi* (mj 
gal vanizza tore (m) 
galvanizador (m) 

rajihBaH on^acnincc Ka a 
MacTepenan (!) 
o!flcina(f) di galvanizza- 
zione 

taller (m) de galv&niza- 
ci6n 


iipouecci. (m) rajibsaBH- 
aaruH 

processo (m) di galva- 
nlzzazione 

procedimiento (m) de 
galvanizacidn 

noirhmeHie (n) aah ra.u>- 
BaHH3&lliH 

sala (!) di galvanlzza- 
zione 

s ala ( 1 ) de galvanizacidn 

rajbBaHO ruiacni secicoe 
aaBeAeHie (n) 
imp! an to (m) di galva- 
nizzazione 

lnstalacidn (!) galvanic* 

Bam an (!); Bamoe no* 
irfcmeHie (n) 
sala (f) del bagni 
Bala (!) de bafios _ 

nojieaHoe A’fcflcTBie (n > 
Tona bt> pacTBOjrfc, 
uaxoAHiuexcH bt, bah- 

utilizzazione (!) della 
corrente in un bagno 
utilizacidn (!) de la 
corriente en un bafio 


BpeMH (n) ocaHcaemH 
durata (!) di precipita- 
zione 

duracidn (!) de la pre- 
cipitacidn 
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Radspannung (f) 
pressure or voltage of 
hath 

tension (f; on voltage 
(ra) d’un bain 

Okklusion (f) 
occlusion 
occlusion if) 

LttUgekessel Mn) 
lye vessel or vat 
chaudiero (!) a lessive 


HeiBwasserbehnller (m) 
hot water tank 
reservoir (m) dean 
chaudo 


S&gespitnebebiilter (m) 
sawdust box 
recipient (m) k sclure 


Trocken8chrank (m) 
drying chamber 
s6cholr (m), 4tuvo (f) 
[h archer] 


Wanne (f) ftir galvani- 
sche Bader 

tank for plating baths 
cuve (f) galvanique on 
^lectrolytique, cuve 
(f) pour bains galva- 
nlques 


Steingutwanne (f) 
earthenware tank 
cuvc (f) en gn>s 


Steinzeuggefittt (n) 
stoneware tank 
recipient (m) dc gr£s 


Zeineuttrog (in) 
concrete tank 
auge (f) en ciment 

Holzwanne (f) 
wood tank or vat 
cuve (f) en hois 

imprilgnicrtc Holx- 
wftnnc (f) 

jinpregnate.il wood 
tank 

cuvc (f) cn hois i in - 
pr^gne 


HaiipnvKeHie (n) pacT 
Hona Kh Bamrl; 1 

tensfone (!) dl nn bagno 
tension (f) do un bafio 

oKKJUoain (f) 

occlusione (f) 2 

oclusidn (f) 

KOTejrb (m) /tjm me.io'iH 
caldaia (f) a lisciva .7 

caldera (f) de lejla 

(in) jtjiri ropiuieii 

HO^W 

serbatoio (m) d’acqua 
cal da 4 

depdsito (m) de agun 
caliente 

riairi. (m) juw ouu^om, 
recipiente (m) a segatura 6 
depdsito (m) de serrin 

cyuiHJiLHtifi niKactn> (m) 
essicatolo (m) 6 . 

armario (in) para secsr, 
secador (m) 

nanna (f) juui rajibBami- 
*ieCKI!XT> pacTBopoFi. 
[oth pacTBopw Hanu- 
BaiOTCH Macro Tairate 
„BaHHaMH“] 7 

tinozza (f) per bagni 
galvanici 

Cuba (f) para bafios gal¬ 
vani cos 

KaMeHHan (m mm Han) 
Banna (f) H 

tinozza (f) di gres 
cuba (f) de arcilla 

lcaMennun (raniiHHLiftJ 
cocyA'L (in) 

recipiente (m) di gres a 
recipiente (m) de ar- 
oilla 

UCMenTHuft 6am> (m) 
tniogolo (m) in cemento to 
tinaja (f) de cemento 

AepeBnnHan Baima (f) 
tinozza (f) di legno it 
cuba (f) de mndera 

nponnTauiian ;iepeimM- 
nan uaHna (f) 
tinozza (f) di legno iin- . 
pregnata 

cuba (f) de madera in- 
yectada 
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ausgepirhte Holzwanne 

(f) 

/ pitched or tarred wood 
tank 

olive (f) en bois poisseo 

Larehenholzu anno (!) 
larehwood tank 
' ouvo (!) on [bois do 
rnelezo 

ritehpinewanno (!) mit 
lVehauskleidung 
piteh - pine tank with 
;i piteh or tar lining 
ouvo if) on pitehpin 
u rovetemont [in to¬ 
ri our] de polx 

(iufteisenwanno (!) 

4 oast-iron tank 

ouvo (!) on fonte [do lor 1 


UIJOMO.IOIUKIH leponrtll- 
HH»I HHHHa if) 
tinozza (t) di legno im- 
j>ooiftta 

ouba (!) de inadera oin- 
b reada 

itaiiHa (!) n u. .iHOTuer.- 
HIIUH 

tinozza (!) di Inrioo 
ouba (f) do alone 

ncwueiiHan uaHna f: 
n:n» aMopfiiwOHCKoii 

COCHU 

tinozza (!) di pi toll-pi re 
iinpcoiata 

ouba (!) de pino em- 
broada 

Myrynnan uaHHa (f) 
tmogolo (m) di ghisa 
tanqu© (in) de fundichut 


oinailliorte fiufieisen- 
wanne (!) 

5 enamelled oast-iron tank 
ouvo (!) on fonte emailleo 


;majuipoBaHiiafl uyryu- 
imh oaHua (0 
tinozza (1) di ghisA 
smal tala 

tanque (m) de fundieion 
osmaltada 


ti 


la*it ungsurnmtur (!) <lor 
Wunnc , & 

wiring of the tank 
armature (!) oonduolrioe - 
<le la ouvo 


v; npoBo^iman Tom. .ip- 

. M.'iTypa (!) eatiHU 

I nrmaturn (f) eomluttriro 
rr. ^ della tinozza 
5U-—oonduotores (mpl'i do 
la ouba 


a 


boitungsslange (!j 
; eonduoting rod or bar 
tigo (!) oondnotrioe 

Handanodr Ji 
s liand anode 
anode (!) a main 

Anodenstange (!) 
anode rod 

* tigo (!) [servant d] 

anode, anode (!) tigo 

Aufliiingedrulit (m) 
suspension wire 
i0 lil (m) [metalliquc] de 
suspension 

F.adlliissigkeit (!) 
bath liquid or solution 
f! liqtiido (m) dn bain, 
bain (m) 

I.Msungsmittel (id 
tv solvent 

dis^olvant (m) 


iiponn/uimift oTepnceiu. 

(in' 

sbarra (!) eondut trice 
varilla (!) oondu«*iora 

pyuiiofi aiio.Tfc (in) 
anodo (in) a mano 
anodo (in) de niano 

auoamjfi cTepnceiib V uu 
sbarra if) d’anodo 
varilla (!) do anodo 

npoHO/ioica (!) xin iioa- 
B+.uiHBaHin 

tllo (m)*di suspension© 
alambre (m) de suspen¬ 
sion 

pacTBopit (m) in, bbhh k 
Holuziono (f) del liagno 
liquido (m) del bafio 

pacTPopnTo.n. 'in*, 
dissolvent© (in) 
di sol von to (m) 
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Leitsalz (n) 
conducting salt 
sel (m) conductcur 

Stiurarest (m) 
acid residue 
roste (in) ou re>idu (m) 
d’acide 


koniplexe Tonen (n pi) 

complex ions 

ions (m pi) complexes 

I.eckvcrlust (m) 
leakage loss 
perte (f) par fuites ou 
par couluge, couluge 
(in) 

bewogtor Klektrolvi (in) 
agitated or stirred elec¬ 
trolyte 

electrolyte (in) ngita, 
electrolyte (m) en 
mou verne n l 

Auffrisehcu (n; dcs 
Hades 

renewing of the bath 
liquor 

revivification (f) du bain 

Aufkochen (n) des Hades 
boiling of the bath so¬ 
lution 

bouillonnement (m) du 
bain 

Ansieden (n) 
hot plating 
galvanisation (f) a 
chaud, galvanisation 
(!) par immersion dai s 
un bain chaud 

satires Ibid (n) 
acid bath 
bain (m) acide 

alkalischcs Had (n) 
alkaline balti 
bain (m) alcalin 

neutrales Bad (n) 
neutral bath 
bain (in) neutre 


eyankalisches Bad (n) 
cyanide bath 
bain (m) au cvauure de 
potassium ou de po- 


iipoiKUHiiiaa co«/il (!) 
sale (m) eonduttore l 
sal (f) eouductora 

KHCJIOTHUft OCTaTOirh 

(m) 0 

acido (in) residue 
residue (in) de ricido 

KOMIIJieKCllNe ioHu 

(m pn 

ioni (m pi) comple^si 
iones (m pi) coinplejos 

yieuna (f) 

perdita (f) per colature 4 
perdida (f) por fugas 


mqieM’hniiiBaeMUu 
D-ieiapoanrn (in) 
elcttrulito (in) in nio\ i- 5 
mento 

eleetroiito (m) agitado 


oca Luceuie (n) paciuopa 

( BKHIIIJ ) 

rivivifieazione (f) del 6 
bag no 

reviviflcaci6n (f) del 
bafio 


Kniifi'ieme (n) pacTBopa 

("BailHU") 

belli mento(m) del bagno ' 
liervor (m) del bufio 

ra.iMiHimaanin t f) no- 
rpyvKcuicM'b itl khidi- 
miri pacTiiopb 
galvanizzazione (f) a s 
cal do 

galvanizacion (f) en eali- 
ente 

Kiic.rFJit pacTitop'i* (in); 

Killian „Baniia“ (!) o 
bagno (in) acido 
bafio (in) ;'oido 

me,io T inofi pacTr.opa, (m) 
bagno (in) alcalino to 

bafio (m) alealino 

uefiTpa:i iuu>ift pacTBopn 

(Dl) .. 

bagno (m) neutro 
bafio (m) neutro 

pac'fwop'b (m), co^epiKa- 
mjtt uianncTufi najiift 
bagno (m) a cianuro di 
potassio 

bafio (m) de cianuro de 
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mechanlsche Vorbe- 
handlung (!) 

1 mechanical preparation 
1 traitement (m) m6cani- 
que pr6alable, prepa¬ 
ration (!) mtfcanique 

Schleifraum (in) 

^ polishing room 

sail© (f) de decapage 
[mccanique] 


npeABapHTejib^&H Me- 
xaHnqecKaH o6pa6oT- 
na (f) 

trattamento (m) mecea- 
nico preliminary* 
tralamiento (m) rneca- 
nlco preliminar 

mjii!(J)OBajn>HH (f) 
sala (!) di pulitur* 
sala (!) para la desoxi- 
daeidn 


Schlelfpulver (n) 

3 polishing powder 
pond re (f) a decaper 


Schleifscheibo (!) 

4 polishing disc 
roue (!) a decaper 



injui(t)OBa.ii>uufi uopo- 
uiokTj (ra) 

polvere (!) per pulire 
polvo (m) para desox ida r 


iiuim[)OBa.ii>HMii Kpyri> 
mu 


ruota (f) per pulire 
rueda (!) para desox idar 


Schleifbiirste (f) 

5 polishing brush or buff 
brosse (f) a decaper 





Korkschleifscheibe (f) 

H cork polishing wheel 
roue (f) a decaper en 
liege 


elastische Schleif- 
scheibe (!) 

7 elastic polishing wheel 
roue (f) a decaper 61a- 
stique 


Feuerscheibe (f) 
rough polishing wheel 
8 meule (!) [en] enieri gros- 
siere, meule (!) [en] 
eineri & gros grain 


Glanzscheibe (!) 
fine polishing wheel 
9 meule (!) [en] 6meri 
douce, meule (!) [en] 
6mori a fin grain 

Schleifmaschine (!) 

. ( polishing machine 
J decapeuso (!), macliiue 
(f) a d6caper 



uuin(t)OBajii>Baa meTKa 

(f) 

spazzola (I) per puli re 
cepillo (m) para desoxi- 
dar 


npodKOBuft m.THct)o- 
Bajitnwft Kpyrt (ml 
ruota (!) per pulire in 
sughero 

rueda (!) para desoxidar 
de corcho 

ynpyrift (anacTHqe- 

CKift) 

Kpyn> (in) 

mota (f) per pulire 
elastica 

rueda (!) para desoxidar 
elastica _ 

rpydoaepHHCTuft na>K- 
AanuMil Kpyn. (m) 
ruota (f) smerigliata di 
grana grossa 
rueda (f) de esineril de 
gnino gnieso 

Me.iK03epHHCTuft ua>K- 
AauHwfl Kpyn» (m) 
ruota (!) a smeriglio 
fino 

rueda (!) de csmeril fino 

UlJIH(t>OB2UlbHtjil da- 

HOKT. (m) 

macchina (0 per pulire 
maqnina (!) para des- 
oxidar 
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Doppelschleifinasehine 

double polishing 
machine 

docapeuse (f) double 


Riemenschleifinaschine 

(f) 

belt polishing machine 
docapeuse (!) a courroie 

Sehle if motor (m; 
polishing motor 
moteur (m) a dccapcr, 
nioteur (m) do d<‘cn- 

pOUSO 

Kratzbank if) 
scratching brush bench 
tour (in) dc grade- 
bossage 

Kratziimschinc (f'i 
scratching brusli ma¬ 
chine 

gratte-bosseuse (f), 
machine (f) a gratte- 
bosser* 

Handblirste (f), Kratz- 
burate (f) 

hand scratching brush 
gratte-bosse (f) 

Stahlkratzbiirste (f) 
steel scratching brush 
gratte-bosse (f) en acier 

Luftbaut (f), (.vliihspan 
(m), Zunder (ra) 
casting skin, skin of 
oxide 

pelllcule (f) d’oxyde 


Scliinirgelbaml (n) 
emery tape or band 
rubau (m) a l'emeri, 
ruban (m) dmerisri 



/IBOfiHOfi IUJIJI(J>OBa/IL- 

huA CTaHOicL (ml 
macchina (f) per pulire 
doppia 1 

maquina (f) para des- 
oxhlar doble 

UUIIKfroBaJIbHblft CTU- 
HOKT> (m) CT» peMHCM'b 
macchina (!) per pulire 
a cingbia * 

nuiquiim (f) para dcs- 
oxidar a correa 

UIJIH(i)OBa.lLH(iIH >um- 
raTe.Tb (m) 

motore (in) per pulire 3 
motor (in) para des- 
oxidnr 



CTO.Tb (Ill) ,(.'UI 'I I1CTKII 

lueTKoii 

banco (in) per rasehiurc 
tomo (m) de rascar 


KpauoBa.iMiiai) cTaiioin. 

(m) 

niKcchina (f) per m«chi- 
are 

maquina (f) de rascar 


py»maH meTKa (f); Kpa- 

UOBKa (!) 
grattabugia (!) 
eepillo (m) rase ad or 


CTaabnaa npauoBKa (!) 
grattabugia (!) di 
acciaio 

eepillo (m) de acero 



Kopa (!) na qyryuk; 

onajinna (!) 
crosta (!) di fusione 
costra (f) de bxido, orin 
(m) 


naHCAaquaii Jieirra (!) 
nastro (m) smerigliato 
cinta (!) esmerilada 


4 


5 


ti 


7 


8 


i) 


Himssteinpulver (n) 
pumice-stone powder 
poudro (!) dc [pierre] 
ponce 


rotierende Krutzbiirste 

w 

rotating scratching 
brush 

gratte-bosse (!) tour- 


a 



ueMiia (f) hi. impound; 
polvere (f) di pietra 
pom ice to 

polvo (m) de pledra 
prtruez 


BpaujtaiomaiicH KpanoB- 
kh (!) 

grattabugia (!) rotante 11 
rascador (m) giratorio 
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mattiereu (v) 
f to dull 

1 mater (v), rendro(v) mat, 
dtfpolir (v) 


Korn pro tie (f) des Sandes 
size of the sand 
J? grosseur (f) de grain du 
sable, grain (m) du 
sable 


M&THPOBATL; H&B0,1HTL 

Man. 

appannare (v) 

hacer (v) mate, despulir 

___(v)__ 

Bejuruma (f) uepetrL 
necKa 

[grossezza (f) del] grano 
della sabbia 
gmeso (f) del grano de 
arena 


Dampfsandstrahlge- 
blase (n) 

J steam-jet sand-blast 
sableuse (0 it vapeur 



uapoBou necMaao- 
cTpyiiHbiil amiapan. 

(m) 

macehina (f) a vapore 
a getto di sabbia 
arenero (m) de vapor 


^elieuermuhle (f), 

Sclieuertrommel (f) ui-iU(J)OBa.TLHWfi 6apa- 

trembliug barrel, scon- ^J TI 6am, (m) 

4 ring box tamburo (in) per brunire 

tonneau (m) ou tambour tambor (m) de desoxi- 

(m) de d^capftge [m<S ^dacidn 
eanh|iie] 


Polierraum (m) 

6 polishing room 
salle (f) de polissage 


Poliersclieibe (f) 

G polishing wheel, buff 
roue (f) de polissage 



uojnipoHO'raaji tf) 
sala (f) per brunire 
sala (f) de pulimento 


iio:ii!poBajn>HLiA Kpyn> 
(m) 

ruota (f) per brunire 
meda (f) para pulir 


Filzpolierscheibe (f) 
felt polishing wheel 
roue (f) de polissage en 
feutre 


Tuchpolicrseheibe (f) 
cloth polishing wheel 
roue (f) de polissage cn 
drap 


Nesselpolierscheibe (f) 
muslin polishing wheel 
roue (f) de polissage en 
mousseline 


Flanellpolierseheibe (f) 
lhmnel polishing wheel 
roue (f) de polissnge en 
thinolle 


BoftjIO'IHMft nOJlHpo- 
BajiLHuft Kpyrb (m) 
ruota (f) di feltro per 
brunire 

rueda (f) de fieltro para 
pulir 

cyKOHHuft nojinponaib- 
Huft Kpyn, (m) 
ruota (f) di panno per 
brunire 

rueda (f) do patio para 
pulir 

niepTHHTOBtjft no.iHpo 
HaJiLHuil Kpyn, (m) 
ruota (f) di musaolina 
per brunire 

rueda (f) de muselina 
para pulir 

(tmanevieBuA lio.uipo 
Bajn>Hufl Kpyn. (ni) 
ruota (f) di fiAnella per 
brunire 

rueda (f) de franelft para 
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Polierpulver (n) 
polishing powder 
poudro (!) ft polir, 
poudre (f) do pnlis- 
bftge 

Polierstaub (in) 
polishing dust 
pousstero (f) do poli.s- 
snge, poussicre (!) due 
an polissftgo 


11 u j h pi > Ha.'i h u 14 ii 11 o | m- 
moici. (m) 

poivere (!) per brunirc 
pulvo (m) de puliinon tar 


]io;mpoB<viHaH hwjii, (!) 
poivere (!) del bruni- m/ 
inento 

polvo (in) de puliinento 


Poliermaschine (!) 
polishing machine 
polisseuse (!), machine 
(f) a polir 


IIOJIHpOBaJIhHUri CT«l- 
uoirb (m) 

macehina (!) a bruni re 
inaquina (!) para pulir, 
pul id ora (!) 


Tuchschwabbel (!) 
cloth mop, scovel 
^couvlllon (m) de po- 
liasoge en drap 


Doppelpolierma8chine 

(t) 

double polishing ma¬ 
chine 

polisseuse (!) double, 
machine (!) a polir 
double 




Kpyn> (m) H3i> cyKon- 
Hun> iiojiocoki> 
spazzatoio (m) di panno 
escobill6n (m) de patio 
para pulir 



AboAhoA no^HpoBajiL- 
hmA cTaHOKi* (m) 
maccliina (!) a bmnire 
doppia 

miiquina (!) para pulir 
doble 




4 


5 


Policrmotor (in) 
polishing motor 
moteur (m) do polis- 
seuso 


Kisenoxyd (n) 
ferric oxide 
colcotar (m), [sesqui-1 
oxyde (in) de for 



OKMCb (!) wejrbaa 
colcotar (in), ossido (m) 
O di !erro 

2 8 oolctitar (m). dxido (in) 

de hierro 




Trippel (n) 
tripoli, rotten stone 
tripoli (m), terre (!) 
pourrie 


Tpene,rb (m) 

tripoli (m) s 

tripol (m) 


mit Trippel polieren (v) 
to polish with tripoli 
passer (v) on polir (v) 
au tripoli, tripolisser 

(v) 

Wiener Kalk (m) 
French chalk 
chaux (!) de Vienne 


no.mpoBaTb Tpene-ioM'i, 
puli re (vj con tripoli if 
pulir (v) con tripol 


Bi'.Hcican H3BecTb (!) 
calce (!) di Vienna /" 
cal (!) de Vienna 
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Polierkomposltion (f) 
composition of polish- 
f ing material 

compost (m) pour lo 
polissagc, compose 
(m) de polissnge 


Hochglanzerzcugung (f) 
burnishing 
brunissage (m) 


l’olierstahl (m) 
s burnisher 
brunissoir (m) 



Blutstein (m) 
hematite, haematite, 
blood-stone 

hematite (f), sanguine (f) 


Polierschmutz (m) 
dirt from polishing 

6 crasSe (f) de polissagc ; 

(quand humide.aussi:) 
boue (f) de polissage 

KntfcttungsprozeB (in) 
process of removing 
.. grease 

[operations (f pi) ou pro¬ 
cessus (m) del ddgrals- 
sage (m) 

Kntfettungsmaterial (nj 
material for removing 
grease 

7 degraissant (m), agent 

(m) de d^graissage, 
substance (f) di ; grais- 
sante 


iio.inpoBOHHhtfi cocTam> 
(m) 

composizione (f) per 
pulire 

composicidn (f) de pu- 
limento 

HiiBeaeuie (n) hncokbi o 
IMHHIta 

bninitura (f) fina 
bruflido (in) 


i 

i 


cTajibUdi MO. IlipO ti¬ 
ll HKb (m) 
bmnitoio (ni) 
brufiidor (m) 


KpOB&BHlCb (m) 
eraatite (f), pietra (0 
sanguigna 
hematita (!) 


rpaab (!) orb nairapoB- 

KH 

poltiglia (!) per poli- 
mento 

escoria (!) de pulimento 


upoueccT* (m) o6e<ttKH- 
PHDaHiA 

processo (m) di Bgrassa- 
mento 

desengrase (m) 


itaTepiajrb (m) ajih o6ea- 
>KHpuBaHia 

materiale (m) |>er sgras- 
sare 

desengrasante (in) 


Kntfettungstiscli (m) 

8 table for removing 
grease 

table (f) de d^gralssogc 



r 




rv 


CTOJTb (m) ajih o6ea>KU- 
piiBamH 

tavola (f) per sgrassure 
mesa (f) de desengrasar 


Kalkbrel (m) 
a lime paste 

pAte (f) de chaux, chaux 
(f) on pate 

heiB entfetten (v) 

10 to remove grease hot 
degraisseT (v) a chaud 


HdBecTKOBan Kauuma if) 
calce (!) in pasta 
pasta (f) de cal 

odeawupMBa rb rop»i- 
*ieMT> Bi\xh 
sgrassare (v) a caldo 
desengras&r (v) en ca- 
liente 
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kalt eutfetten (v) 
to remove grease, cold 
d^graisser (v) a froid 

Anlauf (m) 
tempering colour 
revient (m), couletir if) 
du recuit 

dekapieren (v; 
to pickle clean (metals) 
(par vole physique ou 
chimique:) dccaper 
(v); (par voie chi¬ 
mique:) ddroeher (v) 

Dekapierfl iiesi gkei t (f), 
Beize (f) 

pickling solution 
bain (m) de dgrochagc, 
bain (m) de d6capage 


Gelbbrenne (f) 
dipping liquid for brass 
bain (m) de dgrochage 
pour mdt&uz et alliage 
jauneB [c. i d. pour 
cuivre, laiton. bronze, 
tombac, malllechort] 


gelb brennen (v) 
to dip brass 
d^rocber (v) oti draper 
(v) [les mdtaux et 
alliages Jaunes] 

Vorbrenne (f) 
pickling bath 
bain (m) de mordan- 
cage, bain (m) do 
doroclmge pr&ilahle 

olanzbrenno (f) 
burnishing bath 
bain (m) de bninissage 

matt brennen (v) 
to dull 

d^rocher (v) on d iVaper 
tv) mat 

Mattbrenne (f) 
dull pickling 
bain (m) de d^roehago 
011 de d^eapnge mat 

das Bad wird me tall arm 
the bath becomes im¬ 
poverished 

le bain devient pauvro 
en m£tal 


ode3>KHpHBQTI» BT> XO- 
JIOAHOSTb Biljt'b - 

sgrassare (v) a freddo 
desengrasar (v) en frto 

uajieri. (m) 

patina (f) a 

patina (f) 


AeKamipoBan.; o«ih- 
utaTL 

disossidare (v), nettare x 
(v), pulire (v) 

desoxidar(v), limpiar(v) 

>KH^KocTb (f) A-aa Aena- 
nnpoBamH; upoTpana 
(0 

bagno (m) di disossida- 4 
zione 

bafio (m) de desoxlda- 
cidn 


upoTpasa (f) jyin irfcAH 

H eA CIUI&BOBHb 
rafflnazione (f) del rame 5 
o delle sue leghe 
baho (m) de llmpieza 
para cobre 


AenannpoBaTt urbAt h 
en cn.iaBbi 

rafflnare (v) il rame o 6 
le sue leghe 
desoxidar (v) 

upeABapimvii»Haii upo- 
Tpaaa (f) 

raftinazione (f) prelimi- 
nare 

baho (m) de previa lim- 
pieza 

npoTpaBa(f) asui rjiHHua 
rafflnamento(m)abruni- 
tura 

bafio (m) de biufildo 

iipoTpaBJifin> iuih naae- 
AemH MaTa 

rafflnare (v) greggio iJ 
limpiar (v) mate 

npoTpaBa (f) aah MaTa 
rafflnazione (f) greggia 
bafio (m) de desoxida- 10 
cidn mate 

pacTBopi> (m) d'i;;uri;en, 
MeTaJUIOMT* 

il bagno deviene povero 11 
di mctallo 

cl bafto se bare pobre 
de metal 
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Schnukelnpparnt (ni) 
/ rooking device 
busculeur (ni) 



kiwiki (f) 
upparccoliio (in) 
dolo 

bascnlador (m) 


dmi- 


Ziiikblefhvcniick^ - 
lung (f) 

nickel-plating of shoot 
" zinc 

nickelage (m) dp In tele 
de zinc 

Ycmicklcjlung (f) 
nickel-plating 

3 (operation :) nickelage . 

(resiiltat, conehe de 
nickel •) niekeluro (f) 

Nlekelbad (n) 

4 nlckol bath 

bain (m) de nickelage 

llartvernick[cjlung (f) 
hard-nlckel-platlng 
r, nirkelage(m)dur, nicke¬ 
lage (m) an nickel- 
eobalt 

Verkobaltnug (f) 
cobalt-plating 
0 (operations:) ooballage 
(m); (resultat, couclic 
de cobaltloobalUire (f> 

Kobaltbad (n) 

‘ 7 cobalt bath 

bain (m) do cobaltage 

Vcrkupferung (f) 
copper-plating 
3 (operation ) culvrago 
(m); (resultat, couclic 
de Cu ) cuivrure (f) 

Knpfcrbad (n) 

9 copper bath 

bain (in) do cnivragc 


cyanldfreies Had (n) 
bath free from cyanide 
10 bain (m) non-cyanure, 
bain (m) exempt de 
cyanure 


Vennessmgung (1) 
brass-plating 

//'operation) lnitouage 
(m); (resultat, couche 
de lniton:) lnitonuro 
(0 


iiHKK&nupoBaHie (□) 
.mcTOBaro unnKa 
nichelatum (f) di la*tre 
dl zinco 

niquelado (m) del cine 
lamlDado 


HHKKevmpoBaeie (n) 
nlchelatura.(f) 
niquelado (in) 


llUKKeJieBUfl paCTBODT. 

(m) 

bagno (m) dl nlchela- 
tura 

baflo (m) do niquelado 

noKptrrie (n) TBepAmrb 
HnKKejrein, 
niehclatnra (f) forte 
niquelado (m) duro 


KodaJibTHpoBaRie (n) 
cobaltatura (f) 
cobaltaje (m) 

hodajn.Tonuft pacTuop 
(ni) 

bagno (in) dl cobnlto 
baflo (in) de cobaltn 

noKpuTie (n) irfcAUo 
ramatura (f) 
cobrcado (m) 


MbaRwfi parr bo pr. (m) 
bagno (m) di rame 
bano (m) do cobrear 

pacTiiopi. (in), cnodoa- 
liufl orb niaHiicTMXb 
co.iert 

bagno (m) eseute da 
clanuro 

baflo (m) exentw de cia- 
nuro 


iioKpuiie (n) jiaTyHLm 
ottonatura (f) 
latonado(in), bronceado 
(m) 
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Versilberung (f) 
silver-plating 
(operation:) argentoge 
(m); (resultat, couche 
d’Ag:) argenturo (f) 


Silberscheidung (f) 
separation of silver 
separation (f)de 1’argent 


Verquickon (n), Araal- 
gamicren (n) 
amalgamating 
amalgamation (f) 


Quiekbeizo (f), Ainal- 
gambad (n) 
amalgam solution 
bain (m) d’amalgama¬ 
tion 


cepetfpeHie (n) 
argentatura (f) / 

pluteado (m) 


oT-vfcJieme (n) cepeGpa 
separazione (f) dell' ar- ^ 
gento 

sepuracidn(f) de la plata 

noKpuiie (n) prymio; 

«'iMaju,raMnpoBaHie (n) ;v 
amalgumazione (f) 
imialgnnmcidn (f) 

piyTinot iiporpami tf); 
paruiopi* (in) A-in 
a>ia.ir.raMiipoBiiniH f 
bagno (m) d’amalgama- 
zione 

bafio (in) de amalgamado 


metallometriseho Wage 

(*) 

metallometric balance 
balauce (f) m£tullom£- 
trique 


argyTometrischeWage(f) 
silver weighing balance 
balance (f) argyrom£- 
trique 



Meia.uiOMerpu r ie<*icie 
H'fccw (mpl) 

bilancia (f) metallome- 
trica 6 

balanza (f) metalom<S 
trica 

apriipoMeTpimecKie 

etcu (m pi; r 

bilancia(f) argirometrica 
balanza (f) argirometrica 


voltametrischer Kon- 
trollapparat (m) 
voltametric control ap¬ 
paratus 

apparel 1 (m) de controle 
voltamgtrique, [ap¬ 
parel 1 (m)] controleur 
(m) voltamdtrique 


BO.ibTaMeTpiiMecKift koh- 
Tp ojii.hu ft npii6op r b 

(W) 

apparecchio (m) di con- 7 
trollo voltametrieo 
aparato (m) de compro- 
bacidn voltametrico 


Vergoldung (f) 
gilding, gold-plating 
(art:) dorure (f); (opera¬ 
tion :) dorage (m), [do- 
rure (f)]; (resultat, 
couche d’or.) domre 

_(f) _ 

kalte Vergoldung (f) 
cold gilding 
dorage (m) a froid, do- 
rure (f) [faile] a froid 

warme Vergoldung (f) 
hot gilding 

dorage (m) a elmud, 
dorure (f) [faitc] a 


aoJiO'ieHie (n) 

doratura (f) s 

dorado (rm 


xo,io,uioe no.io'ieHie (n) 
doratura (f) a freddo u 
dorado (in) en frio 


T§njioe aojioneuie (n) 
doratura (f) a culdo to 
dorado (in) en caliente 
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Rotvergoldung (f) 
t red gilding 

1 do rage (m) [it Tor] rouge, 

dorure(f) [ii Tor] rouge 

(Jrunvergoldung (f) 
green gilding 

2 do rage (m) [* Tor) vert, 

domre (f) verte ou a 
l’or vert 

Rosavergoldung J) 
pink gilding 

J do rage (m) [a l’or] rose, 
domre (f) [a l’or] rose 

Matlvcrgoldung (f) 
dead gilding 

* dorage (m) mat, doruiv 
(f) mate 

Kntgoldung (f) 

5 un-gilding 
d^dorage (m) 

(Joldscheidung (f) 
o separation of gold 
separation (f) de l’or 

Verplatinierung (f) 
platinum-plating 
7 (operation:) platinage 
(m); (T^sultat, couche 
de platine:) platinure 

(t) 


Platinbad (n) 

8 platinum bath 

bain (m) de platinage 


Verzlnnung (f) 
tin-plating 

9 (operation:) damage 
(m); (r&nltat, couche 
d’etain:) (Hamure (f) 


Zinnbad (n) 

10 tin bath 

bain (m) d’6tamage 


Verzinkung (f) 
zinking, galvanising 
(operation et r^sultat:) 

11 zingage(m); (zingngo 
^lectrolytlque:) gal¬ 
vanisation (f), galvani- 
sage (m) 

Zink bad (n) 
zinc bath 

ii? bain (m) de zingage; 
(61eetrolyti(jue:) bain 
(m) de galvanisation 
Verbleiung (fj 

13 lead-plating 

(operation ct rtfsultat:) 


KpacHoe ao.io'ieHie (n) 
doratura (f) ros^a 
dorado (m) rojo 


ae-ifcHoe 30-i0Meiiie (m 
doratura (f) verde 
dorado (m) verde 


poaoBoe ao.iOMCHie n 
doratura (i) pallida 
dorado (m) rosado 

MaTOBoe ^o.io'icnie u * 1 
doratura (f) vela la o 
appannata 
dorado (inj mate 

y,ia.ienie (n) iio3<motij 
disdoratura (f) 
desdorado (ni) 

OTA^iOHie (n) ;kuoth 
sepnrazione <f) deU'«»ro 
separacidn (f) del oro 


iiJiaTHimpoBaHie (n) 
platinatura (f) 
platinado (m) 


HviaTiinoBhift pacTBOpi. 

(m) 

bagno (m) di platino 
ba fto (m) de platin o 

Jiynveiiie (n) 
stagnatura (f) 
estafiado (m) 

O.lOBHHHUfi paCTBOpii 

(m) 

bagno (m) di stagnatura 
bano (in) de estaflado 


lUiHKOBaiue (n) 
zineatura (f) 
galvanizado (m) 


UHHKOBUft paCTBOpT*(m) 
bagno (m) di zincatura 
baffo (m) de g&lv&niza- 
cidn 

CBHHuoaaHie (n) 
pioinbatura -(f) 
emplomado (ui) 
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Bleibad (n) 
lead bath 

bain (m) de plombage 


Verstahlung (f) 
steel-plating 
(operation et r&mltat.) 
acierage (in) 

Eisenstahlbad (u) 

steel bath 

bain (m) d’acierage 

Verantiraonierung (f) 
antimony-plating 
(operation et rtfsultat:) 
antimonage (m) 

Anlimonbud (n) 
antimony bath 
bain (m) d’antlmomige 


Arsenbad (u) 
arsenic bath 
bain (m) d'ars^niage 


Pinselverkupferung (f) 
brush coppering 
(operation:) culvrage(m) 
[fait] au pinceau; (r6- 
sultat ) cuivrure (!) 
[falte] au pinceau 

Weiiisieden (n) 
hot light silvering 
bouillitoire (f), argen- 
tage (m) [tr£s mince] 
k chaud (pour agrafes 
etc.) 


Silberweiflbad (n), Sil- 
berwelflsud (m) 
bath for very light sil¬ 
vering 

bain (m) de bouillitoire 


Grainieren (n) 
granulating 
grenelage (m), [graine- 
lage (ra)J, grenctage 
(m), [grafnetago (m)j 

Eintauchvergohlung (!) 
gilding by dipping 
(operation:) dorage (f) 
par immersion; (re- 
sultat:) dorure (f) par 


CBHHUOBMfi paCTBOpi, 

(m) 

bftgno (m) di piomba- t 
tura 

bafio (m) de emplomado 

ocraJuiBanie (n) 
acciaiatura (f) v 

accrado (m) 


;tcejrfc3Huft pacTBopT»(m) 
,ViH ocTajiHBaHia .. 

bagno (m) di acciaiatura 
bafio (m) de aeerado 

noKpuBaHie (n) cyputoit 
antimoniatnra (f) 4 

antimonado (m) 

cypkMniiofl pacTBopi. 

(m) 

bagno (m) di antimonio 
bafio (m) de antimonio 

MfcUUhHKOBUff paCTBOpi. 

(m) # 

bagno (m) di arsenioo 
bafio (m) de arsenico 


nonpuBame (n) irfc;u> 10 
nocpe^CTBOMi, kiicth - 
raraatura (f) al ponnello ' 
cobreodo (m) con pincel 


cepedpeHie (n) bt> ropn- 
4eMT» BHA'b O 

argentatura (f) a caldo 
plateado (m) flno 


pacTBopi (m) ajiH cepe- 
dpeHui bi» ropfl i iejn» 
BHA'fc 

bagno (m) di argeuta- 9 
turn tcnue 

bafio (m) para platear 
flno 


aepueHie (n) 

gnuinlatura (f) 10 

el hacer (v) rugoso 


3o;ioqeHie (n) norpyHce- 
nieMT> 

doratura (f) per Immer- 
slone 

dorado (m) por inmer- 




Goldbad (n), GoUlaud 
(m) 

/ boiling gold bath 
bain (in) de dorage 
bouillant 

yuitinieren (v) 
i' to cover with patina 
patlnor fv) 

Putina (f) 

H put inn. 
pa tine (f) 

Metullfarbung (f) 
metal colouring 
, ni^tallocbroinie (f), 

cliromoydnstic (fl, co¬ 
blation (f) fgnlva- 
ni<|ue] des mehiux 

Elektrotypie if; 

/> electrotyping 
electrotypie (f) 


Zellenuyipnrut (ml 
single cell apparatus 
appareil (m) a tinges ou 
a compartimenis 


KontuktgalvunMerting 

(D 

7 galvanising by contact 
galvanisation (f) pur 

contact 

Kontaktversilberung (f) 
silvering by contact 

8 argentage (m) pur con¬ 

tact, argent u re if) pur 
contact 

Kontaktvergoblung (() 

(> gilding by contact 
* dorage (m) par contact, 
dorure if) par contact 

Galvanoplastik (f) 

JO galvanoplastic art 
galvauoplastle (f) 


Scbnellgalvanoplastik 

(f) 

rapid gnlvanopla^ting 
galvanoplastic (F) rayude 


Matrizc (f), Mater (f) 
matrix 

moule iin), matricc (f) 
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Kinifimili pacTBopL (in) 

,UIH ilOJIOHeHlH 
bagno (m) caldo per 
doratura 

bafto (m) de dorado en 
ebullicidn 

naTimupoBauie (n) 
ymtiuare (v) 
ytntinar (v) 

riaTinia (f) 
ymtina (f) 
patina (f) 

OKpnmunanie in) MeTn.i- 

metallocroinitt if; 
inetalocroniia (f), coIjh 
racion if) galvanic* dc 
Ins met tiles 

n.ieKTpoTiiuin (f) 
cletirotipia (f) 
clectrotiphi (f) 

npn 6 opi> (in) ct> HopH- 
I * | CTMMH COCyaaMII 

1 ; i ( | i apparecehio (m) a truo- 

•• b i goli 

j aparato (m) de corny »ar- 
-tiraentos 

nmuiaHHanpoBuHie tn; 

conpiiKacaHiein> 
galvanizzazione if) y>cr 
contatto 

gulvanizacidn (f) por 
contacfo 

cepedpenie m) coupii- 
KacaHieMi* 

argentatura (f) y>cr con¬ 
tatto 

ydateado (m) por con- 
tncto 

30.10'ieuie in' 1 coupHKa- 
canieMi> 

doratura (f) per con¬ 
tatto 

dorado mu) por con facto 

rajiLBanon.iacTHica (f) 
galvauoydastica if) 
galvanoydastia (f) 


ycKopeiiimn rajiLiiano- 
imaeTiiKa (f) 
galvanoplastica (f) ra- 
pida 

galvanoplastia (f) ra- 
pida 

MaTpuua (f); (JiopMa (H 
modello (m), matrices* 
molde (in), matrix if) 





WachMnuti ize (f) 
wax matrix 
motile (m) on cire 
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Ht»n;oKHH Marpima (f) 
inatiioo (f) di cera 
matriz (f) de cera 


/ 


WftrbssehmolzkessH (m) 
wax melting pot 
rhuudiero (f) do fusion 
poitrlariro, ehaudiero 
(f) a fond re la oiro 



icoTCrTi, nn) ;uih njranKii 
BOCKa 

oaldaia (f) di fusiono 
per la eera 

caldera (f) do fusion 
para la oora 


WaclisgieRtisch frn) 
wax-molting table 
table (f) ft cooler 1ft oiro, 
table (f) do coulee ou 
do ooulftge pour la 
t-ire 



cto;ti. (in) OTJIHBKII 
jiociconvjx'b MaTpmn, 
tavola (f) di oolatura :i 
della cera 

mesa (f) de colada do 
la cera 


l’rugepresse (f) 
stamping press 
balancier (m), pressc (f) 
i\ empreintes 


npeccT» (m) jyiH ottii- 

CKOBT* 

torohio (m) a Impronto 
prensa (f) 


Solilagradbandpressc (f) 
hand wheel stamping 
press 

balancier (in) a main a 
volant, presne (0 a 
main n volant 



pyMHoft upeccb (m) ct> 
MaXOBIlMKOlTb 
torohio (m) a mnno <*on r 
bilandere '* 

prensa (f) a inano con 
volanto 


Metalliuntrize (f) 
metal matrix 
nmole (m) ln^tallhpm 


MfrajiviHuecKau Marpu- 
1 U1 (f) 

matrioo (f) metallica 
matriz (!) motaliea 


Albertgalvanu (n) 
Albert gulvano 
galvano (m) Albert 


ra.ibnauo (n) no cuo- 
rofiy Ajibbopia 
galvano (m) Albert 
gal van o (m) Albert 


(UittHperehamntrize (fj 
gutta-percha matrix 
motile (m) en guttu 
i-peroha] 


beitendmaohen (n; 
metallisation 
metallisation (f) 


ryrranepMeBaH Maipn- 

ua (1) s . 

m a trice (f) di gut tape re a ' 
matriz (f) do gntapercha 


cooftmeuie (n) npoBo^n- 

MOOTKI 

metallizzazione (f) 
motalizaeh'm (f) 


leitend maeben (vi 
to render conducting 
metalliser (v), rendro (v) 
condueteur 


COO^IUHTb npoBOAH* 

MOCTb /0 

rondore (v) conduttore 
liacer iv; conductor 


< iruphilieren nn 
coating with graphite 
graphitage (in), plom- 
baginage (m) 


rpa4>imi puna Hie (m 
grafltaggio (m> It 

grnfltndo (m) 





liraphitiermasehine (!) 
machine for coating 
/ with graphite 

graphiteuse (D, machine 
(!) a graph! ter 



upn6opT> (m) xm rp ft - 
4)HTHpoBauin 
macchina (f) a grafitarr* 
maquina (!) para graft tar 



Matrizenhalter (m) 
matrix holder 
* porte-moule (ra), porte- 
matrice (m) 



melallisiertcs firaphit- 
pulver (n) 

metallised graphite pow- 
der 

poudre (!) de graphite 
m6tallis6e (c. a d. 
m 616 e de poudre de 
m6tal impalpable) 


/psp/Karan. (m) ,um 
MaTpmrb 
porta-matriee if) 
portaraatriz (f) 


MeTcL T UIH 30 BaHUUn rpa- 

4>HT0BUft IIOPOIUOK h 

(m) 

polvere (!) di graft to 
metalizzata 

polvo (m) de graft to 
metalico 


Silbergraphit (m) 
mixture of silver and 
graphite 

4 graphite-argent (m), 
melange (m) [pulve¬ 
rulent] impalpable de 
graphite et d argent 


cepedpuHMft rpa(|)irrK 

(m) 

grafite-argento (m) 
graftto-plata (m) 


Goldgraphit (m) 
mixture of gold and 
graphite 

5 graphite-or(m), melange 
(m) [pulverulent] im¬ 
palpable de graphite 
et d’or 


aojioTofl rpatbnn, (ra) 
graftte-oro (m) 
graft to-oro (m) 


Abschmelztisch (m) 
melting table 
table (!) de dtnioulago 
[a rhaud] 



CTo;n. un) ^ui ii.iaaKii 
tavola (!) di sformatura 
mesa(f) de derretir 


Hintcrgiefimetall (n) 
metal for filling up in- 
7 tcrstices 

alii age (m) ou metal (m) 
de reinplissngo 


MeTa-un. (m) j\:ih 

3<UI1IHKlf 

mctallo (m) di riempi- 
mento 

metal (m) de relleno 


Schmelzherd (m) 

8 melting stove 
four (in) de fusion 


!) 


Hleidauipf (in) 
lead fume 

vapeur (!) de ploinb 



y \ 


roptn* (in) juh imaBKii 
forno (in) di fusione 
homo (m) de fusion 


( HiiuuoBhift napi> (in' 
vapore (m) di piombo 
vapor (m) de plomo 
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I ninsihAiibt 1 (f) 
vapour hood 
lmtlc (f) (d'uNpinilion 


BestoUzeug (n) 
trimming tool 
outil (in) de dressage 



£ 



KUTH/Ktlofl ICO Jill a K l» (in) 
cuppa (f) d’aspirazione 
ranipiuiA (f) de hmnos 


py6auoKi> (in) 
utensile (m) per raddriz- 
z&re 

herramlentii (f) para en- 
rierexar 


l 


a 


Bestofien (n) der tinl- 
vanos 

trimming the electros 
dressage (in) des gul- 
vanos 


Kantenfrttsmaschine (() 
edge-milling machine 
ehanfreineuse (f) a gal¬ 
vanos, machine (f) k 
chanfreiner lea aretes 
des galvanos, frai- 
seuse (f) k galvanos 



Stereotypie (f) 
stereotyping 
stertotyple (f) 


Stereotypplatte (f) 
stereo 

■t£r6o (m), stereotype 
(m), plaque (f) st£rto- 
typique 


Schriftmater (f), Schrift- 
matrize (f) 
type matrix 
moule (m) st£r 4 otypi- 
que 


o5cTpyriiBanie (n) raju.- 

BOHO 

raddrizzamento (in) dei „ 
galvani 

enderezado (m) de los 
galvanos 

mapouieMHufl CTaHOKi> 
(m) fljia o6cTpyrHBa- 
Hin (.via cp'caauia 
Kpaeei> rajiLBauo) 4 

fresatrice (f) per galvano 
fresadora (f) para gal¬ 
vanos 

CTepeoTHuia (n) 
stereotipia (f) 6 

estereotlpla (f) 

crepeoTHimaa iuiacTHua 

W 6* 

lastra (f) stereotipa 
placa (f) estereotipica 


M&Tpmta (f) co mpHctyra 

(m) 7 

matrice (f) stereotipa 
molde (m) estereotipico 


galvanische Atzung (f) 
electrogravure 
llectrogravure (f) 

Photogravure (f) 
photogravure 
photogravure (f) 

Photogalvanographie (f) 
photogalvanography 
photogalvanographie (f) 


Zinkographie (f) 
zincography 
zinoographie (f) 


rajiBBauHuecKoe Tpa- 
BJierne (n) 
elettroincisione (f) 
electrograbado (m) 


cfcOTOrpaBiopa (f) 
fotoincisione (f) f* 

grabado (m) fotografico 

(t)OTO-rajiLBaHorpad)iH 

(f) io 

fotogalvanograflu (f) 
fotogalvanografla (f) 

miHKorpacpbi (f) 
zincografla ft) // 

zi urografin (f) 





auTOTunin if) 
niilotipia (f) 
autotipla if) 


Aiilotypie (f) 
an lo type* 
autotypie (f) 

HHiographie if; 
heliography 
heliographic if) 

KJektrograviire (f) 
olectrogravuro 
clectrogravure (f) 

Schwefelsiiure (f) 
sulphuric arid, vitriol, 
oil of vitriol 
acide (w) sulfnrique 

SalpeterHaure (f) 
nitric aeid 

acide if) ii/.otique L o« 
nitrique', H Az 0 3 

Salzsaure (f) 
hydrochloric acid, spi¬ 
rits of salt 
acide (in) ehlorhy- 
drique 

< yamvasserstofFsaure(f), 
Blausaurc (f) 
hydrocyanic acid, prus¬ 
sic acid 

acide (m) cyanhvdrique 
ou prussique, 

H r Az ou II Cy 


h,w>. 


H NO, 


HON 


rejiiorpmtnH (f) 
eliografia (f)‘ 
heliografia (f) 

ojieKTporpaaiopa (f) 
elettroincisione (f) 
grabndo (m) electri«*o 

crlipn.'ui KUCJiora (f) 
ncido (m) solforico 
acido (in) sulfurico 

a30Tnaa KiicvcoTa if) 
aci<lo (m) nitrico 
ucido (in) nitrico 6 uzo- 
tico 

eojumaii khcjiotu (D 
ucido (m) cloridrlco o 
rauriatico 

acido (m) muriAtlco o 
clorhidrico 


maHHCTOfiOAOpOAHaH 
KHCJiOTa (f); cuHn.Ti>- 
naa nncjioTa 
acido (m) prus9ico o 
cianidrico 
ticido (ra) prusico 


Zitronensiiure (f) 
citric acid 
acide (m) citrique 

Borsauro (f) 

boric acid, boracic acid 
acide (m) borique 

arsenige Satire (f),\vellier 
Arsenik (m) 

white arsenic, arsenious 
acid 

anhydride (in) [ou acide 
(m)] ars&iieux, arsenic 
(in) blanc 


.HIMOHHaH KHCJiOTa (O 
C 0 I I a 0 7 acido (m) citdco 

acido (m) citrico 

6opHan KncjioTa (f) 
HylUh, acido (m) borico 

ucido (m) bdrico 


MUlULHKOBnCTaH KHCJIO- 
Ta(f); MhllUbHKOBHCTIjft 
aHrHApHA'b (in); (Vi;- 

Jlfclfl MLIUlLHlCb (Ul) 

acido (in) arsenioso 
arsenico (m) bianco 


Chromsilure (f) 

It chromic acid 

acide (ui) chromiquc 

FluorwasserstofTsuiire 
(f), FluBsimre (f) 
hydrolluoric acid 
~ acide (m) fhiorhydrique, 
fluorure (ni) d’hydro- 
gene 


xpoMOBaa KHCJiOTa (f) 
acido (m) cromico 
ticido (in) crdinico 


<1 )TOpII CTO HOAOpOAHa H 
KHCJiOTa (f); HJiaBii- 
KOBaa Kncjioxa (f) 
acido (m) fluoridrico 
acido (m) fluorhldrico 




1211 


kaustisches Kali (n), 
Kalihydrat (n), Ka¬ 
li umkydroxyd (in, 
Atzkali (ii) 

caustic potush, potas¬ 
sium hydrate 
potasse (f) caustique, 
hydrate (m) de potas¬ 
sium, hydrate (m) 
potassique 


KOI! 


daiioe Kn.in un; ni- 
Aparb (m) okhch Ka- 

idrato (m) di potassio, , 
potassa (f) caustica 
bidrdxido (m) potasico, 
legia (f) caustica 6 po- 
tasicft 


Atznatron (n), Natron- 
fa yd rat (n), Natrium- 
hydroxyd (n), kausti¬ 
sches Natron (n) 
caustic soda, sodium 
hydrate 

sonde (f) caustique, hy¬ 
drate (m) de sodium, 
hydrate (m) sodique 


'feOKift naTpi> (m); rn- 
Apan> (m) okhch na- 

Tpia 

idrato (m) di sodio, 
NaOIl soda (f) caustica 

hidrdxido (m) de sodio, 
sosa (f) caustica, legia 
(f) de sosa 


Ammoniak (n), Atzam- 
moniak (n), Sulmiak- 
geist (in) 

ammonium hydrate, 
ammonia 

ainmoniuque (f); (scien- 
tifiquement:) hydrate 
(m) d'ammonium, 

Az H 4 (Oil) 

Atzkalk (m), gebrunnter 
Kalk (m) 

burnt lime, quick lime 

chaux (f) vive ou caus¬ 
tique; (fioiontiflque- 
ment:) oxvde (in) de 
calcium 


MI 4 iOH) 


aMMiaicL (m); iptnift aM- 
Miain»(m); naiuaTMp- 
m«hi ciuiprb (in) 
idrato (in) d’nmmonio 
amonlaco (m), hidrato 
(m) de amonio 


daivaa HimecTi. (f); HwKe- 
uan naaocT/. 

Ca O ussido (m) di calcio, 1 

calce |f) viva 
cal (f) viva 6 caustica 


ph os ph orsa i i re k A in nn>- 
niak (n), Ammonium- 
pliosphut (ni CXJI ' ]>o 1[, 

aininoniiiin phoNphute v 4 4 J 

phosphate (in) d ammo- fNII 4 \ P0 4 II 
niuni oh d'uinmonia- ' f ^ . 

cjuc; (Az ll t ) P0| H f , 3 1 { , i 

(AzH4),P0 4 H f (AzH 4 i 3 
P0» 


([joapopuoKHc-ujii aai- 
Miam> (m); (poc(t)opiio- 
aMMonieBaH cojii. (f) 
fosfato (in) d’uumionio 
(osfato (m) amdnico 


SchwcfehvasscrMofT (m) 
hydrogen sulphide, sul¬ 
phuretted hydrogen JJ S 

hydrogene (in) sulfurb; 2 

(scientif., aussl ) nul- 
fure (m) d’hydrogens 

Schwefelkaliuni (n) 
potassium sulphide t- ^ 

protosulfure (m) de po- ix 2 ‘- 

tassium ou de potasse 

Schwerellcber (f) 
liver of sulphur 
foie (m) do sou fro 


chpoim;topoAL (m) 
idrogeno (m) solforato, 
acido (m) snlrtdrirn 
acido fni) siiHhidrico 


c'f'ipHiic'ii.iii Ka.iirt (m) 
solium un) di potassio 7 
sulfuro an) potusico 

ckpuiiH iieqeiu. (f) 
legato (m) di zolfo 8 
liigadu i^inj de azufre 
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Schwefelammonium (n) 
ammonium sulphide 
l 8ulAire(m)d’ammonium 
ou d’ammoniaque, 
(AzH 4 ), S 


ctpHHCTtlfl aHMOHift 

(NH ^ S solluro (m) d’&mmonio 

^ 4/2 sulfuro (m) amdnico 


Schwefelkohlenstoff(m), 
o KohlenstofTsulfld (n) 
carbon disulphide 
sulfure (m) de carbon© 


Schwefelantimon (n) 

3 antimony sulphide 
[tri]sulfnre (m) d'anti- 
moine 


ctpHncraft yrjievoxb 
„ 0 (in); efepoyivrepcuT, 

C S, (m) 

solluro (m) di carbonio 
sulfuro (m) de carbono 


Tp^xcfepHHCTaii cypixa 

Sb, S, protosolluro (m) d’anti- 
monio 

sulfuro (m) de antlmonio 


schwarzes Schwefel¬ 
antimon (n) 
black antimony sul- 
4 phido 

sulfure (m) d’antimoine 
noir 


ugpuan (rfepHHCTaH 
cypLMa (f) 

solfuro (m) d’antimonio 
nero 

sulfuro (m) de antimonio 
negro 


rotes Schwefelantimon 
(n), (ioldschwefel (m) 
red antimony sulphide 
6 pentasulfure (ra)d’anti- 
moine, soufre (m) dortf 
d'antimoine 


nflTH<rfcpHHCTaH cypi>Ma 
(0 

persolfuro (m) di auti- 
Sbj S 6 monto 

sulfuro (m) dorado de 
antimonio 


Rausebgelb (n), Schwe- 
felarsen (n), Auripig- 
ment[um] (n), Opor- 
ment (m) 

0 arsenic trisulphide, ar- 
senious sulphide 
orpiment (m); trisulfure 
(in) d‘arsenic 


rpexckpiincTbifi Munu>- 
wch (m); aypmmr- 
Meim. (m) 

trisolfuro (m) di arseni- 
co, orpimento (m) 
oripimente (m), trisul- 
iuro (m) de arsenico 


Schwefelcisen (n) 

7 ferric sulphide 

[protolsulfure (m) de fer 


FeS 


ctpuiicToe H<ejrfe30 (n) 
protosolfuro (m) di ferro 
sulfato (m) de hiem> 


Chlornotrium (n), Koch- 
salz (n), Steinsalz (n) 
sodium chloride, salt, 
S common salt 

sel (m) de cuisine, sel 
(m) inarln, chlomre 
(m) de sodium 


x;iopHCTLift naTpifl (m); 
noBapeHHaa cojil (I); 
KaMeuHaa coju> (f) 
XaCl cloruro (m) di sodio, 
sale (m) comune 
cloruro (in) de sodio, 
sal (f) oomiin 


Chlorammonium (n), 
Salmiaksalz (n), Am- 
moniumchlorid (n) 
ammonium chloride,sal- 
9 ammoniac 

sel (m) ammoniac, chlor- 
hydrate (m) d’ammo- 
niaque, chlorure (m) 
d'ammonium 


xjiopHCTufi amioaifl 
VT r (m); Hamanapb (m); 

L/l cloruro (m) d’ainmonio 
sal (f) amoniaca 
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Chlorautimon (n), Anti- 
inontrichlorid (n), 
Spie&glanzbutter (f) 
antimony chloride 
triohlomre (m) d'anti- 
raoine, beurre (m) 
d'antimoine 


ipexx,iopncTan cypi>Ma 

cv m (f > 

tricloruro (m) d’antl- 1 

monio 

cloruro (m) de antimonio 


Chlorarsen (n), Arsen- 
trichlorid (n) 
arscnious chloride 
trichlorure (m) d’arsenic 


TpexxjiopncTwfl 

(m) 

As (_ J| tricloruro (m) d’arsenico 
cloruro (m) de ars6nico 


Kupferchloriir (n) 
cuprous chloride 

chlorure (m) cuivreux, Oil Cl 
protoehlomre (m) de 
cuivre 


OAHox^opncTax (iio^y- 
xjiopucTan) mLab (0 
clururu (m) ramoso J 
cloruro (in) de eobre 


Zinuchloriir (n) 

tin dichloride, stannous pi 

chloride 

chlorure (m) stanneux 


xjiopncToe (nojiyxjio- 
pHCToe) ojiobo (n); 
protodoraro (m) di 4 
stagno 

proto-cloruro (m) 
de estaho 


Zinnsalz (n) o.iOBHHHan cojib (f) 

tin-salts Sn Cl, 4-2H« O sale (m) di zinco 5 

sel (m) d'etain a 1 sal (!) de estaho 


Zinnchlorid (n) 
tin tetrachloride, stan¬ 
nic chloride 
chlorure (m) stannhiuc 


xjiopHoe o.iobo (n) 

vSn Cl 4 bicloruro (m) di stagno 6 
bicloruro (m) de estaho 


(hlorzink (n), Zink- 
chlorid (n) 
chloride of zinc 
chlorure (m) de zinc 


xjiopiiCTiait uhuki> (in) 

Zn Cl 2 cloruro (in) di zinco 7 
cloruro (in) de cine 


Chlorzinkchlorammo- 
nium (n) 

chloride of zinc and 
ammonia 

chlorure (m) double de 
zinc et d’ammonium, 
chlorure (m) zinc-am¬ 
monium 


ABOHHaH COJI.(f): COejtfl- 
HeHie (n) xjiopncTaro 
iiiihka ch xjippii- 

CTfJM'L aMMOllicMT, 

cloruro (m) doppio di 
zinco e d'anitnonio 
cloruro (m) doble de 
cine y de amonio 


Chlornlckel (n), Nickel- 
chloriir (u) 
chloride of nickel 
chlorure (m) de nickel 


NiCl, 


x^opncTiah UHKKejiL(m) 
cloruro (m) di niclielio 9 
cloruro (m) de nhpiel 


Chlorkobalt (n), Kobalt- 
chloriir (n) 
chloride of cobalt 
chlorure (m) do cobalt 


Co Cl, 


XJIOpHCTUfi KO(5aJU>TL 

(“) 10 

cloruro (m) de cobalto 
doruro (m) de cobalto 


Chlorsilber (n), Silber- 
chlorid (n) 

chloride of silver, ar¬ 
gentic chloride 
chlorure (m) d’argent 


AgCl 


x-iopucrroe cepedpo (n) 
cloruro (m) d r argento ll 
cloruro (m) de plata 
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Chlori'old (ii), tiold- 
chlorid (n) 

f chloride of gold, auric 

1 chloride 

chlorure (m) auriquc, 
trichlorure (in) d'or 

Cyankalium (n), Ka- 
liumcyanid (n), blau- 
saures Kali (n) 

2 cyanide, cyanide of po¬ 

tassium 

cyanure (m) de potas¬ 
sium, K Az C ou K<y 


Chlorplatin (n), Platin- 
clilorid (n) 
chloride of platinum 
chlorure (m) platinbpie 


x.iopuoe (ipexx.iopii- 
CToe) son oto (n) 
AllLIj clomro (m) d’oro 

sesquicloruro (m) de oro 


KON 


uiaHiiCTuii (cHHepojui- 
cTuii) Ka.iirt (m) 
cianuro (m) di potassio 
cianuro (m) de potato 


rm 4 


x.iopHau (qenjpexx.io- 
pHCTart) njianina <fi 
biclomro (m) di platinu 
cloruro (m) de platino 


Cyankupfer (n) 

4 cyanide of copper 
cyanure (m) de cuivre, 
ru AzC on (’id’y 


uiamiCTaii mIub (f) 
Cu( X cianuro (m) di rame 
cianuro (rn) do cobn* 


(yanzink (n) 
zinc cyanide 
cyanure (m) de zinc, 
Zn (AyJ'i, ou Zn Cy, 


Zn ((/N' s 


CHHepOjUICTUil IUIHKI. 

(m) 

cianuro (in) di zinco 
cianuro (m) de cine 


(’yansilber (n), Silbcr- 
cyanid (n) 
silver cyanide 
cyanure (m) d'nrKent, 
Ak Az C ou Ait Cy 


uiauncToe (ciiucponi- 
AgON ctoc) ccpedpo (n; 

® * cianuro (in) d’ar^ento 

cianuro (in) de plain 


Fcrrocyankalium (n), 
Kaliumelsencyamir 
(u), jjelbes Klutlatigc n- 
salz (n), eisenblau- 
saures Kali (n) 

7 yellow prussiatc, potas¬ 
sium ferrocyanide 
fcrrocyunure (m) de po¬ 
tassium, prusdatc (m) 
jaune de potasse, 

K 4 Ke (Azn 6 + 3H t n 


>h*e;i l;3HCTocnuepoAH- 
cTbifl (/KcyrfeaiiCTo- 
iliauiiCTwft) h*a.iiA(nf; 
>Ke.iTaH(KpoBemejio«i- 

K A Fe (CNb -4- Haw) co„ib (f); ennt- 

a « n ( n) 

o rljU pmssinto (m) giallo di 

potassio, ferrocianuro 
(m) potassico 
ferrocianuro (in) do 
potasio 


kolilensuures Kali (n\ 
Kaliumkarbonat in), 
Pottasche (f) 

s potassium carbonate, K 

pot.asli 

carbonate (in) do po¬ 
tassium OU do pnlassf 


yr.ieKiic.ioe Kajiu m ; 
yiviCKajiciian oo.n, f ; 
iioTaun. (in) 
carboimto (in) di po- 
tassio 

carboimto (mi do pohim 


doppeltkohlcnsaurcs 
Kali (n), Kaliumbi- 
karbonat (n) 

U bicarbonate of putns- KII CO. 
slum 8 

bicarbonate (m) de po¬ 
tassium oi4 de potasse 


AByyiYieKuivioe Ka-imn ■; 
Ai*yyr.ieKajiieBa« co.ik 
( f); Kiic.ian yr.neKUJiic- 
BUH C0.11* (f) 

bicarbonato (m) di i*>- 
tassio 

bicarbonato (m) de p<> 

tasa 
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kohlensaures Natron (n), 
Natriumkarbonat (n), 

Soda (f) 

sodium carbonate, soda x* r*, ) 
carbonate (in) de sodium ^ ^ * 

ou do soude, sel (m) 
de soude 


yiTieKiicJiLiii uaTpi, (m); 
yivieHaTpoBan com. 
tf); co^a (f) , 

ciirbonato (m) di sodio 
cristallizzato 
carbonato (in) sbdico 


doppcltkohlensaures 
Natron (n), Natrium- 
bikarbonat (n) Y u n () 

bicarbonate of sodium * n ll l 
bicarbonate (in) de so¬ 
dium o?i de soude 


AByyrjieKucjLuii uaTpi* 
(m); AByyrjienaTpo- 
nan coat (f); Kncjian ^ 
yraeiiaTpoBafl cojil (f) 
bicarbonato (m) di sodio 
biciirbonato (m) de sosa 


kohlensaurer Ktilk (in), 
('alchimkarbonnt (nj 
carbonate of calcium, 
chalk, limeRtone 
carbonate(m) de calcium 
ou de chaux 


yivii'Kiic.iaii ii:n?ecTi. (0 
yivieKaJiLuierwi com. 

(f) ;y 

ciirbonato (in) di calcio 
carbonato (m) de cal 


Kergblau (n), kohleu- 
saiires Kupforoxyd (n), 
bos inches Kupferkar- 
bonat (n) 

basic copper carbonate 
carbonate (m) de cuivre, 
azurite (f), cendres 
(fpl) bleues, bleu (m) 
de montagne 


m lunaa jiaaypMO; yr.ie- 

KHCJian OKiich(i) mL^h; 

ru\ i ocHOBHaRyrjieirbAHaH 

Ou lUj -f- C0J1L (f) 4 

fbi fHOV malachite (f), carbonato 
^ ^ (m) con idrato di rame 

carbonato (m) de cobre 


kohlensaures Zinkoxyd 
(n), Zinkkarbonat (n) 
carbonate of zinc, cala¬ 
mine 

carbonate (m) de zinc; 
(naturel:) calamine (f) 


ymeniicjiafl okhcl (f) 
UHHKa; yrjiemiHKOBaa 

ZnCO com, (f) a 

carbonato (m) di zinco 
carbonato (in) de cine 


kohlensaures Nickcl- 
oxydul (n), Nickel- 
karbonat (n) 
carbonate of nickel 
carbonate (m) de prot- 
oxyde de nickel 


yivieuncviaH aaKHci* (0 
HUKKc.in; yr^ieHiiKKc- 

\; > .leBaa co;n> (f) ^ 

8 carbonato (m) di niche- J 
lio 

carbonato (m) de niquel 


kohlensaures Kobalt- 
oxydul (u). Kobalt- 
karbonat (n) 
carbonate of cobalt 
carbonate (m) de pro- 
toxyde de cobalt 


yr^eKHCJian aanucL (f) 
Ko 6 aju>Ta; y ivieKO- 
6 ajii>TOB&H com, (f) 
carbonato (m) di co- 7 
balto 

carbonato (m) de co- 
balto 


Glaubersalz (n), schwe- 
fclsaures Natron (n), 
Natrinmsulfat (n) 
sulphate of sodium, 
Glauber's salt 
sulfate (m) do sodium 
ou de soude, sel (m) 
de Glauber 


Na 2 S< > 4 10 R,(> 


lviayrtepoBa co.il (f); 
CT.pHOKHCJlLlft uaTpi. 
(m); ct»piioHcTrpie»asT 
co.li. (f) 

solfato (m) di sodio 
sulfato (in) de sosa, sosa 
(f) sulfatada, sal (f) dc 
Glauber 


,s 
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schwefelsaures Ammo¬ 
nium (n), Ammonium- 
sulfat (n) 

J sulphate of ammonium 
sulfate (m) d’ammo- 
niaquo ou d'ammo- 
nium, (AzII 4 ) t S0 4 

schwefelsaures Kalium- 
aluminium (n), Kali- 
ftlaun (in), Ahum (m) 
Aluminium and jmtas- 
y sium sulphate, potAsh 
* alum 

alun (m) [potasshiue], 
sulfate (in) [double; 
d’aluminium et <le 
potassium 


rhptiOKHtvtbifi aMJiiairi, 
(in); ci>pHoaMMOHieH;iH 
(NJIA,S <> 4 co.ii, (f) 

solfato (m) d’amnionio 
sulfato (m) amonico 


KAl (S0 4 \ + 
1211,0 


.moftHaa cojib (f): coejm- 
iieHie (n) co.ieii crip- 
HOKajiieHoA ii cbpHo- 
a.<iKiHimieHoA: Kajiiii- 
liue KBacuM (in pi. : 
oAwKnoBeHHwe Kiiae- 
UN m pl> 

allume (in) potassico 
alumbre (in) potasico, 
sulfato (m) potash:* >- 
aluminieo 


schwefelsaures Aimuo- 
niumaluminium (n), 
Ammoniakalaun (m) 
ammonia alum 
3 alun (in) ammoniacal, 
sulfate (m) [double] 
d'aluminium et d'a- 
monium, (AzH 4 ) t S0 4 
+ A1 1 (S0 4 ) 8 + 24H,0 


(NH 4 ),S0 4 + 
Al, (S0 4 ), + 
24 H,0 


ABoftuau cojib (f) : coe;ui- 
Herne (n) cojieft <rfcpHo- 
aMMoHienoft h crfepiio 
ajuoitniiieBoA; ania'i- 
Hue KBacn,u (m pi) 
allume (m) ammonia- 
cale, solfato (m) d’al- 
lumlnio e d’ammonio 
alumbre (m) amoni&cal, 
sulfato (m) de alumi- 
nlo y de amonio 


schwefelsaures Eisen- 
oxydul (n), Eisen- 
oxydulsulfat (n), 
Eisenvitriol (n) 
ferrous sulphate, green 
4 vitriol, copperas 
sulfate (m) ferreux, sul* 
fate (m) de protoxyde 
de fer, couperose (f) 
verte, vitriol (m) vert 


FeS0 4 7 H t 0 


irhpHOKHCJiaH 3&KHc&(f) 
/Kejrfcaa; crfcpHO>Kejrfc- 
8HcraH co;ib(i); wejrfca- 
Hbifi (aejieHbifl) nyuo- 
pocb (m) 

vetriolo (m) o solfato (m) 
ferroso 

vitriolo (m) verde, ca- 
parrosa (ft, protosul- 
fato (m) ae hferro 


schwefelsaures Eisen- 
oxydulammon (n), 
Ammoniumferrosul- 
fat (n) 

sulphate of ferrous am¬ 
monium 

sulfate (m) ferreux am¬ 
moniacal , ferrosul- 
fate (m) d'ammonium 
ou d'ammonlaque, sul¬ 
fate (m) [double] de 
fer et d’ammonium 


CfepHOKHCJiaH aaKHCb(f) 
acejrfeaa h aionaKa; 
ABoftHaa coju, (f): coe- 
AHHeme (n) cojieft c±p- 
HoaxxiaHHoft h (rfcp- 
HO>KeJrh8HCTOft 
solfato (m) di ferro e 
d’ammonio 

sulfato (m) de bienro y 
de amonio 


schwefelsaures Kupfer- 
oxyd (n), Kupfersul- 
fat (n), Kupfervitriol 
(n), blaues Vitriol (n) 
copper sulphate, blue 
vitriol 

sulfate (m) cuivrique ou 
de euivre, couperose (f) 
bleue, vitriol (m) bleu 


<rfepH0KHCd&H OKHCb (f) 
M'1 >ah ; crkpHoirbjtHaH 
CO cojib (f); irfcAHHft 

1 * (chhiA) Kyuopocb (m) 

solfato (m) di rame 
sulfato (m) de cobre 
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schwefelbaures Ziuk- 
oxyd (n), Zinksulfat 
(n), Zinkvitriol (n), 
weifles Vitriol (n) 
zinc sulphate, white 
vitriol 

sulfate (m) de zinc, cou- 
perose (f) blanche, vi¬ 
triol (m) blanc 


c/kpuoKHCJiaa okhci> (f) 
UltHKa; (TfeDHOUJHHKO- 

Baa co:ib (f): uhhko- 
ZnS0 4 7H.0 huA (Cluiufi) nyno- / 
pocT» (m) 

solfato (m) di zinco 
sulfato (m) de cine 


schwefelsaures Nickel- 
oxydul (n), Nickeloxy- 
dulsnlfat (n), Nickel- 
vitriol (n) 
nickel sulphate 
sulfate (m) de protoxyde 
de nickel 


c'kpuoKiicjian aaiciici. (f) 
HiiKKejia; <rfcpHOHin<- 
v 7 u n KeaeBaa co,7b (f); hiik- 

n,U KeaeBwfi KyiiopocT» v 

(m) 

solfato (m) di nichello 
sulfato (m) de niqnel 


schwefelsaures Nickel- 
oxydulammon[ium] 
(n), Nickelammonium- 
sulfat (n), Nickelsalz 
(n), Nickelammo- 
n[ium] (n) 

sulphate of nickel and 
ammonium 

sulfate (m) de protoxyde 
de nickel ammoniacal, 
sulfate (m) [double] de 
nickel etd’&mmonium 
ou d’ammoniaque 

*<‘hwefelsaures Kobalt- 
oxydul (n), Kobalt- 
rtiiLfat (n), Kobalt- 
vitriol (n) 
cobalt sulphate 
sulfate (m) de cobalt 


vrhwefelsaures Kobalt- 
oxydulammonjum] 
(n)", Kobaltammo- 
niumsulfat (n), Ko- 
baltammon[ium] (n) 
cobalt ammonium sul¬ 
phate 

sulfate (m) de protoxyde 
de cobalt ammoniacal, 
sulfate (m) [double] de 
cobalt et d’ammouium 
ou d’ammoniaque 

schwefligsaures Natron 

(n) 

sodium sulphite 
sulfite (m) de sodium 
ou de soude 

cinfachschwefligsaures 
Natron (n), neutralcs 
schwefligsaures Na¬ 
tron (n), [neutrales] 
Natriumsulnt (n) 
sodium raonosulphite 
sulfite (m) neutre de 
sodium ou de soude 


Ni S0 4 + 
(NH 4 ) f S0 4 


c'bpuoKHCJiaH 3aiufci>(f) 
HOKicejui h aMMiana; 
ABofiHaa cojh> (f): coe- 
AHHeuie (u) coaefi 
CbpHOHHKKeJieBOft I! v 
(rkpHoaMMoiiieBofi 
solfato (m) di nichelio 
e d’ammonio 
sulfato (m) de Diquel 
y de amonio 


C'fepHOKHC.iaH 3&KHCL (f) 
Koda^tTa; crfcpHOKo- 
6aju>T0Ba>i coah(f); ko- 
Oo b( > 4 7H, () daJibTOBbift Kynopocx 4 

(m) 

solfato (m) di cobalto 
snlfato (m) do cobalto 


(rbpHOKHCJian 3aKiicb(f) 
Ko6a.ibTa 11 axidaKa: 
ABofiHaa coju> (f): coe- 
Co $(> _L AnHeHie (n) coaefi 

c1;pHOKo6a.ibTOBofi n „ 
(Ml 4 ) 1 b() 4 cipHoaMMonieBofi •’ 

solfato (m) di cobalto 
c d’ammonio 
sulfato (m) de cobalto 
y de amonio 


C'bpHKICTOKIfCJIUH IiaTp b 

(m) 

selfito (m) di sodio 

sulfito (m) de sosu 

C r hpHIICTOKHCJlljft HaTp i. 
(m); cpe^HHH crfcpiin- 
cTonaTpieBan co.ib (f) 
Na, SO. solfito (m) neutro di 7 
sodio 

sulfito (m) neutro de 
sosa 
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doppeltschwefligsaures 
Natron (n), aaurca 
sehwcfligsaures Na- 
tron (n), [saures] Na- 
1 triumbisulfit (n) 
sodium bisulphite 
sulfite (m) acido do 
sodium ou de soude 


NaHSO, 


ABy<rfepHHCTOKUC-luft 
uaTpi> (m); Kiiciaa 
(ThpuncTOiiaTpieBafl 
COJIb (f) 

bisolflto (m) o idrosolfito 

® di sodio 

o(m) Acido de sow 


salpetersaures Kali (n), 
Kaliumnitrat(n), Kali- 
salpeter (m) 
potassium nitrate, nitre, 
2 salpetre 

azotate (m) ou nitrate 
(m) de potassium ou 
de potasse, salpetre 
(m) de potasse, K Az 0 8 


aaoTHOKHCjioe najin (□); 
aaoTHOKajiieBan can- 
y- ( f ); KajiiflHan cejuiipa 

(!) 

nitrato (m) di potassio 
nitrato (m) de potass 


salpetersaures Natron 
(n), Natriumnitrat (n), 
Natronsalpeter (m), 
Chilisalpeter (ra) 
sodium nitrate, chili 
3 salpetre 

azotate (m) ou nitrate 
(m) de sodium ou de 
soude, salpetre (m) de 
soude ou du Chili, 
Nft Az 0 8 


aBOTHOKHCJIblft HHTpl* 
(m); aaoTHOHaipiesaH 
COJIb (f); HaTpieaas 

Na NO. (TOJiiflcKan) cejnripa 
* (0 
nitrato (m) dl aodio 
nitrato (m) de sosa 


salpetersaures Queck- 
silberoxydul (u), 
Quecksilberoxydul- 
4 nitrat (n) 

mercurous nitrate 
azotate (m)ounitrate(m) 
mercureux, Hg Az 0 8 


HgNO, 


aaoTHOKucjian 3aKHCb(f) 
pTyrn; aaoTHopTyno 
cTan co;ib ( 1 ) 
nitrato (m) mercuroso 
nitrato (m) mercurioso 


salpetersaures Queck- 
silberoxyd (n), tjueck- 
silberoxydnitrat (n) 

r> mercuric nitrate Hg(NO.), 

azotate (m) ou nitrate 
(m) mercurique, 

Hg (Az O s ) 8 


aaoTiioKitcjTaH okficl if' 
piym; a 30 THopTy i • 

H&H COAL (I) 
nitrato (m) mercurico 
nitrato (m) merctlrico 


salpetersaures Silber- 
oxyd (n), Silbernitrat 
(n), Silbersalpeter (m), 
r Hdllenstein (m) 

' silver nitrate 

azotate (m) ou nitrate 
(m) d’argent, pierre (f) 
infernale, Ag Az 0 8 


AgN< >* 


aaoTHOKncjian oKBCb iT 
cepedpa; aaomore- 
pedpnHan co.ib (f): 

jirniHCT, (m) 
nitrato (m) d’argento 
nitrato (m) de plat*, 
piedra (f) infernal 


phospliorsaures Natron 
(n), Natriumphosphat 
_ (n) 

sodium phosphate 
phosphate (m) de 
sodium ou de soude 


(f)OC 4 f)OpHOKltCJTb)ft 
HaTpT> (m); epoetbop- 
HOHaTpienaH co.ib <f 
foafato (m) di sodio 
fosfato (m) de sosa 
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pyrophosphorsaureB Na¬ 
tron (n), Natrlumpyro- 
phosphat (n) ^ p n 

Bodium pyrophosphate 1 r a 

pyrophosphate (m) de 
sodium ou de sonde 


nBpO(t)OC 4 >OpBOKHCJUI ft 
HaTpb (m); napotboc- 
(popHOHaTpieBaa cojib t 
(f) 

pirofosfato (m) di sodio 
pirofosfato (m) de sosa 


doppeltweinsteinsaures 
Kali (n), Weinstein 
(m), Cremor Tartar! (n) 
potassium bitartrate, 
cream of tartar 
tartrate (m) acide de 
potassium ou de po- 
tasse, cr&me (f) de 
tartre 


c 4 h 4 ko 6 


AByBHHHOKHCJIOe KBJIB 
(n); KHCJiaa bhhhoke- 
jiieBaa com* (f); bhb- 
Hufi naMeHB (m); npe- 
MopTapTapt (m) 2 

tartrato (m) aeido di po~ 
tassio, cremor (m) tar- 
taro 

t&rtaro (m) 


weinsaures Kalinatron 
(n), Natriumkallum- 
tartrat (n), Seignette- 
aals (n) 

tartrate of potassium 
and sodium, Rochelle _ „ 

salt C 4 H 4 0 e KNa 

tartrate (m) [double] de 
potassium et de so¬ 
dium, tartrate (m) po- 
tassico - sodique, sel 
(m) de Seignette 


BHHHOKHCJlblfi KaJUi- 
BaTpi> (m); ABoftHaa 
cojn> (f): coeAHBeBie 
(n) coneft BHHHOBa- 
Tpieaoft h BHHHOKajrie- 
Boft ; cerHeTOBa cojib 3 
(0 

tartrato (m) dopplo di 
potasslo e di sodio 
tartrato (m) doble de 
potasa y de sosa 


weinsaures Kalian ti- 

monoxyd (n), Brech- 
welnstein (m) 
antimony potassium 
tartrate, tartar emetic n w K (SbO) O- 
em£tique (m), tartrate 4 4 ' 6 

(m) [double] de po- 
tasse et d*antimoine, 
tartrate (m) potassico- 
antimonique 


BHHHOKHCJIOe KBJIH (n) 
h okhcb (f) cynbMu; 
ABoftHan cojib (i): coe- 
AHHeme (n) coneft bhh- 
HouanieBoft h bhhho- 
CypbMHHOft; pBOTBblft 
KaMeab (m) 

tartrato (m) di potassio 
e antimonio 
tartrato (m) de potasa 
y de antimonio 


i 


neutrales essigsaures 
Kupfer (n), neutraler 
Griinspan (m), essig- 
saures Kupferoxyd (n) Cu (0 2 H g O a ) f 
(neutral) copper acetate 
acetate (m) neutre de 
cuIvtb ; (dans le com¬ 
merce:) verdet (m) 


CpeAHHB yKCVCBOKHC- 

Jiafl oKHCb (1) itPah; 
cpeABHii yKcycao- 

Mb^HaH COJlb(f); Hpb- ii 
irbAHUKa (f) 
acetato (m) di rame 
acetato (m) de cobre 


basischer odor neutraler 
Griinspan (m) r fn „ r\ \ 1 

basic copper acetate v'-'i 1 

•estate (m) baslque de Cu(OH).5H.O 
cuivre; (dans le com- v a 

merce, aussi:) vert- 
de-gris (m) 


OCBOBH&H yKCyCBOKIIC- 
Jian OKucb (1) irfeAH; 
ochobhoh yncycBO- 
WtjlUSifl COJIb (f); oc- 
HOBHaH (CHHHH) Hpb- 
irfeAHHKa (f) 

acetato (m) basico di 
rame 

acetato (m) b&sico de 
cobre 


6 
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essigs&uresBleioxyd (n), 
Bleiazetat (n), Blei- 
zucker (m) 

. lead acetate, sugar of 
' lead 

acetate (m) de plomb 
[neutre]; (cristallisd:) 
sucre (m) de Satume 


Pb (C, H, O t ), 
+ 3H,0 


yiccycHOKHCjmH okho^T) 
cBHHna: yKcycnocaHH- 
UOb&h cojib (f); cbiih- 
QOBufl cazapi> (m) 
acetato (m) di piombo. 

sale (m) di Saturno 
acetato (m) de plomo, 
aziicar (m) de plomo 


zitronensaures Natron 
(n), Natriumcitrat (n) 
v citrate of sodium 
citrate (m) de sodium 
ou de soude 


Na,C e H # 0 T 


JIHMOHHOKHCJmft HaTpt 
(m); jfHMOHHOHaTpie- 
B&H CO JIB (f) 

citrato (m) di sodio 
citrato (m) de sosa 


Elektrometallnrgie 
:j Electro-metallurgy 

£lectrom6talliirgte 


BjenpoieTazuyprla 

Elettrometallargla 

Eleetrometalurgfa 


elek tromagnetiscbe 
Aufbereitung (f) der 
Erze 

electromagnetic prepa- 
4 ration of ores 

preparation (f) eiectro- 
magnetique des mi¬ 
nerals 


clektromagnetischer 
Erzscheider (m) 
electromagnetic ore se- 
o parator 

trieur (m) ou s^parateur 
(m) eiectromagne- 
tique de minerals 

Anreicherung (f) dor 
Erze 

6 ore concentration 
cnrichissement (m) des 
minerals 


Schlammscheider (m) 
slime separator 
' trieur (m) ou s^parateur 
(m) de schlamms 


dJieKTpOMaJTHHTHOe 060 - 
rameHie (n) pyxb 
preparazione (f) elettro- 
magnetica dei mine¬ 
ral! 

preparacidn (f) electro- 
magngtica de los mi- 
nerales 

3JieKTpoManmTHtifl py- 
AOOTA'fejniTejn» (m) 
separator© (m) elettro- 
magnetico dei mine¬ 
ral! 

separador (m) electro- 
magn^tlco de los mi- 
nerales 

odorameme (n) pyjb 
arricchimento (m) dei 
minerali 

enriquecimiento (m) de 
los mlnerales 


npHdopi* (m) juw paaxk- 
JieHiH nuiaiftj(OBT> 
separate re (m) di fan go 
separador (m) de lodo 
6 de fango 



Erzschlamm (m) 
ore slime 

8 schlamm (m) de mine¬ 
ral, limon (in) de 
mineral 


pyAHtifi mjiajnn> (m) 
fango (m) di minerale 
lodo (m) 6 fango (m) de 
mlnerales 


u 


Doppelerzscheider (m) 
double ore separator 
trieur (m) ou s^parateur 
(m) de minerals double 



ABoftHofl pyjtooTX'kin- 
Tejn» (m) AM odora- 
mema pyjvt 
separator© (m) di mine¬ 
ral! doppio 

separador (m) de mine- 
rales doble 
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schwachpermeables Erz 
(n) 

ore of low permeability 
mineral (m) peu perme¬ 
able ou de faible per¬ 
meability 


bocbpermeables Erz (n) 
ore of high permeability 
mineral (m) tr^s perme¬ 
able ou de haute per¬ 
meability 


pyjia (f) Majiofl MariiHT* 
HOft npOHHUaeMOCTH 
minerale (m) poco per- , 
meable 

mineral (m) de pequefia 
permeabilidad 

pyga (f) 6o.u>mofi iiar- 
HHTHoft npoHHuae- 
MOCTH 

minerale (m) di alta 2 
permeability 

. mineral (m) de alta per- 
moabilidad 


paramagnetische Erz- 
kttrner (n pi) 
paramagnetic ore grains 
grains (m) de mineral 
paramagnetiques 


napaMaruHTHUH aepua 
(npl) py^u 

grani (m pi) di minerale 
paramagnetici 
granos (m pi) de mineral 
paramagneticoa_ 


Elektrolyser (m) 
electrolyser 
elect roly seur (m) 



9JieKTp0AH3aT0pi> (m) 
elettrolizzatore (m) 
electrolizador (m) 


4 


Qlockenverfahren (n) 
bell-method 
procede (m) k cloche 


Kochsalzelektrolyse (1) 
electrolysis of sodium 
chloride 

electrolyse (f) du ael 
marin ou du sel de 
cuisine ou du chlorure 
de sodium 
Kochsalzlosung (fj 
brine,solution of sodium 
chloride 

solution (f) de chlorure 
de sodium ou de ael 
marin ou de sel de 
cuisine 

Elektrolyse (f) mit ge- 
16sten Elektrolyten 
electrolysis with dissol¬ 
ved electrolytes 
electrolyse (f) k electro¬ 
lytes dlssous ou en 
solution 


KOJiOKOJn>Hufl cnoco(h> 
(m) 

processo (m) a eampana 
procedimiento (m) de 
eampana 


ajieicrpo^uax (m) uob&- 
peHHOft COJIH 
elettTolisi(f) del cloruro 
di sodio 

electrolisis (f) de la sal 
eomun 


pacTBopi. (m) uoBapeH- 
ho3 COJIH 

soluzione (f) di cloruro 
di sodio 

disolucidn (f) de la sal 
eomun 


3 Jieirrpo.iH 3 T> (m) erb pa- 
CTBOpeHHblMH cUieK- 
TpO.lHTaMH 

elottrolisi (f) ad elettrodi s 
in soluzione 
electrolisis (f) con elec- 
trolitos en disolucidn 



elektrolytische Kupfer- 
rafflnatlon (f) 
electrolytic copper re¬ 
fining 

affinage (m) eiectroly- 
tlque du culvre 


ajieKTpoJiHTHHecKaH 
patpcbiiHupoBKa (f) 
irian 

affinamento (m) elettro- 9 
litico del rame 
refinacldn (f) eiectroli- 
tico del cobre 
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Seriensystem (n) der 
I* Kupferraffinerie 
t series-method of copper 
refining 

systEme(m) en sErie pour 
l’&ffin&ge du cuivre 


Anodenschlamm (m) 
* anode slime or mud 
~ boue (f) de Tanode, 
boue (f) anodique 


elektrolytiscbe Zink- 
rafflnation (f) 

3 electrolytic zinc refining 
afAnage (m) Electroly- 
tique du zinc 


Zinkschaum (m) 

* zino scum 

Ecume (f) de zinc 


Elektrolytnlckel (n) 
t> electrolytic nickel 
nickel (m) Electrolytique 


feuerfliissige Elektro- 
lyse (f) 

6 electrolysis of fused 
electrolytes 

Electrolyse (f) ignEe ou 
par voie ignEe 


cHCTen& (f) nocjrfcAOBi- 
Tejn>Haro BKjuoqeHm 

3J16KTp0A0BT» IipH 
padXpHUHDOBlcb itjQI 
sistema (m) in serie del- 
l’afflnamen to del rame 
sistema (m) de serie de 
la refinacibn del cobre 


auoAHufl nuiaiorfc (m) 
fango (m) dell'&nodo 
lodo (m) del anodo 


dJIOKTpOJIHTHUeCK&H 
pa(|)(t)HHHpOBKa (f) 
UHHKa 

affinamento (m) elettro¬ 
ll tico del zinco 
refinacibn (f) electro- 
litica del cine 


UHHKOBaa irkra (0 
schiuma (f) dl zinco 
espuma (f) de cine 


ajieicrpo jahth qecnifl 
HHKKejck (m) 
nichelio (m) elettrolitico 
nlquel (m) electrolitico 


orHeBHoxcHAKifi aneic- 
TpOJZH 81 > (m) 
elettrolisi (f) per via 
ignea 

electrolisis (f) por via 
seca 


geschmolzener Elek- 
trolyt (m) 

7 fused or molten elec¬ 
trolyte 

Electrolyte (m) fondu 


pacnjiaBJieBHufi aaen- 
Tpararn* (m) 
elettrolito (m) fuso 
clectrolito (m) fund id o 


Atznatronelektrolyse (f) 
electrolysis of caustic 
# soda 

electrolyse (f) de la 
soude caustique 


elektrolytiseber Zentri- 
fugalprozefi (m) zur 
Herstellung von 
Kupferrflhren 
electrolytic centrifugal 
u method for making 
copper tubes 
procedE (m) Electroly- 
tique centrifuge pour 
la fabrication de tubes 
en cuivre 




■'uni 



9JI6KTP0JIH7B (m) 

'kAKaro Haxpa 
elettrolisi (f) aella soda 
caustica 

electrolisis (f) de la sosa 
caustica 


aAempo^HTHHecidA 
ueHTpod^HCHufi cno- 
co6t> (m) jinn naro* 
TOBAema jrfcAHwx*i> 
Tpyth, 

processo (m) elettro¬ 
litico a forza centri- 
fuga per la fabbrica- 
zlone di tubi di rame 
procedi mien to (m) elec¬ 
trolitico por accibn 
centrlfuga para la f&- 
bricacibn de tubos de 
cobre 
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Kalhndcntrommcl ff) 
kathode dnim 
tambour (in) eat|h,o- 
<Ii<l»e ou do la cn- 
tihjode 

elektrischer Ofen (ni) 
electric furnace 
four (m) eiectrique 


KATOAituft dapaf'min.fm) 
tamburo (in) del catodo / 
jl tauibor (ni) del eutodo 


ajteKTpimecKUM ueuL (f) 
fomo (m) elcttrleo 2 
homo (m) elcctrico 


Innorer Ofenwldorstanri 

(m) 

internal resistance of a 
furnace 

resistance (f) interieure 
du four 


BHy-rpeimee conponi- 
mieHie (n) newn 
reslslcuza (f) Interim 7 
del fomo 

rcslslcncia (f) Interior 
del homo 


Keaktionsgemlsch (n) 
reaction mixture 
melange (m) de reaction 

Roaktlonswttrme (f) 
heat of reaction 
chaleur (f) de reaction, 
chalour (f) d6voloppee 
par la reaction 


Aluininfumofcn (m) 
aluminium furnace 
four (m) ft aluminium 


elcktrischc SchwclUung 
(f) 

electric weldiug 
(operation:) Bondage (ni) 
eiectrique (a la chaude 
solid ante du metal): 
(resultat:) soudure (f) 
eie ctrique (k l a cli^s.) 
elektrothcrmischer Vor- 
gang (m) Oder ProzeB 
(m) 

electrothermlc process 
processus (m) eiectro- 
thcrmlquc, (suite (f) 
dcs] reactions (f pi) 
ou actions (f pi) elec¬ 
tro thermlques 

eloktrothennisches Ver- 
fahren (n) 

electrothermlc method 
proc6de (m) eiectro- 
thermique 

Licit tbogonKchwcItTiiug 

(f) 

arc welding 
(operation:) Bondage (ni) 
k l’arc eiectrique (a 
la chande soudante); 
(r6snltat ) soudure (f) 
etc. 




peaKuionuan culici. if) 
mlscela (f) dl renziono 4 
mezda (f) de rencclftn 


TerwoTa (f) peaKuin 
calore (m) di renzione a 
cnlor (m) de reacclrtn 


nem. (f) .inn aofluBamn 
a.iioMuniu f . 

foruo (in) da alluuiinio 
homo (m) de aliiminio 


n.TeKTpii'iecicaii cnapK.-t 

(f) 

saldalura (f) clcilricii 
soldndnra (f) eiectricn 


a^eKTpoTepmi'tecKifl 
iipoitecri. (in) 
processo (m) elctlro- s 
tennicn 

reacclones (f pi) electro- 
tennlcas 


dJICKTpOTcpjJH'ICCKitt 
cnocofri. (m) 

procosso (m) elettroter- f/ 
nilco 

proccdlmiento (m) clec- 
trotermlco 


CBapKa (f) iiouoiui.io 
Boai.TOBofl ;tyrn 
saldalura (f) nd nrco 
vnltnico 

soldndura(f)con el nrco 
voltdlco 
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elektrisehcr Wider- 
standofen (m), Ofen 
(m) mit Widerstand- 
erhitzung 

l electric resistance fur¬ 
nace, resister furnace 
four Cm) 61oetrique a 
[ehauffage par] resis¬ 
tance 


Lichtbogenofen (m) 

2 electric arc furnace 
four (m) & arc [£lec- 
triquc] 



3JieKTpH^ecKaH ne*u» (f) 
ct> coiipoTmueHiem> 
fomo (m) elettrico a 
rcsistenza 

homo (in) electrico do 
resistencia 



a^empinecKafl ne*u» (f) 

CT> BOJIBTOBOft JlYTOfl 

tomo (m) ad arco 
homo (m) de arco vol- 
talco 


Kurzsehluflofen (m) 

3 short-circuit furnace 
four (m) a court-circuit 



ne«ii> (f) KopoTKaro aa- 
muk&hm 

fomo (m) a corto-clr- 
cuito 

homo (m) de clrcuito 
corto 


Kohlenpaket (n) 

4 bundle of carbons 
paquet (m) de charbon 


naKen> (m) yrjiefl 
pacchetto (m) di car- 
bone 

paqnete (m) de carbdn 


Karbidprozefi (m) 
carbide process 
processus (m) de fabri¬ 
cation du carbure [de 
calcium 1 , [suite(f)des) 
reactions (f pi) de fa¬ 
brication du carbure 
[de calcium] 


KaptfiUHtift npoaeccb 
(m) 

processo (m) di fabbri- 
cazione del carbnro 
[di caleio] 

reacciones (f pi) de la 
fabrieacidn del car- 
buro de calcio 


Karbidverfaliren (n) 
carbide manufacturing 
process 

procede (m) de fabri¬ 
cation du carbure [de 
calcium] 


Karbklofen (m) 

7 carbide furnace 
four (m) a carbure 



KapdnjiHijft cnoco6T.(m) 
processo (m) di fabbri- 
cazione del carburo 
procedimiento (m) de 
fabricacibn del car¬ 
buro 


Kap6nAHan nenb (f) 
fomo (m) da carburo 
homo (m) para carburo 


Kalkkolilegemisch (n) 
mixture of lime and coal 
H melange (in) de clmux 
et de charbon, me¬ 
lange (m) chaux-clmr- 
bou 


CM'IiCfc (f) H3BeCTII n >TAH 
mescolanza (f) di calce 
e di carbone 
inezcla (f) de cal y de 
carbdn 


ITerdplatte (f) 
9 hearth 
sole (f) 


noAi> (m) neqii 

a suola (f) del focolare 

solera (f) 
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Forderschnecke (f) 
screw conveyor 
vis (0 transporteuse ou 
d'Archim&de 

b 

□0A&T04HBlft 4epB«KT> 

(m) 

vite (f) di trasporto 
tornillo (m) de trans- 
porte 

Heizkanal (m) 
heating channel 
canal (m) de chauff[ag]e 

c 

Tono4Htifl KaHajrt (m) 
canale (m) di riscalda- 
mento 

canal (m) de caldeo 

Herdraum (m) 
furnace chamber 
laboratoire (m) du four 

d 

ropHHJio (n) 
laboratorlo(m) del fomo 
laboratorio (in) del 
homo 

Verschlufiplatto (f) 
covering plate 
couvercle (in) 

e 

Kpuiuica (f) 
coperchio (m) 
cubierta (f) 

Abstichoffnung (f) 
ttt]Hhole 

trou (m) de coulee, 
percee (f) 


BwnycKHoe OTBepciie (n) 
beccuccio (m) 
orificio (m) de eolada 

VerechluCstfick (n) 
plug 

tampon (m) [obturateur 
ou d’obturatlon] 

K 

aaTMHKa (t) 
otturatore (m) 
tapbn (m) 

Wagentiegel (m) 
ladle on wheels, travel¬ 
ling crucible wagon 
creuset (m) sur roues 

h 

Ture^L (m) Ha lto.ie- 
caxx 

crogiolo (m) trasporta- 
bile 

crisol (m) transportable 

Ozonrohrensystem (n), 
Ozongitter (n) 
set of ozone tubes 
ozonjs]eur (m) a grille, 
systeme (m) de tubes 
ozon'is]eurs 

,r tt?. ~ 

fc = $ 

cucTeMa (f) 030Hiipyio- 
mux'b Tpydoin* 
sistoma (m) di tubl 
ozonizzatori 
sistema (m) de tubos 
ozonizadores 

Ozonrbhre (f) 

ozone tul>e 

tube (in) ozon[is]eur 

ifm 

o:iouHpyioman Tpydtca 

(f) 

tubo (m) ozonizzatore 
cj tubo (m) ozonizador 

CJlimmerrohr (n) 
mica tube 
tube (m) en mica 

a 

cjuojHHa/i Tpydna (f) 
tubo (m) di mica 
tubo (m) de mica 
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XIY. 


Elektromedlzlnlscbe 

Apparate 

Electro-Medical 

Apparatus 

Apparells dlectro- 

mddicaux 


npu6opu no 

djerrpoieAipii 

Apparecchl dl Elettrl- 
eltb medica 

Aparatoa Eleetro- 

medlcluales 


medizinische An- 
wendung (f) der Elek- 
trizi trt-t 

therapeutic application 
t of electricity 

electroth^rapie (f), ap¬ 
plication (f) de l’61ec- 
tricit6 a la medecine, 
applications (f pi) md- 
dicales de Teiectriclte 


elektrokinetische 
Reizung (f) der Nerven 
y electro-kinetic stimu¬ 
lation of the nerves 
excitation (f) elcctro- 
cinStique des nerfs 


Faradisation (f) 

3 faradisation 
faradisation (f) 

Franklinisation (f) 

4 franklinisation 
franklinisation (f) 

d' Arson valuation (f) 
o d’Arson valisation 
d’nrsonvalisation (f) 


bipolare Elektrlsation (f) 
6* bipolar electrification 
electrisation (f)bipolaire 


Franklin sehcr Strom (m) 
7 Franklin’s current 
courant (m) franklinique 


upHirfcHeirie (n) ojien- 
TpinecTBa bi> m6ah- 

UHH’fe 

applicazione (f) dell’e- 
lettricitb alia medi- 
cina 

nplicacidn (f) do la 
electricidad a la me- 
dicina 


ajieirrpo-KBHeTHHecKoe 
pasApanceme (n) Hep- 

BOBTb 

eccitazione (f) elettro- 
cinetica del nervl 
excitacidn (f) electro- 
ein^tica de los ner- 
vios 


(t)apaAHaaiOH (f) 
faradizzazione (f) 
farad izacidn (f) 

(t>paHKJIHHII3aiUH (f) 
frankllnizzazione (f) 
franklinizacidn (f) 

apco usajin sw\h (f) 
d arsonvalizzazione (f) 
d’arsonvalizacidn (!) 


AByxnojnocHaa anen- 
TpHaauiH (f) 
elettrizzazione (!) bipo¬ 
lare 

electrlzacidn (f) bipolar 


(ppaHKJIH HOBCKid TOKT> 

(m) 

eorrente (!) franklinica 
corriente (f) franklinica 
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f&radischer Strom (m) 
Faradic current 
oourant (m) faradjque 


Extrastrdme (mpl), Off- 
nun gsextrakurrent (n) 
extra currents (pi) 
extracourants (mpl) 


Galvanofaradisation (f) 
galv^no-faradi sation 
galvanofaradisation (f) 


galvanofaradi scher 
Strom (m) 

galvano-faradic current 
courant (m) galvano- 
farad ique 


4>apajiH'iecKi& tokt> (ni) 
corrente (f) farad lea / 

corriente (f) far&dica 


3KCTpa-T0KH (mpl); 
3KCTpa^rom> (m) paa- 
MUKaHin 

extracorrenti (f pi) 
extracorrientes (f pi) 


rajn»BaHo-<t>ap&AH3aioH 

(f> 

galyanofaradizzazlone .? 

(f) 

galvanofaradizacidn (f) 


rajn>Baiio-<i>apaAH4e- 
cnifl tokt, (m) 
corrente (f) galvanofara- d 
dica 

corriente (f) gal van o- 
faradica 


Wattevilleacber Strom 

(m) 

Watteville’s current 
courant (m) de Watte- 
ville 


sinusoidale Faradisa¬ 
tion (f) 

sinusoidal faradisation 
faradisation (f) slnusoi- 
dale 


sinusoidaler Strom (m) 
sinusoidal current 
courant (m) sinusoidal 



sinusoidale Voltaisation 
(*> 

sinusoidal voltaisation 
voltaiSAtion (f) sinusoi¬ 
dale 


undulierender Strom(m) 
undulating current 
courant (m) ondulatolre 




monodischer Volta- 
strom (m), Jodko- 
strom (m) 

Jodko current 
courant (m) monodico- 
voltaique, courant (in) 
[de] Jodko 


ra.nbBaHO-djap&AH'ie- 

cnifl Toinb (m) Barr- 

B1UU1H 

corrente (f) di Watte- 6 
ville 

corriente (f) de Watte- 
ville 


cHHycoBAajiBHau c^apa- 

AHaauifl (f) 

faradizzazione (f) sinus- _ 
oldale 0 

faradlz&cidn (f) sinusoi¬ 
dal 


cHHycoHAaju>m>ift toki> 

(m) _ 

corrente (f) sinusoidale ' 
corriente (f) sinusoidal 


cHHyconAajihHaa bojil- 
T&Haauifl (0 
galvanizzazione (f) 
sinusoidale 

galyanizacidn (f) sinus¬ 
oidal 


B0JIH006pa3Hblft TOKT* 

(m) 

corrente (f) ondulatoria ft 

corriente (f) ondula¬ 
toria 

MOHOAHMCCKift BOJIbTOBI* 
TOKT* (m) ; MOHOAO- 
BOJibTaiiMecKift toio> ; 
TOKT* lOAKO 

corrente (f) monodica- 
voltaica, corrente (f) 1 
[di] Jodko 

corriente (f) monddioo- 
voltaica, corriente (f) 
[del Jodko 
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Tesla-d’Arsonval stroin 

(m) 

Tesla-d'Arsonval cur¬ 
rent 

courant (m) Tcsla-d'Ar- 
flonval 


tokt. (m) Tecjia-A’Ap- 

COHBaJIH 

corrente (f) Tesla-d^r- 
sonval 

corriente (f) Tesla-d’Ar- 
sonval 


Franklinisationsinstru- 
•ment (n) 

2 instrument for frank- 
linisation 

instniment (m) de fran- 
klinisation 


npe6opi> (m) juir 
(tpaHKjmHiiaauiH 
stmmento (m) per frank- 
linizzazione 
instrumento (m) de 
franklinizacidn 


Elektrodenhalter (m) 
8 electrode holder 
porte-£lectrode (m) 


Rheostatelektrodenhal- 
ter (m) 

rheostat electrode- 
holder 

port e-^lectrode (m) a 
rheostat 




daeKTpoAGAep>K&TeJii> 
(m); py^Hoft aJien- 
TpoAt (m) 
portaelettrodi (m) 
portaelectrodos (m) 

aaeKTpoAOAepwaTe.il> 
(m) (py^iiofl 3JieK- 
tpoab (m) (ct> peo- 

CTaTOMT*) 

portaelettrodi (m) a 
reostato 

portaelectrodos (m) con 
reostato 


Burstenelektrode (f) 
8 brush electrode 
electrode (f) brosse 



Pinselelektrode (f) 

6 pointed brush electrode 
Electrode (f) pinceau 


Massierrollenelektrode 

(0 

7 massage roller elec¬ 
trode 

Electrode (f) b rouleau 
de massage 



Doppelmassierelektrode 

(0 

double massage elec¬ 
trode 

dlec-trode (f) de massage 
double 



ajeHTpoAHan meTKa (f); 
ajieKTpoAi>(ni)Bri> Bn 
2 meTKH 

^ elettrodo (m) & spazzola 
electrodo (m) de ceplllo 

3JieKTpOAHaH KHCTOHKa 

<f> 

elettrodo (m) a pennello 
electrodo (m) de pince l 

3JieKTp0AHilfi BaJtHKl> 
(m) juir naccawa 
elettrodo (m) a rullo 
per mas9aggio 
electrodo (m) de rollo 
de masaje 

AboAhoA MaccawHwd 
8JieKTpoAi» (m); ABofi- 
HOft 3J1CKTP0AT> A.1H 
^ Maccawa (MaccepoBa- 
^ Hi a) 

elettrodo(m) per massag- 
gio doppio 

electrodo (m) de masaje 
doble 


OJieKTpOCTaTHMeCKaH 

elektrischer Piusel (m) _ (ajieKTpHHecKaa) kip 

9 electric brush i ifl —croHKa (f) 

pinceau (m) dleclrique pennello (m) elettrico 

pincel (m) el^ctrico 


hydroelektrisches Bad 

jo (n) 

hydro-electric bath 

bain (m) hydrotflectrique 


ntAP03JieKTpn»iecKaH 
uauHa (f) 

bagno (m) idroelettrico 
bafio (m) hldroeldctrico 
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monopolares Bad (n) 
monopolar bath 
bain (m) monopolaire 


Bipolarbad (n) 
bipolar bath 
bain (m) bipolaire 




OAHonojnocuaH (moho- 
nojinpHan) b&hh& (f) t 
b&gno (m) monopolare 1 
batio (m) monopolar 


AByxnojnocHaH (6nno^ 
JinpHan) BaHHa (f) 
bagno (m) bipolar© 
bafio (m) bipolar 


Elektromagnetisation (f) 
electromagnetisation 
61ectromagn6tisation (0 


Handaugenelek tromag- 
net (m) 

hand eye-electro¬ 
magnet 

£lectro[aimant] (m) oou- 
laire a main 


groBer Augenelektro- 
magnet (m) 

large eye-electromagnet 
grand Electro [aim anti 
(m) oculaire 


8JI6KTpO‘MarHHTH3auiH 

(f) 

elettromagnetizzazione .? 

, f W 

electroimanacidn (f) 




pyrooft nuumoft (oicy- 
jiapHuft) ajieKTpoMar- 
hhtb (m); anempo- 
m&thhtb juih rjiaai. , 
elettromagnete (m) oou- 
lare a mano 
electroiman (m) ocular 
de mano 


<kuu>iiiofi r-iaaHoft (ony* 
jurpmjft) ajieKTpoMar- 
HHTB (m); dOJIBUIofl 
dJieKTpOMarHirn> jvih - 

grande elettromagnete 
(m) oculare 

electroiman (m) grande 
ocular 


Diaphanoskopie (f) 
diaphanoscopy 
diaphanoscopie (f) 


Diapbanoskop (n) 
diaphanoscope 
diaphanoscope (m) 

Elektrooptik (f) 
electro-optics 
Glectrooptique (f) 


elektriscbes Funken- 
llcht (n) 

light from electric 
sparks 

luml£re (f) d’dtincelles 
41ectriques ou emise 
par les 6tincelles £lec- 
triques 


,liaiJ)aHOCKonifl (f) 
diafAnoscopia (f) t; 

diafanoscopia (m) 

AiacJ)aHOCKoni> (m) 
diafanoscopio (m) 7 

diafanoscopio (in) 

3JieKTpoonTiiKa (f) 
elettroottica (f) s 

electrodptica (f) 

cirfen* (in) orb o.ieKTpii- 
HeCKHX'B HCKpi* *, IU- 
Kponoft ajieKTpHMe- 
CKih CB'ferb; cirim*, 
npoauBOAHMBift ajien- if 
TpHHeCKHMH HCKpaUH 
luce (f) delle scintille 
elettriche 

luz (f) de chispas elcic- 
tricas 
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elektrischer Lichtheil- 
apparat (m) 

electro-therapeutic light 
1 apparatus 

appareil (m) Electro- 
photo th^rapique 


Vollichtbad (n) 
light bath 

bain (m) de lumlEre 
* complet, bain (m) 
phototherapique com¬ 
plet 


Gluhlichtvollbad (n) 
glow-lamp light bath 
bain (m) complet de 
.? lumiEre a incandes¬ 
cence, bain (m) pho- 
totherapique complet 
a incandescence 


cinfaches Bogenlicht- 
bad (n) 

simple arc light bath 
4 bain (m) simple de 
lumiEre k arc, bain 
(in) photothErapique 
simple a arc 


komblniertes Bogen- 
licht-Gliihlichtbad (n) 
combined arc light and 
glow-lamp bath 
bain (m) de lumiEre 
combinE k arc et k 
incandescence, bain 
(m) photothErapique 
combinE k arc et & 
incandescence 


elektrolytisches Instru¬ 
ment (n) 

electrolytic instrument 
" instrument (m) Electro- 
ly tique, galvano- 
cautEre (m) chimique 


Klektrolysennadel (f) 
needle for electrolysis, 
r electrolytic needle 
aiguille (f) d’Electrolyse 
on Eleotrolytique 


anuapan> (m) jum suieK* 
Tpo-cBrhrojieHeHia 
apparecchio(m) elettzico 
fototerapico 
aparato (m) elEctrico 
fototerapico 


nojmaa cB'fcTOBaa (<Jxm>- 
TepaneBTBHecicaii) 
BaHHa (f) 

bagno (m) di luce in- 
tero 

baho (m) fototerapico 
completo 

nojraan cB'frroBaff (tporo- 
TepaneBTHuecKafl) 
BaHHa (f) ct> jianno<i- 
KaMH H&KajiHBamH 
(KajrajibHBniH Jiaiina- 
MH) 

bagno (m) intero dl 
luce con lampade ad 
incandecenza 

baho (m) completo de 
ldmp&ras de incande^- 
cencia 

npocT&H (oduKHOBeH- 
hbh) CBrhTOBaH BaHHa 
(f) Cl> BOJIBTOBOfi Jiy- 

rofi 

bagno (m) semplice di 
luce con lampade ad 
arco 

baho (m) senciUo de 
lEmparas de arco 


BaHHa (f) CTh AyroBUMH 

jiaMn&MH n JiamroH- 
KaMH HaKajmBaffin 
bagno (m) di luce com- 
binftto con lampade 
ad arco e ad incan- 
descenzft 

baho (m) combinado de 
1 Em paras de arco y de 
incandescencia 


BJieKTpOJDITHUft (BJieK- 
TpOJlHTIiqeCKifi) HH- 
cTpyneffn» (m) (upn- 
6opr> (m)) 

strumento (m) elettro- 
litico 

instrumento (m) electro- 
lltlco ___ 

nrjia (f) &jih ajieicrpo- 
Jinaa; 9JieKTpojuiTHaH 
(ajieKTpo^iinnecK an) 
BTJia 

ago (f) elettrolitico 

aguja (f) electrolllica 
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Punk turn adelhal ter (m) 
puncture needle-holder 
porte-algullle (f) de 
puncture 


Katalyse (f) 
catalysis 

catalyse (f), action (f) 
de presence 


Trochoskop (n) 
trochoscope 
trochoscope (m) 

Elektrophyslologle (f) 
electro-physiology 
dec trophy slologle (f) 

physlologlsche Wir- 
kungen (1 pH der Klck- 
irlzItAt 

physlologlul action of 
electricity 

actions (f pi) physloln- 
giques <lc lVlcctrii it< , 
actions (f pi) tMectrn- 
pliyslologlqucs 


elektrlscher Wind (m) 
electric wind 
tent (nt) ou souffle (m) 
dectrique 


sedative Wlrkung (f) des 
elektrlschen Wlndcs 
sedative action of the 
electric wind 
action (f) sedative du 
vent dlectrlque 


uyiiKTHpouajibHan 
urjia ct> pyiKOKi 
porta-ago(m) di puntura 
porta-aguja (m) de pun- 
z6n _ 


KaTajutai. (m) 
catallsl (f) 
catrtllsls (f) 

TpoxocKoirb (m) 
trochoscoplo (m) 
trochoscoplo (m) 

3JieKTpoct)H3io.iorin (f) 
elottroflslologla (f) 
electroflslologla (f) 


(|>H3iojiorHqecKiH A'fcfi- 
croin (n pi) twieicrpii- 
uecraa 

azlonl (f pi) flslologlchc 
deU'elettrlcIta 
acclones (f pi) flsloldgl- 
cas de la electrlcldHd 


ttaeinpH'tecKift trkrepb 
(m); sneinpHuecKoe 
AyuoBCuie (n) 
vento (m) o sofflo (m) 
elcttrlco 

vlento (m) etectrlco 


yciioKaiouaiomee a+D- 
craie (n) anefcrpii’ie- 
citaro stTpa (AyHoae- 
uin) 

azlone (f) sedative <lol 
vento elettrlco 
accl6n (f) sedative del 
vlento eldctiico 


elektromagnetlsche 
Theraple (f), Permea- 
Elektrotheraple (f) 
electromagnetic thera¬ 
peutics (pi) 

dectromagndtothdraple 
(f). thdraple (f) dectro- 
magndlque, permda- 
dectroth<5raple (f) 

Photo theraple (f), Llclit- 
theraple (I) 

photo-therapeutics (pi) 
photo theraple (f) 


Elektrobloskople (f) 
electro-bloscopy 
dectrobloscople (f) 
Hektrotheraple (f) 
electro-therapeutics (pi) 
dectrothAraple (f) 


aaeirrpoitarHHTHan Te- 
panin (f); nepxea- 
njieKTpoTepanin (f) 
clettronmgnototerapla 

(f) 

elcctromagnelotcrapla 

(f) 


(boTOTepanin (f); CB-tro- 
neueuie (n) 
fototerapia (f) 
fototerapla (f) 

sneicrpodlocKonin (f) 
elettrobloscopla (f) 
electrobloscopla (f) 

saeinpoTepanin (f) 
cleltroterapla (f) 
clectroternpla (f) 
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Klektrotherapeut (m) 

1 electro-therapeut 
Electrotherapeute (m) 

Franklinotherapie (f) 

2 Franklino-therapeut 
franklinotherapie (f) 

elektroly tisehe Thorapie 

(0 

electrolytic thcrapen- 

3 tics (pi) 
clectrolytoth^rapie (!), 

thorapie (f) ^lectro- 
lytique 

elektrowagnetische 
Therapio (f) 

electromagnetic thera- 

4 peutics (pi) 
61ectromagn6to thorapie 

(f), thorapie (f) elee- 
tromagn^tique 


elektrothermische Tho- 
rapio (f) 

electro - thermic thera- 
6 peutics (pi) 

£lectrothermoth£rapie 
(I), thorapie (0 electro- 
tliermique 

Teslaisation (f) 
t; teslaisation 
teslaisation (f) 

Kontgentechnik (f) 
Kontgen ray technics 
.. technique (f) radiogra- 
' phique, technique (f) 
(les rayons X ou de 
Roentgen 

Rontgenologic (f), Rdnt- 
genlehre (f), Kontgen- 
wissenschafl (f) 
s Rontgenology 

radiologic (f), science 
(f) des rayons X ou 
de R<entgen 

Rdntgenstrahlon (m pi), 
X-Strahlen (mpl) 
Rontgen rays (pi), 

* X-rays (pi) 

rayons (m pi) X ou de 
Roentgen 

Funkenstreckenrohrc (f) 
sparking tube 
io tube (m) a tftincelle**, 
tube (m) cn ton rant la 
zone des eRincelles 


ajieKTpoTepaneBn> (m) 
elettroterapeutico (m) 
electroter&peutica (m) 


(f>paHKRHHOTepanifl (f) 
frankllno terapia (f) 
franclinoterapia (f) 


3JieKTpojiHTiiqecKan 
Tepanin (f) 

terapia (f) elettrolitica 
electron to ter&pla (f) 


njieKTpoMarHHTHaH re- 
pamfl (f) 

terapia (f) elettromagne- 
tica 

electromagneto terapia 

0 ) 


ajieKTpoTepiuiHecKaii 
Tepania (f) 

terapia (f) elettrotermica 
electrotermoterapia (f) 


TecjiaHaauin (f) 
tcslaizzazione (f) 
teslaizacibn (f) 

TexHnKa (f) peHTreeoB- 
okhxt» jiynefl; pajjo- 
rpa(t>HHecKan rexHn- 
Ka 

tecnica (f) radiograflca 
tecnologia (f) radiogni- 
fica 


paAio.iorin (f); peimv- 
Hojorifl (f); yneHie m 
PemreHa 
radiologia (f) 
radiologia (f) 


peHTreHOBCKie jiynn 
lm pi); X-.Tynji (m pi) 
raggi (m pi) Roentgen 
rayos (mpl) Roentgen 


Tpy6Ka(f)cr> iicKpoBun 
iipoMe>KyTKoin> 
tubo (m) a distanza 
esplosiva 

tubo (m) de chispas 
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Funkenventil (n) 
spark-valve 

soupape (f) ou clapet 
(m) a Otincelles 


pneumatischer Flttssig- 
keitsunterbrecher (m) 
pneumatic liquid inter¬ 
rupter 

interrupteur (m) pneu- 
matlque a liquid© 


Pr&zisionsplatinunter- 
brecher (m) 
adjustable platinum 
interrupter 

interrupteur (m) de pre¬ 
cision a platine 




HcnpoBoft KJianaHT> (m) 
(BeHTHJib (m)) 
valvola (f) a scintllle 
vAlvula (!) de chispas 


nHeBV&THHeCKift (B03- 
AyiUHKft) HCHAKift 

(jKHAKocTnufi) npe- 
pbiBaiejib (m) 
interruttoro (m) pneu- 
matico a liquido 
interm ptor (in) ptiou- 
matioo de liquido 

Toqnufl (iipemiaioH- 
HLlft) n.iaTHHOBHfi 
npepbiBaTe.ib (m) 
interruttore (m) di pre¬ 
cision© a platino 
interruptor (m) de pre¬ 
cision do platino 


t 


x 


:i 


Apocce,ibHan (uorjio- 
__ maiomafl) Tpytina (f), 

Drosselrdhre (f) Henponycnaiomart 

choking tube ncnpu namjKaBia 4 

tube (m) d’Otrangloment tubo(m) a strozzamento 

tubo (m) de estrangula- 
ciOn 


Rftntgeneinrichtung (f) 
ohne Unterbrecher 
Rdntgen-ray installa¬ 
tion without inter¬ 
rupter 

apparelllage (m) rndio- 
scopique sans inter¬ 
rupteur 


Kurvenwandler (m) 
curve transformer 
inodificateur (m) de 
courbes 



ycTportcTuo (n) zjih 
pudoTL crh Jiyiaroi 
FeHTreHa 6eai> npe- 
pbiuaTejui 

apparecchio (m) radio- 6 
scopico senza inter- 
ruttore 

aparato (m) radioscO- 
pico sin interrupter 


npeodpaaoBaTenb (in) 
(Mo.aHcbHKaTopb (m)) 

KOUBblX'b r 

modifieatore(m)di curve i 
modifleador (m) de cur- 
vas 


Stromsp&lter (m) 
current divider 
divlseur (m) de con rant 


L_± 


tokoA pod HTejn> (m) 
divisore (m) di corrento 7 
divisor (m) de cordente 


Durchleuchtung (!) mit 
Rflntgenstrahlen 
examination with 
ROntgen-rays 
examen (m) radiosco- 
pique 


npocB'fcqnBanie(n)[rfcjia] 
peHTreHOBCKHMH jiy- 
BanH (jiy'iaMH PeHT- 
rena) # 

esame (m) radioscopico 
examen (m) radiosed- 
plco 


II 


78 
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RAntgenoskopie (f), 
RAntgendurch- 
j leuchtung (f) 
radioscopy 
radioscopie (f) 

RAntgenographie (f), 
RAntgenaufnabme (f) 
2 radiography, RAntgen- 
ray photography 
radiographie (f) 


Rontgennegativ (n) 
RAntgen * ray negative, 

3 negative of a radio¬ 
graph 

nAgatif (m) radiogra- 
phique 

RAntgen post tiv (n) 
RAntgen • ray positive, 
positive of a radio- 

4 graph 

positif (m) radiogra- 
phique 

RAntgendiapositiv (n) 
RAntgen - ray diaposi- 
tive, diapositive of a 

5 radiograph 
diapositif (m) ou diapo- 

sitive (f) radiogra- 
phique 

OrthorAntgenographie 

(f) 

# orthoradiography 
orthoradiographie (f) 


RAntgentherapie (f), 
RAntgenbehandlung 
(0 

7 radiotherapeutics 

radioth£rapie (f), traite- 
ment (m) medical par 
les rayons X 

rontgenisieren (v), mit 
RAntgenstrahlen be- 
handeln (v) 

to treat with RAntgen- 
h rays 

traiter (v) par la radfo- 
thArapie, soumettro 
(▼) au traitement ra- 
dlothArapique 


KAntgenlicht (n) 

(J RAntgen-ray light 
lumi&re (f) de Rcentgen 
ou des rayons X 


peBTreBOCKOnin (f); pa- 
aiocKoniH (f) 
radioscopia (f) 
radioscopia (f) 

peHTreHorpa<t)ia (f); pa- 
xiorpad>iH (f); dxm>- 
rpacpB^ecKifi chh- 
mokt> (m) no PeHT- 
reHy 

radiografia (f) 
radiog rafia (f) 

peHTreHOBCKifl Hera- 
thbt> (m); pajiorpa- 
4>HHecidA HeraTHBTK 
negativo (m) radiogra- 
flco 

negativa(f) radiognifica 

peHTreHOBCidfl noaxi- 
THFb (m); pa^iorpa- 

(|>HHeCKifl U03HTHBTB 
positivo (m) radiogra- 
fico 

positiva (f) radiografica 

peHTreHOBCKiS fp&Aio- 
rpa<hHHecKiA) jxiano- 

3HTH Bh (m) 

diapositivo (m) radio- 
graflco 

diapositiva (T) radiogra- 
flca 

opTo-peHTreHorpa(t)iH 
(f); opTo-paAiorpad>iR 

m 

ortoradiografia (f) 
ortoradiografia (f) 

peHTreHOTepaniA (f); 
p&Akrrepanifl (f); 
peHTreHHaaitui (f); 
Jie'ieme (n) JiynaMn 
PeHTreHa 
radioterapia (f) 
radio tempi a (f) 

peHrreHHSHpoBaTb; 
JTfeAHTb peHTreHOB- 
ckhxh jryAaxH 
sottoporre(v) alia radio- 
gratia o ai raggi RAnt¬ 
gen 

someter (v) al trata- 
miento con ray os 


peHTreHOBCKift CBrferb 
(m); CBrfen, peHT- 
reHOBCKHZl» (A-) 

jiyqeft 

luce (f) [del raggi] 
Roentgen 

luz (f) de los rayos 
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Rftntgendermatitis (f) 
dermatitio or inflamma¬ 
tion of the skin caused 
by Rdntgen-rays 
radiodermatite (f), in¬ 
flammation (f) de la 
peau causae par les 
rayons X 


ROntgenodiaskopie (f) 
radiodJascopy 
radiodiascopie (f) 


Radioskopie (f) 
radioscopy 
radioscopie (f) 


Aktinoskopie (f) 
actinoscopy 
actinoscopie (f) 


Rtintgendiagraphie (f) 
radiodiagraphy 
radiodiagraphie (!) 


Radiographie (f) 
radiography 
radiographie (!) 


Orthodiagraphie (!) 
orthodiagraphy 
orthodiagraphie (!) 


Rfln tgeninstrumen- 
tarium (n) 
R6ntgen-ray outfit 
appareillage (m) radio 
scopique 


ROntgenrohre (!) 
Rontgen tube, x-ray 
tube, !ocus tube 
tube (m) [de] Roentgen 


peHTreHo*(p&iUO-);iep- 
UBTvrb (m); Bocna- 
Jieme (n) kohch ott, 
peHTTeHOBCKHXb (X-) 
ayueft 

radiodermatite (!) 
radioderma title (!) 


pemreHO-AiacKOinif (!); 

p&Aio-AiacKoniH (!) 9 

radiodiascopia (!) 
radiodiascopla (!) 

pamocKonia (!) 
radloscopia (!) s 

radio8copia (!) 


aKTHHOCKOniH (!) 
attinoscopia (!) 4 

actinoscopia (!) 


peHTreHOAiarpacpiH (!) 
radiodiagrafia (!) n 

radiodiagrafia (!) 


paAiorpachia (!) 
radiografia (!) o 

radiografla (!) 


opTojuarpactna (!) 
ortodiagrafia (!) 7 

ortodiagrafla (!) 


npadopu (m pi) ajih 
padon, ci, pemTeHOB- 
ckhmh (X-) jiyaaMH; 
paAiorpacpmecKie 
annapaTU (mpl) x 
apparecchi (m pi) radio- 
scopici 

aparatos (m) radiosccV- 
picos 


peHTreuoBCKaa Tpydna 
(!); Tpy6aa PeHireHa q 
tubo (m) [di] Roentgen 
tubo (m) [de] Roentgen 


einfache Rdntgenrohre 

m 

ordinary Rdntgen tube 
tube (m) simple [de] 
Rcnntgen 


npocTaa (o6ukhob6h- 
Haa) peHTreHOBCKan 
Tpy6na (!) 

tubo (m) semplice di to 
Roentgen 

tubo (m) sencillo de 
Roentgen 


Hohlspiegelkathode (!) 
concave mirror kathode 
cat[h]ode (!) k miroir 
concave 


naTOAi* (m) ci, Boray- 
twmt> sepnaaoMi, 
ratodo (m) a spenchio Jt 
concavo 

catodo (m) de espejo 
cdneavo 


78 ' 
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Planspiegelanode (f) 
l plane mirror anode 
anode ( f) ft miroir plan 


Fokusstrahlen (m pi) 

2 focus-rays (pi) 

rayons (m pi) du foyer 


Fokometer (n) 
:t focimeter 
focoin6tre (m) 



aHOAi* (m) ci> aaocKHn 
sepKajfoirB 

anoao (m) a spec chi o 
piano 

anodo (m) de espejo 
p iano __ 

jiynn (m pi), nepecfc- 
Kajomiecfl wh cfroKycfc 
raggi (m pi) del foco 
rayos (m pi) del foco 


(t)0K0M6Tprb (m) 
focometro (m) 
focdmetro (m) 


der Brennpunkt tanzt 
the focal point is tin- 
4 steady 

lo foyer vacille 

Sekundarstrahlcn (m pi), 
vagabu n d ieren d e 
Rdntgenstrahlen 
- (m pi) 

" secondary Ron tgen-rays, 
secondary X-rays 
rayons (m pi) X vaga¬ 
bonds ou secondaires 


Katliodenhalfte (f) 
r, kathode-half 

demi-cathode (f), moitte 
(f) de [la] cathode 


Anodenhttlfte (f) 

„ anode-half 

' dcmi-anode (f), moitie 
(f) d[e 1]’anode 

Brennfleek (in) 
point of emission of 
rays, source of the 
s (X) rays 

point (m) demission des 
rayons X, source (f) 
des rayons X 


Durehleuch tungsbild (n) 
9 Rontgen photo, radio¬ 
gram, skiagram 
image (f) radioscopique 


Harteskala (f) der Rdnt- 
genrdhre 

t0 scale of hardness of 
Rontgen tube 
crhelle (f) de duretc du 
tube (m) [de] Romtgen 


cboKyci. (m) 6,iy>KAaen» 
il foco oscilla 
el foco vacila 


BTopiiTOiae jiyra (m pi); 
bJiyiKAamniie peirr- 
reHOBCKie (X-) jiynn 
raggi (m pi) secondari 
rayos (m pi) secundarios 


nojioBana (f) Kamia; 
KaTOAH&a no.iyc<t>epa 

(f) 

meta (f) del catodo 
medio (m) del catodo 


uojioBHna (f) aHo^a: 

auoAHaa nojiyccpepa (f) 
meta (f) dell’ anodo 
medio (m) del anodo 


Towa (f) iiiMyneniH 
punto (m) d’eiuisslone 
di raggi 

punto (m) de emisidn 
de los rayos 

pemreHOBCicift (paaio- 
CKonmeciu) ciiiimoki> 
(m); peuTreHOBCKoe 
(paAiocKonnuecKoe) 
ii3o6paH\*eirie (n) 
imagine (f) radioscopica 
imagen (f) nidioscApica 

mKa.ia (f) wecTKOcrrn 
peuTrenoBCKoft 
xpyflKi! 

scala (f) di durezza del 
tubo Roentgen 
escala (f) de dureza del 
tubo Roentgen 



weiche Rontgenrbhre (f) 
soft Rontgen-ray tube 
tube (m) [de] Roentgen 
doux 


sebr weiche Rtintgen- 
r6hre (f) 

very soft Rtintgen-ray 
tube 

tube (m) [de] Roentgen 
tr6s doux 


harte Rdntgenrohre (f) 
hard Rontgen-ray tube 
tube (m) [de] Roentgen 
dur 


sehr harte Rontgen- 
rohre (f) 

very hard R6ntgen-ray 
tube 

tube (m) [de] Roentgen 
tri‘8 dur 


Regenerierlampe (f) fiir 
Rbntgenrohren 
regenerative lamp for 
Rontgen-ray tubes 
lampe (f) h r£g6n£ration 
pour tubes de Roent¬ 
gen 

Durchdringungsvermo- 
gen (n), Peuetrations- 
kraft (f) 

I>enetrating power 
force (f) de penetration 


Fmikenliinge (f) der 
Rdntgenrbhrc 
sparking length of 
Rontgen-ray tube 
longueur (f) d’etlncelle 
du tube [de] Rientgen 


Rdntgenlichtmessung(f) 
Rontgen photometry 
radiophotometrie (f), 
photometrie (f) des 
rayons X 


Rontgenstrahlenmesser 

(m) 

Rdntgen-ray radio¬ 
meter, X-ray radio¬ 
meter 

radiometre (m) i)our 
rayons X 


MHrK&H peBTreHOBCKaa 
Tpydna (f) 

tubo (m) Roentgen dolce 
tubo(m) Roentgen dulce 


OHeHb HHrKafl peHTre- 
hobck&h ipydKa (f) 
tubo (m) Roentgen 
molto dolce 
tubo (m) Roentgen muy 
dulce 


HtgcTKan peHTreHOBCKan 
TpydKa (f) 

tubo (m) Roentgen duro 
tubo (m) Roentgen duro 


oneBh H<ecTKan peHT- 
reHOBCKan Tpytina (f) 
tubo (m)Roentgen molto 
duro 

tubo (m) Roentgen muy 
duro 


jiaMna (f) jyiH Boaod- 
HOBJiema pemreHOB- 
CKHXT> TpydOKT. 
lampada (I) a rigeuera- 
zione per tubi Roent¬ 
gen 

himpara (f) de regenera- 
ci6n para tubos Roeut- 
_ gen_ 

CII0C0(jH0CTb (f) iipoiui- 
KaTb; enjia (f) npo- 
HHKHOBeHin [pemre- 

IIOBCKHXT> Jiy'iefl] 
forza (f) di penetrazione 
fuerza (f) de penetracidn 


jyraHa (f) ncKpu peHT- 
rcHoncKofi Tpytiicu 
lunghezza (f) di scin¬ 
tilla del tubo Roent¬ 
gen 

longitud (f) de chispa 
del tubo Roentgen 

pcHTreHO(J)OTOMeT3)irt (f); 

pcmiofbOTOMeTpiH (f) 
radiofotometrin (f) 
radiofotometria (f) 


pa/iioMerpi. (m) ^jih 
peHTreHOiu Knx h jiy- 
nefl 

radiometro (in) per raggi 
Roentgen 

radidmetro (m) para 
ray os Roentgen 
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R5n tgenlichtmesser (m), 
Akti nometer (n), Skia¬ 
meter (n), Strahlen- 
priifer (m) 
actinometer 
actinom^tre (m), skia- 
m&tre(m), radiophoto- 
m&tie (m) 


peHTreHo<t)OTOiieTpi> 
(m); pajuo<t>oro- 
xeTpi> (m); aim* 
HOMeTpi (m); ciria- 
uercrh (m) 
radiofotometro (m), 
attinometro (m) 
radiofotometro (m), 
actindmetro (m) 


Chiroskop (n) 

2 chiroscope 
chiroscope (m) 


Radiometer (n) 
3 radiometer 
radiom&tre (m) 


XHpocKom, (m) 
chfroscopio (m) 
quiroscopio (m) 



paAioMeTpnb (m) 
radiometro (m) 
radidmetro (m) 


Chromoradiomeler (n) 
4 chromo-radiometer 
chromorad I omOtre (m) 



xpoMop&AioiieTpi. (ill) 
cromoradiometro (m) 
cromoradidmetro (mj 


Ron tgenselen photo¬ 
meter (n) 

R Rttntgen-selenium 
photometer 

photomOtre (m) h se¬ 
lenium de Roentgen 


StrahlungBintenait&t (f) 
r intensity of radiation 
* intensity (f) de radia¬ 
tion 


Ablesung (f) der 
Htrablungslntensititt 
_ reading off the inten- 
' sity of radiation 
lecture (f) de TintensitO 
de radiation 


Funktlonstiichtigkeit (f) 
der Rdntgenrdhre 
efficiency of the ROnt- 
8 gen-ray tube 

efflcacitd (f) [fonetion- 
nellc] des tubes [de] 
R(entgen 


Tnterbelastung (!) der 
Rdntgenrdhre 
<j underloading of the 
Rbntgen-ray tube 
souscharge (!) des tubes 
[de] Rrentgen 


peHTreHOBcniA cejieHo- 
BUfi (J)OTOMeTpi, (m) 
fotometro (m) a selenio 
di Roentgen 
fotdmetro (m) de selenio 
de Roentgen 


HHTeHCHBHOCTb (f) 03- 

jiyneHiH (paAi&qiH) 
intensity (!) di rauia- 
zione 

intensidod (f) de radia- 
ci6n 


otch8tt> (m) mrreHcnR- 

HOCTH (CHJILl) I13.1V 

qemH (pa^iamn) 
lettura (f) dell’intensity 
di radiazione 
lectura (f) de la inten- 
sidad de radiaci^n 

pa6oTOcnoco6Hocn> (f) 
peirrreHOBCKoA Tpy6- 

KH 

efficacia (f) del tubo 
Roentgen 

eflcacia(f) de un tube 
Roentgen 


lieAOCTaTOMnan iiarpyu- 
«a (f) (He,iorpy3Ka (D 
peiiTreHOBCKoii Tpy<V 
KH 

sottocarica (f) dei tubi 
Roentgen 

subcarga (f) de los tubos 
Roentgen 
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Cberbelastung (f) der 
Rflntgenrtthre 
overloading of the 
R6ntgen-ray tube 
surcharge (f) des tubes 
[de] Roentgen_ 

Korrektur (f) der t)ber- 
belastung der 
Rbntgenrdhre 
correction of the over¬ 
loading of the 
Rontgen-ray tube 
correction (f) de la sur¬ 
charge des tubes [de] 
Roentgen 


Osmoregulierung (f) des 
Vakuums, Regulie- 
rung (f) durch Osmose 

osmo-regulation of the 
vacuum 

osmordglage (m) du 
vide, r^glage (m) 
osmotique du vide, 
rlglage (m) du vide 
par osmose 

Miillersche ROntgen- 
rdhre (f) 

M filler's Rfintgen-ray 
tube 

tube (m) Roentgen sys- 
Ume Muller 



neperpyaKa (f) pemre* 

HOBCKOfl TpydKH 
sopracarica (f) del tubi 
Roentgen 1 

sobrecarga (f) de los 
tubos Roentgen 

HcnpaBJieme (n) nepe- 
rpyaKH peirrreHOB- 

CKOfl TpydKH 

correzione (f) della 
sopracarica dei tubi j? 
Roentgen 

correccidn (f) de la 
sobrecarga de los 
tubos Roentgen 


peryjiHpoB&Hie (n) ny- 
ctotm (Baicyyiia) no- 
cpeACTBoin> ocMoca 
regolaziono (f; osmotica 3 
del vuoto 

regulacidn (f) osmdtica 
del vacio 


peHTreuoBCKan Tpydna 
(f) [cHCTeiiw] Mio;uiepa 
tubo (m) Roentgen sl- 
stema Muller 
tubo (m) Roentgen sls- 
tema Muller 


Gundelachsche 
Rdntgenrdhre (f) 
Gundelach’s Rdntgen- 
ray tube 

tube (m) Roentgen sys¬ 
tems Gundelach 



peHTreHOBCKan Tpydna 

(f) [CHCT6MU] IyHAe- 

Jiaxa 

tubo (m) Roentgen si- s 
sterna Gundelach 
tubo (m) Roentgen sis- 
tema Gundelach 


Rdntgenrbhre (f) mit 
Wasserftillung 
water-cooled Rftntgen- 
ray tubo 

tube (m) Krrntgen rem- 
pli d'eau 


peHTreHOBCKan Tpyttaa 
(f) CT» BOAOft ((n» BO- 
Ahhumt, oxjiajKRe- 

Hiem>) H 

tubo (m) Roentgen riem- 
pito d’acqua 
tubo (m) Roentgen lleno 
de agua 


Kontrastrtthre (f) mit 
Wasserfiillung 
water-cooled contrast 
tube 

tube (m) do eontraste 
rempli d’eau 


Dauerrtthre (f) 
long-life tube 
tube (m) de longue 
dur£e 



KOHTpacTHan pemre- 
HOBCKan Tpydna (f) 

CT» BO AO 10 [Ch BO AH- 
HLiirb ox.ia>KAeHieMT») - 
tubo (m) dl contrasto 
riempito d’acqua 
tubo (m) de eontraste 
lle no de agua_ 

Tpydwa (f) juih npoAo.i- 
>KHTe.IbHtIXT> 3KCri0- 
BHltift 

tubo (m) di lunga du- a 
rata 

tubo (m) de larga du- 
racldn 



1240 


Platineisenrohre (!) 

/ platinum-iron tube 
tube (m) en platino-fcr 



Tpytfna (!) ch rmantHO- 
BO^HcejrbsHburb amn- 
KaT040Ml> 

tubo (m) di platino e 
!erro 

tubo (m) de platino $ 
hierro 


Irisblende (!) 

V iris diaphragm 

diaphragm© (m) k iris 



aiacbpama (!) npncB 
Bchermo (m) ad iride 
diafragma (m) iris 


Kompressionsblende (!) 
3 compression diAphragm 
diaphragme (m) a com¬ 
pression 


Trichterblende (f) 
funnel diaphragm 
diaphragme (m) en eu- 
tonnoir 



Ha>KHMHaH aiacbpania 
(f): ;ua<t>parMa ch ea- 

HttfMOBTb 

schcrmo (m) a compres* 
siono 

diafragma (m) dc com- 
presidn 


BopoHKOoCpaanaH aia- 
(hpama (!) 

schermo (m) ad imbuto 
diafragma (m) de em 
budo 


fi 


Glasschutzblende (!) 
glass protective dia¬ 
phragm 

diaphragme (m) protec- 
tear en verro 



cTenjimman npe^oxpa* 
HHTe-iLHaH Aiadipama 

(!) 

schermo (m) protettore 
di vetro 

diafragma (m) protector 
do vidrio 


biegsame Rtintgen- 
rdhrcnblende (!) 
flexible Rbntgen dia- 
6* phragm for X-ray tube 
diaphragme (m) flexible 
pour tubes de Roent¬ 
gen 


Tischblende (f) 

7 table diaphragm 

diaphragme (m) dc* table 





rndnafl jiiachpania (!) 
;uih peirrrcHOBCKRxi 
Tpydoicb 

schermo (m) pieghevole 
per tubi Roentgen 
diafragma (m) flexible 
pani tubos Roentgen 

ctojioiwh (uacmiLHafl) 
AiaiJ)parMa (!) 
schermo (m) da tavolo 
diafragma (m) dc mesa 


H 


horizon tale fahrbare 
Rollblende (!) 
horizontal portable rol¬ 
ling diaphragm 
diaphragme (m) hori¬ 
zontal a euroulement 



r 




ropH:tOHTaJIl,HaH CKWlb* 
afliuan aiacbparMa J 
na KaTKaxi> 
schermo (m) orizron- 
talc* trasportabile 
diafragma (m) horizon¬ 
tal transportable 
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Wandarmblendc (f) 
bracket diaphragm 
diaphragmo (m) sur 
applique [murale] 


Schirmblende (f) 
umbrella diaphragm 
diaphragme-tfcran (m) 


Holzrahmenblende (f) 
wood frame diaphragm 
diaphragme (m) a cadre 
en bois 


Aiad)pama (f) ux 6pa 
(OpaKerfc, crfeHiimct;) 
scliermo (m) a braccio / 
murale 

diafragma (m) de brazo 


Aiacbpama (f) bt> mnp* 
mx (anpairh) 
scliermo (m) a scudo 
diafragma (m) pan tall a 


AiacfrparMa (f) bx /tepe- 
RHHHoft onpaBb 
schermo (m) a quadro 3 
di lcgno 

diafragma (m) con 
cuadro de madera 


UniverHalatativblende(f) 
diaphragm with uni¬ 
versal stand 
diaphragme (m) sur 
support universe) 


*7 


ymiBepcajitHaH iiiTa- 
THBHaa AiacfrparMa (f) 
schermo (m) con sop- 
porto o stativo uni- 4 
versale 

diafragma (m) con so- 
porte universal 


Blendenstativ (n) 
diaphragm stand 
support (m) de dia¬ 
phragme 



wtuthbx (m) ajih Aia- 
cJiparMU 

sopporto(m) o stativo (m) s 
del schermo 
soporte (m) del dia- 
fragma 


Schieberblende (f) filr 
Durchleuchtungen 
sliding diaphragm for 
radioscopy 

diaphragme (m) k cou¬ 
lisse pour examens 
radioscopiques 



AiadiparMa (f) cx aacJioH- 
K*aMH ,vm npoceij'm- 
Bama 

schermo (m) per resame 
radioscopico 
diafragma (m) de corre- 
dera para exdmeties 
radioscdpicos 


Bdngeblende (f) 
suspended diaphragm 
diaphragme (m) d sus¬ 
pension 



noABbcHaa /uad>parMa 

m 

schermo (m) a sospen- 7 
sionc 

diafragma (m) de suspen¬ 
se n 


Schutzwand (f) 
protective screen 
parol (f) de protection 


iipeAOxpaHiiTe;n»i!an 
crt.uKa (f) (nepero- 

POAKU (f)) t* 

parete (f) di protezione 
pared (f) de proteccidn 
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Schutzm&ske (f) 
l protective mask 

masque (m) protecteur 



iipeAOxpamrre-TLHaH 
Macna (f) 

moschera (f) protettrice 
mdscara (f) protectora 


npe AoxpaHHTe jii>h ue 

Scbutzbrille (f) O'* 101 ( m P 1 ) 

protective spectacles liiw ii'f occhlaU (m pi) di pro- 
s lunettes (f pi) protec- XjJ/ XiiK tezione 

trices anteojos (m pi) de pro- 

& tecciOn 


Bleiglasaugenglas (n) 
lead-glass spectacles 
.7 lunettes (f pi) en verre 
plombifOre ou au 
plomb 


OTOH (m pi) CO CBHHUO- 
bmmh (rreKJiaxB 
occhlali (m pi) di cri- 
stallo 

anteojos (m pi) de vidrio 
de plomo 


Schutzbartbinde (f) 

4 protective beard-cover 
bigotelle (f) [de protec¬ 
tion] 



npeAoxp&HHTejn»Huft 
6 hhtl (m) jxjut ycoBi> 
musoliera (f) di prote- 
zione 

tapabocas (f) de protec- 
ci6n 


Sohutzmfitze (f) 
protective cap 
" coiffe (f) protectriee ou 
de protection 



npeAOxpaHnTejn>Hafl 
wanna (f) 

cuflia (f) protettrice 
gorra (f) de protect ion 


Schutzschiirzc (f), (ium- 
mischurze (f) mlt Blel- 
einlagen 

protective apron 
" tablier (m) do caout¬ 
chouc au plomb ou 4 
garnitures intOrieures 
de plomb 



npeAoxpaHHTejiBRiifi 
peannoBwft nepei- 

HHICb (m) CO CBIIHUO 

Boft npoKJiaAKoft 
gTembiale(m) di gomma 
con piombo 
delautal (m) de rancho 
con plomo 


Schutzh&ndschuh (m) 

_ protective glove 
' gant (m) protecteur ou 
de protection 



npeAoxpaHHTeALuan 
nepqaTKa (f) 
guanto (m) di pro tezione 
guante (m) de protection 


Gummisehutzsloff (m) 
protective rubber sheet 
s 0 to fie (f) pro tec trice 
caoutchoutOe 


peaHHOBan (Kay^iyKO- 
Baa) npeaoxpaHnTeju*' 
Han uaTepin if) 
stoffa (f) di gomuia di 
protezione 

tela (f) protectora de 
caucho 
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Rdntgenphotographie 

(0 

radio-photography 
radiophotographie (f), 

{ >hotographie (f) par 
ea rayons X ou do 
Roentgen 


Rtintgenkassette (f) 
Rontgen box 
ch&asis (m) [nggatif] de 
Roentgen 


Donkelkammerlampe (f) 
dark-room lantern 
lampe (f) de chambre 
obscure 




Fluoreszenzschirm (m) 
fluorescent screen 
ecran (m) fluorescent 


Bariumplatincyaniir (n) 
barium-platlnocyanide 
platinocyanure (m) de 
baryum 


Fluoroskop (n) 
fluoroscope 
fluoroscope (m) 


zusammenlegbares 
Fluoroskop (n) 
folding fluoroscope 
fluoroscope (m) pliable 
ou pliant 


Prismenstereoskop (n) 
prism stereoscope 
stereoscope (m) k prisme 


Kryptoskiaskop (n) 
cryptosciascope 
cryptosciascope (m) 


peHireHO<|>OTorpact>ui 
(f); paAioc^OTorpa^iii 

radiofotografla (!) 
radiofotografla (!) 


peHTreHOBCKan keccst- 
na (f); KacceTKa Pcht- 
reHa; KacceTKa ajui « 
peHTreHod)OTorpa<^ifl 
cassette (f) di Roentgen 
arquilla (f) de Roentgen 


ct>OHapb (m) (jiamia (f)) 
JUUi TeMHOH KOMHaTU 
lampada (f) per la ca- 3 
mera oscura 
lam para (!) para la cA- 
mara obscura 


(bJiyopecunpyionufl 9K- 
paHi> (m); 4)Jiyopec- 
unpyiomaH umpiia (!) 4 

schermo (m) fluores- 
cente 

pan tall a (!) fluorescente 

ABoftHoe coeAHHeHie (n) 
CHHepoAHCTaro 6apia 
H CHHepOAHCTOfi mia- 

THffTJ 5 

platinocianuro (m) di 
bario 

platinocianuro (m) de 
bario 


jiyopocKoirb (m) 
fluoroscopio (m) 
fluoroscopio (m) 

cKJiaAHofl (t)JiyopocKom> 
(m) 

fluoroscopio (m) pie- 
ghevole 7 

fluoroscopio (m) ple- 
gable 

npHSMairnecKifl CTepeo * 
ckoitb (m) 

stereoscopio (m) a 
prisma H 

estereoscopio (m) de 
prisma_ 


KpHUTOCKiaCKOITb (m) 
criptoschiascopio (m) 
criptosquiascopio (m) 


Verst&rkungsschirm (m) 
strengthening screen 
diaphragms (m) de ren- 
lorcement 


8KpaHi> (m) jtiH ycn- 
jieuxn 

schermo (m) di rin!orzo w 
diafragma (m) de re- 
fuerzo 




ROntgendlagnostlk (f) 
Rdntgen-ray diagnostics 
1 radiodiagnostic (m), 
diagnostic (m) par les 
rayons X 


Durchleuchtungskastcn 
o (m) 

radioscope box 
boite (f) radloscoplque 


Dnrcbleucbtungsstuhl 
, (m) 

radioscope cbalr 
chaise (f) radloscoplque 


Zentrierbrett (n) 
centreing board 
4 planchette (f) de cen- 
trage 



peBireHojoarHOCTHKa 
(0; paAioAiarBOCTHKa 

dlagnostlca (f) col rajggl 
Roentgen 

dlagndstlco (m) por loe 
rayos Roentgen 


paAiocKomnecidfl 
hbibki. (m); HlKHKl 
Aah npocBtqHBaHifl 
cassa (f) radloscopica 
caja (!) radloscdplca 



paaiocKonmecKift 
cry at. (m); cTyjn. am 
npocBrfeqBBaHiH 
sedla (f) radloscopica 
sllla (1) rad l oscdplca 


peHTpHpyiomaH AOCKa 
(1) itLoamueTTa (f)] 
tavola (f) per centrare 
table (() de centraje 


Durcbleuchtungstlscb 
b (m) 

radioscoplc table 
table (f) radloscoplque 



paj.iocKonu'iecKifl 
CTOjn. (m); cto at. ana 
npocBtqHBaHui 
tavola (f) radloscopica 
mesa (f) radioscdplca 


OrthorOntgenograpb 
(m), HerzmeLSapparat 
« (m) 

ortho-mdlograpb 
orthorndlogrepho (m) 


opTopeHTreHorpatbi. 

(m); opTopaAiorpadrc. 

(m) 

ortoradlografo (m) 
ortoradldgrafo (m) 


Meflstativ (n) 

7 measuring stand 

support (m) de mesure 


uitbtbbt. (m) ana Bairb- 
peaiA 

sopporto (m) o stativo 
(m) dl misurazlone 
soporte (m) de medida 


Orthodiagraph (m) 
« orthodiagraph 
orthodlagraphe (m) 


opTOAiarpatJn. (m) 
ortodlagrafo (m) 
ortodlagralo (m) 


Horizontalortho- 
dlagrapb (m) 

, horizontal orthodia¬ 
graph 



ropiuoHTaju>iiua opro- 
Aiarpadn. (m) 
ortodingrafo (m) oriz- 
zontalc 

ortodiiigrafo (m) hori¬ 
zontal 
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Vertlkalorthodiagraph 

(m) 

vertical orthodiagraph 
orthodlagraphe (m) ver¬ 
tical 



BepTHKajn>Hufl opTo- 
Aiarpactro (m) 
ortodiagrafo (m) verti- 1 
cale 

ortodiagrafo (m) verti¬ 
cal 


Untersuchungstisch (m) 
examination table 
table (f) d’examen 



ctojti, (m) juih nacjrfc- 
AOBaHia 

tavolo (m) da esame 
mesa (f) de axemen 


2 


Regullertisch (m) 
regulating switchboard 
tableau (m) de rAglage 


RAntgenzimmer (n) 
RAntgen-ray room 
salle (f) radiologique 


RAhrenschrank (m) 
cupboard for tubes 
armoire (0 a tubes 


transportable RAntgen- 
einrichtung (f) 
portable RAntgen-ray in¬ 
stallation 

installation (f) radio- 
scopique transpor¬ 
table 


KziegrAn tgenappara t 
(m) 

military RAntgen-ray 
outfit, field z-ray set 
appareil (m) radiosco- 
pfque de campagne 


a 

Sol 

k+ci 


peryjrapoBOHHuft ctojtl 
(m) 

quadro (m) di regola- 3 
zione 

mesa (f) de regulaciAn 

peHTTeHOBCidfi (pajuo- 
AonnecKifi) naAn- 
nerfc (m) 4 

sala (f) per radiografle 
sale. (f) radiolAglca 

inK&(f)i> (m) nun Tpy 6 okb 
armadio (m) per tubi 5 
armario (m) para tubos 

nepeHocHaa (nepeABHHC- 
Han) ycTaHOBKa (f) ajw 
paAon, c'B peinTeHOB- 
ckhmh Jiy^aioi 6 

apparecchi o (m) radio- 
scopico trasportablle 
aparato(m) radioscdpico 
transportable 

noxoAHbift (noneBofl) 
peuTreHoBCKifl anna- 
pan, (m) 

apparecchio (m) radio- 7 
scopico da campo 
aparato(m) radioscdpico 
de campo 
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XV. 


Mafieinheiten and 

Elektrophysik 

Units of Measure; 

Eleetro-Physies 

Unites de Mesure 
et ^leetrophyslque 


Eauhah Xfcpi n 

9jeiTpo$nna 

Unltk di Mlsnrn e 

Elettroflsiea 

Unidades de Medida 
y Eleetrofisiea 


XiBelBbelUn 

1 Units of Measure 
Unites do Mesure 

Elnheit (!) 

2 unit 
unite (!) 


absolute Einheit (0 
3 absolute unit 
unite (0 absolue 


abgeleitete Einheit (!) 
4 derived unit 
unite (!) d6riv6e 


Mafl (n) 

<5 measure 
mesure (!) 


absolutes Mafl (n) 
absolute measure 
mesure (!) absolue 


Internationale Mafl- 
einheit (!) 

y international unit o! 
measure 

unite (!) de mesure 
Internationale 


Grundmafl (n) 

8 fundamental measure 
unite (!) !ondamentale 


EAumu itp* 
Unlth di Mlsura 
Unidades de Medida 


6AHHHH& (!) 
unite (!) 
unidad (!) 


adcoJiiOTHM e/WHHna (!) 
unite (!) assoluta 
unidad (!) absolute 


npoHSBOAHan eaHHHita 
(!) 

unite (!) derivata 
unidad (!) derivada 


irfcpa (!) 
mlsura (!) 
medida (!) 


a6coJi»THaH irfcpa (!) 
mi sura (!) assoluta 
medida (!) absolute 


neHcnyHapoAHafl eAHHH- 
ua (!) ntpu 
unite (!) di mlsura 
i n tern azion ale 
unidad (!) de medida 
international 


ocHOBHftH irfcpa (!) 
mlsura (D fonaamentale 
medida (!) fundamental 
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C G 8 Elnbeiten (( pi), 
Zentimeter-Gmmm- 
Sekunde-Einheiten 
(fpl) 

CG8 units (pi), cen ti¬ 
me ter-gram-second 
units (pi) 

unites (fpl) CGS, 
unites (f pi) centi- 
m£tre-gramme-se- 
conde 


ciicTeMa (f) CGS; ch- 
CTeMa CaHTHM0TpT>* 
rpamrb-ceKyHAa 
unitk (fpl) CGS, uni- 
t k (fpl) centimetro- 
grammo-secondo 
unldades (fpi) CGS, 
unidades (fpl) centi- 
metro-gramo-segundo 


Dyn (n), Dyne (f) 

dyne 

dyne (f) 

CGS -2 

Kilodyn (n) 
kilodyne 
kilodyne (f) 

10 3 CGS" 2 

Megadyn (n) 
megadyne 
mdgadyne (f) 

io 6 cgs~ 2 

Erg (n) 
erg 

erg (m) 

c 2 gs~ 2 

Megerg (n) 
megerg 
mdgerg (m) 

io 6 c 2 gs -2 

Sekundenerg (n) 
second-erg 
erg-seconae (m) 

c 2 gs~ 3 

LUnge (f) 
length 
longueur (f) 


Breite (f) 
breadth 
largeur (f) 


H6he (f) 
heigth 
hauteur (!) 


L&ngenelnheit (f) 
unit of length 
unitl (f) de longueur 


Millimeter (n) 
millimeter 
millimetre (m) 

10“ 1 •c 

mm 

Zentimeter (n) 
centimeter 
centimetre (m) 

c 

cm 

Decimeter (n) 
decimeter 
decimetre (m) 

10C 

dm 


AHHa (f) 

dlna (f) 2 

dina (f) 


KHJIOAHHa (f) 

chilodina (f) 3 

kilodina (f) 


Merajuma (f) 

megadina (f) 4 

megadina (f) 


3pn» (m) 

erg (m) 6 

erg (m) 


xerapn* (m) 

megerg (m) a 

megerg (m) 


aprt-ceKyHfla (f) 
erg-second o (m) 7 

erg-segundo (m) 


AJmna (f) 

lunghezza (f) h 

longitud (f) 


mupHua (f) 

larghezza (f) 9 

ancho (m) 


BUCOTa (f) 

altezza (f) to 

altitud (f) 


eAHHHua (f) aaiuiu 
unit*. (f) di lunghezza it 
unldad (f) de longitud 


XHJUiHMeTp'L (m); mm. 
millimetro (m) / * 

millmetro (m) 


caHTHMeTpi> (m); caHT. 
cent!metro (m) 13 

centlmetro (m) 


AeuHMeTpT> (m) 
decimetro (m) 14 

decimetro (m) 
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i 


Meter (n) 
meter 
m&tre (m) 


io 2 • c 

m 


nerpi> (in); m 
metro (m) 
metro (m) 


Hektometer (n) 
v hectometer 
hectometre (m) 


io 4 • c 

hm 


reKTOneTpi* (m) 
ettometro (m) 
hect6metro (m) 


Kilometer (n) 
3 kilometer 
kilometre (m) 


in5 p KHJiOMeTpi> (m); km 

AU ’ ^ chilometro (m) 

km kildmelro (m) 


Zoll (m) 


4 inch 
pouce (m) 


jpoflirL (m) 
poll ice (m) 
pulgada (f) 


FuG (m) 
loot 

pied (m) 


(t)yn> (m) 
piede (m) 
pie (m) 


Meile (f) 
a mile 


mille (m) 


JfHJIH (I) 
migllo (m) 
legua (f) 


FlRche (f) 
7 area 

surface (I) 


ruiomaju* (f) 
superflcie (f) 
superflcie (I) 


Fl&cheneinheit (I) 
h unit of area 

unite (f) de surfaco 


Quadratmillimeter (n) 
9 square millimeter 
millimetre (m) carre 


Quadratzentimeter (n) 
io square centimeter 
centimetre (m) carre 


Quadratdezimeter (n) 

/1 square decimeter 
decimetre (m) cane 

Quadratmeter (n) 

/ 'J square meter 
metre (m) carre 

Quadratzoll (m) 

/3 square-inch 
pouce (m) carre 

QuadratfuG (m) 

14 square-foot 
pied (in) carre 

Volumen (n) 

15 volume 
volume (m) 

Kubikmillimeter (u) 
to cubic millimeter 

millimetre (m) cube 



mm 2 



io- • c 2 

dm 2 


10 4 • C 2 
•> 

in* 


10 3 .C 3 
mm* 


e^HHima (f) n.iomaAn 
unita (I) di superflcie 
unidad (f) de superflcie 

KBaAP&THUfi XI1JL1H- 
MeTpi> (m); kb. mm. 
milllmetro (m) quadro 
milimetro (m) cuadrado 

KBaApaTHuft caHTii- 
MeTpi, (m); kb. caHT. 
centimetro (m) quadro 
centlmetro (m) cua¬ 
drado 

KBaApaTHuft acuh- 
neTpT> (m) 

decimetro (m) quadro 
decimetro (m) cuadrado 

KB&ApaTHuft uenjrb (m); 

KB. M. 

metro (m) quadro 
metro (m) cuadrado 

KB&ApaTHufl Aiolhrx>(m): 
kb. am. 

pollice (m) quadro 
pulgada (f) cuadrada 

KB&ApaTHUfi ej)yn> (m) 
piede (m) quadro 
pie (m) cuadrado 

o&hem> (m) 
volume (m) 
volumen (m) 

KydHHecKifi MHJVJm- 

MeTpi> (m); nyd. mm. 
millimetro (m) cubico 
milimetro (m) ctiblco 



Kubikzentimetor (n) 
cubic centimeter 
centimetre (m) cube 


Kubikdezimeter (n) 
cubic decimeter 
decimetre (m) cube 

Kubikmeter (n) 
cubic meter 
metre (m) cube 


Kubikzoll (m) 
cubic Inch 
pouce (m) cube 

Kubiklutt (m) 
cubic foot 
pied (m) cube 

Kreishalbmesser (m) 
radius 

rayon (m) de cerclo 

Kreisdurchmesser (m) 
diameter 
diametre (m) 

Rreisumfang (m) 
circumference 
clrconference (f) 

Hogen (m) 
arc 

arc (m) 

Zeit (f) 
time 

temps (m) 

Sekunde (f) 
second 
seconde (f) 

Minute (I) 
minute 
minute (f) 

Stunde (f) 
hour 
heure (f) 

Qeschwindigkeit (f) 
velocity, speed 
vitesse (f) 

Dreh[ungs]geschwindig- 
keit (f) 

turning speed, speed of 
rotation 

vitesse (f) de rotation 
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Gmdrehungen (f pi) fiir 
die (pro) Zeiteinheit 
# revolutions per unit of 
time 

tours (m pi) par unite 
de temps 


UHCrIO (n) odopOTOBTi Bl. 

ejumnuy BpexeHu 
giri (m pi) per unitA di 
tempo 

revolucione8 (f pi) per 
unidad de tiempo 

Winkelgeschwindigkeit 

y ( f ) 

' angular velocity 
vitesse (f) angulaire 


yrjiOB&n cKopocn, (!) 
velocita (f) angolare 
velocidad (f) angular 

Beschleuiiigung (f) 

8 acceleration 
acceleration (f) 


ycKopeHie (n> 
acceferazione (f) 
aceleracidn (f) 

Verzogerung (f) 

4 retardation 
retardation (f) 


aaiftu/ieuie (n) 
litardazione (f) 
retardacidn (f) 

Gewicht (n) 

6 weight 
poids (m) 


lrhcx (m) 
peso (m) 
peso (m) 

Milligramm (n) 

0 milligram 

milligramme (m) 

10 -8 • G 
mg 

MUJUinrpaifirB (m) 
milligrammo (m) 
millgramo (m) 

Zentigramm (n) 

7 centigram 

centigramme (m) 

10~ 2 • G 
eg 

caHTiirpaMirb (m) 
centigrammo (m) 
centigramo (m) 

Dezigr&mm (n) 
s decigram 

decigramme (in) 

10 -1 • G 
dg 

aemirpaMirB (m) 
decigrammo (m) 
dedgramo (m) 

Gramm (n) 

9 gram 

gramme (m) 

G 

g 

rpamn> (m); rp. 
gram mo (m),gramma(m) 
gramo (m) 

Kilogramm (n) 

10 kilogram 

kilogramme (m) 

10 3 • G 
kg 

KHJiorpaiurB (m): K.irp- 
chilogramma (m) 
kildgramo (m) 

Pfund (n) 

11 pound 
livre (f) 

% 

cbyHTt (m); (J)H. 

lTbbro (m) 
libra (f) 

spezifisches Gewicht (n) 

/v specific weight 
poids (m) spceifique 


y,T&u>Hi>ift B'hrb (m) 
l>eso (m) specifleo 
peso (m) especiflco 

S]»ezifische8 Volumen (n) 

18 apecific volume 

volume (m) spceifique 


y^knLHuft o(h>ein> (m) 
volume (m) specifico 
volumen (m) es|>eciflci» 

Masse (f) 

14 mass 
masse (f) 


Macca (f) 
maasa (!) 
masa (!) 

StofT (m), Materie (f) 

15 matter 
maticre (f) 


BeiuecTBO (n); MaTepin if 1 
materia (f) 
materia (f) 




Substanz (f) 
substance 
substance (f) 

BemecTBO (n) 
sostanza (f) 
substancia (f) 

spezifische Masse (f) 
specific mass 
masse (f) sp£cifique 

yA'kit Ha h Macca (f) 
massft (f) speciflca 
masa (f) especiflca 

[MassenJDicbte (f) 
density [of matter] 
densitc (f) [massique] 

iwoTDOCTb (f) BemecTBa 
densita (f) [di massa] 
densidad (f) [de masa] 

relative Dichte (f) 
relative density 
densitc (f) relative 

OTiiociiTejibnaH iijiot- 

HOCTb (f) 

density (f) rolativa 
densidad (f) relativa 

Schwere (f) 
gravity 

gravity (f), pesanteur (f) 

THHteCTb (f) 
gravita (f) 
graved ad (f) 

Sehwerkraft (f) 
force of gravity 
[force (f) de la] pesan¬ 
teur (f) 

CH-ia (f) THHCCCTH 
forza (f) di gravlta 
fuerza (f) de gravedad 

Schwerpunkt (m) 
centre of gravity 
centre (m) de gravitc 

UeHTP'b (m) TH>KCCT1I 
centro (m) di gravita 
centro (m) de gravedad 

Kraft (f) 
force 
force (f) 

ciuia (f) 
forza (f) 
fuerza (f) 

mechanische Kraft (f) 
mechanical force 
force (f) m£canique 

NexaHH'iecKaa ciuia (f) 
forza (f) meccanica 
fuerza (f) meciinica 

Krafteinheit (f) 
unit of force 
unite (f) de puissance 

ejutHima (f) auiu 
unitk (f) di forza 
unfdad (f) de fuerza 

mcchanischos Aqui- 
valent (u) 

mechanical equivalent 
equivalent (m) ineca- 
nique 

MexaHHuecKifl jkbhiui- 
.leHTL (m) 

equivalente (m) meecn- 
nico 

equivalentc (in) mecn- 
nico 

Arbeit (f) 
work 

travail (m) 

pa6oTa (f) 
lavoro (m) 
trabfljo (m) 

mechanische Arbeit (f) 
mechanical work 
travail (m) mtfcanique 

MexaHimecKHH pa6oTa(f) 
lavoro (m) raeccanico 
trabajo (m) meciinico 

Arbeitseinheit (0 
unit of work 
unite (f) de travail 

e^HHima (f) pa6oTbi 
unita (f) di lavoro 
unidad (f) de trabnjo 

Kilognimmeter (n), 5 

Meterkilogramm (n) • Ou 

kilogram-meter i 

kilogrammdtre (m) K ^ u 

KUJiorpaMMeTp'b (m) 
chilogrammctro (m) 
kilognimctro (m) 
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Futtpfund (d) 
i foot-pound 
livre-pied (f) 


mechanische Energie (f) 
# mechanical energy 
6nergie (f) mlxanique 


mechanische Leistung 
(f),mechanischerEffekt 

3 (m) 
mechanical effect 
effet (m) mgcanique 

Plerdekralt (f), Pferde- 
stftrke (f), P8 

4 horse-power, HP 75 

cheval (m), cheval-va- 

peur (m), chev 


cfcyHTtMbyTb (m) 
piede-libbro (m) 
pi e-libra (in) _ 

MexaHinecKOH OHeprin 

m 

energia (f) meccanica 
energ la (f) mecanica 

MexaHHHecKan nom- 
hoctb (f); Mexanme* 
cnift 3(ti(J)eim> (m) 
effetto (m) meccanico 
efccto (m) mecanico 


10 5 CG 


jiomaAnHan ciuia (f); xx. 
cavallo-vapore (m), for- 
za (f) in cavalli, HP 
cabalio (m) de vapor, HP 


Pferdekraftstunde (f) 
horse power hour 
cheval *heiire(m), chev-h 


Poncelet (n), Hundert- 
. Kilogiammeter (n) 
poncelet 
poncelet (m) 


Dyname (f), Tausend- 
Kllogrammeter (n) 

' dyname 
dyname (f) 


potentiell (adj) 
8 potential (adj) 
potentiel (adj) 


±.10*00 


jiomajimiaH ciuia (0 
-naci. (m) 
cavallo-ora (m) 
caballo-hora (m) 


10 7 • CG 
100 kgm 


uoHcejid (m) 
poncelet (m) 
poncelet (m) 


10 8 • CG 
1000 kgm 


AHHaMa (fj; TUCfl^a 
KHJiorpaMMeTpoBi. 
dinama (f), mille chilo* 
grammetri 

dinama (f), mil kilo- 
gram etros 

noTeHitiiuiBinjff 
potenziale (ugg) 
potencial (adj) 


kinetisch (adj) 
kinetic (adj) 
cinetique (adj) 


Wirkungsgrad (m) 

10 efficiency 
rendement (m) 

Triigheitsmoment(n) der 
Kdrper, Massentrag- 
heitsraoment (n) 

11 moment of inertia of 

bodies 

moment (m) d’inertle 
d’un corps 


Antrieb (m) der Kraft 
ni mechanical impulse 
impulsion (f) de la force 


Bewegungsgrotte (f) 

13 quantity of motion 
quantity (f) de mouve- 
ment, masse-vitesse (f) 


KHHeTimeCKift 
cinetico (agg> 
cin£tico (adj) 

KoectHbunieHTB (ra) no- 
jie3Haro xfeftcTBirt: 
OT^aua (f) 
rendimento (m) 
rendimiento (m) 


MOMeun, (m) nHcpuin 
Maces 

momento (m) di inertia 
di un corpo 

momento (m) de inercia 
de un cuerpo 

MexaHinecKift ma¬ 
ny jilct* (m) 

impulso (m) meccanico 

impulsion (f) mecanica 

KOJIH'ieCTBO (n) ^BIDKe- 
Hin 

quantity (f) di movi- 
mento 

cantidad (f) de movi- 
m lento 
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Spannung (f) 
tension 
tension (f) 

spezifischer Drock (m) 
specific pressure 
pression (f) spEcifique 

Kraft moment (n) 
moment of force 
moment (m) d’une force 


Gravitation (f), Massen- 
anziehung (fj 
gravitation 

gravitation (f), attrac¬ 
tion (f) des masses 


mechanisches Potential 

(n) 

mechanical potential 
potential (m) mEcanique 


kalorische oder tber- 
mische Energie (f) 
caloric energy 
Anergic (f) thermiquo ou 
caloriqne 


kalorische oder ther- 
mische Kraft (f) 
caloric force 
force (f) tbermique ou 
calorique 

WArmemenge (f) 
quantity of heat 
quantity (f) de chalour 

kalorischer oder ther- 
mischer Effekt (m) 
caloric power 
puissance (f) ihermique 
ou calorique 


HanpwKeHie (n) 
tenslone (f) l 

tension (f) 


y^'hiLHoe AaaieHie (n) 
pressione (f) specifica 2 
preside (f) especiflca 

MOMeHrb (m) chjlm 
momento (m) di una 
forza 3 

momento (m) de una 
fuerza 


T/rrorfeHie (f) 

gravitazione (f) 4 

gravitacidn (f) 


MexannqecKid noTeH- 
uiajrk (m) 

potenziale (m) mecca- 6 
nico 

potencial (m) mecanico 

Kajiopn^ecKaa dHepria 

(f) 6 

energia (f) calorica 
energla (f) caldrica 


KaJlopHMCCKaH (TepMU- 

HecKan) cif.ia (f) 
forza (f) calorica 
fuerza (f) ealdriea 


KOJiHHecTBO (n) Teiuia 
quantita (f) di calore s 
cantidad (f) de calor 


KajiopnHecKiil (TepMii- 
qecKiftl »(J)(J)eKTi» (m) 
potenza (f) calorica o ter- 9 
mica 

potencia(f) cal6rica (5 for¬ 
mica 


kalorisches "Odtr ther- 
misches Equivalent 

(n) 

calorical equivalent 
Equivalent (m) therm! 
que 


Kajiopn’iecKift (TepMii- 
Mecnifi) aKBHBajieHTt 

(m) lo 

equivalente (m) termico 
equivalente (m) tErmico 


W&rmeeinheit (f) 
caloric unit, thermal 
unit 

unitE (f) de chaleur, 
unitE (f) thermique 


ejunnma (f) Teiuia (Te- 

IUIOTfel) 

unita (f) di calore 
unidad (f) de calor 


Kalorie (f) Kaiopin (f) 

calorie, calory cal caloria (f) 

calorie (f) caloria (f) 
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Grammkalorie (f), kleine 
Kalorle (f) 
l small calorie 

petite calorie (f), 
gramme-degry (m) 

Kllogrammkalorio (f), 
technische Kalorio (1), 
y grofie Kill one (f) 
great calorie 
grande calorie (f), kilo¬ 
gram ine-dogry (m) 

Temperatur (f) 

3 temperature 
temperature (f) 
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g cal 

kg cal 


\V&rmeaufnnhmcf*ihig- 
keit (f) 

4 caloric receptivity 
r^ceptivitc (!) thermique 
ou calorique 


Witrmekapa/itiit (f) 
capacity for heat, heat* 

5 capacity 

capacity (f) thermique 
cm calori[fi]quc 

relative Warmeauf- 
nahmefilhigkeit (f) 
relative caloric recep- 

6 tivity 

receptivity (f) thenuique 
relative 

WArmelei tungskoeffi- 
zient (m) 

_ coefficient of conduc- 

' tion of heat 

coefficient (m) de con¬ 
duction dc chaleur 


Wiinnostrahlungskoeffl- 
zient (m) 

s coefficient of radiation 
of heat 

coefficient (m) de ra¬ 
diation de chaleur 


[Wiinne-] Ausdehnungs- 
koeffizlent (m) 

9 coefficient of expansion 
coefficient (m) de dila¬ 
tation 

spezifische Schmelz- 
w&rme (f) 

to specific heat of fusion 
chaleur (f) spcciflque 
de fusion 


rpaion>-Ka.7opw (!) 
piccola caloria (f), ca- 
loriagrammo (!) 
caloria (f) pequeita 

KHJiorpaimrb - Ka.iopbi 
(f); TexHimecKaH Ka- 
.iopifl; 6o.ibinaH na.io- 
pifl 

caloria (!) grande 
gran caloria (f) 

TemiepaTypa (f) 
temperatura (f) 
temperatura (!) 

Ka-iopimecKaa nor.io- 
maTeJiLHae cnocofn 
hoctl (f) 

recettivitii (f) tcnnica o 
calorica 

rcceptibilidad(f) tcrmica 
6 calorica 

Teu.ioeMJcocTb (0 
capacity (f) termica o 
calorifica 

capacidad (f) termica 6 
calorifica 

OTHOCHTeJIbHttH KiLIOpII- 

'iecKHH noiviowaTtvn.- 
HHH CltOCOfmOCTl. (f) 
recettivita (f) tcnnica 
relativa 

receptihilidad (f) tenni- 
ca relativa 

Koe(t>(i>mueHn> (m) tc- 

ILI0lip0B0,UtOCTI! 

cocfficiente (m) di con- 
duzione del calore 
coeficiente (m) de con- 
duccidn del calor 

KOO(|)tl)iiiiieHTT> (m) .iy- 
MeiicnycKaHiH Teiuo- 

Ti4 (inviyneHiu Teii.ia 

(n) 

coe!ficiente (m) di ra- 
diazionc di calore 
coeficiente (m) de ra- 
diacidn de calor 

KoecfrctuinieHTb (m) pac- 
luiipenifl 

coefficiente (m) di dila- 
tazione 

coeficiente (m) de dila- 
tacirtn 

yj'fejibHafl Ten.iOTa (!) 
n.iaaieHin 

calore (m) specifico di 
fusionc 

calor (m) especiflco de 
fusidn 



spezifische Verdamp- 
fungswunne (f) 
specific heat of vapori¬ 
sation 

chaleur (f) sptteiflque de 
vaporisation 

speziflsche Verbren- 
nungswdrme (f), Heiz- 
wert (ra) 

specific beat of com¬ 
bustion (caloriflque 
power) 

chaleur (f) sp£cifique de 
combustion, pouvoir 
(m) ou puissance (f) 
caloriflque 

optisclie Energle (f) 
optical energy 
Anergic (f) optique 

optische Kraft (f) 
optical force 
force (f) optique 
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yA'kibHaa Ten.ioTa (t) 
nenapema 

calore (ra) specifico cli 
vaporizzazione 
calor (ra) espedfleo de 
evaporation 


yiVkibiia h Ten;iOTa (f) 
rop'kHirt 

calore (m) specifico di 
combustione, potere 
(m) calorifico 
calor (m) especiflco de 
combustion, potencia 
(f) caloriflca 


onTHHecKan OHeprra (f) 
onergia (f) ottica 3 

energia (f) Optica 


OriTHHCCKaH CRJia (f) 
forza (f) ottica 4 

fuerza (f) Optica 


optische Leistnng (f), 
optischer Effekt (in) 
optical power 
puissance (f) optique 


oiiTHqecKaa HanpHxceH- 
hocti. (f); OIlTIIHeCKift 
atpcpeKTb (m) 5 

potenza (f) ottica 
potencia (if) Optica 


IJchtst&rke (f) 
strength of light 
intensity (f) luinineuse 

Lichtstrom (in) 
luminous flux 
fiuz (m) lu mine ilk 


Beleuchtungsstftrke (f) 
strength of illumination 
Intensity (f) d’6clairage 


Lichtmenge (f) 
quantity of light 
quantite (f) de lumlere 

Helicbtung (f) 
optical exposure 
exposition (f) a la 
lumiOre 

akustische Energle (f) 
acoustic energy 
energie (f) acoustique 

akustische Kraft (f) 
acoustic force 
force (f) acoustique 


cn.ia (f) cBlrra 
iutensita (f) luuiuosa <> 
intensidad (f) luminosa 

cnliTOBofi noToici. (m) 
fiusso (m) luminoso 7 

llujo (in) luminoso 

cii.ia if) ocB'fcmenia 
intensity (f) d’il- 
luminazione s 

intensidad (f) de alum- 
brad o 

KO.mqecTBO (n) calrra 
quantita (f) di luce 9 

cuntidad (f) de luz, lu- 
minosidad (f) 

ocirbiueiiHOCTL (f) 
esposizione (f) alia luce to 
exposition (f) a la luz 

aKycTHHecKaa oiiepria 

(f) n 

energia (f) acu9tica 
energiu (f) aciistica 

anycTiinecnan cii^a (f) 
forza (f) acustiea /V 

fuerza (f) acustiea 
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akustlsche Lelstung (f), 
akustischer Effekt (m) 
1 acoustic power 

puisfianc© (f) acoustique 


Elektrlzitfttsmengo (f) 

9 quantity of electricity 
quantity (f) d'yiectricite 


statische Elektrizitats- 
meuge (f) 

quantity of static elec- 
3 tricity 

quantity (f) d’Electricity 
statique 


elektrostatiscbes Mali- 
systern (n) 

electrostatic unit of 
4 measure 

systEme (m) de mesures 
Electrostatiques 

elektrostatische Kraft 

a <*> 

° electrostatic force 

force (f) Electrostatique 


Einheit (f) der Elektri- 
zit&tsmengo 

s unit of electric quantity 
unitE (f) de quantity 
electrique 


Coulomb (n) 

7 coulomb 
coulomb (m) 

Mikrocoulomb (n) 

H microcoulomb 
mieroeoulomb (m) 

Farad (n) 
y farad 
farad (m) 

Mikrofarad (n) 

10 microfarad 
microfarad Cm) 

Megafarad (n) 

11 megafarad 
mEgafarad (m) 

elektrostatisches Poten¬ 
tial (n) 

19 elektrostntic potential 
potentiel (m) Electro- 
statique 


aKycTHHecnaH uanpa- 
hcEhhoctb (f); aicy- 
CTBHecKifi adxj)eim> 
(m) 

potenza (f) acustica 

potencia (f) acustica 

KOJnnecTBO (n)3neinpn- 
qecTBa 

quantity (f) d’elettricitR 
o elettrica 

cantidad (f) de electri- 
cidad 6 elE ctrica _ 

craTHHecKoe KOJime- 
ctbo (n) ojieKTpn- 
^ecTBa 

quantita (f) d^elettricitu 
statica 

cantidad (f) de electri- 
cidad estAtica 


OJieKTpOCTaTHHeCKaH 
CHCTewa (f) irkpT> 
sistema (f) di ini sura 
elettrostatica 
sistema (m) de medida 
elcctro-estatlca 

o^eKTpocTaTii'iecKaa 
cn.ia (f) 

forza (f) elettrostatica 
fuerza(f) electro-estAtica 

ejuiHima (f) KOJinnecTBa 
OJieicrpiiHecTBa 
unita (f) deUa quantita 
elettrica 

unidad (f) de la cantidad 
elE ctrica_ 

Kyjiom* (m) 
coulomb (m) 
coulomb (m) 

MHKpOKyJIOlTB (m) 
microcoulomb (m) 
microcoulomb (m) 

d>apaaa (f) 
farad (m) 
farad (m) 

nuKpo(t>apaja (f) 
microfarad (m) 
microfarad (m) 

Mera<hapa;ia (f) 
megafarad (nO 
megafarad (m) 

3^eKTpocraTHHecKifl no- 
TeHuiajrb (m) 
potenziale (m) elettro- 
statico 

potencial (m) electro- 
estAtico 


G 1 -'* 

G* 

-l g 2 

S 2 

s- 


10 " l -c ,fc 
10 7 • c v * 
10 -9 • c 
10 16 

10‘ 3 - CT 1 
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elektrostatische Poten- 
tialdlfferenz (!) 
difference of electro¬ 
static potential 
difference (!) de poten¬ 
tial yiectrostatique 

elektrostatlsche Auf- 
nahinef&higkelt (!) 
Oder Kapazit&t (!) 
electrostatic recepti¬ 
vity or capacity 
receptivity (!) ou capa¬ 
city (!) yiectrostatique 


magnetische Energie (!) 
magnetic energy 
energie (!) magnytique 

magnetische Kraft (!) 
magnetic force 
force (!) magnytique 

magne tischeLei8tung(fi, 
magnetiscber Effekt 
magnetic power [(m) 
puissance (!) m&gny- 
tique 

magnetlsche Polstdrke 

(0 

strength o! maguetic 
pole 

intensity (!) de p61o 
magnytique 


magnetisches Potential 

(n) 

magnetic potential 
potential (m) magny¬ 
tique 


magnetlsche Potential- 
differenz (!) 

difference o! magnetic 
potential 

difference (!) de poten¬ 
tial magnytique 

magnetisches Moment 
(n) 

magnetic moment 
moment (m) magnytique 

speziflsches magne¬ 
tisches Moment (n), 
Intensitat (!) der 
3Iagnetlsiening 
specific magnetic mo¬ 
ment, intensity o! 
magnetisation 
moment (m) magnytique 
spyciflque 


^JieKTpOCTaTH'leCK&H 
pasHocTb (!) noTeHuia- 

JIOBT, 

differenza (f) di poten- / 
ziale elettrostatica 
diferencia (!) de poten¬ 
tial electro-estdtictt. 


ojieKTpocTaTHHecKaa 
eMKOCTb (!) 

ricetlivitd (!) o capacita 
(!) elettrostatica 
receptibilidad (!) 6 capa- 
cidad (!) electro- 
estatica 


MaruHTHaa aneprin (!) 
energia (!) magnetica 3 
energia (!) magnytica 


KarmiTiiaH cHJia (!) 
forza (!) magnetica 
fuerza (!) magnytica 


MarHiiTiiaa moihhocti> 

(!); MarunTHuft 3(J)- 
(JjeKTb (m) 5 

potenza (!) magnetica 

potencla (f) magnytica 

MarHHTHOH Macca (!) no- 
jnoca 

intensita (!) di polo 6 
magnetico 

intensidad (!) de polo 
magnytico 

M&THHTHMfi noTeimiajn> 
(m) 

potenziale (m) magne- 7 
tico 

potencial (m) magnytico 


paSHOCTb (!) MaTHllT- 
nux'b noTenniajioR'L 
differenza (!) di poteu- s 
ziale magnetica 
diferencia (!) de poten¬ 
cial magnetica 

MarUHTHUfi MOMeHTb 

(m) o 

momento (m) magnetico 
momento (m) magnytico 

yA'b-ibiiuft ManiHTHun 
MOMeurb (m); iiiuen- 
CI1BHOCTL (f) HaMarUH- 
HJiBauia; nanpflyKCH- 
hoctl (!) HaMarHHHe* to 
Hin 

momento (m) magnetico 
specifico 

momento (m) magnytico 
especifleo 
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raagnetisches Feld (n) 

1 magnetic Held 

champ (m) magndtique 


magnetischer Kreis (m) 
2 magnetic circuit 

circuit (m) magndtique 


magnetischer Quer- 
schnitt (m) 

3 magnetic cross-section 
section (f) tranversale 
magnetique 


luftmagnetischer Quer- 
schnitt (m) 

A aeromagnetic cross-sec- 
* tion 

section (f) transversal© 
adromagndtique 

metallomagnetischer 
Querschnitt (m) 

- metalloinagnetic cross- 
° section 

section (f) transversal© 
mctallomagndtiquc 

magnctische Fcldstiirke 

(0 

.. strength of magnetic 
b field 

intensity (f) de champ 
magnetique 

Starke (f) des Magnetis- 
mus, Magnetismus- 
strirke (f) (in eincm 
Querschnitt) 

' strength of magnetism 
intensity (f) do magne¬ 
tism© «ians une sec¬ 
tion) 

spezitische Starke (f) des 
Magnetistnus 
specific strength of 
s magnetism 

intensito (f) speeifique 
de magnetism© 


magnctische Dlehte (f) 
0 magnetic density 
densite (f) magnetique 

Induktion (f) 
to induction 
induction (f) 

elektroelektriseho In¬ 
duktion (f) 

, 1 electro-electric indue- 
11 tion 

induction (f) clectro- 
dleetrique 


MarHHTHoe uojie (n) 
campo (m) magnetico 
campo (m) magnetico 


MarHHTHan irfciu» (f) 
circuito (m) magnetico 
circuito (m) magnetico 

MarHHTHoe nonepennoe 
dbHeHie (n) 

sezione (f) trasversale 
magnetica 

seccidn (f) transversal 
magnetica 

anpo-Maniirmoe [none- 
pe'inoe] (rh^eHie (n) 
sezione (f) trasversale 
aeromagnetica 
seccidn (f) transversal 
aeromagnetica 

MeTanjiojiarHnTHoe [no- 
uepenHoe] cfc4eHie(n) 
sezione (f) trasversale 
metallomagnetica 
seccidn (f) transversal 
metalomagnetica 

vianpHHteHie (n) Manurr- 
Haro no.ia 

intensita (f) di campo 
magnetico 

intensidad (f) de campo 
magndtico 

CH.ia (f) MaTHHTH3Mil [m> 
lionepeMHOJrb crfcne- 
Hin] 

intensita (f) di magne- 
tismo (in una sezione) 
intensidad (f) de magne- 
tismo(en unasecci^n) 

yjrfc-iLnafl cima (f) Mar- 

HUTiiaMa 

intensita (f) spccifica del 
magnetismo 
Intensidad (f) ©specific* 
del magnetismo 


MamnTiiaH iliothocti. 

(f) 

densita (f) magnetica 
densidad (f) magnetic* 

HHAyKLliH (f) 
induzione (f) 
induccidn (f) 

3.iei«Tpo-3.ieKTpn4ecKaH 
inuyKiiui (f) 
induzione (fj elettro- 
elettrica 

Induccldn (f) electro- 
elcctrica 
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magnetomagnetisclie 
Induktion (!) 

magneto-magnetic in¬ 
duction 

Induction (f) magneto- 
nmgn£tique 

clektromagnetisehe In¬ 
duktion (f) 

electro-magnetic induc¬ 
tion 

induction (f) eiectro- 
magn£tfque 

magnetoelektrische In¬ 
duktion (f) 

magneto-elec trie induc¬ 
tion 

induction (f) magngto- 
glectrique 

elektriache Stroinstarke 

(0 

strength of electric cur¬ 
rent 

intensity (f) de courant 
61ectrique 

Stromeinheit (!) 

unit of current 

unite (!) de courant 


absolute Einheit (!) des 
Stromos 

absolute unit of current 
unite (!) absolue de 
courant 


Amperezahl (!) 
amperage 

amperage (m), uombre 
(m) d*amp£res 

Xormalampere (n) 

8 tandard -am pere 
ampere (m) 6talon 

Ampere (n) 
ampere 
ampere (m) 

Milliampere (n) 
m ill i-am pere 
milliampere (in) 


Mikroampere (n) 
micro-ampere 
micro-ampere (m) 

Amperesekunde (!) 
ampere-second 
amp^re-seconde (m) 


MarHiiTO-MarHHTHaa hh- 

Aynaifl (!) 

induzione (f) magneto- . 

magnetica 1 

induccidn (!) magueto- 
magn^tica 

aieHTpoMarHUTHan hh- 

AyicixiH (!) 

induzione (f) elettro- 
magnetica 

induccidn (!) electro- 
magn^tica 

MarHiiTo-aaeKTjJHqe- 
CKafl HHAyKitia (!) 
induzione (!) magneto- 9 
elettrica * 

induccMn (!) magneto- 
el4ctrica 

r.iiaa (!) afteKTpjmecK&ro 

TOKa 

intensity (!) di corrente 
elettrica 4 

intensidad (!) de corri- 
ente etectrica 


e,imnma (f) cimu toku 
unita (!) di corrente 5 
unidad (!) de corriente 

a6co.iH)THaa eAHHMTta (!) 
cn.iu Tona 

unite (!) assoluta di cor- r 
rente } 

unidad (!) absoluta de 
corriente 


UHC-io (n) amiepi> 
amperaggio (m), numero 
(m) di ampere 7 

amperaje (m), numero 
(m) de amperios 


aTajiouHuft (Me>KAyna- 
poAiiufl) aMnepT* (m) 
ampere (m) campione 
amperio (m) patten 

,a- 1 p'/* r'lt q- 1 aMiiepi. (m) 

10 • L» ™ (t '* h ampere (m) 

A amperio (m) 

A i, ,/ t m u. 1,1 iaMnepb (m) 

10 -C '* G ’* S’ 1 milli-ampere (m) 
mili-amperio (m) 


m ti u i MHKpoaMiiep'h (m) 

10 *C' f G S’ 1 micro-ampere (in) 
micro-amperio (m) 

in- 1 p 1 /. rjV« awiep-b-ceKynua (!) 
iv • v vj ampOire-secondo (m) 
ainperio-segundo (m) 


to 


it 


ut 
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Ampereminute (f) 
t ampere-minute 
ampere-minute (m) 

AmpereBtunde (f) 

2 ampere-hour 
amp&re-heure (f) 


6 • C v * G ,/# 

A-m 

360 • C* 1 * G' 1 ' 

A-h 


aMnepTj-MHHyTa (f) 
ampere-mi nuto (m) 
amperio-minuto (m) 


annepT,-HacT> (m) 
ampere-ora (m) 
amperio-hora (m) 


Amperezentlmeter (n) 1fr i ^il c -i aMnepT»-caHTHneTpT> (m) 

.7 ampere-centimetre 1U • U vj o ampere-centi metro (m) 

ampere-centimetre (m) A-cm amperio-centimetro (m) 


Amperelufi (m) 

4 ampere-foot 
ampere-pied (m) 


Momentanwert (m) der 
Stromstiirke 
instantaneous strength 
5 of the current 

intensite (f) instantanee 
ou momentanee de 
courant electriqne 

Nullwert (m) der Strom- 
stArke 

fi zero value of the 
strength of current 
intensite (f) nulle du 
courant 


MAximalwert (m) der 
Stromstarke 

„ maximum value of the 
' strength of current 
intensite (f) maximum 
du courant 


Scheitelwert (m) der 
StroinstArke 
amplitude of the 
H strength of current 
amplitude (f) de l’inten- 
site du courant 

Mittelwert(m)derStrom- 

stftrke 

mean value of the 
9 strength of current 
intensite (f) moyenne du 
courant 

Effektivwert (m) dor 
Stromstiirke 

J0 virtual value of the 
strength of current 
intensite (I) efficaee du 
courant 


aMnepT>-(J)yn> (m) 
ampere-piede (m) 
amperio-pie (m) 


MTHOBeHHOe 8HaH6Hie(n i 
CHJIFJ TOKa 

in ten si til (f) di corrente 
elettrica istantanea 
intensidad (f) de corri- 
ente eiectrica Jnstan- 
tanea 

HyjjeBoe suaueHie (n) 
CHJUJ TOKa: ciwia (f) 
TOKa paBHa ny,no 
intensity (f) di corrente 
elettrica nulla 
intensidad (f) de corri- 
ente eiectrica nula 

naKCHMajiBHaH cmia (f) 
TOKa 

intensity (f) di corrente 
elettrica massima 
intensidad (f) de corri- 
ente eiectrica maxima 


aunJiHTyaa (f) cimu tokh 
ampiezza (f) deli’inten- 
sita di corrente 
amplitud (f) de la in¬ 
tensidad de corriente 


cpejHee ananeHie (n) 
cn.iw TOKa 

Inteusita (f) di corrente 
elettrica media 
intensidad (f) de co¬ 
rriente media 


A^HCTByiomee aiiauenie 
(n) ctuu TOKa 
intensity (f) di corrente 
elettrica effettiva 
intensidad tf) de co 
rriente eiectrica efee- 
tiva 
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elektrodynamJscher 
Druck (m), elektro- 
dynamische Span- 
nung (f) 

electrodynamic pres¬ 
sure (tension) 
tension (f) eiectrodyna- 
mique _. 

Potent! aid iff erenz (f) 
difference of potential 
difference (f) de poten- 
tiel 


elektrodynamische 
Kraft (f) 

electrodynamic force 
force (f)'eiectrodynainI- 
que __ 

elektrodynamische Ein- 
heit (f) 

electrodynamic unit 
unite (f) electrodynami- 
que 

elektromotorische Kraft 
(f), E M K 

electromotive force, 
KMF 

force (f) eiectromotrice, 
f. e. m. 

absolute Einheit (f) der 
elektromotorischen 
Kraft 

absolute unit of the elec¬ 
tromotive force 
unite (f) absoltie de force 
eiectromotrice 

Einheit (f) des Potentials 
unit of potential 
unite (f) de potentiel 


ruieKTpo;uuiaintHecKoe 
aamenie (n) 

pressione (f) o tensione f 
(f) elettrodinamica 
presidn (f) o tensidn (f) 
electrodindmlca 

paaHocTt (f) noTeHma- 

JIOBTb 

differenza (f) di potcn- 0 
ziale * 

diferencla (f) de poten- 
clal 


dJieicrpo.utHaifnqecKaH 
cma (f) 

forza (f) elettrodinamica 3 
fiierza (f) electrodinA- 
rnlca 

o.ieKTpojHHaMiriecKaH 
eAimnua (f) 

unitA(f) elettrodinamica 4 
unidad (f) elec trod i mi- 
mica 


D.ieKTpO/IBIl/KyiU&H 

cu.ia (f) r 

forza (f) elettromotrice 
fuerza (f) eloctromotriz 


a6co.iioTHaH e^iuiHua (f) 
ojieKTpoABHHtymefl 
CHJlbl 

unita (f) ossoluta di forza n 
elettromotrice 
unidad (f) absoluta de 
fuerza electromotriz 

eAHHuua (f) noTenuia- 
.ia 

unitii (f) di potenzialc 4 
unidad (!) de potencial 


Volt (n) BOjn»n> 

volt JIT U Ur D yolt (m) 

volt (m) V voltio (m) 


Voltzahl (f) 
voltage 

voltage (m), nombre(m) 
de volts 


'111CJIO (n) BOJILTh 
voltaggio (in) 
voltaje (m) 


Millivolt (n) 10 5 . ft" 2 MIIJUIHBOJIhTb ( m ) 

millivolt ^ millivolt (m) 

millivolt (m) ruv milivoltio (m) 


Mikrovolt (n) 
microvolt 
microvolt (m) 


lO^C^G^S - 


o 


MH KpOBOJII»TT> (m) 
microvolt (in) 
inicrovoltio (m) 


Megavolt (n) . 0 MeraBOJii/ro» (m) 

megavolt 10 -C^G^S ^megnvolt (in) 

megavolt (in) megavoltio (m) 


H 


9 


to 


tt 

tX 
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Kilovolt (u) 10 U -C “kbjiobojii.ti> (m) 

1 kilovolt . chilovolt (m) 

kilovolt (m) kilovoltio (m) 


Momentanwert (m) der 
elektromotorischeu 
Kraft 

instantaneous value of 
2 the electro-motive 
force 

force (f) Electromotrice 
instantanee ou mo- 
mentanee 


Nullwert (m) der elek- 
tromotorischen Kraft 
zero value of the elec- 
3 tro-motive force 
force (f) Electromotrice 
nolle 


Maximalwert (m) der 
elektromotorischeu 
Kraft 

4 maximum value of the 
electro-motive force 
force (f) Electromotrice 
maximum 

Scheitelwert (m) der 
elektromotorischeu 
Kraft 

n amplitude of the elec¬ 
tro-motive force 
amplitude (f) de la force 
elec tromo trice 


Mittelwert (m) der elek- 
tromotorischen Kraft 
meau value of the elec¬ 
tro-motive forco 
force (f) electromotrice 
moyenne 


Effeklivwert (in) der 
elektromotoiischen 
Kraft 

7 virtual value of the elec¬ 
tro-motive force 
force (f) Electromotrice 
efflcace 


riickwirkende elektro- 
motorisehe Kraft (f) 
reacting E M F 
3 force (f) Electromotrice 
rEactive 

elektrischer Leitungs- 
u understand (in) 

‘ electric resistance 
rEsistance (f) Electrique 


MrHOBeuHoe 3naneHie (n) 
ajieKTpo abh 5K y mefi 

CHJIU 

valore (m) istantaneo 
della forza clettro- 
motrice 

valor (ui) instantanee 
dc la fuerza electro- 
motriz 

nyjieBoe aHa'ieme (n) 
U.ieKTpOABHHCyiUCA 
chjiu : ajieinpoABH- 
Hcymasi ciiJia (f) paB- 
na Hyjiio 

zero (m) della forza 
elettromotrioe 

cero (m) de la fuerza 
eleetromotriz 

MaKCHMa.iLHoe 3Haweme 
(n)ancKTpoABn>Kymefl 
CHJIU 

valore (m) massimo del¬ 
la forza elettromotrice 

valor (m) mdximo de la 
fuerza eleetromotriz 


aMiuuiTyAa (f) ojieicrpo- 
ABH>Kymeft chjiu 
ampiezza (f) della forza 
elettromotrice 
amplitud (f) de la fuerza 
eleetromotriz 


cpeAHee aHaueaie (n) 
ajieinp oa Bn >k y mefi 
CHJIU 

valore (m) medio della 
forza elettromotrice 
valor (m) medio de la 
fuerza eleetromotriz 

A'fcftcTByjomee 3naHeme 
(n) ajieKTpoABH>Ky- 
mefl chjiu 

valore (m) efflcace della 
forza elettromotrice 
valor (in) efleas de la 
fuerza eleetromotriz 

Iip0THB03Jieim)0ABH>Ky- 
maa cHJia (I) 
forza (f) elettromotrice 
reattiva 

fuerza (f) eleetromotriz 
reactiva 

n-ieHTpimecKoe conpo- 
THBJieHie (n) 
resistenza (f) elottrica 
resistencia (f) elEctrica 
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speziflscher elektrischcr 
Leitungswiderstand 
(m) 

specific electric resis¬ 
tance, resistivity 

resistivity (!), resistance 
(f) yiectrique spec!- 
fique 

relativer elektrischer 
Leitungswiderstand 

(m) 

relative electric resis¬ 
tance 

resistance (f) yiectrique 
relative 


yA'feJibHoe jjieKTpH'ie- 
CKoe coupoTHB*ieHie 
(n) 

rosistenza (f) elettrica 
speciflca, resistivity(f) l 
resistencia (() el^ctrica 
es|K3ciflca, resistivi- 
dad (f) 


OTHOCHTCjlLHOe 3AeK- 
TpHnecKoe conpoTii- 
HJieHie (n) 

rosistenza (f) elettrica V 
relativA 

resistencia (f) electrica 
relativA 


elektrischo Leit[uugs]- 
ffthlgkelt (f) 
electric conductance* 
conductance (f) elec- 
trique 


lipOBOAHMOCTL (!); O.ICK- 
TponpOBOAHOCTh (f) 
conduttanza(f) elettrica H 
eondnetancia (f) elec- 
trim 


Mho (n) 
mho 
mho (m) 


10 -9 . C _1 s 


mo (n) 
mho (in) 
mho (m) 


4 


speziflsche elektrischo 
Leifungs'fAhigkelt (f) 
specific electric conduc¬ 
tance, conductivity 
conductivity (f), con¬ 
duct! bilitc (f), con¬ 
ductance (f) electriquc 
8])(*cifique 


y bHa n n poboah- 

MOCTb (f) (o.ieKTpo- 
IipOBOAHOCTL (f)) 

couduttivitfe(f) [elettrica /> 
speciflca] 

conductibilidad (f) [elcc- 
trica especlflca] 


relative elektriHche 
Leit[ungs; fahigkeit (f) 
relative electric con¬ 
ductance 

conductivity ff) 61oc- 
trique relative 


absolute Kinheit (f) des 
Widerstandes 
absolute unit of resist¬ 
ance 

unity (f) absolue de 
resistance 


Quecksilbereinheit (f) 
(Siemens-Einheit) 
Siemens unit 
unity (f) Siemens 


Normalohm (n) 
standard ohm 
ohm (m) ytAlon 


OTIlOCHTe.lbHHH IipOBO- 
AHMOCTb (f) (3AeKTpO- 
iipoBOAHotrrb (0) 
conduttivita (f) elettrica H 
relativa 

conductibilidad (f) eiyc- 
trica relativa 

adco;ih)THaH eAHUima (f) 
COlipOTHBJieHiff 
unita (!) assoluta di » 
rosistenza 

unidad (!) ahsoluta de 
resistencia 


e,uuiiina (!) CiYMciica 
unita (!) Siemens s 

unidad (f) Siemens 


HOpMaAhHblft {HCTIIH- 
llblft) OMT. (m) 
ohm (in) normale 
ohmio (m) normal 
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Kinheit (f) des spezifl- 
schen Widerstandes 
unit of the specific re- 
l sistance 

unity (f) de resistivity ou 
de resistance spec!- 
flque 


eAHHHua (f) y^haKHaro 
COl ipOTHBJieHIH 
unit& (f) di re8i8teniA 
specifics 

unidad (f) de resistencia 
especifica 

Ohm (n) 

2 ohm 
ohm (m) 

10 9 • c s -1 

on (m) 
ohm (m) 
ohmio (m) 

Meg[a]ohm (n) 

8 megohm 
megohm (m) 

10 16 • c s -1 

Heroin* (m) 
megohm (m) 
megohm io (m) 

Mikr[o]ohm (n) 

4 microhm 
microhm (m) 

10 3 • C S _1 

Hincpom* (m) 
microhm (m) 
microohmio (m) 

wirklicher(metallischer) 
Widerstand (m) 
s real (metallic) resistance 
resistance (f) reelle d'un 
metal 


A'hflcTBHTevibHoe conpo- 
THBJieuie (n) 
resistenza (f) reale d'un 
metallo 

resistencia (f) real de un 
metal 

Reaktanz (f) 

6 * reactance 
reactance (f) 


deaBarraoe conpoTHBJie- 
Hie (n) 
reattanza (!) 
reactancia (f) 

resultierender Wider - 
stand (m), Impedanz 

7 ® 

impedance 

impedance (f), resis¬ 
tance (f) result ante 


nojiHoe conpoTHaienie 
(n) 

impedanza(f), resistenza 
(f) rlsultante 
impedancia (f), resi¬ 
stencia (f) resultante 

Selbstinduktionswider- 
stand (m), Induktanz 

(f) 

8 inductance 

inductance (f), resis¬ 
tance (f) de selfinduc- 
tion 


HHJtyiCTHBHOe conpom- 
BJieuie (n) 

induttanza (!), resi¬ 
stenza (!) di autoindu- 
zione 

inductancia (!), resi¬ 
stencia (!) de autoln- 
dticcidn 

Kapazitatsu iderstand 
(m), Kapazitanz (f), 
u Kondensanz (f) 
capacitance 
capacitance (f), resis¬ 
tance (f) do capacity 


SMKocTHoe conpoinaie- 
Hie (n) 

capacitanza (!), resi¬ 
stenza (!) di capacitA 
capacitancia (f), resi¬ 
stencia (!) de capaci- 
dad 

Admlttanz (f) 

10 admittance 
admittance (f) 


UOJIH&fl npOBOAHHOCTb(f) 
amroittanza (!) 
admitancift (!) 

Suszeptanz (f) 
ll susceptance 
susceptance (f) 


OcaBaTTHaH ITpOBOAU* 
MOCTL (!) 

suscettanza (!) 
susceptancia (!) 

elektrische Knergie (f) 

12 electrical energy 
energio (f) eiect’riquc 


d;ieKTpn'iecK&H BHepria 
(0 

energia (!) elettrica 
energia (!) electrica 
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elektrische Arbeit (f) 
electric work 
travail (m) 61ectrlque 


elek trische Arbei tsein - 
belt (!) 

unit of electric work 
unitl (!) de travail 41ec- 
trique 


elektrische Lelstung (!), 
elektrischer Effekt(m) 
electrical power 
puissance (!) lleotrique 


therm oelektrische 
Lelstung (!), thermo- 
elektrischer Effekt (m) 
thermoelectric effect 
effet (m) thermo^lec - 
trique 


[Sekunden-] Joule (n) 
Joule [-second] 
joule [-seconde] (m) 

10 7 • C 2 G S“ 
J 

Voltampers (n) 
volt-ampere 
volt-ampere (m) 

y-A 

Kilovoltampere (n) 
kilovolt-ampere 
kilovoltampere (m) 

kv-A 

Watt (n) 
watt 
watt (m) 

10 7 C 2 GS~ ; 

W 

wirklicbes Watt (n) 

true watt 

watt (m) efflcace 


scbeinbares Watt (n) 
apparent watt 
watt (m) apparent 


Wattstunde (!) 
watt-hour 
watb-heure (!) 

36 10 9 C 2 GS 
w-h 

Hektowatt (n) 
hectowatt 
hectowatt (m) 

10 9 • C 2 G S“ 
hw 

Hektowattstunde (!) 1A n p 2p C - 

hectowatt-hour ob-lU -O <jro 

hectowatt-heure (m) hw-h 

Kilowatt (n) 
kilowatt 
kilowatt (m) 

10 10 • C 2 G S" 
kw 


ajieirrpiniecK&H patiora 
(f) 

lavoro (m) elettrico 
trabajo (m) el£ctrico 

dJieirrpHHecKaH eAHHH- 
ua (!) paCoTu 
unita (!) di lavoro 
elettrica 

unidad (!) de trabajo 
el£ctrica 

ajieKTpinecKaH Mom- 
hoctb (!) 

potenza (!) elettrica 
potencia (!) elgctrlca 


TepMoa^ieKTpHHecKOH 
MOlUHOCTb: TepMO- 

a^eKTpinecKift a<t>- 
(J)eKn» (m) . 

effetto (m) termoelet- 
trico 

efecto (m) termo-el6c- 
trico__ 

jwoyjih (-ceKyH.ua] (!) 
Joule [-secondo] (m) 5 

Joule [-segundo] (m) 

BOJitTb-aMnep'L (m) 
voltampgre (m) 6* 

voltamperio (m) 

KHJiOBOAbTb-aMnepi* (m) 
chilovoltampdre (m) 7 

kilovoltamperio (m) 

Bam* (m) 

watt (m) 8 

vatio (m) 


A'feflCTBHTe^BHblft BaTTL 
(m) 

watt (m) elflcace 
vatio (m) efioaz 

Kancymiftcfl Bam* (m) 
watt (m) apparente 
vatio (m) aparcnte 

3 Barrb-HacT* (m) 
watt-ora (m) 
vatio-hora (m) 

5 reKTOBam* (m) 
ettowatt (m) 
hectovatio (m) 

3 reKTOBarrb-HacT* (m) 
ettowutt-ora (m) 
hectovatio-hora (m) 


10 


it 


12 


13 


chilowatt (m) 
kilovatio (m) 


14 
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Kilowattslunde (f) 
l kilowatt-hour 
kilowatt-heure (f) 


36 • 10 12 • C 2 GS' 
kw-h 


3 KH.iuBarri»-Macr» (m) 
chilowatt-ora (m) 
kilovatio-hora (m) 


clektrornotorische Kraft 
(f) der Selbstinduktion 
electromotive force of 
self-induction 
force (f) electromotive 
de self-induction 


ajieKTpojBniKyinaH cn- 
;ia (f) caMOHHjtyKui u 
forza (f) elettromotriee 
dl autoinduzione 
fuerza (f) electromotriz 
do autoinduccion 


absolute Selbstinduk- 
tionseinheit (f) 
o absolute unit of self- 
induction 

unite (f) absolue do self- 
induction 

Selbstinduktionskoeffi- 
zient (ui) 

. coefficient of self-induc¬ 
tion 

coefficient (m) de self- 
induction 


aficoJuoTHafl e^nmma (f) 
caMOHHayKuiii 
unita (f) di Autoindu¬ 
zione assoluta 
unidad (f) de autoindiic- 
cidn absoluta 


KoectxJjnuieHrt (m) ca- 
MonH;iyKuiii 
coefficient (m) di auto- 
induzione 

coefleionte (m) de aulo- 
induccidn 


elektromotorische Kraft 
(f) der gegcusoitigen 
Induktion 

.*> electromotive force of 
mutual induction 
force (f) yiectromotrice 
d’induction mutuello 


Koeffizient (m) der 
gegenseitigen Induk¬ 
tion 

6 coefficient of mutual in¬ 
duction 

coefficient (m) d’induc¬ 
tion mutuelle 


dynamischo Klektri- 
zitittsmenge (f) 
quantity of dynamic 
electricity 

quantity (f) d’electricity 
dynatnique 


elektrodynamischo Auf- 
nahmefabigkeit (f) 
Oder Kapazitiit (f) 
eloctrodynamic recepti- 
s vity or capacity 
receptivity (f) ou capa¬ 
city (f) electrodyna- 
mique 


elektrische Dichte (f) 
9 electric density 
density (f) elcctrique 


Periodenzahl (f) 
to number of periods 
nombre (m) de periodes 


Urie kT po abii>« yman cu¬ 
ria (f) BUaHMHOfi mi- 
AyKiiiii 

forza (f) elettromotriee 
d’induzione mutua 
fuerza (f) electromotriz 
de lnducci6n mutua 


Koe4><t>imieim> (m) 
BaaiiMHoft iiH^yKcun 
coefficient© (m) d’indii- 
zlone mutua 
coefleiente (m) de in- 
duccidn mutua 


KOrllPieCTBO (n) aHHAMH- 
uecKaro a.ieKTpH'iecTBa 
quantity (f) d’elettricita 
din arnica 

cantidad (f) de electri- 
cidad dinamica 


a-ieicrpo^nH a m n uecKii h 
BOCI iyiHMnUBOCTI* (f) 
HJIIl eMKOCTI> (ft 
ricettivita (f) elettro- 
dinamica 

receptibilidad (f) elec- 
trodinamica 

3JieKTpH4eCKaH ILIOT- 
HOCTL (f) 

densita (f) elettrica 
deusidad (f) electrica 


•nic.io (n) liepio^oBT* 
numero (tn) di periodi 
niimero (m) de perlodos 
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Frcquenz (f), Periodizi- 
l&t (f) 

frequency (periodicity) 
frequence (f) 


Polwechsel (in) 
altemation of polarity 
ultemnncc (f) [dc po¬ 
larity 


•lacTOTa (f) 

frequenza (f) l 

frecuencia (f) 


nepeBrfiHa (f) iio.imcoh'l 
nlternazione (f) di pola- 
rita 2 

alternacibn (f) de pola- 
rid ad 


Hauer (f) der Poriode 
duration of the period 
dur^e (f) de la poriode 


Upo^t<)JI>KIITeJII»HOCTL (f) 

uepio;ui 

durata (f) di periodo 
duracion (f) de periodo 


Leistungsfaktor (ui) 

power-factor 

facteur (m)de puissance 


Koeil)(|>H4ieHTL(m) moiu- 

HOCTH 

fattore (in) di potenza 
factor (m) de poteneiu 


dnrch dcu elektrischen 
Strom erzeugte 
AVArmemenge (f) 
quantity of heat pro¬ 
duced by the electric 
current 

quantity (f) de chaleur 
produite par le cou- 
raut dleetrique 


dnrch den elektrischen 
Strom erzeugte Tcm- 
peratur (f) 

temperature produced 
by the electric current 
temperature (f) produite 
par le courant 61octri- 
que 


KonuMecTBO (n) Teiuia, 
ofipaaoBamiaro ajien- 

TpimeCKIIMT* TOKOITL 

quantitii (f) di calore 
prodotta per la cor- r> 
rente 

cantid&d (f) de calor 
producida por la co- 
rriente etectrica 


TeMiiepaTypa (f), co3- 
AaHuan njieKrpinie- 
CKHMTi TOKOBTL 
temperatura (f) prodotta 
per la corrente elet- 
trica 

temperatura (f) produ- 
cida por la corriente 
etectrica 


elektrochemiscbe 
Energle (0 

electro-chemical energy 
energie (f) electrochi- 
mique 


elektrocheinische Kraft 

(f) 

elektro-chemical force 
force (f) electrochi- 
uiiqiie 


njieKrpoxHMriMecKiiH 
onepriH (f) 
cnergia (f) elottro- 
chimica 

cnergia (f) electro- 
qulmica 


O.ieKTpOXilMHMeCKaH 

ciuia (f) H 

iorza (f) elettrochimica 
fuerza (f) elect roqui mica 


5J0' 
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olektrochemische Lei- 
stung (!), elektro- 
- chemischer Effekt(m) 
electro-chemical power 
puissance (f) Electro- 
chimique 


elektrochemischesAqui- 
valent (n) 

$ elektro-chemlcal equi¬ 
valent 

Equivalent (m) Electro- 
chimique 

Stilrke (!) des Magnc- 
tisraus 

3 strength ot magnetism 
intensity (f) de magnE* 
tismo 


magnetische Dichte (f) 

4 magnetic density 
densite (f) magnetique 

elektrische Magnetiaie- 
rung (f) oder Erregung 
if) ' 

5 electric magnetisation 

or excitation 
magnetisation (f) ou ex¬ 
citation (f) Electrique 

spezifische elektrische 
Magnetisierung (f) 
specific electric magne- 

6 tisation 
magnEtisation (f) ou ex¬ 
citation (f) Electrique 
spEciflque 

magnetische Aufnahme- 
filhigkeit (f) oder Ka- 
pazitAt (!) 

7 magnetic receptivity or 

capacity 

rEceptivitE (f) ou capa- 
cite (f) magnEtique 

spezifische magnetische 
AufnabmefAhigkeit (!) 
specific magnetic recep¬ 
tivity 

rEceptivitE (!) rnagnE- 
tique spEciflque 


SuszeptibilitAt (f) 
9 susceptibility 
susceptibilitE (f) 

Permeabilitut (tt 
to permeability 
permEabilitE (f) 


3 jieKTpoxmiHHec Kan 
MOmHOCTL (f); 3-ieK* 

TpoxHmnecKifi aft- 
cpeKTL (m) 
potenza (f) elettro- 
cbimica 

potencia (f) electro- 
qulmica 

3«ieKTpox0MHqecKi fl 
8KBHRa.ieHTb (m) 
equivalente (m) elettro- 
cbimico 

equivalente (m) electro- 
quimico 


CHJia (f) MarHHTH3Ma 
intensity (f) del magne- 
tismo 

intensidad (f) del magne 
tismo 

MarunTiian mioTHoeTfc(fi 
densitA (f) magnetica 
densidad (f) magnetica 


ojieKTpiraecKoe h ax a r- 
HineHie (n) mm bo.> 
dyMt^eHie (n) 
raagnetizzazione (f) elet* 
trica 

imanacion (f) elEctrica 


yAluitnoe aneKTpme- 
CKoe iiaMamifueirieCn^ 
magnetizzazione (f) 
elettrica specifica 
iraanacidn (!) elEctrica 
especiflca 


MarmiTBaH Bocnpinjrm- 
boctl (f) 

rocettivitA (f) magnetica 
receptibilidad (f) m&gnE- 
tica 


y;vi>jn>Hafl MarfiirrHan 
BocnpiHirmBocTb (f) 
reoettivita (!) magnetica 
specifica 

receptibilidad (f) magnE* 
tica especlfica 

M&THHTH&H BOCITpillHMH- 
BOCTb (f) 
suscettivitA (f) 
8U8ceptibilidad (f) 


MaruHTHaa npoHnuae* 
MOCTfe (!) 

perme&bilitA (!) 
permeabilidad (!) 
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Koeffizient (m) der mag- 
netisohen Streuung 
coefficient of magnetic 
leakage 

coefficient (m) de dis¬ 
persion magnetique 

tnagnetische Strom- 
stiLrke (f) 

strength of magnetic 
current 

intensity (f) de courant 
magnetique 

magnetischer Kraftflufl 

Cm) 

flux of magnetic force 
flux (m) de force mague- 
tique 

magnetomotorische 
Kraft (f), MMK 
magnetomotive force, 
MMF 

force (f) magnetomo- 
trice, f. m. m. 

speziflsche magneto¬ 
motorische Kraft (f) 
specific magnetomo¬ 
tive force 

force (f) magnetomo- 
trlce spOciflque 

magnetischer Leitungs- 
widerstand Cm) 
magnetic resistance 
(reluctance) 
resistance (f) magne- 
tique, reluctance (f) 

magnetische Leit[ungs]- 
f&higkeit (f) 

magnetic conductance 
conductance (f) magne- 
tique 

speziflscher magneti¬ 
scher Leitungswider- 
stand (m) 

specific magnetic resi¬ 
stance 

reslstance(f)magnetique 
specifique, r^sistivite 
(f) magnetique 

8pezifische magnetische 
Leit[ungs]fahigkeit (f) 
magnetic conductivity 
conductivite (f) magne- 
tique, conductance (f) 
magnetique speciflque 


Koe(f)(t)HuieHTi> (m) xa- 
rHHTHaro pascisHHin 
coefficiente (m) di dis- / 
persione magnetica 
coeflciente (m) de dis- 
persidn magnetica 

cHJia (f) MarHHTHaro 
noToica 

intensita (f) di corrente ^ 
magnetica 
intensidad (f) de co- 
rriente magnetica 

MarHHTHMft CFIJIOBOft 
noTOKT> (m) 

flusso im) di fOTza mag- ^ 
netica 

flujo (m) de fuerza mag¬ 
netica 


MarHUTOABii>KyiuaH 

ciuia (f) 

forza (f) magneto- 4 

motrice 

fuerza(f) magnetomotriz 

y^jibHan MarHHTOABH- 
>Kyiuaa cnjia (f) 

forza (f) magneto- r> 

motrice specifica * 

fuerza(f) magnetomotriz 
espoclfica 

MaruHTHoe conpoTUB- 
Jieme (n) 

resistenza (f) magnetica, 6 . 
riluttanzft (f) 

resistencia(f) magnetica, 
reluctancia (f) 

MarHHTHaH npoBOAH- 
MOCTb (f) 

conduttanza (f) mag- ~ 
netica 

conductance (f) mag¬ 
netica 


y/yfe-iBHoe ManurrHoe 
conpoTHBJieHie (n) 
resistenza (f) magnetica 
specifica 

re 3 istencift(f) magnetica 
especlfica 


yA'Ii-iMiaa MarHHTHan 
npOBO^HMOCTb (f) 

oonduttivie (f) mag¬ 
netica [specifica] 
conductibilkliid (f) mag¬ 
netica [especlfica] 




1 


Elektrophytlk 

Eleetro-Phjiites 

£leetrophysfque 


DjesTpo^vaua 

Elettroflsiea 

Electroflalea 
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elek trlsclie Erscheinung 

(0 

V electric phenomenon 
phEnomEne (m) Elec- 
trique 

statische ElektrizitAt (f) 
3 static electricity 
Electricity (f) statique 


elektrisierbor (adj) 
4 electriflable (adj) 
Electrisable (adj) 


SJieKTpimecKoe HBJiewie 

(n) 

fenomeno (m) elettrico 
fendmeno (m) elEetrico 


cTaniMecKoe 3/ieKTpH* 
•lecTBO (n) 

elettricita (f) statica 
electricidad (f) estatlca 

iiad.ieKTpn3yeMufi 
elettrizzabile (agg) 
electrizable (adj) 


elektrisiercn (v) 
6 to electrify 
Electriser (v) 


elektrisiert (adj) 
c> electrified (adj) 
electrisE (adj) 

unoloktrisiert (adj) 

^ non-electrified (adj) 

' non-electrisE (adj), in* 
ElectrisE (adj) 

positiv eloktrisch (adj), 
elektropositiv (adj) 
electro-positive (adj) 
Electropositif (adj) 


HaaieKTpHaoBaTh: Ha- 
3;ieKTpH30BUBaTI. 

elettrizzare (v) 
elcctrizar (v) 


Haa:i e KTpii 30 na huh tt 
elettrizzato (agg) 
elcctrizado (adj) 

lieu aa;i eKT p ii aoBauB i j A 
non elettrizzato (agg) 
no electriz&do (adj) 


aneicrpon o^OHcuiej(i>- 
Hun 

elettropositivo (agg) 
electropositivo (adj) 


negativ elektrisch (adj), 
q elektronegativ (adj) 

' electro-negative (adj) 
ElectronEgatif (adj) 


a;ieicrpooTpH4aTeJii»' 

UHH 

elettronegativo (agg) 
electronegativo (adj) 


elektrisierter Kdrper(m) 
jo electrified body 
corps (m) Electrise 

Elektrisiening (f) 
ll electrification 
Electrisation (f) 

positive Elektrislerung 

rv ( f ) 

positive electrification 

Electrisation (f) positive 


negative Elektrisierung 
Vi (f) 

negative electrification 
electrisation (f) nEgative 


Ha3JieKTpH30BaHH0e 

rfejio (n) 

corpo (m) elettrizzato 
cuerpo (m) electrizado 

aneKTpH3auiH (f) 
elettnzzazione (f) 
electrizacidn (f) 

no-io)KHTe.Tii>HaH 3 .ieK- 
ipnaaum (f) 
elettrizzazioue (f) posi- 
tlva 

eleetrizacidn (f) positiva 

0TpHuaTeai>HaA auen- 
TpnaauiH (!) 
elettrizzazione (f) nega* 
tiva 

electrizncfdn it) nega* 
tiva 
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Klektrisierung (f) durch 
Relbung 

electrification by fric¬ 
tion 

electrisation (f) par frot- 
tement 

gebundene Elektrizit&t 

(f) 

bonnd electrification 
electricity (f) dissimulEe 
ou latcnte 

freie Elektrizit&t (f) 
free electrification 
Electricity (f) libre 


ein Korper wird posltiv 
(negativ) elektrisch 
a body becomes positive 
(negative) electric 
le corps s’Electrise posi- 
tivement (negative- 
rnent) 

laden (v) 
to charge 
charger (v) 


Klektrizittttsladung <f) 
charge of electricity 
charge (f) Electrique 

Elektrizit&tsentladimg 

(f) 

discharge of electricity 
dEcharge (f) clectriquc 
ou cryiectricitE 

statische Ladung (f) 
statical charge 
charge (f) statique 

Ladungsdichte (f) 
density of charge 
density (f) de charge 

positive Ladling (f) 
positive charge, vi¬ 
treous charge 
charge (f) positive 

negative Ladung (f) 
negative charge, resi¬ 
nous charge 
charge (f) negative 


stark geladen (adj) 
highly-charged (adj) 
fort(ement] charge (adj) 


^leKTpiuaniH (f) Tpc- 

niewh 

elettrizzazione (f) per t 
strofinio 1 

electrizacibn (f) por fric- 
cion 

CHHaaHuoe ojieKTpu- 
uecTBO (n) 

elettricita (f) latentc o 2 
dissimulata 
electricidad (f) latentc 

cBodoAuoe a.ieKTpii- 
necTBO (n) 
elettricita (f) libera 
electricidad (f) libro 

rbjio (n) 0JieKTpH3yeTCH 
NOJIOKIITeJIbHO (oTpw- 
ii.aTe.ii> ho) 

il corpo s'elcttrizza po- 
sitivamente (negativa- 4 
mente) 

el cuerpo se electriza 
positivamente (nega- 
tivamente) 

napa-anTb (->h\Tn>) 
caricare (v; o 

cargar (v) 

OJieKTpii'iecKift aapRxt 
(m); anetcrpii'iecKaR 
aapfljXKa (f) 
carica (f) elettrica 
carga (f) ehtatrica 

o.ieKTpiiMecKifi pa;*pR/n> 

(m) 

scarica (f) d'olettricita 7 
desearga (f) de electri- 
cidad 

(•TaTinecKift aapRA L (m) 
carica (f) statlca s 

carga (f) est&tica 

mioTHocTb (f) 

densita (f) di carica 9 

densldad (f) do carga 

noJiO/KnTe.ibHhift aa- 
pwi. (m) u 

carica (f) positiva 
carga (f) positiva 

OTpnuaTe.n>HWfi 3apR;n> 

. / / 

carica (f) negativa 

carga (f) negativa 

cu.ibHO aapR/KciiHuif 
fortemente caricato 

(agg) 12 

fuertementc cargado 
(adj) 
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schw&ch geladen (adj) 
l feebly charged (adj) 
faiblement charge (adj) 


gebundene Ladung (f) 
* bound charge 
charge (f) latente 


entgegengesetzte La- 
dungen (f pi) 

3 opposite charges (pi) 
charges (f pi) opposles 


geladener Korper (A) 
4 charged body 
oorps (m) charge 


Hilfsladung (f) 

6 auxiliary charge 
charge (f) auxiliaire 


Entladungsenergie (f) 

6 energy of discharge 
dnergie (f) de ddcharge 

Entladungsgeschwin- 
digkeit (f) 

velocity of discharge 
vitesse (f) de d£charge 

Httchstentladung (f) 
maximum discharge 
8 ddcharge (f) maximum, 
maximum (m) de d£- 
charge _ 


Entladungspotential (n) 
y discharge poteutial 
potentiel (m) de d£- 
charge 


Entladungsrdhre (f) 

10 discharging tube 
tube (m) de ddchargo 


Entl&dungsschlag (m) 

11 discharge stroke 

choc (m) de d£chargc 

Kiickentladung (f) 
is back-discharge 

discharge (f) en retour 

mechanische Wirkung 
(f) der Entladung 
mechanical eilect of 
13 discharge 

action (f) ou effet (m) 
meeanique de la d£- 
charge 


cjia6o sapaiKeHHufi 
debolmente caricato 
(•««) 

d£bilmente cargado 
(adj) 


CBHaaHHuft (m) 

carica (f) latente 
carga (f) latente 


npoTHBonojio>KHMe aa- 
pHAH (rn pi) 
caliche (f pi) opposte 
cargas (f pi) opuestas 


aapflHteHHoe rfciio (n) 
corpo (m) caricato 
cuerpo (m) cargado 

BCOOMOraTCJLbHLlfl 30- 
pflAt (m) 

carica (f) ausiliare 
carga (f) auxiliar_ 

aHepriii (f) paapfua 
energia (f) della scarica 
energla (f) deladescarga 


cKopocTb (f) paapnoa 
velocita (f) dl scaxica 
velocidad(f)de descarga 


HaKciiMajiLHuA (eaH- 
6o.ii.mifi) paapfljn* ( m ) 
scarica (f) massima 
descarga (f) maxima 

noTeHitiajn> (m) p&3- 
pHAa; paapRAUun uo- 
TeHuiajrb 

potenziale (m) di scarica 
potencial (m) de des¬ 
carga 

paapnAHan Tpydna (f): 

Tpy6Ka juir paapi^iKB 
tubo (m) di scarica 
tubo (f) de descarga 

YAapi* (m) upn paapoxfc 
(paapaAKT) 
scossa (f) di scarica 
golpe (m) de descarga 

odpaTHBift paapHAT* ( m ) 
scarica (f) di ntorno 
descarga (f) de vuelta 

MexaHHMecKifi »4)^eKrb 
(m) pa3p«Aa; MexaHH- 
MecKoe A'fcftcTBie (n» 
paapHAa 

azione (0 meccanica 
della scarica 
accidn (f) meciinica de 
la descarga 
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aperiodische Entl&dung 

(0 

dead-beat discharge 
ddcbarge (f) ap^riodique 


Selbstentladung (!) 
over flow, sell-discharge 
ddcbarge (f) spont&nde 


Entladungsdauer (f) 
duration of discharge 
durge (f) de ddcharge 


wechselnde Entladung 

(f) 

alternating discharge 
dgcharge (!) alternative 


wechselndes elektrosta- 
tisches Potential (n) 
alternating electrostatic 
potential 

potential (m) Electro- 
statique altematif 

gleichgerichtete Ent¬ 
ladung (f) 

unidirected discharge 
dtaharge (!) dirigge dans 
le meme sens, d6- 
charge (!) k sens 
unique _ 

oszillierende Entladung 

(i) 

oscillating discharge 
dloharge (!) oscillatoire 


perlodisch abnehmende 
Entladung (!) 
periodically decreasing 
discharge 

ddoharge (!) de diminu¬ 
tion periodique 


Nebenentladung (!) 
lateral discharge 
ddcharge (!) Iat6rale 

konduktive Entladung 

(0 

conductive discharge 
d£charge (!) conductive 


konvektlve Entladung(f) 
convective discharge 
dlcharge (!) convective 


Entladung(f) durch Qase 
discharge through gases 
dlcharge (!) k travers 
les gaz on dans un 
milieu gazeux 


anepioAHtfecKift paa- 
Phat. (m) , 

scarica (!) aperiodica 
descarga (!) aperiddica 

cauopaapmKaHie (n); 

noTepn (!) aapn^a 9 

scarica (!) spontanea 
descarga (!) espontdnea 

npOAOJDKHTe.’ILHOCTl (!) 

pa 3 p^Aa o 

durata (!) di scarica 
duracidn (!) de descarga 

nepioAHHecidfi paapain* 

(m) 4 

scarica (!) alternativa 
descarga (!) alternata 

nepeM'hHHufi ajieicrpo- 
CTaTmecKifi noTCH- 
oiajn> (m) 

potenziale (m) elettro- r* 
statico alternato 
potencial (m) electro- 
estatico altemo 

paapHAT* (m) OAHoro 
Hanpa&ieHifl 
scarica (!) diretta nello 
stesso sen so 6 

descarga (!) dirigida en 
el mismo sentido 


KOJiedaTejibuufl pan- 
p«AT> (m) 

scarica (!) oscillatoria ' 
descarga (!) oscilatoria 

nepioAHuecKH yMeiu>- 
inaiomificfl paapaA^ 

(m) 

scarica (!) a diminuzione s 
periodica 

descarga (!) de diminu- 
ci6n periddica 

nodo^Hiaft pa3p»Ai> (ni) 
scarica (!) laterale 
descarga (!) lateral 

paapaAX (m) ’repeat 

upoBOAHHKT. l0 

scarica (!) conduttiva 
descarga (!) conductive 

KOHBeKIlioHHWft p»3- 

Phat> (m) 

scarica (!) convettiva 11 
descarga (!) convective 

paapHAi> (m) nepeai, 
raaw 

scarica (!) attraverso i 
gas 

descarga (!) al traves 
gases 
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Entladung (f) in ver- 
diinnter Luft 
/ discharge in rarefied air 
ddcharge (f) dans Fair 
rardfld 


disruptive Entladung (f) 
v disruptive discharge 
ddcharge (f) disruptive 


paapHAi* (m) bi> paa- 
pxHceuuoirb npo- 

CTp&HCTB'fc 

scarica (!) noil’aria rare- 
fatta 

descarga (f) en el aire 
rariflcada 


paapHA> (m) ncKpofl 
scarica(f) disrompitrice 
descarga (!) disruptiva 


Burstenentladung (!) 

:t brush discharge 

ddcharge (!) on brosse 


Strahlenentladung (!) 
brush-and-spray dis- 
4 charge 

ddch&rge (!) rayonnante 


elektrisches Strahlen- 
btindel (n) 

electric aigret, electric 
n brush 

faisceAu (m) de rayons 
dlectriques 


paspHiTb (m) BT> BHjfc 

KHCT11 (hHCTOUKII) 
scarica (f) di sp&zzola 
descarga (!) de escobilla 

.lyqecrtifl paapaATi (m) 
scarica (!) raggionante 
descarga (!) r&di&nte 


iiyugm. (m) 3.ieicrpnMe- 
ckhxt, JiyHeft 
foscio (m) di raggl 
olettrici 

haz (m) de rayos elde- 
trlcos 


Spitzenentladung (!) 
point discharge 
6 decharge (!) par les 
]>ointe8 


paapaAKa (!) <n> ocrpieBT> 
scarica (!) delle punte 
descarga (!) de las puntas 


Entladungsapparat (m) 
7 discharge device 

appareil (in) de discharge 


elektrostatische Er- 
scheinung (f) 
electrostatic pheno- 
H menon 

phdnoinene (m) tflectro- 
statique 



pa3pHAHufl upH(5opT> 
(m); annapan> (m) 
paapaAKR 

apparechio (m) di sca¬ 
rica 

aparato (m) de descarga 


ojieKTpocTaTHnecKoe 
HB-icuie (n) 
fenomeno (n) elettru¬ 
st atieo 

fendmeno (m) clectro- 
estatico 


Elektrostatik (!) 

<* electrostatics (pi.) 
dlectrostatique (!) 


elektrisclics Feld (n) 
lo electric field 

champ (m) dlectrique 


elektrische Kraft- 
linien (fpl) 

tt electric lines (pi) of 
force 

lignes (fpl) de force 
olectriqm* 



BJieKTpocTaTBKa (!) 
elettrostatica (!) 
electro-est&tica (!) 


3AeKTpnHecifoe no.ie (n) 
carapo (m) elett rico 
campo (m) eldctrlco 


ujieirrpnqecKia cuaobmh 
jiiiimi (fpl) 

linea (!) di forza elettrica 
llnea (!) de fuerza eloc- 
trica 





wechselndes elektrosta- 
tisches Fold (n) 
alternating electrostatic 
field 

champ (m) electrosta- 
tique alternate 

elektrostatische Kraft- 
linie (f) 

electrostatic line of 
force 

ligne (f) de force elec- 
troetatique 

induktive Aktionslinie 

(f) 

lines (pi) of inductive 
action 

lignes (f pi,) d'action in¬ 
ductive 

elektrostatische Induk- 
tion (f) 

electrostatic induction 
induction (f) electrosta- 
tique 

dielektrisches Medium 
(n) 

dielectric medium 
milieu (m) didlectrique 

elektrische Dlchtlgkeit 
(0 

electric density 
densite (f) dlectrique 

statische Hysteresis (f) 
static hysteresis 
hysteresis (f) statique 

elektrostatischer Druck 
(m) 

electrostatic pressure 
pression (f) clectrosta- 
tfque 

elektrische Influenz (f) 
electric influence 
influence (f) dlectrique 

momentane In flue nz (f) 
transient influence 
influence (f) momen- 
tande 

elektrostatische 
Brechung (f) 
electrostatic refraction 
refraction (f) dlectro- 
statique 
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iiepesrimHoe yjieKTpo- 
CTaTHnecKoe nojie (n) 
campo (m)elettrostatico . 
alternato 

campo (m) electro- 
estatico altemo 

ajieKTpocTaTHHecKaii 
cnjiOBan JiiiHia (f) (jih- 

Hin chjit>) 

linea (f) di for ?:a elettro- v 
statica 

linea (f) de fuorza elec- 
tro-estatica 

.IMHiH (f pi) nHAVKTHB- 
naro A^ilcTBin 
linea (f) di azione in- .. 
duttiva 

linea (f) dc aceidn in- 
ductiva 

ajieKTpocTaTH qecKaa 
HHAynuia (f) 

induzione (f) elettrosta- , 
tica 

induccidu (f) electro- 
est&tlca 

ajieKTpHqecKafl epeaa (f) 
mezzo (m) dlelettrico *> 

medio (m) dielectrico 

ajieKTpnqecKaH iijiot- 

HOCTb (f) (i 

densita (f) elettrica 
densidad (f) elcctrica 

CTaTHHecKifl rncTe- 
pe3HCTi (m) 7 

isteresi (f) statica 
histeresis (f) estatica 

leKTpocTaTinecKoe 
AaaieHie (n) 

pressione (f) elettrosta- s 
tica 

presidn (f) elcctro- 
estatica 

:>JieKTpnqecKoe B^iirtHie 

(D) „ 

influenza (f) elettrica 
influencia (f) eldctrica* 

MrHOBCHHoe Bwiinuie (n) 
influenza(f)momentanea l0 
influencia (f) momen- 
tanea 

BaeKTpocTaTiiqecKoe 
npenosLieme (n) 
rifrazione (f) elettro- 
station 11 

refraccidn (f) electro- 
esUtica 
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elektrischer Schinn (m) 
l electric screen 

6cran (m) 61ectrique 


BJieicrpR'iecKifi dicp&in. 

(m) 

schermo (m) elettrico 
pan tall a (f) ellctrica 

Verechiebung (f) 

2 displacement 
deplacement (m) 


cirfemeHie (n) 
spostamento (m) 
desplazamiento (m) 

Verschicbungsstrom (m) 

„ displacement current 
courant (m) de ddplace- 
ment 


TOKh (m) carfcmeniH 
corrente (f) di sposta¬ 
mento 

corriente (f) de desplazA- 
miento 

elektrischeVerteilung (f) 

4 electric distribution 
distribution(f)electrique 


pacnpejt'fejieHie (n) ajieK- 
TpnMecTBa 

distribuzione(f) elettrica 
distribucidn (f) etectrica 

Oberfl&chenverteilung 

(f) 

o surface distribution 
distribution (f) super- 
ficielle 


□ooepxHocTHoe pac- 
npe;vbJieHie (u); par- 
upe;rfcjieHie no no- 
BepXHOCTH 

distribuzione (f) super¬ 
ficial 

distribution (f) super¬ 
ficial 

Oberfl&chenzustand (m) 

. condition of surface 
£tat (m) superficiel ou 
de la surface 


coCTOHHie (n) noBepx- 
HOCTH 

stato (m) della superficie 
estado(m)de la superficie 

Oberfiacbeneinheit (f) 

7 surface-unit 

unit£ (f) de surface 


ejtUHima(f) noBepxHocTii 
unltfc (f) di superficie 
unidad (f) de superficie 

elektrischer Kiickstand 
(m) 

s electric residuum 
r6sidu (m) electrlque, 
oleetricite (f) rosidu- 
elle 


ocTaTo^nufi ajieKTpn- 
HecKifl napn;t*f> (m) 
residuo (m) elettrico 
residuo (m) electrico 

Riiokstandeffekte (mpl) 

9 residual effects (pi) 
effets (m pi) residuels 


ABJieHie (n) ocTaxou- 
HBUL'b 3apH;tOB'I> 
effetto (m) residuo 
efecto (m) residuo 

Riickstandladung (f) 
to residual charge 
charge (f) rfsiduelle 


ocTaTOHHHii aapnAt (m) 
carica (f) residua 
carga (f) residua 

Rfickstandbildung (f) 
formation of electric re- 
11 siduum 

formation (f) d'un rtsidu 


odpaaoBaHie (n) oerra- 
Toqnaro aapnAa 
formazione (f) di un re- 
siduo 

formacidn (f) de un re¬ 
siduo 

Harzstange (f) 

12 resin rod 

bftton (m) de r^slne 


cMO.inuofl cTepweuB (m) 
(cTepHceH&rb (m)); 
CMOiinHaH najio’iKa (f) 
bastone (m) di resiua 
varilla (f) de resina 
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Siegellackstange (f) 
sealing-wax rod 
b&ton (m) de cire a 
cacheter 


mit einem Katzenfell 
schlagen (v) 
to beat with a cat's fur 
battre (v) avec une peau 
de chat 

Eiektrophor (m) 
electrophorus 
dlectrophore (m) 

Elektrophorkuchen (m) 
c&ke of the electropho¬ 
rus 

gAteau (m) de l’Alectro- 
phore 

Elektrophorteller (m) 
sole of the electropho¬ 
rus 

monle (m) de l’Alectro- 
phore 


Harzkuchen (m) 
resinous cake 
gAteau (m) de rAsine 


Holundermark (n) 
elder pith 

mobile (f) de Bureau 

Holundermarkkiigel- 
chen (n) 

small ball of elder pith 
I petite balle (f) en mobile 
de Bureau 


Spreu (f) 
chaff 

bale (f), balle (f), bour- 
rier (m) 

Papierecbnitzel (npf) 
bits (pi) of paper 
bouts (m pi) ou petits 
morceaux (m pi) de 
papier, rognures (fpl) 
ou d^coupures (fpl) 
de papier _ 

Papierbiiachel (n) 
paper-tuft 

aigrette (f) de papier 


InfluenzelektrJzit&t (f) 
influence electricity 
61ectricit6(f) [engendrAe] 
par influence ou par 
induction Alectrosta- 
tlque 


£ 


cypryHflaa uajioMKa (f) 
bacchettina (f) di cera- f 
lacca 1 

bastonclto (m) de lacre 

yAapHTb KOinaHteii 
niKypoft 

battere(v)con unapolle „ 
di gatto * 

batir (v) con una piel 
de gato 

3^eKTpocf)opT> (m) 
elettroforo (m) 3 

electrdforo (m) 

AHCki> (m) (npyrt (m)) 
3^eKTpo(J)ojpa 
schiacciatA (f) dell’olet- 4 
troforo 

torta (f) del electrdforo 


b 


6juoao (n) 3JieKTpo<t>opa 
suola (f) dell’ elettroforo 5 
suela (f) del electrdforo 


L 


a 


CMOJiHHoft Kpy rb (m); 

AHCICb (m) H3T, cmojxu 6 
schiacciata (f) dl resina 
torta (f) de resina 

6yaBHa (f) 

midollo (m) di sambuco 7 
meollo (m) de sabuco 

6y3HHOBufl uiapnirb (m) 
pallina (f) di midollo 
di sambuco 8 

bola (f) de meollo dc 
sabuco 

MHKHHa (f) 
lolla (f), loppa (f), 
pagliuolo (m) 9 

bodoque (m), granzas 

Jfpl)_ 


OyMaHCHLie jibctohkb 

(mpl) w 
ritagi (mpl) di carta 
recortadura (f) de papel 


dyMawHaa KHCTO*iKa (f) 
fascio (m) di carta 11 
haz (m) de papel 

3JieKTpiiHecTB0 (n) ne- 
peai. BJiinHie; HHAyK- 
TIipOBaUHOe CTaTU46- 
cKoe 3JieKTpnHecTBO 19 
elettricitk (f) per in¬ 
fluenza 

electricidad (f) por Jn- 
fluencia 
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Isolierschemel (m), Iso- 
lierstulil (m) 
insulating-stool 
tabouret (m) Isolant 


r 


a- 


iiao^npyiomaH Ta6y- 
peTKa(f)(iKaiieftKa(f> I 
sgabello (m) a piedi 
isolantl 
aislador (m) 


Elektrisiermaschlne (f) 
a electrical machine, 
electro-static machine 
machine (f) 61ectrique 


DjieKTpimecKaii Main n Ha. 

(f) 

maccbina (f) elettrica 
milqulna ( f) eldctrica 


Iloltzsche Elektrisier- 
maschlne (f) 
lloltz’selectric machine 
machine (f) dlectrlque 
do Holtz 



a^cKTpH'iecKau MauiuHu 

(f) roju.Tita 

macchina (f) elettrica 
di Holtz 

miqulna (f) eldclrica de 
Holtz 


Armatur (1) der lloltz- 
schen Influenzma- 
scldne 

j armature of Holtz ma¬ 
chine 

armature (f) de la ma¬ 
chine a Influence de 
Holtz 


apvaTypa (f) a.ien- 
TDU’iecKOfl MamtlHM 
I OJILTUa 

armature (f) della mic- 
cliina Ad Influenza di 
Holtz 

nnnadura (f) de la ma- 
qnlna de influencia de 
Holtz 


Sanger (m), Saugkainni 

(m) 

discharging apparatus 
pelgne (m) 


Wimshursts Inlluenz- 
maschlne (f) 

a Wlinslinrst’s influence 
machine 

machine (f) k influence 
de Wimshurst 


rpeMiiKa (f) 
pettine (m) collet tore 
peine (m) colector 



MauiHiia (f) rb BJiinHicm. 
(oaeKTpothopHaH Ma¬ 
in BHa (0) VHMiuepcm 
macchina (f) elettrica 
dl Wimshurst 
maquina (f) eldctrica de 
Wimshurst 



AHcKouaH a.ieicrpnne- 
cKan (ojiCKTpocTaTH- 
■lecKan) Manama (f) 
macchina (f) elettrica a 
dischi 

mdquina (f) eldctrica de 
disco 

,uicK0HaH Mauimia (f) 
‘h.ipiuen 

mnccnlna (f) elettrica a 
disco di Faraday 
miiquinn (f) eldctricade 
disco de Faraday 
tvieKTpirieciwUi MauuiHa 
(I) cl mi-iiiiupoin,; 
IlIl.lHHjpBHeCKail 
o.ieKTpocTaTmecKaa 
Manama 

macchina (f) elettrosta- 
tlca a clllndro 
maquina(f) electro-csti- 
tica de cilindro 
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metallische Spitzen (f pi) 
metallic spikes 
pointes (f pi) mdtal- 
liques 


Wechselstrominfluenz- 
maschine (f) 
alternating influence 
machine 

machine (f) ft influence 
alternative ou a cou- 
rant al tern at if 


Dampfelektrisier- 
maschine (f) 
hydro-electric machine 
machine (f) hydrodlec- 
trique 


Kugelelektrisier- 
maschine (f) 
sulphur-ball electric 
machine 

machine (f) dlectrique 
k boule de soufre 


Saugseite (f) 
suction side 
cot4 (m) de captation 


Saugspitze (f) 
suction point, collecting 
point 

pointe (f) collectrice 


Aragos elektrischc 
Bcheibe (f) 

electrical disc, Arago’s 
disc 

disque (m) d’Arago 

rotierende Schelbe odzr 
Annatur (f) 

rotating disc or arma¬ 
ture 

plateau (m) tournant 
ou rotatif, armature (f) 
tournante ou rotative 


Verteiler (m) 
field-plate 

plaque (f) de champ, 
armature (f) fixe 


Abnehnierburste (f) 
appropriating brush 
halal (m) collecteur 


MeTajuiHMecKifl ocipiH 
(n Pi) , 

punte (fpl) metalllche 
puntas (fpl) metdlicas 

uawnua (f) ct> nepe- 
irfcHHturb BJliflHieirb 
macchina (f) ad influ¬ 
enza a corrente alter- * 
nata 

mdquina (f) de influ- 
encia de corrieute al* 
terna 


rHApoaneicrpHqecKaH 
Mamuna (!) 

macchina (f) idroelet- .. 

trica J 

mdquina (f) hidroeldc- 
trica 


UiapOBOH 9 J 16 KTpOCTaTH- 
necKaa Manuiua (f) 
macchina (f) elettrica . 

a palla di solfo 
mdquina (f) eldc trica 
de bola de azufre 


codupaTeJibHOA cTopoua 

(0 * 

lato (m) di aspirazione 

lado (m) de captacidn 

codHpaTeJitHoe ocTpie 
(n) 

punta (f) del pettine « 
collettore 

punta (f) colec t oiu _ 

ojieKTpimecKifl ^hcicl 
(m) Aparo 

disco (m) elettrico di 
Arago ' 

disco (m) eltfctrico de 
Arago _ 


npamaiomiftcfl i<pyn» 

(m) s 

armutura (f) girante 
armadura (f) giratoriu 


HeuoABU>KHaH apMUTypa 
(f);pacnpeA^iHTe.ib(m) 9 
armatura (f) fissa 
armadura (f) fija 


codHpaTeALHan (ko.i- 
jicKTopHaa) meTKa (f) t0 
spazzola (f) collettrice 
escobilla (f) colectora 
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rotierender Halter (m) 
t rotating carrier b 

armure (f) tournante oh 
rotative 


Obertragungsbiirste (0 
2 neutralising brush 
balai (m) de neutrali¬ 
sation 


Bpam&jomiftca hoch- 
Teju> (m); 

KOJUieKTopu (mpl) 
armatura (f) rotatoria 
arm a d lira (f) giratoria 

nepe^aTOMHaa m^nta (f); 
HeftTpaJinayioiuaA kh- 
CTOHKa (f) 

spazzola (f) di neutra- 
lizzazione 

escobilla (f) de neutra- 
lizaci6n 


reiben (v) 

3 to rub 
frotter (v) 

H&THp&Tb 

fregare (v), sfregare (v), 
stroflnare (v) 
frotar (v), rozar (v) 

Reibungsfl&che (f) 

4 nibbing surface 
surface (f) frottante 

TpymaHCH (f) noBepx- 
hoctb; noBepxHocrL 
TpeHia 

superflcie (f) stroflnante 
superflcie (f) de roza- 
miento 

Gummikissen (n) 
rubber cushion 

5 coussin (m) dc caou¬ 
tchouc, frottoir(m) en 
caoutchouc 

peaHHOB&H no Ay mica (f) 
sfregatoio (m) o cusci- 
netto (m) di gomma 
cojinete (m) de goma 

Lederkissen (n) 
leather-cushion 
coussin (m) de cuir, 
frottoir (m) en cuir 

KOHcaHaa no^yuiKa (f) 
sfregatoio (m) o cusci- 
netto (m) di cuoio 
cojinete (m) de cuero 

Seidenklappe (f) 

7 flap of silk 

patte (f) de soie, mor- 
ceau (m) de soie 

m&iKOBufi nexojn, (m) 
brano (m) di seta 
pata (f) de seda 

die Influenzmaschine 
geht an 

H the influence machine 
starts 

la machine k influence 
s’amorce 

KaniHHa (f) ct. aaiimieirb 
(a^eKTpo(bopHan Ma¬ 

mma (f)) npHXOAHTB 

bi> ABHHteme 
la macchinaad influenza 
si mette in marcia 
la mtiquina de influ- 
encia arranca 

die Scheibe der Influenz¬ 
maschine reibt gegen 
das Reibzeug 
the disc rubs against the 

9 cushions 

le plateau frotte contro 
le8 frottoirs on cous- 
sins 

AHcmb (m) a.ieKTpocJ)op- 
HOft MatDHHH Tp^TCH 
o noAymKH 

11 disco frega contra i 
cuscinetti 

el disco roza con los 
cojinetes 

elektrisches Amalgam 
(n) 

to electric amalgam 

amalgame (in) ^lectrl- 
que 

ajieinpHMecKaH aica.Ti>- 
raxa (f) 

amalgama (m) elettrico 
amalgam a (m) ellctrico 




Kienmaleroches Amal¬ 
gam (n), Zinkzlnn- 
amalgam (n) 
Kienmaier’s amalgam, 
zinc-tin amalgam 
am&lgame (m) de Kien* 
maier, amalgame (m) 
zinc-6 tain 

Ammonium amalgam (n) 
ammonia-amalgam 
amalgame (m) d'ammo¬ 
nium 
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aaajiLraMa (I) Kniuiafie- 

pa; UHHKOBO-OJIOBHH- 
Hau aMajibraMa 
amalgama (m) di Kien- 
maier, amalgama (m) / 
di zinco e stagno 
amalgama (m) de Kien- 
maier, amalgama (m) 
cinc-estauo 

aMMOTiieuaA azajibraiia 
amalgama (m) di [(f) 
ammonio 

amalgama (m) de 
O amonio 


Handentlader (m) 
handle-discharger 
excitateur(m)& manches 
de verre 


pyHHofi paapnjiHHin.(m) 
scaricatore (m) a mano s 
descazgador (m) a mano 


Tniverealentlader (m) 
universal discharger 
excitatour(m) universel 


Auffuller (m) 
replenisher 

rechargeur (m), reple- 
nisher (m) 

ElektrizltUtsvermehrer 

(m) 

multiplicator 
multlplicateur (m) 
d'tfectricite 



yHHBepcajibHbifi pa3- 
PHAHHKB (m) 
eccitatore(m) universale 
excitador (m) universal 



• nonojiHHTejLb (m); pen- 
jieHHniep'b (m) 
rlpristinatore (m) della 
carica, riempitore (m) 
recargador (m) 

[3neKTpM4ecKifl] iryjib- 
THiuiHKaTopr> (m) 
moltiplicatore(m)d'elet- 
tricita 


multiplicador (m) de 
electricidad 


4 


o 


Elektrizit&tsverdoppler 

(m) 

doubler 

duplicateur (m) 61ectri- 
que 


Wassertropfverdoppler 

(m) 

water-drop doubler 
duplicateur(m) a gouttes 
d’eau 


rotlerender Verdoppler 
(m) 

revolving doubler 
duplicateur (m) rotatif 

Konduktor (m) 
conductor 
conducteur (m) 

a 



3JieKTpfi t iecKi& yaboii- 
Te-ib (m) (flyiumKa- 
topt> (m)) 

duplicatore (m) elet- 7 
trico 

duplicador (m) el6ctrico 

BOAflHoft yABOUTejib^m); 
Kane^ibqaTbift Ayn-w- 
Kaiopi. (m) 

duplicatore (m) agoccie h 
d'acqua 

duplicador (m) de gotas 
de agua 

Bpamaioiuificn yABOii- 
Tejib (m) (AynaHKa- 
topt> (m)) it 

duplicatore(m) rotatorio 
duplicador (m) rotativo 

KOHAyKTopi. (m); co- 
bupaTeju. (m) 
conduttore (m) 11 

conductor (m) 
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KoUektor (m), Prim&r- 
konduktor (m) 

/ prime conductor 

collecteur (m), conduc- 
teur (m) primal re 


Zylinderkonduktor (m) 
2 cylinder conductor 
conducteur (m) cylin- 
drique 


Zylinderkonduktor (m) 
mit abgerundeten En- 
den 

cylinder conductor with 
3 round ends 

conducteur(m) cylindro- 
Bphdrique, conducteur 
(m) cylinarique k ex- 
trdmites arrondies 


Scheibenkonduktor (m) 
4 disc conductor 

conducteur (m) k disque 


eifbrmiger Konduktor 

* < m > • 
0 egg-shaped conductor 

conducteur (m) ovoi'de 


ellipsenformiger Kon¬ 
duktor (m) 

6 elliptical conductor 
conducteur (m) ellipsoi- 
de 


Kugelkonduktor (m) 
sphere conductor 
7 conducteur (m) sph6ri- 
que 


spitzenformiger Kon¬ 
duktor (m) 

8 pointed conductor 
conducteur (m) pointu 


konjugierte Konduk- 
toren (mpl) 

„ conjugated conductors 

9 (pd 

conducteurs (m pi) con- 
jugu£s 

atomische Kupazitftt (f) 

10 atomic capacity 
capacity (f) atomique 


Fliissigkeitskapuzit&t (!) 
11 capacity of liquids 
capacite (f) de liquide 


nepBH<lHUfi KOHAyK- 
Top r i> (m) (codepa- 
Tejn> (m)) 
collettore (m) 
colector (m) _ 

UHJIHHAPHqeCKijB KOH- 
AyKTopi» (m) (codapa- 
TejiB (m)) 

conduttore (m) cilin- 
drico 

conductor (m) cilindrico 

UKUHHApnqecKiH koh- 
AYKTopi* (m) (codnpa- 
Tejn> (m)) crh aaicpyr- 
JldHHLIMH KOUUaMH 
conduttore (m) cilin- 
drico con estremita 
tonde 

conductor (m) cilindrico 
con extremldades re- 
dondas 

ABCKOBUfl KOHAyKTOpt 
(m) (codnpaTe.u> (m)) 
conduttore (m) a disco 
conductor (m) de disco 

HfiUeBHAHUfi KOUjyK- 

Topi* (m) (codspa- 
Teju. (m)) 

conduttore (m) ovoidale 
conductor (m) ovoideo 

KOHAyKTOpT* (m) (cOdll- 
paTejib (m)) bt> bba^ 
ajiAunca 

conduttore (m) ellissoi- 
dale 

conductor (m) cliptico 
mapoBHAHufi (c4>epn- 

qeCKifl) KOHAYKTOpI 

(m) (co6HpaTeai> (m)) 
conduttore (m) sferico 
conductor (m) esferico 

aaocipdHuuft kohayk- 
Topi* (m); codapaTejib 
(m) CT> OCTpiftlTL 
conduttore (m) acuto 
conductor (m) apuntado 

conpmK^Huue (cBHaaH- 
HUe) KOHAyKTOpU 
(mpl) 

conduttori (m pi) con- 
iugati 

conduc tores (m pi) con- 
Jugados_ _ 

aTOMHaa Sxkoctl (D 
capaclta (f) atomica 
capacidad (f) at6mica 


eMKOCTh (I) XCHAKOCTfl 
capacita (() dl liquido 
capacidad (f) de liquido 
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Kapazititt(f) einerKugel 
capacity of a sphere 
capacity (f) d'une sphere 


Kapazit&t (f) zweier kon- 
zentrischen Kugel- 
scbalen 

capacity of two concen¬ 
tric calottes 
capacity (f) de deux 
calottes sph£riques 
concentriques 


Kapazit&t (f) zweier 
Zylinder mit gemein- 
schaftlicher Achse 
capacity of two cylin¬ 
ders with common axis 
capacity (f) de deux cy- 
lindres coaxiaux 


Kapazit&tsbelastung (f) 
capacity load 
charge (f) due k la 
capacity 


momentane Kapazit&t 

(f) 

instantaneous capacity 
capacity (f) ins tan tan ee 


Luftschicht (f) 
stratum of air 
couche (f) d'air 


Armatur (f) Oder Belag 
(m) des Kondensators 
coating or armature of 
a condenser 
armature (f) du conden- 
sateur 


innerer Belag (m) Oder 
innere Armatur (f) 
einer Leydener 
Flasche 

Inner coating or ar¬ 
mature of a Leyden 
jar 

armature (f) intArieure 
d’une bouteille de 
Leyde ___ 

ftufierer Belag (m) Oder 
Auftere Armatur (f) 
einer Leydener 
Flasche 

outer coating or arma¬ 
ture of a Leyden jar 

armature (f) ext£rieure 
d'une bouteille de 
Leyde 


exKocTb (f) wapa 
capacity (f) d’una palla 1 
capacidad (f) de una 2 
esfera 


gMKOCTL (f) AByXB KOH- 
ueHTpmecKHX'fc na- 
meicfe mapoBofl no- 
BepXHOCTH 

capacity (f) di due ca- „ 
lotte sferiche concen- 
triche 

capacidad (f) de dos 
calotas esfericas con- 
cAntricas 


Smkoctl (f) AByxi» un- 
J1HHAP0BT> Ha odmeft 
OCH 

capacity (f) di due ci- 3 
lindri d’asse comune 
capacidad (f) de dos 
cilindros del mismo eje 

BarpyaKa (f) Smkocth 
carfco (m) dovuto alia 
capacity 4 

carga (f) debida A la 
capacidad 

MTHOBeiiHaa Smkoctl (f) 
capacitA (f) istantanea - 

capacidad (f) instan- 
tanea 

BOSAyuiHBifi cjioft (m); 

CJiofi Boa^yxa - 

strata (f) d’aria 
caps (f) de alre _ 

apMaTypa (f) (odKJiaaKa 
(f)) KoiijiencaTopa 
armatura (f) del con- ? 

deneatore 

armadura (f) del con- 
den sad or 



armatura (f) interna 
d’una bottiglia di s 
Leida 

armadura (f) Interior de 
una botella de Leyde 


BH'buiHii/i odioiaAKa (f) 
jiefiaeiicKofl 6aHKH 
armatura (f) esterna 
d’una bottiglia di 9 
Leida 

armadura (f) exterior de 
una botella de Leyde 
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Stbpsel (m)ei nerFlasche, 
Flaschenstbpsel (m) 

1 stopper, plug 

bouchon (m) de bo Li¬ 
te ill e 

Kaskadenschaltuug (f) 
der Kondensatoren 
cascade arrangement of 
condensers 

*1 montage (m) on cou- 
plage (m) on asso¬ 
ciation (f) de conden- 
sateurs en cascade 


Kaskadenladung (f) 
der Kondensatoren 
cascade charging of 
condensers 

chaige (f) de conden- 
srttenrs en cascade 


npodna (f) (urrencenb 

(m) ) 6aHKH 
turacciolo (m) d'una 

bottiglia 

tapdn (m) de una bo- 
tella _ 

KacitaAHoe coeAHHeHie 

(n) KOHjieHCaTOpOBT, 
montaggto (m) o col- 

legamento (m) in cas- 
cata di condensatori 
acoplamiento (m) en cas¬ 
cade de condensa- 
dores 

K&CK&AHbift aapaAi> (m) 
KOHAeHCaTOpOBTB 
carica (!) in cascata di 
bottigle di Leida o di 
condensatori 
carga (f) en cascade de 
botellas de Leyde o 
de condensadores 


4 


Frank! insche Tafel (f) 
Franklin’s plate 
plateau (m) de Franklin, 
carreau (m) conden¬ 
se! eur 


Hochspannungs- 
kondensator (m) 
high-tension condenser 
condensateur (m) ii 
haute tension ou a 
voltage £lev6 

Kondensatorplatte (f) 
condenser-plate 
6 plaque (f) de conden¬ 
sateur 


Kondensator (m) mit 
verschicbbaren Be- 
7 litgen 

sliding condenser 
condensateur (m) a 
armatures mobiles 


Kugclkondensator (m) 
8 spherical condenser 
condensateur (m) 
spherique 


Xormalkondensator (m) 
9 standard condenser 
condensateur (m) £ talon 


AOCK& (f) 4 >p&hkjihh& 
ritratto (m) di Franklin, 
quadro (m) fulminante 
platillo (m) de Franklin 


KOH^eHcaTopi* (m) bm co- 
Karo Hanp/HKeHiu 
condensatore (m) ad 
alta ten si one 
condens&dor (m) de alia 
tension 

njiacTuua (f) KoiueH- 
caTopa 

piatto (m) di couden- 
satore 

placa (f) de conden- 
sador 

HOHAencaTopi* (m) ct> 

noJ,BIIHCHWMH 06- 
HJia^KajiH 

condensatore (m) ad 
armature mobili 
condensador (m) con 
armadura8 mdvii es 

c<t)epHuecKift noiueH- 
caTopi* (m) 

condensatore (m) sferico 
condensador (ni) esfe- 
rico 

3TSL10HHblft KOH^eHCa- 
Torn. (m) 

condensatore (m) cam- 
plone 

condensador (m) patron 
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Luftkondensator (m) 
air condenser 
condensatenr (m) a air 


Papierkondensator (m) 
paper condenser 
condensateur (m) 
k papier 


Glimmerkondensator 

(m) 

mica condenser 
condensateur (m) k mica 


graduierter Kondensa- 
tor (m) 

graded condenser 
condensateur (m) 
gradu£ 


geerdeter Belag (m) des 
Kondensators 
earthed coating of con¬ 
denser 

condenseur (m) du con¬ 
densateur 

isolierter Belag (m) des 
Kondensatora 
insulated coating of 
condenser 

collecteur (m) du con¬ 
densateur 

elektrochemischer Kon- 
densator (m) 
electrochemical con¬ 
denser 

condensateur (m) elec¬ 
trochi mi que 

Zeitkonstante (f) eiues 
Kondensatora 
time-constant of a con¬ 
denser 

constante (f) de temps 
d'un condensateur 

KapaziUU (f) eines Kon- 
densators 

capacity of a condenser 
capacity (f) d’un con¬ 
densateur 


Farad messer (m) 
farad-meter 
faradm^tre (m) 


Boa^yniHuft KoiueHca- 
Topi> (m); KOHAeHca* 
Topr> ct> Bos^ynraoft t 
naojumieft 

condensatore (m) ad aria 
condensador (m) de aire 


KOHAeHcaTopi. (m) ci> 
6yxaxcHUMH npomiaj- 

K&MH * 

condensatore (m) a carta 
condensador (m) de 
pap el_ 

CJUOAHHOft KOHAeH- 

caTopi, (m) 

condensatore (m) di 3 
mica 

condensador (m) de mica 

rpaAyupoBauHuft koh- 
AeHcaTopT* (m) 
condensatore (m) gra- 4 
duato 

condensador (m) gra- 
duado _ 

BaaesLieiuiaa o6K.iajuca 
(f) Koii^eHcaTopa 
armatura (f) a terra del 
condensatore 5 

arm ad ura (f) puesta a 
tierra del condens ador 

H3o^npoBaHHaa o6miaa- 
na (i) KOH^eHcaTopa 
armatura (f) isolate del 6 
condensatore 
arm ad ura (f) aislada del 
condensador 

ajieKTpoxHMimecHift 
KOHjieHcaTopTb (m) 
condensatore (m) elet- 7 
trochimico 

condensador(m) electro- 
quimico 

nocTOHHHan (f) speMeHit 
KoujteHcaTopa 
costaute (f) di tempo 
d’uq condensatore 9 
constante (f) de tiempo 
de un condensador 

eMKocTk (f) HoiueHca- 
xopa 

capacitA (f) d’un con- Q 
densatore 

capacidad (f) de un con¬ 
densador 

(J)apa,aMeTpT J (m); npn- 
6opi» (m) jy^\R H3*rfcpe- 
HiH CMKOCTH 10 

faradmetro (m) 
faradmetro (m) 
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elektrisches Bild (n) 
i electric image 

1 image (f) ou figure (f) 

Electrique 

elektrischer Geruch (m) 

2 electric smell 
odeur (f) Electrique 


elektrische8 Gewehr (n) 

3 electric gun 

fusil (m) Electrique 

Faradays Wiirfel (m) 

4 Faraday's cube 
cube (m) de Faraday 

Faradays Netz (n) 

5 Farad ay’8 net 

filet (m ) de Faraday 

Voltasche Pistole (f) 

6 Volta's pistol 
pistolet (m) de Volta 



&ieKT]>H'iecKoe naodpa- 
xceme (n) 

immagine (f) elettrica 
imagen (f) elEctrica 

ajieKTpH^ecKifi sanan 
(m); aanaxt aneKTpH- 
^ecTBa 

odore (m) elettrico 
odor (m) elEctrico 

ajieKTpinecKoe py>KbE 
(n) 

fucile (m) elettrico 
fusil (m) elEctrico 

KjrkrKa (f) <f>apa;xeii 
cubo (m) di Faraday 
cubo (m) de Faraday 

<rfe Th (f) <£apaaea 
rete (f) di Faraday 
red (f) de Faraday 

BOJii»TOBrb rracro.ierL (m) 
pistola (f) di Volta 
pistola (f) de Volta 


elektrischer Hagel (m) 
7 electric hail 
grele (f) Electrique 


Hauchfignren (f pi) 

3 breath-figures (pi) 
figures (fpl) roriques 


elektrisches Glocken- 
spiel (n) 

y electric chimee| 

carillon (m) electrique*; 


elektrisches Ei (n) 
io electric egg 

ceuf (m) electrique 


elektrische Mfihle (f), 
elektrisches Reak- 
tionsrad (n) 

11 electric reaction mill, 
electric fly 

tourniquet (m) Elec- 
trique 

elektrisches Pendelchen 

19 < n ) 

electric pendulum 
pendule (in) electrique 



aaeirrpHuecKifi rpa^i* 

(m) 

grandine (f) elettrica 
granizo (m) elEctrico 


noTHMH H3o6pa>KeHifl 
(n pi) 

figure (fpl) di soffio 
figures (fpl) de soplo 

ajieKTpirqecidft 3Bom> 
(m) 

•campanio (m) elettrico 
campanario(m) electrico 


a.ieKTpinecKoe nflao (n) 
ovo (m) elettrico 
huevo (m) electrico 



8JieKTpHqecKaH peaK- 
THBiian BepTyniKa (f) 
arganetto (m) o moll 
nello (m) elettrico 
molinete (m) electrico 



a^eicrpH'iecKifl MairrHii- 
(m) 

pendolo (m) elettrico 
pEndulo (m) electrico 
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elektrischer Puppentanz 

(m) 

electric doll’s dance 
danse (f) Electrlque, 
danse (f) des pan tins 
dlectriques 


Harlowsches Rad (n) 
Harlow's wheel 
roue (f) de Barlow 



ajieKTDHHecidfi RyKOJib- 
huh TaHein> (m); anen- 
TpHHecKiA TaHem> Ha- i 
piOHeTOKT* 
danza (f) elettrlca 
danza (f) elEctrica 


KOJieco (n) Bapjioaa 
ruota (f) ai Barlow * 
rueda (f) de Barlow 


elektrlscber Ring (m) 
electric ring 
anneau (m) Electrique 


Nobilische Ringe (mpl) 
Nobili's rings (pi) 
anneaux (mpl) de Nobill 


Priestleysche Ringe 
(m pi) 

Priestley’s rings (pi) 
anneaux (m pi) de 
Priestley 


elektrische Staubfiguren 
(t PD 

electric dust-figures (pi) 
figures (f pi) de Lichten- 
berg 


elektrischer Schatten(m) 
electric shadow 
ombre (f) Electrique 



elektroskopisch (adj) 
electroscopic (adj) 
Electroscopique (adj) 


ajieiapHMecKoe kojii.ho 
(n) 

anello (m) elettrodina- s 
mico 

anlUo (m) elEctrico 

KOJibua (n pi) Ho6hjih 
anelii (m pi) di Nobili 4 
anlllos (m pi) de Nobili 


KOJU.ua (n pi) IlpHCTJieH 
anelii (mpl) di Priestley 6 
anillos (m pl)do Priestley 


juiXTeiitieproHu (Jmry- 
pu (f pi) 

figure (f pi) di Lichten- * 
berg 

figures (f pi) de Lichten- 
berg _ 

3Jieinpii T ieKaH rfcHb (f) 
ombra (f) elettrica 7 

sombra (f) electrics 

a.ieKTpotKoninecKift 
elettroscopico (agg) 8 

electroscdpico (adj) 


Kadelelektroskop (n) 
needle-electroscope 
Electroscope (m) a ai¬ 
guille 


Bohnenbergers Elektro- 
skop (n) 

Bohnenberger’s electro¬ 
scope 

Electroscope (m) de 
Bohnenberger 


< 


schwimmendes Elektro- 
skop (n) 

fioatlng electroscope 
Electroscope (m) fiotteur 


Kondensatorelektro- 
skop (n) 

condenser-electroscope 
electroscope (m) con- 
densateur 



a^eKTpocKoin. (m) co 

CTpLlKOK) 

elettroscopio (m) ad ago 9 
electroscopio (m) de 

ftguja __ 

aieicrpocKoiFb (m) Bo- 
neHtSeprepa 

elettroscopio (m) di 
Bohnenberger lu 

electroscopio (m) de 
Bo hnenberger 

a-ieKTpocKOin. (m) ct. 
iion.iaBKOin. 

elettroscopio (m) galeg- // 
giante 

electroscopio(m)llotante 

ajieKrpocKom. (in) ci, 
KoiuteiicaTopoMi* 
elettroscopio (m) con- 
densatore ** 

electroscopio (in) con- 
densador 
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Korkkugelelektroskop 

(n) 

1 cork-ball electroscope 
electroscope (m) a balles 
de liege 


Knopf (m) des Elektro- 
skops 

v knob of the electroscope 
bouton (m) de l’Electro- 
scope 


Srtulenelektroskop (n) 
Behrens electrometer 
3 Electroscope (m) de 
Behrens k pile sEche 


AbstoB[ungs]elektro- 
meter (n) 

4 repulsion electrometer 
Electrometre (m) k rEpul- 
sion 


Scheibenelektrometer 

(n) 

6 Attracted dies electro¬ 
meter 

ElectromEtre (m) k dis- 
que 


Xorm&lquadrant (m) 
6 standard quadrant 
quadrant (m) normal 


Zylinderquadrant[enj- 
elektrometer (n) 
cylinder quadrant elec- 
7 trometer 

electrometre (m) cylin- 
drique a quadrants 


magnetische Eigen- 
schaft (f) 

magnetic property 
propriEtE (f) magnetique 


freier Magnetismus (m) 
9 free magnetism 

magnEtismo (m) libre 

gebundener Magnetis- 
mus (m) 

bound magnetism 
magnEtismo (m) latent 


3jeKTpocKom> (m) 
npodKOBbuni inapii- 
KaKIT 

elettroscoplo (m) a pal- 
line di sughero 
elcctroscopio (m) de 
bola de corcho 


nyroBKa (f) 3-ieKxpo- 
CKona 

bottone (m) dell* elet- 
troscopio 

bot6n (m) del electros- 
copio 


aieicrpoMeTpi* (m) cn» 
aan6oHieBbijn> ctoji- 
6om> 

elettroscoplo (m) di 
Behrens 

electroscopio (m) dc 
Behrens d pila seca 


ajieicrpoMeTpT, (m) ct 
OTTaji KHBaHiem* 
elettrometro (m) a 
ripulsione 

electrbmetro (m) de 
repulsidn 


^HCKOBblft 3-ieKTpO- 
MeTprn (m) <n> npirrfl- 
HteHieirB 

elettrometro (m) a disco 
electrdmetro (m) de 
disco 

3TaJioHHufi KBa^paHTb 

(m) 

quadrante (m) normale 
cuadrante (m) normal 

un.iHHitpHMecKifi KBaa- 
paHTHLift dJieirrpo- 
MeTpi. (m) 

elettrometro (m) cilin- 
drico a quadrant! 
electrdmetro (m) cilln- 
drico a c uadrantes 

MaTHHTHOe CBOfiCTBO(n) 
propie ta (f) magnetica 
propiedad (f) magnEtica 


CB060AHWfi XaTHHTH 3 )n» 
(m) 

magnetismo (m) libero 
magnetismo (m) libre 

CBHsaiiHufi xaniHTCiairb 

(m) 

magnetismo (m) latent© 
magnetismo (m) latente 




1289 


Koeffizient (m) des in- 
dnzierten Magnetis- 
mus 

coefficient of induced 
magnetism 

coefficient (m) du mag¬ 
netism© induit 


krelsfttrmiger Magnetis- 
mus (m) 

circular magnetism 
magnet isme (m) circu- 
laire 


▼oriibergehender Mag- 
netismus (m) 
temporary magnetism 
magnetisme (m) tempo- 
raire ou passager 


tierischer Magnetismus 

(m) 

animal magnetism 
magnetisme (m) animal 


Koe<t>4)Haieirri> (m) hh- 
AyKTHpoeaHHaro Mar- 
HHTfI3MR 

coefflciente (m) del ma- / 
gnetismo indotto 
coeficiente (m) del mag- 
netismo inducido 


KpyroBoft MarHHTHaxx 
(m) 

magnetlsmo (m) circo- # 
la re 

magnctismo (m) circular 


BpeMeHHufi MarmiTHasn* 
(m) 

magnetlsmo (m) tem¬ 
po raneo 

magnetlsmo (m) tem¬ 
poral 


HCHBOTHUfi MarHBTH8Ml> 

(m) 4 

magnetlsmo (m) animate 
magnetismo (m) animal 


Zerstdrung (f) des Mag¬ 
netismus 

destruction of magne¬ 
tism 

destruction (f) du mag¬ 
netisms 


Verteilung (f) des Mag¬ 
netismus 

distribution of magne¬ 
tism 

repartition (f) ou distri¬ 
bution (f) du magnb- 
tisme 


Magnetinduktion (f) 
magnetic induction 
induction (f) magne- 
tlque 


yHinrrojKeHie (n) Marini- 
TR3Mft 

distruzione (f) del ma¬ 
gnetismo 

destruccibn (f) del mag¬ 
netismo 


p&cnpejrfejieHie (n) aar- 
HHTH3Ma 

distribuzione (f) del ma- 6 
gnetismo 

distribucibn (!) del mag¬ 
netismo 


MaTHHTH&H HUAyKIUA(f) 
induzione (!) magnetica ~ 
induccibn (f) magnetica 


magnetische Wlrkungen 
Cfpl) 

magnetic effects (pi) 
actions (fpl) magne- 
tiques 


ManiHTHblH A'tfiCTBiff 
(n pi) 

azioni (f pi) magnetichc * 
acciones (fpl) magnc- 
ticas 


magnetischer Zustand 
(m) 

magnetic state, mag¬ 
netic condition 
etat (m) magnetique 


MarmiTHoe cocTOHHie (n) 
stftto (m) magnetico 9 
estado (m) magnetico 


magnetisches Agens (n) 
magnetic agens 
agent (m) magnetique 


ManfifTHuft A'fcfrrejib(m) 
(areim, (m)) 
agente (m) magnetico 
agente (m) magnetico 


10 
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magnetische Fem- 
wlrkung (f) 

1 magnetic action at a 
1 distance 

action (f) magn£tique a 
distance 


magnetooptiscbe Akti- 
vit&t (f) 

2 magneto-optic activity 
activity (f) magneto- 
optique 


Rotationsmagnetismns 

(m) 

3 magnetism of rotation 
magndtlsme (m) de ro¬ 
tation 


magnetisch werden (v) 
4 to become magnetic 
s'aimanter (v) 


Magnetisierung (f) (lurch 
Induktion 

magnetisation by induc- 
* tion 

aimantation (f) par in¬ 
duction 


lnduzierung (f) von Ma- 
gnetismus 

6 induction of magnetism 
induction (f) magng- 
tique_ 


magnetische Indukti- 
onsrtthre (f) 

7 magnetic induction 
tube 

tube (m) d'induction 
magn£tique 


magnetische Indukti- 
onskapazit&t (f) 

8 magnetic inductive ca¬ 
pacity 

capacity (f) inductive 
magn£tique 


Linienintegral (n) der 
magnetisierenden 
Kraft 

9 line-integral of the 
magnetising force 
Integrate (f) lineal re de 
la force magnltlsante 


uarHHTHoe flajn>HO/rfcfl- 
cnie (n) (.nrfeflcTBie (n) 
Ha paacToame). 
azione (f) magnetica a 
distanza 

accidn (f) magnetica a 
distancia 


xarHHTO- onTHHecxan 
AkHTe^LHOCTb (f) (ax 

THBHOCTb (f)) 

attivitk (f) magneto- 
ottica 

actividad (f) magneto- 
dptlca 


xarHHTHam* (m) npa- 
mema 

magnetismo (m) di rota- 
zlonc 

magnetismo (m) de ro- 
taclbn 


npiobp'feTan, x&thht- 
HUfl CBOflCTBa 
magnet!zzarsi (v) 
imanarse (v) 


HanarHHqeHie(n) Hepe;n> 
Baiame 

magnetizzazione (f) per 
influenza o per indu- 
zione 

lmanacidn (f) por Induc- 
ci6n 6 por influencia 


HHAyKTiipoBaHie(n) xar- 
HHTnsita 

induzione (f) magnetica 
induccidn (!) magndtica 


ipybaa (f) x&thht- 
Hhtxrh jiHHifi (MarHHT- 
HOft HHAYKUiH) 
tubo (m) d’inauzione 
magnetica 

tubo (m) de induccidn 
magnetica 


xanuiTHaa HHityKTHB- 
Haa cnoco6Hocn» (f) 
capacitft (f) induttiva 
magnetica 

capacidad (f) inductive 
magnetica 


jiHHefiHKifi HHTerpajn. 
(m) HajiarHHUHBaio* 
meft chjim 
integrate (m) lineare 
della forza magnet! z- 
zante 

integral (m) de linea de 
la fuerza i man ante 



1291 


gegenseitiges magneti- 
aches Potential (n) 
mutual magnetic poten¬ 
tial 

potentiel (m) magneti- 
que mutuel 


Magnetlsier[ungB]fkhlg- 
keit (f) 

magnet! s ability 
aimantabilitg (f), apti¬ 
tude (() k 6tre aim ant 6 


Brechung (f) der Kraft- 
linien 

refraction of the lines 
of force 

infraction (f) den lignes 
de force 


durchl&ssig (adj) 
permeable (adj) 
permeable (adj) 


Magnetisierung (f) bis 
zur S&ttlgung 
magnetisation up to the 
saturation 

aimantation (f) k satu¬ 
ration 


fibers*ttigt (adj) 
supersaturated (adj) 
sursatur* (adj) 


kombinierter magne- 
tischer Lufteisen- 
kreis (m) 

aero ferric magnetic 
circuit 

circuit (m) magnltique 
a£ro ferrique 


oberflkchllche Dlchtig- 
keit (f) des Magnetis- 
mufi 

density of superficial 
magnetism 

density (f) superflcielle 
du magn&isme 


oberfi&chllche Wirbel- 
strdme (mpl) 
superficial eddy cur¬ 
rents (pi) 

courants (mpl) para¬ 
sites ou de Foucault 
superficiels 


BaaeuHufl MurwuT Hufl 
noTeeuiajrb (m) 
potenziale (m) magne- 
tico mutuo 

potencial (m) magnltico 
mutuo 


uanarHH^HBaeMocTb (f) 
magnetlzzabilitk (f) 4 

magnet! zabilidad (f) 


npejioiuieHie (n) crjio- 

BUXl JIHUift (jIHHifl 

chjtb) 

rifrazione (f) delle llnee 3 
di forza 

refraccidn (f) de las 
lineas de fuerza 


npoHHuaeifuft 
permeabile (agg) 4 

permeable (adj) 


HaMarHnuHBame (n) ao 
HacwnteHiH 
magnetlzzazione (f) 
alia saturazione 
lmanacidn (f) * la satu- 
racidn 


nepecunteHHuft 
soprasaturato (agg) 6 
sobresaturado (adj) 


cjioHCHan (kom6hhhpo- 
BaHHan) bobayhiho- 
HceJidj3uaH MaraHTHaH 
ufciu> (f) 

circuito (m) magnetico 7 
combinato d’aria e di 
ferro 

circuito (m) magnetico 
combinado de aire y 
de hierro 


noBepxHOCTuaH iuiot- 
HocTt (f) MaruHTBaua 
densita (f) superficiale s 
del magnetismo s 

densldad (f) superficial 
del magnetismo 


noBepxHocTHue napa- 
SHTHLie TORE (m pi) 

(tokh 4>yko) 

correnti (fpl) parassite 9 
superficial! 

corrientes (fpl) para¬ 
sites superficial©* 
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Hauptluftfeld (n) 
main air field 
I champ (m) principal 
dans l'air, champ (m) 
&£rien principal 


magnetelektrischer In- 
duktions&pparat (m) 
magneto-electric induc- 
* tion-apparatus 

appareil (m) d'induction 
magn£to61ectrlque 


Kxaltlinienkontraktion 
(f), Kraftlinienzusam- 
menziehung (f) 

3 contraction of lines of 

magnetic force 
contraction (f) des lignes 
de force magngtique 

die Kraftfelder sind 
koachsi&l 

the magnetic fields are 

4 coaxial 

les champs sont coaxi- 
anx ou ont un axe 
common 

magnetische8 Molekul 

r (n) 

° magnetic molecule 
molecule (f) magn£tlque 

molekulare Kette (f) 

*> molecular chain 
chaine (f) moleculaire 

Molekulschicht (f) 

7 layer of molecules 
couche (f) moleculaire 
ou de molecules 

Gleichrichtung (f) der 
Molekule 

unidirection of the mo¬ 
lecules 

# direction (f) des mole¬ 
cules dans le mdme 
sens, egalite (f) de 
direction des mole¬ 
cules 

Molekularelement (n) 

9 magnetic element 
clement (m) moleculaire 


rj&BHoe BoaayniHoe no- 
Jie (n) 

campo (m) principale 
nell’aria 

campo (m) principal 
en el aire 

xarHHTOdJieicrpinecKift 
HHAyKoioHHufi npii- 
6opi» (m) (annapark 
(m)l 

apparecchio (m) d'indu- 
zione magneto - elet- 
trica 

aparato (m) de' in- 
duccidn magneto- 
eiectrica 


cxcaiie (n) cHJioBux'b 
JIHHifl (jIHHifi ctun>) 
contrazione (f) delle 
linee di forza 
contraccidn (f) de las 
lineas de fuerza 


OCH (f pi) CHJIOBMXlk 

(MaTHHTHLin*) no.ieft 
coBna^aiorb 
i campi hanno lo stesso 
asse 

1o 8 campos tienen el 
mismo eje 

MaranTuan MOJienyjia (f) 
(qacTHua (f)) 
molecola (f) magnetica 
moiecula (f) magnetica 

MOJieKy^Hpuaa irfcai* <0 
catena (f) molecolare 
cadena (f) molecular 

coioft (m) MOJieKyjrL (na- 
CTHm») 

strato (m) dl molecole 
capa (f) de moieculas 

paciJOJioHteHie (n) na- 
cthq> no OAHOMV ua- 
npaBJieuiio; opieHTH- 
poBKa (f) MOJieKyji> 
direzione (f) delle mole- 
cole nello stesso sen so 
direccion (f) de las mol«S- 
culas en el mismo 
sentido 

MOJieKyjiHpHufl e- 
xeHTb (m) 

elemento (m) molecolare 
elemento (m) molecular 
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Molekularmagnetismus 

(m) 

molecular magnetism 
mogngtisme (m) mole- 
culaire 


magnetokrlstalliniscbe 
Kraft (f) 

magne-crystallic force 
force (f) magneto 
cristalline 


magnetokristallinlsche 
Wirkung (f) 

magne-crystall!c action 
action (f) magneto- 
cristalline 


geschlossener magneti- 
scher Atomkrels (m) 
closed magnetic circuit 
of atom 

circuit (m) magn6tique 
ferm6 d’un a tome 


geschlossener magnetl* 
scher Molekulkrels(m) 
closed magnetic circuit 
of molecule 

circuit (m) magn£tique 
mollculaire ou d’une 
molecule 


Altern (n) eines Mag¬ 
neton 

ageing of magnet 
vTeilli8sement (m) d’un 
aimant 


magnetlsche Schale (f), 
magnetisches Blatt (n) 
magnetic shell 
feulllet (m) magnltique 


wechselndes magneti¬ 
sches Potential (n) 
alternating magnetic 
potential 

potential (m) magn^ti- 
que alternate 


*o;ieKy:iflpHijft MarHii- 
TH3MT> (m) 

magnetismo (m) mole- 
col are 

magnetlsmo (m) mole¬ 
cular 


M&THBTO - KpnCTflUUIHHe- 
CKafl CHJia (f); MaranT- 
uaa CHJia KpncTaJi- 
*10BT» 

forza(f) m&gnetocristal- 
lina 

fuerza (f) magnetocrista- 
lina 


MarHHTo - npHCTajuime- 
CKoe A'fcftcTBie (n); 
MaranTHoe A'fcftcTRie 
KpncTajuiOBi> 
azione (f) magnetocri- 
stallina 

accidn (f) magnetocri- 
stallna 


MarHHTHaH aaMKHyTafl 
irfcnL (ft bti. aTOirfe 
circuito (m) magnetico 
chiuso di tin atomo 4 
circuito (m) magnetico 
cerrado de un atomo 


aaMHuyTan Manurraan 
MO.ieKyjuipHaH irknt 
(*> 

circuito (m) magnetico s 
chiuso molecolare 
circuito (m) magnetico 
cerrado molecular 


yxyAuieHie (n) KanecTBi* 
iiaruHTa ct> TeMeHiean* 
BpeMeHH; ocjiafrfc- 
BaHie (n) Mariurro bt» 
npa npoAOJDKHTejLb- 

UOBTb IIOKO'fc 

lo stagionare d’un mag¬ 
neto 

el envejecer (v) de un 
imtin 


AboShoA xarunmifi 
cjiofi (m) 

foglio (m) magnetico 
hojuela (f) magn4tica 


nepeM'hHuufl MarHirr* 
h uft noTeuuia^Tb (m) 
potenzialo (m) magne- 
tico alternato 8 

potencial (m) magnetico 
altemo 
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Polar! t&t (f) des Mole- 
kiile 

1 polarity of a molecule 
polarity (f) de la mole¬ 
cule 


Drehung (f) der Polari- 
sationsebene dee Llch- 
tes durcb MagnetiB- 
muB 

rotation of the plane of 
polarisation of light 
a by magnetism, mag¬ 
netisation of light 
rotation (f) du plan de 
polarisation de la lu- 
miere par le magn£- 
tisme, aimantation (f) 
de la lumiere 


Drehungsebene (f) der 
Nadel 

plane of rotation of the 
3 needle 

plan (m) de rotation de 
l'aiguille 


Diamagnetometer (n) 
4 diamagnetometer 
diamagn£tom£tre (m) 


Magnetisier[ungs]me- 
thode (f), Magnetisier- 
[ungs]verfahren (n) 
method of magnetisa- 
6 tion 

proc£d6 (m) ou mlthode 
(f) ou mode (m) d’ai¬ 
mantation 

Strlchmethode (f) 

6 method of touch 
methode (f) de touche 


einfacher Strich (m) 
7 single touch 
touche (f) simple 


geteilter Strich (m) 
8 divided touch 
touche (f) divis^e 


Doppelstrich (m), dop- 
9 pelter Strich (m) 
double touch 
touche (f) double 


kreisfdrmiger Strich (m) 
10 circular touch 

touche (f) circulaire 


nOJIHpHOCTB (f) MOJie- 
KyjIU (HaCTHOPbl) 
polarity (f) della mole- 
cola 

polaiidad (f) de la mole¬ 
cule 


narHHTHoe apameme (n) 
iuiockocth nojwpHaa- 
UXB CB^Ta 

rotazione (f) del piano 
di polarizzazione della 
luce pel magnetismo, 
magnetizzazione (f) 
della luce 

rotacidn (f) del piano de 
polarizacidn de la luz 
por imanacidn; ima- 
nacidn (f) de la luz 


iuiocKocTb (f) spamem* 

CTp'fcjIKH (hTJIM) 

piano (m) ai rotazione 
dell* ago 

piano (m) de rotacidn 
de la aguja 


AiaxarHHTOMeTprb (m) 
dlamagnetometro (m) 
diamagnetdmetro (m) 


cnocofe (m) B&xarHH- 
HHBamH 

metodo (m) di magne¬ 
tizzazione 

metodo (m) de lmana- 
ci6n 


cnoco(h»(m) (m©toat* (m)) 
HaTHpaHlH 

metodo (m) dl con tat to 
mgtodo*(m) de contacto 

npocToe naTHpauie (n); 
npocTofl cnocofo (m) 
HaTHpama 

con tat to (m) semplice 
contacto ( m) senclllo 

paaA'feJitHoe HaTHpame 
(n) 

contatto (m) diviso 
contacto (m) dividido 


ABofiHoe HaTHpame (n) 
contatto (m) doppio 
contacto (m) doble 


KpyroBoe Hantpame (n) 
contatto (m) clrcolare 
contacto (m) circular 
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Quermagnetisierungs- 
effekt (m) 
cross-magnetiffing 
effect 

effet (m) d'aimantation 
transversale 


Oberfl&chenmagnetl- 
siening (f) 

surface magnetisation 
aimantation (f) super- 
flcielle 


zykllsche Magnetisle- 
rung (f) 

cyclic magnetisation 
aimantation (f) cyclique 


Entmagnetisierung (f) 
demagnetisation 
dgsalmantation (!) 


magnetisches Me tall (n) 
magnetic metal 
mgtal (m) magn6tique 


antimagnetische Le- 
gierung (!) 
anti magnetic alloy 
alliage (m) antimagnl- 
tique 


Magne tisierungsspirale 

(*) 

magnetising coil 
soldnolde (m) d’aiman¬ 
tation 


passiver Zustand (m) 
des Eisens 
passive state of iron 
6tat (m) passif du fer 


aktive Poloberflftche (f) 
des Magneton 
active polar surface of 
a magnet 

surface (f) polaire active 
d'un aimant 


magnetisches Bflndel(n) 
magnetic bundle 
faisceau (m) magn6- 
tique 


nonepe<mo - HaxarHHHH- 
Baiomee AtflcTaie (n) 
effetto (m) dl magne- - 
tizzazione trasversale 
efecto (m) de imanacidn 
transversal 


noBepxHocTHoe H&Mar- 
HH'iHBaHie (n); HaMar- 
HHHeHie noBepxHocTH 9 
magnetlzzazione (!) 

superficial 
imanacidn (f) super¬ 
ficial 


mnunnecKoe HajfarHH- 
HHBaHie (n) 

magnetlzzazione (!) 3 

clclica 

imanacidn (!) clclica 

p&aM&THfneHie (n) 
smagnetizzazione (!) 4 

desimanacidn (!) 


MarHHTHLifl MeTajijn> (m) 
metallo (m) magnetiqo 6 
metal (m) magnStlco 


aHTHMarHHTHuit cnjianB 

(m) s 

lega (!) antimagnetica 
aleacldn (!) antimagng- 
tlca 


Baxaran^HBaiomifi co- 
jieHOHAT> (m) 

solenoide (m) di magne- _ 
tizzazione 

solenoide (m) de ima- 
nacidn 

Cea/vfcflTeJibHoe (naccHB- 
Hoe) cocToame (n) 

stato (m) passlvo del 8 
ferro 

estado (m) pasivo del 
hlerro 

fffeflcTByiomaH (aKTHB- 
Haa) nonepxHOCTt (f) 
MaruHTuaro no;noca 

superficie (f) polare 9 

attiva d’un magneto 

superficie (f) polar 
activa de un iman 

CJioftHbifi MarHiiTB (m), 
cocToamift H3T» nyana 

TOHKnXT, UOJlOCTb 10 

fascio (m) magnetico 

baz (m) magnetico 
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glelchfdrmig magneti- 
slerter Magnet (m) 
uniformly magnetised 
. magnet 

aimant (m) a magne* 
tisme unlformAment 
rAparti,aimant(m) uni- 
formement aimantA 

langpoligcr Magnet (m) 
2 megapolar magnet 
aimant (m) megapolaire 
ou a poles longs 


kurzpoliger Magnet (m) 
o brachypolar magnet 
aimant (m) brachypo- 
laire ou a poles courts 


kombi n i erter Magne t(m) 
magnetic battery, com- 
4 pound magnet 

aimant (m) laminairo ou 
lamella!re ou feuilletA 


armierter Magnet (m) 
6 armed magnet 
aitnant (in) armA 


Magnetarmatur (f) 

6 magnet armature 

armature (m) d’aimant 


Kugelmagnet (m) 
globular magnet, ter- 
7 rella 

aimant (m) globulaire 
ou spherique 


Krizik -Solenoidenkerne 
(m pi) 

H Krizik*s bars 

noyaux (m pi) [de sole- 
noide] de Krizik 


magnetischer Kompen* 
sator (m) 

(* magnetic compensator 
compensateur (m) 
magne tique 


magnetischer Faden (m) 
filament (in) of magnetic 
to matter 

illament- (m) ou filet (m) 
magne tique 

Rogclungsmagnet (m) 

II regulating magnet 
aimant (m) rAgulateur 


pasHoirfcpHo HaMarHH* 
H6HHUH MarHIITT, (m) 
magnete (m) uniforme- 
mente magnetizzato 
iman(m) uniformemente 
imanado 


Aojironojiiociihift Mar* 
HHTB (m) 

magne te(m) megapolare 
imAn (m) megapolar 

KOpOTKOOO.UOCHiaft MOT- 
HHTL (rn) 

magnete (m) brachio- 
polare 

iman (m) braquipolar 

CJIOHCHUfl (CJIOHCTLlft) 
Mar hhtl (m) 
magnete (m) a l&mine 
imAn (ro) hojeado 


MarHHn>(m ) <n* HKopeMi* 
(apMaTypofi) 
magnete (m) arm a to 
imAn (m) arm ado_ 

HKopb (m) lapMaTypa (f): 
MarHHTa 

armatura (f) di magnete 
armadura (!) de iman 

c<t>epHHecKifi MarHHn> 

(m) 

magnete (ra) sferieo 
imAn (m) esfArico 


cepAe^HUKn (ra pi) ajw 
cojieHOHztOBi* K HI li¬ 
ana K a 

nuclei (m pi) di sole* 
noide di Krizik 

micleos (m pi) de sole- 
noide de Krizik 

MarHHTHHft ypaBHnTe.it 
(m) (KOMneHcaTopa. 

(ni)) 

compensator (m) mag- 
netico 

compensador (m) mag* 
nAtioo 


MarHHTHan hhtl (0 
lilamento (m) magnetico 
fllamento(m) magnAtico 


pery.iiipy»mift Mar- 
hhtl (m) 

magnete (m) regolatore 
iman (m) regulator 
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Induktionsschirm (in) 
induction sheath 
ecran (m) inductif 

anormaler Magnet (in) 
abnormal magnet 
aimant (m) anormal 


Paramagnetismus (m) 
paramagnetism 
paramagnetismo (m) 

Diamagnctismus (m) 
diamagnetism 
diamagnetismo (m) 


diamagnetische Folari- 

tat (f) 

diamagnetic polarity 
polarity (f) diamagne- 
tique 


Feilichtkette (f) 
chain of iron filings 
chaine (f) de limaille 


Fixierung (f) dee Kraft- 
linlenbildes 

fixing of the magnetic 
figures 

fixage (m) du spectre on 
fantome magndtique 


magnetische Schrift (f) 
magnetic writing 
Venture (f) magn^tique 


magnetoptisch (adj) 
magneto-optical (adj) 
magn£to*optique (adj) 


magnetische Torsion (f) 
(eines vom elektri- 
schen Strom durch- 
flossenen magnetic 
schen Eisendrahtes) 
magnetic torsion 
torsion (f) magn£tique 
(d’un fll de for aiman- 
te, traverse par la 
cour&nt dlectrique) 

magnetischer Theodo- 
lith (m) 

magnetic theodolite 
theodolite (m) magne- 
tique 


magnetiaches Photo¬ 
meter (n) 

magnetic photometer 
photom£tre (m) magne- 
tique 


f 



IT 


aaiuuTa (f) otl BaaiiM- 
HOft HHAYKuiH t 

schermo im) induttivo 
pantalla (f) imiuctiva 

aHopMajLbHLift MarHirrb 

(m) o 

magnete (m) anormale 
iman (m) anormal 

nap&MarHHTKi3Mi> (m) 
paramagnetismo (m) 3 

paramagnetismo (m) 

jxiajiarHHTHBjrL (ml 
diamagnetismo (in) 4 
diamagnetismo (m) 

AiaMarmiTHaa nojinpu- 
aaijia (f) 

polarity (f) diamagne- - 
tica 

polaridad (f) diamagne- 
tica ^_ _ 

U'tiib (f) ii3T> onnjiom> 
catena (f) di lima turn 6 
cadena (f) de limaduras 

(pHKcnpoBaHie (n) (aa- 
Kpi^njieuie (n)) cnen- 
Tpa chjiobwxt. mmift 

(jlHUifi CILTb) 

flgsazione(f) dello spettro / 
magnetico 

fljacidn (f) del diAgrama 
de las lineas de fuerza 


MarHHTHMfi inpHthrL (m) 
scrittura (f) magnetica $ 
escritura (f) magnetica 


MarHnTo-oriTHHecKift 
magneto-ottico (agg) u 
magneto-dptico (adj) 


narHHTHoe npyHenieCn) 
(HaMarHU'ieHHoft me- 
jrhsHofl npoBOJiOKH, no 
KOTOpofl npOXOAHTb 10 
TOKh) 

torsi one (f) magnetica 
torsidn (f) magnetica 


MarHRTHblfi TeOAOJIHTB 

( m ) 11 

teodolito (m) magnetico 
teodolito (m) magnetico 


MarHHTblfi (|)OTOMeTpi> 

(m) 

fotometro(m) magnetico 
fotdmetro(m) magnetico 


12 


82 
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elektromagnetUche Ka- 

none (f) 

l electro-magnetic gun 
canonfm) electromagne- 
tique 


aieKrposarHHTBaH 

nymRa 

cannon© (m) elettro- 
magnetico 
caribn (m) electro¬ 
magnet! co 


Magnetophon (n) 

3 magnetophone 
magnetophone fm) 


xarHHTH<tK>ffi> (m) 
magnetofono (m) 
magnetdfono (m) 


magnetiacher Fokus (m) 
3 magnetic focus 

foyer (m) magnetlque 


MarHHTHwfl <{>OKyci» Cm* 
foco (m) magnetico 
loco (m) magnetico 


4 


magnetise he Hauptlage 

(f) 

magnetic main position 
position (f) magnetlque 
principale 


maBHoe no-ioiKeme (n) 
vr vr MarHHTa 

9 _!_L posizione (f) magnetica 

jjt ' principale 

posicldn (f) magnetica 
principal 


erste Hauptlage (f) 
first main position 
premiere position (f) 
principale 


zweite Hauptlage (f) 

6 second main position 
deuxi£me ou seconde 
position (f) principal© 


magnetische Zwischen- 
lage (f) 

magnetic intermediate 
7 position 

position (f) magnetlque 
interm rtdialre 


nepBoe r.iaBHoe ncmo- 
HceHie (n) 

prima posizione (f) prin¬ 
cipale 

prim a posicidn (f) prin- 
cipal _ 

BTopoe masHoe nouio- 
Mteme (n) 

seconda posizione (f) 
principale 

secnnda podcidn (f) 
principal 


npoMeHtyTOHHoe nojxo- 
HteHie (n) varHHTa 
posizione (f) magnetica 
intermedia 

poslcldn (f) magnetica 
intermedia 


- M ^'(CQ8) 


magnetische Ausgloich- 
inethode (f) 

magnetic balance me- 
H thod 

m^tliode (f) de compen¬ 
sation nmgnetique 


magnetische Schwin- 
gungsmethodo (f) 
magnetic oscillation 
9 method 

method© (f) d’oscillation 
nmgnetique 

magnetische Torsions- 
wage (f) 

magnetic torsion ba¬ 
lance 

balance (f) de torsion 
magnet ique 



MarHHTHLifi KoxneHca- 
iUOHHuft cnoco(fr» (m): 
neTo;n»(m) cpaBHemn 
metodo (m) di com pen- 
sazione magnetica 
m6todo (m) de compen- 
sacidn magnetica 


cnocofo (m) (MeTOji>(m)) 
narHHTHMXT> KOJieda- 
Hifi 

metodo (m) di oscilla- 
zione magnetica 
m^todo(m) de oscilacidn 
magnetica 


xarHBTHue KpynuB- 
Hue Brfccu (m pi) 
bilancia (f) di torsione 
magnetica 

balanza (f) de torsibn 
magnetica 
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erdmagnetischer Zu- 
st&nd (m) 

earthmagnetic state 
dtat (m) magn^tique 
terrestre 


Magnetisierung(f) durch 
die Erde 

magnetisation by earth 
almantation (f) par la 
terre 


Erdmagnetismus (m) 
terrestrial magnetism 
magn£ ti sme(m) terrestre 


erdmagnetisohe Kraft (I) 
telluric magnetic force 
force (f) magngtique 
terrestre 


magnetisches Moment 
(n) der Erde 
magnetic moment of the 
earth 

moment (m) magngtlque 
terrestre on de la terre 


erdmagnetische Inten¬ 
sity (f) 

terrestrial intensity 
intensity (f) du magne- 
tisme terrestre 


magnetischer Erdpol(m) 
magnetic earth-pole 
pole (m) magn£tique 
terrestre 


m agnetische Erdkarte (f) 
magnetic chart or map 
mappemonde (f) magn6- 
tique 


erdmagnetische Kurve 

(0 

earthmagnetic curve 
courbe (f) magn£tique 
terrestre 


erdmagnetisches Ele¬ 
ment (n) 

earthmagnetic element 
61£ment (m) magnetique 
terrestre 


cocTOHHie (n) seMHoro 
MaruHTHaMa 
stato (m) magnetico 
terrestre 

estado (m) magnetico 
terrestre 


HaiiarHHHHBaHieCn) aeM- 
HlUn> M&rHHTH3MOin> 
magnetlzzazione (f) per % 
la terra 

imanacidn (f) por la 
tierra 


aeMHofl MarHHTH3in> (m) 
magnetismo(m)terrestre 3 
magnetlsmo(m)torrestre 

CHJia (f) seMHoro Mar- 
HHTBSMa 

forza (f) magnetica ter- 4 
restre 

fuerza (0 magnetica te¬ 
rrestre 


MarHHTHBlfi MOM6HTT> (m) 
aeiuiH 

momento(m) magnetico - 
terrestre o della terra 
momento (m) magnetico 
terrestre 6 de la tierra 


Hanpn>KeHie(n) seMHoro 
xarHHTH3Ma 

intensity (f) del magne- 6 
tismo terrestre 

intensidad (f) del mag- 
netismo terrestre 

aexHofi MarHHTHufl no- 
jaocb (m) 

polo (m) magnetico ter- 7 
restre 

polo (m) magndtico te¬ 
rrestre 

narHHTHaH KapTa (f); 
Kapia aexuoro xar- 
HHTnaMa 

mappamondo (m) o pla- 8 
nlsferio (m) magnetico 

mapamundi (m) magn£- 
tico _ 

KpnBUH (f pi) aexHoro 
MarHBTH3Ma 

curva (f) del magne- 9 
tismo terrestre 

curva (f) del magne¬ 
tism o terrestre 


ajiexeHTu (m pi) aexHoro 
xarHHTH3Ma 
elemento (m) magne- 
tico 

elemento (m) magnl- 
tico 
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Equatorial (adj) 
l aequatorial (adj) 
Equatorial (adj) 


aquatoriale Lage (f) 

2 equatorial position 
position (f) equatoriale 


Achsiale Lage (f) 

3 axial position 
position (f) axiale 


magnetischer Aquator 

(m) 

4 magnetic equator 
equateur (m) magne- 
tiqne 


astronomischer Meridi¬ 
an (m) 

o astronomical meridian 
mEridien (m) astrono- 
mique 


magnetischer Meridian 

(m) 

6 magnetic meridian 
meridien (m) magnE- 
tique 


magnetischer Azimut 
7 (m) 

magnetic azimut 
azimut (m) magnEtique 

magnetische (lestirn- 
weite (f) 

x magnetical amplitude 
amplitude (f) magnEti- 
que d’un astre 

a^bjnormaler Enlstrom 

(m) 

o abnormal earth current 
courant (m) tellurique 
anormal 

ex trapolare Region (f) 
10 extrapolar region 
rEgion (f) extrapolaire 


Vertikalkomponente (f) 
des Erdmagnetismus 
vertical component of 
11 the earth's magnetisjn 
composante (f) verticale 
du inagnEtisine ter- 
restre 


3KBaT0piaJO»BUfi 
equatoriale (agg) 
ecu a to rial fad]) 


3KBaTopiajn>uoe no.io- 
xceHie (n) 

posizione (f) equatoriale 
posicidn (f) ecuatorial 

nojio>KeHie (n) ocii; 
aKciajiLHoe no;io- 
meHie (n) 

posizione (f) assiale 
posicidn (f) axial 

MarHHTHUft 3KBaTOp r B 

(ml 

equatore (m) magnetico 
ecuador (m) magnetico 


acTpoHOMHnecKifi vepn- 
Aiain> (m) 

meridiano (m) astro no 
mico 

meridiano (m) astrono- 
mico 

MarHHTHufi Mepiuiaui* 
(m) 

meridiano (m) magne¬ 
tico 

meridiano (m) magne¬ 
tico 

x&rHHTHuft aniiMyrbfm) 

azimut (m) magnetico 

azimut (m) magnetico 


MaruumaH aMiLiirryua 
(f) CBrfeTM.ia 

amplitudine (f) magne- 
tica 

amplitud (f) magnEtica 

aHopxajLbHuil 3eMH0fl 
TOKT> (m) 

corrente (f) tellurica 
anormale 

corriente (f) teldrica 
anormal 

Birfcno.TiocHoe npo- 
CTpaucTBO (n) 

zona (f) estrapolare 

zona (f) extrapolar 

BepTH KEJILH&H COCTa- 

Bjiajouxan (f) (cjiaras>- 
maa (f)) aeMiioro aar- 
HHTuana 

componente (f) verticale 
del magnetismo ter- 
restre 

componente (f) vertical 
del magnetismo ie- 
iTestre 
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Horizontalintensit&t (!) 
horizontal intensity 
intensity (f) horizontale 


erdmagnetische Inkll- 
nation (f) 

terrestrial magnetic 
inclination 

inclinaison (f) magn^ti- 
que terrestre 


westliche Dekli nation (f) 
western declination 
declinaison (f) occiden- 
tale, declinaison (f) 
k l’ouest 


Deklinationskarte (f) 
declination chart 
carte (!) de declinaison 


Polaranrora (f) 
aurora polaris 
aurore (!) polaire 


ndrdliche Aurora (f), 
Nordlicht (n) 
aurora borealis 
aurore (f) boreale ou 
du nord 


siidliche Aurora (f), 
Sudlicht (n) 
aurora australis 
aurore (f) australe ou 
du sud 


Aurorallcht (n) 
auroral light 
lumiere (!) anrorale ou 
de VanTore 


Aurorasturm (m) 
auroral storm 
tern pete (!) aurorale ou 
de 1'aurore 


Aurorastrom (m) 
auroral stream 
courant (m) auroral ou 
de 1'aurore 

Auroraring (m) 
auroral coronae (pi) 
anneau (m) auroral ou 
de 1'aurore 


Aurorabogen (m) 
auroral arch 
arc (m) auroral ou de 
T Aurore 


ropB3ouTaju>Haa cocTa- 
BJunontaa (f) (cjiaraio- 
maa (!)) Hanp«>Keeifl l 
intensity (!) orizzontale 
intensidad (!) horizontal 

HaKJioHeHie (n) aeuHoro 

M&THHTH3Ma 

inclinazione (f) del mag- 
netismo terrestre * 

inclinacidn (f) del mag- 
netismo terrestre 

aana;moe cKJiOHeme (n) 
declinazione(f) occiden- 
tale 3 

declinacidn (f) occiden¬ 
tal 

KapTa (f) cKaoHemft 
carta (!) di declinazione 4 
carta (!) de declinacidn 


noanpHoe cimiie (n) 
aurora (!) polare 5 

aurora (!) polar 


trfcBepHoe curaie (n); (bi> 
crfeBepHofi Pocciii:) 
cnoaoxT, (m) 6 

aurora (!) boreale 
aurora (!) boreal 


lOHCHoe ciHHie (n) 
aurora (!) australe 7 

aurora (!) austral 


cB'ferb (m) no:mpHaro 
ciaHia 

luce (!) dell’ aurora 
luz (!) de la aurora 

M&rHHTHafl 6ypa(!) noAT* 
BJiiHHiem> no.iapHaro 
ciflHIH 

tempesta (!) dell’ aurora 
tempestad (!) de la 
aurora 

noTOKi. (m) no.iHpaaro 
cumin 

corrente (!) dell’ aurora 
corriente (f) de la aurora 


KOJibuo (n), odpaayeMoe 
uojiapHuin, ciflHiearL , 1 
anello (m) dell’ aurora 
anillo (m) de la aurora 

ayra (!) uojiapiiaro 
cumin 12 

arco (m) d’aurora 
arco (m) de la aurora 
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Auroraband (n) 
j auroral band 
1 band© (f) auroral© ou de 
l’aurore • 


Aurorablitz (m) 
s auroral flash 

Eclair (m) auroral ou de 
Taurore 


akliuische Kurve (f), 
Akline (f) 

3 aclinic line, acline 
acline (f), courbe (!) ou 
ligne (!) aclinique 


aklinlsch (adj) 
4 aclinic (adj) 
aclinique (adj) 


agonische Kurve (f), 
Agone (!) 

6 agonic line, agone 
agone (f), courbe (!) ou 
ligne (!) agonique 


agonisch (adj) 
6 agonic (adj) 
agonique (adj) 


Kordlichtmagnetiamu8 

(m) 

7 auroral magnetism 
magnetism© (m) de l’au- 
rore bor^ale 


Schwankungen (! pi) oder 
Variationen (! pi) des 
s Erdmagnetismus 
° magnetic variations (pi) 
variations (! pi) du mag- 
n6tisme terrestre 


zyklische Schwan¬ 
kungen (f pi) der 
magnetischen Kraft 
p cyclic variations o! the 
magnetic lorce 
variations (! pi) cy- 
cliques de la !orce 
magnltlque 


zuf&llige Schwankungen 
(f pi), Sttirungen (fpl) 
accidental variations 
10 (pi) 

variations (! pi) acciden- 
telles, perturbations 
(!pl) 


jieHTa t (!) nojmpBaro 
ciamH 

banda (!) deiraurora 
cinta (!) de la aurora 


6ucrpoe HairfeHeuie (n) 
m» nojinpHoirB drain 
fulmine (m) dell' aurora 
rayo (m) de la aurora 


aiuiHHH'iecKafl kphb&h 
(!); MarHHTHiiifi 8KBa- 
Top's (m) 

curva (!) aclinica 
curva (!) aclinica 


aKJIHHHHeCKifi 
aclinico (agg) 
aclinlco (adj) 


aroHajn>HaH juraia (!) 

(icpHBaH (!)) 
linea (!) agonica 
linea (!) agdnica 


aroHinecHifl 
agonico (agg) 
agbnlco (adj) 


MarHHTirairB (m) cfenep- 
Haro drain 

magnetismo(m) delTau- 
rora boreale 
magnetismo (m) de la 
aurora boreal 


HairhHeHiH (n pi) (Ba- 
piauin (f pi)) aeimoro 

MaTHHTH3Ma 
variazioni (! pi) del ma¬ 
gnetismo terrestre 
variaciones (! pi) del 
magnetismo terrestre 


UHKJiH^ecidfl Koaedama 
(n pi) (Bapiauia (! pi), 
HsirhHeHiH (n pi)) aar- 

HHTHOfl CHJIU 

variazioni (fpl) cicliche 
della forza magnetica 
variaciones (fpl) cicli- 
cas de la fuerza mag- 
n£tica 


CJiynaftHUH eapiauui 
(f pi) (B03HymeHin 
(m pi), nepTypdaaiH 

(l pD) 

variazioni (fpl) acciden¬ 
tal!, perturbazionl(f pi) 
variaciones (fpl) acci¬ 
dentals, perturbacio- 
nes (fpl) 
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t&gliche magnetische 
Schwankungen (fpl) 
dally magnetic varla- 

tiOQB (pi) 

variations (fpl) magn£- 
tique quotldiqnnes 


j&hrliche magnetische 
Scbwankungen (fpl) 
annual magnetic va¬ 
riations (pi) 
variations (fpl) magn£- 
tiques annuelles 


s&knlare magnetiache 
Schwankungen (fpl) 
secular magnetic varia¬ 
tions (pi) 

variations (fpl) magn£- 
tiques slculaires 


Ausbreitung (f) der elek- 
tromagnetischen St6* 
rungen 

propagation of electro¬ 
magnetic perturba¬ 
tions 

propagation (f) des per¬ 
turbations glectro- 
magn^tiques 


Erdinduktor (m) 
earth-inductor 
inducteur (m) de terre 


Nordh&lfte (f) der Nadel 
north-half of the needle 
moitte (f) nord de l'ai- 
guille 


SiidhAlfte (f) der Nadel 
south-half of the needle 
moitte (f) sud de l'ai- 
guille 


Kompafldeflektor (m) 
(von Thomson) 
Thomson's deflector 
d^flecteur (m) de Thom¬ 
son 


Stdrung (f) der Magnet- 
nadel 

disturbance of the 
needle 

perturbation (f) de Pai- 
guille a!mant6e 


CyTOHHbLH XaTHHTHUH 
KOJiedamH (m pi) 
(nairhHeHiH (m pi), 
Bapiauin (f pi)) t 

variazioni (f pi) magne- 
tiche quotidiane 
variaciones (f pi) magn£- 
ticas quotidianas 

enceroAHua MarHBTHua 
KOJiedaHia (n pi) 
(nsirhHeHiH (n pi), Ba- 
piauin (fpl)j a 

variazioni (f pi) magne- 
tiche annuarie 
variaciones (fpl) ma- 
gn^ticnR anuales 

B^KOBUH MarHHTHUB 
KOJiedaHia (n pi) 
(Hanrhiieiiia (n pi), 
BapiaiUH (f pi)) 
variazioni (fpl) magne- 3 
tiche secolari 
variaciones (f pi) magnl- 
ticas secnlares 

pacnpocTpaHeHie (n) 

3 Jie KTpOMaTH ITTRbl XT> 
B 03 MymeHift (nepTyp- 
6 auifi) 

propagazione (f) delle 
perturbazioni elettro- 4 
magne tiche 

propagacidn (f) de las 
perturbaciones elec* 
tromagn£ticas 


aexHofl iiHAYKTop'b (m) 
induttore (m) di terra 5 
inductor (m) de tierra 


cissepHaH no.ioBiiHa (f) 
CTpl>JiKH (himiu) 
meta (f) nord dell’ago t) 
mitad (f) norte de la 
aguja _ 

lOXCHaH IIOJIOBHH& (f) 
CTp'fejIKH (himiu) 
meta (f) sud dell' ago 7 
mitad (f) sur de la 
_aguja_ 

KoxnacHufl Ae<t>JieK- 
Topi> (m) Tomcoh& 
deflettore (m) di Thom¬ 
son 8 

deflector (m) de Thom¬ 
son 

B03MymeHie (n) (nepTyp- 
tiauia (f)) MarHHTHoA 

CTpii-IKH 

perturbazione (Rail’ago 9 
magne ti co 

perturbacidn (f) de la 
aguja i man ad a 
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elektromagnetische 
Rotation (f) 

l electromagnetic rota¬ 
tion 

rotation (f) <*lectro- 
magn£tique 


Rotationsapparat (m) 

2 rotation apparatus 
appareil (m) d>e rotation 


Magne ti si erung(f) durch 
den Strom 

magnetisation by cur- 

3 rents 

aimantation (f) par le 
courant 

elektromagnetische An- 
ziehung (f) 

. electromagnetic attrac- 

4 tion 

attraction (f) ^lectro- 
magn^tique 

Saugmagnet (m) 

5 sucking-magnet 
aimant (m) suceur, 

aimant (m) aspirant 


Scharnierelektromag- 
net (m) 

0 hinged electromagnet 
£lectro[aimant] (m) a 
oharniere 


einseitig bewickelter 
Elektromagnet (m) 

7 club-foot electromagnet 
electro: aimant] (m) boi- 
teux 


Elektrizitiit (f) 

8 electricity 

electricito(f), energie (f) 
^lectrique 

olcktrisch (adj) 

& electric (adj) 
elcctrique (adj) 


elektrisoh werdon (v) 

10 to become electric 
s*£lectriser (v) 

elektrisclie Kraft (f) 

11 electric force 
force (f) 61ectrique 


aaeKTgoii&rHHTHoe »pa- 
meHie (n) 

rotazione (f) elettro- 
magnetica 

rotacidn (f) electro¬ 
magnetics 

BpamaTeJiLHHbifl tij?h- 
6opb (m); poTauiOH- 
h tift annapan* (m) 

apparecchio (m) di rota¬ 
zione 

aparato (m) de rotacion 

HaMarHiiqHB&Hie (n) to- 
KOMT> 

magnetizzazione (f) per 
la corrente 

imanacldn (f) por la co- 
rriente 


3J10KTpOMarHHTHO6 IipH- 
THHceHie (n) 
attrazione (f) elettro- 
magnetica 

atraccidn (f) electro- 
magnetica 

npHcacuBaiomifi nar- 

HH Th (m) 

magnete (m) aspirante 
imAn (m) aspirante 

mapunpiiuft 3JI6KTP0- 
MaruHTb (m) 
elettromagnete (m) a 
cerniera 

electroimdn (m) de 
chamela 

noAKOBoo6pa3Hwfl 
3JieKTpoMarmm> (m) 
CT> OOMOTKofi Ha OJ- 
Hom> no-uoefe 
elettromagnete (m) ad 
avvolgimento unila- 
ter&le 

electroiman (m) con 
arrollamiento unila¬ 
teral 


3JieKTpHHeCTB0 (n) 
elettricitA (f) 
electricidad (f) 

ajiempiiHecKift 
elettrico (agg) 
el6ctrico (adj) 


HB3.1 eKTp 1130 B-ftTbCH 
(-LIBaTLCH) 
elettrizzarsi (v) 
electrizarse (v) __ 

ajieKTpHHecKaa enjia (f) 
forza (f) elettrlca 
fuerza (f) etectrica 
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elektrizitiiterzeiigend 
'adj), elektrizit&t- 
erregeud (adj) 
eletroganeous 
dectrogEne (adj) 


3.ieKTJ)0B036yAHTeJIl»* 

Ht.lft 

elettrogeno (agg) 
eleetrdgeno (adj) 


positive ElektrJzitat (f) 
positive electricity 
electricity (f) positive 


negative Elektrizititt (f) 
negative electricity 
Electricity (f) negative 


glcichnamige Elcktri- 
zitilt (f) 

electricity of same sign 
electricity (f) de meme 
iiom 


ungleichn&mige Elektri- 
zitat (f) 

electricity of opposite 
sign 

Electricity (f) de nom 
contra! re 


dynamische Eiektrizit&t 

( 1 ) 

dynamic electricity 
electricity (f)dynamique 


Elektrodyn&mik (f) 
electrodynamics (pi) 
Electrodynamique (f) 


induzierte Elektrizititt 

(0 

induced electricity 
Electricity (f) induite 


strahlende Elektrizitat 

( 1 ) 

radiating electricity 
Electricity (f) rayon- 
nan te 


no-iOHCHTe-TMioe ajiert- 
TpHHeCTBO (n) 2 

elettricita (f) positiva 
electricidad (f) positiva 


oTpnuaTejibHoe ajieK- 
TpireecTBO (n) 
elettricita (f) negativa 
electricidad (f) negativa 


OAHOHMeHHOe ajieKTpu- 

MecTBO (n) 

elettricita (f)dello stesso 
nome 4 

electricidad (f) del mis- 
mo nombre 

paauonMeHHoe a.iOK* 
TpH T ieCTBO (n) 
elettricita (f) di nome _ 
contrario ° 

electricidad (f) de nom¬ 
bre contrario 


^HHaMHHecKoe ajien- 
TpHHeCTBO (n) 
elettricita (f) dinamica 
electricidad (f) dinAmica 


dJieirrpojxH h aMHKa (f) 
elettrodinamica (f) 7 

electrodinamica (f) 

HHAYKTIipOBaHHOe 
ajieKTpHHecTBO (n) * 

elettricita (f) indotta 9 

electricidad (f) indncida 


jiyrnicroe dJieirrpH- 
necTBO (n) 9 

elettricita (f) raggiante 
electricidad (0 radiante 


galvanische Eiektrizit&t 

(f) 

galvanic electricity 
Electricity (f) galvanique 


Beriibrungselek trizi tat 

(f) 

contact electricity 
electricity (f) de contact 


rajiBBaHHMecKoe 3JieK* 
TpHHeCTBO (n) 
elettricita (f) galvanica *0 
electricidad (f) galva¬ 
nica 


KOHTaKTiioc a.ieKTpn- 
HecrRO (n) 

elettrlcitk (f) di con- ^ f 
tatto 

electricidad (f) de con- 
tacto 
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tierlsche Elektrizlt&t (f) 
l animal electricity 
Electricity (f) animale 


MagnetoelektriziUtt (f) 
a magneto-electricity 
magnEtoElectricitE (f) 


Klek trizi tats verteilung 

(f) 

o distribution of electri- 
3 city 

distribution (f) de l’Elec- 
tricitE 


Elek trizi t&tsverlust (m) 
leakage of electricity 
4 dEperdition (f) d’Electri- 
citE, perte (f) d’Elec- 
tricitE 


Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit (!) der 
Elektrizit&t 

ft propagation-velocity of 
electricity 

vitesse (!) de propa¬ 
gation de V Electricity 


Elektriziltttsquelle (!) 

6 source of electrification 
source (!) d’ElectricitE 


Elektrisierung (!) durch 
Infiuenz 

~ electrification by influ- 
' ence 

electrisation (!) par in¬ 
fluence 


Elektrisierung (f) durch 
Druck 

# electrification by pres¬ 
sure 

Electrisation (f) par pres- 
sion 


DruckelektrlzitAt (!) 
electricity produced by 
pressure 

electricity (f) engendree 
par ]>ression 


MCHBOTHOe dJieKrpHHeCT- 
bo (n) 

elettricitk (!) animale 
electrlcidad (!) animal 


MarHHToaieKTpHHecTBO 

(n) 

magnetoelettricltk (0 
magnetoelectricidad (!) 


pacnpe^kjieHie(n) aneK- 
. TpHMeCTBa 

distribuzione (!) del- 
l’elettricitt 

distribucibn (!) de la 
electrlcidad 


noTepn (!) ajieKTpH- 
necTBa 

perdita (!) d’elettricitii 
pErdida (!) de electri- 
cidad 


CKopocn* (!) pacnpocT- 
paHeuin ajiempH- 
necTBa 

velocita (!) di pro pa - 
gazione dell’elettri- 
cita 

velocidad (!) de propa- 
gacibn de la electri- 
cidad 


HCTOHHHKH (m pi) 3JieK- 
TpHHeCTBa 

sorgente (!) di elettri- 
cita 

origen (m) de electrlci¬ 
dad 


ejieKTpHaauin (!) repeal* 
aiiimie 

elettrizzazione (!) per 
influenza 

electrizacibn (!) por in- 
fluencia 


3JieKTpii3auiH (!) ona- 
rieirb 

elettrizzazione (!) per 
pressione 

electrizacibn (!) por pre- 
sibn 


'a-ieKTpHHecTBO (n), woa- 
dywjaeMoe c>fcaTie)n> 
elettricita (!) per pres¬ 
sione 

electricidad (!) por 
presibn 
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Elektrlalerung (f) durch 
Verdunstung 
electrification by eva¬ 
poration 

Electrisation (f) par Eva¬ 
poration 


anelektrischer Kfirper 
(m) 

non-electric body 
corps (m) anElectrique 


elektrisch beansprucht 
(adj) 

electrically strained 
(adj) 

sublssant ou qui subit 
un effort Electrique, 
soumis ou qui est sou- 
mis a un effort Electri- 
que 


elektrlsche Elastizit&t (f) 
electric elasticity 
Elasticity (f) Electrique 


aktiniscbe Elektrizit&t 

(f) 

actino-electricity 
Electricity (!) actinique 


a^eKTpnaaiUH (f) ncna- 
peHiem> 

elettrizzazione (!) per t 
vaporizzazione 
electrizaciEn (!) por eva- 
poraciEn 

MeHaoaeKTpiiaoBaHHoe 
npoBOAHmee rkuo (n) 2 
corpo (m) anelettrico 
cuerpo (m) anelEctrico 


no^BepHcemUiifi ;rfeftcT- 
buo anempH^ecKoft 

CHJLbl 

sollecitato (agg) per 3 
sforzo elettrico 
su Jeto (adj) E un esfuerzo 
elEctrico 


8JieKTpn t iecKaH ynpy- 
rocTb (!) 

elasticity (!) elettrica 
elasticidad (!) elEetrica 


aKTHHO&KeKTpHHeCTBO 

(n) 

attino-elettricita (!) 
electricidad (!) actinica 


elektrischer Resonator 
(m) 

electric resonator 
rEsonateur(m)Electrique 


elektrische Resonanz (!) 
electric resonance 
rEsonance (!) Electrique 


Hertzscher Resonator 
(m) 

Hertz resonator 
rEsonateur (m) de Hertz 


Atomelektrizit&t (!) 
atomic electricity 
Electricity (!) atomique 



Kristallelektrizitat (!) 
durch ErwErmen Oder 
Abktihlen, Pyroelek- 
trizitat (!) der Kristalle 
pyroelectricity of 
crystals 

pyroElectricitE (!) de9 
cristaux, electricite (!) 
engendrEe par chauf- 
!agc ou refroidisse- 
ment de eristaux 


8.ieKTpHMecKiff peao- 
HaTopi> (m) 

risuonatore (m) elettrico h 
resonador (m) elEctrico 


8;ieKTpH4ecKiii peao- 
HancTa (m) 

risonanza (!) elettrica 
resonancia (!) clEctriea 


pcaoHaTopii (m) rep-rua 
risuonatore (m) di Hertz 8 
resonador (m) de Hertz 


STOMHOe BJieKTpHHeCTBO 

(D) g 

elettricita (!) atomica * 
electricidad (!) atEmica 


nHpo8.ieKTpnHecTBO (n) 
KpHCTaJIJIOBT* 

piroelettricitk (!) dei cri- 10 
stall! 

piroelectricidad(!) de los 
cristale8 
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Pyroelektrizit&t (f) 

1 pyroelec tricity 
pyroelectricity (!) 

pyroelektrisch (adj) 

2 pyroelectric (adj) 
pyroeiectrique (adj) 

Piezoelektrizititt (f) 

3 piezoelectricity 
piezoelectricity (f) 

piezoelektrisch (adj) 

4 piezoelectric (adj) 
piezoeiectrique (adj) 

Photoelcktrizitat (!) 

6 photoelectricity 
photoelectricity (f) 

photoelektrisch (adj) 

6 photoelectric (adj) 
photoclectrique (adj) 

Pflanzenelektrizit&t (f) 
plant electricity 

7 electricity (!) v^gctale ou 

des plan tea 

hydroelektriach (adj) 

8 hydroelectric (adj) 
hydroeiectrique (adj) 

elektrisclie Wirkungen 
0 (f Pi) 

‘ electric effects (pi) 
actions (f pi) eiectriques 

Unterbrechungsschlag 

(m) 

break shock 

10 commotion (!) ou choc 
(m) de rupture (en 
eiectrotherapic) 

Induktionsfunke (m) 

U induction spark 

etiucelle (!) d’inductlon 


elektrische Wiirme (!) 
12 electric heat 

chaleur (!) yiectrique 


galvanisches Gliihen (n) 
1 galvanic glowing 
incandescence (!) gal- 
vanique 

dielektrische Neben- 
wirkung (!) 

/4 dielectric secondary 
action 

action (f) di£lectrique 
secondaire 


nnpoaJieicrpHHecTBo (n) 
piroelettricita (!) 
piroelectricidad (!) 

DHpoawieKTpiraecKi fl 
piroelettrico (agg) 
piroeiyctrico (adj) 

m>e3oaJieKTpimecTBO (n) 
piezoelettricita (!) 
p iezoelectricidad (!) 

nbeaoaieKTpmecKi ft 
piezoelettrico (agg) 
piezoelectrico (adj) 

<t>oT03JieKTpe*iecTBo (n) 
fotoelettricita (!) 
fotoelectricidad (!) 

tfroToaiieKTpH'iecKift 
fotoelettrico (agg) 
fotoeiyctrico (adj) 

pacmTe-iLHoe ajieKTpe- 
necTBO (n) 

elettricitk(!)dclle piante 
electricidad (!) de las 
plantas _ 

rnApoajieKTpuHecKi ft 
idroelettrico (agg) 
hidroeiyctrico (adj) 

3^eKij)inecKifi jhft- 
cTBin (n pi) 
azioni (f pi) elettriche 
acciones (fpl) electricas 

TOJin§KT> (m) npH paa- 
MUKaHiH 

colpo (m) di rottura 
golpe (m) de ruptura 

HHityKuioHHaH HCKpa (!) 
scintilla (!) d’induzione 
chispa (!) de induccidn 

3.ieirrpiiHecKa>i TeiuiOTa 
(!); Tenjio (n), pa3BH- 
BaeMoe 3JieKTpn- 
MecTBom* 

calore (m) elettrico 
calor (m) el^ctrico 

ra-iLBaHnqecKoe kh- 
jieHie (n) 

incandescenzA (!) gal- 
van ica 

incandescencia (!) gal- 
vanica 

nodoqHoe (BTopirmoe) 
At*ftcTBie (n) 
effetto (m) dielettrico 
secondario 

e!ecto (m) dielcctrioo 
secundario 
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dlelektrische Nach- 
wirkung (f) 
dielectric fatigue 
fatigue (f) diElectrique, 
action (!) diElectrique 
secondaire 


elektrisches Verhalten 
(n) 

electric behaviour 
maniEre (f) de se corn- 
porter au point de 
vue Electrique 


elektrischerZustand (m) 
electrical state 
Etat (m) Electrique 


Schw&chung (f) des elek- 
trlschen Zustandes 
weakening of the 
electric state 
affaiblissement (m) de 
l'Etat Electrique 

Zittercels (m) 
si lari us 

ailure (f) Electrlque, 
malaptErure (!) 


Zitterroche (m) 
electric ray, Raia Tor¬ 
pedo 

torpille (f) (poisson) 

Zitteraal (m) 

Surinam eel, Gymnotus 
elec trie us 

gymnote (m). anguille (f) 
Electrique 

elektrische Ausdehnung 

(*> 

electric expansion 
dilatation (!) Electrique 

elektrisches Aquivalent 

(n) 

electric equivalent 
Equivalent(m)electrique 


Erhaltung (!) der Elek- 
trizititt 

conservation of electri¬ 
city 

conservation (!) de 
1’ElectricitE 


AianeirrpHHecKoe no* 
cjrfe^feftcTBie (n) 

eflfetto (m) della carica 
rimanente o della pe- 1 
netrazlone della ca¬ 
rica 

fatiga (!) dielEctrica 

OTHomeHie (n) kt» 

CTBunrb BJieKTpHne- 
CTBa 

modo (m) di procedere 
dal punto di vista 2 
elettrico 

modo (m) de compor- 
tarse desde el punto 
de vista elEctrico 


ajieKTpHMecKoe coctoh- 
Hie (n) 

stato (m) elettrico 
estado (m) elEctrico 

ocvia&ieme (n) ajieKTpn- 
^ecKaro cocTOHHin 
indebolimento (m) dello 
stato elettrico 
debilltacibn (!) del 
estado elEctrico 


dJieKTpnqecKifl comt> (m) 
siluro (m) elettrico 5 
malapteruro (m) 


rmocb (m); ajieirrpH- 
necKifl cnart (m) 
torpedine (!) 
torpedo (m) 


ajieKTpnnecKiii yropt 
(m); iumhotl (m) 
gin no to (m) [elettrico] * 
anguila (!) elEctrica 


ajieKTpnHecKoe pacnin- 
peme (n) 

dilatazione (!) elettrica 8 
dilatacibn (!) elEctrica 

ajieKTpimecKift aKBHBa- 
jightt. (m) 

equivalente(m)elettrico # 
equivalente(m elEctrico 


coxpanenie (n) ajieKTpn- 
^ecTBa 

conservazione (f) del- 
Telettrlcitk 

conservacibn (!) de la 
electricldad 
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Elektro&kustik (f) 
l electro-acoustics (pi) 
eiectroacoustique (f) 


elektrische Zerstreuung 

2 (f > 
electric dissipation 

dispersion (f) eiectrique 


elektrischeErschbpfung 

(*) 

3 electric exhaustion 
gpuisement (m) eiec- 
trique 


Elektroyitalismus (m) 
4 electro-vitalism 
electro vitalisme (m) 


Elektrobiologie (!) 
6 electrobiology 
eiectrobiologie (f) 


elektrokapillar (adj) 

6 electro-capillar (adj) 
eiectrocapillaire (adj) 


elektrische Festigkeit (f) 
7 electric strength 

resistance (f) k la de¬ 
charge eiectrique 


elektrische Brechung(f) 
8 electrical refraction 
refraction (f) eiectrique 


elektrische Dififerenz (f) 
9 electric difference 
difference (f) eiectrique 


Ather (m) 
io ether 
ether (m) 


Licht&ther (m) 

11 light ether 

ether (m) lumineux 


Athertheorie (f) 

12 ether theory 

theorie (f) de Tether 

Kontftkttheorie (f) 
ts contact theory 

theorie (f) de contact 


Potentialtheorie (f) 

14 potential theory 

theorie (f) du potentiel 


dJieKipoaKycniKa (f) 
elettroacustica (f) 
electroactistlca (!) 


a.ieicrpHHecKoe paacfea- 
Hie (n) 

dispersione (f) elettrica 
dispersion (!) eiectiica 


ajeKTpnqecKoe ncTome- 
Hie (n) 

vuotamento (m)elettrico 
agotamiento (m) elec- 
trico 


8JieKTpoBBTa->iH3)n> (m) 
elettrovitalismo (tn) 
electrovitalismo (m) 


aneKTpodioJioriH (f) 
elettrobiologia (f) 
electrobiologla (!) 


aneKTpoicanHJiHpmfi 
elettrocapillare (agg) 
electrocapilar (adj) 


conpoTHBJieHie (n) a,ieic- 
TpmecKOMy paapmy 
resfstenza (f) alia sc&rica 
elettrica 

resistencia (f) £ la des- 
carga eiectrlca 


ajieicrpHBecKoe npeaoit- 
jieme (n) 

rifrazione (!) elettrica 
refraccidn (!) electrica 


SJieKTpHHecKaH paa- 

HOCTB (f) 

differenza (!) elettrica 
diferencia (!) electrica 


3(J)HpT> (m) 
etere (m) 
eter (m) 


CFfcTOBOft 3(J)HpT> (m) 
etere (m) luminoso 
eter (m) luminoso 


Teopia (!) 3<bHpa 
teoria (!) dell’etere 
teoria (!) del eter 


Teopin (!) KOHTaKTOin> 
teoria (!) del contatto 
teoria (!) de contacto 


Teopia (!) noTeHuiajioai* 
teoria (!) del potenzi&le 
teoria (!) del potencial 
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Einfluidumtheorle (f) 

1 ‘one-fluid** theory 
theorie (!) monoflui- 
dique ou du fluide 
unique_ 


Zwelfluidatheorie (f) 
“two-fluid" theory 
theorie (f) bifluidique ou 
des deux fluides 


photoelektrische Kraft 

(!) 

photoelectric force 
force (f) photoeiectrique 

Thomson aches Ph&no- 
men (n), Thomson- 
scher Effekt (m) 
Thomson’s effect 
effet (m) [de] Thomson 

Spannungserhdhung (f) 
durch Kesonanz 
increase of voltage due 
to resonance 
survoltage (m) par re¬ 
sonance, augmenta¬ 
tion (f) de tension ou 
de voltage par reso¬ 
nance 


mole kill are Anziehung 

© 

molecular attraction 
attraction (f) moiecu- 
laire 


eioseitige Anziehung (f) 
lateral attraction 
attraction (f) unilateral 


atomlsche Anziehung (f) 
atomic attraction 
attraction (f) atomique 


elektrische Adhislon (f) 
electric adhesion 
adhesion (f) eiectrique 


elektrische Absorption 

, (0 

electric absorption 
absorption (f) eiectrique 


Teopi/l (f) OAHOft [8JI6K- 
TpHHeCKOft] HCBAKOCTH t 
teoria (f) monofluidica 
teoria (f) monofluidica 


TeopiH (f) AByn* [ojieK- 
TpmeCKHXL] JKHAKO- 
crefl 

teoria (f) del due fluidl 2 
teoria (f) de los dos 
fl didos 


({) 0 T 08 AeKTpHHeCKaH 
ciuia (f) 

forza (f) fotoelettrica 3 
fuerza (f) fotoeiectrica 


HBJieuie (n) Tomcohs 
effetto (m) [dil Thomson 4 
efecto (m) [de] Thomson 


noBumeHie (n) Hanpa- 
HceHiH peaoHaHcom> 
sopravoltaggio (m) per 
risonanza 5 

aumento (m) di tensione 
por resonancia 



MOJieKyanpHoe npHTH- 

weHie (n) ^ 

attrazione (f) molecolare 
atraccidn (f) molecular 


oAHOCTopoHuee npHTfl- 
nceiiie (n) 

attrazione (f) unilaterale 7 
atraccidn (f) unilateral 


aTOMHoe npHTH>KeHie(n) 
attrazione (f) atomica 8 
atraccidn (f) atdmica 


ajieKTpHHecKoe cufcn- 
jieme (n) 

adesione (f) elettrosta- 9 
tica 

adesidn (f) electric a 

norjiomeHie (n) (Hanon- 
JieHie (n)) aAenTpu- 
aeci*Ba 

assorbimento (m) elet- 10 
trico 

absorcion (f) eldctrica 


Kontaktwixkung (f) 
contact-action 
action (f) ou effet (m) 
de contact 


,rfcflcTBie (n) KOHTaKTa 
azione (f) di contatto // 
accidn (f) de contacto 
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elektrisches Gleichge- 
j wicbt (n) 

electric equilibrium 
dquilibre (m) dlectrique 


elektrisches Fluidum 
y (n) 

electric fluid 
fluide (m) £lectrique 


galvanisches Fluidum 

(n) 

galvanic fluid 
fluide (m) galvanique 


elektrokapillare Er- 
scheinungen (fpl) 

4 electro-capillar pheno¬ 
mena (pi) 

phdnomenes (m pi) 
dlectrocapillaires 


optogalvanische Reak- 
tion (f) 

£ opto-galvanic reaction 
reaction (f) optog&lva- 
nique 


elektrische Fluoreszenz 
(!) 

6* electric fluorescence 
fluorescence (f) dlec- 
trique 


dielektrische Polari¬ 
sation (f) 

7 dielectric polarisation 
polarisation (f) didlec- 
trique 


aiempimecKoe parao- 
fffccie (n) 

equilibrio (m) elettrico 
equilibrio (m) electrico 


^leHTpunecKaa >kha- 

KOCTh (f) 

fluido (m) elettrico 
fliiido (m) electrico 


rajiLBaHnuecKaH jkha- 
kocti> (!): rajiBBaHH- 
necKiil dotokt* (m) 
fluido (m) galvanico 
fltiido (m) galvanico 


3;ieKTpOKanHJIHpHMH 
HBJieaiH (npl) 
fenomeno (m) elettro- 
capillare 

fendmeno (m) electro- 
capilar 


onTorau»BaHix HecKan 
peaicuifl (!) 

reazione (f) otto-galva- 
nica 

reacciones (f pi) dptico- 
galvanic as 


dJieKTpuHecKOH <}>jtyo- 
pecueHiuH (f) 
fluorescenza (f) elettrica 
fluorescencia (!) eldc- 
trica 


Aia.ieKTpHMecKaH uojui- 
pHBauui (!) 

polarizzazione (!) dielet- 
trica 

polarizacidn (!) dieldc- 
trica 


elektrischeVerdunstung 

(!) 

8 electric evaporation 
evaporation (!) 41ec- 
trique 


ajieicrpHHecKoe nena- 
peme (n) 

vaporizzazione (!) elet¬ 
trica 

evaporacidn (!) eldctrica 


Synchronreaktanz (!) 

9 synchronous reactance 
reactance (!) synchrone 


ciiHxpoHHaH peaKiUH (!) 
reattanza (!) sincrona 
reactancia (!) sincrdnlca 


negative Oszillation (!) 
10 negative oscillation 
oscillation (!) negative 


DTpuuaTejibHoe 
Game (n) 


Kane- 


oscillazione (!) negatlva 
08 cilacidn (!) negativa 



1313 


elektrischer Nebol (m) 
electric fog 

brouillard (m) Glectrique 


galvanischer Ge- 
schmack (m) 
galvanic taste 
saveur (f) ou gout (m) 
galvanique_ 


Entlader (m) mit Glas- 
grifTen 

discharger with glass 
handles 

excitateur (m) k 
mancbes de verre 


Oberflftchendlchte (f) 
surface density 
density (f) superflcielle 
ou de surface 


Oberfl&chen8pannung‘(f) 
surface tension 
tension (!) superflcielle 
ou de surface 

gegenseitige Selbst- 
abstofiung (f) 
mutual sell-repulsion 
selfrdpulsion (!) mutu- 
elle, autor£pulsion (f) 
mutuelle 


Elektroskopie (f) 
electroscopy 
yiectroscopie (f) 


Kapillarit&tsstrom (m) 
capillary current 
courant (m) de capil¬ 
larity 


gemeinsamer Strom (m) 
Joint current 
courant (m) commun 


diakritischer Strom (m) 
diacritical current 
courant (m) diacritique 


Absorptionsstrom (m) 
absorption current 
courant (m) d’absorp- 
tion 


Achsialstroni (m) 
axial current 
courant (m» axial 

II 


ajieKTptmecKift TyMam> 

(m) # 

nebbia (f) elettrica 1 

niebla (!) el^ctrica 

rajibBaHinecKift BKy<n> 

(m) * 

sapor© (m) galvanico 
sabor (m) galvanico 


paapfUHHKi, (m) co 

CTeKJIHHHUMH pyH- 
KELUB 

scarlcAtore (m) a ma- 3 
nubri di vetro 
desc&rgador (m) con 
puiios de vidrio 

iioBepxHocTHaa iliot- 

HOCTb (!) 4 

deusita (!) superflciale 
densidad (f) superficial 

noBepxHocTHoe Hanpa- 
Hieme (n); uanpante- 
uie Ha noBepxiiocTH 5 
tepsione (!) superflciale 
tension (!) superficial 


B3aiiMiioe caatooTrajiKH- 
same (n) 6 

autoripulsione (!) mutua 
autorepulsion (!) mutua 


ajieKTpocKonm (!) 
elettroscopia (!) 7 

electroscopia (!) 

Tom* (m), HRjmiomiflcH 
npH a.ieKTpoKanHJiHp- 
hwxt> HfueHiflxi* 8 

corrente (!) capillare 
corriente (!) capilar 


odmifl tojcl (m) 
corrente (!) comune 
corriente (f) comiin 


TOKh (m) AianpHTH- 
Mecnifl 

corrente (!) dlacritica 
corriente (!) dlacritica 


toici. (in) noiYiomeHm 
corrente (!) d’assorbi- 
mento tl 

corriente (!) de absor- 
cidn 

ocoHoft toki» (m); tokt, 
in. uanpaKieHii! ocn 
corrente (f) assiale 
corriente (f) axial 

83 
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atomische Strdme (mpl) 
t atomic currents (pi) 
courants (mpl) ato- 
mlquea _ 


physiologische Strdme 

(m pi) 

# action currents (pi) 
courants (mpl) physio- 
logiques 


Amperesche [Elemen- 
tar-J Strdme (m pi) 
Amperian elementary 
3 currents (pi) 

courants (m pi) [616men- 
tairesj d'Amp6re 


Kreisstrom (m) 

4 circular current 
courant (m) circulaire 

reduzierte L&nge (!) 
eines Leiters 

r reduced length of a con- 
0 doctor 

longueur (!) r^duite d*un 
conducteur 


Ausbrei tungs wider* 
stand (m) 

6 diffusion resistance 
resistance (!) de diffu¬ 
sion 


Ausbreitung(f) des 8tro- 
mes 

7 diffusion o! the current 
propagation (!) du cou- 
rant 


parallels leitende Flft- 
chen (f pi) 

parallel conducting sur- 
3 faces (pi) 

surfaces (f pi) conduc¬ 
ts ces parallel© s 


parallels 8tromkreise 
(m pi) 

3 parallel circuits (pi) 
circuits (m pi) parall£les 

Stromreson&nz (!) 
to current resonance 
resonance (f) du courant 

Stromverschiebung (f) 
u current displacement 
1 deplacement (m) de cou¬ 
rant 


aTOimue tokh (mpl) 
correnti (!pl) atomiche 
corrien tes (! pi) atdmicaa 


<pH3iojiorHHecKie tokh 
< mpl) 

correnti (fpi) flsio- 
logiche 

corrien tes (fpl) flsio- 
ldgicas _ 

tokh (m pi) Ajmepa; 
aaeMeHTapme toko 
A imepa 

correnti (f pi) elemen- 
tari d’Ampere 
corrientes (! pi) elemen- 
tares de Ampere 

KpyroBofl tokt> (m) 
corrente (!) circolare 
corriente (!) circular 


npHBejt^HHaH AAHHa (!) 
npoBOAa 

lunghezza (!) ridotta 
d’un conduttore 
longitud (!) reducida de 
un conductor 


conpoTH&ieHie (n) pac- 
npocTpaheHUo 

resistenza (!) di diffu- 
sione 

resistencia (!) de difu- 
si6n ______ 

pacnpocrpaHeHie (n) 
TOKa 

diffusions (!) della cor¬ 
rente 

difusidn (!) de la corri- 
ente 


napajuiewiLHUH npoBo- 
AHmiH iuiomaAH (fpl) 
superflei (! pi) condut- 
trici parallele 
superficies (f pi) conduc- 
toras paralelas 

napajuiejibuhifl irfenn 
(fpl) 

circuiti (mpl) pasalleli 
circuitos (mpl) parale- 
los _ 

peaoHaHCb (m) Tona 
risonanza (!) di corrente 
resonancia (!) de co¬ 
rriente__ 

CABHrb (m) TOKa 
spostamento (m) di cor¬ 
rente 

desplazamiento (m) de 
corriente 
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Bewegungsstr0me(m pi) 
currents (pi) of motion 
courants (m) de motive- 
ment 


gekreuzte Strtime (m pi) 
crossed currents (pi) 
courants (mpl) crolses 
ou qui se croisent 


hypothetische 8tr6- 
mungsrichtung (f) 
assumed direction of 
flow of current 
sens (m) hypothgtique 
ou suppose d’un flux 


teilweiseUnterbrechung 

(*> 

partial disconnection 
interruption (f) partielle 

ungleichfdrmige Ver- 
teilung (f) des Stromes 
non-bomogeneous di¬ 
stribution of current 
repartition (f) ou distri¬ 
bution (f) non-uni¬ 
form© du courant 


Zei ikons tan te (f) eines 
Stromkreises 
time-constant of a cir¬ 
cuit 

constant© (f) de temps 
d'un circuit 


geschlossene Schleife (f) 
closed loop 
boucle (f) ferm6e 


Gleichm&Aigkeit (f) des 
Stromes 

continuity of the current 
uniform! ti (f) du cou¬ 
rant 


Kurzschlutt (m) 
short-circuit 
court-circuit (m) 


Stromkreis (m) mit Erd- 
riickleitung 

earth circuit, grounded 
circuit 

circuit (m) k re tour par 
la terre ou k retour 
terrestre 


TOKH (mpl) ABKHCOHiH 

correnti (f pi) di movi- 
mento l 

corrientes (fpl) de mo- 
vimiento 


nepeKpeniHBax>naecH 
tokh (mpl) 9 

correnti (f pi) incrociate 
corrientes (f pi) cruzadas 


npeAno-iaraeMoe nanpa- 
BJieHie (n) noTona 
senso (m) ipotetico di 
un flusso 

sentido (m) hipotetico 
de un flujo 


HacniHHufl (napuiaju»- 
Hufl) nepepuFL (m) . 

interruzione (f) parziale * 
interrupcidn (f) parcial 


HepaBHoirkpHoe pac- 
npeA'kieHie (n) TOKa 
distil buzi one (f) inuni- 
forme della corrente 6 
distrlbucidn (f) non uni- 
forme de la corriente 


nOCTOHHHaH (f) BpexeHH 
irfenn 

costante (f) di tempo di 
un circuito 

constant© (f) de tiempo 
de un circuito 


aaKpuTaa (aaMKHyTaH) 
neTAH (f) 

laccio (m) chiuso 
lazo (m) cerrado 


paBHOirkpiiocTB (f) Tona 
uniformity (f) della cor¬ 
rente 8 

uni form 1 dad (f) de la 
corriente 


KopoTKoe 3anHKaHie 
(n); aaMunaiiie Ha ko- 
pOTKOe u 

corto-circuito (m) 
circuito (m) corto 


irfeiub (f) ct. BoaBpanxe- 
mewb tokh no aejuri; 
circuito (m) a ritorno 
terrestre 

circuito (m) con retomo 
terrestre 


as* 
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elektrostatischer Strom¬ 
kreis (m) 

i electrostatic circuit 
circuit (m) £lcctrosta- 
tique 


a.ieiapocTaTinecKaH 
irfciiB (f) 

circuito (m) elettrosta- 
tico 

circuito (m) electro- 
estatico 


galvanischer Stromkreis 
(m) 

2 galvanic or voltaic cir¬ 

cuit 

circuit (m) galvanique 

imgeschlossenen Strom- 
kreis 

3 closed cicuited 

en circuit ferra6; dans 
un circuit feme 


unvollstftndiger Strom- 
4 kreis (m) 

incomplete circuit 
circuit (m) incomplet 


Stromelement (n) 

5 element of current 
£16mcnt (m) de courant 


Stromkreiselement (n) 

6 element of the circuit 
616ment (m) d'un circuit 


Stromnetz (n) 

7 network of currents 
r£seau (m) de cou- 

rant[s] 

zueinander geneigt 
stehende Stromkreise 

8 (m pi) 
oblique circuits (pi) 
circuits (mpl) obliques 

Ampersches Gestell (n) 
y Ampere'8 table 

support (m) d’Ampere 


Stromfaden (m) 

10 current streamlet 
filament (m) de courant 

Autokonduktion (f) 

11 autoconduction 
autoconduction (f) 

Art (f) der Fortpflanzung 
des Stromes durch 
einen Stromkreis 
method of propagation 
through a circuit 
inode(ra) de propagation 
du courant dans un 
circuit 


raju>BaHH<iecKafl trfeni>(f) 
circuito (m) galvanico 
circuito (m) galvanico 


n uaxKHyTofi irfciixi 
nel circuito chiuso 
en el circuito cerrado 


HenojfH&A irfcnb (f) 
cor to* circuito (m) in- 
completo 

circuito (m) corto in¬ 
complete 

aneateHTb (m) tokb 
elemento(m) di corrente 
elemento (m) de co- 
rriente 

irtni* (f) ajieMeura 
elemento (m) di un cir¬ 
cuito 

elemento (m) de un cir¬ 
cuito 


ckTb (f) TOKa 
rete (f) di corrente 
red (r) de corriente 



nepeKpeuufBaK>miHca 

U'feUH (f pi) 

circuiti (mpl) obliqui 
circuitos (mpl) oblicuos 


npH6opi> (m) Axnepa 
tavolo (m) d 'Ampere 
tabla (f) de Ampere 


.iHHin (f) Tona 
filamento (m) di cor¬ 
rente 

fil&mento (m) de co¬ 
rriente 

aBTonpoBOAfmocTB (f) 
autoconduzlone (f) 
autoconduccidn (f) 

cnocoth* (m) pacnpocr- 
paneHLa Tona kl Erkrm 
modo (m) di propaga- 
zione della corrente in 
un circuito 

modo (m) de propaga- 
ci6n de la corriente 
en un circuito 




Amperes Theorie (f) 
Ampere’s theory 
theorie (f) d'Amp^re 
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Teopia (!) Amiepa 
teoria (!) di Ampere 1 
teoria (!) de Ampere 


getrennte Letter (m pi) 
separated conductors 
(PD 

conducteurs (m pi) s£- 
par^s 

multiple Kesonanz (f) 
multiple resonance 
resonance (!) multiple 


elektrischer Widerstand 
(m) der Luftleere 
electric resistance of 
the vaccuum 
resistance (f) yiectrlque 
du vide 


kalorimetrische Lei- 
tungsf&hlgkeit (f) 
calorimetric conduc¬ 
tivity 

conductivity (!) on con- 
ductibility (!) calori- 

m6 trig ne_ 

asymmetrischer Wlder- 
stand (m) 

assymetrical resistance 
resistance (!) asyme- 
trique ou dissyme- 

trique_ 

physikalische Energie (!) 
physical energy 
energie (!) physique 

atomische Energie (!) 
atomic energy 
energie (!) atomique 


Prinzip (n) der Erhal- 
tung der Energie 
principle of the con¬ 
servation of energy 
principe (m) de la con¬ 
servation de r^nergie 


Lichtniiihle (!) 
radiometer 
radiometre (m) 


dunkle Wttrme (!) 
obscure heat 
ohaleur (!) obscure 


OTjrkjn>HL(e npOBO^HHKH 

(m pi) (npoBoaa (m pi)) 
conduttorf (m pi) sepa- * 
rati 

conduc tores (m pi) se- 
parados 

MHoroKpaTHuft peao- 
HaHC’b (m) 3 

rlsonanza (!) multipla 
resonancia (!) m&ltiple 

3JieKTpHMecKoe conpo- 
TUBJieHie (n) paap'fc- 
Hc^Huaro npocrpaHCT- 
na 

resistenza (!) elettrica 4 
del vuoto 

resistencia (!) eiyctrica 
de vacio 



KajiopHMeTpHHecKaa 
npOBOAHMOCTb (!) 
conducibl)it& (!) calori- 
metrica 

conductibilidad (!) ca- 
lorim6trlca 


HeciiMMCTpirnioe (acitM- 
MeTpnmioe) conpoTHB- 
JieHie (n) 6 

resistenza (!) asimme- 
trica 

resistencia (!) aslmytrica 

dmaiiuecKaa anepriji(f) 
encrgia (f) flsica 7 

energia (!) fisica 

aTOMHaa aHepria (!) 
energia (!) atomica 8 

energia (f) atoinica 

sanoiTb (m) (npiiHUHirb 
(m))coxpaneuia aaep- 
riw 

principio (m) della con- 
servazione del- 9 

l'energia 

principio (m) de la con- 
servacidn de la 
energia 


pa,nioMeTpT> (m) 
radiometro (m) to 

radidmetro (m) 


T^MHaa (OeauirhTHaa) 
TeiuxoTa (1) 
cal ore (m) oscuro 
calor (m) obscuro 
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leuchtende W&rme (f) 

1 luminous heat 

ch&leur (f) lumlneuse 


W&rmeerregung (f) 

9 production of heat 
production (f) de chaleur 


Energiezerstreuung (!) 
s dissipation of energy 
* dissipation (f) de l'ener- 
gie 


syncbrone Watt (n pi) 

4 synchronous watts (pi) 
watts (m pi) synohroneB 

Schwingungsmittel- 
s punkt (m) 

centre of oscillation 
centre (m) d*oscillation 
Hertzscbc Schwingung 
(f) 

6 Hertz oscillation 
onde(f) hertzienne,oscil* 

lation(f) hertzienne 

oszillatorlscher Funke 

7 (m) 
oscillating spark 
6tincelle (f) oscillatolre 

dunkler Raum (m) 

8 dark space 
espace (m) obscur 

Becquerelstrahlen (m pi) 

9 Becquerel rays (pi) 

* rayons (mpl) [de] Bec¬ 
querel 

lichtaussen dender Oder 
lichtemi ttierender 
Stoff (m) 

10 light emitting substance 
substances (f pi) lumi- 

neuses ou gmettant de 
_la lumi^re 

strahlcnder Stoff (m), 
strahtende MAterie (f) 

11 radiating matter 
mature (f) radiante ou 

rayonnante 

Anziehungspunkt (m) 

19 centre of attraction 
centre (m) d’attraction 


CB'feTOB&H T6IUOT& (f) 

calore (m) luminoso 
calor (m) luminoso 

Boa6y>KAeHie (n) Tewa; 
odpaaoB&Hie (n) Ten* 

JIOTbl 

produzione (f) di calore 
produccidn (f) de calor 

paacfcHHie (n) (yTeHKa 
(f)J aHeprin 
dissfpazione (f) del* 
l’energia 

disipacidn (f) de la 
energla _ 

CHHxpoHHBie Barru 
% (m PD 
watt (m pi) 8incroni 
ratios (m pi) sinc r6nlcos 

ueHTjn. (m) KOJiedaHiff 
centro (m) d'oscillazione 
centre (m) de oscilacidn 


BO-mu (fpl) TepTua 
oscillazione (f) hertziana 
oscilacidn (f) hertziana 


KOJiedjnomaHCH HCKpa(f) 
scintilla (f) oscillatoria 
chispa (f) oscilatoria 

tSmhoc noirtmeuie (n) 
spazio (m) oscuro 
espacio (m) obscuro 

jiynn (mpl) BeKKepeJiH 
raggi (m pi) [di] Bec¬ 
querel 

rayos (m pi) [de] Bec¬ 
querel 

BemecTBa (npl), acnyc- 
KaioutiH jivto cB*kra 
soBtanze (fpl) lnminose 
substancias (fpl) lumi- 
nosas 


jtyHHCToe(H3Jiy i ia]omee) 
BemecTBO (n) 
materia (f) raggiante 
materia (f) rad 1 ante 

ueHTpx (m) npHTHiseHifl 
centro (m) di attrazione 
centro (m) de atraccidn 


Antikathode (f) &HTHK&TOjn> (ni) 

13 anti cat lb: ode anticatodo (m) 

anticat[b]ode (f) anticatodo (m) 
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Anodenlicht (n) 
anodal light 
lumiEre (f) anodique 


Maxwells Einheitssole- 
noid (n) 

Maxwell’s unit solenoid 
solEnoide (m) unite de 
Maxwell 


elektromagnetische 
Theorie (f) des Lichtes 
electromagnetic theory 
of light 

theorie (f) Electrom&g- 
ndtique de la lumiEre 


Lichthhlle (f) des In- 
duktionsfunkens 
luminous envelope of 
the induction spark 
gaine (f) lumineose de 
ritincelle d’lnduction 


Funkenspektrum (n) 
spectrum of sparks 
spectre(m) des Etincelles 


Aureole (f) des Induk- 
tionsfunkens 
aureola of the induction 
spark 

aurEole (f) de l’Etincelle 
d’induction 


Lichtwirkung (f) der 
elektrischen Eotla- 
dung 

luminous effect of an 
electric discharge 
action (f) lumineuse ou 
effet (m) lumineux de 
la dEcharge electrique 


elektrischeEntladung (f) 
in verdiinnten Qasen 
electric discharge in 
rarefied gases 
dEcharge (f) Electrique 
dans les gas raxEflEs 


Teslastrdme (m pi) 
Tesla currents (pi) 
courants (m pi) do Tesla 


CB^ueHie (n) y aHOAa 
luce (f) anodica / 

luz (f) anddica 


M&KCBejuifl eAHHHita (*) 
coJieHOH.ua (m) 
solenoide (m) unit* di 
Maxwell 

solenoide (m) unidad 
de Maxwell 


njieinpoMarHRTHaa 
Teopiii (f) cirfcTa 
teoria (f) elettromagne- „ 
tica della luce 
teoria (f) electromagne- 
tica de la luz 


CB'fcTonpo3pa , iHaH 060 - 
.lORKa (f) HHAyKuioH- 
HOft BCKPU 

inviluppo (m) lumlnoso 
della scintilla d’indu- 4 
zione 

envoltura (f) luminosa 
de la chispa de in- 
duccldn 


cneKTpi, (m) Hcicpi* 
spettro (m) delle scin- 
tille * 

espectro (m) de las 
chispas 


opeojrb (m) HHAyKltiOH- 

HOft RCKpU 

aureola (f) della scin¬ 
tilla d’induzlone 
aureola (f) de la chlspA 
de induccldn 


CRkTOBoft adxheKrb (m) 
3jieKTpH4ecKaro pa3- 
PRAa 

azlone (f) luminosa della 7 
8carica elettrica 
accidn (f) luminosa de 
la descarga elEctrica 


3-ieKTpHHecKiA paapn^'b 
(m)m> paapt./KeuHux'b 
raaaxx 

scarica (f) elettrica nei 8 
gas rarefattl 
descarga (f) electriea en 
los gases rariflcado9 

tokh (m pi) Tecjia 
correnti (f pi) di Tesla 9 
corrientes (I pi) de Tesla 
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Nachgltihen (n) der luft- 
entleerten R6hre 
1 after-glow of exhausted 
1 bulb 

Incandescence (f) r6si- 
duelle du tube k vide 


Teslalampe (f) 

9 Tesla lamp 

lampe (f) d e Tesla 
Franklinscbe Rohre (f), 
Pul shammer (m) 

3 Franklin’s pipe 

bouillant (m)ou tube(m) 
boullleur de Franklin 


Qeisslersche Rbhre (f) 
4 Geissler tube 

tube (m) [de] Geissler 


Crookessche Itdhre (f) 
6 Crook©*s tube 

tube (m) [de] Crookes 


Hittorfsche Rohre (f) 

6 Hit tort’s tube 

tube (m) [de] Hit tort 

Vakuumrdhre (f) 

7 vacuum tube 
tube (m) k vide 


V&kuumrdhrenlicbt (n) 
8 vacuum-tube light 
lumi£re (f) des tubes a 
vide 


Effluviographie(f), Pho¬ 
tographic (f) durch 
dunkle Entladungen 

'J effluviography 

effluviographie (f); pho- 
tographie (f) par les 
effluxes 

Lumineszenz (f), Leuch- 
ten (n) gewisser Sub- 
stanzen unterderaEin- 

10 fluB von elektrisclien 
Strahlungcn 

lundnisoence 
luminescence (f) 
olektrische Korrosion (f) 
der Anode 

1 1 electric corrosion of the 

anode 

corrosion (f) 61cetrique 
de l’anode 


ocraTOUHoe K&JieHie (n) 
TpydKH ct* 6e3Boa- 
Aynnruirb npocroaH- 

CTBOlTb (nyCTOTOB) 

incandescenza (f) resi¬ 
dua del tubo a vuoto 
incandescencia (f) resi- 
dua del tubo en vaclo 
jzanna (f) Tecjia 
lampada (f) di Tesla 
lampara (f) de Tesla 

<t>paHKJIHHOBl> KHUH- 
THJIbHHKT* (m) 

bollitore (m) di Franklin 
tubo (m) de Franklin 


Tpydna (f) Teflcc-iepa: 

reiccJiepoBa Tpy6tca 
tubo (m) ai Geissler 
tubo (m) de Geissler 


KpyKCOBa Tpydica (f); 

Tpydna Kpynca 
tubo (m) di Crookes 
tubo (m) de Crookes 

TpyOna (fj Furropcba 
tubo (m) di Hittorf 
tubo (m) d e Hittorf 
Tpydna (f) cbpa3p'fe)K6H- 
hwmt> npocTpaH- 

CTBOBTb 

tubo (m) a vuoto 
tubo (m) de vaclo 
CBrfeueHie (n) bt» Tpydicfe 
(Tb paap'b>KeHHUin» 
upocTpa u ctbomt. 
luce (f) dei tubi a vuoto 
luz (f) de los tubos en 

vaclo __ 

a<J>(i>-iK>Biorpa(t>ifl (f); 
d)OTorpa<t)iHlflnocpeA- 
cTuoich TnxiixT* paa- 
pajtOBi. 

efnuviografla (f): foto- 
grafla (f) per gli effluvi 
efluviografla(f); fotogra- 
fla (f) por los efluvios 


juoMHHecuemtiH (f) 
luminescenza (f) 
luminesccncia (f) 


pa:n/fcAUHie (n) aHO,ia 

ojieKTpiiMecTBOin* 
corrosione (f) elettrica 
dell’anodo 

corrosidn (f) eldctricu 
del anodo 
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positives Blischellicht 

GO 

positive brush-light 
lumfore (f) de l’aigrette 
positive 


Anziehungsmesser (m) 
attraction-meter 
attractionm<Hre (m) 


Fuukenschwttcher (m) 
spark-reducer 
affaiblisseur (m) d'£tin- 
celle 


Molekularabsto&ung (!) 
molecular repulsion 
repulsion (f) mofocul&ire 

Molekularanziehung (!) 
molecular attraction 
attraction(!)mol£culaire 


Molekulardruck (m) 
molecular pressure 
pression (!) mofoculaire 


Moleknlargewicht (n) 
molecular weight 
poids (m) mofocul&ire 


Molekularkrii!te (f pi) 
molecular forces (pi) 
forces (f pi) mofoculaires 


Molekularreibung (!) 
molecular Motion 
trottement (m) mofocu- 
lalre 

Molekularstdrung (!) 
molecular disturbance 
l>erturbation (!) ou 
trouble (m) molecu- 
laire 


Stofsmittelpunkt (m), 
Perkussionsmittcl- 
punkt (m) 

centre o! percussion 
centre (m) de percussion 

Obereinstimmung (0, 
Konsonanz (!) 
consonance 
concordance (!) 


nOJOHCHTeJBHljfl CH0H7. 

(m) carkTOBUXi, Jiyneft 
luce (!) del pennacchlo f 
positivo 1 

luz (!) de la cresta posi- 
tiva 


npudopi. (m) jyin Hairfe- 
peHifl chjhi npHTfl- 
xceHiH 

misuratore (m) dell'at- * 
trazione 

medidor (m) de la 
atraocfon 


HCKpor.iyniHTejib (m); 

HCKpoTyniHTejiL (m) 
indeboliscente (m) di « 
scintille 9 

debilitante (m) de chis- 
pas 


xo^eKy^apHoe oimi- 
KiiBaHie (n) 

rlpulsione (!) inolecolare 4 
repulsfon (!) molecular 


Moneny^npHoe npHTH- 
>KeHie (n) 

attrazione (!) molecolare 5 
atraccfon (!) molecular 


MOJieKVJiHpHoe AaBJie- 
nie (n) 

pressione (!) molecolare 
presidn (!) molecular 

xoJieKy.iHpHuft B r feci»(m) 
peso (m) molecolare 7 

peso (m) molecular 

HacTirmun (MoneKyjinp- 
hhh) cnjiw (f pi) s 

forza (!) molecolare 
!uerza (!) molecular 

MOjaeKy^apHoeTpeHie(n) 
Irizione (1) molecolare 
frotamiento (m) mole- 9 
cular 

nepTyp6au,ia (!) hblc- 
Timi> (MOJieKyjm) 
perturbazione (!) mole¬ 
colare 10 

perturbacidn (!) mole¬ 
cular _ 

ueHTp'b (m) yaapa 
centro (m) di percus- 
sione 11 

centro (m) de percusidn 

KOHCGiiaHCb uu); co- 
3 ny*rie (n) 12 

corcordanza (!) 
concordancia (!) 
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Hallsches Ph&nomen (n) 
1 Hall*8 phenomenon 
ph6nom&ne (m) do Hall 


Exosmose (!) 


2 exosmose 


exosmose (!) 


Entropie (f) 


3 entropy 


entropie (!) 



elektiische Entropie (f) 
4 electric entropy 
entropie (f) eiectrique 


absorbierende Kraft (f) 
6 absorptive power 
force (f) d’absorption 


kaplllarelektrische Be- 
wegung (f) 

6 capillary-electric move¬ 
ment 

mouvement' (m) eiectro- 
capillaire 


elektrolytische Leitung 

C0 

7 electrolytic conduction 
conduction (f) eiectro- 
lytique 


Kristallisation (f) durcli 
elektrolytische Zer- 
setzung 

crystallisation by elec- 
8 trolytical decomposi¬ 
tion 

cristallisation (f) par de¬ 
composition electro- 
lytique 


Kapillarattraktion (f) 

9 capillary attraction 
attraction (f) capillalre 


Dekrement (n) 
10 decrement 
decrement (m) 


molekulares (elektri- 
sches) Zusammen- 
1X stoflen (n) 

electric bombardment 
bombardement (m) mo 
leculaire eiectrique 

Emanation (f) 

19 emanation 
emanation (f) 


HBJieHie (n) Xojuh 
fenomeno (m) di Hall 
fendmeno (m) de Hall 


3KC0CM0CT. (m) 
esosmosi (f) 
exosmosis (!) 

dHTponin (f) 
entropia (f) 
entropla (!) 


dvieKTpnqecKan ohtpo- 
nifl (f) 

entropia (f) elettrica 
entropia (f) eiectrica 

CHJia. (!) noraomeHia: 
norjio maTevi tHan 
CHJia 

forza (f) assorbente 
fuersa (f) de absorcidn 


dJieKTpoKairajuvpHoe 
ABHHceme (n) 
movimento (m) elettro- 
capillare 

movimiento (m) electro- 
capilar 


aaeicrpojiHTn qecKan 
npOBOAHMOCTJb (!) 

conduzione (f) elettro- 
II tic a 

conduccidn (!) electro- 
litica 


KpHCTaJuraaaiQH (!) 
BCJi'bACTBie anempo- 
jiHTHHecKaro paajio- 
meuifi 

cristall!zzazi one (!) per 
decomposizione elet- 
trolitica 

cristalizacidn (f) por des- 
composicidn electro- 
lltica 


KanBJiHpHoe npHTHHce- 
Hie (n) 

attrazione (!) capillare 
atra ccibn (!) capilar 

AenpeMeHTb (m) 
decremento (m) 
decremento (m) 

craiKneauie (n) a-iew- 
TpHHeCKUXT* MOJieKyJK 
bombardamento (m) 
molecolare 

bombardeo (m) mole¬ 
cular 


8naHauiH (!) 
emanazione (!) 
emanacidn (!) 
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akustische Figuren (f pi), 
[Kundtschej Klang- 
flguren (f pi) 

Kundt’8 electrical 
figures 

figures (f pi) acoustiques 
ou de Kundt 


ajieKTpHuecidH <J>Hryp« 
(fpl; Kysurra 
figure (f pi) dl Kundt 
flguras (1 pi) de Kundt 


elektrolytische Patrone 

(!) 

electrolytic plug 
cartouche (f) eiectroly- 
tique 


aJieKTpooiHTHHecKifi na- 
ipoHT» (m) 

cartuccia(!)elettrolltica 9 
cartucho (m) electroli- 
tico 


Froschschenkelversuch 

(m) 

experiment with frog's 
legs 

essai (m) ou experience 
(f) de la grenouille 



oulitb (m) [r&JU»BaHH] 
cb npen&pHpoBaHHOH 
Horoa JiaryniKH 
sperimento (m) a coscia 
di granocchia 
experlmento (m) de las 
piemas de ranas 


a 


Froschgalvanoskop (n) 
frog-galvanoscope 
galvanoscope (m) a gre¬ 
nouille 


jiHrymanifi r&jn>BaHo- 
CKOITB (m) 

galvanoscopio(m)araua 4 
galvanoscopio (m) de 
rana 


Elektrosmose (f) 
electric osmose 
osmose (f) electrique, 
eiectrosmose (f) 


ajieKTpocMocx (m) 
osmo9i (f) elettrica 
osmosis (f) eiectrica 


schwimmendes Element 
(n) 

floating battery 
couple (m) ou element 
(m) flottant 



L 


imaBaiomifi dJieveirrb 

(m) e 

coppia (!) galleggiante 
pila (f) flotante 


thermoelektrische 
Hkrte (!) 

thermo-electric hard¬ 
ness 

durete (!) thennoelec- 
t rique 


TepMoasempn HecK&n 

TBSpflOCTb (!) 

durezza (!) termo-elet- 
trica 

dureza (!) termo-eiec- 
trica 


elektrische Spinne (f) 
Franklin's electric spi¬ 
der 

araignee (!) eiectrique 
de Franklin 


dJieKTpH'iecKift np«- 
AHJu>ntHKi>(m) 4>paHK- 
jiHHa o 

ragnatela (!) di Frank¬ 
lin 

arana (!) de Franklin 
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Met&llochromie (f), 
mehrfarbige Fttrbuug 
(f) der Metall© durch 
* Nobiliscbe Ring© 
metallochromy 
mgtallocbromie (f) 


dynamoelektrischer In- 
duktionsapparat (m) 
dynamo-electric Induc- 
* tion apparatus 

appareil(m) d’Jnduction 
dynamoglectrique 


MeTajuiozpoidH (f) 
metallocromJa (f) 
metalocromla (f) 


AHHaMoanempiniecKiA 
HHAyiaiioHHjbifl npH- 
<5opi» (m) (annapan* 
<m)) 

apparecchio (m) d’indu- 
zione dinamo-elet* 
trico 

aparato (m) de indue- 
ci6n dinamo-©l£ctrico 



Aohang 

Appendix 

Appendiee 


XVI 


Ilpn6aB4eHie 

Appendiee 

Apdndiee 


Drosselwlndungen (f pl> 
choking turns (pi) 
spires (Ipi) de reactance 


Drosselwicklung (f) 
choking winding 
enroulement (m) ou bo- 
bin age (m) de reac¬ 
tance 


Drosselspannung (f) 
choking voltage, reac¬ 
tance voltage 
tension (f) de reactance 


Drosselieldamperewin- 
dungen (f pi) 
choking field - ampere- 
turns 

amperes-tours (m pi) de 
champ de reactance 


Drosselfeld (n) 
choking field 
champ (m) de reactance 


rotierende Bfinten (fpl) 
rotating brushes 
balais (m pi) tournants 
ou rota tits 


Tropfkollektor (m) 
drop-collector 
collecteur (m) k gouttes 
[d’eau] 


BHTKH (m pl),OKa3MBak> 

mie HHAyKuioHHoe 

JtBftCTBie 1 

spire (f pi) di reattanza 
espiras (! pi) de reac- 
tancla _ 

odnoTKa (f), oKasuBa- 
foutaa nHAyiotioHHoe 
irtftcTBie 

avvolgimento (m) di v 
reattanza 

arrollamiento (m) de 
reactancia 

paauocTL (!) noTeHnia- 
jiob'l, no.Tj'HaiomaflCH 
BCjrhACTBie HHAyK- s 

uioHHaro conpoTHB- 
Jiemn 

tension© (!) di reattanza 
tensidn (!) de reactancia 

axnepBHTKn (m pi), 
oKaaunaiomie pean- 
THBHoe jhftcTBie 
ampere-giri (m pi) del 4 
campo di reattanza 
amperios-vueltas (m pi) 
del campo de reac¬ 
tancia___ 

narHHTHoe no.ie(n), ona- 
auBaiomee peaKTHB- 
Hoe,irfeficTBie 5 

campo (m) di reattanza 
campo (m) de reactancia 

BpamaiomiacH iu&tkh 

(fpi) * 

spazzole (! pi) rotative 
escobillas(! pl)rotatorias 

boahhoA [KaneJitnaTuft] 
KOJLieKTOpT. (m) 
collettore (m) a gocce ? 
d'acqua 

colector (m) de go las 
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kollektorlos (adj) 

1 without commutator 
sans collecteur 

Ventilatorschutznetz(n) 
Ian guard 

2 filet (m) protecteur ou 

de protection de ven- 
tilateur 


Ankerbaube (f) 

3 Armature-hood 

chapeau (m) d'induit 


magnetischer KAflg (m) 
4 magnetic cage 
cage (f) magndtique 


Frequenzw&ndler (m) 

5 frequency converter 
transformateur (m) de 
frequence 


8chlfipfungsma0sts b 

(m) 

6 scale of slips 
gchelle (f) de mesure du 

gllssement 

Schlupfwiderstand (m), 
Schl u pf ungswider- 
stand (m) 

7 slip-resistance 
resistance (f) de glisse- 

ment 

Scblupfvergrofierung (f) 
increase of slip 

8 augmentation (f) ou ac- 

croissement (m) de 
glissement 


Rippenmotor (m) 

9 ribbed motor 

moteur (m) k ailettes 


Fernleitungsdynamo (f) 
dynamofor transmission 
1Q over long distances 
dynamo (f) de canalisa¬ 
tion ou de ligne k 
grande distance 


6en Kojuevropa 

senza collettore 

sin colector _ 

npeAoxpaHHTeju»Haii 
CTTKa (f) BeHTHJlH- 
Topa 

rete (f) protettrice di 
ven ti la tore 

red (f) protectors de 
ventilador 

Tapejma (f) Ou ia ciqrkn* 
jieHia cepAe^HHica) 
AKOPH 

cappuccla (f) per un 
indotto 

caperuza (f) para un 
inducido 

MarHiiTHan fcrfenca (f) 
gabbia (f) m&gnetlca 
jaula (f) magnetics 

npeo6paaoBaTe.il> (m) 
HaCTOTLI 

trasformatore (m) di 
frequenza 

transformador (m) de 
frecuencia_ 

xaciUTa6i> (m) cko.ii,- 
weHifi 

scala (f) di misura dello 
scorrimonto 

escala (f) de medida del 
resbalam lento 

coupoTHBJieHie (n) jua 
yBejiHHeuiA cKOjnoKe- 
nifl 

resistenza (f) alio scor- 
rimento 

resistencia (f) al resbala- 
mlento _ 

yBejiHMeHie(n) cKO.uoKe- 
Hia 

aumento (m) dello scor- 
rimento 

aumento (m) del resba¬ 
lam iento 

ABHraTe.ib (m) ci, pe6pn- 
CTOfi nOBepXBOCTLK) 
OCTOBa 

motore (m) ad alette 
motor (m) de aletas 

BOJlbTO AOdaBOHIia a Ma- 
mHHa (f), bk.uo* iapo- 
mancA Brh (rfera juia 
noA^epMcamA Hanpa- 
HceHiA 

dinamo (f) di lines a 
grande distanza 
dinamo (f) de lines de 
gran distancia 
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unkompensierter Motor 
(m) 

non compensated motor 
moteor (m) incompense 
cm non-com pens£ 


Umwandlungsnutz- 
effekt (m) 

efficiency of conversion 
rendement (m) de trans¬ 
formation 


Drehmomen t wirku n gs- 
grad (m) 

turning-moment effici¬ 
ency 

rendement(m) du couple 
de rotation 


Drahtuntersucher (m) 
wire-tester 

v6rificateur (m) de fil 


Erdschlussanzeiger (m) 
ground detector 
indicateur (m) de [perte 
k la] terre 



HeKOMneHCHpoBaHHLid 
ABHraT6Jn» (m) 
motore (m) incompen- t 
sato 1 

motor (m) inoompen- 
sado 


nojiesHaa moiuhoctb (f) 
TpaHcc})opMauiH 
rendimento (m) di tras- 
formazione 
rendimiento (m) de 
transform acidn 


Koe<J)(t)HuieHn> (m) no- 
jie3Haro irfeficTBia (ot- 
Aana (f)) Bpamaiomaro 
MOMeHTa 3 

rendimento (m) del mo¬ 
menta di rotazione 
rendimiento (m) del mo¬ 
menta de rotacidn 

npHdopT* (m) juih ncnw- 
TaHin npoBOJiOKH 
verlficatore (m) di fllo 4 
comprobador (m) de 
alambre 


yKaaaTejit (m) aeMJia- 
Horo coodmema 
indicatore (m) di terra 6 
indicador (m) de con- 
tacto de tierra 


intermittierender Erd- 
schluss (m) 
intermittent earth 
contact (m) de terre In¬ 
termittent , contact 
(m) intermittent avec 
la terre 


Ausbrennen (n) des Feh- 
lers 

burning out a fault 
d£celer (v) le derange¬ 
ment par combustion 


Fehlerbeseitigung (f) 
removal of fault 
suppression (f) d’un 
derangement 


Ldtstellenprilfung (f) 
testing of soldering 
Joints 

essai (m) des soudures 


npepuBHCToe 3enjiRHoe 
cootimeuie (n); aemiH- 
Hoe coodiueme cb 
nepepusaMii 
contatto (m) di terra 
in term it ten te 
contacto (m) de tierra 
intermitente 


BLDKHraHie (n) c.iaduxi* 
irfecrt 

distruggere (v) il di- 
fetto bruciando 

quemar (v) el desorden 

ycTpaHeme (n) noBpenc- 
AeHiH 

soppressione (f) di un 
dlfetto 

supresidn (f) de un 
defecto 


HcntrraHie (n) cnafinif 
(irfccTa cnaa) 
saggio (m) delle salda- 
ture 

ensayo (m) de las soldA- 
duras 
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Untymmetrle (f) der 
Kommutierung 
assymetry of commuta- 

1 tion 

asym6trie (f) ou dts- 
8ym6trie (f) de la 
commutation 

Kontaktfehler (m) 

2 contact fault 
d£faut (m) de contact 

Ossannas Kreis (m) 
Oesanaa’ circle 
cercle (m) d’Ossanna 


Kabelfehlermelde- 
system (n) 
cable-fault indicator 
4 syst^me (m) divertisse¬ 
ment de derange¬ 
ments du cable 


nilfsmessung (f) 

5 auxiliary measurement 
mesure (f) auxiliaire 


Stromentweichungs- 
8ucher (m) 
leakage detector 
clierche-pertes (m) de 
cou rant 

elektrotechnischc Fa- 
brik (f) 

7 electric manufacturing 

works (f►!) 

usine (f) ^lectroteob- 
nique 

Elektrizit&tsgesellsehaft 

(f) 

8 electricity company 
soci£t£ (f) productrice 

dilectricit^ 


Kabelgesellschaft (f) 

0 cable company 
socidte (f) du c&ble 

Aktioniir (m), Aktien- 
inhaber (m) 
shareholder 
actionnaire (m) 

Fachmann (m) 
lt expert, specialist 
1 specialists (m), homme 
(m) de metier 


HeCUMKeTpnTOOCTL (f) 
KOMKyraiuH 
aaimmetria (T) della 
commutazione 
asimetrla*(f) de la con- 
mutaeidn 

noBpe>KAeuie (n) koh- 
TaKTa 

difetto (m) di contatto 
defecto (m) de contacto 

Kpvn> (m) a iarpaaiMM 
OccaHHa 

clrcolo (m) d’Ossanna 
circulo (m) de Osaanna 

CHCTeiia (f) cHniajnisa- 
oin uoBpencieHift bt> 
K& 6 e.iHxi> 

si sterna (f) d’indicazione 
dei difetti del cavo 
sistema (m) de indica- 
ci6n de las averias del 
c&ble 

BcnoMoraTejibHoe H3irk- 
peHie (n) 

mfsura (f) ausiliare 
medida (f) auxiliar 

npHdopT, (m) wist otw- 

CK&Hin yTeTOH TOKa 

cerca-perdite (m) di cor- 
rente 

buses - pgrdidas (m) de 
corriente 

aneKTpoTexHHHecKid 
a&BOA’b (m) 
offleina (f) elettrica 
ofleina (f) el£ctrica 


BJieKTpoTexHiiqecKoe 
odmecTBo (n) 
societa (f) produttrice 
d'elettricita 

socledad (f) productora 
de electricidad 

KadejitHoe odmecrao (n) 
socletii (f) pel servizio 
di cavi 

socledad (f) para el ser- 
vicio de cables _ 

RKuioHepT> (m) 
azionista (m) 
accionista (m) 

cnemajmcn» (m) 
special!8ta (m) 
especi&ll8t& (m) 
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Fachpresse (f) 
technical press 
presae (I) technique 


Fachwelt (f) 
technical world 
mopde (m) technique 


Elektrotechniker (m) 
electrician 
^lectricien (m) 


ElektroingenJeur (m) 
electrical engineer 
ing£nieur-41ectricien(m) 


Ingenieur (m) 
engineer 
ingenieur (m) 

Oberingenieur (m) 
chief engineer 
ingenieur (m) en chef 

Akquisi tionsingenieur 

(m) 

travelling engineer, re¬ 
presentative 
ing^nieur-acheteur (m), 
ingenieur (m) charge 
des acquisitions oh 
des achats 


Werkraeister (m) 
works manager 
chef (m) d’atelier 


Vorarbeiter (m) 
foreman 

contremattre (m), chef 
(m) d*6qnipe 


Hauptmaschinist (m) 
chief engineer 
m^canicien (m) en chef 

Pro]ektenbureau (n) 
estimating office 
bureau (m) des projets 


Anslfthningsweise (f) 
method of execution 
mode (m) d'execution 


Orundformel (f) 
fundamental formula 
formule (f)fondamentale 


ciieujfun>Hafl npecca (f); 
TexHHsecKie mypHa- 
Ji&i (m pi) l 

pressa (f) tecnica 
prensft (f) tecnica 

nipi> (m) cneuiajiHCTOBi> 
mondo (m) tecnico 2 

mundo (m) tecnico 


ajieKTpoTexHHKi. (m) 
elettrotecnico (m) 3 

electrot^enico (m) 

HmKeHepi> (m) - a;ieK- 
TpHKT, (m) 

ingegnere-elettricista 4 

(m) 

ingenlero (m) electri- 
cista 


HH>K6Hepi> (m) 
ingegnere (m) 5 

ingenlero (m) 

rjiaB&ufi HH>KeHepT> (m) 
ingegnere (m) [in; capo 6 
ingenlero (m) en jefe 


HHHceiiepi> (m) no kom- 
nepnecKoft nacTH 
ingegnere (m) per 
Tacquisizione 
ingenlero (m) de ad- 
quisicidn 


CTapinift (rjiaBHuft) Ma- 
cTepi> (m) 

capo-officina (m) 8 

aparejador (m), capataz 

cTapmifi patfo'rift (m) 
capo-opera!o (m) 9 

contramaestre (m) 


r.iaBHurt MammiHcrb 

(m) 10 

meccanico (m) capo 
mecdnico (m) en jefe 

npoeKTHpoBOTOoe 6iopo 

(n) 

offlcina (f) del progietti 11 
oflcinn. (f) de proyectos 

cnocofVL (m) ncnojme- 
Hin (Buno^neHifl) 
modo (m) di eseouzione 
modo (m) d© ejecucidn 

ocHOBHaa (bopiryjia (f) 
form ula(f)fondamen tale 13 
formula (f) fundamental 
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Grundgleichung (f) 
t fundamental equation 

1 Equation (f) fondamen- 
tale 


ocHODHoe ypaBHenie (n) 
equazione (f) fondamen- 
tale 

ecuacidn(f)fundamental 

Rippenguti (m) 
ribbed casting 
(operation:) coulage (m) 

2 ou coulee (f) [d'ane 
pi£ce] a ailettes; (r£- 
sultat:) fonte (f) it 
ailettes 


OTJiHBKa (f) cb pedpaMH 
getto (m) ad alette 
fundicidn (f) con aletas 

yernachlossigbar (adj), 
zu vernachl&ssigen 

3 negligible 

nggligeable (adj) 


npeHedperaeMH ft 
cne si pu6 trascurare 
que puede ser descui- 
dado 

Fertigstellungsarbeit (f) 

4 finishing work 

tray ai 1 (m)d ’ach6 Yemen t 


OKoircaTe.i&Hafl OTxfe-i- 
na (f) 

lavoro (m) di flnimento 
trabajo (m) de ultima 
mano 

betriebfertig (adj) 

6 ready (adj) to start 
pret (adj) a fonctionner 


roTOBuft KT> JVfcftCTBilO 
(m. padorfc) 
pronto (agg) a funzio- 
nare 

pronto (adj) a funcionar 

Betrieberdffnung (f) 
starting of work 

6 inise (f) en service, ou- 
verture (f) du service 


OTKpBrrie (n) ;rtftcTBi« 
messa (f) in servizlo 
puesta (f) en serricio 

regelrechter Oder nor- 
maler Betrieb (m) 

^ regular working 
' service (m) ou fontlon- 
nement (m) rggulier 
ou normal 


npaBHJibHoe (hodbc&ji>- 
Hoe) A'bflcTBie (n) 
servizio (m) o funziona- 
mento (m) regolare o 
normale 

servicio (m) 6 funciona- 
miento (m) regular 6 
normal 

tempor&re Anlage (f), 
fliegende Anlage (f) 

8 temporary plant 

Installation (f) tempo- 
raire ou volante 


BpeMeBHan ycTanoBKa 
(f); noxoAHan ycia- 
HOBKa (f) 

istallazlone (f) tempo- 
raria 

instalacldn (f) tempo- 
raria 

provisorische Anlage (f), 
vorl&ufige Anlage (f) 

9 provisional plant 
installation (f) provi- 
soire 


BpeMemaH ycr&HOBKa 
(f); npeABapirreALHaH 
ycraHOBKa (f) 
impianto (m) prowi- 
sorio 

instalacidn (f) provisoria 

Selbstangehen (n) 
self-starting 

1() autod£marrage (m), d6- 
marrage (m) automa- 
tique, mise (f) en 
marche automatique 


aBTOxaTnqecKift irycin. 

BT> xojn* (m) 
avviamento (m) auto- 
matico 

arranque(m) automatico 
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Hin- und Herbewegung 

(f) 

reciprocating motion 
mouvement (m) de va- 
©t-vient, va-et-vient 
(m), mouvement (m) 
alternate 


Innenkdhlung (i) 
internal cooling 
refroidissement (m) in* 
terieur ou interne, 
refrigeration (f) in- 
terieure ou interne 

8tillstand (m) der Ma- 
schine 

stoppage of the machine 
arret (m) ou repoB (m) 
de la machine 


Stlllsetzung (f) 
stopping 

mlse (f) au repoB, arret 

(m) 


Lm Akkord 
by the job 

aux pieces ; 4 la piece ; 
4 la t&che; 4 forfait 


Arbeiterschutz (m) 
workmen protection 
protection (f) des ou- 
vrierB 


Cnfklle (mpl) durch 
Elektrizit&t 
accidents (pi) due to 
electricity 
accidents (mpl) par 
reiectricite 


Unfallverhutung (f) 
prevention of accidents 
prevention (f) des acci¬ 
dents, protection (f) 
contre les accidents 


JCrftftedarstellung (f) 
representation of forces 
representation (f) des 
forces 


Kraftpunkt (m) 
point of application of 
a force 

point (m) duplication 
d’une force _ 

koachsial (adj) 
coaxial (adj) 
coaxial (adj), ayant le 
rnfme axe 


A9H>KeHie (n) B3a;n> u 
nnep4ff> 

movimento (m) alterna¬ 
tive 

movlmiento (m) de Ida 
y vuelta 


BHyrpeHHee oxjiawAe- 
Hie (n) 

raffreddamento (m) in- 9 
teriore 

refrigeracidn (f) interior 


6e8A^ficTBie (n) xa- 
mHHLl 

fermata (f) della mac- 3 
china 

parada (f) de la miiquina 

OCTSHOBKa (f) 
messa (f) fuorl di ser- 
vizio 4 

puesta (f) fuera de ser- 
vicio 


nonnyHHO 

k forfait o 

k tan to alzado 


s&mHTa (f) padoqHxi* 
protezione (f) degli 
operai 6 

proteccidn (f) de Iob 
obreros 

HecnacTHMe cjryqan 
(m pi) on ajiefCTpn- 
qecTBa 

accidenti (mpl) per 7 

elettricita 

accldentes (m pi) por 
electricidad _ 

orpajK^eHie (n) on, He- 
cqacTHuxT, cjiyqaeBT* 
protezione (f) contro gli 
accidenti 8 

proteccidn (f) contra loa 
accldentes 

[rpacpHuecKoe] usodpa- 
yueme (n) chjit* 
ripresentazione (f) delle 
forze * 

re presen tacidn (f) de las 
fnerzas _ 

Toqna (f) npHJioHceHifl 
chjili 

punto (m) di appllca- jo 
zione di una forza 
punto (m) de apllcacidn 

coochuA ; coBna^aiomift 
ochmu lt 

coassiale (agg) 
con el misxno eje 
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Abwicklungskurve (f) 
i evolvent 

dAveloppante (f) 


pa8B&PTK& (f) 
sviluppante (f) 
desenvolvente (f) 

logarithmischc Kurve (f) 
g logarithmic curve 
courbe (f) logarithmique 


jiorapneifHHecK&H Kpn- 
b&h (f) 

curve (f) logaritmica 
curva (f) logaritmica 

Summationflkurve (() 

3 summation curve 
courbe (f) d'addition 


KpHBaH (f) HairbHeHirt 
paaHOCTH noTeHuia- 
jiobt> ueTKjsj njiacni- 
HaMH KOJUieKTopa: 
KpHBan pacrrpeaxjie- 
hih noTemuaJioBT* no 
OKpyHCHOCTH KOJUieK- 
Topa 

curva (f) di addizione 
curva (f) de adicidn 

Summationsdiagramm 

(D) 

4 summation diagram 
diagram me (m) d’addi¬ 
tion 


Aiarpauxa (f) nairkHe- 
Hi h paaHOCTH noTeH- 
Qia^oBi> mok^v naa- 
CTHHaMTl KO.UieKTOpa: 
Aiarpama (f) paenpe- 
jrkneHiH noTeHuia- 
JlOBTb no OKpyHCHOCTH 
KOJUieKTopa 

diagramma (m) di add!- 
clone 

diagram a (m) de adicidn 

Krummungsmittel- 
B punkt (m) 

° centre of curvature 
centre (m) de courbure 


U6HTpi> (rn) KPHBH3HU 

centro (m) di corvatura 
Centro (m) de enoorva- 
dura 

Winkelbewegung (1) 

6 angular motion 

mouvement (m) angu- 
laire 


yr.iOBoe ABnxceirie (n) 
mo vimento (m) angolare 
mo vi mien to (m) angular 

korrespondierende Win- 
kel (m pi) 

^ corresponding angles 
' (pl> 

angles (m pi) correspon¬ 
dents 


COOTB’fcTCTBeHHUe yTJUJ 
(m pi 

angoli (m pi) corrispon- 
denti 

Angulos (m pi) corre¬ 
spond lent es 

seitlicher Spielraum (m) 

8 end play 
jeu (m) lateral 


doKOBofi 8aaopi> (m) 
giuoco (m) laterale 
Juego (m) lateral 

Olspiegel (m) 
oil-level 

9 niveau (m) de rhuile, 
surface (f) de l'huile 


noBepxHOCTb (f) (ypo- 
BeHb (m)) uacia 
livello (m) dell' olio 
nivel (m) del olio 

Transfiguration (f) 
to transfiguration 
transfiguration (f) 


npeodpaaoBame (n) 
trasflgurazione (f) 
transfiguracidn (f) 

Hochspannungs- 
dftmpfer (m) 
il high tension damper 
moderateur(m)de haute 
tension 


ycnoKoirre-TB (m) buco- 
Karo HanpHJKeHiH 
ammortitore (m) di alt* 
tension© 

inoderador (m) de alia 
tension 
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Stlmmgabelunter- 
brecher (m) 

tuning fork circuit- 
breaker 

Intemipteur (m) k dia¬ 
pason 


den Strom stehlen (v), 
sich den Strom un- 
rechtm&ttig aneignen 

(v) 

to tap or milk a wire 
voler (v) rElectricity; 
s'approprier (v) indti- 
ment le courant Elec- 
triqne 


Gebrauch[s]anwelsung 

method of using 
mode (m) d’emploi 


Rheotom (n), period! - 
sober Un terbrecher(m) 
rheotome 

rhEotome (m), interrup- 
teur (m) pEriodique 


Rheotrop (m), Masson- 
aches Rad (n) # Unter- 
brecher (m) von Mas¬ 
son 

rheotrope 

rhEotrope (m), roue (f) 
de Masson, intemip¬ 
teur (m) de Masson 


Verteilungsschalter (m) 
distributing switch 
intemipteur (m) de di¬ 
stribution 


Umformertafel (f) 
converter board 
tableau (m) des traos- 
formateurs 


KanepTOHHud npepw- 
Baieju* (m) 

interruttore (m) a dia¬ 
pason 

interruptor (m) de dia- 
pasEn 


KpacTk tokt, (ajieinpH- 
HecKyio aHepriio) 2 
rubare (v) l’elettricita 
robar (v) la electricidad 


pyKOBOACTBo (n) in. yno- 
Tpe&nemio (no^wo* 
Bauia>) 

indicazione (f) dell’uso 
instrucciEn (f) para el 
uso 


peoToirB (m); uepioAH- 
necKifl upepbiBaTeju> 
(m) 

interruttore (m) perio- 4 
dico 

interruptor (m) peri6- 
dico 


peoTpont (m); KOJieco 
(n) MaccoHa; npepw- 
BaTejit (m) MaccoHa 
reotropo (m), interrut- 6 
tore (m) di Masson 
reotropo (m), interrup¬ 
tor (m) de Masson 


pacnpexkJiHTejiLHufi 
KOMMyTaTopi* (m) 
interruttore (m) di di- 
stribuzione 

interruptor (m) de di- 
stribuciEn 


pacnpe^iTiTejiBHaH 
Aocna (f) aah npeoG- 
paaoBaTe.ied (apama- 
joiuhxch TpaHC(J>op- 
naTopofirb) 7 

quadro (m) dei traafor- 
m a tori 

cuadro (m) de los trans- 
formadores 
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Umiormerschalter (m) 
i converter switch 
interrupteur (m) de 
transformateur 


BUKXD^aTejib (m) jbjlh 
npeodpaaonaTeJUi 
(BpamaiontarocA 
TpaaccbopMaTopa) 
lnterruttore (m) di tras- 
formatore 

interruptor (m) de trans- 
formador 

Qnecksilberverbindung 

(*) 

2 mercurial connection 
connexion (!) ou com¬ 
munication (!) par 
mercure 


pTyrnoe coeAHHeme (n) 
communicazione (!) per 
mercurio 

oomunicacidn (!) por 
mercurio 

Zahnradunterbrecher 

(m) 

3 toothed wheel circuit- 
breaker 

interrupteur (m) k roue 
dentde 


npepuBaTejm (m) ci> 
aydnaTKofi 

lnterruttore (m) a ruota 
dentata 

interruptor (m) de rueda 
dentada 

HandkurzschlieAer (m) 

4 hand-ehort-clrcuiter 
court-circulteur (m) k 
main 


pyMHofi KopoTKoaanM- 
KaTeJib (m) (aaraica- 
Teju, (m) Ha KopoTKoe) 
corto-circuitore (m) a 
mano 

corto-olrcuitor (m) a 
mano 

falscher Nullpunkt (m) 

6 false zero 
faux zdro (m) 


HepfepHufi (onmdoH- 
hub) Hyjn» (m) 
falso zero (m) 
falso cero (m) 

Lnftkissen (n), Luft- 
6 puffer (m) 
dash-pot 

amortisseur (m) k air 


BOdAyniHLiff ycnoKon- 
Teju> (m) 

smorzatore (m) a cilin- 
dro 

amortiguador (m) de 
cilindro 

Ablenkungsvariometer 

(n) 

7 deflection variometer 
varlomdtre (m) de de¬ 
viation 


BapioMeTp-B (n) ct> ot- 
KJIOHJDOTKHMH HaTHH- 
T&MH 

variometro (m) di devi- 
asione 

varidmetro (m) de des- 
viacidn 

Bifilarvariometer (n) 

8 bifilar variometer 
variom£tre (m) bifllaire 


6 H<t>HJIflpHLlft (jQiyHHT- 
Hufi) BapioMeTDT> (m) 
variometro (m) bifllare 
varidmetro (m) bi filar 

Vierstabvariometer (n) 

9 four bar variometer 
variom&tre (m) a quatre 
tiges 


BapioMeTpi (m) ci> qe- 
TUpbVH CTepHceHB- 
KaMH 

variometro (m) a quattro 
sbarxe 

varidmetro(m) de cuatro 
barra 8 
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elektrischer Dynamo- 
graph (m), elektrisches 
registrierende9 Dyna¬ 
mometer (n) 
electric dynamograph 
dynamographe (m) blec- 
triquc, dynamom&tre 
(m) enregistreur blec- 
trique 


Magnetometermethode 

(f) 

magnetometer method 
mbthode (f) magneto 
mbtrique 


Induktlonsmethode (f) 
induction method 
mbthode (f) inductive 


unverftnderliche 
Eichung (!) elnes Gal¬ 
vanometers 
invariable calibration 
of a galvanometer 
btalonnage (m) invari¬ 
able a'un galvano- 
mfetre 


relative Eichung (!) 
relative calibration 
btalonnage (m) relatif 


absolute Eichung (!) 
absolute calibration 
etalonnage (m) absolu, 
graduation (!) abaolue 


Schulmlv&nometer (n) 
school-galvanometer 
galvanombtre (m) 
d’bcole 


Eingalvanometer- 
methode (!) 
single galvanometer 
method 

mbthode (!) du gal van o- 
mbtre unique 


&neKTpH4ecKi& AUHaMo- 
rpatfrb (m); ajieKxpn- 
necKifi caMonHmymift 
(perncTpnpyiomift) 
AHHaMOMerpi* (m) 
dinamometro (m) regi- 1 
etratore, dinamografo 
(m) elettrico 
dinambmetro (m) regi- 
8trad or, dinambgrafo 
(m) electrico 

cnocotfr. (m) Mariurro- 
Merpa 

metodo (m) magneto- a 
metrico 

mbtodo (m) magneto- 
mbtrico 

HHAyKuioHHbift cnoco(h> 

(m) o 

metodo (m) induttivo 
mbtodo (m) inductivo 


nocroKHHoe K&imdpo- 
BaHie (n) (oTaJiOHH- 
poBaeie (n)) rajn>BaHO- 
MeTpa 

taratura (!) invariable 4 
di un galvanometro 
contraste (m) invari¬ 
able de uq gal van 6- 
metro 

OTHOCHTeJItHOe K&JIH- 
bpoBame (n) (dT&jioHit- 
poBaHie (n), rpaayii- 5 
poaaHie (n)) 
taratura (!) relative 
contraste (m) relativo 


a6co-iH>THoe 3Ta-ioHHpo- 
BaHie (n) (rpaaynpo- 
BaHie (n), Kajuidpo- 6 
BaHie (n)j 

taratura (!) assoluta 
contraste (m) absolu to 

niKOJiitHuft rajitBaHo- 
veTpi> (m) 

galvanometro (m) di 
scola ' 

galvanometro (m) de 
escuela 

MeTOAi, (m) oAnoro rajib- 
BanoMeTpa: mctoat* 

(m) H3MT,peHlH TT30JI- 
HUin oahhmt> rajiL- 
BEHOMeTpOM'b 8 

metodo (m) del galvano¬ 
metro unico 
metodo (m) del galvanb- 
inetro unico 
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Schiffgalvanometer (n) 
l marine galvanometer 
galvanom£tre (m) marin 


Briickenschema (nj 
J? bridge diagram 
schema (m) do pont 


kombinierte Tangentcn- 
und Sinusbussole (f) 
combined tangent and 
$ Bine galvanometer 
boussole (f) combin^e 
des tangentea et des 
sinus 


Stabelektroineter (n) 

4 bar electro-magnet 
£leetr6nimant (m) rec- 
tiligne 


Meterbriicke (f) 
meter bridge 

fi pont (m) m£trique, pont 
(m) k fil divide d'un 
m<Hre de longueur 


Synchronoskop (n) 
ti synchronoscope 
synchronoscope (m) 


akusiischcr Synchroni- 
sierapparat (m) 

7 acoustic synchronizer 
synehroniseur(m) acous- 
tiquc 


Ausgleichanzeiger (m) 
s balance indicator 
indicateur (m) de com¬ 
pensation 


Ausgleichanzeiger (m) 
fur ein Dreileiter- 
system 

balance indicator of 
9 three-wire system 
indicateur (m) de com¬ 
pensation pour un 
systcmo a trois con- 
ducteurs 


cyAOBofl nuiBBaHOMeTp^ 
(m) 

galvanometip (m) 
marl no 

galvandmetro (m) 
marino 


cxeua (f) xocTBKa 
schema (m) di ponte 
esquema (m) de puente 


KOMdHHHposaHHaH Taa- 
reH<n»- h cHnycB-dyc- 

COAH (fpl) 

bussola (f) combinata 
delle tangenti e del 
sen! 

brrijula(f) combinadade 
tangentea y de senoa 

cTepsKHesofl aieicrpo- 
xaruHTb (m) 

elettrometro (m) retti- 
lineo 

electrdmetro (m) recti- 
lineo 


MeTpHHeCKifl XOCTBKT* 
(m): MOCTHKT, Cb ara- 
.lOHHofl npOBOJIOKOft 
bt> oahht> xeTprb 
ponte (m) metrico 
puente (m) metrico 

CHHXpOHOCKOm* (m) 
sincronoscopio (m) 
sincrono8Copio (m) 


aKycTHuecKifl (asyKo- 

BOfl) CHHX pOHH3aTOpi> 
(m) (yna3aTejib (m) 
CHHXpOHBaMa) 
sincronizzatore (m) acu- 
stico 

sincroniz&dor (m) acris- 
tico 


yKaaaTejib (m) ypaaHe- 
Hin (KOMneHcanin) 
indicatore (m) di com- 
pensazione 

indicador (m) de com- 
pensacidn 

yKaaaTeJib (m) ypaBHe- 
Hin (KOMneRcaitiB) ojih 
Tp^xnpoBOAHoft cn- 
CTemj 

indicatore (m) di com- 
pensazione per un si- 
sterna a tie conduttorl 
indicador (m) de com- 
pensacibn para un 
sistema de tres con- 
due tores 
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Zentiamperewage (!) 
centi-ampere balance 
balance (!) centiamptae 



coTeBHBie ainiep'L-B'fecH 
(m pi) 

bilancia !) centiampere 
balanza (!) centiamperio 




Dezi ampere wage (!) 
deci-ampere balance 
balance (!) deciampere 


Dekaam perewage (!) 
deka-ampere balance 
balance (!) dgcaamp&re 

Kiloam perewage (!) 
kilo-ampere balance 
balance (!) kilo ampere 


Drahtbruchrelais (n) 
wire-break relay 
relate (m) de rupture 
de fll 


Differentialinduktor (m) 
differential inductor 
indueteur (m) difttren- 
tlel 


aecHTHHHbie annepT»- 
BtCM (m pi) * 

bilancia (!) deciampere 
balanza (!) deciamperio 

ACKa-aMnepi>-Bi;cu 

(«n pi) „ 

bilancia (!) decaamp&re 
balanza (!) dec&amperio 

KHJio-aMnep't-Erbeki 

(mpl) 

bilAncia (!) chiloampere 
balanza (!) kilonmperlo 

pejia (n) BbiKJUOHe- 

HLfl JIHH1H BT> CJiySa'fc 
odpuBa iipoBo^a 
soccorritore (m) di rot- 5 
tura di fllo 

relevador (m)de ruptura 
de alambre 

AHdxbepeHuiaJiBHuft 
HHAYKTOp'b (m) 
Induttore (m) differen- 6 
zialo 

inductor (in) dHerencial 


Diamagnetometer (n) 
diamagnetometer 
diamagnetometre (m) 


D&mpfungskonstante (!) 
damping coefficient 
constante (!) d’amor- 
tissement 


objektive -tfblesnng (!) 
objective reading 
lecture (!) objective 

Schreibfedorschlittcn 

(m) 

pen carriage 
chariot (m) de la plutne, 
chariot (in) porte- 
plumo 

Empfindlichkeitskoeffi- 
zieut (m) 

coefficient of sensi¬ 
tiveness 

coefficient (m) de sensi¬ 
bility 


AiaMarHHTOMeTpx (m) 
diamagnetometro (m) 7 

diamagnet6metro (m) 


noCTomiHan (!) aaTyxa- 
Hia (ycnoKoeHifl) ko- 
Jiedaiiift 

costante (!) di ammorza- 8 
men to 

constante (!) de amor- 
_tiguacidn_ 

o6i>eKTi!BHBiil OTcnerb 

(™) «> 

lettura (!) objettiva 
lectura (!) objeetiva 


cajia3Ku (f pi) rm- 
iuymaro nepa 
corsoio (m) 
carrcton (m) 


Koed><tmuieHm (m) nyB- 
CTBHTC.lbHOCTH 

coefficiento (m) di sen¬ 
sibility 

cooflciente (m) de sen- 
sibilidad 
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Wechselstrombriicke (f) 
alternating current 
I bridge 

pont (m) & courant 
altematlf 


ftberspringen (n) der 
Nadel 

jumping-over of the 
needle 

# passage (m) brusque de 
l’aiguille de . . . k . . 
ou sur . . .; (on dit:) 
l'aiguille saute de . . . 
a ou sur. . . 


Unempflndlichkeitsgrad 

(m) 

3 degree of insensi¬ 
tiveness 

degr6 (m) d’insenslbilit^ 


mocthkt* (m) nepeirfcH- 
naro tok& 

ponte (m) a corrente 
alternata 

puente (m) de corriente 
alterna 


nepecKEKHeaHie (n) 

HIMH 

brusco passaggio (m) 
dell'ago 

brusco pasaje (m) de la 
aguja 


CTeneab (f) HenyBCTBH- 
Te^bHOCTH 

grado (m) d'lnsenslbllitii 
grado (m) de insensibi- 
lidad 


Amperemanometer (n) 

4 ampere-gauge 

ampe re-man om£tre (m) 


annepMaHOMeTpT> (m) 
ampere-manometro (m) 
amperio-mandmetro (m) 


Z&hlerfeldphase (f) 
meter-field phase 
phase (f) de champ de 
c^tnpteur 


(paaa (f) MarairrHaro 
nOJIA BT> CH^THHKfe 
fase (f) di campo di 
contatore 

fase (f) de campo de 
contador 


Hittorls Widerstand- 
rohre (f) 

6’ Hittorf's resistance tube 
tube (m) de resistance 
[d*] Hittorf 


8 Tpy6na (f) [conpoTB- 
BJieHiH] rHTTOZM})a 
tubo (m) di reslstenza 
di Hittorf 

tubo (m) de resistenda 
de Hittorf 


verkohlte Stoffscheibe 
(f) fiir groBe Wider- 
st&nde 

7 carbonised cloth disc 
for high resistances 
rondelle (f) de drap car- 
bonisde pour grandes 
resistances 


odyrjieHHuft cyKOHHufi 
AHCKT, (m) jyiti <So;n>- 
mnn conpomaneHift 
disco (m) di stoffa car¬ 
bon izzata per grand! 
resistenze 

arandela (f) de pano car¬ 
bonized o para grandes 
xesistencias 


verkohlte9 Tuch (n) 
8 carbonised cloth 
drap (m) carbonise 


VerkohlungsgefUB (n) 
carbonising box 
9 bolte (f) ou recipient 
tin) de carbonisation 


odyrjieHHoe cykho (n) 
panno (m) carbonizzato 
pafio (m) carbonizado 

cocy^b (m) jvlh 06- 
yrjEHBaHia (k&p6okh- 
aanin) 

recipiente (m) di ear- 
bonlzzazione 
recipiente (m) de carbo- 
nizacldn 
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Verkohlungaapparat (m) 
carboniser 

carbonis[at|eur (m), ap- 
parell (m) de carboni¬ 
sation 


eingebauter Widerstand 

(m) 

built-in resistance 
resistance (1} enchass6e 
[dans . . .1 ou sertie 
[dans . . .], resistance 
(!) montee dans . . . 


Orgelanl&sser (m) 
starting-switch for or¬ 
gans 

rh£ostat-d6marreur (m) 
d’orgue 


Erubin (n) 
erubin 
erubine (f) 


Einstellvorrichtung (!) 

fiir Pen dell am pen 
adjuster for lamp pen¬ 
dant 

dispositif (m) d’ajustage 
pour lampes a sus¬ 
pension 


Asbestporzellan (n) 
asbestos porcelain 
porcel&lne (!) d'asbeste 
ou d'amiante 

absolute Isolation (!) 
absolute insulation 
isolement (m) absolu 

Blelkessel (m; 
lead tank 

chaudi£re (!) en plomb 


Blelabfall (m) 
lead waste 

ddchet (m) de plomb, 
plombaille (!) 


xnineralische Wolle (!) 
mineral wool 
Jaine (!) minSrale 

Flanell (m) 
flannel 
flanelle (!) 


KapdoHHaaToub (m) 
apparecchio (m) di car- 
bonissazione l 

aparato (m) de carboni- 
sacidn 


aajr&iaHHoe conpoTH- 
Baeme (n); conpoTH- 
BJieHie, saA'knaHHoe 
BHyrpH ... 
resists nza (!) incassato 
in . . . 

resistencia (!) embutida 


nycKOBoft peocTan* (m) 
opraHa 

avviatore (m) d'organo 3 
reostato (m) ae arranque 
de drgano 


apydmrb (m) 

erubina (!) 4 

erublna (!) 


npucnoco6jieme (n) /yuf 
ycraHOBKH (peryjinpo- 
Bamn) no;iBi;cRun> 
jiaMirb 

meccanismo (m) di re- _ 
golazione perlampade & 
a sospensione 
mecanismo (m) de regu- 
lacibn para lam paras 
de suspensidn 


aabecTOBuii (Jjapcfropnb 

< m > « 

porcellana (!) dlamianto ° 
porcelana(f) de amianto 


adcoJuoTHaa H304fmia(!) 
isolamento (m) assoluto 7 
aislamiento(m) absoluto 


CBHHUOBUft KOT&TB (m) 

caldaia (f) di piombo # 
caldera (!) de plomo 


CBHHUOBUe o6p1]3KIi 
(ra pi); cBHHuoBbie 
OTdpocu (m pi) 0 

raschiatura(f) di piombo 
desperdicios (m pi) de 
plomo 

MHHepajibHafl mepcn>(!) 
lana (!) minerale to 

lana (!) mineral 

d).iaHe.iB (!) 

nanella (!) // 

franela (!) 
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Stabisolator (m) 

1 rod-insulator 
stabilisateur (m) 

Gummisubstitut (n), 
Gummisurrogat (n) 

2 rubber substitute 
succSdane(m) du caout¬ 
chouc 

Schnurelnstellvorrich- 
tnng (f) 

s cord adjuster 

dispositit (m) d'ajustage 
dn cordon 


Leitungsverlegung (f) in 
Holzlefsten 
case-wiring 

pose (f) de conducteurs 
dans des moulures en 
bois 


CTepHCHOBOft HaO.lHTOp'h 
(m) 

stabilizzatore (m) 
est&bilizador (m) 

HMHTaiUH (f) peaHHbi 
succedaneo (m) del 
cauccih 

suceddneo (ml del 
caucho 

npHcnocodJienie (n) znn 
ycT&HORKH uiHypa 
dispositivo (m) d'aggiu- 
8taggio a cordone 
mecanismo (m) de ajuste 
de corddn 

npoKJia^Ka (f> npoao- 
AOBT» BT» JtepeBTOHM Tb 
peftKan 

posa (f) di conduttori 
in liste di legno 
colocacidn (f) de con- 
ductores en cajetines 
de mad era 


verkohlbar (adj) 

3 carbonisable (adj) 
carbonisable (adj) 


o6yrjiBBaeicu& 
carbonizzabile (agg) 
carbonizable (adj) 


Loterzelt (n) 
t> wireman’B tent 
tente (f) de soudeur 


wechselstftndige Grup- 
pierung (f) der Isola- 
toren 

7 alternating grouping of 
insulators 

groupement (m) altered 
ou en quinconce des 
isolateurs 

Reifll&nge (f) eines Ka- 
bels 

v breaking length of a 
* cable 

module (m) de rupture 
d’un cfible 


Feldtelephonkabel (n) 
field-telephone cable 
9 cfible (m) tdldphonique 
de campagne 


Kiiischnitt (m) (in einer 
Telegraphenstange) 

10 gain 

cntaille (f), encoche (f) 


□ajiaTKa (f) ;yiH naa-ii- 
mHKa 

ten da (f) di saldatore 
tienda (f) de soldador 

nonepeM'hHHoe pacno- 
Jio>KeHie (n) Baaia- 
TOpOBTb [d* TOfi H 
Apyrofi CTOPOHU 
CTOJida] 

aggruppamento (m) al- 
ternato degli isolator! 
agrupamiento (m) alter- 
no de los aisi adores 

MOAyJib (m) npo«mocTH 
KadejiH 

modulo (m) di rottnra 
di un cavo 

mddulo (m) de ruptura 
de un cable 

K&ftejib (m) jv ih noje- 
Boro TejietpoHa 
cavo (m) per telefonla 
di campagna 
cable (m) para telefonla 
de campo 

Bfcip'feyb (m) bt> Te-ie- 
rpa<tmoin» croj6*fc 
intaglio (m) 
entalladura (f) 




Kabelzelle (f) 
cable cell 

pile (f) oh 614ment (m) 
k c&ble, 616ment (m) 
ou pile (f) voltaique 
form^e par un bout 
de conducteur sous- 
mariu en cuivre et sa 
gaine de fer 

Kabelstrtime (m pi) 
cable currents (pi) 
courants (m pi) de cable 

KabelsUnder (m) 
cable rack 

support (m) des cables 


Drahtsucher (m) 
wire finder 
cherche-fll (m) 


direkt zeigende Draht- 
lehre (f) 

self-recording wire 
gauge 

jauge (f) ou calibre (m) 
pour fils a indication 
directe 


dynamometrischer 
Drahtspanner (m) 
dynamometric wire 
stretcher 

tendeur (m) dynamo- 
mgtrique 

Vorrichtung (f) zur Ver- 
meidung des Sum- 
mens 
anti-hum 

sourdine (f), dispositi! 
(m) contre le bourdon- 
nement _ 

Schleifenstutze (f) 
loop-bracket 
support (m) k bourle 

Flachkabel (n) 
flat cable 

c&ble (m) m£plat ou plat 

isotropischer Leiter (m) 
isotropic conductor 
conducteur (m) isotro- 
pique 


Ka6eJn>Hufi arieneim. 
m); rajiBBaHH^ecKifi 
Bo.itTamecKift) ejie- 
MeHn> t odpaayeicuii 
KycKoin» irhAHaro l 
no^BOAHaro natfe-ia h 
ero HtejrfcaHoft 6pouefi 
pila (f) a cavo 
pila (f) de cable 

tokh (m pi) bt> Kadejrk 
correnti (I pi) di cavo a 
corrientes (f pi) de cable 

Ka6ejn>Hufi Aep>KaTeju> 

(m) 3 

sopporto (m) dei cavi 
soporte (m) de los cables 

rajn>BaiioMeTp'b (m) aah 
H axo>KAeniH cootb'bt- 

CTByiOIItHXT, KOimOBT* 4 
nadejin 
cerca-fUo (m) 
busca-alambre (m) 

KajiHdpoirhpi* (m) ajih 
Hen oc pe ACTBCHHaro 
OTCHHTLlBaHiH: npflMO 
noKaauB&ioiitift najm* 
dpoirfcpi, a 

callbro (m) per flli ad 
indicazione dlretta 
calibre (m) para alambres 
con indicacidn directa 

AHHanoMeTpnMecKift 
npHdop’L (m) a-ih 
HaTHniBaHia npoBO- 
AOFb 6 

tenditore (m) dinarao- 
metrico 

tensor (m) dinamo- 
m^trico 

npHcnoco<5:ieHie (n) juia 
npewpameHifl ryi^nin 
disposftivo (m) per evi- 7 
taro il ronzio 
disposicldn (f) para evi- 
tar el znmbido 

KpoHiiiTefliri> (m) bt> 

BHA'fe neTJiii: AsoflHoft 
KpioiTb (m) 8 

sopporto (m) a bucleo 
soporte (m) de lazo 

luiocnift nade-it (m) 
cable (m) piano 9 

cavo (m) piano 

H30Tponmeci<ift npo- 
boahhkb (m) 

conduttore (in) Iso- l(} 

tropico 

conductor (m) iso- 
trdpico 
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anisotropischer Letter 

(m) 

t anisotropic conductor 
conducteur (m) aniso- 
tropique 


tote Leitung (f) 

2 dead main 

canalisation (f) sans 
courant 


Leitungsaufseher (m) 
3 inspector of mains 
inspecteur (m) des 
canalisations 


Wechselstromfern- 
leitung (f) 

alternating current long 
4 distance line 

llgne (!) ou canalisation 
(!) k grande distance 
et k courant alter¬ 
nate 


ftbertragungsgeschwin- 
dlgkeit (!) au! Kabel- 
linien 

5 speed of transmission 
on cable-lines 
vitesse (!) de trans¬ 
mission dans les c&bles 


Tr&nkkoefflzlent (m) 
coefficient o! impre¬ 
gnation 

« coefficient (m) d’impr6- 
gnation ; (du bois, 
aus8i:) coefficient (m) 
d’injection 


Teppichkabel (n) 

7 carpet cable 

cable (m) plat multiple 


Luftkreuzung (f) 
a aerial cross-over 
croisement (m) aerien 


kiinstliche Beleuchtung 

u (0 
artificial illumination 
eclairage (m) artificiel 


aHHaoTpoimecidfi npo- 
boahhkb (m) 

conduttore (m) aniso- 
troplco 

conductor (m) aniso- 
trdptco _ 

xoJiocToft nposo^L (m); 
npoBojn>, He hsxoah- 
npflcn nojrt HanpHxe- 
Hiem, 

oonduttura (!) senia 
corrente 

canalizacidn (!) sin 
corriente_ 

HaACMOTpmHiCB (m) h& 
JIHHIH; JlHHefiHblfi HSA* 
ClfOTpmHKl> 

incaricato (m) della 
sorveglianza degU 
conduttorl 

encargado (m) de la 
inspeccidn de los 
con due to res 


npoBOAica (!) (.ihhlh (f)) 
nepe^aHH Ha pa3CT0A- 
Hie nepeirbHHaroTOKa 
lines (!) a grande 
distanza per corrente 
alternate 

llnea(f) de gran distancia 
para corriente altema 


CKopocTb (f) nepe^ana 
Kh Kadejiim 
velocita (!) dl trasmis- 
sione per carl 
velocldad (!) de la trans- 
misidn mediante 
cables 

Koe<txt>nuieHTb (m) npo- 

DHTUBafliH 

coefficiente (m) d'im- 
pregnazione 
coeficiente (m) de 
inyeccMn 

KOBpOBufl Ka6eju> (m) 
cavo (m) multiplo piatto 
cable (m) multiple pla.no 

KpeCTOBHHa (!) jLlH pa- 
6 ohhxi> npoBOAora 
incrociamento (m) aereo 
crusamiento (m) a6reo 

HCKyccTBemioe ocsrfcme- 
Hie (n) 

illuminazione (!) arti¬ 
ficials 

alumbrado (m) artificial 
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Lichthelligkeit (f) 
brilliancy of light 
£clat (in) de la lumiGre 


HDKOCTB (f) CB'feTS 

rbiarezza (f) della luce i 
claridez (f) de la luz 


Ampere bo gen (m) 
ampere-arc 
ampere arc (m) 


kalorimetrlsches Photo¬ 
meter (n) 

calorimetric photo¬ 
meter 

photomfetre (m) calori- 
metrique 


aMiiepoBa ayra (f) 
amp6re-arco (m) 
amperio-arco (m) 


K&JiopuveTpimecKiA 
(t)OTOMeTpT» (m) 
fotometro (in) ealori- 
metrico 

fotdmetro (m) calori- 
m^trico 


aktinlsches Photometer 

(n) 

actinic photometer 
photomitre (m) acUni¬ 
que 


chemisches Ausgleich- 
photometer (n) 
balance photometer 
j>hotom6tre (m) de com¬ 
pensation 


Bunsenphotometer- 
scheibe (f) 

Bunsen screen 
ecran (m) photom6tri- 
que de Bunsen 


photometrisches Bogen- 
kratemormale (n) 
arc crater photometric 
standard 

£talon (m) photomd- 
trique de crat6re d'arc 


Carcellampe (f), Carcels 
Normalgaslampe (f) 
care el standard gas-jet 
carcel (m) gtalon 


tri 


fi 





8chattenphotometer (n) 
shadow-photometer 
photomitre (m) & ombre 


Tangentenphotometer 

(n) 

tangent-photometer 
photomfetre (m) des tan- 
gentes 


aKTH h o<t>OTo m eTprb (m); 
aKTllHHMeCKitt (J)OTO- 
MeTpT. (m) 4 

fotometro (m) aotinico 
fotdmetro (m) actlnico 


XBMHHeCKiA ypaBHH- 
TejLbHbift (KOMiieHca- 
itfoHHUfi) cfcOTOMeTp'B 
(m) 

fotometro (m) di com- 
pensazione chimico 
fotbmetro (m) quimico 
de compensacidn 


5 


(J)0T0MeTpH4eCKifl 

3Kpam» (m) HyimeHa 
schermo (m) fotome- 
trico di Bunsen 
pantalla (f) fotomltrica 
de Bunsen 


(tioTOMerpmecKift ote- 
jiohi> (m) (oCpaaem, 
(m)) npaTepa ay th 
misura (f) camplone 
foto me tries del cra- 
tere d’arco 

patrdn (m) fotom^trico 
del criter de arco 


KapceJLbCKan rop'hiKa 
(f) 

lampada (f) Carcel s 
lampara (f) patrbn de 
Carcel 


rbHeBoft ct)OTOMeTpT> (m) 
fotometro (m) di ombrA 
fotdmetro (m) de som- 
bra 


TaHreHCTj-(J)OTOMeTpi> 

(m) 

fotometro (m) delle tan- 
genii 10 

fotbmetro (n) de los 
tangentes 
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Zerstreuungsphoto- 
meter (n) 

1 dispersion photometer 
photom£tre (m) k dis¬ 
persion 

elektrisches Photometer 

(n) 

2 electric photometer 
photom£tre (m) elec- 

trique _ 

chemisches Photometer 
(n) 

3 chemical photometer 
photom6tre (m) ohi- 

mique 

StroAenphotometer (n) 

4 street-photometer 
photom6tre (m) de rue 


Bogenlampenliclit- 
normale (n) 

6 are standard of light 
£talon (m) do lumi&re a 
arc 


K6rzenwage (f) 

6 candle balance 

balance (f) porte-bougie 


Riickstrahlungs- 
venndgen (n) 

7 reflecting power 
pouvoir (m) r6fl6chis- 
sant 


Gliihstift (m) 
s glowing tip 

cheville (f) incandes- 
cente 


Gliihstrecke (f) 

9 zone of incandescence 
zone (t) incandescente 


Amyloidfaden (m) 

10 amyloid filament 

filament (m) d’amyloide 


verankerter Fadcn (m) 
It anchored filament 
filament (m) ancre 


paacfeHBaiomifl <()oto- 
nerpi» (m) 
fo to metro (m) a dis- 
perslone 

fotometro (m) de dis- 
persldn __ 

ajfempHHecKiA <J>oto- 
mctpt* (m) 

fotometro (m) elettrico 
fotometro (m) electrico 

XHMHHeCKifl <t)OTOuerpT» 

(m) 

fotometro (m) cbimico 
fotometro (m) qutmico 

yjXHHHblft d)OTOHeTpi> 
(m) 

fotometro (m) di via 
fotometro (m) de calle 

bt&jiohi> (m) (odpaaem. 

(m)) ^yroBoro CFkTa 
misura (f) campione di 
luce ad arco 
patrdn (m) de luz de 
arco _ 

B^cu(mpl) -jepw&TeJU’ 
(m) jy m aTaJioHBod 
(o6pa3ixoBoft) cirkw 
[<}>OTOMeTpa] 
bilancia (f) di candela 
balanza (f) de bujta 

OTpaHcaTe.TbHan cnoco6- 
HOCTb (f) 

potere (m) riflettente 
poder (m) de reflexion 

K&JIHJLbHUfi CTepBCeHk 

(m) 

piuolo (m) incande¬ 
scente 

clavija (f) incandes¬ 
ce nte __ 

Arrana (f) H&Ka.iHBae- 
Maro npoBojiHHKa 
zona (f) incandescente 
zona (T) incandescente 

aXHdOHAH&H HHTk (f) 
fllamento (m) d’ami- 
loide 

fllamento (m) de ami- 
loido 

VKplin.l^lUiaH HHTb (f) 

fllamento (m) attiran- 
tato 

fllamento (m) atirnn- 
tado 
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Paplerfaden (m) 
paper filament 
filament (m) de papier 


Luftschlcht (!) an der 
Glfihlampenbirne 
air film of lamp chamber 
couche (!) d'alr entou- 
rant l'ampoule de la 
lampe ^incandescence 


Zersetzung (!) dee Glflh- 
lampenfaaens durcb 
die yerdfinnte Luft 
air-washing o! lamp 
filament 

decomposition (!) du 
filament de la lampe 
a incandescence par 
l*air rardfld 


automatlsche Schutz- 
▼orrichtong (!) !fir 
hinterelnander ge- 
scbaltete Glfihlampen 
automatic guard !or 
series-connected in¬ 
candescent lamps 
pro tec ten r (m) automa- 
tlque pour lampes k 
Incandescence mon- 
tees en adrie 


automatischer Lampen- 
ersatzumschalter (m) 
automatic switch for 
replacing lamps 
commu tateur-substi tu- 
teur (m) automatique 
de lampes 


6 yna)KU&H hhtl (!) 
fllamento (m) dl carta i 
fllamento (m) de papel 


caofi (m) BoaAyza, co- 
npuKacaiomificH ct> 
KajiHJibHoft jiannofi 
(jiaitno'iKoft HaKajiH- 
BaHin) 

strata (!) d’aria all'am- 9 
polla della lampada 
ad incandeszenza 
capa (!) de aire d la am- 
polla de la ldmpara 
de incandescencia 


paapymenie(n) yroJibKa 
KaJiHJiBHofl jiaanu 
(^rojibHofi hhtii Jian- 

DOIKH HaKaJIHBHHiB) 
A'feflcTBieirb paapfe- 
wfiHHaro B03Ayxa 
decomposizione (!) del 
fllamento ad Incan- 9 
descenza per l'aria 
rarefatta 

descomposicidn (!) del 
fllamento de incandes¬ 
cencia por el aire 
rarificado 


aBTonaTH^ecKoe npe- 
AozpaHHTejibHoe irps- 
cnoco&ieijie (n) par 

BKJIlOHeHHbirb BT» 

PHA 1 > Ka.IHJlbHblXl> 
JiaMm> (jiaMTioneKb 
BaKaJIHB&HiH) 
meccanismo (m) di si- 4 
curezza automatico 
per lampade ad incan- 
descenza in serie 
mecanismo (m) de pro- 
teccidn automdtico 
para ldmparas de in¬ 
candescencia en serie 


KonnyT&Top'b (m) (ne- 
peKjiK>HaTejn> (m)) ajih 
aBTOMaTH^ecKaro 
Bwuonemn ojiuoft 
jumnu BaairbH'b APy- 
roft; caMOA'bficTyio* 
mifi nepemnoHaTCJib 
(m) - 3 airfeHHTejib (m) 6 
PAR JiaMITb 

commutatore (m) a flo¬ 
at! tuzione automatica 
dl lampade 

conmutodor (m) de snb- 
stitucidn automdtica 
de ldmparas 


II 
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Quecksilberdampf- 
l&mpe (f) 

i mercury-vapour lamp 
lampe (f) k vapeur de 
mercure 



ganzn&chtige Bogeti- 
lampe (f) 

y all-night arc lamp 
lampe (f) k arc pouvant 
brftler la nuit entitre 


pTyTH&A Jiaitna (f) K)ht- 
Ta; Jiaxna Kynepi. 
-lOirrra co piynuom 
napaMH 

lampada (f) a vapor© di 
mercurio, lampada (f) 
[di] Hewitt 

l&mpara (f) de vapor de 
mercurio, lampara (f) 
[de] Hewitt _ 

AyroB&n jiamia (f) f pa- 
CHHTaHHan Ha roproie 
bt» npoAOJiHteHie irfc- 
Jiofi (Bcefl) HOHH 
lampada (f) ad arco che 
brucia tutta la notte 
arco (m) qne quema toda 
la nocbe 


bogenbildend (adj) 
arcing (adj) 

* produi8ant un arc; pro- 
ducteur (adj) d’arc 


8parbogenlampe (f) 
economical arc lamp 
4 lampe (f) it arc dcono- 
mlque 


Uhrwerknachachub (m) 
fiir Bogenlampen 
clockwork feed for arc 
lamps 

5 avancement (m) ou 

rapprochement (m) k 
mouvement d'horlo- 
gerie pour lampes a 
arc 


odpaayiomift Ayry 
che produce un arco 
que produce un arco 

AlTOBaa jiamia (f) npo- 
AOJUKHTejibHaro rojrfe- 
mu; AyroBaa Jiaxna 
(Tb dKOHOXHaeCKOft 
Ayrofi 

lampada (f) ad arco 
economlco 

arco (m) [voltilco] eco- 
ndmico 


noAa'ia (0 ct> HacoBuirb 
xezaHH3Moin> aah Ay* 
roBUxa Jiamra 
avanzamento im) ad 
orologeria per lam pa- 
de ad arco 

avance (m) de relojeria 
para arcos 


Paplerkohle (f) 

6 paper-carbon 

charbon (m) de papier 


6ynaxc!U»ift yrojih (m) 
carbone (m) di carta 
carbdn (m) de papel 


sprechende Bogenlampe 

„ (*) 

' speaking arc lamp 

lampe (f) k arc parlant 



roBOpaman AyroBan 
A&xna (f) 

lampada (X) ad arco 
parlante 

arco (m) parlante 


singende Bogenlampe (f) 
8 singing arc lamp 

lampe (f) k arc cnantant 


no»maa Ayroaan Jiax- 
na (H 

lampada (f) ad arco 
can tan te 

arco (m) can tan te 





Kohlenzange (!) 
carbon tongs (pi) 
pince (!) k cbarbon 

elektrischer Kerien- 
halter (m) 

electric candle-holder 
chandelier (m) 61ectrl- 
que _ 

Bogenl&mpenturm (m) 
arc-light tower 
belvGafcre (m) k lam- 
pes k arc 

elektrische Fackel (!) 
electric torch 
flambeau (m) dlectrique 


Festbelenchtung (!) 
iestive illamlnation 
6clairage (m) de !Ste 


Inteosiynernstlampe (!) 
high-power Nernst lamp 
lampe (!) intensive de 
Nernst 


telegraphischer Krampf 

(m) 

operator's cramp 
ciampe (!) des t41egra- 
phistes, crampe (!) 
t416graphique 


Ursprongtelegramm (n) 
original telegram 
t616gramme (m) original 


Inland telegramm (n) 
inland telegram 
t416gramme (m) pour 
l'lntgrieur 

Pri vat telegramm (n) 
private telegram 
teldgr&mme (m) per¬ 
sonnel 

Pressetelegramm (n) 
press-telegram 
t616gramme (m) de la 
presse 

Staatstelegraph (m) 
governement telegraph 
tdtegraphe (m) de l'titat 


yrJieAepHcaTejib (m) 
plnza (!) da carbone / 
tenazas (!) para carbones 

9JieKTpR«iecKiA doa- 

CRtqHBWB (m) 2 

candelltere (m) elettrico 
candelero (m) el6ctrico 

6anm a (!) aah AyroBbixi. 
Aamrb 

palo (m) perlampade ad 3 
arco 

palo (m) para arcos 

aseHTpinecKifi 4>&Kejn» 

(m) 

toreia (ft etottrica 4 

hach* (Q Metric a 

TopwecTBeHHoe (np&aA- 
HHAHoe) ocB'fcmeaie 

(n) 5 

illuminazione (!) di feet* 
alumbrado (m) de Aosta 

HHTeHCHBHair lil—I (f) 
HepHcra 

lampada (!) Kef&st in- 6 
tensiva 

Umpara (!) Nernst in¬ 
tensive 

TenerpacfcHafl cyAopora 
(!); cyAopora, no- 
ABAHiouiaHCfl y Tejie- 
rpa<t>HCTOBi>npHTejie- 7 
rpa<t)HpoBaBiH 
granchio (m) telegraflco 
espasmo(m) telegr&flco 

noAABHHaa Te^erpama 
(!); opnniHajrs (m) 
TeJierpaMinj s 

dispaccio (m) origfnale 
telegrams (m) original 

BHyTpenHHH TeAerpaM- 
Ma (!) (Aeneiua (!)) 
dispaccio (m) per l’in- 
temo 

telegram a (m) para el 
interior 

qacTHan TeAerpaima (!) 
(Aenema (!)) 

dispaccio (m) private 10 
telegrams (m) privado 

raaeroaH Tejierpaiota (!) 
dispaccio (m) della 
pressa / / 

telegrams (m) de la 
prensa 

npaBiiTe a K>cTBeHHi>ifl 
TeAen)a(Jn> (ra) 
telegrafo (m) dello stato 1 
tel£gra!o (m) del estado 

85 * 


1348 


Staatatelegramm (n) 
t govemement telegram 
t616gramme (m) de 
l’fetat 

eingeschriebenes Tele¬ 
gram m (n) 

* registered telegram 
t61£gramme (m) en- 
registr6 

amtlicbes Telegramm(n) 
3 official telegram 

t416gr&mme (m) officiel 


Privatan8chluss (m) 

4 private connection 
raccordemenl (m) priv6 

chiflriertes Telegramm 

s < n > 

cipher telegram 

t616gramme (m) chiffrfr 

entziffern (v), dechiff- 
rieren (v) (ein Krypto- 
$ giamm) 
to decipher 

ddchifhner (v) (un crypto- 
gramme) 

Sprechrel&is (n) 
box-sounding relay 
7 rel&is (m) pbonique ou 
parleur 

Stttrangstagebuch (n) 
g diary for interruptions 
journal (m) dea derange¬ 
ments 

telegraphiache Statistik 

(f) 

5 telegraphy-statistics (pi) 
Btati8tique (f) t616gra- 

phique 

The&trophon (b) 
to theatrophone 
th&itro phone (m) 

Eisen bahn signalstell- 
einricbtung (f) 
railway - signal setting 
device 

dfspositf! (m) de aigna- 
lisation pour chemin 
de ler ( dispositif (m> 
de commando des 
Bignaux de chemiik 
de far 


npaBETejubCTBenHaa 
TejierpaiQia (f) 
dispaccfo (m) dello stato 
telegrama (m) del estado 

aanaaHaH Tejierpaiaca (!) 
dispaccio (m) registrato 
telegrama (m) regi- 
strado 

cJiYHcedHan Tejierp&jfna 
(f); o(j)(t)HiuajiLHafl 
Tejierpajafa 
dispaccio (m) officiate 
telegrama (m) oflcial 

npacoeAHHeHie (n) Hacr- 
Haro adoHeHTa 
raccordo (m) privato 
conexibn (f) privada 

niHctpoBaHHaA Te-ie- 
rpaiuta (f) 

dispaccio (m) in cifre 
telegrama (m) en cifrae 


AemHd>pHpoBaTa (kphu- 
Torpaioty) 
decifrare (v) 
descifrar (v) 


T6Jie(t)OHHoe pens (n) 
Boccorritore (m) fonico 
relevador (m) fdnico 

AHeBHHKl> (m) (xcypHan 
(m)) noBpe>KAeHifi 
giornale (m) dei pertur- 
bazioni 

jomal (m) de las per- 
tnrbacionca _ 

Tejierpatfmaa craTH- 
CTHKa (f) 

8tati8tica (f) telegrafic* 
68tadl8tica(f) telegraflca 

TeaTpodxwb (m) 
teatrofono (m) 
teatrbfono (m) 


xce^rbaHOAopoNCBaii cnr- 
HajiHaanin (f) 
diepoaitlvo (m) di co- 
mando di segnali dfi 
B trad a ferrate 
dieposicidu (f) de Jmpul- 
sidn para senales de 
fezrocarril 
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Bisenbahnsignalapparat 

(m) 

railway, - signal appa¬ 
ratus 

apparell (m) k slgnaux 
ou de signal!sation de 
chemin de ler 


BisenbahnaLarmsigna- 
lisation (!) 

railway alarm-signalling 
aignalisation(f) d 'alarms 
de chemin de fer 


Elektrosemaphor (m) 
electro-semaphore 
41ectrosdmaphore (m), 
semaphore (m) dlec- 
trique 


Bahntelegraphen- 
leitung (!) 

railway telegraph-line 
ligne (!) tdldgraphique 
de chemin d6 fer 


Zentrifugalklingel (!) 
centrifugal alarm 
eonnerie (!) centrifuge 


Kohle[n]quecksilber- 
fritter (m) 

carbon-mercury coherer 
cohlreur (m) charbon- 
mercure 


Ermtidung(f) desFritters 
fatigue of the coherer 
fatigue (!) du cobdreur 


Kondensatortelephon 

(n) 

condenser telephone 
telephone (m) k conden- 
seur 


Kohlenbeutelmikro- 
phon (n) 

carbon-bag microphone 
microphone (m) k sachet 
de charbon 


Mikrophon t ransforma- 
tor (m) 

microphone-trans¬ 
former „ 

transformateur (m) mi- 
crophonlque 


acejrkauoAoposKHiaft 
CHTBajiBHMfl npadoxn* 
(m) 

apparecchio (m) a t 

segnali di strada fer- 2 
rata 

aparato (m) de senales 
de ferrocarril _ 

xcejrfcmojiopoHtHafl ko- 
JIOKOJIbHaH CHTBajIB- 

aaixifl (!) 

segnali (mpl) d’allarme 2 
di strada ferrate 

seliales (fpl) de alarma 
de ferrocarril 


9JieKTpocena(t>opi> (m) 
elettrosemaforo (m) 3 

electrosemaforo (m) 


jnmijT (!) wejrteanojio- 
poucHaro Tejierpa<J)a 
linea (!) telegraflca per 4 
strada fcrrata 
linea (!) telegraflca de 
ferrocarril 

UeHTpo6*fe>KHUJt 3BO- 
HOicb (m) - 

suoneria (!) centrifuga 
timbre (m) centrtfugo 

yraitHo-pTyTHufl ko- 
xepepi> (m) 

coherer (m) a carbone ^ 
e mercurio 

cohesor (m) de carbdn 
y mercurio _ 

yxyameHie (n) jrkficTBiH 
Koxepepa 

fatica (!) del coherer ' 
fatiga (!) del cohesor 

ajieKTpocTaT HMecnifl 
Te.iect>oin> (m) 
telefono (m) a conden- 
satore 

telefono (m) de conden- 
sador _ 

MHKpOChOH’t (m) CT» 
yrjiein> m> irtmewfe 
microfono (m) a sac- Q 
chetto di carbone 
micrdfono (m) de bol- 
sillo de carbdn 


XHKpocbouHufi Tpanc- 
<t>opMaTopi> (m) 
trasformatore (m) di 
microfono 

transformador (m) de 
micrdfono 
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Paptdepboo' (n); Tele- 
pfcon (n); daa alle be- 
Hebigen Laute Qber- 
bringen kann 
1 pantelephone 

pantelOphone (m); teld- 
phone (m) qui pent 
tr&namettre tous lea 
sons vouIuh 


Monotelephon (n), Tele- 
phon (n), das nureinen 
eimigen Laut tlber- 
bringen kann 
# monotelephone 

mono t£16phone(m), tele¬ 
phone (m) qui ne peut 
transmettrequ’un seal 
son 


anodische Zusammen- 
zichnng (f) 

3 anodic contraction 
contraction (!) anodiqne 


DifferentialthermoeAule 

(X) 

4 differential thermo-pile 
pile (f) thermotiectrique 
difterentielle 


Ltisungsgemisch (n) 
solution-mixture 
6 melange (m) par disso¬ 
lution 


elektrolytische Kon- 
vektion (f) 

6 electrolytic conyection 
convection (f) tiectro- 
lytiqne 


Differential thermo¬ 
element (n) 

7 balancing thermo-pile 
pile (f) thermoOlectrique 
dlfterentlelle 


Wasserbatterie (f) 

„ water battery 

batterie (i) ou pile (f) a 
eau 


elektrische Kndosmoso 

(f) 

9 electric endosmose 
endosmose (!) tiec- 
trique, electro-end os¬ 
mose (!) 


naHTeJie<t>OHi» (m); TOJie- 
4 >ohi> (m), nepeAam- 
miff BceBosnoHCHue 
8B7KH 

panteletono (m) 
panteltiono (m) 


MOHOTejie<t>OH'b (m); oa- 
HOSByKOBOfl TCJie4>OHT» 
(m) 

monotelefono (m) 
monotelOfono (m) 


aHOAHoe coKpameme(n) 
contrasione (1) anodloa 
contraction (!) anddica 


TepxoazielcTpHHecKifi 
croJi(h» (m) 

pila (f) termo-elettrioa 
differenziale 
pila (f) termo-eldctrica 
diferencial 


cjrfccb (f) pacTBopon 
me 8 C 0 laaaa(f) per aolu- 
sione 

meecla(f) por diaoluddn 


dJieKipojiHTiniecKaa 
K0HB6KIUg (f) 
convezlone (!) elettro* 
liUca 

convecciOn (f) electro- 
litica 


jH((>4>epeHniajibHuA 
TepMOBJieMeHTb (m) 
(TepMoaJieKTpHHecidff 
8Jieneim> (m)) 
pila (f) termo-elettrica 
differenziale 
pila (!) termo-eldctrica 
diferencial 


boahh&ji da-rape* (f) 
pila (f) ad acqua 
pila (!) de agua 


ojieicrpHHecKiA bhaoc- 
Mocb (m); aaeinpo- 
dHAocnocb (m) 
endosmoai (I) elettrica 
endosmosia (!) el£ctrica 
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Elektrolyse (f) fester 
Substanzen 

electrolysis of solid sub* 
stances 

Electrolyse (f) d*un corps 
solide ou d'uue sub¬ 
stance sollde 


elektriscbe Vlskosit&t (f) 
electric viscosity 
viscositE (f) Electrique 


elektrolytisches Sum- 
men (n), elektrolyti- 
sober L&ut (m) 
electrolytic humming 
son (m) Electrolytique, 
bourdonnement (m) 
Eleotrolytique 


ehemische Phosphores- 
zen* (f) 

chemical phosphores¬ 
cence 

phosphorescence (!) chl- 
mique 


Selenauge (n) 
selenium eye 
cell (m) de sElEnlum 


photoelektrische Zelle 

(0 

photo-electric cell 
ElEment (m) ou couple 
(m) photoElectrique 


Plattierwage (f) 
plating balance 
balance (0 galvanoplas- 
tique 


galvanoplastische Ad- 
hAsion (f) 

galvanoplastic adhesion 
adhEsion (f) galvano- 
plastique 


sandiger Niederschlag 

(m) 

sandy deposit 
dEpEt (m) ou prEclpitE 
(m) sableuz 


3JieKTpOJIH3T> (m) TBCP- 
A&TO nemecsBa 
elettrolisi (f) dl una 
sob tanza solida 
electrolisis (f) de una 
substanda sEllda 


3jieKT^nqecKaA bhs- 
KOCTb (f) 

ylscositk (f) elettrica 
viscosldad (!) elEctrica 


aneirrpojiHTHHecKoe 
HcyttttK&Hie (n); anen- 
Tpo^HTfnecKifl 3Byin> m 
(m) 9 

ronzio (m) elettrolitico 
ruido (m) electrolitico 


xmiBuecKaa 4>oc(tKjpec- 
uemxiH (f) 

fosforescenza(f)chimica 4 
fosforescencla (f) qni- 
mica 


cejieHOBufi raaarb (m) 
occhio (m) di selenio 6 
ojo (m) de selenio 


d)OTOdJieKTpHHecidfi 
aseueHTB (m) 
pila (f) fotoelettrica 
pila (!) fotoelEctrica 


rajiBBaHoiLiacTinecKie 
Brfecu (m pi) 

bilancia (!) gal van o 7 
plastics 

balanza (f) galvanoplAs- 
tica 


raju»BaHonjiacTRHecKoe 
cirhnjxeHie (n) 
adesione (f) galvano- R 
plastlca 

adheslEn (!) galvano- 
plAstlca 


necnaHtifl ocajtoicb (m) 
deposito (m) arenoso 9 
depEsito (m) arenoso 
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krlstallinischer Nieder- 
schlag (m) 

l crystalline deposit 
dEpdt (m) cristallin, 
prEcipitE(m) cristallin 

knotiger Niederschlag 
(m) 

$ modular deposit 

dEpdt (m) ou prEcipltE 
(m) nodaleux 


Kohlenbeutelelektrode 

(f) 

8 carbon-bag electrode 
Electrode (!) k sachet 
de charbon 


Elektrographie (!) 
4 electrography 
Electrographie (!) 


icpHCTaJuiHHecKifi oca- 

AOKh (m) 

deposito (m) cristalllno 
depdsito (m) crlstalino 


ocaAoin» (m) kokk&idi 
deposito (m) nodoso 
depdsito (m' nndoso 


yrojiBHui BJieKTpojfc 
(m) Kh irfemeaxt 
elettrodo(m) a sacchetto 
di carbone 

electrodo (m) de bol- 
sillo de cArDdn 


aneKTporpatfria (!) 
elettrografla (!) 
electrografla (!) 


Hydroplastik (!) 

6 hydro-plastics (pi.) 
hydroplastique (!) 


nutponjiacTEUca (!) 
idroplastica (!) 
hidroplastica (!) 


Bielektrolyse (!) 
6 bi-electrolysis 
bi Electrolyse (!) 


Tropfelektrode (!) 

7 dripping electrode 
Electrode (!) k gout tea 


glknzender Nieder¬ 
schlag (m) 
s bright deposit 

dEpdt (m) ou prEcipltE 
(m) brillant ou lulsant 


Normalelektrizitkt (!) 
Q electricity o! clear 
* weather 

Electricity (!) normale 


Kettenblitz (m) 

10 claln lightning 

Eclair (m) en chapelet 



<fi8JI6KTpOJlH3^ (m) 

blelettrolisi (!) 
bielectrolisls (!) 


KanejnaaTuft ajien- 
rpoxh (m) 

elettrodo (m) a goccie 
electrodo (m) de gotas 


dnecmmifi ocaAoirb (m) 
deposito (m) brillante 
depdslto (m) brillante 


ancoc<t>epiioe aaeinpH- 
H6CTBO (n) Vb Hcayio 

iforoAV 

elettriclta (!) normale 
electricld aq (!) normal 

Utmian nojraia (!) 
lampo (m) a catena 
rayo (m) de cadena 


Kftflgblltzablelter (m) 

11 cageliglitning-protector 
parafoudro (!) k cage 


KjrfeTKOOdpadHui rpo- 
MOOTBOJTb (m) 
parafulmine(m) agabbla 
pararrayos (m) de Janla 


Influenzwirkung (!) yor- 
dberziehender Ge- 
witterwolken 
influence-action of pass- 
ing clouds 

efFet (m) d'induction de 
nuages orageuz qui 
pas sent 


adame (n) npoxoan- 
mBXb rpoaoBun» 
Tyn> 

effetto (m) d'Jndudone 
di nuyole elettriche 
efecto (m) de induccidn 
de nublados 
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Blitcschaden (m) 
•damage due to light¬ 
ning stroke 

dyg&t (m) caus6 par la 
foudre 


magnetlacher Sturm (m) 
magnetic storm 
orage (m) ou temp^te (!) 
magnytique 


elektrischer Drache (m) 
•electric kite 
cerf-volant (m) yiec- 
trique 


Feuerball (m) 
ball of fire 

boule (f) ou globe (m) 
de feu 


Nervenstrom (m) 
nerve currents (pi) 
courant (m)’nerveux 


Muskelstrom (m) 
muscular currents (pi) 
courant (m) musculalre 
ou des muscles 


Dialysis (f) 
•dialysis 
dialyse (f) 


Reizbarkeit (f) durch 
Wechselstrbme 
•excitability through al¬ 
ternating currents 
excitability (f) par les 
courants alternates 


elektrotonischer Zu- 
stand (m) 
electrotonic state 
Mat (m) yiectrotoniqne 


elektrotonisch (adj) 
electrotonic (adj) 
dlectrotonique (adj) 


Knochenstrom (m) 
bony current 
courant (m) des os 


Elektromegaloskop (n) 
electro-megaloscope 
dlectromygaloscope (m; 


yftuiOKb (m), npHMH- 
hShhuII yjiapoub moji- 

HiH 

guasto (m) causato *pel t 
fulmine 

dano (m) causado por 
un rayo_ 


MarHHTHaa 6yp« (f) 
burrasca (f) magnetica / 
tempested (f) magnytica 


ajiempiriecidft airfefi (m) 
cervo (m) volante elet- 
trico 

cometa (f) eiyctrica 


orueHHuft iuapb (m) 
fulmine (m) globulare 4 
meteoro (m) Igneo 


HepBHHfi tokt> (m) 
corrente (f) nervosa 5 
corriente (f) nerviosa 


uycKyjiBHuft toki» (m); 

tokt> no MycKyjiairL 6 
corrente (f) musculare 
corriente (f) muscular 


juajiH3T, (m) 
dfalisi (f) 
dialisis (f) 


*rj r BCTBHTeJIl»HOCTb (f) Kb 
nepeM'feHHtnrb TOKairt 
eccitabilitk (f) per le 8 
correnti alternate 
excitabilidad (f) por las 
corrientes alternas 


a^eKTpOTOHH46CKOe 
cocToanie (n) 
stato (m) clettrotonico 
estado (m) electrotonico 


axempoTOHinecKifl 
clettrotonico (agg) 10 
electrotdnico (adj) 


TO Kb (m) Bb KOCTHXb 

corrente (f) d’ossa it 
corriente (f) de huesos 


djieicrpo - MerajiocKonb 

(m) 

elettromegaloscoplo 

(m) 

el ec tromegaloscopi o 

(m) 
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elektrisches Massieren 

(n) 

l electric massaging 
massage (m) tfectrique, 
61ectromassage (m) 


elektrischer Ans&nder 

(m) 

* electric lighter 

allumoir (m) llectrlque 


elektrisches Axufimden 
(n), elektrische Zdn- 
3 dung (f) 

electric lighting 
allumage (f) llectrique 


elektrischer Zigarreu- 
zfinder (m) 

4 electric cigar lighter 
allome-cigares (m) £lee- 
trique 


Induktionsfunken- 
zfinder (m) 

a induction-spark lighter 
allomolr(m) 4 6tlncelle 
d'induction 


Anzftnder (m) mit Gltlh- 
spirale 

„ lighter with glowing 
' wire 

allumoir (m) k spirale 
incandescente 


Einbrecherglocke (f) 
burgler alarm 
cloche (f) d’alarme con- 
tre 1’effraction 


elektrisches Luftther- 
mometer (n) 
electric air thermo- 
s meter 

61ectrothermom6tre (m) 
a air, thermom£tre 
(m) 41ectrique k air 


thermoelektrischer 
Alarm (m) 

» thermo-electric call 
alarmo (m) thermo 
61ectrique 


aneinpoMaccaan, (m) ; 
aaccHpOBaaie (n) 
ajieKTpHHecTBom* 
mass&ggio (m) elettrico 
masaje (m) el£ctrico 


ojiempHnecKift aawara- 
Tejn> (m) (aanajrb (m)> 
accenditore (m) elettrico 
encendedor(m) el^ctrico 


ajieirrpHHecKoe Bocrua- 
MHHeHie (n) 
accenslone (f) elettrica 
Inflamacidn (f) electrics 


aaempH^iecKift aaacHra- 
Tejtb (m) o-ih cnrapi>; 
ajieKTpHHecKaa aatcy* 

pmaTeJitHHua (f) 
accenditore (m) elettrico 
per sigari 

encendedor(m) el6ctrico 
para clgarros 

HHAYKOiOHHLlfl HCKpO- 

Bofi aanaurb (m) (aa- 
HcnraTejm (m)) 
accenditore (m) a scin¬ 
tilla d'induzione 
encendedor (m) por 
chi spa de induccidn 


3a3KHraTejib(m )(saiiajr&) 
(m) ci> KaJiHju>Hofi 
cnHpaun»bio 

accenditore (m) a spirale 
incandescente 
encendedor (m) con 
espira Incandescente 


3BOHOKl> (m) OTl» BOPOBTL 
campana (f) d’allarme 
contro il yolo 
camp&nilla (f) de alar- 
ma contra el robo 


D.ieicrpHHecKift BOSAym- 
huh TepaoMeTpi (m) 
termometro (m) elettri¬ 
co ad aria 

termdmetro (m) etectri- 
co de alre 


TepMoaJieKTDH^ecKifl 
CHTHajTb (m) 
allarme (m) termoelel- 
trioo t 

alarm a fm) termoetec- 
trico 
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Elektromobil (n) 
electric motor - oar, 
electromobile 
dlectromobile (I ou m), 
automobile (f ou m) 
dlectrique 



3 wieKTp 0 M 06 HJIb (m) 
elettromobile (m) 
electromdvil (m), auto- 
mdvil (ra) eldctrico 


elektrischer Fahrbetrieb 
(m), (elektrischer Be- 
trieb (m) von Eisen- 
bahnen, StraOenbah- 
nen usw.) 
electric tractiOD 
traction (f) dlectrlque 


dJieKTpH*iecKan Tara (f) 
trazione (f) elettrica * 
traccidn (f) eldctricu 


elektrischerSeismo- 
gr&ph (m) 
electric seismo¬ 
graph 

sismographe (m) [ou 
sdismographe (m)] 
dlectrique 



aaeirrpHHecKifi 
ceflcnorpa<Jn> (ml 
slsmografo (m) ©let- s 
trico 

slsmdgrafo (m) eldc- 
trico 


elektrischer Chrono¬ 
graph (m), elektri- 
sches Chronoskop(n) 
electric chronograph, 
electric chronoscope 
chronograph* (m) ou 
chronoscope(m)*lec- 
trique. Electro chro¬ 
nograph© (m). dlec- 
trochronoscope (m) 


Chronophon (n), elek- 
trisch betatlgte 
Weckeruhr (1) 
electric alarm-clock 
chronophon© (m) 


elektrolytische Uhr (!) 
electrolytic clock 
horloge (f) dlectro- 
lytlque 


Synchronisierung (f) der 
(Jhren 

synchronising of clocks 
synchronisation (f) des 
horloges 


elektrische Destillation 

<*) 

electric distillation 
distillation (f) dlectrique 


elektrisches Altem (n) 
von Alkohol 
electric ageing of alco¬ 
hol 

▼ieillissement (m) *lec- 
triqne de ralcool 


aaeKTpHHecKifl xpoho- 
rpa<tn> (m) hah xpo- 
HOCKom> (m) 4 

cronografo (m) elettrico 
crondgrafo (m) eldctrico 


XP0H0({>0H1> (m) 
cronofono (m) 
crondfono (m) 


dwieicrpo^HTHHecKie 
Macu (mpl) ^ 

orologlo (m) elettrolitico 
relo] (m) electrolltico 


cHHxpoBHaaoiA (f) na- 
COBTb 

sincronis2azione(f) degli 7 
orologi 

sincronisacidn (f) de los 
relojes 


exeKTpHHecKO© ahcthji- 
jmpoBauie (n) 
dlstfllazlone (f) elettrica 9 
destilacidn (f) eldctrica 


yxyAmeme (n) KaqecTFL 
cnnpTa no;n> BJiia- 
Hiem, ajieKTDHHecTBa 9 
II vecchiare del alcool 
accldn (f) de) enveje- 
rerse del alcohol 
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elektrische LAuterung(f) 
vod Alkohol 
electric purification of 
alcohol 

rectification (f) eiec- 
trique de l’alcool 


MempinecKaH peKTH- 
(t>HKauiH(f) aJiKoranefi 
rettiflcazione (f) elettrica 
del alcool 

rectificacidn (f) electrics 
del alcohol 


elektrische Damaszle- 
rung (f) 

electric damaskeening 
2 (operation:) damasqul- 
nage (m) ou (rdsultat:) 
damasquinure (f) eiec- 
trique 


ojidcrpmecnaH aaxao 

KHUOBK& (f) 

[il] lavorare aUa da¬ 
rn aschlna elettrica- 
mente 

ataujiado (m) eiectrico 


elektrisches Ansglfihen 

(n) 

3 electric annealing 
recuit (m) ou reculsson 
(f) eiectrique 


Hftrtung (f) durch Elek- 
trizitftt 

A electric hardening 
trempe (f) par reiectri- 
cite 

elektrische Oberfi&chen- 
h&rtung (f) oder Ein- 
satzh&rtung (f) 
s electric case hardening 
cementation (f) eiectri- 
que 


aaeicTpHHecKoe odkh- 
rame (n) (nponaJiH- 
name (n)) 

arroventitura (f) elet¬ 
trica 

recocido (n) eiectrico 

aaeicrpinecKaA aaicaJiKi 
(t) 

tempra (f) per 1'elettri- 
citA 

temple (m) por la elec- 
tricidad _ 

ajieinpiniecKaA ueiieH- 
Tama (f) 

cementazlone (f) elet¬ 
trica 

cementacidn (f) eldc- 
trica 


elektrische K&lteerzeu- 
ffung (f) 

production of cold by 
<6 electricity 

production (f) de froid 
par reiectricitd, refri¬ 
geration (f) eiectrique 


elektrisches Emaillieren 

7 (n) 

electric enamelling 
emaillage (m) eiectrique 


elektrisches 8chmleden 

* 

* electric forging 

forgeage (m) eiectrique 


npOH3BOitCTBO (n) nc- 
KyccTBeHHaro xanoaa 
nocpeACTBOirb BJiea- 
TpnaecTBa 

produzione (f) di freddo 
per elettricitA 
produccidn (f) de frio 
por electricidad 

aaeicrpHaecKoe noKpw- 
same (n) 3najn»»; 

BJieKTpHaecKoe HSBe- 

Aeme (n) axajni 
smalto (m) elettrico 
esmalte (m) eiectrico 

dJiempinecKaH kobka (A 
fucinamento (m) elet¬ 
trico 

forjado (m) eiectrico 


elektrisches Schweifsen 

n (n) 

electric welding 
soudage (f) eiectrique 

elektrisches Gerben (n) 
10 electric tanning 

tannage (m) eiectrolyti- 
que 


dAempinecKaH csa^Ka 

aaldatura (f) elettrica 
soldadura (f) electrics 

BJieKTpH^ecKoe xyfise- 
Hie (n) 

concia (f) elettrolitica 
curtido (m) electrolitico 
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elektrisches Bleiohen 

(n) 

electric bleaching 
blanchiment (m) 61ec- 
trique 


magnetisches Reibungs- 
getriebe (n) 

magnetic friction gear 
engrenage (m) k friction 
0 U, k frottement ma- 
gndtique 


elektrische Verdichtung 
(f) des Rauches 
electric condensation of 
smoke 

condensation (f) dlectri- 
que de la fumde 



elektrisches Pfliigen in) 
electric ploughing 
labourage (m) dlectrique 


l&ndwirtschaftliche An- 
lage (f) 

agricultural plant 
installation (f) agricole 


Elektrokultur (f) 
electro-culture 
dlectroculture (f) 


elektrische Zeitkugel (f) 
electric time ball 
dlectroavertisseur (m) 
horaire k boule 


elektrisches Filter (n) 
electric Alter 
flltre (m) dlectrique 


elektrischer Tiirdffoer 
(m) 

electric door-opener 
ouvre- porte (m) dlec- 
trlque 


elektrische Lokomotiv- 
lam pe (f) 

electric locomotiye 
head light 

lanal (m) dlectrique de 
locomotive 


a.ieiapH'iecKoe frfcjieHie 

(n) 

imbiancatura (f) elet- 1 
trica 

blanqueo (m) eldotrico 


MarHHTHuA (bpHKuioH- 
Hufi npHBOAi> (m) 
trasmissfone (f) a mote ^ 
di frizione magnetics * 
transmisi6n (f) por fric- 
c!6n magnetics 


ajieirrpHHecKoe crym^- 
Hie (n) AUMa 

condensazione (f) elet- « 
trica del fumo 
condensacidn (f) elec- 
trica del humo 


ajieKTDHHecKaH ecnarn- 
Ka (f); ajieKTpimecKoe 
naxame (n); [Ha lorfe 
h loroaanajrfe:] aneK- 
TpHMecKoe opaHie (n); 4 
ajieicrpHHecKaa opaH- 
na (f) 

aramento (m) elettrico 
labranza (f) eldctrlca 

cejiBCKoxoaHrtcTBeHHaa 
yCTOHOBKa (f) 
istallazione (f) d’agri- - 
cultura 

inatalacidn (f) de agri¬ 
culture 


ajieKTpoKyjibTypa (f) 
elettrocultura (f) 9 

electrocultura (f) 


maposoft awieicrpoyKa- 
aaTejiL (m) BpeneHH 
avvertitore (n) di tempo r 
elettrico a palla 
indicator (m) de tiempo 
eldctrico de bola 


ajieicrpHHecKift 
cf)HJLbTpT> (m) 
flltro (m) elettrico 
filtro (m) eldctrieo 


ajieicrpHHecKiA npn- 
BpaTHHKt (m) 9 

aprl-porta (m) elettrico 
abri-puerta (m) eleotrico 


ajieKTpHHecKiA naposoa- 
huh (f)OHapb (m) 
lampada (f) elettrica per 1Qk 
locomotive 
ldmpara (f) eldctrica 
para locomotoras 
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Wftgbarkeit (f) 
l ponderability 
ponderability (!) 


wftgbar (adj) 

2 ponderable (adj) 
ponderable (adj) 


w&gbare Substanz (f) 

« ponderable substance 
substance (f) ponde¬ 
rable ; ponderable (m) 


Unw&gbarkeit (f) 

4 imponderability 
imponderability (f) 


unw&gbar (adj) 

£ imponderable (adj) 
imponderable (adj) 


unw&gbare Substanz (!) 
imponderable substance 
€ substance (!) imponde¬ 
rable; imponderable 

_ (m) 

ungleiche Subs tan zen 
7 (f PD 

dissimilar substances 
substances (f pi) dissem- 
blables 


Medium (n) 
8 medium 
milieu (m) 


Molekularenergle (!) 

9 molecular energy 
enorgie (!) moieculaire 


physikalische Anderung 

(D 

t0 physical change 
modification (!) ou 
changement (m) phy¬ 
sique 

ver&nderlicher Zustand 

(m- 

it variable state 

etat (m) variable, vari¬ 
ability (!) 


Erstaming (!) 

M2 solidification 
solidification (!) 


Era tamings temperatur 

(f) 

t - solidification tempera- 
ture 

temperature (!) de soli¬ 
dification 


BrfcCOMOCTb (!) 

ponderability (!) 
ponderabilldad (!) 


BrfecoKufi 
ponderabile (agg) 
ponderable (adj) 


Brfccoxoe Bentecmo (n) 
sostanza (!) ponderabile 
substancia (!) ponde¬ 
rable 


HevbcoMOcn* (!) 
imponderability (!) 
imponderabilidad (!) 


HeBrhcoMLifi 
imponderabile (agg) 
imponderable (adj) 


Hes^covoe Bemecmo (n) 
sostanza (!) impondera¬ 
bile 

substancia (!) imponde¬ 
rable 


pasHopoAHUH Bemecma 
(npl) 

sostanze (!pl) dissimili 
substancias (I pi) dlsi- 
miles 


cpejja (!) 
mezzo (m) 
medio (m) 


MOJieKyjiHpHaH auepria 

(0 

energia (!) molecolare 
energia (!) molecular 


<f)H3iPiecKoe nairfeHeHie 
(n); Hairfenenie d>H3ii- 
HeCKHXl* CBOfiCTBT, 

modificazione (!) fisica 
modlficacidn (!) fisica 


HenocTOHHHoe cocto- 
HHie (n) 

stato (m) variabile 
estado (m) variable 


aacTUBame (n); aaaiep- 
aaHie (n) 
solldificazlone (!) 
solidiflcacibn (!) 


TennepaTypa(!) sauepaa- 
Hifl (3aCTUBaHlH) 
temperatura (!) di soli- 
dificazione 

temperatura (!) de soli- 
diflcacidn 
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zusammendrtickbar 
(adj), komprimlerbar 
(adj) 

compressible (adj) 

. compressible (ad]) 

unsnsammendriickbar 
(adj), unkomprimier- 
bar (adj) 

incompressible (adj) 
incompressible (adj) 

rotglfthend (adj) 
red hot 

[portd (adj)] k la chaleur 
du rouge 

Rotgliihhitxe (!) 
red heat 

chaleur (!) du rouge 

weifigliihend (adj) 
white hot (adj) 

:£port6 (adj)] k la chaleur 
du blanc 


WeiO[gldh]hltze (!) 
white heat 
chaleur (!) du blanc 


Fernwirkung (!) 
action at a distance 
action (!) k distance 


Einwirkungsdauer (!) 
duration o! action 
durde (!) d'action 


gegenwirkend (adj) 
antagonistic (adj) 
antagonJste (adj) 


aafheben (v), neutrali- 
sieren (v) 
to neutralise 
neutraliser (t) 


aktiver Sauerstoff (m) 
active oxygen 
oxygdne (m) actif 

Kaloresxenz (!) 
calorescence 
calorescence (!) 

luftdich ter oder hermeti- 
scher Verschlufi (m) 
hermetical seal 
fermeture (!)hermdtfque 


OKHMaeMUfi 

compressiblle (agg) I 
compresible (adj) 


HeoKHMaeiojfi 
incompressibile (agg) 2 
in compresible (adj) 


KpacHOKajrajibHLift 
rovente (agg) $ 

incandescente (adj) 

KpacHoe Kajieirie (n) 
calore (m) rovente rosso 4 
incandescencia (!) 

6'fcjIOKaJIHJIbHblfl 
Incandescente (agg) 5 
candente (adj) 


tffejioe KajieHie (n) 
incandescenza (!) ft 

candescencia (!) 

AaJibHO,n1iftcTBie (n); 
jrfcflcTnie (n) Ha Aajife- 
Koe paacTOHsie 
azione (!) a distanza 
accidn (!) a dlstancia 

TTpOAOJI/KHTeJILHOCTb (!) 

BOSA^fiCTBiH 
durata (!) d*azione 
duraoidn (!) de accidn 

npoTHBOA'feftcTBywmifl 
antagonisto (agg) p 

antagonist*) (adj) 

He&TpajinaoBaTb; kom- 

neHciipoBaTb; ymn- 

TO>K-HTb (-aTb) to 

neutral!zzare (v) 
neutral! zar (v) 

jrfeflTe.lbHHft (aKTHB- 
h bid) KHCJiopojTb (m) t 
ossigeno (m) attivo 
oxlgeno (m) activo 

Kajiopecnenaifl (!) 
calorescenza (!) t2 

calorescencla (!) 

repnennecirid saiBopr. 

(m) 13 

chiusura (!) ermetica 
cierre (m) hermdtico 
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partlelles V&kuum (n) 
i partial vacuum 
vide (m) partiel 


Luf truck stand (m), At- 
mosph&renrfickstand 
* (m) 

residual atmosphere 
atmosphere(f) residuelle 


Be ugu u gserscbeinung 

(0 

3 phenomenon of flexion 
ph6nom£ne (m) de 
flexion 


iacTH4Hufl (napniajL- 
huA) BaKyym> (m); 
caiifcuo pasp'fcHc€mioe 
npocrpaHCTBO (n) 
vuoto (m) p&rziale 
vacio (m) parclal 


ocraTOKb (m) Boajyxa 
atmosfera (f) rimanente 
atmdsfera (f) remanente 


HBJieHie (n) AHtjxbpaK- 
urn 

fenomeno (m) di fles- 
sione 

fendmeno (m) de flexidn 


Brechungsgesetz (n) 

4 law of refraction 
loi (f) de la refraction 


Brechungsebene (f) 

6 plane of refraction 
plan (m) de refraction 


Brechungsachse (f) 
o refraction axis 

axe (m) de refraction 


Doppelbrechung (f) 

7 double-refraction 
refraction (f) double 


Spaltung (f) (von Edel- 
steinen und Kristallen) 
cleavage 

clivage (m), frniU|Ti (m) 


saKOHt (m) npe.ion.ieuiH 
legge (f) di rifraiione 
ley (f) de refraccidn 

djiockoctl (f) npejioM- 
•lenin 

piano (m) di rifrazJone 
piano (m) de refraccidn 

oci> (D npejioicieHifl 
asse (m) di rifrazione 
eje (m) de refraccidn 

ABoftuoe npejioMuietrie 

(n) 

rifrazione (f) doppia 
refraccidn (f) dobl e 

pacmenuBaHie (n) 
renditura (f) 
hendidura (f) 


gestaltlos (adj), amorph 
(adj) (von Kristallen) 
9 amorphous (adj) 

amorphe (adj) (de cris- 
taux) 


kolloidal (adj) 
io colloidal (adj) 
colloidal (adj) 


Erschutterung (f), Per- 
kussion (f) 

11 percussion 
percussion (f) 


Urkraft (f) 
fundamental force 
12 force (f) fondamentale, 
force (f) primitive ou 
primordiale 


6ea(|>opMeHHiiifl; aaopib* 
huA (o kphct&jli&xi.) 
amorfo (agg) (di cristalli) 
amorfo (adj) (de cri- 
stales) 


KOJIJIOHAaJIbHUft 

colloidal© (agg) 
coloidal (adj) 


yAapi> (m); coTpaceHie 
(n) 

percusslone (f) 
percusidn (f) 


BanajiLHaH cujxa (f); 

OCHOBHOA CHJia 
forza (f) fondamentale 
fuena (f) fundamental 
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Abdeckplatte . 884a 
Abdeckcn mit 
Isoliermate- 

rlal.515a 

einen Leitunga- 
kanal . . . .8883 
Abdeckung, 

, Fliesen- . . . 618a 
Glas-.6189 


- durch Zlegcl- 
steine.... 8847 
Abdichtcn . . . 8942 
Isolierrohre 
mitKltt. . .8943 
Abdrehstahl . 3942 


-vorrlchtang, 

Kollektor- .428.7 
Abdrehen, den 
Kollektor . . 4242 
des Kollektor* 4741 
Abcillcs, cire d’ 79013 
Abcrtura de la 
prensa . . . 39617 
-, - ranura . . 418a 

- para el tap6n 901a 
Abete, legno d' 863.1 

- rosso.9682 

Abcto, madera 

dc.863a 

rojo, madera 

de.3632 

Abfallgrenzc . 5042 
-moment . . . 502a 
Abfallcn (von 

eincr Kurve) 240a 

- der aktlven 

Masse . . . 70a 
Abfallender Aat 240a 
Abfrage- 

apparat . . 1183L7 
-kllnke . . . 11402 
-schour, be- 


sondere . . 11342 
- - mit Stopsel 1134a 
-station, be- 

sondere . 11342 
-sleeker . . . 1131.1 
-stellung . . 11432 
Abfragcn 113300133* 
Abfiihrungs- 

klcmme . . 866a 


Abgangstrom . 998a 
Abge&nderte 
Glclchstrom- 
wicklung . . 328a 
Abgcfresscne 

Fahue . . . 4L9 
Abgehendcr 

Strom . . . 998a 

- Telephonver- 

kehr . . . 116913 

- Wcckstrom 1124a 
Abgckiirzt. . 1008a 
Abgelcitete Eln- 

heit .... 12414 
Abgcrolltes 

Schema . . . 3092 
Abgeschriigt . 407a 
-es Bursten- 

ende .... 427a 
Abgestfmmte 
drahtlose Te¬ 
legraphic . 10&4a 
—s System . . 10946 
Abgestuftcr Wi- 
derstand . . 577a 
Abhkugen, den 
Fernhorer 1116a 
Abhcben (BGr- 
sten) .... 429a 

- des Hirers 11117 
Abhebevorrich- 

tung,BGrsten-429a 
Abbobeln . . . 892a 
Abhoren, Tele¬ 
gram m . . 1102a 
AbTerta, dinamo212a 
Abierto, cle- 

mento . . . 38a 
-, motor . . . 218a 
Ability for depo¬ 
larizing . . . 702 
-, recuperative 66.10 
Ability to vi¬ 
brate . . . 1110.7 
Ablti impacel¬ 
and . 507.7 

Abito antiacido 93a 

- dl lana .... 513a 

- da niontatore 93a 

- di protezione 

per alta ten- 
slone .... 513.1 
Abklingeln . 11247 
Abklingclungs- 
system . . . H24r> 
Abliiihlender 

Kinfluli . . . 561a 
Abkublung . . 2842 

- der Ldtstelle . 28.1 
-sfliichc .... 234a 
-skurve .... 284i 


Abkuhlnngs- 

oberflttche . 384a 

-zeit.284a 

Ablandar (ca¬ 
bles) . . . .7713 
AblaufcndcsKa- 
bels.850a 

- des Papler- 

streifens . 1018a 
-, das RUdcr- 

werk - lasscnlOlla 

- der Trieb- 

fedcr . . . lOlOdi 
-de RGrsten- 

spltze .... 2717 
Ableitung . . 10002 

-, Krd-.87814 

-, gleichmkQig 

verteilte . 1000a 
ungleichmlt&ig 
verteilte . 1000a 
WUrmc- . . 98411 
-skabcl . . . . 468J 
Ablenken, die 
Magnetnadel 681a 
Ablenkende Wlr- 
kung des 
8tromes. . . 168a 
Ablcnkung . 68112 
Kraftllnlen-. 172a 
Nad el- . . . 1002a 
-sfcld, magneti- 
tlsches . . . 179j 

-skraft.1613 

-smagnet . . . 627a 
-smagnetfeld . 168a 
-smesser .... 631a 
-smethode . . . 6214 
-sregel. . . . .631a 
-sstrom .... 6812 
-svarlometer . 13347 
-swinkel .... 681a 
Ableseelnrich- 

tung .... 6402 

-fchler.647a 

-fehler, porallak- 
tischer . . . 647.7 
-fernrohr . . . 641a 
-lateme . . 64029 
Ablesen (eln In¬ 
strument) . . 640a 
-, einTelegramm 
vomStreifen 995j 
Ablcsung . . . 689a 
-, (Hrekte . . .640a 
-. Moment- . . 6414 
-. Null- .... 6413 
obiektive . 1337a 
Spiegel- . . . 640a 

- der St rah lu ngs- 

intensit&t . 1238.7 


II 
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Absto&ung 


Ablesung, an- 

mlttelbare . 6406 
- elnesWlnkels 640.7 


Zeiger- . . .630.7 
Abmelfleln . . 887.1 
Abmessungcn, 
Haupt- . . . 248J 
Abnahmo von 

Maschinen . 4859 
-prufune . . . 486.4 
Abnehnioarer 

Polkern. . . 467.8 
Abnchmen der 
Federtrom- 
mel .... 101L2 

- des Horcrs . 1116.7 

- des Magnetis- 

mus.161 a 

Abnehmcr . . 728.10 
-burste . . . 1279J0 
Abnormal earth 
current . . 1300 a 

- magnet . . 12972 
Abnormaler Erd- 

strom . . . 1300 a 
A bnutzung . . 5316 
Abonados agry- 
pados sistema 
de llamada 
de sclcccidn 
para cuatro 1168.4 
Abonadn, esta- 
cion de . . 1129 a 
-* atautoalzado, 
ouadro con- 
mutador dc 
los .... 1145 a 

- a tarifa ordl- 

narla, cuadro 
conmutador 

de los-de 

conversation 1146.1 

- del telefono 11292 
A bonne, ligue 

d’.1129.4 

-a, tableau des - 
k conversa¬ 
tions tarifecsll46.i 
-s-ta- 


xdes . . . 1146.1 

- au telephone 1121U 
Abonnrment- 

gebtihr . . 1161 a 
A bono. preclo 
de . . , . 11612 
About./olnt d* . 46*22 
surfa* c d' . . 402.4 
Aboute ment . 61AJ0 
Abpfilhlen, cine 
Leitung . . . 808 j 
A bpfahluug der 
Telegraphcn- 
linie . . . .8082 
\brasiou of the 
insulation . 377.4 
Abrazadera 

doble .... 877 j 

- extrema de 

plomo .... 40ao 

- forada de 

cuero . . . 11182 

- <le pared . . . 814 a 

- de poreelana 8772 

- para un nolo 

tubo .... 876 a ! 

- - tubos . . . 870.r» I 


Abreiflen des 

Llchtbogens 9842 
AbrelUfeder . 1016s 
-vorrlchtung . 669.7 
Abreviado (tele- 
grafia) . . 1003.1 
Abri.8072 

- -puerta eleo- 

trico . . . 13672 
Abrir la boca 
con un peda- 
zo de madcra 5064 
• el clrculto . . 1416 

- una comunlca- 

ci6n . . . 6166 

Abrollen . . .8282 
Abrollkarren, 

Abrollwagen 8282 
Absatzweisc 

Summlerung 6982 
Abschaben . . 8392 
Abschaltbare 

Zellc .... 90j 
-r Wldcrstand . 5776 
Abschalterelalsl 149.4 
Abschaltzelle . 902 
Abschalten . . 480.4 
cinzc.lne Zellen 90.4 
Abschaltung . 4802 
-, totale .... 480/. 

zeitwelse . . 480.7 
Abscheren . . . 887 a 
Abscheuerung 
der Isolation 877.4 
Abschleifen des 
Kollektors . . 4752 
AbschluQplatte 1009.1 
-stopsel fur Iso- 
lierrohr . . . 8802 
Abschmclz- 

dauer .... 5622 

-draht . 5036 

-konstante . . .5622 
-sicherung . . . 5502 
-stroifen .... 563.7 
-stromst&rkc . 5622 
-tisch .... 12086 
-zelt. 6022 


Abschmirgeln .3862 
den Kollektor 4242 
Abschneideu.die 
Isolierrohrc 8916 
Absehncidcr, 

Rohr- .... 8986 
Abschrkgcn, 
ciueLcitungs- 
stange . . . 8062 

- der Poisehuhe 4592 
AbschrHguug 

der Lcitungs- 
stangen . . . 8066 
Abschrauben 544.10 
Abschrclbungs- 
formel . . .7116 
Abschrcihung 

yom Kopltal 711 a 
A bschwkchungs- 
wfderstand . 5776 
Abscisa . . . 239.n 
Abscissa . . . 239.il 
Absciss*;. . . 239.ll 
Absence of cur¬ 
rent .1312 

- dc courant. . 1312 
-dans la ca¬ 
nalisation . . 518.7 


— dos tubos . 877.1 - de dernngc- 
Abrazar .... 1762, meuts . . . 1094.1 
Abr£g£ . . . 1003J 1 - d etiucclles . 4732 


Absence de ten¬ 
sion dans la 
canalisation 618.7 

Absolu.2369; 

Absolut .... 2369 1 
Absolute .... 2306! 
Rrenndaucr 970 jo | 

- Elchung . . 1886.4 1 
Einheit . . 1246 2 

- der eloktro- 
motorischen 
Kraft . . . 12612 

- - des Stromes 12596 
— Widerstan- 

des . . . . 1263.7 
Ionenge- 
schwlndlg- 
kelt. . . . 1188.7 
Isolation . . 1839.7 
Kapazlt&t.Aus- 
niitzungsver- 
httltnls der 
Nutzkapazitkt 
zur -n Kap. 07.11 

- Selbstlnduk- 

tionselnhelt 12662 

- Stromines- 

sung .... 6992 

- Tangentenbus- 

sole.66&4 

- calibration 1885.4 

- capacity . . . 6 ?.io 

- electrometer . 0656 j 

- galvanometer 068.7 i 

- insulation . 1339.7 : 

- manual sy- . 

stem . . . 1165.7 1 

- measure . . 12466 

- measurement 

of current . 699 a 
tangent galva¬ 
nometer . . 06ft* 

- unit .... 12462 

- - ofeurrent 1269.4, 
-the elec- I 

tromotlvc 
force . . . 12616 

- - resistance 1263.7 ! 

- self-induo- i 
tion .... 12662 

- velocity of I 

ions .... 1188.7 I 

- zero. 643.1 1 

- potential. . . 147.7 
-r Helzctfckt . 1126 

- Nullpunkt . . 643.1 
-s Elektromcter6656 

- Galvanometer 66 H .7 

- MaO . . . 12460 

Potential . . 147.7 

Absoluto . . . 2866 
Absorb, to . . 87012 
Absorber . . 870JI 
Absorbieren . 970J2 
-de Kraft . . 18222 
Absorctdn de 

ealor .... 2836 

- electric* . . 1811.10 

- de la luz . . 9742 

- - luz por los 

f rlobos de las 
a ui paras . . 964.4 
- las ondas 10867 
Absorption. , 

elektrisebe 1311.10, 
1313.il | 


-sstrom 


-derWeUen. 10S5. 
- current . . 18t3.li 
-.electric . .1311,10 


Absorption of 
heat ... 

- - light .... 9742 
- oj globes 964.4 

- - waves . . 1085.7 

- de chaleur . . Ms 

- dectrlque . 131 Lt* 
force *T . . 132£> 

- de luml&re . . 9742 

-par les glo¬ 
bes des lam- 
pes.9614 

- lumlncnse . . 9742 

- des ondes . 10657 

Absorptive pow¬ 
er. 18222 

Abspannbock- 

st&nder . . . 6166 
-draht .... K3Qj> 
-isolator .... 812.7 
-pfahl .... 1100LS 
-punkt dcr Lei- 
tung . . . .8£Li 

-ring.Mis 

-*&ule.63b 

Abspannen, den 
Draht in Teil- 

J junkten . . ft30.7 
es Drahtes . 819 ls 
- der Feder . 10112 
-.die Leltung .819.7 
Abspannung. 1100.T 
Absperrkctte 612 j# 
-vcntil, Haupt- . 115a 
Absprtngcn von 
Kohlentoll- 
chen .... 479L» 
Abspulen 7492 749o. 
Abstand der 
Dr&htc von- 
clnander . . 8096 
Abstlnden. in 

gleichen . . 8096 
Absteckstange 807.in 
A b$ tec ken, cine 
I/cItung . . . 306a 
Abstelfen . . . 81 Iji 
A bsteifang . .8IL7 
AbsteJlen . . . 4*Oj 
eiae Lamne .9712 
-, eine Moschino 4792 
AbstichofT- 

nung . . . 1225u. 
Abstimmen . 10922 
-, den Empfang- 
drsht aufeine 

unbckannlo 

Wellcnlkn gel 102.7 
->auf die gleie.be 
Periode . . 109CL.i 
Abstimm- 

RchUrfe . . 1006.^ 
-scharfe Emp- 
fangscbal- 
tung . . . lOftflL. 
-spule .... 10942 
- -»tragbare . 1094* 
Abstimmung 1065.1O 
- der Apparate KMi* 
unscharfe . 10926 
-sempflndltche 
Scnaltungs- 
welse . . . lOtftr. 
-smittel . . . 1096a 
-srerfahren . 1092 a 
A bstofien . . . 167.* 
AbstoOnng . . 1672 
-selektrometer 128S.* 
-skraft.167s 
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Acc 16 d 


Abstufen, die 

Risenbleche 4llJ0 
-.das Kabel . . 888.4 
Ab«tufung, 

Tourcn . . . 4773 
Widerstand- . 5757 
Ab«tutzschclle. 612.7 
Abw&rtstrana* 

formator . . 227.4 
Ab*/Use . . . 289.11 
Abtclcgraphle- 

ren.99619 

Abtrcnnon ciner 
SpcL*eleitung719.6 
Abtropfcln . . 603 
Abiropfkanie . 86.10 
GlaslsoUtor 

mit.86.7 

Olosuntersatz 

mit.86.7 

Abtropfschale . 863 
-Hchlelfe .... 863 
Abvtirmekrnft- 
inaschinc . 120J 
Abw&rU flicBcn- 
der Strom . 8133 
- regu Horen . . 5723 
A bwkrUregu lie- 


rung .... 6782 
-zug. 4843 


Abwcichen (Mag- 
netnadel) . 629j 
Abweichung. . 629.4 
Nullpunkt-. 642.10 
-swinkel .... 6293 
Abwickeln (Ka¬ 
bel) ... .mi 

- (Wicklung) . 82&9 
Abwicklung . 328.10 

- pines K a be la . 8283 
-*karren .... 8283 
-nkurve . . . 1882J 
Abzichfelle . . 3854 
Abzichen der Fe- 

dertrommel 101L2 
Abzugkanai . . 887.4 
Abzweigdosc . 8823 
getellte . . . 8883 

- ans GuBeisen 8833 

- aus Isollerma- 

terial ... .8883 

- mit Messing- 

uberzug . . 8843 
-s waKserdichte. 888.7 
Winkeb . . .N84J 
Abzweigkastcn 88U 

- aus GuBeisen 

mit Isolicraus- 
kleldung . 8813 

- Kabel- .... 8463 
wasacrdlchter 88L4 

Abzwcigklem- 
mc . . .. .86614 
doppelseltige 8663 

- einscltlge . . 8663 
Abzweigfclste . 403 
-methode fur 

Strommessung62fi3 


-tnufTe. 844j 

->cheibe, Porzel- 

lan.8813 

-*tange .... 8083 
-widerstand . . 6663 


Abzweigen . . 7373 
- das Kabel . . 8263 
Letter In yer- 
schiedenen 
Punk ten der 
Batterle • ttli 


Abzweigcn, 

elnen Strom 143L4 
Abzweigend . . 737.4 
Abzweigung. .7373 
Kabel .... 826.7 
Leitungs- . .787.7 
-spunkt .... 7383 

- nach drei Ricli- 

tungen . . . 738.4 
Strom- .... 737a 

AC.1353 

-v biphase . . . 136.0 
monophase . 1363 
one-phase- (A) 1363 
quarter phase 

(A).1863 

triphase - (ro¬ 
tary current 186.7 

- to a. c, motor- 

generator set 233.4 
Acacia. 3643 

- boU d’. . . . 3643 
legno di. . . 3643 

-> madera dc . . 3643 
Acajou, bois d' 3643 
Acanaladaplaca 
- (pilas)... 483 
-,superflcie - de 
la placa . . . 463 
Acanalado 407.7,6703 
Inducido. . .4143 
-, reel pie nte . . 4633 
Acanalar. . . . 406.7 
Acanaladura en 
la placa . . . 463 
Accecatolo. . . 39U 
Acceleration . 12503 

- diagram . . . 3023 

- work.1563 

Acceleration. 12503 
-i diagramme d’ 3023 

travail d’ . . 1663 

- de vitesse . . 246.4 
Accelerazlonc 12603 
-i dlagramma 

dell’ . . . .8023 
-Javoro d’ . . 1663 
Accendere . . . 971.1 
Accendltorc . . 971.4 

- elettrico . . 13543 

- per gas . . 9862 

- per Blgari 1354.4 

- elettromagne- 

tico di mine 9863 

- a scintilla d’ln- 
duzione. . 19543 

- sclcnio . . 1179.4 

- splralc Incan- 
dcsccnte . 13543 

Accensionc . . 1293 
durata d’ . . 9703 
-. - annualc di 9703 
- glornaliera 

dl. 0703 

-, - menslle dl . 97at 

- elettrica . . 13543 

- - delle mine . 985.1 

- ad Incande- 
scenza . . .9863 

- della lampada 
ad Incande- 
scenza . . 11473 

-, ora d' . . . . 9703 
ore d’ . . . . 9703 
rcostato dl . 94L7 

- a scintilla . . 9863 
Acceptance of 

new machines 4863 

- test. 4863 


Acecso .... 166.10 
-t caJa de . . . 8453 
- f tubo dc - del 

gas.8L7 

Accessible . . 4063 
Acccsibllidad . 405.4 

- de loscarretes 3303 
Accessibility . . 4054 

- del rocchetti 8393 
Access box. . .8463 

- duct.8343 

Accfcs, bofte d’. 8463 
-, bouche d’ . . 880.7 

facilltcd'-aux 
bobines . . . 8893 
pults d* . . . 8343 
Accesible . . . 017.4 
Accesorios . . 40110 

- para acumu- 

ladores . . 963 

- arcosvoltal- 

cos.948.1 

- de la caldera 1143 

- - instalaclo- 

nes . . . . .8663 

- interlores . . 90s 
laca para . 887J0 

- de la plla . . 63 

- - suspension 

para arcos . 9473 
Accessibility . . 405.4 

- dc* bobtnes . 3893 
Accessibility . 4054 

- of the coils . 3393 
Accessible . . . 4053 

- height, within 617.4 
Acccssolres . 404J0 

- pour accumu 

lateurs . . . 

- d’elcmcnt . . 63 

- d lnstaliatlon 8653 

- interlcurs . . 933 

- de lampes a 

arc.948j 

- de pile .... 63 

- dc suspension 

pour lampes 
k arc . . . .9473 
Accessorl . . 40110 

- per accumula- 

tori.93a 

- della caldala 1143 

- per impiantl . 8553 
-. lacca per . 367J0 

- per lampade 

ad arco . . . 943 j 

- della pila . . 6L2 

- per la sospeu- 

slone di lam¬ 
pade ad arco 747.4 
Accessories . 404J0 

- for accumula¬ 
tors .983 

- for the instal¬ 

lation .... 8663 
internal . . . 933 
Acciaiatura . 12052 
Acclaio .... 8453 

- Ucsscmer . . 8457 
-, chiavetta d’ . 404.4 

- fuclnato . . . 845.4 
fuso . . 344J, 345 a 

- - in crogluoll845.10 
magneto d’ . 163a 
per magnetl 346.11 

- Martin-Sie- 
mens .... 8453 

- puddcllato . . 845s 

- Thomas . . . 8463 


Accidents . . . 5054 
-, assurance con- 
tre les . . . . 713j 

- par ryiectri- 
clt6 . . . . 188L7 

Accident, pre¬ 
miers secours 
en cas d’ . .6053 
-s, prevention des 

188LS 

-s, protection con- 
tre le* . . . 13313 
-6 due to electri¬ 
city .... 1831.7 

- insurance . .718i 
Accidental varia¬ 
tions . . . 180&10 

Accidentc.primi 
soccorsi in 
caso d’ . . . 6063 
->vittlma dl un 6073 
primeros so- 
corros en ca¬ 
so de ... . 5063 

“8 . 506.4 

-s por electriei- 
dad .... 188L7 
-s, protection con¬ 
tra los . . 18813 
seguro contra 

los.718j 

Accldcntl . . . 6054 

- per elcttriclty 1331.7 
protezlonecon- 

tro gll . . 13313 
Accion de apa- 

gar. 653a 

campo de . . 179.4 

- capilar .... 8.11 

- de contacto ISllji 

- dc la corrlen- 

te de aire . 607j 

- deloscuemos 5643 

- deni man ante . 267.4 

- desviadora de 

la corriente 168.4 

- difercnclal . . 530a 

- 4 dlstancia . 1359.7 

- dc ( Htirar alnm- 

bres.8814 

-tubos . . 3812 

- girostiticn del 

Inducido . 4S4J1 

- I man ante trans¬ 

versal . . . 267.7 

- luniinosa de la 

descarga . 1919.7 

- magn^tica 4 

distancln . 1299i 

- magnetizantc 

del inducido 266L4 

- magnctocrlsta- 

lina . . . . 12963 

- mec4nlca de la 

descarga . 1272JI 

- dc un muelle 5452 

- de puntas . . 667 2 

- uufmica local 70 j 

- dc re sons tic In 

electro - acus- 
ticn.687a 

- sedntlva del 

▼lento cl£c- 
trieo . . . 1231.7 

- de los solenol- 
dcs en Ian 
limparas de 
arco .... 927.4 

- soplante . . . 663.7 

86* 
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Accumul&tear 


Accion de la su- 
perflcie . . . 462 
tlpo de - di¬ 
rect* .... 6302 
tipo de-- Indi¬ 
rect* .... 630 j 
turblna de . . 129 a 
A cetones electri- 
C*8 .... 18082 

- AsiolEgicas de 

1* electrici- 
d*d . . . . 1231-S 

- magnetic as. 15S-S9-S 
Accion ado por 

electromotor 219.1 
Accionar . . . 481.6 
Aooftonlsta . . 1828.H* 
AccoppiainentolOflflA 

- per cavl . . . 84 &t 

- di 10 * . . . 10!MU i 
-v cambio dell' 1091.1 
Accopplamento, 

disco d’ . . . 450 a 

- elettromogne- 

tlco. . . . 10908 

- fisso .... 1090J 

- golvanlco . 1091.4 
-,grodo d’. . 1090.3 

- tdrauHco . . 461 a 

- Induttlvo . 1091 a 
mlsuramento 

d*.1091 a 

- mobile . . . 10902 

- rlceTlmento 

ad. 10907 

- a piastre per 

cavi di para- 
fulmine . . . 9903 
Accoppiare . . 4603 

- delle latnpade 

ad arco . . . 944.4 
Accoupinta, mac- 
china diretta- 
mente . . . 9072 
Aocoppiato. di- 
rettamente - 
con . . . . . 907 a 
A ccord amen to 
dell* antenna 
per ana capa¬ 
city .... 1093 a 
A ccord desappo- 
rells .... 1092.4 

- imparfalt . 1092.6 
Accordage . . 1092 a 
A ccor dare . . 10922 

- fra loro Ic 

sbarre . . 614JI 
Aocordc.systEmc 
(radlotelE- 
graphle) . 1094 a 
A ccorder (radio- 
tElEgrnphle) 10922 

- l’ontenne rEcep- 
trlce sur une lon¬ 
gueur d'onde 
rnconnue(radlo- 
tElegraphie) 1102.7 

- k la meme pe- 

riode (radlo- 
tElEgrnphk) 1092L3 
-,lespo9testrans- 
metteur ct rE- 
cepteur sont 
accordes (radio- 
tElEgr.) . . 1092.7 
Accoraonatura 7484 

- combinata . .743 a 

- semplice . . 748 a 


Accoadolr . . 11272 
AccouplE, dircc- 
tement - avec 207 a 
A ccouplemcnt 
(raaiotElEgro- 
phle) . . . 1080.7 

- (machines). . 460.4 

- de xH (rndlo- 

tElEgraphie) 1090.4 

- amoTlble . . 450 a 
-, bobined- (ra- 

diotElEgraphic) 

1095.6 

- k brofwes . . 4612 

- de c&blc* . . 843.7 

- de cables de 

paratonnerre 99 Bj 
cnangementde 
T (radlotElE- 
grnphie) . 109L1 
-.coefficient d- 
(radiotElEgro- 
phie) . . . 1090.3 

- k c6nes . . . 46lJ 

- conique . . . 46U 
-.courbe de rE- 

sonance pour 
- faible (radio- 
tElEgranhlo) 10912 
co u rhea e reso¬ 
nance pour - 
fort(raaiotelE- 
graphic) . 109L3 

- k dEbravage . 460 a 
-» dcgr6 a’- (ra¬ 
diotelegraph le) 

1090a 

- ei&stlane . . 461 a 

- electrfque des 

bras de signal 
(telegraphic) 106L7 

- ElectromagnE- 
tiaae (radio- 
tefegraphtc) 1090 a 

- Electromagneti- 

quo (machi¬ 
nes) .... 4612 

- 6 tone he y bri¬ 

des .880.1 

- extensible . 4602 

- faible (radlotElE- 
graphic) . . 10902 

- a feuilles d’aclcr 

45 L? 

- fixe.460 a ! 

- flexible i cour- 

roies .... 461.4 

- - y laniEres . 461.4 
-de culr 461 a 

- fort (rndloteic- 

graphie) . 1090 j 

- y frcln .... 461 a 

- 6 friction . 460 jo 

- y galcts Epicy- 

cfoTdaax . 461 JO 

- galvanlque (ra- 

dlotelEgraphic) 

109L4 

- hydraollqac . 451 a 

- inamovible . 460 a 

- inductlf (radio- 

tElegraphle) 1091 a 
-* i lames 

d'acier . . . 461.7 
manchon d' . 879 a 
manchon d’- 

e oar conduo- 
sur» de para- | 
tonnerre . . 992 a 


Accoa piemen t 
manchon a‘- 

{ mnr tubes iso¬ 
ants . . . .8782 
mesa re d‘- (ra- 
dloteiegraphie) 
1091a 

modification 
de r ... 109U 
- y moavement 
axial . . . . 4502 

-Iongitudinnl450j» 

plaque dc fon- 
dation et bri¬ 
de d’ ... . 709J 
- y plaques pour 
clbles de para¬ 
tonnerre . . 9982 
- y plateau . . 46017 
plateau d’ . .4602 
reception 6 - 
faible (radio- 
tElegr.) . . 109017 
- de tubes lso- 
lants .... 8772 
v u d u cdte de 1’ 9442 
Accoupler (ma¬ 
chines) . . . 4602 
AccouplEs, po- 
teaux .... 802.4 
Accresdmento 
della com>ntel882 
- - forzn elettro- 
motrice . . . 14ti 
Accrocher, s*- 
(machines 
Electriques). 299j 
- de noureau le 
rEcepteur (te- 
lephonle) . 1117j 
Accrocheur (te¬ 
legraph le) . 1042a 
Arcrolsscment 
brusque dc 
courant. . . 1882 
- de gllssement 13202 
— la force elcc- 
tromotrice . 149j 
— I’intensitEdu 
courant. . . 188a 

-dc la 

lampe.... 908a 
- moyen de tem¬ 
perature . . 980J 
- au no mb re de 
tours .... 240a 
- de tempEra- 
tare .... 286Ji 
- - tension . . 482a 
- - voltage . . 48SLfl 
Accroitre, s - 

(tension) . . 16&4 
- la vitesse . . 477.7 
Accumulare I’elct- 
tricity .... 042 
Accumulate, to - 
electrical ener¬ 
gy .042 

Accumnlateur. 802 
accessoires 
pour .... 96a 
-a, acide pour . 60a 
action rEgula- 
trice d’une 
batterie d’ - 
plocEe en tam¬ 
pon .88L4 

- alealln cutvro- 
zine.602 


Accumnlateur 
auge d' ... 827 

- y aueets. . . «U 
bac a* . . . . 86 j 

- d'- cn Ebonite 87 j 

-Terre . . 804 

-y redans 

crEneles. . . 8U 
-a, bitiment de* 7164 
-s, batterie d’ . 87 a 

- y cadre . . . . IU 
caUse d' ... 072 
capacity d an 072 

-s, cave des . . 1084 
-s, un certain 
nombre d ele¬ 
ments au cul- 
vre sont mon¬ 
ths en sErte 
avec la batte¬ 
rie d* (telegra¬ 
phic) . . . .M4 
-s, charge des. 7SJ 
-s,-y inten¬ 

sity constante 72J 

- d'nn - avec 
intervalles de 
repos . ... 7b 

- pour charge 

lente .... Us 
charge d'un - 
par reprises. 78* 

- de 1'unite de 

surface dans 
an .Mi 

-s, - des - y In¬ 
tensity cons- 
* tante . . . . 7U 
charger un . 72s 
-s, chantler ponrl042 

- a chlorure . . 

-s, commuta- 

teur d’ ... 90.7 
construction d’ Uj 
-. plot de contact 
des.80a: 

- Corrcns . . . $l.« 

- y courant alter- 

natlf . . . .67il 

- au cuivre . . 60.7 

- cuivrc-zlnc . 60s 

- y cuvettes . . 62.7 

- cn d^charge . 764 
dimensions ex- 

t^rieures de V 862 
-v disposition d'en¬ 
semble de 1*. 84 jo 

- double . . . . 88J 
-a, la dynamo et 

la batterie d’- 
so nt coup lees 
en opposition 882 

-a,...- 

montecs en 
opposition . 882 
-s, dynamo pour 
la charge de*2*Wj 
effet utile del* 084 
i, Electricity em- 
magasinEe 
dans les . . . 64i 

- Electrique . . 8U 
Electrode d’ . 8M 
Elever la capa¬ 
city de charge 
d'un - au mEme 
degrE que oelle 
des autres dc 

la batterie . 7b 
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Accumulator! 


Accumulated!*, 
entretlen dec 
batteries d- 
moyennant 

S oiementd’une 
ixe annuelle 712 
4, etui dee . . 71 a 
- 4, - de tampon- 
ncmrnt d une 
batterie d* . 66.4 
-€ ( essayeur d* 71 j 6 
•4, 6tagere en 
bob pour . . 104 a 
- a, fabrique d' . 7119 
- fer-nickel . . 67J 
- 4 format ion h5- 
terogene . . 57JS 
-a, generatrlcc 
pour la charge 

des.208 a 

- a grande sur¬ 
face.622 

- a grillage . . 532 
-a, instructions 
concern ant la 
conduite et 
rentretlcn des7lJ 
-4. - de service 
pour installa¬ 
tions d’ . . . 10Tu 
-. Uolateur d' . 3ojn 
- J angner-EdIson57.i 
- K. A. W. AvO. 618 
- de la Kolner 
Akkumulo- 
torenwerke, 

JLrQ .618 

-4, mode de coo- 
plage de . . 88 j 
■ 4, ordonnance 
concern ant les 
fabriquesd*. 85 a 
- plante .... 56 jo 
plaoued’ . . . 88s 
- A plaques em- 
patees .... 67i! 
plaque ex¬ 
treme d' . . 492 
- k plaques tar- 
tinges . . . 67 Jt 
- au plomb . . 66a 
- a plomb pul¬ 
verulent . . 662 
- plomb-zlne . 66 a 
- de poche . . 63 j 
*, polos d* . . . 86a 
- A poste fixe . 68a 
4, prescriptions 
conoernant 
1 a conduite 
et Tentretien 

des.7Ll 

-a, prescriptions 
de service pour 
Installations d’lOGa 
4, proc&16 Tudor 
pour la fabri¬ 
cation dc pla¬ 
ques d’ . . . 81 2 
recipient d’ . 36a 
_a, rtductcur k 
rrouprs pour 
fa charge de 
batteries d' 602 a 
-. regeneration 

de I*.66 a 

—a. rtgiementcon- 
cernant leafs- 
briquet* d . 85 a 


Aocumulatcurs, 

-a rempllssoge 
des . 77. . 60.4 

rendement de I* 68 a 
- 4, salle des . . 108 a 
- s, sou gesta¬ 
tion d' . . .721.4 
station de 
charge d’ . . 72 a! 

- stationnalre . 631 
-s, systeme d* . 87.4 
-4, systeme de 

co a plage des 88. t 
-s, tableau dc di¬ 
stribution dcsOOFU 
-s, technique deg 72.1 
tension d* . . 64: 

- (le traction . 68.7 

- en train dc sc 

d£charger . 76a 

- transportable 682 

- a electrolyte 
immobile . 683 

-llquldc . 684 

- see . . . • . 683 

- travalllant. . 64.1 
-s, treteau pour 104a 

- Tribelhorn . . 6*2.7 

- Tudor .... 62.4 
type d* . . . . 68s 
vase d’ . . . . 85.1 

-.voltage d' . . 04.7 

- au zinc. . . . 50 jO 
Accumulation 

of elcctricial 
energy . . . 64 a 

- of energy . 154.12 

- of spongy lead 70 a 

- d'clectriclte . 64A 

- d’energie . 154.il 

- de plomb spon- 

gieux .... 70 a 
A ccumulator . 84A 
-4, accessories for 08s 

- acid.60 j6 

-, alternating cur¬ 
rent .... 67.li 

- box.87a 

37.4 


- celluloid . . 86A 

- —. ebonite . . 872 

- - with guide 

channels . . 86 a 

- - (Jar), glass . 86 a 

- -y wail oi the 

lead- ...» 87 a 
-- building. . . 716 a 
-. capacityof the 672 

- cell.84.7 

-. to charge an 72 a 
-^ charging of72.7,72A 
-y chloride . . . 62 a 

- of the Cologne 

Accumulator 
Works . . . 62 a 
construction 
(design) of . 66 a 
copper .... 56.7 
- t - oxide and 

zinc.66A 

-y - -zinc .... 66 a 
- yCorren-* . . . 01.4 
Ed Iso d-J u u g ncr57.j 
-, efficiency or thetkSji 
-.electric . . . 34.»; 

- factory .... 79.u 
-.four volt. . . 3*.i 

frame .... 6li; 
-, grid.682 


Accumulator 
grid, paste 
plug of an . 60 a 
- s, instructions for 
working of . 7 Lj 
I ron-nickel . 67J 

- jar. celluloid 86A 
—, ebonite . . 37.1 
-y lead .... 56.1 
-.--dust .... 502 

- -zink .... 66 a 

- with pasted 

plates . . . . 67.12 

- plant.72 a 

-, Plante . . . .66.10 

- plate .... 88.0 

- -, grid of the 6&r, 

-with plates hav¬ 
ing large sur¬ 
face .622 

-, pocket .... 689 
-.portable . . . 682 

- with liquid 
electrolyte . 684 

- solid eleo- 
trolvte . . . 68s 

- regulator . . 90 a 
—. arm of. . . 91 a 
—. automatic . 92 a 

- -, coutact of . 012 
—brush of . 91.1 

- leads to . . 90A 

- with resi¬ 
stance be¬ 
tween con¬ 
tacts . . . 91.4 

- room.106A 

- for slow charg¬ 

ing .689 

- stand .... 1042 
-.stationary . . 681 

- sub-station . 721.4 

- switch .... 90.7 

- system .... 87.4 

- tank, lead-lin¬ 

ing of the . 87.4 

- -technics . . . 72.4 

- -technology . 72.4 

- -tester .... 71 a 
testing of the 71 a 

-. traction . . • 687 

- tray.86.7 

-.tray.62.7 

Tribelhorn . 62.7 
trough .... 6lA 
-.Tudor . ... 62.4 
-, two cell . . . 88 j 
-. type of . . • 66 a 

- voltage . . . 64.7 
-.working . . . 64.1 

-.zink.66 a 

Accumulator . 84 a 

- alcalinoarame 

e zlnco . . . 66 a 

- a baclno . . 62.7 
-ycapacitk dell' 672 
-ycarlca dl un - 

ad Intervalli 
dl rlposo . . 78 a 
t - a carlca lenta 68s 
I carl care un . 72 a 

- a cloruro . . 62 a 

- [dl] Correns . 01.4 
1 - a corrcnte nl- 

ternata . . 57Jl 
costruzione 
1 dell’.56A 

- dl Edison . . 57.1 
I-. clemento dell* 34.7 


Accumulators 

elettrlco . . 844 

- nferroenlchel 672 

- a grande super- 

flcic.622 

- a griglia . . 682 

- K. A. W.. . . 92a 

- del „KolnerAk- 

kuinulatorcn- 
werke“ . . . 62J 
-.piastra d’un . 88j 

- a piastre impa- 

state .... 67 JS 

- al piombo . . 662 

- a piombo ezin- 

co.66 a 

[dl) Plante . . 6629 
a polvere dl 
piombo . . . 692 

- a quadro . . 614 

- al raine . . . 56.7 

- a rame c zlnco 69 a 
-> rendiinento 

dell' . . . . 68J 
-, rigencrazione 
dell* .... 66A 

- in scarica . . 76 a 

- In servizlo . . 642 

- stazionario . 63d 

- tascablle . . . 68J 
-ytensionc doll’64.7 

tipo d*. . . . 66A 

- trasportablle 682 

- trasportabile 

con riem pi¬ 
mento d’aci- 
do.6814 

- - a secco . 68L3 

- per trazionc . 687 

- Tribelhorn . 687 

- a truogoli . . 61A 

- [dij Tudor . . 614 
vaso dell' . . 86a 

- al zlnco . . . 66A 
Accumulator!, 

acccssori per 96A 
-. assicuraziono 
della manu- 
tenzione de- 
gll- verso pa- 
gamento d r un 
premio an- 
nuale .... 712 
batterla d*. • 87 a 
-. carlca degll . 719 
carlca dcgli - 
a distanza 1163 a 
caricamento 

del.717 

-yCassetta per . 872 
-ydinamo per la 
carlca ui . . 9002 
-, esame degli . 71 a 
fabbrica a' . 79J 
fabbrica to per 

gli.716A 

incaricato della 
sorveglianza 
dcgli . . . 10429 
insertion: al . 90.7 
istruzione per 
la condotta 
degli .... 712 
-, norme per la 
condotta dc¬ 
gli ."1-1 

-yprova degli . 71 a 
recipient*! dl 
I vetro per . . 36 a 
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Adde 


Accumulator!, 
riempimcnto 
dcgli .... 50.4 
-. sala degli . . l«0* 
-♦ scaffalc degli 1042 
-, slstema d’ . . 87.4 
sottcrraneo de¬ 
gli .ioac 

tecnica degli 72.4 
Accumulazione 
d’elettricltk . 64* 

- d'energia . 154.12 
metodo dl. . 62ti* 

- di piombo spu- 

gnoso .... 70* 
Arcumulerr^lec- 
triclte . . . 64.2 
Accuracy of x % 6409 
Accurately tuned 
receiving con¬ 
nection . . 10606 
Accuser .... 021.2 
▲ceitado, Iona 86&10 
Aceite alcanfo- 
rado, Inyeo- 
ci6n con . . 610.2 

- de algodon 

oxidado . 786J1 

- dc algoddn rc- 

finado . . 866 ji 

- de aluultran . 787.1 

- de amoar Ama¬ 

rillo . . . . 787.3 
bano de . . . 442* 
bomba para . 1108 
camara de . . 442.6 
circulaclon de 481* 
colcctor de . 440.io 

- de colza . . . 645.2 
conducctOn 

de.442* 

-. consumo de . 717j0 
eopa de . . 440.1 1 
engrasc con . 440* 

- de engrosc . . 4406 
filtro para . . 1107 

- de lino .... 366* 
mad era im- 

pregnada de 8609 

- para maquino- 

ria.4406 

- mineral . . . 365* 
motor de . . . 1207 

- de oliva . . . 366.4 
-. papel de . . . 3509 

- de paralina . 787.2 
rclle.no de . . 431.4 

- para el reloj 10107 

• de resina . . . 8604 
tela embeblda 

en.3607 

- vaclar el. . . 442* 

- de Toselina 10603 
Aceitera .... 440* 

• de Tilvula . . 44CU 
Aceleraclon . 1250* 

trabajo de . . 1506 
Aceleracioues. 

dlograma ae 8006 
Aceplllar . . .3902 
Ace rado . . . 12002 
Ace rear .... 1609 
Accro.3403 

- Bessemer . . 3407 

- colado .... 344J 

- al crisol . . 346.10 

- fandlda . . . B40s 

-> - de.344J 

im6n de . . . 168* 


Acero para 

imanes . . 340u 
legno d* . . . 364* 
lengucta de . 404.4 

- puaelndo . . 3406 
, - Slemens-Mar- 

i tin.3409 

J - soldado . . . 3404 
• - Thomas . . . 345* 
Acetate d’amyle 
I 786 j4 

- bosique de 

cuivre . . 1219* 

- de cellulose 789.it 
lampe a - d’a¬ 
myle . . . 960JO 

- neutre de 

cuivrc . . 1219* 

- - de plonib 1220a 
Acctato di amile 

76014 

- d* am lie, lam- 

pada all' . 980.10 

- b&slco dl ra- 

mc .... 1219* 

- di cellulooa 780.12 

- - rame . . . 1219* 

- de amiln . . 786J4 

- amilo, lam- 
para para. 980JO 

- basico de co- 

bre . . . . 1219* 

- de celulosa 789.12 

- - cobrc . . 1219* 

- di piombo . 1220.1 

- de plomo . 1220J 
Achaflanodo . . 407* 

Achat.636.1 

-hutehen . . . 636* 
Achevcmcnt, 

travail d’ . 1830.4 
Achslagerentlas- 
tung, magne- 
tischc .... 697* 
-rlchtnng . . . 432* 
Achse, Ilruck- 1U31* 
magnetlsche 159.io 
-,Typenrad- . 1032* 
Achscnkrcuz 239.(0 

-regler.120.7 

-regulator . . . 120.7 
AchMalc Lnge 1300* 
Ach*iaUtrom 1813J1 
Achtfachtele- 

graphle . . 10422 
Acid, accumula¬ 
tor .60* 

-.addition of . 53* 
anhydrous . 51.il 
-, arsenious . 1210JO 

- bath .... 11909 
-.boric . . . 1210* 

boraclc . . 1210* 
chromic . . 1210J1 
-.circulation of 63* 
-.citric . . . 1210* 
-. concentrated 61* 
-, - nitric ... 107 
concentration 
of the. . . . 63*! 
—.variation of | 

the.62* 

-s, corrosive . . 830s 
-.creeping of 

the.63*! 

-, density of . . 52* i 
-.dilute sulphn- i 

ric.9L4 j 

- dilution table 58.1 j 


I 


I Acid. English 
! sulphuric . . 61* 
-, evaporation of 
the.63* 

- for filling up 5 Qjo 
-» final strength 

of.54J 

-»forming . . . 81* 

- fumes .... 61J2 
-.fuming sul¬ 
phuric . . . 61* 

hydrochlo¬ 
ric . . 23J, 1210* 
-.hydrocyanic 1210.7 
-> hydrofluo¬ 
ric ... . 1210JI 
—* impoverish¬ 
ment of the 63.4 
-.Impregnating 607 
-. impurities of 

toe.6LlO 

injurious effet 
of the . . . 106* 

- ion .... 1187* 

- mixture . . . 51* 
-. muriatic . . . 23.1 
-> nitric . 16*. 1210* 
-, )>erccntage 

of.6 US 

-s pcrsulphuric 61.7 

- proof .... 86* 

- proof cloth¬ 

ing .903 

- coating . . :«S.i 

- - flag .... K«3* 

- - flooring . . KB* 

- paint . . . 103* i 

- - vanish . . 103*, 
prussic . . 1210i7 j 

- pump .... 52 jo. 
pyro-sulphu- 

rlc.51* 

- residue . . 11952 
resistance of 

the.64.7 

silicon .... 25* 
-.solution of 

chromic . . 1813 
specific gravity 

of.622 

-, spilled .... 5L2 
-. state of chemi¬ 
cal equilibrium 

of.62* 

stearic. . . 788J3 
-.sulphuric . . 2* 

- syphon • . . 62.7 

- temperature . 56* 

- test.62* 

icldo, mixtura 61* 
acide pour acco¬ 
rnu la tears . 60* 

-. affaihlissement 
de I' .... 614 

- anhydre . . . 6lJi 
appauvrisse- 

ment de 1* . 614 

- arsenicux . 1210.10 

- azotique 16*. 1210* 

- - concentre . 157 

- borique . . 1210* 

- carbon Ique, 

transformation 
d’oxyde de 
carbouc en . 28* 
-, chongement de 
density de 1’ 62^ 

- chlorhydri- 

que . . 28J, 1210* 


Acide chro- 

niique 17*. 1210 Jt 

- en solution 18* 
-. circulation de 1*63* 

- citrique . . 1210* 
-, concentration 

de T . ... 68* 

- concentre . . 51* 
-> conccntrcr 1’ 56x 
-s corrosifs . .836* 

- cyanhydrl- 

que .... 121017 
—. density dc 1'. 642 
->— 1'- de 1* elec¬ 
trolyte libre 62.4 

- k 1‘inte- 

rieur dcs pla¬ 
ques .... 623 
-.dfluer f ... 557 
-.cssai dc 1’ . . 52* 
-»etat d'lqal- 
libre de T . 624 
-. etendre 1* . . 557 

- fiuorhydri- 

que .... 1210il 

- de formation 81* 
-. grimpement 

dc VT. . . 532 

- hvpoazotique 15s 

- diinbibitioo . 657 

- d'imprcgna- 

tlon. ... 557 
-, impuretesdc 1’6LW 
-, influence no- 
cive de 1'. . I06L1 
-. introduction 
de 1’ .... 63* 
-, melange ... 51* 
melanger T . 55* 

- nitriauc ... la* 

- persulfurique 517 
pompe 5 . . 51ia 

- pruosiuue . 1215: 

- pyrosulfuriqueSl* 

- de rcxnpllssage 5As 
-, renforcer T . 55s 

- repandu . . . 512 
resistance de 1’ 547 

- siliciquc . . .259 
-»siphon 5 ... 527 
-, solution d'-pb£- 

nique .... 500: 

- a souder. . . 87* 

- stearique . 788JS 

- sulfureux . . 6L4 

- ‘'ulfurique 2*, 1210.4 

- - anglais . . 61* 

- dllui .... 14 

- etendu ... i4 

- dilue ^jout4 
subsequent meat 
pour remplir 
de nouveau 
les accumula¬ 
te urs .... 6<Uo 

- - fumont. . . 51* 

- - glycerine . 51* 
plaque Imhib^e 

d’-sulfuriqueBU 
- de plltre un- 
hibee d’- sul- 
furlque . . . 214 
-lmprcgn4e 

d’- sulfurique»4 

-, table de reduo- 
tion pour r . 5 Sj 
-, temperature 
dc r . . . . 6U 
-, teneur en . . 5UI 
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Acopl&mlento 


Adde, transport 
der- entreles 
plaques . . .6241 
-a, rapeurs . . 6 U 2 
-> Terser 1- dans 
l'41£ment . . 662 
Tolatilisation 

del*.SSLs 

Add! nociri. . 8868 
tabella di ridu- 
slone per gli 684 
-» vapori .... 6 L 12 
Aciaiznetre . . 54 a 
A ddo, adduzlone 
deli* . . . 6 &e 

- aaldro .... 51.11 

- araenioso . 1210.10 
assaggio dell' 52 a 

- axbtlco. . . . 15x 

- borico . . . 12100 

- carbon Ico, tras- 

formazionc dl 
ossido dl car¬ 
bon I o In . . 28-S 

- danidrico . 12107 
clrcolazione 

dell* . . .506 

- citrico . . . 12108 

- clorldrl- 

co . . . tti, 1210s 
con cent rare 1’ 60 a 

- oonccntrato . 61 a 
concentrazlone 

deir .... 60s 

- cromlco 172,1210.11 
—, soluzionc dl 18 a 

densitA dell'. 622 
dlluire f ... 607 
cvaporazlone 
deft’.68LS 

- fen ico, solu- 

zione dl . . 608.7 

- fluoridrlco 1210.12 

- dl forraazione 812 

- d'imblbizione 63.7 
-, impurita dell' 5LiO 
-,lndebollmento 

dell’.604 

influenza no- 
ci va dell - alia 
salute .... 1052 

- iponitrico . . Ii8 

- Iponltroso . . 100 
mattone resU 

stente all*. . 1082 
jnescolare 1' • 662 
miscela d' . . 6L8 

- murlatlco23j, 1210c 

- nltrlco . ISA 12106 

- conccntrato 107 

- pcrsolforico . 5L7 
-,pompa per. . 62 jo 

- prussico . . 12107 

- rrHiduo • . 11062 
rcsistenzadclT 64.7 

-.Kalita dell . . 602 
sifone per . . 52.7 


- sili«*lco .... 252 

- solfldrico . 12lLfi 

- solforico 2A, 1210.4 
—, bottigllono 

per.1064 

—, damlgtana 

per.106iS 

- diluito ... 2.4 

- — per riboo- 

care .604® 

- fumaote . 6Ls 

- - inglese. . . 61 a 


Addo solforico, 
misoela d'- e 
gllcerina . . 61 a 

- plastra di 
gesso im hern¬ 
ia di .... 204 

- sparso .... 612 

- stcarlco . . 788L1S 
temperatura 


dell'.60s 

tenore in . . 6Li3 


tra le piastre 6241 
yersare 1 * - ncl- 
raccumulatore602 

- para acumula- 

dores .... 60 a 

- anhldrido . . 6 L 11 

- anhidro . . .51.11 

- az 6 tico . . 1210 s 
-i bomba para .62.10 
• bdrlco . . . 1910 a 

- carbonico, con¬ 

version deoxi- 
do de carbono 

en.28LS 

clrculaclon 
del. 6 &s 

- citrico . . . 1210 s 

- clorhidrico . 23.1, 

1210 a 

concentracldn 
del.63LS 

- concentrado . 61 a 
concentrar el 66 a 
condnccion del 68 a 

- crdmico 17 a 1210.11 

- disolucion de 18s 
densidad del. 622 

- diluldo para el 

rellcno . . 60.10 

dilair cl . . . 66.7 
empobrecimi- 
ento del . . 53.4 

- estcarico . 786.13 
evaporacion 

del.6813 

- fenlco, disolu¬ 

cion de . . . 608.7 

- fluorhtdrico 1210.12 

- de formaci6n 81 a 

- hipoazotado . 109 

- hipoaz6tlco . 168 

- hIponitrico . 16 a 

- hiponitroso . 15A 

- de impregna- 

ci 6 n .... 63.7 
-, impurezas del 61.10 
innucncia mal- 
sana del . . 106 a 
ley en . . . . 6143 
llenar con - el 
acumulador 662 
mezclar el . . 55.6 

- mu rlitico 234, 1210 a 

- nitrlco 16 a 1210a 

- nitrlco concen¬ 

trado .... 16.7 

- perjudlcialcs 836 a 

- persulfurico . 51.7 
tprueba del . 62A 

- pnisico . . 1210 a 

- de rellcno . . 60 a 
reslstcncia del 54.7 

-, slfon para . . 52.7 

- siUceo.hidrato 

dc.26 a 

- para soldar . 97 a 

- sulfiirlco . . 2J 


Acldo sulildrl- 
co.12118 

- sulfiirlco . . 12104 

- sulfiirlco, bom- 

bona para . 106 a 

- damajuana 
para .... 106.4 

- - diluldo . . 2.4 

- - humeante 618 

- - inglls . . . 61 a 

- - mezrlado 

con gllcerina 619 

- plancha de 
yeso impro- 
gnada de . . 28L4 

- - vitriolndo . 6lA 

- sulfuroso . . 614 
tab la de redao- 

ci6n para . • 68U 
temperatura 

del.663 

-,transporte del 
- entre las pla- 

cas.6241 

-,trepamIcnto del 632 
-, vapores . . . 6LI2 

- vertido . . . 612 
Acidometcr . • 64 a 
A cidometro a si* 


fonc . . . 

. S&4 

Aclddmctro . 

. 64a 

• de sllon . . 

. 56.4 

Acidulada, ague 6842 

Acldulata, 


acqua . . , 

6842 

Acidulated 


water . . . 

.6842 

Acicr .... 

.84&S 

- pour aimants346ji 

- Bessemer . 

. 846.7 

- cou!4 . . . 

. 844.1 

- fondu . . . 

.846.8 

— au crcuset 

846.10 

- homogene . 

.846a 

- puddle . . . 

. 846a 

- pulverulent 

1074a 

- Hiemcns-Mar- 

tin .... 

.8469 

- soudant . . 

.8464 

- soude . . . 

.8464 

- Thomas . . 

.8468 

Acierage . . 

12062 

Aclaraclones. 

.7102 

Acline .... 

1802-r. 

Aclinic . . • 

1802.4 

- line .... 

1802.3 

Acllnlco . . . 

1802.4 

Aclinico . . . 

1302.4 

Aclinlque . . 



Acodado, yaso 
dc vldrio . . 14.1 
Acomctidn . . 787.7 

- de alumbrado 727.1 

- de una cosa 72842 
-s, conductor 

con.880.7 

-s, corddn flexi¬ 
ble para . 881.1 

- mixta .... 7272 

- total.727 a 

Acoplado, rai- 

quina - dlrec- 
tamente . . 207 a 
A coplado, direc- 
tamentc - con207A 
-s en paralelo, 
numero de 
circuitos del 
Indocido . .807 a 


Acoplado de 

re ley ad or . 10222 
A cop! ami en to 
(roaqii. cl6ctr.)460.4 

- (telegr. sin 
alambr.) . . 1089 a 

- de 10 % . . 10904 

- los arcos . . 927 a 

- dos arcos en 
serie .... 927.7 

- - scis arcos en 

serie .... 927A 

- - tree arcos 

en serie . . 927 a 
A coplamiento de 
arranque . . 60Lt 

- - ana baterfa 1009 

- - cables . . . 8407 
Cambio del 10911 

- en cascada de 

condensed o- 
res .... 12842 

- ccrrado . . 10904 

- conico .... 46lj 

- de correa . . 46U 

- - corrlente 

continue . .9982 

- - corrlente ln- 

tennitentc . 997 a 

- - cuero . . . 461 a 

- diferenclal . 1039.4 

- dlplex . . . 11392 

- dlrecto por la 

dinamo . . .7174 

- de disco . . . 460.7 

- duplex diferen¬ 

clal .... 1039 a 

- de Har¬ 
wood . . . 10284 

-puente de 

Wheatstone 1039 a 

- cldstico . . . 461 a 

- electrico delos 

brazos de se- 
niil . . . . 10617 

- electromagnA- 

tlco (muqu. 
electr.) . . .4619 

- - (telegr. sin 

alambr.) . 1090$ 

- de escoblllu . 4612 

- - la estacidn 

telefdnica . 1127 a 

- fljo.460 a 

- flexible . . . 4609 

- flojo .... 10902 

- de freno . . . 4612 

- - frlccidn . 460.10 

- galvdnlco . 1091.4 

- en grupoK . . 87 a 

- hldriulico . . 461A 

- inductivo . 1091 a 

- Janus . . . 11574 

- dc lamlnas de 

acero .... 461.7 
-, mediclon dc 1091 a 

- para la medi- 

da del aisla- 
miento . . . 904.4 

- del micr6- 

fono .... 1112 a 

- movil .... 460 a 

- en oposlcion 

pare el 

arranque . . 5962 

- oposlcion. 
metodo de . 628s 

• - paralelo de 
arco» .... 9284 
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Acumulador 


Acoplamlento Acqoi, raffredda- Action lnralneiiae Active peroxide 

en paralelo, mento con . 289 a de la dtcharge layer .... 4412 

siatema de . 720 a - refrigerant© . 129.4 61ectrlgne 1819.7 - polar surface STLl 

- de places para - per sal da re . 972 - magnttiqaes 12894-of a mag- 

cables dc par -, serbatoio d ( . 125a - magnetIqae k net .... lttl 

rarrayos . . 998A velocity dell' 128.4 distance . 1290J - surface of cer- 
plato de . . . 450 a volume d - al - magntaiaante bon.Its 

- de plato . . . 450.7 secondo • . 1264 de Tlnduit . 8884 - cone of field 1784 

. . los polos, Acquirente, mon- - magneto-cri- Activ 6 par 61eo- 

camblo de . 839 j tardo Intto stalline . . 12989 tromoteur . Slid 

- en serie de ar- dalr .... 98i - m£canique de Active, maU&re 4689 

cos.9282 Actif, cdtd . . .908s la decharge 127&19 - par moteur 

- serle-paralelo -, fer.282 a -s physiologiqaee 61ectriqae . 21 li 

de arcos . . 9289 Acting of cohe- de I'dlectri- Activer .... 48LB 

- con sistema de rer . . . . 107&J cltd .... 1281 a Activldad mag- 

engranajecon Actinic photo- - dea polntes .6672 neto- 6 ptica 12969 

relacion va- meter . . . 18484 - regnlatrice el plomo es> 

riable de rue- Actino-eiectri- d une batterie ponjoso nue* 

daa .... 46L10 city .... 1807 a d'accumula- vo posee . . 6 TJ 

- de transforma- Actinometer . 12881 teurs placte Actlvlte, 6 treen 47U 

dores .... 227.7 Actlnomfctre . 129&1 en tampon . 884 -> 6 tre hors d' . 4784 

. . transmisidn 10074 Actindmetro 12881 - d’un ressort . 5462 - magneto-op¬ 
's de vatimetro 689 a Actlnoscopfa 12884 - aecondalre 190814 tique . . . 12902 
Acoplar .... 460 a Actinoscople 1286.4 - sedative da -> mettre one 

- arcos . . . . 944 a Actlnoscopy 1286 a vent61ectrlqne batterie en . 674 

- una bateria en Action, caplb (mtdecine) 12BL7 -,mlie en . 97.7, 178s 

cantldad . lOOdO lary. 811 - dee sotenoides -*» perte d' . . . 4fiJ 

-tend 6 n 101 a - of colls. . . .927.4 dans let lam- Activity, loss of 4Bd 

- en derlvaclon 889 - currents . . 18142 pes k arc . . 927 a -,magneto- 

- mAquinas en - at a distance 1869.7 - superficlelle . 46 a optic . . . 12162 

paralelo . . 2982 - of the horns . 564 a - de surface . . 46 a Activo, hierro . Stti 

- en tensidn . . 88 s -.local.70d -,typea-dl- Actual horse- 

Acorazada, di- - turbine . . . 123 a recte .... 6902 power . . . Ifil 

nemo . . . . 218d - aimantante de -,— -indlrecte&BOA - output . . . . 1674 
A co rax ado. linduit . . .2884 - d'un volant . 249 a - tooth-Indno- 

lman .... 1842 - aimantante Actionnalre. 1828io tion.SOU 

-, motor .... 2185 transvcrsalc 287.7 Actionn 6 par Actuar. . . 4814 

-ttransformador281.4 - capillaire . . 8 li llectromo- Acumulacidn de 

Acortamlento .949 a - chlmique )o- teur.219J laelectricidadOiS 

- de la antena cale.70d - - moteur Alec- - de cnergia . 164dl 

por una ca- - de contact 181Idi trlque. . . . 219 j InsUlaciOn de 71* 

pacidad . . 10989 -, contact de Actlonnement -, tnetodo de . . 6249 

Acotado, dibujo porte k - uni- direct.... 717j - de plomo es- 

de contorno 247J0 laterale . . 10472 disnositif d’ 1120 a ponjoso. . . 764 
A-coup du cou- - du conrant - de la dynamo 716 a Acumulador . . 344 

rant de d 6 - d'alr .... 667A - ilcctrique . . 4822 - de bolsillo. . 684 

charge . . . 78.1 - demagn£ti- - par groupes . 482 j - - cangilones 6 ti 

-s (machines) . 47L7 sante . . . . 267.4 - Individual . 48L10 -.capacidad del 672 

-, changement -d£salm entente 267.4 -, interruptenr k - para carga 

par .... 68810 - d£viatrice du - zntcanique 620 a lenta . . . . 64i 

-s, le moteur d 6 - cou rant. . . 1684 -,m 6 canlsme d' 699A -> cargo periddi- 

marre sans . 478 a - didlectrique -. ressort d* . 10102 ca de un . . 789 

-§, par.689.7 secondaire 1809.1 -, systeme d' - par cargar un . . 724 

Acoustics, eleo- - diff£renticlle 630 a magneto . 11682 - de cine . . . 664 

tro .... 1810J - k distance . 1850.7 Actionner . . . 4814 - - cloruro . . 624 

Acoustic ener- durde d' . . 1959 a Active, fuerza - - cobre . . . 687 

gy .... 1266J1 - d’ecran die©- elcctromo- -y clnc . . 664 

- force . . . 1255.12 trostatique trlz. 88 L 4 - en condlciones 

- power . . . 125Cj des cloches . 9062 Active cross-see- de descarga 789 

- synchronizer 13987 - dlastlquc • .5452 tional area of construccion 

Acqua.1192 -s electriques 18089 a cable . . . 7704 del.669 

- acidulate . . 58.12 s electrophysio- - iron.262 a - de Correns . 6 U 

- - per riemplre 60 a logiques . 1281 a - - crosssection2622 - - corriente el- 

- d’aiiinenta- -« elcctrothcrmi- - length .... 1884 terna .... 67.11 

xionc .... 1142 ques . . . 1223 a - - of the - - cubeta ... 847 

camicia d’ . . 464 j - extinctrlce . . 553 a spark . . . 1056 a - - cuprdxldo- 

- di condcnsa- - du freln . . . 403 a - material 44di, 465 a ilcali-clnc . 581 

clone . . . . 114 j - du freinage .493 a —.cake of . . 60 a - [de] Edison . 57J 

- di cristalllcsa- - gy rostatlque - contraction - eldctrico ... 944 

done .... 225 ael'lnduit. 494Ji of the . . . . 462 -.element© del 34.7 

-. deparazione -, dtre hors d' . 479.4 —. dropping . 70 a - estacionario • 681 

deil* .... 114 a - indirecte des - -.falling off of - de gran super* 

- distillate . . 53.li rayons lumi- the...... 78ft ticle.649 

- forte.97 a neux (tdlegr. - -.shedding of — hierro y ni- 

gas d' .... 1272 sans fll). . 1179 a the.70 a quel . . . . 67J 

- d'infiltrazionc K36 a -, Interrupteur - -, shrinkage of - K. A W. . . . 624 

- -, livcllo dell* Mi*.* k - dlfreree . 529 a the. 462 - de los „Kdlner 

- piovana . . . 53.10 -.interrupteur - oxygen . . 1366m Akkumolato- 

quantity d’ 708io k - retardee . 529 a - paste .... 44il renwerke * 4 . fit* 
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Affll&re 


Acumulador con 
marco.... 01 a 

- de pastillas . 67.12 
placa de . . . 3841 

- [de] Plants . 66.10 

- de pioroo . . 66.1 

- - y clnc . . 563 

-pnlTerlzado 602 

-»recipients del 86 j 

regeneracidn 
del.003 

- de rejilla . . 602 
-, Ilene de la 

rejilla de un 60.r, 
rendlmento del 8 H 3 
tension del . . 04.7 
-,ttpo del . . . 66 > 

- de trabajo . . 04.i 

- - tracclOn . . 63.7 

- transportable 032 

- - de electro- 

lito seco . . 08L9 

- - con lfquldo 

icldo .... 03.4 

- Trlbethoru . . 02.7 

- [de] Tudor . . 024 
acumuladores, 

accessories 
para .... ttLa 
acido parn . 60.n 
baterfa de . 873 
caja para . . 872 
carga de 
los . . . 72.7. 723 
-, carga de - a 
dlstancia . 11633 
conmutador 

de.00.7 

cuadro para 008.4 
cuevn do los 1033 
dlnamo para 
cargar . . . 2083 
ensayadorde 713 
examcndclos 713 
fabrlca de . 793 
-, guard la para 104.io 
pcana para . 1042 
pie para . . 1042 
recipiente de 
Yldrlo para . 80S 
-, reglameuto 

para el uso de 71.1 
relleno de los 60.4 
sala de 1033,7163 
slstema de . 874 
tccnologia de 

los.724 

Acnmular la 

electrlcldad 042 
acanar . . . 40H.U 
Acyclic dyuamo 2113 

- generator . . 2113 
A a ap tad or . . . 8883 
Adaptar las 

barras . . 61441 
Adapt arse & bus 
cojinetes . .2962 
Adapter .... 8883 

- les barresl’une 

k Tautre . 014.11 
Adattare . 897J, 0424 
Adattarsl sol 
cusclnettl . . 2962 
Adattato al col 
lcttorc . . 437.10 
Addetto al ser- 
viziodel cavo8683 
Addition of add 683 

- by columns . 0962 


Addition, coar be 

d*. 18323 

-,dlagraimne d* 1882.4 
Additional 

board . . • 1197.7 

- cell.903 

- charge .... 73.4 

- current. . . . 2714 

- current den¬ 

sity .2713 

- field .... 2713 

- losses.4993 

- iron losses . . 291.7 

- resistance . . 6783 
rheostat . . . 0563 

- section . . 11383 

- switchboard 11422 

- table .... 118H3 

- voltage.... 1603 
Addlzlone per 

eolonne . . . 6982 
Adduzlone dell' 
acido .... 683 
Adelantar ant 
escobilla . . 429.1 
Ader,Fassungs- 8683. 

96Ls 

Fassungsdop- 
pel- . . 8683, 961 ju 
Gumml- . . . 8503 

- elnes Kabels . 770.7 
Panzer- . . . 8593 
Pendel-. . . . 860j 

Adersches Tclc- 
phon ... 11193 
Aderspleifiung 8412 
Adern. metal- 

llscnc .... 871.1 
Ader receiver 11193 
Adesione clettro- 
•tatlca . . 18113 

- galvanopla- 

si lea . . . 18513 

- dell’ Indotto . 4713 
Adesivo, nostro 

isolante . . 869 jo 
A dh&sion, gal- 
▼anoplastl- 
sche.... 13613 
elcktrlsche. 13113 
Adherente, clnta 
aislante . . 869 jo 
A dherer, lc ru- 
ban Iso 1 ant 
adhere bicn 8917 
Adhcsif, ruban 
Isolant . . 869.10 
Adhesion, clec- 


trie .... 

18113 

galvanopla- 


stic .... 

18513 

Adhesldn elec¬ 


tric a . . . 

18113 

Adhesion dlec- 


trlqoe. . . 

18113 

- gnlvanoplas- 


tlque . . . 

18513 

- de rindult . 

.4712 


Adheslon gal- 
vanopl&s- 
tica . . . . 186L8 
Adhdsive, bande 
isolante . . 869.10 
Adhesive tape 369.10 
Adjacent coil . 2693 

- currents . . . 700.4 

- fields.7003 

- site.7083 

Adjoining site. 7063 


Adjoncteur, r6» 
ducteur-. . .6993 
Adjust, to 897J, 6723 
0424 

to - the bear¬ 
ing .4873 


-* to - the 

brushes . . . 4709 
-> to - the re¬ 
sistance . . . 6762 

- - zero, to . . 6483 
Adjustable. . . 6783 

- air damping .6414 

- bipolar annu¬ 

lar magnet 11183 

- brasses.... 4373 

- clamp .... 8983 

- condenser . 10683 

- with movable 
plates . . . 10683 

- contact . . . 890.4 

- - piece .... 6893 

- to different 

widths . . 11184 

- index .... 0893 

- microphone- 

arm .... 11093 

- neck strap . 11413 

- platinum inter¬ 

rupter. . . 12383 

- resistance . . 065.4 

- spark-gap . . 6693 
Adjuster, cord 18403 

- for lamp pen¬ 

dant . . . 18393 
Adjustlercn . . 042.1 

- der BQrsten . 4282 
Adjusting the 

arc lamps . . 9433 

- device . . . 11192 

- for brushes 432.4 

- mechanUm 10323 

- nut.641.10 

- resistance . . 6783 

- screw . , . 10153 

- slider of tun¬ 
ing coll . . 10943 

- spring .... 546.1 

Adjustment . 406.12, 

6423 

aperiodic . . 6423 

- of the brushes 4282 

-resistance 6764 

-telegraph 

station . . 11023 
Admlracldn . 1003J1 
Adminlstracldn, 
edlHclo dc la 716.1 

- telefdnica . 11713 

- de teldgrafos 9903 
Adminlstrationo- 

gebltude . . 7101 
Administration, 
bitlment d' . 7101 
boussolc du 
modele dc V 10182 

- des tdlegra- 

phes .... 9903 

- telephones 11713 
Admision 123.1, 1243 

- dc corrlente . 873 

- parcial, turbl- 

na dc . . . . 1242 
presidn de . . 1232 

- total, tnrbina 

de.1243 

Admissible, 

charge . . .492.4 
effort . . . .8483 


Admissible, tra¬ 
vail .8403 

Admission 1284,1243 
pressure of . 1283 

- de courant . 873 
, degrd d’ ... 1284 
, preosion de va> 

peur 6 1'.. 1282 
,tuyau d- du 

ggr.SLT 

Admisslons- 
[dampfjdruck 1282 
Aumitancla . 1264J9 

- eft vacio . . 19042 
Admittance . 1204JS 

* no-load . . 19042 

- k vide . . . 19042 
Admittanz . . 128419 

, l^eerlauf- . 19012 
Admlxtlonofthe 
paste .... 243 
k arolte .... 1809 
Advertisement 
illumination 91L9 
Aequatorial . 19091 
Ad rage, buse d’ 8804 
tube d' . . . 888L4 
tuyau d’ . . . 8804 
Aortal .... 10771 
cable . . . .7072 

- capacity . . 10813 

- conductor . 10771 

- cross-over . 18408 


- cut-out . . . 66U 

- extension . 1070 m 

- line.7648 

- net-work . 107019 
receiving- . 10003 

- wire .... 10771 
Adrial wire 

change-over 
switen . . 100L8 

- wire construc¬ 

tion .... 107011 
Adrien, croise- 

ment .... 8802 
cAble .... 7072 
Aero-ferric mag¬ 
netic-circuit 129LT 


- -magnetic 

cross-vsectlon 12604 
Adreo, ceinlno . 2704 
-s, amperios- 

vueltas . . .2704 
Aerostato . . 10801 
Adriennes, cana¬ 
lisations . . 8003 
Adromoteur . . 1208 
Adrostat . . . 10001 
Afermado. arre- 
glo del - de 
una ealle . . 8004 
AfTalblissement, 
armature d* 10204 

- de 1‘acide . . 604 

- du champ 1773^072 

- de l’dtat elec- 
triaue. . . 1900.4 

- de Vlntcnsite 


do courant . 188J 
Affalbllsscur 

d'etlncellc . 19213 
Affalsscment du 

sol.8801 

Affalssee. lame 
de collecteur 4707 
touche de 
collecteur . 4707 
Affilare . . . .8863 
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Agiijero 


AfAlare, mol* 

dm.386.7 

Afffler.385 a 

Afttnage du 

calvre . . . 752 a 

- 61cctrolytiquc 

do culvre 1221.9 

-sine . . 1222J 

Afflnamento elet- | 
trolitico del i 
rime . . . 122L9 
-zlnco . 12&L3 

- del rmnie . . 752 a 
A ffinity costmute 

di.1185 a 

Affinltatakon- 

stante. . . 1185uft 
Affinlte, con* 

stante d’ . 1185 a 
A ffob*e, aiguille 632 a 
A ffondata nel 
muro, presa 
di corrente . 889 la 
A ffumieare unm 
lastrmdi vetro 977.4 
A flu ter . . . .385 a 
A tianzar con 

tornlllos . . 544 a 

A filar.:X r iA 

piedra de . . 385.7 
Annado ml colec¬ 
tor .... 427 jo 
A finidad, eon- 
stmntc de . 1185 a 
A flojar. accion 
de - el resorte 1011.3 

- un tornillo . 544.9, 
AHoJarsc .... 544>; 
Afterglow of 

exhausted 1 

bulb .... 1320.1 ! 
Agalmatolita . 7S3 a : 

Agalmatolite . 783 a 
A galmatolith . . 7M3 a 1 
Agalmatolithc . 7*3.s 1 
Agarra, cl coji- 
nete me . . . 439 a 
A garradcro de 
madcra, cu- 
erdft de ten- 
dido con . . 831 a 

Again.<36.1 

pernio d’ . . KWA 1 
-» ralla d* . . . 036J! 

Agata.630.1, 

-, chapa de . . 636.2 , 
Agate.630.1 1 

- cup.036j> 

- plane .... «3&2 
A gauche . . . 186 a, 
Age, to - (iron 

sheet*) . . . 182 a 
A geing of mag¬ 
net .... 1203 a 
A genecment. . 706.7 
Agena, magnet i- 
schcs . . . 1289.10 
-.magnetic . 1289.10: 
Agent de de- 
graissage . 1200.7 

- (fextinction 611.10 

- magnetique 1289JO 
Agenie magnev 

II co .... 1289.10 ■ 

- magnetieo . 1289.io 
Aggiustagglo 405.12, • 

642a 

dlsposltivo d- 
a cord one . 134018 


Aggiustaraento 531.1 
dlsnositlvo di 111 H 2 

- delle spazzole 42*2 
Agglustare . . 397J . 
Aggiustmtorc di 

piastre . . . 84J 
Agglomeramenio 
dei granuli di 
carbone. . 110814 
Agglomerate I 

cell.21 a! 

Agglomeration ! 
of the carbon 
grain* . . 1108.1 
Agglomere . . 110.: 
-, plaque doxyde 
cuivriquc . . 19.4 
Agglutination 
aes grains de 
charbon . 1108.4 
Agglutincr, les 
charbon* s’ag- 
glutinent . . 93L7 
Aggregat, Strom- 
erzeugung*- 206j 
Aggroviglln- 

mento di fill 8lflj 
Aggrovigliarsl 747.3 
Aggruppamento 
altcrnato degll 
isolatori . 1340.7 

- delle fasi . . 319.7 
Aggruppare . .307.7: 
Aghi, coppia di 630.1 
-. -istema di - 

astatic! . . . 680 a 
A gitated elec¬ 
trolyte . . 1195 a 
A giter’la pate 82 a 
A glutinacidn de 
los granos de 
carbon . . 1108.4 
Ago . . . 629.6, 639 j 

- ostatico . . . 630.r* 
hllanciaad . 650 a '• 
brusco passag- I 

gio dell’ . . 13383 | 

- della bussola 629.to 

- calamitato . 667.0 

067a I 

- dl declina- 

zlone .... 62 Sj. 
deviaziouc 
dell* . 639^ 1002.1 

- bilaterale 

deir. 639.4; 

- uni late rale 
dell* .... K»a 

- elcttrolitico 1230.7! 

- folic. 632 a j 

- del galvano- I 

«COpio . . 1018.1 1 

- (rinclina/ioue029i > 

- lettura delle 

indieazioui 
dell* . . . .689.7 
-. lubrificatore 

ad.44 L4 

lunghezza 
dell*. 639 a 

- magnetieo 629.7, 

C29.iu 

- deviarc 1’ . 63L4 ■ 

1*- magnetieo I 

vietie deviatoG3lA - 

- magnetieo. dire- 

zione dell’ . 632.7 • 

- forcella per 
sospendcre 1* 6463 • 


Ago magnetieo, 
osclllazlone 
dell* . . . 632J6 

- -.polo nord 

deir . . . . 629 a 

- -, polo sud 

dell’ . . . .629 a 
-. meti nord 

dell*. . . . 13U3 uG 
-. - sud dell* . 1303.7 

- metallico . . 639 a 
! - morto . . . G29.ii 

- sterillzzato . 50G.IO 
Agoue .... 1302 a 
A gonic . . . 1302 a 

- Tine .... 1302 a 
A gonico . . . 1802A 
Agonieo . . . 1302A 
Agoniquc . . 1302A 
Agonisch . . 1302 a 
A gonlsche 

Kurve . . 1302 a 
A gotamiento de 
la batcria . 102L2 

- clcctrico . . 1310 a 

- dc la nlla . . 32 a 
A go tar la carga 7&3 
Agrafe de cour- 

rote .... 445.10 

- d’isolateur . . 867.4 

- dc jonction 

pour cables . 4482 
: - cn T pour la 
fixation au 
cable princi¬ 
pal de con¬ 
ductors de¬ 
rives .... 826 a 
-. te - pour 

saignees . . 82CA 
Agraffe porta- 

cavl .... 843.1 
A gran d issemen t710.4 
Agreement, 

maintenance 71A 
Agricultura, in- 
stalaclon de 1357 a 
istal)azIoned’1357A 
Agricultural 

plant . . . 1357 a 
A grimensor . . S07 a 
A grimensore .807.9 
Agrupacion de 
~ las fascs . . 819.7 

-lineas de 

los abonadoslI29A 
Agrupamiento 
alterno de los 
alsladores 1340.7 
Agrupar . . . 307.7 

Agua.11&2 

-s abajo, uivel 
de.123J 

- acid ulad a . . 53.12 

- de alimenta- 

cion .... 1142 
arriba, nivel 

de.1252 

camlsa de . . 464.1 
-. cantidad do 706.10 1 

- de condensa- 

cldn . . . . 114 j 

- - cristallza- 

cion .... 22 a 
-. dcposlto de . 125 a I 

- dcstilada . . . 5&J1; 
-, enfriamiento 

por.289 a 

-. gas de ... 127A 


Agua de lluvia 53 jo 
puriflcacibn 

del.114 a 

-, refiigeracion 
por.128 a 

- refrlgerante . 129.4 
, - para soldar . 87 a 
1 - subterrinca . 835 a 
. - nivel del. . Sttj 
I -. velocidad del 1214 
I -. voiumen de 706j« 

-,-porsegun- 

do.128 a 

Aguja 629 a 038.1. 
| IflOlx, 

-. aparato de . 688L' 

- as tit lea . . . OOA 

- dc brujula . fctfjo 
brusco pasaje 

de la . . . 13382 

- de declina- 

clon .... 626 a 
desviacion de 
la 631.7,639 a. 100H 
bilateral de 

la. 080.4 

- unilateral de 

la. 688 a 

-, direction de 

la.632.7 

- elcctrolitica 1230.7 
-. engrasador do 441.4 

la - esta des- 
viada . . . . «81 a 

- esterilizada otfeiO 
e.-trlbo para 

suspender la 646s 

- del gal vano- 

scopio . . 10181 
-. horqullla para 
suspender la 640A 

- imantada . .020.7 

- -. polo norte de 

la.620> 

- - sur dc la 629A 

- de Inellnacion 660 a 
-. lectura de la 

Indicaclon de 
la.030.7 

- loca.tW2A 

-. lougltud de la 630A 

- magnetieo. oa- 

cilaciou de 

la.83210 

-s, manejo elec- 
trlco de las lOoli 

- para maremr . 63&0 
-. mecanlsmo de 

detcnclon de 
la. 645 a 

- mctalica . . . OOA 
mitad norte de 

la.130CU 

; -, - sur de la 1#*: 

- moerta . . . ®J0 ji 
- s, par dc . . . 

! -s, par de - asta- 

ticas.0008 

, -s, en el seutido 
contrario de 
| las - del rcloi I860 
-s, - - senlido de 
las - del reloj 186.7 
Agujoroar . • • 
Agujero .... *18$ 

- de a Ire . . . 404A 

- para cable . 01JJ 

- de engrase . • 446.7 

- para fijar . . 6163 


































Agujero 


1371 


Air 


Asrujero de hi- 
iera.74&6 

- - llmpieza . . 880.7 

-, cuadro del 8303 

-, tap* del . 88Ll 

- para la lubrifi- 

caclon . . . 440.7 
-a, niimero de 
los .... 418.10 
-4, punzonar. 888 jo 

- para torn!l)o 689.11 

- de ventUacion 6063 
XgyptUche 

Baumwolle 888.(4 
Abornholz . . .3843 

Aigre.7613 

Aigret, electric 12743 
Aigrette, dtchar- 
ge cn . . . . 687.1 

- lu mine a** . . 9783 

- de papier . 1277Ji 
AJguillage elcc- 

trlquc. . . 1062.1 
Aiguille 629A «W.i. 

1001.6 

- affolOe .... 6823 

- almantte . .629.7, 

629J0 

*, amortir let os¬ 
cillations de 
r- almantte 6483 
apparell a . . 6632 
arrdtage de 1' 6463 
arrdtcrl'-d’un 
instrument . 646.7 

- astatique . . 6803 

• de boussole 629.io 

-a, couple d'. . 630 j 
- a, - d'- astati¬ 
que .6809 

• de dlcllnai- 

son. 6283 

deviation 

de 1*. 6393, 1002.1 

bllateraie 
de V .... 639.4 

- unilateral 

de 1' .... 639,. 
•.direction de 1’- 
alraanttV . . 682.7 
diapositif d'ar- 
tH de I’ . . 646a; 

- d'&ectrolyse 1230.7 

- d'61ectrolytl- 

que .... 1230.7 
equipage asta- 
Uqued'-aiman- 

t4es. 6903 

faire dcvlcr 1’- 
almanti^ . . 681. t 

- flambec . . 605.io 

- folic.6323 

galvanomdtrc 

4.07U 

- de galvano- 

scopc . . . 1018.1 
-,grals*cur 6 . 44L4 
-> immobiliser 1*- 
d'un Instrum- 
meat .... 646.7 

- d'inclinaison 0292 
-> lecture de de¬ 
viations de I* 689.7 

- des indica¬ 
tions de 1' . 639.7 

longueur d* . 6892 
-a, manoeuvre 
tlectrique 
deb ... . 1062.1 


Aiguille, m6ca- 
nlsme de d* 639jo 

- m6talllquc . . 6893 

- morte . . . 629j) 
oscillation de 

d'- aimant^e 632.io 
-a, palre d‘ . . 630.i 
-a, palre d’- asta- 
tiques . . . 680i> 
passage brus¬ 
que de 1- de 

..6. 13882 

-»p61e nord de 
I*- almant^e 6293 

- sud de 1’- 
aimantfe . . 8293 

- dc repero . . 689i) 
1- saute de 

.. sur .. . . 13382 
tableau a . 1047 j» 
t416graphc k 100L7 
- double 100L9 

-polir 

hotels . . . 1047 jO 

— simple - 10013 

Allctte. 696.7 

- d’amortisse- 

ment . . . .6443 

- d'amortlssour 6443 
-s, armature k 10263 
-s, bac a ... 4633 
-e, CUYC a . . 4683 
-s, 4erou k . . 6413 
-s, Element a .213 

isolateur a 794.7 
—s, recipient k . 4G3j» 

- de rOgulo- 

teur . . . 1010.1 
-s, rcgulateur 410093 
10093 
.6423 
. 1693 
11222 
. 1633 
346Jl 


roue a . 
-s. vb a 
Aimant . . . 
-s, les . . . 

- d’acler . . . 
-s, acier pour 

- d’aroortlssc- 

ment . . . 
amort Isseur 


.646.1 

645.1 


• a angle droit 10173 
- annulaire . . 163.7 
' — bl; 

l 

I - anormal 
armature 
d’un . . 

! - arme . . 
artificial 


b Ipolai re aj us- 
tabV . . . 11183 
12972 


I - aspirant . 
auxlliaire 


Aimant droit . 1683 
electro- de 
champ . . . 4672 

- 61ementalre 179 jo 

- d'fauerrc . 10172 

- en fer 4 

cbeval . . . 1682 

- en fer a cheval 

bipolalre . 1119.1 

- feuillete 1642,1296.4 
-> force por- 

tante d’un . 104J 

- en forme de 

cloche . . . 161 a 

- en forme de 

pot.1617 

gal Tan os cope 
4-ext6rleur 10183 

- globulairc . 1296.7 ! 
-s 4 griffes . . 456.4 j 
-s. jcu d‘ . . 11222 

- lamcUalre ! 

1619, 1296.4 i 

- 4 lames . . . 1643 
-> laminalre . 1296.4 

- 4 magnetlsme 

uniform<S- 
ment parti 1290J 


o faire 12962 
.637.4 
.637.4 
66 l.il 
179.10 
. 159.4 
. 627.7! 
160.7 


163.10 
12963 
. 1506 
13043 
. 548.4 

- d’avancement 627i> 
j - brachy- 

polalrc . . 12963 
j - campanula . 1643 
-a de champ tour- 
nants .... 4573 

- compcnsate.ur 

84 U, 637JO 

• de com pcn- 

i sation . . . 341.1 

- corrccteur . 627.10 

- de correction 627.10 
culasse de V 163.1 1 

I - cylindrique . 1614 

- de declanche- 

I ment .... 6982 
1 - d£clanchcur . 6982 

- de deviation 6273 

• en derivation 6273 

- directeur . . 6373 


- m^gape 
-s mlrolr 4 

- k mlroir . . 

- mobile . . . 

- moleculalre 

- naturel . . 

- normal . . 

- permanent. 

- a p6les courts 12903 
-longs . 13962 

portc- . . . 627.il 
puissance d’un 164.1 

- rcgulateur . 1296.11 

- spnlriqtte . 1296.7 

- suceur . . . 18043 
support d' . 627.il 
systeme d' . 11173 

- tubulalre . . 1643 

- nnlformement 

aimante. . 1296.1 
Alra&ntabllit* .161.4 
12912 

Almantable . . 1613 
Almantante, ac¬ 
tion - de Tin- 

duit.266.4 

action - trans¬ 
versal e . . . 207.7 
Alniantatiou . . 100.4 
caractcrlstlque 
d' - de I'air . 276.7 
coefficient d*. ITO.i 
! contre- . . 267 jo 

- par les cou- 

rants . . . 18043 
courbe d' . . 1703 
d’- de I'air 270.7 
d’- d'lnduit 205.0 
- d’- de rotor 265.0 

- par courant al- 

ternatif . . . 161.i 
-, cycle de 1’ . IHi.n 

- cyclique . . 12953 
-, detrulro 1 * . . 161jb 

diminution de 

T.1013 

direction d' . 1603 

- par indnctlonl2903 
-, Intensity dc 1* 1703 

- intcricure . . 160.7 
In verser 1* . . 182J 


Almantation. In¬ 
version d . 18SJ 
-tllgne d’ . . 170JI 

- longltudiuale 1603 

- dc fa lumlere 12942 
mode d* . . . 1606 
renversement 

d’.182.1 

-,renvcrscr I* . 1832 
retard d*. . . 180s 

- rotatolrc . . 16011 

- 4 saturation 12913 
-> sens d’ . . . . 160 a 

- supcrficiellc 1296J 

- par la terro 12993 

- transversalc 100JO, 

2673 

Aimant 6 , aptitude 
a it re . . . 12913 

- par un courant 

61ectriquc . 1608 
Aimantcr . . . 1613 

->s*. 12904 

contre-.... 8073 

- transveraale- 

raent . . . .2673 
Air.961.1 

- ampere-turns 2763 

- -blast transfor* 

mer . . 282.1, 462J 

- -break switch 523j 

- bubble .... 7783 

- -chamber . . 96J0 

- -charactcrlstlc270T 

- circulation In 

the conduits 891.7 

- compressor . 4823 

- condenser . 1069.1, 

1286J 

- -cooled trans¬ 

former 232.1, 462J 

- cooling . . . 289.7 

- current . . . 

- damping . . . 

- damping, ad¬ 
justable ... 

--drying . . .8707 

- -duct.4009 

- film of lamp 

chamber . 18453 

- friction dy¬ 

namometer . 495.1 

- -gap. 2763 

- -hole.4043 

- insulation . . 37.'i& 

- -path.3704 

- -pump .... 1193 

- resistance of 

dyuamo . . 2763 

- -space telephone 

cable .... 7663 

- -thermometer of 

the wavometer 

10072 

- -tight hlgh-tcn- 

I ston switch . 551.1 
i - transformer 10703 
I - vane 1009.12, 1012.6 
, - -washing of lamp 
filament . 18453 
amblant . . . 2802 
amp5res-tonrs 
de 1' .... 2763 

! l’ampoule est 
; vide d* . . 916.13 
! caractcrlstlque 
d'almantatfon 

del’.2707 

circulation d' 289j 


























Air 


1372 


Akkumolator 


Air comprlmi . 664* 
-* conduit k . . 406L9 
courbe d’ai- 
mantatlon 
de T .... 8717 
-. distribution d’4644 
-» extralre 1' , . 917a 
lsoleraent d' . 878A 
parcours 
dans I' . . . 8714 
-»perte par frot- 
temcnt de 1* 296A 
pom pc k - m£- 
canlque . . . 917 a 
quantity d“ . 881s 
rarefaction 
de V .... 9171 
refroldlsso- 
ment par 1* . 8817 
-.resistance de 
1'- dans une 
djnamo . . 271a 
-> s£chant k V .3717 
-.trajet dans 1* 8714 

Aire.361.1 

agujero de . 4641 

- ambiente . . 2612 
aisiam lento 

de.8710 

bomba de . . 1113 

- cal le ate, corri- 

ente de . . . 464 a 
—, m&quina de 121c 
—, motor de . 1216 
cimara de . . 95.10 
cant id ad de . 2893) 
earactcristica 

del.2717 

clrculacldn de2S9A 

- oomprlmldo . 554,s 
—, reirlgeraclon 

por.46b 

—, plla de . . . 26 a 
conducto de . 408 a 
enfriam lento 

por.2817 

rariflcacldn 
del.9171 

- rariftcado, ea- 

pacio de . . 684.7 
Aislado. 

ala mb re . . 897.7 
Aislador 7742. 1278.1 

- de acelte . . 791.io 

- acostillado . 7947 

- para alambres 

Hackcthal .7914 

- de alctas . . 7947 

- ambrolna . 792.4 

- para 4rbol. . 7916 

- de Bali . . . 796 a 

- para barra co- 

lectora 6144, 7916 

- - cables . . . 795.1 

- de campana 790.il 
-delta . . 798 2 

- doble cam¬ 
pana .... 791 b 

- doble campana, 

campana inte¬ 
rior del . . . 796.0 

- de campana. 

garganta del 
- - .... 796.10 

-para lam- 

paras do arco 7914 

- - triple cam¬ 

pana .... 79<U 

- - campo . . . 7914 


Aislador para co- 
rrientedegran 
lntensldad 79011 

- - - - peque&a 

In tens load . 79Ll 

- con corta-cir- 

culto .... 7980 

- de cnatro pie- 

zas.7943 

- - cbonita . . 7910 

- - enconce . . 796.0 

- - flint-glas . . 7913 

- con gancho de 
suspension . . 799.1 
garganta de la 

cabeza del . 797a 

- de granlto . . 791.7 

- con nendidura7940 

- intermedio 798 a, 

799.2 

- Interruptor . 798.7 

- para la linca 

J principal . . 79L4 
e madera . 791 a 
- mural .... 7916 
- dc nariz . . . 796 a 
- - de oreja . . 7944 
— dos orejas . 794s 
- - tres orejas . 7946 
- - p&rarrayos 701 a 
9914 

- - dos plezas . 794i 
- - una sola 

plcza .... 7910 
- - tres plezas . 7942 
podcr .... 372.4 
- de porcelana 792.1 

-ae Andrew 796.4 

- para poste . . 7918 
- con nrotecckm 
de hlerro . . 799.7 
-. ranura del. . 797.4 
- de recambio . 79Ls 
- - retencion 812.7 
- - de soporte . 799 a 
soporte de . . 8002 
- para suclo . . 7918 
- con sujecion 
automatic* 
del alambre 819a 
- de techo . . . 7913 
- telefdnico . . 792 a 
- tclcgrAflco . . 792 a 
- para alta ten* 

sion.79 Ls 

- - baja tension 79L2 
- tensor .... 7917 
— en dos ple¬ 
zas .7918 

- de transposi- 
cion doble . 79813 
— tubo para 

pared . . . .799 a 
- - verlficaclon 9041 
- - vldrio . . . 7912 

- con borde 

para escurrir 817 
Aislado res . . 790.10 
fijacton de los 
- al soporte 
eon cinamo 8118 
- dc los - al 
soporte con 
yeso .... 8117 
AUlamionto . 851 1 1 
- absoluto . 1389.7 
- dc acelte . . . 7917 
-del trans¬ 
form ad or . .46L8 


Aislamlento de 
aire.8710 

- las born as . 468.7 

- - ciAamo . . 791$ 

- del carrete . 374.1 

- de caucho . . 7814 

- - las chapas . 3742 

- con cinta de 

caucho . . . 894a 
coeficiente de 372 a 

- del colector 8744, 

199 * 

- de los conduc- 

tores .... 374 a 

- coreho . . . 790 a 
defeeto de . . 372.7 

- doble de cinta 

engomada . 8944 
ensayo de . . 372 a 
estado de . . 872 a 
estado de - de 
las Instala- 
ciones . . . 719L8 
falta de - en la 
linca . . . 1000 a 

- dc fibra . . . 7613 

- fibroso .... 790 a 

- del inducido 8743 
mcdlda del . 622 a 

- dc papel. . . 791o 

- - las ranura*873ao 
-, res Is ten cl a de 872 a 

- de 8 uperficle . 873a 

- - la suspen¬ 
sion de la an¬ 
te n a . . . 1078A 

vcriticador de 683 a 
A islante del 

Etna. ... 7814 

- flbroso .... 776 a 

- fusible .... 7712 

- no fusible . .7713 

- incombustible776a 

- no Inflamable 7716 

- Insensible al 

calor .... 776 a 
-> material . . 86600 

- pastoso . . . 776a 

- plAstlco . . . 776 a 
propiedad . . 372 a 

- refractario . 776 a 

- semi-liquldo . 774 a 

- solldo .... 7748 

- tenaz .... 776 a 
A islar .... 86111 
AJouter, Jarre 

pour - de Tar 
clde. 6 Ll 

- du llqulde. . 60 a 
A ju stage . . . 531a 

- aperiodique . 642 a 

- des balals . . 4812 
-> dlspositlf d’ 1119 a 
A justable para 

cualquler ori- 
flclo . . . 11114 
AJustage . . .642 a 
A justar 897a, 407a2 
642a 

- las barras . 614ai 

- el barrllete 10122 

- A cero .... 643 a 

- el cojlnete . . 487 a 

- laa escoblllas 472 a 

- de nuevo . . 642 a 

- el reostato . . 576 a 
A Juste . . 63U, 642 a 

- de las escobi- 

lias.4212 


AJuste, mecanis- 
mo de . . 111U 
-> - de - de cor¬ 
don .... 1I4U 
palancade-de 
escoblllas. . 4M.T 

- de precision k 

mano . . . .360u 
AJuster . 3970, 61 %i 

- les barres Tune 

sur 1’autre 61411 

- ensemble . 4Q7JI 
Ajutage . . . .124: 
-a, intcrrupteir 

A mi 

Akaxlenholx. . 3642 
Akkord, im . 1331a 
Akkumulator . 348 
den - allmib- 
lich entladen 7U 
arbeltender . 34i 
-a, AufUduncr 
eiues - mit 
ltuhepausen 7U 
-battcrie, Fremd- 


SSXT .*> 

>atterien, Ver- 
sicherung der 
- gegen Reps- 
rat uren fQr 
jlhrllcbc Quo¬ 
te .712 

Biel-.MJ 

Blei&taub- . . &>’ 
Bleizink- . . Ma 
C hlorld- . . . 
Corrcnsscher 3L4 
, Doppel- . . . 38 j 
E i^ennickel- . 5 Tj 
elektriscbcr . 34e 
elcktrode ... 38s 
sndnlatte ... 412 
in Entladung 
begrlffener . 71 a 
i, Krbolung dcs 36s 

fettll.35a 

Qiaa-. ... 3U 
Hartgummi- 87 j 
Z elluloid . 36s 
Gltter- . . . . 

fitter.61s 

-s, Fullstuck 
eines . . . . 698 

flas .366 

Grolober- 
fliichen ... 382 
Jungner- _ 
Edison . . • S J 
>, KapaziUtdes 672 
(asten .... 372 
Blelaus- 

kleidung des 17s 
-a Biel wan- 
dung des . . J7A 
K.A.V.- ... 368 
der K diner 
Akkumola- 
torenwerke 

A.-G.383 

lonstruktion . jB 
Kupfer- ... 667 
Kuuferoxydal- 
kalizlnk- . . 632 
Kupfenlnk- . 638 
elnen - laden TBS 
fur langsame 
Ladling ■ • • g* 
Masse- . . . . 67 j 
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Alambre 


Akkumulator, Aktlve Lknge 

Malden- . . 01 0 des Fun- 
PlantA- . . . 66.10 kens . . . 10603 
-platte .... 3&e - Masse .... 44 ji 

- -, Gltter der . 68 a - PolobcrtUche 

- Volumcn- des Mag- 

knderung der 80.7 neten . . . 1896a 

-prQfer .... 710 - 8 upcroxyd- 
-. Kahmen-. . . 6 Ls scnlcht . . . 4421 
-rippengLas . . 38 a -n Masse, Ab¬ 
jure .... 60 a fallen dor . 70 a 
- schaltapparat 90.7 -n Unwirksam- 
-spannung . . 04.7 werdcn der. 46J 
-, stationlrer . . 63j -r Kabelquer- 
-stufenglas . . 80s schnitt . . .7703 
Taschen- . . 609 -r8auerstoflT.1860.il 

-loose. 307 -* Eiscn .... 262A 

-techntk .... 72 a -a Material . . 4609 
-.Teller- .... 62.7 Aktivitkt, der 
-.Traktlons- . . 63.7 frlsche Bleb 
-s irons portablcr 682 schwamm be- 

— mii Stture- sltzt.47 a 

fQllung . . . 69A -.magnet- 
i- - mlt optische . 18902 

Trocken- Aktucile 

fullung . . . 603 Energie. . 16420 

Tribelhorn- . 62.7 Akusiik, 

-.Tudor- ... 62.4 Elektro- . 1810.1 

-typ.66 a Akustische 

- Wecbselstrom 67 ji Energie . . 125011 

-zeUe.34.7 - Flguren . . 13201 

Zink- . . . . 66us - Kraft . . . 1266.17 
-on. In - ange- - Lelstang . . 1250J 
blufte Eiek- -r Eflckt. . . 1266.1 
trlzittt ... 64.4 -r Synchronl- 
-botterie .... 87 a sierapparat 18307 

-en Puffer- Ala dl un se- 

wlrkungelner804 gnale, lega- 

-etagcnholx- men to elet- 

gestell . . . 104 jS trlco dell'. 106L7 

-fobrlk .... 709 Alabasterglas- 
-fernlade- glocke . . . 9604 

system . . 11604 —glass globe . 9604 
-femladung . 1160.) AlanastiTn. globe 
Ffellung acr . 60.4 en Terre . . 9604 
-gebkude . . . 716 a Alsbeado . . 610J1 
-gestell .... 1042 Alsbearso . . 381.10 

-kellcr.100s j Alagglo del pal- 

Laden der . . 72.7 lone . . . 1099.4 

-s Lodung dcr . 72a Alambre .... 325a 
der-beikon- - de acero . . .741 a 
stan ter Strom- - de acero co- 
stOrke .... 72a breado . . . 74Ll 
PrOfting der. 71 a - de acero fun- 

-rsum.108 a dido .... 741a 

-schaltsystem . 88.1 - alulado 827.7. 7409 
-cchalttafel . . 8004 - - con cinta de 
-aystem .... 87.4 caucho . . . 866a 
-unterstotlon . 72L4 - - con perga- 
-Torschrift. . . 7U mlno .... 867a 

-wkrter . . . 104jo -.alalador con 
Akkumulleren . 70s sujccldn au- 

Akkumnlie- tom&tlca del 819.1 

rnngsanlage 70s -, alma del . . 828.4 
Aklinlsch . . 18004 - de alumlnlo 74JL10 
_e Korve . . 1808a amarre, del- 
Akquisltlons- en sentldo lon- 

lngenieur . 18807 gitudlnal . . 820a 

Aktlenlnhober - armado . . . 869a 

1828J0 - de la armadu- 

Aktlnlsebe ra.770 j 

KlcktrizItiU 1807 a -a, arrollamlento 

-a Photometer 13404 de.8807 

Aktinometer. 12801 - asfaltado . . 746 a 
J kktlnoskopie 1886.4 -s, atacar . . .817a 
AktlonOr . . 182010 atacar . . .817a 

Aktlonsllnie, in- - de atar . . . 826.1 
duktive . 1876a - blmetAlloo . 74L 2 
A k tlonstnrblne 128a - de bronco . . 74 L7 


Alambre debron- Alambre, espe- 

ce fosforoso 741a sor del. . . 826di 
de bronce si- - estanado . . 7408 
licioso . . . 741a — al fuego . . 7409 
-a cableados . . 743.2, - estlrado . . 74010 
-, cablcado de . 7404 - - en frio . . . 887a 

- de ealdeo . . 982a -s, estlrar . . . 884a 

-s, calibrador - excltador . .886a 

de. 39010 -s, fabricacfon 

-a, calibrador de.747a 

americano . 3207 -, fljaclon del - 
-, calibre de . . 74Kt> sob re I os als- 

- calicnte . . . 062a ladores . . . 817a 

- para canalize- -, filar el - sob re 

clones lute- los alsladores 817.7 

riores .... 881a - fino.7806 

-, car rote de . . 881a - fiojo.82L7 

- del carrete de -, en forma de . 6868 

un electro -.forma de la 

imkn .... 8307 seccion trans- 

- de cierre . . 6a versal de an 8207 

- circular, puen- - fusible . 657.7, 6606 

te de . . . . 674.1 -s fuslbles, alea- 

- dc cobre 8806,7407 cion para . . 564 a 

-de atar . 8108 - galvanizado . 7407 

-dulce . . 740a - graduado 

-endure- 672a, 1186 a 

cido.740a -, grieta del . 746 jo 

-cstafiado . 740a - grueso .... 7807 

-de atar . 818J0 -s, liacer pasar los- 

-galvanl- aobre los calles820S 

zado . . . 740JO -s. haz de . . . 750A 
colgar el - sob re - hexagonal . 740.1 
los alsladores817.7 - de taicrro . .741a 

- compound . . 741.1-de atar . 8109 

-. cordon de . . 742a-, csplra dc 764a 

- conductor . . 729a-gal van 1- 

- conductor, re- zado .... 741a 

emplazar -s hori/.ontales 

un.890a dc prolonga- 

- de conexlon . 311a mlento de la 

-anterior . 311a antena . . 16702 

-directo .311.7 - del Inducldo 8006 

-encorvadoSlla -, inducldo deva- 

-, fljaefon del nado con . . 410a 

- k la lAmina 421a - para Instru- 

-entre el in- mentos . . . 861a 

durido y el - de lntroduc- 
colector . . 421.7 cl6n .... 861a 

-posterior 811io — krupplna . 6807 

-s — soldadura - laminado . 749J1 
de los . . . . 94a - de latdn . . 36010 

- constantana 686 a lazo de . . 18011 
-, contacto de . 56L7 -, longitud del. 8806 

- de contra- - de manganlna 6860 

pesa . . .1100.10 -, material deun 747a 

- cuadrado . . 325a - de medida . . 660 a 

- desnudo 827a, 740 a 1186a 

-a, distancia en- -, reaistencia 

tre los ... 809a de.6503 

-, divldido, pu- - metAllco . . 740a 
entedetJppen- - - macizo . .7606 
born de . . 674a montaje del - 

- eliptico . . . 740a sob re los ais- 

-a, em pal mar los ladores . . . 817a 

- por fusldn 8202 -, montar el . . 8101 

- de empalme . 8104 - de nlquellna. 6802 

-s, empalme - normal . . . 7502 

dc . . . 818 a, 824j -s, nucleo dc . 4101 

- encerado . . 7409 -, pasar 6 trav6s 

-a, enredo de . 8103 el. 8772 

- con envoltura - dc paso . . . 887 a 

doble .... 7462 - perfilado . . 7404 

-sen cl 11a . 745j -s, ncrmutacion 

-triple . . 7403 ae los - agru- 

- envuelta de padosenpara- 

algoddn . . 744a lclo.842 2 

-de seda 744 jg -a, pcrrlllo ten- 

-a, esoobllla de 42010 ior de . . . 819.io 
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AJambre pllo- 
to 6603, 7284, 758.4 

- piano .... 739.8 

- de plata Mo¬ 

rn ana . . . 585Jl 

- de platlno . 74Lit 

- - carrete de 497J0 
-, electrodo 

de.107L9 

- para porta- 
lbmpara* . . 8683 

- de prolecclbn 9903 
prueba del .7460 

- do pucnte 6273,650.10 

- recocido . . 8273 

- rectangular . 8253 

- rccubierto . 744:2 

- y trenzado 745.7 

- redondo 325.10,7393 

- de reotano . 5863 
-, rcslstencia de732j 

del ... .8263 

- de resistencla 5843 

- - retencidn . 8123, 

8203 

-.retencidn del 8193 
retener cl - en 
pantos in ter¬ 
med! os . . . 820.7 
retencidn del - 
en el sentido 
longitudinal 8203 

- rcvcstido de 
algodon . . 7443 

-hilo . . . 7443 

reYcstlmiento 

del.7441 

rotura de . 746Jl 

- de scccidn cua- 

drada . . . 789J0 
-.seccion trans¬ 
versal del. . 760.4 
superficle de . 6883 

- de suspension 8193. 

8432, 1104JO 

-de Idmpara 

incandesccnte 962.1 
-s, tAbla de . . 7503 
-s, - Brown a Sharpe 
de los . . . . 3263 
-9,-de los calibres 
norm ales de - 
cn Birming¬ 
ham .... 826.6 

-s,-cspcsorcs 

do los . . . . 3263 
-s, - metrics de 
los.3263 

- tclcfdnlco . . 861.7 
-s, tender 109 . 8193 
-. tornillo dc pre¬ 
side para . . 584.7 

traeeion del . 821ii 
trencllla dr . 3283 

- trenzado . . . 7453 

- dc voltimetro 8613 
Alambrera pro- 

tcctora . . . 61L4 

- dcseguridad de 

un globo dc 
arro .... 963.8 
Alargamiento . 349.7 
coeficicntc de840.$ 
Atarmapparat, 

elcktrischer 10443 
Feu or- ... 1044.4 
Alarniglocke . 1044.7 
Alarm, thermo- 
elektrlsclicr 18543 


Alarm bell, eleo- 
tric . . . . 10447 
burglcr . . . 1854.7 
-, centrifugal . 18493 

- clock .... 18553 
electric 10443,11223 

-, fire-.10444 

- with drop in¬ 

dicator . .11283 
-, polarised . . 11223 
-> railway- . . 10493 
-relay .... 10372 

- - with plungcrl0233 
--signaliing.rail- 

way .... 13492 
-, spindle-. . . 10493 
Alarms termo- 
electrlco . 18549 
Alarme. apparell 
d‘- blec- 

trlquc . . . 10445 
-, sonuerie d’. 10447 
Alaun .... 12162 
-, Ammonlak- 12163 
-, Elsen- .... 673 
-.Kali-. . . . 12163 
Albaialde . . 786.10 
Albaiial . . . 837 A 

Albancria, con- 
struido de 837 ji 
A lbaflileria . 837.14 
Alberi, a piu . . 6083 
Albero. 482.7 

- a boccioli . 10813 

- di cambia- 

mento di mar- 
cla.683.4 

- cavo. 4332 

- di contando . 4323 
-, diametro dell* 433.4 

- filettato delt’in- 

serltore di 
elementi . . 602.7 
lunghezza 
dcfl*. 4383 

- masslcclo . . 433.1 

- mo tore . . . 4323 
-. parte dell’ . . 4323 

peso dell’ . . 4333 

- pieno .... 433.1 
-.sezione tras- 

Ycrsaledeir . 4383 
-, ad un solo . . 603.1 
Albert galvano 1207.7 
Alealino, accu¬ 
mulator - a 
ramc e zinco 563 
Alcanee de 
1 cargo .... 4893 
al - ae la mano 6173 

- dc inedida . . 0233 
-de alsla- 

mlento . . . 9043 

-entro x b y 

amperios . . 6283 
| - - la medbla de 
| corrienle . . 623.4 
-tension 6233 

- -transmlslon 108H.7 
Alcantarilla . . 837.4 

- para cables . 829.7 
cubicrta de . 8293 

Aicanzar cl sln- 
cronismo . . 299 j 
A lcohol, Accion 
deenvejccerse 
del .... 18553 
methyl- . . 980.14 

- motor .... 1283 


.855.4 

.7532 

. 29.7 

.5646 


Alcohol thermo¬ 
meter .... 4973 

- metillco . . 980J4 
-, motor de . . 1285 

rcctificacibn 
electrics del 1856j 
-, termbmetro dc497.fi 
Alcool de bois 980.14 

- mbthyliquc 980 j4 

- metillco . . 980J4 
-, motore ad . . 1285 

rcttifiCAzione 
elettrica del 1356J 
-, termometro 

ad. 4973 

-,il vecchiare 

del ... . 18553 
Aleaclbn 834ts. 5652 
10193 

- para alambres 

fusible* . . . 5645 

- de aluminio 762JS 

- antinfagnb- 

tica . . . .12953 

- para campa- 

nas . . . . , 

- de cobrc . . 

- que contiene 
I antimonlo . 

' - dc plata ale- 

mana . . . , 

- plomo-bis- 
muto . . . 564J0 

- - plomo cs- 

tanado . . . 6643 
' - para resisten- 

cias. 5882 

Alercc, Cuba de 11942 
A lessee .... 890j 

- de champ . . 4662 

- conlquc . . . 8903 

- cylindrique . 8902 

- de l'epanouis- 

sement po- 
laire .... 460.7 

- du moyeu de 

l'lnduit . . 415.10 

- - palter . . . 4862 
-, surface d’ . . 4603 
Alesatura del 

campo, dia¬ 
metro d’ . . 4562 

- dell’expansione 

polare . . . 460.7 
superficle d’ . 4603 
AJeta . . 690.7, 1009.12 
-s, borna dc . . 8672 
Alctta .... 1009j2 

- dello smorza- 

torc.6448 

-, braccio 

dell’ . . . .6443 
Alette, dado ad 5413 
vite ad ... . 5423 
Alfabcto Esti- 
enne . . . 10264 

- dl Meyer . 10423 

- Morse .... 1002.7 
Alfombra de 

goma .... 619.4 
Algebraical sum2373 
Algebraische 


Summe 
Algodon , 


.2873 

.7883 


-,accite do - rc- 


i flnado. 

cable de . 
- clnta de 


865JI 
. 1213 
.8693 


-, cordon dc . . 369.4 


Algodbn, cnerda 
de.1213 

- egipcio . . 88814 

- hldrofilo . . . 506.1 

- lmpregnado . 9ft0.i 
madeja dc . . 8605 

-, revesumiento 

de.7444 

AUcates, retor- 
cer con los . 8242 
Aligner les bacs 1002 
Alimentacibn, 
agua de . . 1142 
-, bomba dc . .1143 

- central deener- 

gia, si sterna 

lelcfonico 

con .... 11687 

-los mlcrb- 

fonos . . . 1118s 
centro de . .722.7 

- del mierb- 

fono . . . 11187 
-, transformador 

dc.2284 

Alimcnta- 

dor . . 7223. 7281 
-iseparacibn de 

un.711U 

Altmentar 722.4, 7264 

- las lbm paras 

de Incandcs- 
cencia . . . 967.7 
Alimen tare 722.4,7286 

- 1c lampadc ad 

Incanac- 
scenza . . . 967.7 
Alimentation, 
cfcble d’ . .760J 
canalisation 

d’.7586 

centre d’ . .722.7 
-, - d’- princi¬ 
pal .728s 

- centrale dcs 
microphones 1118s 

-, conducteurs 

d 1 .758s 

eau d’ . . . . 1142 
-, installation 
d*- electriquel 168l 
-, llgne d* . . . 7586 

- du micro¬ 

phone . . . 11187 
point d’ . . . 722.7 
- d'-principal 721s 
-, rbchaufleur d* 1147 
-, rbgulatcur d’ 5073 
transforma- 
teur d’ . . .2284 
Alimentazlone, 
acqua d* . . 1143 

- centrale del 

mlcrofoni. 11I8« 

- del mlcrofono1113J 
pompa d* . . 114J 

-, pun to d’ . . . 722.7 
-, trasformatore 

d’.229.4 

Alimenter 722.4,126s 

- les lam pea a 

incandes¬ 
cence .... 967.7 
Allneaclbn de la 
linea telegrb- 
fica .... .8081 

- de los postes 8Q8i 
AUnear ana 

linea ... .8083 
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Alternation 


Alinear los reel- 
pit* n tea . . . 100(2 
Aliotdi, super- 

fleie.8713 

Alisaje del 

campo . . . 4562 

- - cubo del in- 

ducldo . . 415 jo 

- - soporte . . 4352 1 
superfleie del 460*, 

Alive.181.1 1 

-*the conductor 

is.130.7 

Alkaline bath 1195.10 
AlkalUches 

Bad . . . 1196.10 
Alkalizlnkakku- 
Diulator, 

Kupferoxyd 683 
Alkohol, Me¬ 
thyl- . . . 980J 4 
A Harm e termo- 
elcttrlco . 13543 
All day effici¬ 
ency .... 2973 
Allen ta men to 

del 11 lo . . . 8193 
punto d-della 
lines .... 821.1 
Allentarc 11 tUo 819.7 

-in puntl 

intermedi. . 820.7 , 

- nna vlte . . . 5443 i 
A lien tarsi . . . 5443 

Aletta.696.7 

Alley arm . . . 8133 
AUgemelncrEnt- 

wurf .... 706.4 
Alllage . . . 354.13 

- d’alumlnlum 752.12 

- antimagndti- 

que . . . . 1205/. 
aiitlmonie . . 29.7 

- coutcnant de 

1’antimolne . 29.7 

- de cuivre . . 7582 

- poor His fusi¬ 

ble* . 5643 

- form6 t>ar la 

fusion aos pla¬ 
que* con due- 
trice ct de rc- 
courremcnt 10193 

- fusible .... 5643 

- piomb-bla¬ 

in uth . . . 564.10 
--etaln . . . 5643 

- de remplis- 

*age . . . 1208.7 

- pour resistan¬ 

ces .5882 

Allin earn en to, 

tracciare un 8003 
AUniahlichc An- 
dtrung . . 688al 

- Entladung. . 763 

- Erwkrmung 282 jo 
j%J]-night arc 

lamp . . . 18462 
Alton*ement . 349.7 

_coefficient d' 3493 

—. module d’ . .3493 

- permanent. . 849a 
AJlojr .... 354.131 
—„ antimony . . 29.7 | 
—. copper .... 7532 i 

- for roses . . . 5643 j 
Ajlowablc YOb I 
^ta*e .... 152.71 


Allumage . . . 1292 

- par des amor¬ 

ces de nuan- 
tite.9653 

- amorce de 
tension . . . 9663 

dur6e d' . . . 7283 

- 61ectriquc . 13543 

- par 6tlnccllc 9853 

- electrique des 

fourneaux de 
mines.... 986j 
-,heurc d* . . .728.4 

- par incandes¬ 

cence . . . . .9653 

- de la lampe 

(1‘appel . . 11472 
-, magneto d’- 
pour mines . 9852 
A flume .... 672 

- ammonia- 

cale .... 12183 | 

- dl ferro . . . 673' 

- potasslco . 12162 

- -eigares 61ec- 

triquc . . . 1354.4 
Allumcr .... 07iJ 
la lampe d’aj>- 
pel H'alluine 1147.7 
Alluineur au 

selenium . 1179.4 
Alluniinlo . . 752.10 

- elettrolltico 752.1 1 
-, idrato dl . . . 253 
Alluinoir elcotri- 

uuc . 9862, 13542 

- Aetinccllc d’ln- 

ductlon. . 18543 

- a spiralc In- 

c&ndescente 18542 
Allungamento . 8493 

- dell’ antenna 

pcrroehettl 10932 
banco d'- per 
Hlo Ano . . . 7472 

- permanente . 8492 
tarnburod’. . 7483 

Alma del alam- 
bre. 828.4 

- de un cable . 7703 

- caDimo, cor¬ 

don dc sus¬ 
pension con - 
de suspen¬ 
sion .860a 

excentricidsd 
del - con re la- 
cion al aisla- 
miento . . . 743.7 
Almacrnada, 
elcctrlcidad - 
en los ncumu- 
ladorcs . . . 64.4 
Almaccnajc dels 
electrleidad. 643 
AJraaccnar la 

elcctrlcidad 64,2 
Alojamiento dc 
I 09 conduc- 
torcs en las 
ranuras . . . 8293 
Alphabet, Meyer- 

10423 

Morse- . . . 1002.7 
caract6res de 
1*- Morse . . 10022 

- Esticnnc . . 1026.4 
->sUrnaux de 1’- 

Morse. . . 10922 


. 193.1 
. 215.1 
. 215.4 

.5083 

4102 


Alquller dc con- 
tadores . . .7142 

Alquitran . . . 7842 

- mineral . . . 784.7 | 

-, seporador dc 127.iu 

- vegetal . . . 7842 

Alquitranar . 768 ji 
A heracion brus- 

ca. 688d0 

Alteration of con¬ 
centration of 
the electro¬ 
lyte .... 118&6 

- - the coup¬ 
ling .... 1001.1 

- - current . . 1833 

- - length . . . 3493 

- the shape of 
the magnetic 
Held . . . .1763 

- - speed . . . 246.7 
Alteration du 

caoutchouc . 867a 
Altera (Eiscn- 

blech). . . .1823 
elcktrisches - 
you Alkohol 18563 

- yod Gluhlam- 

pen .9143 

- elnes Magne- 

teu .... 12932 
Altcrnacidn . 192.12 

- dc polarldad 12672 
Aiiernacloncs, 

mi mcro de 
Altcrnador . 

- blfasisco . . 
caractcristlca 

de un . . . 

-, inducido de 

- con lineas de 

inducclon va¬ 
riables . . . 216.4 

- monofdslco . 2153 

- con x perio- 
dos por se- 
gundo . . . 2152 

turbo- .... 216.7 
Alternance . 192 rj! 

- de polaritd . 12673 

-s. nombre d* . 193.1 
Alternate cur¬ 
rent .1853 

- - generator . 215.1 

Alternante, char¬ 
ge . 8492 

Alteruatcur . . 215.1 

- biphase . . . 215.4 
caractcrlstl- 

que d’un . 

- dip has 6 . . 

- a ter tournant216.4 

- monophase . 2153 

- A x pcrlodcs 

par seconde 

- polyphase . . 

- a reluctance 

variable . . 

- triphase . . . 
-.turbo- .... 
Alternatlf . . , 

- -continu, sys- 

teme de trans- 
formatcur . 7203 
Alternating . . 1862 

- arc lamp . . . 9323 

- to continuous 

current con¬ 
verter .... 888.4 


. 5033 
. 215.4 


2152 

.2152 

I 

. 216.4 . 
. 2153 
. 215.7, 
1852 

I 


Alternating-con¬ 
tinuous cur¬ 
rent converter 
system . . . 720j 
-winding . 8233 

- current . . . 1353 

- - accumulator57.it 

- - ammeter . . 670.t 

- - arc.9233 

-lamp with 

choking coil 984 j 
-resist¬ 
ance .... 0842 

- - armature . 410j 

- asymmetri¬ 
cal .1853 

- - bridge . . 1388.1 

- - cable . . 769.10 

- - circuit . . . 136.4 

- - commutator 

motor.... 228j6 

- decomposi¬ 
tion .643 

- differential 
band-lain p .9843 

- - engineering 1863 

- - excitation . 2602 

- - flame arc 

lamp .... 9882 

- - generator . 216j 

- - heating unit 9842 

- high-tension 
plant . . . .704.7 

- induction 
ammeter . . 6763 

- - instrument 700JO 

- - lightning ar¬ 

rester .... 5683 

- - line .... 7563 

- - longdistance 

line .... 1342.4 

- measure¬ 
ment .... 622a 

- - motor . . 221.4 

- output . . . 1573 

- - plant . . . 7032 

- - power . . . 1573 

- regulator . 5702 

- - side .... 2843 

- starter . . . 591.7 

- storage 
battery . . . 67 ji 

- supplymeter69l3 

- -.symmetrical 135.7 

- system . . . 1363 

- transformer 224.7 

- voltage . . 1633 

- - voltmeter . 6803 

- watt-boor 
meter .... 6912 

- discharge . 1278a 

- electrostatic 

field . . . 1275a 

- electrostatic 

potential . 12733 

- flux.174.fi 

- grouping of 

insulators . 1340.7 

- influence ma¬ 

chine . . . 12792 

- magnetic field 1783 

- magnetic po¬ 

tential . . 12983 
Alternation . 192.12 
-s, number of 193.1 

- of polarity 12672 

- dc fils cou¬ 

ples en paral- 
fcle. 8422 
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Ame 


AlternatlTC Alambrado da 

spark-gap . 1062 a calles .... 91 La 
A lternative) . . 1862 - de coches . . 912 a 
A lternato . . . 1352 -> coche de . . . 910.7 
Alternator . . . 215.1 -*» dinamo para 207 a 

- characteristic 503 a j — el - ae los 

- for x periods | trenes .... 208a 


per second 2152 - directo . . . 910 j 
-, inductor* - .210.4 -, duracidn del 728 j 
turbo . . . . 215.7 racnsual del 970a 
Alternators . .215.1 - quotidiana 

- blfase . . . . 215,4 del.970s 

caratterislica - clectrico . . . 909a 

dt un . . . . 608 a — de buques . 911 a 

- a ferro pica- - -, instalacidn 

vole.21&4 de.010 a 

- coila frequen- - de escalera . 912.4 

sa x ... .2152 - - escaparates 911 a 

- monofosc . . 2152 — la esccna . 9122 

- polifase . . . 215 a -, aparato 

- a riluttanza | para el . . . 947.7 

varlabilc . . 216.4. - - esccna, efec- 

- trlfase .... 2152 tos del . . . 912 a 
-, turbo- . . . . 215.71 - exterior . . . 911 a 


Alternazione . 1342 - de fiesta . . 18472 
192.12 -, gas del ... 127.4 
ampiezza di 8012 boras de . . . 970 a 

- dl polarltA . 12672 - Indirecto . . 9102 

Alterna/ioni, nu- -, insuflclente- 

mcro delle .1931 meote. . . .614.7 
Alterner, les po- - interior . . . 9112 
teaux sont al- - por lam paras 

tern6s .... 809.7 de arco . . . 909j 

Alternea, polo . 4502 -incandes- 

Alternlerend . 13521 cencia . . . 9092 
-er Strom . . . 135 a - de minas . . 9J22 
Alterno .... 1352 para el ... . 96414 
Alternomoteur 221.4 — rcclamo . .9112 

- k collecteur . 223 a -, red de . . . . 7202 

11 teste Marconi- slstcma de . ,909 a 

schaltung . 10542 - de secorro . . 912a 
Altczza . . . 1247.10 suficientemen- 

- dell’ avvolgi- to.514 j6 

men to . . . 3302 - dc techo . . . 911.4 

- di caduta . .533.7 -, transformador 

- di compcnsa- para el . . . 229 a 

zlone .... 967 a - ae los trenes 911.7 

- dl tin dente 262.11 -, bateria 

- della fiamrna 980J2 para el . . . 892 

-, all* - della Alumbre .... 672 

mano .... 617.4 - amonlacal . 1216 a 

- del pun to lu- - de hlerro . . 67 a 

mlnoso . . . 973 a - potuslco . . 12162 

- dl sospcnsione634A Alumina, hidra- 

- - della lam- to de . . . . 2&A 

pada . . . .9472 Aluminlo . . 762.10 

- -, una splra 3052 - electroiitico 752a i 
Altitud . . . 1247.12 Aluminium . 752.10 
Altura del arro- -bronze .... 753.1 

llamicnto . . 3302 -draht .... 741ao 

- de caida . . .633.7 elektrolytl- 

- de compcnsa- sehes . . . 752.1 1 

c!6n .... 967 a -fritter .... 1058 a 

- de la llama 980.(2 -hydroxyd . . 25A 

- del nucleo . . 261A -legicrung • • 762.12 

- de suspension 634 a -kobel. 759 a 

-del arco .9472 -membran . . IIUj 


Alum. 672 -ofen .... 122:1c 

-.ammonia . 1216a -platte .... 1111.i 

-,potast . . . 12162 -sattel .... 1027 a 

Alumbrado . . 9083 -sulfatlosung . 80.7 


-, acomctida dc 727.1 -zellengleich- 
-, aparato dc . 909.4 richter . . . 285.1 

- artificial . . 1342 a - allov .... 752.12 

- de bambalinas912.7 - cable . . . . 75flA 
barra para .614.1 - cell rectifier . 235.11 

- dc los Dastido- - diaphragm . llll.i 

res.912A -61cctroijrtlque762.il 

bateria de . . 89.i - furnace . . 1233 a 


Aluminium Amateame dc 

hydroxide . 26 a Kienmaier 1281a 

- and potassium - - zinc . . . . lLs 

sulphate . 12162 - xlnc-ttain . lffilj 

- saddle . . . 1027 a Amalgamer . . llo# 

- wire .... 741.10 -r, liqulde A . . 12a 

Alun. 572 -r les zincs des 

- ammontacal 1216A Aments . . 12a 

- de fer . . . . 67 a Amaigamicrcn 

- pottassique 12162 lljo. 1206 a 


Alveole de grfl- -,die Zlnkzylln- 

lage.68 a der der Ele- 

Alvcoll, piastra mente .... 12.4 

ad.62a Amalgamicrte 


Alzado .k tanto 1381a Zinkplatte . 122 

Alzar las esco- AmalgamicrungllJi 

billas del co- -sflussigkcit . . l±i 

lector .... 429a Amarrage, pi- 
Alzare lc spazzole quet d* . . .8113 

dal collettorc 429a taquet d - du 

Amaigrissement cable .... 6612 

de la porce- Amarrar, grapa 


laine . . . .782 a para -el cable 8512 

Amalgam . . . 11A Amarre del alam- 
-, Ammonium- 12812 bre en cl sen- 

-bad.12034 tfdo longitudl- 

elektrisches 1280JO nal.820 a 

-.Kienmaier- -> cable dc . . .847 a 

schcs . . . 128L1 linea dc . . . 847a 
-.Zink- .... 11 a -,po>te dc - con 
Zinkzlnn- . 1281a garita para 

-> ammonia- . 12812 cables .... S23A 

-, electric . . . 1280ao -, torre de . . 622a* 
->Kicnmaiers 1281.1 Amasar, opera- 

- solution . . 1209 a clones de - 

-.zinc.113 y laminar . 77!U 

zinc-tin . . 1281a - la pasta . . . H&a 
Amalgam* 1L8, 11.li Ambaramarillo78±n 

- dl ammonio 12812 Am bar, barniz 

- elcttrico . . 1280.10 de.388 a 

- dl Kienmaier 1281.1 Amber oil . . . 7K7-; 

- - zinco . . . 113 - varnish . . . 36 
-e stagno 1281.1 -.yellow . . . 782a; 

- dc am onto . 12S12 Am biant, air . 

- - cine .... 113 Ambofi .... 38±s 

- cinc-estano 1281J Ambra . . . . 782.ii 

- electrlco . . 1280.10 -, vernice d* . . 388 a 


- de Kienmaier 1281.1 Am bre, huile d’ - 

Amalgaraaclon 11.n. jaune . . . .787 a 

1203a - jaune . . . 782 ji 
-. liquido dc . . 12a -, vernis AT.. 368 a 
A malgamada, Ambroln . . . 880a3 

plancha de - -isolator . . . 792.4 

cine.122 - -Insulator . . 792.4 

Amalgainar . . llao Ambroine . . 380. u 

- los cincs de las Ambulance box 50u.r, 

pilas .... 12.4 Ame d'un cAblc 
Amalgamare . . llat) 770 a, 770a 

-i cilindrl dt chattcrtoneusc 

zinco delle pour - de ca- 

pile.12.4 Dies.771 a 

-, liquido per . 12J desax age de T - 

Amalgamate pi- dans 1‘Iso le¬ 

ast ra dl zinco 122 ment .... 743.7 
Amalgamate, to llao -» disposition cx- 
-, the zinc cv- centrique de 

tinders of the V - dans l’lso- 

cclls .... 12a lenient . . . 743: 
Amalgamated -a, ep Usage des 8412 

zinc plate . 122 ex centric it^ de 

Amalgamating 1209A l’-dans llsole- 

- liquid . . . . 12J ment . . . .743,7 

Amalgama- - cn fil (mOtalli- 

tlon . llai, 1208 a que] . . . . 828.1 
Amalgama- -a, jonction des 8412 

zione . 1 lat, 1208 a -, machine k pres- 
Amalgame . . . 11 a scr le chatter- 

- d’ammonium 12812 ton autour de 

- 61ectrlque . 1280.10 1’- des oAbles 771 a 
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Amortinement 


Arne de plomb 48L4 
-,prewe A chat¬ 
ter toner r - 
dea cAbles . 77La 
Amende, barrc 
collectrlce d*6183 

- omnibus d* 6193 
-, canalisation d* 

7583 

- de charbon . 110L6 
conducteur d’- 

et de re to or . 757.4 
souplc d’ - 
du courant . 861a 
->eordon d’-du 
courant. . .86U 
llgne d* . . . 7669 
-,reasort d’-du 
courant. . . 48LS 
Amenor au z6ro 6483 
American twist 
joint . . . .820 

- wire gauge . 326.7 
Amerikanlsche 

Drahtiehre . 3267 
Amfoterio, elec¬ 
tron to. . . 11843 

- eicttrolito . 11843 
Amiante . . . 86Lit 

carton d'. . . 8623 
—* compost 

A base d* . 861Jl 
-> oordon d’. . . 862.1 
-•fibre d’ . . . 253 
-•papier d’. . . 7893 
-> plaque d’. . 86!J3 
oasu d’. . . . 8623 
->4oile d . . . .862.4 

- vulcanlsA . . 3623 
Amlanto • . . 86L11 

cartone d* . . 8623 
-• cordone d*. . 862.1 
->fibra d*. . . . 253 
-i foglio d* . . 961 js 
-• preparato d* 861.12 
-> tela d* . . . . 362.4 
-•temutod*. .8623 
vulcan izzato 8623 
oapa dc . . . 7693 
-•cartdn de . . 8623 
-• compuesto k 
base. . . . 861.12 
-•plancha de. 86 !j 3 
tejido de. . . 8623 
-•tela de . . . . 362.4 
trenza de . . 862.1 
rulcanlzado . 8623 
Amido. col la d* 368.4 
-n, collad’ . . . 868.4 
Amlla, acetato 

de. 786.11 

A mile.9163 

Anlllo-guia dc 
la suspension 
de contra- 
peso .... 960.1 
Ammeter . . . 675.4 
-> alternating 

current . . . 076.1 
-,— induction 6763 
-»d’Arsonval 

type.6773 

biclt connec¬ 
ted .6773 

- with central 

aero. . ■ . ♦ 6766 
combined pock¬ 
et Yoit-and . 683.1 

- volt and . . 6823 


Ammeter, conti¬ 
nuous current075.io 
double scale 6767 

- with eccentric 

iron disc . . 0768 
electromagne¬ 
tic recording 0783 

- with fastening 

lugs.6773 

-• gravity . . . 677a 
-, high-tension .6762 
hot-wire . . . 6763 
-> marine.... 6773 
-«milli- . . . .6783 
-•millivolt- . .6833 
moving coil . 677.4 
pocket .... 0773 
portable . . 677J 
-•recording . ,1783 
spring . . . .6773 
standard pro* 
ctsion ... 676l 

- switch .... 5273 
AmmMre r . . 675.4 
Ammetrographe6783 
-e 61ectromagn6- 

tique.6783 

-e k maxima . 0764 
Amminlstrazl- 
one, fabbrlcato 
per gli uftizi 
d’.710.1 

- telefonica . 11713 
Amminlstrazi- 

one del tele- 
grafl .... 9966 
Am miss lone, 

presslone d* 1233 

- del vapore. .123.1 
Ammittanza. 190.il 

1264.10 

- a vnoto . . 190.12 
Ammolarc . . . 7763 
Ammonia . . 12113 

- alum .... 12163 

- amalgam. . 12813 
Ammoniaco, 

sale.203 

Ammonlak . 12113 

- alaun . . . 12163 
-, Xtz- .... 12113 
—»phospborsau- 

res . . . . 12113 
Ammonlaque 19113 
Ammonio, clo- 
ruro d’ . . . 203 
12123 

Idrato d‘ . . 12113 
fosfato d’ . 12113 
soltutod’ . 1216.1 
solfuro d* . 1212.1 
Ammonium-Alu¬ 
minium, 
schwcfclsau- 
res .... 12163 
-amalgam . . 12813 
-• Chlor- . . . 12123 
-chlorid . . . 12123 
-ferrosulfat, 
schwefelsau- 
res Eisenoxy- 
dulammon 12163 
-» Kobalt- . . 12173 
-•Nickel- . . 12173 
-phosphat . . 12113 
-• Schwcfel- . 1212a 
-• Bcbwefelsau- 
res . . . . 12161 
-sulfat .... 19161 


Ammonium chlo¬ 
ride . . 90LS, 19169 
-»oobalt - sul¬ 
phate . . • 19173 

- hydrate . . 12113 

- phosphate . 19113 
-•sulphate of 

nickel and 12173 

- sulphide . . 1219a 
Ammortitore dl 

alta tensione 

1889ai 

Ammortlxaatore 

6864 

Ammortlszaxlone 

7113 

-• fondo dl. . . 7113 
-, formula d'. . 7113 
-•quota d* . . .71L7 
Ammorzamento, 
cost ante di 13873 

- dellc oscilla- 

slonl . . . 1064.7 
Amolar una he- 
rramienta.. 885.6 
Amoniaco . . 12113 
Amoniaca, sal . 203 
Amoniaco. do- 

ruro.903 

Amonio, hidrato 

dc.12113 

Amont, niveau 
[de l’eau du 
bief] .... 1253 
Amor^age, bellce 
d’-de la lampe 
Nernst . . .9167 
-, m6canisme d‘- 
de Tare . . . 9393 
-•— diffAren- 

tlcl.9664 

-•soonerie trem¬ 
ble use d’ . 10962 
-• spirale. d’- de 
la lampe Nernst 

9167 

Amorce k Atln- 
celle . . . . 985.4 

- Incandescence 

9863 

-a, allumage par 
des - de quan¬ 
tity .9863 

allumage par - 
de tension . 9653 

- de quantity . 9863 

- rAglCe .... 985.7 

- k temps . . . 085.7 

- de tension . . 985.4 
Amorcer 1'arc . 924a 
-•la machine a 

influence 
s’amorcc . 12803 
->nn trou au 

polnteau . . 380.41 
Amorccur d’arc989j' 

- difryrcntiel .939.ii 
Amorfo . . . 18603 
Amorph,-e . 18603, 
Amorphous . 13603 1 
Amorti, forte- 

ment .... 6467 
Amorties, on- 
des falble- 
ment . . . 10843 
-> - fortement 10843 
-, - peu . . . 10843 
-•- t^s ... 10843 
Amortignaddn 8043 


Amorti guacidu 
de la antena 10813 

- - las chispas 10683 
-• co ns tan te de 18873 

- de las oscila- 

clones. . . 1084.7 

-p5rdidas de 

la antena . 10813 

- polar .... 8043 

- de la radiaddn 

antena . . 10813 
-i reslstcncia de 8043 

- del transmisor 

106L4 

- util de la an¬ 

tena . . . 108L7 
Amortlgnado in- 
tensamente . 6467 
Amortiguador 

8193, 6864 

-, aparato . . . f “ 
-> arrollamicnto 
del ... . 

- de cilindro . 18843 

- - cobre . . . 6441 

- - la corriente043j6 

ImAn.6461 

- de liquldo . 
Amortiguadora, 

paleta . . 
Amortlguam lento 

6461 

- por acelte . . 644.7 

- - el aire . . . 6443 
-regulable 


-, cAmara de . 644as 

- por cnadro de 

cobre .... 64Ll 

- - liquldo . . 6443 
-. relacion de .6464 
Amortlguar . . 6483 

- las oscilaciones 

de la aguja 6483 
Amortlr .... 6483 

- les oscillations 

de 1’alguillc 
aim an tee . . 6483 
Amortisation . 7113 
-sfonds .... 7113 
-squote .... 71L7 

- quota .... 71L7 
Amort issement 

3043. 6433, 7113 
-,ailette d’ . .6443 
-> almant d’ . . 646t 

- par Talr . . . 6443 

- d’antenne . 10813 
-, bras de l’allctte 

d'. 

-»— la palette 
d* ..... . 

- par cadre en 

culvre . . . 644a 

- du capital . .7113 
-•chambre d v 644ao 

circuit d’ . . 6463 
-, cote d’. ... 71L7 

- des ytin- 

oeiict . . . 1066s 
-> foods d’ . . . 7113 
-• formule d*. . 7113 

- par l'hulle . . 644.7 

- par liquide .6443 
-, microphone A11093 

- des oscilla¬ 

tions . . . 10847 
-• palette d* . . 6443 

87 
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Ampere 


Amortissement 
des pertes de 
1'antenne. 108L8 

- polalre.... 304 a 

- de pdle . . . 804 a 

- do la radia¬ 
tion dc 1’an¬ 
te nne . . . 1081s 

rapport d* . . 646.4 

- rtglablc a l’alr 644.4 
resistance d* 

304.4, 678s 

somme destln6c 

4 1'.71L7 

taux d' . . . 711.7 
tige de l'ailettc 

d*. 044s 

-palette d’ 644s 

du transmet- 
teur.... 106L4 

- utile de 1'an¬ 

tenne . . . 108L7 

- des vibro- 

tions . . . 1084.7 
Amortissenr . 819.2 
643s 

allette d*. . . 044.> 

- A air... . 1334s 

- du courant 643.u> 

- en cuivre . . 044.2 
-, dispositif . . 643s 

cnroulement 
d'. 804S 

- k liquide . . 644s 
palette d' . . 644s 
rheostat . . . 57 hs 

Ammortitorc . 8192 
Amortizacion . 711 

- del capital . Tll.s 
cuota de . . . 7L1.T 
fondo dc . . . 711s 

-. formula de .Tils 
Ammortizza- 
irn nto .... 804S 

- polnrc .... 304S 
resistenza di 3014 

Ammortizza- 
tore, avvolgl- 
mento . . . 804s 
-, cireuito . . . 304s 
Amount for amor¬ 
tisation . . .711.7 

- ofcopper used 724 a 

- - correction . 648s 

- light requi¬ 
red .066s 

- - loss .... 296.7 

- resistance . 676.6 
Amperage 132.7,1260.7 
Amperage 132.7,1259.7 

- de charge . . 74.1 

- decharge . 77 jo 
-, poinconnagc 

de r- admis¬ 
sible.000.4 

Amporaggio . 132.7 
1259.7 

Ampcrajc 132.7,1259.7 
Ampere . . . 1269s 
-bogen . . . 1343s 
-sche Elementar- 
strome . . 1314s 

-fuO. 1200.4 

-sches (iestell 1310s 
-letter pro cm 
(Ankerum- 
faug) .... 250s 
-manometer . 133S.1 
Amperemeter . 676.4 


Amperemeter, 
a'Arsonval- 
sches . . . .677.4 

- mlt Befesti- 

gungslappen 677s 
-. elektromagnc- 
tisches Regi- 
etrler- . . . 678s 
Gleichstrom- 676.10 
Hltzdraht-. . 67Cs 
llochspon- 
nungs- . . . 676L2 
Mllli- ... .6782 
-.Millivolt- . .68:12 
Montage- . . 677S 
-. Pr&zisions- . 678J 
-, registrlcren- 

dcs.678 a 

rhekwarts on- 
geschlossenes 677 a 

- mlt zwei 

Bkalen . . . 676.7 
-> Taschcn-. . . 677 a 
- umschaltcr . . 627s 

Volt-.682s 

-,Wechsel strom-678J 
-. -induktlons-. 676A 
Ampere, 

Mlkro- . . 1259.11 
-.Mill!- . . . 1259JO 
-minute . . . 1260.1 

Normal- . . 1269 a 
- s Sehwimm- 

rcgel.... 168.12 
-sekunde . . 1259.12 

-stabe.©9.7 

-<tunde . . . 1200s 

-stun den, Wir- 
kunsgrad in 69.1 
-stundcn/.iihler 690s 
-s Thcoric . . 1317.1 

Volt- . . . 1205.G 

Ampercwagc, 

Deka-. . . 1337 a 
—* I &C7.1- . . . . 1337A 

Kilo-. . . . 1337.4 

Zentl- . . . 1337J 

Apercwindun- 

gen. 256s 

Anker-. . . . 265j 
etfektlve. . ,465.7 
-, (iogen- . . . . 268 j 
-,J och- . . . . 280.3 
Kern- .... 265s 

Luft-. 276.6 

-.Pol-. 279.7 

Polschuh- . . 278s 
-, Standcr- . . . 280s 
Zahn- .... 2Cos 
Amperes ln- 

aungsfaktor 836.1 
Amperes in- 

aungszahl. .266 a 
-, Berechnuug 

dcr.266A 

- pro magneti- 

sehen Kreis . 256s 
zusktzliche 255.10 
Ampcrezahl . 1259.7 
-zentimeter . 1260 a 
A mpere . . . 1259s 

- -arc .... 1343 a 

- -centimetre 1260 a 

- -conductors . 259.7 

- -foot .... 1260.4 

- -gauge . . . 1338.4 

- -hour . . . 1200A 

- efficiency G9j 

- - meter 68.11, 690s 


Ampere, kilo- 
volt- . . . 1266.7 

-meter. 676^ 

-, micro- . . . 1259.ti 
mill!-.... 1259jo 

- -minute . . 1260.1 

- -second . . 1259.12 
standard- . 1269s 

-s table . . . 131 Cs 
-s theory . . 1317.1 

- -turns .... 256s 

- air. 276 a 

- armature . 266 j 
—, back .... 268.1 

- calculation 

of. 266A 

- turn coeffi¬ 

cient . . . .886.1 

- turns, choking 

field- . . . 1325.4 

- core .... 266 a 

- - per magnetic 

circuit, num¬ 
ber of . . . 266s 

- number of. 266 a 
—, - - additio¬ 
nal .... 25&J0 

- - per pole . . 279.7 

- pole-shoe . 278s 
—, stator . . . 280s 
—, teeth .... 286 a 

- -.totalnumber 

of.25CJ 

- -> yoke .... 290 a 
-. volt- .... 12C5 u 6 
Ampdre 182A, 1259 s 

- -arc .... 1343.2 

- -centimetre 1260 a 
- s -conduc- 

teurs .... 859.7 
-s - par cm de 
circonfcrencc 
de I’induit . 259.8 

- ctalon . . . 1259 a 

- -heiire 68 j0, 1260a 

- - -metre . . . COOS 
-s rendement 

en.69.1 

-s -heuremetre 68J1 

- -raanometre 1338.4 
Amperemctrc . 6754 

- ealorique . . 678s 
-, commutateur 

d'-.627s 

- k connexion 

postericurc . 677 a 

- ii contrepoids 677j 

- pour courant 
alternatif. . CTC.i 

-contl nu 675 jo 

- A derivation bl- 

laterale . . . 676 a 

- deux ectacl- 

Ics.876.7 

- eiactromagn6- 
tique . . . .676.4 

- enregistreur . C78 j 

- - rleotroma- 
gnetique . . 678s 

- - k maxima . 6754 

- k excentrique 

de fer.... 676 a 

- fil chaud . . 676s 

- - double gra- 1 

duation . . . 676.7 ! 

- gravity . . 677J 

- - induction 

pour courant 
alternatif . . 676 a 


AmpAremfetres, 
m6thode des 
trois . . . .6062 

- de montage .677s 

- - monteur . 077s 

- k orclllcs de 

fixation. . .677s 

- de pochc . . 077s 

- precision . 678J 

- raccorde par 

derri&re . . 677 a 

- k reasort . . 677- 

- k haute ten¬ 

sion .6762 

- thermlque . . 6715 
transformateur 

pour . . . . 230U 

- type d’Arson- 

val.6T7i 

- A zero central 676s 
Amperemetro- 

graphe . . ,678 a 
A mpere-minute 

11C4J, 1260J 
-s, nombre d’ 1259.: 

- -pied .... 1260.4 
Ampere's rule 16SJ2 
Aiupfcre-aeconde 

1259.1? 

-s-tours .... 256i 

- - de l'air . . 276* 

- -, calc til de 

nombre d* .266* 

- de champ dc 
reactance . 13254 

- -.coeffi¬ 

cient d* . . S36J 

- contre- . . 268.1 

- - de culasse . 290 a 

- des dents . 265 a 

- dc rentrcfer276u6 

- - d'^panouis- 

soraent po¬ 
lalre . . . . 278s 

- - d'indult . . 265J 

- nombre d’ . 266* 

- -, nombre d’- 

par circuit di- 
gnetique . . 2559 

- - total d’ . 256.1 

- de noyau . 2662 
-pidcc po- 

laire . . . . 27&J 

- - polaircs . . 279.T 

- de pole . . 279.: 
-stator . . 280s 

- virtue Is . . 465: 
Ampere, volt- . 158s 

12509 

-arco .... 1343A 

- campione . 1259s 

- -eentiraetro 12803 

- -condut tori jper 

cm di perire- 
ria [dcirin- 
dotto] . . . 261s 

- -till.259.7 

- -girl.255s 

- del campo di 
reattanza . 18864 

- -> coeffizientc 

degli . . . .S96J 
—, contro- . . 268 j 

- - del denti . 2663 

- - cffettivl . . 4667 

- per espanslone 
polare . . .2785 

-ii giogo . 280A 

- - dellTndotto 966 j 
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AmpArej^lri per 
liitraferro . 2704 

- - del nuclco . 2855 

- numero 

dcgli . . . . 266 uB 

- - per cir¬ 

ca i to magnc- 
tlco.2609 

- - totale 

degll . . . . 260a 

- - polar! . . . 270.7 

- - per lo sta- 

tore.200 5 

- - supplemen¬ 

tal! numero 
degll . . . 256.10 
•> intensity di 

corrente in . 182.7 

- -manomctro 1388.4 

- -minutoll64a, 1260.11 

- -ora . . 68.10, 12005 i 

- -ore.contatore 

di.00J1 

- rendimonto 

in.09a 

osserrattore 
di.10OJ 

- -plede . . . 1200.4 

->rego!adl . 168.12 
-»obscrvador de 169.1 
regia de . . 168J2 

- -secondo . . 1259.12 
Am perl an ele¬ 
mentary cur¬ 
rents . . . 18144, 

Amperio 1824, 1259-0, 
-> -arco.... 18435 
->-centimetro 12605 
-•-conductores . 259.7 

- - por cm dc 

perifcria [del 
lnducldo]. .2504 
Amperio-hora 

08.io, 12605 

- -a. contodor 

de . . 68.11, 6904 

- -a, rendlmiento 

en.09a 

Amperio man6- 
metro . . . 1338.4. 

- -m In u to 1164a, 1200a ; 

- patrdn . . . 12594 

- -aegnndo . 1259.12 ! 

-»Tolt-.158/ 

-i voclta-. . . . 2554 

- atrcos . . . 2704 

• -i coctlciente 

de los ... 880J 

- -i contra - . . 208L1 

- - de la culata 2804 

- - - los dicntes2654 

• - del estalor . 2805 

- - inducido . 286.1 

-ndclco . . 2655 

—.numero de - 

por circulto 
magnetlco . 2554 

- - total de los 256.1 

- de la pieza 
polar .... 2784 

- - polares . . 279.7 

- suplcmenta- 
rloa, numero 

de. 265.10 

- - virtual ex . . 406.7 

- - del campo de I 

reactancla 1825.4 ] 
Amperraetrl, com¬ 
ma tatore per 5274 


Ampermetrl,me* 
todo del tre 5055 
Ampermetrica, 
bobina . . . 5485 
Ampermctro . . 0751 

- per alta ten- 

stone .... 0705 

- d'Arsonval . 077.4 

- a bilancla . . 0754 

- - brlglie d'at- 

tacco .... 0774 

- - collcgamentl 

posteriori . . 0774 

- con trapposo 677a 

- per corrente 

alternata . . 076.1 
-continua 076.10 

- a deviazione 
bllaterale . . 0704 

- disco diferro 
ecccntrlco . 0705 

- dopplascala 676.7 

- elettromagnc- 

netico .... 0704 

- a filo caldo . 6704 

- gravltA . . 077.1 

- per implantl. 0774 

- ad Induzione 

per corrente 
alternata . . 0704 

- a molla anta¬ 

gonism . . . 0775 

- di precis!one 078.1 

- reglstratore . 0784 

- - clcttromn- 

guetlco . . . 0784 

- toscabile . . . 6774 

volt. 0824 

Ampcromctro . 675.41 

- d’Arsonval . 077.4 ■ 

- de balanza . 6754 

- - bolslllo . . 0774 

- ealrtrico . . . 0704 

- con conexiones 

posteriorcs . 0774 
-, conmutador 

de. 5274 

- para corriente 

alterna . . . 670.1 
-continua 675.10 

- de cuadrante 

de hierro cx- 
cAntrlco . . 0704 

- electromaguA- 

tico.070.4 

. con dos esca- 
las.070.7 

- dc gravedad . 077.11 

- de induccion 
para corriente 
alterna . . . 0704 

—s, metodo de los 
tres. 5055 

- dc montaje . 6774 

- con orejas de 

Hjacion . . . 6774 

- de precision . 678.1 

- registrador . 6784 

- electromag¬ 
net co . . . 0784! 

- de resorte . . 0775; 

- alta tension 0705 i 
voltimetro y - 

de bolsillo 
comblnados 0834 
- y - comblna- 

aos.6824 1 

Araperorametro 0904 
Amplezza . . . 1924 


Amplezza dl al- 
ternazlone . 3014 

- d'una corrente 

alternata . . 1354 

- della devlazione 

dell’ ago ma¬ 
gnetico . . . 68L7 

- forza e let tra¬ 
in o trice . . 12024 

- dell’ intensity 

di corrente 12604 

- masslma delle 

onde di emls- 
slone . . . 10834 

- delle onde . 10655 

- dell* oscill*- 

zione . . . .0385 
Amphotercr Elck- 
trolyt . . . 11844 
Amphoteric elec¬ 
trolyte . . 11844 
Ampliation . . 716.4 
Amplification da 
son .... 11124 
Amplitud . . . 1024 

- dc desviadbn 631a 
factor de. . .190.7 

- delafuerzaelec- 

tromotriz . 12624 

-intensidad 

dc corriente 12004 

- magnetic* . 13004 

- maxima dc Ins 

ondas emlti- 
das ... . 10834 

- de las ondas 10S55 

- - la oscilacion 633.2 

- - oscilamicnto'lOL, 
Amplitude . . . 13541 

Maximal- - der 
ausgesandten 
Wcflen . . 10834 

- Schwebungs- 3014 
Schwlngungs-6335 

Amplitude . . . 1924 

- or an alternat- 
ting current . 1354 

- tbe electro¬ 
motive force 12024 

- factor .... ltm.7 
magnctical 13004 

- of oscillation 0335 

- the strength 

of current 12004 
surging . . .8014 

- of waves . . 10855 

1924 

- de battement 3014 

- - declination 6294 

- - la deviation 

magnetlquc 631.1 
facteur . . 196.7 

- dc la force 

elcctro- 

motrice . . 12624 

- l'intcnsitddu 
courant . . 12604 

- magnetique 

d’lin as tre . 18004 

- maximum dcs 

ondew crol- 
ses .... 10884; 

- de mesurc . . 62341 

- - - de x A y 
amp A res . . 6234 1 

-lin ton site j 

du courant . 623.4 ' 

- - la mesurc de I 

l’isolement . 90441 


Amplitude de 
mesure du vol¬ 
tage .... 023.5 

- dcs ondes . 10855 
-,ondes d* - 

crolssantc . 10844 
- decrois- 
sante . . . 10644 

- d'oscillation . 

-a, voltmetre A 

plusleurs- de 
mesure . . . 6804 
Amplitudine 

magnetic* 18004 
Am poll a, en la - 
estA practl- 
cado cl vacfo916ai 

- della lampada 

ad incandcs- 
cenza . . . . 9164 

- dc la Inmpara 

de incandes- 
cencla . . . 9104 
strata d'aria 
all* - della 
lampada ad 
incandes- 
ccnza . . . 13455 

- dl vetro . . . 9104 

- de vidrio . . 9104 
1- A vuota 

d'aria . . 91043 
Ampoule, 
couche d'alr 
entourant 1’- 
de la lampe A 
Incandes¬ 
cence . . . 18455 

- de lampe A 

incandes¬ 
cence .... 9164 
luette en verre 
pour 1'ontrAe 
dcs fils dans 1* 9144 
nolrcisscmcnt 
dc 1- des 
Urn pcs a in¬ 
candescence 9144 

- en verre . . . 9104 
1’- est vide 

d’alr . . . 910J3 
-i Ic vide est 
fait dans 1’ 910as 
-» - - regne 
dans 1' . . 910a 3 
Amtanschlufi- 

leitung . . 11814 
Amt, das elgene 
- empfUngt 
gut. aas feme 
schlecht . 10304 

- elnrichtung . 9904 
End- .... 1128a 

-.Fern- . . . 11865 
Fernsprcrh- 
verniitt- 

lungs-. . . 1114.7 
Hauptfcrn- 
sprech- . . 11394 
llauptvcrmltt- 
lungs-. . 1189.4 

Stadtferaver- 
mlttlungs- 11354 
-.Telephon- . 1114.7 
Zwischen- . 11285 
Amtabussol *. 10185 
Aintliches Tcle- 
gramm . . 13484 
Amyl.9104 
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Amyl acetate 786.14 Ancla do cuatro Anelll del oollet* ' A ngeschlossen 7963 

- lamp . . . 980.10 uflas . . . .8623) tore.432.2 An (reach uhte 

Arayl© .... 91QL3 — tijeras . . . 852.4 - di con tat to . 5823 j Stance . . . SOftj 

acetate d’ . 786.14 ! - del vlento . . 811a - - corto cir- | Angetneben, 

A my laze tat . 786J4 Anclaje .... 397.4 I culto .... 430.4, aurch Elek- 

- lampe . . . 960JO Anclar.3973 - dccorativo . . 3022 tromotor . . 2194 

Amyle, lampe a Ancora sotto- - dl distribuzi- | Angle-bar . . . 34419 

acetate d . 960.10 post*, dlnamo one.801a - box.8867 

Amyloidfaden 1344J0 con.912 a - elcttrodlna- - of brush dia- 

- filament . . 1344J0 - sovrapposta, mico . . . 1967.3 placement . 428a 

Amyloidc, tila- dlnamo con 212.4 - equlpoten- -InclinationiStl 

ment d' . . 1344J0 Ancoraggio del ziale .... 8194 - - declination 8283 

Ahadidura del lilo nel senso - d’est remit* del — deflection . 631a 

cable . . . .851 a longitudlnaleSSOa collettore .4222 —dip . . . .63111 

Analisl . 106.ii, 239a - del rocchettl 416.11 - flsso. 434.7 - - ofincidencc 976l 

- del carbone . 112i j Ancoramento . 307.4 - del freno . 1031.4 - - Inclination 8tti 

- della luce ad Ancorare 807 a 810a - - giogo . . . 465a - imutator. . . 716a 

arco .... 987a Ancragc .... 307.4 - girevole . . . SILs - -Iron.344a 

- del prodottl - des boblnes 416.n - ai gomma . . 780a - - frame . . 910JS 

della combn- bouIon d’ . . 81L2 — Gramme . 410J1 - of lag .... 19t4 

atione . . . 1184 - da fll en Ion- - - gnardia del - - lead .... 194a 

- spettrale, car- gueur .... 820a jack . . . 11384 - -lever .... 344a 

bone per . . 92917 -dans le — gulda . . . 488a - of line .... 8041 

- tclefonlca . 118141 sens longltn- -del cavo . 8443 - - magnetic de- 

Ana lisis .19641,239a dlnal . . . .890a indotto ad. .4114 viatlon . . .4Ma 

- del carbdn .1124-desa - isolante . . . 874.7 - - phase dlffe- 

- de hurao . .1184 longueur . .820a - lubrificatore . 4424 re nee . . . .1944 

- la luz del - longitudinal - di lubrlfica- — reflection 97443 

arco .... 927a du fll . . . . 820a zione .... 4342 - subtended by 

- telefdnica . 1181.1S plaqne d’ . . 467J - messo a caldo 484a pole span . Iffti 

Analitico . . -230> 'Ancrer . . . .897a - dl mica . . . 375a - sweating 
Analoge Andamcnto della - plat to, dlnamo thimble. . . 8Ua 

Pole. . . 64,166a commuta- ad.211a - of torsion . .6612 

Analyse . • . . 196 j 2 zione .... 970a —. indotto ad . 413a Angle, aimant 

-> Bogenlicht- . 927a - - corrente . . 1421 - dl poll .... 466a a - droit . 1017a 

-. Konlen- . . . 1I2 j An dare raplda- - - porcellana 958a - d'avance . . . 194a 

Telcphon- . 118142 mente . . . 5021 - portante . . . 4044 - - des balals . 477a 

196.12 Andanernder - per portaspax- -, bofte d’ . . . 8843 

- de charbon . 112.1 Strom . . . 137a sole.4823 -, - de derivation 

-, charbon pour - Anden desmon- - dl sospen- d*.884a 

spect rale . . 929.7 table .... 1101a sione .... 1116a -a correspon- 
-, crayon pour - Anderung, che- - per stringere 4223 dants . . . 1332.7 

spectralc . . 929.7 mlsche . . . 87U-, segmento -> cites de V - 

- de la fum£e . 118.1 - der KrafUinlen- dell*.422s droit d’on 

- des gaz de zahl .... 186a -, tranformatore triangle rec- 

fumec . . . 1134 - - Skuredlchte 62a ad.281a tangle . . . 23841 

- de la lumi&re 4 - - Stromrlcb- Aneroldbaro- - de decal age en 

arc.997a tung .... 1844 meter .... 6643 arrierc . . . 477a 

- tAlApho- — Tourenzahl 2467 Aneroid baro- -avant . 477a 

nique . . . 118142 Xnderangs- meter . . . 669a — - des ba- 

Analysis . . . 196.12 reschwindig- AnAroide . . . 6643 lais . . 274A 498a 

Analysis .... 239a Kelt.187a Anfanggcschwln- -de phases 1984 

arc-light . . . 927a Andrehen der digkeit . . 944if - de dtclinal- 

coal.112.1 Antrleb- -intens!tat der son . . 628 a 8283 

-.electrolytic 118LH maschlne . 71740 ausgesandten - - dAphasage . 1984 

- of flue gases 118.1 Andrews Porzel- Weflcn . . 1088a - - dAplacement 

-, telephonic . 1181 j 2 lanisolator .795.4 -loge.6194 des balals . 974J 

Analytical . . . 239 .h - porcelain insu- -punkt.9404 428a 

Analytlquc . . 239in lator . . . .796.4 -spann ung des - - deviation . 63Li 

Analytisch . . . 239a Anelektrischer Clementes . 834 63la 

Anbau.716ft Kdrper . . 1307a -stcllung (Schal- douille mn- 

Anblakcn, eine Anclli collet- ter).5194 rale d* . . . 9634 

Glasschelbc 977.4 tori .... 419.10 -- der Kontakt- engrenage d’ 4444 

Ancho .... 1247a - perditanegllSUSa b urate . . .601a - d'fpanouisse- 

- de la correa . 444.1 indotto ad . . 410a -temperatur . . 286a ment polaire 977a 

- del diente . . 268.1 -. motore as in- -zustand .... 2864 - de I'epanouis* 

- de la polea . 446a crono con . 222a Anfressen . . . 41a sement po- 

Anchor .... 8043 - dl Nobill . . 1287.4 Aufiihrungs- laire.... 46040 

-♦ to. 397 a : - - Priestley . 1287a zeichcn . . 100844 - d’incidcnce . 975 j 

-plate. 467.1 Ancllod'arresto 434.4 Angcfcuchtete - d'inclinaison 6294 

-rod.811a - dl arresto . . Ki2a Zwiscbcnlage 6s - - des balals .4942 

Anchored fila* - dell’aurora . 130141 Angchilufte lecture d*un . 644l 

ment . . .1344.11 avvolgimeuto Elcktrlzitkt, - de la ligne .8043 

Anchoring . . 897.4 ad . . . . 315a In Akkuinu- - - pl£ce polaire 977a 

Anchura ae la - di base . . . 4364 latoren . . . 64.4 - polaire. . . 46QJ0 

culata . . . 27940 - - campana . 662.4 Angehcn . . . 478.1' - de reflexion 974JS 

-escobllla . 601a collegamento -, leer.476ft 1 - de retard . . 194a 

-csplra . .906a ad - eaafase 9067 Angesftuertes 1 -, support d’ . . 8143 

-ranura . .2667 -, - ad - tetrafase2064 I Wasser . . . 6841 - de torsion 8644,96L* 
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Angolare, spos- 
tamento. 808 jo 

-sVclodtA . . 844.12 
An poll corria- 

pondenti . 1332.7 
Angolo d’antl- 
cipozione di 
fase.1900 

- d’avanzo delle 

spazzole . . 477a 
-* ell declina- 

zione .... 6208 

- - devlazlone 029a 

03Ll, ms> 

- delTeapansione 

polare 277.4, 460.10 

- di incidenza . 076.1 

- dlnclina- 

llone .... 620.1 

- - delle Hpazzole420z 

- della linea . . <S09a 

- di riflcsslone 074J2 

- del ritardo di 

fase.199.4 

- disnostamento 

indietro . . . 477 2 

-delle fpaz- 

/ole.426a 

- - loralone 864J,6516 
Anguilla el6o- 

trica . . . 130917 
Angnille dlectri- 
que. . . . 1809.7 
Angulalre. man- 
coon - acha- 
nlere . . . .879a 
Angular cable 
connector. . 615a 

- socket . . . 615a 

- magnet . . 1017a 

_ motion . . . 1380a 

- velocity . . 12608 

deavlaclon . 308.10 

- displacement 303.10 

- sharp thread 640a 

- velocity . . 244J2 

- velocity, varia¬ 

tion of . . . 246J 
Angular, velocl- 
dad ... . 24411 
Angulo de 

avance . . . 199a 

-de las esco- i 

hill as .... 477a 

- - cal ado de las 
escobillas 27 4a,428a 

Hi corrcspondicn- 
tcs .... 1332.7 
• dcdeclinaciont>28a 

- - dcsplazamicnto 

atria .... 477a 

_desvlaclon 029a 

63 Ll, 631a 
. - fases .... 198.4 
_incidencla'. 976 j 

- inclination 089j 
-de las esco- 

billas .... 429a 

- - la linea . . s09a 
-pleza polar 277a 

460 J0 

- - ieflexl6n . 974J2 

- retraso . . 199.4 

- torsion 364.1,651a 

-».346a 

Anhaften des 

Ankers . . . 471a 
Anhaltehebel 108L7 
-vorrlchtung 1031a! 


AnhUngen, den 
Fernhorer wi<s 
dcr . . . . 1117J 
Anhldrido, acl- 

do.61.il 

Anhldro, Acldo 61.n 
Anhvdrc, acide 61.11 
Auhvdrlde arse- 
nieux . . . 1210.10 
Anhydrous acid 61ji 
Anldrlde solfo- 
rosa .... 61.4 
Anidro, acldo . 61ji 
Anllinblau- 

losung . . 1027.7 
Anllla de por- 
celana . . . 053a 

- - suspension lllda 
Auillo alslantc 874.7 

- uplanado, In- 

uucido de . 413a 

- dc anoyo . . 436.4 
arrollamiento 

de.316a 

- de la aurora 1301J1 

- para calar . . 422a 

- de campana . 0624 

- - caucho . . 780a 

- - chlapas . 272.10 

- - clrcuito cor- 

to. 430.4 

- del colector . 423a 
-% colcctores 419J0 
—, motor aslncro- 

nico con . . 222a 
—, pdrdidas en 

los. 293a 

conexidn tetra- 
faslca de . . 208.4 

- de contacto . 682a 

- la culata . . 466a 

- dccorativo . . 8002 

- de distrlhncion 

801a 

- cRctrico . . 1287a 

- para cngraaar 442.4 

- dc engrase . . 434a 
-> equlpotenclal 319j 

- extrcmo del co¬ 

lector .... 4222 

- fljo. 434a 

- de freno . . 1031.4 

- fde] Gramme 410.il 

- de guia . . . 438a 

- para gular el 

cable .... 849a 
Inducldo de . 411j 

- del iack . . 1138a 

- metiuico para 

engrosar . . 440a 

- de mica . . . 376a 

- movll .... 81la 

- - emhehldo . 484.4 
-s de Mobil! . 1287 A 

- piano, dinamo 

de.211a 

- polar .... 461.1 

- de polos . . . 4o0a 

- - porta-escobl- 

lfas. 432a 

-s dc Priestley 1287a 

- dc retention . 312a 

- de soporte . . 404.1 

- - sujecidn . . 434a 
-s de tom a dc 

corriente . . 410a 
Anima d'nn 

cavo .... 770a 


Anima, eccentrl- 
cltft dcll’-neir 
isolamento . 743.7 

- del filo .... 328.4 
saldatura dell’ 8413 

Animal electricity 
13O0J 

- magnetism 1289.4 
1 - parchment. . 369a 
| Anion .... 1181a 

Anion.3.7 

-, cocflcieute de 
transporte del 

1183a 

Anione . . . 1181a 
uumero di tras- 
uorto dell’ 1183a 

A mono.3.7 

Anisotropic con¬ 
ductor . . 1842J 
Anisotropischer 
Leiter . . . 1342.1 

Anker. 266a 

-ampere win- 

dungen . . . 906J 
-anlasser . . . 692a 
-annkreuz . . . 416a 
-aufbau .... 410.4 
-ausbesserung 410.10 
AuUenpol- . . 409.7 
-bandage . . . 419a 
-bclastnng . . . 260j 
-befestlgung . 410a 
-belegpapier. 309ji 
-bereennung . 2662 
-bewlcklung. . 814.7 
-bleche, Nach- 
glilhen der . 411a 
-blechscheibe . 4iLs 
-bohrung . . .416a 
-bolzen .... 410a 
-buchse .... 416a 
Doppel- . . . 414a 
Doppelspel- 
chen- .... 416a 
DoppekT- . . 413a 
Drank .... 410a 

-draht. 306a 

-drahtxahl. . . 3007 
-, Dregg-.... 862a 
-, Drenstrom- . 4104 
-durchmesser . 267a 
| Dynamo- . . 409J 
, Finphascn- . 4102 
' -, den - elnset- 

zen. 483a 

-eisen.411.4 

eisenloser . . 096j 
-elsenverlust 200 jo 

- des Elektro- 

magnetsy- 
stems . . . 1015a 
Ersatz-.... 414a 
-erw&rmung . . 287.7 

-feld. 208a 

-fcldkurve . . . 268a 

, -tirnis. 3002 

! Finchring-. . 413a 
-Hansch .... 410a 
,Flfigcl- . . 1025a 
gefrSLster . . 412a 
-gewicht.... 267a 
flatter .... 414a 
(Jleichstrom- 409a 
(ilocken-. . . 4ia7 
Grammering- 413a 
-haube. . . . 1320a 
! -> den - heraus- 
nehmen . . . 4801 


Anker, der - 

heult . . . .472.1 

-*1-.413a 

-induktlon . . 260a 
Innenpol- . . 408a 
-isolation . . . 874a 
-, Kkfig- ... .410a 

-kern.201a 

kombinierter 
Phasen- und 
KiirzsehluQ- 4107 
-koustante . . . 9002 
-korper .... 415d 
-kraftfluO . . . 2604 
-kraftlinie . . . 2506 
-kiihlung . . 288L12 
-kupfer . . . .2602 
-kupfergewlcht 2604 
-, Kurzschluft- . 410a 
Ankerkurz- 

schluO . . .9002 

-strom. 2006 

-vorrichtung . 430J 
Ankerlage . . . 4106 
Anker Hinge . . 267a 
Ankcrleitcr . . 306a 
-, massiver . . 327JO 

-zahl.8007 

Anker, Loch- . 414a 
-loses Kelals. 10001 

- eines Mag- 

neten . . . 10010 
-magnctisle- 

rungskurve. 265a 
-> Motor- .... 4096 
-nabenboh- 

rung . . . 416J0 
-nabendurch- 

messer . . . 4101 
-nabenlllnge . 4l6.il 

-nut.417a 

Nuten- .... 414a 
-oberfl&che . . 267a 
-, oberstiindl- 

ger.4141 

-Peripherie . . 267a 

-pfanl.811a 

-platte.467J 

-.Pol-.409a 

-, polarisierter . 409a 
-, Quirl- .... 8609 

-rad.4162 

Rad-.4104 

Radial- ... 414J 
-reaktanz . . . 267j 
-.Relais- . . . 11604 
-, Reserve- . . . 414a 
-.Ring- . . . .4111 
-ruckwlrkung . 260a 
-schaltung . . . 307a 
-schaltungsregel 

807a 

-, Schelben- . . 4105 
-, Schlelfring- . 410a 
-schliipfung . . 206a 
Sehneido . . 8604 
-, Schwttchungs- 

10004 

-, Siemens-. . . 418a 
-sitz . . . . . .4847 
-spnnnung . . . 2612 
-spannungsabfall, 
induktlver . 96L4 

- - ohmscher . 20L5 
Spelchen- . . 4101 

-spule.3009 

—, die-spule 1st 
durchgeschla- 
gen.4705 
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Anotaci6n 


Ankerspulen- 

•chaltnng . .80731 
Anker, Stab . 410.10 
atatlon&rer . 454.2 

-ftcrn.415 j 

8tern- . . . 412io 
-atreufeld . . . 2813 
-atrenfluii . . .266.* 
-atrenung . . . 266.7 

-strom.2603 

stromfuhren- 

der.2663 

-stromkreis . . 258.7 
strom lose r . . 266j> 
-stromzweig . . 259.1 
-»Such- .... 8523 
Taacli-. . . 10873 
Telegraphen-10163 

- tempi* ratur . . 286.7 
-tourenzahl . . 257.1 

Trommel- . .4103 
-umfang .... 267.4 
—gcscuwlndlg- 

keit.8673 

unpolarlsler- 

ter.4003 

untersUtndl- 
ger .... 416jo 
Ylelpol- . . 409.it 
-volumen . . . 257.7 
Wechselstrom- 
maschinen- . 410J 

- au* weichem 

Eiscn .... 4113 
-wicklung, eln- 
fach geac hlos- 
seno .... 3173 

- -, gcschlossene 

3143 

—, offene . . . 315 j 
- wlderstand . . 2923 
Zkhler- . .695> 

-zahn.262.7 

zentrierter . 414.s 
-zentrifugal- 

kraft . . . .2603 
-zugkralt . . . 2603 
-sweigc, Anzahl 

der.268*, 

-zwelgstrom . . 2593 i 
Zwelphascn-. 4103 
zweipollger 409.io 
Ankohlen . . . 806.7 
Ankohlung der 
Stammenden 8063 
Ankommend.der 
-e Strom lost 
den Apparat 


nlcht aus . 1085.7 
-er Strom . . . 998.7 
-er Teleohon- 

▼erkenr. . 11693 
-er Week strom 11243 
Ankorncn . . . 380.4 
Ankbrncr . . . 880 l 6 
An la ere, Akku- 

mu lie rungs- 723 


Beleurht unro¬ 
und KraftiiDcr- 
tragungs- . . 70831; 
Dren strom- . 7043! 
Elnphosen- | 

strom- . 7083: 
-» Einzel-. . . .703a: 
-* elektrlsche - 

mit geerde- | 

tern Nulleiter 706.1 1 
-, fllcpendc . 13303 1 
Glelehstrom- 703.7 


Anlage, Hoch- 
spannungs- . 7043 
-kapltal . . . .7113 
-kosten .... 400.4 

- - pro InstaU 

Uerte 16 NK- 
GlQhlampe . 8964 ! 

-KW instal- | 

IierteLettung896j 
Mehrphascn- 
; strom- . . .704J 
MltteLspan- 
nungs- . . .7043 
-> Nledcrspan- 

nnnga- . . .704.4 
| provlsorl§chel830J 
Stromerzeu- 
gungs- . . . 702 j I 
-vertellung** 7263 
-, temporlre . 18803 
▼orikufipc . 18803 
-> Wechselstrom- 

7086 

-> Wechselstrom- 
Hochspan- 
nungs- . . .704.7 
Anlanden des 

Kabels . . . 8516 
AnlaOapparat . 690.4 
-maschine . . . 2063 
AnlaB- and Re- 
gullerwidcr- 
stand .... 590.7 
-schaltcr .... 594.7 
-schaltung . . > 69U 
-spannung . . 478 ji 
-H tellunir . . . 5893 
-transformator 4623 
-vorrichtung . 690.4 
—, selbstttttige 6943 
-wicklung . . .3243 
-wlderstand . . 6903 

- -, Metall-... 5933 

- mlt Xeben- 
schhiliregler 5983 

-Olkasten . 5983 

—,Umkchr-. .5953 

—, Umkehr- 

mlt elektrl- 
scher Brem- 
sung . . . .596.4 
—, selDsttktlger 

Umkehr-mlt 

Hilfsmotor . 5953 
Anlasscn 477JO, 4783 
Anlasser . . . .690.4 
Anker-. . . . 692.4 
-> Drehstrom- . 69lit 
- umkehr- . 692.1 
dreitciligcr . 6923 
-,elnfachcr . .6903 
- hrehstroin-591.io 
Elnphasen- . 5913 
-, Flachrahmen- 694.1 
Flusslgkeit*-. 593.7 
Ochkiise-. . . 6923 
-, Graphit- . . . 694.4 
-, Hauptstrom-. 6913 
Impedanz- . 6923 
Konlen- . . .5943 
-. Lamneri- . . . 941.7 , 
-tLKufer- . . .692.0 
Orgel- . . . 1389.3 
Prfmiir- . . . 592.3 
-, Rollkontakt- . 6943 
Kotor- .... 6923 1 
-, Schratiben- . 5983 
Sekundih - . . 592.4 j 
Selbst- .... 6943 . 


Anlasser, 8tkn< 


der-.668L7 

Stator- .... 692.7 
-.Umkehr-. . .696.1 

-walze.6963 

Walien- . . .6963 
-, Wcchselatrom- 69L7 
Anlassung, Kas- 
kaden- . . . 68tU 
Anlauf. . . . 12013 
belasteter . . 478.7 

-effekt.4793 

-kraft.2609 

-periode . . . 478 jo 
-tStoQfreier . .5903 

-strom. 479J 

-verlust .... 2933 
-vorgang . . . 690 j 

-zeit.6903 

Anlaufen, leer 4783 
Anlelhe . . . .7103 
-, bflentllchc . 710JO 
AnUegtm des 

Drahtes . . 56L7 


Anloten der An- 
schluOdrkbte 943 
Ann&hcrn . . . 1663 
Ann&hernde Be- 
rechnunp. .247.4 
AnnkherunjET. 166J0 
Annkhcrunpime- 
thode . . . .627.4 
Ann&herungii- 

verfahren . . 7233 
Ann ah me . . . 2473 
Anneal, to . . . 9163 
Annealed needle 

605.10 

- wire.3273 

Annealing of the 

armature core 
discs .... 4113 

- box with char¬ 

coal powder 748.4 
-.electric . . 13563 
Anneau de l’au- 
rorc . . .-,1801.11 
boblnasre en . 3163 
-, - parall4le 

, en.8163 

- serie en . . 8163 

- de caoutchouc 7803 

- - cloche . . . 662.4 

- la eulawe . 4553 

- d£corallf. . . 8022 
-, dynamo a . . 2113 

. - efcctrlquc . 12873 
I cnroulement 

en.8153 

-, - parallAle en 3163 
; -. - serie en . . 3163 
. - equipotcntiel 810j 
I - de fond . . . 436.4 
; - dc Gramme 410.ii 
i Induit en . . 41 lJ 
-, - en - plat . 4183 
-, lampoon forme 

d’.920.1 

! -x dc Noblli . 12873 I 

- dc p6les . . . 45631 
-x de Priestley 12873) 
-, raccord A .* . 960.*, 

- de roulement 438s 

- - suspen¬ 
sion . . . 11163 

-. transf«,rma¬ 
te ur k ... 4613 
Annerimento . 4733 


Annerlmento del 
xetro delle lane 
pade ad incan- 
descenza . .9143 
Annexe . . . .7163 
-, bAtlment . . 7163 
Annonceren son- 
nan t la fin d<* 
lentreticn 11247 
Annonciation, 
commutateur 
multiple 4 - 
optlque . . U414 
Annual magne¬ 
tic varia¬ 
tions . . . 1M62 
working period 
of hoars . . 11563 
Annuale, rendl- 
men to. . . .2674 
Annular electro¬ 


magnet . . .1*4 
- lamp. WOj 


- lamp-holder .6613 

- magnet . . . 1617 
Annunciator 

board . . . 10473 
-»the - -disc 

drops . . . 11323 

- disc . • . . 1134.7 
-»electrical re- • 

placement 10*2 
-jack .... 1132.4 
->needle- . . 10<7 j 
A nodal light. 1919J 

Anode. I* 

-, Hand- . . . 11043 
-. Plansplegel- 1296J 
Anodenhklfte 12*> 

- licht .... 1319J 

- schlamm . . 1222J 

- stange . . . 11044 

Anode.26 

- -half .... 123617 
•-.hand .... 11043 
! - mud . . . . 122ii 
' -, plane mirror 12S6J 

- rod .... 1104J 

- slime . . . 12221 

- A main . . 11043 

- tige .... 110*3 

- Amlroirplan 12963 
Anodic con¬ 
traction . 18663 

- current den¬ 

sity .... 11023 

- precipitation 1182i 

Anodo.3* 

- de espejo 

piano . . . 12963 
-,fango dell* 12223 
—»lodo del . . 122i3 

- de mano . . 1104* 
-, medio del . 12947 
-»metA dell’ . 12347 

- a speech Io 

piano . . . 42863 
Anodische Fkl- 
lung . . . 11®J 

- Stromdlchte 11023 

- Zusammen- 

zlehung. 18663 

Anordnung . /T0J.7 

- des Neties . 7264 

- der Wlcklong 3143 
Anonnaler 

Magnet. . 12071 
A do tad bn, Have 
de.ll»o 
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Antenne 


Anpressen, die Anschlufikabel 8472 Antcna araorti* Antenna bl con lea 

Armc aus- -klcmme. . . 4C8ao guacldn de in forms dl 

•trecken and -5O0d —, Uollertc . . 615s Is.1081s orobrells . 107(16 

Anrcicherung -klemmenbrett 1138.4 - blconlca . . 107(13 -* commutstore 

der Erze . 1220s i-kllnke . . . 1130s — en forma de dl.106Ls 

Anruf (Tele- -klotz .... 566s paraguaa . 1070s disposizlonc 

rrsph) . . 1004s -kontskt.... 68L.7 - de coho dcnrl- dell*.... 1077s 

- (Telcphon). lilts —, ausschalt- bsdo In Ter- - di cmisslonc 1077s 

-appsrat . . 1181s bsrer .... 890J tldo .... 1070s - In forms di 

-> sutorasti- - a u sec ha It- — cmision . 1077s ombrclla . 1070.4 

scher . . . 1118a barer - nalt -,1a - emlte on- -tetto . 1079s 

-bsttcrle. . . 1164s Spernrorlch- daatgualcBal --ven- 

GlOhlampcu 1145s tung.890s (2, 4 /s> veces su taglio . . . 1079.7 

-induktor . . 1110s - - mlt A us- propria lougl- - a forte auto- 

-. Induktor- . 1120s schalter. . .890.1 tud .... 1082s luduzione 1070s 

-klsppe . . . 1138J - -stopael mit - en forma dc - a petto 

—,Keben- drel Kontak- sbanico. . 1070.7 d'acqua . . 1060.4 

•tcllen- . . 1156.7 ten .... 888J0-pars- - in niontatura 

-lampe .... 1147s -> Motor-. . . 707.10 gua* . . . 1079.4 di ombrella 1100s 

—, die - leuchtct -mufle.879*-tejado 1070s 1- oscills In 

snf .... 1147.7 — fur Blltzab- - montura de 1/4 (i fr, 3/4) 

- -nstromkrels 1144s lelterleltun- pa rap u as . 1100s d’onda . . 1082S 

- mltteis Pfclfe 112L1 gen.009L8 - de dos paloB 1060.7 - a piramlde ro- 

-relsis .... 1140s -punkt. . . . 313.il prolongs- vesciats. . 1070s 

-taste .... 10643 -rohr.H73.7 mien to de la - prova dell* - 

-▼orrfehtung 1110s -schlene . . . ,014s por carretes 1003s In quanto alia 

-, wahlweiscr 1120J -Tehranbe . . .550.1 - dc rceepcidn lO^Os wua Datura 1081.1 

-zcichen (Tele- -tafel, Hau*-. . 903s-multiple 1080s radiazione 

graph) . . 1004s - dea Uberfiih- - receptors, sin- dell’ .... 1061S 

- cTelephon) 1130s rungskabcls 889* tomzar la — - di rice- 

Anrafen . . . 1119.7 -.Wand- . . . .899s sob re una vimento . 1080s 

Anruhren, die -wert der Zen- longitud dc - ricevitrlce a 

Masse. . . . 820 trale . . . 1159s ondadescono- due rail. . 1080.7 

AnruBen, cine Anschrauben . 544s e.lda . . . 1102.7 - - multlpla . 1080s 

tilaABCneibe 977a elnen Ma>t . .StKku -»*, red de Ju* lOTO.io —, sintoniz/arc 

Anaatnmlung, Aiitfchwellen des - de re.sonan rial 0*2.1 I 1’ - sopra una 

ElektrizilttkH- 64s Stromes . . 1383 ! - sen oil la . . 1077s | lunghezza 

An^atz.406s -der Strom . . 138.4 soportc de lu 1077.4 | d ouda iucog- 

-feile.2W5s Ansetzcn. elne - de aurtidor lO^Oaj nils . . . 1102L7 

-r.chrank . . . 1138.7 1 Hatterlc . . 100/. - en T . . . . 1080a - in rlsonanzu 1082a 


-tUch .... I(38s neuc Klemcute 34s 
Anschlag . . .531 al Auslcden . . 1195s 
-bolzcn .... 404s Anaprechen des 
Kosten- . . 710a Fritters. . 1075a 

-ttchraubc . . 1015s Anstalt, End- 1128a ; 

--tIft. 640s I galvanUche 1 10*2* 

Tauten- . ■ 1005s Oberwei- 

- wink el .... 380s nungs- . . 1128s 
Anschllefien . .7362 Zwischen- . 1128s 

an dieZentralc726.7 Anstclgeii der 
Anschlub . . . 736L4 elektromoto- 

-bedlngungen 7 lV.ii rlschcn Kraft 149.1 

Beleuchtungs-727.1 - des Lampen- 
-bolzcn .... 015.4 stromea . . . 968s 
-dose.884s Anstiften der 

- - mit aua- Drtthte . . . 890s 

wechaclbiircr Anstrclchen . 397at 
Slchcrung . 884s An'trengung, 

- gabclfor- zultUslge . . 348s 

mige .... 885a Anstrlch . . . 397 n 

-Hinge- . . 885s ! -. Karbolinenm- 804.7 

- Licht- . . . 886s mehrfacher . 5162 

- ohne Blche- -, ro stale here r . I’d la 
rang .... 8847 slurebestlndi- 

-mlt unver- ger.103s! 

wechselbarcn Answering 
Polen . . . .884.4 key ... . 1152.1! 
—, Wand- . . .885.4 Ant-arid flag . l(WLfl 
-, l>osen-. . . .883a Antagonize . J350J), 
-doaenaiche- force .... 700a 1 

rung . . . . 884s res sort. . . I015.fi | 

-drtthte, Anldten Antagonistic 1359.9 

der.04s i - spring . . . 1015s 1 

-.Fern- . . . 1135s! Antagonlato . 1359.9 

-tlllche. 550S I Antena . . . 1077a | 

-. gemUchtcr . 727s i acortsmlento I 

uesnmft- . . . 727s j de la - por una | 

H&ngo- . . . 899.4 capaciuad . 1093s i 

Haas- . . . 7261111 situra de . 1077s I 


-AT prolou- - senipllce . . 1077s 

gada . . . 1080s sniorzaiueuto 
teleconmuta- dell’.... 1081s 

dor de . . 1001s - Hostegno dell’ 1077.4 

- detransmitiion -a'f .KW)a 

dc cillndrof) — alluugata 10SGS 

concentrico.ilOSOs - di traifmi»5ione 
traversia de o dl rlce?i- 

la. 1099s mento a ci- 

Antenna . . . 1077a llndrl conccn- 
double-cone- 1079s trie! . . . 1080s 

umbrella- 1079s -.umbrella. . 1100s 
extended T- Antenne . . . 1077a 

Bhapcd . . 1080s Doppclkouus 1079s 
fan shaped 1079.7 Empfang- . 1080s 

funell-anaped 1079s Schirm- . . 1079.4 

- of high self- Sender- . . 1077s 

inductance 1079a -. T-formige . 1080a 

- loss damping 1081^ -liosztllator . 1005.4 

- oscillator 1065.4 -UBtrahlung . 1081S 

, receiving . 1080s -a.581s 

roof-Hhapcd 1O70S aeeorder 1- 

. simple . . . 1077s receptriee sur 

-support . . 1077.4 une longueur 

- system . . . 1076ai d’ondc Iji- 

T-shaped- . 1080a conuuc . . 1102.7 

umbrella- -s, action de^ . 554s 

shaped . . 1079.4 umortiittcincnt 

■. water-jet . 1080.4 d’.1081s 

Antcnna,accorcia- -,-despertea 

mento dell* - del’.... 1081s 

per una ca- - de la radiu- 

pacltA . . . 1096s tion de 1’ . 1081s 
allungamento - utile de V 1081.7 

dell’ - per roc- capacity 

chetti . . . 1098S de T . . . . 1681s 
■. altczzs dell’ 1077s -B, - d'extremitA 
». attraversa- pour - simp- 

mento dell’ 1009LB lea .... 1078a 


















Antenne _ _ 1384 _ _ Apilehnng 

Antenne, com* Antenne, raccour- Antlfrlktion*- An tract te . . lttUt 

munieatlon clssement de 1* me tall . . 86613 Antrdben . . . tfU 


aveo la terre - par une ca¬ 
de I*. . . . 1077A padtE . . . 1093 a 

- aTec la terre radiation del’ 108la 
de T - de tran»» - de reception 1080.5 j 
minion . • 1077-® J — - reception k 
comm at a- cy line! res con¬ 

tour d’ . . 1O6L0 centriqucs 106013 
-a, eoupe-cir- - rEceptncc . 1060 a 

cult k . . . . 660a - k deux mAts 1080.7 
dla posit if de 1’- i — multiple . 1060a 

k rorte selfln- - - Popoff . . 1080.7 
duction . . 1079a -a, rclals k - po- 
-, - de Buspen- laired . . . 1028a 

•ion de r . 1078A -a, - - poles en 
-* disposition forme d' . 1029J 

del*. . . . 1077 a -a, rEseau d’ . 1076.10 

- en dOB d’Ane 1070a - en rEsonancc 1082a 
• d'Emisslon . 1077 a -,selHnductlon 

- d'Emisslon A dc 1’ . . . 106L4 

cylindrescon- - simple . . . 1077 a 
eentriques 1080.3 -, support de P 1077 a 
E quilibrate -»syntoniscr Y - 

de V . . . . 107813 rEceptrice sur 
easal dc P - nne longueur 

au point de d'onde mcon- 

Tue de sa di§- nue .... 1102.7 

position. . 1061.1 syst^me d* . 1076.li 

- -enT _ 10M)a 

— nature -prolon gEe 1080a 

Electrlque 108! : - de transmis- 

- en Eventatl 1079.7 sion .... 1077 a 
- e, falsccau d’ 1076.1) traverse de Y 1099a 

- A falsccau bi- - en trEmic . 1079 a 
coniquc . . 1070J vibration fon- 

- — en para- damente de 1* 

pluie . . . 1079 a 1094a 

fils de prolon- Anteojos de cris- 
gement hori- talcs ahuma- 

sontaux dc V 1078a dos.999 a 

-s. fusible A . . 6G0 a - - proteccldn 1242a 
hauteur d’. 1077a - - vldrlodeplo- 
-s, lntcrrup- mo .... 1242.3 

teur A . . . . 66L4 Anthracite . . 109.io 
-a, - u —s k haute Anthrazlt . . 109.to 
tension . . . 66L5 Antl-acida,lacca 38a 
-* Isolemcnt dc - -»vernice86j, 109A 
la suspension - -» baldosa . 103A 
de Y ... 1078.4 - -» plntura . 103 a 
-A jctd cau. 1060.4 Antl-acide . . . 3«A 
-.longueur - -acldo .... 36A 

totale dc P 1077.7 Antiacldo, ablto 93 a 
-. mat dc P . . 1077.4 Anil-arc, metal 667 ji 
raise a la terre Antiarco, metallo 
deP-d'emU- 667.11 

sion .... 1077 a Antlcatodo . 131813 

-de P- Antlcipazione, 

dc transmls- angolo d' - di 

sion .... 1077 a fase.199 a 

multiple . . 1076.10 Anticathodo . 1818.13 
-.osclllateur k 1006a Anticoherer. 1074.4 
oscillation fon- Schttfer- . . 1069.4 

damentale Anticohcreur 1074.4 

de P ... 1094A - de Sch&fer 1059.4 
-a,parafoudre a 671a Antlcohesor . 1074.4 

- en parapluic - de Schafer 1069.4 

1079.4, 1100a Antlcomponnd- 
prise de terre wick I imp . . 340.7 

dc P- d’Emls- bob in Age . . 340i7 

sion .... 1077a enrouleincnt 340.7 

-dc P de Antifriction me- 

transmls- tal. 366.12 

sion . . . .1077 a -, garnlr un coussi- 
prolongement net de mEtal 4371 

de P- par des -, [mEtall . . . 86512 
bobines . . 1096A Antlfrictionner 

- en pyramldc un cousslnet 437i 

renversEc. 1079a Anti-hum . . 134L7 


Antikathode . 181813 Antriebdampf- 
Antlkohttrcr . 1074.4 maschine . . U7 j 
-> SchAfcrscher 1069.4 Antrieb, dlrek- 

Antlmagnetic ter.4*1: 

alloy . . . 1296 a - der Dynamo 718J 
AntimagnEtique, -»Elnzei- . . . iftlj* 
alliage . . 1296 a ->elektrl«cher 4ft21 
Antlmagnetische -gcwicht. . . lOSLi 
Legicrung 1296 a Gruppen- . . 48±i 

Antimolne, bar- - der Kraft . 12&H 
reau d’ . . . 8tU -maachine, An- 
Antimonbad . 1206 a drehen der 717a# 
Antimonblci . . 28 a -mascblnen,Wahl 

Oitter aus . . &9J der.707J 

Antimon, Chlor- -motor.211s 

1218l -tRIcmen- . . . liU 

AntimonhaUige -scheibc . . . .444s 
Legicrung . 29.7 tibereynchro- 

-,Schwefel- . 12123 ner. SOQa 

-stab.80.4 -vorgelege . . 46LI 

-trlchlorld. . 1218i -vorrichtung 1120 a 

Antlmonado . 1206 a -welle.433J 

Antimonage . 1206.4 -zyklus . . . . 8081 
Antimonial lead 2SJ Anual, rendL 
- - grid .... 69a miento . . .257/ 
Antimoniature 12051 Annlar, nucleo 4ID 
AntlmoniE, gril- -> transforma- 

lageenplomb 662 dor.23U 

Antiroonlo. alca- An unci ado r, cae 

cldn que con- el.1132) 

tlcne .... 29.7 Anunclo por 
barra d' . . . 90.4 lEmparalncan- 
->clorurode. 1218.1 descents con- 

persolfurodl 1212 a matador muP 

prisma d* . . 80.4 tlple con lla- 

-»protosolfurod* mada y . . 11421 


12123 -- - 1144J 

-, rejilla de plo- Anvancer . . . 1#>J 

mo y . . . . 69a Anvil.8&s 

solfuro d’ -ncro 1005J 

12124 - block . . . .aai 
-»sulfuro do. 1212A - stock . . . .888J 


dorado de 1212 a Anzahl der An- 
de - negro 1212.4 kerzweige . tWs 
-.trleloruro d* 1213.1 j - - compoun- 
-,varilla de . . 80l die rend on 

Antiraonlosa, Wlndungen 310/ 

lega.2917 - parallel ge- 

Antimony alloy 29.7 schalteter 

- bath .... 1205 a Ankerstrom- 

- chloride . . 1213.1 zweige . . .807/ 

- -plating . . 1206 a Anzetgeappa- 

1 - potassium tar- rat .... 1047 a 

I trate . . . 1219.4 -tafcl, Fallichci- 

- rod.8(14 ben .... 1077.1 

-sulphide . . 12123 Anzelgen . . 

Antioxidantc, Anzelger. Ar- 

color . . . . 61U belts- . . . .6911 
Antloxyde, con- -»AusgIelch . 13*^ 
che de pcln- Phasen- . . . 689.1 

turc.61lJ Stromrich- 

Antipudride . . 806A tungs-. . . . 722 
Antipudrida, Syncnronls- 

substancla . 806 a mus- . . . .6873 
Anti - rot sub- Anzlehen . . I®*- 11 

stance . . . 806 a -, die Schrau- 

Antlroullle, cou- ben.Op 4 

che de pcln- Anxlehunr . • 1 

turc.61Ll a tom I sc nc . I31H 

Antirugginc, In- -,elnseltlge . 13H- T 

vernlciatura 611 j -, elektroayna- 

Antirust coat- mlsche . . • 65W 

lng.611i elektromagne- 

Antlseptic tele- tische . . . 1304.4 

phone mouth- «■> elektrostati- _ 

piece . . . IllOs sche . . . 
Aniracita . . 109a* -akmft.1**’ 
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Apoyo 


Anzlehong, 

Massen-. . 1268a 
-tmesaer . . . 133 LS 

- molekulare 1811ft 
-spunkt . . . 1318.(2 
Anzagmoment 200 jo 

Montage- . . 93j i 
-, 82 ure- .... 9CU 
-i s Hu re fester . 93ft 
AnzQnden . . . 971o 
elektrisches 18613 
AnzQnder, elek- 
trischer. . 18612 

- mit Gl&hspl- 

rale. . • . 1861s 
Apage-chispaa. 668L3 

- - electromagnA- 

tlco. 668 ft 

Apagado de la 
lAmpara In- 
canaetcente 1143a 
Apegedores de 
incendloc . 6 IL 10 
Apagar . . . .9712 
aoddn de .. 658ft 
Apalser, •* . . . 8881ft 
Aparato de 

agnja .... 6882 

- - aJarma. . 1044ft 

- - alnmbrado 008ft 

- para el alnm- 

brado de la 
escena . . .047.7 

- de alumbrado 

mdvil .... 909ft 

- amortlgnador 648ft 

- de arranqao . 690ft 
-autoniAtico 694ft 

- - de bestl- 

dor.SOU 

-carbdn . 6012 

.... eorriente 
alterna . . . 60L7 

-trifAsi- 

oa.691a 

-estator 602.7 

-rraflto . 6014 

-unpedan- 

cU.6023 

-lnversor . 696a 

- - - automi- 
tfco con mo¬ 
tor anxlliar. 6062 

- - - - de co- 

rrlente trlfi- 

alca.692J 

-monofial- 

co. 6012 

-- prlmario . 692ft 

- - - de rotor . 602ft 
-— rnedcci- 

11aa. 

• - - eecande- 

rlo.602ft 

- para el arran- 

que sencillo 600ft 

- de arranouc 

aenclllo de co- 
rriente trifi- 
alca .... 60L10 

--de tornlllo 

ain fin ... 696ft 

--triple . . 6922 

» . arollamiento?4ftft 
. a is OomAtico regi- 
atrador . . . 093ft 
. aTlsador para 
medlr la fre- 
cuencia . . . 667a 


Aparato de bol- 
tillo para pro¬ 
bar lamparat 071ft 

- - caldeo de 

arco .... 082.4 

-elActrico . 0812 

-de Induccl6n982ft 

- coldrico . . . 662.7 

- de cerbonlza- 

ci6n .... 1889a 

- com partImen- 

tos. 1206ft 

- - comprobacltin 

volt&mAtrlco1208.7 

- — de las zones 

de conversa- 
cldncbnintcr- 
rupcion auto- 
m&tica de la 
comunicacion 
telef6nica . 1160ft 
-e. conectar una 
bateria con losl03J 
. de conmute* 
cion . . 610ft, 626ft 

- * contacto . 496.7 

- - contraste . 6492 

- - carver . . 8762 

- - deecarge . 12717 
-a de descarga 77ft 

- para la deter- 

minacldn de la 
conductancia 
del electrolitoll862 
-s,disposicionde 
los.6011 

- para efec tos es- 

cAnlcos . . . 046a 

- electro-ecustice 

? >ara medlr la 
recuencia . 6887 
- eltctrlco dc co- 
clna . . . .982ft 
- paraensavarel 
bierro . . . 406ft 
- - el ensayo de 
cables . . . 684ft 
- Estlenne . . 10262 
- de fljamiento 602ft 
- para la forma- 
cion del depo- 
slto de carb6n 
sobre el file- 
men to . . .Oils 
- electrlco foto- 
tcrAplco • 1280a 
- para graduar 
coot ado res . 696ft 
el no imprlmclOlOo 
- de Induccion 
dlnamo-elAo- 
trico .... 18212 

-magneto- 

electric* . 12022 
— inflamacldn 
de selenlo . 11784 
- para le van tar 
cl arco . . . 946.4 
- de Uamada . 1181ft 
— luna para 
efectos de cs- 
ce nario . . . 948.7 
- - de medida 622a0 

-de carrete 

giratorio . . G82i> 
_ - - - torsion 662J0 
- para medlr 622.10 
- — la frecuen- I 
cia.6S6 j; ! 


Aparato de 

mesa « . . 1127ft 

- para observer 

si hay cornu- 
nicacldn en 
la linea. . 1183.7 

- de patrulla 1088ft 

- para plegar las 

barras . . . 8817 
-s de polos ee* 
ftrlcos . . 66201 
el - no sc none 
en marc ha 1066ft 

- portAtil para 

la mediae de 
realstenclas. 682ft 

- para probar 

arcos . . . .971.7 

-las ldmparas 

dc incandes- 
cencla . . . 971ft 
--laprodnccldn 
de hidrdgeno 
medlante clnc 
j Acido sol 
ftirico ... 96ft 

- de proteccidn 

contra descar- 
gasatmosferi- 
cas.666ft 

- protector para 

obreros . .612ft 

- de puesta cn 

clrcuito corto 
de an arco . 942ft 

-marcha 690a 

qultar de cir- 
culto un . . 624ft 
—s radioscdpi- 
cos .... 1286ft 

- de campo 1246.7 

- - slnlnterrup- 

tor . . . . 1238ft 

- transpor¬ 
table . . . 1246ft 

- radiotclegrA- 

tico . . . . 10687 

- receptor . . 1067d0 

- Estlenne po- 
larizado . 1026ft 

- registrador . 666ft 

- de rclAmpa- 
gos para la 
escena . . . 9484 

-A mano . 948s 

real8ten cia in¬ 
terior de . . 624.7 

- de re so nan cl a 687 ft 
-clcctro- 

6ptico . . .687ft 

- — para medlr 

la rrecuencia 6888 

- re vein do fo- 
tograflco . 1080ft 

- - rotacldn . 18042 

- scgurldad 

del tornlllo . 641.4 
-s para seiialar 1043ft 

- ae sen ales . 10412 

- para soldar con 

hldrogeno . 96ft 
-s para sondar 849a 
el - no se su- 
eltacaandose 
aprleta una 
tecla .... 1066ft 

- telcgrAfico . 10014 

- tclcautogrA- 

fico .... 1177.1 


Aparato telegrA- 
fico, manlpu- 
lar an . . . 996ft 

- termico . . . 662.7 
-s telcgrAflcos, 

tlnta para 1018ft 
-s de transporte 716ft 

- de Zickler . 1104ft 
ApareJador . 1329ft 
Aparejo .... 946ft 

- difcrenclal . 899ft 

946ft 

- de eamcrilar . 4712 

- para protegcr 

la hcllce . . 8687 
Aperiodic . . . 688ft 

- adjustment . 642ft 

- galvanometer 669ft 

- voltmeter . . 678ft 
Aperiodlcidad. 6887 
AperiodicitA. . 6887 
ApArlodicite . . 6887 
A periodicity . . 6887 
Aperiodlco . . 688ft 
Aperlodique . . 633ft 
Aperiodlsch . . G88ft 
Apcrlodlsche 

Einstellung. 642ft 

- Entladung. 1278a 
-r Isolations* 

S rufer . . .6811 
pannungs- 
zeiger. . . .6788 
-s Gal v anom etcr669ft 
-s Voltmeter, ,678ft 
Apcrlodizittt . 6887 
A pert a, dinamo 212ft 
Aperto, elemen- 


'to. 

. 88ft 

motors . . . 

.218ft 

Aperture . . 
-» arco d’. . . 

.407ft 

.6681 

- di attaco . 

.6189 

- da cavo . . 

- di clrcuito, 

.0181 


movlmento d'684ft 
-> corrcnte indot- 
ta d‘ ... 18409 
eorriente indu- 
cida de . . 1S4J§ 
posizlone d’ . 617ft 
-del receptor 1116ft 

- discanafatura4lflft 

- dello strettolo 398.7 

- del turacclolo 901ft 

- de llene . . . 8419 
Apllage de dls- 

cos.671ft 

ApUonadora. . 838ft 
Aplanir .... 882a 
Aplatir . . . .388ft 
Aplicacidn de la 
elcctricldad A 
la mcdicina 1226a 
Apllcaclon dean 
material ala* 
lante . . . .6160 

- varies capes 
de laca als- 
lantc .... 616ft 

Apostrofe . . 100809 
Apostroph . . 100819 
A postrophe . 1003.10 
Apoyo, anillode4884 

- de la place ex¬ 

treme .... 49a 
-, panto de-dele 
linea .... 809ft 
-tsupcrficic de 486ft 
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AppareU 


Appannare 


1198ji 
916J1; 
916J1 


Appannato 

1MU 1 

Anruf- . . . 1181-% 
Anzeige-. . 1047.8' 
den-auscdnan- ( 
dcrnchmen 10163 
Baudot- . . 1042.4 

- zur Bestlm- 

mung dcrLelt- 
f&hlgkelt dca 
EIeklrolytenll862 

- fur Buhnen- 

etfckte . . . 948.1 
-i Doppelnadcl-1001.') 
-,der - druckt 
vorliegendc 
Oder zuriick- 
llegende Zei- 
chcn . . . 1036.1 
Empfang- . 1067.U) 

- zurErzctignng 

des Konlen- 
nlcderschlags 
auf dem Fa¬ 
de n .9143 

Fallscheiben-10473 
-,den - felner 

stellcn . . 1016uO 
fnnkcntelegra- 
phischer . 1050.7 
-, Hughes- . . 10809 
der - l&uft l 

nichtan . . 10362; 
-, Loch- . . . 1029.1 
der - 16st bel 
Tastcndruck 
nicht ans . 10653 
Morse- . . . 10023 
-, Multiplex- . 10883 
-,Nadclanzeige-1047i> 
-.Patrouillcn- 1038.C 
den - nehmle- 
ren .... 10163 
Schrelb- . . 10022 
-.Signal-. . . 1044.2 
-. Stanz- . . . 1029.1 
-.Tisch- . . . 11273 
-, Vierfach- . 10413 
-wand . . . . 605j 

Wand- . . . 11263 
-wangc . . . 10(H9 
Wheatstone- 1028.7 
den - zusam- 
mcnsetzen 1016.4 
-e, elne Batterie 
an die - lcgcu 1033 ' 
-cnfarbo . . . 10183 
-enhaus . . . 1098j 
-ekarrcn . . . 1099.7 
-cnsaal (Tele¬ 
graph) . . . 9963 

- tTelephon) 11303 
Apparato dl co- 

flcgamento . 619 ub 

- eletirieo , 

d’allarm© 10443| 

- di Morse . . 10023 

- telegraflca . 100L4 
Apparatus for 

bend I n g tu bes 8762 

- - calibrating 

meters . . . 6963 
-, the - cannot be 
startl'd by de¬ 
pressing the 
key . . . 10353 


Apparatus for 
determining 
the conduc¬ 
tivity of an 
electrolyte 11862 

- - developing 

hydrogen 
from zinc and 
sulphuric acid 969 
the - docs not 
start . . . 10653 

- for flashing the 

filament . . 9143 

- -house . . . 10963 

- for lighting 

purposes . . 909.4 
multiplex . 10383 
-.patrol . . . 10383 
-, the - prints ty¬ 
pes before or 
behind that 


Intended 

signalling 


1066.1 

10442 


- for stag© 

effects.... 948.1 

- wagon . . . 1099.7 
-. Wheatstone 1028.7 
-, Zickler . . 11043 
Apparccchl, coni- 

posizione aegli604J 
-, conglungerc 
unit batteria 
cogll .... 1063 

- radloscoplc! 12353 

- per segnala- 

zloni . . . 10483 

- telegraflci, ln- 

chfostro per 10133 
Apparecchlo di 
arresto . . . 6023 

- automatico di 

controllo . . 6933 

- d'avviamento 590.4 

- d’avvolglnicuto 

7484 

- dl carbonlzza- 

zlone . . . 1839.1 

- - contatto . . 4987 

- controllo volta- 
metrico . . 1203.7 

- controllo dello 
zone dl con¬ 
versazione con 
Interruzlone 
au tom atlca del¬ 
la communl- 
cazione . . 11003 

- per curvare i 

tub! Isolantl 8787 

- la determi- 
n&zionc della 
conduttanza 
dcU’elettrolito I 

11863 

- dl disglun- 

zlone .... 404x 

- a dondolo . 1202.1 ; 

- per effetti 
seenici . . . 046.1 j 

- elettrico foto- 

teraplco . 1290.1 1 

- per rosarne dl i 

aeeuniulatorl 7I.« I 

- Esticnnc . . 10263 1 

- a filo caldo . 062.71 

- per la forma- 1 

zlone del depo- 
sito dl enrboue 
sul lilamento 9143 


Apparecchlo di 
Hughes . . 10009 

- per llluml- 

nazlonc . . . 909.4 

-scenlca . 947.7 

-trasporta- 

blle.9093 

- d’lnduzlonedl- 

namo-elcttrico 

18242 

- - magneto-elet- 

trico . . . 12922 

- a mano per la 

rlproduzlone 
difulmlnl .9483 

- di measa in 

corto-cir^iito 
per lampade 
ad arco . . . 9423 
1- non si mette 
In moto . . 10353 

- di mtsura . 622J0 

- - ad lndu- 
zlonc .... 666.4 

- per montare 11 

filo.8162 

- dl Morse . . 10023 
1- non si muovc 

quando si ab- 
bassa nn tasto 

10353 

- da parete 11263 

- - pattuglla . 1068s 

- per piegare le 

sbarre . . . 334.7 

- portatileper la 

misuradlrcsl- 
stenze . . . 6623 

- per la produ- 

zlone di idro- 
geno medlante 
zlnco ed acido 
solforico . . 959 

- proteggere 
lellca . . . . 86a7 

- la protczlone 
degll operai 6123 

- di prova per 

batterie . . 893 

- par la prova 

di cavi . . .6643 

- dl prova delle 

connessionl 
elcttrlche . 6993 

- per la prova 

del ferro . . 4983 

-dello lam- 

padc ad arco 97L" 

-Incan- 

descenza . . 9719 

- a quadrantc . 6683 

- radioscopico da 

campo . . 1245.7 

- - senza Inter- 

ruttore . . 12333 

- - trasportablle 

12459 

- radlotclcgra- 

fleo . . . . 1066.7 

- registrator© . 6663 

- rice vltore . 10.'»7.i0 

- Kstieune pola- 
rlzzato . . 10203 

- per riprodnrrc 

la luna sullc 
scene .... 948L< j 

- - la rinroduzlo- 1 

ne ai fulminl 
per scene . . 94&I 


Apparscchio dl 
rlscaldamento 
ad arco . . . 9623 

-elettrico . 9612 

-a In dux lone 

9623 

- a risonanza . 6873 

- dl risonanza 

elettro-ottico 9873 

- - rotazlone 19042 
I - per saldare . 94 js 

-a gas ossl- 

drlco .... 963 

-ad Idrogeno 

96lS 

I - dl scarica . 12717 
-, 1-non serf ve 101&1 

- a segnall . 10442 

- - - di strad a 

ferrata . . 1949.1 

- per smerigl- 

iare .... 4742 

- - lo svllnppo 

fotografico 10093 

- dl taratura . 0492 

- per la taratura 

del contatoriai 

- tascabile per la 

prova dl lam¬ 
pade . . . .9713 

- teleantograflco 

1177.? 

- telefouicojack 

triplo per I’ln- 
serzione del- 
1- - delFopcra- 
tore. . . . 1138a 

- telegrafloo, ser- 

vlre un . . .« 

- tend it ore della 
clnghia . . . 466.7 

- a truogoll . 1306s 

- di Wheatstone 

lfcW.7 

- dl Zickler . 11043 
Apparelis, accord 

acs - (radio- 
telegraphic) 1062.4 
Appareil k aiguille 
(instrum, de 
mesurc) . . . 6692 

- d’alarme ©leo 

trlquc . . . 10443 

- dap pel (t£16ph.t 

1131-. 

arc pour - k 
clntrcr . . .876i 

- k auges (elec- 

trochlmle) 13069 

- automatiquede 

contrOle . . Wb 
-s,b&ttmcnt des lQ9Li 

- de Baudot . 104ii 
-8, cabane des lOwti 

- calorlque . . 962: 

- dc carboni¬ 

sation . . . 133&1 

- pour la earbu- 

ratlon du flla¬ 
ment .... 914J 

- de chauflAge a 

arc. 

-elcctriquc 94J2 

- - - k induc¬ 

tion .t&i 

-> cintre pour - a 
elntrer . . .SI6i 

- a elntrer . . . O- 
-les barres 35tT 


- i 

i 
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Appel 


Appareilde cUir 
de lane pour 
scenes . . . 943.7 

- de comma tA- 

tlon.6192 

-5 de commuta¬ 
tion (chapltre) 516 j 

- h compart¬ 

ments . . . 12062 

- de contact. . 498.7 

- - coni role yoI- 

tametrique 1200.7 

- contrulcur dcs 

zones de con¬ 
versation d 
interruption 
automatique 
de la commu¬ 
nication telc- 
phonique . 1160 a 

- de decaarzc 1274J 
1- ne te aO- 

clanchc paa 
lontquon 
abainae one 
toucho 

(telegr.) . . 10662 
.d6- 


prime nne 
touche (te¬ 
legr.) . . . 1066 a 

- de demande 

doccupation 
(teleph.). . 1188.7 

- d^iuarage . 590.4 
dc.-wrvir an - 
tehgraphlq uc 9962 

- pour la deter¬ 

mination de 
la conduc¬ 
tance del’elec- 
irolyte . . 11862 

- de developpe- 

roent photo- 
graphiaue 1000 a 
—j*. disposition 

des.604J 

- de dressage 110LA 
• pour dresser 1c 

coliecteur au 
tour.483.7 

- d'eclalroga . 909.4 

9T>8.1 

- - portatif . . 900 a 

- - xur roues . 909 a 
_ pourleclalrage 

des scenes de 
th**tre . . .947.7 

- dcclairage trans¬ 

portable . . 909A 
wa eelal r* d main 94&6 

-pour la 

seAuc .... 9i&4 
1’ - n ecrit pas 
(tetegr.). . 1016J 

- f*Iectrophoto- 

thcrapique 1280J 
encrc pour - 
t^Iegra- 

phlqaee . . 10132 

• il cnroulemcnt 746.4 

- eorooleur . . 746.4 

- pour l’esaaldes 

cablet.... 684 a 

• . - dcs lam- 

pea A arc . .1717 

- (fesaai pour 

lam pea A In¬ 
candescence 9712 


Apparell pour 
essayer les 
cables.... 684 a 
-la canalisa¬ 
tion .683 j 

- dessaycr lcfcr49&3 
-l’isoleraent 68SA 

- — les lampes 

a incandes¬ 
cence .... 971 a 

- Fsticnne . . 10862 

- d'ctalonnagc . 6492 

- poor l‘6talon- 

nagedes comp- 
tours .... 696 a 

- l'cxamen des 
para ton no res 903.7 

- 4 til chaud. . 662.7 

- - - thermique 662.7 

- de gradua¬ 
tion . 8492 

--graissogecen- I 
tral.4422 | 

- d hisscr les 

lampes . . . 9464 

- de Hughes. 10302 
I- n’imprlme 
pas (telegr.) 1016J 

-»1-ini prime des 
I types ant£- 
rieursautype 
voulu (telegr.) 

1086J 

V-poste- 

rleurs au type 
voulu (tele¬ 
graphic) . 1038J 

- imprimeur dc 

Hughes . . 10302 

- d'inauctiondy- 

namo«Hec- 
trique. . . 18242 

- - magn6toelco- 

trlque. . . 12982 
lampe d‘- A 
i projections 

electrique* . 947 a 

- dc lissage . . 778 a 

- mesiirc. . 682.10 

-deduc¬ 
tion .666.4 

1’- ne se met 
pasen marchc 
(telegr.) . . 1036 a 

- k niculer. . . 4742 

- pour meuler le 

coliecteur. .4882 

- de misc en 

court-circuit 
de lampe k 

arc.942 a 

-marche 690.4 

- k molctte (twic¬ 

er.) .... 1008 a 

- de Morse . . 1002J 

- mural (teteph.) 

1126A 

- pour le nour- 

risage du tila¬ 
ment .... 914 a 

- d‘ope rate a r 

(teleph.) . . 1148 a 
naroi portant 
les - de distri¬ 
bution . . . 006 a 
1'- nc part pas 
(telegr.). . 1036A 

- dc patrouille 

(teUgr.). . 1088 a 


Apparell per- 
mettant A 
Toperateur de 
demander si 
Ton parle en¬ 
core (teleph.) 1138.7 

- de permuta¬ 

tion . 626.4 

- - poche pour 
lVssai des 
lampes k In¬ 
candescence 9712 

- portatif . . 1127A 

- pour la mo- 
sure des resi¬ 
stances . . . 682 a 

- amesurerlcs 
resistances . 682 a 

-pour la produc¬ 
tion a’hydro- 
dne au moyen 
c zinc et 
d'acide sul- 
furique . . . 962 

- protortcur 

coiltre les dd- 
chargosatmo- 
spheriuues . 6062 

- pour les ou- 
vriers .... 6122 

- pour la protec¬ 

tion des ou- 
vriers . . . .6122 

- radioscopique 

de eampagne 1245.7 

- radiotcldgra- 

phique . . 1060.7 
1- rate (td leg.) 1016 J 

- recepteur (te¬ 

legr.) . . . 1067JO 

- pour rectifier 

le coliecteur 
a la nieulc . 4282 

- A resonance . 687 a 

- — olectro-op- 

tlque .... 087 a 

- dc rotation 13042 
-s, salle dcs - 

(telegr.) . . . 996 a 

- de signalisa- 

tiondo chemtn 
de fer. . . 1849.1 

- k signaux de 
chemin defer 1349J 

• pour la sauve- 
gardc des 
ouvriers . . . 6182 
sensibillte 
d un .... 6802 

- de signalisa- 

tion .... 10442 

- a signaux . 10442 
-a - - .... 1043 a 
- s dc sou doge . H49 j 

- d souder . . . 94 jo 
-a hydro¬ 
gene .... 962 

-s, syntonic dcs - 
(radiotelegr.) 

1098.4 

- de table (tdld- 

phonie) . . 1187 a 

- telautographi- 

que .... 1177.7 

- telcgraphi- 

que . . . . 1001.4 

- - multiplex 10382 

- telrphotogro- 

phique . . 1177 a 


Apparell therm!- 
que.662.7 

- pour tourner 

le coliecteur 428L7 

- transmetteur 

(telegr.) . . 1057.1 

- de transport. 7102 

- transporteur. 7102 
-s, voiture d 

(radiotdlegr.) 

1099.7 

- Wheatstone 1028.7 

- dc Zlcklcr . 1104A 
Appareillage 

radioscopl- 
que .... 12862 

- sans inter- 
rupteur. . 1238 a 

Apparent effi¬ 
ciency . . . 297.4 

- load .... 490Ji 

- output.... 157.7 

- power .... 157.7 

- resistance . . 1462 

- of the are . 925 a 

- self-induction 269.7 

- I plate] surface 89 a 

- watt .... 1266.10 
-e, charge . . 490JI 
Apparition in¬ 
tern pcstlve de 
lettres au lien 

de chifTrcs 
(telegr.) . . 1030 a 
A ppurizionc in¬ 
tern pest iva di 
eifre iuvece di 
letter© . . 1036 a 


Appartcment, 

canalisation 

d*.766.4 

installation d‘ 864J 
tube d’cntrec 
d’.878,4 


Appauvrisseineut 
de l'acidc . . 6814 
Appel (teleph.) 1119a 
- (telegr.) . . 1004.4 
apparell d' 
(tcldph.). . 1181a 
• automatique 1113.1 
battcrie a’. 1164a 
- central© d’ 1131a 
bouton d 1 . 10462 
commuta- 
teur d’ . . 11844 
-> - multiple 
ayec-d signal 
tombant et 
lampe annon- 
ciatrlce . . 1141a 
courant d'-qtii 


arrive . . 11242 

- dmls . . 1124J 

- euvoyd 1124.1 

— intermit¬ 
tent .... 11243 

— - lancd . . 1124.1 

— a la re¬ 
ception . . 11242 

— roeu . . 11242 
disposltif d‘ 1119a 
dynamo d‘. 1164a 

- faeultatif . 1120 a 
indueteur d’ 11192 
lampe d’ . . 1147.4 

- par lamp© d 

incandes¬ 
cence . . . 11462 
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Appel, machine 

fr.1164a 

magneto d' 1119a 
1164.4 

-♦ par magneto 1120a 

- omnibus . . 1120a 
poire d’ . . 1046.4 

-♦relalsd’ - . 10372 

1149a 

d’- k noyau 
plongenr . 1023a 
-i service il‘ - k 
co u rant per¬ 
manent . . 1121.4 
d’ - par 

magneto . 1121a 
d*- magn£to- 
£lectriquo . 1121a 
relais d’ . . 1149a. 
1023a, 10372 
-♦service d* . 1121.4, 
1121a, 112 la 

- an sifflet . 1121a 
signal d . . 1004a 

de contrdle 

d*.1134a 

-♦sonnerie d- 
contlnuc . 1123a 
-, — k con rant 
con tin u . . 1122a 
— polarise 1122a 

- k deux 

timbres. . 1123.1 

-UD 

seal timbre 1122.7 
— A volet. 1123a 
svst^me d’- 
facultatif pour 
quatre abou¬ 
nds groupes 1108.4 
-♦timbre d’- a 
courant con- 
tin u .... 1122a 
touche d . lOH4a 
1142a 

-♦volet d’ . . 113-31 
Appeler . . . 1119.7 . 
Appendice dela 
fevre . . . 1034.lt 

- .4062 

- a foggia dl 

corno . . . 68Uo 
Application de 
r61ectrlclt£ k 
la medicine 122 Cj 

- du Hi cont re . 001.7 

- d un isolant 

sur.61&1 

-, levler d’ - des 
bal&is .... 430J 
-s medicates 
de l^lectrl- 
cit£ .... 1226J 

- de plusieurs 

conches de 
laq ue - 6mail 
lsolantc sur.. 516a 
point d'-d'unc 
force . . . 133L10 
Applicazione del- 
felettrlcitA alia 
mediclna . 1226a 

- del ftlo ... 66L7 
Applique (6clal- 

rage) . . . . 957j 

- fixe.057a 

- k genouilleres 957a 
lampe d'. . . 921a 

- pour lamp** . 612a < 


Ap K 


Appliquer la 
couverte (po- 
terle) . . . .782a 
Appoggto della 
piastra d’estre- 
mitii .... 49.4 
-♦ presslone d’ . 294a 
-♦punto dl-della 
linea .... 809a 
superficle d’ . 435a 
Appointement. 712a 
Apbrestare una 
batteria . . 100a 
Appr^tcr une 

battcric . . . 100a 
Approach . . I66.10 

to.166a 

Approche . . 166.m 
-, lunette d’ . .611a 

-r.160a 

Appropriating 
brush . . 1279.10 
roprler, s’- 
ndument le 
courant 61cc- 
triqne . . 13832 
Appro ssim at ivo, 
calcolo . . . 247a 
Approssimazlone 

247.4 

-♦ metodo d' . 627.4 
723a 

Aproximacldn de 
I08 carbones 990a 
Approximate cal¬ 
culation . . 247.4 

- current taken 

by a glow- 
lamp .... 969.2 
Approximation 247.4 

- method . . . 723a j 
methode d’ . 627.4 

par .... 723a 
Appui. point d’- 
ae la ligne . 809a 
-♦pression cT- 

sp£cifiaue . 435a 
- d’-unftairc 43oa 
-♦ surface d’- 14a, 435a 
Appuntata, 

curva .... 196a 
Appuntito . . . 806.4 
Aprctar los bu- 
lones .... 896.4 

- - tornillos . . 896a 
Aprl-porta clet- 

trico . . . 1867a 
Apriclon in tem¬ 
pest ivm de 
letras en lugar 
de cifro.* . 1086a 
Aprire la bocca 
con un pezzo 
dl legno . . 506.4 

- 11 clrcuito . . 141a 
Apron, protec¬ 
tive. . . . 1242a 

A pro vech ami onto 
del combu¬ 
stible .... 109.7 
Aprovechar ca- 
nales en la 

f >ared colocar 
os tubos . . 893.1 
Aproximaxion 247.4 
-, metodo por . 627.4 
723a 

Aproxlmado, 

cAlculo . . .247.4 


Aptltud de despo- 
larizacldn . . 702 

- para la lmana- 

cion . . . .161.4 

- de plegarse . 884.7 

- de regenera- 

cion .... 66 jo 
A ptitude k se de- 
polariser . . 70.2 

- k 6tre aimante 

16L4, 129L2 
-A pouvotretre 
cintre .... 884.7 

-courbe . 884.7 

-pile . . 884.7 

- k recevoir le 

courant . . . 87.7 

- k se reg6n£rer6<Uo 
Apuntadfacurva 19 oj» 
Apuntado . . . 806.4 
-r, him para del 949 j 
A puntalamlen- 

to.81L7 

Apuntalar . . .811a 
Xquator, mag- 
netfccher . 1800.4 
Xqnatoriol . 13003 
-e Lagc . . . 13002 
Aqueous solution 
of nigrosln 1104a 
Xquidistant . . 24L2 
Xquimolekulare 
Losiiug . . 1183J 
Xquipotentlal . 172a 

-tittche.173.1 

-Hole.172a 

-verbindung . 812.1 
Xquivalent . .242.1 
elcktrischcs 1809a 
elektrochcmi- 
schcs . . . 12682 
-gewicht.... 70.4 
kalorisches 1263J0 
-konzentration 
elnerLosung 1194a 
mechanise lies 

1251J1 

therm laches 1253.10 
-e LeitfUhigkeit73U 

- des Elcktro¬ 
ly ten . . . 1184.7 

- Losung . . 1183a 

- Sinuslinie . . 196- 

- Stromdichte . 144a 
-r Strom . . . 144.7 
-« Schema . . . 809a 
Aragos clektrl- 

scheSchclbe 1279.7 

- disc. 1279.7 

Araign6c 61eo- 

trlque de 
Franklin . 1823a 
-♦ patte d’ . . . 440J 
Aramento clct- 
trlco . . . 1367.4 
Arana.968a 

- de Franklin 1323a 
Arandela . . 539 jo 

- dc contacto . 638a 

- paho carbo- 
nizado para 
grnndes rcsis- 
tenclaM . . 1388.7 

- - plomo . . . 35a 

- - tuerca . . . 422.4 
Arttometer . . . 64a 

B&umcschcs . 64J2 
-* Gcwichts- . .64.it 
Skalen- . . . &4ao 


Axiom eter mlt 
verinderlicfaen 
Volnmen . . Bis 
Arbeit .... U6L11 
-♦ Beschleonl- 

gnngs- . . . U4i 
-♦ elektrisehe 126&J 
Formations-. 8la 
-, Gesamt- . . . 165a 
-♦Leerlaut- . . lWb 
-♦ magnctlsche 16&J1 
mechani- 
sche . . . lfBLi 

- an Spannung 

fOhrenden 
Teilen . . . 61U 
-♦Strom- . . . 1B5JI 
Arbeiten . 166.7, 6304 
Erd- .... 83 oji 
-♦ Pilaster- . . .86J 
StraQcu- . . 835it 

- mit kurzer 

Welle . . . 11061 

- -langcrWellell06l 
-dcr ARkumnla- 

tor.6I.1 

Arbeitcr,Kabel-8B3J 
-schutz . . . 138U 
-schutzapparat B12» 
Vor- .... 1329J 
Arbel taanzei ger O6L1 
-Equivalent . 156 j) 
-detiztt ... .8Q2J 
-clnhelt . . . I26)j< 

- -♦ elektrisehe I265i 

-gang. 37m 

-kontakt. . . 100* : 

- -feder . . . IOOIj 

! -tntensitiu . . . Ibte 
I -leiste.4UVi 

-lei^tung . . . 1.VL: 
' -menge .... 15^ 
!-platz .... 1171.: 

- einen - mlt 
x Leitungen 
belegcn . . 1129: 

—gesprichzih- 
ler .... 1162.7 
-echienc . . . 1006* 
-spannung . . 160 j3 

-spule.466a 

-strom.997a 

-batterle .... 997.4 
-betrieb .... 997a 
-element .... 12: 

-krois. 097 j 

-schaltnng . . . 997 a 
Arbeitsstirke . 15tv! 

-dsch.87^J 

-OberschnO . 802n 
-verlust . . . 296.il 
-welse .... 469.il 
Arbol.4S2.T 

- de camblo de 

marc ha . . . 5iQ< 
-> d La metro del 433.* 

- hueco .... 433a 

- maelzo . . . 433.1 

- motor .... i'fcL* 
-♦longitud del . ivU 

peso del . . . 4S3a 

- de rednetor . 602.: 
-, seccion trans¬ 
versal del . . 4S3 j 

-♦ de un solo . . 603 1 
| trozo dc . . . 4323 
-es. dc varlo*; . itoia 
Arbre (machl- 
I ne*0.432: 
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Arbre du chan- 
gement de 
marche . . .68814 

- de coQchc . . 4824 

- creax ....4833 
dlamAtre de V 488.4 

-> lsolateur d’ . 7984 
-, longueur de V 4884 

- massif . ... 433.1 

- plein.488d 

-> polds de 1'. . 4334 

prealon sp^ci- 
flquc de Y . 294J0 
-»- unitalre 

de r . . . . 294 jo 
- de 1' - par 
unity de sur¬ 
face ... . 294J0 
-section trans- 
▼eroale de 1* 48913; 
-» troncon d‘. . 4824, 
t 1 tease de Y . 296j ■ 
Arc de cercle 237.13 1 

- .688.1, 02314 

alternating- 

current . . . 028a 

- at break . . . 663d 

- on dosing . . 5624 
compound . . 026uS 
oonnn nous- 

current . . . 029LA 

- crater photo¬ 

metric stan¬ 
dard . . . 1848,7 
electric . . . 923.4 

- -extinguishIng663L2 
flame .... 027.t 

- lamp.908-5 

- accessories 943 j | 
—, all night. 13432 
—^alternating 032-5 
-, - current - 

with choking 
coil. 984J 

- - flame . 9884 
-, alternating- 

current -with 
resistance . 9344 
-bracket . . 9664 

- Bremer . . 988.4 

- carbon . . . 023a 

-choking coil 042.7 

-, colon rod . . 938j 

-compensator 9424 

- continuous- 
current . . . 932.4 

-, — enclosed 9864 

-,-for se¬ 
ries lighting 0864 
-,-flame . 938.1 

- - current . . 9674 

- - for damp 

rooms .... 937 2 

- differential 9382 

_,-for alter¬ 
nating cur¬ 
rent .933.4 

. -continu¬ 

ous current. 9334 
double . . . 9854 
economical 13441.4 
enclosed . 9864 
- - for alter¬ 
nating cur¬ 
rent .986.4 

flame . . . 9874 
- globe . . . 963.7 
horizontal-for 
searchlight . 9494 


Aro lamp with 
inclined car¬ 
bons . . . .9874 

- insulator . 796,4 

- inverted . . 9864 

- for dif¬ 
fused light . 966.4 

- -> Jandus . . 966.1 

- - lantern . . 9474 

- - magnet core 9404 

- - witn metal 

reflector . . 9364 

- motor . . . 986.7 

- - with para¬ 

bolic mirror 9874 

- - for photo¬ 

graphy . . .9494 

- - pulley . . . 9464 

- - resistance 

697.1, 94&1 

- - rope pulley 9464 

- self-regula¬ 
ting ... - 9644 

- -> series . . . 962.7 

- - short-circui¬ 

ting device . 9424 

- shunt . . . 9324 

-coll . . . 9404 

—, - focussing - 

for continu¬ 
ous-current . 963 j 

-magnet with 

oscillating ar¬ 
mature . . . 9407 

- with shunting 
device . . . 937.4 

- singing . 18464 

- - spare coil . 9404 

- speaking . 1846,7 

- - starter . . . 941.7 

- - supply . . . 9464 

- - suspension 

accessories . 947,4 

- with suspen¬ 
sion hook and 
hood ... .907.1 

- - switch with 

adjustments 
for starting 
and running 9414 

- - switchboard 6084 

- - system . . . 9324 

- - terminal . . 9484 

- - testing appa¬ 

ratus .... 971.7 

- three-phase 
current . . . 9824 

- - transfor¬ 
mer .9424 

- trimmer . . 9444 

- - voltage . . 9684 

—s.9284 

- light.9084 

- analysis . . 9274 

- - regulator . 9414 

- - tower . . 18474 
-lighter .... 2084 
-ligh ing . . . 9094 

- - dynamo . . 2005 

- at make . . . 6624 
-, to make an - 

sound . . . 11754 
to make an - 
speak . . . 1175.1 

- noise .... 9244 
-, noisy . . . . 9244j 

- on opening . 663 j 

- of oscillation 632J1 
-s, parallel . . 928 j 


Arc, the - Is pro¬ 
duced .... 9284 
quiet .... 92&1 

- resistance . . 9264 
too short an . 926.7 
simple .... 9264 
singing 11764,1176,4 
speaking . . 11764 

- standard of 

light .... 18444 
the - Is started 9234 

- striking mecha¬ 

nism .... 9894 
the - is struck 9234 

- of swing . . 682.li 

- tip.926.4 

-, the - is un¬ 
steady . . .924.4 

- -voltage . . . 9264 

- -, increased . 926 j 

- -^normal . 926.10 
voltaic .... 923,4 

- welding . . 1223.10 

- -winding . . R83L2 
Arc amorcer Y 924.1 
-> amorceur d’ . 9894 

apporeil de 
ebauffage A 962.4 

- pour apparel] 

A cintrer . . 876J 

- de l’aurore 190U2 
-e, bob in age en 3884 
-s - boutants, 

systeme A . 4644 
-s, bouchon fu¬ 
sible A extinc¬ 
tion .9014 

- -bouter . . . 8114 
bruissement 

de 1 ( .... 9244 
bruit de 1' . . 9244 

- bruyant . . . 9244 

- de cercle . . 297J3 
-, chalcur de 1’. 9264 

- de connexion 3364 
cr6pltcmcnt 

de I 1 .... 924.7 
-, desamorcage 
del’. . . . . 924.2 
->donncr nalssan- 
ce A 1’ ... 924.1 
6clairage A . 9094 
- parlampesA9094 

- Alectrlque . . 923,4 

- chantant. 11764 

- A courant al- 
ternatif . . . 9234 

-contlnu 9284 

- - musical . 1176,4 
-s, enroule- 

ment en . . 8334 
-, 1- s’Atablit .9234 
6tat stationalre 

del'.566.4 

-, £touffement 

del'.6664 

-, 6tre Agal A 1- 
de I'^panouisse- 
ment polalrc* 908.1 
exciter I*. . . 924.1 
extinction dc 
I'-Alectriquc 5582 

- de fermeture 5524 

926.10 

- A flamme . . . 927J 
-,formatIond’un 9287 

- gradue . . . 638j 
Immobility 

dc Y .666.4! 


Arc. lnterrup- 
non de 1’. . 9264 
-d’-Jalllit . .9284 
lampe A . . . 9084 
lampes A (cha- 
pitre) .... 9284 
-, lampe A - co¬ 
lor© .9884 

- A - enfermA 9864 
lampe A - ren- 

vers6 . . . .9864 
-,lampe A- ren- 
vcrsA pour tu¬ 
rn i^re diffusee 966,4 
lampe A- verti¬ 
cal .9864 

-s, lamplste 
pour les . 

-, longueur 

de V .... 9364 
-,longueur del’- 
polalre . . . 4604 
-, lunilAre A . .9084 
lnml6re A - 
triple . . . .9274 

- lumlncux . . 928.4 
-,mecanisme d'a- 

morqage dc l’9fl94 
m£tal anti. 66741 
-s, mAtal qui ne 
donne pas lieu 
A la forma¬ 
tion d' . . 667.il 
-, migration de 1'9244 

- multiple . . . 9264 

- d'oscillatlon 63241 
p6tillcment 

del*.9247 

point© de 1' . 926,4 

- polalre . . . 2774 

- - Ideal.... 277.7 

- th6orique . 277.7 

- de p61c . . . 2774 
-, p rod u c to urd’13484 
-, production 

d un .... 92917 
produlre 1’ . 92Al 
-, produlsant 

un .... 18464 
-d’ - se prodult9S84 
projecteur A . 949.7 

- de raccorde- 

ment . . . . 8864 

- ramifid . . . 9264 
-, refoulement de 

l’ - vers le 
haut . . . .667.7 
-, rAgulatcur pour 
lumlAre A . . 94U 
resistance del’9264 
—, — apparente 

del r .9264 

- de lampe A 667j 

- r£elle de 1* . 926.7 
-, rheostat d‘ . 94Ai 

- de rupture 

(lampes) . 996JI 

-(interrup- 

teurs) . . . .563.1 
rupture de 1’ 666J, 
924 X 9264 
I’ - saute dec! 
delA . . . .024.4 
-> siftlement del* 9244 
9252 

- sllencieux . . 925.1 

- simplo .... 926.5 
soubresaut 

de I’.9244 
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Area 


Arc, subdivision Arco elettrlco, I Arcos de co- ' Areo de iarga 

del*.9264 estinzione rriente al- I duracldu para 

tableau de dig- dell'.6632 tern a .... 990.6! corrieute con¬ 


tribution des608j5 -- 928.4 

-.temperature - dell’espnnsi¬ 

de I’ .... 926.4 one polare . 2773 
tension de 1'. 9259-, csserc egu- 

- - augments ale all* . . . 308a 

de r ... .926.1 - dl ferro piatto 012^2 
- diminu6e de - a fiamme . . 927a 
1*.9252 1'- si forma . 925$ 

- - norm ale de form azi one 

!•.935.10 d’un . . . .923.7 

trembloteraent - graduato . . 633.1 
de T .... 924.3 | inneacAtore d’ 9393 

- trop court. . 926.7 immobility 

- - petit .... 926.7 I dell’ .... 666.4 

vacillcment de interruzione 


I'. 9243 dell’.9263 

voltage de 1*. 0263 - invortito, lam- | 
- augment6 pada ad . . 925.3 j 

de 1 ... . 926a lampada ad . 308a| 

-dimlnuedel’9263 -, luce ad . . .90S.fi 


- - normal del’025.10 -juughezzadeli’Oija | 

- voltaiquc . . 923.4 - multlplo . . 9256 

Arcasso, puleg- - di oscilla- 

gla di . . . . 860.4 zione . . . 632ai 
Arce, madera pezzo ad - per 

de.8843 eurvarc . . . 876.1 

Arceau proteo- - polare. lun- 

teur (isola- ghezza dell’ 460L9 

teur*) .... 7983 - musicalc . . 1176.4 
demi-- pro- - di polo ideale2< <.7; 
tecteur . . . 798.1 ohc produce 
Arch, auroral 1301.12 un .... 13463 

Archetto di pro- produrre un 924.1 

tezione . . . 7983 -, punta dell’ . 925.4 
Arcilla.7823 resistenzadeir925.r» 

- barnizada, rottura dell' 655.1 

tubo de . . . 832.4 9423 

cilindro de . 83.-d! rottura . .563.1 

-, cuba de . . 11933 , rumore dell’. 9243 
cubicrta pro- -, 1’- salta dl qua 
tectora ae . 8323 e di la ... 924.4 

- dura.8322 >alto dell’ . 654.10 

reciplente de 11934 scoppiettio del 

- refractario. ci- P. 924.7 

lindro dc . . 83 - sempllce . . 9263 

reciplente dc 8.4 slbilo dell’. . 9243 
-.tubo de . . .832.3 - silenzioso . . 925a 
- pcrtilado do 838a -, soffiamento 
Arcillosa. tlerra dell’ .... 9263 

- blanca . . 473 -,- in alto dell’667.7 
Arcing. . . . 13463 -,soflocamento 
Arco .... 12493 dell’ . . . .6563 

- d’apertura . . 533.1 - strepitoso . . 9243 

926.li -. tensione dell’ 9253 

- d'aurora . . 130U2 - troppo piccolo 926.7 

-. avvampamcn- - di unlone . . 3353 

to dell . . . 9243 - voltaico . . . 923.4 

-. avvolglmcnto --, fare can tare 

ad.3333 un .... 1175.1 

- Bremer . . . 938.4 Arco . . 908,6, 12493 

cambiamento - para aparato 

di posizlone de eurvar . . 876a 

dell .... 9243 -. arrollamicnto 

- can tan tc . . 11753 de. 3333 

- di Carbone . . 914.6 - de la aurora 1301.12 

- di chlusura . 55:19j- cantante. . 11763 

920ao - de carbdn . . 9143 

- dl circolo . 237.13 - con carbones 

- completo de incllnados . 9373 

proteccion . 7983 -s, carbon para 0283 
dlnamo per 11- - de elerre . . 926ao 

luminazione 2083 - - - decircuito 5523 

- elettrlco a cor- — cinta .... 934.4 

rente alter- - - circuit). . 237.13 - 
uata .... 9233 - coloreado . . 9383 
-cont!nua9233 ! - de conexidn . 3363 


• para corriente tinua .... 9363 

alternaconcar- -polifotico 

rete de reao- para corriente 

cion .... 934a coutinua . . 9963 

-real- — llamas . . . 927a 

stenza . . . 9343 - para locales hti¬ 
de corriente. medos . . . 9373 

coutinua . . 932.4 longitud del. 9253 
para corriente -,luz de . . . . OOfijt 
trifasica . . 932.0 -s, mantener en 
de cuerda . . 934.0 buen estado 944a 
demasiado pc- - multiple . . . 926£ 

queno . . .996.7 - musical . . 1176.4 

en derivacion -deoscilacl6n632.il 
para corriente oscilaclon 

continua . . 9323 del.9243 

- de punto - parlantc . . 1346.7 
lumlnoso fijo 933a paso del. . 654a« 

con derlvador 037.4 -. peterreo del 984.T 
, degviacion del 924a - polar, longitud 
diferenclal. . 9383 del.460s 

- de cinta para —, ser igual al 90Sa 

corriente al- - de polo . . . 277a 
terna .... 9844-ideal . . . 277.7 

- - cuerda. .93oa que produce 

- y de foco fijo un .... 1846a 

para corriente producir un .924a 

al terna . . . 9334 punta del . . fctta 

-con- - que quema toda 

tinua .... 933L6 la noche . 13462 

- para corriente - con regulacion 

a 1 tern a . . . 933.4 autonuitica . 934a 

-continua 9333 - - regulador dc 

■s. din amo para 2084 motor. . . .965" 
doble . . . .935a reslstencia del 935a 

con efectos de -, ruldo del . . 924a 
color .... 937.9 - ruidoso . . . 924a 

-para co- - de ruptu- 

rrlente alter- ra . . . 553a, 926a 1 

na.9383 -> ruptlira del .660.1 

-con- -, el - sal (a do un 

tinua .... 938a j lado u otro . 924.4 
electrico . . . 023.4 - scncillo . . . 926a 
extIncion del5533 - cu *eric . . .962.: 
enipujc del - silbido 

hacia or rib a 667.7 del . . 9246, 995a 
eon espejo para- - silenclosa . . 92 oj 
bolico .... 937J - Soldi .... 9fWa 
extincidn del 6553 tension del . 9£jj 
cl - se forma . 923a - dc transports 
formaelbn de de un proycc- 

un. 023.7 tor.950a 

s, los- funcionan - de vaso oerra- 

sin ruido . . 9263 do. 

con gancho de - vertical . . . 9God 

suspension y - voltaico 908a, *3.4 

envoi vent© . 937a —, huecr can tar 
grad u a do . .638a un .... 11751 
horizontal para 1 —, consumo en 

proyectores . 949a vatios dc qd 969a 
inuiovilidad — de corriente 

del. 666.4 altcrna . . . 983a 

, interruption -conti- 

del.9204 nua.923a 

«, interruptor — economic© 1346.1 

para . . . .941a -. zumbido del 9S4ae 
inverftido . . 935a ! Arcolalo . . . .819a 

- para luz di- Ardere, legno 


fusa.9354 da.11 Qi 

Jandus . . . 936.1 1 Ardesia .... 36 L5 
lam para de . 908a 1 base d*. . . . 92LS 

dc larga dura- * - liseia.78Hf 

cI6n .... 9658 ArdoUc .... S61J 

-para co- ; - poll©.7K4J 

rriente alter- (Area.l£4ha 


na.9664 I - of the air-gap 3764 
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Armature 


Area of bearing* I 
surface . . . 486a 1 

- - site. 

- - supply 721 a T27jk; 

-servlda. . . . 721 a 
A rena.25* 

rlvestlmento 
con .... 687.10 
-,fundici6n en 84JL4 
-, mAqulna ho- 

pladora dc . 99 j , 
-, recubierto dc 667 jo 
A renero de va- j 
por .... 1198a 
Areomttre . . . 54a 

- Baum6 .... 64J2 

- A polda cons¬ 

tant ....Mu 

- - volume va¬ 

riable .... 64 a 

- rradul.... 64 jo 

- I volume vari¬ 

able rt A polds 
constant. . . 64.10 
Areomctro. . . 64 a ' 

- [dil BaumA . 64.12 

- graduato . . 54.10 ; 

- apesocostantc64.li 

- - volume varia- 

bile .64 a , 

Aredmetro . . . 64.8 1 

- [de] Baumt . 64.12 , 

- graduado . . 64.10 

- de pe&o cons- 1 

tante .... 64 ji 

- volumcn va¬ 
riable .... 64 a 

Artte onterieure 
de balal. . . 278a 

- late rale de 

plaque . . . 39 a 

- ae pole . . Mis 

- posterlcure de 
T>alal ... .27a? 

Argandbrenner U79.fi, 

- lam pc .... 980a 

- burner . . . 979.fi i 

- lamp.98 <lh 1 

Argancllo . . . 94a7 

caasetta d'. . 946.1 
Arganctto eleU 
trieo . . . 1288.11 
Argano per cavl 827a 

- elettrico . . . 98814 
-a vite senza. 

fine.968a 

A rgent.80.10 

Argcntage . . 1206 j : 

- par contact 1208a I 

- trds mince A I 

ebaud . . . 1206a i 
Argentan, fll d* 585.11 
Argentana . . ,684a 
filo di . . . 686.li | 
\ rgent at ura . 1208.1 
. a cal do . . 1206a 
. per contatto 1208a 
irjgenter . . .991a 
irgcntlc chlo¬ 
ride .... 1218a i 
L rgento . . . .868a 
, cartuccia fusi- 
bile dl . . . 686.1 
, cianuro d’ . 1214a| 
. cloruro d* . 1213.11, 
. depos! to d’ . 681a I 
. filo fusibile dl 685a 
foglit d* . . . 7a. 
graft tc . . . 1208.4 


Argento, nltra- 
to d' ... 1218a I 
separazione 
dell'. . . 1203ai 

- vivo. 22.1 

Argenture . . 1203 j 

- par contact 1208a 

Argil.782a 

Argile.782a | 

canlveau c6ra- I 
mique en - 
cuite (cAblc.s) 884a 
condulte mul¬ 
tiple en - cuite 
A sections pro¬ 
files (cAbles) 838 a 

- cuite de la du- 

ret6 d’une 
briquet four 8822 

- chan- 

tignollc . . . 882a 
cvlindre d’- 
refractalre . . 8L8 
gaine protcc- 
trice en-cuite 
pour cAbles 832a, 
recipient en . . 8.4 1 
tuyau d’- cuite 882a 
tuyau d’- cuite 
vcrniss£ . . . 832.4 
vase cn .... 8.4 
Argilla.7H2a 

- blanca .... 47a 
cillndro dl. . .8a 

- cotta a gulsa 

di mattonl . 832a 
recipicnic di. .8.4 

- refrattaria, cl- 

lindro d’ . . . 8 a 

- vernlclata, tu- 

bo d*_832.4 

Argyroraetrlsche I 

Wage . . . 1203a I 
Argyrometrique, | 

balance . . 120&S 

A Ha.861.1 | 

- calda, corren- 

te d’ .... 464 a 

- mo tore ad . 129r, 
-, clrcolazlone d’ 2S9a ! 

- compressa . . 664a | 

—, ralTredda- I 

mento ad . . 404a 
condotto dl . 403A 
curva di ma- 

S nctizzazlone 
ell* . . . .278.7 
dlrezione dell* 404.4 
foro d’. . . . 484a 
-, isolamento d' 373 a 
pom pa ad . . 119a 
-, quantity di . 289A 
raffreddamcn- 
to coll’ . . . 289.7 
- rarefatta, sca- 
ricafulmlne 

ad. 688.7 

- spazio d’ . . 684.7 
rarefazione 

dcll # .917.1 

serbatalo d' . 96.101 
Arista de polo 468.12 
Arid's wire joint 
with copper 
sleeve .... 824a 

Arm.401a i 

Isolator- . . . sooa 
-querschniti . . 401 a 
S eiten- .... 800a 


ArmstQtse. . 1127a f 
-system .... 401.7 
-teilung .... 4164 1 
-, alley.818a 1 

- of accumula¬ 

tor regulator Ola 
-s of the bridge 872.10 ! 
cross.802.7 

- of damping 

vane .... 844A 
--rest, tele¬ 
phone . . . 1127a 

- of spider . . . 401a 
Armadietto, cas¬ 
set t a mu rale 

in forma dl 1128L7 
Armadio addl- 
zlonale . . 1138.7 

- della battcria 102 a 

- per le prove 

sotto pio£gia904a 
quadro di di- 
stribuzione 
ad.606a 

- di soccorri- I 

tore .... 1150.1j 

- per tubi . . 1245a 

Armado dc la- ' 

ton.661a j 

Armadura (te- 

legr.) . . . 1037a! 

- (maquina elec¬ 

trical . 250,3, 402.7 I 

- (cables) . . . 763.1 I 

- abierta .... 766a 

- de acero, tubo 

alslador con 870a | 
-alslada dclcon- 
densador . 1285/. 
alambre de la TTO.i I 

- de aletas . . 10266! 
-, relevador 

polarizado 
con .... 1025.4 

- para alumbra- j 

do de colies 967.7 | 

- ccrrada . . . 766 a . 

- del condensa- 

dor .... 1283.7 

- dc debilita- 

c!6n . . . . 1023a 
-del elect ro- 

imin . . . 1016a 

- exterior dc 

unabotelladc I 
Leyde . . . 1283 a I 

- fija. 1279 a 1 

- flexible . . . 763a I 

- fuertc, cable sub- ] 

fluvial coil . 788.2 

- giratoria . . 1279a 1 

- Gramme . . . 413a 1 

- de hierro . . . 634a 1 
-.tubo als- i 

Iantc con . . 870.7 1 

- dc hoja de I 

estano . . . 1068.1, 

- en 1.413a; 

- dc un limin 103.10' 

- interior de , 

arco. 943a 

- Interior dc una , 

botella de 
Levde . . . 1283.S' 

- de (amnara de I 

iiicanacscen- ! 
cia. 964a 1 

- ligcra, cable I 
subfluvlal con 788.1 


Armadura de la 
mAqulna de 
Influencla de 
Holtz . . . 127&4 

- puesta A tlerra 

del condcn- 
sador . . . 1285 a 

- dc relevador 116014 

- suspendlda, 

electroiman 
cn derivacion 
con - para ar- 

cos.940.7 

Armalac . . . 887jo 
Armalack . . 887.10 
Armalaquc . 387J0 
Armor, mAqulna 
para-con cin- 
ta de hierro 773a 
Arm a re, macchl- 
na per - con 
nostro dl ferro 77312 

- un palo . . . 812 a 
uncino per 11 

cavo.861a 

Armorio adiclo- 
nal . . . . 1138.7 

- de la bateria 102 a 

- - distribution 606 a 

- para rcleva- 

dor . . . . 1160.1 

- - secar. . . 772 ji 

- - tubos . . 1246 a 
A rniAtur . . . 408.12 

kuticre. . . 1233L0 

- fur itogon- 
lainncn . . . 943.1 

-, (lluhlainpen .964a 

- dcr Holtzsrhcn 

lnflucuzmo- 
schine . . 1278.4 
innere . . . 12H3a 
Kcssel .... 114a 
-kdrpcr .... 415.1 

- dcs Kondensa- 

tors .... 1283.7 
-.Magnet- . . 1296/. 
Rohr- .... 869.1 
roliercnde . 1279 a 
S tiaflcnbe- 
leuclitungs-. 057.7 
Arninturatmaccb. 
elettr.) 256A, 402.7 

- (cavi) .... 763.1 

- d'ncciaio, cor- 

done ad . . . 859a 

- tubo Isolantc 

con. 870 a 

- ad alette . . I026fi 
-, soccorri- 

tore polariz* 
zato con . 1025.4 

- aperto .... 766 a 

- cniusa .... 78 ua 

- di conden- 

satorc . . . 1087 a 

- del coudcn- 

satorc . . . 1283.7 

- con<luttrice 

dellatinoz/a 1194 a 

- dell’ clcttro- 

magnct(> . 1015 a 

- esterna d'una 

boitiglia dl 
Leida . . . 1283 a 

- dl terio 534 a, 610a 

- - tubo iso¬ 
lantc con . . 870.7 

-, filo dell* . . . 770.t 
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Annierung 


Armatura flssa 1279a 

- fleaslblle . . . 768* 

- in foglla d! 

stagnola . 1068J 

- forte, cavo 
fluTiale ad . 768a 

- glrante . . 18T8LS 

- Gramme . . . 418L& 

- d’lndcboll- 

mento . . 1023a 

- interna d’una 

bottiglla di 
Leida . . . 1288a 

- isolate del con- 

densatore . 1287a 

- di lampada 

ad Incandcs- 
cenza .... 964a 
* leifplera, cavo 
nuviale ad . 7661 

- della macchlna 

ad influenza 
dl Holtz • 1278a 

- di magnete 1296a 

- rotatoria . 128QJ 

- metallic*, tubo 

Isolante senza87L3 

- 81emens . . . 418a 

- di soccorri- 

tori .... U50a 

- sospesjL ma¬ 

gnete in dcii- 
Taaione con - 
per lampade 
ad arco . . . 94017 

- di sostegno • 011 a 

- a terra del 

conden- 

* a to re . . . 1884a 

- per tubo . . . 869.1 

- tuff ante . . . 1087.4 
Armature 2563, 408J2 

alternating- 
current . . • 410a 

- ampere-turns 266a 
-»assembling of 

the.416.4 

balanced . . 414a 
-. bar wound . 410.10 
bell.416? 

- binding . . . 419.2 
•.bipolar . . 409ao 

- body.416j 

- bolt.416a 

- bore.415a 

- calculation . 2662 

- carrying cur¬ 

rent .266a 

- circuit .... 259 j 

- circuits, num¬ 

ber of... . 258a 

- number of - 

in parallel . 307a 

- with dosed 
slots .... 414.4 

- -coil.306a 

—, the -U burnt 

out. 472a 

- -a, connection 

of.307a 

- of a con¬ 

denser . . 1283.7 

- conductor . . 25M.i 

- connection . 307.3 

- constant . . 2602 
-. contlnous-cur- 

rent. 409a 

- cooling . . 2 S 8.12 

- copper .... 2663 | 


Armature oore 261a 

- - disc .... 411a 
-, coreless . . . 696L1 
-* counter-eleo- 

tromotlYe 
force of. . . 26Li 

- cross.416a 

- current . . . 259a 

- diameter . . 257a 
direct current 409a 

-, disc- . . 418a, 413a 
disco idol . . 418a 
-, double .... 4142 
- spoke . . . 415a 
drum .... 410a 

- of the electro¬ 

magnet . . 1015a 
-, electromotive 
force of. . 260.11 

- field.2682 


, fixing of the 416a 
- flange .... 416a 
* flat-ring . . . 413a 

flux. 256a 

• distribution 


curve .... 268a 
generator . . 409a 
-.H-.418a 


heating of. . 287.7 
—»hole- • . . »414a 
- of Holts ma¬ 
chine . . . 1278a 


- -hood . . . 

18269 

- -hub .... 

.416* 

the - hums 

. 472.7 

• Induction . 

. 256* 

-.inner-pole . 

.409* 

- -insulating 


paper . . . 

869.11 

- insulation . 

.374* 

- iron .... 

. 41L4 

— loss . . . 

290ao 

- (keeper) of 

a 

magnet . . 

16610 

- leakage . . 

. 256* 

- - field . . . 

.281* 

- line of force 

256* 

- load .... 

.260a 

magnet . • 

1296* 

magnetising 


effect of the 9664 

-.meter . . . 

. 095* 

-.milled . . . 

. 412* 

-.motor . . . 

. 4092 

—»multipolar. 

40911 

-, non-polarised 409* 

-.outer-pole . 

. 409.7 

overtrpe . . 

. 414* 

polarised 

. 409* 

plunging 

urn* 

-. polo-.... 

412.10 

position of the 416* 

-, radial- . . . 

. 414a 

-, - coll . . . 

. 409* 

- reactance . 

. 267.1 

- reaction . . 

. 266* 

- -.constant . 

. 266* 

-, relay .... 

1150a! 

- resistance . 

. 292* 

- revolutions 

. 257J 

-.ring .... 

. 41 la 

-.rotating . . 

1279* 

- (rotor) charac- 

teristic . . 

.365* 

— magnctlso- 


tion curve 

.265* 


- -seating . . . 434.7 | 
securlngofthciltt*' 

- short-circuit . 2862 I 


Armature short* 
circuit cur¬ 
rent .266a 

»shuttle ... 413a 
, Siemens . . . 413a 
» single-phase . 4102 
. 265a 


- slip 

- slot.2632 

slotted .... 414a 
smooth . . . 414a 

soft-iron • . . 411a 

spare .... 414a 

- speed .... 267a 
spider .... 413a 

- -spider .... 416a 

- stray field . . 266a 
• - flux .... 256a 

- structure . . 415a 

- surface . . . 257a 

- temperature . 2867 

- -tooth .... 262.7 
three-phase . 410.4 

-, tunnel- . . . 414a 
-»two-phase . . 410a 
-, - -pole . . . 409JO 
undertype . 414ao 
vane.... 1025a 

- Tarnish . . . 3682 

- voltage . . . 2612 

- [voltage] drop, 

Inductive . 26L4 

-, ohmic . . 261a 

* weakening 1023.4 
weight.... 414.7 
-wheel .... 4152 
.wheel . . . .4164 
winding . . . 314.7 

wire.258a 

. - wound . . . 4169 
without cur¬ 
rent .... 


Armature (de 

cible). . . .7661 

- (v. Indult) . 408.12 

- (de machine) 402.7 

- d’afTalbllssc- 
mcut(tdegr.) 10264 

- A allettes 

(telegrj • . 1025a 

- d’aimant. . 1296a 
cAble A dou¬ 
ble - en fil 
metallique . 7667 

-, - A - de fer . 7664 

- A - en fil 
d;acler . . .763a 

-,-de 

fer.763a 

-,-de 

plomb . . ,768a 

- soiis-fluvlal 

a - forte . . 7682 1 

-.-16- 

g6re .... 768J 
conducteur 
souple A - 
d’acier . . . 859a 

- conductrlce 

de la cuve 
(electroehl- 
mic) . . . 1194* 

- du eondensa- 

teur .... 12867 
cordon con¬ 
ducteur A - I 
d'acicr . . . 669*i 

- de I clcctro- 

almant . . 1015a, 


Armature, Alec- 
troalmant en 
derivation A - 
suspendne 

r »ur lampes 
arc . . . . 9467 


extArieore 
d’une bontellle 


de Leyde 

- de fer . . . 

- fermAe . . . 

- eu feullle 

d etain . . 
-,fil d’_ 

- flxe .... 

- flexible . . 

- IntArleure 

d'une bou- 
telllc de 


1986s 
.534a 
. 765a 

1068a 
. 770a 
lJ79a 
.7965 


Leyde . . i«6* 

• jointive . . . 786* 
-*a - de Lai ton 65la 

- de la machine 

A influence 
de Holtz . 1278a 

- plongeusc . 1687a 

- ae re Isis . . 1150.4 
-» relais sans . 1086? 
-. relais polarlsA 

avec - A al¬ 
lettes . . . lOBSu 

- rotative . . 1279s 

- to urn ante . 1276a 
-» tube Iso 1 ant A 

- en acicr . 876a 
-*- Iso Ian t A - de 

fer.6767 

1 sol an t sans- 
metallique . 971* 
- Isolant a - pro- 
tectricc . . 8712 
moteur A - 
oscillante. . 290a 

- ouverte(cAbie>76A* 
Arniazdn . . . 4567 

• ablerto . . . 463L1 

- de la diuamo456is 

- con envoltnra 

dc hlerro • . 4562 

- de hlerro . . 610* 

- magnetico . . 

• - laminado . 456* 

- partido . . . 456a 

- de una sola 

plcza . . . .458a 

- de polos con- 

sccutivos . . 468.7 

- con polos ex- 

tcriorcs . . . 468a 
-lntcrlorcs 453.4 

- de soporte . . 61 Li 
Armc, die - aus- 

streckcn and 
aupressen . 506a 
Armed magnet 1296a 
Arme de lalton 65La 
Armer, machine 
u - de ruban 
de fer ... 7762 
Armiert, mes¬ 
sing- .... 651a 
Arinierter Mag- 
net .... 12965 
-a Kabo! .... 7632 
Armlerung . . 763a 
bicg.*ame . . 766a 
gcschlossene 766* 

- dnerMaschlnc40l7 
offene .... 765* 
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Arrollftiniento 


Armicrungs- 

draht .... 770.1 
Arinoire A bat- 
terlc .... 102^ 

- de distribution6055 

- des relais . 1160a 

- A tubes . . 12455 
Armonicafonda- 

incntalc della 
corrente . . 197a 

- — tensionc 196.13 
freauenza . . 19 Ua 

- delr n“<> or- 


. Arrauque, aropla- 
( mleuto dc . 691.i : 
1 aparato dc . . 690.41 
I arrollamlento 

de.324 a 

1 - automat I co 1380.101 
I - en carga . . 478.7 ! 
I - - case ad as . . 583.4 , 
; - sin choques . 680 a 
| -, corricnte de . 479a 
i-, duraclbn del 
1 - f esfuerzo de 
I gasto en 


,671a 
. 571.7 


,668a 


690.2 
260a! 
470j> ; 

dine . . . . 197.7 !-, Interruptorde694.7 | 
prim a - fond a- momento de 200.10 ! 

mentale . . 197.4 ! - del motor . . 4782 | 

- superiore della | -, periodo de 478.10 ! 

corrente . . 197 a position dc . 689 a ! 
-tenslone .197 a -, procedlmlento 1 

- di terzoordlnel97A de.690.1 

Armoniche,ondc 1 reostato de . 690 a j 

- superior! . 197 a 
A rmored (A) 

cable .... 763 a 


-con re- i 

guladorende- 1 
rivacion . . 693 a | 


Armoring (A) . 768.1 reRlstencia de 690 a 


• machine, Iron- 
tape .... 778 a 

- (A), open . . 766 a 

- wire.770.1 

Armour .... 634 a 
A rmoured cable7632 


- cord . . . . , 

. 859.7 1 

- wire . . . . 

.869a! 

Armouring . 

.768a 1 

closed . . . 

. 7659 i 

flexible . . 

. 768.3 

locked . . . 

. 766a ' 

-, machine . . 

.4027, 

hoop-iron - 

1 

machine . 

.7782| 

open .... 

. 766a 

- wire .... 

. 770a 

Armure rota- 


tire .... 

1280a 

- tournante . 

1280a 

Aron meter . 

.6951 

Aronde, assem- 1 

blagcaqueue , 

d’. 

. 406a 1 

en queue d’ 

.406a; 

Aronz&hlcr . 

.695.1 

Arpenteur . . 

. 807A 1 

-, ebaine d’ . 

.668A 

Arpione con 


bullone a 

1 

mazzetta . 

.8702 

Aruullla de 

forntgen . 

12482 

Arrachemcut de 

TUolant . . 

.377.4 

- - partlcules dc 

cnarbon 

. 476a 

Arran car 477.10 ; 478.1 

Arranged in 


»teps . . . 

. 010,s 

A rrangement 

. 706.7 

- of aerial . . 

1U772 

- - the appara 


tua .... 

. 604a 

_ - brushes . 

.274.1 


tension de . 478.il 
Arrastre dc la j 
cinta . . . 1018 a j 
Arrears of ' 

charges . 1160 a i 
Arreglo del afer- ! 
niAdo de una 1 
eallc .... 886.4 1 
Am*rage des ] 

taxes . . . 1160 a 1 
Arrests re uno 

struiuento . 645.7 
Arrester, alter- I 
nating current | 
lightning . . 668 a ! 
-.automatic 1 

lightning . . 669 a 
- bar, lightning 002.7 . 
cartridge 
lightning . . 571.0 
-> comb-shaped 

lightning . . 670 a ' 
condenser i 

lightning . . 6722 
-, continuous 
current light¬ 
ning . . . . 668.4 
-.cylinder light¬ 
ning .... 671.1 
disc Lightning 6712 
electrodyna¬ 
mic lightning 669.4 
high-tension 
lightning . . 570.H 
horn-shaped 
lightning . . 671.0 
-.knife light¬ 
ning .... 670 jj 
-. lightning- . 10622 
-. lightning . . 668.1 


Arrester, plate 
lightning . 

-.point light¬ 
ning . . . 

-. roller llght- 
niug . . . 

-. silk-tape light¬ 
ning .... 668 a j 
-, station light¬ 
ning .... 990 a I 
-. tank light- i 

nlng .... 560.1 ; 
-.vacuum light- i 
nlng . . . .668.7, 
-.water-jet light- j 
nlng .... 672.4; 
-, wedge-shaped 
lightning . . 570 a 
-, wire-coil light- ■ 
nlng . . • . 6692 
Arresto 681 a I, 648 a 1 
646a I 

- <tclegr.)10122, 1042 a > 
apparecehlo 

di. 6022 1 

- ad attrito . 648.1a 

- automatloo 648.it 
-. bullonc d’ . . 404 a 

colonna d* 

-. cuneo d*. 

- a dentl 
-. dente di . 

-. disposltivo dl 645s 

1010a I 

-.mo di . . . 

-, lsolatorc di 
-, leva di . . . 

-, meccanlsino 

dl. 

-. molla dl . . 
nottolino dl 


. 820A. 
336.10! 
. 648.7 | 
. 646.1 


812A, 
, 812.7 | 
646.10 i 


647.10 
,046J) 
648a 
1010.7 1 
-. perno dl 646a, 646a , 
-, ruota d’ . . . 648 a i 
- dl slcurezza de , 
bullonc . . . 641.4 ! 
valvola cl’- , 

princlpale . 116.1 1 
-, vitc di . . . . 646a | 
-, volantlno dl . 6462 , 
Arret . 68U1. 646a, I 
1830.4, 

-. baguc d* 434.4, 812 a 
-, chevalet d’ . 816 a | 
-, cliquet d’ . 

-. dent d’ . . . 
dispositlf d’ 

6023, 646a. 


1010.7 
. 646.1 i 
647.10,. 
1010a, 
1031a > 


connections 
for measure¬ 
ments . . . .6242 

— the network 726.4 
. - hi* itch board 604 a 

- - terminals . 469.4 
. - winding . . 8142 
\rranger des 

lam pea & arc 944.1 

n 


, llghtniug- with 
magnetic blow 

out. 672.1 

,— for strong 

6682 


currents 

-,-weak 

currents . 
-.liquid light¬ 
ning . . . 
-, oil lightning 
-, paper-sheet 
lightning . 
pendulum 
lightning . 


668a 

672a 

671a 

671.4 

668a 


dlsposltif d 
de lalguille 04 oa 
-, clurec do 1* 718.10 

Hid’. . 812A, 820a 
-. goupllle d’ . 640a 
isolate ur (1* .812.7 
levierd’646.io, 1031.7 

- de la machi¬ 

ne .... 1331 a 
-. point d - de la 
llgne .... 821.1 
-. position d* . . 689.1 
-. poteau d’ . . 820 a 
-, rossort d’- (ln- 
strum. de me- 
sure) .... 646 a 
-. rcssort d’ - 

(telegr.) . . 1012A 

- dc surety pour 

Serous . . .641.4 


Arret. tourticr 
par Inert ie 
jusqu’ A 1* . 482.7 
-. vis a’ .... 6422 
-, volant d’. . .6462 
Arretago . . 1010 a 

- de raiguille . 645a 

- du til .... 819 a 
A rreter .... 480 a 

- raiguille d’un 

instrument . 046.7 
-, on n’arrivepas 
a - Ic monve- 
ment d’horlo- 
gerie . . . 1086.4 

- le eourant. . 141 -h 

- Ie 111.819.7 

-en des 

points Inter¬ 
media! res . . 820.7 

- tin instrument6457 

- la machine . 479 a 
A rretlerfeder .6469 
-hebcl .... 646.10 

-rad. 6462 

—stlft.«4«A 

-vorrichtung .645 a 

-zahn. 640.1 

Arretieren, eln 

Instrument . 6457 
ArretierungtAp- 
p a rate) . . 647.10 

- (des Zeigers) 646 a 
Z eiger-.... 646 a 

Arrlcehimento 

del minerali 1220 a 
A rrlfcre, poulled* 

850.4 

-, rotation en . . 778 a 
sauter en . .683 a 
A rrimar a tierra 
un cable . . 851.7 
Arriostrado . 1100.7 
Arrivee, canali¬ 
sation d’ . . 768A 
-, - double a con- 
ductcursd*- et 
de retour . . 767 a 
-. conductcur d- 
et de reiour 767.4 
-,- sou pled’ -du 
eourant. . . 861.1 
-, cordon d’ - du 
eourant . . . 861.1 
-, eourant d* . .998.7 
llgne d’ . . . 76KA 
- double a con- 
duetcurs d*- 
et de retour 757 a 
-, tralie telepho- 
nique d’ . . 11092 
-,tuyau d’- du 

ga/..31.7 

A rri vo, 11 vello d’ 126;j 
Arrollado de 

canto .... 329.1 

- a 1 a dcrecha 8124 

- dextrorsum . 3124 

- a la izquierda 812 a 

- de piano . . 828.r> 

- slnistrorsum . 812:i 
Arrollamlento . 3(4.7 

- de ulambrcs . 883.7 
-, altura del . . 3302 

- del armortigu- 

ador .... IW4 a 

- de anlllo . . 81(V> 

-en paraleloSldA 

-en serie . 318.9 

ss 






















Arrollamiento 
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Artificial 


Arrollamiento, Arrollamiento dis- 

aparato de . 746.4' • puesto en tres 

- de arco . . . 333.2 pianos . . . 321-s, 

- arranque . 324.6 - distribuido . 821.6 ( 

- aslm6trlco . . 8182 , - doble .... 340 js 

- auxiliar . . . 314 j 6 j -, eleuicnto de . 8062 

- de barras . . 8334 | - entrantc de 

- blfaslco . . . 820.3 nuevo doble- 

- blfilar . 825.1, 6362 inente . . . 318.1 

- bipolar . . . 3152-scncilla- 

- de cables . . 3332 , monte . . . 317.8 

- cadcna . . 822.1 ; -triplc- 

ealor produci- | mente . . . 3182 

do en el - por - deeuvolvente332ao 

la corriente 3312 - equipotencial 8182 

- de campo ro- ; -, espaclo ocupa- j 

tatorio . . . 3372 do por el . . 8292 | 

- - canto . . . 8292 - esplral .... 81uf, 

- en dos capas 3242 j csuucnia dc . 308^ 

- - una sola ca- I - del cstator . 8282 ; 

pa. 824.7 ! - de excltacion 3372 

- dc carretes . 820> j — fase .... 3182 , 

- con carretes de -auxiliar . 820 . 1 1 

barras . . . 8212-s hemitro- 1 

- dc carretes cor- picas . . . .3212. 

ios.321.4 j -s - -s indepcu- 

- cilindrico . . 842.41 dientes . . . 820.G 

- de dos circui- '-principal 819.9 

tos.317.4 i-s separadas 320.7 I 

- en circui to cor- i - fijo del campo 337.1; 

to.3242 tin del .... 8182 | 

- circumfcren- - en forma de , 

cial.828.1 I barril .... 3332 

circunvalaclon -disco . 81HU . 

del.806.4 -jaula . . 324.4 ' 

- eoniblnado dc formula dc . 308.7 


Arrollamiento ! Arroventire, l- 

multlpllcador 636.7 del carbon!. 474: 
• del multiplica- Arrovcntitura 
dor .... 10182 elettrlca . 1356: 

multipolar . . 8152 Arrow.244. 

oblicuo . . . 3182 danger.... G&: 
ondulado . .8172 Arroyo . . . .$7- 
. origen del. . 8182 Arruffarsl . • . 747.: 
dc ovillo . . 333 j Arrugglnlrsi 

- panal . . . 8382 (piastre post- 

- parado . . 1150.7 j tivc) . . . . 4*U 

en paralclo . 3162 Arsenbad . . 1305 j 

- - de tambor 8162 ; Arsen, Chlor- 12132 

, paso del . . . 9092 , Schwcfel- . 1212/ 

. paso dc - dls- ) Arsenic bath . 120h/ 

mlnuido. . . 810.4 1 - trisulphide 1211/ 

- medio del . 3102 - blanc . . . 121<U“ 

- resultan to I Arsenico, bagno 

del.8102 ! dl. 

polar .... 8372 j -, trieloruro d’ 12132 
polifasico . . 3202 i trisolfuro dl 1211c 

- en clrcuito ! Arsenico, bano 

corto .... 8242 de.1995* 

rotor con . 824 j - bianco . . . ISHui' 
prlmario . . . 841.4 -, cloruro de . 1211: 
principal trlsulfuro de 1212* 

8142, 11502 Arsenlge Stture 
problem a de 8082 12UU rf 

profundldad Arsenlk, weiller 

radial del . 3802 , 1210 j* 

rama de - del I Arsenlous acidl21(U r 
inducido . . 259a ! - chloride . . 1213a 
de ranuras . 3322 > - sulphide . . 1211/ 
rastrero . . . 3222 ; Arsen trlchlorldlSl&i 
dc reactan- i ArtemJelT . . . 513a 
cla .... 13252 - scher Schutx- 


evolvente y ,- frontal. . . .883.4) 
de barril . . 833.6 - sobre gabarit 334.4 

- de compensa- ' - en dos hendi- 

eion . . . .8192 duras . . . .3222 1 

- compound . . 3402 - - una sola hen- ! 

- conico.carrete didura . . .3222 

de campo con3372 - del imin . .337.4 

- continuo . . 3082 | -s independlen- I 

- para corriente tes.315.4 

eontinua . . 8142 | - de inducido . 314.7 i 

- de corriente '-abierto . 815a I 

contioua al- -cerrado .9142 

terado reagru- - del Inducido 
pado .... 323.4 j con circuito 
-inaltcra- sencillo . . 3172 


resistencla del 8302 j anzug . . .511) 

• reslstencia del Art^re (condac- 

- de los in- teur) . . . . 72ir* 

duetores . . 3362 1 - (cAble) .... 722/ 

■ del rotor . . 823.7 ! Artere* .... V** 
■, seccldn trans- Artere. d 6c o re¬ 
versal del . . 8302, nexlon d une 716* 

- secundario . 3412 Arte re a* tableau 

- seml-simetrico822.4 | de distribution _ 

■ en serie . 316.4,8402 ; pour . . . .667/ 

• - - j paralclo 3162! Arterla .... 722* 

• simetrlco . . 8222 , Articolata, cas* 

•, slstema de . . 3142 setta. .... 844J 
soportc del . 417a 1 Artlcolazione . 546* 

• suDdivldido . 908.4 I asse d 1 . . . 646 jo 


do.8232 

-interrum- 

pido . . . .823a, 
-. eorriente deri- 
vada del - del 


inductor mal ; 
acoplado . . 3382 I 
a la izquicrdo 312.7 
del jigger . 10702 
Iado de . . . 306.7 ! 


de tambor . . 815.7 j 
— en serie . 816.7 
temperatura 

del. 2862 | 

de alta tension 342a 


Articulada, cfja844. fc . 

Artlcolazione 
sferlca, sos- 
pensione per 
soffitto so .656a 


inducido . .2592 - lateral . . . .8152 — baja tension 8419 } Articnlacion . . 64&y 
ctiadro de . . 308-s - de lazo . . .317.1 — Thomson- 1 -,oje de ... 646 j" 

- eu cuatro hen- limpiarcl - con l Houston . . 818.7 - esferica de te- 

diduras . . .822.7 ohorro de - 1 tipo del . . .314.4 1 cho.659.1 

- de euerdas . 816.2 airc .... 4712 - de - dc un 1 Articulation . . Wfc* 


datos para el 3082 - liso.8322 i carrcte . . .8872 1-, axe d* . . . 546.1" 

- a la dercclia 812.6 - a mano . . . 884a I — liras de co- I boltc 9 . . . . $44-’ 


- en dcrlvacion i - niecanleo . .3342 bre.834a fixation depla- 

839.10 1 mitad del . . 307a i - del transform*- fond a-spneri- 

desarrollo del 309.1 - mix to en forma I dor.841.2: que.wh 

- del dcscohe- , de jaula . . 8242 - trlfaslco . . . 820.4 - sph£rique de 

sor .... 1076.71—ondulado y -triple . . . .81721 plafond. . . 6 & 6 i 

- diametral . .816.1 de bucleos \ 323a ■ - en zig-zag . .8182 Artlculee, boite844.* 

- dlferencial840.7, -. tnodelo de . .3342 -. zona dc . . . 8072 Artlculc. tube . 

6362 -, modclo nara- - s.3042 1 Artificial c*ble 10?^ 

-. dircccldn del 8122 de barril . . 335a. Arrollar . . . . 8282 - air-gap . . . • 

- cle disco . . . 3422 - sobre modclo 334.4 - el cable . . . 828.7: - cooling . . • 

disposielon - monofasico .320a - un rcsorte . . 66814 - draught . . .Ill* 

del.3142 - on muchas ca- Arrossamento - granite . . . 7 »i 

- dispuesto en pas. 3242 ! del corpo j - Illumination ISfctf 

dos pianos .321.7-hendidu- umano . . . 6102 1 - load.4te* 

-uu solo ras.3222 Arroventare . . 9152 - magnet . . • 

piano . . .3212 - multiple . . . 3172 1 Arroventarsi . 6882 '-phase . . . . 666 -* 
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Astatic 


I 

artificial reals- . Ascensore, cavo 
tance .... 660.11 flea9lbile per 661.4 
- of graphite 1022.7 - elettrico . . 087J 
. - manganln | -s, motor para . 2193 
wire ... 10223 Ascensori, motore 


miration . 60842 ! 


reap; 

soft porcelain 7813 
star-point . . 2033 
pun to neutro 2083 
rtittclalc, punto 
neutro . . . 2063 

rzt. 60941 

sbeat .... 86141 
mintage . . . .7693 

faser.263 

jeflecht .... 8623 
.rewebe .... 8623 
:>apler . . . .7693 
jappe.8623 


patrone . 
>latte . . 
>orzellan 
prttparat 
tchnur . 
tuch . . 

, Vulkan 


.9023 

86L1S 

18893 

861.12 

.862.1 

.862.4 

.8623 


vulkanisierter 8623 
sbeste . . . 861.il 
carton d’. . . 8623 
compost a base 


361.12 
.362.1 
. 263 
.7693 
86US 
.8623 
. 862 /i 
.8623 
361ii 
86 Lll 
.8623 
.9023 
.86&4 

861.12 


d’ 

cordon d’ 
fibre d’ 
papier d’ 
plaque d’ 
tUau d* . 
tolle d’ 
vulcanise 
sbesto . . 
sbeatos. . 
board . . 
cartridge 
cloth. . . 
compound 
cord . . . 
fabric . . 
fibre . . . 
layer. . . 
paper . . 
porcelain 
rope . . . 
sheet. . . 
scendentc, 
rani a . . 
rarao . . 
scending 
branch . 
current . 
scenseur, cable 
flexible d' . 86L4 

- souple d* . 86L41 
commando tlcc- j 

trlque de la 
cage d’ . . . 987.41 
electrique . . 9873 

- pour ba- i 

tcanx . . . .9873 


per.2193 i 

Asdic.1103' 

—> Lot—.97.11 

Aschenabfuhr . 708.4 j 
Aschenteller der 
Bogeulampe 949.6 
Asclugaral della 
pasta attiva 2641 

-eccltantc . 26.11 

Ascissa . . . 289.il 
Ascoltare . . 11883 
Ascolto, posi- 

zione dl . 11444 
Asegurar con 

tornillos . . 6443 
Aserrar . . . .8883 

- en frio . . . 8883 
Asfaltar . . . .866.7 

- un cable . . . 7893 
Asfaltare . . . 866.7 

- un cavo . . . 7693 
Aafalto .... 8663 

- para cables . 769.1 

- per cavi . . . 769.1 

- compresso . 784.11 

- comprtmido 784.11 

Ash.363.4 | 

- dish.9483 

-es.1103 

Asiento .... 4863 | 

corona de . . 436.4 

- del lnducido . 484.7 
Asimetria . . . 2383 

- de la cou¬ 

nt utaclon . 1828.1 
Asimttrlco, arro- 
11amlento . . 8183 
Aslmmetria . . 2883 

- della comma- 

tazione . . 1828.1 
Aslmmetrlco, av- 
volgimento 8183 
Aslncrona, mac- 

2063 , - 


. 9623 
. 263 
. 7693 

. 7893 I china 
13893 I Asincrtinlca, 

. 8624 ! m&quina . .2003, 
361.13 Aslncronico . . 2983 
I motor .... 2223 
con anillos j 

colectores . 2223 

- -generador . 284.4 . 

-,- con lnducido ' 

en corto cir- 
cuito . . . .222.4 

- monofasico . 222.6 1 

- polifasico . 22331 
-,-trifasico . .222.7 
Asincrono . . . 29*16 

motore . . . 2223 

- con anelil .2223 
-, - -generatore 284.4 . 
-,-con indotto In 


. 2403 I 
. 2403 j 

. 2403 
.3133 


motcur d’ . . 2193! 

«censlonal force _ _ 

of the bal- -polifase 

loon . . . . 10993 | -, - trifase 
iccnsionelle, Asintota. 

force - d’un ! Asintotico 

ballon . . 10993 Asintotico 
^censor cable ! Aslntoto . 
flexible para 861.4 ! Ask, to - to be j 
cltctrico . . . 9873 . connected with 
- para bti- the telephone 

ques . . . .987.6 exchange . 1109.6 


corto clrcuito 222.4 ( 
- monofase . 2223 1 
.2233! 
.222.7 
.2403 
. 240.7 i 
240.7 
2403! 


Aspettale . . 10043 
Aspettate . . 1004.12 
Asphalt .... 066a 
-decke elnea I 

Kabcla . . .7692* 

-draht.7463 I 

-, Kabel- . ... 7694 
Stampf- . . 78441 

—♦ to. 866.7| 

Asphalted wire 7463; 
Asphalte .... 866a • 

- pour cAbles . 769.11 
Asphalte, fll con- | 

ducteur . . . 7463 
Asphalted lead- I 
covered cable 7643; 
Asphaltcr . . . 366.7 

- un c&ble . . . 7693 1 
Asphalticren . 866.7 i 

eln Kabel . . 7693 
Asphaltlcrte Baud- 
umhullung . 769.4 
—8 Bleikabel . . 7643 
Asphaltum . . 866a 
Aspirant, almant 

18043 

Aspiration, hotte 

d’. 12094 

Aspirazlone, lato 

di. 12793 

Assnggio deir 
acido .... 623 
Assc d’acclaio a 
foratura conlca 
10063 

- di articolazlone , 

54640! 

- del campo . . 4663 1 
direzione dell’ 482a 

- del magnete 16940 

- magnet!co . 16940 

- di osclllazione 638.1 

- polare . . . 16740 
—, presslone spe¬ 
cific* dell* 29440 

- dl rifrazione 1860a 

- dl rotazione 
432 a 582.4 

della rotella 
scrivente . 10093 

- ruota ad alette 

100941 

-del tipi . 10323 

- del tamburo 1011.1 
velocity dell’ 296.1 

Ass£chement . 8363 

- des tubes iso- 

lants . • . . 892.1 
Assegnare x lince 
ad un tavolo 
dicomutazione 

1129.7 

Assemblage . . 6174 

- des barres col- 

Iectrices . . 6143 
-omnibus . 6143 

- etanche a brides 

8804 

- Imbrlqu6 . . 468.4 
-, manchon d f . 879a i 

- des noyaux . 4603 I 

- & queue d’aronde ! 

40631 

- rlvete .... 8963 i 

- a rivets . . . 8963 

- k rivure . . . 8963' 

- en triangle . 9473 { 

- de tubes i.so- 

lants . « . . 8773 


Assemble, to . . 469a 
Assemble avec 7843 
Assembler k l’alde 
de boulons . 6443 

-vis . . . 6443 

Assembling 

489.7, 6174 

- of the arma¬ 

ture .410.4 

Asscnza di cor- 
reutc .... 1813 
Assicurazione, con- 
tratto d’ . . 713 

- contro gl’in- 

cendl .... 7183 

- -gll lnfortunl 

7134 

- della manuten- 

zlone degll ac¬ 
cumulator! 
verso paga- 
mento d’un pre- 
mio annuale 713 
-, prenilo d’ . . 74.4 
Assleme del mag¬ 
net! .... 11223 
Assise, couche d’- 
en b£ton . . 466a 

- isolante . . . 613a 
Association de 

condensateurs 
en cascade 12843 
Assocler des lam- 
pes k arc . . 944.4 
Assoluto . . . 2863 
Assorbimcnto dl 
calore . . . 2883 

- - corrente . . 87a 

- elettrico . . 1811.10 

- dl luce .... 9743 
-dovuto al 

globl delie l&m- 
pade .... 9644 

- delle onde . 1086.7 
Assorbire . . 870.12 
Assumed direc¬ 
tion of flow 

of current 18153 
Assumption . . 247-> 
Assurance contre 
les accidents 7134 

- l'lncendic . 7133 
Assymctrical re¬ 
sistance . . 1317.S 

Assy me try of 

commutation 1328.1 
Asphalte corn- 
prime . . . 78441 
-, recouvrir un 
cAble d’ . . 7693 
revdtement d’- 
d’un cAblc . 7693 
Asta di carbone 9283 

-coperto di 

uno strato di 
blossido di 
piombo . . . 24.4 

- - guida . . 646.il 

- p&rafulmine 

990.10 

- del pendolo 10813 

- di piombo lso- 

lato.lo.i 


— trazlone 

— zinco . 
Astosie . . 
Astasieren . 
Astoslerung 
Astatic . . 

88 • 


10253 
. 193 
.630.4 
. 6803 
. 6303 
.6803 
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Attinoficopifi 


630.7 

680a 

630.2 

630.4 


Astatic couple. 680 j9 

- electrodyna- 

momcter . . 668 jj 

- galvanometer 6692 

- magnetic sys¬ 

tem .... 630 a 
to make . . . 6302 
making . . . 630 a 

- needle .... 630.6 

- pair.630.9 

- regulator . 680.10 
to render . . 6302 

- suspension . . 6352 

- system . . . 
Astaticidad . 
Astaliclsc, to 
Astaticism . . 
AstaticltA 680.4, 630 a 
A statlcit6 . . . 680.4 
-. realisation 

del’.680 a 

realiser T- [de] 6802 
Astaticlty . . . 680 a 
A statieo .... 630 a 
rendere . . . 6802 
Astatieo .... 680 a 
estado .... 680.4 
hacer .... 6302 
Astatlque . . . 680 a 
rendre .... 6802 
Aststisar . . . 6302 
Astatisation . .630 a 
A statisck . . . 630 a 
A statlsche Auf- 
h&ngung . . 6362 

- Doppelnadel. 630 a 

- Nadel .... 680 a 
- r Regulator. 630ao 
-# Elektrodyna- 

mometer . . 660 a 
- s Galvano¬ 
meter .... 0692 
-s Magnet- 

system . . . 680 a 
- a Isadelpaar .680 a 
-k System . . . 630.7 
Astatlser.... 6802 
Astronomical 

meridian . 1300 a 
A stronomlsober 
Meridian . 1300 a 
A s v metric . . . 238 a 

- cie la commu¬ 

tation . . . 1328.1 
Asymmetric in¬ 
duction . . . 184 a 
- al alternating 

current . . . 135 a j 
-al curve . . . 19oA 
Asymmetriseher 
Wlderstaud 1317.6 1 
Asymmetry . . 288 a j 
Asymptote . . . 240 j) 1 
Asymptotic . . 240.7 : 
Asyinptotique . 240.7, 
Asvmptotisch . 240.7: 
Asynchron . . 293.C 
-c Maschine . . 200.0 
-motor. 222 a 

- -, Drelphaseu- 222.7 
Asynchrone . . 298.0 
Asvnchrone, 

earact^rlstique 
de moteur . 504 a 
diogramme de 
moteur . . . 604 a 
-. machine . . *20610 
inoteur . . , 222 a 
- -monophase 222o 


, 228a 
284.4 


Asynchrone, 
moteur - avec 
Induit 4 ba- 

& ues coilec- 
iccs .... 222 a 

-en court- 

circuit . . . 222.4 
-, — polyphase 228 a 
- trlphase . 222.7 
- trlphas6 
avee Induit 4 
bagues collcc- 
trices .... 2284 
- triphase 4 In- 
duit en court- 
circuit . . 
Asynchroner 
Einphasen- 
motor. . . 

- Mehrphasen- 
motor. . . 

- Motorgenera- 
tor . . 
Asynchronous . 298 a 
- machine . . . 206 a 
- motor .... 222 a 
- -generator . . 284.4 
- polyphase mo¬ 
tor . 228A 

Atacada, cola . 4L» 

Atacar.41 a j 

- alambres . . 817 a , 
A tar, alambre j 

de.825.1! 

- cobre de . 818 a . 
Ataujado el6c- j 
trfco . . . 185622' 

Atelier.8782, 

- de construe- j 
tion de ma¬ 
chines . . . 8784 I 

-mecanlque878A! 

dessin d’. . . 247 a | 
-,4preuve 4 1’- 
ae construe- ; 

tion. 484.7 | 

essal « 1' - de 
construction 484.7 
-de galvani¬ 
sation . . . 1192 a | 
-.instrument d’ 698.7, 
- de modelnge 37 Ka j 
— montage . 87 Ha i 
— reparation 8787; 
- du telegraphe995.e : 
- telegraphique 995 a I 
Aterrsmiento del 
cable .... 85lA. 
.Xther . . . . 1310jo| 
-lampc .... 980.7 
Llcht- . . . 1310.il I 
-, Methyl- . . OSO.isi 
-.Petroleum- .779.4 
Sehwcfel- . .779 a: 
-theorie . . . 1310.12 \ 
Atirantamiento 307.4 
810 a- 

Atravesamlento 
de pared . . 887.2 
Atirantar 897 a, 810a. 
Atmen .... 608 ji , 
- der Kohlc . . 2L3 
Atmosfera am- 
bientc .... 2882 
- rlmanente . 1860.2 i 
Atmosfera rema- ! 

nente . . . 1860.2 i 
Atvnnsphftren- 

rtieksuud . 1360 a i 


Atmosph&rische 
Elektrlzltlt. 988.7 

- Entladung . . 989a 

- Spannung . . 988 a 

- Stdrung . • 1001a 
Atmosphere, re¬ 
sidual . . . 18602 

Atmosphere r4- 
slduellc . . 1860 a 
A tmospheric dis¬ 
charge . . . 989.1 

- disturbance . 628 a 

IOOIj 

- electricity . . 9827 

- pressure . . . 988A 
Atmung . . . . 606.7 

kunstliche. 508O2 
-, regelmttsslge 
natOrliche 608ao 
Atnamsterial . 7884 
Atolondrada, 

persona . . . 607.4 
Atomelektrl- 

zltttt . . . 1307A 
Atomkreis, ge- 
schlossener 
magnet! sc he rl2904 
Atomic capa¬ 
city .... 1282 J 0 

- currents . . 1814.1 

- electricity . 1807 a 

- energy . • . 1817 a 
A tomischc An- 

zlehung . 1311 a 

- Energie . . 1817 a 

- KapaziUtt . 1282ao 

- Strome . . 1814a 
Atornlllar . . . 644 a 
A tracclon . . . 167a 

- atomics . . 131LS 

- capilar. . . 1882 a 

- electrodin4- 

mlca .... 638 a 

- electromag¬ 

netics . . . 18044 

- electrostatics 668 a 
fuerza dc . . 107.2 
- de - de un 

lm4n .... 164.1 

- molecular . 1811 a 

- unilateral . 131L? 
Atraer .... 10011 
Atravesamlento 

de techo . . 887a 
Atravesar . . . 180.4 
Attaccare 11 filo 
airtsolatorc 817.7 
Attacehi inter- 
medl, con- 
d ut to re con 860.7 

- dt Iampade, 
conduttore 

per. 868 a 

- posteriori, 

bnllonc per 660 a 
A ttacco, aper- 
(ura di . . . 010A 

- a baionetta . 954 a 

- coneentrico . 954A 

- del conduttori 615.7 

- acontatto ccn- 

trale .... 964 a 

- dl derlvazlone 40A 

- Edison .... 964.4 

- d’estrcmitA . 40.10 

- di ferro zln- 

cato .... 676.7 

- del fllo ftll iso 

latore . . . 617 a 


-, abarra di . 

. 614a 

- delle sbarre 


collettricl. 

. 614a 

- serra-cavo . 

.8484 

- Siemens . . 

.9647 

- Thomson- 


Houston . 

.9643 

- per tub! . . 

.87601 

- - due tub!. 

. 877a 

— un tubo . 

.870a 

-, vite d’. . . 

.660a 


Attacco con gab* 
bla dl prote- 
zione . . . . 966 a 
- di lampada ad 
Incande- 

scenza . . . 964 a 
morsetto d’ . 806a 
i - d’lsolato . . 615 a 
i - ad occhlelli . 956a 
! - dt porceliana 877 a 


Attache de cA- 
bles .... 448 l2 

- pour cAbles . 842U 
Attacker un til sur 

un Isolateur 817.7 
Attachment of 
the bars . . 421.4 

- magnet coils 889a 

- - riser to seg¬ 

ment .... 421 a 

- - the segments42L4 
Attaque, Darre 

d* - de 1‘lnter- 
rupteur . . 647.4 
-,bielle d’- de 
l’lntemip- 

teur. 647.4 

dge d’- de 
l linterrup- 

teur. 647a 

' -, tringle d* - de 
rinterrup- 

| teur. 647.4 

■ Attaqul par 41eo- 
tromoteur . 219.1 

- moteur elec- 

i trique .... 219L1 

Attaquer (- ao- 
tionnerl . . 481 a 
A ttelndrelcsy n- 
chronlsrae . 299a 
Attempt to res¬ 
tore life . . 607 j* 
Attendance . . 470.1 

- to boilers . . 115 a 
A ttendant, bat¬ 
tery .... 1<4 j»» 

switchboard . 619 a 
- s.619 a 

- *s gallery . . 730 j 
-’ s place .... 619L3 
Attente 

(t^legr.) . . 1004 a 
1004J2 

-, signal d’ - . 1004 a 
A tterragglo del 
cavo .... So 1-6 
Atterrare 11 cavo 861.7 
Atterrir lccAble 851.7 
Atterriasagc d‘un 
cAble .... 85lA 
Atterrlssement, 

. S46L* 


cAble d’ - 
| - d'un cAble . 
Attlno-elettri- 
clt4 .... 
Atttnometro . 
Attinoscopla . 


. S5U 

1807a 

1238.1 

12944 
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Anfzeichnen 


AttiranUmento 810 a 
A ttirer.... 16d.it 
Attltudlne alia 
depolariz- 
zlone .... 702 

- a plegarsl . . 884.7 

- d! rigenera- 

zlone .... 66.10 

- ariceverecor- 

rente .... 87.7 
Attlva, forza 
elettro- 

motrice . . . 83.4 
AttlvItA ma- 

gneto-ottica 12902 
Attlvo, ferro . . 2624 
plombo 
spugnoso 
nuovo 6 . . . 47a 
A ttlvitA, esscre 

in. 479 a 

Attorcigliare 

colla plnza . 8242 
plnza per . . 8244 
Attract, to . . 166.il 
-ed disc electro¬ 
meter . . . 12884 
Attraction . . . 167a 
capillary . . 182*8 
-. elcctroa jrna- 

mlc.683 a 

electromagne¬ 
tic .... 1304.4 
-. electrostatic . 663 a 
-. lateral . . . 1311.7 

- -meter . . . 1321.2 
molecular . 18214 

Attraction atO- i 
mique . . 131 Ls ! 

- capillalre . 182*8 
centre d’. . 1318.12 

- Alectrodjma- 

mlque . . .6838 

- Electro- 

magnttlque 1804.4! 

- Electro- I 

statlqne . . . 6634j 
force d* . . . 167.2 , 
-ni^tre .... 18212 

- moleculalre 1311 a' 

- unilateralc 1811.7 | 
At tractive force 1672 


Attraktion, 
Kapillar- 
Attrarre . . . 
Attraversa- 
men to del- 
1’antenna 


1S22A 

166.11 


1090A 


colon na dl. . 823.4 

- - contrap- j 

peso . . . 1100.1 
costruzione | 

dl.823 a , 

- di una llnea 

acre* fatto . 

con cavo . . 823.7 | 

- mediante cavo i 

portan te . . 822 a 
morale . . . 8872 
- per alta ten- 
none .... 887.4 
palo di - con 
cabina . . . 8284 ■ 
del Boffltto . 887.1 
strad ale . . . 822 a ' 
*. torretta per 822 jo I 
Vttrazlone . . .167.1 
atomica . . 1811 a 
capillare . 1322A. 


Attrazione elet- 
trodinamlca 6334 

- elettroinagne- 

tica .... 1304.4 

- elettro 8 tatlca 6684 
forza dl . . . 1672 

- molecolare 1311 a 

- unilateralc . 1311.7 
Attrezzi, cas- 

setta per gll 97 a 

- per scanda- 

gllare .... 849.1 
Attrlto.2944 

- dell'aria, pcr- 

dlta per r . 2964 
arresto ad . 648.10 
calore dovuto 

all’.282 a 

-> coefficient* d’ 2964 

- elcttrolltlco 

degli lonl . 1186.4 
lavoro d’ . . 296.7 

- legge dell’. . 2964 

- magnetico . . 1824 
momento d' . 2964 

-, perdlta per . 294 a 
perdita pcr-nei 
sopportl . . 2944 
resistenza d’. 294.7 

- delle spaz- 

zole .... 276.4 

- volvente, sop- 

porto con . . 486 a 

- ammoniak . 12114 

-kali. 121 U 

-kalk .... 1211.4 
Xtznatron . . 12112 
•rflektrolyse . 12224 
Atzende Oase . 886 a 

- S&uren . . . 8864 
-r Dunst.... 6114 
Xtzung, galva- 

nlscne . . . 12094 

Anbe.124 a 

Auer-Oslampe . 918a 
Aufbau des 

Ankers . . . 416.4 

- der Zellc . . . 34.10 
Aufbcrcltung, 

clektromag- 
nctlsche-aer 
Erzc . . . 1220.4 
Aufbrcchen der 
l’flasterung 836J0 
Aufbringen, 

I)raht. . . . 818J 

- des Drahtcs 

auf die Iso- 
latoren . . . 817 a 
A uffangsUinge 
des Blitzab- 
lcltcrs . . . 990J0 
-vorrlcbtung . 9012 
Aufflackcrndcs 
Llchtbogcns 9244 
Aufforderung 

zum Qeben 1004.il 
Auffrischen des 
Bade*. . . 1196 a 
A uffrlschung . 67.1 
Auffuller . . 12814 
Aufgedruckte 
elektromoto- 
rische Kraft. 149 a 
A nfgelagertes 

Feld .... 176.1 
Anfgeldste Gleich- 
strora wick- 
lung .... 8284 


Aufgeschnlttene 
I CHeichstom- 
| wicklung . . 8284 
j Aufgipscn der 
! Isolatoren . 816.7 
| Aufhanfen der 
Isolatoren . 816 a 
1 Aufhiingeachsc 6344 
. -bugel .... 896.4 
, - - (Bogcn- 

lampcn). . . 9462 
l - - (Tclephon) 11164 
- - mit Gcwinde 8964 

-drabt.819 a 

-elsen.8484 

-faden.686 a 

-fahne.40.1 

-fedcr.945.1 

I - - ffir G1Q fa- 

lam pen . . .9604 


-faaken 


.6864 


I - - (Bogenlam- 

pcn).9464 

| -hohe. 684 a 

I - - dor Lam pc 9472 
-Isolator .... 799 j 
1 -mittelpunkt . 634.4 

!-ose.11166 

j -punkt.6844 

I-vorrichtung. .6864 
1 - - (Bogen- 
I lampen) . . . 944.7 

— mit Drahtein- 
fuhrung . . 9604 

I - -, lsolierte . . 87441 

— des Luftlel- 

! ters .... 10784 
—, Sicberbclts- 9444 
.6342 
.684.1 
. 6862 
.636.1 
. 684A 


! Aufh&ngen 
Aufh&ngung 
astatiscbe 
-.Balance- . 

-, bllilarc 
cardanlsche . 686j 
Doppelfaden- 684 a 
-, Elntaden- . . 6344 
Faden-.... 634.7 
684.10 
874.4 


gcgcnfadlge ( 
Isolierrohr- . 

| Lampen-. . . 944A I 
! -, Schnelden- . 636 a ! 

Spitzen- . . 635.1 1 | 
-,Torsions- . 634.li 
uulfUare . . . 6344 ! 
Aufheben . . 1869J0 
Aufholwinde, 

| Kabel- . . .862.7 
I Aufkcllen . . 408.il 
j Aufklappbare 
! WlnlcelmufTe 8794 
, -s Vcrbindungs- 
stiick .... 8722 
Aufkocben des 
! Bades . . . 1196.7 
• Aufladung etnes 
' Akkumulators 
I mit Ruhepau- 

, sen.78 a ! 

i -, Schnell- . . . 767, 
1 Auflagedruck, 1 

Biirsten- . . 2744 
| spezlfischer . 4354 
. Auflagerflachc 4864; 
I Auflaufende 
I Biirstenspitzc 273 a 
A uflcgen. l)raht- . 

8161 

Aufleuchten der ' 

Anruflampen 1147 a 


Anflosen . . . 2874 
Auflosung . . . 237 a 
A ufnahrae, bo- 
endete . . 1004.13 

- der elektri- 

schcn Wel- 
len ... . 1065J1 
-fthigkelt, elek- 
trodynami- 
sche .... 12668 

- elcktrostatl- 
sche . . . 12672 

- -,magneti 9 cfael 2667 
-,- (Suszeptiblll- 

tat).I 8 L 0 

- -, Strom-. . . 87.7 
Aufnehnien des 

Untcrsceka- 

bels.862 a 

Aufpassen der 
Biirsten . . 4282 
Aufrlcbten des 
Mastes . . 1101.4 
Aufrlchtvorrlch- 
tung . . . 11014 
Aufrollapparat 746.4 
Aufrollen, das 

Kabel. . . . 8*67 
Aufsatz, Masten 8074 
Aufscbicbtuog 
von Schelbcn 6714 
Aufschletten, das 
Kabel .... 847.7 

- des Kabels . 8474 
Aufschlagen . . 538 a 
A ufschlitzung 

der Nuten . 408 a 
A ufsitztUlcbe . . 144 
die - des Glas- 
ballons eln- 
fotten .... 14 a 
A ufspelcbern, 

Flektrlzittlt . 042 
-.Strom . . . - 642 
Aufepeicberung 
der Elektri- 
zlUt .... 644 
Energie- . . 164.12 
-sfUhigkcit, 

Strom- . . . 87.7 
Aufstclgender 

A st.2404 

Aufstellen (Ma- 
scliine) . . . 460 a 

- (Mast) . . . 8 O 8.10 
cine Battcrle 100 .i 

Aufstellung 9 *iz,460.7 

- clncs Mantes . 809.1 
-smethodc . . . 93.4 

-sort.716 a 

Auftricb des 

Ballons . . 10994 

- des Llchtbo- 

gens .... 667.7 
Auftrltt, zerlcg- 
barer . . . 11014 
Aufwttrts flieQen- 
der Strom . 3134 

- rcgulleren . . 672.7 
-rcgullerung . 673.1 
-transformator 227 a 
A ufweiten, ein 

Rohr . . . .8867 
Aufwerfen, elnen 
Graben . . . 8882 
Aufwickelma- 
schlne. Ka¬ 
bel- ... .828 a 
A ufzelcbnen. . 6667 
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Ausgleich 


Aufzlehvorrtch- 
tang, elektri- 
sche - der 
IThren . . 1049.2 
Lam pen . . . 946.4 
Aufzlcnen, elnc 
Fcder....6684 

- der Tricb- 

fcder . . . 10184 
Aufzug, Differen¬ 
tial- .946 a 

elektrlscher . 987.3 
-, Fcder- .... 946 a 
G lii hi am pen- 959 a 
- kabel, bleg- 

sames .... 86L4 

- -. flexible* . . 86L4 
-kontrolle . . 1010 a 

-motor.219 a 

-sell.9482 

- - mil Kabel . 946.4 
Aufzugwlnde . 046.7 
A age, Selen-. 1851 a 

- (de rheostat) 684J 

- d'accumula- 

teur.36.7 

- en clment . 1198 jo 
A ugcnbllckbela- 

stung .... 49L6 

-strom.187.7 

-llche Entladung7&7 
Augenbolzen . 468 a 
A ugcnclektromag- 
net, groQer 1229 a 
A ugets, accumu¬ 
lates 4 . . . 61 a 
A uget de decom¬ 
position . . . 697.7 
Augmentation du 
courant. . . 188.7 

- de glissement 1826 a 

- - l’lntensity du 

courant. . . 188.7 

- moyenne de 

temperature 286 1 

- du nombre de 
Jeux de ba- 
lais . .- . . 812 a 

-de poles . 278 a 

-tours . . 246L3 

- de polds*. . . 89j 
-. r^gler par . . 672.7 

regulation par 578a 

- de resistance 

par accrolsse- 
ment de tem¬ 
perature . . 287A 

-6chauffe- 

mcnt .... 287 a 

- - la sensibllite 

41a luml^re 1178.7 

- - tempera¬ 
ture .... 286.il 

- - tension 162 a, 482a 
-par reso¬ 
nance . . . 1311 a 

- vltesse . . . 246.4 

- - voltage . . 482r. 

-par reso¬ 
nance . . 1811 a 

Augmenter la 
force de la 
b&tterie . . . 101 a 

- - resistance . 676 a 

- - sensibllite de 

Tappareil . 1016 a 

- - tension . . 162 a 

- - vitesse . . . 477.7 

- le voltage . . 227 a 


Aumcntar la fu- 
erza de una 


. 101a 
. 676a 
. 162a 
.477.7 


. 101A 
. 576a 
. 162a 
.477.7 

. 188.7 


. 237A 


I bateria . . 

! - - resistencia 

- tension . 

- vclocidad 
Aumentare la 

forza della 
batteria . . 

- - reslstenza 

- - tenslone . 

- velocity . 
Aumento della 

corrente 

-delle lam- 

j pade .... 9683 
I - medio dl tem¬ 
peratura . . 286.1 

- del numero del 

girl. 246 a 

-poll . . 278 a 

-delle spaz- 

zole.8122 

- dl peso . . . 89a 

- per regola- 

I zlone .... 678a 
| della reslsten- 
za In con*o 
I quenza d'un 
aumento della 
temperatura 2782 
| - - sensibility 11787 
1 - dl tempera- 
| tura . . . 28&J1 

| - della tempera¬ 
tura, aumen¬ 
to della resis- 
I tenza in con- 
sequenza 
! d'un . . 

' - dl tensi- 

one . . 152 a, 482a 
i - - veloclttt . . 245.4 
I - de la corrlen- 

I te.1887 

1 - medio de tem- 
I peratura . . 286a 

, - del numero de 
juegos de es- 
cob Li las . . 3122 

-polos . 2789 | 

i-las vuel- 

tas.240 a 

I - de peso . . . 89a 
j — la resistencia 
por un au¬ 
mento de la 
I temperatura 287 a 

-senslblli- 

dad ... . 11787 

- - temperatura285.li 
i - - la tern pc ra- 

| tura. aumento 
! de la resis¬ 
tencia por un 287 a 

-tension . . . 162 a 

-por reso* 

nancla . . 1311 a 

- - velocldad . 246.41 

- - voltaje . . . 482 a 
A ureola of the | 

induction 
spark . . . 1319 a 
1 Aureola luminosa 
1 972a j 

- della scintilla i 

d’induzlone 1319 a 1 

- de la ehlsna de 

induccion 1819 a . 


Aureole des In- 
duktlonsfun¬ 
kens . . . 1319 a 
A urfolc . . . .972a 

- de l’etincelle 
d’tnductlon 1819 a 

Auric chlori¬ 
de .... 1214a 
Auriplgmen- 

tum .... 12126 
Auroraband . 1802a 
-blitz .... 13022 
-bogen . . . 1801.12 
-licht .... 1901 a 
A urora, nord- 
llche . . . 130 La 
-, Polar- . . . 1801 a 

-ring.1801a l 

-strom .... lSOlao 
-sturm .... 1801 a 
-. sildllche . . 180L7 

- austral. . . 180L7 

- australis . . 130L7 

- boreal . . . I 8 OL 0 

- borealis . . 1301 a 

- polar . . . 1801 a 

- polaris. . . 1801 a 

- australe . . 1301.7 

- bor£ale . . 130LS 

- polare . . . 1801 a 
A uroral arch 1301 a5 

- band . . . 1802a 

- coronac . . 1301 ji 

- flash .... 18022 

- light . . . 1801 a 

- magnetism 18027 

- storm . . . 1801 a 

- stream . . I 8 OL 1 O 
Aurore aus¬ 
trale . . . 180L7 

- boreale . . 1301 a 

- du nord . . 1801 a 

- polalre . . . 1801 a 

- do sud . . . 180L7 
Auaatmung . . 606 a 
A usbalanciert . 4082 
Ausbalancle- 

rungdes Luft- 
leiters . . 1078 a 
A usbesscrn . . 476 a 
A usbesserung . 8962 
Kabel- .... 862 a 
A usbeulen . . .882a 
Ausbeuto, 

Strom- . . 11829 
Ausblasen. die 
Wicklung . 471 a 
A usbrelten dcr 
Wicklung .809a 
Ausbreltung der 
elektromagne- 
tischen 8td- 
rungen . . 13084 

- - Kraftlinlen 277 a 

- des Stromes 1314.7 

Ausbreitungs- ! 

widerstand 1814 a 
A usbrcnnen des | 

Fehlers . . 1327.7 
Ausbrennme- 

thode .... 906 a 
A usdehnbarer I 

Dorn .... 8885 
Ausdebnung, 1 

elektriscne 1809 a 1 
Ausdehnungs- | 

koefflzlent .9887 
Wilrme-. . . 1264 a 
- kupplung . . . 460 a 


Auseinander- 
nahme . . . 468i 
Auseinander- 
nehmen . . . 481 s 
-,dcn Apparmt 1016' 
!-,einc Batterie 100 a 
! - einer Batterie lift: 
I A u sen cl a de 
| averias . . 1094. 

! - de chlspas . . 47L 
i - - corriente . 13L 
Ausfahrbare Sl- 
cherung. . .660: 
Ausfasern der 
Isolation . 
Ausfransen . .45: 
Ausfuhrungsbc- 
stimmungen 400: 
1 -klemme .... 
-weise .... 13®i! 
Ausf&llcn, die 
I GltterplaUen 
j mlt aktiver 
I Masse . . . . W* 
AusfQUung des 
Nleder- 

sc blags . . 11^1- 
AusfQttern, ein 
Lager. . . 48 &ji 
' Ausfutterung . 40^ 
Ausgangs- 

punkt . . . 913-14 
Ausgebucbste 
Pole ... .4611 
I Ausgegllchenes 
Iftehrphasen- 
system . . • 
Ausgegluhte 
Naael. . . 

Ausgekehlt, 

die Glocke_ 

1st.7T/» 

i Aasgekleidet, 

I tsoliert . . . h!' 
Ausgeplchte 

Hofzwanne 1194J 
Ausgeschaltet . 

-, In -em Zu- 

standc . - -®L*" 
A asgeschlagener 
liolzkasten, 
mlt Biel . • 
Ausgleflen, eln 
Imager mlt _ 
Wciflmetall - 4S7.i 
Ausgleich- 

anzelger. . 1**-’' 

- fur eln Drel* 

leitcrsystem 1381? 
Ausgleich- 
batterie. . • 

-. Belastungs- -491. 4 
-dynamo . • •JJJi 
-generator . • • 2?* 

-Kobe.•£' 

-lcltnnp . . . <»• 

-m^rnet . . . 

-methode . . • 

- DMgnetl. 
schc . . . 

-rtnif .,!$ 

Temperatur- 

-transformator 

-verblndung -J}- 1 
-wicklung . • 


















AuBgleicher 


Autolmhizlone 


Ausgleichcr, Po¬ 
tential- . . . I48.t 
A asgleirhung, 

Fehler- . . . 648.1 
Ausgluhen . .9153 
—, clektrischcs 13663 
A ush&ngcn dcs 

Horcrs . . . 1116.7 
Ausheben, clncn 
(Iraben . . . 8305 
A ushebe vorrlch- 
tung .... 8465 
Aushltfs- 

rnaschlne . . 717.4 
-uniDchalte- 

stello . . . 1170^ 
Aushohlen . . 406.7 
Aushiihtcn . . .840.8 
Ausillare bat- 

tcrla .... 883 
Auskehlung der 
Glocke . . .7973 
Auskochcn dor 

Kabcl. . . 772.10 
A uskristalllsicren 
der Erregor- 
masse .... 26.10 
Auslauf .... 6003 

-kurve. 600.7 

-ruethode . . . 600.4 
-periode .... 6003 
Auslaufen . . .6003 
Auslegckarren 8283 
-maacnino. 

Kabel- . . .8493 
-trommel . . . 840.7 

-messer . . . 849.8 

-n elnes Kabels 828.4 
Aosloger .... 96(17 

- fur Bogou- 

lampen . . . 9603 

-mast.9663 

-, sehmiedo- 

eisernor . . 9563 
Auslbsedaumcn 646.4 
-ht?bel .... 1012.4 
-magnet .... 648. i 
-mechanism us 

(Schaltung) . 647.7 

— (Maschinen) 4043 
-vorrichtung . 608.1 
Aiislbsung . . . 647.a 

Null-. 6983 

-,-spannungs- .698.4 
Focrlastungs- 6983 
Ausnutzuug . 249.10 

- der Wawer- 

kraft . . . 124.10 
-skoefflzlent . 249.ii 

— drs Zinks . 126 
-SYcrhkltnls dor 

Notzkapa/itftt 
zur absoluten 
KapazlUt . . 67.11 
Auspackcn, db» 
Flatten . . .92.10 
Auspuffdampf 1183 
-maschine . . .118.7 
Auspuff. Dampf- 
niascnine mlt 118.7 
-gcr&usch . . . 7086, 
Auspumpen . . 783' 

-.Euft.917.1 

Ausrlchtpn . 8Hl.n 
Gefaiie . . . 100.2 
Ausrufungs- 

zelchen . . 1003.1 1 
Ausrusten, plnpn 
Mast .... 812> 


Ausrilstung, 

| Kernel- . . .1143 
, - der Sprcch- 

stcfle . . 11266 
, Zentralsta- 

tlons- .... 716.7 
! Ausskgcn . . .888.4 
Ausscnaltbar . 617.1 
-c Leistung . . 6526 

- Spannung . . 6623 
-cr AnschluQkon- 

: takt.890.1 

! — mit Sperrvor- 
| rich turn? . .8005 

' -or Strom . . . 662.4 
- Ausschaltbewc- 
I gung .... 634.4 
! -mechanUmus . 6473 
-stellung . . . 5176 
-stromst&rkc . 5303 
-vorrichtung . 618.4 
Ausschalten . .6166 
, den Wlder- 

stand .... 674.7 
Ausschalter . 618.10 
i Differential- . 6296 
Dosen- . . . 896.7 
I Drehstrom- . 6563 1 
clcktromagnc- 
tlschcr Fern- 6663 1 
-, Fern- .... 666.7 
-, Haupttrcnn- .6665 
-♦ llebel- .... 6223 1 
, -. Hochspannungs- i 
fern- .... 6559 1 
-Horner- . . . 6613, 

-ol-.652.1, 

-rohren- . . .6615; 
-, Horner- . . . 561.4 

- fur Isolier- 

rohre .... 8973 j 
Kipp- ... .666.4 | 
-, lurtdleht abge- 
schlossener | 

Hochspan- 
nungs- . . . 661.1 
i Magnet- . . . 624.7 
Maximal- (Ele¬ 
ments . . . 903 
•- (Schaltung) 6283 
-.Minimal- (Ele- 
mcntc) . . . 906 

- (Schaltung) 528.1 i 

Null-.6283 

Xullspan- 

nungs- . . .620.6 

Ol-.5613 

Riickstrom- . 528.7 •< 
selbsttatiger . 621.1 

- Magnet- . . 6243 ! 
Slcherhelts- 

boehspan- 
n tings- . . 6613 1 
Trenn- .... 566.1 
Ausschaitung . 5175 
Maximal- . . 52*4 
-.Minimal-. . .6285' 
-. plotzllehe . .618.0 
Ausschlag (der 
Magnetuadel) 631.7 
-Knderung . . . 632.1 

-elsen. 389.4 ] 

End-.6323: 

-, mlttlercr . . . 6325 

- nach beiden 

Seiten . . 631.10 
-winkel . . . .6313 
-. Zeiger- . . .6393 
Atissclilagcn . . 6313 


AiisschluBfeder 
(Telegraph) 1083.4 
i - (Telepnon) . 11223 
Ausschmicden . 8813 
Ausschnappen . 6833 
i Ausfienden. Wel- 
I len . . . . 10823 
' Aussendung, 

Weilen- . . 10823 
, Aussetzen des 

Stromes . . 1375 
Aussparung . . 4063 
Ausstrahlen . . 916.7 
! Ausstrahlung. 

Licht- . . . .9743 
! Warme- . . . 2843 
! Ausstrahlungs- 
i flacho .... 284.7 
1 -vermbgen . . 688.7 

- (Beleuch- 

i tung) .... 9163 
I Ausstreckcn. die 
I Artne - und 
| anpressen . . 509.1 
: Austausch, 

Warme- . . . 2843 
Austrlttkante . 268.7 

-seite.268.7 

Austrocknen der 
1 Erregermasse 26.11 

- - Isolicrrohre 892J 
Auswechselbar 4065 
-e Sprechkap- 

| sel . . . . 11103 

- Teile, untor- 

elnander . 470.li 
Aiurwechselbar- 

keit. 6683 

Ausweehseln 

60a 470.10 
einen Lcitiings- 
draht .... 8903 

- von Maschinen- 

tellen .... 4703 
-.die Slche- I 

rungen . . . 663.1 ; 
Auswechslung 

der Flatten . 605 
Auswendiger 
Schraubstahl 648.10 
AuQenbeleuch- 
tung .... 9113 
-feld. mognetl- 

senes .... 628.1; 
-gloeke .... 962.7 ! 

-lei ter. 706.7 

-maQe der Zelle 365, 
-pol.1673 

- -anker . . . 409.7 | 

- -dynamo . . 211.7 : 
—gestell . . . 4633 : 
—reflektor . . 9363 
-schicht . . . .2883- 
-strehler . . . 543.10 1 
Auflerbetrieb- 

setzung . . . 4803 
Ilauer der . 71S.io 
XuQere Arbeit des 
Elementes . 33ji 

- Armatur . . 12883 ! 

- Charakteri- I 

Htik. 603.1 1 

- Erregung . . 2613 , 

- I^age.6193 

- Leltungsfahig- 

keit elnes 
Drahtes . . . 731.4 

- Spannung . 149.io 

- Stelluiig . . . 6193 


XuBeror Belag 12833 

- Eisendurch- 

messcr . . .2613 

- Strom .... 1483 

- -krels .... 1483 

- Wlderstand . 883 

1463 

-s Oehause . . 468.10 
Australis, 

aurora . . 1801.7 
Autoconduc- 

cion .... 1816.il 
-conduction . 1816.11 
-conduzione . 1816.11 
-declanche- 

ment . . . 1017.7 
-decoherence 10763 
-d^cohesion . 10763 
-dccohefdone 10763 
-demarrage . 1880.10 

- dispORltif d' 5943 


ment . . . 1017.7 
-decoherence 10763 
-d^cohesion . 10763 
-dccohcsione 10763 
-demarrage . 1880.10 

- disposltif d' 5943 

- descohesldn 10763 
-eedtato .... 2623 
-eccltatore . . 262.7 
—cccitalrlee, 

dinamo . . . 2183 
-cceitazione . . 2623 
prineipio dell* 2623 

- -enregistreur 6663 
-excltaclon . . 2523 
Autexcltaclon, 

prineipio dc 


Auto-excltada, 

I dinamo . . . 21816 
I -cxeitado . . . 2623 
1 -cxcitador . . . 262.7 
-excltateur . . 262.7 
-excitation . . 2623 
-excltatrlcc . .262.7 

- dynamo . . 21816 
-gene Lotung . 9(U 

; -gene, plaque . 43.4 
I - - do forma- 

I tlon.43.4 

; -geneous solder¬ 
ing .9ta 

-gralsaeur,. pa¬ 
llor .... 488 ji 
- graphle, Telis 11773 
Antolnduecibn 1883 

- dc la antena 1081.4 

- aparente . . . 269.7 
-, campo de . . 1883 
-, carrete de . . 189.4 

coeflcionte de 189.10 

- de un conduc¬ 

tor .7823 

concxion cn 
derivacbSn de 
la - y de la 
capacldad . 191a 
-.— serie de 
la - y de la 
capacldad . 1915 
-, fuerza elcctro- 
motriz de . 188.10 
ley de . . . . I 883 
-s sin.1893 

- reslstencla . 1893 
tension dc . 188.11 

Autolnductlvo 1895 
Autolnduttlvo . 1895 
Autoinduzlone 1883 

- dell’antenna 1081 .4 

- apparente . . 269.7 
-, campo di . . IS 83 
-. coeflleiente 

dl. 


|H9.|» 
























Autoinduzlone 1400 Aviso 


Autolnduzionr, Automatic re- Autotipia . . 1210 j Avance, movl- 

collegameuto versing start- 1 -transform a- I miento de . 939.1 

in uarallelo ing resistance tour .... 228.4 - de rclojeria 

dell' - c della with auxiliary -transformator 228.4 para aroos 184(3$ 

capaclta . . 191.1 motor .... &953 Autotrasfornia- Avancomeut, 

- In serle . - rin^-off signal tore.228.4 ainidnt d* . . 627$ 

dell’ - e della I 11393 Auto-transfor- - des charbous 931$ 

capaclta . . 191.2 ! - starter . . . 6943 mcr. 228.4 — crayons . . 981$ 

- di un condut- I - starting - de- Autotype . . 1210 j niouvementd' 939$ 

tore. 732$ | vice.691ft; Autotypic . . 1210$ - a inouveincnt 

forza elct- - steam pipe Iso- ; Auvent . . • . 9012 d’horlogerle 

tromotrice latlon valve 111x2 1 Auxlllaire (tilt's pour larnpcs 

dl.188JO - stoking . . . 111-5 phonlste) . 11723 a arc . . . 1346$ 

leggcdcll’. . ISHjO j - sub-station Auxiliary battery Avoncerunbalai429$ 

privo d* . . . 189$ swltchboardl156A * 102$ Avant, poulie d’ 860$ 

reslstenza oh- \ - switch . . . . 627 a ,-block mocha- jAvanzada, co¬ 
mica senza .189.?!— for replacing i nism . . . 1061.4 1 rrientc . . .199 a 

rocchctto d’ . 225$ 1 lamps . . . 1346$ - brush (dyna- l Avanzamcnto 

- di.189.4 - switchboard for mo). 425.7 del carbon! . 931$ 

- Henza reslstcn- ! sub-stations 11663 1 - - (ecll-a witch) 601$ : -,m ocean ism o d 19392 

za ohmtea . 189 a - telephone . 1166 a - cable . . . . 781.1,movimento dl 939.1 

tensionc dl 188.iii- - office . . 11683 I - charge. . . 1272$!- ad orologcrla 

Auto-interrup- 1 —station. . 1166ft - contact . . .600$ per lampadc 

tear, raccord I Automatlque .211.1-piece . . . 537.4 ad areo . . 1346$ 

- coupant le | -, disposltlf . . 627.7 | - current . . . 140.4 - della zona . 1013$ 

couraut quand : Autoniatischc - dynamo . . . 207$ Avanzar .... 199$ 

la lampc Bcleuchtungs- - engine .... 117$ | Avanzare una 

descend . . 947.1 elnrlchtung in - generator . . 207$ 1 spazzola . . 429.1 

-konduktion . 1316.ii: Tclcphonkabl- -line. 764$ , Avanzo di fase 300 a 

Automat. . . . 627.7 non .... 1126 a,- machine . . . 717.4 - - fasc, gene- 
Fernsprech- 1166 a - Bohrntaschine - magnet . . . 648.4 j ratore in . .300 a 

-, Kontroll- . . 698$ | 392$ - main. 764$ Average cost per 

Automatic aecu- { - Rchutzvorrtch- | - measurement 1328$ I meter run . . 896 a 

mulator regu- \ tung fur hln- 1 - motor .... 219.7 I - deflection . . 6323 

lator .... 92$ : tereinaoder- - phase .... 200$ I - load.724$ 

- battery-8witch599A geschalteto !— winding . .820$ - loss of energy 724.10 

-break . . . .517$ uluhlampen 1345.4 1 - plate.38$ j - pressure . . .160 a 

- call .... 1113$ 1 -r Anruf. . . 1113.il- pole. 467/. - value of an 

- cell-switch . . 690$! -r Erregerrcgler597A j - resistance . . 6783 alternating 

- clrcuit-brca- -r Lampencrsatz- - rooms .... 7103 current . . . 188$ 

ker.621$ uinschaltcr 1346$ j - step.586$) - voltage . . .160$ 

- control appa- , -r Nebenstellen- -switch. . . .520$ - [winding] pitch 

ratus . . . . 698 a umschalter 1166 a - telephone ex- | 8103 

-cut-out . . .628$ -r Zellensehalter 92$ change . . 11703 j A vena, localiza- 

-system . 1123,4 j -r Zwlscbenum- i - transformer . 225$ | cion de una 1000 a 

- deconerence 1076$! schalter . 11653!- turning mo- i-s, slstcma dc 

-device . . . .627.7 Automatlschcs meut . . . .697$ | indicacidn de 

- double clear- doppcltcs - voltage . . . 150$ las ... . 1328.4 

lug signal 11133 ScnluBzcichen - w inding . . . 814 a , Avcrtisscment, 

- drilling ma- 11133 i Available ener- i eclair d’ . .6203 

chine . . . .802$ -Gruppenstellcn- gy.66.71 ecrlteau d’ . .620$ 

-exciting regu- i system . . 1167$ - surface . . . 420 a i -, fleche d’- con- 
lator . . . . 697 a ! - SehluBzeleheii- i Aval, niveau tre lc danger 

-field-break galvanoskop 1144$ do l’cau du ! de foudroic- 

switch . . . 624 a , - Telegraphcn- bief.126$ ment .... 6203 

- guard for sc- system von A vancc,angle d’ 199$ j plau uc d’ 614$, 820.1 

rles-eonnected Wheatstone 1028$ -, — des balais 477$ 1 relais d*. . 10373 

incandescent ■ Automobile elec- -s, diagramme , Avertisscur elec- 
lamps . . . 1345.4 trlque . . 1355$ des. 308$ , trlquc . . . 1044$ 

- hook-switch 1126.0 Automovil elec- -, disposltif d’ - — de tempera- 


- lighting arran- trico . . . .1366$ des charbons 9393 : turc . . . . 1049$ 

gement In -reductcur . .690$ - d’- des cray- -, frcquence- 

call-boxcs 1125.7 -rofroldisse- ons.9393, metre. . . .087.1 


-lightning incut . . . .4643 -, generatrlce eu , -, telegraphc - 

arrester . . . 569$ -registrador . . 666$ - de phase . 300$ d'inccndie . 996$ 

-oiling . . . .441$ -registratore . .656$ -, mecanlsiiic d’- -, installation de 

- party-line -regolatrico, di- des eliArbons 9393 i telegraphc - 

connection 1167$ nAino . . . .211$ - d’- des era- d’inccndie 1044$ 

-system . 1167$ -rcguladora, dl- yous .... 9393 1044.4 

- prepayment te- namo . . . . 211$ 1 -. mouveiueut d’939$ - de rupture de 

lcphonc sta- -r^gulotourd’ex- 1 - de phase . .199$ HI. 683.6 

tlon . . . . 1165$ citation . . . 697.ft A vance, ungulo -. voltmetrc . .681/. 

- regulating re- -regulation . . 573$ de.199$ Aveugle, bride £46$ 

distance. . .576$ -repulsion mu- - de los earbo- Avisadoreleetrl- 

- regulation . . 673A tuclle . . . 1313 a nes.931$ co de tempe- 

- regulator . . 576$ -repulsion nm- -s, diagramu de 303$ ratura . . 1049$ 

- release . . . 1017.7 tua .... 1813 a - de fuM* . 199$, 300/. - de runtura de 

- replacement of -rlpulsione mu- — gene- alainore . . OSSLft 

fuse strips .563$ tun .... 1323.8 rador eon . .300$ Aviso, rieelia de 0203 



























Avvolgimento 


Aviso 


Aviso, sistcmadc Avvintorc in tre Avvoigrtmento Avvolglmento, 

- del flu de seg-menti . . 6925 \ compound . 840 l a lato dcir . , 80A7 

conversacldn - sempllcc . . . 690.6 1 - conico, rocchet- - del magneto . 887.4 
por medio de — a corrcnte to di campo - a mAno . . . 8842 

una campo- trifasc. . . 691.10 1 con.8375 --mantello. .8885 

nillA cl^o - In aerie. . . . 6915 - continuo . . . 9085 - - mantello, 

triCA .... 11246 - sullo statore . 692.7 ' - a corde . . . 8165 saffoma per . 8865 
Avlver le fllet . 644 j - a vite senza - per corrente i - mcccanico . . 8843 

Avolsinant, ter* flne.6935 contlnua . . 8149 ' metA dell’ . . 8075 

rain.7085 Avviclnamento 166.m - a corrente con- I - misto a spire 

Avorlo.86L-41 Avvicinarc. . . 1665 tlnua discon- ed a rabbi a . 824a 

AvvAllamcnto . 886.1 Avvlluppante . 241.1 tinuo .... 8285 - - a zlrzag ed 
Arvampamento I Avvisare la fine - - corrente con- a laccio . . . 8285 

dell’arco . .9245 della conver- tlnua invaria- -, modod’-dl 

Avvelenamento ' sazlonc . . 11247 to.8285 un rocchet to 8875 

saturnino . . 865 Avvisatorcaear- - - eorrente con- -del molripit- 

Avvcrtitore di telllno dl flne tlnua variato 328.4 catore 636.7, 10185 

tempo elettri- 1 conversa- - In corto - clr- - monofase . . 8205 

co a palla 1367.7 | zlone . . . 1137.1 1 cuito .... 3245 - multlpolare . 8165 

Avviamcnto . . 4785 - dl chlamata 11315 1 dati di . . . . 308c - con nastro di 


-, apparecchlo d’590.4! - a dlstanza d’ln- '-Inderlvazlone339.io i ramc . . . .8341 
- automatico 1330.101 cendio . . 1044.4 - destrorso. . . 312.6 - obliquo . . .8185 


avvolrimento | - con lampada ; - dlametralc . . 316.1 - ondulato . .3175 

per T . . . .3245' ad lncandes- '- dlfTerenzialc . 840.7, i - in parallelo .9165 

- sotto carlco . 478.-1 ccnza . . . 11445 636V-,- dell’ . . . .8095 

- hi cascata . . 693.4 I - dl rottura dl | dlrczionc dell' 912.3 ; passo medio 

-> connesslonl 1 fllo. 083.6 ■ - a disco . 8184.34251 dell* . . . .8105 

perl’ . . . .69U Avvlsatorl elet- -, dlsposlzlone dl 3145 | - rid otto d* .310-4 

corrente d’ .479.il trlct,lmplanto - dispostoln due -, - rlsiiltante 

dispositlvo au- di. 10445 pianl .... 821.71 deli’ .... 8105 

tomatlco dl 694.0, Avvlso, freccla - - in un §olo '- ecorclato d’ 810.4 

- dolce . . . *6905 1 d’. 6205 piano . . . .3215 1 - periferico . .828.1 

durata dell’ . 6905 I Avvitarc 3965, 644 a - - in tre pianl 82Ls - piatto . . . .3325 

effetto all’ . . 4795 6445 - distribuito . . 321.0 - polare .... 8375 

-, Inseritore dl 6947 Avvolgere 3285,828.7 - d*cccIta/ionc. 8375 - polifase . . .8205 
momento d’ 260.10 - 11 eavo . . . . 828.7 !-, eleniento dl .3065 - - In corto -clr- 

- della motrlcc 717.10 macchlna per 877 j - cmlsimmetrl- cuito .... 8245 

posizlone dl. 6895 - (con nastro) 876.10 co . * . . . . 322.4 - -, rotore ad . 824.1 

-, processo dl .690.1 Avvolfflcarta 10025 -equlpotenzlalc 3185 - primario . . .841.4 
roostato dl - Avvolglmcnti . 8045 ! - ad evoivente 832.10 - principal* . 11605 

con resfola- Avvolffimento . 304.7 dl face ausl- !-, princlplo dell* 3185 

tore in dcrl- altezza dell* .8305 iiare . . . . 320.1!problem a di . 8085 

vazlone . . . 6985 1 - ammortizzo- - - fase prlnci- profondltA 

rcostato dl . . 6905 tore.8045 pale.3105 radlalc dell’. 8305 

resistenza dl 6905 - ad ancllo . .3165 - a fasl . . . .819.9 -.pulire 1’ . . .4715 

- senza scosso . 6905 -In parallelo 3165 - - fasl emitro- |-, quadro di . .8085 

sforzo d’. . . 2005!-inserle . . 8165 piche .... 8215 j ramo dell’ - 

-, trasformatorc ; appareechio d746.4 - - fasl indipen- 1 dell’ indotto 269.1 

d’. 4625 - ad arco . . . 3385 denti .... 8205, - di reattanza 13265 

Avriarea vuoto4785 - d’arresto . . 1160.7-fasl separa- rcrola d’- del’ 

Avvlatore . . . 690.1 - auslllario . . 8145 te. 820.7 l’lndotto . . 807-4 

- automatico . 6945 - per 1’avvia- : - dl fianco . . . 8295 - resistanza dcll*3305 

- a carbon! . .6945 men to. . . .824.0 - con till . . .338.7;- a doppia rien- 

ciltndro dl . .6965 -del decohercr 1076.7 -, fine deM’. . .3185 1 tranza . . .819.1 

- con contattl a - con barrc . . 3335 - a focaccla . . 8335' - ad una sola 

rotcllc . . .6945 - a barrille . .8335 -- due fori . .3225' rlentranza .3175 

- a corrente al- - blfoso .... 8205 : - - plA fori . . 8225 - a trlplice rion- 

ternata . . .691.7 - blfilnrc . 325.1, 6305 ,-- quattro fori. 822.7 tranza . . .3185 

- - corrente tri- - bipolarc . . . 3155 -. formula d’ . . 308.7 - a rocchettl . 8205 

fase.6915 -, caloro prodot- j - ad un foro - con rocchetti 

- a rraflto . . 694.4 to dalla cor- 1 solo.3225 a barre . . . 8215 

- ad impedenza 6925 rente nell*. . 3315 - frazlonato . . 808.4 - a rocchetti cor- 

- gull Indotto . 692.4 - dl campo lls*o 337.1 - frontale . . . 833.4 tl.321.4 

- induttorc . 5925 — campo rotan- - a gabblA . . . 824.4 - del rotore . . 323.7 

- Invcrtltore . . 695.1 1 te.3375 -, renerodi . .314.4 -, sagonia d' . .3345 

- automatico a 1 - a catena. . .322.1 -agomltolo . .833.1 - su sa^onm . .334.4 

servomotore 6965 1 - con cavi . . .8335 - indipendentc 315.t -.sala d’ . . . 32S.il 

- a corrente - cllindrico . . 342.4 - dell' Indotto. 814.7 - a scanalature 3825 

tri fase. . . .692.1 -circonvoluzlonc - d’lndotto -.schema di . .3035 

-a llquido. . .693.7 dell*. 306.4 aperto . . .316.1 -,-- un . . . 305.io 

- monofase . . 6915 - a due clreuiti 317.4 — chluso . . . 3145 - secondario . 3415 

- d’orsrano . . 13395 — clreuiti mul- - dell' Indotto -. senso dell'. .3125 

- primario . . . 6925 tipll.3175 ad un solo - in scric 316.4, 340.3 

-a quadro piatto 694.1 - a tre circuit! 3175 cirruito . . .317.3-parallelo . 3165 

- -rognlatore . ,690.7 - combinato a 1 - Induttorc male -, sezlone tras- 

roostato - In- mantello ed collerato . . 3385 versale dell’ 8305 

vertltore . . 595.3 n evoivente . 333.6 - del jirrer . 10705 - slmmetrico . 822.3 

- sill rotore . . 592.n - di eompensa- - a laccio . . . 817.1 - sinlstrorso . . 812.7 

- secondario . . 592.4 zione .... 3195 - laterale . . . 3165 -, sistema di . . 8145 
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Avvolgimento 


Avvolgimento, 
sop porto d’ . 417 j 
spazio d’. . . 8294 

- a »pi rale . . . 8164 

- dcllo statorc . 8234 

- adlvcrsl8tratl824.fi 

- a due strati . 8244 

- Ad tin solo 

strato .... 824.7 

- strisclantc . . 8222 
-.svlluppo doll’ 309.1 

- a tamouro . . 315.7 

-in parallclo 3164 

-in scrie . 816.7 

temperatura 
den 1 . 2864 

- ad aha ten- 
alone .... 342 j 

- a bassa tcn- 

sione . . . .8414 

- [dl] Thomson- 

Houston . . 318.7 
tracciato di 
an .... 8 O 6.10 

- per trasforma- 

tore.8412 

- in treccla . . 74&4 

- trifase .... 820.4 

- a zig-zag . . 8184 

- zig-zag. . . .3172 
zona di . . . 3074 

- aslmmctrico . 818 ji 
Avvolgitore, 

banco da . . 3344 
Avvolgitricc a 
nastro . . . 7464 
Arvolto con . . 766.1 

- a coltcllo . 828.13 

- destrorso . . 812.4 

- dl flanco . . 829j 
-, fllo-c Intrec- 

ciato .... 746.7 
indotto . . . 4104 

- In piedl . . . 329.1 

- sinistrorso . . 8124 

- a splrale, cor- 

done dopplo 868.7 
Axe d'aclcr a 
forages conl- 
ques . . . 10064 
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Axe d'artlcula- 
tlon .... 646J0 
ayant la 
m^mc . . . 1331.il 

- du barlllet. 101 Li 

- dc champ . . 4564 
lc -8 champs ont 

un-commun 1292.4 
direction dc 1’ 4324 

- d'lmpression 10314 

- Imprimcur. 10814 

- d’Uolatcur ten- 

deur .... 8004 

- magnetlquc 169.1 o 

- dc la mofettc 10094 

- d’osciliatlon . 633.1 

- polairc . . . 167.10 

- dc refraction 13604 

- de regulatcur it 

allcttcs . . 1009.12 

- de rotation . 4324 

6324, 6344 

- dc la roue dcs 

types . . . 10324 

- - suspension 6344 
Axialturblnc . 1234 
Axial current 1313JS 

- flow turbine . 1234 

- position . . 13004 

Axis of oscilla¬ 
tion .633.1 

- of rotation . 4324 
I - - of suspen- 

I slon.6344 

axle of the fly 1009.11 

- - the inking 

wheel. . . 10094 

- - link . . . 646 jo 
A zadon, golpc 

dc. 837.1 

Azlmut, magne¬ 
tise her . . 1300.7 
magnetic . 1300.7 

- magnetico . 1300.7 

- magnetico . 1300.7 

- magnetique 1300.7 
Azionamcuto 

della dinamo7164 

- dlretto della 

dinamo . . . 717.1 


Azionamento, 

dlspositlvo 

di.11204 

Azlonare . . . 4814 
Azlonato da un 
mot ore elet- 
trico .... 219.1 
Azione.cainpo d’179.4 

- caplllare ... K.u 

- chlmica locale 70.1 

- dl contatto 131 lai 

- dcllc corna . 6644 

- della corrente 

d’aria .... 6074 

- devlatrlcc del¬ 

la corrente . 163.4 

- dlffcrcnzlalc . 6304 

- a dlstanza . 1359.7 

- egualizzatrice 

d’una battcrla 
a ripulslone 88.4 

- -> prova dell'- 

duna battcrla 
a ripulslone 66.4 

- del freno . . 4934 

- girostatica dcl- 

l’indotto . .434.11 

- lndiretta del 

roggi lumi- 
nosl. . . . 11794 

- luminosa della 

scarica elet- 
trica . . . 1819.7 

- magnetica a dl¬ 

stanza . . 1290a 

- inagnetocri- 

stallina . . 12934, 

- magnctlzzatite 

dell’ Indotto 26<U i 

- - trosvcrxalc 267.7 

- meccanica 

della scari¬ 
ca . 1272J3 

- dl una molla 645.2 

- dcllc punte . 6672 

- dl rlsonanza 1 

elettro-acustl- 
ca.687.4 

- ritardata, in- 

terruttore ad 5204 


Bad 


Azionc sedativa 
del vento elct- 
trlco . . . 123L: 

- smognetizzan- 

te.267.4 

- sofflante . . . 653.7 

- del solenoid! 

nellc lampade 
ad arco . . . 927.4 

- spegni trice . 5534 

- aella super- 

tide.454 

tlpo ad - dlret- 

ta.6:402 

-, - ad - Indlrct- 

ta.5304 

-.zona d’ . . 11724 
Azlont elct- 

triche . . . ISOKs 

- flslologichc 

deirelettrlci- 
tA.12314 

- magnetlchc 12S9> 
Aziouista . . 1328 jo 
Azotatc d’ar¬ 
gent . . . 12184 

- mercurcux 1218.4 

- mercuriquc 12184 

- dc potasse . 12182 

- - potassium 12182 

- - sodium . 12184 

- - soude . . 12184 

- d'argent . . . 661.: 
Azote, bloxvdc 

d’.154 

peroxyde d’ . las 
Azotico, dcldo . lot; 
Azotluue, aclde 154 
-, oxyde .... 154 
Azucar de 

plomo . . 1220.1 

Azufre.8864 

-,clorurode. 779 ji 
-, higado dc . 121 Lh 

- en polvo . . 7803 
Azul dc anllina, 

disoluclon de 1027.7 
Azuritc . . . 1215.4 
Azzurro d’anilina. 
soluzione dl 1027.7 


B. 


Babbit metal 355.12 
Bac d’accumula- 
teur.35.1 

— en celluloidc 364 

— cn ebonite . 87.1 

— A epau fo¬ 
ments erenc- 

les.364 

— en verre . . 364 

— en verre A re¬ 
dans crencles 384 

— A ailettes . . 4634 
-s, aligner les . 1002 

— A nervures . . 4634 
parol du . . . 852 

— en tole ondu- 

l£e . . 


bone . . . 
- - commuta- 


i Bacchctta dl 
i vetro .... 494 
Bacchettlna di 
! ceralacca . 1277.1 
Bacinella . . . 6372 
Bacino, accumu¬ 
lator a. . . 62.7 

; Back. OIOji 

, - ampere-turns 26H.i 
I - connected am¬ 
meter .... 6774 
- -connection 
for start 
ing 


Back-magnetlsa- 
tlou .... 267.10 

- magnetise, 

to.2674 : 

--pressure dla- I 
gram . . . 302.11 1 

- square .... 3802 j 

- stop .... 1025.7 I 
--turns of arnia- 


Bad, einfachcs 
Bogenlleht- 1230.4 


-, Elsenstahl 
Entwlck- 
luugs- 


12054 

10804 


-, Flxler-. . . 1030.7 


- connections . 616.3 


ture. . . 
Backward 
pitch . . 
Backeu . . 
. 5934 Bad, alkall- 
sches . . 


-flusslgkcit . 1194.ll 
Formler-. . . 8U r » 
-, Gliihlicht- 
2C7.il I voll-. . . . 12303 
I -, Gold- . . . 1206.1 
. 310.1 : -. hvdroclektri- 
. 3762 i schcs . . . 1228.10 
-, Kobalt- . . 1202.7 
1195.10 ' komblnicrtcs 


- connector . 

311.10 

-. Amalgam- 

. 1203.4 

Bogenlleht- 

4634 , - contact . . 

1005.li 

Antimon- 

. 12054 

Gluhllcht-. 1290-* 

l- : - - spring . . 

1007.1 

-, Arsen- . . 

. 12054 

Kupfer- . . 12024 

463.7, - current . . 

.099.7 

-, Bipolar- . 

. 12292 

-, das - wird me- 

•- ! - -discharge . 

1272.12 

-. Biel- . . . 

. 1205ji 

tallarm . . 120i.il 

9284 - eleotromotlv 

e 

-, cyanldfrelcs 1202.10 

monopolares 1229.1 

force . . . 

. 1KT.I) 

-, cvanknll- 


ncutrales . .1195.11 

275.7 - cud .... 

. 3U.i 

seller . . 

1195.12 

-.Nickel-, . . 12024 



























Had 
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Balai 


Bad, Platin-. 1204.* Hague d’arret . 484.4 \ Ballletir do ; Bain photothera- 

-*saures . . . 11953 8123 1 foods . . . 710.il I pique simple 

-» SllberweiO- 12063'- dc cal a ere . . 4223 Bain.1104.11 1 5 arc . . . 1280.4 

-eponnung . . 1198.1 - - caoutchouc 780 jC . - acide . . . 11963 I - dc platlnagc 12043 

-.Volllcht-. . 1230.2 — cloche . . . 652.4 1- d’acieragc . 12063 — plombage 1206.1 

-> Zink-.... 1204.12 - du collecteur 4283 - alcalin . . . llfl&jo I resistance &-J 

Zinn- . . . 1204JO 1 - collectricc . 419.10 - d’amalgama- d’hulle . . . 580.7 

-contact . . .686.4 , 4322 tion . . . . 1208.4 rheostat A - 

- conducting . 780.3 1 -s, moteur osyn- - d’antlmonagcl2063 d'hulle . . . 680.7 

- conductor . .730.4' chroneavccin- - d’ars^niage 12063 - simple de lu- 

Badajo. . . . 11223 1 dult a -collec- - bipolaire . 12202 niidre a arc. 1280.4 

BMderraom . 11923 i trices .... 2223 - de bouilli- transformateur 

Badly gassing -s, - deduction toire . . . 12063 a-d’hulle. .461.7 

cell.76.10 , avec lnduit k — brunissage 12013 - de zlngage 1204.12 

Bag of cardbord, - collectrlces 2223 - - cobaltage 1202.7 Balonctta, chlu- 

bag of paste* ! - de contact. . 6823 - complet de lu- sura a ... 404 a 

board. . . 1097.1 - - court-el re uit430.4 mi^re^ Incan- impugnatura 

-.tool-.898L3 1 - court-circul- descence . 12303 a.660.7 

Bagnodi acclaia- j tcuse . . . . 480.4 - de cuivragc 12023 baionnette, culot 
tura. . . . 12063 - de la culasse 4663 culsson des I k .9643 

- acido. . . . 1196a - decorative . .8023 cables dans I-.doullle A . .9603 


- alcalino . . 1196.10 ; - de depart . . 8013 | 

- d’amalgama- - - dispersion . 8013 

zione . . . 12064 1 - - distribution 8013 ' 

- dl antlmonlo 12063 doullle de lampe 1 

- argentatura a - portc-abat- I 

tenue . . . 12063 1 Jour .... 9662' 

-arsenlco . 1206a - a’egouttage . 4403■ 

- blpolare . . 12292 - d’extrimltcdu 

- caldoperdora- collecteur .4222! 

tura .... 1206.1 1 - de fond . . . 4364 

- a clanuro di , - - frelnagc . 108L4' 

r daasio . . 1196.12 - - frottement 419.10 1 
cob alto . 12027 - - graissage .442.4 

-disosslda- , -s, gralssage k 4423 

zione. . . . 120L4 1 - de guidage de 
il - dlvlene po- la suspension 

vero di me- 0 contrcpoids960.i 

tallo . . . 1201.101 - -guide dc la sus- 
- esente da cia- pension a 

noro . . . 1202.10 contrepolds 960.1 
- di flssageio 1030.7 , -s, lnduit k - 

-formazlone 813 collectrlces . 4103 

- idroelettrlco 1228.10 - Isolante . . . 874.7 
llagnl galvanlcl. - do jack . . 118H3 

tlnozza per 11967 1 - - lubrcfaction442L4 1 
Bagno d im- -s, iubrefao 

pregnazlone 8062 tion a ... 44231 
- Interno dl luce ; - de mica . . .8763' 

con lampade ' -s, moteur asvn- ! 

ad incandc- chronc tri- 

scenza . . 12803 , phase aver ln- 
- dl lace combi- dult a - col- 

nato con lam- lectrlccs . . 223.1 

pade ad arco : - d’lnduction 

r ad incandc- 1 Iriphasc avec 
sccnza . . 12303 * lnduit k - col- 
- - lace interno 12302 lectriees . .223.1 
- monopolare 1229.1 1 perte a la - col- 
- neutro . . 1196.11 lectrice . . .2983 1 


lc - d’lmprcg- | fermeturc k . 4043 
nation . . .772.10 -.joint a . . . .4043 

- au evonure dc I manette k 

potassium 1196.12 j doullle de .660.7 

■ non-eyanure 1202.12 Baisse de la 

- de d^capogc 1201.4 ! tension . . I 6 I .10 

- - decapage | baisser (tension) 162.1 

mat .... 1201.io la resistance 

• - derochage 1201.4 1 du cohercur 

• - derochage I baisse . . . 10723 

mat . . . . 1201.10 j Haiar (tension) 162 r i 

• - derochage 1 Bajoncttfassung 

pour metaux I 9603 

ctalliagcsjau- | -griff.660.7 

nes .... 12013! -socket .... 9643 

■ - derochage I -verschluU . . . 4043 

prtalablc • 1201.71 Bake, to ... . 8763 

• dcveloppa- : Balai. 4243 

tear . . . 10803 1 -s, aj us tape des 42812 

• de developpe- j -s, angle d’avance 

ment . . . 10603 • des.4773 

>, lc - devlent | -s, - dc deealage 
pauvre en i des . . 2743, 4283 

metal . . . 1201J1 1 -s, - - deplace- 

• de dorage ment acs . . 2743 

bouillant . 1206j -s, - d’lnclinal- 

• d’etamage . 1204.10 son des . . . 4293 

■ exempt de : arete antGrieure 


cyanure . . 1202JO de.2793 

de flxagc . 1000.7 - postfrleure 

flxateur . . 1080.7, dc.2767 


de formation 813 -s, augmentation 
- pal van Isa- du nombre de 

tion . . . 1200 2 jeux dc . . . 9123 
d’hulle . . . 4423 1 - auxllialrc 
hydroelcctrl- 1 (machines) . 426: 
ouc . . . . 1228.10 — (reduetcur) 601 j; 
dlmpregna- avaneer un . 429.1 

tion .... 8063 1 -», biseauter les 4293 


- dl nichclo- - polaire . . . 461.1 1 - d’injectlon . . 8063 - a bloc de 

tura . . . 1202.4 1 - en porcelalnc - delumldrccom- 1 charbon . .4253 

- d’olio .... 4423 pour doullle 9663 bin6 a arc et k , botte de . . 4813 

- di petrolio .6563 - do roulement 4883 incandescence -s, cable dc rac- 

- - pladno . 12043 : -> segment de - | 12803! cordement 

-plombatural206.t de serrage . 4223 i -complet. 12803 , des-aux bor- 

-rame . . . 12023 - de serrage. . 4223 - nionopolaire 1229.1 ncs. 4683 

- scrap llco dl I - -support . . . 404.11 - de mordan- 1 -s, calago des . 472.* 

lace con lam- 1 Baguette debols , gage . . . 1201.7 , -s, - lc plus avan- 

padc ad arco 1230.4 I paraffin ec . 493i-neutre . . . 1190.1 1 tageux des . 4703 

-. soluzlonc — charbon I - de nickelage 1202.4 -s, - defectueux 

del .... 1194J1 pour lampe a - - petrolc . .6653, des. 4763 

- di Atagna- 1 arc.928x1- phototherapique -s, ealer les . . 4723 

tura .... 1204JO -h, flliAre a - de 1 combine a arc j - dc charbon . 4262 


- ftrtluppo . 10603 charbon . .928.7 et A incandes- , - eirculairc . 537.10 

utillzzazlone Bahndynamo .208.4 cencc . . . 12803 -a, clsallie k . .429.4 

dellacorrentc -tclegraphen- 1 — complet. .12302 -s, cle a . . . . 4293 

In un • . .119610 leltung . . 1349.4 1 -a incandes- - de clinquant 426 ji 

dl zincatura 190i.it -xentrale . . . 7003 cencc . . . 12303 -* t cllquetis des 428.1 

















Ballisolator 


Balaf 
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Balai co Hoc- 

teur . . . l2270.to | 

- combine char- 

bon-cuivrc . 42u2 
-a de contact . 587 a 

-(telcgr.) 1080.1 

-h, contact Im- 
parfait des . 274 a 
courant de . 298.7 
-a, courbc de 

potentiel des 275 a | 

- dfc court-clr- \ 

cuit. 430 a j 

- court-clrcui- 

teur .... 430ft 
-a, crachcment 
d’etincelles 

aux.272 a 

-s, - de flamines 
aux .... 472J0 

- dc culvrc . . 4209 

-elastique 426j 

-faidant rcs- 

sort. 420.1 

-a, ddcalagc des 274.2 
428 a 

-ft, - des-en 

arri^re . . . 477J 
-« dep] arables . 428.4 
-ft, dcplacement 
de* . . 274^, 428 a 
- ft, diftpoaer les- 
cu gradins . 476.7 
-a, diftnotif dc 

regloge des 432.4 
-ft, - - calagc de» 432.4 
- pour le re- 
levumcnt deft 429 a 
- ft, disposition 

deft. 274J 

-ft, disposition des 
-on grad]ns 470* 
douillc de . .481.fi 
-ft, les - dc la dyna¬ 
mo crachent 472J1 
-ft, /‘diauffcment 

des.288i2 

-s, echclonnage 

des. 476 a i 

-s.eelielonner left476.7 | 

- d'essai .... 49 Ha 

- d'exploration 408js • 
-.extremity bl- 

seaut6e du . 427 a 

- fendu .... 425.1 

- de fermcturc 

de circuit. IOOOj 

- fcuillcte . . . 4209! 

- de Mordey a ! 

lames Isoldes left I 
uneft des autreft 1 
sniif ii leur par- 
lie nupdrieure . 

424.10 

- en fli ... 426.10 
-s fixes .... 42 Ha j 
-ft, fonctioniic- 

mont sanft era- | 
chement aux 4702 
forme de . . 424.7 

- frottant . . . 424 a 
- ft, frottement 

des.275.4 

- en gaze de 

cuivre . . 425 .ioi 
-, grandeur de . 424 a j 
-s, Jauge pour . 429.3 . 
-ft. jeu de . . . 430.fi 
largeur de . . 601 a 


HaUlft, levier 
duplication 

des.430.2 

-s, - de calage 

des. 429.7 

-s, - d'enclanche- 
ment deft . . 430.2 
-s, marche sans 
crachcment 

aux.4702 

-e, mauvaift ca- 
lage des . .4706 
-s, mauvaise po¬ 
sition deft . . 4706 

- mdtallique . . 420s 
-s mobiles . . . 42H.4 | 

- mobile .... 6803! 

- negatif . . . 274 a ! 

- de neutraliftA- < 

tlon .... 12802! 

- pare-dtlncclleft637.7 I 

- peliicule de 1 

contact de . 274.6 ; 
-s, pcrtes aux . S93L& 
-s, perte par era- I 
chement aux 293 a 1 
-s, — frotte¬ 
ment des . . 290s 
-s, plaque de 

pince a . . . 431.7 
polnte de . . 437.6 
-. porte- .... 430.7 
porte-balal 
pour-en char- 
bon.431 a 

- positif .... 274.4 
-s, position des 472 a 
- 8, - la pluftavan- 

t age use des . 470& 

- du - a cheval 
sur deux plot.stiOlA 

- dcfectueuse 

des. 4706 

- finale du - 

de contact . 601.9 

- initialc du - 

dc contact . 601.fi 

- mediane du 

- de contact 601.7! 
-s, potentiel des 276^ 
-8, press!on des 427.7 | 
-s, - de contact 
des. 274 a i 

- principal (re- 


ducteurs) . . 6012 


- - (machines) . 426 a | 
-e, projection de , 

flam meft aux472J0 1 

- radial (reduo- i 

tcurs) .... 60U ! 

- - (machines) . 426 a 

- de rechangc . 426 a 

- reductcur . 91.1 
-8 reglablcft . . 4204 
—s, relever left - 

du collecteur429A, 
-, resistance de 
contact des . 274.7! 
-ft, rheostat A I 

doubles - de , 
contact . . . 066a 
rod age du . ,427 a' 
-ft rotatlfs . . 1326^ 
sabot de . . . 431.3 
section trails- 
verftalc de . 424 a j 
-, surface de . . 270s ■ 
- de contact de 2708 : 

- tangentlcl . . 426.4 1 


Balals, tension 

aux. 27&J 

-s tournants . 1826 a 
- ft, usure de . . 477.4 
Balanceaufbltn- 
gung .... 686 j 
B alance, Her- 

stcllung der 1028 a 
B alance beam . 669 a 
-, beam . . . . 669 a 

- meter . . . 694 a 
-, candle . . . 1344 a 
-, centi-ampere 1887.1 
-, chemical . . 869 a 

copper gauze-10707 
-, Coulomb’s . . 676 a 
-, current- . . . 676 a 
-, direct-reading 
ampere . . . 676 a 
-, electric . . 1070 a 
electric . . . 67&A 

- indicator . 1880s 

- of three-wire 
system . . 1386 a 

-, Induction . . 676.7 
kilo-ampere 1337.4 
-, magnetic . . 686 a 
-. metallometric 

1208a 

- photometer 1843 a 
-, plating . . 1361.7 
-.silver weigh¬ 
ing ... . 1203 a 

-, spring .... 069.1 
watt-.... 690.10 
Balance ccnti- 
ampdre . . 1837.1 

- ddcaampdre 1837 a 

- deciampere 1837A 

- galvanoplas- 

tique . . . 1361.7 
eorapteur 6 
fleau dc . . 694A 

- dc Coulomb . 676 a 

- dlectriquc . . 676 a 

- k rcssort. . 075 a 
-, dlcctrodynamo- 

mdtre .... 676 a 

- k fleau .... 669 a 
-. fleau de . . . 669 a 

- argyrometri- 

que .... 1203 a 

- d Induction . 676.7 

- kiioampdre 1887.4 

- magnetlquc . 68 oa 
-, magndtomd- 

tre.686 a 

- metallometri- 

que .... 1203 a 

- norte-bougic 1344 a 

- u ressort. . . 669i 

- dc torsion . . 676u0 

- torsion raag- 
ndtique . . 1296.10 

-, wattmetre . 690 jo 
B alanced . . . 406 a 

- armature . . 414A 

- multiphase 

system . . . 204 a 

- phases .... 200.7 

- polyphase 

system . . . 204 a 
B alancer.... 208.7 
Balancia, giogo 
della . . . .669 a 
B alancler . . 1207.4 

- a main a vo¬ 

lant .... 1207 a 

- de porte-ba)als43lA 


8sa 
. 2<K; 
.626a 
186 a: 


Balancing (ma¬ 
chines) . . . 40Hj 

- (telegraphy) lOSSL* 

- action oi a 

storage bat¬ 
tery .K8.4 

- of antenna . 1078 a 

- battery . , 

- dynamo . 

- method . 

- thermo-pile 

- transformer . 229 a 

229a 

Balanza argiro- 
metrica. . 1903 a 

- de bnjia . . 1344 a 

- centlamperio 1337.1 

- de Coulomb . 676 a 
I - - cuadrantc . 6oiA 
! - decaamperlo 1337J 
| - eleetrica . . . 676 a 
| - electrodlna- 

mica .... 676 a 
-, fleie de . . . 669 a 

- galvanoplA- 

fttica .... 1351.: 
i - de inducclon 676.7 
| - kl loam peri o 1&37J 
i - magnetica . . 686 a 

- metalometrica 

1203a 

- de muelle . . 494 a 

- rcsorte . . . 6 o9j 

- torsion ma¬ 
gnetics . . 1296 jo 

Balanzicrt . . . 406A 
Baldachin- 

schale . . . 969u 
Baldosa anti-acl- 

da.106 a 

-s de vidrio, 
revestimiento 

de .618 a 

Bale. 1277 a 

Balistica, misura622A 
Balistica, medi- 

da.6225 

! Balistico, meto- 

do.626 a 

Balistiquc, me- 
sure .... 622:. 

. Ballza del cable ba2-> 
Balkenwage . . 669 l 2 
Ball. 438.7 

- bearing . . . 438.0 

- of Are . . . 1353.4 

- Insulator . . 795u'* 
i - lightning . 969 jo 

- on the pen¬ 

dant .... 958> 

- -race.438> 

- -shaped ex¬ 

citer . . . 1066 a 

- - winding . . 333L1 

: - thrust-bearing438A 
Ballastwider- 

stand .... 678> 

1 Ballatolo del 
! quadro di di- 
stribuzlone . 619.1 

: Balle. 1277 a 

'-.petite - eu 
moelle de su- 
reau . . . 1277.* 
Ballig gedrehte 
Klcmschelbe 446 a 
, - gewdlbte 

Kiemseheibe 446 a 
i Balllsolator . . 796 a 
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Barillet 


Ballistic gal vano- Band, Isollcr- . 369s 
meter .... 660.1 -kupplung . . . 461.4 

- measurement 622s -lampe .... 034.4 

- method . . . 626s 1 -lampe, Differen- 

BalllstischcsGal- tlaf- - fhr 

vauometcr . .669.1 Wechscl#troin984s 
Balllstische -magnet .... 164s 

Messung . . 622s -gttgc.388.7 1 

- Methode’. . . 626s -spiral? .... 803s 
Ballon, Drachen- , -telephonograph 

10092! 1167 s 

-element. . . . 13s-umhGllung, as- 
Ballon .... 1060.1 phaltlerte . . 7604 

- eerf-volaut - 1099.1 -wickler .... 746s i 

force ascen- Wieklungs- . 807.9 

sionnclle du 1069s Band brake . . 4962 i 

halage du . 1069.4 '- -brake, dlffercu- i 

- do verre . . . 14.7 j tial. 405s i 

Balloon . . . 1069.i - fastening . . 419s j 

-. kite- .... 10992 - key.410s 

Balaamo para - lamp.934.4 

quemaduras 611s - lamp, alternat- 
Bambaliua*. ing current 

alumbradode912.7 differential . 934s 

Bamboo tila- - of light . . 973.7 

nient .... 9132 - magnet . . . 164s 

Bambou, fibre - saw.3S*.7 

dc.9132 -shaped 408s, 6S4.io 

Bambu, fibra di 9132 | - In the shape 
Bambusfascr . 0182 of a ... . 5H4.to 

Bane.378s . Banda di piombo 


- it bobiner . . 834.0; ondulata . . 43.i« 

- d'etlrage . . . 747s I Bandage .... 419.1 

- a etirer . . . 747s ! Anker-.... 4192 

-pourfil tin 747s , -halter am An- 

-groH til . 7482 ! kcr.419s 

-nl moyen- I -nut.419.4 

nement fin . 747s -achloll .... 419s 

-gros 74S.i 1 -, Schnur- . . . 419 ji 

-multiple . 747.7 Bandage .... 606.4 

- trefiler . ,747s -.cambric . . .606s 


-multiple . 747.7 Bandage (In- , 

Banco d'allunga- duits) . . . .419.1, 

mento per lilo j - (accident*) . 6072 ; 

lino. 747s | -, creux de - dn- 

-grosso . 74 iS 2 du it) . . . .419.4; 

-medio . -, evidement de 419.11 

lino. 747s; - en ficelle . . . 4l9.rt 1 

-grosao 748.1 ! - d’lndult . . .4192 

— da avvoIgitorc334s | Bandaging . . 6072 

— lavoro . . . 87Hs 1 Bandaje . . . .419.1 

— perraachiore 1197.4 - del Inducido 4192 

— a trafilare . . 747s -. junta de . . .419s 
-multlplo . 747.7 -. ranura para . 419.4 

— de bobinar . 834s Iiande (panae- 

— cstlrar alam- ment) .... 506.4 

bre. 747s - de l'aurore 13022 

— eatlrado nara j -, bobinage en - 

alam bre butt- de cuivre . .834.1; 

tante grueao 748.1 j -, bobinc en - de 1 

-line , 747s i eulvre . . . .831.7 

-grueso7482 . - dc cambric . 600s 

-medio , -. connexion a - 

gTuoso . . . 747s . de cuivre . . 336s 

— estirar alam- - de contact. . 498s 
bre multiple 747.7 — courant . . 250.4 

— trabajo . . 37Ks - - eulvre 327s, 864s 
-. tornillo de . 384.10 — derivation . 40s 
Bandbewicklung j -, d6roulement 

893.10 automatique de 

-bremsc .... 4952 j la - de papier 

-. Differential- . 495s 1013s 

-elaen. 846.7 - d’ enregistre- 

-el*endubel mlt ment .... 667.7 

Porzellanrollcn , -. enroulement en 

864.1 - de cuivre 884.1 

-form, in . . . 684 .io -, entrainemeut 
-formig .... 408s de la - dc 
-, Fuhrungs- . 1080s I papier . . 1018s 


Baudc de fer . 706s Baiio monopo- 
-, en forme de . 408s lar .... 1229J 

- de guidage 1030s - ncutro . . . 1195.11 

- -guide . . . 1030s - de niqucla- 


- Uolantc . . . 869s do. 1202.4 

- - adhesive . 869.10 - - potroleo . . 666s 

- collantc . 369.10 - para platear 

- dc papier . . 876s tino .... 1205s 
-(telegr.) 1014s - de platiuo . 1204s 


-(Installa- — previa llni- 

tion into- pieza . . . 1201.7 

rleure) . . . 896.1 — revelar . . 1030s 
-lette de papier - seuclllo de 
sensible <te- lam paras de 

legr.) . . . 1030.4! arco . . . 1280.4 

- de plomb . . 40.7 ! -, utlllzaclon de 

-pour ' la corrieute 

borne ex- | en un . . . 1192.10 

trerae .... 40.io : Bar . . . 327s, 420.li 

-luniine . . 862 1 -. bra**- . . . 1005s 

-ondulee . 43.10 -, bus-.613s 

-. roeeordenient -.bus'.6137 

a - dc cuivre 335s centre . . . 1005.7 

- do. tole [de ferl 29.0 -, collecting . . 613S 
-lette de papier 1014s -, commutating 276.7 
Bander un res- - commutator . 697s 

sort.64us -, copper .... 749.1 

Bank, Work- .378s -.cross. 564s 

- of lamp* 679.101137.4 - elect ro-tnag- 

-, one of a - of net .... 1336.4 

transformers 22*.6 - of grid . . . 58.7 
Baho de neelle 442s - -iron. 3462 

- - nccrado . . 1205s - mognet . . . 163s 

- licldo .... 1195s -s, number of . 270.i 

- aleulino . . 1195.io ' -. pressed 

- de amalga- stranded . . 328s 

mado . . . 1203.4 - of rest . . . 1005s 

- antlmonio 1205s -, round . . . .346s 

- arsenioo . 1205.6 ' -. sliding . . . .6822 

bipolar . . 12292 stop .... 1005s 

de bruutdo 1201s -.terminal . . 1023s 

- eianuro de - -winding . . . 333s 

potasslo . .1195.12 --. eoncentra- 

- cobalto . 1202.7 i ted.3212 

- cobreor . 1202s' -, working . . 1005s 

combinado de - wound arnia- 

lumpara* de tore. . . . 410.10 

arco y de In- Barbed wire. . 8 | 2 s 
cande.Hccn- Bare eoiled 

cia.1230s wire . . . 1141s 

- eompleto de - end of the cut 

lam paras de cable .... *39s 

Ineundesren- - iron conduc¬ 
es .... 1280s tor.856.4 

• de desoxida- - solid copper 

cion . . . 1201.4 conductor . 866.1 

■ — mate . . 1201 . 1 U - stranded eop- 

■ - dorado en per conduc- 

cbullicion . 1206.1 tor. 865s 

■ - einplomadol206.i '— iron conduc- 

■ - estanado . 1204.10 tor. 866s 

■ exento dc cia- ! - wire.740s 

nuro . . . 1202.10 Barillet . . . 657.10 

■ para fijar . 1030.7 -, axe du . . . 1011.1 

■ de formacion 8ls -, demontage 

■ fototerapieo du .... 10112 

eompleto . 1230s -.enlevement 
-s galvunloos, du .... 10112 

cuba para 1193.7 -, ergot deTarbre’ 

• de galvanlza- du - pour fixer* 

cion .... 1204J2 lc ressort . . 6682 
■, el - se. haec -, manette du 1010s 

pobre de me- -, ouverture du 1011s 

tal.1201J1 -, remettre en 

• hidroclcc- place le . . 10122 

trieo . . . 1228.10 - do ressort . 1010s 

- de linipieza |-, tourner pru- 

para cobre . 1201s demmeut eu 

- inyeccion . 8062 1 arrlero le . 1011.6 
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ftasisches 


Bario, platinocia- 
nuro di . . 1243a 
- solfato di . . 7K3a 
Barlta, sulfato 

dc.783 a 

Barite.788 j 

Barhimplatin- 

cyanur . . 1243a 
Barlumplfttlncja- 
nurschirm 10962 
Barlum-plattno- 
cyanide . . 1243a 
Barking .... 806.6 
Barlowsches 

Bad ... . 1287.2 
Barlow’s wheel I287J! 
Barniz.782.7 


Barras co lector os, Barrcs, enroulc- 
fijacion de ment avec 

las.814 j I bobincg A . 8212 

ronjunto de ! -s, - concentre 

las.54&S | a.8212 

Barra de conmu- ! -*» en . . . 8482 
tacidn . . . 276.7 fixation des - 

- - contacto . . 6822 i collectrlces . 614 a 

-s, disposlcion I -*» - des - omnl- 

f >ara eneorvar i bus ..... 814 a 

an.616.1 - dc fraction . 10082 

1 - - grillage . . 68.7 

618.10 groupe de . 8062 

. 614-s - de gufdagc 648 ji 
. 8082 - -guide . . . 646.ii 
114U indult & . 410.10 


- alslante 

- de Ambar 
-, capa dc . 

- copal . . 

- clectra . . 

- A la goma 

- [de] Hcislng 


807.41 
.8682 
867.15 

786.13 

867.13 
. 3672 

104.1 


- norainducldos3682 

- japoncH . . 867.12 

- sterling . . 867.1 1 

- de paraflna . 7852 
Barnlzado ne¬ 
gro mate . .8182 

papel .... 359.e 
Barnizar con 

laca. 7852 

- discos, mftqulna 

para .... 4112 
Barometer, Ane¬ 
roid- .... 6692 
-, Differential- . 069.7 
Quecksllber- . 6392 
aneroid . . . 6692 
-, differential . 659.7 
mercury . . . 669.(5 
BaromAtrc ane- 
roide .... 6692 

- differentiel . 669.7 > 

- A mercure . . 6592, 
Barometro ane- j 

rolde .... 6592 

- differenziale . 669.7 

- a mercurio . 669.0 
Barometro ane- 

rolde .... 6592 

- diferencial . 069.7 ! 

- de mercurio . 6592 j 

Karra.327 ji 

- di bisniuto . . 802! 

- cavo com- I 

presfio . . . 8282 ; 

- guida . . 646.il ! 

- - leva .... 6472 

- - scorrimento 6822 

- trasversale . 6462 

3272 

Barra, adapter | 
las -s . . . 614.li | 
-. ajnstar las . 614.11 

- para alum- 

brado .... 614.1 

- d'antlinonio . 80.4 
-s, arrollaml- 

ento dc . . . 3382 

- de borna . 10232 ; 

- cable preu- 
sado .... 828 a 

- cobre 0l8.\ 749.1 

- coleetora618.7,6182 

- -, aislador paraOU.4 
—, borna de . 8662 

867.4 


- para fuerza 

motrlz . . 
grapa de . 

-s, grupo de . 

- de guia . . 

- hiorro . . . 8462 
-s. hierro en . 8462 

- lmanada . . . 1632 
-s, inducido 

dc.410JO 

- nuincro de . 8062 

- omnibus . . 613.7 

- de pararrayos 

990jo, 992.7 

- soporte . . 1141.6 

- transversal . 6462 

- de union . . 6142 
-s, union de . . 6142 , 

- de vldrio . . 492 i 
Barrage de re- j 

tcuue .... 1252 I 


10112 
1011 j 
10102 


inolateur de - 
eollectrice 7902 
- de - omni¬ 
bus .7962 

-s, ionction 
des - collec- 
trices .... 6142 
-a, - des - omni¬ 
bus .6142 

-a, nombre de . 8062 

- omnibus . . 6137 

- - d’aiuenAe . 6182 

- - en culvre . 6182 

- - d eclairage . 814.1 

- d'energle 
motrice . . 618.10 


- de vallAe 


126.7 ' 


i - omnibus dc 


Barre.8272 


force 
trice . 
de para- 
ton nerre 
poussAe 


mo- 


618 JO 

.992.7 
. 6472 
- - raccordement 
(pour raccorde¬ 
ment AlectrJ 8142 

-(non- 

61ectr.) . . . 647 j 
| -s, raccprdement 


Barres, adapter | . 

les - l’une a i 

l’autre . . 614 ji!_ 

-, ajustcr lea - 
rune sur l’au- 
tre .... 614.11 
assemblage des - 
collectrlces . 6142 
- des - omni¬ 
bus .6142 ' des - coliec- 

Barre d’attaque j trices .... 6142 

dc l’interrup- _« . des - omnl- 
teur. 647.4 \ bus.6142 


Barres, boblnage ! 
en.8832 

Barre, home en 
porceloine pour 
- eollectrice 8662 

-pour - 

omnibus . . 8 G 62 

- A borne . . 10232 

- en cable com- 

8282 
3282 

01&7 
6182 , 
6182 | 


-s, raccorder 
les .... 

- -support . . 

-, tableau dc 

distribution 
pour - neutre608j 

- transversale . 6462 
Barre, avvolgi- 

mento con . 
ferro in . . . 
Barreau ai- 
mant6 . . . 

- d’antimolne . 

- de bismuth . 


614J1 

11412 


8832 

8462 


1632 

80.4 

802 


prime 

-press A . 

- eollectrice . 

- - d’amende 

- - en euivrc 

I Barrel lamp 

- d energie '-wlnrlimr r 8382 

motrice . . 61 & 10 1 wlnttln tT •••*£» 

- - dc force mo- I Bar "‘ ,ia • 30O -<. ’ 

trice . . . 813.10 j " c,in,< * .... 8#l.i 

- de commuta- I “ (> r * n d e • • • 

tlon.276.7 i Horrcn.r ... 838.7 


- - contact . 
-.crampon de 

fixation de . 6142 

- de culvre . . 749.1 
-s,disposltifpour 

ciutrer lea . 615.1 

- de distribu¬ 

tion .6142 

-a, enroulenient 
en.3332 


6 t &2 ! -» mAquina de • 8912 


Barrera . . . .614.4 
Barrette dc de¬ 
rivation . . 402 
- de plomb . . 40.7 

-pour borne 

extreme . . 40jo 
Barrier .... 6144 
Uarrlera • . • 5144 
Barri£re .... 6144 I 


I 

Barril, arrolla- 
mlento com- 
binadode evol¬ 
vent© y dc 
-, - en forma de 883 a 
B arrilcte. . . 1010 a 
I-, abertura del 10ll> 
! -, ojustar el . 10122 
: -. desraontaje 
del ... . 

! -, eje del . . . 

; -, mango del . 

; -, volver hacia 
atrAs eon 
cuidado el 101 lx, 
Barr 111 a .... 97j 
Barrille, avvob 
gimento a . 383 a 
B arring . . . 717 j«> 
Barrow with 
drum for un¬ 
coiling wires 888 a 
B artblnde, 

Schutz- . . 1242.4 

Baryt.7813 

Barytes .... 788 a 
B asa decoratlva 802i 
Basamento In 

ciottoll . . . 8042 

- del palo . . . 966s 
Baseutador . . 1202.1 
Bascule, inter- 

rnpteur A . . 6614 
Basculeur . . 12021 

Base.1012.7 

glow-lamp . . 964s 
insulating . . 6822 

- of the micro- 

phone-arm 1109LS 
-, ornamental . 802i 

- and perpendi¬ 

cular . . . 238 ji 
-, porcelain . . 964i 

- of post . . . 9662 
Base de la dent 417 a 

- lsolante . . . 6829 

- - pour £l£mcnts 

de chauffage 983 a 

- en porcelainc 964J 
Base d’ardcsla. 922 

- in calce- 

struzzo . . . 4062 

- del contatto . 536.1 

! - del dente . . 417 A 
: - lsolante . . . 6Uta 
1 -, piastra d14862.46&J1 
Base aislantc 
para elemen- 
: tos dc caldeo 988A 

' - de hormigon 4662 

- motAlica.porta- 

lumpara de 
pared sob re 9682 

- de porcelana, 
portalAmpara 

de pared aobre968L3 

- del poste . . 966 a 

- de soporte ml- 

crofonlco . llOfi^ 

. t^cnicas dc la 
medlda . . . 6244 
Basic copper 

acetate . . 1219/> 

- copper car¬ 

bonate . . 1216.4 

- iron. 846.1 

- steel. 845 a 

Baslsches Kupfer- 

karbonat . 1216.4 
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Batteria 


Baaialon . . . 1187.7 
Basket winding 882a 
Baatfaaer . . . 787a | 
Bast-fib re . . . 787a , 
Bastard-win- I 

ding . . . .383a | 
Bastianz&hler . 634a 
Bastian meter. 694J 
Bastidor . . . 938.10 
-» aparato de ar- 
ranque de . 634.1 
-del distributor 
principal . 1140.4 
-ea, alumorado 
de los ... 912a 
Baetoncito de 

lacre . . . 1277J 
Baatone di re¬ 
sin a .... 1270.12 
Basura . . 110a 
B&tard, bobl- 

nage .... 833a 
enroulemont. 838a 
Batch-winding 838a 
Bateau,poste del007.4 

- A vapeur cA- 

blier . . . .847.4 
Bateaux, ascen- 
aeur electrique 

pour.987a 

Bateria, acopla- 
rolento de unalOOjo 
acoplar una - I 

en cantidad lOO.io | 
- — en ten- 
ai6n. 101.1 > 

- de acumula- , 

dores .... 87a ! 

-, excitacion 

lndependienie 
por una . . . 252a 
-a de accumula- 
do res, redac¬ 
tor de grupo 
para cargar 

las.6028 

agotamiento 
de la .... 1022 

- de alta tension 88a; 

- alumbrado 89a 

- para el alum¬ 

brado de los 
trenew .... 89.2 ' 

-aparstos de I 

cam pan a . . 999a 
armario de la 102o | 
aumentar la j 

fuerza de unalOU) I 

- auxiliar 88a, 102.1 
born a de la . 1024 

- de botellas dc 

excitacion 1068.4. 
-Leyde 1068a 

- (de] Bunsen . 86a. 
caja de . . . 1028 

- dc calderas . 109a , 

- carbon . . 86.12 1 
se carga la - 

en dos series 89.4 

- en cascade . 8fl.il, 

- central,conrau- 1 

tador multiple 
para sistema 
de .... 1147J , 
clerre del clr- 
cuito de una 100a 
circuito de . 10L8 

- para coches 

de lujo . . . 89a 


Bateria de com- 
pensacldn . . 88a 
- comun, conmu- 
tador miiltl- 

« lo con - dc 
amada y de 
microfono 1158.1 
conectar una - 
con los apa- 
ratos .... 1002 
-,conmutaci6n 

dc.10L4 

conmutador | 

de. 1007a! 

-, - para la . . 10L3 
- constantc . . 85a 
-, contacto dc . 1025 
- dc copas. . . 80a 
-, corrlcntc do la 1004 
- de corrientc I 
contlnua . . 997a; 

-inter- \ 

mitentc . . . 997.4 j 
- [dej Daniel! . 806 I 
-, derlvar con- j 
ductores en 
losdiforcntes I 
puntos dc la 101a 
- dc descarga . 89.7 1 
-, la-se descarga \ 

on una serle 89a j 
desmontaje de 

una.100.7 j 

-,desmontar unalOOa 
du radon dc la 103.1! 
- elcctrlca . . . 80.7 | 
elomento de . 102a | 
- estaclonarla . 87a 1 
estantc dc . . 1027 I 
- debajo de la 104a , 

- ftja.K7J>! 

- en forma de I 

plla. 8 flJ 0 ; 

- dc formacion 81.7 ! 
- galvanica . . 80 .11 

- dc gas .... 86.13 1 
- | del Grove . . 86.7 1 
- de Iniuersidn 8091 
interruptor 1 

do.1012 ’ 

- dc lam paras 579.10 
- - linca .... 999.2 1 
— llamada . 1104a 

-central. 113lii| 

- local .... 999.1 j 
—, conmutador 
multiple nura I 
slstcma uc 1174.2 
-, mantenlmlento | 

de la ... 102 . 10 , 
- dc microfono 11124 
-, montar una . 100. 1 , 
- de pM&s-botcl- 

las.80.8 1 

- - polarization 86.4 

-, poncr on servi- 1 
cio una . . . 97a 
preparar una 100 a 1 
- primaria . . 85a 
- dc prueba . . 88 . 7 1 
-, reslstcncla de . 

la.101.7 

- seca.87.1 

—s, seguro de las - 
contra repa- 
racioncs a 
cambio de 
una nrima 
antial . ... 71a 


Bateriaa sepa- 
radas, con¬ 
mutador mul¬ 
tiple con 1dm- 
paras paraes- 
tacloncs tclc- 
fonlcas con in¬ 
ductor y . 1147a 
-, sobrccarga de 

la.10la 

tamano de unal00.4 

- tampon . . . 88a 
—, efecto de com- 

pensaclon dc 
una.88.4 

- -, ensayo de 

una.6&4 

- telegratica . . 996.7 
tension dc la 1023 

-•terminal de 

la.1024 

- terrao - electrl- 

ca.87a 

- para traccion 88a 

- transportable 88a 
-, verlflcador pa¬ 
ra la .... 89a 

- voltdica . . . 86a 
Bath, acid . . 1195a 
-, alkaline . .1195.10 

antimony . 1206a 
arsenic . . 1205a I 
the - becomes 
Impoverished 

1201.11 

-.bipolar . . 1229a 
boiling gold 1206.1 
-.burnishing 1201a 
-.cobalt . . . 12027 
-, combined arc- 
light and glow- , 
lamp . . . 1230a! 
-, copper . . . 1202a I 
-.cyanide . . 1195.12 1 
-, fixing . . . 1030.71 
-, forming . . . 81a I 

- free from l 

cyanide . . 120210 I 
-, glow-lamp I 

light . . . 1230a 
-, hydro-electric I 

1228.10! 

-, lead .... 1206.1 1 
-, light .... 1230a 

- liquid . . . 1194.11 1 
-, monopolar . 1229.1 ! 
-.neutral . . 1195.1 1 1 
-.nickel . . . 1202.4' 

- of paraffin oil 655a 1 
-, pickling . . 1201.7 1 

platinum . 1204a , 

- room . . . 1192a 1 

-, simple arc j 

light . . . 1230.4 1 

- solution . . 1194.11 1 

-.steel .... 1205a 
-.tin. 1204.10: 

- for very light 

silvering . 1205a 
zinc .... 1204.12 i 
BAtl. 4627 

- de dynamo . 452io 

- Aenveloppc de 

fer. 463a 

- magnetique . 452s 

- - feulllete . . 4529 

- ouvert .... 453.1 1 

- en deux pieces 

453.0 


BAtl en plu- 

sleurs places 453x 

- d’unesculep&- 

ce. 453a 

- A pdles conse¬ 

quents . . . 463.7 

-ext^rleurs 453a 

-inte Hours 4624 

- pour les relals 

1150a 

Batidor lavador 771.4 
-, mezclador . . 771a 

- a, maquina . 77 Ij 
B atiduras . . . 38L* 

- de hierro . . 67a 
BAtlment 116a, 715a 

- des accumula¬ 

te urs .... 715a 

- d’admlnistra- 

tion.716.1 

- annexe . . . 716a 

- des apparclls 1098.1 
—s, bloc de . . 715a 
-s de la centralo 715.4 

- des chaudl£res 106a 
conducteur de 

-du paraton- 
nerre .... 9924 
-s. ensemble de 715a 

- des machines II 6.10 

- du poste . . 1097.7 

- des turbines . 125.1 
Batir con una 

plel de gato 1277a 
BAton, clmcnt 
en . 784a 

- decirc Acache- 

ter . . . . 1277.1 
-, lut en . . . . 784a 
-, mastic en . . 7H4a 

- de resine . . 1270.12 
Batswing bur¬ 
ner ..... 979.10 

Battaglto . . 1122* 
Battant . . . 1122s 
-s, tableau de dis¬ 
tribution A . 609a 
Battement . . .301.4 
-. amplitude de 80La 
Batten .... 877.4 

- lamp-holder . 952ii 
Battente . . . 531.11 
Battere .... 582s 

- eon una pelle 

dl gtttto . 1277a 
Batteria d’accu- 
inulatori . . K7.3 

- di accumulatori, 

tin certo nuni. 
di pile (i inse- 
rito nel elrc. av. 

alia. 990a 

-, eccitazione 

Indlpendente 
eon. 252a 

- ad alta tensione 82o 

- per appareechi 

telegratici da 
campo .... 999a 
apprestarc 

una. 100 a 

-. armadio della 1029 
-, aumentare la 
forza della . 101 a 

- au si 11 are . 8Ha, 102.1 

- a bottiglic . . 86* 

- di bottiglic di 

Lcida . . . 106HJ 

- [dij Bunsen . 80a 
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Hfttteria dl cal- | 
daie .... 1093 t 
-, la - e carlcata 
in due seric 89.4 

- in cascata . . Sfl.ii 
cassetta della 1023 

- centrale di chia- 

raata . . . 1131.0' 
-^commutators . 

multiplo con - 1 

per chiamata 
c microfono 1153.1 

- -, multiplo pel 

Blgtema a . 1147.1 ' 
—, sistema tele- 
fonico . . 1108.7 

- dl chiamata 11643 

-,chlusura I 

d’nna .... 100.8 | 
-, circulto della 101.6 | 
-s collegamento j 
d una .... 1003! 
-, collegareuna- 
in parallclo lOO.io 

-,-in scric 101.1 I 

commutatoro 

dl. 1007.3! 

-, - per .... 101.3 , 
commutazione 
della . . . .101.4; 
-, congiungore | 
una - cogll 
apparcccni . 1082 > 
-, con tat to della 1024 | 
corrente della 108.4 1 

- a corrente inter- 

mittente . . 997.4 

-permo- 

nente .... 9973 

- costante . . . 853 

- [di] Daniell . 806 
-, deriyare del con- 

duttori nei di- I 
versl punti 
della . . . .1014. 
diinensione 
della . . . . 100.4 1 
-, durata della . 108.1 

- dl eccltazionc 1068.4 

- egualizzfttrice 883 
eleraento della 1023 

- elcttrica . . . 86.7 
-, esau rim onto 

della .... 1023 

- di formazionc 81.7 

- galvanic* . . 86.1 

- Idl] Grove . . 86.7 

- per illumlna- 

yione .... 89 ji 

- 1'illuminazlone 
del tronl . . 892 

- ad immersions 863 
interruttore 

per.1012 

- di lampade f>79.to 

- linoa .... 9992 

- locale .... 999.1 1 

- -. multiplo per I 

gistema a . 11472 | 
manuteuziouc i 
della . . . 102 . 10 1 
-, inettere in ser- I 
vizio una . . 97.« j 

- dl microfono 1112.4 
-, montarc una 100.1 
-. morsetto della 102.4 

- [di pile] a ear- 

hone .... xiij > 
-a gn> . . N(>. 13 


Hfttteria [di pile] 
a secco . . . 87.1 

- di polarizza- 

zionc .... 86.4 
-, preparare una 1004 

- prlmarla . . . 854 

- di prova . . . 88.7 
-, resistenza 

della .... 101.7 

- a rlpuLslonc . 883 
-. Azlonc egua- 

lizz. d una . 88.4 

-, provo dell’ 

azlone egua- 
lizz. d una . 66.4 
-, scaffalc della 102.7 
- in legno della - 
portato sul 
suolo .... 1044 

- dl aearica . . 89.7 
-, la - £ gcaricata 

In una aerie . 894 
smontaggio 
d una .... 100.7 
-3 smontare una 1003 
•f soprACtricA 

della .... 1014 

- stazlonaria . 874 

- a tazze . . . 863 
tenaione della 1093 

- telegratica . 996.7 

- termo-clettrica 872 

- traaportablle 884 

- per trazione 883 

- a truogolo . 86.10 

- per vetture . 893 

- voltaica . . . 862 
Batterie, Akkumu- 

latoren-. . . 873 
-, Anruf- . . . 11643 
elne - an- 
getzen .... 1004 
-»elne-an die Ap- 
parate logon 1032 
Arbeltastrom- 997.4 
eine-aufatellen 

100 J 

-, cine - auseln- 
andernehnien 1003 
Ausclnander- 
nehmen elner 100.7 
Auaglclch-. . 883 
-,elne-inBctricb 
setzen . . . 973 
-.Bunaenschc . 864 
-, Daniellache . 86.6 
-, Dynamoma- 
achlnc und - 
alnd gegeneln- 
andergcschal- 

tet. 882 

elektriaehc . . 85.7 
-clement.... 1023 
-, Entlade- . . . 89.7 
-, Erregungs- 1068.4 
-, Erschopfung 

der. 1022 

Feld- . . . .9993 
-, Feldtelegra- 

phen- .... 999.3 
Flaschen- . . 864 
-, - (Lcydencr) 1068.4 
-, Fonnier-. . . 81.7 
-fuQbodeuholz- 
gestell . . . 1044 
-, galvanische . 86.1 

Gag-. 86.13 

-gestell .... 102.7 
-grolle. 100.1 


Batterie, Grove- 
sche .... 86w 1 
-> Hilfa- .... 884 
-, Hochspan- 

nunga- . . . 883 
-, Inatandhaltung 
der .... 102.10 
Kaskaden- . . 86 ji 
- kasten .... 1023 
-kesscl .... 1092 
-klemme .... 102.4 
-, Kohle- .... 86 j 2 
konatante . . 863 
-kontakt.... 1024 

- -feder . . . 1085.1 
Kutsch wagon- 893 

-, Lampen- . . 679 jo 
-, Lcbcnsdauer 
der.1O0J 

- Levdener Fla- 

I senen . . . 10683 
—» Licht- .... 89a 
! -, Llnlen- . . . 9992 
, -, Lokol- .... 999a 
| Mikrophon- 1112.4 
: -, die-mon- 
1 tieren .... 92a 1 

Orta-.999a 

-'Polarisations- 86.4 
! -, PrimUr- . . . 863 
j -, Pruf- . . . . 88.7 
-priifer .... 893 
-.Puffer-. ... 883 
-> dle-auf Quan¬ 
tity schal- 
| ten.lOOao 

- die - wird In 

elner Relhc 
cntladen . . 894 

- die - wird in zwei 

Reihen gela- 

den.89.4 

-, Ruhestrom . 9973 
Hammier- . . 873 
die - auf Span- 
nungachalten 101a 
-achalter . . . 1012 
I -gchaltung . . . 1003 
1 -achluD .... 1003 
-gchrank . . . 1023 
-, Sckund&r- . . 873 
> -apannung . . 1083 
! BtatlonUrc . . 874 
! -strom .... 106.4 
Battcriestrom- 

krela .... 10L6 
-. St 11 fen- . . . 86.11 
-.die-an die 

Taste legen 10074 
-, Tauch-. ... 863 
-, Telegraphier- 996.7 
-.Thermo- . . . 872 
Traktlons . . 883 
-, tragbare . . . 883 
-, transportable 883 
-, Trocken-. . . 87.1 
-, Trog- .... 86.10 
-, rberanstren- 
gung der . . 10L3 
-umschalter . . 1013 
-uniHchaltung . 10L4 
die - verstUr- 

ken.1013 

-.Vcrgtiirkuugs-102.1 
Voltasche . . 862 
-witrter . . . 104ao 
-, AVasser- . . 13503 
-wechsel . . . 1007.3 
-widerstond . . 101.7 


Batteriezlthler. 6903 
• Zentralruf- 11813 
j Zugbeleuch- 
I tuners- . . . £82 
: Batterie d’aecu- 
mulateurs . 873 

- d’appel . . 11643 
! -, apprater une 1063 
| armolre k . . 10 ±s 

- k auges . . . 86.10 
I -, augmenter la 

force de la . 1013 

- auxillaire . . 102.1 
borne de . . . 102.4 

- de boutellles 

de Leyde . IO 6&3 

- de Bunsen . . 863 
caisse de . . . 1023 

- en cascade . . 86ai 

- centrale d’ap¬ 
pel .... 113L* 
la - est d^- 
charg^een nn 
seulgroune. 864 

-, la - est cnar- 
g6e on deux 
groupes. . . 80.4 
-, la - est chargee 
par moitl6s . 89.4 

- de chaudi^res 1063 
-, circuit de . . 1013 
-, commutatcur 

de.1013 

-, commutation 

de.10L4 

compteur de 6603 

- constante . . 853 
-. couplage de la 1003 
-, coupler la - 

en paralldle 100JO 
-, - la - en quan¬ 
tile .... IOOjo 
-, - la - on scrie lOLl 
->- la - en ten¬ 
sion .... 
-,courant de . 

- a couronne. 

- de Daniell . . 

-- decharge . . 

-. demontage 

d'unc .... 

-, duree de la 

- k eau , 

- d'eclairage . 

- pour l’^clatra- 

gc des trains 8012 
-, effort exagere 
de la . . . . 10 Ls 
1 - ^lectriquc . . 8ot7 
1 -, element de . 1023 

- d’el^ments . . 996.7 

i - - k charbon . 86.12 
j-circuit 

1 ferm^ .... 9073 

-ouvert . 997.4 

- conrant 

intermittent 997.4 
-perma¬ 
nent . . . .9973 

- - sees .... 87.1 
^entretlcn de 

la.102JO 

6pulscment de 
la.1022 

- d’essai .... 88.7 
-, Stagers de . . 102.7 

- d’excitation 1068.4 
fermetnre du 

circuit d’une 1004 


10U 
106.4 
. 863 
, 863 
89.7 

. ioa? 

. 106U 
16603 
89j 
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Batterie de 

flacre .... 89j 

- dc formation 81.7 

- galvanlquc • 86.1 
galvanom*>tre 

d'essai pour 89.fi 

- k gaz .... 80.13 
-» grandeur de 100.4 

- ac Grove . . 80.7 

- k haute tension 88 .*) 
- t interruptcur 

de.10L2 

- de lampes it 

incandes¬ 
cence . . . 679.10 

- dc ligne . . . 999.2 

- a liuuldc im¬ 

mobilise . . 87 j 

- locale .... 909.1 

- de microphone 

1112.4 

inonter la . .92.11; 
- une .... 100.1 I 
la - en pa¬ 
rallel e . . 100.10 , 

-quan- 

tltds .... 100 jo 

-,-s^rie 101.1 

-tension 101.1 . 

nombre d’ele- 1 
ments d'une 89i> 

- de plles-bou- 

teilles .... 86 ls 

- placee en tam- 

. pon. 8821 

- f plateforme de 104-3 
plot de . . . . 102-3 

- dc polarisa¬ 

tion . 86.4 

- portative . . 8 H.s 

- a poste fixe . S72» 
preparer une 1002 ) . 

- primalre . . . 8JL8 

raccorder la - 1 

avec le maul- j 
pulateur . 1007.5 , 
-8, reducteur k \ 
croupes pour 
la charge de - i 
d’accumula- 
teurs . . . *602-3 
roller la - au 
raanlpulo- 
teur .... 1007.6 
renforcer la . IOI 21 . 

- dc renfort . . 102.1 
-> resistance de 101.7 

rcssort de con¬ 
tact dc la . 1035.1 

- s&chc .... 87.1 

- seeondalre . . $7.3: 
element de - 

secondalrc . 34.7 

- statlonnalrc . 87.6 
-, surveillant del04.io 

- -tampon . . . 8821 

- k tassoj) . . . 802) 

- pour telegra- 

phes de cam- 
pagne .... 999 ji 

- telegraphlque 900.7 
tension de . . 1032) 

- thermofdectrl- 

que. 

- de traction . 88 j» 

- transportable 8tts 

- k treull . . . S 6.9 
veritteateurde H‘).s 

- de voitiire . . *9.3 

11 


Batterie, voltage 
de.lOftJ i 

- volta’ique . . 862 ; 
Batterle, di accu¬ 
mulator!, in- 
seritore a 
gruppl per la 
carlca dl . . 002 a 

- Individual!, 

raultlplo con 
lampadine 
per stazlonl 
telefoniehe 
con Indut- 
tore e . . . 1147.3 1 
Battery atten- I 
dant . . . 104.10; 
auxiliary 8816 , 102.1 
balancing . . 8 H 2 ) 

- boiler .... 109:2 

- of boilers . . 109.:) 
to boost the . 101 jj 
boosting . . 102.1 

- of bottle cells 88 .S 

- box. 102 -H 

-.buffer .... 882 ) 

Bunsen's . . . 86-3 
-.calling. . . 11642) 
carbon . . . 86.12 

carriage . . . 892) 
-, cascade . . . 86.11 

- cell. 1022 ) 

- cellar .... 103.0 
the-Is charged 

In two series 89.4 

- for closed cir¬ 

cuit . 997.9 

- circuit .... 101.6 
closing the cir¬ 
cuit of a . . 100.8 

- for open cir¬ 

cuit ... .997.4 

- commutator 1007.3 
connections 

of a.100.9 

-.constant . . . 85.9 

- contact . . . 1022 » 

- -soring . . 1035.1 

- cupboard . . 1022 ) 

- current . . . 103.4 
Daniell's . . . 86.6 
the - Is dis¬ 
charged In 

one row . . H9jv 
-, discharging . 89.7 
to dismantle a I 00 .r,! 
-, dismantling 

of a .... 100.7 

-.dry.87.1 

-.electric . . . 85.7 
-, to erect the . 92.11 
-, equalizing . KHj; 
-.exciting-. . 1008.4 
-, exhaustion 

of the .... 10222 

- for field tele¬ 

graphy . . . 9992) 
floating . . 13216 

- floor stand . . 104- r > 
forming . . . 81.7 

- frame .... 102.7 * 

galvanic . . . 1.6 

-, gas.86.13 

glass .... 1-3 

Groves . . . 86.7 j 
-, high-tension . Mae | 

- bouse .... 715.8 1 
-.immersion . . H6j) 
-.jar- .... 1068.4 


Battery-jar . . 1.4 

- of lamps . . 679 jo 

- of Leyden 

Jan ... . 10682 ) 
life of a . . . 103.1 
lighting . . . 89.1 

-.line. 99922 

local.899.1 

magnetic . 1296.4 
main .... 99922 
maintenance 
of a ... . 102.10 

- meter .... 690.8 
-, microphone 1113.6 

- mud.4.4 

overloading 

of a.101.8 

plunge .... 86.fi 
polarisation . 86.4 
portable . . . 88.8 
-, primary . . . 86A 
-, to put a - in 
circuit . . . 103.2 

- rack.102.7 

resistance of . 101.7 

- reversing 

switch . . . 101.3 

- room.1002) 

-.secondary . . 872) 
-, to set up a . 1002 i 

size of ... . 100.4 

- stand .... 102.7 
-, to start a . . 97.o 
-.stationary . . 8721 
-.storage (A) . 34.c 
-.storage . . . 87.3 

- switch .... 90-s 

- -swdtch .... 599.6 

- automatic . 599.8 

- -, circular . . 602-3 
—, double . . 60022 
—, hand .... 599.7 
—, simple . . . 000.1 
—.straight . .602J) 

- switchboard . 6 OH .4 
telegraph . . 996.7 

- terminal . . . 102.1 

- tester.89-S 

testing .... 88.7 
thermo - elec¬ 
tric . 8722 

traction . . . 8 Hj> 
-.train-lighting 8922 
-.trough . . . . 86.to 

- voltage .... 103.3 
voltaic .... 8022 

-, water . . . 1350-8 
Battiture. . . . 3$l* 

- dl ferro . . . 57.6 
Battitures . . . 38i„s 

- de fer .... 6721 
Battre avec une 

peau de chat 127722 

Bnuart. 40221 

-, gcdrilngtc . . 529.8 
geschlossenc - 402.4 
-, halbgeschlos- 

seue. 402J) 

-, kompendlose 529.8 
-, offenc . . . . 40221 
Bauleitung . . . 710.6 
Baullchkcltcn d. 

Zentrale. . .715.4 
Baustbrung . 1158.4 
Bauubcr- 

wachung . . 710.6 
Baudot- 

npparat . . 1042.4 
Bauclotrelals . 1043.1 


Baudot multiplex 
printing ap¬ 
paratus . . 1042.4 
! - relay .... 1048.1 
; Baume contre 

brulures. . . 511.3 
Baum6, x Grad 66a 
1 -’a hydrometer 54.12 
! -sches Areo¬ 
meter .... 64 j 2 
! Baumisolator . 798 j 6 
Baumwollband, 
u ngcglttttetcs 869J 

-drell..86921 

, -drllllch . . . . 869-3 
-saraenol, raffl- 
nlertes. . . 366.1 1 
. -schnur .... 869.4 

-sell.121.fi 

-strelfen .... 8692 
| -umsplnn- 
j maschlnc . . 745o 
-umsplnnung . 744.4 

■ Baumwollc . . 7882) 

Hgyptlsche . 868.14 
imprlignierte 369.1 
I -, mit - umspon- 
I nener Draht 744J) 

; Baumwollcnol, 

I oxydiertes. 786.1 1 
, Bauschgebiihr- 
1 Tcilnehmer- 

schrank . . 1 145 jB 

■ Bauschgebiihren- 

' tarlf. . . . 116122 
Bauschtarlf . 714.10 
Bayonet cap . . 954.6 

- clutch .... 550.7 

- -Joint. 404J) 

- lamp-holder . 9502) 

1 Bavoneta, cicrrc 

! de. 4041) 

, -, mango dc . . 550.7 
, Beam balance . 6592 
-, balance . . . 66921 

- of light . . . 9782) 

- rays .... 24022 
. Bcanspruchung 348.7 

-, Blege- .... 861.7 
-, dielektrlsche 1069J 

I)reh-.353.7 

-, Druck-.... 351:2 
elcktrisehc . . 2482) 
Fntlade- . . . 792) 
Knick- .... 352.4 

Lade-.75.3 

-, magnetlsche . *24.$2! 
Material-. . . 400.7 
, mechanische . 24 Mj 


mlttlcrc 
-, Sehub- . . 
7.MK- . • • 

-, zul&sslge . 
Bearbeltbar 
Hearbeitrn . 


.7242) 
. 352 * 
. 350j) 
. 34.HJ) 
. 377 j) 
.377.7 


Bearbcitct, in -em 


Zustand. 
-es Material 
Bcarbeitung 
-sfolge . . 
svcrlustc 


377-8 
750.1U 
. 377J» 
. 378J 
, 291a 


Beard-cover, pro- 
I tcctivc . . 1242.4 
! Bearing . . . 434.12 

' -, ball.43Hij 

: -, - thrust- . . . 438 a 
- bracket . . . 4372 
collnr-step . . 4362) 
-, end thrust- . 437.0 

89 
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Bearing dine . . 486* Bedlenungs- 

-, end-. 487* ; bereieh . . 11724 ! 

-» - thrust- . . . 487* ; -bfihnc .... 6192 | 

-♦ foot.436j ! -gang. 720.1 | 

footstep- . . . 438, , -kosten .... 470* : 

generator . . 489, , -personal 
-.journal- . . .486*1 (Schalttafd) 619*, 
-♦length of the 485, - - (Telephon) 1171.0 
motor .... 439.2 I -platz (Schaltt.) 619* 
-metal .... 866 , 1 ! - - (Telephon) 1171.7 


- pedestal . . . 437.41 -vorschrift 

- pressure . . . 294* — (Akkurnu- 
roller .... 43*4! latoren) 

- with rolling Bedlngungen, 

friction . . 436* Llcferungs- 
the - seizes . 439* j - Zah lungs- . 
-♦ self-aligning . 43*2 \ Beech 


♦ self-luhricat- 
lng . . . . 43H.il 

- with sliding 

friction . . . 436* 
spherical . . 438.1 
-♦spilt. 437.7 

- temperature . 287.1 
water-cooled 439* 
the - wears 

out. 439.7 

Beat, to - with 
a cat’s fur . 1277* 
Beaufschlagungl24* 
Bcaufsichti- 

gung . . . . 470* 
Bee Argand . . 979* , 

- bougie . . . 079* 1 

- de cnalumeau 96* 

- a fente . . . 979.7 

- de gaz .... 979.4 

- paplllon . . 979.10; 

- plat .... 979* | 

- rond .... 979* 
Bccco d’Argand979* | 

- [dll Bunsen . 31.4 

- dl candela . . 979* 
-, diametro del 979J3 

- a farfalla . 979.10 j 

- a fendltura . 979.7 I 

- a gas .... 979.41 

- a pctrollo . . 979* I 

- piatto .... 979* I 

- a saldarc, i 

punta del . . 96* 

- londo .... 970* ; 
Bcccucclo . . 
Becherapparat 
Becquerel-Ele 


719.10 > 


71, | 

710* 
710.4 
363*, 
363.0 
363.7 


red 

white . . . 
Bccndete Auf- 

nahmc . . 1004.n 
Beengende Klcl- 
dungsstucke 507.7 
Beeswax .... 790* 
Bcfahrbarcr 
' KAnal .... 830* 
Befestigung der 
Lcltungen . 615.7 

— Magnct- 
spiilen . . . 339.7 

-Klemscheibe447* 

— des Verbln- 

dungsdruhtes 
am Segment 421* 

— Drahtes auf 
den Isolatoren 817* 

— H&ndgrifTs . 549* 
-sband .... 1141.4 
-sklemmc . . . 866* 
-slapuen .... 677* 

-slocn.616* 

Begin, to - to 

glow .... 734* 
Beginning of the 
line. 789.4 

— - winding . . 313* i 
Begrcnzte Be- I 

wegung . 530,0! 
Begrcnzungs- 

schraube . . 646* ' 

-stiff. 646* 

Be h ill te r-, K abc 1-848, 

, Wasscr- 


Belastet, 

dauernd . . 491* 
-or Anlauf . . 478.7 
Belastung . . . 489* 
Augcnbllck- . 491* 
Entlade- . . . 79.4 
- der FlUchcn- 
einhelt in 
cinem Akku- 
inula tor . . . 60* 
GlQhiicht- . . 492.7 
-, Hbchst- . . . 491, 
-, induktions- 

freie . . . 489,l 
induktlvc . 489,0 
intermittie- 
rende . . . 491,1 
konstante . . 34H* 
-, kQnstliche . . 492* 
-, kurzzeitige 401,o 
-, 11 ncare .... 268* 
Maximal- . . 491, 
-♦Minimal-. . .491* 
-♦ Niedrlgst- . . 401* 
-, pulslercnde . 349, 
-, ruhende . . . 348* 
schcinbare . 490,t 
Schuee- - der 


DrUhte 
Voll-. . . . 
w’cchsdnde 
- elnes Wider- 
standes . . 
wdrkliche . 
zulUssIgc 


822, 
. 490.2 
.349* 


Belastungs&ndo- 


.588* 

490,0 

492.4 


rung . . 
-ausglcich . 
-bereieh . . 
-diagram m 
-dlfferenz . 
-fAhlgkdt 


-fUhlgkdt elnes 


490,2 
. 491.4 
. 489* 
. 492* 
.490* 
. 489* 


, . w | “i wbui- ... 125* 
1225* Behandeln, mit 
H6*; Rontgcn- I 

I strahlen . 1234* 

me‘nt.13, | Behandlung . . 97* 

--Strahlen . 13IK* I -svorschrirt . . 71, 

- cell.13, ; BeharrungHver- 

- rays .... 1318*; miigen . . 801,2 

-s thermopile . 29.4 Behauen .... 387.1 
Bed for the Behind .... 313* 


cable . . . . 843* 
-, concrete . . 838* 
- -plate . . . 465,1 
Bedarf, gering- 


Behreus electro- 


. 707* 
07.4 


ster 

Hochst- . . 

Maximal- . 

-♦ Minimal-. . 

Beddlug of a 
brush . . 

— wires . . 

Bedeckt, mit 
Keif . . . 

Bedeckung, 

Kanal- . . 

Bedienen.Bogeu- 
lampen . . . 944. 


meter 
Beilageblcch 
Beimlsrhung 
der Paste . 
Bein 


1288* 
. 431.7 


24*! 

. 361* 

. 707.4 i Bclflzangc . . . 97,0 

707* Beltel.99.2 

1 Belze .... 1201.4 
Quick- . . . 1203.4 
Belag, UuQercr 128:1* 
Innerer . . 1283* 

- dcs Konden- 

sators. . . 1283.7 
Stanniol- . 1068, . 
Belasten .... 479* 
Belas! et .... 489.7 


Loiters . . . 733.7 
-grenze .... 491* 
-grenze elnes 

Letters . . . 733* 
-reduktion . . 4922 
-schwankung . 718.7 
-spannung . . . 482* 

-strom.501* 

-unterschied . 490* 
-verminderung 4922 
-verteilung . . 705* 
-widerstand . . 498* 

-zclt.491* 

Bell-method . 1221* 
Bclegcn. clnen 
Arbcitsplatz 
mit x Lei- 
tungen . . 1129.7 
mit Lcltungen 817* 
Bdeuchtct. hin- 
reichend . . 614* 
-, inangclhaft . 514.7 
Bcleuehtete 

Skala .... 640* 
Belcuchtung . 908* 
- (Photometrie)972,0 


427* 

329* 

822* 

833* 


-, AuQen- 
-♦ Bogcnllcht- 
Biihncn- . . 
Beckon- . . 
direkte . . 
clektrische 
SchilT- . . 
Fest- .... 
-♦ Oiiihlicht- . 
Gruben- . . 


911* 
.909*1 
.912*' 
.911.4 
. 910, 
.909, j 
.911*! 
1847* 
.909* 
.912* 


Beleuchtung, 

| indlrekte . . 910* 

! -♦Innen- .... 911* 
-♦ Kullssen- . . 912* 
-♦kQnstliche. 1342* 

-♦ Not-.912, 

I Rampen-. . . 912.7 
Reklame- . .911* 

! -, Sehaufenster- 911* 
-, Straflen- . . . 911* 
-, Trcppen-. . . 912-4 
-♦ Wagon- . . . 912* 
durch - her- 
vorgebrachte 
Wiaerstand- 
| Underung. 1175* 
-, Zug- ..... 9117 

-, zur.707x 

Beleuchtungs- 

abteilung. .909.7 
I -anlage, eldUri- 
sohe .... 910* 

I -anschluQ . . . 727, 
-apparat.... 909.4 
! -apparat, trans- 

portabler . . 909* 
-dynamo . . . 207* 
-enckte, Btih- 

nen- .... 912* 
-elnheit .... 975u* 
-cinrichtung . 910* 
-elnrichtung, 
automatisehe 
-InTdcphon- 
kablnen , 1125 l 7 
-korper . . . .958, 

- und Kraft- 
ubertragungs- 
anlage . . . 70&* 

- spannung . . 96*4* 

- siUrke .... 967, 

- station .... 910.4 

- stunde .... 728, 

- system .... 909* 

- technlk . . . 909 lp 

- wagon .... 910.7 

- wlrkung . . . 967* 

- zentrale . . . 70&* 
Belichtung . 125ojn 

- der Selen- 

zellc . . . 1177* 
-suntcrschledc 1178.1 
BAliAre Isold* k 
crochet . . . 887.7 

-vis . . . . 887.7 

-, lampe A arc 
avec - et 
canot .... 967, 

- A tAte d’entree 

de fils . . . . 900* 
Bell telephon 1117* 

- Bell armature 413.7 
-♦call .... 1096* 

- clapper . . 1122* 

-♦ continuously 

ringing . . 1123* 

-, double . . . 1041* 
-♦electric . . 1044* 

- electrometer . 688* 

- holder . . . 1045* 

-♦ Inlet. 686.7 

- installation 1046," 

- jar.14.7 

- metal .... 356.4 

- receiver . . 1115* 

- ring.652.4 

- -shaped insu¬ 

lator . . . 790,1 

- - magnet . . 164* 
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Bewegliche 


Boll signal . 10456 
single-stroke 1044/ 
slowly 

striking. . 1045.1 

- support . . 1045c 
-.table. . . . 1046.4 
-.testing. . . . 71.7 

trembling . 10452 
Bellows .... 381.6 

- meter .... 692.7 

Belly-brace . . 300/ 
Belt. 443J3 

- brake .... 405.4 
—, self-regu¬ 
lating .... 495.6 

- composed of 

several layers 
of material . 445.6 

- coupling . . . 461.4 
-, crossed . . . 4452 

- of current. . 269.4 
double .... 4456 

- drive .... 443.10 

- driven ma¬ 

chine .... 207.1 
-. driving . . . 121/ 
dynamo . . . 121.6 

- dynamometer 4059 

- fastener, claw445.io 
—, screw . . . 446/ 
-, fastening . 1141.4 
-. the - flaps . . 121.4 

- gearing . . . 1212 
horizontal . . 4453 

- joint, ce¬ 

mented . . . 445s 
—, glued . . . 445s 
multiple-ply . 445/. 

open. 446 j 

-. polishing- 

machine . 11072 

- punch .... 889.4 

- slip. 290.2 

- tachometer . 4882 

- tension . . . 444.8 

- tightener . . 466.7 

- tightening 

pulley . . . 466.il 
two-ply . . . 4456 

vertical . . . 4454 

winding . . . 307/ 

Belvedere a 

lampos h arc 1347/ 
Bcnachbarte 

Felder . . . 700/ 

- Spule .... 2f59/ 

- Strome . . . 700.4 
Bencina .... 866/ 

litm para de . 95 l 3 
-. motor de . . . 128.4 
\U nd 142, 4076, 4446 

- cold, to . . . 8756 

- for conduit . 8726 

- conduits by 

hand, to . . 875/ 
-. cross-over . . 876.1 

- leather .... 4446 

- with lid . . .87*4 

long. 8762 

-, normal . . . 874/ 
-.to. 3846 

- a tube, to . . 8754 

-.1". 8753 

llenda.606.4 

• ell cambri . . 5066 
lending . 351 a 352.1 

• load.351.7 

loading . . .861.7 

• machine . . . 8757 


- diaphragn 

- -tube ther 


. Bending mo¬ 
ment .... 8516 
i - of the plates 41.4 
1 - -pliers .... 8786 
1 - strength . . . 861.C 

- stress . . . 351.10 

- test. 746.7 

Benefice net. . 7153 

. Benefleio neto 7166 
BeneHzlo netto 715a 
Bent coll . . . 382.1 
fm 1111/ 
rmo- 

I meter .... 4976 
1 Bcniitzungs- 
| (laucr .... 7282 
1 Benzln .... 865s 
I -lam pc .... 953 

, -motor.128.4 

! Benzlna .... 365s 
! lampada a . . 953 
, -, motore a . . I2K4 
Benzine .... 365s 

- blow-lamp . . 953 
1 Benzol . . . 786.12 
1 Benzolo . . . 786.12 

Beobachtcn . 640.12 
! Bcobachtung 640.1 1 
Bcobachtungs- 
fehler . 485.7.6412 
Berblqui de ma- 

no.3906 

Berechnung . . 2472 

- der Ampere- 
windungs/ahl 255s 

1 -, annUherndc . 247.4 
i Bcrechnungs- 

methode . . 2476 
; Berechnung, 

Voraus-. . . 2476 
Bereehnungs- 
welse . . . 


2476 

Bergbau . . . 12154 
Bergmannrohr 8706 
Bcrgmann con¬ 
duit, -tubing 8706 
Bergwachs . . 860.1 
Bericht, Erliiu- 
terungs-. . . 7102 
-.Prlifungs- . 484.10 
Berichtlgung 
elues Instru¬ 
ments . . . 648.4 
Berichtigungs- 
grofle .... 6486 
Bernstein . . 782 . 11 

-flrnls.3686 

Bernstelnol . . 7876 
Beruhlgen, slch 6336 
Bcrnhlgungs- 

widerstand . 57834 

- fur Bogeulam- 

pen. 9426 

Beriihren . . 786.1 1 
Beruhrung . . 288.7 
metalllsche . 737.1 

- von unge- 

sehutzten 
stromfiihrcn- 
den Leltun- 
gen.612.7 

- zweier loiter 7372 

- - Metalle . . 276 
Berohrungsclck- 

tri/itUt . . 1306.it 
-flUche, Bursten-273/ 

- zwlsohen Masse 

und Tr&ger 002 


1 Beruhrungs- 
i punkt.... 638.4 1 
I -spannung . 27.10, 

1 -stelle zweier 

Metalle . . . 27/' 
, Besch&digt . . 4716, 
Bosch leu nl- 

gung . . . 12506 , 
-sarbclt .... 156/ 

1 -diagramm . . 3026' 
Beschneldcn der 
Bleche . . .8876 
I Besetztanzelge, ! 

optlschc . 11486 1 
'-lampe. . . . 1148/ i 
i -pruning der 
' Leltung . . 1131.7 1 
1 Besetzungsan- i 
i anze, optl- 1 

sche . . . 11486 1 
. -lampe .... 1148/ 
besoin annuel 
1 d'energle . . 728.1! 

- d’energle . . 727/; 

- maximum . . 707.4 i 

- minimum . . 707/ ■ 
Besondcre Ab- 

fragesehnur 1134J 

- A bfrage- 

station . . 11342 
Vcrhaltungs- | 

vorschrlft . 514.1 , 
i -r Erregerstrom 254/ 
Besonaers er- i 

regt.... 261.10 

- erregtc Dyna¬ 

mo .213.7 

1 - gefUhrliche 

Stelle .... 514/, 

1 Bcsponnener 
, Draht .... 7442 i 
BesscmcrtiuB- ! 

i cisen .... 344/ 

-stahl.3457 

, - Iron.344/ ; 

. - steel. 345.7 1 

Best brush-posi¬ 
tion .475> 

Bcstlmmungen, 
Ausftthrungs-400.1 , 
Bestolien der 

Galvanos . 12096 : 
Bestoflzeug . 12002 
Bctaubter . . . 507.4 

Betou.838.4 

-bett. 838/ 

1 -fundament . . 407.4 

-plattc.8386 

-rohr. 832.7 i 

-untcrlage . . . 466/ 

B6ton. 838.4 

-, dalle en . . . 8386 

-Jit de.838.0 

-, tube en . . . 832.7 
-, tuyAU de . . . 832.7 
Bctrleb, autier - , 

sein. 479.4 

cine Batterle 
in - selzen . 97/ 
-bereitscliaft,die 
Station in - 
setzen. . . 1101/, 
-. Dampf- . . . 1062 

-dauer.719.1 

—.j&hrllche - 
von x Stun- 
den .... 11596 

-druek.113/ 

-erdffnung . . 1330/ 


Bctrleb. den - gc- 
fahrden . . 512/ 
In - sein . . . 4796 

-kcssel.107.1 

-kosten, direkte 7122 

- feste .... 712.4 

- -, Gesamt- . . 712/ 
—Judlrektc. .7126 
—, schwan- 

kende.... 71SL'» 

- variable . . 712/ 

-kraft. 106.1 

- -, Wahl der . 7072 

-leiter.718.1 

-leltung .... 7182 
-, Maximal- . . 534.1 
-, Minimal-. . 538.10 
-, normaler. . 1330.7 
-okonomic der 

Telcphonan- 
lage .... 1159/ 

-pause . 7192 

-, rcgelrechter 1330.7 

- mit Selbstaus- 

schluO der 
Rollen . . 1123/ 

- - Selbstunter- 

breehung . 1128.4 
-sichcrhclt . . . 470/ 
-spannung (Ele¬ 
ment) .... 662 

- (Damnf) . . 118/ 

- - (Mason.) . 150.13 
-stellung . . . 5896 
-storung 

(Mascii.) . . . 479.7 

- - (Tclcphon) 11586 

-strora. 482/ 

-unterbreehnng479/ 

-vorschrlftonfur 

Akkumulato- 
renanlagen . 106.1 
-zeit, Platte von 
langcr . . . 39/ 
-fUhig, In -cm 
Zustand . . . 482/ 
-fcrtlg .... 13306 

Betun.361/ 

Bcugungscr- 

scheinung 13606 
Bculen, aus- . . 382.1 
Bcurre d unti- 

raoinc. . . 121.3.1 
Bevel gearing . 449.4 
-, to - the 

brushes . . . 4296 
Bevelled .... 407/ 

- eml of brush 4276 
Bevelling of the 

poles .... 806/ 

-nole-shoes 459/ 

BevolKCrungs- 

dlchtc . . . 707.7 

Bewegllehe 

Biirstc . . . 5386 

- Lampcnschlauch- 

leltung . . . 105/ 

- Spule . . . 651.13 

- Zifforn,Touren- 

z&hlcr mit be- 
wegllchon 
Zitfern . . . 487/ 

-r Kontakt . 10466 
-r Lampcn- 

trSger . . . 9676 

-r Magnet . . 651.li 

-r Mikrophon- 

trUger . . 1109/ 

-r Pol.166/ 
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Bioscopy 


Bcwcglichcs 

Konlekorner- j 
mikrophon 11085 | 

- Magnetfeld ™ 

- System . 
Bewcgllchkeit 

des Tasten 
hcbcls. . . 
Bewegter 
trolyt 


. 178j 
. 68 La 


Bewegung• 
-,bcgrcnzte . 
-y kaplllarclek- 
tiische . . 
- eines Loiters 
-, periodUche 
-sgrblie . . 
-sstrome 


10065 
Elek- 
11965 


.2495, 

580.10 

18225 
. 186l3; 
80U1 
1252J3 
1315.1 


-subertragung 616J0 
-szustand . . . 5895 , 
Bewehrtes 

Kabel . . . . 7635 | 
Bewchrung . . 763a ! 
-, geschlossene 7655 | 
oflene .... 7055 | 
-sdrabt .... 770.1 
Bewickeln . . . 8285 
Bcwicklung, 

Band-. . . 893.10 
BewuBtloser . . 6075 
Bcwulitlosig- 

keit.6075 

Biacca .... 786 JO i 
-, guarniztone 1 

di.89251 

Bianchezza spe- i 
clflca della 

luce. 972.4 I 

Bianca di ztneo 7805 j 
Bicarbonate 
of potas¬ 
sium . . . 12145 

- - sodium . 12155 

- dc potassium 12145 
12165 


di 


12145 

12165 

12145 

12165 


in- 


- sodium 
Bicarbonato 
potassio . 

- sodlo . 

- dc potasa 

- sosa . . 
Bichlorure, 

jeetion au - 
de mercure . 806.1 
Bichromate cell 17.7 

- of soda . . . I 85 

- de potassium 175 
-pulverise 17 ji 

- - sodium . . 185 
Bicicleto, marco 

de. 1101 jo , 

Bidclctta, tciaio 

di.llOl.io ; 

Bicloruro di pla- 
tino .... 12145 

- - stagno . . 12135 

- de cstano . 12135 1 
Biconroutrlquc i 

cubic .... 761.7 ; 
Blconiquc. joint 
A manchon . 8245 
Bicromato potos- 

sico.175 i 

—, pila al . . . 17.7 

- - in polvere . 17.1 1 

- soluzioni dl 18.4 

- di soda, solu- 

zioue di . . . 185 

- di sodio . . . 185 

- dc potasa . . 175, 


Bicromato potA- 
sico, disolu- 
clon de . . . 18.4 

- pila dc . . . 17.7 

- pulverizado 17 ji 

- de sosa . . . 185 
-, dlaolucion 

dc.185 

Bicyclette, cadre 

de.1101JO 

Blcyllndriquc, 
machine A va- 
peur .... 118.1 
Bidonc .... 4395 
Biegbar .... 8845 
Blegbarkcit . .384.7 
Biegebeanspru- 
enung . . . 361.7 
-fcstlgkeit . . . 3515 
-masenine zum 
Blegenderlso- 
lierrohre . . 876 l 7 
-moment . . . 3515 
-spannung. . S61 jo 
- vorrichtiing . 8705 
-vorrichtung, 

Stab- . . . .884.7 
-zange fGr Iso- 
llerrohrc . . 8705 
Bieghaken, Fah- 

nen-.985 

Bicgen. 3845 

eln IsoHoiTohr876w4 
Isolierrohre aus 
frelcr Hand 876.0 

kalt. 8765 

Bicgsam .... 3845 
gcschmcidlg 370.4 
Bicgsame Armfe- 
rung . . . .7035 

- Rontgenrohren- 

blende . . 12405 
Biegsamer Gum- 
mllelter . . . 867j 
Biegsames Auf- 
zugkabel . . 86L4 

- Kabel .... 706.7 
Blegsaiukeit . 3845 
Blcgung . . . 3615 
-. Burch-.... 862.1 
Biela dc union 647.1 
Biclectrolisis 18625 
Biclectrolysc 13625 
Biolectrolysis 13525 
Biclektrolvsc 13625 
Biclettrolisi . 13625 

Blella. 647.1 

Biellc. 647.1 

- d'attaque dc 
Tlnterrupteur 647.4 

- de poussoe . 6475 

BIcncnwachs . 7905 
Bifase.2015 

al tern at ore . 216.4 
avvolgimento 8205 
correntc [alter- 
nata] .... 1305 

indotto . . . 4105 

-, xnotore . . . 2215 

slstema . . . 2015 

- a quattro 
conduttorl 201.10 
— a tre cou- 
duttorl . . . 202.1 
traxformatore 226.4 
Blfurtica, corrlenlc 
[altcmaj . . 1305 
dinamo (de co- 
rriente] . . . 215.4 


Blfasico . . . .2015 
al tern ad or . . 2154 
arrollamiento 3205 
-, inducldo . .4105 
-, motor .... 2215 
slstema . . . 2015 

— dc cuatro 
conductores 201.10 

-tres con- 

ductores . . 202.1 
transform ador 

226.4 

BlflTa, palin a . 807.10 
, Blfllalre . . . . 1895 
boblnage . . 826.1 
enrouleroent. 926 j 
I magn£tometre 
1 6845 

I -, systAmc . . . 7065 

Binlar.1895 

-galvanometer 6705 
-magnetometer 6845 

-spule.1895 

1 - variometer 13845 

; Bifilar.1895 

; - coll.1895 

' - galvanometer 6705 

- magnctomctcr6845 

- suspension . 6845 

- variometer 18345 
arollamiento 325.1 

Biftlarc .... 1895 
! -, avvolgimento 826.1 

- AufhUngung 6345 
1 - Wlcklung . . 326.1 

Blforcare 7375, 7375 

- una corrcntc 143.4 
| Biforcato . . . 788.1 
i Biforcazlonc della 

! corrcnte . . 1485 
1 -, punto di . . . 7385 

- in tre dire- 

zioni .... 738.4 
Bifurcacion . . 7875 

- de un cable . 826.7 
-, conductor de 7875 

- dciacorrientc 1435 

- cn tres direc- 

ciones . . . 788.4 
cnchufe dc - 
para cables . 844.1 
punto de 7882,7385 
Bifurcada, 

cone*ion . . 836.7 
Bifurcado . . . 7875 
Bifurcar . 737.4, 7875 

- el cable . . . 8205 

- una corrientc 143.4 
Bifurcation de 

courant. . . 1435 
1 Bifurque . . . 788 j 
B ifurqucr 1c 
i cable .... 8265 

1 -, se.7375 

BIglla. 438.7 

Biglie, sopporto 
a. 4385 

- di bam* a . 4385 
Bigotelle de pro¬ 
tection . . 1242.4 

Bilancia ad ago 6692 

- argiromctrica 

12085 

-> braccio della 6695 

- di candela . 18445 

- cent Umpire 1887.1 

- chlloampcre 1337.4 
, - di Coulomb . 6765 
1 - deeaampere 18875 


Bilancia deci- 
I ampere . . 13375 
1 - clcttrica . . . 675.S 

- elcttrodinamica 

676> 

- galvanoplastica 

186L: 

- d'induzione 676.7 
I - magnetics . . 6865 
' - mctallometrica 

! 12065 

1 - a mo 11 a 4945, 680J 
1 Bilanclcre . . . 669J 
, Bilancio di tor- 
sione magne- 
tlca . . . . I298.ie 
Bilateral instru¬ 
ment .... 7005 
Bild, elektrisches 

1286J 

! Bildung cines 
i Llchtbogens 923.7 
1 Blldungsgeschwin- 
digkelt dcr 
lonen . . . 1190.1 

IHlle. 488.: 

—s, crapaudlnc A 4SH5 
-a. p after A . . 4885 
. Billot d’enclunic3835 
! Bimetalldraht . 741-' 

1 Bimetallic wire 741 j 
B imorphlque, 
dynamo . . . 216L: 
g^n^ratrice . 216.7 
Bimssteln . . . 

, -pulver . . . 1197jf 
Binary euginc lMu* 

1 Bind, to-a wire 
I on an Insula- 

1 tor.817.7 

Binde.66&< 

-.Cambric- . .6065 
, Bindcdraht . . 8K< 
-, Klsen- .... MK* 
-. Kupfer- . . 

-lose Kellbefe-sti- 
gung . . . .819- 
Blndematerial . 8ic- 
-strich .... lou&u 
Binding .... 419 1 
-.armature . . 419^. 

- clip.867.1 

fast.818. 

-, loose.81S7 

- material . . . 

- post. S.i 

-. side-.797.' 

- screw .... 6.i 

, — for four wires 6 l* 

- for two w ires .\7 
i - terminal . . . 

top-.797> 

- wire.fcfc .i 

- of the w ire on 

the insulator 8l7> 

- wire clip . . 411L 

copper. . . 81 v* 

- -, Iron .... SISj 
—, tinned co|v- 

per .... 318ji» 
Blndung, I)rabt- S1 \j> 
-, Sclten-.... 7»7.; 
Blnncndruck 
Biologic. Elek- 
tro- .... I31 «ls 
B iology, elec¬ 
tro .... ISIOl-v 
B ioscopy, elec¬ 
tro- ... . 12SUC 
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Bloskopie, Elek- 
tro- .... 128lao 
Blossido. depo- 
•ito di . . . 7a? 
-,formazione dl 46 a 

- di manganese 20 a 

-, cillndrodi 30s 

-n— in polvere 20.7 

- - piastra 

di.21.1 

-, pila a pia¬ 
stre di . . . . 21 a 

- piombo . . 44.5 

- —, asta di car- 

bone coperto 
di uno strata 
di.24.4 

- - piastra di 44ao 
*i strato attivo 

di.44.12 

Bloxyde d’azote 15 a 

- do manganese 20 a 
B iphase a. c. . 136 a 
B lphas6 .... 201 a 

alternateitr . 215.4 
-,boblnage . . 320.3 
enroulcmcnt 320-3 
moteur . . . 221* 
systeme . . . 201.8 
transforma- 
teur .... 226.4 
Biphote, cou- 

plagc . . . 927.7 
montage . . 927.7 
Bipoiairc . . 168.7 

lnterrupteur 521 a 
B ipolarbad . 12292 
BIpolarc Elcktrl- 
sation . . . 1226 a 
B ipolar .... 108.7 

- armature. . 409.10 

- bath .... 1229.2 

- dynamo . . . 212.1 

- electrifica¬ 

tion .... 1226 j8 

- field-system 452 a 

- fuse. 567 a 

- generator . . 212a 

- horse-shoe 

magnet . . 1110a 

- receiver . . 1115.4 

- winding . . . 315- 
Bipolar .... 168.7 

arrollamento 3152 
dinaino . . . 212.1 
lnducido . . 409.io 
Bipolarc .... 168.7 
avvolglmento 31522 
dinanio . . . 212.1 
->indotto . . 409.10 
Blrlocha. . . 1098.7 
Birmlngham- 

Dranttabcllc 326 a 

- wire gauge . 326 s 

Birne.916 a 

Glas-.916 a 

Gliihlampen- 910 a 
K ontakt- . 1046.4 
Birnenforniigc 
Gluhlampe 920 a 

- Rctlektor- 

lampe .... 921.1 
Bisenu, couper 

en . 806 a 

-, les faces cn re¬ 
gard des elec¬ 
trodes en ar¬ 
gent sont tail- 
lees en . . 10725 


I 


I 


. 8064 
. 407S 
. 806s 
.439s 
.407.6 


30a 

80.5 

80s 


Biseautage des 
poteaux 
Blseaute . , 
i Biscautcr , 

; - les baiais 
' Bisclado . . 

; Blselar las esco- 
billas . . . .42921 
: Bismuth rod . 802 > 
barreau de . . 30 a 
B ismuto, barra 

di. 

prisma di . . 

| varilla de . . 
Bisogno anuualc 
di energla . 728.1 
' - annuo dl cner- 

gla. 728a 

d energla . . 727s 
Blsolfito dl so- 
dio . . . . 1218a 
BIsolfuro dl 
mercurlo na¬ 
tural e . . . 786a4 
Bit brace . . . 3904 
centre .... 890.7 
-.common . . .390.5 
i Bits of paper 1277ao 


.390s 
,391a 
. 14.4 
. 14-5 
7S3a 


Bit, common 
; rose . . . 
Bittersalz . 

-losung . . 

: Bitterspat . 

I Blttit.786.4 

! Bititta. 786.4 

i Bittite. 786.4 

Bitume .... 36L9 
Bitumen .... 8612) 
llltum[in]eux, 

isolant . . . 357a 
! Bituminous lso- 
, . lationsmate- 

rlal. 357a 

Bituminoso, ntatc- 
rialeisolante 357a 
I material als- 

lante .... 357a 
Bituminous in¬ 
sulating ma¬ 
terial . . . ,357a 
Black antimony 
sulphide . 1212.4 

- burnt .... 618.7 

- iron-plate . . 347s 

- lead.1724 

i - sheet-iron . . 347.6 

Blacken, to . . 977.4 
Blackening . . 473a) 

- of the glow 

i lamp bulb . 914 a 

Blade.124.6 

| Blanc, bougie de 
! - dc bald no 9TX.li 

| chaleur du . 9MLi 
! -, <Hre chatifTc 
! au.6S8 a 

- de chiffres . 1034 a 

dispositif de 
rappel an 1032a* 

- de lettres . 1034 a 

etre port A au 588 a 
la roue des ty¬ 
pes nc revieut 
pas au . . 1036.4 

touche dn 1034.4 

- du - de chlff- 
res .... 1034S 

- du - dc lett- 
ros .... 1034 a 


! Blanc de zinc . 786s 
! BUnchlment 61ec- 
; trique . . 1367a 
, Blanco de cine 786.0 
Blank flange . 8463 

- key .... 1084.4 
—, figure . . 1084 a 

- -, letter . . 1084 a 

- porcelain plugOOlA 
Blank© Zulci- 

tungsspi rale 1141 a 
- r Drant.... 327.0 
-s Ende des auf- 
geschnlttenen 
! Knbels . . . 889 a 
B lank taste . . 1064.4 
Blanqueo cl£c- 
trico . . . 1357a 
Blascbalg . . . 881 a 
B lasebalgztthler 692.7 
Blasenblldung (im 
Element) . . 41ao 

- (Verbrennen)610ao 
, BlaCrote Gutta¬ 
percha . . 778.10 

Blnswirkung . 563.7 
-zylluder . . 471ao 
Blast furnace 

gas.127 a 

Blast-furnace 

gas engine . 1285 
Blast, sand . . 99a 
BlUttorburste 426a l 
! -kondensator 1021.2 
, Bl&ttcrmagnct. 164 a 
I Blattfeder . . . 645.4 
| Blaues Vitriol, 
schwefclsaures 
Kupferoxvd 
Kupfersuffat, 
Kupfervltriol 
I 1216 a 

: BlausUure . . 1210.7 
' Blausaurcs Kali 

1214.2 

Bleaching, elec¬ 
tric .... 1857.1 
: Blech, durch- 
; locates . . . 848.1 
Dynamo- . . 3485 
1 -, Eisen- .... 847.4 
, - Fein- .... 347 a 
! Flufleisen- . 347 a 
!-, Grob- . . . .847A 
Holzkohlen- 84H5 
Kcssel- . . . 847 a 
; -isolation . . . 374 a 
- kabelose . . . 842.1 
| Knoten- . . 612.1 
' -kranz .... 454 a 
-, Kupfcr . . .854.4 
-, perforiertes . 348.1 
-reflektor, emall- 
lierter . . . 965.7 
Riffel-. . . 347.10 
-schere .... 3NH.i 
-sehcnuasoliiuc 8*85 
-schlrm .... 904.7 
-sehutzhaube . 807 a 

-tAfcl. 348.4 

-, Schwarz- . . 347.6 
-. Wei 8- .... 347.7 
Well- . . . 847.11 
-widerstand . . 380.4 

Biel.43.6 

-abfall .... 1339 a 
- akkumulator . 56a 
-, Anti moil- . . 23 a 
- asche.44 a 


Blelschwamm 


1 Biel, mit - aus- 
gcschlagener 
Holzkasteu . 37S 
! -auskleldungdes 
Akkumulator- 
I k as tens . . . 07a 
I -azetat.... 1220a 

i -bad. 1206J 

i-blech.48 a 

; -blech, sehr 

dunnes . . . 4SJ2 
-blechschclbe . 48.11 
, -blechzylinder. 14 a 

-dubel. 863 a 

-briicke .... 40A 
-burste .... 07.ll 
Chlor-. . . . 44 a 
l-dampf . . . 1208 a 
- einlago .... 566 a 

i -felle.98.1 

! -folle.43a2 

-gerust.58 a 0 

-, gcsundcs - 

eincr Platte . 4&7 
-giefler .... 84.7 

-gltter.68ao 

—, Hart- . . . 69 a 
, —, rostformiges 69.7 
!—,Welch-. . . 69a 

! -glanz.44.7 

< -glasaugenglas 1242 a 

! -(finite. 

Hart- . . . . UT.S 

-hiille. 763 a 

I -ionen.43a* 

1 -kabel. 763 a 

-, asphaltlcrtcs . 7645 
Oummi- . . .7665 
Schwaehstrom- 

767a 

-kasten, Hart- . 37.7 

-kern.48.4 

. -kessel, . . . 1339 a 

-kolik.85 a 

- -lelstc .... 40.7 

-, End-.40ao 

-, Lot-.96.7 

; -mantel .... 763 a 
! —, Donpel- . . 7(4.1 
-mennige . . . 44.4 

> -, metallisches . 445 

j -muffenvcrbln- 
dung, ver- 

I sU mmte . . 833.1 

; -nagel.87 a 

-oxyd.44 a 

! essigsaures. 1220a 

| -platte.43 a 

—n, Pastieren 

der.82 a 

; -raspel.98a 

-sehaber .... 945 
: -schneidei . . . 97.12 
, -schwamm . 46 a 
-, der frisclie - 
besitzt Akti- 
vitat .... 47 a 
- ansammlung . 70 a 
- fullung .... 47.1 

-masse.46A 

-nlntte.46.7 

Bleischwamm, 
Nachpastleren 
alter .... 475 
-, Wlderstando- 
! verschiebung 

! an.47,4 

Porosltttt des 
-es.48a 
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Bloque 


Blelschwamtn. 
Bchwund ties 

-CS.482 

Biel, schwammi- 1 

ges.4fLs 

schwofelsourcs 444 
-«lcherun"‘. . . 567.6 ; 
-Utah. isoflcrter 16.1 
-staub.56.4; 

- -ilk k uni ill at or 56.2 ! 
—fullu dc 1 . . . 6613; 
Bleistrelten, ge- 

wellter . . . 43.10 

- mlt Kabcl- 

daten . . . 838.10 
Bleisulfat . . . 444 
-superoxyd . . 444 
-p latte . . . 44.10 

-schicht, mlt 
elncr - be- 
decktcr Kohle- 

6 tab.24.4 

Bleisuperoxydul 44.4 
Blei, Tapetcn- . 43.12 
-unterlagsrhoibe 854 
-vergiftung . . 864 
-, Walz- .... 44.1 
-wandung des 
Akkumulator- 
kastcns . . . 87.5 
-welfl .... 780.10 

- -dichtung . . 8924 

- wismutlcgie- 

rung • - . 664 jo 
- zlnkakkumula- 

t or.664 

-zlnnlegicrung 564i> 
-zuckcr . . . 1220.1 
Bleibcndc LUn- 
gen &n derun g 349.6 
Blelchen, elek- 
trisches . . 1857.1 
Blende, Glas- 

scbutz- . . 1240.3! 
-,Httnge- . . 1241.7, 
Holzrahmcn-1241.3, 
Iris- .... 12402 ' 
-, Kompres- | 

slons- . . . 1240J 1 
Sehlcber- - fur | 

Purehleuch- 


Blltz.989.4 

Blltzablciter. . 9902 

- mlt Abschmelz- 

rdllchen . 11284 
-an 1 ape .... 9904 
-erdleitung . . 99*16 
-, Gattingcrscher 
Kohlenplat- 
ten- .... 1020.1 
-isolator .... 791.6 
-,Kttfig- . . .1862.11 
-leitung .... 9922 
-. Luftlcer-. . 10202 
-nieQbruckc . . 673j) 
-, Platten- . . 10184 

-relais.9984 

-schicne .... 992.7 
Schncidcn- 10184 
-, Seidenband- 1019.4 

-sell.99*6 

-splndel . . . 1125.1 
Spindel- . . 10204 
-, Spitzcn- . . 1018.7 
-, Staugen- . . . 990.5 
Stations-. . .99016 

- mlt Stroli- 

seilen .... 990.7 
-system. Frank- 
linscnes . . . 990.4 
-untersuchungs- 
apparat . . . 993J 
Blitzapparat, 

Hand- . . . 048.f, 
-artipc Storting 6484 
-cntladunp . 566.11 
-erzcuper fur 

Buhnen . . . 948.4 
-f&nger .... 9902 
-> Fikchen- . . 989 j> 
-haus.Blitzhkus- 


Blltzsehutz- 
vorrichtong, 
Scliwach- 
strom- . . . 6684 
Seidenband-. B«8j6 
selbsttktipe . 5692 
Spitzen- . . .671.7 
! Stark strom- . 6682 
Tank- .... 609.1 
-, Vakuum- . . 668.7 . 
-, Walzen- . . . 671J I 
Wasserstiahi- 672.4 ! 
Wcchselstrom-6684 
Blitz, Zlckzack-989ai | 
Bloc (ehemln de | 


fer) 


Bloeeo di piastre, 
piccolo piuoco 
del.424 

- principalc . 1061 a 

- seconnario . 1061a 

- di sezione,mec- 

canismo di 1050.' 
si stem a dl 
-, soccorltore 
dl. . . . 

- dl atazione 

- zlnco 
Blockfeld 

Zustim- 
mungs- 


- de b&timcnts 7154 


10504 , Block, Frei- 


lO&fla 

1149 m 
106 1 j 
. 6 * 1.2 
10612. 

IOdIjC 


588 ji 
. 6664 
.681.1 
8104 
1051.4 


chcn 
-> Kettcn- 
Ku pel- . 
Llnlen- 
Perlen- 
-pfell 


.9084 
, 1852.10 
, 989.10 
.989.7 
.9894 
.6202 


tunpen 
Schirm- . 
-nstativ . . 
Tisch- . . 
Trichter-. 
-, Univcrsal- 
stativ- . 
Wandarm- 
Blossure . . 
-, nettoyapc 
la 


12414 

12412 

12412* 

1240.7 

1240.4 

1241.4 
1241.1 
. 5064 


de 


506.10 


Bleu do monta- 
pne .... 12154! 
Blind porcelain 
plup . . 889.7, 9014 
Bllndado con 

envolventc de j 
lilerro . . . 4024 1 
Blindape . . 402.10 ! 
- en fer .... 7094 
Blindllansch . . 8464 ! 
Blinde Nut . . 4184 
-r Porzcllanstop- I 
sel . . 8897 

Blinde do fer . 4024 
-. isolateur . . . 799.7 
Blisters, forma¬ 
tion of . . 6 IO .10 


-roll re. 9484 

-schnden . . 1353.1 
-sehlap . . . 666.10 
-, der - schlkpt 
in ein Haus 

ein.9894 

Blltz.schutz . . 990.1 

-kette.9922 

Blltzschutzvor- 
rlchtunp (Te¬ 
legraphic) 10622 

- (Scnaiiunp) . 668.1 
-, Drahtrolicn- .6692 
-, elcktrodyna- 

mische . . . 669.4 ! 
-. Fliissipkeits-. 5724 1 
-, Gleichstroni- 608.4 
-, llochspan- 

nungs- . . . 6704 . 
Horner- . . . 571.1) 1 
kammfdrmlpc 57041 
-, Kondcnsator- 6722 | 

- mit magncti- | 

scher ru nkeu- 1 


- charbon 

- connexion 

- - contact . 

- croisement 

- - pardc . . 

- - pare . . . 

- - liberation 1061a 

- - plaques . . 422 
faiblc jeu du - 

de plaques . 424 

- principal 

- de raccorde- 

ment . . . 

- secondalre . 
serrer a . . 
tableau de . 

• de - per- 

mlssif. . . 

-, de travail . 

- zinc . . . 
Bloeapc . . . 

- du courant 

continu . . 1062.4 
dlspositif de . 6464 

- dc la llpne de 

raccoraemcnt 
au bureau 1131.4 
-, m^cauisinc de 
- extreme 1060.7 
- de - de pas¬ 


sage 


pabo- 

Haupt- . . . 

-. Hkuscr- . . 
-klemme . . . 
Kreuzunps- 
Neben- . . . 

10614, -relais 

- von 
i mi 

! -signal.... 

, Stations-. . 
-streeke . . . 
-system . . . 

-werk, Durch- 
ganp- . . . 

- -, End- . . . 

- Streeke n- 
-, Wkrter- . . 

Block, anvil . 

- of beech wood &KL* 

- -brush .... 4254 

- of buildinps . 7154 
-, ceilinp - for 

1 pendants . . SN 6.1 
i -, crossing . . . HIOj. 

fuse ..... 866 a 
! - indicator . 1061a. 
—, permissive 10614 
; - mechanism, 
i auxiliary . 

—, clearing . 


10614 

.5664 

1061.4 

.4064 

10614 

10614 

10064 

.6812 

.6454 


. 1061a 
106U 
• 7154 

. a.it> 
.8104 
1061.4 
1149JI; 
Rohpum- 

777.13 
10604 
10614 
10604 
10602 

10004 
1050.- 
106o> 
106L4 
388. 


10604 i - end- 


- section 
—, station . 
-, patera . . 
-, porcelain 
branch . 
-. - patera . 
-, - wall 


1051.4 
1061a 
1060,7 
1060> 
1061a 
. 864.4 


. 8812 
. 8644 
8644 


, - of raw rubberTTTas 


-, - de - de sec¬ 
tion .... 10504 
-, relais de . . IUO .10 
-, section de . 10604 
-, signal de . 10604 

Block-^yatcmc 10602 
Bloeeato . . . 1050.4 
Blocoo di car- 
bone . . . 688.11 

— collcgamen- 

to.6664 

— - contatto . . 58la 
-, percorso 

del. 6824 

— correntecon- 
tlnua . . . 1062.4 

— estremita, 

nicccauismo : Blocking of con- 
dl. 1050.7 tinuous cur- 

— d’incrocia- rent.... 1062.4 

mento . . . 8104! Blood-stone . 1200a 


- relay 

- section . 

- signal . 

- system . 

-, terminal- 

-. wall.864a 

Blocked . . . 1060a 
Blockierunp, 

GIeichstroni-1062a 


1149a*' 
1060x 
10504 
10502 
6-in 


ldschung 
-, Ol- .... 
-, Papier- . 
-, Patronen- 
-. Pcndel- . 

Platten- . 
-. Uolicn- . 
-, Scheiben- 
-, Selmelden- 


. 672.1 
. 6714 
. 671a 
. 6714 
.6684 
.5714 
.6684 
. 6712 
. 6704 


- d’interruzione688.7 j Bloqu£ 


- di libcra- 

zione . . . 1061a , 

- della lliiea di ; 

collcpamento , 

deli’tifticio 1191a! 

- dl materia at- 

tlva.604 

morsettoa . . 6.10 


106«U 


- di piastre 


Bloque, born a 

de. 5.10 

- de carbon . 638a 1 

- - cine .... 6812 

— conexldn . 6664 

— contacto . . 581 1 
-. recorrido 

del ..... 6824 


422 : - - eruzamlentoHHX.'* 
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.Bobinage 


Rloquo 


Bloquc para 
enderczar . 96s 

- de placas . . 422 
-, juego pe- 

qucno del . 42/ 

- term in ol . . 468a 
Bloqueado . . 1050.4 
Bloqueo de cs- 

tacion . . 10614 

- - extremidad, 

mccanismo 
de .... 1050.7 

- fntermedio, me- 

canlsmo de 1050/ 

• delibramiento I 

105L1 , 

- secundario 1051.4 1 
sistcma de . 1050:* i 

Blotting paper . 6.10 , 

Blows.471.7 

Blow lamp . . 95.11 

- damp, benzine 954 

* -oat action . 653.7 

- - coil .... 553.61 

- -> electromag- . 

netic .... 553-% ! 

- with a pick . 837a | 
-pipe, oxvhydro- 

gen.963 

- - flame . . . 95.2 1 

- -.rubber tube | 

of the . ... 90.1' 

- of tapper . 1076s | 

-.to.562.6, 

to - out the. 
windings . .471.9: 
Blower .... 881.4, 
Blue printing . 
lamp . . . . 949.4' 

- vitriol . . . 1216.61 
Rlutstcln . . 1200.41 
-laugen.salz, gcl- 

be* . . . . 1214.7 1 
Boa da cavo . 8524. 
Board, addltio- I 
ual . . . . 1133.7! 
-. anunneiator 1047.8 | 
calibration . 606 a i 
-. caution . . . 620a I 
centreing . 1244.4 i 
charging . . 6063 1 
connecting 11462, 

-.converter . 18367' 
danger . . . 620a , 
-> distributing .609a | 
drop-indicator 1 

1037.1 I 

flat rate sub- , 
scribera* . 1145 jt. 1 

fuse-.8067 , 

house connec¬ 
tion .9032 

indicator . 1047.8 ! 

-.intermediate 
distributing 1143a 
- with junction 1 
terminals . 1138.4' 
-. message rate I 
subscribers’ 1146.1 j 
808a 1 
1106a , 

1155.1 


Bobbin of field 1 

coil.3392 | 

- flange .... 839.4 j 

- of the light- ! 

niug protec- I 

tor .... 1126.1 | 
Bobina .... 3068, 

- ampcrmetrica 5462 j 
-s, carro para . 749.4 i 

- de hllera . . 7492 

- Toltmctrica . 5463 
Bobinadcra . . 334-5 1 
Boblnado de 


-. neutral-wire 
-, resonance . 

nignaJ-lamp 
-, through . . 11461 
-.transfer . . 1146.4 
-.trunk-line . 1139a 
warning . . . 820.1 
Bobbin . . . 

- of the electro¬ 
magnet . . 1014.7 


canto .... 329.1 

- - piano . . 32612 
-, sala de . . . 326n 
Bobinage . . . 304.7 

- altcre regrou- 

pe A courant 
coutluu . . . 323.4 

- cn anneau . . 3154 

- anticompound 340.7; 

- on arcs . . . 333.2 

- auxillalre . . 314.6 I 

- cn bandc dc , 

cuivrc . . . 334.1 

- barren . . . 833/ 

- batard . . . 336c; 

- bifilalrc (in- | 

strum.de mes.) 1 
838J 

- (machines I 

61cetr.) . . . 825.11 

- biphase . . . 820.3 

- bipolairc . . 815.2 | 

- a boucles . . 317a j 

- en cables . . 386s 1 

- k cage d’ecu- | 

rcull .... 324.4 

- dc carcasse 

magnetique 323.6, 

- en chainc . . 322.1 ' 
-sur champ . . 329.2 i 

- de champ fixe 337.1, 
-rotatif . . 3272 

- clrconfercntlel | 

883.1, 

-, commence¬ 
ment du . . 313/ | 

- compound . . 340.5 : 

- continu . . . 3063' 

- par cordes . 816021 
-, c6tc d’un . . 3067 

- a deux couches I 

324/; 

- une seule 
couche . . . 324.7 1 

- par courant 

continu. . .314.8 

- a court-circuit 324.2 

- cylindrioue . 342.4 1 
deml- .... 307 2 

- k dents . . . 332/ 
depart du . . 3168 

-, departement 
de. 328a 1 

- en derivation 339.10 , 
-, developpement 1 

du.809a 

- dextrorsum . 312/ 

- diametral . . 316.1 

- difWrcntiel 

(mach./declr.) 

340.7 

- (instrum, de 
mes.) .... 6W/ 

- dlphase . . . 320.3 

- dispose dans 

deux plans . 32L7 


Bobinage dispose 
dans trots 
plans .... 321-8 
disposition dc 814.2 

- en disque . . 318.4 

- - disque* . . 342/ 

- distrlDue . . 821-6 

- distribute . . 32Lo 

- u drolte . . . 312.6 

- d’electro- 

aimaut . . . 337.4 
element de . 808a 

- a deux en- 

coehe* . . . 822/ 

- a plusleurs en- 

coches . . . 322/ 

- a quatre en- 

coehcs . . . 322.7 

- k une scule 

encoche . . 3224 

- 6quIpoteutiel 8168 
-, espace de . . 329.6 

- excitatcur . . 337.5 

- en ills ... . 336: 
fin du .... 818/ 

-, formule de . 3067 

- frontal.... 383.4 

- sur gabarlt . 334.4 
-, gabarit dc . . 834-S 

- cn galettes . 8363 

- a gauche . . 312.7 
-, gen rede. . .314.4 
-, - de - d’une 

bobine . . . 337.8 

- de Gramme . 315.5 
-. hauteur de . 330.2 

- en heliee . . 315/ 

- helieoidal . . 315/ 

- in alters a cou¬ 

rant continu 3263 
-s independants315.4 

- indueteur . . 337-% 

- - mal couple 338-s 

- - fixe .... 837.1 

- mal monte 336s 

- rotatif . . . 337.2 

- d’lnduit . . . 314.7 

- a circuit uni¬ 
que .317.3 

- - ferm6 . . . 314.9 

- ouvert . . . 815.1 

- - simple . . . 317/ 

- interrompu a 

courant con¬ 
tinu .823i> 

- du Jigger . 1070/ 

- lateral .... 315/ 

- lisso.332/ 

machine avee 

induit a - 
ferine . . . .211.4 
-,-a - ou¬ 
vert .211-% 

- a la main . . 334.2 

- en man tea 11 . 3334 

- meeauique . 3344 

- mixtc oudtile 

et k boucles 3262 
-, moitle de . . 3072 

- monophase . 320.2 

- de inuitlplica- 

teur (instr. de 
mes.) .... 6367 

- multiplicateur 

(telegr.) . . 10163 

- multipolalre . 3154 

- ondule .... 317.2 

- spiral . . . 323.1 

- en spirale . 323.1 


1 

j Bobinage, ori- 
1 gine du . . . 316s 
l - en parall61e . 3163 

- parallels cn 

, anneau . . .316s 
i - - cn tambour 316.8 
! -, pas de . . . . 309/. 

- de - nioyen 810.2 
1 -, - resultant 
1 du.3104 

- en pelote . . 833.1 
! - k phases . . . 319/ 
1 - de phase 

1 auxillalre . . 820.1 
I - a phases henii- 
tropiques . . 3214 
I -s de phases In- 
; dependantes 320/ 

- pnasc prlncl- 

i pale.319/ 

- phases sepa- 

rees.320.7 

, - polyphase . . 3204 

- - a court-cir¬ 

cuit . 3244 

- primaire . . . 341.1 
-, probl&mc dc . 308-% 

I - a rainurcs . . 332/ 
; - k deux rainu¬ 
rcs par pdle 322/ 

1 - a plusleurs 
i rainurcs . .822/ 

1 - k quatre rai- 
I nil res par] 

pole .... 322.7 
1 - k une seule 
1 rainuro par 

, pole.822-% 

- rampant . . . 322.2 
1 - a deux ren- 

i trees .... 318.1 

. - A. unc seule 

rentree . . . 317/ 

! - a trols ren- 
| trees . . . .3162 

' - de reactance 13254 
1 resistance du 830/ 

; - du rotor . . . 3367 
!-, salle do . . 32611 
, schema de . . 3069 
1 - sccondairc . . 84L% 

! -, section trans- 
1 versale du . 330/ 

1 -,sens du . . .3124 
i - en scrie . . . 3164 
, - s^rle en 

anneau . . . 316/ 

- -parallMe . 816-% 

' — en tambour316.7 
• - shunt . . . 339.10 

- sinistrorsum . 312.7 
1 - du stator . . 323/ 

- subdivise . . 8064 
' - svni^trique . 322/ 

- (feml-symetri- 

1 que.322.4 

| systdme de . 3144 
tableau dc . 3068 

- en tambour . 315.7 

- dc tapeur <ra- 

diotelegr.) . 10767 
-, temperature 

de.286 h 

- k basse ten¬ 

sion .311/ 

- haute ten- 

, sion. 342.1 

- de Thomson- 

Houston . . 3167 

































Bobinage 


Bobinage de 
transform a- 
tear.841.2 

- trlphas^ . . . 820.4 j 
-, type dc . . . 814.4 1 

-d'une 

boblno . . . 837 a 

- on zigzag dc 

Desrozlers . 818 a 
-, zone do . . . 807 a 
B obinar .... 828 a 
-, banco de . . 384 a 
B obinatrlcc . . 884 a 
B oblne .... 800 a 
accessibility 

des.889 a 

-s, ancragc des416.it 

- d'accouple- I 

raent . . . 1098 a 

- d’almantation 636.4 

- cn ban(le de I 

euivre . . .83L" 

- blfllalre . . . 189 a 
borne d’extry- 

ralte de . . . 838 a 
-, bride de . . . 339.4 
-,1a- est bruise 472 a 

- ft cAble . . . 827 a \ 
-, cadre de la - 

d un galvano- 
m^tre . . . WjOa 

- de champ . . 337.7 
-a bande de I 

cuivro enrou- 
iyc de champ 838 a 
-en rou 1 la¬ 
ment couiquc837A j 

-Iron- I 

coniquc . . 837 a 

-subdivi.qye 838.1 

-ventilee . 338 a 

—s, chariot a . . 749.4 

- do commuta- ! 

tion.819 a 

- commutatrice 819 a 

- de compensa¬ 

tion .319.4 

- coinpcnsatrice3l9.4 ■ 

- compound . . 340 a , 
-s, conduite an 

dehors des ox- ! 

tremites des 338.4j 
connexion 
des - des 
electros . . . 338.7 
corps de . . . 339 a 

-,-d’indue- i 

teur.339 a 

-, cote d’une . . 331 a 

- eoudee . . . 332.1 
-s, couplage des 

- des electros 338.7 | 

-s,-d'indult 307 a | 

-, eourt-eircuit j 

de. 269.4; 

-8, croisees . . 831A 
-, curseurdeeon- | 

1 act de la - • 

syntonisa- 

trlce . . . 1094 a 

- en derivation 

(instrum, de 
niesj . . . 636.il 

-unaeh. 

electr.) . . . 340.1 

-pour lampes 

k arc .... 940.4 

-de wiitt- 

rnetre .... 6*9 a 
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Boblne dyrivec 686.it 

- different Idle 940 a 
— 8, distance des 808.2 

- double .... 832.4 

- A double en- 

roulement . 189 a 

- droitc .... 83lA 
-s, ecartement 

des.308 a 

-s, eohauflfement 
des.287 a 

- d’oleetro- 

aimant 837 a, 1014.7 
-sparencochc 306.li 
-, energic de 
la - d’induc- 
tlon .... 1062 a 
- s, cnroulemcnt 

a.820 a 

-a, - a - courtes 821.4 
-s, - avec - k 

barres . . . 321A 

- d*enroulemcnt749A 

- d’essai .... 498 a 

- ft etirer . . . 748 a 

- d’exploration 498 a 

- dVxtinrtion . 563 a 

- extinctrice . 663A 
-.extrentite in- 

terieure d’une 838 a 

- en fil .... 331 a 
-, ill de - de 

champ . . . 336.7 
-, - de - d'induc- 
teur.336.7 

- k fil metal- 

lique .... 749 a 

- en HI de pla- 

tine . . . . 497.10 
-s, fixation des416.il 
-s, - des - des 

electros . . . 339.7 

- fixe (mach. 

electr.) . . . 467.1 

- - (instr. de 

mcs.) . . . 651.12 
gabarit-presse 
pour .... 335 a 

- d'un gal van o- 

metre . . . 636J 
-, galvanomytrc 
ft - mobile . 670 a 

- gauche . . . 832 a 
genre dc bo¬ 
binage d’une 337 -n 

- d’enrou le¬ 
nient d’une . 837.S 
-s, groupe de . 332 a 

- d’lnductancc 1022 a 

- d’inducteur . 337.7 

- a ventila¬ 
tion .8!Ni> 

- ventilee . . 33 >a 

- d'indnotion 
(maeh. electr.) 34lA 

- (radio- 

tele gr.) . . 1062 a 

- a marteaii 1062.7 

- - a trembleur 1062.7 

- uuipolalre 1070 a 

- induct rice . . 338.1 

- a bamle de 
euivre enrou- 
lee de champ 338 j 

- & cnroule¬ 
mcnt coniquc 337 a 

-tronco- 

nique .... 3373 

- d'induIt . . . 306 a 


Boblne, instru¬ 
ment de nie- 
i sure & - mo¬ 
bile . 662A 

-,-a - tour- 

nante .... 662 a 

- d in tensity . . 648 a 

- - de watt- 

metre . . . .689.4 
1 -, lnterruptcur 
de - a'induc- 
tion .... 1066 a 
1 l'isolant de la 
- est bride . 472A 
-,isolement de 374.1 
ionctlon eleo 
trique des. . 269 a 
i - magnl'tique 

des.269 a 

! ioue de . . . 889.4 
I -, Iampe k arc k 
courant alter¬ 
nate avec-dc 
reactance . . 984.1 

- de localisation 

des derange- I 

ments .... 688 a ! 
-, longueur de . 329 a 
, - de rnesurc 1096 a | 

i- k micro- | 

m^tre d'etln- 
celles . . . 1096.6 

-tube de j 

Geissler. . 1096,7 

- mobile . . . 651.13 I 

| —s, montage des - | 

d'induit . . . 807 a | 
; - montee en de- j 

rivation . . . 648 a 
-s^rie . . . 648 a 

- dc multipllca- 

I teur. 636 a 

I - - multiplica¬ 
tion .636 a 

-multiplica- 

trice .... 638 a ' 
, - - de Slaby . 1096 a , 

, -s, nombre de 306.101 
1 -s non-crolsees 331.10 
i parafoudre a 669 a 
1 - primaire . . . 341 a ; 

- de prolonge- j 

mont . . . 1093.4 
-a,prolongement 
ae l’antennc | 
par des . . 1093 ai 
- s, raccordement ! 
eleetrique i 

des. 269 a ; 

—s, - des - des | 

electros . . . 338,7 | 
-s, - magnetlque 

des.2C9A 

! -s par rainure 306.il 
! - ac reactance 226 a 

- - rechange 
pour Iampe k 

arc. 940 a , 

-s, refroidissc- I 

nient des . . 289 a 
1 -, resistance do ! 
la. 636.10 

- de ruban . . H95Ls 

- - Kulimkorff 1002 a 

- seeondalre. . 841.7 

- de security. . 332 a 

- selfinduc- 

tion.189.4 


Bodengestell 


Bobine de aleu¬ 
rite d’exelta- 
teur .... 108K.7 

- cn s^rie . . . 840.4 
-de watt- 

lustre .... 689.4 

- shunt (mach. 

electr.) . . . 340.1 
-8, sortie des ex¬ 
tremity* des 838.4 

- de soufflage 

d'ytincelles . 563 a 
- a, subdivision 

des.466 a 

- de stiret*. . . 335 j 
-pour lam- 

pes k arc A 
courant alter¬ 
nate .... 940 a 

- surnumyraire 832.7 

- de tension . . 648 ls 
- 6 basso tension 34 Ls 

- A haute ten¬ 

sion .... 34Lis 

- de tension do 

wattmytre. .6813 
-, tOte de . . . . 32Li 

- de syntonlsa- 

tion .... 1094 a 

- - - portative 1094^4 

- syntonlsa- 

trice .... 1090 

- - portative, 1094.1 

- de tapeur ira- 

dloteiygr.). 1071a 

- - Tesla . . . 1070 a 
tyte de . . . . 33L4 

- de transformo- 

teur. 466.1 

- travail . . . 466 a 

- triple.882 a 

-, type de bobi¬ 
nage d'une . 337 a 

- d’enroulc- 
nient d'une . 897 a 

- volsine .... 269 a 
B oblne sur 

champ . . . 339.1 

- A plat . . . 328.12 
Boblncr . . . . 881* 
-, banc k . . . . 334a 

machine k . . 334a 
B obineuse . . . 834 a 
B obinoir. . . .334 a 

Bora.608 a 

abrir la - con 
un pedazo de 
maacra . . . 506,4 
-s, dcstornillador 
dc dos . . . 99 a 
- s, Have dc dos 396.7 

Bocca.508u'> 

-, aprirc la - con 
un pezzo di 
legno .... 608.4 
Hoccaporto della 
vasea .... 848 a 
B occhetta 846 j, 1186a 

- a cartellini. 1192.4 
Boceiolo .... 6824) 

- dl disgiun- 

zionc .... 646.4 
Bocina .... 1116 a 

- antiseptlca. 1110 a 

- de ebonita . 1116.4 

- de metal. . 11 10 a? 
Bock, Scheuer- SHU 
-stUnder .... 8I6 a 
B odengestell . 164 a 






























Bodenisol&tor 
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Boite 


Roden isolator 
Lauf- . . . 
-platte .... 

-HAtZ . 

-ecnkung 


. 7H3.S 

. 104J1 
1019.1 
. 4.4 


Bodoquc. . . 1277.9 
Body, armature 415 j 

- of bearing. . 4364 

- contact . . . 3734 
Bogen .... 1249.9 
-bildend . . . 18464 
Bogenbildner. 

Differential- 089.4 
—, Llcht- . . . 9384 
-, Flam men- . . 927.1 
-.Grad- ... .638.1 
-kraternormalc, 
photo- , 

metriscbes 1843.7! 
Bogenlampc . 0084 1 

- mit AufhUnge- | 

haken und i 

i Kapne . . . 937 J ■ 

- - aufrechtcm | 

Lichtbogen 9362 1 

- - Bleehreflek- 

tor. 9364 i 

Dauerbrand-. 9854 , 
Differential- . 9332 ' 
• - fur Wechscl- | 


.9334 

.9854 

.0326 

.9874 

.9384 


.9372 


gtrom ... 
Doppel- . . 
Drenstrom- 
Effekt- . . . 

-> farblge . . 

- fur feuchte 

Raume . . 
Fixpunkt- 
dlnerentlal- 

- fur G lei ch¬ 
air om .... 03361 

-far Wcch- ; 

aelstrom . . 9334! 
-. Fix punk t- 

neDenschluO- , 

- fflr Glcich- ] 
strom .... 033.1 1 

Flaromen- . . 9374 , 
ganzn&chti- 1 

ge. 13462 

Glelchstrom- 932.4 
-differential-. 9334 
-s Glelchstrom- 

effekt .... 938.1 > 

- Hauptschlufi- 9327 
Horizontal- 

- fur Schein- 
werfcr . . . 9494 

Jandu.H- . . .936.1, 
Motor- .... 936.7 | 

- mit Xeben- 

schlleBer . .987.4 
Ncbonsclilufi- 0328 , 

- mit Parabol- 

splegel . . 

- fur Photo¬ 

graphic . . 
selbstregu- 
ilerendc . 
singendc . . 

Spar- . . . 
sprechende 
uingokohrto 

- fur zerstreu- 
tes Llcht . . 906.4 

- mit umgekchr- 

tem Llcbt- 
bogen . . . 9864 
Wrch.oebtrom-DS'ift 


.9364 

. 9494 

.9844 

1344LS 

1346.4 

1346.7 


Bogen lampe, 
Weehselstrom- 
- nilt Drossel- 
spule .... 934.1 

-Vorschalt- 

widerstand . 9342 
Wochsolstrom- 
effekt-.... 9882 
Bogcnlampen . 9234 
-aufhttnge- i 

material . . 947.4 

- bed lent* n . . 944.1 
-drossolspulc . 9427 j 
Bogen lam pcn- 

effektver- ! 

brauch . . . 060.1; 
-clnzeltclle . . 0434 1 
-crsatzspulc . . 0404 > 

- - telle .... 9434 . 
-garnitur. 

Uubere . . .9432: 

- inncro . . . 0432 
-gcgengewicht 0464 
-glocke .... 9637 
-klemmc .... 9434 

-kohle.9284 

-kohlen ein- 

sctzcn . . . 931.1 
-kompcnsator . 942o 
-knrzschluU- 

apparat . . 0424 ■ 
-lateruc .... 9474 
-leitung .... 0484 
-llchtuorinale 13444 
-nebenschluB- 
magnet mit 
Sehwebc- 
anker . . . 940.7 1 
-prufapparat . 071.7. 
-rolle. 045 ji : 

- Hchalten . . . 044.4 1 
-sehalter .... 9414 

- - mit Stclluug 

furAnlaOunu 
Betrieb . . . 0414 
-schalttafcl . . 608.C 1 
-ne 11 rolle . . . 9464 
-spannung . . . 0684 

-strom. 967 jl> 

-system .... 0323 
-transformator 9424 
-turm .... 13474 
-wttrler .... 9442 
-wlder- 

stand . 697.1, 942.1 
Bogenllcht . . 9084 
-analyse .... 0274 
-bad,einfaebeH 1230.4, 
-beleuchtung . 9004. 
-dynamo . . . 2084 
-Gluhliehtbod, 
kombi- 

nlertes . . 12304 
-regulator . . . 041.3 
-sclioinworfer . 040.7 
-.Triplex . . .0274 
Bogen, Offnungs 

026.11 

-.Pol-. 2774 

-rohr. 8752 

SchlleQlings- 020.io 
-, Schwln- 

gungs- . . 632.il 
-stuck der 
Blcgevorrich- 
tung .... 876.1 
-, Cbergangs- fur 
Isolicrronr- 
leltuugen . . 876.1 , 


Bogen* 

wickluug . . 3332 
Bohnenbcrger* 

Lick troskop 1287.10, 
Bohncnborger’s 
electroscope 1287.10 
Bohrfutter . . . 801.4, 
-knarre ..... 8904 
-kopf .... .8914! 
Bohrmaschlnc . 8912 , 
-. automatlscbc 892.1 
-, Gewinde* . . 6433 , 
-, Horizontal- . 8014 i 
-, Mamior-. . 017.n 1 
-.Radial- . . . 891.7 | 
-, Silulcn- . . . 3914 - 
-, Vcrtlkal-. . . 8914 1 
-, Wand- . . . 017.il 
Bohrticfc . . . 618.1 ! 

-winde.3904! 

Boh ren . 889.7, 3894 
fertig- . . . .3894 
-, Gewinde . . . 643.1 i 

Bohrer. 390.4 1 

-.Brust- . . . .3004, 

-.Erd-.8374 : 

-.Gewinde- . .6432' 
Mauer- . . . 399 j 
-, Ratschcn* . . 3904 
-, Sehrauben- . 5432 
-.Spiral- . . . .3004 
-, Spitz- .... 8904 
-, Versonk- . . . 301.1 
-, Zcntruin- . . 300.7 
Bobrung .... 800.1 j 
-.Anker- . . .4154! 
-, Ankernabcn- 415.10 
-, kouischo . . . 8004 ! 

- des Lagers . . 4362 t 
zyllndrlsche . 8902 

-sflaehe . . . . 4604 j 
Boil, to .... 764 j 
Boiler, battery 1002 
-, cornish . . .1082 1 
-.corrugated tiue 

108.4 

-, counter-current 
type of . . 107.10, 
-.cylindrical .1074; 
-, double Hue . 1084 
-, elephant . . . 109.1 | 

- explosion . .115.4 
-, fire-flue . . . 108.1 ! 
-, fire-tube . . . 108.7 

- flttiugs .... 114.K 

-, fixed.107.7 

-, French . . . 100.1 
-, Galloway . . 10Sr. 
-, high-pressure 107.4 
-, horizontal . . 1074 
-house.10&fi' 

- Incrustation . 1144 i 

- insulation . . 100.4 
-, InternallvfiredlOH.i 1 

Lancashire . 1084 
-, large water- 

space .... 107-S 
-, multiple deck 1002 , 
nuiltltubular 108.7 

-plant.1064 

-plate. 3474 

-.portable . . 107.1 1 
-room.106.7 . 

- scale.1144 

-, scotch .... 1084 

- in service . . 107.1 
-, spare .... 1072 
-, steam .... 100.4 , 

- test.1164 


Boiler-tube 

cutter. . . .3084 
type of . . . 1074 
-, vertical . . . 1074 
-. water-lube . . 1084 
Boilers, atten¬ 
dance to . . 1164 
-, battery of . . 1094 
Bolling of the bath 
solution . 1195.7 

- gold bath . 1206J 

BoIr.3624 

-, alcool de . . 960.14 

- A brOler . . . lid* 
-, goudron do .7844 

goiilon de . . 8774 

- nulfe.8624 

- !mpr£gu 6 d’huilc 

8024 

-, pAte de . . . 362-8 

- de pin . . . 802.10 
-, pulpe de . . . 8624 

-, vis A. 6424 

Boite (instr. de 

mos.i .... 6614 

- (Installation In¬ 

to rieure) . . 882.7 

- (telegr.) . . 1008.7 

- ti’acces . . . 8464 

- d angle . . . 8824 

- d’apparell mu¬ 

ral .... 1126.4 

- A articulation 8444 

- artieulee . . . 8444 

- de baUi . . . 4314 

- A bifurcation 886.1 

- de brnnclic- 

ment .... 881.1 

-etanchc . 8837 

-en fonte 

de for ... 8834 

-a 

fourrure iso- 
Ian te .... 8814 

-en matlAre 

isolante . . . 8836 
-deux pie¬ 
ces . 883A 

-avec tubu- 

lure pour por- 
cement . . . 8824 

-A tubulurc 

de plafond . 8834 

- carbonisa¬ 
tion .... 13384 

-, elc* pour cou- 
vercle de . . 8834 
contact A - pour 
doulllc £(ll- 
son.951.4 

- de contact A 

fiche . . . .899.1 
-, eo<|iiille su- 
nerieure dc 

la. 8834 

-, eoupe-clrcuit 

de.901.4 

-, — de - de 

ionction . . 884.6 

- do coupe-cir¬ 

cuit .... 1020-s 

- A coupo-clrcult 

de stirete . . 902> 

- couvercle . 834.0 
-, couvercle de 

la.8833 

- de crolse- 

ment .... 8S2.t 

- on culvre . 11504 
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Bore* 


Boito dc de- Boito do jone- 

part. 845 l 9 ! tion A coupe 

- - derivation . 882* ; circuit rcm 
-on matierc placable . . 884.5 


88an 

884.1 


Isolantc 

-d’anglo 

-pour cA- 

blefl.8462 

-A chemise 

de laiton . . 8842 

-chemU6e 

de laiton . 

-etancho 

- etancho 

(forme calssc) 88L4 

-en fonte do 

for .... 

A 


fourrurc 
lantc 


-pour eclai- 

rage .... 8862 
-pour instal¬ 
lation domes- 
tique . . . . 882.6; 

-pour lu- 

mierc .... 881x3 

-mu rale . 886.4 

-A pOlcs irre¬ 
versible* . . 884.4 
-sou ter¬ 
rain e .... 8822 
888 * |-a suspen¬ 

sion 


Boitenient . . . 4812 
Boiler, la machine 
boito .... 481.2 
Boitcux, dectro- 
aimant 10162, 1904.7 
Bolder .... 661.5 
galvanometrc A 
- cylindrique 671.7 
- Isolant.... 662a 


Bomba do airo 

- - alimcntaeiou 

1142 

- asplrante A 

morcurio . . 917* 

- de vaoio . . . 917a 

-mccAnlca 917.*. 

Bombardamonto 

moleoolarc 1322a i 


.8842 

.883.7 


-A revo¬ 
te men t inte- 
rleur isolant 8812 
-deux pie¬ 
ces . 8832 

-A revete- 

montext^riour 
on laiton . 

- dispersion . 8462 

- - distribution 882a 
embouchure 

de .... 

- d’encognure 

- d’engronage 

- d'equerre en 

fonte de fora 


iso- I-A quatre 

. 8812 I voles 


.8862 


.844.4 

11602 

.6612 

1120.4 


- metallique . . 66121 Bombardement 
Bo,), madcra dc 364.4 i molecnlalre 
Bojar el mani- electrlqnc 1332it 

pulador . 10062 ! Bombardeo mole- 


Boje, Kabel-. . 86*5 i 
Boia corredera 438.7 

- de meollo dc 

sabuco . . 12772 

— termometro 4972 


cular . . . 13S2 ji 
B ombardement, 
electric . . 132*1 1 
Bombe, Gas-. . 96.4 
Bomb£ .... 4462 


-s, cojinetc de . 4382 Bombillade cri 


- eu laiton 

- metallique . 

- mu rale . . 

- en forme 
d'armoirc . 1126.7 

-de pu- 

... pitre . . . 11282 1 
. 8842 | - a pupltrc 11262 1 

- d’outils . . . 972 

- de pansement 
(accidents) . 606.0 

- A papier . . 10122 

- pour perce- 
mont .... 8822, 

- de prise de cou- i 
I rant A fichc 899a i 


. 883a 
886.7 
.448.7 


.8992 


fourrurc iso- '-suspen- 

lante .... 8822 | 

— en fonte de ! — protection . 666 l 4 
fer A revetc- - protectrlcc . 8812 
ment isolant I — en matlere 
interieur . . 8822 I ineassable . 8812 

— d’oxtremite dc - A pupitre . 1109.4 

cubic . . . . 8422 , - dcraecordement 

— en mdal . 8422 8822 j 

— metallique . 8422 | - radioscopique 

— fermant A l’aldc j 12442 

d'un eou- relais A . . 10242 

vcrcle . . . 8342 - dc resistance 6632 


-s. soporte dc . 4382 
Bollimento de 
bagno . . 1196.7 
Bollltore dl Frank¬ 
lin .... 13202 
Bolla d'aria . . 7782 

- livello a . . 99.7 
Bolle, formazione 

di.4Lio 

Bolllre.762 

- a riposo (piastre 

negative) . . 76.1 
Bollitori, ealdaia 
a.109a 

- trasvcrsali, eal¬ 

daia a focolare 
Interno cd a 1082 
Bollone .... 6392 

- del eapello . 4362 

- di fonaazione 466.12 
-,foro del . . 639ai 

- d’iudotto . . 4162 

- del polo . . . 469.7 

- ad occhio . . 4682 


tal, engrasador 

con.441a 

Bonibola per 

gas.96.4 

Bombona para 
ueido sulrurieo 
1062 

Bonbonnc A acidc 
sulfnrique . 1064 

Bone.3612 

Bonhomme 

d’Amp^rc . . l$9a 
Bonv current 1363a 1 
Booked connec¬ 
tion . . . 1162.; 

Boost, to - the 
battery . . . 101.9 
Booster 2092, 228* 
-.charging: with 
a . .89* 

- transformer . 228s 

Boosting* bat¬ 
tery .lflfij 

- main.7692 


- en forme de 

pupltrc . . 1109.4 

- A fusible . . . 9022 
fusible de . . 901.4 
- de - dc jonc- 

tlon.8842 

garniture de - 
a bourrage . 719.41 

- a genou . . . 8442! 

- - goujons (te- 

legr.) . . . 1034.7 

- de guidage du 

eharbon supe- j 
lieur .... 939* 1 

-du crayon ! 

superieur. *930* 

- A huile . . . 442* 
interrupteur 

a.896.7 


- del sopporto . 4362 j - voltage . . . 15G* 

- con testa e dado ! Boqullla 9602, 1110 a 


-additioncllc 

en seric . . 6642 

-en decades 6642 

-decimale 6642 

-shunt . . 663* 

-unite . . O 66 . 1 : 

- ressort . . . 5342 

- des ressorts de 

contact . . . 8882 i 

- de rheostat . 6882 

- secours (ac¬ 
cidents) . . .506*' 

sureto dc - dc 1 
jonction . . 884* 
temperature de 
la. 8882 

- de tirage . . 841x7 

- A tirer les ca¬ 
bles .8467 


640* 

Bollonl, perdita 
dovuta al - 
dell* indotto 
non isolati . 2912 
Bolometric wave 
detector . 1059* 
Bolsa di Henzo 242 
Holsillo, ficumu- 
lador dc . . 632 

- de soda 1 . 1111.4 
Bolt for back con¬ 
nection . . . 6602 

connecting . 615.4 

- hole .... 689.11 

lever. 6832 


- del receptor 1 X 162 

- roscada, por- 

talunipara 
con - recam- 
biablc . . . 965.7 
Boracic add 1210.9 
Bord, dechargc 
par le . . . . 906 Lh 
tension de d£- 
charge par le 906.4 
voltage de dis¬ 
charge par 

le. 906.4 

Borealis, aurora 

130 Lr. 

Borer earth . . 837* 


d‘interruntcur 8862 : - pour le trans- 


- interme- 
diairc .... 8862 

dintroductiouHSl.; 

- de eaniveau 846* 
isolantc . . . 662.1 
de jonction . 8822 

- - blfurquee 885.1 

- - de cub les 846* 

- sans coupe- 
circuit . . . 884.7 


port .... 661.4 

- do treull de 

hKsage . . . 946.1 
tubulure dc . 883.1 

- vontilee . . . 668.7 

- do visitc , . . 846.4 
Boitier en m6tal 

nickcle . . 1118* 

- de microphone 

11001 


- and nut . . . 540*; Bord da cham- 
to - together 6442 : plgnon . . . 86.10 
screw .... 639.7! Bordc para cs- 

-.to.396* currlr, aislo- 

to - up . . .6442 dor dc vidrio 

Bolted joint . .3962: eon. 35 l 7 

Bolzen, AnschluB- ; - lateral de la 

615.4' placa .... 89.$ 

Durehflihrungs- j - del recipient* 


616* 

-kappe.612* 

- fur Riiekan- 

schluB . . . 5602 
Verankcrungs- 

8112 

llomba .... 8832 

- para Acido . . 52.10 

- ftceite . . . tills 


suspension de 
la placa por el 39jo 
Bordo.430* 

- laterale della 

plastra . . . 39* 

- del vaso sos- 

pensione del¬ 
la plastra pel 89jo 
Bore . 390.t 


































Bore 


Bore again, to . 380.9 1 
- of armature> I 
hub .... 415.101 
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Bouchon 


.3904 
. mi 
. 889.7 
1210.0 
64, 865 J) 


straight 
taper 
-»to ... 

Boric acid 
Borna . . 

-a, olslamlento 

de la . . . . 468.7 j 

- de aletaa . . . 8074 

- de arco . . . 948a 

- para baja ton- 

sl6n. 867.3. 

barra de . . 10234 j 

- de barra colec- j 

tore. 867.4 J 

-en por- ! 

celana . . . 8664 

- - la bateria . 102.4 

- de bloque . . 5.io 

- de la caja . 

- con clavija 

- del cohesor 

- de conexion 

aJslada . . 

- de cordon 

- para cordones 

flexible* . . 8674 , 

- cruclforme de 

nnidn .... 64, 

-a, cuadro de 407.10 | 

- de derlvacidn 408.% | 

866.4 

-bilateral 800L6 

-unilateral 8664 

-s, dlsposlclon de 
las. 469.4 

- doble . 8674. 468.* 

- de excitaelon 6844 
-A A j acid n de la* 4694 


Borne de coh£- 
rcur . . . 1072.4 

- de connexion 408.10 

- k cordon . . 961.4 
-s, corn* de la 

tablette a . . 468.1 

- de derivation 
468 a 806a 1 


Borsa per uten- 1 

*111 .3984 

BorsUurc . . 1210 J) j 
Borscndrueker 10374 • 
-telegraph . . 10374 I 

Bos*.882i) 

burst .... 4024 1 
-rod .... 1031.3 


-bilaterale 866.0 | -, split.4024 

-double . . 8666 Bosse d’un cAblc 861.3 

-simple . . 8664 Bossolo di gui 


.8664 


697.10 

.8674 

1072.4 

.6154! 
. 901.4 ; 


gemela . . 10134 

- de latdn . . . 866 . 7 : 

- negatlva ... 64 

-s, par de . . . 566s 

pieza de. . . 4684 

- de la pila . . 6.4 , 

- porcel&na . 614s 

- positiva ... 54 

- primaria . . . 469a 

- principal 463.4,6844 

- do prueba . . 6604 

- de resortc . . 650.4! 

- de salida . . . 866 .:$: 

- secundaria . . 469.1’ 1 

- de separachin 614.7 

- de shunt . . 653 jo 

- terminal... 6 s 

- - de car re to . 333.0 

- de tierra . . . 9074 

- de union . . 6.7 

- de union . . . 8604 
-» - plaea do 

la* .... 1138.4 

- universal . . 867.7 
-s, zoealo d * 1 . . 468.8 ; 
Borne . . . 54, 865s! 

- d’attache ... 6 s 
-, barre a . . 10234 

- a bosse tension 8674 

- de battcrie . 102.4 
-s, boulon de* . 4688 

- de branches 1 

moot .... 806.4 
-.% cAble de rae- 
cordement 
de* balal* 
aux. 468.9 

- a chevllle . . 867s 


-unilato- 

rale .... 
disposition 
de*. 469.4 

- double 4684, 867 s 

10184 

doullle avec 
porte-abat-jour 
et-pour cor¬ 
don .955s 

- d'dcartcment 614.7 

- £1 antique . . 667.1 1 

- d’tidment . . 6.4 

- d’dpreuve . . 6604 

- d'essai .... 6504 

- d’excitatlon . 684.6 

- d’extrdmitd de 

bobine . . . 838e 

- a Ache .... 867.6 
-s, fixation des 4694 

- Axee sur la 

bolte (d’un 
compteur) 697.10 

- d’interrup- 

teur .... 5494 
-s t isolemcnt do* 4687 

- de jonction . 8664 
-Isolee . . 6154 

- jumeloe . . 10184 

- en lalton . . 866.7 

- de lampe k 

arc .... 

- la machine 

- negative . . , 

- k oreille* . 

- dc mlse ft la 

terre . . . 
pal re de . 

-*, planche a 
-s, planchettc 


da. 9894 I 

legno dl . . . 364.4 ' 
Botella,electrodo j 
de carbon en 
forma de . . 214: 

- de Leyde . 1067.7 
-, armadura 

interior de 
una.... 1288s 
-*, capacidad 

de .... IO 680 
Botiauin . . . 605.0 
Botola del passo 
d'uomo . . . 831.1 
Botdn dc con- 
tacto.8994 

- de ebonita . 1006.7 

- del clectro- 
scopia . . 12882 

- de Morse . 10474 

- - 11am ad a . 10464 
1 - del manlpu- 

lador . . . 10064 

- de preslou, 
maniobra por9S741 

taco de . . . 8634 

- de timbre de | 
repetition . 1047.7 

Botte du trepied 
(poteaux) . . 804.4 | 
Bottich, Minch- 83a | 
Bottlglla-elettrodo 
di carbone in 
forma dl . . 214 

- di Leida . . 1067.7 
-. armatura 

interna d'una 

12834 

467.10 Bottlglie, bat- 

terla a . . . 864! 


Douche d'acc&s 880.7 
cadre de la - 
d’acc^s . . . 8304 
-, couverclc de 
la-d'acces .831.1 
ouvrlr la - 
avec un mor- 
ceau de boi* 
(accidents) . 6084 
Boucherise, to . 8064 
Boucherlser . . 8064 
Bouchon fusible 
£di*on Irrera- 
pla^able par 
de* —* de resi¬ 
stance dif- 
ferento . . . 9014 

- de bouteille 1284-1 

- cn caoutchouc 684 

- caoutchouc 

J fiour tubes . 880.4 
e contact. . 8884 

- k deux ehe- 

villes . . . .8889 

-A trols 

chevllle* . 88810 

-double . . 8894 

- a deux 

Ache* .... 8884 

- k trols 

Aches . . . 888.10 
-, coupe-cir¬ 
cuit k . . . . 899.7 


I -a. - - bipolairc 


.0434, 
4684! 
. 64 

.8674, 

. 9074 I 
. 6664 ! 


aes-de jone- -, capacity dl 10684 
tion .... 11384 Bottiglioue per 1 
en porcrlalnc aeldo solro- I 


pour barre 
colleetrice 

-omui- 

bu* .... 
positive . . 
prlmaire . . 
principal*’ . 
de race or de¬ 
ment . . . 
ressort . . . 
a ressort. . 
secondaire . 
shunt . . . 
des shunt* . 
de sortie . . 
s, tablette a . 
s, - a - de jonction 
pour lame* 


rico.105.41 

. 8664 , Bottle cells, bat- ! 
i tery of . . . 864 

. 8664 -, gas.96.4 

. 54'! - --shaped carbon 

. 469.1 electrode . . 214 
. 4684 . Bottom of the , 
I cable tank . 8434 ! 

468.10 ! - loop tip . . . 95oa ! 

657.11 - of tooth . . .4174; 
. 050.4 - - trench . . . 830a 

. 469.2 Bottone di chia- 
. 468.% j mata . . . 10464 
653ao I - - contatto . . 8994 
. 8664 i - d’ebanite . 1006.7 
467ao! - dell'clcttro- 

scopio . . 12834 
1 - del manipola 


fusible* . . . 866a 1 tore . . .' . 10064 
de terre . . . 9074 1 - dl Morse . . 10474 
uuiverselle . 867.7 ! — presslone . 9874 

a vis. 6a j — suoncria a 

- deux vis . . 8674 ripetizione 1047.7 


tension entre 
les .... UO.tl 


tansello a 
Bouche . 


. scan 

, 5084. 


- bipolal 
fusible* . 900a 
- a - fusible 
interchan¬ 
geable . . . 90010 
— k - fusible 
irrempla$able 
par un autre 
de resistance 
differente . . 9004 
-, — k - unlpo- 
lalrc .... 8994 

- elastiaue . . 9024 

- d'essai .... 00L7 

- fendu .... 002 a 

- de fernieture 

{ >our tubes 
solants. . . 8804 
fusible a . . . 899.7 
- - Edison . . . 901a 
-^Interchan¬ 
geable . . . 9014 
-I rrem pla¬ 
cable par de* 

-s de resis¬ 
tance diffe¬ 
rente .... 9014 
— a extinction 
d’arcs .... 9014 

-fendtre cn 

mica .... 9014 
— interchan¬ 
geable . . . 9004 
— k regard en' 
mica .... 9014 
— remplacable 
par un autre 
de r 6 s(stance 
differente . . 9004 
— de sOretd . 9004 
- k - unipolaire8994 
-. logement du -9014 
ouverture pour 

le.9014 

- de paraffine . 224 
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Box 


Bouchon pleln 
en porcelaine 9013 

- dc porcelain** 

plefn .... 889.7 

- tube isolant 8803 
-, vis de contact 

pour-fusible 
tidlson . . . 902.4 
Boucle . . . .305.4 
—s, boblnogc k . 317a 
-b, enroulcmcnt 

k . am 

essai par la 
methoae de la 908.7 

- ferm£e . . . 13l6i7 

- de fil. . . . 185.11 

- d'hyst6r6sis . 182.7 

- de tube . . . 8963 
Boudier . . . 4032 

- lateral .... 408a 

- k palier . . . 4372 
-a, type k . . . 4083 
Boudin, resis¬ 
tance en . . 687j 

- de resistance 587.1 
-,ressort k . . . 5453 

- en. 5453 

Boue de l'anode 

12222 

- anodique . . 12222 

- de peroxyde 70.7 

- polUsage 12003 
Bou6e dc cable 8523 
Bougie .... 977.7 

- allemande . . 979a 

- anglaise . . 978.12 

- de blanc de 
balelne . . . 978 ji 

- dtclmale . . 9783 
doullle k . . .951.7 

-tdouille pour- 
avec tube dc 
papier . . . 9613 

- Hefner . . . 9783 

- -heure . . . 977jo 

- normale . . 978.1 

- 4 Incandes¬ 

cence £lectri* 

que.9203 

-, intensity 

d une . . . 9773 

- JablochkofT . 932.1 

- Jamin . . . . 9792 
-s, lampe de * . 9692 

- en rorme dc- 
torslnee . . . 9193 

- k incandes¬ 
cence en 
forme de . . 920.fi 

- -m« % tre .... 97a* 

- -m£trc carre . 9783 

- m*. 9783 

- nominale . . 9782 

- normale . . . 9773 

- de paraffine . 9783 

- spermaceti 978.11 
Bouillant de 

Franklin . 18203 
Bouilleurkcssel 109a 
Bouilleurs, chau- 
diere a . . . 109.1 
Bouillltolre . 12053 
BoulUonnement 41.10 

- du bain . . 1195.7 
-,616ment 4 - 

lnsuftlsant . 76ao 

- au repos . . . 76.n 
Bouillonner . f 753 


I Bouillonner en¬ 
core au repos 
' (plaques nega¬ 
tives) .... 76a 
Boulo, eclair 
i en . . . . 989.10 
i - d'exitateur . 10653 

- de feu ... 135at 

I -> foudre en . 989ao 

interruptcur 48963 
-, lampe en forme 
de.9203 

- du tapeur . 10752. 

- de thermo- 

m£tre .... 4972 
Boulon . 5893, 589.7 i 

- d’acicr avec 

embase en I 

porcelaine . 7993 i 
i - (fane rage . . 8112 I 
I -s, assembler a I 

1 l’alde de . . 5442 1 
i - des bornes . 4683: 
‘ - de but£e . . . 4043 i 

- de chapeau . 4863 . 
-, chapeau de . 6123 ! 

- 4 crochet . . 6123 ! 
j - d'ecartement 4683 j 
I - ct 6crou . . . 5403 

I -s, former a l’aide i 

i de.5443 , 

j -s, fixer 4 l’aide 

dp 5444 

i - de fondation 466.12 
| - d'indult . . . 4163 ! 
i - d'isolateur ten- 

deur. 6003 

! - mltallique . . 800a 

- 4 mil. 4583 

1 -s, perte due aux 

- d'indult non 
Isolds . . . .2913 
' - polalre .... 469.7 

- porte-bornes . 46831 

- do raccorde- 

ment.615.4 

- pour raccorde- J 

dement par 
derri^re . . 5503 

-post^rlcu r 5503 

—s, restorer les . 8963 \ 

- de sccllemcnt 4672 j 
-du support 

d’isolateur . 813.7 
-s, serrer les . . 396.4 

- tendeur . . . 8003 
t£tc de . . . . 6893 

- [avec t£te et 
ccrou] .... 5403 

- dc traversee 610.6 

- trou dc . . 639.il 
Boulonnage . 8962 

- par boulons a 

clavettes . 896ao 
Boulonner . . . 8963 

- avec dos bou¬ 

lons 4 cla¬ 
vettes .... 3963 
-, cosse de cAble 
droite 4 . . 8413 

- ensemble . . 5442 
Bound charge 12722 

| - electrification 12712 

- magnetism . 1288ao 
I Bouraonnement, 

j dispo9ltif con- 
! tre le ... 1841.7 
1 - ^lectroly- 

tlque.... 18513 


Bourdonnement 
des fils £lcc- 
triques . . . 8223 

- de la lampe 4 

arc .... 924.10 
Bourdonner . . 4723 
Bourrogc . . . 719.4 
-, garniture de 
^>oite 4 . . . 71914 
Bourrelet du 

cousslnet . . 4863 
Bourrier . . 12773 
Boussole .... 6673 
-, aiguille dc . 620ao 

- combinee des 
tangentes et 
des sinus . 13863 

- d’incllnalson 667.7 

- du module de 

I'administra- 
tion .... 10182 

- officlelle . 10182 

- de poche . . 6873 

- des sinus . . 6682 

- - tangentes . 6683 
-absolues . 668a 

- vertlcale . . . 668a 
Bout un - de 

c4ble(unecer- 
talne lon¬ 
gueur) . . .8293 

- de la canalisa¬ 

tion .7893 

- du doigt. . . 1873 

- de la ligne . 7893 
-s de papier 1277.10 

vue en ... 8113 
Bouteilles, batte- 
rie de - de 
Leyde . . 1068a 
Bouteille. bou¬ 
chon de. . 1284a 
—s, capacity des - 
de Leyde . 10683 
-s, excitation 
par - de 

Leyde . . 10683 

- 4 gaz com- 

J :>rlme .... 98.4 
c Lcydo . 1067.7 
Route roue, 

pierre .... 810.7 
- on pierre . . 810.7 

-. ptcu.8103 

Bouton d’appcl 10462 
-s, commanae 
par - de pres- 

sion. 9873 

- dc contact 888.4,8993 
- d’dbonitc . 1006.7 
Bouton d electro¬ 
scope . . . 12882 
goujon 4 . . 8683 
-, interruptcur 4 - 
dc pression . 8973 
- dc nianipula- 
teur.... 10063 
- - Morse . . 10473 
— pression . 10462 
— sonnerie 4 
r£p6tition . 1047.7 
tampon 4 . . 8633 
Boveda . 40614, 887.7 
Bow fuse . . . 8993 
-piece for bend¬ 
ing machine 876a 
- sheave . . . 8503 
Bow-sheave 

bracket. . . 8503 


Bowl.5672 

Box, access . . 845a 
accumulator. 37a 
angle .... $*5.7 
-base .... 11274 
-, batter/ . . . lOi? 
-, branch 844a, 88L: 
-, branch box 
with brass 
cover .... 8842 

-,-celling 

outlet . 1 . 88fc 

-,-carved 

wall outlet . 882i 
- of insulating 
material . . &&£ 
-,— with water¬ 
tight cover . 883.: 

.84L* 


-, cable 
-, cast-iron 
I branch . . . W83 

- closed by a 

cover .... 834/ 
-compound . . 

-, conduit connec¬ 
tion .845/ 

-, contact spring 888a 
comer .... 8*5: 
-, cross-over . . 832.4 
-, crossing . . . 8442 
-, distributing . $81 1 
-, distribution . *45* 
-, drawing - in 845: 
-. earth-connec¬ 
tion . 

- flush.tttfc 

' -, four-way . . 844.4 

- fuse.991.4 

-, fuse . 9023, IOSOl- 
-, hoisting- . . . 94 &j 
-, house-connec¬ 
tion .882s 

Inlet.88L: 

-, Inspection . . 845a 
-, Intermediate 
switch . . . 885/ 

- Uar).35j 

-, junction 8822, 8$4-:v 

881 j 

-, - branch - with 
watertight 
cover .... 881.4 
-,— with non¬ 
in terchan- 
geable poles $*4.4 

-,-replacable 

fuses .... 884 j 
-,— without 

fuse.8*4.: 

—kite .... 108hji 
-,lead lined 

wooden . . . 87/ 
-, lighting junc¬ 
tion . 885a 

lined cast iron 
angle .... 8S2 j 
-, - cast-iron junc¬ 
tion.881 i 

link.844 j 

outlet .... 882Li 
-, paper . . . 1012J 

- pattern wall in¬ 

strument . 1126.* 
-, rain. 9042 

- receiver with 

handle . . 11183 

- relav .... 10243 

- -, polarised 1624/ 
-, round branch 882^ 
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ox, round di¬ 
stributing . 8825 

- junction . . 882.7 

- switch . . . 886.3 
•section .... 401.4 
shunt .... 6635 
-sounding 

relay . . . 1348.7 
splice .... 8455 
split branch . 8835 
straight through 
cable Junction 8435 
street distri¬ 
bution . . . 8465 
-surface . . . 4015 
suspension . 8995 
• junction . . 885.2 
switch .... 6065 

- 890.7 

T junction . 844.1 
temperature . 8885 

tool-. 8985 

ventilated . . 058.7 
wall junction 8 H 5.4 
watertight 

branch . . . 888.7 

vood.804.4 

Y junction . 886.1 
ova del cable 8625 
ozza del cavo 851.3 
ozzolo .... 788.7 
raccl, a plu . 6465 
sistema di . . 401.7 
raccla, stendere 
e riolegare le 609.1 
rao do . . . .814.4 
deli* aletta dello 
: smorzatore . 0440 
della bllancia 0695 

fisso. 9675 

per lampade . 6124 
Interale . . .8005 
di leva.... 583.1 
mobile .... 9675 
osclllante . . 677.7 
dl parete . . 967.1 
porta -isola- 

torc. 8005 

ad un solo . 540.7 
race . , . 985,3905 

belly.3905 

bit.8905 

hand. 8905 

rntchet- . . . 3905 
rachypolar 
magnet . . 12965 
racket .... 950.7 

. 1003.13 

bearing . . . 4875 
bow-sheave . 8505 
bridge . . • 815.1 
diaphragm 1241.1 
double .... 8155 

- forcrossings8l0.4 
hook-shaped . 814.7 

J-.8145 

insulator. . 812.10 
insulator - with 

wood-screw 
thread . . . 814a 
Iron - for In¬ 
sulators . . . 8185 
lamp .... 0125 

ost. 9665 

saddle-.... 8135 

side.8104 

simple - for 
crossings . . 8165 
swan-neck . . 8145 


Bracket, switch 688.4! 
-, switch-board 6005 j 
two-point . . 8165 
U-shaped . . 8145 
j -, wall- . . 816.1, 967.1 
j - Insulator . 8135 
wrought-iron 9665 
Braid, to ... . 7465 
i Braided wire . 7455 
: Braiding . . . 746.4 
! - impregnated 7455 

- machine . . . 746a 

- with non-cor¬ 

rosive steel 
wire .... 8605 

- thick hemp 
cord .... 800a 

Brake.193.1 

-, band.4965 : 

belt. 495.1 

-contact . . . 681.li 

- coupling . . . 4515! 

differential « 

band .... 4965 j 

- dynamometer 496.7 
-,eady-current 4965 

electrical . . 494.7 ! 
electromag- j 

netlc .... 4965 
-, governor andl03l5 

- horse-power . 122.7 
-.Hubert’s. . 494.10 

- lever . . . 498.10 
I-.liquid . . . .0975 
I - magnet for 

cranes . . 

1 -, mechanical 
Prony 


pulley 
- regulator 

-, selfregulating 

belt. 4965 

-test. 4945 

-, to. 492J0 


9865 

4945 

4945 

498.7 

6985 

1031.4 


weight. 
Braking . 
-contact . 

- effect . 

- effort . 
electric 

- force . 


. 494a 
. 4925 
681.11 
. 4935 
. 493.0 
. 696.1 
. 493.0 


method, dlrect494.4 1 

- -, indirect . . 4945 ' 

- period . . . 493.1 1 

- position . . . 5895 

- ren 1st a nee4935 696.2 

- surface . . . 4945 
Hramante, cu- 

blerta con - 
fuerte de ca- 
hamo .... 800.1 

- llgadura con 4195 
Branca dell’ 

elettromag- 
nete . . . . 10145 
Branch .... 7875 j 

- box . . 6665, 844a . 

88L1 i 

- - with brass \ 

cover .... 8845 ; 

-ceiling l 

outlet.... 8885 

- - - curved 
wall outlet . 8825 

- - of Insulating 

material . . 8835 1 

- - with water¬ 

tight cover . 883w7 


Branch circuit 7385 

- conductor . . 7875; 

- connecting j 

strip .... 405 

- current . . .7885 
-, to - a current 143.4 

- exchange 

system . . 1160.1 

- line.7645 

- off. to .... 7875 

-rod .8035 

- sleeve .... 8795 

- switch .... 620.4 

- terminal. . . 866.4 

-* to.7875 

-, - the cable . 8205 

- tubing .... 8735 
Branche asccn- ' 

dante .... 2105 

- de courant. . 7385 

- descendaute . 840.4 1 

- d'elcctro- 

almant . . 10145 

- montantc . . 240.3 

- du pont . . 672.10 
Branche . 787.4, 738aJ 
Branched . . . 788a 

- currents . . . 1485 

- spark . . . 1063.7 
Branchcment . 7875 

bolte de S81a, 8825 

-ctanche 888.7 

-,-en fonte 

de fer . . . . 8835 

k fourrurelso- 

lant.8815 

-,-en ma¬ 

de re isolante 8835 

-en deux 

pieces .... 8835 

-,-avec tu- 

bulurc . . . 8825 

-k tubu- 

lure de pla- I 
fond .... 8885 j 
-, borne de . . 866.4 1 

- de cAble . . . 826.7 
canalisation dc?645 1 

-, circuit de . . 143.7 i 

- d’un con- 

ducteur . . . 737.7 
-, roudueteur a - 
prepares d’o¬ 


vanco 
courant 


de 


. 880.7 
1435, 
7885 
. 1435 


- de courant 
-, interrupteur 

de. 620.4 

-> llgnc de . . . 7645 
manchon de - 
pour cables . 844.1 i 
-i point de . . . 7385 | 
-, - de - multiple 724.1 ■ 
-, poteau de . . 8035 
-, rheostat dc . 6665 , 
tableau de . . 609a 

- dans trots direc¬ 

tions .... 738.4 
-, tube dc . . . 8735 
Brancher . . . 7875 


-, se. 7375 

- le cable . . . 8265; 

- des conduc- 

teurssur diffe¬ 
rent* points 
de la bat- 
terie .... 10151 


Braun 


Branching . . . 787.4 

- of a cable . . 826L7 

- a conductor787.7 

-off of a cur¬ 
rent .7875 

- point. . 724.1, 7885 

- in three direc¬ 

tions . . . .788.4 

Brand. 6 IL 7 

-salbc.6115 

-schaden . . .6115 

- of carbon . 929.10 
Brandello dc 

mussollna . 6615 
BranlyfHtter 1068.1 
Branlvsche 

Rohre. . . 10785 
Branly coherer 1068a 

- tube .... 10785 
Brano di seta 1280.7 
Bras (de rotor) 4015 

- (support d'lso- 

lateur) . . . 814.4 

- de l’allette 

d’amortlssc- 
ment .... 6445 
-, calcul des . . 415.7 
-, distance des . 415.4 
-, etendre et 
repller les- 
(accldents) . 609a 
-,induit a . . . 413a 
-, - k doubles . 4165 

- de levler . . . 688.1 

- osclll&nt . . . 677.7 

- de la palette 

d’amorti ele¬ 
ment .... 6445 

- plvotant . . . 677.7 
aplusieurs . .6465 
profll des . . 4015 

-, section des . . 4015 
a un seul . . 546.7 

Brass. 866.7 

-armoured . . . 6615 
-bar .... 10065 

- case .... 11605 

- cased conduit 8705 

- conduit . . . 8695 

-foil.3665 

- frame . . . 10085 

- plate .... 10065 
-plating . . . 1202.11 

- roller . . . 1013.1 1 

- side .... 10085 

- sleeve .... 878.7 

- terminal . . . 866.7 

- tubing .... 8695 

- wire .... 856ao 
Brasses .... 4365 

- with spherical 

seating . . . 4385 
Braun fritter. 106&4 

-kohle.110.4 

-stein.205 

—brikett-Ele- 

ment .... 215 

- - Element . . Ift7 

- -, gepulverter 20.7 

- -platte .... 21 a 

- -zylindcr . . 205 
Braun, System 1065a 
-Transforma- 

tor .... 1071a 
Braunes Papier868.l4 

- coherer . . 1068.4 

- transformer 1071a 
-s coupled trans¬ 
mitter . . 10615 
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Brin* 


Brechen dcs 
Hanfs .... 788J 
Licht . . . .974.7 
Brcchung, Dop> 


1360.7 
1310-8 

. 1275.il 


Brauns Induc¬ 
tive trans¬ 
mitter . . 10619 
Brazo . . 401.8, Hill 

- del clectroim- 

an .... 10149 

- fljo . 9679 

- para lAmpara 0129 

- movil .... 957.3 

- oscilante . . . 677.7 

- dc palanca . 583.1 

- de la palc.ta 

delamortlgua- 
dor.0449 

- - pared . . . 957.1 

- - scnal, aco- 

plamientoelec- 
trlco de los 1051.7 
de un solo . 546.7 
-a, extender y 

replegar los 509.1 i Bremsdynamo- 
-s, secclon [trans- j meter. . . .496.7 
versal] de los 401 J); -ftHehe .... 494.2 

-s, slstema de . 401.7 -gewicht.... 494J 
. 546.S -Hebei .... 493.10 

784.7 -kontakt . . . 581.il 


pel _ 

-, elektrische 
elektrostatl- 
sche . . . 

- der Krafl- 
linien . . , 

!-, Strahlen-. . 

; -sachsc . . . 

I -sebene . . . 

! -sgesetz . . . 

. Brechwcin- 
stcln .... 

I Brelte .... 

! Brcmcrlaknpe 
, Bremer arc 
lamp 


1 Brennstoffelo- 
ment . . . 
fester . . 
flussiger . 
gasforml- 
jrer . . . . 
-verbraueh 
-ziegel . . . 
! -st unde 


Bridge, condue- 
. 28.7 \ ting .... 66L> 
. 109 jj I - connector . . OTlt 
110.12 - connection . 67&i 
1 - contact-piece 5$8 j 
110J4 i - diagram . . 1386c: 
. 1094 ; double .... €739 
. 110.7 j double-plug . 07. r jj 
. 728.4 ! - duplex con- 


12919 I -zelt. 7289 I nectlon 


. 974.6 Brennc, <lelb> 
1860.6 ! -. Olanz- . . . 




13605 

1360.1 


Matt- 
Vor- . . . 
Brennen . . 
1219.4 I gelb . . . 
1247.9 i -, matt . . . 
.9384 


120 La i - fuse.568/ 

12014 : inductance . 0747 
1201.10 - key .... 660ji 
1201.7 -.loop wire . .674' 
. 780.2 ! - for low - resLt- 
1201.6 j tance work . 674.4 


120 L01 


. 938.1 


de varlos 
Brea mineral 
Breadth . . . 
- of turn 


12479 -kraft.4984 ! Schnitt 


Brenner, Ar- 

gand- .... 9796 
Bunsen- . . . 81.4 
Flach- .... 9799 
Fledermous- 979.10 

Gas-.979.4 

-, Kcrzcn- . . . 979.3 
Petroleum- . 979 jv | 
-.Bund- 


672i 


. 62*5l 3 
fiVL' 
8T5 j 


, 805.3 i -kupplung . 


97991 
. 979.7 j 


Break . . 5669, 7369 1 -magnet furLauf- 


-, to 617.11, 582.1, 735.C 
-, automatic . . 51731 
-. to-the circuit 1414 

- -downs . . . 471.2 

- -jak of the trunk 

junction 

board . . . 1140.3 

- spark . . . 1066.4 

- shock . . . 1808.IO 
temporary . . 7859 

Breaker, auto¬ 
matic circuit-521.1 
-, circuit-. . . 518.10 
differential 
circuit- . . . 52916 
-, lever circuit- 6229 
-, no load cir¬ 
cuit- .... 52*s 


krknc .... 9869 j 
-raethode, dl- I 

rekte .... 494.4 j 
- -, Indlrckte . 4949 
-perlode . . . 493.il 

1 -regler.5989 

| Brems- und Re- 
gullervorrich- 
tunif . . 

: -ring:.... 

I -scheibe . . 
i-stellung. . 

1 -versuen . . 
-widerstand 
-wlrkung . 

I -ZAUIU ... 

| Bremse . . 

-, Band- 


114L3, 
.604.7 1 
1244.4 1 ■ 


-, no-voltage cir- i -. Differential- 
cult . . 620 / 1 , 528.1 | band- 


-. overload cir¬ 
cuit . 528.3 

Breaking 3522, 618.1 

- of the are . . 9242 

- a cable . . 8289 

- the circuit, 
sudden . . . 518.6 

- device .... 569.7 

- distauce . . . 554.1 

- down limit . 502.2 

- - test . . . 872.10 

- torque . . . 5029 

- of the hemp . 788.1 

- length of a 

cable . . . 13409 
-.maximum cir¬ 
cuit . . 528.2, 62*4 

- -off of carbon 


. 496j 
.494.7 
494J0 
. 4529 
462.1 


elektrische. 
-.Huberts-, . 

-, KurzschluQ- 
I -. magnetische 
1 mechauhchc . 494/; 
-. Rlemen- . . . 495.4 1 
-, selbstregu Heron- | 
de Riemeu- . 4969 j 
1 -. Wirbelstrom- 4962* 
Bremsen . . . 492 jo i 
Brcmsung . . . 4929' 

1 -, elektrische . . 696j l 
; - auf Widcr- 
| stand . . 
Bronndaucr 
l -. absolute . 

• -, jUhrllche 
monatliche 


-, measuring . 
measuring • 
with switch 
contacts . . 

- method 
-. permeability 

- piece . . .’ . 

- with plug con¬ 
tacts and d<v 
clmal resis¬ 
tances . . . 674/ 

-resis¬ 
tances In sc¬ 
ries .67i.: 

— resistances 67 c- 
-, Post-Office . . 672.* 

-, resistance . . 972/ 

-, telephone . . 671* 

- for testing* 

lightning con¬ 
ductors . . . ffHL- 

-, Thomson . . 673/ 

-> universal . . 07*1/ 

Brida de c&rrete 339.4 i -, Uppenborn’s . ffT4- 
-, falsa.8469 -, Wheatstone . 073c 

- del Indueldo 4169 -, - -Kirehhoff . 673L 

- de madera . . 8899 j -, Wheatstone - 

- metal let . . . 83991 with stan- 

- de presidn . . 867.1 dard rcsts- 

- de sujccidn . 8202 1 tances . . . 07?i« 

- universal . . 8199 - wire .... 650.]' 

Brides, aceouple- : Brlggischer Lo- 

inont etanche I garlthinus . <99/ 

880.1 Brigg's loga- 


. 4519 i Bretelle re¬ 
liable . . . 

Brett, Hchalt- 
Zen trier-. . 

Bricks for cover¬ 
ing cables . 8824 
Brick founda¬ 
tion . 407/* 

--pit.8809 

Brick up, to . . 467.7 
10819 I Bricked ... 887.11 
106L4; Bricking up . . 4679 

.5899 
.4949 
.5962 
. 4934 
. 4949 
. 493J 
. 4959 


rltnm .... 239. 
Bright deposit 1352.* 
Brightness . . . 97.V 
BriglladattaecofTT.' 


Brikett 
-element . 
Brlllancy 
light , 
Brlllant 
Brillante 


of 


. 4932 
. 9704 

970.10 
. 9702. 
.970.4 

970.11 
. 9709 
12869 


-, assemblage 

etanche a . . 880 j 
B ride aveugle . 8409 

- de boblne . . 839.4 

- en bols . . . 8899 
-, fausse .... 8409 

- de fixation en 

feuillard . . 8209 
instrument k 099.1 
-s, jonctlon 

etanche 0 . . 8801 
-, manehon- - do | -, Rauehglas- 
cAble . . . .9469 -. Schutz- 

- raetallique . .8399 
-, plaque de fon- 

datiou et - 
d’accouple- 
ment .... 709.1 

- plelnc .... 8469 
-s, raccordement 

Etanche h . . 880.1 

- nnlverselle en 
feuillard . .8209 


. no* 

. 21 ‘ 

134.1 
. 407/ 
. 407/ 


Brlllc, Burst en- 431, 
. «K»2 
1242: 


particles . . 4764 ' Nutz- 

- strength . . . 3529 1 tUgllehe . 

- stress .... 852.4 i Brcnntleck . 

- up of the pa- -holz . 110.6 

ving . . . 880 . 10 ' -matcrialaus- 

- of a wire . 746.it ' nutziing . .109.7, 

Breast drill 9*2,8909 —verbraueh . 1094 : Bridge. 6729 ! Brine .... 12217 

- -microphone 1141.1 ! -punktdes Ilohl- | -, alternating Bring, to - up 

-plate, leather 11419 i spiegels . .1176.1 current . . 138*1 one cell to the 

- - transmitter 1141.1 - -,der- tanzt 1236.4 - arms .... 672.10 same state of 

breath-figures 12 * 0 j< -stoffaus- -brocket . . . 815.1 charge as the 

Breathe, to . 608.ii nutzung . . t00.7 1 - -clamp .... 887/» others . . . Td-> 


Brilliancy, in 

trinslc . . . 975 j* 

Brillo.97o.^ 

curvade. . 975.i 

- superficial . . 975a. 
Brin condue- 

leur. 4445 

- conduit . . 444.1* 

Brina.H ±12 

coperto dl . . tfcfcLs 
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1423 


Brush 


Bringing the car¬ 
bons togcthcritiOft 

- down of the 

balloon . . 1090.4, 

- out of the ends388.4 
Brins, riectro- 

m£tre & - de 
paille .... 6634 
Brique, argile 

culte do la 1 

durete d’nne 
- k four . . 8824 i 
-8, fondation en 4874, 
-s, massif de fon- . 

datlon en . . 407A! 
Briquet .... 110.7 
Briquet* .... 110.7, 
Briquetage . . iff** 
Briqueter . . . 467.7 
Briquette . . . 110.7 1 
Brisure .... 747.11 
Britannlaein- 

lage .... 666.4 1 
-▼erbindnng . 826a> 

- joint.825$ 

- -metal fuse . 666.4 
fusiblle . . . 566.4 

-> fusible .... 666.4 1 

Brittle.6874 

-, cold-short-. . 7614 
hot-short- . . 751.7 ! 
Broca.800.4 

- de fresar . . 801.1 ; 
-. mangulto para 

la.80U 

- ordinarla . .8004' 
-a, porta- . . . SOU | 

- aolomonlca . 8004 

- de tres puntas 800.7 ! 
Brocca per rlboc- 

care . . . . 6U j 
B roc he, vis k . 542.4, 
Bronce .... 866.1 1 

- de alumlnlo . 763.1 | 

- para canipa- ! 

nas.866.4 

- de canon . . 3654 

- fosforado . . 8664 

- dc manganeso768.4, 

- para maquinas i 

3654, 

- de niqnel . . 7634 

- silicloso . . . 3664' 
Bronceado . 1302.1 1 
Bronco . . . .6874 
Bronze .... 866.1 ! 

Aluminium- . 768.1 

-draht.741.7; 

Oeschutz- . . 866.2 
Hang an- . . 7584 
Mascninen- . 8664 
Nickel- . . .7584: 
Phosphor- . . 8564 . 
Silizlum- . .3564 
Bronze .... 866.1 1 
-. aluminium- . 753.1 
machine- . . 3554 
manganese- . 768.4' 
nickel- . . . 7634 
phosphor- . . 8664 
-. silicon- . . . 8564 

- wire.741.7 

Bronze .... 355.1 

- d alumlnlum 758.1 

- k canons . . 366.2 

- a cloches . . 856.4 

- pour machines 3664 1 

- mangan&t . 768.4 

- an manganese 768L4' 


Bronze au 

nickel . . . 7584 j 

- phosphor^ . . 3664 , 

- phosphoreux 8654j 

- stllcicux . . . 8564 

- au sllicium . 8564 
Bronzo .... 866.1 1 

- d’alluminio . 753.1 , 

- da campane . 365.4j 

- - cannoni . . 8664 1 

- fosforoso . . 3564 j 

- per macchine 8554 I 

- manganesifero 

753.4 

- al nlchello . . 7534 

- silicioso . . . 3554 | 
Rroquctagc des I 

fils .8904 j 

Broqncttc . . . 865.4 | 
-s, fixation des . 

fllsa l’aide de 8904 • 
Brosse u deca- ! 
per .... 11964; 

- nettoyer les I 
lam pcs a arc 94441 

- - plomb . . . 97.il 
-s, accouplement 

k .4514 

Brot von Roh- I 
gummi . . 777J31 

Brotar.272.7 | 

Broulllard clcc- 
trique . . 1318.1' 
Brouter (balals) 

427a 1 

Brown u. Sharpe- 
Drahttabclle 3264 

- and Sharpe 

gauge . . . 3264 

- paper . . . 868.14 
Broyagc du 

enanvre . . 788.1 

Bruch.2864 

Kabel- .... 8284 
niuscheligcr - l 
der Porzcllan- | 
masse .... 7814, 
spccklger-dcs i 
Hartporzcl- 

lans.7814 1 

-strich .... 10034 1 
BrQchig .... 76L7 , 
Bruciarc . 3814, 5624 

- l’isolamcnto . 8014 
Brnclatura del 1 

corpoumano 5104 
Bruciaturc, un- 
guento pcrlc 6114 1 
Brucke . . . .6724 

-.Biel-.404 

Blltzablelter- 1 
nicb- . . . .6734, 
Burs ten- . . . 4814 ; 
Doppel- . . . 6734 1 
-, -stbpsel- . . 676.1 1 
Drahtmeb-. . 6744 , 
Induktions- .6744 
Kompensa- 
tions- .... 6754 
Kurbclmett- . 6764 1 
lei ten de . . . 661.S 
magnetlsche . 6864 
MeO- . . . .6724 

- mit Stbpsel- 
widcrst&nuen 

6744 

- fur klelne 
Wlderstttnde 674.4 

Papier- . . 10834 


Brucke, Post- 

anit- .... 672.7, 
-, 8 c.hle.lfen- 

draht- . . . 674a 
-, StdpselmeB- . 6744: 

— mit Dekaden- 
schaltung . . 6744 

— mit Scrien- 
schaltung . . 674.7 

-, Tolcphon- . . 678.7 \ 
Thomsonsche 6784 , 
Universal- . . 673> 
Wcchsel- 

strom-. . . 1338.11 
Wheatstone- i 
schc .... 6734, 
Wheatstone- 1 
KIrchhoffsche6734! 
-schc - mit 1 

Pr&zisions- ‘ 

wldcrst&nden 678.4 
-, Wlderstand- . 6724 j 
Briickendrabt . 6724 

-risen. 8 OO .41 

-gegensprech- 

schaltung . 10894 
-methodc . . . 6264 1 
-schaltung . . . 678.11 
-schema . . . 18364; 
-schluasel . . 660a 11 
Bruckcnslche- 

rung .... 6584 ! 
kurze . . . .5684; 
-. langc .... 559.1 
Bruckenzwcige672ao | 
Bruisscmcnt de , 
Tare .... 9244 1 
Bruit de 1'arc . 0244 1 

- l’bchappe- 
ment .... 7084 

—s el rangers j 

dans le micro- 1 
phone . . . 11184 

- de friture dans le 1 

microphone 1113.4 1 
-, leu lampos fonc- | 
tionnent sans 0254 ; 
Brujula . . . 629.10! 
-•agiijs de . 629.10 1 

- dc Dolsillo . . 66741 

- comblnada dc 

tangentes y 
de senos . 13364' 

- dc inclination 667.7 | 

- reglamen- 1 

tarla . . . 10184 1 

- de senos . . . 6684 . 

- - tangentes . O 6 K 4 
-aDsolutas 068.4 

- vertical . . . 668.11 

Brulemeut du j 

corps humain 
(accident). .6104 1 
Bruler (metal) . 3814, 

- accidentelle- I 

ment (isolant)472a 1 

- 1’lsolant . . . 8014 
BrOleur A rgand 970/. 

- Bunsen . . . 81.4 

- n gaz . 314, 970.4 

- h petrole . . 0794 
Brulures, baume 

eontre . . . 6114 
Brulurc du 
corps humain 5104. 
liniment con- 
tre.5114 

- du premier 1 

degre .... 6104 


Brummen . . . 4724 
Brim! au feu . 618.7 
Bruhido . . . 12004 
-, bano dc . . 12014 

- al fuego . . . 618.7 
Brunldor . . 12004 
Brunimcnto . . 3864 
Brunlre .... 8864 
-, macchlna a 11994 

che si pub . . 8864 
ruota per . 11984 
-. sala per . . 11984 
Brunissage . 12004 
-, bain de . . 12014 
Ilrunissolr. . 12004 
Brunito . 4074, 618.7 
Brunitoio . . 12004 
Brunitura fina 12004 
rafflnamento 

a.12014 

Brunnen, 

Kabel- . . 834.10 
Brush. 4744 

- angle .... 4294 
-, appropriat¬ 
ing ....1279ao 

-.auxiliary (dy¬ 
namo) . . . 425.7 
- (switch) . . 6014 
-.block- . . . .4254 

-box.431x 

-, carbon .... 4264 
-, circular . . 687a 0 

-clamp.4814 

-collector . . 11204 
combination 
coppercarbon 4254 
-, contact . . 1080.1 
breaking .637.7 

- - film .... 274a 

- pressure . . 2744 

- - resistance . 274.7 

- surface . . 2784 
-, copper .... 4264 
-, -gauze . . . 425J0 

- coppering . 12054 
-coupling . . . 4514 

- current . . . 293L7 

- discharge . 12744 

- displacement 2744 
-, dustihg - for 

arc lamps . . 0444 

- edge, leading 2784 
—, rear .... 273.7 
—, trailing . . 2737 
-, elastic copper 426.1 
-, electric 12284,12744 

- electrode . 12284 
-.exploring . .4084 
-, to feed a . . 429a 
-,foiI .... 426a 1 

- friction . . . 276.4 

- - loss .... 2934 
-, hand scratch¬ 
ing .... 11974 

-es, heating of 2884 
Brush-holder . 430.7 

- - body .... 4314 

- -, carbon . . 4314 

- hinged . . 431.1 
—, parallel . . 430 j* 

- - pin.481.4 

- plate .... 431.7 

- -, reaction . 4304 

- - spindle . . 431.4 

- - support . . 432.1 
—, three-armed 

10434 

-key . 420/, 
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Burin 


Brush, lamina- , Burhstabcnblauk- Bujia por metro ' Burbuja de 

ted . 424.10, 426JI | taste . . . 10843 cuadrado . . 9783 airc.77*a 

lead.97.il 1 Buehstabcn- -nominal . . .9762-. nivcl de 658.iv 

- lifting' device 429.9 weifl .... 103431- normal . . .9773 Burbujo&,forma- 

- light,positive 1321.1 Bucht des Ka- I —alemnna . .979.1' cion do . . . 41.H 


- losses . . . .2933 bcls . . . .R47.fi — Hefner. . 978.10 Bureau, Projek- 
-,main (machl- - Bucle de tubo 8053 - - InglesA . 978.12 ten- . . . . 13 Aj 

nes).4253 - del cable . .8473 - de paraflna . 9783 |-unkosten . . . 

- (switches) . 00132 Bueloo.305.1 Bulb, the - is ex- Bureau central 

-, metal . . . .4293 Bueleos, arrolla- hausted. . 916.13! desservi a la 

movable . .5883 miento mixto :gloss.91 On main avec 

—, negative . .2743, ondulado y i-.glow lamp. .9163 sous-ccntrale 
neutralising 12802 de ... 823.2 j Bulk-tariff . 11612, automatiqucltfio- 

--pillar . . . . 43L4 I Buckle, to- (cell- Bulle d’alr . . . 778 l 2 —des gran des 

- position . . . 4723 plates) . . . 4In -s, formation de 41.10 lignes . . . 11,15: 

-, positive . . . 274.4 -, to - (plates) 381.1« Bullonc . . . .5893 - - interurbainllXc 

-potential . .2753 -.tendency of the . - d'ancoraggio 811.2 —avec poster 

- curve . . .2763, plates to [or - d’arresto . . . 404.3 principaux et 

-pressure . . . 427.7, to bend] . . 413 -, a r res to di si- seconaaires 

-, radial (machi- Buckling load .3523 curczza del 541.4 — principal . IIHSj 

nes) .... 4253, - of the plates . 41.4 - per attacchi - - t£lephoni- 

(switches) .601.4 - stress . . . .3523, posteriori. . 5603 que . . . . 11147 

- -rocker . . . 481.9 Buco di ftllera 7483 , -, cappa di . . . 6123 1 -desservi a 

-•rod.431.4 - del palo . . . 8033 ;giunzlone a 396.10 la main . . 1146i 

-cs, rotating . 18253, Buena utillza- -a mazzetta . 4872 - pour comtnuni- 

-,-scratching 1197.ll : cion del peso 69.fi j-, arpionc i cation tel<v 


hntTWiii-uu . , duiht itriiuii ui uuu.onw (Miuuique n 

- shifting . . . 27422 a storage bat- - mctallico . . 800 j grande dis- 

short-circuit . 4803; tery.88.4 ! - da mnro. co- tance . . . 1135: 

-.(sliding) . . . 4243 - battery . . . 883 llarc Isolantc - d’euregitsrc- 

-, slotted. . . .425.1 --dynamo,--ge- con.8643 ment du scr- 

-, soft .... 10163 ncrator (A) . 209.1 l - di passante . 6163 vice A longue 
-, spare . . . . 4253 - -test of a sto- I - - unlone . . .615.4 distance . 1155. 

--sparking . 472.10' rage battery 66.41 Bullont, colic- |-extreme . .112*- 

- -and-spray dls- , Bugel. 5823 I gare con . . 8963 I -, frais de . . . 71&* 

charge . . 1274.4 -, Aufhttngc-. . 895.4 j Bulbil ensani- Iinstallation 

-, steel scrat- .-, - - (Bogcn- 1 blajc de . .8962 d’un - tea¬ 


ching . . . 1197.7 lampe) . . . 945.2 Bulonos, a pro tar 1 graphlque . Wtu 

-.stiff .... 10163 !-, Flacnciscn- .61271 los.8964 ! - iiitermeaiairell2S- 

- surface . . . 2733 j -, Kleinni- . . . 867.1 , -, coser con . . 3969! - des projets . 1829a. 

-, tangential . . 425.41 -, Kohlen- . . . 9143, Bulonar . . . . 8963 - de rogloment 

-tip. 427.fi j -, Schutzhalb- . 798.1 1 Bund.4343 de compte des 

- -trimmer . , . 429.4 I -. Schutzvoll- . 798.2 ! -mutter .... 5413 taxes . . . 1162/ 

- voltage . . . 275.1 1 Bugrolle .... 8503 , -. Sciten-.... 797.7 - - rcnscigne- 

-,wlre .... 426.10 j-sohei be . . . . 850.3 ; Blind cl von I ments tele- 

-cs, fixed . . . 4283 ! Buhne, Bcdie- I Dr&hten . .7603 phoniques .4712 
-, movable . . 428.4; nungs- . . . 6192 i-, Kraftlinlen- . 1726pour la repa- 

Brnstbohrer . . 8903 -, Lauf- . . . . 104.4 : Licht- . . . .9783' ration des 

Brustleier . . . 8903 -. Schalttafol- . 619.1 1 -, raagne- derangc- 

Brustmlkro- j-nbeleurhtung 9123 tisches . 1295.10 ! ments. . . 1172; 

phon . . • 1141.1 1 -nbelcnchtungs- Bundle of car- -. systtme dc - 
Brustseltc . . .609/* apporat. . . 947.7 bons .... 1224.4 central desser- 

Brut. 3773 -nboleuchtungs- - - conductors 6153 vl A la main 1165 

-,A l’£tat . . .3773 effekte . . .9123 --lines of forccl723 -x, systemc 
Brute de seda, -neffekte, Appa- --rays . . . . 240.2 de-telepho- 

hilo de . . . 7883; rat fur . . . 948.1 — wires . . . 750 3 i niques sccon- 

B. A S. G. (A) . 3265 -nkabcl .... 862.1 Bunsenbrcnncr 81.4 doires . . 116UL 

B. W. G.826fi ,-nlichtreguifttorURl* --Element. . . 163 • - telegraphic ue 905* 

B. T. U. ... 158.10 Building . 1162, 7153 -kohle.164 \—relie par tele- 

Bubbles, for- -.accumulator- 7153, -photometer .97631 phone k un 

motion of. . 41.10 -s, block ot . . 7153 | - -sehelbe . . 134&« bureau t«He- 

Bubbllng . . .41.10 -s, central !-sche Batterlc . 8651 graphique 

Bucare . . . .389.71 station . . . 716.4 - -Voltameter .000.4' d*un autre 


Buche. Rot- 
-.Wcti- . . 
Buchenholz 


3633 -s, office .... 716 j -s battery . . . 865 j roseau . . 1128; 
363.7 Built-In resis- - burner .... 31.4. - telephoniquc 

3633 tance . . . 1339.2 - cell.163. electromeca- 


-dubcl.863.4 

Buchsbaumholz 364.4 
Buchse, Anker- 4153 j 
-, Isoller- .... 7953 ! 

-, Pol-.46 1 j ' 

-, Reductions- .880.6 
-, scheibcn- 
artlge .... 421.fi 
-, Stilt- .... 1034.7 
Biichscnkontakt 
fur Edison- 
fassung . . 951.4 
Buchstabe . . 1002.H : 


Buts (bois de -] 364.4 

iujia. 977.7 

decimal . . . 9783 
diafana . . 978.il 
Hefner .... 9783 
-hora . . . 977.10 
- normal . . 978.1 
de Jabioch- 

koff.932.1 

Jamln .... 979a 
s, lampara de n 969.2 
, mechero de . 979a 
mldrica . . . 9764 


-*s photometer 9763 

- screen . . . 1349L6 

- voltameter . . 066 1 
Buoyancy force of 

the balloon 10993 
Buona utillzza- 
zione del peso 69.fi 
Buoy, cable . . 8623 
B uques, ascensor 
ehVtrlco para0S7.fi 
-, motor para . 2203 

- telegrAncos, 

fiota de los . 8473 


nique . . . 115.L 

- interurbalnll&i. 

- - principal 113*. 

- - de secoura 11702 

- de transfert 112SJ 1 
Burette .... 44<B 

- A sou pope . . 440 « 
Burgler aHarm 1854.: 
Buril corta-frio 887; 

Burin.387a 

-, cnlever au . . 887 j 

- plat.3S7J 

-> travaillcr au . 88(13 
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urlncr . . . .386 a Biirste. elne - 

urn.510 a nachachleben 

to.8S1 d 429.1 

to - away . . 980.5 Xebcn-. . . . 60JA 
of the first do- -, negative . . . 274 a 

*rrec .... 610 a -, positive . . . 274.1 
to - off the In- -tKadial-.... 426 a 
nutation . .891.2 -, Reinigungs-fOr 
out, to . . . .472.1 Bogeulampen 944 a 
to - together 782 a -, rlngfdrmige 637.10 
urner .... 9(12 -, Schleif-. . . 1196 a 
A rgand- . . .979 a -, Ktromschlutt-1000.1 
batswing. . 979.10 -.Tangential- .426.4 
Bunsen . . . 31.4 rbertragungs- 
candle-.... 979 a 1280.2 

circular . . .979 a -,elne - vorstel- , 

tl^h tall . . .979 a len. 429.1 

flat.979 a Brtrstcnabhebc- 

. gan . 979.4 vorrichtung 429A 

. petroleum . . 979 a Biirsten abschrtt- 

. slot. 970.7 gen. 429 a 

tnrnettise, to .809 a -anordnung . . 274.1 
turning . . . .780A -auHagrdruck . 274 a 
of the bod? . 610 a l-beruhrungs- 

hour. 728.4 • title he .... 279A 

out a fault 1327.7 -breitc.001A 

- method . . 90uA;-brille.431 a 

of the res!*- -briicke .... 431 a 

tance . . . .687.4 -drnek . .274 a, 427.7 
wood .... 110 a - elnstellen . . 472 a 
tarnlsher . . 1200 a -elektrode . . 1228 a 
tarnishing . 1200 a -entladung . 1274 a 
bath ..... 120Ls ; -crwUrmunp . . 288* 
tarnt, black . . 618.7 j feste.42 *a 

- commutator -feuer .... 472.1ft 

segment. . . 476 a -tiiiehe. 273 a 

- lime .... 1211.4 I-form. 424.7 

ftarrasca magne- | -grdUe. 424 a 

tlca .... 111582 -halter. 430.7 

iurste. 424 a -lialterbleeh . .431.7 

. bewegllehe . 538 a -halterbloek . . 431A 
. Bltltter- . . 426.li Biirstenhalter, 

•, Biel- .... 97.li Kohlen- . .431 a 

I>raht- . . . 426.10 Parallelfiihrungs- 
•, Krsatz- .... 426 a , 430a 

federndc Ktip- -, Keaktions- . .430 a 

for-.426.1 ! scharnierartiger 

Kolien-. . . 426.11 j 431.1 

gcschlltzte . . 426.1 j Biirstenkastcn . 431 a 

- Hand- . . . 1197 a i -kontakt, unvoll- 

-. Ilaupt-. . . 426 a, ! kommener . 274 a 

601a -kontaktflttche 278 a 
H llfs- . . . . 426.7 -kupplung . . .451.2 

Klotz- . . . .426 a -lagerbock . .432.1 

-. Kohlen- . . . 4262 -lagerstuhl . . 432.1 

Kontakt- . . 1030d -lobre. 4293 

-. Kratz- . . . 1197 a -potential . . .276.2 

Kupfer- . . .426 a -potentialkurve 275 a 


Kupfergewebe- -qucrschnitt . . 424A 
426.10 -relbung .... 276.1 
-. KurzschluQ- . 430a -relbungsverlust 
-• lamlnierte . 424jo 298a 

Metall- .... 426a -ring. 432a 

-• Metallblatt- . 426a rotiereude . 1326a 


I 

Burstcnrfick- Buschelent- 

schub .... 477.1 ladung . . . 667.1 
-rdckschnbwlnkcl Buschel, Lleht- 973 a 
477.2 ; -lleht, posit I vesJ1321.l 

-satz. 480 a i Buse <Ta£rage . 888.4 

-stttze, Vermehrung Bush.682 a 

der.312 a -, contact . . 666.12 

-achero .... 429.4 ; — for screw- 
-schicber . . . 431 a holder . . . 961.4 

-schliissel . . . 420 a i guide - for the 

-schuh . . . .481A upper earbon 939 a 

-spannung . . . 276.1. Inlet.887 a 

Burstenspltze . 427 a -. leadlng-ln . . 887 a 

-, ablaufende . 278 a 1 pulley-like . . 421A 

273.7 ' -. reducing . .880m 
Biirstenstellhebel Ireduction . .880.7 


429.7 Bushed poles . 469.1 
-stellung . . . 472a Bushing .... 682a 

-stift.431a ebonite . . 1006A 

-strom.29&7 Bussola .... 667a 

-trager, drel- -. ago della . 629.10 

armlger . 1043.3 , - assoluta delle 


-ubergaugsschlcht tangentl . .668.4 

274a - eombinata 

-ubergangswider- delle tangent! 

stand .... 274.7 e del sen! 1336 a 

-verluste .... 293 a - dt Inellna- 
-verschlebiing . 428 a zione .... 667.7 

-verschieb ungs- - regolamen- 

winkel . . . 428.0 tare .... 10183 
verstellbare . 428.4 - del aervl . . . 668 a 
- verstelhing . . 274.2 1 - delle tangent! 668 a 
- verstellu ngs- | - taseablle . . .667 a 

winkel . . . 274A t - ufHciaie . . 10182 
-vorschubwlnkel - vertlcale . . . 668.1 

477a Bussole .... 668.1 
-winkel .... 4292 absolute Tan- 
Burst boss . . . 402 a gen ten- . . . 668a 

Bursting of the Amts- . . . 1018 a 

tube .... 664U | -, komblnlcrte 
Bury, to - a Tangentcn- 

eable . . . . 827.1 | und Sinus- 1396L1 

Bus-bar . . . . 613.:,Sinus- . . . .668 a 

Bus’ bar . . . . 81&7 -.Tangeuten- . «6 Ha 

Bus-bar bending Busy testing 1131.7 

device . . . 616.1 Butee .... 531 Jt 

— damp . . . 614A - t boulon de . . 404 a 

—, connecting 614 a cheville de . 646 a 

— connection 614A palicr de - a 

—.copper. . .613 a cannelures .437 a 

—, distributing 614.2 -.vis de 046 a, 1016a 


— fastening . 614a Buter coutrc . 633a 

— Insulator Bntoir, vis- . 1016 a 

614.4,793a Butt end. . . . 803a 
—.lighting . .614.1 Butt joint . . . 462a 
—.power . . 613.i« - welding . . . 395l2 
Busca-alambre 1341a Butterfly nut . 641a 


- -perdidas de Button, contact M99A 

eorriente . 1328 a push.HHHa 

- -polos . . . .667.4 - -rod .... 1143 a 

- -. papel ... 72.1 Buvard (papier-) 6.io 

Buscador . . 1042a ! B. W. (4. 326a 

-cs, comblnacidn Buzz, to . . . . 472 a 

de .... 1042a! Buzzer. . . . 1096.1 


c, 

t'aballefte . . . 437.4 I ('aballete de 

- de alunilnio 1027 a porta-escobil- 

- - defenaa . . 810a ! las «... . 432.1 

-s doblcs . . . 104.7 : — retenddn . H16 a 

- de empalmar 861 a— tejado . . . 816 a i 
de madera de | - para teiado . HI6 a 
escalera . . . 104 a i Oaballo erect! vo 122 a 

‘S — puestosen I - eleetrleo . . 168.4 
el suelo . . . 104 a! - al freno . . . 122.7 

11 


Caballo de flier- f'abanc dc»s appa- 
zu. 1252.4 j rciN .... 1098.1 

- -hora . 122 a. 1262a; - du i>oste . . 1097.7 

- indicado [1 H BJ | ( abeza de cable H42 a 

122a | - - la campana 796 a 
s, motor de x . 219a : - del earrete . . 381a 
>, unidad de ma- ; - cuadrada . 540.io 
quinas de x 206.10 - decoratlva . . 802A 
de vapor [If 1*1122a : - del diente . . 417 a 

90 
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Cable 


Cabeza, diaper- Cable drum . . 849*; Cable reel. . . 897* \ Cable de alum- 
slon en la . 264* - drum .... 862* - repairing: • • 862* brado .... 79CL- 

- embntlda . . 641.2 dry core . . . 766* -, river.7674 | - - alnminlo . . 7WL* 

- hexagonal . 540* - duct 888.1 river - with i — amarre . . 847.: 

-» levantar la . . 606j -, electric light 6104 : heavy armour 768* 1 anadidura del 861* 

- plana, clavltode -end.842.4 river -with - armado . . .761: 

ala mb re con 866 l 7 - end connector 6167 light armour 768 j — de alambre 

- redonda . . . 641.1 - engineer . . . 768* - section . . . 829j de acero . . 793* 

- -»tornlllo de - engineering . 768* shallow-water 846*-doble . 768: 

madera con 866 * - -eye .... 468.12 - ship. 847.4 -de hlerro 783U 

- del remache 896.1 - eyes punched single-core .7614 - con armadura 

- de T.641* and tinned . 841* - -phase . . . 762*, de hlerro . . 763.< 


- de tornlllo . . 689* - fault. 904.7 - socket .... 8414 , -s, arrollamiento 

- torsion . .651.1 — indicator 13284 - solderer . . .840* de.388> 

Cabinaper cavi 834* j-. feeder . . . .722* -.spare . . . .7614 -, arrollar el. . 888 ; 

- del parafulml- j -, feeding: - - • 722* , - splice .... 840L9 - artificial . . 108*2 

ne.993* -, fibre covered 765.4 - splicing: device - atirantado . 444 j« 

- telefonica . 1125.4 -.field-tele- 1 862.1 - auxlllar . . . 761 j 

- muta . . 11254 phone . . . 1340* -, stage . . . . 862a - blconc£ntrico 76L; 
-.circuit pour -, five-wire. . . 762.4;-steamer . . . 847.4J-, blfurcaddn de 

racial rape auto- -fittings . . .843* -.steel armou- 1 un.828: 

matiauc des- -.flat.1341* red.76841 blfurear el . S38 j 

t^lephoniques - fleet. 847*; - stopper . . . 861* ; bucle del . . 847* 

1125.7 -.flexible . . .765.7 - stranding: ma- |->cabeza de . . 842 j 

- tllephonlque 1126.4 -.-elevator . . 86 L 4 1 chine . . . .773*-. cabo dc un 

- capitonnte 1125* -, - lift.861.4 - stripper knife 839*, 744*. 770* 

- - matelassee 1125* - foreman . . . 858 j -.subnuvial . . 764* -s, caja de co- 

- gourde . .1125* -.gallery . . .767* submarine .8484 nexlon para 845* 

Cabinet-pattern -. g utta-pcrcha 766.10 - switchboard . 607* -s, calibre para 8182 

multiple switch - hand.853* - tank.848* - de cifiamo . 12L* 


board. . . 1140* - banger . . .843.1 - -hatch . . . 848* | - capacldad de 

Cablo. 8187 - head.842* -, telegraph 760*,766.7 j un.738* 

CAblage .... 743 . 4 , -, high-tension . 760* -. telephone -g, carretilla 

- combing . . 743* - -house .... 834* 760*, 766* 1 para .... 827* 

- simple . . 743* - -hut.834*; - test.9084 | - de cobre 7587, ISO 

Cables. 759* -. India-rubber 764* - testing car . 684.4 , -a, cocidn de 

Cable.121.7 - industry . . . 768* , - -testing set. . 684* los . . . . 772 j* 

-. aerial .... 767* - inlet.835a 1 - testing station 906*! -, collar para . 843* 

-, air-space tele- -, iron-armoured76&4 1 -, three-core - with -, colocacidn de 

S hone . . .7689 - insulator . . 795a | triangular con- ! un.826* 

uiulnlum . 759* -, intermediate 8489 j ductors . . . 762* -, - del - en un 

-1 alternating- ! -, jack connec- -, three-phase . 762*; lecho de arena 

current . . 7&9.io tion .... 11487 transatlantic 8487 i pura .... 827a 

-, armored (A). 763* ! - joint.8489 1 - trench .... 829* 1 -. colocar un - en 

armoured . . 763*soldered . 86 L 10 -, triple concen- un lecho de 

— with Iron - laying .... 826* j trie.761*, tierra .... 837.2 

wire .... 768c - - (submarine) 848.7 1 - trough .... 8287 : -, columna de . 844# 


-1 asphalted lead- lead-covered 763* twin -with seg- - concen trico . 76U 
covered . . . 764* -, — for feeble mental conduo- - - para mlnas 767.* 

auxiliary . . 761.1 currents . . 767.1 1 tors.762* - - de tres eon- 

- box.845* -, — rubber . . 765* -, twisted . . . 761* ductores . . 76D 

-, to branch the 826* - length . . . .829*^- triple . . .762* -a, conduccldn 

- break-down test ; lighting . . . 760.7 1 -, - twin .... 761* subterranea 

906* - conductor . 992* I -, two-phase . . 7687 de los . . . . 829/ 

- buoy.852a - line.829* underground 754*, conductor de 


- cell .... 1341.1 -, main.768s ber.766.1 -hlerro dea- 


- cellar . . . 834.13 - man. 868 * - wagon . . . 827* nudo .... 8 & 8 j 

-.the - chafes .851.1 - manufacture 768.7 -way cover . . 888 *-suspensionH 64 

- channel . . . 829.7 - measurements - narrow . . 880* - de conductor** 

- clamp .... 8434 622.4 - winch .... 827* ■ cableados . . 761i 

- -clip. 848* mining . . . 767* -winding machine ! - de clnco con- 

- commutator 1022.4 multiple core 762* 8288 i ductores . . 7184 


- company . 1"2H* -, - telephone . 861* - work .... 768.4 1 — dos conduc- 

--compound .709.1 -, non-inductive 760* --s.768* 1 tores . . . .761/ 

-.compound. . 765* -,okonltc . . .765* Cable .... 447ji -cablea- 

-. concentric . .761.7 -.paper . . . .766* -s, acoplanilento dos.761> 

connecting . 847* - pillar .... 844* 1 de.8487 - - conexldn . 469* 

- connector clip 826* - pit. 834.10 1 - a£reo . . . .767* ->corchcte de . 44Hi 


-, continuous- -. - . 767.4 1 -, agujero para 616d - para corriente 

current . . .759* -, power current 760.4 |-alslado . . .769*: alterna . . 769.H 

-.copper . . .759.7 - transmisslon760* :-s, al cant aril la 1 -blfAslca .768? 

- coupling . . . 843.7 - press, hydrau- para .... 82917-de gran 

--covering . . <<0* 11c. 772* - dc algoddn .121* Intensidad .76(14 

- currents . . 1341* 1 - protecting - - altimenta- --monof&slca 

deco-sea . . 846.10 Iron .... 838* cl6n.760* t 7Mb 

-.double wire - - tube . . . .8382 ->alma de un .770* — oorriente 

armoured . . 76&7 - rack .... 1341* 1 - de alia mar 846L10 monofAstaa . 762/ 
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C&ble 


Cable paraoorri- 
ente de peque- 
via intensia Ad 760ls 
-trifasica . 7823 

- costero . . . 8403 

- dc mice, cm- 

palmo del . 8233 
-8, cuchillo para 8393 
-8, cucstlonc» tec- 
nicas referentes 


a .... 

. .7683 1 

derlvar el 

. .8263 

-» desarrollo 

de 

un ... 

. .8283 

-» desenvolvlmlen- 

to del. . 

. .8603 

-, devanado 

de 1 

un ... 

. .894.4 1 

- doblc . . 

. .7613! 


- para mlnas 767.7, 

- - semicircular 7623 ! 
empalme de . 840.1 ] 

-.em pal mar un 840jb| 
-s, enchufe para84&9 j 

- con envuelta de 


cancho 


.764it 


y plomo 


7662 

-- - vulcant- 

zado . . . .766.1 

-de flbra . 76a4 

-grata- 

percha . . 766.10 

-papel . 7663 

-plomo . 76316 

-y an- 

falio ... .7642 

-para 

corriente de 
baja tension 767a 

- de eacenarlo . 862.1 

- esplral.... 448a 

- ae. 8473 

-»estanquo para 848a 
extremidad de 842.4 
->un estremo de 829j 
f&brlca de . 7883 
fabrlcAclon de I 

los. 768.7 I 

final de . . 468J2 1 

- flexible . . . 766.7 : 

- - para aftcen- j 

»or.861.4 > 

- flojo .... 444io 1 
-, fluvlalea, colo- 

cacidn de los 8263 

- de galena . . 7663 
-a, gastos de . . 7244 
-. guarnlcldn 

del.8483 

hlerro protec¬ 
tor para . . . 6383 ; 
-.Industria de 7683 | 
-a, lnstruccloncs 
para la colo- 
carl6n de los 8263 

- intermedio . . 8463 
-Jabonado del 832a 
-.Junta de . . . 8402 

- ae la lampara 

porta til . . . 9223 
-,lazo del . . .8513 
-, lecho del. . . 8483 
-i. linea de . . 8293 
-Jinea de - sub- 
marina . . . 847a 
-, longitud dc . 8292 

- para luz elec- 

trica .... 9103 


Cable m&qoina 
para arrollar 8283 
-,— devanarel8283 
-a, - con trans- 

mi si on por 206a l | 
manguito ter¬ 
minal para . 8423. 
-ft, mcdlda de . 622.4 

- metAllco . . . 121.7 

- para minas . 7673 
-, modulo dc rup- 

tura de un 18403 
-, mondado de 

un.8403! 

- multiple . . . 7623! 

- - piano . . 1342.7 

- no-lnductlvo . 76031 

- de oconlta . . 7653 j 

- pararrayos 9923 \ 
pasador de . . 862.1 j 

- piano . . . 13412 
-, piedra de pro- ' 

tecclon del . 8823 j 
polca de . . . 8273 ■ 
-ft, - para . . . 4483 ' 

- portador, tra- 

vesia medl- 
ante. 8223 j 

- de pozo . . . 767.4! 
-ft, pozo para 834ao 1 
-, prensa hidrau- I 

llca para . . 7722 ! 

- prensado . . 3282 ! 
—. barra de . . 8283 

- principal . . 7603 
-,pnnto de sol- 

dad ura del . 8403 
-, relleno del ! 

punto de union 
de un . . . . 827.4 
-, reparacion del 8623 

- de rcserva . . 7612 
revtffttimiento 

del.7702 

el - se roza . 861.1 
-. seccldn de . . 829J 
- transversal 
actlva del . . 7703 

- scncillo . . . 76U 

- - para mlnas 767.6 
-s, servicio de i 

ios.768.4 

-H,soldador de . 8403 
-*,soldar. . . .840.4 
-s, sotano para 884.12 

- ftubtluvlal . . 7673 

- con arma- 
dura fuerte . 7682 

-ligera . 768.1 

- - concentrico 767.io 

- submarl no . . 7683 
-, sumerglr el . 8483 ! 
-, tambor de . . 827.7 I 

- para telefonia | 

de campo . 18403 j 

- telefonico . . 7663 

- - multiple . . 8613 ; 

- con aisla- | 

mlento de airc 7663 

- tclegrAflco . . 766.7 
-s, tendldo de . 831.4 

tension del 447.10 

- de alta tension 7602 

- - baja tension 760.1 
-, terminal de 468.n 

- terrestre, colo- 

car un . . . 826.4 
-, tipo de . . . . 840.6 

- tirante .... 4443 


Cables, torno 1 

para .... 82731 
traccion del. 861.4 1 

- transatlantic©846.7 j 
-, transmiftion 

por. 4473 

- para transml- 
slon de fuerza7603 

-, trenzamiento 
de.7422 

- de trc» conduc- 

tores cable- 
ades .... 762a < 

-triangu- I 

lares . . . .7622 

- triple.762.1 

-, trozo dc . . 828.10 
-, tubo de . . . 888 a . 
-,— entrada de 

un.836a 

tubo protec¬ 
tor para. . . 8382 

- de union de las 

escoblllas a 
las bornaft . 4683 

- varioft con- 
ductores . . 7623 

-s, zanja para . 8293 
- 8 , zapata para 8413' 
- de extremi¬ 
dad de . . . 616.7 
CAble (groftsc I 

corde). . . 447ai 
-s <£lectr.) . . . 7693 
-s, accouplement . 

de.84a7 I 

-s, — - de para- j 
tonnerre . . 998a I 
a plaques pour ; 
- dc paraton- i 
nerre . . . .9983 I 
-, [action de] noyer 1 
le - dans du 
sable pur . . 8273 ! 

- aerien .... 7672 j 
-ft, agrafe de jonc- | 

tion pour . . 4482 ; 
-, - en T pour la 
fixation au - 
principal de 
eonductours 
derives . . . 8203 

- allmentaire tv. 

cable d’ali- 
mentation) . 7223 

- d’alimcntation 7603 

- en aluminium 7593 
-, amcd’un . .7703 
-s, appareil pour 

l'essai des . . 6843 

- A armature de 

fer.763.4 

-en fil d’a- 

cler. 7633 

-de fer 7633 

-de plomb 7633 

- arm 6 .7632 

- - de fer . . . 763.4 

-fil d’aclcr 7083 

-de fer . 7633 

-plomb . . 7633 

- artincicl . . 10282 
-s, asnhaltc pour 769.l 

asp halter un . 7093 
—s t attache de . 4482 
-s, - pour . . . 843.4 
-, atterrir le . . 861.7 
atterrissAgc 
d’un.8613 


C4ble d’atter- 

riftsement. • 8463 
-, - d’un .... 8613 

- auxiliatre . . 761.1 

- blconccn- 

trique .... 76L7 
-, blfurquer le .8263 
-ft, bobinage 

en .... .8833 
boblne k . . . 8273 
-s, boltc de de¬ 
rivation pour 8463 

- d’extremite 

de.8423 

-, - d’eplssage 

du.841a 

-s, - dc jonction 

de.8453 

-s, - a tlrer lea 846.7 
-, boftsc d’nn - (cor¬ 
dage de rcte- 
nue, cable 
sous-marin). 8613 
-, bouto de . . . 8623 
-,bout de . . .8423 
-, un bout de . 8293 
-, branchcmcnt 

de.826.7 

-, branchcr le . 8263 
-ft, canalisation 
dc.8293 

- pour canalisa¬ 

tion mini&re 7673 
-s, canlvcau 

de.829.7 

- sous caout¬ 

chouc .... 7643 

-avec galne 

dc plomD . . 7662 

-vulcanise 766.1 

canaclte d’un 7883 

- de charge 

d’un.733.4 

-s, cave aux . 884.1ft 
-,cercle guide-.8493 

- de chan v re . 1213 
-s, chariot a 

tambour pour 

8273 

-s, chattcrto- 
ncuse pour 
ames de. . . 7713 
-, collier pour . 8433 
eolonne a . . 8443 
commando 
par. 4473 

- de communica¬ 

tion .8472 

-ft, commutateur 
des .... 1022.4 

- compound . . 7663 

- comprime . . 8282 

- concentrique 761.4 

- - double . . . 761.7 

- - triple.... 7013 
-, conauctcur 

d’un.770.7 

- a conducteurft 

cables.... 7013 

- a cinq conduc- 

teurs .... 762.4 

- - deux conduc- 

teurs .... 7613 

-cables . 7613 

-concen- 

triques . . . 701.7 

-deml clr- 

cu la ires . . . 7623 

90 * 
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fable 


fable k deux con* 
duotcursen forme 
de segment# . 762* 

- un scul eon- 
ducteur . . .761* 

- - trolsoonduc- 

tcnrs cAbl&s 7(12.1 

- ronccn- 

trlqucs . . . 761* 

-trlangu- 

lalrcs .... 762* 

- - conducteur 

unique . . . 701.3 
eondulte sou- 
terrainedes . 829/> 
-.confection des70S." 

- de connexion 469-* 
coque du . . 847* 
eoquIUeH pro- 

tcctrices du 
joint de . . . 844.7 
cosse de 468.1* 841* 
— droite a 
boulonner . 841.0 

--estampee 341.4 

-s, eosse d’ equerre 
pour .... oiru 
-dc -d’equerre84l.7 
-•». cosse en fonte 
pour . . . .842* 
-.-de- asoudcr841* 
-s, cosse en Idle 
des. 842.1 

- cdticr .... K4(Ls 

- de coton . . . 121* 
eoiiche spirale 

du.847* 

- a eourant alter- 

nat if ... 750.10 

-hiplmsd . 762.7 

-continu . 759* 

-diphase . 762.7 

- pour eourant 

faible . . . 700-1 

-de faible 

intcnsitc . . 760.3 

-fort . . . 700.1 

-de grande 

intcnsitc . . 760.4 

- a eourant mono¬ 

phase .... 702a 

-triphase . 762* 

-s, oouteau pour 839* 
-8, crampon 
r ponr . . . .843.1 
-s, caisson dea 
- dans le bain 

- d’impreg¬ 
nation . . 772.10 

- cn cuivre 328.1,759.7 
Clive h ... . 84H.1 
debarrasser le- 

de son isolant 839* 
docliaussoge 
du . . /. .840* 
dechausscr le 839* 
defaut d’un . 1HV4.7 
degagcr le-de 
son isolant . 839* 
delaine men t 

du.840.* 

dcgarnir le - de 
son isolant . 839* 
-. deuuder le . . 839* 
-, dcpouiller le - 
de son isolant8H9* 
-,doroulage d’un828* 
deroulenicnt 
d un . . 828*, 860.8 


('Able, deshabillcr 

le.839* 

-, ddveloppement 
d un . . . .828.4 
-, dcvtdagc d’un 828* 

- double .... 761/, 

- a double arma¬ 

ture en HI mo- 
talli^ue . . . 763.7 

- d’crlairogc. 760.7 

910* 

erhelonuer 
I’lsolcment du 839.4 
-. embarquer un 847* 
-, enlever par 
irradins 1’iso- 
lenient du . 839.4 
-s, enroulement 

en .333* 

-. enrou ler le . 828.7 
entree de . . 835.1 
-, enveloppe <le <,0* 
-. oplssage du . 840.7 
—s, - des cxtre- 

mites des . 840.IO 
Apisscr un . . H40.il 

- un - sous- 
niarin .... 861* 

-, eplsscur de . 863.2 
-. epissoir de . . S52i 
cpissure du .8*0* 
-s, essal des . . 903.4 

- des - a la 
disruption de 

l isolement . 903/, 
-, - des - au per- 
cement . . . 903/* 
ctolcment d’un828.4 

- exempt d’in- 

daction . . 760-1 
-, extremite de 8424 

- dcchaussce 

du. 839-** 

-, - du - misc a 
nue . . . .839* 

- nue du . . 839* 
-s, fabrication 

des. 768.7 

-s, fabrique de 768* 

- a taible inten- 

site. 760* 

-s,fer protecteur 
pour .... 838* 

- sous fibre . . 765.4 
-, Hche indicative 

cn plomb 
pour . . . 838.10 
-, - en plomb por- 
tant des don- 
ners relatives 

au. 838.10 

(’Abies, His. . .743* 
fable sous HI 

d’acirr . . . 763* 

-de fer . . 763* 

-. HI de suspen¬ 
sion du . . . 843* 
HI Age d’un . .828.4 

- Hexible . . . 705.7 

- d nscenseur 801.4 
Hexlbilitc du 770.4 

-. fond de Ia 

tranebee du 830.1 
-. frais de . . . 724.4 
-s, galue rerainI- 
que de defense 
pour .... 832* 
- protec trice 
* pour ..... 832* 


('Able, traine de 
defense en ar- 
Kile euite pour 832* 

-,-en poterle 

pour cAbles 682* 

- protectrlce 
en arjrilccuitc 
pour .... 832* 

-poterie 

pour .... 832* 

- de galeric . . 767* 
-, garnitures de 843* 
-s, guerite a . . 834* 

- sous gutta¬ 

percha . . 766.10 

- de grand fond 846J0 

- a grande intcn¬ 

sitc .760.4 

-de haute mcr846.io 

- helieoidal . . 448.1 

- de hissage . . 946* 

- A eonduc- 

teur . . . . 94(Vl 
-, hoiiimc pre- 
pos£ au ser¬ 
vice du . . .853* 

; -, lm merger le . 848* 

- sans induc¬ 

tion .... 760* 
-s, Industrie des76H* 
-s, ingenieur du 
ser\ice des . 768* 

■ -s, instructions 
pour la pose 
des. 826* 

- Intcrmediairc 846* 
-, isolateur pour 795.1 

- isole. 759* 

, -s, jauge pour . 830* 

('Able, joint 

de .840* 

-, - episse du . 840* 

- sonde de . . 840* 
-Jonction de .840.1 

- de jonction . 469* 

-des jacks 1140.7 

-, jonction du - 

de traversec 828*! 
-s, ligne de . . 829* 1 

-s,-sous- 

ntarins . . . 847.1 
-, lit du ... .843* 
-, longueur de . 829* 
-, une eertaine 
longueur de 829* 
-, longueur de 
fabrication 
d’un .... 748* 
-, lovAgc du . . 847* 
-, lover le . . . 847.7 
-, lubriHcation 
du - A 1‘aide 
de savon . . 832.1 
lubrcfactlon 
du - A l’aldo 
de savon . . 832.1 
-, lubriHcation 
du - A l'aldc 
de talc . . . 831* 
luhrcfaction 
du - A (’aide 
de talc . . . 831* 
lubriHeatiou 
du - au 

savon . . . 832.1 
-, lubrefaction 
du - au 

savon . . . 832.1 
--talc . 831* 


Cable, lubriHcation 
du - au talc 831.' 
- a lumierc . . 910* 
-. machine d’en- 
rouleinentduS^.' 
-, - h enrou ler 

le.828> 

- etaler le . tffv 
-s. machine a 
fain* les to- 
rons des . . TTk- 
-, - - Hler le . . 82 Sj 
-, — poser le . 849. 
-, — pressor le 
chatterton 
autour de 
1’amc du . . 771.* 
-,— relever le 852: 
manchon de 
braneheroent 
pour . . . . 844 1 
-. manchon- 

bride de . . 946; 
-, - dVxtremhe 

de. 842_ 

- de jonction 


pour 
- me plat 


843* 

1341* 


-s, mesure des . 622.4 

- metailiqiie . . 121.: 

- de mine . . . 767. 

- niinier .... 767_ 

- coucen- 

trique . . . 767.' 

- - double . . . 757.: 

- simple . . . 767 j 
-, module de rup¬ 
ture d'un . 1340.' 

mon d’un . . 851* 

- multiple . . . 762 

- non-luductif . 760.% 
-, noyer le . . . 84S^* 
-, - un - dans le 


sable . . . 

. 827- 

- sous okonite 

. 765j 

- - papier . . 

- de para- 

. 

ton nern* 

. 992 

-, pierre de 


couver- 
ture. de . . 

. 8SL- 

-,— protec¬ 
tion de . . 
plan d’em- 

. 832/ 


placement du 829* 
-, - de situation 
du.829.4 

- plat .... 134 L> 

- - multiple . 1342: 

- sous plomb . 76:1' 

-asphalte . 764- 

-pour oou- 

rautde faible 
luteiislte . . 767.1 

- A plu«4curs 

eonducteurs 762.* 
-. porte- .... 8431 

- portrur, tra- 

versee au 
moyen d’un . 822> 
-s, pose lies 
-, pose d’un 
-s, pose des 

tiuviaux . .826* 
- du - dans 
un lltde sable 

pur.827* 

-, - de - souter- 
rain.829.^ 


H2Tc 
. 81S.: 
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Caisse 


OAble, poser un 
- dans . . . 8*7.2 
-,-un- terrestrc826.4 
-a, post© d’essai 

oes.903* 

-, politic do 

guidage du . 448* 
-, pouvoir indue- 
tear d un . . 733.1 
- press© .... 828* 
-s, press© a 
chattertoner 


I’&mc des . . 7T1-& 
- taydrau- 
lique A . . . 44*2 

- principal . . 700* 

- tie pulls . . . 707.4 

putts a . . 834.10 

- de raccor- 


dement 460.% 847.2 

-des balais 

aux bornes.468*; 
raccordcuient- 
du - de tra¬ 
verse . . . 823* ( 
-, recouvrir un - 
d'aspbalte . 769*' 
- relevement du- 
sous-marin . 862* 
relevcuse de . 862.7 
- T rembourrag© 

du joint d un 827.4 


reparation 

de.852* 

- de reserve . . 7812 
revctcment 


d’asphalte de 7602 
-, rev^tir un - 

d’asphalte . 760-5 
rupture de . 828* 
savonnage du 832.1 

- de scene . . . S«2.i 
-, section de . . 820.1 

- transversal** 
a<*tive d un . 770* 
serre- . . . 408.11 
-s, service des . 708* 

- simple .... 701* | 

sonde pour la 
pose des . 848.m 
, souder des . 840.4 
, soudeur de 840* 
soudure de . 840* 
-.soulier de . 468.12 
841* 

d’^qucrrc 
pour .... 615* 

- souple .... 766.7 

- - d’asccnseur 861.4 


-, souplessc du 770.4 

- ko us-fluvlal . 767* 
-a arma¬ 
ture forte . . 768* 

-leir^re 708.i 

- — coneontri- 

que . . . . 767.10 

- sous-marln . 76S* 
-j, sous-marins 

(ctaapltrc) . . 846.4 
talcage du . . 831* 
tambour a . . 827.7 
840* 


OAble telAphonl- 
que de cam- 


pagne . . 1840* 

- A 1.sole meet 766* 

- - multiple . . 861* 
-, tension du . 447.1U 

- a bassc ten¬ 

sion .760.1 

- - haute ten¬ 

sion .700* 

- t£te de ... 842* 
-s, tirade des . 8111.4 

- tors. 448.1 

traction du . 861.4 
tranche© de . 820* 

- transatlanti- 

<| tie. 848.7 

transmission 


par -tniecaui- 
que) .... 447* 

- pour transmis¬ 

sion de force 
motricc . . . 760* 
traverse© d’une 
llsrne aerienne 

par. 823.7 

-, treull a - (pose 
sur terre) . -827* 
-- mcr) 862* 

- triconeentrl- 

que.761* 

tron?on de 828.io 
tube a . . . . 838.1 
-s, - protecteur 
pour .... 83S* 
tuyau a . . . KIlM.i 
•s,- protecteur 
pour .... 838* 

■, type de . . . 846* 

■, vice d’un . . 004.7 ; 
■s, voiture-labo- 
ratolre pour 084.1 
Cabieado de 

alambres . . 743.4 
-s, alambres . . 743* 

- combiuado . 743* 1 
[ cordon doble 868.7 

- sencillo . . . 748* 

< 'ablear .... 743* 
(’abler . 743*, 000* 
CAblier . . . . 847.4 
-s, flotte des ua- 

vires .... 847* 
Cabliere, flotte 847* 
Oabliste .... 863* 
contremaltre 863.1 
iugenieur . . 768* 
ouvrier . . .863* 
CAblogramme . W0* 
Cabo de un 

cable . 742*, 770* 

- interior de un 

carrete . . . 338* 

- de soporte. cor¬ 

don de mm- 
para Incandes¬ 
cent© con . 061.7 
Cabrla. 300* 

- electriea . . . 988.4 

- - eon tornlllo 

sin flu . . . OSH* 
Caeeiovite . . . 390* 


Cadena de cier- 
re .... 612.10 

- - llmaduras 1297* 

- para medir . 668* 

- molecular . 1292* 

- del pararra- 

yos. 992* 

- porta-carbon 040.1 
Cadence, frap- 

peur de . . 1042* 
(’adore (eurva) 240* 
Cadmio .... 32.7 
(’admium . . . 32.7 
Cadran .637*. 1164* 
Instrument a - 
bilateral . . 700* 

- a -eclair© . 700* 
-, telegraph© A 1001* 
Cadre . 938.10, 1008*; 

aeeumulateur 

a.61* 

ainorlissement 
par-en euivre 044.1 

• de bicyolctte llOl.io 

■ - la bobiue 

d’un galvano- 
metre .... 660* 

■ en bois (tableau 

de-distribu¬ 
tion) . . . . 610* i 

- - (machine 
clectr.) . . . 406.1 : 

de la bouehe i 
d’aeees . . . 830* , 
en cornier© de 
fer. 610.10 

- fer cornier© 610JO 
de fondation 466.1 

► — dlvisA . . 466* 

- en deux 

parties . . . 466* 

-en plusleurs 

parties . . . 466* 
-scctionne 4662 

- - fonte . . . 684* 

- - galvano- 

metre . . . 1027.1 
-, galvanometr© 
a - mobile . 670* 

-, - A - mobile 
et a index lu- 
mlncux . . . 671.1 

- a - mobile 

et miroir . .6712 

- projection 
avee-mobile 671.1' 

-.instrument de 
niesurc a - 
mobile . . . 662* 

•, - de mean re 

a - tournant 662* 

• en laiton . 1008* 

- de montage 

pour les pla¬ 
ques .... 412 

• - miiltlplica- 

teur .... 1027.1 
-. plaque a . . . 61.7 , 

■ en plotnb durei 61* 

■ de reparti- 

teur .... 11432 
», resistance A . 680* 


Caduta induttlva 
dl tension© nel- 
l'lndotto . . 261.4 

- della materia 

attlva . . 60j, 70* 

- ohmiea di ten- 

stone ncll'ln- 
dotto .... 261* 

- dl potenziale 147* 

- temperature 287.4 

- - tension© 66 . 1 ,140.4 

-induttlva 189* 

-second a- 

ria .... 466.10 
Caer (eurva) . . 240* 

- (tension) . . . 162a 

- fucra de fase 290* 
Cairo, Faradays 660* 

- lightning-pro¬ 


tector . . . 1852.li 
magnetic . 132114 

Cage. 464.1 

bob in age A - 
d’ecureull . 824.4 


-, commando elec- 
trique de la - 
d'ascen.seur . 987.4 

- en cuivre . 1160* 
enroulemeut a 

- d’eeuroull 324.4 

- mixte a pha¬ 
ses et A - d’^eti- 
rcull .... 324* 

- de Faraday . 660* 
indult A-deeu- 

reull .... 410* 

- mixte A pha¬ 
ses et A- d r eeu- 


reuil . . . .410.7 

- en laiton . 1150* 

- magnet!quo 1326.4 

- proteetrice . 403.4 

- de rheostat • 683* 

Caida.126.4 

altura de . . 633.7 


- de la materia 

actlva . .60.1, 70* 

- ohmiea de la 

tension del 
iuducido . . 261* 

- de potenoial . 147* 

- - tentperatura 287.4 

- - tension 66.i, 149.4 

-Inductiva 180* 

-en el in- 

dueido . . . 261.4 
-secunda¬ 
ria .... 465.10 

- - la vclocidad 489* 
(.'ais.se d'aecumu- 

lateur .... 372 
—, doublage en 
plomb de la 87.4 
—.doublure en 
plomb de la. 37.4 
>. paroi en 
plomb de la 37* 

- -, revetement 

en plomb de la 37.4 
de oatteric . 102* 
en bois . . . 37* 
- - double© 


taquet d’arnar- - doppio .... 9'.)* 
rage du . . 851* - a due usi . . 99* 
technique - - rnanico . . 00* 

des. 768*-flsso . . 1016.10 

- t^legraphl- Caeheter, cire A 786.10 

que. 766.7 Cadena, arro- 

- telephonique 766* llantlcnto de 322.1 


rheostat A . 580* de plomb . . 37* 

- de tableau de - A outils . . . 3962 

distribution 610.7 - qui porte l'ap- 

- du trou- pareil (telegr.) 

d homrne . . 830* 1012.7 

Caduta . . . .125.4 profit en forme 
-, altezza di . . 633.7 de.40t4 
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Calme en plomb 
dare! .... 87.7 
section trtns* 
versale en 
forme de . . 401.4 

- -support . . 1127.4 
-> surface de la 4014 
Caja 464.1, 661 a 1008.7 

- ae acccso . . 8454 

- aoeite, raos* 
tato du pues- 
ta en mar- 
cha con . . 6932 

- para acuraula- 

dores .... 87.2 

-, pared de 

plomo dc . . 374 

- - ravestl- 
miento IforroJ 
de plomo 

para .... 87.4 

- alslante . . . 652J 

- angular de hie- 

rro fuudido 
con ravesti- 
mlento aisla- 
dor. 8824 

- articulada . . 8444 

- de bateria . . 102 -s 
borna de la 697.10 

- de cobrc . . 1160.9, 

- - conexlon 

para cables 8454 

- - contacto 684,4, 

884a 

-para alum- 

brado .... 8853 

-blfurcada 886.1 

-con cla- 

vlja .... 899.1 

- — sin corta- 

d re ill to . . . 884.7 
-» - - doble . . 88914 

-mural . . 886.4 

-para sus- I 

pensidn . . . 8864 

- del cortacir- 

culto . . . 102(18 

- de cruzamien- 

to . 882.4 

- eon rublerta 834.0 

- de derlvo- 

eldn . H 8 l.t, 8824 

-augu lar . 8H4.1 

-para rablesH454 1 

-con com- 

partimentos 883.8 

-dc Hierro 

fundldo . . 8834 

--con re- 

vestimlento 
alslador . . 8814 
-imper¬ 
meable 881.4, 88317 

- — de mate¬ 

rial aislante 8834 

-con re- 

vcstlmiento 
de laton . . 8844 
* - distrlbnrldntNKxi) 
8464, 882.1 
dlstribucidn 
de.1204 

- de eranalme . 882.7 

-del cable 841.1 

-paracahles8454 

-doble para 

tubo .... 8804 

- - engranaje* 4487 


; Caja de entrada 
de ttinel . . 846uS 

- escobilla . . 431 j 6 
I - - cscuadra . 886.7 

- del estator . . 4644 

- on forma de 

mesa . . . 1109.4 

-pupltra 1109.4 

>s, funalcion 

en.3434 

- de gala . . . 93918' 

- - henraml- i 

entas .... 97.0 

- para herra- 

mlentas. . . 3984 

- de hlerro dnl- 

ce.4647 

- - fundldo . 4544 

- - Inspecelon . 846.4 

- interrup- 

tor . . o49a 886-% 
-lntermcdlo88&4 

- introduc- 

cl6n . . . . 88L7 

- - lat6n . . . 11608 

- - Haves . . 1084.7 

- que lieva el 
aparato . 1012.7! 

- dc madcra . . 874 
-emplo- 

niada .... 374 

- - - gtiarneelda 

con plomo . 374 

- inetallca . . 6614 

- de mlcrofono 1109.1 
mitad de la 454.4 

- para muelle* 

de contacto 8884 

- mural . . . 1120.4 

- - eu forma de 

armario . . 1126.7 
. . . . - pu- 

pitre . . . 11264 
• para papcl . 10124 
-, perfll en for¬ 
ma de ... 401.1 

- de plomo endu- 

reeldo . . . 37.7 

- - protccelon . 403.4 ! 
-de materia 

Inrompihle . 8814 

-material 

aislador . .8814 

- protcetora . 6084 

- - dc la junto 

de cable . . 844.7 

- radioscoplea 12444 

- reoaudadora 

de una esta- 
c!6n telefouica 
automatics 1160.1 

- de resisten- 

cia . . 5894, 8684 

- — adlcional 6644 

- — de coutac- 

to de corre- 
dera .... 6634 

- - - en d£oodas054jv 

-shunt . . 6634 

-unidad . 666a 

- resorte . . . 5344 

- seguridad . 9024 

- - socorro . . 6064 
superfloie de Ia40l4 

- - tel^fono . 1116.1 

- - alta tension 466a 

- baja tension 4664 

- para tirar los 

cables . . . 846.7 


Caja del torno 946L1 

- ae transporte 661a 

- - tubos . . . 846a 

- con tubuladu- 

ra para techo 8884 

- tubulurospara 

atravesar mu- 
ros.8824 

- de union 8824,8844 
-con corta- 

circulto reem- 
plazable . . 8844 

-para insta- 

lactones dome- 
sticas .... 8824 

-con polos 

Irreversible* 884.4 

-subter- 

r&nea .... 882a* 

- ventilada . . 653.7 
Cajetin para alam- 

bres.877.4 

- eon dos ranu- 

ra*.877.7 

- - una ranua . 8774 
Cajetines de mi- 

dera, coloca- 
eidn de con- 
ductores 

en . 877 a 1840.4 
Caiita .... 1127.4 

- ae metal nlquc- 

lada . . . 11184 
Cake of active 

material . . 604 

- - the eleetro- 

phorus . . 1277.4 
resinous . . 12774 
Cal . 8374 

- earbonatada 

magnestfera 7834 
carbonato de 12164 

- caustica . . 1211.4 
mczcla de - y 

de carbon . ‘ 12244 

- de Vienna 1199.10 

- viva .... 121L4 
Calado, angulo 

de - de las 
escobilla* . . 2744 

- de las esco- 

billas . . . .2744 

-, angulo 

de. 4284 

- en cl sentldo 

contrario de 
la rotaeldn . 4284 

- de la ro- 

taclon . . . 428.7 
Calage le plus 
avantageux des 
balais .... 4764 
bague de . . 4224 

- des balais . . 4724 

- d^fectucux des 

balais .... 4764 
-, dlspositif de - 
des balais . 4324 
-, levler de - des 
balais .... 429.7 

- de la plaque 

extreme . . 49.4 
-, ressort de - en 
plomb dure I 494 
Cafumaio . . 1018 j 
C alamine . . 12154 
Calamlta . . . 1604 
del decoherer 10784 
-, elettro- . . . 1644 


Ctlandrt . . . 774 j 

- a quattro cilin- 

drl.778* 

Cal and rad o, cinta 
de algodon 

no.369 j 

Cal and re . . . 774 j 

- 4-cyllndres . 778.' 

- k quatre cylin- 

dres . . \ . 7784 
Cal and re, rtiban 
de eoton non 369u 
Calandria . . . 774 j 

- de cuatro cliin- 

dros .... $7\> 
Cal ante, vis . . 642.* 
Color, anillo 

para .... 422-s 

Cafee.837.* 

racscolanxa df - 
e di carbone 1224> 

- in pasta . . 1300s 

- de la rueda 401 j« 
seccion trans¬ 
versal del . 40i.it 

- dl Vienna . 1199110 

- viva .... 1211.4 
Calzestruzzo . 8frv< 

base In . . . 405s 
fondazlonc in 467.4 
letto dl . . . 838* 
platea di . . KPLv 
Calcldo, soluzione 
di sale ammo- 
niaco e . . . 904 
Calcidum,Salmi&k- - 
losung . . . 204 
. Calclo, dlsolucion 
desal amoniaca 

y. 202 

carbonato dl 12154 
ossido dl . . 1211.4 
Calcium, carbo¬ 
nate of . . 1215.1 
i - chloride, solu¬ 
tion of ammo¬ 
nium and . 2 &l’ 

- sulphate . . . 26* 
carbonate natu¬ 
ral double de - 
et de magne¬ 
sium .... 783 l* 

Calclum- 

karbonat . 1216.. 
Caleolazlone del- 
l indotto . . 266 lT 
Calcolo .... 247- 

- approssi- 
matlvo .... 247.4 

- della condut- 

tura . . . .735: 

- dl controllo 247.: 
metodo dl . . 2474 

- delnnmerodegli 

ampere-girl. 266 j? 
Calcolo praven- 
tivo. 947.* 

- delle raise . 415: 

- del raddito . 709.4 

Calcul. 2474 

- approximate 247.4 

- des bras . . . 

- de la canali¬ 

sation . . . 

- des conduo- 

teurs . . . 

- de Undue. 

- - la llgne . 

-, method* de 


. 4157 

.723.7 

.723.7 

.2664 

.723.7 

.2474 
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Calor 


Calcul da nom- 
bre d'amp^res- 
tours . . - . 2664 
nombre de Urn- 
pes etabli par 
fe.9674 

- de 1a producti¬ 
vity . 709.4 

- des rats . . . 415.7 

- du rapport . 709.4 

- de verification 247.7 
Calculagrafo 1 1544 
Calculagraph 116-4_r» 
Calculagraphe 11544 
Calculated num¬ 
ber of lamps 9074 

Calculation . . 247.2 

- of ampere- 

tarns .... 2554 

- arms .... 415.7 

- - mains . . . 728.7 

- - prospective 

profits . . . 709.4 

- - spokes . . . 415.7 
Oilcolo . . . .247.2 

- aproxlmado . 247.4 

- de ana canall- 

zaclon . . . 723.7 

- del indacido . 2664 
mdtodo de . . 2474 

- del numero de 

amperios-vuel- 
tas.2654 

- de los radios 415.7 

- la utllidad . 709.4 

- veriflcaoion 247.7 
Calda de los car- 

bones - . . . 474.7 
Caldala, access o- 
rl della . . . 1144 

- a bollltorl . . 109.1 

- cllindrica . . 1974 

- a clrcolazlone 

in versa . . 107.10 

-, condotta della 1154 

- Cornovaglia . ION 4 

- a corpl ho- 

vrappostl . . 109.2 

- d’esercizio . . 107.1 
esplosione di 115.4 

- flssa.107.7 

- a focolare ln- 

terno ed a bol- 
11 tori trasver- 

aall.1084 

-ondulata . 108.4 

- di fuslone per 

la cera . . 1207.2 

- Galloway . . lOKu 

- a grande volu¬ 

me d'acqua . 1074 

- d*lmpregna- 

xione .... 7784 
-, incrostazione 
della . . . .1144 

- ‘Lancashire. . 10 Mj 

- a llsclva . . 11934 

- di locomobile 107.li 
• Orlzzontale . 1074 

- di pfombo . 18894 

- ad alta pres- 

slone .... 107.4 
prova di. . . 1154 

- di riserva . . 1072 

- scozzese . . . 1084 

- a tub! d'acqua 1084 
-difumolOHj,108.7 

- - vapore . . . 1084 

- vertlcale . . . 1074 


.1094 
. 1064 
.8474 
. 1064 
. 106.7 
. 88L2 


I Caldala di vul- 
canizzazlone 77919 
1 Caldale. batte- 
I ria di . . . 

I impianto dl 
; lamlera da 
1 locale delle 
, sala delle . 
Caldear . . . 

Caldeo, capaci- 
, dad de . . . 984.1 
1 - el^ctrlco . . . 981a 
, - rejllla para 984.7 
! -, elemento de . 9882 
' Caldera, acccso- 
! rios de la . .1144 
-s, batcria de . 1094 
1 -a, chapa para 8474 

- cilinurlca . . 1074 

- de contra-co- 
rrlente . . 107.10' 

, - Cornwall. . . 1082 
-s, cuadra de . 1087 : 
-, euldado de la 1154 1 
; - doble tubular 
| de llamma . 10813; 
! - escocesa . . . 1084, 
explosion de la 115.4 1 

; - flja.107.7 I 

i - de fusion para i 
! la cera . . 12074 
! - Galloway . . 1084 

- de gran volu- 

1 men de agua 1074 , 
' - con hervidores 109.1 
1 - de hervidores 
superpuestos 1094 I 
’ — hogar into- | 

rlor.108.1 1 

! - horizontal . . 1074 1 
i - de impregna- 

cion.7784 i 

I -s. Instalaclon de 1064, 
j - de lejia . . 11984 
1 -h, local dc . . 1064 , 

- dc locomovU 107ai : 

- - plomo . . 13894 1 
1 - - alta prestOn 107.4 

I prueba de la 1154 | 
. - ae reserva . . 1074 I 
i revcstlmiento I 
alslante de la 109.41 
I -h, sala de . . . 106.7 j 
i - de serviclo . 107.1 ( 
i si stem a de . . 1074 j 
\ tlpo de . . . 1074 I 

- con tubos on- i 

dulados . . . 1084 I 
! - tubular dc 

agua .... 108s! 

I-humo . . 1087 | 

I-llama con i 

| hcrvldor trans- ■ 
I versal.... 1084: 

- dc vapor . . . 1084 , 

- vertical . . . 1074 
• dc vulcanizar7794' 
(.'ale d'encoche 4184' 

- en fibre . . 375.10 

- isolante . . 874.10 

- de rolnure . . 418s • 

- - retenuc . 885.10 
Calefaccion. su- 

' perfleie ae . 11L7 
1 Calender . . . 774a 
! - with four rol¬ 
lers .778s 

| Calcntamicnto 2824 
I - de los car rates 2974 


Calentamiento 
del colector 2874 
constante de 2824 
curva del . 28812 
-, defecto de . . 472.4 

- - las escoblllas 2H82 

• gradual . . 282.10 

- del induddo 287.7 

- local .... 2884 

- del nucleo . . 288t 
periodo de . . 2884 

• del punto dc 

solaadura . . 27.il 

- repentino . . 288i 

- del soporte . 4894 

- uniforme . . 2882 
Calentarse 282.4,481a 
Caler lea balals 4724 
Caiettamento, le¬ 
va dl - delle 
spazzole . . 429.7 

Oalcttare . . 408a 1 

- le spazzole . 4724 
Caliber, roll . . 748s 
Calibraclon,cur- 

va de . . . . 4964 
instrument) 

de.6244 

Calibrada, nnt- 
qulna .... 4984 
Calibrador de 
alambres . 898ao 

- americano de 

alambres . .826.7 
Cali brat a, mac- 
china .... 4984 
Calibrate, to . 6484 
to - by com¬ 
parison . 64810 
Calibrated ma¬ 
chine .... 4984 
Calibrating de¬ 
vice .6494 

- electrometer. 6654 

- instrument . 6494 

- machine . . . 6494 
Calibration . . 649.1 
-, absolute . . 18854 

- board .... 6084 

- curve . .4934,6494 
hand- .... 6494 

- Instrument. . 6244 
invariable-of 

a galvanome¬ 
ter .... 1885.4 

- pressure . . 649.10 
relative . . 18854 

- resistance . 649.11 

- table. 6487 

Calibre de cylln- 

dre de laral- 
noir . . . .7484 

- de fll_ 825.li 

- pour fils k In¬ 

dication di- 
rectc . . . 13414 
-b, table des - des 
fils.8*264 

- de tube . . . 8684 

- .... 328.1, 8794 

- de alambre . 7488 

- para alambres 

con Indlcacion 
dlrecta . . 13414 

- - cables . . . 8302 

- - escobillas . 4294 
Calibrl norm all, 

tabeUa del . 8284 
Callbro ... .8281 


Callbro ameri¬ 
cano per fill 8287 

- per cavl . . . 8802 

- dl cllindro . 7494 

- a corsolo . . 8794 

- da fill ... 89810 

- per fill ad in- 

dlcazione di- 
retta . . . 18414 

- del fllo . . . 825Jl 

tilo.6604 

- per spazzole 4294 
Calico, timbre 

forme. . . 11282 
! ('alidad del flla- 
I mento .... 918 j 
I Calipers, Colum- 

I bfa.8794 

sliding .... 8794 
vernier . . . 8794 
I Call . . 10014, 100U1 
| automatic . III 81 
! - bell .... 10964 
-box,telephone 11284 
-control lamp 11874 
-indicator disc II 881 

- of a sub¬ 
station . . . 11687 

- key .... 10644 
-.lamp . 11464, 11474 

- -. the - lights 

up .... 1147.7 
-s, local . . . 11814 
i magneto- . 11204 

- relay.... 11494 
I - signal (Tele- 

I graph}). . 10044 

- - (Teu ?phony >11994 
1 — appartus . 11814 
I - - device . . 11194 

—, selective 11204 
I —, whistle . 11214 

- switch 
I —, to — up 
1 thermo-elec¬ 
tric 

1 Calling 
| tus 

- battery . . 11644 

- dynamo . . 11644 
'-jack .... 1148s 

-key .... 11424 

- machine . . 11644 

- magneto . . 11944 

- plug .... 1182J 
Callaudolemcnt 187 

- cell.187 

I Calle.8864 

- transversal . 8887 

Calmarse . . .6884 
Calmarsi . . . 6894 
Calmer, sc - (ai¬ 
guille alman- 
t5e). 6884 

1 Calomel .... 224 
i Calor, absorclbn 

de.288 b 

, - de arco . . . 9264 
1 - bianco .... 9804 
-, cambio dc . . 2844 
cantidad dc . 80a 1 

■ produ- 

clda por la 
corriente el£c- 
trica . . . 12674 
-, circulacion 

1 de. 284J0 

I -> conduccldn 
i del.2884 


11884 
11187 

18644 
appara- 

11194 



























Cftlor 


1432 


Camera 


Calor, convention Calore rovcnte 
direct* del - , rosso . . . 1368.4 

en electrlcidftd 28.7 i scam bio di . 284a 
eorrlente de . 8Li - specif!co di com- 

- debldo a la | bustlone . 1265a 

fried on . . .282a-nn condut- 

-plrdlda tore.784.2 

de enerjfia elec- -fuslonc . 1264.10 | 

trlea .... 282-s-vaporlzza- 

-, dUipacidn de 286.1 zlone . . . 1266a 

- de ulsoclacion ! trasformazlone 

1187.11 in. 282.7 

-, dlstribucton diretta dl-lu 

del .... 283.il elettrlcltA . . 26.7! 

- electrico . . 1808a2 trasmissloue di 81a I 
-, cniislon de ,285a -. trasporto di 284.11 

- especitico de 1266a ! Colorcscencc 1369.12 

-un eon- Calorescencia 1369.12 1 

duetor . . . 784a Calorescenza 1369.12 t 

- de evapora- Calorla . . . 1263.12 

don .... 1265.1 ' - Grande . . . 1264.2 

-de fusion 1254ao pic col a . . 1264.1 I 

- de fusion o62j 9, 916a Caloria . . .1263.12 

- ionizaclon 1189.10 -.gran . . . 1254a 

- luminoso . 1818.1 - pcquena . . 1264a | 

- obseuro . . 1317.il Calorlagrammo I 

perdIda de . 290il 1264.1 

produccldn de288.s i Caloric energy , 

- produddo en 1258JC 

el arrolla- - foree . . . 1263.7 

miento por la - power . . . 125&P 1 

eorrlente. . .831a - receptivity 1264.4 
-, radladon de . 284a - unit . . . . 1263.1 1 

- de reacelon 1233a ( alorieal equl- 
wear por medio valent . . 1253.10 I 

de.37tta (’alorieo . . . 633ao 

-. transformaclon <« a iorlco . . . «38ao 

en • • . . * 1 apArato . . .662.7 

transportede284.il 
CalowdellareolWJJ ( a,orl ' • • • 
aaMtrblmonto ,-■««••* • • • }$** 

di. ma -."niall . . . 254J , 

- blanro . . . . #80 j , - •?' r “" d, ‘ • • 

clrrolazlonc “• V ■ ■ • 

di. 284.10 Calorific value 112a 

conduzlone* - -• determina¬ 
te.! . 283.4 tlon of the ,112a 

- di dissocia- ' Calorifico, capa- 

zione . . .1187.11 dta .... 283.10 1 
-, dissipazione Calorifico, capa- 

di. 286a 1 ddad . . . 283.10 . 

dUtrlbuziouc -. potencia . .112a 

del .... 283.il : Calorifico, 

- dovufo ali a- etfetto . . .112a 

ttrlto . . . ,282a potere . . . .1122 

- - alia perdita Calorifico, i 

d’energla clot- i efecto . . . .112a 
trica . . . . 282a I Calorifique . 633. io 

- elettrico . . 1808.12 -, puissance . . 981.4 

-, emisslone dl . 286a Calorimeter . . 062.4 

- di fusione . . 916a 1 electric rests- | 

662a > tance .... 662a 

- - ionlzzazionc j lee. 662/» 

1189.10 (’alorlm^tre . .662.4 

- lumlnoso . 1318a 1 - deotriquo . . 662a 

- oseuro . . . 1317.11 1 essal au . . 683.1 1 

perdita di . . 296a - a glace . . . 662a 

- prodotto dalla ■mesure au . 633.il 

eorrente nel- < alorlmetria . 622a 
Tavvolgl- Calorimetric con- i 

mento . . .881a ductivity . 1317a 
produzloue di - mcatfurcment633.il 
282a - photometer 1343a 
quantita di .80.ii ('alorimetrico, 

- di - prodotta ennayo . . .112a 

per la cor- Calorimetric .633.11 
rente . . . 1267a Calorimctro . .662.4 
radiazionc. di 884a - elettrico . . . 6«2a 

- di rcazionc 1223a. - a ghlaccio . . 662a 


Calorimetro . . 6624 

- electrico . . . 662a 

- de hlelo . . . 662a 
Calorlque . . 638.10 
Calory .... 1258.12 
Calotas csfCricas, 

capacldad de 
dos - conc^n- 
trieas . . . 12832 
Calotte sfc- 

rlehe . . . 12832 
(’am, correct¬ 
ing .... 1032J2 
-.paper guide 1032.4 
-.printing . . 1082a 
Cttmara de 

aedte .... 442a 

- - a ire .... 95.10 

- amortlgua- 

mlento . . 644ao 

- combustion ilia 

- fusion . . . 566a 

- refrigera- 

cidu .... 408JO 

- - resonancia 1088.1 
-s, turbina de 

varias. . . 12&I1 
Cambiablie . . 406a 
Cambiamento 

chlmico . . 871.2 

- dl colore della 

materia attiva 80a 

- eoneentra- 
zlone doll'clct- 
trollto . . 1188a 

- della devla- 

zlouc .... 632.1 

- di dlrczione 

della eor¬ 
rente .... 134a 

- grad u ale . . 688a l 

- aelle lettere 

colic eifre 1068a 

- dl marda, al- 

bero dl . . . 68914 

-d’uua 

maechlna . . 480a 

- del nnmero 

dei girl . . . 240.7 

- di posizlonc 

denoreo . . 924a 

- saltuario . . 588a0 

- dl struttura . 371a 
-di un ine- 

tollo .... 29a 

- dei tipi, II- non 

funziona . 1086a 

- di vclocita . 246a 

- della vclocita 

angolare . . 246a 

- dl volume 

della piastra 
dciraccuniu- 
latore .... 39.7 
Camblar .... 60a 
Cambiare la di- 
rezione della 
eorrente . 188.10 

- le valvolc . . 663a 
Cambiarsl, parti 

da .... 470ai 
Cambio del- 
I'accoppia- 
niento . . 1091.1 

- automatico 

deile lamine 
fnslbili . . . 663a 


Cambio dl col- 
legamento dei 
poll.839a 

- - polarizz*- 

zione .... lO.i 

- - una valvola 568a 
! Cambio del aropta- 

miento . . 1091a 

- de acopla- 

mlento de lo* 
polos .... 839a 
. - automatico de 
fusible* . . . o63L> 

- a brusco . . 58 $jo 
i - de calor . . . 284a 

- - color de la 

| pasta .... 80a 

- - caracteres 1183a 

- la densidad 

del acido . . 52a 
. - - la desviaci- 

6n.63ii 

i — direceion de 
la eorrlente 134.1 

- - estructura . 371a 

- la estructura 

de un metal 29a 
| — fuerzas me- 
I canicas . . 801je 

- - un fusible . 663a 

- gradual . . 588al 

- de marcha, 

Arbol de . . 583.4 

-de una nia- 

qulna .... 480a 

- del numcro de 

las vueltas . 2467 
! - de las placas 60a 

- - polarl zacion 10 lt 
| — resi.stencia 

: por alum- 

bra do . . . 1176a 

-del sele- 

nlo .... 11754 
j - - sentldo . . 184a 
1 - - tension . . 16U> 

- - tlpos, el - 

— no fun- 
clona . . . 1036s 
: — velocidad . 246a 
I — la velocidad 
angular . . . 246a 
; — volumen de 
la placa del 
acumulador 89.7 
Cambri, benda 

di. 606a 

Cambric ban¬ 
dage .... 506a 
j -, bande de . . 60tta 
-, venda dc . . 606a 

I -blndc. 606a 

Came de correc¬ 
tion .... 1032^ 

- correctrice 1032a 
! - de d&lanchc- 

ment . . . .646,4 

- - dcgagement64tt.i 

- dentrainement 

< du papier . 1032.4 

- guidc^papier 1032.4 
, - d'impression 1032a 
i Camera dl com- 

| bustione . . UIjr 

- d’essleazione 772.1 1 

- di fusione . . 66Ua 

- dcll’ollo . . . 442a 
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Camera osenra. Cam pan a de en- 
lampada per 1 trada para 
la.1848* conductors 886.7 

- di raffredda- - de humoa . 1209j 

mento . . . 408JO -, iman en forma 

- amorza- de.164* 

mento . . 644*0 indueido de .418.7 

• sonora . . . 1068.1 - interior del 
Camlola .... 776* alalador doble 

- d'acqna . . . 464.1 campana . . 7069 

- del cavo . . . 77012 -, magneto a . . 164* 
-, collo della . . 607.8 - de porcelana 792* 

- raetalllca del . - de prueba . . 71.7 
tubo laolanto 8663 -.ranura de la 797V 

- di ottone, tubo - devidriomate963.1 

iaolantoeon-870* Campanario 

- aelenlo . . 1174* el^ctrlco . 1287.9; 

Camino . . . . 1129 i Campanc, 

- a£reo .... 2764 , bronzo da . 865.4 

- aialante de la i - do ferroearrll 1049.5 

superflcle . . 9065 ■ Campanello 

- delacorriento307* j d’allarme . 1044.7 

- con firme Ma- I - d'lnvlto . . 10962 

cadam . . . 837.2 1 - dl vetro . . . 964* 

• de laa lineas Campanula do 

de fuorza . .171* alarma . . 1044.7! 

- medio de laa -contra el 

lineas de fuer- robo . . . 1864.7 

za en los dien- - doble ... 1041* 
tea. 265* - tirolena . . 1123* 

--el | - vibronte . . 1045* : 

nticleo . . . 265.4 j Campanula, In- 

- recorrldo . . 249* ! dnit.413.7 I 

Cam Isa de agua 464.1 ; Canipi, 1 - hanno 1 
-, cuello de . . 507* . lo stesao a*we 1292.4 

- de selenlo . 1174*'- di dirczioni op- i 

('am mi no della poste .... 177* ' 

corrente . . 307* - della stenaa dl- 

- - lineedl for/a 171* rezlone . . .177* 
Campagne, bat- -, pa.nso del . .310*: 

ierle pour pi antra a quat- 

telegraphes tro.48* 

de.999* - vlctni . . . .700* 

-tl&olatcur de 798.4 Camplone, elet- 
- t plle pour tel£- trometro . .665*; 

graphs de . 999* | pila.32* 

service de t£le- 1 plla - dl 
graphic de 1038* Danicll . . . 12.10 
-*-telcgraphI- - al platino . .978.7 

que de cam- Camulonl, fo- 

pagne . . . 1068* glietti .... 617* 

- telegraphe dc 10364 Campo addlzlo- 

telegraphic I nale .... 271* 

de. 1038* - alternato mo- 

-,t£1tphonic nofasc . . .178* 

de. 1340* , a-sse del . . . 454)* 

Campana (Isol.) 792.7 - dl autoiudii- 

- (Ilium.) . . . 962* zione. .... 188* 

- d’allarrae con- -, avvolglmouto 

tro 11 volo 1354.7 dl - Hnno . . 337.1 

- a calico . . 1128* - di - rotanteJWT* 

- T la - cstit pro- - d'azione . . . 179.4j 

vista de una - blpolare. h!h- 

ranura . . .797*: tenia di. . .452*i 
-tindotio a . . 416" 1 - a branche . . 456* 

- isolante per - di commuta- I 

lampade ad zione .... 271* 

arco .... 7964 — compenna- [ 

- di porcellana 792* zione . . . 273.li 1 

-,1a - 6 neana- — oontatore, 

lata. 797* fane dl . . 1838* 

- T #oanalatura - d’una corrente 174* 

della .... 797* - dl eorrente al- 
- t testa della. . 796* ternata poll- 

- di vetro opaco 963.1 faae.1767 

Campana . . . 792.7 — dinpcraione 1767 

-H, aleacion par 355.4 -del giogo 280.1 

-a, bronce para 365.4 -dell'in- 

cabeza de la 796* 1 doto .... 281* 


Campo di diaper- 1 Campo rotante 1768 
alone magnc- - -, dfrezlono del 179* 

tica.280* —, indleatore dl 


- — dclle ftcana- dtrezione del 687.7 

lature .... 264* - -, polo del . . 179j 

-dello ata- — pulaante . . 1769 

tore .... 281.10 - strumento a 698* 
dlntomlone del 177.4 —. traaforma- 
-, dintribuzlone tore a ... 282* 

del.177* 1 —, velocity del 179* 

- d’eccltazlone 266.4 - delle acanala- 

-, eccltazione ture.264* 

del. 250.4 -, curva dl . 264* 

- ellettrlco . 1274*0 ' - sccondario . 1762 

- elcttromagne- i - acmpUce . . . 175* 


tico.175* -, alatema dl . . 462.4 

- elettroatatlco I - aobrepncsto . 176.1 

alternato . 1275* |-, tenalone dl .151.7 
-, energia dl . . 697* -, tomlone del . 267* 

- Ferraria, stru- - traaveraale . 1764 

mento a . . 698* - trlfasc .... 178* 

- Httizio .... 179.7 - unleo .... 175* 

-. indebolimento - utile.176* 

del. 267* -, variazlone della 

- dell lndotto . 268* forma del . . 176* 
-, curva del 268* -, - dcll’intcnnltA 

Intensity del . 479* del.177* 

-. - rlHiilfante de!179* - do acclon . .1764 

- d’in version** . 271.7 - adldonal . . 271* 

- longltudinale 176* -, alisajc del . . 456* 
magneto di . 457* I - alterno mono- 

-. magnet! dl - I faaico . . . .178* 
glrantl . . . 467* | -. arrollamiento 

- mairnetlco . . 174.7 - tijo del . . . 887 j 

- - alternato . 178* - de - rota- 

- - ndl'arla . . 170* I torio .... 387* 

- eontinuo . 178* - de autoindu- 

- - con tan tc . 627.12 cion .... 1869 

- dldevlazlonc - bipolar, alatema 

163*, 179* de. 462* 

- -,energia del 179* carrete de-con 

- - caterno . . 62H.i elnta de cobre 

- - flsno .... 177* 888* 

- - ad in version i - de-snbdivi- 

perlodlehc . 1764 dido .... 338.1 

- mobile . . . 178.1 -. - de-ventl- 

- omogeneo 176.1 o , lado .... 3362 

- perm an cute 175.41 - de com pen* 

- - polarlzzato 175* aacldn . . .276.11 
-. produrre un 174* 1 - - conmu- 

- pulaante . . 178* taclon . . . 271* 

regolazlonc — eontador, fane 

di. 597.4 do. 1388* 

- risultante . 176.7 -t» contlguos . . 700* 

- uniforme 176.10 - do corrientc al- 

- non uniforme 177.1 tern a pollfa- 

- di mUnra . . 623* .nica.176" 

della mlsura di — una cor- 

corrente . . 623.4 rieute .... 174* 
dl misura d’iao- debilltaeion 

lamento . .904* del.In* 

- di tensione6265 - de dispersion 1767 

- da x a y -de la cu- 

amp&rc . .* . 626r, lata. 280.1 

multipolarc.sl- -del eata- 

Htema dl . . 452* tor .... 281.io 

poll dl . . . . 457*-indu- 

primario . . 175.to cldo .... 281* 
principal? . . 176*-magnetic a 280* 

- nell arla . 1292.1-de ranura 264* 

di rcattanza 1325* dlatoraion del 177.4 
—. ampere- dlatrlbuclon 

girt del . . 1825.4 del.177* 

regolatore dl 597* eie del .... 456* 
rinforzainento - electrico . . 1274*0 

del.177.7 - clectromagne- 

rooehetto dl . 837." tico.175* 

-suddlvi.no388.1 - electro-ostatico 

-ventlluto 8862 alterno . . 1276.1 
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I I 

Campo, oner- Campo, torsion I Canalisation de ] Canalisations, In- 

gia de ... 5674 del.067.2. branchement7544 stallation de 8173 

- de excitacldn 656.4: - transversal . 176.4 - de cAbles . . 8294 ; Canalisation in- 


«, excltacldn del 260.4 - trifAslco . . . 178a, 

- flctlcio .... 170.7 - util.178e 

- de Karras . . 4664 variaciAn de , 
-e homdlogos . 177.2 , la forma del 1764 
-s homdnlmos . 1774 ' variaciones de 

- del inducldo 8682 la intensidad 

-, curva del 268s | del.1774 

intensidad del 1794 Canal haulage, 
rcsultante electric . . . 987.7 1 

del.1786 : - damenee . . 1254 

- de Inversldn 271.7 j - de chauffage 12254 


- longitudinal. 1764 j - a huile . . . 4424 

- magnAtlco . . 174.7 - isolant.... 8744 

- en el aire . 1754 I Canal.487 

- - alterno . . 1784 | - de arrilla . . 884.4 

- constantc 627.it . - de caldeo . 12254 i 


- continuo . 1782 : - en el cual se 
—, crear un . . 1744 I puede circular 

- de desvi- agaebado . . 8304 

ac!6n . 1684. 1794! cublerta del. 8884 

—, energia del 1794! cubrir un . . 8884 , 

- - exterior . . 628i - longitudinal. 48s 1 

- fljo .... 1774 - de madera . . 83441 

- homogAneo 176.10 -es de madera 

- - de inverslone* alquitranada 8387 j 

periodical . 1784 -cs en la pared, ! 

- - m6vll . . . 178i aprovechar - 1 

- - permanente 176.4 1 para colocar | 

- polarizado . 1754 los tubos . . 898 1 j 

- - pulsatorio . 178s rejilla con - 

- regulac!6n de dllataclon 614 

de.5974 Canal de trabajol254 

- rcsultante . 175.7 - transversal . 48s 

- unlforme 176 jo - para tubos . 898s 

- - variable . . 177J - de union . . 8804 j 
—s de la mtsma Canale per eavo829.7 ' 

polarldad . . 1774 - dl congiunzlone - 

- multipolar, sis- 8304; 

tema de . . 4524 coperchio del 8294 : 
paso del. . .8104 -,copcrtura di 8884 
polos del . . 467/4 coprirc un - 
-By placa de cua- per condut- 

tro.48:. j tura .... 8384 

-a de polarldad - dl derlvazione 1254 , 
contraria . . 1774! - dl legno . . . 8844 

- primario . . 175 jo , Canal! di legno 

- principal . . 1754 i Incatramato 8887 

- en el aire 1292.1 1 - nel muro, U8«re 

- de ranura . . 2644 ; del - per collo- ; 
-, curva de 2644] corvl 1 tub! .8981 

- - reactancla 18254 | Canale pratlcable 

-, amperios- 8304 

vueltas del 1325.4 , - di raccordo . 8304 ■ 
refuerzo del . 177.7 - dl riscalda- 
regulador de 69741 mento . . 12254 ; 

- rotatorio . . 178s - - scolo .... 887.4 : 

- direccidn i - - terracotta . 884.4 1 

del. 1794 1 - per tub! . . . 8934 

- indicador Canalisation . 8374 

de dlreccion 1 electric < A) .7534 
del. 687.7 I absence de 1 

—, lustruniento 1 courant dans 

de.6989 , la.6187 

—, polo del . . 179.1 1 - de tension 

- pulsatorlo . 1789 dans la . . . 518? 
—, transformador - aerienne . . . 7544 

de.2324 1 -s acricnnes (oha- 

- - velocidad pltre) .... 8004 . 

del. 1794 - dalimeuta- 

- secundarlo . 1764 tlon.768o 

- simple .... 1764 - d amenee . . 7584 

s is tom a de . . 462.4 - d’appartement 765.4 

- sot rap p os to . 176.1 - d’arrlvee . . 7589 

tension de . . 151.7 ! - auxilialre . . 7544 , 

-s, los - tlenen - biphasAe . . . 7564 I 
el miamoeje 1092.4 bout de la . . 7894 ! 


., cAble pour - tori cure 756.1, 7554 

minlere . . . 7674 ' - de jonction . 758.7 
calcul de la . 7287 . Jonction A la - 
. circulaire . . 7584 d'eclalrage . 7S7 j 
- eoliectrice . . 7284 1 - a longue dis¬ 


ci 0 compen- tancc .... 7214 

satlon . 728J, 759.4 - de lumiAre . . 72Li* 
A trols con- 1 758s 


ductcurs . .7581 mater!aux de 7504 

do consom- materiel de . 750* 

matlon, llgne - de mise A la 
de consom- terre .... 728s 

matlon . . . 7694 ; - monophase . 75 *a 
coupe-circuit , -s, montage de . 8174 
pour - aAri- - multiple . . . 758* 

enne . . . -68L4 - non-inductive 7584 
A courant alter- - non-parcourur 
natif . . . .7564 parlecourant£18: 

- - blphasA . 7564 origine de la 739u 

- - continu . 7564 : perte dans la 738s 

- - diphasA . 7564 plan de la . . 710.: 

A courant de pose de la . . 8174 

faible in ten- - 9 , pose de . . 817 j 

site.7554 poser une . . 817.1 

- de haute in- poteau de - 

tensitA . . . 7554 elect Hone . . 890> 

- monophasA - prtvAe d induc- 

7564 tlon.758* 

- de basse - primal re . . 758 f 

tension . . . 756.7 - principale . . 754 j 

- - de haute - de prise de 

tension . . . 7554 terre .... 728s 

sans courant 13424 — raccorde- 

- de dArlvation 7644 ment .... 768; 

- derivec . . . 7544 , raccordement 

- diphasee . . . 7564 j A la - d’eclal- 
directe .... 7644 rage .... 727 j 

de distrlbu- 1 - de rAserve . . 764.4 
tlon . 72810, 789,1; resistance de 

- domestiqne . 7554 la.78±i 

- double .... 7574 I - de retour . . 72Ai 

- A conduo- • rosace de . . 886$ 

tours d’arrlvAe ! - sccondaire . . 768: 
et de retour 7574 - do secours . . 769.2 

- d’eclalrage . 7214 ; - simple .... 757.? 

758s - sous-marine . 764.: 

- elcctriquc . . 7584 . 848s 

- d'Anergic mo- - souterralne . 764* 

trice .... 72L7 \ -8 souterralnes 826 j 
-b, essals de8 .9004 tension de la 482 j 

«»*saveur de . 6887 . 738? 

• Atablir une . 817 j | - A haute tension 

- Atablissemcnt [ et A grande 

d«* la .... 8174 distance . . 76dj 

- exempte d’in- - pour le trans¬ 

duction . . . 7589 I port dc force 

extrAmltA de I mot rice . . . 758i 

la.7394 - trlfllalre . . . 758i 

—8, til pour - in- - trlphasee . . 766s 
terieures . . 8614 - - A grande 

- A til unique . 757.1 1 distance . . 758: 

- A trols fils . . 758.1 - triple .... 767.: 

- sous - fluvlale 7644 . - urDaine . . . 75a? 

- de force mo- - A vapour . . . 116* 

trice .... 721.7 voltage do 
frais de . . . 7244 j la . . . 4824, 7832 
fusible pour - | Canalizacion . 887* 

aArienne . . 66 L 4 - de anlllo . . . 728: 

- a grande dls- cAlculode una728: 

tauce et A con- - sin corriente 1342? 
rant alternatlf - elActrica . . . 76&> 
18424 - de fuerza mo- 

- sans induction7589; trlz.72L: 

- Induotive . . 7588 -> gastos de . . 724 j 

-b, lnspecteur | - de larga dla- 

des .... 18404 1 tancia . . . 72U 
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1436 


Capacidad 


Canallzacidn 

dc luz . . . 721* 
-, material de . 750a 
-, piano de la . 710.7 
• secundaria . 723a 
-es interiores, 

alambre para861a 
Canalizzazionc 

elettrica . . 758a ' 

- che non A sotto | 

tensione . . 513.7 i 
Canapa .... 787a 
caYO di . . . 121a I 
-. corda di . . . 121a j 
ttaaazlone degll 
Isolator! con 815a 1 

- dl Manilla . 789.101 
riveatlmento 

con.744* 1 

strata di. . . 709.7 ) 
Canaracclo . . 309a i 
Cancan o .... 804a 1 
Candela .... 977.7 i 
becco di . . . 979a | 

- declmale . . . 97Ha 

- Hefner. . . .978aI 
intensity d'una977a I 

- di JablochkofT982j 1 

- Jamln .... 9792 

- mctrica . . . 978.4 

- -metroquadra- 

to. 9781ft 

- nominate . . 9782 

- normals . . . 977a 

- - Hefner . 978.10 

- inglese . . 978JS 

- - teaesca . . 979a j 

- -ora .... 977.10 

- norm ale . . 978.11 

- dl paraflina . 978a 

-spermaceti 978 ji 

Can d£ lab re . . 950a 
Candelabra . . 960a 
Candelabrum . 960a 
Can dele, intensi¬ 
ty In ... .977a 

lampada da n 9692 | 
('andente, eotar 
en eatado . . 588a 
Candelera clec- 
trico . . . 13472 
Candelliere elct- 1 
trico . . . 13472 1 
Candente . . 1869a 
Candesccncla 1359a | 
Candle . 977.7, 97&12 | 

- balance . . 1344a 

- -burner . . . 979a | 
decimal . . . 97Ha ; 
German unit 979j 


, Hefner. 

- -holder, elec¬ 

tric .... 

- -hour . . . 
—, standard . 
-* Jablochkoff 
-.Jamln . . . 

- lamp-holder. 


. 978a 


134721 
977.10 I 
.978a I 
. 982J 
.9792| 
961.7 


- -lamp, spiral . 919a 1 


* meter 
-•nominal 
-.paraffin 

- -power. 

- -shaped 

lamp . . 

- per square 

meter. . 
-.spermaceti 
standard. 


.978a 
. . . 9782 
. . .978a 
. . . 977a 
Iflow- 
. . .920a 


.978a 

978ji 

.977a 


Canevas .... 809a 
Cangllones, acu- 
mulador de Ola 
placa de. . . 02a 
Canivean en 

bols.834a 

-x - - goudron- 

ne.838.7 

boite dint re¬ 
duction de . 846a 

- de rubles . . 829.7 

- ceramique en 

argile culte 834.4 
-poterie . 834.4 

- dans lequel on 

peut clrculer 830a 
couvercle de 829a 
-, couvcrturc de 838a 
-.couvrlr un . 883a 
-, fermetnre de 829a 

- de jouction . 880a 

- praticable . . 830a 

- ae raeeorde- 

raent .... 880a 

- - rue .... 887a 

- a tube .... 89fl* 
Cannclc . 407.7. 570a 
Cannelures, palter 

de butee A . 487a 

- dans la plaque 46a 
Cannoccnlale per 

la lettura . . 641a 
Cannone elettro- 
magnetico 1296.1 
Canons, bronze 

A.8652 

Canon Alectro- 
magnetlque 1298.1 
-s, lampe pour 
la verlflca- 
tion de I’Ame 

des.9982 

Can tare, fare - 
un arco vol- 
tAlco . . . 1175.1 
Cantar. hacer - 
un arco vol- 
taico . . . 1176.1 
Cantidad.acoplar 
una bateria 
en .... 100 .10 

- de agua . . 706.10 

- aire .... 289* 

- - calor. . . 1263a 
-producida 

por la co- 
rriente eloc- 
trica . . . 1264* 

- cl^ctrlca . . 12562 

- de electriol- 

dad . . . . 12502 

- - dinumlea . 1200.7 
-entitles 1266* 

- - luz . . 910a, 972a 

- - movi- 

miento . . 1252.13 

- - trabajo . . 160a 
-es quimica- 

men te cqui- 
valentes . 118L4 
Canto de ios 
a lamb res elec- 
tricos .... 822a 

- del arco elec- 

trico . . . 11762 

- dell’arco yoI- 

taico . . . 11762 
srrollamlento 
de.8292 


CanntigUa, cor- I 
done dl. . 1117.7 
ConutlUo, corddn I 
do .... 1117.7| 


.809a 

.787a 

121a 

121a 


Canvas . . 

Catiamo . . 

-, cable de . 

cuerda dc 
-,envuelta de .744a' 
-, fljacion de los 1 

aisladores al ( 

soporte con . 816a 
-, guarnicion in- ( 

terior de . . 709.7 1 

- de Manila . 789.10 1 
Canamozo . . 809a i 
Canon clcctra- 

magn£tico 1298j 1 
Caoba-anacardo, 
madera dc . 304a 
Caolino .... 47a! 
Caoutchouc . . 367a 
867.10 

-, alteration du 867.4 

- brut.777/4 

-, cable sous . . 704a 
-, - sous - avec 

galnc dc i 

J >lomb . . . 7062 
u Congo . . 777a I 
-, decomposition I 

du. 867.4 1 

- dur. 867.7 1 

- durel .... 357* 

- bac d'accumu- 
lateur en . . 87.1 
- de fer . . . . 778.1 
- en fcuilles . . 368.1 
-, garniture de j 
joint en . . . 892.4 
-, gAteau de - | 

brut. . . . 777J3 
-.joint en . . . 892.4 j 
laoue au . . 786.11 
pain de - brut 777.13 

- para.777a I 

- en plaaues . 777a i 
-, ruban laolant do | 
8942 | 

- de - para . 809.12 : 
- soiiple .... 777.7 
vcrnls au . . 307* ; 
- vulcanise . 367.111 
Caoutchouter, ma- I 
chine A - long!- | 
tudinale . .<71.7; 
Caoutehoutense 
longitudln&Ie77L7 1 

Cap.480?; 

bayonet . . . 964a, 

- -bolt. 486a 1 

-, central-contact | 
954* 

-, concentric . . 964* ! 
-, Edison screw 964.4, 
-, glowjamp . . 964* 
-.protecting - 
(switches) . 

-, protecting - 
(cables) . . 

-, protective . 

—screw . . . 

-, Siemens . . 
Thomson-Hous- 

ton.964a 

Capa . . . 300.1, 776* 
- activa de perox- 
ldo.44.12 


. 649.7! 

.860a> 
1242* 1 
.436* 

. 964.7 


Capa de aire 1288* 

-A la ampolla 

de la lAmpara 
dc Incanaescen- 
cia. . . . . 18462 

- aisladora . . 776L4 
—, pun to defco- 

tuoso de la 904.10 

- alslante . . .582* 

- - simple de clnta 

de cauebo . 894* 

- de amianto .709* 
Capas, arrollaml- 

onto en dos . 824* 

-muebas . 324* 

Capa, arrolla- 
miento en una 
sola.824.7 

- de barnlz . S07J& 

- carbon . . . 860* 

- corrlentc . 269* 

- esmalte . 376J1 

- externa . . . 288* 

- de fieltro . . 406* 

- - hielo . . . 821 Jl 

- Intermedia . 4042 

- - elastics . . 818.4 

- humedeelda 6* 

- lntermcdiarla 

alslante . . . 42U 

- de lubrifleante 

439Jl 

- magnetics . . 1602 

- de moleculas 1292.7 
-s, numero de . 8062 

- de pintura . 897.12 

- [dc] Plante . . 80JO 

- protectors . . 874* 

- do selenio . U74* 
Capable of being 

regulated . . 678* 

- - - - by hand 678.7 
- shaped in 

the press . .886* 

-switched on 

61614 

-out . . 617J 

- changed 

over .... 6262 

- - control . . 610* 

- - regulation . 673* 

- - taking a po¬ 

lish .880* 

Capability for ex¬ 
tinguishing the 
spark . . . 567J0 
Capacidad 166.7,156.10 
1882 

- absoluta . . . 67.10 

- del acumulador 

672 

- dc admision de 

rorriente . . 87.7 

- aisladora . . 906* 

- de la antena 1081* 

- atomic* . . 1282.10 

- de botellas 1068* 

- un cable . . 783* 

- - raldeo . . . 984.1 

- calorifics . 288J0 

1264* 

- de dos calotas 

es (ericas con- 
eCntricas . 1283* 

- - earga 76 j, 489* 
-de un cable 

7834 

-de un con¬ 
ductor . . . 788.7 
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Capacity 


Capacldad de 
una central 
telefdnicapara 
abonados 11692 

- do* cillndros i 
del niismo eje 12883 

-, coeflclcnte de 1834 

- del cohesor 10723 

- de compo- 
nente .... 073 

-. concxlon en 
derivation de 
la autoinduc- 
don y de la . 191.1 
-, — serie de la 
autolnducclon 
y de la . . . 191.2 

- de un couden- 

sad or . . . 1286.0 

- la corriente 383 
corriente de 1833 

-. curva earaeterl- 
stiea de la . 633 

- de descarga . 792 
-, diminution 

de la .... 68.4 

- eleetriea . . . 1663 

- elect ro-e*ta- 

tiea .... 12672 

- deunaesfera 1283.1 

- especlflca . . 67.it 

- dc evaporation 

112j6 ; 

-, cxceso de . . 83« | 

- de exeitador 10672; 

- oxtremldad 
para an ten as 
scncillas . 1078.1 

- garantlzada . 67 j 

- de inducclon 

de un cable 7A3.t 

- inductlva . . 1913 

- - magnetlca 12903 

- 1 nut an tinea 156.it, 

12K!U 

- por kg de peso 

de elemento 69.4 

- de linuldo 1282.il 
magnitud de 

la.11803 

- maxima . . . 1672 

- qur sc puede 
interrumpir 562LS' 

- meeiniea . . 1503 

- minima . . . 167.4 

- de un motor 219.4 

- normal . . . 16724' 
perdida de . 683 

- pennanente . 157.1 

- de la pila . . 832 
-es de placas, 

slstema de 10643 

- - polarization 

11902j 

- prartica, pro¬ 

portion de la 
utilizaeidn de 
la - i la ab- 
soluta . . . 67.li 

- preservatlvade 

la inyeeeion 805.4 
-. prueba de . . 682 
regulador de 120 > 
-. reservo de . . 68,7 

- residual . . . 6 H .1 

- de reslsteneia 

del reeipiente 

11802 

- resit I tan te . 1069.4 


Capacldad de la 
saturacldn . 181,9 

- sobrecarga 4903 

- de Us tarlfas . 67.9 

- termlea . . 12643 

- total .... 156.li 

- de trabajo . . 883 

- util.073 

Capacita .... 1882 

- acH’accuinula- 

tore.072 

- antenna . IO 8 I 2 

- atom lea . . 1282.10 

- assoluta . . . 67.10 

- di bottiglle 1063n 

- ealoritiea . 12543 

- dl due ealotte 

sferlebe c.on- 
ceutriehe . 12882 

- dl corlea . . . 75.1 

-dl un eavo738.4 ■ 

-dl un 1 

eonduttore . 738? 

- - un cavo . . 7333 

- dl due cllln- 

drl d'asso 
comune . 12833 i 
coeffielente de 188.4 ! 

- del coherer 1072^ , 
-, collcgamento 

In parrollelo 
dclrautolndu- 
zlone e della 191.1 
-, — serie del- [ 

l’autolndu- I 

zione e della 1912 
-delcomponent! 673 

- d’un condcn- 

satore . . 1286H 

corrente di . I 8 K 3 

- dl corrente . . 33:i 
eurva oarat- 

teristica della 68,1 
dlmlnuzione dl 68.4 
-. eeccsso dl . . G3r, 

- dl eeeitotore 10572 

- di un elemento 673 

- elettrostatlca 12572 

- d’cstrenilta per 

antenne sem- 
pliel . . . 107S.I 

- gurantita . . 072 

grandezza del¬ 
la. 11«03 

- Indleata In tin 

listlno dl prez- 
zl correnti . 67i> 

- Induttlva . . 1912 

- - magnetlca 1290.$ 

- instautanea 12883 

- dl Uvoro . . . 833 

- - iiquido . . 1282.il 

- d’ttna palla 1283.1 
-, perdita di . . tt3:» 

- a piastre, slstc- 

nia di . . . 10542 

- (lella plla . . 332 

- dl polarlzza- 

zlone . . . 11903 

- prat lea, ra]»- 

norto dl utl- 
llzzazlone fra 
la - e la capa¬ 
city assoluta 67.li 
prova dl . . . 682 

- til roeeordo 
dcll'uftlclo 
centrale . 11592 

- residua .... 68.1 


Capacita di re- 
sistenza del 
reeipiente. 11803 

- - riscaldamento 

984j 

riserva dl . . 08.7 

- risultante . 1069.4 

- di saturazlone 181.9, 

- searica . . . 792 

- sopracearlco 

4903 

- speeltlea . . . 67.12 

- termlea . . 12542 

- utile.073 

( apaeitance . 1204.9 
Capacitancla 12643 
( apaeltanza . 1264J9 
Capaelte .... 1882 
• aDsoluc . . . 67.10 

- d’un arcuniu- 

lateur .... 672 

- de l’antenne 10813 

- atomlque . 1282.10 

- des bouteilles 

de Leyde . 10683 

- d’un cable . . 7383 

- raloriflquc . 288.10 

- de deux calot¬ 

tes spheriques 
concent riques 

12832. 

- - charge . . . 4893 

- - charge d’nn 

cAble . . . .7334 
-.charge due A 
la. 12834 

- dc chauffc . . 984.1 
-.coefficient de 188.4 

- du cohercur 10723 

- de composantc 673 
eondensateur a 

- regiable . IO 683 
-. contre- - elec- 

triqtie . . . 10783 

- en gaze de 
culvre . . 1078.7 

eouplage en 
parallele de la 
selflnduction 
et de la . . . 191.1 

- en serlo de la 
selflnduction 

et de la . . . 1912 
-, eouranl de .1883 

- de courant . 883 
-, eourbe carac- 

tcristlque de 683 

- de deux cylln- 

dres coaxiaux 

12833 

- - debit ... 833 

- dcrbarge . 792 
-.diminution de 634 

- electrodyna- 

mlque . . . 12003 

- eleetrostatique 

12672 

- cft'iiii element 832 

- d’equillbre eloc- 

trique. . . 10783 

- en gaze de 
culvre . . 10737 

-♦ cssai de . . . 632 
cxrcs de . . . 683 

- d’cxcltateur 10672 

- d’extremlte 

pour anten- 
nes simples 1073l 

- de garantle . 673 


Capaelte, gran¬ 
deur de la 1180.) 

- indiquec dans 

un prix- cou¬ 
rant .673 

- inductive . . 1913 

- magnitique 

influence de 
l’epaiaseur de# 

f daque# sur 

a.63* 

- instantanee ldQb 
- de llquide . 12&tn 
- magnetiqne 12*<T 
perte de . . . 

- de polarisation 

11903 

- - prlx-courant 67 j 
— raccordcment 
du bureau cen¬ 
tral .... 
raccourrisse- 
ment de 1’an- 
tenne par 
une caparite 

im^ 

-.rapport de la 
capacite utile 
A la - absolue 67.li 
- de la - utll«* 

4 la capaelte 
absolue . . . 67.li 
-, reserve dc . . 

- reslduelle . . *<j 
- de resistance 872 j 
-. resistance de 12643 
- dc resistance 
dc la cuve 11863 
— resistance du 
recipient . 11863 
- risultante . 10893 
- dc saturation 1813 
- snecifique . . 67.1? 
- a’une sphere 12 K &1 
- de surcharge 493' 
surplus de . . 63* 
-s, systime de - 
k plaques . 10643 
-s,- de - a plaques 
avec prise de 
terre . . . 1054.* 
- thermique . 12&4J 

- utile.87.' 

Capacity .... IH 82 
-, absolute . . . 07.1« 
- of the accumu¬ 
lator .... 872 
-.airial- . . . 1081j 
-, atomic . . 1282 . 1 * 
- of a cable . . 7KU 

earning . . . 7D9j 

carrying . . . 662.4 

carrying- of a 
conductor . 783.; 
- per cell . . . 87 
-of a central 
station . . . 707 j 

-.charge . . . 76 j 

charging - of a 
cable .... 7334 
-, coefficient of 1SK.4 
- of the coherer 

16723 

— two concen¬ 
tric calottes 12832 
— a condenser 

12863 

-> current . . . 883 
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Oarbou 


( Opacity cur- Capital, amortl- | Capullo de gusa- , Cara* opuestas 

rent.18fla 1 zaclon del . 7lLs ! no de seda . 788.7 del eiectrodo 

- curve .... 6&s,- cost.400.4 i Car. cable tea- I 1079J 


ders with com- - global .... 711.2 1 dynamo . . . 910.7 1 oscillazlone 1087.4 

mon axis . 1289L3 1 , - deinstalaribn 711.3 - lighting . . .910.7,- - vibrazione 1087.4 

-, diminution of 6 H .4 ( Invested . . . 71L3 ' Cara anterior . 610a Caratteristlca . 602.7 
discharge . . 79a - de reserva . . 71L4.- brlllantc de la - di un alterna- 

-, clcctroiiyna- -.reserve. . . .711.4, correa . . . 444.3 tore.6O0LS 

juic .... 1280a - de reserve . 711.4 1 - posterior . . 610.3 : - d'una dinarao 

electrostatic 1267a total.711a - rugosa de la 1 In deriva- 

-> guaranteed . 67.3 1 estlnzione del 711a i correa . . . 444.4 1 xione . . . . 60913 

- for heat . . 1254a - dlmplanto . . 711a 1 Caracter de la ; - - dinamo In 

-> heat .... 1264-»! - In vest! to . . .711a oscllacion 1087.4' serie . . . .608.4 

heating . . . 984.1 , - dl rlserva . . 7114 — la vibra- I - esterna . . . 609.1 

inductive . . 783.1 1 - totale .... 711a cion .... 1087.4 - dell’lndotto . 265uft 
Instantaue- Capitalist . . 710.il 1 Caractcre (t£- !- interna . . .608a 

out) .... 1283a , Capitalista . . 710.1 1 legr.) . . . 1004a della maechl- 

I 'mtUalSiito 71A II _u rl a I’alnV, n KaI 1 n n RAO A 


jar. 1068.fi ( apitaliste . . 710.il -h de 1 alphabet na.602a 

- of liquids . 1282.il (’apiteldel postc807a I Morse. . . 1002a ( - mcccanica . 602.10 

- load .... 128814 Capltello del changenient dc - dl uu mo to re 608a 

load-. 489a ; palo.807a , 1083a - totale .... 602a 

los* of ... . 68a Capitonncc. ea- - tfconomloue . 709a Carbide furnace 
listed.67 jo Dine telepho- | - de rosclllatton 1224.7 

-.magnetic. . 1268.7 nique . . . 1126a 1087.4 - manufacturing 

-.-inductive 1290a Capo-offlcina 1329a -- la vibration 1087.4 process . . 1224a 

overload . . . 490a; -operaio . . . 1829a Caracteristira . 602.: - process . . 1224a 

-.polarisation 1190a - squadra . . . 868.1 - del alre . . . 276.7! Carbolic acid. «o- 

radiating . . 688.7 Capocorda ad - dc un altcrna- | lution of . . 606.7 

rated.67a augolo . . . 616a 1 dor 609a Carbollneum, 

- reactance . . 191.4 Capot. 948.7 - - una dinamo strato di . . 804.7 

-.reserve . . . 68.7 lampe h arc en derivation 503aCarbolinoum, 

-.reuniting. . 1069.4 avecbcliercct987.1 ,— una dinamo eouche dc 

-.saturation . . 181a i Capote d’extr^mlt^ en serie . .608.4 peinture du 804.7 

specific. . . .67.12 pour le trans- ' - externa . . .603.1 capa de . . .804.7 
-of ft sphere 1283.1 1 port (rAbles) 842a - did Inducido 205a Carbon . 16.4, 92Hufi 

-.surplus. . . . 88a Capote protoc- -interna . . . 6032 -. active surface 

- of a telephone trice en caout- - de la maquina 602a of. 10a 

exchange . 11692 ohouc .... 780a -s - muqulnas . 487.2 -, arc lamp . . 028a 

- test.(WU Cappa d’asplra- - meeanlca . 602 . 10 ; - -bag electrode 

-.transmitter 1067.2 zionc . . . 1209.1 - de un motor 603a, 1862a 

-.useful .... 87a - dl bulione. . 612a - total.602a'-- microphone 

- value. . . . 1180a - - protezione .948.7 Caracteristlque | 1840a 

-.watt-hour - of Cappello di lattaH07a d'aimantation -s, the-bake to¬ 
ft cell .... 88L5 - tlel palo . . . 807.4 de l’alr . . . 270.7 ! gether . . . 98L7 

Caparrosa . . 1216.4 — porta-lam- - d’un alterna- - battery . . . 86.12 

- azul.18a pada . . . .956a 1 tcur . . . .603a - block . . . 688.11 

Capataz . . . 1829a — protezione . 807.2 -, courbe . . . 602.7 - break . . . .688a 

Caperuxa . . .408a - del sopporto 498.7 - de court-cir- - -break switch 628a 

- de hlenro . . 799a Cappotto di gom- cult. 604.4 -, the - are 

- para un indu- ma.7K0a -s, donnees- de brought to- 

cldo.... 1826a Cappuccta per machines . . 487a gether . . . 930.7 

- terminal de un Indotto 1826a 1 - dvnamique . 603.1 ,- brush . . . .426a 

transporte .842a Cappuccdo di - d r une dynamo- ---holder- . . 431a 

Captar, reflector rerro .... 799a serie .... 608.4 - carrier rod. 988.10 

para. 949.4 - dl protezione 807a — dynamo- -, coarse- 

C*aplllalre, action 8.11 . Capsule d’enera- shunt . . . .508a, grained. . .426.1 

-, eleetrometre . 664a ge .... 1013.1 : - extV*rleure . . 603.1 - consumption 

-.tube. K9;Capsula fbniea - dune genera- per 100 hours981.4 

Capilar, acelbn 8.n rceambiable 1110a trice on d^ri- -, contact 688a, 1106a 

tubo. 8a - dcmlerbfono 1110.4 vation . . . 603.3 -, copper-plated 366.7 

Capillar, elec- Capsule micro- ,— g^neratrloe- -.cored . . . . 929.1 

tro- .... 1310a, phonique . 1U0.4 serie . . . . 603.4 -.crushed retort 24.1 

Caplllare, axioue Hal — interchan- — geueratrice- - deposit on the 

-. tnbo.8a; geable . . 1110a shunt . . . .509a filament . .914.1 

Capilaridad . . 8.io ! Captation , cote - dc l induit . .265a - diaphragm. Ill 1^2 

CupillaritA . . . 8 . 10 . dc .... 1279-> - lnterieure . .603.2 - disc, grooved 11 ll-» 

Capillarity. . . 8.io Oaptaeiou de co- de machine .602a —mlrrophonell07.7 

-scourantdc. 1313L8 rriente . . .419a - mecanlquc . 502.10 - disulphide . 1212J 

Capillarity. . . Kio Captar la corri- - d’un niotenr.603.fi -.double . . . 929.ii 

Capillary action 8.n ente . . . .4105 - de moteurasyn- -, eleetrie-llght. 928.4 

- attraction . J3220 Captation du chrone . . *.&04a - electrode'. . . 17.l 

- current . . 1813a courant. . .419a — moteur d’in- - electro-gra- 

-elcctric move- !-. point de - du duction . . .604a phitie . . . .426-'. 

ment . . . 1822a courant. . . 420.2 - du rotor . . . 266a - filament 013a, 913a 


- electrometer 864a Capter le cou- - totale .... 602a, - - lamp . . . 917.10 

- tube.8a rant . . . .4199 - de transforma- - film.366a 


Capital, * mortis- ; Capueha dc can* tour.508a -, tine-grained .426-) 

sement du . 7lla! cho. 780a - k vide .... 608.2 - for flame arc 929a 
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Carbonio 


.3664 
. 688.7 
. 640.1 
9884 
9884 


1107.7; 


11084 
.990.1 
. 164 
llO&fl 

, 2754 


Carbon-grain mi¬ 
crophone 1108.1 
graphitic. . . 8564 

- -guide . . 

-,btrd . . . 

- -holder. . 

- - chain 

- lower . 

—, upper . 

impregnated . 929.4 
to - a lamp . 981.1 

- lightning-pro¬ 

tector for 
double line# 11254 

- mercury co¬ 

herer . . . 13494 
mineral . . . 21.2 
negative . . . 980.2 
the negative 
- becomes 
pointed . . . 9814 
-.paper- . . . 18464 

- plate lightning 

protector . 1020.1 

- - micro¬ 

phone . . 

- point micro 

phone . . . 
positive . . 

- prism . . . 

- pyramids 

- resistance 

(brushes) . 

- (regulators) 5694 
-, respiration by 21J 

retort .... 9194 

- rheostat . . . 6794 

- rod coated 

with a layer 
of load per¬ 
oxide .... 24.4 

- - micro- I 

phone. . . 11074 ' 
salted .... 9294 1 
search-light .9294 

soft.3664 

-.solid.9284 

- for spectrum 

analysis . . 

- starter . . . 

-s, the - stiek 

together . 

- -terminal . . 

- <ip. 

- tongs. . . . 

- -zinc cell . 

Carbon .... 

- (alumbrado) , 

- para alum¬ 

brado eUsc- 
trico . . . , 

- amillsis del , 

- para analisls 

espectral . 

- aroos . . 

- bateria de . . 

- blando ... 
bloque de 

- dc Bunsen 
-es, calda de las 474.7 
Carbon, capa de356o 
Carbones, colo- 

ear en su 
sltlo los . . 4734 
Carbon eobre- 

ado .... 356.7 

- de contacto .5384 

- doble . 53H.io, 929.1 1 

- duro. 8564 


. 929.7 
. 5944 > 

.931.7 
17.2 
. 9304 
1347.1 , 
. 164, 
. 1094 
.9284 


.928.4 
. 112.1 

. 929.7 
. 9284 
. 86j2 
. 3564 
53H.ll 
10.4 


Carbbn dc efectos j 
lumlnosos . 9894 
Carbones el^ctrl- 
cos, material 
para la fabri- 
carldn de . . 366.4 
Carbon electro- 
gralitieo . . 4264 

- en forma de 

estrdla, pila 
de.214 

- grafitico . . 3564 

- de grano ftno 4264 

- - grano grueso4264 

- granulado, mi- 

crofonode 1108.1 

- homogeneo . 9284 

- inyeetado . . 929.4 

- de lAmpara de 

ineanaes- ! 

con cl a . . .9134 
marca del . 929J0 

- con mecha . 929 j 

- dc mecha im- 

pregnado de 
una disolu- 
clon sallna 11764 

- mineral . 214, 1094 1 

- negativo . . . 9304 
el - negativo sc 

aiila . . . .9314 

- de papel. . 13464 
pila dc - de 

Toramasl y 
Radlguet . . 284 
plnzas para el 174 

- positivo . . . 930.1 
prisma de . . 164! 
punta de . . 9304 , 
resisteneia del 2764 ; 
resplracldn del 214 

- de retorta 16.4,9134 
-, galvanlzar 

en cobre la 
parte superior 

del.16.7 

-, immergir 

la parte supe¬ 
rior del - en 
cera liquids 6 j 
paraftna . . 1641 
-. pedazos de 24a ' 

- para reverbe- | 

ro*.9294, 

sulfuro de . . 7784 
supcrficle actl- 
va del . . . 164 
transporte de 1164 

- vegetal, rhapa 

de hlerro re- 
ducldo eon . 3482 
—, homo de ca- 
lentar con pol- 
vo de . . . . 748 l 4 
Carbonate of cal- | 
clum . . . 12164; 

- - cobalt . . 1215.7 

- - nickel . . 12164; 

- zinc . . . 12154 
Carbonate de 

calcium. . 12154, 

- - chaux . . 12154 

- - culvre . . 1215.4 , 

- naturel double 

de calcium et 
de magne¬ 
sium .... 7834 

- de potasse . 12144 

- potassium 12144 


Carbonate, bi- de 
potassium 12144 

- ae protoxvde 

de cobalt. 12167 
-de nickel 12154 

- sodium . 1216a 
-t solution de - 

de soude . 698.10 
- de - dc so¬ 
dium . . . 698.10 

- de soude . 1215a 

- - zinc . . . 12154 
Carbonato de 

cal .... 12164 

- di calclo . . 1216s 

- - clnc . . . 12164 

- - cobalto . 12167 

- de cobre . 12164 

- con idrato di 

ramc . . . 12164 

- di nichello . 1216s 

- de niquei . 1216s 

- - plomo . . 786ao 

- di plombo . 786.10 

- de potass . 12144 

- dl potasslo 12144 

- sddico . . . 12161 

- di sodio cri- 

stalHzzato 12161 

- - zinco . . 12154 
Carbone . . . 1094 

anaiUi del . . 112a 

- per analisi 

spettrale . . 929.7 

- animato . . . 929a I 

- - immerso in 1 

unasoluzione 
sallna . . . 11764, 
bioeco di . 638.11 

- Bunsen ... 1641 

- dl carta . . 13464i 

- contatto . . 5384 . 

- doppio 63610, 929al 

- duro.3664 j 

- ad effetti lumi- , 

nosi.9294, 

- elettrograflti- 

co. 4964 

- fossilc . 21a, 1094 

- catrame dl 784.7 

- graft 11co . . . 8664 

- carbone a grana 

flna.4263 

- grezzo di ml- 

niera .... 110a 

- a grossa gran a4264 

- per ilumlnazione t 

elettrica . . 928.4 | 

- imnregnato . 929.4 I 

- di lampada ad 

incandescen- 1 
za.9184 

- per lampade 

ad arco . . . 9284 j 

- di legna, for- 

no a riscaldarc I 
con polverc 
di. 7464) 

- - legno, lamle- j 

ra dl ferro a 3462 

- a lucignolo . 929a | 
marca del . 929ao 
mattonella di 1167 

- molle .... 8564 
morsetto pel . 172 ! 

- negativo . . . 9362 j 
11 - negativo dl- j 

vents appun- i 
tito.98141 


Carbone omo- 
geneo .... IBb 

- in pezzetd . lit- 

- - pezxl . . . 1162 
pila a - di Tom- 

masi f Radi- 
guet .... 
polvere dl . . 4744 

- positivo . . . 980.1 
-.prisma di . . Ife 

- per proiettorl 98fe 
punta di . . . 96&J 

-s ram are con pro- 
cesso galvani- 
co la parte su- 
periore del . 16: 

- ramato . . . 8567 
resistenza delfTfe 
respirazlone 

del.2U 

- sagomato a 

Stella, pila 
de.214 

- di storta 164, ll&> 
-, Immergere 

la parte supe¬ 
rlore del - In 
cera o paraf¬ 
fins liquids 16s 

-, pezzl di . 24 j 

-> strata di . . . 856s 
-ysuperfleie atti- 
va di . . . . 164 
-» tettala a . . . 116s 
trasporto del 116s 
Carbonera . . . life 
Carbones, los - 
se amaaan uno 
con otro . . 9617 
-> auroximacion 
ae los ... 98fe 
los - del arco 
cstAn Juntos 9867 
avance de los 8814 
-y colocacldn de 

los.9612 

colocar los . . 98Li 
dlstancla entre 
los.9864 

- lncllnados, arco 

con.987-' 

-> raontar los . . 96Li 
los - se sud¬ 
den uno con 

otro.981: 

Carboni, l'arro- 
ventlre del . 474.7 
avanzamento 

del.9813 

collocare I - 
nella lampa¬ 
da ad arco . 98Li 
-> dlstanza tra l 9864 
equllibrio del 9814 
1 - si Incollano 9817 

- InclImatL lam- 

pada ad arco 
con . . . . .9874 
—y 1 - della lam¬ 
pada ad arco 
so no avvlcinatl 

9867 

-y materiale per 3664 
messa In con¬ 
tatto del . .986s 
-> mettere a pot¬ 
to 1 . 4734 

CarbonlOy solfa- 
ro di. . . . 12122 
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Carbonic oxide Carcass* della Carga . . 84&7, 4698 j Cargo con 1 Am pa- 

cell . . • . . 288 dinamo . . 462J0 - de acnmala- ras Incan des- 

Carbonlng a - di ghlsa . . . 4648 doresA dlstan- ! centes . . .492.7 

lamp .... 9612 - magnetic* . 4628 da .... 11688 - latente . . . 12722 

Carbon Isablo . 18408 J - magnetic* la- — los acumu- ' - lenta, acurou- 
Carbonisateur, ! mfnata . . . 4628 ladores 72.7, 7281 lador para . 688 
apparell de j - in piu pezzl. 4688 —los acumu- limiteae . . 49Lft 

carbonisation -- un pezzo solo 4688 ladores con -lineal . . . .26816 

1889J - - a poll con sc- i una Intensl- j - magnbtlca . 24814 

Carbonisation 9188 cutivi . . . 463.7 I dad constante 728 mAqulna de . 928 

superflcal . . 918L7-esterni . . 4638 - admlsible . . 492.4 ! marchando sin478s 

- du corps humain -internl. . 468.4 agotar la . . 788 - mAxima . . . 49Li 

(accidents) . 6118 - - rivestimento -, alcance de . 4898 - mecAnlca . . 2488 

- superflclelle dcs dl ferro . . . 4682 - aparente . . 490Jl j - media .... 724 

potcaux . . 8068 1 - dello Staton* 4648 arranaue en 478.7 i - minima . . . 4912 

• de surface . . 9187 | - ad alta tensionc - artificial . . . 4928 - momentanea 4916 

- superflcielle . 9187; 466 j - anxlllar . . 12728 , - negativa . . 1271.11 

Carbonise, to .9138 - a basso tcnslone capacldad de 76.1, ; - denlevcdc los 
Carbonised cloth 4662 , 489.* 1 alambres . . S22J 

18388 Carcasse .... 462.7 | carretbn dc . 92 j6 1 - normal . . . 4908 

-disc for high I bobinape de la - ; - en case*da dc 1 -s opuestas . 12728 

resistances 1888.7! magnetlque 8286, botcllas de - posltiva . . 1271 JO 

Carbonlser ^198, ; - dlvlsbe .... 4686 ( Leyde . . 12848 j - residua . . 1276.10 

1839.1 - de dynamo 462.10 1 — cascada de | - parclal . . . 4908 

- superficlclle- enroulemont de j rondensa- perdida de . 748 

ment . . . • 806.7 ! la - magnetlque | dores . . . 12848 -s £ plena . . 296J 
Carbonising box I 828c - de una central, - permanente .4918 

18882 - k enveloppe de curva dc . . 7188 ; - perlbdlca dc nn 

Carbonlseur . 1889.1; tor.4682-cobre . . . 8812 acumulador 7816 

Carbonlzable . 18408 - magnAtique . 4528 cocficlente de 788 1 periodo de . 74J0 
CarbonIzzabllc 18408 — feuilletee . 4628 compensaelbn ; - permanente . 848L9 
Carbonlzaclon 9138 | - ouverte . . . 468.1 dc 491.4 -, plena .... 4902 

- del cuerpo hu- - en deux places 463uc |-, conmutador a plena . . . 4908 

mano . . . .6112;—plomb . . . 68 jo | dc.928 posiclon de . 768 

- de los extremos - - plusieur* i- const ante . .3488 -.potential de . 762 

Inferiors de juices .... 4688 - de corta dura- - pulsatorla . . 849.1 

los postes . . 8068 . - d une scale cion .... 491.10 - rapid* .... 78.7 

- superficial . . 9187 | pl^ee .... 4638 -, corrientc de . 788 reducclbn de 4922 

Carbonizar . . 9138 j - a p6les conse- — de - mAxima repartlclon dc 

- superficial- quents . . 46317 1 admlsiblc . . 742 la.7062 

mentc . . . 80617 -k pbles exte- -.cuadro de . .0088 - residual . . . 782 

Carbonizzare . 806.7,, neurs .... 4688 curva de . . 768 ; resistencia dc 

9188' - a pbles lute- - debida a ia ca- 748, 4988 

Carbonlzzazione | neurs .... 468.4 pacidad . . 1288.4 - de una resls- 

9198 ' - quadrillbe en j densidad dc . 76.4 j tcncla . . . 6888 

- del corpo plomb . . . 69.7 ! -, diagram* dc -,sistema de-do 

nmano . . . 6112 Carcellampc . . 9608 j la.4928 acumuladorea 

- delle estremltA Carccls Normal- diferencia dc 4908 a dlstancla 116814 

inferior! del gas lam pc . 18438 1 - dlndniica d la tenstbn de . . 74x 

pall.8008 Cared lamp . . 9608 desearga . . 79.4 - con una tension 

- snperflcialc .918.7 - standard gas- - por dinamosn- constantc . . 78.1 

Carfeono, sulfuro jet .... 18438 ■ plcmentarla 898 tensibn final 

de.13122 - etalon . . . 18438 ■ dlsposicinn dc 748 [despubs ter- 

Carborundum, Card, Indicator 122.1 dlstrlbuclbn minada] de la 74.7 

carta . . . .4768 Cardan . . . .636.1 de la . . . .490.1 -, tlempodc74jo,49l8 
Carborundo, !- gear . . . . 6338 duraribn de la 74.1 1 trabaiode. . 768 

papel . . . .4768 -.engrenage A 1*5388 -electric* 2488,1271.ft trabajo sin .1568 

Carbornndum- - suspension . . 635 j - estatica . . 1271.* - dc la unldad dc 

paper . . . .4708 turbo-lntcrrup- * - ofectiva . . . 490.10 superfleie on un 

-.papier au . .4768 teur d nier- - cspecifica del acumulador 668 

Carboy for sul- cure aversus- nucleo . . .4668 - variable . . .3492 

phiinc acid .1058 pension k la 1067.1 exceso de . . 74.4 varlaeibn de 490.12 

Carburation, an- engranajc . .5838 exoitacion d Cargadas, fases 

parcll pour la Cardanlco, iugra- plena . . . .254.1 desigualemente 

-du filament 9148 naggio . . .5338 - de Hcxibn . .851.7 2008 

- du filament . 9142 Cardaniscbe Auf- -, fiuctuacibn de - igualmente 200 l7 

Carburo dl cal- hAugung . . 635.1 490.13, 71*7 Cargndo .... 489.7 

do, proeesso ; Cardboard . . 8602 pantos de . . 348 debilmente 1272.1 

di fabbrica- ; Cardentllo . . .752.4 nervlr desuues fuertemeutc 1271.12 

zlonedel. .12248 Cardewscher dela-(ptaras - amano,hogar 11L4 

- dc calclo, re- Spannungs- negativas) . 70.1 no. 490.4 

acclones de la roesser . . . 6798 - sob re el - permanente- 

fabricaclbn Cardewsehes I gorrbn . . 433.10 mente . . . 4918 

del. 12248 Voltmeter .6798 - Inconipleta . 4908 - uniforme- 

Carcasc . . . . 462.7 ; Cardcw’s volt- indicador de 75.7 mente . . . 49L7 

Carcassa .462.7,464.11 meter . . . .6798 - sin Induceibn 489.n Cargar . 608,4798, 

- aperta . . . . 469 j j Carefully turning - del inducido 260.1 12718 

- di ferro battuto i backwards the - inductlva . 439.10 - un aeumula- 

454.7 I springdrum 10118 - intermltente 491 ji dor.728 
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Cargar de nucvo 78 a: Caricate, fasi In- | Carico, ripartlzi- Garret© de com* 

Carica degll accu- | cgualmente . 200 a 1 on© di 490.1, 70&2 ; pensacirin . . 31514 

mulatori . . 72Augualmentc 200.7 - di scarica . . 70.4 | - compound . . 340* 

- accu mulatori Caricato . . . 489.7 , - spcclflco del -s, con ex Ion de 

a distanza 11632* -, dcbolmeute 1272.1 1 nuclco . . . 465 a I oh .3382 

- accumulator! cgualmente . 491.7 - statico . . . 348 a: - de conmuta* 

a intonsita co- -, fortemente 1271.12 -, toglierc il . . 492.1 1 cion . . . . 819* 

ntantc . . . 72A - a mano, foco- j variazionc di 490J2 - contiguo . . . JMl* 

- di un accu mu- lare - . . . . 111.4 , Garillou elec- -s cruzado* . . 831 a 

latorc ad inter- - permanenta- trique . . . 1286 a ,-s no cruzados 331.* 

valli di riposo 736 monte . . . 491 a Gamings . . 713 jo I -, cuadro del - 

- ansiliare . . 12722* Carichc oppostc 1 Came, madera de un gal- 

capacity di . 75.1 127213 do.863.7 \au6mrtro . €a0o 

- in cascata debot- Carico 489.0 Carpet cable 1342.7 cucrpo de . .336.2 

tlglie di con- - ammissibile Garplne, legno en deriva- 

densatori . 128424 489 a, 492.4 di.868.7 cidn . 340.1, 633i- 

- cascata di bot- - apparente . 490.il ; Garpo.187.4,— derivacion 

tigiie de Lcida i - artidcialc . . 492.6 Garraca .... 890 a para arcos . 640.4 

1284a avvlamonto Carrara marble 78322 - de dcscohesor 1071* 

-, coefttciente di 73 a , sotto .... 478.7 I -marmor . . . 7882 - diferencial . . &40-: 
-, collegameuto - dovuto alia ca- Carrare . . . .7832 -s, d island a entro 

per la ... . 74 a pacitA . . . 1283.4 , Carr£, fer . . . 348.1 Ion. 

-, commutator© - di una cen- icouplage en . 208.4 - doble . . . .332.4 

di.92^ tralc, curva 1 Carreau anti- - del electro- 

-, corrente di. . 78 a , del.718 a i aeide .... 108 a iman 387 a, 1014^7 

-, - di-massima — una centralc, . - inattaquablc - de un clectro- 

ammissibilo 74® diagramma par les acides 108 a iman, alambre 

-. curva di . . . 752» del.718 a condcnsateur 1S&4 del.338.7 

densitu di . . 75 l 4 compcnsazlone i -x, lambri* dc - -s, enlace electri- 

dlnamo di . . 92 a nel.491.4 glaces . . . 618 a co dc los . . 2 *Sl; 

durata di . . 74J1 - coataute . . .348 a - plat.38521 -s,enlace magne- 

- elettrica . . 1271 a diagramma | -x, rev£teruent tico de io* . 2362 

- tinita, tensione del. 492 a de - glares . 61 Ha - cncorvado . . ^ i 

a.74.7 -tdifferenza dl 490 a Carrello, gru a 899.4 -s, enfriamiento 

indicatorc - di breve du- Carrera . . . . 245U de los . . . . 2 Ml: 

della .... 75.7 rata .... 491.10 j Carrete .... 806 a - excilador . . 33T7.? 
-, iutennita di - ' eecitazione a -s, accesibilidad 1 - de extincion 

maaslina am- pieno .... 254.1 de los ... 389 a de chispas . . 553 j* 

mWsibile . . 74.2 - effettivo . . 490.10 - de acopla- -, extrenudad in- 

- latente . . . 12722! -, Huttuazionc > miento . . 1095 a terior de un 

lavoro di . . 7521 del.718,7 alslainiento -s, fijaetdu de 

- Ienta, accuniu- fun/.ionare del.874,1 los . .339.7, 416 ji 

latorc a . . . 63 a cou pieno . 478 a - de alambre .331.6 - Hjo . . 457.1, 6 o1j? 

- mediantc sur- - lneompleto . 4902*'- - alambre de -sfusible*,para- 

voltrice . . . 89.6 - dell' indotto . 200.1 platino . . 497.10 rrayos con 1 l2Cv: 

- negativa . . 1271.il - induttivo . 4M9.io -, el - dc la ar- - de uii galvauo- 

perdita di . . 742* - non induttivo 489.111 madura se lia metro. . . .fift:; 

periodo di . . 74.io -lnteriiiittente491.il, quenmdo . .47221 - gancho . . . 335L: 

- positive . .1271.10 limitc del . .4912* -s, arrollaitiiento , - giratorio, apa- 

poslziouc di . 75j; - lineare .... 2582*; de.820A rato dc tnedi- 

-. potenziale di 752 - massimo . . . 491.1 -b, - de cortos 321.4 da de . . . . 

- rapida .... 73.7 - dato mediantc - de aiitoinduc- -s, grupo dc . . 882* 

-. regime di . . 74.1 lampadc ad cion .... 189.4 - de imanaelun 68K.4 

- residua . . 1270.io incaiidrsceu- — aiitoinduc- — indiiccidn . 19!! 

- residua latent© 7K2 za. 492.7 cion del ex- 3412*, 1096.4 

-. rcsistenza di - medio . . . . 724 j» citador . . 1088.7 — induccion, 

74a, 49321 - minimo . . . 4912! -s - barras, arro- euergia del 1082*; 

- rlmauentc, - moinciitaiieo 491.6 llamicnto con8212! — induccion 

elfe.tto della 1309.1 - della neve sui ^ bitilar .... 189 a unipolar . lOTtts 

-, sbarra di . . 92.6 tili.822.1 -. bornoter- —inauccidn dc 

-, spese di . . . 34 a - normale . . . 490.6 mlnal de . . 33*6 HuhmkorfT 10O±.> 

- statica . . . 1271> - osciliatorio . 349® -, brida de . .339.4 - del inducido 906 a 

-. stazione di . 722> OM , illazlom‘ -, cabeza de . . 33L4 -s - inducido, 

- supplementurc 7.'li nel .... 490.i:i robo inierior montajc d© 

-.tendon© di . 74.6 -, perdlte a de un . . . . 338j los.907 a 

- a tension© co- pieno .... 296.1 1 -s, ealentanilen- - de induetor, 

stante . . . 73.1 periodo del .491.3 to de los . ,287 a cuerpodcun 

- per unita di - j>ennanente .491 a - de campo con '--inductancia 105i±i* 

superfteie in un - sul perno . 433.10 arrollamlento -. lado de . . .3312* 

acciimulutore 602> a pieno . . .490.3 conleo . . . 837 a - de loealizacidn 

Garieamento dei -.pieno . . . . 490^ — eampo con dc defectos . 6H3.*< 

uccumulatori 7±7 -. portata di . . 489 a cinta de , longitud del . 3S62* 

Garieare 479 a, 1271a - dl pressione . 3512!. cobr© . . . .338 a - de medlcibn 16ML* 

,/.n accuuiula- - pulsatorio . . 349.1 -eampo sub- — medlda con 

t’arbo:e.72.6 - di ram© . . .3812! dividido . .338.1 mierometro 

ado lolltt . . 058.4 — una real- , — campo von- d© chNpas 1066a'. 

- de contelo, di*- stenza . . .588.6 tilado . . . .3382! — medida cou 

- doble . 53s ©let- rogolntor© del J20> ©lrculto corto tubo de Geiss- 

- duro. 10492! riduzione dl . 492.2 del. 209.1 ler .... 10617 
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Carrete. movll 65Us Cairo para la 

- moltipllcador 6864 i colocaclon . 8255 
-a, numero de 806lio - do fucrza mo- ! 

- prlmario . . . 84L# triz .... 1099 jb 

- de prolonga- - generatere 1099LA 

rioD .... 1093.4 . - de herramlen- 

- prueba . . .4955 tas .... 1100.2 
por ranura 8 O 6.11 - per illumina- 

- dc reaccidn . 225s zlone .... 910.? 

81921 - - matasse di 

- rcaccidn dc fllo. 749.4 

un arco. . . 942.7 - radiotelegra- 

- n;cto.83k flco .... 1099j> 

- de reaerva ' - del rcductor 60021 

para arco . . 940.6 : - da prolcttore 960-1 
reslstencla rcductor dc . 91.9 

del .... 688.10 - radlotelegra- 

- de rcsistencia 687.1 lico .... 1099-1 

sail da de las - per rocchctti 749.4 

extremidade* - ad utemdli . 11002! 
del.838.4 , Carruaje labo- 

- acciindario . 841.7 ratorio . . . 684.4 

- de segurldad 8322) Carrucola . . . 94.x* 

-para arcos - diffcrenzlale 946-1 

de corricnle - d'ebanite . 1141-* 

altcrna . . . 940-1 - di guida . . . 9411? 

- en aerie 840.4, 6482! isolatore a . 796 .10 
-del vati- - per lampada ad 

metro .... 68921 arco .... 94rx9 

- sintoniza- — lampadc ad 

cion .... 109421 arco .... 9458 

-transpor- - in porccllana, 

table . . . 1094.4 raccordo iso- 
—. subdivision lantc con - 

de lo* .... 46621 per sospen- 

- suDcrnamera- slonc .... W7.7 

rlo.882.7 - del sallsccndi 

- de tcoiridn . . 6482) per lampadc 
-- alta tension 841 .10 ad Incandes- 

- baja tenid6n 841-S cenza . . . .9602! 

- tension del Carrucole di 

vatimetro . . 6K9.4 porccllana, 

- - Tcala. . . 1070.5 plolo dl reg- 

-. tipo de arrolla- gia dl ferro 

mientodcun 837 ji con.864.1 

- de tlra de Carrying: capa- 

cobre .... 831.7 city.662^ 

- - trabajo . . 4662 — of a conduc- 

- - transforma- tor. 783." 

dor.466.1 - rase.651.4 

- triple . . . .832-1 - off of heat . 284.it 

Carretilla para Cart, radio-tele¬ 
cable* .... 827.5 graph . . . 1099-1 

Car re ton . . . 1337.10 Carta .... 868.12 

- de carga . . . 92 jB - dl amianto . 78921 

- - dcscarga . . 92.7 - assorbentc . . 8jo 

Carrctto di con- - bruna . . . 868.14 

tatto . . . 1034-s - carborundum 476-1 

- - posa . . . .828-1 -, dl celluloidc 369.il 

- per la prova - cercapoli . . 72.1 

dl carl . . . 684.4 - compound . . 7654 

Carriage battery 89ui - per coprire 

- fuse. 660-1 l lndotto . 369.10 

- lighting . . . 91221 - de dcclina- 

reel.7494 cion .... 1801.4 


Carrier, contact 8K5& - dl declinazl- 

- rod, carbon 988.io one .... 1301.4 
-.shade . . . . 967.4 -.disco di . . . . 7.5 

-.train.696 ji - dl fibra di 

Carrilea tenso- legno . . . 869.12 

res. 466Ls - del Oiapponc 789.4 

Carro de apara- - glalla . . . 368.n 
tos .... 1009.7 - ni guttaperca 358.4 
-adapparccchl 1099.7 - impregnata 78513 

- para bobinas 749.4 — con ccra- 

- per cavi . . . 827-1 lacca .... 869-1 

- dc contacto . 635.7, - lnverulciata . 3697; 

108471 - all’ioduro di 
contacto de . &36 ji potas*io . . 607.5 

II 


Carta laolatite Cartone lmpreg- 

vernlclata 788jgl nato, tubo di 


- di Manilla . . 7892!, 665» 

- megomite . 789.i, -, plla con dia- 

- - mlcanlte . 368jo > framma dl . 15* 
n astro di . . 8759 - per re gist rare 667.6 

- di nichcllo 111121 Cartouche on 

- oilata .... 369.9 asbeste . . . 902J 

- parafllnata . 859.8 coupe-circuit 

-perforata . 788.n h .659.4 

- perpamentata 869.1 1 - de coupc-elr- 


976.il cult pour cou- 

-pcHta.869.7 raut fort . 102017 

- pesta. dia- — coupe-circuit 

framma di . 15« pour faible ln- 

- rossa.860.5, tensity . . 1020.5 

- smerigliata . 385* ! - - coupc-clrcuit 

- di snieriglio pour haute ln- 

per pulire il tenslte . . 1020.7 

collcttorc . . 424.4 ! -8, disposition 

- sugantc . . . tt .10 pour 1'inaer- 

- velina .... 360.1 tlon dc . . . 664.1 

- vetrata . . . 385* - elcctrolytl- 

Cartc dc dccli- que . . . . 13252 

naition . . 1801.4 - fusible . . . 1021.1 
Carter d’engrv- — d’argent . . 565.1 

nage .... 448.7 , - a.6654 

Cartclllno . . 10453 1 - fusible . . . 563 jo 
11 - cade . . 1132-1; - - pour coupe- 

- dl chiamata 1183.1 circuit . . . 463.10 

- chiamata 1 -, parafoudre a 67lit 

della stazlonc . Cartridge, asbes- 
sccoudaria 1166.7 tos.9053 

- - fine cooTer- 1 - for cut-outs 668 J 0 

sazlonc, avvi- - fuse.&6flu 

sa to re a . 1137.1 - - for feeble 

- Indicatore a currents . 10202; 

caduta . . 1134.7 —, lnterchan- 

- dl una I Inca 1 gcable . . . 900-1 
intcrurbana 1186^ - non intcr- 

- suoncria changeable 90016 

con .... 11255 - - for power 

Carton. 88 O 2 ! currents . 1020.7 

- d'amlantc . . 8622! - lightning ar- 

- d’asbeste . . 862.2 rcstcr . . . . 67lit 

- com prime ct - replacing ap- 

lustre . . . 860.7 pa rat us . . . 664a 

- a diagramnn s 667-1 silver fuse . .6651 

-, douillc eu - Cartuccla clet- 

compriinc trolitlca . . 1825s 

lustre .... 875.1 - fuslblle . . 1021.1 

- epais.960-1 - fuslblle d‘aml- 

- Fuller .... 360a an to .... 90221 

- hullo coni- - - dl argento 566.1 

prime. . . . 360-s vnlvolaa. . .5694 
tube en - coin- « - della valvola 
prime lustre 376.t dl sicurezza 

- cu - imp re- per forte cor- 

gne. 565-9 rente . . . 1020.7 

Carton. 3602! - - valvola dl 

- dc amianto . 3622! slcurezza per 

- comprimldo . 960.7 debole cor- 

—, tubo dc . . 375t 1 rente . . . 10202> 

- Impregnado - par valvolc 663.10 
de accltc . . 300.K Cartueho, corta* 

diafragma de 13it elreulto de .6694 

- Fuller .... 360.4 - de cortaelr- 

- grucso .... 86 O 21 culto para pe- 

- impregnado, 1 uuena inton- 


tubo d(‘ . . 66624 si (lad . . . 1020-1 

- para registrar 667-1 - electrohtlco 18282! 

Cartone . . . . 3002! - fusible. . . 1021.1 

- d’amianto . . 862^ - para fusible 663ao 

- compresso . . 300.7 - fusible eon 

- manleotto dl 375t amianto . .9022) 

- - ollato . . . 30024 - - dc plata . . 666.1 

- tubo di . . 875.1 Casa de ma- 

- Fuller .... 800.4 quinas . . . II 6.10 

- grosso . . . . 88 O 21 ,— turbinas . .126.1 

01 
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Caralier 


Ct§c«dt, baterii ! 

cn . . «... Mil | 

-,transformador | 

en .282 a ; 

Cascade arrange 
ment of con¬ 
densers . . 1884.2 

- battery . . . 80ai 

- charging of 

condensers 1284 a 

- converter . . 232 a 

- starting . . . 688.4 
d£marrage & 698.4 
transforma- 

teur en . . . 282 a 

Cascato, batterla j 

in.86.U 

trasform store 

.882* 


Case 


06L&, 1008.7 


- hardened cast¬ 

ing .843 a i 

- hardening, 

electric . . 1866 a. 
Insulating . . 663a ■ 
-t metal . . 661 a , 

- terminal . . 097.10 
-wiring . . . 1340.4 
Caseta de para- ' 

rrayos . . . 99816 
Cash discount 716 j 
C asllla para con- 
tador .... 696.7 
Casing . . 402.10,877.4 

- of bearing . . 437.3 
double-groove877.7 

- t single-groove 877 jB 
Cask lamp . . 923a 
Casquiilo de 

bayoneta . . 9644 j 

- cobre, em- 

palmc Arid 1 

con.824 jS I 

- conc6ntrlco . 9644 1 

- de contacto ! 

central . . . 9644 | 

- Ed loon .... 964.4 

- de Umpara de 

lncandescen- 
da. 964.3 

- con orejas . . 966a 

- Siemens . . . 964.7 

- Thomson-Hou- 

ston .... 9644 
Cassa . . 1008.7, 684a 

- os tern a. . . 468.10 

- di iamiera on- 

dulata . . . 483 a 
meta della . . 464.4 

- a nervature . 468 a 

- ad olio . . 468.li 

- d’ottone . . 1160 a 
-, paretc della . 684.2 

- a pontc con 

spine .... 674 a 

- ponte con 
spine e resis- 
tenze In de- 
cadi .... 074A 

- pontc con 
spine c rcsls- 
tenze in scrie 674.7 
profllo In forma 

dl.40U 

- radioscopies 1244.2; 

- di rame . . 1150A 

- - sopporto . . 487 a ! 

supcrncle ! 

della .... 40lA 


Cassa dl trasfor- 
matore . . .468.7 

- - trasporto . 661.4 ! 
Cassant . . . .687 a: 

- (metaux). . . 76Le 
Cassetta .... 8817, 

- dcgll accumu¬ 

lator!, parete j 

rivestita in 
piombo della 87 a 1 

- per accnmula- . 

tori.87 a j 

- degli accumu¬ 

lator!, rive- I 

stimento in 
pioinba della 87.4 1 

- a’arganello . 946.1 ■ 

- articolata . . 844 a 

- per gll attrczzl 97A 

- della batterla 102 a 
collcgamento 

con. 844 a , 

- con copcrchioH84A 1 
-dldcrivazione 883 a 

- derivazione 

per cavi . . 844a I 

- dlstribuzione 

882a, 606 a 

- - ginnzione del 

cavo .... 84Li: 

- glunzione per 
implant! in¬ 
tern! .... 881 a 

- d’incrocia- 

mento . . . 844 a 

- con in trod u- 

zione mu rale 882 a 

- di legno fode* 
rata di piombo 87 a 

- legno piom- 
bata .... 87 a' 

- dci mcdicinali 606 a 

- dl mlcrofono in 

forma dl leg- 
gio . . . . 1109.4 

- della molla dl 

contatto . . 8882 I 

- per le monete 

di un appa- 
rechlo tele- I 
fonico auto¬ 
matic . . 1156a, 

morsetto tts- 
sato snlla . 697 jo 1 

- murale in for- | 

ma dl arnia- 
dletto . . . 1120.7 

- - in forma di | 
legglo . . . 1126 a ; 

- da parete . 1126.4 

- di piombo in- 

durito . . . 87.7 

- postale a pontc 

672.7 

- di protczlone 

del giunto dl | 
un cavo . . 844.7 

- - protezione in 

materlale in- I 
franglblle . 881 a I 

- protezione in 
matcriale iso- 
lantc .... 881 a 

- dl raccordo . 8812 | 

- - resistenza 688 a, : 

663a 

- - resistenza a 

contatto a 
scorrevole . 668 a • 


\ 

. 781a ! 
la 

.781a 


Cassetta dl resis¬ 
tenza shunt. 668 a 

- resistenza 
zavorra . . . 6642 1 

- - Roentgen 1948 a 1 

- - salterelll. 1084.7 

- sotteranea di 

glunzione . 882 a ! 

- unlonc per ! 
cavi . . . .843 a 

- unione a 1 

quattro vie . 844.4 | 

- per utensili . 8982 

- della valvola 
dislcurezza 1020 a; 

- ventilata . . 063.7 . 
Cassctto, distribu- 

zlonc a . . . 1902 
Cassure con- 

ehoidale de ! 
la porcelalne 
dure . . . .781 a 

- tcaillee de 

porcclaine 
dure . . . 

- grasse de 

porcelalne 

- st^atiteuse de 

la porcelalne 781 a ; 
Cost cable thimble 
lug.8412 1 

- -iron.3482 

- - branch box 888 a 

- - frame . . . 684 a 

- - pulley . . . 446 a 

- - shell .... 464 a , 

- -shadow . . . 976.4 ! 

- steel.844.1 

-.to-plates . . 842! 

- Iron tank . 1194.4 
Caster, lead . . 84.7 1 
Casting .... 40L2 j 

- box.84.4 

case hardened 848 a 

-, flask- . . . .848 a 

- frame .... 84.4 

--ladle.84.li 

- machine . . . 84 a 
-, machine- . . 843 a 

- matrix.... 84 a 

- moulded in the 

flask . . . .848 a 
- s, open sand- . 843 a 
-. sand- . . . .8484 
-.ribbed . . . 18802 

- skin .... 1197 a 
C astle-nut . . . 641.7 
Catallsl . . . 19812 
Cat41 lsls . . . 19812 
Catalyse . . . 12882. 
Catalysis . . 19912. 
Catch .... 647 jo > 
-. spring .... 668a | 
Catena, avvolgi- j 

men to a . . 822.1 1 

- di chiusura 612ao 

- llmatura . 1297 a 

- metrics . . . 668 a ' 

- molecolarc 1292 a ! 

- da paraful- 

mine .... 9922 1 

- del porta-car- 

bone . . . . 940J 
Catetl .... 888.11 
Catctos . . . 988.il 
Cathion . . . 1181.71 
-s, les - so ren- | 
dent au pdle 1 
ntgatif. ... 4.1! 


CaHon. Sj 

Catftdn • . 8 a, UAL? 
Catlone . 8 a, 118L: 
-s, los - se dlrijea 
al polo nega- 

tlvo.4-i 

CatlonL, i - si por- 
tano sal polo 
negativo . . . 4 j 
C athode .... 2.7 
-, effective sur¬ 
face of.... 2 a 
Cathode .... 2.7 
Cathode 4 mlroir 
concave . 1236a 1 
Catodo. 1 : 

- de espejo edn- 

cavo . . . 1286a 1 
medio del . 1298* 
-, met 4 del. . 12964 

- a speechlo con- 

* cavo . . . 1295-11 
-tsuperficie atti- 
va del .... 2 a 
-, - actlva del . . 2 a 
tambor de . 1228a 
tamburo del 1223a 
Catramare un 
cavo .... 76 
Cat rame .... 7*4A 

- dl carbone foa- 

sile. 7 M.: 

- per cavi . . . 7«9a 
-, separators di 127 jp 

- vegetale . . . 7844 
CaucclCk 867 a, 35?j+ 

- in fogli . . . 86 Ka 

- vulcanlzzato S57 ji 
C aucho 867 a, 867j« 

- blando . . . 777a 

- cn bruto . . . 777a 

- del Congo . . 7774 
-, descomposl- 

cl 6 n del . . 867a 

- duro.867.: 

- cndurecldo . 86 ?at 

- de hierro . . 77 \j 

- en placas 368a T 777a 
-, reciplente de - 

para acumu- 
ladores . . . 87a 
tapdn de . . 6 &> 

- Yulcanizado 867.1. 

- cublerta dc 866 .? 
Caudal .... 706.1* 
Caulked lead 

joint . . . . 888.1 

- yarn and red- 

lead joint „ 8882 
Causa de la 

arena . . . 994 a 

- d’errori . . . 486 a 

- perturbatrice 904A 
Cause of trouble 904 a 

- d’un derange¬ 

ment .... 904 a 

- perturbatrice 904 a 
C austic potash . 19 a 

1211 a 

- soda .... 1211 a 
C austlca, soda . 19 a 
C 6 ustlca, legia. 19 a 

sosa.HU 

Caution board 614 a 
C avalier (donen 
drier 6 2 
polntes). . . 966.1 

- cuivr4 .... 8662 

- an Al d'acler 96&i 
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Cavo 


Cavaliers, fixation de 
AlsAl’aide de8904 
Cavalier de toiture 
(support) . . 8104 
Cavalletto . . . 487.4 

- d’allumlnlo 1027.3, 

- dl arresto . . 8164, 

- da impiombsr 

tura . . . . 861.fi 

- -porta-lampadc 

per Uluinina- 
zione seen lea 8492 ; 

- di protezlonc 810.4 j 

- del tetto 816 a 8164 
Cavalll effcttlvi, J 

forza In - 
<H P eff) . . 1224 
forza In - (H P) 122.4 
In - al freno 122.7 

- indlcatl, forza 

in - (HP ind) 1224 
-n mo to re da x 2194 
-.potenza elet- 

158.4 


trica in 
da x 
(HP) . . 
Cavallo-ora 


206JO 
.1224 
12624 
1262.4 
.866 d 


.8344 

.8302 

.8274 


- -vapore . 
Cavallottlno 
Cavaturacclolo, 

regola del - 
di Maxwell. 176a 
Cave dcs accu- 
mulateurs . 1064 

- aux cables . 834J2 

Cavl. 7694 

accopiamento 

per.843.7 

-s argano per . 8274 
-»avvolglmento 

con. 

cabina per 
-•callbro per 
-,carro per . 

-, cassctta dl uni 
one per. . . 8434 
coll are per .8484 
colonna per . 8446 
-tcoltello per .8894 
condutturasot- , 
terranea del 8294,' 
cottura del. 772.10 ! 
fabbricazlone 

del. 768.7! 

-, ferro protetto- 
re per . . . 8884 j 

- fluviall, posa I 

del.8264! 

fossa per . . 8294 - 
-tfTiunto di testa 

per. 8424 

-*,industria del 7684 
-vistruzlonl per 
la posa del . 826 a 
-, mlsura di . . 622.4 
•>norme per la 
posa del . . 8264 
-.offleina per la 
fabbricazlone 

di.7684 

->pozzo del . 834.10 
->pressa idrau- 
lica per. . . 
-*puleggla da . 
said are del 
saldatorc di . 
scatola di giun- i 
clone per . 8464 i 


. 7724 
.8274 
. 840.4 
.8404 


Cavl, servlzio 

del.768.4 

sotteraneo 
per .... 834i2 
spese per . . 7244 
tamburo per 827.7 
teen Ira del . 7684 : 
tendimento dl 831.4 
testa d’attacco 
per.618.7 

-. tnbo protet- 

tore per . . 8884 i 

Cavlcchlo . . .8664; 

C’avidad .... 406s 

- cunelforme, 

cohesor en i 

vacio c n 1078.7 i 

Caviglia dl ! 

gulda . . . 10184 1 

- prlgionlera a j 

vite.6424 

CavitA. 406jB 

- cunciforme^co- 

herer a vuoto 
con .... 1078.7 
cohereur a 
vide avec - 
cunelforme 1073.7 

Cavo aereo . . 7674 

- d’allumlnio . 7694 
d’allmenta- 

zlonc .... 760a | 
anima d un . 7704 » 
7704; 

apertura da . 616j i 

- armato . . . 7684 

- con dopplo 

fllo.768.7 

- di ferro . . 7684 

- armato dl fllo 

di acciaio . 7684 

- - di fllo dl 

ferro .... 7684 

- artifleiale . 10284 

- di attraversa- 
mento, raceor- i 
do del ... 8234 ! 

- auslllare . . . 761.11 
avolgcre il. . 828.7 j 
bozza del . . M 514 j 
camicla del 7704 i 

- di canapa . . 1214j 
canale per . . 829.7 i 
capaeita di un7883 j 
cassctta di 
giunziono del 84lJ 

- a cinque con- 

duttori . . . 762.4 
cogllerc il . . 847.7 

- dl collegamcn- 

to dei jacks 1140.7 

- communica- 
zione .... 8474 

- compound . 7664 

- compresso . . 3284 

- barra di . . 8284 

- conceutrioo . 761.4 

- biconeentrlco 761.7 

- concentrico a 
tre condiittori 7614 
conduttore di 

un. 770.7 

- a pill condut- 

tori.7624; 

- tre con du t- 
torl Intrec- 

clati . . . . 762.1 j 

- - tre conduttorl \ 

trlangolari . 7624 


Cavo, conduttu- 
ra a ... .8294 

- di congiun- 

zione .... 4694 

- per corrente 

alternata . 76940 

- per corrente bi- 

fase .... 762.7 

- - corrente con- 

tlnua .... 7694 

- - corrente di 

grande 1 n ten- 
si tu .760.4 

- - corrente mo* 

nofasc . . . 7624 

- per corrente 
dl piccola in¬ 
tensity . . . 7604 

- - corrente tri- 

fase .... 7624 

- da costa . . . 8464 
derlvare il. . 8204 
dcrivazione 

d un . . . • 826.7 
-> distesa d un . 828.4 1 

- dopplo .... 7614 | 

- Intrecclato 7614 

- semiclrco- 

lare . . . .7624 
entrata d’un . 886.1 , 
estremltA dl. 842.4 i 
falsa piega del 847 a | 
far un . . . . 748 a > 

- flessiblle . . 765.7 
--per ascensorc 861.4 i 

- nuviale . . . 767 a 

- ad armatura 
forte . . . .7684, 

- ad armatura 
leggiera . . 768a 

- - eoncentrico767.io i 

- per galleria . 7674, 
giunzlonc dl . 840 j 

- di glunzione 

delle spaz/.ole i 
ai morsetto . 468 a : 
-, guarnizione i 

del.8484 1 

- con gutta- l 

perca . . . 766.10 

- per illumina- 

zlonc . 760.7, 910A 
Imbando del 8614 
lmbarcare a 
bordo un . . 8474j 
immcrgerc 11 8484; 
immersion© 

del.84&7 

implombare 

un.8404 ; 

impiombatura i 
del. 840.7 1 

- non lnduttlvo7604 j 

- intermedio . 846 a 
-, intrecclato . .761 a| 

- ad lnvolucrodi i 

carta .... 7664 

- - involucro dl 

flbra . . . .766.4 

- involucro dl 
gomma . . . 7644 

- - involucro di 

gomma e pl- 
ombo .... 7664, 

- involucro di 
gomma vulca- 
nlzzata . . 766 j j 

- - involucro di 

piombo . . . 7684 


Cavo ad involu¬ 
cro di piombo 
ed asfalto . . 764 a 

- Isolato .... 7664 
letto del . . . 8484 
Hnea di . . . 8294 

-, - dl - sotto¬ 
rn ar In a . . . 847.1 
lunghezza di 829 a 
macchlna per 
avvolgere . 8284 

- per svllup- 
pare un . . . 8284 

- per alto 

mare . . . 846J0 

- - mlnlcre . . 7674 

- - mlniere con¬ 

centrico . . 7674 

- - mlniere dop¬ 

plo .767.7 

- mlniere sem- 
pllce .... 7674 

modulo di rot- 
tura dl un 18404 

- multiplo . . . 7624 

- - platto . . 1842.7 
• ad oconlte . . 7664 

- di paraful- 

mine .... 9924 
parte dt . . . 8294 
pletra per coper- 
tura ai . . . 8824 

- not to piombo 

per deboli 
correnti . . 767.1 

- piano . . . 1841A 

- portante, attra- 

versamento 
mediante . . 8224 
posa del 8202, 84&7 

- del - In un 
letto dl sab- 

bia pura . . 8274 
posare 11. . . 8484 

- per pozzl . . 767.4 
p rend ere a bordo 

un. 8474 

- principal . . 7604 
punto di salda- 

tura del. . . 8404 

- dl unione 

d’un . . . .8402 

- dl raccordo . 8472 

- - rame 828.1, 768.7 
riparazlone 

del.8624 

- dl rlserva . . 7612 
-♦ rivestimento 

del.7702 

-, rottura di nn 828 a 

- sem pllce . . . 7614 
sezlone trasver- 
sale atti va del 7704 
11 - sfrega . . 86U 

- Bottomarino . 7684 
sotterrare un 8272 

-, spezzone dl 828.10 
strata dl . . . 8474 
svolgimento 
del . . 8284, 8604 

- tagllato, eatre- 

mlt& nuda di 
un.8894 

- per tcatro . . 862.1 

- - telefonia dl 

campagna 1840 a 

- telefonico . 7664 

- - ad Isolamento 
d’arla .... 766 a 

91* 
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Cavo ad multi* Oil, compres- Coll, spare . . 90a Cemcnto do 

plo.H6la wd air .... 28a standard . . . 82a barras . . . 

- telegraflco . . 706.7 concentration 26.4 star-shaped -, cerrar hermeti- 

- ad alta ten- -, constancy of a 82a carbon . . . 2lJ> camonte un 

alone . . . .7002 - with constant storage battery 84.7 tubo aislador 

- a bassa ten- c. m f.. . . . 10.ii stumpy carbon 21.7 con.8921; 

alone . . . .700.1 -.control . . 1127.7 - support . . . 102* - fusible . . . . 784 j 

- fccrrestre, posare -.copper oxide 19a —-switch . . 596a - impermeable 7M.i: 

un.826.4 -, - sulphate . . Ills - -.automatic .596a -.tubo in . . .8*2.: 

-.testa di H41-\ 842a -.--zinc- . . . 11a —.circular . ,002a - de union . . . 7*4.i 

-.tipo dl . . . . 840a cupron . . . . 19a — contact . .000.7 Oenecrro . . 

- trasatlantlco 846.7 -, Oanlcll . . . 11.4 —.double. . .6002 (Vnclo . . . . 1017a 

- per trasmlsidone - standard . 12.10—.hand . . . .569.7 Ccndre .... llto* 

dl forza . . .700a design of the 84 .io I—, rectangular 9lJ» Cend res bleu e* 121a.* 

- - trasporto dl -.double-fluid . 7." —.simple . . .600.1 charriage des TWj 

forza . . . . 70G.« : -,dry.24a 1 --spindle . .002.7 -. eharroi dos . 7fr\* 

-,tratto di . . . 829.1 : -,ebonite . . . 8Ha—.straight . . 002a enlevement 

-, trazione del . 861.4 -.electromotive --switch traver- des.7<H* 

trefolo dl . . 742a force of the 34a sing contact 000a Cendrler de 

- triplo .... 702.1 -, R M. F. of . 32.10 - -terminal . . 5.4 Jarape h arc 043s 

tuDo da . . . 838.1 end • . . . . 92l» - test.72a Cendres, trans- 

-, vasca del . . 848.1 -.exhaustion of Tommasl and port des . . 76hJ 

Cazolcta de cn- the.32a Radlguet’s Ccndreux . . 75L: 

trada de por- -. experimental 32.0 carbon . . . 23 j> Cencraio dl una 
eelana . . . 880.4 -.Fleischer . . 21.7 -, Ipward . . .22.10 lampada . . HSx 

- - paso .... 887a Fuller .... 097.1 - voltage . . . 04a Cenero.110a 

Cebo de chlspa 985.4 -.galvanic . . la -.Voltaic ... la C'enlcero de lam- 

- Incandcs- - with gaseous - -wall.35a para de arco 941* 

ceneia . . .985.0 depolarizer. 22a -.watt-hour ea- Ccniza.lifts* 

- tlempo con -.drove .... 16a pacity of a . 33a Centella . . . 506 j<> 

espoleta . . 985.7 Haw kins . . 15.10 -, weight of . . 364 Center mark . . 389a 

Cerrar de tlerra -. Hellescn . . . 26.1 -. zinc-iron . . . 16io -, to.380.4 

una zanja . 886a inconstancy of Cellar, battery . 103a Centesimal . . ifcv: 

Oiling attache- a.32.4 -.cable . . . 834.12 Centesimal . .088a 

ment with ball -.Initial voltage , Celluloid . . 789.il Centoaimale . . 6&Sa 
joint . . . .959.1 of the . . . . 38.1 - accumulator Ontl-ampere ba- 

- mock for pen- - Inspection . . 105a box.90i> lance . . . 1S87 j 

dants .... 886.1 - - lamp .... 105a - - jar.38a Centigram . . 1250.: 

- duct. 887.1 - insulator . . 35a - paper . . . 369.it Centigramme 1250.7 

- Illumination . 911.4 -.intermittent -plate.617a Ccntigrammo 1250.; 

- insulator . . 793a use of the . 32a Celluloidc . . 789.ii Ccntigramo . 1250.7 

-lamp. . . . 921.10 -.iron.18.1 Celluloidc, pa- Centimeter . 1247JJ 

- - titling . . .958a -.irreversible . 26a pier de . . 858.ii --gram-aecond- 

- lamp-holder .958.4 -.Krueger. . . 14.io -.plaque de . .617a units . . . 1247.1 

-pendant . . .958a -. Lalande ... 19.2 Celluloidc . . 789.11 Cen timet re .1247.1- 

-reflector . . .96oa l/oclanch^ . . 19.7 ('ellulolde, carta -carre. . . . 1248.1 * 

- rose for pen- - -liquid .... 34.2 dl. 869.11 - cube .... 1249.1 

dants . . . . 886.1 - wtlh liquid <le- -, reeipleute di - Centlmetro . 1247J3 

- rosette . . .959.7 polarizer . . 11a peraccumula- Centlmetro cua- 

- spiral for fixing -, Meldlnger . . 13a tori.36a drado . . . 1248.u. 

lampholders 969.2 -.microphone 1113a Cclluiosa . . .862.7 Centlmetro cu- 

- switch .... 524a milking . . . 90a Cellulose . . . 382.7 blco .... 1349.1 

Cointure, svsteme -, neighbouring 38a - acetate . . 789.13 - quadro . . . 1248.10 

de distribution -s, number of . 89a -.acetate de . 789.12 Centrado auto- 

S aralUdc en 726.1 -, open.38a - filament . . . 913.4 matico, eni- 

. l.i circuit . . . 12.7 -. - de.918L4 palme de en- 

-, accumulator . 34.7 - with open eir- - tctracctatc . 789J8 chufe con . . 832> 

-.additional . . 90a euit. 6a tetracetatedc7K9j3 inducido. . . 414a 

agglomerate . 21a -, oxv-hydrogen 23a Celuloide . . 789.il Cent rage . . .408.4 

-, badly gassing 75.10 -.parts of a . . 6a -, papel de . . 369.il -, joint aemboite- 

-> battery . . .102a -, photo-electric -, rcclpiente para mentk-auto- 

-, Bccquercl . . 13.1 1361a acumulaaores matlque . . 832> 

-, bichromate . 17.7 polarization .9a de.88i» Centraje, tabla 

-.Bunsen . . . 16a -.porous. ... 8.7 Cclulosa . . . . 382.7 de. 1344.1 

-.cable . . . 1341.1 -.regenerative. 12a Cement . . . .784.1 Central battery 

Callaud . . . 13.7 regulating 90.1,92a -.fusible. . . .784a microphone 

-.capacitv per 07a -,selenium . . 1174.7 -.stick- . . . .784a system . . 1112-* 

carbonic oxide 23 j 8 -.reversible . . 26a - -tubing . . .870.4 -. conductor - 
-.carbon-zinc . 10a -.sealed .... 34.4 -.water-tight 788J1 neutro . . . 2U2x 

-, chlorine gas 22.io -. secondary . . 34.0 Ccmcntuclou - -contact cap . 954 j, 

chromic acid 17.7 - sensitive to electrlca . 1366a - current supply 

-.dark .... 21.io light . . . 1178a Cementation for micro- 

-, closed .... 38.4 -, Siemens - with electrlque. 1356a phones . . UllLs 

-.-circuit . . . 12a paper pulp Ccmcntazione - electric station702* 

- with closed diaphragm . 13a elettrlca . 1856a - energy telephone 

circuit ... 0.4 -.single-fluid L7, Cemented belt- system . . 1108.7 

-.combustion . 23.7 -.size of. . . . la joint . . . . 446a - exchange with 
-, to compensate - with solid de- Cementing of out sub - ex- 

a.34.1 polarizer . . 19.1 the Insulators 815.7 change . . 1166.4 
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Central ochange 
with main and 
substations 11684 

• lubrication . 4421 

- Htation .... 702.4 

- - buildings . 716.4 

- -station, to con- 

net to the .726.7 

- station, elec¬ 

tric .70*2 

• switchboard 1197.2 

- telephone ex¬ 

change . . 118914 

- - office . . 1189J 
Cent rale, bAti- 

ments de la . 715.4 

- communale . 708.1 
cotirbe de 

charge d’une71&0 
Central dc alnm- 
brado .... 7023 
-cs automations, 
central tcle- 
fonlca con 
serviclo A ma- 
no j ... 1165.1 

- de distribuci- 

on.702 a 

- - clectrlcldad 7022 
cnlazar eon la 726.7 
equipo de la 716.7 

- de fuerza mo* 

triz . . . - . 708.4 

• lnterurbana . 7082 
potencia de la 707.1 

- de pruebas . 4842 

- telefonica . 1114.7 

- capacldad de 
una - para 
abonados . 11592 

- para el serv. 
intern rbano 11352 

- - con servldo 

A mano . 1164.10 

- con serrlcio 
a mano y cen¬ 
trales auto- 
mA tiros . . 1165.1 

- para el ser- 
vlcio urbano 11352 

- para transrai- 

sion de fuerza7032 

- de transvias . 702 a 

- urbana . . . 708.1 
Centrale de distri¬ 
bution . . . 7026 

- distribution . 7212 

- d’Aclairage . 7082 
-s Alectriques 

(chapltre) . . 702 

- Alcctrlque . . 7022 
Aquipemcnt 

de fa . . . . 716.7 

- dc force mo- 

trice .... 70JU 
-. intercommu* 

nale .... 7062 

- municipal** . 703.1 
-.puissance de 

la.707.1 

raccorder A la 726.7 
-.sous- . . . .72U 
tableau dc 
distribution 
de - de force 
mo trice elee- 
triquc . . . 606.7 

- tAlApnonique U14.7 

- de tramwaj 709LA 


j Centrale pour 
1 transmission 
| A longue dis- 

| tance . . . .7002 

' Centrale, condut- 
tore - ncutro 2028 

- di distribuzl- 

one.7026 

- elettrlca . . . 7022 
oqiiipaggfo 

aella . . . .716.7 

- per forza mo- 

trice . . . . 708.4 
! - - lllumlnazi- 

onc.7082 

- intercomu- 

nalc.7082 

1 potcnzialita 

della . . . .707.1 
raccordare 

, alia. 726.7 

, - per tram . . 7004 
; - urbana . . . 708.1 
Ontramento . 408.4 
, Ccntrar, acclbn 

dc.408.4 

-e, tavola per 1244.4 
Centra to, ln- 

dotto .... 4144 
Centrator coup¬ 
ling .... 451.10 
Centre of attrac¬ 
tion . . . 1818.12 

- bar .... 1005.7 

, - -bit.39a: 

- of a circle . . 2382 

- consump¬ 
tion area . . 7229 

- curvature 1382 a 

- - gravity . 1261.7 

' — gravity, cir¬ 
cular path of 
the.249.4 

, - lathe.8984 

- -mark .... 3804 
, - of oscillation 18184 
1 — percussion 1321.1 1 

1 - -punch .... 8804 

- of rotation . 2434 

- suspension 634.4 

- - tooth . . . 417.4 
Centre d'alimenta- 

tion. 7227 

- principal . 722s 

- detraction 131H.I* 

- de cercle . . 2382 

- courburc 1332 a 
-, cercle decrit 

par le - dc 
gravite . . . 249.4 
- du - de gra- 
vitc. 249.4 

- dc consumma¬ 

tion . 6034 

- distribution 7392 
foret A . . . . 390.7 

- de gravite . 1251.9 

- d'lrradlation 724.1 
nice he A . . . 390.7 

- d’osclUatlon I 8 IH 4 

- de percus¬ 

sion .... 1321.11 
, — production 603.4 

- - rotation . . 2434 

- suspension 684.4 
Centreing 

I board . . . 1244.4 
Centrifuga, for¬ 
za . 248.(0 


. Centrifuga, fuer- 

1 za. 248J0 

! Centrifugal 

alarm . . . 13494 
! - force .... 248.10 

- of armature 2604 
1 - regulator . . 5762 

- switch .... 5284 
Centrifuge, in- 

terruptcur . 5234 
rheostat-regu- 
lateur.... 5762 
Centripeta,forza249.i 
Ccntripcta, fuer¬ 
za .249.t 

Centripetal 

force .... 249.1 
Centro di attra- 
zlone . . 131822 

- del circolo . 2382 

- di consumo . 7229 

- - corvatura 1882 a 

- - gravitA . . 1251.7 

- - gravitA, cir¬ 

colo dcscrltto 

dal. 249.4 

-, mccchla a . . 390.7 
i - d'oscUlazloncl8lH4 

- dl pcrensslonc 

1821.il 

- - rotazlonc . 2484 

- Hosponsionc 6344 
trapano a . . 890.7 

- dc alimenta- 

clon.7227 

- allmentaclon 
principal . . 7224 

- - atracclon 1318.12 

- del circulo . 2382 

- de consumo . 7229 

- distribucion 7392 

- del dlcnte . . 417.4 

- de cncorva- 

dura . . . 13324 

- gravedad 1261.7 
, - - gravedad, 

circulo del . 249.4 

- OHcllaciun 13184 

- pcrcuslon 1321.11 

- - produccidn 008.4 

- - radiaeidn . 724.1 

- - rotaclon . . 5824 

- suspension . 634.4 
Ceplllar .8922,8924 
Ccnlllo . . . .3924 

- ac acero . . 1197.7 

- para desox i- 

dar . . . . 11964 

- Ilmpiar los 
areos .... 9444 

- - plomo . . . 97.li 

- rascador . . 11974 

Cera.7904 

- fossllc raffi- 

nata .... 7844 

- del (ilapoonc 7864 

- di parafnna . 790.4 

- vegetale . . . 7867 

- de abejas . . 7904 

- fdsil refinada 7844 

- del Japon . . 7854 

- de paraflna . 790.4 

- vegetal . . . 786.7 
CAraee, isolant 8572 
(Vralacoa . . 785.10 

carta Impreg- 
nata con . . 3594 
impregnate 
con. 3674 


CAramlque, canl- 
I veau - on ar- 
glle culte . . 884.4 
1 caniveau - en 
poterie . . . 884.4 
. conduitc - mul¬ 
tiple a sections 
profllAes . . 83819 
-,ga1ne - de de¬ 
fense pour 
cables . . . 8824 
galne - protec- 
triee pour 

1 cAbles . . .H8&& 
, -, tuyau .... 882s 
tuyau - ver- 
nissA .... 8824 
Cercapoli . . . 667.4 

carta.72L1 

Cerca-fllo . . 1841-4 

- -perdite di 

corrente . 182816 
(Vrcar con obra 
de ladrlllos . 467.7 
Oreatore . . 10428 
Orcatori, com- 
blnazionedl 10429 
Cerehlo dl fondo 
delle scanala- 

ture.4184 

. Cerchione della 
ruota . . . 40Lio 
1 sezlone tras* 

versale del 401.11 
Cercle.419.1 

- du centre dc 

gravitA . . . 24914 
! ereux de . . 4MU 
1 - de decllnaison 628.7 

- decrit par le 

centre de gra¬ 
vitA .249.4 

evidement de 419.4 

- de fond des 

eneorhes . . 4184 
. - en ficelle (d’in- 
dult) . . . .4194 
; - dc fond des 
ralnures . . 4184 

- graduA . . 687.11 
I - gulde-cAble . 8494 

- d’lndult . . . 4192 

- d’Ossanna . 18284 
i Cerf-volant . 1098.7 

- ballon . . 10992 

- eellulalre 1098LS 

- - electrique 18584 
Cerniera, man!- 

cot to a - d’an- 
golo .... 8794 
pezzo dl glun- 
zione a . . . 8722 
1 -, portaspazzolc 

i a.481.1 

Cero . . . 240.1, 642s 

- absoluto . . . 643.1 
ajustar A . . 6484 
desviaelon del 

64210 

falso .... 13844 

- de la fuerza 
eleetromotriz 

12624 

- A la izuuierda642ti 
lines de . . 241.10 
posieion del . 6429 
reduelr a . . 6432 

(Vroso. materi¬ 
al isolantc . 3572 
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Champ 


Cerrada, dinamo ! Chaleur, oonduo- Chalameau k Champ, enroule- 

2128 I tlon de la . . 283.4 hvdrogtnc . 96* ment de - fixe 337.i 

Cerrado, ele- i degre de . . 982s - oxhydrique . 963 -,- dc - roiatif 837r 

mento. . . . 38.4 -, derivation de 284al tube cn caou- -» excitation de 25*4 

motor . . . .2128 -, determination tchouc du . . 90.1 - d'excitation .266.4 

Cerradura de de la . . . . 6229 Chamber, damp- - fictif.179.: 

chav eta . . . 4125 - develonpee par Inc .... 644.10 -. fll de boblne 

Cerrar el clr- effet Joule Chambrc d’amor- de.3817 

culto .... 14b dans le bobi- tissement . 644.10 fluctuations 

- hertnetica- nape . . . ,881.3 -dccombustlonlll.fi de.177^. 

mentcuncon- - - par effet Jou- — fusion . . . 6662 - des grlffes . . 454-'. 
mutador . . 8922 le dans Ten- - - refroldbue- Indicateur de 

- - un tubo ala- roulement . 881.3 ment . . . 403.10 direction du 

lador con ce- — par la reac- - - resonance 1038.1 - tournant . 687.: 

mento .... 8923 tlon .... 122&5 Champ d’actlon 179.4 < - d’lndtiit . . . 26b 

- con torn 111 os 5442 dissipation de 286.1 - additlounel . 2712 ,Instrument k - 

Oerrojo, tuerca - de alssocia- - a£rien prlncl- tournant . . 69 ks 

cerrada con 64L3| tlon. . . .1187.11 pal .... 12921 -.intensity de .1713 

Ceruaa, empa- distribution de affalblissement - de-resuh 

quetadura de892s 288.il dc.177 jS tante . . . .171a 

Ceruse. . . . 786 jo - due au frotte- du.387.3 - d’lnversion. . 27L: 

garniture de ment .... 2829 aimants dc - - longitudinal . 1713 

Joint en . . 8923 - - aux pertes tournant* . . 457.3 - magnetiquo . 271i 

-.joint cn . . . 8925 denergie elec- al^sage dc . .4562 — dans 1‘alr . 175> 

Cerussa . . . 786 jo trique . . . 282s - altcrnatif mono- - - altcrnatif . 172r> 

Cervo volantc 1098.7 ^change dc . 284.9 phase . . . . 17fU - - constant . <527 j: 

- - cellularc . 109H> - ^lectrique . 1308.12 — polyphase . 1 TSl 7 — continu . . 17?b 

- - elcctrico . 18523 -Emission dc . 286.2 -, boblnogc sur 3292 --de deviation 171* 


Ccsoia meocani- -, equivalent elec- dc - fixe . .337.1 '— extorieur. . 62 Hj 

caper la ini era 3882 trique dc la 1181.1 - de - rotatif 8372 — fixe.]«*.» 

Ccssazlone della 1 - de frottement 2829 ! boblne dc . . 387.7 — homogene 176 j* 
corrcnte . 137.io -. tiux de . . . 31 a -, - de- ventilec 3382 - - k inversions 
Cesser, fain* - un - dc fusion . . 5629 bobin£ sur . . 829.1 1 periodiques . 178.4 

contact . . 736.10 - d'incandes- - dc comnmta- : — irregullcr . I77 j 

eg. 1250.7 ccnce .... 980.3 tlon.271.8 [ - - mobile . . . ITKj 

COBElnhelten 1247.1 - d’lonisation 1189 jo - - compensa- >- - non-uni- 
CGS units . 1247.1 -, isolant k le- tlon .... 276.1 1 forme. . . . 177 j 

Chafe-rod . . . 810.4 preuve de la 775^ - d'uncouraiit. 174.9 - - permanent . 176.4 
Chaff .... 1277.9 - insensible a courbe de - — polarise . . 175 j» 

Chaflanar las la.775.5 d’induit. . . 26&3 - - pulsatolre . 178LS 

plezas pola- - lumlneuse . 1818.1 -,-d’intcnsitede26&5 - - resultant. . 17k: 

res.469.$ inesure dc la 6229 - du - den rai- - - superpose . 176a 

Chain, carbon- - obscure . .1317.11 nures . . . . 264 j 8 - - uniforme . 176.10 


holder . . . 940 j perte de . . . 296.fi eW»er un - ma- -s de m^me nom 1772 

conductor . .9922 -, portc a la-du gnetlquc . .1742 -s - memo pola- 

- of Iron filings 12944 blanc . . . 1869.5 -. denslte de - rit£.1772 

-lightning . . 989j* -, - a la-du rou- i magnetiquo . 1782 -, moteura-tour- 

- silencer . . .8227 ge .... 1859.3 -, direction dc - nant.22L7 

-stay.81L4 production de 282s tournant . .1792 -s de nom con- 

surveyor’s . . 0684 quantite de 12534 - de dispersion 176.7 , tralre .... 1772 

-winding . . . 822i - de-produite --dispersion de -s, les - ont un 

-.molecular . 12922 parle courant culasse . . .280.1 axe com mun 1293.4 

Chaine darpen- electriquc 12674 -- dispersion de -, pas du , . . .8101$ 

teur. 668u% -, rayonnement i'inauit . . . 28L9 -s de polarltc 

bobinage cn 822 j de.2844 - - dispersion j con t rai re . . 177.3 

- de cloture . 012io - de reaction 12225 magnetique . 280i8 jpdlo dc - tour- 

-, enroulement - du rouge . 1359.4 - - dispersion de | nant .... 179 j 

en.322.1 -, sec her a l’alde rainure . . . 2844 1poles de . . .457.4 

- de haubanage 811.4 dc la . . . . 8764dispersion du - primaire . . 176 jo 

- limaille . 12974 -,soustraction stator . . . 28L10 - principal. . . 176* 

- moleculaire 1292s dc. 284.1 1 !distribution - - dans l’alr L202i 

- de paraton- i-speciflque . 283.10. du. 1774 -, prod ui re un - 

nerre .... 9922 1 - - dc combus- - electriquc . 1274J01 magn£tique . 1744 
Chalnette portc- tion . . . . 1256.2 elcctroaimant - des rainure* .9644 

crayon . . . 940.1 - - d’un conduc- de. 457.2 , - de reactance 1325-s 

- -charbon .940.1 tour.734.2 - 41cctromagn£- -, re gala tour de 597.3 

sourdine a .8227 —dc fusion 1254J0 tique . . . .1752 -, regulation du 574-% 

Chair, cotc-de — dc vaporisa- - electrostatlque -,- du - magn&- 
la conrrolc . 444.3 tlon .... 1255.1 altcrnatif . 1275.1 tique .... 507.4 

radioscope 12444 -, transformation energic du - ' renforcemcnt 

Chaise radiosco- en. 2827 magnetique 1728 j de.177.7 

pique . . . 1244J - directe de - - engendre par ; -, rheostat-r^gu- 

Chalenr, absorp- en £lectricitc 26.7 les griffes des lateur de . .670.7 

tlon de . . .2834 -, transport de - Inducteurs . 4565 - secondalre . .1702 

- de 1‘arc . . . 9284 vers. 284 ji engendrer un- - de sclfinductlon 

- du blanc . . 980.3 \ -, unite de . . 1252u magnetique . 1718; 18819 

circulation de284.io | Chalk . . 26.7, 1215J -, enroule sur . 829J I - simple . . . .175a 

-, coefficient d e- Chalumeau . . 94.10' enroulement Champa, lea - sont 

mission de . 285 j -, bee de . . . . 902 sur.3892' ooaxlaux . 12924 
























Champ 


1447 


Ch&rbon 


Champ supptemen- , 

i talre.27L9 1 

syst&me de - 
bipolalre . .462 a 

de.462.4 

- de - multl- 
polaire . . . 462 a ! 
tension de . . 151.7 
torsion de . . 177-4 

- tonrnant . . . 1783 

- - pulsatolre . 1783 
transformatour 

A-tonrnant . 282 a 

- transversal . 1734 

- triphas£ . . . 178A | 

- utile.17&fl 

variation de la I 

forme dn . . 1739 
vltesse de - tour- 
nant .... 179 a 
C hamps volsins 700 a 
C hampignon . 86 a 
bora au . . . 86.10 
-.oourbure du . 8 a 0 
Chanclos de 

roma .... 99.10 
Chandelier . . 968 a ! 

- elertrique . 16472 I 
Chanfreinage des 

4 panoulssements 1 

S olalres . . . 469 a 
es pieces 
polalres . . . 469 a 
C hanfreln 6 . . 407a , 
Chanfrelneusc k 
galvanos . 1909.4 
Change of colour 
of the active 
material . . 80 a i 
— connections 

for recelvlnglOOlA I 
— connections 
for transmitt¬ 
ing .... 1061.7 
cyclic .... 200 a 
- of deflection . 632.1 
— the direction 1842 
— the direction 
of the current 134 j 
to - the direc¬ 
tion of the cur¬ 
rent .... 188.10 
the - of figures 
fails. . . . 1066 a 
- over from letters 


to figures 
to - over . . 
-over key . . 

— lever . . . 

— - P1»K . 

— switch . . 

— of permeabl- 

llty .... 

— speed . . 

— structure 


10839 

524.10 
1007.4 
, 560a 

652.10 
, 52oA 

180.10 j 
.2437 
.8712 


- structure of 

a metal . . . 292 
-,the - of types 
falls. . . . 1086 a 

- of volume of the 

accumulator 
plate .... 89.7 
Changed over . 525.1 
Changcraent de 
l'accouple- 
ment . . . 1071.l 

- par i-coup . 58S.io 
arbre dn - de 

marche . . . 683.4 


Changement 

brusque . . 688J0 

- de caractAres 1068L9 

- chimlque . . 8712 
commutatcur 

pour - de con- 
leurs .... 9482 

- de concentration 

de l^lectrolyte 

1188a 

- couleur de la 
masse .... 80 a 

- con plage de 
poles . . . ,889 j 

- cyeliquc . . . 200 a 

- de density de 

1’actde . . . 62 a 

- - deviation . 632.1 

- direction du 
eourant . . . 625 a 

- graduel . . 688.il 

- de longueur . 849 a 

- - marche . . 4802 

-,1c mecantsme 

de - des types 
rate . . . *. 1066 a 

- du nombre de 

llgnes de force 

1862 

- nombre de 
tours .... 489.4 

- permanent de 

longueur . . 349 a 

- physique . . 1358.10 

- de pofds . . . 88.it 
point de - de 

direction de la 
ligne . . . .809.4 

- de resistance 

par eclaire- 
ment . . . 1176 a 

- resistance dn 
selenium . 1175.4 

- saecad^ . . 688.10 

- de sens . . . 1342 

- - sens du cou- 

rant.134.1 

- - structure . 871 a 

- structure d’un 
mAtal .... 292 

- - temperature286.10 

- tension . . 151 a 

- total des llgnes 

do force . . 1N7.1 
-. vltease de . . 1872 

- de vltease . . 243 a 

- vitessc angu- 
lalre .... 489.4 

- volume de la 
plAUUO d’ftCCU- 

roiilateiir . . 89.7 
Changer le sens 
du eourant I88.10 
Changing of pole 
connections 889.1 

- over. 525 a 

- switch .... 525 a 
C hannel, coble 829.7 
-.connecting . N90 a 

heating . . 12252 
-Iron .... • . 8472 

tubo.896.3 

Channeled . . . 407.7 

- plate .... 847.10 
Chant dc 1‘arc 

^lcctrlque 11752 
Chanter, ralre - 
un arc £Ier- 
trique . . . 1176.1 


I 1 

I Chanter, faire - 
| un arc voltai- 
que . . . 1176J 
! Chantier pour 
accumula* 
teurs .... 1042 

- 6 chclonn 6 . . 104a 

- a gradins . . 104 a 

- mural eche- 

lonn 6 .... 1042 
! - - A gradins . 104 a 
; Chantlgnollc, ar- 
gilc culte de 
j fa durct£ 

! d une . . . .8822 
Chantourner . 388.4 
: Chanvrage des 
isolatcurs our 
lour support 816 a 
! Chanvre . . . 787 a 
- T broyage du . 788.1 

- de Manille . 789.10 
Chapa dcagata6362 
-s, aislamlento ! 

de las . . . . 3742 
| - para calderas 847 a 
; - de cobre . . . 354.41 
corona de . . 464 a 
; - para dlnamos 8403 
, - es triads . . 847 jo 

- flna. 3472 

-* fusibles, tabla 

S ara borna 
e union 

para .... 866.1 
- ae hlcrro 29 a, 347.4 
— hlcrro redu- 
cido concar- 
I bon vegetal 8482 
; -sparainaucido, 

1 rccalenta- 1 

mien to de las41lA 1 
- de latdn . . . 856 a ' 
- ondulada . 847.1 1 
- perforada . . 348.1 
- de plomo con 
los datos del 
cable . . . 88 Hjo 1 
-s, soltar . . . 8972 
Chape protec- 

trice . . . .860 a 
- de suspen¬ 
sion .... 9452 
Chapeau .... 403 a | 
- de boulon . . 612 a 
boulon de . . 48 oa 
cquerre a . . 8802 
- de fer .... 799 a 
- d'lnduit . . 1826 a 
- de paller . . 486.7 
- protecteur 1 

(lampes k arc) 948.7 j 
; — en eaout- 1 

I chouc (cables) 780 a i 
- - des raceords880A i 
- dc protection 
(coupe-cir¬ 
cuits) . . . .566 a 
— protection 
(lampes A are) 9437 
- - tole .... 807A 1 
Chapelct, Eclair 

en. 989 a 

Chapiteau deco- 
ratlf .... 802 a 
- de potcau . . 807 a 
C har, to ... . 8037 
Character of 

oscillation 1087.4 


Characteristic . 602.7 

air-.276.7 

-, alternator . . 6083 
armature 
(rotor) . . . 966uS 

- curve .... 602.7 

- data of machi¬ 

nes .4873 

external . . . 606J 
Internal . . . 6063 
machine . . . 6023 
mechanical 602JS 
-, motor .... 608 a 
no-load . . . 5062 

- of a series 

wound dy¬ 
namo .... 606.4 

- - a shunt 

wound dy¬ 
namo .... 6083 

total.6023 

Charakterlstlk . 602.7 

- des Ankers . 2663 
Iu Here .... 606L1 

-. dynamische . 606J 
Gesamt- . . . 6023 
Innere . . . .6083 
KurzschluQ- . 6014 
Leerlauf- . . 6083 

- der Luft . . . 276.7 
Maschlnen- . 602 a 
mechanische 502.10 
Motor- .... 508 a 

- elner Neben- 

schluQ- 

dynamo . . 503a 

- des Rotors . 266 a 

- elner Serlen- 

dynamo . . 6034 

- Wechscl- 
stromdynamo 608 a 

Charakteristi- 
sche Oaten 
von Maschl¬ 
nen .4872 

- Kapazitkts- 

kurve .... 08 a 
C harbon .... 109 a 

- pour analyse 

spectrale . . 92917 
amenfe dc - 
(chaudltres) 116 a 
analyse de . 112.1 
-s, avaneement 
des - (ares) . 901 a 
baguette de - 
pour lampe k 

are.928 a 

-.bloc de . . 688.11 
bolte de gui- 
dage du - 
Hiiuerleur . . 989 a 
bolte-gulde 
du - supe- 
rienr . . . .999 a 
ehainette 
porte-.... 940J 

- de contact. . 688 a 
consonimation 

de - par 100 h 981.4 

- de cornue . . 134 

- cornue, frag¬ 
ments de . . 21 l 

- cornue, nior- 
ceaux de . . 24J 

couche de . . 8663 

- cuivr* .... 8537 
depense de- 

par 100 h . . 931.4 
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Charge 


Charbon, depdt de - 
sur lc filament 
k Incandesccn- I 
cepourleren- 
dre plus homo* 1 
gfcne .... 914r; 
-s, dlanifStre des 929.9 
-s, dispositif d’a- 
vanee des .989 2 
-a, distance entre 
les.9344 

- double . . . 929 .ii 

- dur.Soto ! 

—s, yeartement I 

dcs.960.4 

-s, ychauffement 
au rouge dcs 474.7 

- yiectrographi- 

tique .... 42to 

- 4 embasc, ele¬ 

ment avec . 2L7 

- ytoiiy, Element j 

a.2L» 

-s, equilibragc 

des.909.3 ; 

filament de . 91to , 

- k fin grain . 42to 

- en forme de bou- 

tollle, Electrode 

de.21.8, 

frals de . . . 71to 

- graph!tique . S&to 

- graphltcux . 3&to 

- a gros grain 42to , 
-a, grosseur des 929.9 

guldage du . 989.6 i 
-, guide du . . 989un 
hangar a . .llto, 

- homogene . . 9248 

- impregne . . 929.4 ■ 
-a, inserer les . 47to 
>h, - des - dans la 

lampc .... 9S1.I 
-8, interrupteur 
k .&2to 

- de lam pea arc 924fi 
-a, lampe a are a - 

inclines - . . 987 j& 
-s, les - de lalampe 
a arc sont rap- 

] »roches i’un de 
’autre . . . 980.7 
- de lampe a in* | 
candescence 91 to ■ 
- a lumierc eo- 

loree .... 929.6, 
— lumierc elec- 
trique . . . 9244 
-. magasin a . . llto 
-, maruue du 929.m 
-, matlcres pour 
la fabrication 
du-electrlque 

856.4 ; 

-s, m^canisme d’a- I 
vance des . 989.2 
- k intchc . . . 929.1 
— meche impr^g- 
ne d une solu¬ 
tion saline 1176.5 
— meche t Tempo 
dans uue solu¬ 
tion saline 117to 
- menu .... HOjj ; 
-s, mettre des- i 
dans la lampe 

981.1 

mettre en place 
les.47to 


Charbon mineral 242 
-s, mlse en con- I 
tact des . . 930.8 I 

- negatif . . . 980.2 
le-n^gatlf s’use 

en pointe . . 93 Lb ! 
- t lc-negatif de- I 
▼lent pointn 931 jB 

- de papier . 13446 
-, pclficulc de 8549 

- perfore, cyllndre 

oreux de . . 24.2, 
—, roanchon de 243 1 
pointe de . . 980J 
porte- .... 988.7 

- -inf£rieur . 9848 1 

- -superieur . 93to ; 

- posit!f .... 930J 

position paral¬ 
lel c des . . . 981.5 
-, pou881^re de . 474 j 6 
-»presse k . . . 17.2 
prisme de . . lto 

- pour projec- 1 

teurs . . . . 929-s 
—s, rapprochement 
des - jusqu’au 
contact . . . 980.8 
-s, le regulatenr 
rapproche les- 
1’un del’autre930.7 
-.resistance du 2753 
respiration du 243 

- tend re .... 856.fi 

- de terre . . . 109.9 
-s. usure des . 980 j 6 
Charge, to-an ac¬ 
cumulator . 72a 

additional . . 744 
auxiliary . 12725 
-. bound . . . 12722 

- capacity . . . 75.1 
-, coefficient of 7to 1 
-, duration of .74.11 

- of electricity 127La j 
-.to give an ad¬ 
ditional . . . Tto 

- Indicator . . 75.7 
-.loss of. . . . 74.5 
-, negative . . 1271.11 
-s, opposite . 12723 

- payable in ad¬ 

vance . . . 11624 
-.positive . . 1271.10 
-, rapid .... 78.7 
residual . . . 742 
-, resinous . . 1271.11 
-. resistance 

during . . . 74.9 
-.statical . . 1271> i 
time of . . . 74.10 

-.to.1271.3 

-, vitreous . . 1271.10 
Charge (aeeus) .727 

- (machines) . 489.fi 

- des accumula¬ 

te urs .... 728 

- aecumulateurs 

a distance . 116to 

- accu mu la¬ 
te urs a Inten¬ 
sity consunte 729; 

- d un accumu¬ 

lates avec 
intervalles de 
repos .... 726 

- accumula¬ 
te u r par re¬ 
prises .... 7to 


Charge admis¬ 
sible . . . .4924 

- agissant altcr- 

natlvement 
en aims in¬ 
verse .... 849* 

- altcrnante . . 8492 
-. amperage de 74 j 

- apparente . 490 ji 

- arfiflciclle . . 492« 

- auxlllalre . 12725 

- de boutcilles 

de Ix»vde en 
cascade . . 1284J 
-.capacity de - ■ 

(accus) . . . 75 j I 
-, - de - (machi¬ 
nes) .4648 

- de - d’un 
cAble .... 7344 

- de condensa- 

teurs en cas¬ 
cade . . . 1284.3 
chariot de . . 926 
-.coefficient de 7to 
conunutateur 
de. 9281 

- constante . . 34to I 

- constltuce par I 

des lam pcs m | 
Incandes¬ 
cence . . . .4927, 
couplage de . 74.8 
-, courant de . 7to 
-, - einls par une 
dynamo en . 601,5 1 
-, courbc de . . 765 

- de - d’une 
eentralc . . 7149 1 

- de courte 

duree . . . 491.10: 

- du culvre . . 331.2 j 
de mar rage en 4747 ! 

-, density ae . . 75.4 
-, diagramme 

de.4923 

difference de 490j) 
-, diminution dc4922 
-, distribution 

de la . . . . 490.1 

- duo k la capa¬ 

city .... 12644; 
duree dc . . 74.11 1 

- dynamique 

pendant la de- i 
charge (accus) 79.4 
-.dynamo de . 923 

- effective . . 490.10 
-. egalisatlon de 491.4 

- electrlque . 1271jfl 
—. en ...... 469.7 

-, etre en plclne 4746 I 
-.excitation en 

pleine . . . 254J | 
-, fluctuation dc 

490.13, 7147 
-, fonctlonner 

en plcinc . . 4748 

- incomplete . 490,5 i 
-. indicateiir de 75.7' 

- sans induc¬ 

tion .... 469 ji 

- inductive . 469.10 

- d’lndult . . . 20 Oj 

- inferleure a la 

normale . . 490.3 

- lnstantanee . 491 A 
-, Intensity dn 

courant de . 74.1 


Charge, in ten- 
tensite maxi¬ 
mum admis¬ 
sible du cou¬ 
rant de . . . 74-i 

- intermittente 49U: 

- latentc . . . 1272J 
llmlte de . . 491 j> 

- llnealre . . . 
-.marcher en 

pleine . . . 474s 

- maximum . . 491 j 

- minimum . . 40lJ 

- momentaneo 491/. 
-,1c moteur eat 

en.47to 

moteur fone- 
tlonne en . . 479L& 

- au moven d un 

survolteur . fits 

- moyenne . . 7249 

- negative . 127Lii 

- de ueige de 

fils.tfi±i 

- non-induc¬ 

tive .... 469in 

- normale . . . 490* 
-s opposyes . 12713 

- partielle . . . 49to 

- passagere . 49L)t 
-. periodc de . 49U 

- pyrlodique . 849.1 

- permanente . 491.« 
-, perte de . . . 745 
-, - en . . . . 29uJd 
-, pertes en 

uleine . . . 296U 
plelne .... 4902 
-, A pleine . . . 490 
-, portee de . . 46to 
-.position de . 75^ 

- positive . . 127L19 
potentiel de . 7 &l2 

- pulsatoire . . 349 j 

- rapide .... 72: 

-, reductcur a 

f rroupes pour 
a - ae batt<^- 
riesd’accumu- 
lateurs . . . 902s 
-.reduction de 4922 
-.regime de . . 75 j 
repartition de 

la. 490 j 

- residuclle . . 742 
-, resistance dc - 
(accus) . . . 749 
-, - de - (rheo¬ 
stat) .... 4943 
- d’une rysis- 

tanco .... 584* 

-. rheostat de . 4943 
- speclflque du 
noyau . . . 49to 
-.station de - 
d’accumu- 
lateurs . . . 72^ 

- Htatlque . . 12748 
-, suppression de 

la.48to 

stiuprimer la . 496.1 
-, tableau de dis 
tributlon de 0043 
-. temps de . . 49 1 j 
-, tension de. . 74 j8 

cn.4623 

travaillant sous 
une - perma- 
nente .... 491.9 
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('haussiert 


Charge, travail* i 
lant sous one - I 
unlforme . . 49L7, 
-»qttl travaille ! 
sous une - i 
uniforme . . 491.7 1 

- de lunite de ! 

surface dans | 
on aoeumu- 
la tear .... 06a t 

- Variable de 

f ® i _ x . 349J3 1 

- - de 0 k 4- oc 849.1 > 
-> variation de 490.12 1 

voltage de . . 74 a 
-> - en . . . . . 482a; 
- apres - com¬ 
plete .... 74.7 | 

- sons voltage 

constant . . 78 . 1 1 
-% voltage final 

apres terml- 1 
nalson de la 74.7 
Charge . . . . 489.7 1 

- d one fa?on 

permanente 491 a' 

- - fa?on uni- | 

forme .... 491.7, 
falblement 1272a! 

- cn perma¬ 

nence .... 49 Lo 1 

- uniformt- 
ment .... 49L7 

Charged body 1272.4 j 
-.feebly . . . 1272.1 
-. highly . . . 1271.12 j 
Chargement . 72.7, 

- des aocumu- 

la tours a in ten- | 
site constante 72A i 

- sous voltage 

constant . . 73.1 ! 
tableau do dls- I 
tribution dc 008a I 
Charger .... 479 a I 

- un arcumu- | 

laleur .... 72/> > 
Charging of ac- j 
cumulators . 72 a 1 

- - accumulators 

with constant 
current . . . 72® i 

- board .... 60K3 

- with a booster 89/1 \ 

- -capacity of a 

cable .... 733.4' 
cascade - of ! 
condensers 1284.31 

- connections . 74 a 1 

- at constant vo 1- | 

tage.78.1 i 

cost of ... . 34a ; 

- current . . . 73L0 | 

- maximum per- , 
mlssible . . 7421 

- -.strength of 74.1: 

- curve .... 76a I 

- density . . . 76 j ; 

- dynamo . . . 92a 

- of Jar ... lOWa 

- load.76 l3 

- machine . . . 92a 

- position . . . 76 a 

- l»otcntlal . . 762 

- rate.87 a , 

- of storages bat¬ 

teries at a dis¬ 
tance . . . 1163a 


Charging sy¬ 
stem for sto- | 
rage batteries 
at a distance 

1168.4 

- voltage . . . 74A 
Chariot, contact 

1084a 

- a boblncs . . 749.4, 

- de charge . . 92A 

- coutact 
(tclegrd . . 1084 a 

- - contact (Inter- > 

rupteurs) . . 686.7 , 
contact a . . 635 a 1 

- de dechargc . 82.7 i 
-. levre du - (te- I 

legr.) . . . 1084.10 J 

- de la plume 1837.10 

- porte-plume 1837.10 

- dc r^ducteur 600a 

- a tambour pour 

cables . . .827a 
Charmo, bols de 3687 ■ 
Charnela. enchufe 
con - ac Angulo 

879a ; 

-.manguito de i 
union . . .8722: 
-. porta-escobllla* I 

de.481.1 

('harnierc, man- 
chon angulalre 

k .879a 1 

- d’equerre avec 

879a ; 

-. portc-balal k 431.1 
Charrcttc de de- | 
roulcment . 828a! 

- pose .... 828a | 
Charriage des 

ccndrcs . . . 708.41 
Charring of the I 
body .... 611a 

- the buttends 

of the poles HOflA 
Charrol acs ccn- 
dres .... 708.4 
(’hart, magnetic 

1299a 

Chase, to - a 
screw-thread 644.1 

Chaser. 648 a ; 

inside .... 6489 : 
outside . . 648.10 
Chasing-tool . . 643A 
(’hasser les olavet- 
tes de leur loge- 
ment .... 397a 

- des tampons 

dans un niur 891.1 
ChAssls cn bois 466.4 
coulage cn . 843a ■ 

- de coulee . . 84.4 
coulee cn . . 848a 

- dc fondation 466.1 

- fondation dl- 
vlse .... 466a 

- fondation seo- 
tlonno . . . 466a 

- fonte . . . 684a 
fonte coulee 

en.848a 

- negatif de 

Roentgen . 1243a ' 

- -tendeur . . . 406i) 
C'hata, eurva . 196.10 
(’battering of 

the brushes. 428a 


Chatterton . . . 786a > 
-compound . . 786a | 
Chattertons | 


compouud . 785a 
Chatterton, ma- ! 
chine a | 

pressor le - , 

autour de 
Tame des 
cAblcs.... 771a I 
composition 

de.786.1 

Chattcrtoner, 
uresser h - 
l ame des 
cAbies . . . 77La 
Chattertoneusc 
pour times dc 
cables . . . 771a 
Chaud, resis¬ 
tance a . . . 599a 
Chaudc Huante 896.4 

- soudante. . .896.4 
Chaudidre aqua- 

tnbulaire . . 108 a 
- s t batimcDt des 106 a 
- s, batteric dc . 109a 

- a bouilleurs . 109.1 
conduite de la 115a 

- a contre- 

courant . . 107.10 

- dc Cornou- 

allles .... 108a 

- cylindrlquc . 107a 

- A deux tubes- 

foyers.... 108a 

- dans laquellc 

1'cau et les 
gaz chauds 
clrculent cn 
sens inverse 107.10 

- ecossaise. . . 108a 

-»epreuve de . 116a 
-. explosion dc 115.4 
-fixe .107.7 

- m fond re la 

cire .... 1207a 

- fover iu- 
terfeur . . . 108.1 

- dc fusion . . 84.10 

- - fusion pour 

la cire . . 1207a 

- Galloway . . 10 Ha 
garnitures de 

la.114 a 

- a grand vo¬ 

lume d’eau . 107 a 

- horizoutalc . 107a 

- Ignitubul&Lrc 108.7 

- d impr(‘gua- 

tlon . . . .779a 
-s, installation 
dc.106a 

- dc Lanca¬ 

shire .... 108a 

- a lessive . . 1199a 

- de loco¬ 

mobile . . 107.11 

- niultibouil- 

lours .... 109a 

- cn plomb . 1339 a 

- de reserve . . 107a 
revetement 

oalorifugede 109.4 
-s, salle des . . 10617 

- dc service . . 107.1 
-, systeme de . . 107a 


Chaudterc, tdlc 
k .847a 

- k tubes d'eau 108 a 

- - tube-foyer . 108.1 

- un seul tube- 
foyer .... 1082 

- avee tube- 

foyer k boull- 
lcurs trana- 
versaux . . . 108a 

- k tube-foyer 

ondul£ . . . 108.4 

- tubes de 
fumta . . . 108.7 

-, type de . . . 107a 

- k vapeur . . 100a 

- - vapeur k 

haute pres- 
slon .... 107.4 

- vertical!*. . . 107 a 

- de vulcani¬ 

sation .... 77ftA 
Chaudron-EIc- 

ment .... 29 a 
- s thermopile . 29 a 
C’ haudron d’lm- 
pregnatlon .778a 
Chaudronnerie, 
t6le de . . . 847 a 
C haufTage, appa- 
rell de -6 arc 982L4 
-, - dc* - elec- 

trlque . . .981a 
-, - de - k In¬ 
duction . . . 982a 
-, base Isolante 
pour ele¬ 
ments dc . . 983a 
canal dc . . 1226a 
-, circuit de . . 984 a 
-, corps de - u 
conducteiir 
Isole .... 984a 

- electrique . . 981.1 
-, element de . 983a 

- de - a al¬ 
lot tes .... 983.4 

- dc - en mica 989a 

fll de.982 a 

-, grille de - riec- 
trique .... 984.7 
-. monture Iso¬ 
lante pour 
elements de . 983a 
s^cher par . . 876a 
-.serpentin dc- 
Meclriquc . 984a 

- de la soudure 27.11 
-, spirale de . . 988.1 
Chauffe, capa¬ 
city de . . . 984.1 

-, eflTct de. ... 112a 
-, puissance de . 981.4 
surface dc - 
(chaudic^res) 111.7 

- dc - (appa¬ 
rel Is de 

chauffage) . 9842 
Chaufle. ytre - 

au blanc . . &88A 
(*trc - au 
rouge .... 688 a 
C hauffer . . . 8Hla 

- ( ’s’ychauffer>481.i 
Chauffeur . . . 116 a 
C hausslerter 

Wcg . . . .887a 
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Chifipa 


Chaux . . . 

- caustique 

- en p&t© . 

- dc Vienne 

- vlve . . . 
Chaveta . . . 

- a l si an to 


. 887a ChemM tube 
12114 isolant en fer - 
1200 a de plomb . . 87Li 
1109ao Chkne, boU de 864l 
1211.4 j Cberche-fll. . 184U 
886 jo - -pertes de eou 


874ao ' 


rant. 


1328a 


cerradura dc 419 a - -pdle.067.4 


de fibre 

- - ranura . 
ranura de . 

- tan gene l al 
Check, to . 
Checking . 

• calculation 
Cbecquer plate 347.10 
Chef dataller 1329 a 

- d’kqulpe . . 1329 a 
Chemical ba¬ 
lance .... 669.2 

- change . . . 3712 

- constitution 1187-8 


876.10 - -, papier . . . 72.1 
. 41RA , Cbcrcheur . . 10428 
483ji | -s, corabinaUon 


484.1 

649.4 

649a 

247.7 


dea .... 1042 a 

- de pole . . . 667.4 
Chest, side of . 609 a 
chev . . 1224, 12524 

chev ».122 a 

chev-h. . . . 1262 a 

chev i.122 a 

chev f.122.7 

Cheval . . . . 1262.4 

- dynamique . 1224 

- enectlf . . . 122 a 


- decompositions?!.! - electrique . . 168.4 

- local action . 70 j > - -heure . 1228, 1262 a 
- Indique . . . 122 a 

13614 - [mesure] au 
1844 a frein . . . . 1227 
. 8 a -, position du ba- 
8 a . lai k - sur 


. phosphores¬ 
cence . . . 

- photometer 

- process. . 

- reaction . 

- weight . . . 1181 a 
- ly equivalent 

quantities 11814 
Chemin. gong 
de- de for 1049 a 

- Isolant super¬ 

ficial . . . . 906A 

- isolant de la 

surface . . . 906 a 

- parcouru . . 249 a 
-, sonnerle dc - 

de fer . . . 1049 a 
subdivision du- 

{ >arcouru par 
e levier d'in- 


deux plots . 6018 

- -vapour 1224,12624 
Chevalct d’alu 

minium . . 

- d’arrkt. . . 

- de defense . 

- d'^pissage . 

- de palier . . 

- pour les 
plaques . . 

- ac porte- 
balais. . . 

- de tolture . 
Cheville . . . 

! - en bois . . 


1027a 
.816a 
. 810.4 
.8619 
.487.4 

. 41a 


4321 

816a 

8682 

886a 

867a 


terruptlon . 564.7 i borne a 
Chemlnee d'usi- j-s,bouchon decon- 

ne.1129 tact k trols 888ao 

Chemisch Haul- - de butke . . . 646a 
valente Men- i-s, commutateur 

gen .... 11814 a . 65211 

-e Enderung .8712 -, contact a . . 639.2 
—e8 Equivalent- - de contact <tk- 

gewicht. . 1181a • legr.) . . . 1006a 
-es Ausgleichpho- » - - contact (intcr- 
tometer . . 1843a 1 ruptcurs) . . 639.1 
-e Konstitution 1187a , - - coupl&ge . 6629 
-eLokalaktionen70.i; -s, enfoncer des 6627 
-e Phosphores- ! - faisant ressort 6024 

zenz . . . 18614 - en fll metal- 
-es Photometer 1844a lique .... 866a 
-er Prozefi ... 8 a — fll mktalllque 
-er Yorgang . . 8A 1 k tote plate . 866.7 
-eWirkung, Elek- - Alette k tkte 


trizitSttserzeu- 

S ung durch 8 a 

ersetzung . 8714 
Chemise, col de¬ 
facements) . 607a 
- d'eau .... 404.1 
- mktalliquc du 
tube Isolant 869a 


fenduc . . . 642A 

- de guldage 1013 a 

- -guide . . . 1013 a 

- incandes- 

cente . . . 1844 a 
- s. insurer des . 6627 
-, interrupteur k 624 a 
- s.lntroduire dcs6627 


% U vv lOVIVUk UUUll v UVflW 

- de sklenium 1174a. - demise cncourt- 
-, - isolant k - de 
lalton .... 870a 
isolant en fer 
k - de plomb 871j 
Chemisk. tube 
isolant - de 
l’alton . . .870a 


circuit . . . 639.4 

- -ressort . . . 8024 

- a ressort. . . 6024 

rheostat k . 666 a 
C hevron d‘un 

comble . . . 816.7 
Chlamare . . 1119.7 


ChlamaU100U4U9i5 

- automatica 1118a 
. dispositivo di 1119 a 
; - con flschlo 11812 

- luminosa, ta- 
I volodicom- 

mutazione 
con .... 1187 a 

- mediantc un 

generator© 1120 a 
: - a scelta . . 1120 a 
; -, scgnole d! . 1004 a 
- ai controllo 

dl.1184 a 

1 - aselettivo, sis- 
tema di - per 
quattroaboo- 
1 natl aggrup- 

pati . . . 1168.4 
( -yScrvizio di - 
con generator© 
magneto- 
elettrlco . 1121 a 
-, - dl - a corrente 
permanent© 112L4 
Chiarezza . . . 976 a 
-, curva di . . 975ao 

- della luce . 1848a 

- supcrtlciale . 976 a 
C' hiave . . 8842, 963L7 

- d’ascolto . . 1188 a 
’ - di commuta- 

zione . . . 1146 a 
1 - per 1 co per chi 
delle scatole 888.4 
I - doppia 396.7, 661A 
| - dell’ elettrometro 
a quadrant! 6643 
I - del galvano- 

metro . . . 089.7 
| - inglese .... 99a 
I - del ponte . 650.1 1 
' - per spazzolc . 429 a 
1 - a spina . . . 6682 

- a spina, inter¬ 

rut tore con 897.7 

- a spina per 

interruttori 
| rapid! . . . 897 a 

- a spina isolante897A 
I - del tamburo 1010 a 
j - a vite .... 99.4 
I - da vite . . .896 a 
; Chiavella, mor- 

I setto a . . . 867 a 
C hiavetta d ac- 
cialo .... 4044 

- di flbra . . 875.1o 

- isolant© . . 874.10 

- di scanalatura 418 a 
-, scanalatura 

per .... 43811 
-, serratura a . 419 a 

- tangenziale . 4341 
Chicharra . . . 890 a 
C hief engineerl829.io 

Chien.648 a 

Chiffon dc nettov- 

age (telegr.) 1017 a 
- s de nettoyage 
(machines) 47L11 

- sec et doux . 474 a 
C hlffre (telkgr.) 688.11 

10029 

-s, apparition in- 
tempestive de 
lettres au lieu 
*■de .... 108016 
-a, blanc de . 1064s 


, 125U5 
1218a 
19fcLi 

X14 


.7885 
. 788» 


Chi fires, n4es 
nlsme de 
comptear 
k- mobiles . 

-s, - de comptear 
k- sautants 695 a 
- a, mouvement de 
comptear k - 
i mobiles . . . Ma 
- s,-de comptear 
k - saut&ntA 666 a 
C hiffriertes Tele- 
gramm . . 1348 a 
C hOisalpeter 121K5 
Chili salpetre 121 w 
Chllogramma L26dLb> 
Chilogram- 
metro 

i Chilometro 
, Chilovolt . 

. Chilowatt . 

1 -> dinamo da x - 
e n girl al ml- 
I nuto .... 266s 
| - installato . . 7$u 

- -ora .... 12981 
> -, unitk di i - 

>kw».... 206os 
Chimenea . . . 112-g 
Chimes,electric 12869 
Chimney . . . tt2fi 

- stack .... 112$ 

China.781i 

- clay.47 j 

Chinese soap¬ 
stone . . . 

Chinesi sober 
Specksteln 
Chiodare . . 
Chlodatura . . 996.7 
-» unlone a . . . 996 a 
C hiodctti. flssa- 
zione aei fill 
mediante . . 8985 
Chlodetto . . . 8684 
Cblodo .... 395 a 
dlametro del 996jo 
Chlosco di distri- 
buzlone . . 606a 
Chlodo di piom- 

bo.37 a 

-. testa del. . . 398i 
Chip off, to . . 887a 

—»to.9889 

Chlroskop . . 18882 
Chiro scope . 12382 
i Cblroscopio . 12882 
Chisel . . 992, 987J 

cold.887 a 

flat.387 a 

- off, to ... . 887a 

to.8889 

Chispa. . . . 1062 a 
amortlguacion 
de las . . . 1063 a 
anlllo dc . 27209 
-»apaga . . . .666 a 
ausencia de . 478A 

- de clerre . . 6527 

- - circulto 

corto .... 667A 
-s, conmutacidn 
sin.272 a 

- de descarga . 667 a 
- a, dimlnuclon 

del numero 
do .... 10682 
-s, la dynamo 
march a sin . 478a 
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Cierro 


Chlapao, dlstan- 
cia cxploslva 
de las . . 872.11 
-o elbctricas, luz 
de .... 1239^ 
extinctor de 478.4 
-a, formation de - 
en la perlferia 
del conmuta- 
dor .... 272.10 
hi. funcionamen- j 

to sin . . . . 47a* 

- deinduccldn 1806a l! 

— Induccibn, I 

envoltura tu¬ 
rn inoaa de la 1819.4 
-s lcntas . . . 1083 a | 
-.longitud de 

la.1068.4 ! 

-a, marc ha sin 473A I 
-a, niimoro de - 
porsegundo 1068.11 

- oscllatorla 181a* i 
-s, pasode - de un 1 

lado k otro . 273a i 
hi, potencia! de 

laa.273 a ' 

-a, production i 
de. 2732, 

.*u\ 

- ramificada . 1063.7 

- dc raptura 5628 

1006.4 I 

hS supresor de - j 
para roduc- ! 
tores .... 91 a | 
—a, tension de la 
prodncclbn 

de .27a4 

. terminal. • . 602.7 
Chiapear.... 272.7 
el - del colec¬ 
tor . 478 a 

Chlodere il cir- 
culto .... 141 a ; 

- * tenuta . . . 8922 i 
. - tenuta un tu- | 

bo isolautc : 

con mastlce 892 a I 

- vlte .... 644 a | 

Chlusa.125 a i 

netfiiale di . 1004.7 I 
Chlnao erraetiea- 
monte . . . 5442 I 
C’hlusura, arco 
di.662 j> 1 

- a baionetta . 404 a 1 

- d'una batteria 100 a ' 

- del clrculto . 14U I 
_ci real to, in- 

tenslta della 
eorrente nel 
m omen to 
della .... 68014 

- di circuito, mo- 

vimento di . 684A i 
contatto di 649ao 
eorrente in- i 

dotta di . . 184A 1 

- della eorrente, j 

posizione dl 617 a t 
_ ermetlca . 1369a3 j 
. d’eatremit* in 
iromma . . . 842.7 ' 
. - metallica . 8426, 

- - pel traaporto8428 
_dl tabt iso- 

Unti . . . .880 a I 


. 23.1, 
1218.7' 


Chlusara, fllo dl 8 a 
mediantc - ad 

olio. 664 a 

poslzionc di. 617 a 
scintilla di .6627 
vlte dl . . . . 560a 

Chlor.22il, 

-ammonium . 1212 a,' 
-, Chlorzink . 1213 a i 
-antimon . . 1218.1i 
-arson .... 1213 a; 

-bid.44 a 1 

-gasclement . . 2210 I 
-gold .... 1214a | 
-kobalt . . . 1213ao, 
-natrium . . 12125 
-nickel . . . 1213AI 
-platin .... 1214A, 
-schwefcl, ein- 

fach . . . 779ati 
-sllber .... 121311 

-strom. 22 . 12 ! 

-wasserstoff . 

-zink .... 
-zinkchlorammo- I 
nlum . . . 1213 a 
C hlore .... 22a i j 

Chlorhydrato > 

d'ammonia- I 
que.20 a ; 

- d’am moo lum 12129 1 
Chloridakkumu- 1 

lator .... 826' 
Chloride accu- I 
mulator . . . 62 a ! 

- of cobalt . 1213ao 

- of gold . . 1214a I 
mercuric . . 608 a ; 

- of nickel . 1213 a 1 

- - platinum 1214 a j 

- - silver . . 1213.il 1 

- - zinc 2L4. 1213.7 

- of zinc and | 
ammonia . 1218 a , 

Chlorine gas . . 22ai I 

- - cell.22ao 

Chloruro d am- 1 

□ionium . . 12120 1 

- d’argent . . 1218a i ( 

- auriqne . . 1214a 

- do cobalt . 1213.10, 

- oulvreux . . 1213A 

- d’hydrogene . 23a 1 
impreguer de 

- de zinc . . 806 a 
injector au - 
ae zinc . . . 806 a I 

- de nickel . 1213 a 

- platinlquc . 1214 a 

- de plomb . . 44 a . 
proto- de 

culvre . . 1218 a 

— do sou fro 779a l 
-desodium24 a, 1212s 

solution de - 
mercurique . 606 a 

- stanneux. . 12124' 

- stannlque . 1213 a 

-, trl- d'anti- 1 

moine . . . 1218a 

- - d'arscnic 1213 a 
-.-- dor . . 1214a 

- de zinc 2L4, 12ia7 

- zinc-ammo¬ 

nium . . . I218A 

- double de zinc 

et d'amvno- 
nium . . . 1218 a 


Chocs.47L7 

Choc de d6- 

charge . . 127211 

- - dbcohbsion 
(radiotd£gr.) 1076 a 

hi, d£cohdrton 
par .... 1075.7 
-s, demarrage 

sans. 690 a | 

- dectrlquo . 506ai | 
-s, fonctionno- 1 

ment sans .717 a| 
marcho sans 717 a i 
- s, le moteur db- 
niarro sans . 47 Ha 

- d une ondc (ra- i 

diot61bgr.) 1083.4 

- on retour . 1000 a| 

- retour du 
cotirant elec- 
triquo. . . 1168.7 

- de rupture 1308.101 

-h, sensibility , 

aux . . . . 1078.1 I 
Choear .... 638A 
Cholx. ouir de 444A 

- de 1cnergie 

mo trice . . . 707.2 

- la force mo- 
trlco .... 707 a 

- des machines 

motriccs . . 707 a 
C hoking coil . 226 a 

- held .... 1825 a 

- ampere- 

turns . . . 1826.41 

- resistance . . 678.7 

- tube .... 1238.4 

- turns .... 1825a 

- voltage . . 1825 a | 

- winding . . 18262! 
Chopper-switch 5224 I 
Choqucs .... 471.7 j 
Chocjue de la co- 

rrienteelectri- I 
ca de vuelta 1168.7 i 
-s, al dar cuerda l 
se porclben - l 
cn el apara- 
to.1011.7 I 

- de retroceso 1000 a . 

Chord winding 316A ' 
Chorro de aire, 

limpiar el arro¬ 
ll am lento con 47La! 

- agua. para- 
rrayos ae . . 6724 1 

Chromate de i 

zinc.18 a 

- of zinc . . . 18A 

Chromic acid 1210.11 

17.7 


- - cell 
Chromoradlo- 
meter . . . 
Chromo-radio¬ 
meter . . . 
Chromoradio* 
nidre . . . 
Ohromskure . 
-element. . . 
-Ibsung . . . 
Chromsaures 
Zink . . . 
Chromoplastic 1206.4 
Chronograph, 

elektrisoher 1366.4 
Chronophon . 1366 a 
C hronoskop, 

elektriscnc* 1866 a 


1238.4 

1288.4 

123&4' 
1210.11 1 
. 17.7! 
. 18a 

18a, 


Chronograph, 
electric . . 1866.4 
Chronoscope, 

electric . . 1856.4 
Chronographe 

electrlque 1866.4 
Chro nometre k 
decile. . . .487 a 
C hronophone 1866 a 
C hronoscope 

electrlque 1866.4 
Chuck .... 898ao 
drill.89L4 

- lathe . 898 a, 896.10 
-, universal . . 894.1 
Chute d'oau . . 126.4 
-, hauteur dc . 683.7 

- inductive de 

tension . . . 189J 

- - de tension 

dans l’indult 28L4 

- - de voltage 189 a 

- de la mature 

active .... 80.1 

- ohmlquc de 

tension dans 
Hndult . . .281 a 

- de potentiel 147 a 

- - temperature 287.4 

- - tension . . 149.4 

- tension se- 
condaire . 466d0 

- de vitesse . . 477A 

- vitesse angu- 
lalre . . . . 489 a 

- - voltage . . 68.1 

- - voltage se- 

condalrc . 486.10 
Cianitro d*ar¬ 
gon to . . . 1214 a 
-, bagno esente 
da. 120210 

- di potass! o . 1214A 

- potassio, 
bagno a . 1196.il 

- - rame . . . 1214.4 

- - zlnco . . 1214 a 
bano exonto 

de .... 1202io 

- de cine . . 1214 a 

- - cobre . . 1214.4 

- - plata . . 1214 a 

- - potasio . 1214 a 

- potAslo, bano 

dc.1196.12 

Cicllca, permu- 
taclbn . . . 200A 
-, pennutazione 200 a 

Cirlico.194.7 

Ciclo de la Ima- 
nacibn . . 181J1 

- d'istcresl . . . 1827 

- magnetico . I81.il 

- dl magnetizza- 

zione . . . 181.11 

- motor .... 806 a 

- motore .... 806 a 
C lencla tecniea 

de las corrlen- 
(es al tern as 135 a 
C lerre. con - de 
uceite . . . 664 a 
alambre de . 6 a 

- de bayonets 404 a 

- del circuito 141.4 

- de circuito, 

arco de . .6629 

- del circuito do 

una bateria 100 a 

























Cintrer 


Cterre del clr- 
cuito, intensl- 
dsd de U cor- 
riento en cl mo- 
mcnto del . 580.4 

- de circuito, mo- 

vimiento do 5342 
corriente Indu- 
clda dc . . 184.9 

- dc corriente, 

poslcion dc 617.3 

- la etierda . 4482 

- hcrnW'tlco . 1859.13 

- dc la lfnea de 

union de la 
otictna . . 1131.4 
poslcion de . 617-3 
si stem a de . . 547.9 
Clfra . 638a 1 , 10022 
Clfras saltantcs, 
mecanismo de 
contador eon 6952 
('ifre, appari- 
zlonc lnteni- 
pestlva di - in* 
vece di letterc 

10862 

-, bianco . . . 10842 

- mobili, movi- 

mento d’oro- 
logeria a . . 6952 
Clllndrctto di 

ottomc . . 101 Hil 
Cillndri di ear- 
bouc, micro- 
fono a - a piu 
rontattl . . 11072 
raaechina a va- 
|>ore a due . 118.1 

- di zlnco, amal- 

5 a mart* i - 
elle pile . . 12.4 
Cillndro di ar- 
gllla .... H- r > 
- d’argilla refrat- 
taria .... Hjt; 
- di avvlatore . 6982 
— biossido di 

manganese . 20 .h 
calibro di . . 748.7 
- di carbone tra- 
forato . . . 242 
- graduato . . 6622 
- di gulda . . 1083.7 
- d’impressione 

103801 

- di inverslone 596.7 
- - lamiera di 

piombo . . . 142 
raaechina a va- 
pore ad un . 1172 
• motor de la 
einta . . . 1018.10 
- in porcellana 
acanalata . . 587.7 
- di pressione 10142 
- principal . . 5962 
- di ramo . . . 8642 
- registratore 656.10 
resistenza di 
avviaraento a 5962 
- rugoso .... 778.7 
- dello fltampo 7722 
- ad alta ten- 

stone .... 118.4 
- a ba;wa ten- 

aione . . . .1182 
- di zlnco ... 122 
- della zona . 1014.1 


! Cillndro de arciUa 82 1 
1 —arcllUrefrac- 
tarla .... &fli 
1 - - carbon agu- 
j jereado . . . 242 

- - cine .... 122 

- cobrc . . . 3642 

- graduado . . 6522 : 
I - do guia . . 1083.7 

I - - impreftlon 10832 

- - Inversldn . 696.7 

- - manganeso ; 

negro .... 202 1 
-, maquina de 
vapor de un . 1172 
maquina de 
vapor de dos 118.1 

- de nlorao larai- ; 

nado.142 { 

- - porcelano 

aeauaiada . 587.7 

- la prensa . 7722 j 
- pequeno - dc 

latdn . . . 1013.11 

- de protddn . 10142 

- principal . . 5962 

- de pueata en 

l mare ha . . . 596j) 

- rcglstrador O 06.10 
resintencla de 5962 

I - rugoso . . . . < <8.7 

- de alta tensidullH.4 I 

- de baja 

1 tension . . . 1182 
Cima del naio . 8072 
1 — palo, aiamc- 
I tro della . . 807.7 j 
1 Clnio, (‘palstteur i 
, du poteau a la807.7 

- de poteau . . 807.0 
(’imenteu baton 7842 

- fusible .... 7842 
1 - impermeable 783.1 1 

- pour joints . 784.1 

- lithogenc . . 61*2 
1 - H plerrc . . . 61*2 

( imiento, niael- 
zo de . . . . 1172 
(Mnabre . . . 786a 4 
( inabria . . . 7H6.14 
Cinabro . . . 786a 4 

Tine. 22 

acumulador de 662 

- de cobre y . 5 Hs 

- de plorao y 662 
amalgam a dc lln 

amalgamar 
ios - de las 
pi las .... 12.1 
1 -, bianco de . . 7862 
bloque de . . 5812 
earbonato de 12152 I 
eianuro de 12142 
eilindro de . 122 
I eloruro dc . . 21.4 ,1 
I 1213.7 

consumo de . 122 
-, cromato de . JM.sl 
disco de . . . . (Is 
espuma de . 1222.4 
estanadura de3972 
cstanar con . 397.7 

- laminado . . 112 

- nquelado 

del .... 12022 
oxldo de . . 7862 
plancha de 112 .1L6 
polo..42 

- para soldar . 96.S 


Cine, sulfato dc 1 

1 L 7 , 1217a 
varilla de . . 192 
vitriolo de . . 1L7 ■ 
Cincel. 992 1 

- de tornero . . 3942 
Cineelar .... B 86 j> 
Cinrhiostro, ro- 

tella dell . 10832 
Cinders .... 110.9 | 
Cinder tray . . 943u0 
Cinemografo . 488.6 1 
elettro- . . . 488.7 ‘ 
Cinemografo, I 

electro- . . . 488.7 ! 
Cln£mographe 4882 
Ciiiemoni^tre . 4882 l 
Cinemometrlc 
1 £lectrique . 4892 

- Optiquc . . . 4882 1 
Clnemoraetro . 4882 
Cinetlea, ener- 

gia .... 164 jo 
C inetlco . . . 12629 
Cin^tique . . 12522 1 
Cinghia . . . 448as 1 

- aggiustabile 11412 

- aperta .... 445.1 
apparccchlo ten- 

aitorc della . 466.7 
parte conclata 
della . . . . 444.4 
conduttorc 
fasciato con 8572 
cucirc la . . 445j I 

- della dinamo 1212 I 

- doppia .... 4462 ‘ 

- incollata . . . 4462 i 

- iueroclata . . 4452 I 
-, innesto a . . 451.4 [ 

larghezza 1 

della ... .444a! 
maochlnaazio- 
nata eon . . 207a 
mettere e tog- 
liere la . . . 4472 

- inotriee . . 443.12: 

- multlpla . . . 446uS 
parte naturale 

della .... 4442 

- orlzzontalc . 4462 
rinvlo a . . 443 . 11 
la - sbatte . . 121.4 

-, slittamento 

doll* . . . .mu! 
spessore della 4442 
tachlmetro a 4882 
-. tensione della 4442 
trasmissioue 

a. 448.10 

-, trazione late- 
rale della . . 434ii 

- vertleale . . . 446.4 
Cinghie, grappa 

per .... 446.10 
innesto a . . 4612 ; 
vlte per col- 
legare . . . 44fu> 
Cinnabar . . 785.14 ! 
Cinta .... 10142 1 

- de aecro para 

el tendldo . 831.7 

- aislante 3692, 8932 . 

- - adherente 369.10 
—.la - adhlere 

bien .... 894.7 

- - de caucho . 8942 

- - de ozoque- 1 

rita.8942 


Cinta de algo- 
don .3692 

- - algoddn no 

ealandrado . 36SU 

- alqultranada 7692 
-s asfaltadaa, en- 

vuelta dc . . 769.4 

- de la aurora 130±i 

- - caucho . . 7802 

- caucho, nlam- 

bre alslado 
con. 866 

cillndro motor 
de la . . . 1013.10 

- dc cobrc 302, 3542 

- - contacto . - 4 ®Sj 

- esmerilada . 11972 
-, en forma dc 5 ^S 4 J^ 

freno dc . . . 4952 
• de gomapara 369ji 

- goma para 
vulcanizada 8942 

guia de la 10132 

- do guia . . 10802 

- - hterro 29iL 7962 

- - hlerro, espi- 

ral de . . . . 411.7 

- - hlerro, nii- 

cleo de . . . 4122 
-. muquina para 
barer .... 746a 

- de napel . . . 8952 

- Plata, corta- 
clreuito de . 5599 

- plomo estlra- 

do.852 

- - plomo ondu- 

lada .... 43.10 

- para regis¬ 
trar .... 657.7 

- de seda, para- 

rrayos eou . 5686 
-, sierra de . . . 388.7 

- de la aurora 130£a 
Clnteado . . . 4082 
('Intrablllte . . 3S4.7 
Clutrable . . . 384 j'* 
Cintrado de un 

tubo .... 876.4 
Cintragc, dlsi>o- 
sltlr pour Ic - 
des barres . 615 1 
-, nioule pour le - 
des Hlaments 
de eharbon . 9152 
Clntre pour ajv 
parcil 11 cin* 

trer.K* 6 .i 

Cintre, aptitude 
a pouvolr etre 884.7 

tube.8752 

Cintrcr .... W 4 -. 
apparel I a . . 8762 
- 8 - les bar- 

res . 334.7 

arc pour appa¬ 
rel! k . . . .876 .1 
clntre pour ap¬ 
parel! a. . 876.1 

dlspositlf pour 
- Ie* barres 615j 

- k froid .... 876 js 
grifle k - les 

queues des pla¬ 
ques d’accu- 
mulateurs. . 982 
-, machine k - 
les tubes iso¬ 
lan ts .... 875.7 
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Circuit 


Clntrer k 1a main 
un tube iso- 

lant.875/1 

pince a - les 
tubes lsolants8702) 

- un tube iso- 

lant.875.4 

Cintreuse pour 
tubes isolants 875.7 
Cipher . . . 1002* 
cipher tele¬ 
gram . . . 13482> 
Circle described 
bv the radius 
ofr gyration . 340.4 

- diagram . . . 504.5 
-, divided . . 637.il 

graduated . 637.11 

- Ossanas* . . 1328-1 
Clrcolazione dell* 

acido .... 58-5 

- d'aria .... 289-3 

- d'aria nol tubi 

isolan11 . . . HO 1.7 

- di ealore . 284.10 
dispoaitivo dl 484/i 

- in versa, cal- 

daia a . . 107 .io 

- dell’ olio . . . 4HLi 
Cireolo, arco 

dl. 237.13 

centro del . . 3882 ! 
* di decline- 

zlone .... 628.7 

- descrltto dal 

centro dl gra- 
vita. 240.4 

- graduato . Ki7.u 

- d’Ossanna . 182M-1 

-, segmento dl 237.14 

- sinorzatoro . 04*x3 

- spegnitore . . 045.3 
(’ircondarc . . I7aa 
Circondato da . 7B6.1 
Circonferenoe 

(d un cereld237.12 
Clrconfereuza 337.12, 
1349.S 

C'lrconvolution 
dc reuroule- 
ment . . . *306.4 
Circonvoluzione 
dell’ avvolgi- 
men to . . . 306.4 
Circuit . . . 140.13 

aero-ferric 
magnetic . 1391.7 

-, alternating 

current . . . 136.4 
-.armature . .358.7 
batterv . . . 101/; 
branch . . . 738/; 
to break the 141.0 

- breaker . . 518.10 

—, differen¬ 
tial . 529/1 

—. lever .... 53321 
—, no-load . . 528/* 

- tuning fork 1333 1 

- no voltage 528 i 
—. overload . . 53*j 

- device . . . 51M 
—, maximum . 52* 4 
—, minimum . 528.2 

to close the . 14 12) 
closed .... 99H.1 

- oscillatory 1088/; 
-closing device 5l7i) 

- of tnc . . . 141.4 


! Circuit, conden¬ 
ser .... 1069.5 
i damping . . . 641x3 
-.earth. . . . 1316.10 
-, electrostatic 1316.1 
external . . . 1432) 
-, galvanic . . 1816.2 
galvanometer 669/5 
grounded . 1315.10 
-.heating . . . 984* 
-, high-frequency 
alternating 
current . . 1069.4 
-. - - receiving 
oscillatory 1088/* 
In ....’. .617.4 
Incomplete 1316.4 
indicator- 
lamp . . . 114425 
-.Internal . . 143.11 
-.to interrupt 

the.I4l.f> 

| lamp .... 967.10 
> -.-(Telegraphy>1178.3 

local.908* 

-. magnetic . 13582! 
i inagneto-elec- 

] trie.1632 

main.143.4 

multiple . . . 141.1 
-.oblique . . 1316* 

open.141.7 

-, -(Telegraphy) 997.5 

- oscillation 1088-5 
-, to open the . 141 jA 

I oscillation . 1088.4 
! oscillatory . 1088.4 
I -s. parallel . . 13142) 
1 to place In . 1412! 
primary . . . 131i) 
to put in . . . 1412! 
-, relay .... 1035.1 
resonance os- 
j dilatory . 1089-1 
■-.secondary . .132.1 

short.140.1 

-.shunt . . . . 142* 
' signal ... 1144.5 
-.sub-station 1156.4 

i test. 904.5 

| -s, two - tuned 
to the same 
frequency 10952! 
-. voltaic . . . 13162? 
Circuit . . . . 140.13 
I - damortissc- 
I nient .... 64521 
i - amorllHseur . 645* 
| - d’aunoneia- 
1 teur . . . 1144-5 
-, balai de fer¬ 
ine! lire dc 1030.1 

- de battcrie . 101/; 
-, battcrie d’ele- 

nients a - 
ferme .... 997* 
-, - dYloineuts a 
- on vert . . 997.4 

- de brauehe- 

ment .... 143.7 

- chauffugc . 984/) 

- compose . . . 141.1 

- du conden¬ 

sate ur. . . 1069.5 
-. coupe- - de 

sOretc .... 556.8 
-. coupUge a - 
ferme .... 99*2 

- a - ouvert . 997.6 


, Circuit A courant 
alternatlf . . 186.4 

- de courant 

alternatlf k 
haute fr£- 

1 qucnce . . 1089.4 
' - a courant con- 
tin u. 13321 

- de courants dc 

Foucault . . 163.3 , 
-.courant d’un 

- dinduit. . 3592! 

- a courant inter¬ 

mittent . . . 997.5 

- de courants 

parasites . . 183 j 

- it courant per¬ 

manent . . . 99Hj 
-, dans le . . . . 61tU 
-, demarreur 
intcrcale dans 
lc - des induo 
■ tours .... 69321 

-. - intcrcale dans 
; le - de iin- 

dult. 593.4 ; 

-, - intercale dans 
le - du rotor 593a 
-, - intercale dans 
le - du stator502.7 

- de derivation 738.0 

- derive .... 738/1 
-, dispositif de 

mise en . . . 617/) 
-, - de mis hors 618.4 ! 
, - pour rcelairage | 
automatique aes I 
cabin es tcl6- 
phouiques . 1125.7' 

- eleotro- 

statique . 1316.1 . 
-, element d’un 1316/; 
-, - imuvant £trc 
mis dans le . 902 
( -, - pouvant etre 
| mis hors . . 9021; 

| en.51621 i 

. - d’enroulenieut 
dinduit . . . 259.1 
-. essayeur de . 68917 

- de l’excita- 

tetir .... 1069.5 

- d’excitation . 3542* 

- exterieur . . 1439 

- forme inia- , 

chiticselectr.)141.5 

- - (telegr.) . . 998.1 
-.dans un - 

ferme . . . 131621 
en - ferme 18162 ) 
-. former le . . 14121 
formeture du 141.4 

- brusque du 518* 
-, fonctioune- 

ment a - 
ferine .... 997* 
-, - a - ouvert . 9972) 

- galvaniqtie 1310:! 

- de galvano- 

metre .... 069/1 
-, hors.516.7 

- ineomplet . 1316.4 

- inducteur . . 1B1* 

- Induit .... 133.1 

- d induit . . . 359.1 
-.intensity du 

courant lors 
de la ferme- 
ture du . . . 630.4 


Circuit, Intensity 
du courant 
lors de 1’ou- 
verture du . 686-5 

- du courant 
lors de la rup¬ 
ture du . . . 5302. 

intercalation 
brusque dans 

le.618* 

-, intcrcale dans 

le.616* 

interealer 
dans . 141:1, 5162 

- dans le - 
principal . . 14321 

-, - la resistance 

en . 574j6 

-, - le rheostat 

en . . . * . 674/1 

- intArleur . . I43.il 
-, interrompre leUl/i 
-, interruption 

brusque du . 618fi 

- des lampes 

. . . 967jo, 1178-5 

- de lamne an- 

nonciatrice 1144-5 

- local.998J) 

- magnetlque . 17L7 

- - aerofernquel391.7 

- double . . . 466.1 

- - forme . . . 171.8 

- - forme d’un 

atomc . . 1293.4 

- -moleeulaire 1293* 

- - d’unc mole- 

. Olio .... 1293-5 

- simple . . 466.10 

- niagnoto-elee- 

trlqiio . . . 1632! 
-, niarehe a - 

ferine .... 997.8 

- a - ouvert . 997.3 
liiettre dans 

le . . . 14122, 5163 

- on . . 141:!, 51622 

- hors .... 516/1 

- un instrument 
hors .... 6342) 

- la resistance 

en. 574j6 

- la resistance 
hors .... 674.7 

- le rheostat eu574.fi 

- le rheostat 
hors .... 674.7 

mise en . . . 616-5 
mis en . . . . 5162) 
mise en - brus¬ 
que .518- r » 

-en - de longue 
dureo .... 518.7 

- en - perma¬ 
nent? .... 518.7 

hors.517.7 

mise hors . . 5172! 

- hors - 

brusque . . 6188 
montage a - 
forme .... 9983 

- a - ouvert . 997* 
mouvement de 

fermeture dc584.3 
-, - d’ouverture 

de. 584.4 

nombre de - 
de l’enroule- 
rnent dinduit 258* 
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Circnito, nombre Circuit vibratoire Circoito interno Circnito vibra- 
dc - d'in- rbcepteur k 148ai torto di ri- 

dnit couplfa cn haute frd- - delle lam- Bonanza . 10K93 

' parallblc . . 8073 quence . . 10683 pade 967J9, lttto Circuito liOjx, 141 ja 
- o obliques . 1810LS 1 - - de reso* - locale . . . . 9983 - abierto . . . 14L: 

- oscillatolre 1088.41 nance. . . 10893 - magnet!- - pila a . . . 6L* 

- - fernie . . 10883 Circuited, clos- j eo . . 171.7, 12583 -, abrir el . . . 141/ 

- - ouvert . . 10683 ed.18103 - - aperto, tras- - amortlguador 84oa 

- - rOcepteur k j Circuito 140.13, 141J0 form a tore a 280/ - de anuncia- 

haute frb- I Circuit! accord a- |- - chiuso . . .1713 dor . . . .1144.' 

qnence . . 10883 ti, due - per | - multipll.avvol- -s, arrollamlen- 

- de reso- lo stesso pe- | pimento . . 3173 to de dos . . 317.1 

nance. . . 10883 riodo . . . 10963j-, nel chiuso .18163 - del Inducido 

- ouvert (machl- Circuito a mm or i - magnctleo con - scnclllo 817.; 

nc* 61ectr.) .141.7 tlzzatore . .8043 1 chin so di un - de la bateria 101/ 

- - (t^legr.) . . 9973 - aperto .... 14L? j atomo . . 129&4 - bifurcado . . 143.7 

-,ouvrir le . . 1413 ,- pila a . . . 63 j - - chiuso mole- - de caldeo . . 

-8 paralitica. 13143 - -, tenalone a . 66.4 : culare . . 12983 - eerrado . . . 1413 

deux - k ptrl- aprlre il . . . 1413 | - - chiuso, traa- -. en cl - cerra- 

ode aytonlsto 10963 -» awolgimcnto | formatore a 28U do .... 1SI6J 
plot d* inter- I dell’lndotto - - comblnato - ccrrado, pila k tU 

ruption du . 538.7 1 ad un solo . 8173 , d’arla e di - -, pila en . . 12Ls 

de rupture Circuit!,a vvolgi- ferro . . . 1291.7 -.cerrarcl. . . 14U 

de. 688.7; mento a due 817.4 | - - dopplo . . . 466d ->clerre del . .141.4 

position de - a tre . . . . 8173 1 - numero - del - de una 

fermeture du Circuito della degll amp tre- bateria . . . 100/ 

.6173,6173 battcria . . . 1013 yin per . . . 2663 - del circuito eor- 

-rupturedu 6173 1- biforcato . . 143.7 - - semplicc 466jo to.140 j 

- dea pontes 1 - di chiamata - magneto-clot- - compucsto . . 141 j 

auxllialrc* 1166.4 con lampadc trico .... 1683 - del condenaa- 

-, pouvant ttre ad incandcs- -, messo fuori .617.7 dor .... 10693 

mis en . . .516.4; cenza . . . 11443 -, - in.6163 ■ - de corriente al- 

-.-hors . .517.1 -, chiudere II .1413 -, - ncl.617.4 terns . . . .1884 

- primal re . . . 1313chiuso . . . . 14131 met tere In. .6163 - -corriente 
-principal . . 142.4 | - -. pila a . 6.4, lift i Circuitl oblluuilSl&s alterna dealta 

- au rclais. . 1026.1 chiusura del . 141.4 Circuito osoilla- i frecuencla 10684 

-, resistance du - - composto . . 141 j . torio . . . 1088.4 - - corriente con- 

dtrivt . . . 1463; - del condensa- - - aperto . . 10883 tlnua .... 1383 

-,- intcrealee 1 tore. . . . 10693 - - chiuso . . 10883 - - corriente con- 

dans lc - en i - della corrente I — rlcevitore tlnua .... 968j 

avant de . . 6773 alternate . . 188.4 I ad alia fro- - - corriente In- 

-, - qul nc pent I - di corrente quensa . . 10683 tcrmltenfc .9973 

ttre mlse al torn at a ad ■ - - ai riaonanzal0693 - - corrientes pa- 

hors .... 677.7 1 alta frequen- ; Clrciiiti paral- rasltas . . . 1883 

- pouvant ttre | za.1089.4 loll .... 18143 , - corto .... 18163 

mis bora . . 6773, - della corrcn- ! - prlmario . . 1813 j - anillo de . . 430.4 
-,- du - princl- to continua . 1383 - princlpalo . . 142.41 - aparato de 

1i«. I_ a In. I i A* «. ! pUCStS On - d<‘ 

un an‘o . . . 9423 
—, arrollaralonto 

on.38-43 

- -, arrollamlento 
polifasico en 8243 

id trnt. • • 1U1V.IV " vtv"i t uiiiriJi- uri.iw.i ■ — del carrete 26914 

- - retour i cuito . . . .140.1 -, resistenza chc —, chispa de .687.3 

terrestre . 1816.10 I - derlvato 1423, 7883 pub escluder- —, circuito del 14CU 

-, rh6ostat-re- I - -, resistenza I si dal .... 6773 —, clavlja de 

gulateur in- del. 1463 -, - che non pub puesta en . . 63914 

tercale dans -, descrizione escludersl dal577.7 —, conmutador 

le-principal 6763 del .... 1162.10 - dl rlscalda- de puesta en5243 

-, rompre le . .1413 - di occltazlone2643 I mento . . .9643 - -, contacto de 5873 

- secondalre . . 132 j | - elettrostatlco 1816.1 - a ritorno ter- I—.contacto de 68La 
-shunt . . . . 1423 1 - esterno . . .1483 restre . . . 1816.10 |—, corriente de 189LS 

- simple . . . 140J4 - galvanlco . 18163 j - sccondario . 182J - -, diagrams de 

-, toutes les rbsls- - del galvano- 1 - semplice . 140d4 604.4 

tances sont ! metro .... 6693 - shunt .... 1423 - -, disco de . . 4803 

Intercalees ' - per l'lllumlna- - dl soccorri- —. disposicion 

dans le . . . 6763 zlonc ellettrl- tore .... 1085J de - del Indu- 

-> - les reals- ; caautomatica - delle stazloni cldo . . . . 430.t 

tances sont | nella eablna secondarle 1166L4 I --, escobllla de 480 l% 

mtses en . . 6753 i telofonlca . 1125.7 -, togliere dal .5163 —, excitacibn en 

-, tranaformateur - indotto . . . 132 j 1 -, - dal - singoli | 2513 

a-magnetlque - dell*indotto . 258.7 element! . . 90.4 j --, freno de . .4623 

ferme. . . . 231.1-- indotto, nu- -. toltodal. . .616.7 -fuerza elec* 
k - magnetlque j merodel-col- - vlbratorio . 108&4 tromotriz del 15Ls 
ouvert . . . 2803 1 legati in pa- - - chiuso . . 10683 | - -, impedlencia 

- d'utlllsatlon .1483: rallelo . . .8073 --rlcevitore ad I de.1903 

- vlbratolre . 1088.4 - induttore . .18131 alta frequen- | - - inoompleto 1816U 

--ferme . . 1088.6 -, inserire nel .1413! za. 10683 !-- del lnaucido 9682 
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-, - de deux - temilttente . 9973 ! —, rcgolatore 

ondiilatoireal096.i - di corrente j del. 6763 

-,-dedeux- permanente 998.1 -regolazione 

vlbratoires 1096.1 - aclle corrcntl del.6743 

- k re tour par dl Foucault 1833 - -, reslstenza 

1. __ lOll.A J ..1 
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CllYljft 


Circuit! corto 

inducido on 410* 

- - del inducido, 

corriente do 260* 

- pcrdidas por 292* 

- -,periodo de 260* 

- poncr en . 189* 

- -, poslcidn de 589.4 
—, protcgldo con¬ 
tra un . . . 561* 

-, prueba en . 504* 

-, resist oncl a 

de.869* 

- con retorno 
terreatre . . 1316.10 

- corto, tension 

de.16L4 

- derlvado 142*, 738* 

-, poner en el 142* 

—, resistencia 

del.146* 

descrlpcidn del 

1162.10 

- electro-estatico 

1316.1 

- de las estacloncs 

aecnndarias 1166.4 

- externo . . . 143* 

- excltador . .264* 
fuera de . . . 616? 

- jralv&nico . 1316* 

- del galvanb- 

metro . . . 669* 

- Inducido . . 182.1 

- del inducido 268.7 
-a - inducido, 

nOraero de - 
acoplados en 
paralelo . . 307* 

- Inductor. . . 181* 

- para la lnsta- 

lacion auto- 
mAttcadcalum- 
brado en los 
locutorlos te- 
lefonicori . 1125.7 
lntercalado en 

el.6163 

intcrcalar en 6162 
- en el. . . . 141* 

- interior . . 148.1 1 

- de las lam pa¬ 

ras . 967.10, 1178* 

- local.098* 

Corriente local, 

comprobacion 
de la . . . 1164* 
Circulto magne- 
tlco 171.7, 1268* 

- abierto, trans- 
formador de 230* 

- - cerrado . . 171* 


Circulto* obltc* 
a os . . . 1816s | 

- oscllatorlo . 10664 

- - abierto . 1068* 1 

- - de resonan- I 

cla .... 1089* 
! -s paralelos . 1814* 

- primario . . . 181* 

- principal . . 142.4 

- -, Intcrcalar en 

el.142* 

- rcgulaclbn 

del.674* 

i - -, reslstencla 

del.1461 

, -, puesto en . . 617.4 ; 
- fuera de . . 617.? < 

- de relevador 1026a | 
resistencia que j 

I uuede ponente j 

ruera ae . . 677* 
-, - que no puede 
ponersc fuera 
dc. 577.7 i 

- secundarlo . 182a | 
i - scncillo . . 140J4 j 
I - shunt .... 1428 | 

-* sintonlzados, , 

dos - k perio- > 

I dos .... 1096*1 

- vibrator!o . 10664 ' 
| - - cerrado . 1088* ■ 

- receptor dc 

I alta frequen- I 

cla. 10668 | 

Circulaclon de 

aceltc .... 481* 

- del Acido . . 63* 

- de alre . . . 289* 

- alre en los tu- 
bos aisladores 891.7 

I - - calor . . . 284ao 
-, disposition de 464* 

I Circulate, scle 3868 • 
1 Circular battery- 
switch . . . 602* 

I - brush . . . 687ao 
I - bubble level 668at, 

- burner .... 979* ; 
I - cell-switch . . 602* j 
1 - current . . 1814.4 

j - galvanometer 67L7 

- magnetism 1289* 

- nut .... 641ao 

- path of the cen¬ 

tre of gravity 249.4 
' - resonator . 1092a 

- saw.388* 

- selenium cell 1174.10 

- spirit level . 658al 

- touch . . . 1294.10 


Circnlo, eentro 
del.2862 j 

- del eentro de 

gravedad . . 249.4 : 

- de dcclinacldn 0267 j 

- graduado . 687a l 

- de Ossanna 1828* 

- prlmitivo de las 

ranuras . . . 418* 
segmento de 287a4 ; 
Circumference 287as 1 
Circunfcrcn- 

cia . 237.12, 1249* 
Clrcunferencial, 
fuerza . . . 260.4 
Circunferentlal 
force .... 260.4 

- velocity . . . 244* 
Clrcunvalacldn 

del arrolla- 
miento . . . 8064 
Cire d’abellles . 790* 

- k cacheter . 786ao 

- fossile .... 866a 1 

-,i8olant ayant , 

la conslstance ' 
de la . . . . 775* 

- du Japon . . 786* 

- mine rale raf- 

ttnee . . . .784* 

- de paraffine . 790.4 

- v£getale . . . 786.7 
Oireux, Isolant 857* i 
Cisaillc . . . 387.10 

- k balais . . . 429.4 

- - tdle .... 888.1 I 
Clsalllement . 352* 1 

coefficient de 858* 
-, effort de - [agts- i 
sant sur un | 
corps] . . . 858.1 
- de - subl par 
un corps . . 852* 
-, force de . . . 853a I 
module de . . 868* | 
resistance au 852.7 i 
tension de . . 868* 

- unitaire . . . 858* 


- par unitA de 

surface . . . 868 * 
Cisalller . . . .887* 
Clsailleuse k i 

t61c. 8862 | 

Ciseau.387*; 

-x, gabarit . . 886.1 
-, - en forme dc 335a 

- de menulsier 99* 

- x a panse- 

ments .... 505.7 

- de tourneur . 894* 
-, travailler au 880* 
Clscler . . . . 886 *; 


• - cerrado de un 

Circulation* of 


Citrate of 

atomo . . . 1293.4 

acid .... 

58* 

sodium . 

- - cerrado mo- 

- - air ... . 

. 289* 

- de sodium 

locular . . 1293* 

- device . . . 

.464*' 

- -soude . 

— cerrado, trans- 

-, heat .... 

28110 

Citrato dl 

formador de 231a 

- of oil ... 

. 481*' 

sodio . . 


- coinblnadode Circulation de 

alre y de l'aclde . . . 68* 

hlerro . . 1291.7 | - d*alr.289* 

- - doble . . . 456a ! - - dans les tubes 

—, nurncro de isolants . . . 89L7 

amperios ; - de chaleur . 284ao 

vueitas por - 1 -, dlsposltlf de . 464* 

(por nolo). .255* - d’huile . . . .481* 
-- sencillo . 465ao: -.palterA-d‘eau489* 

- magneto-elec- Circulo, arco 

trico .... 168* de.287a3 


- de sosa . . 1220* 
Citric acid . 1210* 
Cizallas . . . 887ao 

- para cortar 

escobillas . . 429.4 
Clair, apparell k - | 

de lune pour | 
scenes . . .9467 i 
Clara on d-Ele- 

ment .... 29* 1 
-a thermopile . 29* i 


Clamp.804a 

adjustable . . 896* 
bridge- . . . 887* 
-, brush -. . . . 481* 
-> bus-bar . . . 614* 
-.cable . . . .849* 
-, double .... 867* 
eccentric . . 820* 
fiat iron . . . 6122 
insulator- . . 867 A 

plug.867* 

-, porcelain - for 
distributing 
bars .... 866* 

rope-.946* 

-, screw . . . .898* 
terminal . . 616* 
universal . . 867.7 

- with winged 

nut.867* 

-.wire.866* 

Clamping ring. 428a 

- segment . . . 422* 
Clapet .... 1184.7 

- electrlque avec 

anode en alu¬ 
minium . . . 286a 

- k vapeur de 
mcrcure . .235* 

- k Atincelles . 1288a 
Clapper, bell. 1122* 
Claraboya . . 967.4 
Claridad de U 

palabra . . 1112.7 

- en la slntoni- 

zadun . . 1096* 
Claridez dc; la 
luz . . . . 1848a 
Clark cell . . . 2lJ0 

- Element . . . 21.10 
Clasc dc cxdta- 

clbn .... 261* 

- - plla .... lOao 
Clave de la b6- 

veda .... 884* 
Clavecin, fil de . 848* 
(Tlaveter . . . 40611 
Clavottes, bou- 
lonnagc (par 
boulons] a 896ao 
ebasser les-de 
leur loge- 
ment . . . .897* 
Clavette, ferine- 
ture k . . . . 419* 

- en fibre . . 876ao 
-s, fixation par- 

sans fil de 
ligature . . 819* 

- isolante . . 874.10 
-.joint k . . . . 419* 
-.logement de 488ao 
—s, monter k . 40611 
-, ratnure dc . 488al 

- tangcntlellc . 484a 
Clavier . . . 1088al 
Clavija 662*, 1180* 

11864 

- aisladora . . 897* 
borna con . . 867* 

- para cajas de 

contacto hcr- 
m6tlcas . . . 889* 

- de concxlon 662* 

1182a 

- - conmu- 

tacldn . . . 662 J 0 
-, conmutador 
de. 66611 
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Closet 


(Mavijaa, con mo- 


Ur con . . . 652.7 i 
-, conUcto dc . 689.2 

- de contacto 688 a 2 . 

689j, 888 A, 1005a 

- contacto 
doble .... 889J 

- contacto ' 

triple . . . 888.10 

-a, cuadro de 1022.1 
-, enchufe con-. 8867 

- Incandescente 

1344a 

- interruptor de 888.7 

- para Interrup- 

tores rapid oh 897a i 
introduction 
de una . . . 898fl 
-, - de la-cn el ! 

lack . . . 1180.7 

- de la mani- 

vela. 6833 

- con muclle, 

contacto dc 689 a i 

- de pnesta cn 
clrculto corto 639.4 

-a, reostato con 866* 

- dc respucsta 1181.1 
-a, selector dc 

corrlcntccon 663.1 

- triple del apa- i 

rato tclefo- 
nlco .... 1188 a 1 

- de union . 1181 a ' 
Clavljero . . 1180 a 
C lavito dc 

alambre . . 866 a 

- alambre con 
cabcza plana 86a" 

ClaYO. 866.4 

- dc plomo . . 87 a ; 
Claw belt - fas¬ 
tener . . . 446.10 

- -field.466 a 

- generator .216 a 

- -magnets . . 466.4 

Clay. 782A ! 

-.china .... 47 a! 
-.clinker . . . 832A | 
(Me ( inter- 

rupteur) . . 958L7 

- k balais . . . 429 a 

- basculante . 1151.4j 

- combiner d’ap- | 

pel et de con¬ 
versation . 1161.4, 

- de commuta¬ 

tion a bas¬ 
cule. . . . 1146 a: 

- - conversation 

1143.7 

- pour couvercle I 

de boitc . . 888.4 ! 

- double (instru- ; 

ments) . . . 6olA j 

- a double con¬ 

tact .650 a 

- double pour 

ecrous . . . 896.7 
douillea -(lampc 
k Incand.) . 961.1 

- nana .... 961A 

- d’e.coute . . 1133 a | 

- a ecrous . . 396 a i 

- d’un electro- I 

metre a qua¬ 
drants . . . 664 a , 

- de galvano- 

m^tre . . . 669.7 1 


Cle de llgne i 

de converaa- I 

tion . . . . 1152AI 

- Morse .... 1005 a j 

- de pont . . . 650.il 

- rappel . . 1162a 
tablette de* . 1 138 a 

- d’une voute . 834 a 
C lean, to ... 471.1 

to - a contact 636 a ; 
to-the machine | 


48210 


Cleaner, plate . 83.10 
Cleaning mate¬ 
rials .... 713 a 

- of the wound 606.10 

Clear. 1060 a 

- glass .... 916A 

- - globe . . . 962.10 

- Impression of 

the signals . 1014.4 
Clearing block 
mechanism 1051.1 
Clearing lamp 1148 a j 

- relay .... 1149.7 

- signal, the - 

appears . . 1148.4 
Clearness of ar¬ 
ticulation . 1112.7 ! 
(Meat, cable-laying^ 

cross-over . . 887* 
-, double porcelain 

867A | 

- Insulator . . 795 a i 

Cleavage . . . 1360 a . 
Clef tv. cle) I 

- auglaise . . . 99.4 1 

- a balais . . . 429 a j 

- pour couvercle 

de boite . . 8834 

- double (Instru- | 

merits) . . .661 a: 

- a double con¬ 

tact . 650 a ; 

- double pour 

Serous . . . 396.7 , 

- d’ecoute . .1133 a 

- a ecrous . . . 396A j 

- de galvanometre ! 

669.7 • 

- - pont . . . 660.il ' 

- d’une voute . 884A 
Climbers . . . HllUj 
Climbing Irons 819.4 

Clinch.396 a 

('linker . . . 110.10 

- clay. 832A 

Clinquant, balai 

de. 426.11 , 

Cliquet d’arrrt 1010.7 | 
Clip 632 a, 646a, 876a 
988.7 

binding- . . . 867.1 
cable- .... 843 a ! 
-, cable connector j 
826 a! 

-, filament . . . 014 a I 
metal .... 404.7 
supporting . 612.7 j 
suspension . 896.4 i 

-, tube. 896 a 

Cliquet .... 548 a 

- a percer . . . 390 a 

- a ressort . . . 668.1 

Cliquet is des ba¬ 
lais . 428.1 

Clivage . . . 1880A 


Cloche. 792.7 . Cloruro d'am- 

-s, action d’ecran monio . . 1212 s 

clectrostatlquc • - di cob alto . 1213ao 
de*.906 a : - - nichelio . 1213 a 

- d'alarme contrc > - d'oro . . . 121 i-i 

Teffraction 1864.7 - di piombo . . 44 a 
anneau de . . 652.4 i — ramoso . 1213 a 
bague de . . 662.4 ! - - sodlo 24»\ 1212 a 
- s, bronze a . . 8664 , - - sodlo, solu- 

- de douillc . . 956 a ; zione di . 12£1.7 
-*, effet d’eeran - - zlnco 2L4, 1213: 

£lectro*tatiqoe , — zinco, impreg- 

dcs.906 a ; nare ai . . . 806 a 

-, £lectrom£tre a i - doppiodi zinco 
666 a edammo- 

-, encoche de la 797 a , nio .... 1213s 

- d’entree . . . 8867' - dl zolfo . . 779ai 

-s, formation de -, acumulador de 62* 

- (accidents) 610.10 - de antimoolo 1213 
-. Induiten . .413" - d'argento . 1218a 1 

- Interieure de - de arslnico 1213 a 

Hsolateur j — azufre . . 779Jt 

double . . . 796 a j — cine . 21 . 4 , 12137 
-, isolatcur a . 790.il — cine, Inyee- 
col de la - d'iso- tar con .* . . 806 a 
lateur . . . 79610 i — cobalto . 1213 jo 

isolatcur a - . — cobre . . 1213 a 

Delta .... 7932 ; - doble de clue 

- A double . 792A i y de amonlo 

- a - pour lampe* j 1213 a 

k arc .... 7964 1 - dc niquel . 1213* 

- a triple . . 798j ! — plata . . . 1213a 1 

- mate.963i — platlno . 1214a 

-s, metal de . . 866.4 — plomo • . . 44> 

-, la - est munie — sodlo 24 a, 1212s 

d’une eneoehe (Mo*, hermeti- 

797a quement . . 664A 
la - est munie . Close, to - the cir- 
d'une ralnure797* i cult.141A 

- en poreelaine 792 a I - coupling . . 1090a 
-, t£tc dc ... 796* -meshed grid . 60 a 

la - est a t£te -grid Plate . 60 a 

fend m* . . . 797 a < - -, hard-lead 
timbre forme 11262 grid .... 6 L 1 

- en verre mat 983l (Mosed.517.4 

< Mock, electrically ! - armouring .705 a 

controlled . 1048 a I - cell.38.4 

-, electrolytic . 1366 a | - charglng-cur- 

- head-piece. .0124! reut . . . 1164,7 

- oil.10167 - circuit . . . 998a 

-, receiving . .1048.7 — calling sys- 

-, regulating . 1048 a tem . . . 1121.4 

-.secondary . 10467 - - cell .... 12 a 
C lockwise . . . 1867 - - connection* 9962 

- rotation . . 243a 1 - - control sys- 

- wound. . . .8124 tem . . . 1168a 

(Mockwork . . 6 o7a - - current . . 997.7 

-, differential . 6563 - - working . 997 a 

- feed for arc l - circuited . . 1316a 

lamps . . . 1346 a 1 - -coil armature 

- mechanism . 941a ! winding . . 814 a 
-. oscillating . . 941 a ! - loop .... 1315.7 
Cloison .... 532t - magnetic clr- 

- lsolante . . . 777a cult.171 a 

- taplasee . . . 8934 - - circuit of 

Clorhidrico.aci- atom . . . 12934 

do.23a --circuit of mo- 

CMoridrico, acl- lecule . . . 1293a 

do.23.1 - oscillatory-cir- 

Cloro, corrcnte cult. . . . 1088/. 

di. 22 a 2 - path of the li- 

-, corriente de . 2212 ne* of force 171* 
-, gas di . . . .2211 - slot.4162 

- gaseoso . . . 22ai - type.4024 

- pila de . . . . 22 ao Closeness of cou- 

Closurc of the tact.6867 

current . . . 996a . Closet system of 
Cloruro, accumu- parallel dlstri- 

Istore a . . . 62s (ration . • . 725a 































Closing 
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Coefficient 


Closing of the 
circuit . . . 14L4 

- the circuit of 

a battery . . IOQlb 

- of the circuit, 

sudden . . . 618* 

- position . . . 617.3 

Cloth. 868* 

carbonised 183a* 
• for cleaning 1017.fi 
empire . . . 86a* 

- mop, soovel 1199.4 

-,oll. 86830 

- polishing 

wheel. . . 119013 
Clothes, tight . 607.7 
Cloth for wiping 

1017^ 

Clothing, add 
proof .... 983 
Cloture .... 614.4 
chain© de . 61230 
signal autoraa- 
rfque de . 11894 
Clous, fixation 
desfllsAl'aide 
de petite . . 9904 
Clou cn plomb 874 
Clou A numAro 8004 
Cloudy streams 
In the liquid 
rise during 
discharge . . 79.7 
Club foot elec¬ 
tromagnet 1804.7 
Cluster-switch . 8974 
Clutch, bayo¬ 
net .660.7 

cm .... 1847.13 

Coach spring . 546.4 

- wrench . . . 99.4 
Coagulado, en el 

estado . . 777.il 
Coagulamento, 
ncllo stato 

di. 777.U 

Coagularse . . 3704 
Coagularsi . . 3704 
Coagulate, to . 8704 
Coagulated, in 
the - state 77731 
CoagulA . . . 777.11 
Coaguler, se . . 8704 
Coal.1094 

- analysis . . . 1123 

- conveyance . 110* 

- -dust. 474* 

f a*.187 * 

andling . . 110* 
-.lamp .... 1103 

not.1103 

-,plt.110.1 

rough .... 1 lo.i 

- shea.1104 

soft brown . 1104 

- -Ur. 784.7 

- - Oil.7873 

Coarse emery- 
cloth . . . 47431 
- -grained car¬ 
bon .428.4 

- wire.789.7 

Coassiale . . 188131 
Coast station 10973 

-.to. 6004 

Coasting.... 600* 
- method . . . 6004 
Coat of earboli- 
nenra .... 804.7 

IT 


Coat to - a cable 
with com¬ 
pound . . . 7994 

- or enamel . 876.1 1 

- - lacquer . 367.13 

- - paint . . 89732 
with paint to 397ai 

-s, several - of 
Insulating I 

enamel . . . 6102 
Coating . . . .776* 
acid-proof . . 863 
antirust . . .6113 

- of a conden¬ 

ser ... . 1888.7 

- with gra¬ 

phite . . . 180731 

- of ice ... 8Sl.il 

- - the Jar . 1067* 

- machine . . . 4114 
rust proof . .6113 

Coaxial . . 138131 

the magnetic 
fields are . 1292.4 
Cobalt ammonium- 
sulphate . 12174 

- bath .... 1802.7 
carbonate of 12157 

-, chloride of 121840 

- -plating . . 1208* 

- sulphate . . 1217.4 
Cobaltage . . 1202* 
Cobaltaje . . 1202* 
Cobaltatura . 1202* 
Cobalto, oarbo- 

nato di . . 1216.7 
-.cloruro di 121830 
solfato di . 12173 
sulfato de . 1217* 
Cobalture . . 1202* 
Cobbles . . . .1103 

Cobrc.8644 

acetato de . 1219* 

- basico de 1219* 
acumulador 

de.66.7 

- de - y clnc 66* 
alambre de . 326* 
aleacMn de . 7683 
bafio de lim- 

pieza para 1901* 
cable de . . . 3283 
carbonatode 1216* 
carga de . . 88L2 
chapa de . . 364* 
cianuro de 12144 
cilindro de . 864* 

: cinta dc SO*, 8643 
cloruro de . 12183 

- de alta con- 

ductlblll- 

dad . . . .76130 

- - conductibili- 

dad dex«b. 7614 
-. constantesnor- 
males para el732.7 
disco de .... 6.7 
dbtrlbueion 
economica del 
-ydelhieiTO 258* 

- dulce .... 7622 

- alambre dc 74(U 

- duro .... 364JO 

- electrolitico . 364* 

- endurecldo . 762.1 

- alambre de 740* 

- estirado en 

frio . . . . 86431 

- de excitation 838* 


Cobre, factor de 
relleno con . 880.7 

- fosforoso . . 7624 

- gAStado . . . 724* 
noja de . . . 8644 

- del inducldo . 26H3 
l&mina de . . 8274 

- manganesifero 762.7 
martillo dc . 892* 

- normal . . . 761* 
-, perdidas en el 292 j 

- perfllado . . . 364.7 
plla de - y oon- 

stantAn . . . 29.10 

- piano .... 762* 

polo.4.7 

- redondo . . . 7624 
refinado del . 7623 
resistencla 

electrics del 8273 
sc colon trans¬ 
versal del. . 826* 

- silirioso . . . 762* 

sulfato de . 13* 
1216* 

de - crisUll- 
zado .... 14* 
tejido de . . 8643S 
-, tira de . . . . 804 
Cobreado . . 1202* 

- con pincel . 1206.7 
Coccion .... 7804 

- de los cable* 772.10 
unir por . . . 7924 

Cocer.8764 

Coche de alum- 
brado .... 91017 
-s de lujo, 

battcria para 89* 
Cocina, aparato 
electrlco dc 9824 

Cocon. 788.7 1 

Cocoon .... 788.7 
Coda condottrlce404 

- non conduttri- 

ce [dl corren- 
te].403 

- corrosa . . . 414 
Code di placche, 

incurvatore 
per.90* 

- - placche, plega- 

tore per . . . 90* 
Coda, a - di ron- 
dine .... 4004 

- dl rondine, 

unione a . . 4064 

- dl sospenslone 40 j 
C ode, unione 

delle .... 40* 
delle - me- 
diante fusion© 40* 
-,- delle - me- 
diante salda- 

turn.404 

Code, Morse . 1002* 
telegraph . . 994* 

- t^legraphique 094* 
Codice telegrafi- 

co.994* 

Codigo telegT&fi- 

co. 004* 

Codo 4074. 6094, 876* 

- en Angulo recto 

para tubos ais- 
ladores . . . 8714 

- dc Angulo con 

tapa 'para tu- 
bo aislador . 873* 


Codo de cruce 
para oonduo- 
clonescon to- 
bos aisladores 

876.1 

- en T para tu- 

bos aisladorcsfl7!.7 

- para tubos en 
forma 8 . . . 871* 

- vivo de Angulo 

para tubos 
aisladores . 879* 
Coefficient. . . 2873 

- of capacity . 188* 

- - charge . . . 78* 
> - conduction 

of heat . . 12647 

- conductivity 781* 

- - cyclic irregu¬ 

larity . . . .r 

- - dissocia¬ 

tion .... 11864 

- - expansion 12544 

- - evaporation 112* 

- - friction . . 296* 

- fusion . . . 6623 

- heat emis¬ 
sion .986* 

-, hysteresis- . . 1824 

- of Impregna¬ 

tion .... 18424 

- - indneed mag¬ 

netism . . 12893 

- - magnetic lea¬ 

kage . . . 12693 

- - magnetisa¬ 

tion .1703 

- - migration of 

the anion . 11884 

- mutual in¬ 
duction . . 12204 

- radiation of 
heat . . . 12544 

- - resistance . 7814 

- self-induc¬ 
tion .... 1266.4 

- - sensitive¬ 

ness . . . 188731 

- - utilisation 249.il 

- utilisation 

of zinc ... 12* 
Coefficient . . 2873 

- d’accouple- 

ment . . . 1090* 

- d’aimantatlon 1703 

- d'allongemcnt349* 

- d'amperes- 

tours . . . .8963 

- de capacity 188.4 

- - charge . . . 794 

- - clsaitlcment 368* 

- -conductibllit£73l4 

- - conduction 

de chaleur 1264.7 

- - conduct!vite781* 

- correctif . . . 2494 

- de correction 2494 

- - dilatation . 98&7 

12644 

- - dispersion . 2813 

- - dispersion 

magnOtlquo 12693 

- d’elasticit© . . 8494 

- d'Amtsston de 

chaleur . . . 286* 

- d’epanoulsse- 

ment polalre 2774 

- de fusion . . 662* 

- - frottement. 296* 
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Cohfreni 


Coefficient de 
glissement . 858.4 

- - ruluaire . . 7443 

- d'bysteresls . 1884 

- d’impregna- 

tion. . . . 18424 

- d'induction . 1864 

- - mntoelle . . 1884 

12864 

- d’injection 18424 

- d’isolcment . 8724 

- da magn4tlnne 

indult . . 12801 

- marginal . . 906a 

- de pl&ce po- 

Uire .... £774 

- - polds . . . 0064 

- - potentiel. 147.it 

- qualitatif . . 0064 

- de quality . . 0054 

- - radiation de 

ebalcur . . 12644 

- - reactance . 1002 

- - resistance . 1464 

- - security . . 2484 

- - selfinduo- 

tion .... 18910 

- - sensibility . 8474 

- - sfirety . . . 2484 


- - temperature 2874 

- temperature 
de la fore £lec- 
tromo trice 11804 

- transport dc 
1’anion . . 1183.7 

- d'utillsatlon 240ii 

- - du zinc . . 124 

- de vaporisa¬ 

tion .112.4 

Coefficiente . . 2371 

- degli ampAre- 

g&i. 8881 

- (fattrito . . . 2064 
• di autolndu- 

zione . . . 188.10 

- - capacita . . 18814 

- - carica ... 784 

- della com pres- 

sione sem- 
plicc . . . .8614 

- dl condutti- 

vitd.7814 

- - conduzione 

del calore 1264.7 

- dilata- 


zione . 8404, 12644 

- dispcrsionc 281J 

- dispersione 
magnetic# 12881 

- dell'emissione 

di calore . . 2864 

- d'csoansione . 8404 

- dell espansione 

polare . . . 2774 

- di fusione . . 6022 

- d'iuduztone . 1864 

- di iuduzioue 

rautua . . . 1884 

- d’isolamento 8724 

- d'istcrcsi . . . 1824 

- del magctlsmo 

- i lid otto . . 1280.1 
di magnetizza- 
zione .... 170j 

- marginalc . . 000i 

- di peso . . . 00 j4 

- del poten- 

ziale . . . 147.it 


Coefficiente dl 
quallta dl un 
Isolatore . .0064 

- radiazione 

di calore . 12644 

- - reattanza . 1002 

- - reslstenza . 688a 

78 Ls 

- - sensibility . 647.4 

1837.li 

- - slcurezza . 2484 

- - sollecltamcnto 

alia flessione 361 JO 

- - tagllo . . . 8684 

- - temperatura 2874 

- - temperatura 

della forza elet- 
tro mo trice 11804 

- - tenslone . . 8604 

- - utlllzza- 

zione . . . 240J1 

- d utillzzazione 

dcllo zinco . 124 

- di vaporizza- 

zlone .... 1124 
Cocflclente . . 2R7J 

- de a Islam lento 8724 

- - alargaml- 

ento .... 8464 

- los amperioa- 
vueltas . . . 338J 

- - autoin duo- 

cion . . 1966.4 

- - calidad . . 0064 

- - capaddad . 188.4 

- - carga . . . 794 

- - condncci6n 

del calor . 1264.7 

- - conductlbili- 

dad.7314 

- - cortadura . 363 j 

- dllatac!6n 12644 

- - dispersion . 28Ll 

- - dispenidn 

magnetic# 1260 j 

- - emision de 

calor .... 2853 

- - evaporacldn 112.4 

- - friccidn . . 2064 

- fusion . . . 6624 

- - bistyresis . 1824 

- - imanacion . 170 j 

- - induccidn . 1864 

- - induccldn 

mutua . . 12664 

- del raagne- 

tismo Indu 
cido . . . 1280J 

- marginal de 

un alsiador. 006J 

- de perdida de 

la pteza po¬ 
lar .2774 

- de peso . . . 0064 

- del potendal 147JS 

- dc radiacidn 

dc calor . 12644 

- - reactancia . 1002 

- reflate n- 

cia.7814 

- scnslbilidad 

647.4 

- seguridad . 248.6 

- temperatura 2874 

- - temperatura 

de la fuerza 
electromotriz 

11804 


Coefficiente de 
transport# 
de) anion 11894 

- - utilizacidn 249Ji 

- - utilizacidn 

del cine . . 124 
Coercltiva, forza 

1804 

fuerza .... 180.4 
Coercitlve force 180.4 
Coercive, force 180.4 
Coger el cable 847.7 

- - cable, ad6n 

de.8474 

Cogncr .... 6834 
Cogliercllcavo 847.7 
-, 11 -11 cavo . . 8474 
Cogolla . . . .8074 
-, espesor del 

post# en la . 807.7 
Coherence . . 10764 
Coherer 1067J1,107L3 

- with adjustable 

sensitiveness 

10757 

- affected by at¬ 

mospheric dis¬ 
charges . . 10744 
->Branlr . . 1068J 
-iBraun- . . 10664 
-, carbon-mer¬ 
cury . . . 18404 

- current . . 1074-5 
-, filings . . . 1072.4 

granular . . 1078.1 
magnetic - . 1076.4 
-, Marconi . . 10682 
mercury - . 10684 
-, multiple-con- 
tact .... 1072JO 
-.point . . . 10724 

- pole .... 107L7 
-, the-is potential- 

operated . 10752 
-.powder . . 10732 

- resistance . 1072.7 
-, Rochcfort-Du- 

cretet. . . 10684 

- sensitiveness 1074s 
single-con- 

tact .... 10724 
-, „Telef unken" 10684 

- terminal. . 1072.4 

- tester . . . 1074JO 

- tube .... 107L4 
-.vacuum . . 10784 
-. vacuum-with 

m edge-gap 1078.7 
Coherer . . . 10714 

- ad acciaio . 1068.4 
-i 11 - agisce per 

tenslone . . 10752 

- ad allumLnlo 10684 
anti- .... 10744 

- di Bronly . 1068J 

- dl Braun . 10684 
-.capacity del 10724 

- a carbone e 

mercurio . 18404 

- dlsordinato da 

scariche atmo- 
sferiche . . 10744 
-.elettrodo dl 10714 
forma dl . . 10724 

- a granaglia 1078J 

- - limatura . 10724 

- magnetico . 10724 

- dl Marconi . 10682 

- a mercurio 10683 


Coherer, monet- 
to di.... 1075 

- a olcbelio ed 

argento. . 1066: 

- ad oro. . . 10684 
-.polo dl . . 1OTU 

- a polvere. 10712 

- - pi 6 punti di 

contatto . 10754 
-, reazione del 1076a 

- Rocbefort-Du- 

cretet. . . U65 


- a sensibility 

rcgolabile 1I74J 

- Solar! . . . 1065 

- ad un solo panto 

dl contatto 10784 

- della 8* Tel* 

funken . . 1065 
-, lubo di . . IJJB 

- a vuoto . . 16714 

- - vuoto con c* 
vity cuneifonse 

un- 


Cobyreur . . 107U 

- a acier . . 1065 

- a aluminium 1015 

- Argent-nickel 10612 
-.borne de . 1075 

- Branly . . lOfifii 

- Braun . . . 10684 
-.capacity du lift* 

- charbon-mer- 

cure . . . 1141s 
-, courant du 10744 

- d£montable 1062* 

- d4rangy par 

dcs decharget 
atmospbyn- 
ques . . . . 10741 
-.yfectrode de 10713 
-, essay ear de 10744 
-. fatigue du 1815 
-.forme de . 10733 

- a grcnallle 107SJ 
-> le-est Influence 

par tension 10752 
-, intensity de r5 
cep tion du 10741 

- y 11m ai 11c . 1071< 

- magn6tiuue 10704 

- deMarconl 10642 

- de la marine 

itallenne . 1065 

- k mercure . 1065 
mise en place 

du.1105 

- y or ... . 1065 

- - point de con¬ 

tact unique 10521 

- - ptusieurs 

points decon¬ 
tacts . . . I07ts 

- - unseul point 

dc contact 10724 
-.pole de . . 107U 
a poudre. . 10712 
-.reaction du 1075J 
-, recepteur k 1067Jt 
-. resistance de 1072: 
-,1a ryslstance 
du - balsse 107SJ 
-, - resistance do 
- dlminne. 1032 

- Rorhcfort-Do- a 

cretet . . . 1065 
-, sensibility dn 10744 
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CollA 


Coh6rcor k sen- 
ribllit* rigla- I 
ble . . . . 1074.7! 
- 8oUri . . . 10665 


delaS* n Tele- 


funken M . . liMfJ 
tube dn . 1071.4 

- k Tide . . . 1073.*! 
-ride avec ca- 

▼H4 cun6l- 
forme . . . 10727 
Cohesion. . . 10723 
Cohesion, per- 

der la . . . 10765 
Coheaione . . 10755 
perdere la . 1075-5 
Cohesor . . . 107 Iji 

- con acero . 1058.41 

- - alninlnio . 1068.ii 
anti- .... 1074.4 1 
born a del . 1072.4' 

- Branly . . . IO&h.i 

- Braun . . . 1068.4 
capacldad 

del ... . 1072a 

- de carbon y 

mercarlo . 18495 
^ ooiDprobsdor 
del .... 10741# 

- deeordrnado 

por la elcctri- 
dad atraosfe- 
rica .... 1074a 
electrodo dc 1071a 
forma de. . 1072a 

- de granalla 1078a 
el - ea tnfluldo 

por tension 10762 

- dell mad uras 1073.4 

- magnAtlco . 1070.4 

- Marconi . . 10682 
• con mercarlo 106815 
-niqael y 

plata . . . 10682 i 

- - oro.... 10583 
—, polo de . . 1071.7 > 

- de polvo . . 10782 
-,reacc!6n del 1076.1 

- Bochefort- 

Ducretet . 1068a 
-deaensibilldad 
regulable . 1074.7 

- Solarl . . . 10685 

- de an solo con¬ 

tacts . . . 1072# 

- de la 8*** 

Telcfunkcn 1068a 
-*tabo de . . 1071.4 

- en racio . . 1073a 

- - vacio con ca- 

Tldad cunei¬ 
form c . . . 1078.7 
_ de Yarlofl con¬ 
tact os . . .1072JO 
Colffc de protec¬ 
tion .... 1242r» 

- protectricc. 1242a 

Coll.300a 

adjacent . . . 2C8s 
arc lamp cho¬ 
king.#427 

- lamp spare #40a 
Arm at a re. . .806#, 

bent.382.1 1 

bffllar . . . .189#! 
blow-oat. . . 668s | 
to - the cable 847.7 I 
choking . . .2262. 
com mutating- 81 la I 


Coll, compensa¬ 
ting .... 810.4 
-.compound. . S40a 
cooling:oTthe 2892 
-.coupling. . 1096a 
-s, crossed . . . 9315 
current . . . 6482 
-, curved .... 8822 
-, differential . 940a 
-s, distance bet 
ween .... 8082 
-.double. . . .8324 
-, - wound . . . 188# 
edge-strip . . 881.7 

-end.321.1 

-, exciting . . . 887.7 
-.exploring . .4985 
-.fixed .... 061.12 

- frame, mo¬ 

ving .... 1027a 
-, fault location 6882 
galvanometer 636 j 

- head.32U 

-.high-tension 841.10 
-.holding . . 1160.7 

Impedance . 042.7 
-, induction . . 189.4 
-, - (wireless Te¬ 
legraphy . . 10084 
-.-(Tclegrap h y) 1022# 

- Insulation . . 8741 

- lengthening 10984 
-.low-tension .841a 

magnetising . 0884 
-.main. . . . 1160a 
-. measuring . 10265 
-, measuring - 
with Gclssler* 
tube . . . 1096.7 
- with spark- 
micrometer 1096.0 | 
-.movable . . 061.18! 
-.moving . . 061.13 1 
-, multiplying . 636# 
-a, number of . 6482 

-.odd.3827 

-, platinum wire 

497J0 

-.portable tun¬ 
ning . . 1094.4 
pressure . . 636.11 
-, primary . . . 841a 
-, protective . . 8823 
-. reactance . . #427 
reaction . . . 8192 

- resistance . 638.m 
safety .... 8323 

-.secondary . .841.7 
self-inductance 
exciting . 10887 
-, series .... 840.4 
-, shunt .... 840a 
-.shunt (instru¬ 
ments) . . 636a1 
-s per slot . . 300.it 
-.spark . . . 1062a 
straight . . . 331a 
-.syntonising 1067a 

- of tape . . . 808s 
-.tapper . . . 1076a 
-.Tesla . . . 1070a 
-.triple . . . . 8325 
-.tuning . . 10045 
-s, uncrossed 331 .io 

voltage . . . 6483 
-, Volta Induc¬ 
tion .2845 

-, wattmeter cur¬ 
rent . 6895 


Coll, wattmeter 
pressure . . 680.4 

- winding . . . 320a 

wire.331a 

- of wire . . . 7405 

- - wires . . . 7505 
Coiling In of the 

cable . . . .8475 

- -drum .... 7492 
Coin collecting 

device . . 1166.1 

- -slot .... 11562 
Coincidence . 107.IO 

- d'osclllations 901.4 

- de phases . . 198i 

- - vibrations . 801.4 
Coineldencla 197.10 
Coincidence . 197.10 
Cojlnete .... 430.8 

-s.6487 

-, adaptane k 

sus.2962 

-. cl - so agarra 439a 

- adjustable . . 437a 
ajustar cl . .4375 

- dc anillo . . 436a 

- - anilloH . . . 437a 

- - bolas . . . 4385 

- - cuero . . 1280a 
-, el - se des- 

gasta .... 489.7 
-, engrasar el . 440.1 

- esferteo . . . 4885 
-a esferlco a. so- 

porte dc . . 4322 

- de goma . . 12805 
-.guarnecer el 436jt 

lubrlficar el . 440a 
-s, metal para 866.it 
-.pcrdlda por 
frlccldn de 

los.2945 

-. pea tan a del . 4365 
-s, platillo dc . 4372 
prcslon en la 
base dc los. 2945 

- k presidn lon¬ 

gitudinal . .437a 
-, rcborde del . 486a 
rod am lento del 
ele en el . . 4395 
Cok . ... 109.it 

Coke.I09.it 

Col dc chemise 6075 

- - la cloche d*i- 

solateur . . 796jo 

- d lntroductlon 845.1 
Cola aLslante . 870.1 

- atacada . . . 415 

- conductrlz . 402 

- no conductrlz 403 

- de mllano, cm- 

palme en for¬ 
ma de . . . 4065 

- - milano. en 

forma do . . 4065 
-s de las pl&cas. 
gancho para 
curvar las - 985 

- - suspension . 40a 
-s, union dc las - 

por fuddn . 405 
-a, unl6n de las - 
de la placa . 40.4 
-s, - de In* - por 
soldadura . 40a 

- vegetal . . 787.13 
Colada. mesa de 

- de la cera 12075 


Colatara, tavola 
dl-della cera 12075 
Colature, perdlta 

per.1196.4 

Cofcotar. . . 1199.7 
Cold chisel . . 8872 

- gilding . . 12065 

- Junction tem¬ 

perature . . 285 

- snort brittle . 7615 

- vu lean last Ion779ao 
Colector 419.7,12821 

- de acelte . . 44000 
-, alslamtento 

del.8744 

anillo del . . 422# 
-, anillo .... 4822 
-. calentamlento 

del.2075 

-, cl chlspear del 4785 
construccldn 

del.4S0 j 

-.dlAmetro del 4205 
-, dimensions 

del.4205 

engrssc del . 4765 

- escabroso . . 4722 
esmcrilar cl . 476J 

-, esmerilado 

del.4721 

estado del . . 2#4t 

- falso .... 490.to 

- de gotas . . 1826.7 

- horizontal . . 4205 
14mina del - 

quern ad a . . 4765 
-,- del - reba- 
jada ... .4727 
-.longitud del 420 l 7 
-, lubrlficacion 

del.4724 

manguito del 42L» 
-.motor de 

doble .... 2124 
paso del. . . 8105 
p4rdidos on el 2924 
-, refrigeration 
del.422# 

- de rueda den- 

tad a . . . .1175 
-.segmento del 
- salientc . . 4721 
-.sin .... 18221 
-. tamAfio del . 4205 
temperatura 

del.962# 

-.tension cn el2715# 
transforma- 

dor.2827 

torneo del . . 474a 
-. tornear cl . . 4242 
-, lucres del . . 422# 
-, veloeldad 
perlfcrico delf 

- vertical ... 4 
-, visto por el 

lado del . . 244a 
Colgar el alam- 
bre sobre los 
aisladores . 817.7 
Colic, lead . . . 86# 
Collcasatiirnina 86# 
Coliro saturnlno865 
Collque dc 

plomb . . . 865 

- saturnine . . 82ft 
Colla d’amldo . 368.4 

- isolantc . . . 870a 

- vegetalc . . 787.13 

9*2 • 
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Collegamento 


Collant, ruban 
1 sol ant . . 
-c\ bande iso¬ 
lante . . . 
Collapse . . . 
Collar 

(machines) 

- (mains) . . 

- nut 


860.10 

360.10 
. 30*1!, 

434jl 
. S04.1 i 

shirt. 507.8' 

- -stop.436.4 i 

- - bearing . . 4383 j 

- thru.st-bcaring437.tt | 

Collar.43<>J> 

- aihlaidor con 

pasador para 
asogurar . . 8643 

- para’ cables 

- do contacto 

- de hicrro . 

- - porta-esco- 

blllas . . . 

- - soporte . 

- suspension 


. H4as 

665.12 

.4284 

431a 
612.7 
843.4; 

Coll are . .434.3,804.1 


. 843,s 
506J 2 
. 54lA 
. 4284 


.8643 


- per cavi 

- dl contatto 
dado a . . 

- dl fcrro . . 

- isolante con 

bulione da 
muro . . . 

- di portaspaz- 

zole.43Lo 

- - sopporto . . 612.7 
-.sopporto per 

pcrni a . . . 4363 
Coflarin .... 8763 
Collaudo di 

macchine . . 486j 
prova di . . . 4*5.4 | 
Colic d’amidon 308.4! 

- de farinc . . 368.4 

- isolante . . . 370.1 

- llthogene . . 618 a | 

- a pierre . . .6182 1 

- de poisson . . 6183 i 

- vcgdtale . . 787a3 | 
Collect, to - 

(current) . . 4138 
Collecter lc 

courant . . . 419.9 
Colleeteur (ma¬ 
chine £lectr.) 419.7 

- (51eetro- 

statique) . 1282a 
altcrnoinoteur 

a. 2233 1 

-.appareil pour 
dresser lc - 
an tour . . . 423.7 
pour mculcr 

le. 4233 

->- pour rect ifier 
le - a la raeule 4233 

- pour tour- 

ner le ... 423.7 
bat:tie du . . 4233 

- d'extremity 

du. 4222 

- du conden- 

satcur . . . 12863 
. construction 
du. 420.1 

- courbe. du . . 2723 
crachement 

du. 4733, 

diam^tre du , 420> : 
dimensions du 4203 


Colleeteur, dlspo- 
sltif pour dres¬ 
ser lc-au tour423.7 

- pour mculcr 

le. 4233 

- pour recti¬ 
fier le - 4 

la mcule . . 4283 

- pour tour- 

ner lo . . . . 423.7 
douille de . . 4213 
dressage du - 
au tour . . . 474J 
dresser lc - 
au tour . . . 4243 
-, ^chauffement ! 

du.2873 

^crou du . . 4233 
-, tftat du . . . 294J 
expulsion dc 
la gomme- 
laquc au-de- 
hors du . . 423a 
faux .... 420.10 
-, fll dc con¬ 
nexion entre 
l’induit et le 42L7 
formation 
(l'ctincelles 
f&isant le 
tour da . . 272.10 

- frontal.... 420.4 

- k eouttes 

dVau . . . 1825.7 1 
graissage du . 475.4 ; 
grandeur du . 420j» 

- horizontal . . 4203 


huilage du . 
isolement 
du . . . 3743. 4223 
lame de - 
affaissee 
de - cor- 
rodde . . 
de - d*- 
prira^c . 

- de - en- 
fonc^e . 

-, - de - falsant 
saillle . . . . 476.1 

- de - pro- 
eminente 

- de - sail- 
lante . . 

- lanterne . 

-, longueur du . 420.7 
-. lubrefaction 

du .... 
lubrificatlon 

du. 475.4 

-8. lubrifiant 
pour . . 
machine a 
double . 
manehon de . 4213 ! 

- de monnaic 1150. 

-, moteur a 

double 
moteur mono¬ 
phase k , . . 223.7 
no mb re de 
lames du . . 42L2 
-,- de touches 

du.4212 

-, papier k po- 

lir le . . . . 424.4 
pas du . . . . 3103 
pertes au . . . 2984 


. 4753 


.476.7 
. 476.6 
. 476.7 
, 476.7 


. 476.1 

. 470.1 
. 097.'. 


. 475.4 


. 424a 

. 2063 


. 2184 


Colleeteur rabo- 
teux .... 4672 
refoulement 
de lagomme- 
laque a u-de¬ 
hors du . . . 423.1 
-, refroidlsse- 

inent du . . 42319 
re l ever lea ba- 
lals du . . . 429.S 
rod age du . . 4752 
roder le - 6 
Tentcri . . . 4243 

- rugueux . . . 4782 
sans .... 1326J 

—t temperature 

du.2863 

tension au . 271ao 
-, touche de - 

affaissec . . 476.7 

- de - cor- 
rodee .... 4753 

- de - de- 
prlmee . . . 4787 

- dc - en- 
foncee . . . 475.7 

- de - fpisant 
saillie .... 476a 

- do - pro- 
emiuentc . . 476a 

-,- de-saillante476a 
-»tournagedu- 474a 
tourner lc . . 4243 

- vertical . . . 420.4 
vitessc peri- 

pherique du 2693 
vitease tangen- 
tielledu. . .2693 
vu du c6te du 244.1 
Collecting bar . 6133 

- point . . . 12793 
Collection of 

current . . .4193 
Collector, 

brush- . . 11203 
drop- . . . 1325.7 

- ring . 4322, 41910 

Collegamento . 7343 

- ad onello esa- 

fase.2087 

- ad anello tetra- 

fase.200.4 

Collegamentl 

unteriori . . 616.2 
Collegamento. 

apparato dt . 5193 

- d'una battcria 1003 
blocco di . . 5063 

- per la carica . 743 

- in cascata dl 

con dr n- 

aatori . . . 12843 

- con cassette . 8443 

- conduttore . 7843 
-, contro- . . .5003 

- a corrente in- 

termlttentc . 9973 

- - corrente 

permanentc 9982 

- aifferonzlalc 1039.4 

- duplex difle- 

rcnzialc. . 10393 

- in duplex dl 

Harwood . 1028a 

- duplex a pontc 

di Wheatstone 

10303 

- d'eccitazlone 25L7 

- eguallzzatore 312.1 


Collegamento 
elettrico, stabi- 
lire un . . . 734J 

falso.736 a 

- delle fafii 200a 
-♦fare un falso 735uj 

- del fill dell’ in- 

dotto . . . . 31L4 
filo di . . . . :ni3 
-, - di - on ter i ore 

31L» 

- di - dirltto S1L7 

- dl - piegatoSILs 

- di - posteriore 

31 

- In gruppl . . 87^ 

- JAnus . . . 1157j 

- delle lompade 

ad arco . . . 9273 

- di due lam- 

padc in seric 927.* 

- sci lampade 
ad arco in 
serle .... 9273 

- tre lampade 
ad arco in 
serle .... 9273 

- del tnlcrofono 

1112a 

- dl misura . . 624 a 

- per la misura 

dell’ isolamento 

9043 

modo dl-degli 
accumulator! 88 j 

- in opposizione 

per l’avvia- 

rnento . . . 5083 

- - opposizione, 

metodo dl . 6263 

- In parallelo 

dell’ autoindu- 
zione e della 
capacity . . 191a 
I - - parallelo delle 
i lampade ad 
| arco .... 928.1 
I - - parallelo, si- 
| sterna dl . . TWuc 
; - a ponte . . . 673.1 
; - del poll, cambio 

di.839.1 

| Collegamentl, po- 
! steriorl . . . 6HLr. 

1 —, ampermetro 

a.6773 

Collegamento di 
un posto tclo- 
fonico . . 11273 
punto di. . . 314a 

- del rocchctt! di 

campo . . . 338* 

- dl ricevlmento 

perfettameute 
si n ton izzato 1089,. 

- sen-dbilealla sin- 

tonizzazloue 

108 a: 

- In serie doll* 

autoinduzlone 
e della capiciti 

191a 

- - serle dl due 
fasi .... 199ai 

- seric di lauipa- 
de ad arco . 9282 

- - serle parallelo 

delle lampade 
ad arco . . . 9283 
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Oollegamento j Collcttori, lubri- Colocacldn de un Colonne de r£sis- 

delle sozionl tleAntc per . 424j cable . 828.2,848.7! tance . . . 688.11 

dell’ Indotto 8072 Collettore, lubri- — lot* cables - thermomitri- 

- diaoccorrl tore 1023.2! tlcazione del 476.4 fluvlales . .82(15 que.497J 

- a Stella . . . 2022lunghezza del 420.7 - del cable en un -s totalisation 

- a stclla esafase macchina a leeho dc arena par. 8882 

2032 doppio . . . 2062 pura .... 8272 -s, transforms- 

- a Stella tetro- -, manIcotto del 4212 - ae los cat- teur k . . .2312 

fuse . . . . 2032 mot ore a cor- bones . . . .8812 -s. - 6 trois . .2812 

- di Sampner .6002 rente alternata carro pars la 8282 , ('olonne vertd- 

- ielefonlco . 11862 con. 2232 - del conesor 1 102.0 brale. 6092 

- - duplex . 11892 - a doppio. .218.4 - de los conduc- Colophanc . . .8062 

togllerc un .786.7 monoiase a 223.7 tores . . . .8172 Colophony . .8662 

- di trasformatorl 1'oliare 11 . .4762 —con due tores Color antioxi- 

227.7 - orlzzontale . 4202 en cajctlnes de dante .... 6lLl 

-trasmlasionc passo del . . 3102 madcra . . 1840.4 - de esmaltc . . 862 

10072 perditc nel . .293.4 - - conductors Coloradan gal- 

- trasTersale .8112 -, raff red amen to el£ctricos . .863* vanlea de los 

- del treni. . 11682 del. 4282 - con conductors mctales . . 1206.4 

- a triangolo .203.1 il ripassare 11 4762 sobre el enluct- Coloration gal- 

- trlfase a tre risealdamento do dc la pared vanique aes 

condattorl . 2024 del.2872 8622 mdtanx . . 12064 

- 11 plu xccchio - a raota dentata - dlrecta de los Colore isolante867J4 

dl Marconi 10642 6872 conductors - a smalto . . . 362 

- di wattometro 6892 - ruvido . . . .4762 en el suelo .8832 Colour switch . 8482 

Collegare - scabro . . . .4762 - flia de un con- -.tempering . 12012 

3382, 616a, 7844 -Jo scin till arc del ductor . . . 862.4 Colourd arc 

- uDA batterlain 4732 -, gastosde . .7242 lamp . . . .8882 

parallelo . 100JO -, segmento di - - de Ias plaeas 1002 - light .... 971.10 

-battcrla In sporgentc . . 476.1 polca ae . . .828a Colouring, 

serie .... 10U -, senza . . . 1826.1 -, srfstema de . . 833.7 metal . . . 1806.4 

- eon bullonl . 8862 sinerigllarc 11 475.1 - de tubos alsla- Colpl, marcia 

- dell© Israpade -, stato del . . . 294.1 dors .... 868a senza .... 7172 

ad arco . . .9444 temperatura del — tubos aislado- Colpodieorrentc 

- - macehlne in 2862 res ablertos 86^2 ai seariea . . 78.i 

parallelo . .2982 tension© al. 271.10 —tubos aislado- - - fulminc . .9892 

- In parallelo . 332 il tornire del. 474a res cerrados 8682 —pieeone . .887a 

- - quantity . 832 -.tornire il - al ; Collocamento di - - rottura . . 1308.10 

- - serle .... 382 tornlo . . . .4242. tubl Isolantl 868.1 Coltcllo . • . tittiUi 

- - aerie-parallelo trasformatore 229.7 ' Colocar un cable avvolto a . 328.12 

33.10 Teiocita peri- I en nn leeho de . - per cavi . . . 8392 

_ - tension© . . 832 feriea del. . 269.9 j tie it a . . . . 827.21- di eontatto 635.10 

- a vile .... 6442 - vertical© . . . 420.4 ' — cable terrestre - p**r gutta- 

Collcgatc in op- -, visto dal lato 826.4 perea .... 86*2 

posizione, la del. 244.1 - los carboncs . 931a -Juterruttore 

dynamo © la Colle/ionc della - una linea . . 817a a.622.4 

batteria so no 882 eorrente . . 4192 - en su sltlo los - deltambnrodi 

Coll egad in paral- Collier.8<>4a carboncs . .4782 svolgfmcnto 8492 

lelo, numerodel - pour eAble .84:12 - - cl suelo los Columbia Call- 

circulti dell* in- - de contact. 566.12 eonductorcs 827.1 pors .... 8792 

dotto . . . .3072 — fer. 423.4 Colodlon . . .916a Column . . . .611.7 

<Tollcgato . . .7342 -, support bilateral Coloidal . . . I 86 O. 10 1 - of gas . . . .609.7 

- elettricamente d'isolatcur a HI 62 Colofonia . . . 8662 j resistance . . 686 ai 

734.7 -,- double d‘iso- I Colombin . . .9322 -. switch- . . ,606a 

Collar, les char- latcur k . . .8152 [Colon .... lOO&s - transformer .2312 

bons sc collent - en ter zingue 876.7 . Colonna . . . .611.7 Columna . . .611.7 

Ton l’autre . 981.7 ->freln i . . . .4052 - d’acquA, seariea- - de alumbrado 966a 

(Collet.4342 -,-di fferen tie 19 4952 fulmine a . .672.4 - -alumbrado 

palier k . . . 4862 - Uolant a boulon - d’arresto . . . 8202 tubular . . . 966.4 
_ dc projection descellement8642 - di attraversa- —cable . . .844.6 

d’hulle . . . .4342 - deporte-balais4322 meuto . . . .82114 - con consola .9662 

Collator 419.7,1282a - - soutien . .612.7 - per cavi . . .8442 - dc distribu- 

- anello del - - support . . 612.7 - dl distribu- cion .... 605a 

4232, 4322 - pour tube . . 8762 zione .... 606.1 - de gas .... 660.7 

costruzione Collo della ca- - - gas. 660.7 -, perforadora 

del.420.1 mlcia .... 6072 - per lampada 966a de.391.7 

-.dado di . . .4232 - d'introdu- ->resistenza a 686a r - deresl8tencJa586.il 

diametro del 420 2 zione .... 845a - del termo- - del term6- 

dimension! del - dell’isolatore a metro - . . . 4972 metro . . . 4972 

420a cam pan a . 796.10 -. trapano a . . 89L7 -, transformador 
-.(also .... 420ao Collocarei carbon i -, trosformatorc dc.2812 

- a go cce d’acqua nella lampada a. 2312 -s, transforma- 

1:126.7 ad arco . . . 931a Colonne, trasfor- dor de tres . 2812 

g ro sce zza del 4202 - eouduttori nella matorc a tre 2312 , Colza oil ... 645a 
Bolamcnto del terra . . . 827a | Colonne k cable 8442 Coma .... 1008.7 

4222 Collodlo . . . . 916.1 , - dc dlstribution005.i Comando a bot- 
lamina del - ! Collodion . . .910a - - gaz . . . .660.7 tone di pres- 

Affondata . • 476.7 Colloidal. . . 1360 .10 Colonne*, int4- sione . . . .9872 

- del - eorrosa 4766 -e.I860.]*' gration par.69&2 - della dlnamo 7162 

























Comando 
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Commutateur 


Comandodlretto481.7 

- - della dinamo717J 
-, dlspositlvodl- 

di seguall di 
strada forrata 

1348 Jl 

- elettrlco . . . 4822 

- d'ascensore 987.4 

- per griippi • 482J 
maccnina [a 

vapore) di . 117 J 
-, mcccanisxno 

di.5920 

motore di . . 2193 

- con motori 

eleitrici. . . 2193 
-,rinvto di . . 48L9 

- alngolo . . 48Lio 

- con sovrecclta- 

zlono .... 800 ls 
Comando, dls- 
poslcldn de - 
para seftalcs de 
ferrocarril 184831 

- A ana velocl- 

dad destncro- 
nlsmo supe¬ 
rior .8009 

Comb-like mil¬ 
led .6707 

- -shaped light¬ 

ning arrester 670s 
Comba dc inten- 
sidad . . . 10872 

- oscllacion 1087.1 

- - tension . 10872 

- - vlbracidn 1087a 
Combe logarith- 

migue . . 18823 
Combination de 
bnscadores 10429 
Comblnador. . 6904 
10427 

palanoa de . 6908 
tambor de . . 6963 
Combi noLsondes 
chcrchetirs 10423 
Combinar 237JI, 2633 
Combinare . 237.il 
Combinateur . 6904, 
1042.7 

cyllndre de . 5963 
levler de con¬ 
tact du . . . 690s 
Comblnatore 1042L7 
Combination 
coppercarbon 
brush .... 4253 


- Instrument . 6828 

- listening and 

ringing keyll5U 

- phase - and 

short-circuit 
rotor .... 410.7 


Combined phase 
and soulrrcl- 
cage winding 8243 

- pocket volt- 
and ammeter 083 j 

- tangent and 
sine galvano¬ 
meter . . .18809 

- telephone sy¬ 

stem . . . 11606 

- volt- and am¬ 
meter .... 6829 

Combiner 
( machines 
electr.) . . 287Jl 

- (hiegr.) . . 1042.7 
Comble, chevron 

d un . . . .8107 
Combler une 

tranche . .8809 
Combustibile, 

consumo di. 109 jb 

- g&ssoso . . 110J4 

- liciuido . . 110.12 

- Folido .... 1093 
-> utilisza/.ione 

del.109.7 

Combustible, con- 
somraation 

de.1094 

dcpeubc de . 109s 
-, fra is de . . . 7133 

- gazeux . . 110.14 

- liuulde . . . 110J2 

- sollde .... 1093 
-.utilisation du 109.7 
Combustible, 

aprovecha- 
miento del 
consumo de 

- gaseoso . . 

- liquido . . 

- sblido . . . 
utillzacion del 109.7 

(Combustion cell 28.7 

- chamber . . . 1114 

- motor .... 120s 

- smoke . . . llLii 
Combustion, 

chaleur sp6cl- 
flque de . 12563 
chambre de . 1114 

- de la fumee lllai 
-, mtthodc de . 9063 

- de la resistance 

6874 

Combustidn, c&- 


, 109.7 
1094 
110.14 
110J2 
1093 


mara de 


. 1114 


- resistance . 

.6793 

- del homo 

. lll.il 

seeker . . . 

104*9 

-, motor de 

.1264 

- sleeve . . . 

.8797 

•> ptla de . 

. . 2a7 

Comblnazioue 


Combustloue, ca- 

di cercatori 10429 

mera dl 

. . 1114 

Combine, to . 

287Jl 

- del fumo . 

. 111.11 

Combined arc 


-> motore a 

. . 1264 

light and glow- 

pila a . . 

. . 23.7 

lamp bath 

12803 

Oometa . . 

. 1098,7 

- alternating 


- celular . . 

. 10984 

and contina- 

- electrica . 

. 13633 

ous-currcnt 


Com 11 las . . 

. 1008.14 

plant . . . 

. 7043 

Comma . . 

. 1003.7 

- fuse and 


Inverted . 

. 1003.14 

switch . . 

. 660.7 

Commande 

. 11203 


- par boutons de 

presslon . . 9873 
• par ckble . . 4474 

- oourrole . . 121.1 j 
oourrole de 443.12 1 

- pourcourrole443.io I 


Commande di- 
recte .... 717a 
-, dUpositif de 11203 

- de la dynamo 7164 

- elcctrlque . . 4823 

- - de la cage 

d'ascenseur. 9874 

- par Olectromo- 

teur.2193 

- - groupes . . 4821 
indlvlduelle 481J0 

-, klosqne de . 6063 
magneto k - 
continue . 1121a 
renvoi de . . 4814 
machine 4-par 
cAbles. . . 206O1 

- - a - par cour- 

role.207a 

. mecanlsmede6994 
moteur dc . . 2193 

- par moteur 

61ectriuue . 2193 
poulle de . . 4444 

- k une vitesse 

hypersyn- 
enrone . . . 8009 

- une vitesse 
sursynchrone8003 

- volant de . . 6604 
Command^ par 

Electron! o- 
teur.2190 

- par moteur 
Clectrig ue . 219a 

ComraandCe, pou- 

lle. 444.7 

Commander . . 4814 
Commancemont 
du bobinage818j 

- de I'cnroule- 

ment . . . . 818J 
Commercial effi¬ 
ciency . 693, 2973 
Commettagc en 
torona . . . 7422 
Commettre en 
torons . . . 7420 
Common battery 
for call-sig¬ 
nal ... . 11814 

- system with 
electric distri¬ 
bution of 
energy . 

- bit ... . 

- divisor . . 

- logarithm 

- measure . 

- multiple . 

- regulation 

- salt . . . 
Commotion eleo- 

trlque . . . 606a 1 

- dc rupture 1308.10 
Com man, r4- 

glage en . .7203 
regulation en 7203 
Comir">a!e, cen¬ 
tra . . . 708 j 
C omm .cation 7344 

-sen - uvee . . 7343 
-. cAblc de . . . 8473 
-, eouperla . 11803 
le crochet prend 
la position 
de .... 11173 

- apr&s demon de 

prtalable . 11627 


11664 
.8903 
236.10 
. 2893 
23612 
286.it 
.7203 
12129 


Communication, 
demander la 
- t£16phoni- 
que .... 1161 £ 

- 6lectrique . .7149 
en - 41ectriqne 

avec . . . .7141 

- 6tablie par cor¬ 

don ... . HIM 
-,6tablir une - 
tlectriqne .7849 
-, - la - entre... 


et.785d 

- nne fausse . 7363 
-, fausse .... 7862 
-, 11 y a fausse 1162s 
-, interrompre 

la . . 4804, 11902 
-s locales . . 119U 
-, mauvaise . . 736* 
- par mercurc 13343 
mettre en . 11697 
en - avec .. 784.4, 
786i 


- en - deux 
abonnOs . UMj 
-> raise en - avec 
la masse . . 833a 

- multiplex . 11021 
-, position de - 

direct© 1098041443 
-, rompre la-(ca¬ 
nalisations) . 786' 
-, - io - (tele¬ 
phonic) . . 1190: 

- part414phonelll6j 

- t4l4phonlqne lllla 

- interarbalne 

1136a 

- - k longue dis¬ 

tance . . . 1136a 

- - orgente . 1176: 

- avec la terre 

de l’antcnnc 
demission 1077a 

- - la terre dc 

l'antcnne de 
transmladonlOQi 
Communlquer, 
fair© - avec . 784.4 
Commutable . 626 i 
Commutarc . 694o» 
-,che si pu6 . . 626: 
Commutata, oor- 
rentc .... 186 j 
C ommutated cur¬ 
rent .196 j 

Commutateur 
(— collectear)4Il~ 

- (terrae g6n&- 

ral).61&s 

- (' pertuuLa- 

teur) .... 626a 

- <t*14gr.) . . 1621a 

- d'accamnl*- 

teurs .... 90: 

- d'amptrem&trc 

6273 

- d'antenne . 1021s 

- d'appel . . 11344 
I - automatique . 627> 

- - k crochet 1129* 

- - deposteauxi- 

llalre . . . 1160s 

- k bascule . 1146s 

- de batterle 

(accus) . . .10! i 

- - batterie (tel^ 

gr.) .... 1007a 
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1468 


Comma la tore 


Commutateur 

dee cAbtos 10824 

- central. . . 1187.2 

- poor change- 

ment de cou- 
leurs . . . .M&s 

- de charge . . 02a 

- a che vllles . 06211 

- de conversa¬ 

tion .... 11843 

- 4 contours . . 048s 

- de couplage . 02.4 

- k crochet . . 11263 

- - crochet avec 

levler k deux 
bras et plots 11273 

- crochet avec 
levler k en- 
dames de con¬ 
tact .... 11273 

- de dtcharge 6243 

- deml-au to¬ 

rn atlque . 11413 
-, dimensions 
de .... 

- k one scale di¬ 

rection . . . 

- trols dlrec- i 
dons . 6213,627.1 

- electrlqae . . 6183 

- AlectromagnA- 

tique . . . .6273 

- 6toile-trlangle628a 

- k Ache (t*to- 

gr.) . . . . 1003 

- - Aches (instru¬ 

ments de m fe¬ 
tors) . . . 66241 

- dlnstaliation 896.4 

- Instantan6 . . 6264 

- interm6dlalre 

actionn6 k la 
main . . . 11663 

- an to in a- 

dque . . . 11663 

- in term p tear . 6183 

- aveo In terrap- 

don.5&7 

- sans Interrup¬ 

tion . 6263 

levler de . . . 6603 

- k levler . . . 6263 

- de Ilgne . . 10213 

- k manette . 10213 

- double k ma¬ 

nette . . . 10213 

- 4 mercare . . 6274 

- de mLseen court- 

circuit . . . 6243 

- multipolalre 6263 

- multiple . . 1139.7 

- 4 annoncla- 
tionoptique 11424 

-a annoncio- 

tion par lampe 
n. incandes¬ 
cence . . . 11464 

-avec appel 4 

signal tom bant 
ct lampe an- 
nouclatrice 1142s 
-4 batterie com¬ 
mune d'appel 
et de micro¬ 
phone . . . 11684 

- forme ar- 
moire. . . 11403 

- en forme de 
table . . . 11463 


Commutateur mul- 
dple avec lam- 
pes 4 incandes¬ 
cence annon- 
ciatrices . 11464 

- - avec lompes 

4 Incandes¬ 
cence pour 
posies tetopho- 
niques 4 ma¬ 
gneto et 4 bat¬ 
teries indlvl- 
dueUes . . 11473 

- - 4 signaux op- 

dques. . . 11424 

- - avec deux si¬ 

gnaux automa- 
tlques de clo¬ 
ture .... 11463 

- - poursystomes 

4 batterie cen- 
trale . . . 11474 

- - poursystomes 

4 batterie lo¬ 
cale .... 11473 

- - 4 volets 

d'appel. . 11464 

- - aveo volets4 

retovement 
autom&dque i 
1146.7 

- desnuntoros 11583 

- a pedalc . . . 638J 
-.pieces deto- 

efttoes de . . 6813 

- 4 plaques . . 6263 

- 4 plusleurs di¬ 

rections . . . 5273 

- polychrome 

(th&itre) . . 0483 

- principal . . 628.4 

- rapide .... 6264 

- 4 rupture brus¬ 

que .6A6a 

- semi-automa- 

tique . . . 11463 

- substltutenr 

aotomatlque 
de l&mpee 18463 

- sulsss . . . 10213 
tableau - de 

ligne . . . 10213 

- de poste t£l6- 

phonique in¬ 
termedia! re 11264 

- 4 haute ten¬ 

sion .... 66040 

- - tirage . . . 6613 

- unipolalre . . 6263 

- de voltntotrc 6273 
Commutating 

bar.276.7 

-coil.8103 

- electromotive 

force . . . 97141 

- Aeld.2713 

- pole. 2763 

Commutation . 270.4 

- current . . .270 j 
-. curve of. . . 2722 
-, insufficient . 2723 

over-. 272.4 

-. period of . . 270.7 
-. process of . . 2703 
-, sparkless . . 272.6 
-. under- .... 2723 

- zone.2703 

Commutation . 270.4 

6263 


Commutation, 
apparell de. 6123 
osyntotrte de 

la. 18284 

-, barre de . . . 276.7 

- de batterie . 101.4 
-> boblne de . . 8103 

champ de . . 2713 

- de* connexions 

potatoes . . . 8394 
->4 cordon . 11803 
-> dlsposltlf dc . 626.4 
-.courant de .2703 
courbe de . . 8723 
distance explo¬ 
sive de . . 10683 

- pour remis¬ 

sion . . . 106L7 

- sons 6tincelles2724 

- exagArte . . 2724 

- excessive . . 2724 
Ache de . . 66840 

-> force eiectro- 
motrice de 27141 
hyper- .... 9784 
hypo- .... 2723 

- InsufAsantc . 2723 
manlpulateur 

de .... 10074 
-, - de - 4 plot 
de decharge 1007.7 
-. marc he dc la - 
(machines 
electr.) . . . 2703 
-. utocanlsme de 619.7 
mouvementde 


-, pArlode de . 270.7 
pertes par . . 2963 
p61e de ... 2763 
processus de 
to - (machines 
electr.) . . . 2763 

- pour la recep¬ 

tion ... 10613 
syst£me de - 
comptotement 
automatiquell674 

- pour la trans¬ 

mission . . 1061.7 
zone de . . . 2703 
Commutato . . 6264 
Commutador . 410.7 
10213 

- (without) . 18264 

-, bar.6973 

-.battery . . 10073 

- building ring 42&4 

- bush.4213 

-.cable . . . 1022.4 

- collar .... 4233 

- construction . 420.1 

- dimensions . 4203 

- design .... 4204 

- end .... 81041 
—ring .... 4223 

- false .... 420.10 

- grinder . . . 4743 

- grinding-de- 

vice . 4283 

heating of. . 2873 
horizontal . . 420-1 
! - hub.4213 

- insulation . 874.4. 

| 4223 

-.line- .... 102U 
I - losses .... 2934 
| -. mercury . . . 627.4 
I - out. 4233 


Commutator 

pitch . . . . 8103 
plug 66841, 10823 

- polishing- 

paper . . _ 

[Commutator] po¬ 
tential curve 8723 
Commutator rec¬ 
tifier . . . .8843 

- ring.4883 

- riser.42L7 

1 - sleeve .... 4213 
: - temperature 2863 

- turning-device42817 
-, vertical . . . 4263 

- voltage . . 87140 
Commutatore 6183, 

- (telegr.) . . 10813 
I - per am per- 

metrl . . . .6273 

- dl antenna 10613 

- auto mat! co . 6873 

- automatlco dl 

staziones4soon- 
darla . . . 11663 

- per batteria 1913, 

10073 

- dl corlca . . 983 

- per cavi . . 10823 

- centrale . . 11873 

- dl chiamata 1184s 

- - color! . . . 9483 

- - connessione 116*7 

- - conversa¬ 

zione . . . 11483 
dimenslonl 
d un . . . . 6603 

- a piu direzlonl 6873 

- a tre direzlonl 6813, 

6873 

- ad una dlre- 

zione . . . 

- a disco . . 

- elettromo- 

gnctico . . .1873 

- a forma dl to- 

vola . . . 11423 

- d'implanto . 86*4 

- lntermediario 

automatlco 11663 

- lntermedlo azio- 

natoamano 11663 

- a leva .... 6803 

- a doppla le¬ 
va ... . 10213 

- dl llnea . . 1021a 

- a mcrcario . 627s 
! - dl mcs*a in 

| corto-circulto624a 
; - multiplo . . USfl.7 
j — con batteria 
centrale per 
chiamata e 
microfono 11684 
. - multinlo a 
I quadro . . 11403 
; - multipolarc . 6263 
| - del numeri 11683 

- a uedale . . 626L7 

- del posto teto- 

fonico iiiter- 
medio . . 11284 

- principal*’ . . 6264 

- con punto 

motto .... 625.7 

- senza punto 

morto .... 6263 

- a scatto . . . 620.1 
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Compound} uto 


Commutator* 
scmi-auto- 
matico . . 1146ft 

- a sostltuxlone 

automutlcadl 
lampade . 1345 a 

- a spina . . . 662.il 

- a atella-trian- 

golo . . . ,628 a 

• per alta ten- 

done . . . 660.10 

- a trazlone . . 661 a 

- onipolarc . . 626.2 

- per voltmetrl 62 Ta 
C ommu tat rice . 232 a 
C ommutazlone 270.4 

626a 

- andamento 

della . . . .8706 
admvnetiia 
della . . . 132*1 
-,bacchctta di 275.7 

- della batteria 10L4 
-. oampo di . . 871 a 

- a cordone . 1180 a 
-> corrcnte di .270s 
-. curve di . . . 2722 
-. dispositivo di 626.4 

durata di . . 270.7 

- ecccssiva . . 272.4 

- di cmisdone 106L7 
forza elettro- 

motricc di 271.il 

- Insufficient** . 272:* 
leva di ... 560 a 

-, llmlte della - 
senza scintllle 278A 
—, manipolatore 

dl. 1007.4 

mo vimen to dl 688 a 
perdite per la 20UL3 
-, polo dl . . . 276 a 

- dl ricevimen- 

to .. . . 1061A 
roccbetto di. 819 a 

• aenza scintllle 272 a 

-.spina di . . 662.10 

zona dl . . . 270 a 

Commute . . . 626.1 

Com muter 616.1,62440 
Com pad t6 de 
construction 699 a 
C ompact . . . 683 a 

- design .... 6 i 29A 
Com pacta, con- 

strncclon . . 629 a 
C ompacte, con* 
structlon . . 629 a 
C ompacto . . .688 a I 
Company,cable!828A 
electricity . 1828 a I 
Comparacion, I 

contrastar I 

por .... 648.10 
graduar por 648.10 
me to do ae . 626 a 
-, reostato de . 656 a 
C om pa rad or de 
fases . . . . t 
Comparalson, 
6talonner par 64840 
-, graducr par 648.io 
lamp* de . 979.14 
mdnode de . 626 a 
rheostat do . 666 a 
C omporatcur de 
phases . . .6804 
Comparatore dl 
fast.686.4 


Comparison 

lamp . . . 97944 

- method . . . 69a3 

- resistance . 678 .io 

- rheostat . . . 666 a 
C om parti men tos, 

aparato de 1206 a 
C ompartiments 48 a 
C om pas .... 667 a 
C ompass. . . .867 a 
inclination . 067.7 

- needle . . . 62940 
-» pocket . . . 667 a 
C ompatta, co* 

struzlone . . 629 a 
C ompatto . . . 683 a 
C ompensation 27640 
arrollamiento 

de.819 a 

bateria de . . 88 a 
-. campo de . 976.il 

- de carga . . . 491.4 
carrete de . . 819.4 

-, conductor de 7234 
corriente de . 189 a 
-, dinamo dc . . 2094 

- de errores . . 648.1 
metodo dc . . 6202 

-, del peso de los 
earnouts . . 989 a 

- de tempera- 

tura .... 287 a 
-> tension de . 163.10 

- de la tension 164.1 
—y transformador 

229a 

Compensado, sis* 
tema polifa- 

slco. 204A 

-y- polifaslcono 

204.4 

Compensador .699.7 

- de arco . . . 942 a 

—y lm4n.841.1 

- magnetico . 1296 a 
C ompensodora, 

conexion . . 312i 
—»dinamo . . . 2087 
Compensar . . 275 a 

- una pila ... 344 
Compensate . . 275 a 

- una pila ... 344 
Compensate, to 275 a 
- y to - a cell . . 344 
Compensateur. 699.7 
-»almant. . . 627 jo 

- de lampe a arc 942 a 

- magn6tique 1296 a 

p61c.469 a 

transform** 

teur.229 a 

Compensating 
coil.319.4 

- current . . . 130 a 

- Held .... 275.il 

- height .... 9ff*’A 

- magnet . . 627.io 

- pole. 469 a 

- resistance . . 579 a 

- (arc lamps) 942J 

- -.fixed-forarc 

lamps.... 942 a 

- voltage . . 168.10 

- -winding . . 819 a 
C ompensation 276.10 

- for the error 648.1 

- method . . . 6202 

- magnetometer 

6864 


I 


! Compensation 276 jo 
almant de . . 8414 
—, bobine de . . 319.4 
canalisation 
de . .728a, 759.4 
-y champ de . 27541 
conducteur de723j 

- de la difference 

de charge . . 49U 

- la difference 

de tempera¬ 
ture .287 a 

-y enroulement 
de.819 a 

- des erreurs . 6484 
-, M de .... 7284 

hauteur de . . 967 a 
-, indicateur de 1336A 
-y - dc - pour uo 
systemeltrols 
conducteurs 18969 
llgne de . . . 759.4 
—y magneto mitre 

de.686 j 

-y mithode de . 6269 
- de - magni- 
tique . . . 1298 a 
-> photomitre de 

1848a 

-, pole de . . . 469 a 
- y resistance de 679 a 
-y tension de . 163.10 

- de tension . . 1644 
Compensate. sls- 

teiua pollrase 204A 
-> - poll rase non 204.4 
Compensator . 699.7 
-, arc lamp . . 942 a 

- magnet . . . 3414 
-, magnetic . 1296 a 
C ompensator 699.7 

- di larapada ad 

arco .... 942 a 
-, magnete . . . 3414 

- magnetico . 1296 a 
C ompensatrlce 208.7 
-y connexion . . 3124 
-, dinamo . . . 208.7 
Compensa- 

zione.... 2764S 
-y avvolgimento 

dl.819 a 

-, campo di . 27&41 

- nel carico . . 49L4 
-y conduttore di 7284 
-> rorrente dl . 189 a 

- degli error! . 6484 
-y metodo di. . 6202 

spirale dl . .81914 
-, tenslone di 168.10 

- della tenslone 1644 
Compenser . . 276 a 

- un element . 844 
Compione, resl- 

stenza . . 64941 
Complejo, nd- 
mero . . . .286 a 
C ompleaso degli 
edlfizl . . .716 a 
-y numero . . . 286A 
Complete earth 
connection . 907J 

- formation . . 82.4 
Complex ions 1196 a 

- quantity . . . 286 a 
C omplicado . . 6804 
Complicated . . 6804 
Complicate . 
Compllqui 


Component . S4Lu 

- of a current, 

watt .... 1462 

- - the current, 

wattless . . . 1463 

- resistance . . 146* 
-y vertical . . 24143 
Componente . 2 41 ji 
C omponent! ca¬ 
pacity del . 67 a 

Componente della 
corrente . . lilis 
-» resUtenza di 146s 
Component!, re* 
sistenza del .667 
Componente della 
tenslone . . 1642 

- vertlcale . 24LU 

- vertical* del 

magnetismo 
terrestre . 130641 
Componente. 24141 
-y capacidad de 67 a 

- de la corrien¬ 

te. 14440 

—i rcsistencU de 146s 

- de la tension 1642 

- vertical . . 241J3 

- del magneti*- 
mo terrestre 

190041 

Comporre . . 46742 
Composante . 24Ln 
-ycapaclti de . 67 a 

- de courant 14440 
-y resistance de 146s 

- de la tension 1642 

- vertlcale . . 24U3 

- - du magnitisme 

terreste . . 189641 
Composi 6 base 
d’amiante. 36142 

- - base d'as- 

beste . . . 86142 

- de polissage 12064 
Composicidn . 686J 

- Chatterton . . 786a 

- de pulimento 11064 
Composltay di¬ 
namo .... 2142 

-y eccitazione . Its 
Composition 

(mit) . . . .6662 

- (chimie) . . . 668A 

- de Chatterton 786l 

- hooper.... 7862 

- isolante . . 784J2 

- metal .... 6662 
mital- . . . . I 

- of polishing 

material . 
Composite, trae* 
formatore. . 23 
Composlzlone . 686 a 

- degli appa- 

recchi . . .6611 

- Chatterton . . 7864 

- per pulire . 12064 
Compound, Chat- 

terton’s . . . 786l 
-damp fm aschi- 

ne.USA 

-dynamo.... 2143 

- - mit kurmem 

Nebenschlufl 2114 

- - mil langem 

NebenschluS tils 
-erregung . . . 268A 
-Jute.766 a 
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Compteur 


Compoundjuto- 
umhOllung .764.7 

-kabel.7656 

-motor.23U 

-papier .... 766.4 

-spole.8406 

-transform ator 2282 
-wicklung . . . 3406 
-i Anti* .... 840.7 
Compound arc 9266 
-, box-.8452 

- cable ... . 7656 

cable- .... 700 j 
C hatterton's . 7H5.1 

- coll.8406 

- covering of a 

cable ... .7692 

- curve . . . 196 ji 

- dynamo . . . 2142 

- with long 
shunt .... 2146 

- with short 

shunt . . 2146 

- engine, tan¬ 

dem . . . .11H6 

- excitation . . 2086 

- Impregnated 
paper .... 766.4 

-. Insulating . 784J1 

- jute serving . 764.7 

- magnet 1642,11222 

- mast .... 1100.4 
resinous . . . 7846 

- [steam] engine! 182 

- transformer . 2282 

- twisting . . . 74'lfl 

- winding . . . 8406 

-wound genera¬ 
tor .2142 

- wound motor 2212 
Compound, to . 2536 
Compound, 

bobine . . . 8406 

-.cable . . . . 7056 

dynamo . . . 2142 

dynamo - dif- 

lercnticlle . 2146 
enroulenient 340-s 
excitation . . 2883 

- hyper- . . . 2586 

- sur- .... 2586 
g6n£ratrice . 2142 

- differen- 
tlclle .... 2146 
-.jute lmpr£gn6 

dc.7666 

moteur . . . 221-3 
papier .... 760.4 

- impregne de 706.4 
transform a- 

teur.2282 

Compound, avvol- 
giiuento . . 8406 
-, dinamo . . .2142 
eccitazlone . 253j 
macchina a 
vapore . . . 1186 
motorc . . . 2216 
rocchetto . . 3406 
^ trosforniatorc 2282 
Compound, arro- 
Uamiento .8406 
earn te ... 3406 
dinaiuo . . . 2142 
excitacion . . 2582 
mAquina . . . 1186 
motor .... 2216 
transforma- 
dor .... 


Compoundage. 2634 
hvper- .... 2586 

-. sur-.258s 

Compoundag- 

gio.253.4 

iper-.258s 

Coinpoundaje . 2584 
hiper- .... 258s 
numero de las 
esplras del . 3406 
Compoundar . 2536 
Compoundare . 2586 
Compounded 

dynamo, over 2146 

- -, differen¬ 

tially . . . .2146 

- jute. 7666 

- tape serving 769.4 

- wire.7466 

Compounder . 2536 
Compoundicrcu2536 
Compoundle- 

rung .... 2584 
Compounding . 2584 

- machine . . . 7716 
Comprador, mon- 

tajc hecho por 

cl.88.1 

Compr^hcnsibi- 
lite defec- 
tueuse . . 1158a 

- imparfaite . 115N.I 

- de la parole 1112.7 
Comprendida 10046 
Comprensiblll- 

dad de la pa- 
labra . . . 1112.7 
ComprcnsibiUtu 
telefonica 11187 
Coniprcnsidn 

imperfecta 1158d 
Compresa . . . 5083 

- seoa. 5082 

Comprcslble . 1359.1 
Coniprcsldn . . 8506 
-, e^fuerzo de . 3512 

fuerza dc . . 3516 
intensldad dc 

la.851.4 

retdstencla a la3ol.i 
Compreso . . 10046 
Compresor . . 4826 
Compress, to . 407.11 
Comprcssa . . 5086 

- secca .... 5082 
Compresse hu- 

mide .... 5086 

- seclie .... 5082 
Compressed air 3546 

- - cell .... 266 

- pitch . . . 784JI 

Conipresseur 

d'air .... 4826 
-, rouleau . . . 8366 
Comprcsaiblle 1359.1 
Compressible . 1359.1 
Compression . 3506 

- diaphragm 12406 
Compression, dia- 

pliragmeu 12406 
-.effort dc - 
[agissaut sur 
uu corps] . . 3516 
- de - . . . . 3512 
flexion axiale 

par.3522 

-axiale uni- 
taire par . . 3526 
force de . . . 3516 


Compression, re¬ 
sistance A la 86Ll 
-.-a la flexion 
axiale par - 8526 
tension de . . 86L4 
tension de 
flexion axiale 
par. 8526 

- unltalro . . . 86L4 

- par unite de 

surface . . . 86L4 
Coni press!one, 
flessione as- 
siale unltario 

per.8526 

-, pila a - d'aria 266 

- scrap lice, coef- 

fleiente della 86L4 
Compressive 

force .... 8516 

- stress .... 3612 

- strength . . . 361.1 
Comp resso,ca v o 3282 
Compressor, air4826 
Compressore 

d'aria . . . 4826 
Comprime.mica 3586 
Com primer . 407.il 
Comprimere . 407 ji 
C omprimlr . .407.il 
Comprls . . . 10046 
Comprobaciou 
de la conver- 
sacion . . 11346 

- - la corricnte 

local . . .11846 
cuftdro de dis¬ 
tribution de 0086 
iustrumento 

de. 6246 

rueda de . . . 646.7 
sistema de . 1107.6 
Coniprobador 

del cohesor 1074.10 

- de planrliAs 

de hlcrro . . 6856 

- alambrc . 1327.4 
Comptage Indi¬ 
vid u el des 
conversa¬ 
tions . . . 11526 

- du nombre de 

conversa¬ 
tions .... 1162.4 
Compte-gouttes, 
graisscur . . 4416 
Comptc, lieu <le 
reglement dc7106 

- -tours .... 487.4 

- de poclie . 487.7 

- totalisatcur 4876 
-s, liquidation 

des - Inter- 
nationaux 1162-1 
-s, reglement des 
- intcrnatlo- 
naux . . . llCit 
jCompteur . . 11526 
appareil pour 
Tetalonnogc 
des.6966 

- Aron . • . . . 695.1 

- Hastian .... 694.1 

- de battcrle . 6906 

- 5 cinq con- 

ductenrs . . 6934 

- a trolsconduo 

teurs .... 6916 


Compteurs A cinq 

fils.tiNU 

Compteur de con¬ 
summation . 699* 
-, consummation 
d'^nergie du f 

- de consumma¬ 

tion k maxi¬ 
ma .... 
-,constante de 697.1 

- de contrOle . 0906 
-a, contr61eurde696uS 

- des conversa¬ 

tions d’unc 
section . . 1168.7 

- de courant 689.10 

- k courant al¬ 

ternate . . 6916 

- courant con- 

tlnu.6916 

- courant mo¬ 
nophase . . 69L7 

- courant tri- 
phase .... 0916 

-.depense d’Aner- 
gle du . . . 6914 

- A double tarlf6926 

- dynamomA- 

frique . . .6926 

- Edison .... 6946 

- d’61ectrlclt£ . 690.1 

- eiectrlque . . 6946 

- eiectrolytiquc69&6 
-, energle absor- 

bAe par le . 696.4 

- cnreglstreur 6946 

- etalon .... 6906 

- Ferraris . . . 6056 

- ;i trols Ills . . 6916 

- a fleau de ba¬ 

lance . . . .6942 
fonctionne- 
ment a vide 
d’un .... 697.4 

- dc gaz .... 129.1 

- horalre . . . 690.4 

- - pour conver¬ 

sations teie- 
phonii^ucs 1154.4 

- - enrcgistreur6906 

- k Induction . 6926 
induit dc . .0956 

- sans fer de 096.1 

- a induit rever¬ 

sible . . . .6922 

- Integratcur . 6946 

- de Iiummcl . 6926 
kiosque de . 695.7 

-.location dc .7142 

- dc lumens . . 9766 

more he A vide 
d’un. 697.4 

de. 695.4 

-,m6<'anisme do - 
A chiffrcs mo¬ 
biles . . . .6956 

- de - A ch Iff res 
sautants . . . 6956 

- a mcrcure . . 6936 
minuterie dc 695.4 

- -moteur . . . 692.1 

- A moteur . . G92d 

- - moteur rever¬ 

sible . . . .692 2 
raouvement de 
- A chiffres 
mobiles . . 6956 
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Condensation 


Compteur, - do 
- 4 chlffres 
saut&nts . . 
d’horlogerie 
de.6964 

- osciliant . . . 0044 

- - hpalcment 

prealable . . 094* 

- k pendulc . . 693a 

- - pendulc 

oourt . . . 

- -» 4 pr«£paie- 

ment .... 694* 

- de precision . 693* 

- principal . . 690.2 

- a rabals de 

Wright . . . 696* 

- de sectenr . . 698.7 

- Siemens . . . 604.8 

- 4 soufflet . . 692.7 
-.rapport du roc- 

canUnte de. 696 a 

- dumouvemcnt 

de.695.6 

syst6me de . . 601* 
-i, tableau dc . 69&2 
-a, - de distribu¬ 
tion pour les 607* 

- de tableau de 

distribution 690.7 
tar if au . . 714at 

- de temps . . 690.4 

- temps pour 
conversations 
t616phoni- 

qucs . . . 1164.4 

- Tnomsou . . 604.7 

- totalisateur . 604 jS 

- de tours . . . 487.4 
Compuesto a base 

de amianto 86104 
Comunicacion, 
abrir nna . . 616 a 

- anotada . . 1162.7 

- directa, posichSn 

de . 1026.1, 1144^2 
estableccr la 1169.7 
-.falsa 1162 a, 1162* 
-.Intcrrumpirlol 130* 

- pormercurio 13342 

- multiple . . 1101L9 
-,pcdir - telefo- 

nica . . . . 1169 j6 

- telefonica . . 1136-5 

- - urgente . . 1170.7 

- con la tierra de 

la antena . 1077.8 

- entre trenes, 

slstema telc- 
fOnlco dc . 1168* 
Comunlcar 4 do9 
abonado* . 11800 
Comunica/lone 
direlta. posl- 
zlone dl . 1026a 
-.falsa .... 1162 a 
-. lnterrompere 

la.1190J 

lnterrompere 
una .... 117018 
Comunicazioui 
lunghe, tarifTa 
per .... 116L4 
Comunicazioue 
per mercurio 13342 
-. met tore 
in . . .735.1, 1169.7 

- In - due ab- 
bonati . . 1180J 


Comnnlcazlone 
multipla . 1102 jb 

- prenotata . 1162.7 
! - sbagliata . 1162* 

- telefonica . 1136* 
1 - -, domand&re 

una .... 1169 a 

- - urgente . 1170.7 

- colla terra dell* 
antenna . . 1077 a 

Concatenate, cor- 
rente - a . . 204 a 
-. giunzlone - a 468L4 
j slstema poll- 
' fase . . . . 906A 
- poll fast* non 204A 
Concatenazlone 
I chinita . . . 906l 
| - elcttrica del 

rocchetl. . . 269 a 
| - dl fasl .... 201A 
1 - magnet!ca del 
I rocchcttl . . 269A 
punto dl. . . 204 j 

- a triangolo . 208.1 
Concave 

mirror . . 1175 a 

- - kathode . 1236.11 
Conccntraddn del 

4cldo .... 63 a 
-> corricnte« dc 69 a 

- del clcctrolito. 

camblo de 1183L6 

- de lo slones 1189.4 

- medida en gra¬ 

in os-cquivalen- 
tes por cm 3 dc 
una dlsolu- 
cldn . . . 11S4 a 
-, pila dc ... 264 
-. polarlzaciun 

de .... 1190.4 
tenslbn de . . .4.2 

- total.541 

Conccntrado, 

acldo .... 61A 
4cldo nitrico 16.7 
Concentrar cl 

acido .... 66 a 
C oncentrare 

l’acldo . . 66 a 

Concentrated 

acid.51A 

- bar-winding . 321 a 

- nitric acid . . 15.7 

- winding . . . 820 a 
C oncentration of 

the acid . . 63 a 

- cell.294 

- currents . . . 69 a 

- of Ions . . 1189.4 

- polarisation 1190.4 

- potential . . 42 

Concentration 

dc l'aclde . . 68A 
changement de 
- dc Tdlcctro- 
lyte .... 1188 a 
-. courants de . 69 a 
force 4lectro- 
motrlce dc. 4A 

- des Ions . . 1189.4 

- mesurto en 

f rammes- 
qulvalents 
par cm*d*une 
solution . 11948 
—* polarisation 

de.1190 a 


. 641 

.890a 

. 66a 

.761.7 

9649 


I Concentration, 

I tension de . 42 

I - totale .... 641 
! Coucentrato, 

I acldo .... 61 a 
! acido nitrico 167 
Concentrator 1021JS 
j - panel . . . 1022 a 
I Concentrazlone 
dell’acido . . 68A 
! -, correnli dl . 69 a 

- equlvalcnte dl 
i una solo- 

zione . . . 11948 

- dcgll lonl . 1189.4 
pila a . . . . 294 

j polarizzazlone 

dl.1190.4 

I tensions di . 42 

- totale . . . 
Concentre, en- 

roulement 
Concentrer 
l'aclde . . 
Concentric 
cable . . . 

- cap .... 

- mining cable 767 a 

- river cable 767ao 

- wall plug . . 889 a 
C oncent riqoe, 

c&ble . . . . 76L4 
- mtnicr . . . 767 a 
C onccslon. du ra¬ 
don dc la . . 710 a 
C oncession, 

dnr6© dc la 710 a 
C oncession e, 

durata della 710 a 
C oncha. Have dc 896A 
Conchoidal frac¬ 
ture of por¬ 
celain .... 781 a 
C onchoidale, 
cassure - dc 
la porcelaine 
dure .... 791 a 
C oncordance 132U2 
-. 6trc en - de 

phase .... 2994 

- dc phases . . 198 a 
C oncordance 182102 

- de fascs . . . 196L1 
Concordanza 182102 

- dl fasl . . . 
Concrete 

- bed (ma¬ 

chines) . . 

- - (mains) 

- foundation 

- pipe .... 

- - with iron 

cover . . . . 888 a 

- slab.939 a 

- tank .... U96L10 
Concrezionarsi 46 a 
C ondcnsacldn 11&13 

agua de . . . 114J 

- electrica del 

humo . . . 1857 a 
mtqulna con 119a 
-. - de vapor sin 1167 
Condensador 
(elcctr.) . . 

- (de vapor) . 

-es acoplados 

en serie . 

- de acorta- 

miento . . 


198.1 

.8864 

.4666 

. 838a 
.467.4 
.882.7 


. 188J 
. 1194 

10967 

10965 


Condensador de 
aire 1069a, 12S&J 
, - - a iamb re . 10SL4 
i - - alta ten- 

■lon .... 1069L2 

- con armaduras 

m 6 riles . . 19947 

- de una capa- 

cidad regu¬ 
lable con 
placas gira- 
torlas . . . 1866* 

- - cillndros . 1021 a 
clrculto del 1069 a 

- electro- 

quimico . 12867 

- esterlco . . 1994s 
| - rraduado . 12S5 l4 

- ae inyeeddn . 118 a 

- - mica . . . 12S5* 

- - pa pel . . 1286 a 

- patron . . . 12S4 j 

- de placas . 1021a 

- regulable . 1066* 
-s slstema del 1067s 

- desuperfleie . 119.4 

- Tlssot . . . 10662 
Condensateur . 18?j 

- a air. . . . 1069a 
-, armature du 1296: 
-. - dc - (radio- 

tdegr.) . . 1067J 

- k armatures 

mobiles . . 1294? 

- - capacity 

rtgl&ble . I068J 
circuit du . 1069 a 
collccteurdu 12S&S 
-, condenseur 

du .... 1286* 
-, constante de 
temps d’un 1286 a 
- s couples en 
s^rle . . . 1068.7 

- k cyllndre . 1021 a 

- evlindrique 1021* 

- dectro- 

chlmlquc . 1S8&.7 

- 6talon . . . 1294 a 

- k fil metal- 

lique . . . 102L4 

- gradu4. . . 1286.4 

- mica .... 1286 a 
- s months en 

s£rie . . . 1068L7 

- k p&nier . 1286 a 
-, paraioudre a 6724 
-. plaque de 1284* 

- a plaques . 109L2 

- de raccour- 

cUseracnt (ra- 
dlotdegr.) 1096* 

- table k 

J )Taques rota- 
ves .... 10tt» 
— k plaques 

toumantes 1066a 
- - rotatif . . 1066a 
- - tournant. 1066a 
- sphtrique . 1294 m 
-. syst£me de 1067s* 
- k haute ten¬ 
sion .... 10964 
- TUsot . . . 10I6S 
- k voltage 

tier* . . . 1984* 
Condensation 11303 
-»eau de. . . . l!4a 
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Conducteur 


Condensation Eleo- 
trio dc de la 


fumEe. . . 

1867a 

-. machine 4. 

. 119a 

-, - sans . . . 
Condensatore 

.118.7 

(vapore) . 

. 1192 

- (elettr.) . . 

- dl aceorcia- 

.188a 

mento . . 

10932 


1284.7 

1284J) 

12862 

102U 

1069a 


1068,7 


- ad aria 1069a, 1286.1 

- armature 
mobill . . 

- cam pi one . 

- a caries . . 

- - clllndro . 
clrculto del 

Condensatorl 
collegati in 
scric . . . 
Condcnsatore 
elettrochlml- 
oo. 1286.7 

- a flio ... mu 

- graduate . 1286.4 

- ad inlezione . lifts 

- dl mica . . 1286a 

- a piastre . 10212 

- regolabile a 

piastre rota¬ 
tive ... . 10682 

- rotativo , . 10682 

- sferico . . 12842 
-, sistema dl . 1007a 

- a superficle . 110.4 

- ad alta ten¬ 

sion c 10092, 12842 

- dl TUsot . . 10062 
Condcnsazlouc 113.(3 

aeqna dl . . 1U.1 

- elettrlca del 

fumo . . . 1367a 
macchina [a 
vapore] a . . 119a 

- a vapore *en- 

sa.11&7 

Condensed 

water.... 114a 
Condenser 

(steam) . . . 1192 

- (electr.) . . . 188a 
-. adjustable . 10682 

- with mov¬ 
able plates 10682 

air. 1286a 

- armature . 1007a 

- circuit . . . 1007a 
-, electrochemi¬ 
cal .... 1286.7 

- electrometer. 066a 

- electroscope 1287.(2 

- excitation . 1068a 
graded . . 1386a 

, nigh-tension 1284a 
. . 119a 
ar- 

. .6722 
1286a 
. 12862 
. 1284a 


-.high 
-,iet .... 

- lightning 

roster . . 
mica . . . 
paper . . 

- -plate . . 
-s, series-con¬ 
nected- . 

shortening 
-.sliding. . 
spherical 
BiAod&rd 
snrface 

- system. . 

- telephone 


1068.7 
10932 

1284.7 
1284a! 
1284i» 1 
. 119.4! 
1067a 
1840a I 


Condenser, Tlaeot- 
10662 

wire .... 1021a 
Condense or (va- 
peur) .... 1192 

- an condensa- 

teur.... 1286a 

- 6 Injection . 119a 

- - melange . . 119a 

- - surface . . 110.4 
tElEphonc 4 1349a 

Condensing [steam] 
engine . . . 119a 
Condensor, rol¬ 
ler .... 10212 
Condlciones de 
cmpalme . 726ai 

- entrtfga . .710a! 

- pago .... 710a | 

- traDojo, ha- 

II srse cn . . 479a 
Condition of 

commutator 294a 
-s for connect¬ 
ing .... 726.ll 
-s of delivery . 7102 
-s - payment .710.4 

- surface . 1276a 
Conditions de 

fourniture . 7102 
-s - ionction 726ai 
-s - liv raison .7102 
-s - paiement . 710a 
-s - raccordc- 

nient . . . 726ai 
Condizloni dl 

consegna . . 7102 

- pagamento 710.4 

- raccordo . 726.il 

- resa .... 7102 
Condotta . 8872,97a 

- della caldaia 116a 
Condotto . . . 880a 

- di aria .... 403a 

- i solan te . . . 874a 
Conduccldn de 

aceite .... 442a 

- del 4cido . . 63a 

- de alumhrado911.1 

- - anlllo . . 768a 

- del calor . . 283.4 

- de la corrlente 

electrics . . 729a 

- - distrlbuc!6n 739a 

- entries . . . 763a 

- elcctrolitlca 1822.7 
motor de . . 223a 

-, reslstcncia de 
la.7822 

- subterranea de 

los cables . . 829a 
Conducibilita 
calorimetrlcal817a 

- della IlmaturalOT&JB 
rame con la - 

del x % . . 761a 
-, - di alta . . 76Lll 
Conduclr la co- 
rriente . . .729a 
Conduct, to-the 
current . . . 729a 
Conductance . 190a 
electric . . 1263a 
equivalent . . TJLs 
-, magnetic . 1269.7 
molecular . . 73ia 
-, specific . . . 7312 
-, surface - of s 
wire . . . .781.4 


Conductance, de¬ 
termination de 
la.1186a 

- Electrlque . 12632 

- - spEcinque 1263a 

- des Electro¬ 

lytes . . . 1184a 

- Equlvalente . 7812 

- de 1'ElEctro- 
lyte .... 1184.7 

- ©xterleure 

d un 111 . . . 781.4 

- limit© del'Elec- 

trolyte . . 1186.10 

- maguetique 1269.7 

- - specific uc 1269a 

- molEculalre . 731a 

- spEciflquc . . 7312 

- supertielclle 

dun fil . . .731a 
Conductancia . 100a 
-, detcrminacidn 
de la . . . 1186a 

- electrics . . 1263a 

- dc los olectro- 

lltos . . . 11842 
-cquiv&lcntcdcl 
electron to 1184.7 

- limite del 

elcctrolito 1186ao 

- magoEtica . 1209.7 
-, reciplentc 

para la inc- 
did a de la 1186a 
Conduc- 

tcur . . 729a, 7292 
1281.10 

-s, action d’en- 
trer en con¬ 
tact avec des 

- nus parcou- 
rus par lc 

co u rant . . . 618.7 

- aerien . . . 1077a 
-s, agrafe en T 

pour la fixa¬ 
tion au c&blc 
principal de 

- derives . . 806j 

- alimentaire . 722a 
-a d’aliiuenta- 

tlon.76&S 

-s d’amenEc ct 
de rctour . . 767.4 
-s, ampEres- . . 269.7 
-s, - - par cm 
de circonfE* 
rence de l’ln- 
duit .... 266a 

- anisotropi- 

2 ue . . . . 1842a 
’arrlvEc ct dc 
retour . . . 767a 
- de b&tlment 
du para- 

tonnerre . . 992.4 

bon.730a 

- de branche- 

ment .... 737a 
-, branchement 
d un . . . .787.7 
- k branche- 
ments prepa¬ 
res d’avance 860.7 

-, brin. 444a 

- d‘un c4ble . . 770.7 
cable k - 
c&bles . . .7612 
-s, - k cinq . . 762.4 


Conducteurs, 

c4ble4dcux 761a 
-s, - k deux - 
c&blEs . . .761a 
-s, - k deux - con¬ 
cent riques . 76L7 
-s, - k deux - 
dcmi-clrcn- 
laires . . . .762a 
-,- de hlssage 4946a 
-h, - 4 plus!curs 7622 
-,-4 un soul . 761a 
-s, - a trols - 

c&bics . . . 768a 
-s, - k trols - 
conccntrlqucs761a 
-8,-4 trois - 

trlangulal res 7622 
-, - 4 - unique 761a 
-s, calcul des . 728.7 
-s, canalisation 
double a - 
d’arrivEe et 
de retour . . 767a 
-8,-4 trols . . 768d 

- caoutchoutE . 8672 
-, capacity calori- 

que d'un . . 7842 
cnalcur spEcl- 
fique d’un . 7842 

- de compen¬ 
sation .... 788a 

-s, compteur 4 
cinq .... 688a 
-s, - 4 trol9 . . 691a 
-s conjugucs 1288a 
-s, connexion des 
- d’induit .811a 
-s, contact de 
deux . . . .7872 
-> corps bon . . 7802 
- de eh auflag© 

4 - lsole . . 884a 
-, - raauvals . . 780a 

- sans courant 73 &J 0 
-, courant super- 

ficlel d un .788a 

- de cuivre nn 

cn toron . .866a 

- cuivre nu to- 
ronne .... 866a 

- cylindriuuc 12882 

- 4 extrcmitEs 
arrondies . 1282.3 

- cyllndro-spliErl- 

que .... 1888a 
-, displacement 
d'un .... 186a 
-a, a deux - en 
forme de seg¬ 
ments . . . .7622 

- dc dcuxlEme 

classe .... 780a 
-s disposes en seg¬ 
ments .... 7702 

- 4 dlsaue . . 1882a 
-s de distribu¬ 
tion .... T28ao 

- double UolEau 

caoutchouc. 868d 

- (sole a la vul¬ 
canite . . . 868a 

- a isolement 
dc caout¬ 
chouc .... 868.1 

- parallel© . . 8682 

- de dynamo .722a 
-9, Ecartcmcnt 

des.829.7 
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Condnctfbllitt 


Condueteur, 
Ichautfcmcnt 
d'un . . . .784 A 
-s d'lclalrage . OlLi 

- Alectrique (ter- 

me general) 13L7 

- - (tilou cAble) 7533 

- ellipHOide(£lec- 

trostatlque) 12*23 

- extt'-rleur . . 705.7 

enterrer les 827.1 
-a, entree des . 8865 
-8, entrer en con¬ 
tact avec les 

- nua traver¬ 
ses par le con- 
rant . . . .612.7 

-8, les extr4mlt& 
des - sont re- 
courbces . .891.4 
-a,- ext rein it des 

- sont rcfoul6es 
•or elles- 
m6mcs . . . 991-6 

-a, foisceau de 616a 

- de fer no en 

toron .... 866a 
-,fl 1 . 7295 

- de Ache . . 1180.4 
-s, file de . . 805.10 
-,nxage des . . 615.7 
-8, fixation des 615.7 
-a. guldage de 6163 

- dlndult . . . 8063 
-8, Installation de 

- Alectriqucs 8173 

- tflcctrique A 

- neutremisa 

la terrc . . . 706.1 
Intensity dc con- 
rant admissible 
dans un . . 7367 

- -llmltodu cou- 
rant d un . . 736s 

-s. introduction 
des.8862 

- Isolc au caou¬ 

tchouc . . . 8673 

- au caoutchouc 
sous trossc do 

fil metal liquc 857.3 
-s, Isolcmont do 3743 

- k isolemcnt do 

caoutchouc . 8673 

- isotropique 1341.10 

- jomele paral¬ 

lel .8683 

- de lam pea arc 946.0 
-s, lampc k - dc 

deuxi^mc 
classc .... 9183 

- pour lam pcs k 

Incandescence 

9613 

-s, ligne double 
k - d'arrlvee 
ot dc rctour 7573 
-s, - a trois . . 758j 

- pourlocaux peu 

humidcs . .859.4; 

- locauxhumi- j 
deset chauds8593! 

-S manchon d’ac- 
couplcment 
pour - dc pa- 
ratonnerre .9923! 

- de jonction I 
pour - de pa- | 
ratoonerre .996s, 


Condueteur*, ma- | 
ringe de deux 7*573 , 

- massif en fer t 

nu.856.4 

- en cuivrenu 856.1 

- - en culvrc 
Acroui un . 8562 

- - en cuivrc un 

64ir6 k froid 8563 

- - d’indult . 327 jo 
- s, materiel dc 

fixate des . 8661 
-s, - de fixation 

des.863.1 

-, mauvals . . . 7903 
maximum d’in- 
tensit£ admis¬ 
sible dans un 733.* 

- median . . . 7053 

- mlplat.... 8573 

- da mlllea . . 7053 

- mobile .... 8603 
- 8 , montage de - 

61ectriques . 8173 
-s, - de - par des- 
su 8 la rue; tra¬ 
verse de la 

rue. 8223 

mouYement d’un 
1863 

- nAgatlf d’une 

dynamo . . 7223 

- nelitre 2023, 7063 
-s, nombre de - 

d'indult. . .2562 
-s, - de - le plus 
avantageux 8053 
-s, - dc - de l’ln- 
duit.8067 

- non-parcouru 

parlc cou rant 

73610 

- - -traverse par 

le courant 73610 

- ovoidc (Mectro- 

statique) . 12823 

- de paraton- 

nerre . . . .9923 
• parcourupar le 
courant. . . 786.1 
le - est parcou- 
ru par un cou¬ 
rant .... 1367 

- passant par-dc.s- 

miis les mai- 
sons .... 8261 
-s, perte par eou- 
rants de Fou¬ 
cault dans les 
- dc Tlnduit 292.4 
-s,- pareourants 

f iarasites dans 
es - de l’in- 

duit.292.4 

-8, placement dc - 
eloctriqucs . *025 
- polutu . . . 12*2.* 

- portatif . . . KflO.o 
-s, pose des . . 8175 
- a demeure 
d'un .... 962.4 
-s, - dlreete dc- , 
dans le sol . 8333 : 
-s, - de-^leetri- 
ques . . . .8173 1 
-s, - de-electrl- | 
ques (instal- | 
latlon int£- I 
rlcure) . . . 8625 , 


Condueteur*, pose 
de - sur l’en- 

duit. 8623 

-s, - de-dans 
des moulures 
on bols . . . 8773 

- po$6 dans des 

locaux hu¬ 
midcs . . . 8667 

- dans des lo¬ 
caux secs . . 8623 

- dans nn tube 
m6talllque . 8669 

-s, poser les - 
dans la terre 827J 

- poeitif d'une 

dynamo . . 7263 

- de premiere 
classc .... 7303 

- prlmaire . . 12861 
-s princlpaux . 7269 
-s, propagation 

do I'elcctricltA 
dans les . . 7294 
-, on recourbc 
les extr£mit£s 
des.891.4 

- dc rcductcur 903 
-s, on rcfoule sur 

elles-mfcmes 
les extrtmites 

des.8913 

-, rendre . . . 1207JO 
rescau de . 7263 
-, resistance 

d'un.731.7 

-s, - des ... . 7362 

- en resonance 10861 

- do rctour . . 7673 

- ft salgnOcs fsi¬ 

tes d’avancc 8667 

- sanglA .... 8673 

- de scconde 

classe .... 7805 
section trans- 
versalc dc . 7243 
sclfinduction 
d un . . . .7825 
-. semi- .... 730.:. 
-Ks6par&8 . . 13175 
-s, serie de . 306.10 

- simple lsol6 au 

caoutchouc 857.7 

- - A Isolemcnt 

de caout¬ 
chouc . . . 867.7 
—s. Bonder les- 
par fusion . 8361 

- souple (instal¬ 

lation inte- 
ricurc) . . . 855.7 

- (telepli.) . . 1117.0 

- - d'anicn/'c dn 

courant . . . 86Ll 

- - a armature 

d’acler . . . W>03 

- arm£ .... 869.7 

- - arm6d'acicr8693 

- - d'arrivA© du 

courant . . . 861.i 

- - de doullle . 9013 

- Blanche . . 8693 

- isoleau caout¬ 
chouc .... 867J 

- k Isolemcnt 

de caoutchouc867.1 

- - pour lampc 1063 

- de lampc k 
main .... 9223 


Condncteurs 
soupledclampe 
k main avec 

K ge en as- 

. . . .8615 
— de lampe k 
suspension 8603, 
8603 

- - pour lampe A 
suspension avec 
cordelettc por- 
tcuse . . . .860 li 
- - multiple isolA 
au caout¬ 
chouc .... 86A2 
- - simple . . . 866* 
- sph6nqu© . 12827 
-s k la surface 
extArleure de 
I'lnduit . . .806* 
-s, Bysttmc 6 
cinq . . . .7663 
-s, - A deux . . 706J 
-s, - a plnsleurs 7*3 
-s, - A trols . . 7664 
- dc terre . . . 6763 
- - terre d'un 
p a r a to n nerre 9623 
-s, tirage de - 
dans les con- 
duites sou ter¬ 
ra! nes .... 8813 
-s, 11rage de - 
dans les tubes 
sou terra! ns .8813 
- traverse par le 
courant. . .7261 
-, lc - est tra¬ 
verse par un 
courant. . . 1967 
- triple tsolA au 
caoutchouc . 8683 
- - A isolement de 
caoutchouc . 8683 
Conductlbllldad 

12663 

- calorimdtrlca 

18173 

-, cobre de alta 76LH 
- de - dc x st . 7615 
coellclente de 7813 
- electrics . .7211 
- - espccifica 12863 
- del electro¬ 
ns .... 11863 
- equivalent© . 7813 
- espccifica . . 7215 
- exterior de un 
alatnbre . . 7214 
- de la llma- 

dura . . . 16783 
- maguetica . . 1803 
12695 

- molecular . . 7913 
- tlrmica de una 
pila termo- 
electrica . . 315 
- unipolar . . . 815 
ConductibllitA 12693 
- calorlflquc 

d’une pile ther- 
motlectrique 815 
- calorim£trique 

18173 

- coefficient de 7213 
cuivre de haute 

827.:t 

- de l’Alectro- 
lyte. . . . 1184n 
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Conductor 


ConductibllltO de 
la llmallle 10708 
- magnOtlque . 1804 


- unipolaire . . 814 
Conduct!bio . 780J0 
Con duct if . . 730JO 
Conducting . .7294 

bad.730j 

- bar .... 1194.7 

- bridge .... 66L8 

good. . . . 780.1 

-.non- . . . .7836 

- power .... 781.1 

- rod .... 1194.7 

- salt .... 1196.1 

- wire.72912 

Conduction, 

auto- . . . 1816.11 

- of the electric 

current . . 789.3 

- of heat . . . 2834 

- motor . . . .2238 


Conduction de 

la chaleur . 2934 
coefflzlente de- 
de chalenr 1264.7 
- du courant 61ec- 


trique . . .729.3 

- ileetroly tlq uel822.7 
moteur k . . 2238 

- t telegraphic sans 
fil par . . 1052.4 

- thennique . . 283* 
Conductive . 730.10 

- discharge . 1878.10 
-.highly . . . .780.1 

- motor .... 2 23 . 8 
Conductivity 12835 

- calorim6trlque 

1317js 

coefficient do 78L6 
- f cuivrc a - de 

10094 . . . . 76LS 
-. - A haute . 76Uo 
- k - de x 94 76L9 

- tlectrlque re¬ 

lative . . . 1263s 

- de ryiyctrolyte 

1184^ 

. de la llmaille 10738 

- magmHlque . 1804 

- unipolaire . . 8Lo 
Conductivity 146.il 

- of the electro¬ 

lytes . . . 11844 
equivalent- of 
the electro¬ 
lyte. . . . 11847 

- of the filings 10738 

- high--copper 3274 
limiting or the 

elektrolytc 1186 jo 
of low .... 7304 
magnetic . 12694 
molecular . 11847 


— for great 
dilution . . 1186J0 
specific-of the 
electrolyte 1184s 
-.unipolar. . . 814 
Conducto de alrc 

4039 


- aislante . . . 3744 
Conductor 181.7,729j 
1281.10 

-,edrlal . . . 1077 j 
-. the-is alive 180.7 
-s, ampere . . . 269.7 
- f anisotropic 18431 


Conductor, arma¬ 
ture .... 8064 
-s on the arma¬ 
ture surface 8054 

bad. 730.4 

-, bare iron . . 863* 

- solid copper 853i 

- stranded 
copper . . . 8664 

- stranded 

Iron .... 863s 

- with branches860.7 

- cable, light¬ 

ning .... 9024 

- of a cable . . 7737 

- chain .... 9932 
-s, conjugated 1282s 

- current carr¬ 

ying .... 786 j 
-, currentless 785.10 
-, cylinder . . 12832 

- for damp and 

warm places 8694 
-.disc .... 1283* 
egg-shaped 12824 
-.elevated- . 1076JO 
elliptical . 12S3fl 
-.first class . .7804 
-, flexible rubber 

867.1 

-, good.730J 

hard-drawn 
bare copper 8662 
-, isotropic . . 1841.10 
-s laid in metal 
conduits . % 8624 
-s - In metal 

tubes .... 8624 
-, lamp-holder . 8684 
-s. lightning . . 993.1 
-, lightning - fixed 
on the wall . 993i 

- material . . . 7604 
-, non- . . . .780.7 
-s, parallel twin 8684 
-, parallel vul¬ 
canised win 8684 

-.pointed . . 12824 

- ror portable 

lamps .... 8604 
-, prime . . . 1282.1 

- resistance . . 731.7 
-> return .... 7674 
-, rod lightning 9904 


-»rubber-insu¬ 
lated . . . .8674 
-Insulated 
single .... 867.7 
-, second class 7304 
-s, segmental . 7704 

semi-.7304 

separated . 13174 
-s, series of . 306jo 
- for slightly 


damp places 8694 
-.solid arma¬ 
ture .... 327.10 
-.sphere . . . 1282.7 

- splice .... K414 
-.strap-braided 8674 
-, straw-band 

lightning- . 990.7 

- with tapping 

points . . . 860.7 
tne - is tra¬ 
versed by a 
current . . . 180.7 
-.triple-rubber 8584 
twin-rubber .8631 


Conductor729j, 7294 
1281.10 

- con acomctl- 

das.860.7 

- aislado con 

caucho . . . 8664 

- con caucho 
recubierto de 
alambre me- 
tAlico .... 8674 

- doblc alslado 

con caucho . 8631 

- aislado con 
vulcantta . . 8684 

-. alambre . . . 7294 

- doble de &lam- 
bres para!elos8532 

- anlsotroplco 13431 

- apuutado . 12824 

- para arco . . 9436 

- atravesado por 

la coniente 7881 
-. el - esta atra¬ 
vesado nor 
una corrlente 1837 

- debifurcacl6n7874 
buen . .780.1,7804 

- de un cable . 7737 

- canchutado . 8674 

- central neutro 3024 

- eihndrico . 12824 

- - con extreml- 

dades red on- 
das .... 12824 

- de cobre des* 

nudo en filas- 
tlcas .... 8664 

- cobre des- 
nudo maeizo 
estirado an 

frio.8664 

- - cobre ma- 

cizo. 866.1 

- colocado en 

locales hunie- 
dos.8637 

- - en locales 

secos .... 8624 

- en tubos me- 
tnlicos . . .8639 

- de compensa- 

cion . . . .7231 

- compensador 7064 
-, la corrlente 

pasa por el . 1804 

- sin corrlente 735.10 
-. cuerpo mcdl- 

anamentc . . 7804 

- no.780.7 

-, determtnacion 
de una falta 
cn un . . . . 9044 

- de dinamo . 722.1 

- - disco . . . 13834 

- del edificlo del 

pararrayos . 9934 

- cuptlco . . 1*2836 

- esferlco . . 12837 

- exterior . . . 706.7 
-, extremo del . 7394 

- flexible con 

alslamlcnto de 
caucho . . . 8671 

- - para l&m pa¬ 

ras .1064 

guia del . . . 6154 
-, naccr . . . 1207.10 

- de Idayvuelta7671 

- Impermeable 8694 


Conductor del 
indticido . . 968j 

- dc Inducido 

maeizo . . 827.10 

- isotrdnico . 1341.10 

- para lamp liras 

incandoscen- 
tes.9614 

- de Have . . 1130.4 

- para locales 

h umed os y 
caldos . . . 8694 

- locales poco 
burned os . . 8694 

- maeizo dc 

hlerro dcs- 
nudo .... 866.4 
nial . .7804,7804 
movimiento 
de un . . . . 1864 

- negativo de 

una dinamo 7224 

- neutro .... 7064 

- instalacldn 
cl£ctrica con 
- puesto k 
tlerra .... 706.1 

no.783ft 

- ovoideo . . 1283ft 

- del pararrayos9924 

- piano .... 8674 

- port&til . . . 8604 

- positlvo dc 

una dinamo 7224 

- de prlmcra 

close . . . .793ft 

- principal 7224,7239 
-, punto de par- 

tida del . . . 739.4 
-, ramification 

dc un . . . . 737.7 

- del redactor . 904 
-, reslstencia de 

un.78L7 

- dc retorno . 7574 
-. secclOn del . 7244 

- dc sccunda 

clase .... 7339 

- sencillo alslado 

con caucho . 867.7 

- en la super- 

ficle exterior 
del Inducido 8064 

- de suspension 9614 

- de suspen¬ 
sion .96L9 

- de tlerra 6704,7234 

- tierra del 
pararrayos . 992ft 

- triple aislado 

con caucho . 863ft 

- de vuelta 

7234, 7574 
Conductores, ais- 
lamicnto de 


los. 8744 

- dc alimen¬ 
tation . . . 7584 


-, alojamiento 
de los - en 
las ranuras . 8294 
-, nmperios . .269.7 
-, colocaclon 

de los ... 8174 
direcia de 
los - en el 
suelo .... 8834 
colocar en el 
suelo los . . 8S7J 

















Conductor 


1470 
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Conductores, 
conexion tri- 
fksica de tres 2024 

- conjugados . 1282:9 

- de la cuba . llOOe 

- derivados, gra- 

pa para la nja- 
cldn de - ael 
cable princi¬ 
pal . 8264 

derivar - cn 
los diferentes 
puntos de la 
baterfa . . . 1014 
dlnamo de tresSOfla 

- dlspuestos en 

segmentos . 7704 
dlstancia entre 
lOB.820.7 

- de dlstribu- 

cldn . . . 722ao 

- eltctrlcos, co- 

locacion de . 8822 
entrada de . . 8882 
las extremida- 
des de los - 
estkn aplaata- 

das.8014 

-. - extremido- 
defl de los - 
estkn cncor- 
vadas .... 80L4 
fljacldn de los 615.7 
naz de . . . . 6154 

- del inducido, 

conexidn de 
los.311.4 

- - inducido, 

nuracro de los25H^ 

- Inducido, 
pdrdlda deblda 
a las corricn- 
tes parksUas 

en los. . . . 202.4 
lAmpara con - 
de secunda 
dasc .... 9184 
material de 
fljacion de . 803.1 

- metklicos . . 371a 
multiples, sla¬ 
te m a de . . 7054 

nOmero mas 
ventajoso de 8064 

- de pararrayos, 

enchufe de 
union para . 9024 
pkrdlda en los 7334 

- recorridos por 

la corriente, 
contacto con 512.7 
red de . . . . 7254 

- retorcidos. 

flexible ae 
dos.868.7 

- se parados . 13172 
-.aerie de . . 306.10 

sistema blfksi- 
co dc euatro 201J0 
-. - bifuMcode 

tres. 202.1 

- de cinco . . 70;>4 

- de dos . . . 705.3 

- dc tres . . . 706.4 

- trifasico dc i 

cuatro . . . 2024. 

-. - trifasico de 

seis. 2022i 


Con due tores, 

tension de los 7882 
transformador 
para tres . . 2204 

- de union, reloj 

de comp rob a- 
cion para . 11544 
Conductriz, cola 402 
Con du ire lc cou- 
rant.7204 

- les flls par 

dessus la rue 8284 
Conduisant bien 
le courant 
clectrlque . 7804 

- mal le courant 

dlcctrique . 7304 
Conduit . . . 867.10 
-> Bergmann . . 8704 

brass.8694 

brass cased . 8704 

- with closed 

seam .... 8742 

- connection box8454 
to cut off the 8014 
earthenware 

multiple duct83&9 

- -elbow .... 8744 
fire-proof . . 8684 

- fitting .... 869a 

- -fixing .... 8744 
-.flexible . . .8694 

- -hanging . . . 8744 
iron-armourcd870.7 

- joint. 

lead-covered 878a 

iron.871a 

- with longitu¬ 

dinal slit . . 8784 

- without metal 

armouring .8714 

- network . . . 8G8.4 
-.plain black . XTOr, 
-♦protected . .3712 

- with open 

Beam .... 874a 
-,steel-armou rcd8704 

- suspension 

loop .... 8954 

- system .... 8685 

- wall-switch . 8972 

- wiring .... 8684 
Conduit u. air . 4034 
-, brln - icourroie) 

444.10 

- rt huilc . . . 4424 

- isolant .... 3744 
-s placer les 

tubes duns les 
- du mur . . 893a 
-s, poser les tubes 
dans les - du 

mur.803a 

-s, utiliser les - 
du mur pour 
y poser les tu¬ 
bes . 803a 

- de ventilation 4034 
Condulte (de 

tuyaux) . . . 8374 

- ceramiquc mul¬ 

tiple k sec¬ 
tions profilecs 


- de la chau- 

dicrc .... 1164 

- au-dehors des 

extremitesdes 
bobines . . . 838a 


Condulte k d is tan- 
ce (c. k d. action 
de condulre k 
distance, une 
machine p.ex.)72(U 
-, Instructions 
concernant 
la - et l'entre- 
tien des accu- 
mu la tours . 71a 

- du raotcur (c. 

k d. action de 
condulre) . . 69U 

- multiple en 

argile cuite k 
sections profi¬ 
les . 8384 

- en poterie a 

sections profi- 
lees. 8884 

prescriptions 
concernantla 
- et l’entretien 
des accuruu- 
lateurs . . . 7Ll 
-> rtgle de - 

special© . . . 614a 

- souterralnedes 

cables .... 8294 
-s, tirage de eon- 
ducteurs dans 
les - souter- 
raines .... 8314 

- k vapeur . . 1164 
Condurre la 

cojTcnte . . 7294 
Conduttanza . 1004 
apparecchlo per 
la determina- 
zione della - 
dell’ elettro- 
11 to .... 11862 
determinaxione 
della . . . i 186.1 

- elettrica . . 12634 

- dcgll elcttrollti 

11844 

- eaulvalente 

aell' elettrolito 

1184.7 

- IImite dell’ elet¬ 

trolito . . 1186ao 
-, reciplente per 
la mlsura della 
1186.4 

Conduttiblle . 730ao 
Conduttivlta . 146.il 
coefflciente di 73Lc 

- elettrica . . . 731.1 

- - relativa . 12634 

- specifics . 126H4 

- equivalente . 7314 

- esterna di un 

filo.731.4 

magnetics . 12694 

- molecolare . 7314 
-, rame di alts 3274 

- specifics . . . 7812 

- dell’elettrolito 

11844 

- termica di una 

plla termoclet- 
trica .... 812 

- unipolare . . 814 
Conduttore . 729a, 

7294, 1281.10 

- acuto . . . 1282.3 

- di andata e di 

ritorno . . . 7574 


Conduttore 

anisotropieo 1842a 

- con attacchl 

in termed!. .8107 

- per attacchl dl 

lampade . . 8604 

- dopplo per at¬ 

tacchl dl 1am- 
pade .... 0681 

- da attacco . . 9IU 
Conduttorl, at¬ 
tacco del . .616a 

Conduttore dop- 
pio di attacco 

96U 

boon . . 730a, 7802 
-. cattivo . 7304, 7804 

- di un cavo .770? 

- ceatrale nentro 

2081 

- cllindrico . 18881 

- con cstremitk 
tonde . . . 1288J 

Conduttori, colle- 
gamento trifase 
a tre .... 8024 
-> collo care - nella 
terra .... 8S?a 

- di compcnsa- 

r.ione . . . . 728a 
Conduttori con- 
jngatl . . 12829 
Conduttore, cor- 
po non . . .7807 

- dl corrente . 18U 
la corrrcnte 

percorre per 
11 ...... 1801 

- senza corrente 

735ao, 18421 
Conduttori, dori- 
vare dol-nei 
divers! punti 
della batteria 

1014 

- derivati, graffa 

per la flssazlone 
di - al cavo 
princlpale . 8SU 
dinamo a tre 8089 
Conduttore di dl- 
ramazionc . 7874 
diramaxione 


d’un . . 

. .787.1 

- a disco . 

. . 12824 

discreto . 

. .7205 

Conduttori 

dls- 

post! in 

»«g*_ 

menti . . 

. .7704 

- di dlstribuaione 


mu 

Conduttore ell is- 

soidale . 

. .12829 

Conduttori, entra- 

ta del. . 

. .8862 

Conduttore 

ea* 

terno . . 

. .7007 

Conduttori, 

fas- 

cio di. . 

. .6108 

Conduttore 

fas- 


ciato con cln- 
ghia .... 8674 

- dl ferro nudo 

avvolto a spft- 
rale . . . . 8664 
-,fllo.7812 

- tl cssibile ad iso- 

lam onto dl 
gomma . . 967a 
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Conexldn 


Conduttori fles- 
riblli, tub! a- 
per lampade 1062 
Conduttore gc- 
mello isolato 
con vulcanite 8682 

- - parallclo . . 8582 
guida del . . 615.0 

- fmpermeabllc 8592 

- defi'indotto . 268a 

- dIndotto ma&- 

slcclo . . . 827J0 
Conduttori dcll'In- 
dotto, numero 

del.2582 

installazlone dl 

8172 

- Interne, fllo 

per.8612 

UolAmcuto 

del.874* 

Conduttore iso¬ 
late con gem¬ 
ma . . 8662 , 8672 

- - con gomma 

sotto treccia 
dl fllo raetal- 
llco.8572 

- dopplo Isolato 

con gomma 868a 

- trlplo isolato 

con go mm a 8582 

- isotroplco 134JL10 

- dl lampada ad 

arco .... 946s 

- della lampada 

porta tile . .0222 

- per lampade 

portatili con 
treccia d’a- 
mianto . . .8612 
Conduttori, lam- 
pada a - di se- 
sonda classe 0182 
Conduttore per 
local! alquauto 
umldl .. .869.4 

- local! umldl e 
caldl . . . .8662 

- masslccio dl 

ferro nudo . 856.4 
Conduttori motal- 

Ucl.371a 

~,montAggio di 8172 
Conduttore mon- 
tato in locali 
ascluttl . . . 8622 

- - In locali unii- 

dl . 862.7 

-In tubl metal¬ 
lic! . 862 2 

-. moTimentod'un 

1662 

_ negatlvo d’unn 
dinamo . . 7222 
_ nentro . . . 7062 
—, impianto elet- 
irlco col - a 
terra . . . • 706.1 
non. 7802 

- nudo in rame 

masslcr.io . 866a 

- in rame raas- 
slcclo stlrato 

a freddo . . 8662 
Conduttori, nu¬ 
mero 11 plO van- 
taggioso del 8062 


Conduttore orol- 
dale . . . .12822 
Conduttori dl 
parafulmlne. 
manlcotto dl 
glunzlone 

per.0022 

Conduttore per- 
corso dal la 
correntc. . .786a 
Conduttori per- 
corsi dalla 
corrente, con- 
tatto con . . 612.7 
Conduttore, 11 - 
6 percorso da 
una corrente 1807 

- portatile . . . 8602 
Conduttori, posa 

dl .8172 

diretta del - 
nel suolo . . 8882 
Conduttore po- 
sltiyo d’una 
dinamo . . . 7222 

- dl prima clause 7302 

- prlncipale . . 7222 
Conduttori di 

raecordo,oro- 
logio dl con- 
trollo per . 11642 
Conduttore di 
rame nudo 
avvolto a spi- 

ralc. 8662 

rcsistenza dl 

uu.781.7 

Conduttori, rete 

dl.7252 

Conduttore In ri- 
Honanza. . 10S2.1 

- dl ritorno . .7572 
—second a classe7302 

- scmpllce iso¬ 

lato con gom- 

ma.867.7 

Conduttori sepa- 
rati .... 18172 
Conduttore sfe- 
rlco .... 1282.7 
Conduttori. sl- 
stema bifase 
a quattro . 201.10 
-, - bifase a tre 202.1 
-> - a cinque . . 7062 
di dlstribu- 
zlonc a piu .7062 
- trifase a quat¬ 
tro . 2022 

Conduttore situ- 
ato sulla sn- 
perfleie ester- 
na dell’in- 
dotto . . . .8062 

- di spina . . 11804 
Conduttori, ten- 

d lmen to di - 
in tubl . . . 8812 
Conduttore di 
terra del para¬ 
fulmlne . . . 9082 
Conduttrice, 

coda .... 402 
Conduttura, cab 
colo della . . 7287 

- a cato .... 8292 

- Collett rice . . 7282 


Conduttura 
della dinamo 722a 

- di distribu- 

zlonc . . . .780a 

- elcttrica . . . 7682 
Conduttore clet- 

triche.posa di 8622 
Conduttura. le 
estremltA del¬ 
la - yengono 
plegate . . . 89L4 
cut remits della 
- yengono ri- 
battute . . . 8012 

- del fabbricato 

pel paraful- 
mine ... 

- per forza mo- 

trice .721.7 

- per Ulumina- 

zione .... 911a 

- deU’inseritore 902 
-perlampade ad 

Incanaes- 
cenza .... 0612 

- - luce .... 7212 

- a lunga di¬ 

stanza .... 7812 
materlale per 
fissarc la . . 868a 
Condutture, ma¬ 
ter! ale per . 7602 
Conduttura di 

racssa a terra 7282 

- dcll’oiio . . . 4422 

- dl parafulmlne 0922 
perdita nclla 7882 

-, piano della .7167 
-, principio 

della . . . .738.4 
rcsistenza 
della . . . .7822 

- dl ritorno . . 7282 

- secondaria . . 72313 
sezionc della 7242 

- sotterranea del 

cavi.8202 

- sottomarina . 8462 
spese di . . . 7243 

-, tensione della 7332 
terminc della 739.5 

- dl terra 3784, 6702 
tracciato della 71(17 

- dl vaporc . . 1162 
Conduzione del 

calorc .... 288.4 

- della corrente 

elettrica. . .7202 

- elettrolltlca 1322.7 
mo to re a. . . 2382 . 

Cone of the cable | 
tank.8482 

- -coupling . . 461a 

- of light . . . 0782 

- -pulley .... 4472 
C6ne de la cuye 

(pose dccibles 
sous-marins . 8482 

- de lumiere . . 0732 
-a, accouple- 

ment a . . . 461a 

- de friction . . 4502 

- k grad ins . . 447.4 
Conectable . . 510.4 
Conectadan on 

oposlcion , la 
dinamo y la 
bateria estan 882 


Conectado 516a,7802 

- con.7846 

Conectador . .8862 
Conectar 5162, 7862 

- una bateria 

con los apa- 
ratos .... 1662 

- la bateria con 

el manlpula- 
dor .... 10072 
Conexldn . . .7864 
-»alambre de . 9112 
de-anterior81U 
-,- de-dlrecto 81L7 
-, - de - encor- 
yado . . . .8112 
de - poste¬ 
rior .... 81106 
-es anterfores . 6168 

- la m&s antigua 

de Marconi 10642 
-, arco de . . . 8862 

- auxlllar con 

scrvlclo k 
mono . . . 11662 

- bifurcada . . 8867 
borna de - als- 

lada .... 6162 

- de los carre- 

tes.8867 

-, clavlja de . . 668J 

- compensadora 

812a 

- de los conduc¬ 

tors del In- 
ducldo . . . 81L4 
-, conucto de 640ao 

- en derlvacidn 

de la auto- 
lnduccl6n y 
de la capaci- 
dad.101a 

- eltctrica . . . 784s 

- eltctrica, esta- 

blccer una . 7842 
-es, esquema 

de.1413 

establecer una 
falsa . . • .7863 

- en estrella . . 9013 

- estrella hexa- 
fasica ... 

- - estrella tetra- 

faaica . . . 

- de cxcltaclon 96L? 

-, falsa.786J 

- - de las fasea 900a 

- final. 8862 

grado dc . . 10903 

- hcxafaslca en 

hexagono .8067 

- igualadora . 812a 
-es individuals, 

sistema dc - cn 
la estaclon 
principal . 11663 

- del Inducldo 807J 

- Inversas . . . 6002 
mecanlsmo 

de.619.7 

-es dc medida . 490.1 
-,m6vil, rccep- 
cion de . . 1000.7 
-es, permutar 

las. 4832 
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Connect 


Conexidn, poner 

en.73&J 

-et posteriores 616a 
—, ampere- 

metro con . 677a 

- posterior, 

tornillo para 650a 

- privada . . 13434 

- de prucbas . 48£ia 
puente de . . 63.7 

-ea de un 

puente . . . 673J 

- de reception 

perfectamcn- 
tes intoul- 
zado .... 10036 
-es, regia para 
las - del in- 
ducido . . . 807a I 

- sensible de sin- 

tonizaclon 100361 

- en scrle de la 

autoinduccion ; 
j de la capa- 1 
cidad .... 191.2 

- en scrle de dos 

fascs . . . 191M1 
-. sistema de - 
de los acumu- 
ladorcs . . . 88d 
-es de Sump- 

ner. &00a 

superticie de 55ua 

- tetrafaaica dc i 

anlllo .... 2034 

- con tira de 

cobre .... 3S3« 
tornillo dc . 660.1 

- transversal . 335a 

- en trhingulo . 208a 
trlfusica de 

tres conduc- 
tores .... 202.4 
Confection . . 400.2 

- des cAbles . . 768.7 
Con fro n to, tarare 

per .... 648.10 
Confusion, dis¬ 
pose if preve- 
nant la . . . 602.7 

- de l’eerlture 

(tclegT.). . 1616a 
systeme preve- 
hantla-avec 
des fusible* de i 

resistance dif* 
ferente . . . 9026 
Confuslone della 
HCrittura . 10136 
Congelacidn, pe- 
ligro de . . 82U2 
Congelation, 

danger de 821.12 
Con geloz lone, ; 

pericolo di 821.12 
Congiungerc . 823s 

- una batteria 

cogll appo- 
reoehl . . . 108.2 I 

- la batteria ! 

col la ta- 
stiera 


Congress of the 
Russian Em¬ 
pire. Stan¬ 
dards of tbe 
Electrical . 487a 
Concia elettro- 
litlca . . . 1356.10 
Conical core . &38a 

- helical spiral 

spring . . . 5439 

- lamp.016.7 

- section . . . 4226 

- shell electrode 

1187a 

- surface . . . 531.4 ; 
Conically drilled 

steel axle . 1006a 
Conioite .... 422.7 
Conjonctcurfapp. 
dc commu- 
tation) &17 j&, 5139 

- (teleph.) . . 11332 

- double . . . 1137a 
-s jumoles . . 1137a 

- a lcvler . . . 5232 

- dc liaison . 1180a 

- multiple . . 11434 

- triple . . . 1162a 

- pour la raise 
en circuit dc 
l'apparcil tele- 
phonique de 
I’operateur 1138.1 

- A volet . . 1132.4 
Conjugated con- j 

ductors . . 12839 
Coujunto de las ; 
barras . . . 646a : 

- editieios . . 7136 
Conmutablc . . 626a j 
Conmutacion 

270.4, 625a 
aparato dc . 519a 
asimetria de 
la.132S.1 


Conmutada, 

corriente . . 185a 
Conmutado . . 525a 
Conmutador 

618a, 626a, 102U 
• de acumula- 

dores . ... 637 

- - ampero- 

metro . . . 527a 

- automitico . 627a 

- de Astacton 
secundaria 1156a 

- para la 

bateria . . . 101a 

- de bateria . 1007a 

- para cables 1022.4 

- de carga . . . 02a 

- central. . . 11372 

- de clavija . 6&2J1 

- clavijas . 1022a 

- - colorcs . . . 948a 

- conver- 
sacldn . . 11437 

- - cuerda . . . 561a 

- - descarga . . 624a 

- tres dlrec- 
clones . . . 

- una dlrco 

clon .... 6218 

- de varias 
direccloncs . 527a 

- clectro- 

magnetlco . 627a 

- de la estacliin 

tclcfonica In- 

1128.4 


1007a 

Congo rubber . 777a 
Congreer . . . 773.7 
machine a . . 773s 
Congrceuse . . 773a 


barra de 

- de bateria . . 101.4 
campo de . . 27Ls 

- carrete de . . 319a i 

- sin chispos . 272a 
clavija de . 652 .10 j 

- de cordon . 1130.r, 1 
corriente dc . 27o..s 
curva dc. . . 272a 
distancin ex- 

plosivade. 1002a 

- pum 1 a I 

entision . . 1061.7 ■ 
fuerza elec- 
tr omotriz 

de.271.t l 

hiper- .... 272.4 

hipo-.272a 

limite de la - 
sin chispos . 273a j 
manipulator 
de .... 1007.4 : 
movlmiento , 

de. 533a 

perdidas por S&Li ' 
period os de . 270j 
polo de . . . 276a j 
pro( v cdimiento 
de la . . . . 270a 

- para la reccp- 

cion .... 1061a 

sub-. 272a 

zona de . . 270a , 


termedia 

- en cstrcUa- 

trlangulo . . 628a 

- de gancho . I12€a 

- - gancho 

automatico 1126a 

- gancho con 
palanca de 
dos hrazos y 
martillo de 
contacto . 1127a 

- ins tan tin co . 526.1 

- de interior . . 866.4 

- in termed lo 

accionado i 
niano . . . 1166a 

- - automatico 11632 

- con inter- 

rupclon . . .5237 

- sin interrup- 

cion.625a 

- dc linea . . 1021a 

- - lineas con 

clavijas. . 11534 

- - Uamada . 1134.4 

- - manecilla 1021a 

- doble de 

manlvela . 1021a 
inaquina de - 
doble . . . . 206a 

- dc mercuric . 627.4 

- motor de co¬ 

rriente alterna 

con. 223a 

-. motor mono- 
fasico de . . 2237 
1139.7 

- - multiple con 

anuncio por 
limuara in- i 
candescence 1145a! 


Conmutador mdl- 
tiple con ba- 
teria com unde 
Uamada y de 
mierdfono Ufifij 

- multiple con 

discos que is 
lcrantan 
automat! ce- 
mente. . . 1141; 

- en cuadro 

- en forma de 
armario . . 1146a 

- en forma de 
mesa . . . 1146a 

- con lain pa¬ 
ras para e*ta- 
ciones tele- 
tonicas con 
inductor y 
baterias bo- 
paradas. . 1117a 

- con Uama¬ 
da y anuncio 
por limpara in- 
candescente 1142a 

- con Uamada 
por discos . 1145.4 

- con senates 
dobles anto- 
maticas de fin 
de con ver¬ 
sa cl6n . . 1146a 

- con senales 
visibles . . 1142.4 

- - para slstcma 

de bateria 
central . . 1147.1 

- para sisteiua 
cfe bateria 

local . . . 1147a 

- multipolar . . 526a 

- de los nu- 

meros . . . 1163s 

- de palanca . 526a 
palanca do . . 68ua 

- de pedal. . . 525: 

- placa . . . 526/ 

- - polos . . 11534 

- principal . . 6234 

- de puesta en 

circulto 

corto .... 52U 

- rectificador . 834J 

- dc resorte . 10£Ltf 

- seml-auto- 

matico . . 1146a 

- de substitu- 

cion auto¬ 
mat! ca de 
lam paras . 1346a 

- - alta tendon 560 j» 

- transito . 1144.4 

- unipolar . . 626a 

- voltimetro . 627a 
Conmutar . . 624 j« 

- con clavijas . 652.7 
Connaissancc, 

perte de - 
<accidents) . 507a 
Connect, to - 

(telephone) 1160.7 
-s to - (earth) . 3714 
Connect, to . . 734a 

- arc lamps 644.4 

- the battery 

to the kev 1007a 
— the cells In 
paraUel. . lOOje 












Connect 


ConiominatUm 


Connect, to - the 
cells in series 101a 

- - to the cen¬ 
tral-station . 726.7 

- machines 

in parallel . 2982 

- -anoperator 
with x lines 1129.7 

- in parallel 
(multiple). . 88* 

- In series . 834 

--in series-pa¬ 
rallel . . . .83ao 

- - - two subscri¬ 

bers . . . U80a 

- - - up . . . . 7362 
Connected . . 734* 

electrically . 734.7 

- up.786* 

Connect^ avec.. 734-5 
Connecter . . 10154 

- avec.734.4 

- unejbatterie avec 

les appareils 1032 

mal.733s 

Connecteur . ..8834 
Connecting 

board. . . 11462 

- bolt.6164 

- bus-bar . . . 014* 

cable (machi¬ 
nes) .408* 

- cable (lines) . 8472 

- channel . . . 880s j 

- contact . . 549.10 

- main .... 758.7 

- -ping . . . 1132.1 

- rod.547a 

- rose.883s 

- -crew .... 660a 

- sleeve foroon- 

dnits . . . .8782 

- strip.885* 

- -.branch . . 404 

- end .... 40ao 

- -, lead .... 40.7 

- surface . . . 5502 

- terminal . . 468.10 

- wire.811* 

Connection . . 734* 

accurately tu¬ 
ned receiving 

1089.5 

-« of arc lamps 927* 

- - arm at lire 

coils .... 307.5 

- - the armature 

conductors . 31L4 
-automatic par- i 
tv-line . . 11672 
back .... 0162 j 
back- - for 
starting . . . 5682 
-- of a battery 1002 

- block .... 6062 

- bridge .... 673.1 
-•-duplex. . 10892 
-•bus-bar . . .6142 
-S charging . . 742 
-\closed circuit 

9982 

- of conduits . 877* 

- -contact . . . 681.7 

- cross- .... 3112 

A.903.1 I 

differential 1039.1 1 

- - duplex . . 1039* , 

duplex tele¬ 
phone . . 113921 


Connection, 

earth .... 878L4 
electric . . . 784* 
equalising . . 812 j 
- s of the excit¬ 
ing circuit . 961.7 
-.flexible lamp 106* 
-s, front .... 6162 
group .... 87* 
Highly sens!- j 
tive tuned 1069*1 
house service 796a2 
-.Janus . . . 1167a 

- for lighting and 

motor service 7 272 1 
lighting ser¬ 
vice . . . . 727a 

- of magnet 

coils . . . . 888.7 
main .... 1127* 
-. to make an 
electric . . . 784* 
- make a 
wrong . . . 7352 
-, mercurial . 13342 
- 8 , microphone 11122 ! 
—s, open circuit 997* 
opposition--for I 
starting . . . 5932 

- plug .... i 1312 
-.principal . 1127* 
-» private . . 1348.4 
-.relay . . . 10282 
-s, reversing of 

battery . . . 101.4 
-.starting . . . 691.1 
-. system of . . 88.1 

- of telephone 

stations. . 1127* 

- terminal hoard 

805.10 

-s, testing . . . 4852 
-s. total .... 7272 
-S translation 1007* 
-.trunk . . . 1135* 
urgent tele¬ 
phone . . . 1170.7 

- of wattmeter 080* 
wrong .... 7352 

Connector. . .311* 
back .... 31L10 

- between arma¬ 

ture and com¬ 
mutator . . 421.7 
binding-screw 
for two wires 6.7 
-.bridge . . . 93.71 

-.cable end . .810.7 
double . . . 807* 
front . . . . 311* j 
-, lead. 40* 

- for lightning- 

conductors . 992* 
-.spiral . . . .811* 
-.straight . . .311.7 
Connessione . . 730.4 
Con ness! on l per 
ravviamento 59Ll 

- clettrlche, an- 

parecchlo di 

J prova dellc 699* 
ell’lndotto .‘3072 | 
permutare lc 4832 
- dl prova . . . 499.1 
- per la prova 485* 
Connesslonc sem- 
pllce senza 
segnale dl 
chlamata. 1140* 


Connettore. . .88614 
Connexion. . .786.4 
amp&remttre 
k - post6ri- 
eure .... 877* 
-s anVrieures . 6162 
arc de . . . .886* 

- 4 bande de 

cuivre . . . 886* 
-.bloc de . . . 666* 

- des boblnes dee 

Electros . . . 338.7 
-.borne de . 468ao 
cAble de . . . 469* 
-s, commutation 
des - polaires 339a 

- compensative 812a 

- des conduc- 

teursd’induit 811.4 
-s de devant . 6102 

- s - derriere . 616.5 

- Igalisatricc . 812a 

- 6iectrique . . 784* 
-s d’enreuve . . 486* 

- equipotcntlelle 

812a 

-, 6tabllr une - 
61ectrique . 784* 

- une fausse 7853 

- d’extr^inite . 835* 

-, fausse . . 7862 

- flchc de . . 1182a 
-, fil de .... 811* 
-, - de - ante- 

rieur . . . .311* 
-»- de - courbe8U* 

- de - droit 81L7 

- dc - entre 
1’induit et lc 
collectcur . . 4217 

- dc - postc- 
rieur . . . 311ao 

-.fixation du fil 
de-ala lame 421* 

- du ill dc - 

a la touche . 421* 

- a fourche . . 3357 
mauvaisc . . 7362 

- par merenre 13342 
—s de raesure . 6242 
-s, permutation 

aes- polaires 339a 
permutcr lcs4832 
-s plot de . . 549.10 
-s d un pont. . 673a 
-s de postc tele- 
phoulquc . 1127* 
-3 posVneures 010* 

- lies queues dc* 

plagues par 
coulee . . . 40* 

- queues des 

plaques par 
souuure . . 40* 

-s, schema des . 142* 
-.surface de . .6602 

- telrphonlqucs 

en diplex 11392 

- transversale . £16* 
-, vis do ... . 560a 

- on vol d’oi- 

scau .... 3357 
Cono di frizlone 4602 

- frizlone. in- 
ncsto a . 4ola 

- - dl luce . . . 973* 

- della vasca . 843* 

- del cstanque 

para el cable 848* | 


Cono do friccVn 4602 

- - Iue.978* 

Conocimlento, 

perdida de . . 607* 
Con segno, con- 
dizloni dl. . 710* 
Consequent pole 

166.4 

- -pole frame . 468.7 
Conservacion, 

contrato de 71* 

- dc la electrlci- 

dad . . . 1309ao 
Conservation dc 
l^lectricite 1309ao 

- of electricity 1309.1S 
-»principe de la 

- de I'4nergle 

1817* 

Conserrazlone 

deH'elettricit4 

1809ao 

Consistance de 
l’elcctrolyte 84* 
-. isolant ayant 
la - dc la clre776* 
Consistencia del 
electrolito . 94* 

Consistante. 

graissc 443*, 790.1 
Consistency of 
the electro¬ 
lyte .... 24* 

Consistent fat . 790a 

- lubricant . . 443* 
Consisten/A dell’ 

elettrolito . 24* 

Consola .... 966.7 

- para arco . . 966* 

- doble .... 816* 

- de hlerro for- 

iado .... 968* 

- ae pared . . . 816a 
Console .... 966.7 
Console double 816* 

- en fer forge . 966* 
T , interrupt our ao23.4 

- d’Lsolatcur . &12ao 

- pour lampes k 

arc.956* 

-, mat a . . . . 966* 

- murale . . . 816a 

- k patte . . . 813.4 
noteau n . . 956* 

, - a scellement. 816.1 
| - -support de la 
poulic de 
proue .... 860* 
Consol idur . . 408* 
Consolidation dc 
la rulasso .4556 
nervure dc . 401* 
Consolider408i),4<Rio 
Consommatcur726ao 

- d’energie mo- 

trice .... 714* 

- de force mo- 

trice . . . .714* 

gros.714* 

! - ae lumidre . . 714* 

petit.714.4 

Consommation, 

oanalisatlon 

de.7692 

-.centre de - (ap- 
par. dc commu¬ 
tation) . . . 603* 
- dc-( cent ra¬ 
les) .722* 


93 





















Conaommation 


1474 


Con sumo 


Consummation 
de chnrbon 
par 100 h . . 031.4 

- - combustible 100 a 
compteur de 689.9 

- de - maxima 693J 

- de courant 

(centrales) . 727.7 

- - courant 

(mach.electr.)13&S 
-, denslte de . . 727.6 
endrolt de . . 727.4 

- d’euergie . . 150.1 

- - ducomptcurC00.4 

- de force . . . 159j 

- - fax . . . 12S.il 

- - gaz de * li¬ 

tres par heure 814 

- d’huilc .... 7174 
-. Importance sp6- 

cifique de . 727.6 
-, lampe k fatblc 9094 

- A rorte . . . 069.7 
-.lieu de . . .7274 
-ylignc de . . . 7594 

- de mature par 

I’Olement . . 814 
-> point de . . . 727.4 
-.tenHion de . . 482.4 

- de vapeur . . 1224 

- - Tapeurla plus 

avantagcusc 7174 
voltage dc . 4*2.4 

- en watts . : 15S.n 

- de watt-heures 7274 

- - xlnc .... 124 
-, xone de . . . 7274 
Consonance . 1321.13 
Consonanza dl 

fas!.198J 

Constance dc 

d’Olcment. . 824 

- - la pile . . . 824 

- la tempera¬ 
ture de la so¬ 
lution . . . 1187.10 

- - la vitesse . 246J 
Constancia de 1 a 

plla.824 

- - tcniperatura 

de la dlsolu- 
cl6n .... 1187J0 

- - la velocldad 2462 
Constancy of a 

cell.824 

- - speed . . . 2454 

- - temperature 

of asolutlonllS7jo 
Constant. . . 236.14 

- armature-reac¬ 

tion .2064 

- battery . . . S.\d 

- current . . .1374 

- - density . . 271.1 

- -dynamo . . 2104 
--generator .2104 

- excitation . . 2504 

- field .... 627.12 
to keep . . . 5914 

- load.4914 

- losses . . . 499.J0 

- magnetic field 17*4 
network . . . 7244 

- potential . . 1474 

- pressure . . 162.m 

- resistance . . 679.i 

- voltage . . 152.1 n 

- - dynamo . . 2104 

- generator 2104 


Constant. . . 236.14 
[action de] main- 
tenir . 477 a 69U) 
Constantan . . 585.4 
fil de .... 5854 
Constantan resis¬ 
tance .... 5804 

- wire. 6864 

Constantana . . 68 cm ! 

alambre de . 6854 
fils dl .... 6864 
plla de cobre 

y.29.10 

-.plla a ferro e 294 
de hierro y 294 
-,- a ramc e . 29.10 
Constant? 236*3,296.14 

- d affinlte . 11854 

- d’amortlsse- 

ment . . . 18374 
charge .... 8484 
| - de compteur 697.1 

- des cou rants 

de Foucault 1882 

- courants pa¬ 
rasites . . . 1882 

- diOleetrique . 871.7 

- de dissocia¬ 

tion .... 11864 

- d’Ochauffo- 

ment . . . .2834 

- de galvano- 

metre .... 669.4 

- d’induiv . . . 260.2 

- d'lntcgrution 242.12 

- de machine . 2494 ! 

- - rotor . . . 260.2 

- du rescau . . 7244 

- dc temps . . 189.1 

- temps d’un 
circuit . . 19164 

- temps d’un 
cocdensa- 

teur .... 12864 
Constant? de 

afinldad . 11854 

- calentaniien- 

to.2824 

- - uncondensa- 

dor ... . 12874 

- del contador 697.1 

- de las co- 
rrientes parA- 
sitas .... 1882 

- dielectrics . .871.7 

- de disocia- 

cion .... 11854 

- - gal vanome¬ 

tro .669.4 

- del inducldo 280.2 

- dc integra- 

c!6n .... 242.12 

- - la mdqulna 2494 
-s normalcs para 

el cobre . . 788.7 

- dc la red . . 7243 

- - tiempo . . . 189.1 

- tiempo deun 
cireuito . . 18154 

Constantly loa¬ 
ded .4914 

Constitucion 

quimlca . 11874 
' Constitution, 

I eheniioal . 11874 
I - ohiniique . 11874 
Constrained os¬ 
cillation . 10664 


Constrained 

vibration . 10064 
Construction del 
acumulador 564 

- - colector . . 420.1 
-• com pacta . . 6294 

- de un cruce . 8284 

- cuadros de 
dlstrlbucion 6044 

- - la culata . 4664 

- electromecAni- 

ca.899.7 

- especial . . . 8994 

- y fabrics cl On 8424 
matcriales de 8424 

- de la placas . 42.7 

- - la rejilla . . 584 
-.slstema de . . 4024 

- del soporte . 485.7 
Construction . 4004 

- of accumulator 564 

- - of storage 

battery . . . 564 
-, electromecha¬ 
nical .... 899.7 
grid.564 

- and manufac- i 

turing . . . 8424 j 

- of plate . . . 42.7 j 

- principle, dy- 

namoelcctnc 8994 

- of radiotele- I 
graph station 10984' 
special .... 8994 

- of underground I 

lines . . . . 826.1! 
Construction d’ac- 
cumulateur .564 
-, atelier de - de 
machines . . 878.4 
-,- de - meca- 
nique .... 8784 

- du collcctcur 420* 
-.compacitO dc 6294 

- compacte . . 5294 

- de culasse . . 4554 
direction dc la 7104 

- 61cctrom£ca- 

nique . . . .898.7 
6prouvea I’atc- 
lier de . . . 484.7 
-, essal A 1’ate tier 
de. 484.7 

- ct fabrication 3424 
frais cle . . . 4004 

- de grillage . 684 

- en masse . . 4004 
matOrlaux de 8424 
mode ou type 

de. 4024 

- de paller . . . 436.7 

- plaque* . . 42.7 

- d’un poste . 100H.3 
prlncipe de . 3994 

- en sene . . . 4004 

- specialc . . . 8994 

- du tableau de 

distribution 6044 

- des telcgra- 

uhcs . . . .994.4 

- de traverse . 823.r, 
Consu marsl 474.4,ffXL* 
Consnmatorc 726.10 

- dl forza mo- 

trice .... 7144 
-.grosso . . . .7144 

- di luce . . .7144 
piccolo . . . 714.4 

Consumer . . 728.10 


Consa mer, large 714* 

-.light.7144 

-.power . . . .714* 

-.small.714.4 

-s main . . . . 769j 
Consumer, se .630* 
Consnratdor . 726*« 

- de fuerza mo- 

triz.7tl« 

-.gran.7143 

- ae luz .... 7Ui 
pequeno . . .714* 

Consumirse . . ©0* 
Consumo . . .531* 

- del carbon! .99(U 

- - carbon! per 

100 ore . . .9864 
-, centro di . .7221 

- dl combust!- 

bile.lfc- 

- corrcnte 1324j27- T 
-.density di . .727* 

- di encrgia . . 1561 

- - encrgia del 

contatore . . 696* 

- forza .... 159* 

- - gas ... . 128-11 
-, Indies to re del 

massimo . . 6©J 

- dell’ isolamento 

877* 

- dl x lltri dl 

gas per ora . Bli 
luogo di . . .727* 

- di materiale 

della piia . . 84* 
misuratore dl 6894 

- d’oiio . . . .7174 

- del sopporto . 4394 

- delle spazzole 477* 

- dl vapore . . 1224 

- - vapore 11 pUi 

favorevole . 7173 

- in watt. . . lft&ii 

- - watt dl una 

lampada ad 
arco . . . . 969J 

- - watt-ore . . 737J 

- dl zlnco ... 124 
zona dl . . .7774 

Consumo de 

accitc . . . .7174 

- - los carbones 9604 

- - carbOn por _ 

100 boras . . 9614 
centro de . . 7224 

- de cine . . . 12J 

- combustible 1024 

-.contador de .6839 
de in&ximo 6934 

- de corrientc . 132* 

727-7 

densidad de .7274 

- dc cnergia . . 1553 

7774 

- - encrgia del 

contador . . ww 

- - fuerza . . . 159.1 

- - gas .... 1^ 11 

- gas de x lilros 
por bora . . 613 

lugar de . . .6rc‘ 3 

- de lux . . . .9663 

- matcriales dc 
la piia . . . 

- maxlmo . . . 

- - shnultinco ' 

-.sitlo dc ...727* 
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Contact 


Consumo da 
rap or.... 1224 

- en ratio* . 16 Hji 

- - vatios-horas 7274 

- - ratio* de an 
ireo roltaico 969a 

- mi* venujoso 

de rapor . . 717-a 

- Iona de . . .7274 
Consumption of 

carbons . . . 9804 
centre of - area 

7 224 

- of enrrent . . 727.7 
density of . . 727a 

- - of energy . 1664 

- fuel.1094 

-• fas - (gas en¬ 
gine*) . . . 128a i 

-• pad - of x liter* 
per hoar (cell*) 
814 

■ of materials in 
the cell . . . 84a 
.oil.7174 

• steam .... 1224 

- of sine .... 124 
Contact . 283.7, 334a 

7344, 11284 

- of accumulator 

regulator . . 9L2 
action. . . . 131 Iji 

- adjustable . . 5894 

890.4 

' apparatus . . 498.7 

• tuilHary . . 0004 

- back .... 1006a i 

bad.586.4 

- battery . . . 1024 

-block.581a 

-body.3794 

- brake . . . 58Lu 

- braking- . . 68Ln 
to break a . 730JO 

- breaking 

brush .... 637.7 

• - piece .... 688.7 

- bridge .... 636.7 

- to bring Into 7344 

- brush .... 6874 

- - of accumu¬ 
lator regulator 91a 

-^•parking. .637.7 

- bush .... 566at 
batton . . .8994 

- carbon . . 538a 

-carbon. . 11044 

- carrier.... 8884 
-• cell switch . 400.7 

- chariot . 10344 

- to clean a . 5364 

- of two conduc¬ 
tors .7874 

-connecting 649 jo 
connection- . 58L7 

- -cover . . . .5814 

• derice . . . 10294 

- disc.534a 

- door-. 8874, 10464 
-— with rat¬ 
chet .... 888a 

-electricity . 1306al 
face .... 636.10 
fault .... 132X.2 

- file.1006 jo 

- finger . . . 582.101 

- film, brush . . 2744 
-•floor .... 1046.7! 

- friction % . . 584a 


Contact, good . 6864 

- -head .... 5814 
imperfect . 10714 
Insulated . . 88918 

-, Intermediate 5374 
-.intermittent J132L6 

-jaw. 5884 

-knife. . . . 636 jo 

- lamination . 6344 

- lever.6474 

- on line . . 1168a 

- loss.2944 

main.GOOu 

-, to make . . . 5364 
-, mercury . . 687a 
-, metallic . . . 787a 

- of two metals 274 

- microphone 11004 
-.minimum . .6604 
-.movable . . 10464 
-.moving . . 1064a 

- path. 6824 

-.permanent. 1182.7 
-piece. 6844 

- -, auxiliary . 5874 

- -, bridge . . . 6884 

- -, laminated . 6814 
—, roller . . . 5874 

- -, spring . . . 0004 

- -, snort-circuit 5374 
—»sparking . 587a 

- pin . . 63802, 10064 

- plate .... 682.7 

-, plug.5894 

- - (instru¬ 

ment!) . . . 662a 
-, poor . . 6864, 786.7 
-potential . . . 27.io 
-.press- . . . 10464 
-.pressing . . 636jo 

- pressure . . . 148a 

- -, brush . . . 2744 
-.pull .... 10464 
-.rail- .... 10614 
-, regulating . 6814 

- resistance, 

brush .... 274.7 

- - at the plates 424 

-ring. 6824 

- roller . . . 634.10 
rubbing6864,1047a 
screw .... 686 a 
- for Edison 

fuse plug . . 902.4 

- series .... 84 

-, short-clrcuit .6814 
-.shutter. . . 10474 
-.sliding. . . .5864 

-. snap. 8964 

-. solid. 3784 

-, split plug . . 5394 

- spring .... 6364 

- -.battery . 1035a 

- - box .... 8884 

-, star. 8904 

street-door. . 8874 

- strip.4984 

- stud . . 888.4, 8994 

- surface . . . 5864 

- between paste 
and support 604 

- theory . . . 1310.13 
-.thread . . . 1047a 

- voltage . . . 1484 

- voltmeter . . 681.7 

- washer.... 6384 
window- . . 10464 

blind. . . 10474 


Contact wiring 6964 

- with tne wire 661.7 
-.working . . 1006a 
Contact . 288.7, 534a, 

7364 

-.action de . 1311.il 

- ajustable . . 890.4 
appareil de . 498.7 

- aux ilia ire . . 6004 
bague de . . 5824 

- balal de 6374,1080a 
-, bande de . . 4084 

barre de . . . 5624 
-, boite des rcs- 
sorts de . . . 8884 

- k boite pour 

douille Edi¬ 
son .96L4 

-, boite da - k 
Ache .... 899.1 
-, bloc de . . . 58l.i 

bon.6354 

-, bouchon dc . s$8a 
-, - de - double 8894 
-,- de - k deux 
lichee .... 8884 
-, - de - k trois 


Aches 
-, bouton de 

charbon de 

- en charbon 

- k chariot . 
-s chariot de. 

- k chevllle . 
-, cheville dc 

cie k double 


888jo 
. 8884,1 
8994 
.5884 
11064 
.5854 
. 536.7 
. 5394 
539a 
6504 


cohEreurh plu- 
sieurs points 
de.1O72J0 

- k an seul 
point de . 10724 

-, - k point de - 
unique . . 10724 
collier de . 666.12 

- avee des con- 

ducteurs nus 
traverses par 
le courant- 
(accldents) . 512.7 

- de deux con- 

ducteurs . . 7874 
-, couronne de . 5814 
-, culot k - cen¬ 
tral . 954x 

- k curseur . . 5354 
-, curseur de . . 535.7 

- de - de la 
bobine syntoni- 
Hatrlec . . 10944 

- de court-cir¬ 

cuit .5814 

co 11 teau de 535 io 
-.couvercle de 6 S 4.4 
-, danger du . . 512.4 
-, defaut de . 13284 

- dEfcctueux . 786.7 
derangement 

dO k un - de 
terre .... 9074 
-, dispositif de 10294 
dlsquc de . . 586.1 
-, doigt de . . 682.10 
-. douille de . . 8884 
-, efTet de . . 1311J1 
-, Electricity 

de. 1806 J 1 

- enchAssE . . . 8894 
entrer en . 736.u 


Contact, Etabllr 
on.7864 

- k Etolle tour- 

nan te .... 8964 
Etre en - arec 
la terre . . . 873.7 
-, Etrler de . . . 58814 
falre cesser 
un .... 78646 

- de fenEtre . 10464 

- - feuillure . 1046L9 
-s fichc de . . . 589.1 

- k Ache .... 5892 

- Ache Ela- 
stiuue .... 5894 

- - Acne fondue 6894 

- - llche-ressort 6894 

- k A1 .8894 

- du A1 avec .. 66L7 

- de Als entre 

eux .... 11564 
force Electro- 
mot rice dc . 27a* 

- de freinage 5*lai 

- frottant . . . 5364 

- par frottement 4276 
-, frottement dc 5864 
-, galet de . . &34J0 

- gllssant . . . 5864 

- de glissemeut 6864 
-, gralsscr la sur¬ 
face de - du • 
ballon . . . 144 

- Imparfait des 

balais .... 2744 

- int-rmedialre 581ao 

- intermittent 11824 

- avec la terre 13276 
-, interrompre le 689a 
-s, Interrupteur 

a - en char¬ 
bon .6884 

-s. interrupteur 
pour lampe k 
arc avec - pour 
le deraarrage 
et la marc he 9414 
Interrupteur k 
- sec ... 1066a 
-, IntiinltE da .6867 

- isole. 8894 

- de jalousie . 10474 

- - jouction . . &8L7 
lame de . . . 6862 

-, lex ier de . . 686 Jl 
-, - de - du com- 
blnateur . . 6964 
-, - de - du con- 
trolcur . . . 5964 
-, - de - du con* 
pleur .... 5964 
lime k . . . 1006jo 

- k lauguette . 8964 
m/tchoire de 5884 

- avec la masse 8794 
-, mauvals . . . 78617 

- de mercure . 587a 

- mctallique . . 787.1 

- de deux me- 

taux .... 274 
-. raettre en . . 736a 

- de minimum 6602 
mlsc en - des 

charbon* . . 9604 
-, mixe en - des 
crayons. . . 9604 

- mobile . . . 10464 

93 • 
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Contacto 


Contact mural 
concentri- 
que .... 
-,nettoyer un 

point do . . 636a 
- noyA duns lo 

mur.889.6 

-, parcours du 

J plot de . . . 682* 
e parquet 1048.7 
- partiel avec la 
terre .... 90&7 
-, peilicule de - 
de balai . . 274.6 
- permanent 1132.7 
- aepcrsienne 1047a 
perte par . . 294.2 
-s plaque de . . 682.7 
-, plaque de - de 
repos . . . 1006a 
plot de ... 584a 
plot de - dea 
accumula- 
teura .... 60017 
plot de - anxi- 
llaire . . . .587a 
-.plot de - dA- 
pla$able . .689a 
plot de - feull- 

lete.681*1 

-.plot de - A I 

galct. ... 637* > 
plot de - Inter- 
inAdlaire . . 587a 
plot de - A 
levAe brus- 

aue.800a 

plot de - rA- 
rtable . . .689a 
plot de - de 
repos . . . 1005a 
- plot de - sau- 

tant.000a 

-.plot de - se¬ 
cond air e . . 537.4 
point de . . . 596.4 
-. point de - de 
deuxmetaux 27a 
-, poire de . . 1046.4 
porte- .... sw/, 

- de porte . . 1040* 

- de porte A 
action uni¬ 
lateral . . 1047a 
- pour portes 
d’entrAe de 
malson . . . 887a 
- de porte aveo 
roue A ro¬ 
chet .... 888.1 
— porte a simple 
effet . . . 10472 
-.position finale 
du balai de 601a 
- initiale du ba¬ 
lai do ... . 601a 
-. - mediane du 
bRlai de . . . 601.7 
- A presslon . 1046a 
pression dc - 
des balals . 274.% 

- principal . . 600.4 
- ae raecorde- 
ment .... 68U 
rapprochement 
des eharbons 
jusqu'au . . 980a 
- des crayons 
jusqifau . . 930a 


Contact de rA- 
glagc .... 581a 

- repos . . 1006.il 
-.resistance de- 

de balai . . 274.7 

- dc - des 
fiches .... 663a 

- A rossort . . . 635a 
ressort de . . 585a 
rheostat A dou¬ 
bles balalsde 656.1 

- A doubles 
frottoirs de 656J 

- A doubles 
touches de 666.1 

rompre le . . 682.1 

- un . . . . 786.10 
rondclle de .588.6 

- parfait avec le 

sol.907a 

- partiel avec le 

sol.906.7 

-»surface dc . . 636a 

- de - dc balai 273a 
-,- de - inAgale602a 

- de - de la 
matidre active 

et du support 602 
-, - de - rugucu- 
se.6022 

- de table . . 1048a 
-.tension de - 

(machines 
Alcctr.) . . .148a 

- de - (plles^ . 27.10 

- de terre Inter¬ 

mittent . . 1827a 

- terrc inter¬ 
mittent pro- 
voque par le 
vent .... 907j 

- - terre inter¬ 
mittent par 

suite a'isolo- 
tours defec- 
tueux .... 906a 

- - terre parfait 907.2 

- - terre partiel 906.7 
-, thAorie de 1310.13 ' 

- A tirade 896a, 1046.S i 
touchcau do 638.12 

-.trajet du plot 
dc. 582a 

- de transmis¬ 


sion .... 1006.1 

- - travail . . 1006.1 ! 

- trembleur . 1009.2 

- vicienx . . . 786.7 
-.vis do . . . .535.1 

- de - pour 
bouchon fu¬ 
sible Edison 902.4 

- de voie . . 1051.2 
-, vole de ... 682.3 

- de-InAgalc 602.2 
-, - de - rugucuse 

602.2 1 

-S voltmetre A 681.: 
Contacto 283.7, 534a, 
736a 

- adjustable . . 800.4 | 

- aislado . . . 889a 

- «ju>table . . (>39.5 

- de alanibre . 661.7 

- - los alambres 

eutre si . . 1158a ; 
-, anillo de . . . 582.3 j 
-, aparato do . 49S.7 | 


Contacto, arande- 
la de . . . 588a 

- auxiliar . . .800a 
barra de . . 6823 

- de bateria . . 102a 

- t bloque de . . 681.1 
-pbuen.788a 

- bueno .... 585a 
caja de . . . 684.4 

- dc caja para 

portalumpara 
Edison . . . 9614 

- - carbon . 1106.r> 
carbon do . . 588a 

- de carro . . . 585a 
carro de . . . 536.7 

- de celosia . 1047a 

- de cierre . 1128a 
cinta de . . . 498a 

- de circulto 

corto .... 5819 

- circular . . 1294J0 
clavija de 

538.12, 1005a 

- dc clavija . . 539a 
clavija ae . . 639J 

- dc ciAvija con 

muelle . . . 589a 

- con conductores 

rccorridos por 
la corrientc 512.7 

- dc dos conduc¬ 

tores .... 737a 

- concxlon. 549.10 
corona do . . 5813 

- de eorrcdcra, 

caja de rcsis- 
tencia de . . 653.0 
-, cuchillo de 535.10 
-,dedo do . . 582.10 

- de detcarga, 

manipulador 
de conmutaciAn 
eon .... 1007.7 
-, disco de . . . 636.1 
-, disposiciOn 

dc .... 1029a 

- dlvidldo . . 1294a 

- doblc . . . 1294a 

- embutido . . 889a \ 
-s escalonados, ln- 

terruntor de 523.7 | 
-, escobilla dc 637a 1 
-, cstablecer un 

5352, 788.5 1 
cstaren . . 738 ji I 

- de ostrclla giro- i 

torlo .... 890a' 
estribo de . . 538.4 

- ovita-chlspas 537.6 | 

- de freno . . 681.11 ' 

- - friccidn I 

536a, 536a | 

- por frotacion 427.S 

- de frotamiento 

1047.1 : 

- - hilo 889a, 1047.4 

- impcrfecto de 

las esc oblllas 274a 
-, Intcnsidad del 536.7 

- intermedio 5SI.io : 

- intermitente I 

1059a, 1132* ; 
lamina dc . . 586a 

- de iAmlnos . 581* 

- - Icngucta . . 896a ! 
-, limpiar un punto • 

de.685a 

Dave do . . . 539.11 


Contacto, llave 
de doble . . 660j 
mal.786: 

- malo. 635.4 

-. mandibula de 6 Jfti 

- eon la masa 373a 

- dc mercurio . 687 1 

- - mesa . . . 1046.* 

- - dos mctales 27.i 

- metAllco . . . 787.1 

- de minima .850£ 

- movil . . . 1041) 
-> muelle de . . 535a 

- de muelle . .585$ 

- mural concAn- 

trico . . . .8994 
palanea del 596.11 

- de.547a 

-»pordida por . 2042 

- permanente 11927 
pioza dc . . . 537J 
placa de . . . 692.7 
poneren 617J&786S 

- de presion . 1040a 

- por prcsiAn 69IJI 

- principal . .6004 

- para puerta . 9974 

- de pnerta con 

acciAn bila¬ 
teral . . . 10472 

- - puerta . . 1046J 

- - puerta con 

rueda de re- 
tendon . . . 8881 
-r punto de . . 599.4 

- dc-cntre dos 
mctales ... 27s 

-> qultar un . . 796 js 
roramiento de 6 M.* 

- de redactor. 9U 

600.7 

- - regalaclon 58Ls 

- - reposo . . 1006.11 

- - reposo, 

muelle del. IOOTj 

- - reaorte . . . 8004 

- - riel ... 1061-2 
romper cl . . 682i 

- un .... 736J4 
rueda de . . . 537.* 

- de ruptura . 698: 

- sencillo . . 12947 

- sccundario . . 697J 

- de suelo . . 18467 
-.superfide de 14a 

686a, 6823 

- de - desi¬ 
gn al .... 8922 

-, - de-entre pasta 
y soportfi. . 802 

- dctccho.cinpa- 

quetadura de 
caucho para 
un . . . . .8924 
-, tension dc . . 27 j» 

- terrestre. indl- 

cador de . . 683.4 

- A tierra . . . 873.1 

- de tierra, de- 

fecto del . . 9074 

- - tierra, indi- 

cador dc . 18271 

- - tierra inter¬ 

mitente . . 1327 4 

- - tierra Inter¬ 

mitente cau- 
sado por als- 
ladores defcc- 
tuosoa . . . 906-S 
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Contatto 


.7112 


.894.1 
. 6904 
. 696.7 

! 698.4 


Cont&cto de 
ticrra inter- 
mltcnte cau- 
sado por el 
▼lento . . . 907.1 

- - tlcrra parcial 90(17 i 

- tlerra per- i 

fecto . . . . 9072; 

-tiro 896 a 1046.8 ! 

tomUlo de . 586.1 j 

- de trabajo, mu- 

clle def . . 10072 I 

- - trAnsnilsl6n 1000.1 

- - union . . . 681.7 

- Ten tana . 10462 
Contador . . 11624 
-ea, alquller 

de .... 

- de amperios- 

horas .... 6909 

- Aron .... 696.1 

- de balanza 

- Basil an . 

- bateria . 
caailla para 

- de cineo con 

dactores . . 
constant© del 697.1 

- de consumo . 6892 

- las conver- 
saciones de 
nna seccldu 1152.7 

- para corrientc 

altcma . . . 691 jG 

- de corrientc 

oontlnua . . 691.4 

- del cuadro dc 

dlfltribucibn 6907 
-dinamometrico6922 

- Edison .... 694.9 

- de electricldad 690 j 

- electrioo dc 

corriente . 689.10 

- elcctrolitlco . 6932 
_ de energia 

ellctrica . 

- rerraris . . 

- de fuelle 

- - gas . . . 

- horario regi- 

Strador . . . 690.1 

- de Hummel . 69*6 

- - Induecibn . 6922 
-,inducido del 6954 

- lntegrador . . 094.6 j 

- de lumen . . 0703 
-,marcha cn va- I 

cio del . . . 697.4 I 

- dc miximo I 

cons unto . . 693.3 | 
-, mecanisnjodel695.4 , 

- de mercurio . 600r, 

- monofasico . 691.7 

- motor .... 692.1 

- - reversible 

- oscilantc . . 

- de pbndulo 

- pendulocorto6932 

- - precWibn . 6909 

- principal . . 6902 

- de rcbaja de 

Wright . . . 6962 

- registrador . 6942 

- de sector . 

- - Siemens . 

-, sis tern a de . 

- de tarifa doblc 6922 

- - tiempo • . . 6904 


. 691a 
.6903 
. 692.7 
, 129.1 


.6922, 
. 694.4 I 
. 693.1 I 


. 6907 

.6942 
. 691s 


Contador de tiem¬ 
po para con- 
versaclonos In- 
terurbanas 1154.4 

- tipo.0902 

- de Thomson . 694.7 

- trifilsico . . . 69l.s 

- trlfilar .... 6912 

- vatimetro re- 

gistrador . . 6914 

- dc vatios- 

boras .... 691.1 

- - vatios-horas 

para corrien¬ 
tc a 1 tern a . 6912 

- - verificacion 6902 
Con tad ore*, vcri- 

ficador de . 696u0 
Contador de 

vocltas . . . 487.4 

- - vueltas 
totallsador . 4872 

Container . . . 7722 
Contatore . . 116216 

- di ampere-ore 68 ji 

- Aron.696.1 

- dl Bastlan . . 694.1 

- - batterla . . 690s 

- a bllanclere . 6942 j 

- - clnqne Oil. 6904 f 

- per le comuni- 

cazioned’una 
sczione . . 1152.7 

- dl eontrollo . 6902 
-i, controllore 

dl .6962 

- per corrente 

alternata . . 6912 

- corrente con- 

ti nua .... 691.4 

- di corrente 

elettrica . 689.10 

- per corrente 

trlfase . . . 6912 
costante del . 697.1 

- cronometrlco 690.4 
-.cnstodia del. 696.7 

- dinamo- 

mctrico . . . 6922 

- Edison .... 6042 

- di elottricltA 890 j 

- elettrolitlco . 6932 

- Ferrari* . . . 6962 

- a tre fill . . . 6912 

- per gas . . . 129.1 

- di girl . . . . 487.4 

- girl totallzza- 

torc.4872 

- - Hummel . . 6922 
Indotto del . 6952 

- ad induzione 6922 
-i, locazlone di 7142 

- a mantice . . 092.7 
mareia In vu- 

oto del . . . 697.4 

- a mercurio . 6932 

- monofase . .691.7 

- a motorc . . 692a 

- motorc rl- 
versibile . . 6922 

moviraento d'or- 
ologeria del 695.4 
-l, noleggio di 7142 

- oscillantc . . 694.4 

- a pendolo . . 693.1 


Contatore a 
pendolo 

corto .... 6932 
- di precisione 6932 


- principale 
-i, quadro del . 

- del quadro 

di (llstribu- 


6902 


Kium: . . . 

- registratore 

. 6942 

- orario registra- 

tore . . . . 

.6902! 

- di sczione . 

. 698.7 

— Siemens . 

. 6944 

slstcma dt . 

. 69121 

- a doppla 

ta- | 

rlfTa . . . 

.6984 

- di tempo per 

conversazioni 

telcfonichc in- 

terurbane 

115U 

— Thomson 

.694.7 

tipo dl. . . 

.6912 

- Wright . . 

.6964 


Contatto 288.7, 6842, 
7862 

anello dl . . 6822 

-, apparecchlo 

di. 498.7 

- ad attrito . 1047.1 

- ausiliare 537.% 6002 
base del . . . 536a 

- della batterla 1022 
blocco dl . . 581a 
buon . . . .7302 

- buono .... 5352 

- dl carbonc llOOe 
carbone di .5382 

- cattivo . 535.4, 786.7 

- dl chiusura 

649.10, 11282 

- clrcolare 1294.10 

coltello dl . 536.10 

- con conduttori 

percorsl dalla 
correute . . 612.7 

- dl due condut¬ 

tori .7872 

corona dl . . 6812 

- a corsoio . . 6372 

- - corto-eireni- 

to . . . 6372, 6812 
dlsfare tin . 736.10 
dispositivo d110292 

-1, distanza 

fra i .... 6002 

-, dito dl . . 682.10 

- diviso . . . 12942 

- dopplo . . . 12942 

- per fenestra 10462 

- dl flli ... 11682 

- del Dio ... 661.7 

- a fllo ... 1047.4 
form are un . 6352 

- pel freno . . 6Hl.il 

- a frizionc . . 5302 

- imperfetto delle 

spazzole . . 2742 

- dell’inseritore 912 

000.7 

- intermedio . 581ao 

- intermittontc 

10592, 11822 
lnterromperc 

11 . 582a 

intimity del . 536.7 
lama di . . . 5362 

- lamellato . . 5812 


Contatto dl la- 
voro, molla 
del .... 10072 
-.leva di 5B5.il, 6472 
-1 a martel- 
letto, ganclo 
commutatore 
con leva a dne 
braccl c . . 11272 
in as cel la dl . 5882 

- con la massa 8792 

- a mercurio . 687a 

- metallieo . . 787J 

- di due mctalli 272 
mettere in . 617ao, 

7862 

- a minima . . 6602 

- mobile . . . 10462 

- a molla . . . 6862 
-> molla di . . . 6862 

- da pavlmentol046.7 
perdlta nel . 2942 

- permanentc 1198.7 

- dl persiana 10472 
pezzo dl . . . 6842 

-, plastra di . . 588.7 

- per porta . 10462 

- - porta ad azi- 

one unllate- 
rale .... 10474 

- dl porta con ruo- 

ta d'arresto . 888.1 

- per portone dl 

casa.8874 

- a press!one 686.10 

- principale . .6004 
far pulito un 6862 

-» punto dl. . . 536.4 

- di raccordo . 68L7 
ranella dl . . 6884 

- regolabilc . . 890.4 

- di regolazione58l4 

- di riposo . . 1006ai 

- - riposo, molla 

del ... . 1009a 
rompere un 786a# 

- rompi-areo . 6874 

- di rotala pe¬ 

dal© . . . . 10614 
-, rotella di . 6S4J0 
-1 a rotelle, av- 
vlatore con . 6044 
-, rullo di . . 634ao 

- saltante . . . 6004 

- di scarica, tnani- 

polatore ad in- 
version© dl cor¬ 
rente con . 1007.7 
seatola di . . 584.4 

- a seatola per 

portalarapada 
Edison . . . 95L4 

- scorrevole . . 6804 

- a scorrevole, 

cassetta di re- 
sistenza a . . 6634 

- - scorrimento 

4*7.8, 6864 

- secondario . 637.4 

- scmplice . . 1204.7 
nfregamento 

di.6864 

spazzola dl . 6372 

- a spina . . . 6392 
spina dl 638.12,539.1 

- a spina elasti¬ 

cs . “ 
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Controcorrente 


Contatto, stabl- 
llre ii 6354, 7864 
staffa di . . . 588.4 

- a Stella rotante890.3 
-, strlscla dl . . 4984 

- strlsciante . . 6864 

- superficie di. 144, 

636^ 550-2, 6824 

- lneguale di 6024 
dl - di due 

metalli . . . 97a 

- di - fra mate¬ 
ria e sostegno 60a 

tasto a doupio 0604 
-.tenslone al . 27.10, 
148j6 

- dl terra inter¬ 

mittent* . 13274 

- a tiro ... 10464 

- di trasmis- 

aione . . . 1006a 
vUe di . . . . 636a 
Con lent do de re- 
sina en guta¬ 
pe rcha . . .7782 
Oontera del 

poste . . . .8044 
Conti internazlo- 
nali, liouida- 
zione del . 1162a 
Contigu, terrain 7004 
Contiguo, ele- 

mento . . . 884 
Continu, syHtfcme 
de transforma- 
teur alternatlf 720> 

- -tripha^c.systcme 

de transforma- 

teur.720.7 

Coniinua, cor- 
rente .... 183a 
-tCorriento . .133.1 
Continuacion el 6 c- 
trico de funcio- 
namicnto del 
aparato . . 10364 
• mecinica del 
funcionamiento 
del aparato 10864 
Continuation . 4062 

- tlectrique du 

fonctionne- 
ment de 

1 ’appareil . 10662 

- mecanique do 

fonctlouue- 
ment de 

l’appareil . 10662 

- of motion due 

to inertia of 
pArts . . . 10662 
Continuazione 
cletlrica del 
funzlona- 
mentodell’ap- 
pnrecchio 10352 

- mcccanlca del 

funzlona- 
mento dell'ap- 
pareccliio 10362 
Continucra mar¬ 
cher par 

inertie . . . 6002 
Continuity of 

the current 18162 
Continuous to ! 
alternating 
current con- 
Tcrter . . .2882 


.62U 

220.10 
. 703.7 , 
. 1532 

1023.it), 

.2342 


Continous to con¬ 
tinuous current 
converter. . 2882 

- current . . . 133a 

- - ammeter 676.10 

- - arc.9234 

: - - arc lamp . . 932.4 

- - armature . 409.3 

- - cable . . . 7592 

- - circuit . . . 1332 
. - - converter . 2382 

- - dynamo . . 2182 

- enclosed arc 
lamp .... 9662 

- enclosed arc 
lamp for se¬ 
ries lighting 9862 

- excitation . 2602 
! — flame arc 

lamp .... 9882 
; - - generator . 2132 

- - lightning 

arrester . . . 5684 

- - line .... 7662 

- - mains, sepa¬ 

rate excita¬ 
tion from . . 26CJ 

- measure¬ 
ment . . 

- - motor . 

- - plant . 

I - - pressure 
. - - relay . . 

- side . . 

I - - supply meter 691.4 

- - system . . . 1332 

- - turbo-gene¬ 

rator .... 210.7 

- - voltage . . 153j 

- - voltmeter . 680.41 

- - winding . . 314.S j 
| - discharge . . 77.1 ; 
, - modification 1093.7 

- output.... 167.1 

- power .... 167 j 

- to three-phase 

converter . . 2382 

- winding . . . 8082 
Continuously dri¬ 
ven magneto 1121.1 

- ringing bell 11232 
Contorno.dibujo 

de - acotado 24720 
disegno di - 
con misure 247.10 
Contour cote 84720 
Contra-ampe- 

rioH-vucltAS 2682 
Contra-corricntc 

139a 999.7 
caldera de . 107.10 
Contra-eleetro- 
motriz, fuerza 1872 

- fuerza - dc 
polarizaeion . 9.7 

Contra-espiras 
del indueido 267.11 
-inianacioii . 267.10 
-imanar .... 2072 
-marcha de Im¬ 


pulsion . . . 4812 
-tuerca .... 642.1 
Contraccion 

anddica . . 13602 
grado dc . . 782.4 

- de las Hneas 

de fuer/a . 12924 

— la materia 
actlva . . . 4621 


Contraccldn del 
plomo espon- 
loso.4&2 

- ae la porce- 

lan a . . . . 7824 
Contraccolpo 10002 

- della corrcnte 

elcttrica . 1168.7 
Contract, to . . 464 

- for mainten¬ 
ance of accu¬ 
mulator batte¬ 
ries at a year¬ 
ly rate .... 714 

Contraction of 
the active 
material . . 464 

- anodlque . 18604 

- des llgnes de 

force magn 6 - 
tique . . . 12924 

- of lines of mag¬ 
netic force 12924 

- de la mati&re 

active .... 464 
Contraersc . . 464 
Contrainte, os¬ 
cillation . 10064 
-> vibration . 10864 
('ontraire, force 700.1 
Contramaestrc 13292 

- de cable . . . 863.1 
Contramarcha 

de engranAjc 4484 

- engranje, 
motor con . 220.7 

- 4 frlccldu, mo¬ 

tor eon . . . 2204 
Contrapeada, 

junta .... 463.4 
Contrapeso . . 633 j; 

- de arco . . . 946.3 

- el4ctrico . . 107*fl 

- de freno . . . 4942 

- en gasa de 

coore . . . 1078.7 
-n palanca de . 6334 
Contrappcso . 683r> 

- elettrico . . 10784 

- del freno . . 4942 

- per lampade 

ad arco . . . 9464 
-, leva a . . . . 6334, 

- con rete dl fill 1078.7 ! 
Contraprcslon, i 

diagram a de 30221! 
Con t rand . . . 454 
Contrast tube. 

water-cooled 1239.7 
Contrastar . . 6482 

- por compara- 

cldn . . . 64820 
Contraste . . . 649.1 

- absolulo . . 1335.0 
aparato de . 649” 
instrumento 

de.6244 

- invariable de 

un gal van 6 - 
metro . . . 1336.4 

- & niano . . . 6494 

- relatlvo . . 13354 
Contraste, tube 

de - rempil 
d'eau . . . 1239.7 
Contrat d'entre- 
tlen .... 714 
Contrato dc eon- 
servacluu . . 714 


Contrato de 

seguro . . . 7U 
Contratto d’asri- 
corazione . 712 

- di m&nuten- 

zione . . . . 7U 
Contrazlone ano> 
dica . . . 19503 

- delle llnee di 

forza . . . 109J 

- della porcel- 

lana . . . .7893 

- - *pupn*dlpl- 

ombo . . . . 4&1 
Contre-aimanta- 
tion .... 07 * 

- -alraanter . . 997 j 

- - amp Pres¬ 

to ura . . . . 0*2 

- -capacity rieo- 

trique . . 10784 

- -capacity en 

gaze de 

cuivre . . 10767 

- -co up lore . . 600J 

- - pour Te de¬ 

murrage . . 6692 
—, ra 6 thode dc 881* 

- • cou rant . . . 1392 

- - (tei 6 gr.) . . MU' 

—, chaudierc6107j* 

- -£crou .... 6421 

- -Olectromo- 

trice, force - 
de polarisa¬ 
tion .07 

-flehe .... 6112# 

-lleher.6101 

-flehes, renfor- 
cer par des . 612i 
-fllalre, suspen¬ 
sion .... 6029 
Contrcraaitre 1802 

- -cObliste . . . 853 j 
C ontrepoids . .6334 

amperemMre 

k . .677J 

-,bague de gui- 
dagedc la sus¬ 
pension a . . 960 j 
bague-guide de 
la suspension^ 

- tlectriquc . 1078* 

-, fil de . . 1100 J* 

- de frein . . • 494J 

- de lampe k 

arc . ... .9462 
-, levlcr 0 . . . 6332 
poullc de . . 002 
-.suspension a 9 Wa 
-, traversec du 11001 
Contreprefsion, 
diagraramc 
de .... 66921 
Con tre-sp ires _ 
de Tlnduit 667.11 

- -tours de l‘ln- 

dult.... 26721 
Contro-ampire- ^ 

Blrl. JfH 

- -oorrente . . 

- -dado . . . .642J 

- -elettromo- 

trice, fona . 

- -, forza - pola- 

rlzzazlone . 97 

- -splro dell* In- 

do tto . . . 99721 
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Copper 


Coutrol-appara- 
tm for tele¬ 
phone zone* 
with automa¬ 
tic telepbone- 
Inter rup tfon 1160 a 
- cell .... 1127.7 

- -derlce for te¬ 

lephone zo¬ 
na ... . 1100.4 
-.electric lift .087.4 

- Instrument . 6S4.fi 
-, motor .... 601.4 

remote .... 780.4 
supervisory 1184 a 

- system . . . 1167 j6 

- tooth . . . IOIOjs 

- wheel . . . IOIOjs 
-, winding-up 1010 a 
C outrAlable . . 61014 
CoatrOle, appa- 

rell automa- 
tlque de . . WU 
^ comp tear de 690 a 

- de la convex 

sation . . . 1184A 

- da courant lo¬ 

cal . 1164^ 

-.dent de . . IOIOjo 
-. element de 1127.7 

- de l'entretien 1184 a 
-.I nstrument de 624 a 
-J ampe dc . . 668.1 
-.pile de . . . 1187.7 

- do remon- 

tage . . . 1010LB 
-.roue de - (ins- 
trum. de 
men.) . . . .6467 
-.roue de - (t£- 
llgr.) . . . 1010 a 
O ontrOIcur . .69(14 
-i cylindre de . 696 a 

- de compteurs 696 a 

- - frequence . 687J 
-.levler de con¬ 
tact du . . . 606 a 

- voltam£- 

trique . . 1808.7 
OontroIIabilc .610,4 
Controllable . . 610.4 
Controller . . . 6924 

- contact lever 6928 

- cylinder . . . 606 a 

- drum .... 606 a 
- leva di ...606 a 

tamburo di . 606 a 
C ontrolling 

force .... 700.1 

- forces .... 304J 

- magnet . . . 687 a 
C ontrollo, appa- 

ruechio auto¬ 
matic di. . mas 
-vcalcolo dl . . 847.7 
* della conver¬ 
sazione . . 118ia 

- della corrente 

locale. . . 1164 a 
-. ruota dl . . . C46L7 
-sistema dl . 1167 a 
-. strumento di ttiA 
Controllore di 
con tatori . . 696 a 
C ontromagnetlz- 
Bare .... 867 a 
C ontrom agnetlz- 
sasione • . 967JS 


Contropalo . .811a 
- metalllco . . 811a 
Con tropresslone, 
diagram ms 


dl. 302.11 

Conveccidn . . 288a 

- electrolitlca 1360.6 
Convection . . 283a 

courant de . 1186 a 

- current . . 1186 a 
electrolytic 1360A 

- ilcctroly- 


tique . . . 1860 a 
C onvective dis¬ 
charge . . 1878J1 
Convergence 
des Agues de 
force .... 172A 

- of the lines of 

force .... 178A 
Convergencia de 
las hncas de 
fuerza . . . 178A 
Convergenza 
delle linee di 
forza .... 1782 
Convcrsacloncs. 
ntimero de 1169.4 

- 4 preclo fljo, 

tarifa por 116LA 
Conversacldn tr- 


lefonlca . . 

1116.1 

Conversation, 


commutateur 

de. 

1184A 

-s. enregistre- 


ment des . 

11601 

-s, frequence 


des .... 

1160a 


memorandum 

de.1164 a 

-a, nombre de 1159j 
-s, - maximum 
de - quotl- 
diennes. . 1169 a 
repos dc . . 1160.7 
-s, systfcrae de - 
tsxees . . 1100 a 

- par tele¬ 

phone . . 1116.1 

- tel 6 phontquelll 6 J 
Conversazione 

telefonica. 1116J 
Conversazioni, 
numero di 1160.4 
registrazione 
delle . . . 1162.4 
tabella delle 1 164 a 

- tassate, tariffs 

a.1161A 

- telefoniche 

Interurbane. 
con ta to re dl 
tempo per 1164 a 

- Interurbane, 
cronometro 

di tempo per 1154 a 
C onversion of car¬ 
bon monoxide 
into carbon di¬ 
oxide .... 23 a 

- of energy . . 165j 
Convention di¬ 
recta d*d ca- 

lor cn electri- 
cidad .... 987 

- dl 6 xido de car¬ 

bon o en Acido 
carbdnlco . 83 a 


Converter, alter¬ 
nating to con¬ 
tinuous cur¬ 
rent .... 838.4 

- board . . . 1S9&7 
cascade . . . 2826 
continuous to 

alternating 
current . . . 288 a 
- to continu¬ 
ous current 288 a 
-, - current . . 2322 
-, - to three- 

phase . . . 238 a 
exciting . . . 232.7 
-, frequency . 1886 a 

- iron.344.7 

-.multiphase . 234J 
-, rotary .... 232A 
-, rotating field 232 a 

- switch . . . 1834.1 
synchronous 2324 
three-phase to 

continuous 
current . . . 9B8L6 
Convertible tele¬ 
phone sys¬ 
tem .... 1168 a 
C onvertidor ro- 
tatorio . . . 838 a 
C onvertisscur . 2R2J 
Convert! to re . 232 a 
C onveyance, 

coal.U 6 A 

Conveying 

plant . . . .716 a 
C onveyer, 

screw . . . 1226.1 
Convezlone . ,283 a 

- elcttrolitica 1350 a 
C onvolution . . S04A 

- of the windingS06.4 
Cooking appa¬ 
ratus, electric 982 a 


Cooling . . . . 28tA 
-.air.289.7 

- arrangement 289.10 
Artificial . . . 289a 

- of bearing . . 439.4 

- chamber. . 468.10 

- of the coils . 289 a 


- - the commu¬ 

tator .... 428 a 

- - the core . . 289.1 

- curve .... 284J 

- device .... 403 a 

- influence . . 661 a 
-. internal . . 1331 a 

method of . . 289 a 
-.natural . . . 289.4 
-, period of . . 284.4 

- of the solde¬ 

red junction 28a 

- surface . . . 284 a 

- water- .... 129.4 
water .... 289 a 

Coordenados, 

sistema de 289.16 
Coordinate, sl- 


stema di . 889JS 

- system . . . 239J0 
Coordonnees. 

systfcme de 239.10 
Cot»a. 637 a 

- ac acelte . . 440.1 1 
-s, bateria de . 86 a 
—, engrasador 

de. 44011 

Copal varnish 78&JS 


Copcrchlo 40211, 
.... 403 a, 1236A 

- del canale . . 829A 
cassetta con . 884 a 

- d’lnterruttore 

da esser col- 
locato sotto 
tapezzeria . 898A 

- - in materia 

isolante . . . 808.1 

- - Id ottone . 898 a 

- laterals . . . 406J 

- dl un pezzo a 

croce .... 872A 

- - protezione . 606LS 

- - protezione 

pel raccordi 880A 

- - un raccordo 


a gomlto . 

.878a 

- per riparo . 

.86QA 

- di scatola . 

. 888a 

- della vases 

. 848a 

Conertura . . 

. 776A 

- dl canale . 

. 889A 

- linpregnata 

. 746J 

- di lacca . . 

967.15 

- longitudinale. 

macchlna per 

la - con 
caucclu . . 

. 771.7 

- con mattonl 

.884.7 

piastra di . 

. 884J 

Cop pal a . . . 

- ai tornio . . 

.3907 

393.16 

tomio a . . 

. 309A 

- del trapano 

.801.4 

- universale . 

. 394J 

Copper . . . 

. 364A 

- Accumulator 

- acetate . . 

. 66.7 

1219a 

- alloy .... 

- area of a 

. 768A 

cable . . . 

.770a 

- band .... 

.864a 

- bar .... 
basic - 

. 749j 

acetate . . 

1219a 

carbonate 

1216.4 

- bath .... 

12029 

- binding-wire 

818A 

- brush . . . 

.486A 

- bus-bar . . 

. 618A 

i - cable . . . 

.760.7 

j- cose .... 

11509 

| - coating . . 

- constantan 

42o.ll 

couple . . 
cyanide of. 

- cylinder . . 

. 80 J6 

1214.4 

. 854A 

- damper . . 

. 644J 

- damping. . 

. 644J 

- deposit . . 

48&J1 

- disk .... 

. 6.7 


- Ul».. 

-of 100 * COS- 

ductivity . 

. 781A 

- - x% condue- 

tlvlty . . . 

. 75U 

-.flat. 

. 76U 

- foil .... 

.864a 

- gauze . . . 

SMjs 

- - balance . 

167817 

— brush . . 

42&J6 

- hammer . . 

. 882s 

-. hard .... 

. 762J 

hlgh-conduc- 


tlvity . . . 

761.16 

- load .... 

.38U 

- losses . . . 

. 292J 

manganese 

.7627 
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Corddn 


Copper oxide 

cell.192 

- - and sine ac¬ 

cumulator . 662 

- - and zinc sto¬ 

rage battery 662 
phosphor . . 7622 

- plate, to - the 

upper part of 
the carbon . 1(5.7 

- plated carbon 8662 

- - steel wire . 741.1 

- plating . . 1202 a 1 

- pole.4.7 

- refining . . . 752 j 

- ribbon.... 304.3 

• rod.7622 

round .... 7622 

- section.... 326 a 

- -sheet .... 364.4 
silicon .... 7618 

-.•Oft.7612 

- space-factor . 330.7 

- standards . . 732.7 

- storage battery 647 

- strand .... 7422 

- strip. 327.9 

- connection 836 a; 

- - winding . . 334.1 ! 

- sulphate . . 1216 a I 

- - cell .... 13 a | 

- tip. wia | 


- voltameter . 66la 

- wire. 740.7 

- galvanised 740io 
—, hard-drawn 740.8 

- - - network . OOO.n 
—,tinned . . . 740.9 

- -zinc accumu¬ 

lator .... 66 a 

- -- -cell. . . . 1L3 

- -- storage bat¬ 

tery .56 a 

Copperas . . 1216.4 
Coppered staple 806.:: 
Coppering, 

brush . . . 1206.7 
Coppia dl aghi 630 j 

- aghi astatic! 630ii 

- gallcggiante 1323a 

- galvaniea . . l.n 

- ai lampadc 

per fine con¬ 
versazione 1137.7 

- - piastre . . . 41.i 
Conpiglia . . . 641 a 

dado chluso 

con.6412 

Coprirc un ca- 
nale per con- 
duttura . . . H33.8 
Copying lamp . 949.i 
Coque. 7472 

- du cAble . . 847 a 
C oquille, cou- 

lage en . . . 344 g 
coulee en . . 343 a 
-. fonte coulee 

en.343 a 

protectrlces 
du joint do 
cubic . . . . X44.71 
rcllectcur . . 906.1 I 

- superieure de I 

Is boile . . . 88fLi 
CorAZft .... 402 io 

- externa . . 4U3.J0 

- del transfer- I 

mador . . . 462 a I 


Corozza . . . 402 jo 
C orazxata, dlna- 

mo.218 j 

Corazzato, mo- 

tore . 2182 

Corbel He, abat- 
jour Amailld 
a - protectri- 
cc . . . . . 964 a 

douille k - pro- 
tectrice . . . 9662 

- dc protection 

(lampcs) . . 9572 

- proteetrice . 9672 

Corchete de ca¬ 
ble . 4482 

Corcho, placa de 

886 J 1 

Corchete para 
correa . . 445 J 0 

- de suspensidn 

11162 

Cord (installa¬ 
tion) .... 861.1 

- (telephone) 1117 a 

- adjuster . . 13402 ( 
armoured . . 869.7 1 

-binding . . .419 a 
-. flexible . . .865.7 
glow-lamp . . 961.6 ■ 

- *rrlp.867A 

guide .... 939.7 I 
hand-lamp . . 9222 

- for hand lamps 

with asbestos 
braiding . . 8612 

- lamp (arc lamp) 

934a 

- - (glow lamp) 9692 

- -lamp, differen¬ 

tial . 935.1; 

- line connec- ; 

tlon . . . . 1130c 
pendant . . . 8602 , 
with suspen¬ 
ding strand 860.4 
-, plug - (installa¬ 
tion) .... 8982 

- (telephone) 

11344 

-.round twin . 858.4- 
-, rubber-insula- 
* ted multiple 8592 ; 
-, single .... H55 a i 
-, steel-armoured 

8692 ■ 

-, stranded triple { 
869.1 | 

- stretcher . . 9022 1 
-.suspension .9622 

- sw itch .... 551.0 
-.tinsel . . . U17.7I 

tw iu pendant v Ti 0 a 

- socket . . . k58a 
twisted twin 858.7 

-. waterproof . S592 
Cordc, avvolgl- 
mento a . . 8162 
Corda di cana- 
pa. 121 a 

- - cotone . . 12 Ii» 

- - guida . . . 939.7 

- da pianoforte348 a 

- per sospen- 
siono a sail- 
scendl . . . 9462 

- -sospensione a 

saliscendi eon 
conduttorc . 946.4 


Corda dl tiraggio 
con traversa di 
legno .... 881 a 
C o roe .... 447.11 
-s, bobinage par 3162 

- de chauvre . 121A 

- - coton . . . 1212 
-s, enroulement 

par. 8162 

-. lampe k . . . 9S4A 
-, - differenticile 

k .936j 

- 8 , paratonnerre 
a - de paille 990.7 

- de piano . . 3482 
Cordelctte, con- 

ductcursouple 
pour lampe 
a suspension 
avec cordc- 
lette porteuse86&4 
cordon con¬ 
ducted^ do 
lampe a in- 
can aescence k 
- poi teuse . 9617 
Cordelia d'attac- 
care . . . 11414 
Cordicella di ca- 
napa, intrec- 
ciamcnto con 
forte .... 860J 
Cordless switch¬ 
board . . . 11312 
Cordon .... 651.7 

- d'ainenee du 

courant. . . 861.1 

- d’amlante . . 862i 

- d’arrivee du 

eourant. . . 861.1 

- d'asbeste . . . 862j 
borne k . . . 9614 

- double cabl 6 858.7 

- triple cabl 6 . 869.1 

- de eannetllle 1117.7 

- condueieur . 855.7 

- arme .... 859.7 

- - arme d'acier8592 

- a armature 
d’acier . . . 869j 

- - circulairc . 858.4 

- - de douille . 901 a 

- etanche . . 8592 

- dc lampe k 
incandes¬ 
cence . . . . 961A 

- de lnmpc k 
incandescence 
k cordelctte 
portcusc . . 961.7 

- - de lampe k 

main .... 9222 

- de lampe k 
suspension . 8602 

- double rond 858.4 

- simple . . . 8552 

- dc demaude 

d’oecupAtion 
avee tic-lie . 1184J 
douille avec 
porte-abat- 
jour et borne 
pour .... 9662 

- double de 

douille de 
lampe .... 868.6 

- dc Hehe . . .8982 

- guUlage . . 989.7 

- -guide .... 939.7 


Cordon de 
jonction des 
jacks . . . 1144: 

- - lampe k main 

avec guipage 
en asbeste .8112 

- pour lampe k 

suspension avec 
cordelctte por- 
teuse . . . .8844 

- double pour 

lampe a sus¬ 
pension . . .8Kb 

- multiple k lsole- 

nteni de caout¬ 
chouc .... 8681 
suspension k . 966i 

- dc la suspen¬ 

sion . 

-s, taquet pour - 
conducteurs 8fl7i 
tendeur dc . . IttJ 

- dc tirage avec 

menotte en 

bois.8BU 

Cordon .... 66L: 

- de alambre . 742-r- 

- de algoddn . 988-4 

- armado . . . 864: 

- armado con 

aeero .... 869-* 
-, born a de . . 991-4 

- de canutillo 1117.? 

- dc clavija . . 8W3 

- de cobro . . . 7422 

- conductor . . 865: 

- - flexible . 1117s 

- doble . . . . 742* 

- - cableado . 868: 

- para porta- 
lam paras . . 8BU 

- redondo . . 868-t 

- para suspen¬ 
sion . 99015 

- flexible nara 

acoinctidas . 89U 

- para portAtil« 

con capa protec- 
tora ae aroiao* 
to.891- 

-es flexible*, boros 
para .... 9872 

- de gnia . . . A®- 7 
-, interrnptorde 622i 

- para lam para 
incandesccnte961i 

- de lAmpara In¬ 

can descente 
con cabodc 
soporte . . - IM-* 

- - la 1 Am par a _ 

portatil . . . 9913 

- - llamada con 

clavija . . 119* J 

- scnoillo . . .86n* 
; -, sistema de un 

I solo .... 11993 

- de suspensidn 8941 

- la suspen- ^ 
sion ..... 9822 

- - suspension 

con alma dc 
canamo dc 
suspension . 89W 
-,tensor del . -9WJ 

- triple re tor- ^ 
cido 

- de onldn de lot 
Jacks.... lUO* 7 
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Correction 


Cordonclnl, mor- Core of [wire] 
setto per . . 067s strand . . . 82814 
Cordon* ad dot- Cored carbon . 929j 

tore.861J Coreleasarmature 

- d’amianto . . 862 j 696j 

- armato . . . 869i7 Coricare snplno 

- ad armatnra 607 jo 

d'aoeialo . . 869s Cork-ball electro- 

- d arriro . . . 86Ll scope . . . 1288.1 

- dl canutlglla 1117.7 - insulation . . 79016 

. conduttore - polishing wheel 

866.7, 1117j6 11962 

- di ootone . . 869.4 - sheet.... 966.11 

- - domanda d’oc- Corllfisteuerung 

oupaslone con 120s 

spina . . . 1184.1 - valve gear. . 120.6 

- dopplo aYTolto Coma, azlone 

a splrale . . 86&7 delle .... 564s 

- - rotondo . . 868.4 -»interruttore a 651.4 

- - a sospen- Corn 6.370s 

sione .... 860 la Comes.5812 

- del fllo . . . . 828 l 6 action de . . 664s 
intermttore a 622s -» coupe-cir- 

- dl lampada ad cult k . . . . 66012 

In can des- distance entre 

cenza .... 961s - polaires . . 276l 

- dl lampada ad fenilletage des 

Incanaescenza - polaires . . 460j 

oon trefolo di fusible k . . . 6602 
sostegno . . 961.7 intemipteur 

> morsetto da . 96U k.66L4 

multiplo isolato k- pour haute 

con gomma . 859.2 tension . . . 661s 
semplice . . . 866s parafoudre a 671s 
, slstema ad un Come, plaque en 
solo .... 1189s forme de . . 670.2 
per sospen- - polaire . . . 460.1 

sione .... 9622 — de sortie . . 268.7 
a sospenslone - - d’entree . . 288s 

con iunlcella - - antkrieure . 460s 

di sostegno . 860.4 - - postkrlcure 460s 
dl spina . . . 898s prolongement 
ten a 1 tore del 962s on forme deSSlJO 

ttrantc a. . . 661.7 -s, relats k - po- 
triple aYTolto a laires . . . 1028s 

splrale . . . 869.1 -s, - k p6les en 

ore.929.2 forme dc . 1023s 

armature . . 26ls -s, scctionnement 
ampere-turns 265.2 des - polaires 460 j 
of a cable . . 770s talon en forme 

-carbon, salt-lm- de.631.10 

pregnated 1176s Coraeo .... 870s 
conical . . . 633.1 Cdrneo .... 870s 
cooling of the 289.1 Corner box . .886.7 
drum armature - piece .... 871s 
4124 Cornet de car¬ 
heating of the 288.1 ton .... 1097J 

-induction . . 282s - de telephone 1116.2 
iron-ribbon . 412s Cornetto. . . 1110.1 

lead.48.4 Corn!.681s 

losses .... 290s Cornifcrc. cadre 
material . . . 929s en - ae fer 610.10 
oat, to ... . 406? - en fer . . 6IO.10 

of paste . . . 60.4 - en fer . . . . 846s 

olate (cells) . 463 Cornish boiler . 1062 
plates (ma- Coralta . . . 386 js 

chines) . . . 468.4 Comlte . . . 366J2 

•atio .... 906.4 Corno, appendice 
i ng-armature 412s a foggia di 68L10 
•otor .... 26is piastra a . . 6702 
oft-iron . . 661 jo Cornue, charbon 

iupporting . 48s de.918s 

aper .... 633j -. graphite de . 17.4 
crapcraturc 286.10 ('ornwallkessel 1082 
ransformer . 231s ] Corona de asicn- 

ype trana- ; to. 486.4 

former . . . 46U, - - chapa . . . 464s 
entilation . 412.7 - - contacto . . 681s 
l ire.412.1 1 - dl contatto . 681s 


I Corona curva, Correa, anoho 

puleggla a • 446S de la . . . . 444J 
-dellapulcggla445.it -,cara brillante 

- di lamiera . . 464s de la . . . . 4442 

- per sospenslonl - rugosa de la 444*4 

969s corchete para 446.10 

spessore della 446a coser la . . . 4467 

Coronae, auroral - cruzada . . . 446s 
1801.11 - per dlnamos . 121s 
Corpo anelettrico - doble .... 446s 
1807s freno de . . . 4964 

- carioato . . 1272.4 grueso de la 4412 

- non condut- - horizontal . . 4469 

tore.780.7 Impulsion por 

- dlamagnetico 162a 448as 

- clettrizzato 1270ao - de longltud 

- illuminante . 95&1 variable k 

- incandcscentc916s Yoluntad . 1141s 

- dell’indotto . 416a mkquina con 

- omogeneo . . 288s transmlsidn 

- parainagne- por.207a 

tico .... 16L10 - motrlz . . . 448*12 

- del portaspaz- - multiple . . . 446s 

zoic.4812 pogada . . . 4468 

-- quadro del rcsbalamlento 

morsettl . . 468.1 de la . . . . 296s 

- dl reslstenza 684s la - salta . . 12L4 

- rocchetto . 8892 taqnimetro de 4882 

- - un rocchctto tension de la 4442 

di campo . . 8392 tensor de . . 4667 

- - riscaidamento tornillo para . 4469 

a conduttore - traccion lateral 
lsolato . . . 9842 de la . . . . 4842 

- riscaidamento transmlslon 

a corrcnte al- Intermedia 

ternata . . . 982.7 por.1212 

- riscaidamento 1 - intermedia 

elettrlco . . 984s por .... 448.11 

-1 soy ran post!, - vertical . . . 4464 

caldaia a . . 1092 Correcldn, factor 

- umano. brucia- dc.249s 

tura del . . 610s - de un instru- 
Corps anklec- mento . . . 64814 

trique . . . 18072 -.magnltud de 6482 

- de boblne . . 8892 rueda de . . 6464 

- bobine d’in- - de la sobre- 
ducteur . . . 8892 carga dc los 

- du porte- tubos Rcrnt- 

balai .... 4312 gen .... 19892 

- chargk . . 1272.4 Corrccteur, ai- 

- de chauffage k mant . . . 697.10 

conducteur Correctlf, coef- 

isold .... 9842 ficicnt . . . 9492 

- bon conduc- Correcting 

teur.7802 cam .... 10622 

- Eclair ant . . 968.1 - wheel . . . 1032.7 

- Electrise . . 1270.10 Correction fac- 

- d!41cctrique . 780.7 tor.9492 

- homogene . . 288s - of an instru- 

- incandescent 918s ment .... 648.4 

- de l’indiiit . . 416i — theoverload- 

- isolant . . . 730.7 ing of the 

- magnktique 161J0 Rontgeu-ray 

- mauvais con- tube . . . 12892 

ducteur . . . 780 l 4 - wheel .... 648.4 

- moyennement Correction,aimant 

conducteur . 78016 de.627JO 

- non-con due- came de . . 10822 

tear . . . . 780.7 1 coefficient de 2492 

- -magnktique 162 j I grandeur de . 648s 

- de palier . . 487s I - d*un instru- 
-dureceptcurlll6.il ment . . . .6464 

- de resistance 6842 roue de - (in- 

- - ia tablette k strum.domes.) 

bornes . . . 468 j 6464 

Correa. . . . 443.12 de-(ttflegr.) 1032.7 

- ablerta . . . 445 j - de la surcharge 

acoplamlento des tubes de 

dc.461.4 Rcpntgen . 19892 























Corrector 
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CorrenU 


Corrector el 6 o- 
trlco de relo- 
jes .... 1049a 
Gorredera de con- 
tacto de carrete 
de la slntonl- 
sacidn . . 10043 
Corrensscher Ak- 
kamnlator . 0L4 
Correnssches 

Gitter.... 013 
Correns aecuma- 
lator .... 0L4 

- grid.613 

Corrente.... 180a 

d'accensione, in¬ 
tensity della 0863 
accrescimento 
della . . . .1883 

- addUlonale . 971.4 

- altemata . . 1863 

- aocamulatore 

a. 6701 

- amplesza 
d'nna .... 1863 

- - asimmetaica 1853 

- - bifase ... 1863 

- -.clrculto del¬ 

la .1864 

- dinamo a . 816a 

- -* eccltazione 

a.8603 

- Intensity ef- 
flcace di ana 1862 

- intensity me¬ 
dia d'una. . I 860 

- -> lato della . 8843 

- m&gnetizza- 
zione medl- 
ante .... 16U 

- mlzura dl . 622.1 
• monofaec . 1863 


Corrente alter¬ 
nate, trasfor- 
matore per. 894.7 

- -,trasforma- 

tore di - in 
continue . . 2864 

- - trifaee . . . 1867 

- alternatiYa . 1363 

andamento del¬ 
la .142a 

- d'aria .... 664.4 
—, azione della 6673 

- - calda ... 4643 
-,armonica fon- 

damentale 
della ... .1670 
! - superlore 

della . . . .1073 

- d'arriYO . . . 9667 

- dl arrlYO, la - 

non mao yc 
T apparecchio 

10067 

- ascendente . 8133 
assenza di. . 1813 

- assiale . . . 1316H 

- d'assorblmen- 

to. 181801 

assorblmento 

dl.873 

-1 atomlche . 18140 
-, attitndine a 

rlcevere . . 87.7 

- attiYa .... 1462 

-, aumento del¬ 
la .18&7 

- dell'aurora I 8 OL 10 

- aaslllare . . . 140.4 

- d'aYYiamento 479o 
-.aclone devia- 

trlce della . . 1664 

- della batterla 103.4 
-.biforcare una 1464 


- -v mo tore a . . 221.4 

- -. mo to re a - 

con collet tore 

8283 

-1 alternatl per¬ 
manent! . . 9093 

- alternate poll* 

fase .... 1870 

- - pollfase, 

campo dl. . 1767 

- potenza dl 

ana.1673 

- radrizzare la 

1843 

- rcgolatore 

per.6763 

- scarlcaful- 
mine per . . 6683 

-1 alternate, 
scienza tecnl- 
ca delle . . . 1863 

- alternate sim- 

mctrica . . 185.7 

- si stem a a . 1383 

- a si>o*tamen- 

to di fase . . 1863 

- alternate tempo- 

ranee .... 0903 

- alternate, ten- 

slone dl . . 1683 

- alternate, teorla 

delle ... 1854 


- biforcata . . 1463 
-1 biforcele . . 1468 
-e blforcazlone 

della . . . .1483 
-, calore prodofc- 
to dalle - nel- 
1'aYYolglmen- 

to.8813 

-, cammlno della 

8073 

-1 campo d'una 1743 
capacity dl . 883 

- di capacity . 1883 

- ceplllare . 1816s 

- di carica . . . 783 

- - carica. inten¬ 

sity della . . 740 

- - carica massi- 

ma am ml si bi¬ 
le .743 

-l di cavo . 18413 


-e, ccssazlone 

della . . . 18700 

- di chlamata in 

arrivo . . 11243 

- - chlamata in- 

termittente 11243 

- chlamata in 
partenza . 11240 

- - chlamata, | 

sorgentc di 11643 1 

- clrcolorc . 1814.41 


Corrente dl elo- 
ro.2612 

- del coherer 10743 

collezione del¬ 
la .4193 

- commuteta . I 860 

- di commata- 

zione . . . .9703 

- - compensa- 

zlone .... 1883 
componente 
della . . . 14400 

- comane . . 18183 

- concatenate . 9943 
-i di concentre- 

zlone .... 693 
condurre la . 7893 
condnttore 
percoso della 7861 
-,11 conduttore 
h percorso da 
ana . . . . .1807 
condattore 
senze . . . 786 jo 
consamo di 1893, 
727.7 

- con tin a a . . . 1880 

- eYYolglmen- 

to per . . . 811s 

- -»aYYolirlmen- 

to a - discon¬ 
tinue . . . .8883 

- aYYolgimen- 
to a - luYa- 
rlato . . . .8983 

- -, a yyoI pimento 

a - Yariato . 8864 

- clrculto del¬ 
la .186s 

—, dinamo a . 216ft 
—, dinamo omo- 
polare a . . 21 La 

- eccltazione 

a.2603 

—. Indotto a . 4093 

- lato della . 2343 

- mlsura dl . 62Ls 

- mo to re elet- 
trlco a . . 29000 

- scaricaful- 
mlne per . . 6664 

- sistema a . 1333 
—, tenslone dl 1683 

- trasformatore 

per.2862 

- trasformatore 
dl - In alter¬ 
nate .... 8833 

- trasformatore 

dl - In conti¬ 
nue .2862 

- trasformatore 
di - in trifone 2883 

- turbo-gene- 
ratore a. . . 210.7 

contro-. 1893, 990.7 

- di conve- 

zione . . . 11863 

- - corto-clrcui- 

to.1893 

- oorto-cfrcul- 
to dell* in¬ 
dotto . . . .2003 

- - corto-clrcai- 

to. intensity 
della . . . 139.10 

- crescente . . 1864 

- dal daYantl . 816s 
donsitt della CS3 


Corrente, densi- 
ta di.144 j 

- addlzionale 
della . . . .9710 

-, - anodica 

della. . . .11983 
della -nell'aY- 
Yolgimento . 981o 

- catodica del- 

la.Utfts 

- costante del- 

la.97Li 

dl - equlra- 
lente . . . .1440 
-, - dl - locale. 1440 

- media della 97D 
-» - dl - momen- 

tanea . . . .1443 

- risultante 
della . . . .I7U 

-, - Yarlablle 

della . . . . 9711 

- deriYata 1467, TKo 
-, derlYazlone 

di . . . . • .W7i 

- dl deYiazloneftLS 

dlagramma 
della ... .1440 

- diacritics . 1911 m 

- dal di dletro 61&ft 

- dlffcrenzUle. 198? 

Uti 

-, dimlnuzlone 
della ... .1981 

- di dlnarao . . 1491 

- - una dinamo 

sotio carieo Wi 
-, dinamo a dop- 
pla .... Tmt 
-, direr lone 

della .... 1981 

- dlscendente . 9181 
dlstribnzlone 

dl.1492 

-,- dl .... 788B 
-> diYislone dellal4&i 

- doppia. . . 198a 

- dovata ad uno 

sbagllo . . .9(71 
-, durata della 19852 

- d'eccltazione 984J 

- - Indipen- 
dente . . . .9842 

- - pulsatira . 9847 

- - raddrlzzaU 9841 

- - residua . . 9849 

- eruallzzatrioelSAft 
-I elementaxi 

d’Ampere. 1914s 

- elettrlca ... 1902 

- contatore 

di. 

- -, essicare me¬ 

dian te la . . 9780 

- m&crnctizzatto 

dalla ... .1002 
emiseione di 690s 

- equWolente . 144J 
erogazlone di 1922 

specifica dl T7l 

- dl esoreUlo . 4822 

HAS 

- esterna 

- faradlca 
-, fase dl. 

- di fase . . 
dl flamma 


.1480 

1997J 

.9006 

wn 


, filamento di. 9893 




























Corrente 


1483 


Corrlente 


Correnti flslolo- 
jgicho . . . 18142 
- <fi formazione 822 
-I dl Foucault. 168a 

-Foucault, cir- 

cuito delle . 1884 

-Foucault, co- 

stante delle 188L2 


-Foucault, 

flreno a . . . 4964 

- - Foucault, per* 

ditaper . .6008 

- frankfinica 1226.7 


- ad alta fre- 


qoenza . . 

. 188.7 

• a baasa be- 


quenza . . 

.1834 

- galvanica . 

. 1404 

- galvanofaradi- 

«a. 

12*74 

renerazlone 


della . . . 

. 1802 

genererc una 1314 

eenerazlone 
di .... 

.1814 

- ideale . . . 

.146a 

-.implanto dl 


dLstribuzione 

dl .... 

.7262 


- genera to re 

dl . . 702L1, 1168.1 
•1 incrociate . 18162 
Indcbollmento 
della . . . . 18*2 
lndlcatore dl 067.7 

- reglstratore 

di - a masslma 678.4 
- iodotta . . 181.10 


— d’apertura 184ao 

- - dl chiuaura 1844 


- d'lndotto . . 1409 

- deirindotto . 2602 
lndotto per* 

corno da . . 266j8 
aenza . . . 966a 


- dell'lndut- 

tore .... 140J0 

- lnduttrice . . 1814 

- IntensItA 

della . . . .8662 
-1 di debolc In- 
tenuity inter- 
ruttore per . 6194 

- di grande 

intensity . 182at 
-I di grande 
intensity In- 
terruttore 
per.6194 

- grande inten¬ 
sity, acaricaful- 

mlne per . . 6082 

- inert* .... 1452 
-.lotenxiti di . 182.4 

normale 

della . . . .1824 

- intermittent* 1874 

- servlzio a . 9972 
-.intermUtcnza 

della . . . .1874 

- interna . . 143.to 
-,interrompere 

la.1414 

- interrotta . . 1177.4 

- non interrotta 137a 


Corrente, Inter- 
ruzlone della 1414 
-,lnveralone 

della . 78L2, 184.7 
in vert! re la . 134.6 
lnvertitore di 10222 

- d'Uolamento 005.7 

- Intantanea . . 137.7 

- di Jodko . . 1227.10 

- per lampade 9674 

- - lampade ad 

arco . . . .9674 


Corrente per cm 
della periferia 
deU'indotto . 2592 

- permanente . 1374 

997 7 

- - dl caiica 1164.7 

- funziona- 
mento a . . 9974 

- nella plastra 

di terra . . . 9074 
-1 di plccola 
intensity 
acaricafnlml- 


- delle lampade, 

anmento 

della ... .9682 

- dl lampade. in¬ 

tensity della 968.1 
lavoro della 166.10 

- dl laroro . . 7182 

- - laroro, pila a 12.7 

- - linea .... 2044 

- locale .... 9984 

- -, controllo 

della . . . 11644 

- Inmlnosa . . 973a 

- magnetica . -1734 

- mossima . . . 1892 

- - che si pad 

Interrompere 552.4 

- per micro- 

fono . . . 1112.1 

- minima . . . 1392 
-, misura di . . 621a 

mol In. d'addu- 
zionc della . 4314 

- monodica-vol- 

tales . . . 1227.10 
• di motore . . 140.7 
-i dl movi- 

mento . . . 1815a 

- muscularc . 18534 
-, natnra della . 1324 

- negativa . . . 184.4 

- nervosa . . 1358a 

- normale . . . 662.4 

- ondulatoria 1372, 

12274 

- d'otsa . . . 1353.il 

- oziosa .... 1452 
-1 paraasltc . . 183a 

- freno a . . 4962 

- perdlta per 29018 

- perdita ao- 
vuta alle - 
net conduttori 
deU'indotto . 292.4 

- superficial! 12914 

- In partenza . 998 . 4 , 

- p&rzlale . . . 1482 1 
passaggio 

della ... .180a 

- dannoso dl - 
tra due piastre 
d'accumulo- 

tori.7013 

-> percorao dal- 
fa.181a 

- della . . . 14L10 
-, 1 a - percorre 

per II condut- 

tore.1804 

perdita di . . 733a 
-L perdlta do- 
vuta allc - 
nell'interno 
deU'indotto » 2924 


ne per . . . 668LS 

- polarlzzantc . lOil 

- dl polarizza- 

slone .... 102 

- posltlva . . 1842 

- dl prcces- 
slone .... 1994 

prezzo della - 
per forza mo- 
trice . . . .7162 

- prim aria 784, 1814 

- principal . . 1402 

- prodotta con 

dlaframma . . 74 

- puhante . . . 1872 

- raddrlzzata . 1844 
raddrizzatore 

dl.9844 

- in un ramo 

dell'avvoliri- 
mento deirin¬ 
dotto .... 2592 
regolstore dl 5762 
regolazione 
della . . . .673.4 
rlcczione dl . 874 
rlnforzo della 1384 

- rlsultante . . 1444 
-> ritardo della . 1382 

- in ritardo di 

fase.109.1 

- di ritorno 

189.4, 9084 

- del rotor* . 140J2 
-, sbalzo di . . 1382 

- dl scorlca . . 774 

- - scarlca, colpo 

dl.78a 

-1 dl scariea 

spontanea . 77a 

- secondaria . 181ao 
-1 dl senso 

oposto . . . 184a 
senza .... 1312 

- pa rata . . 11632 

- shunt .... 142.7 

- di slncronizza- 

zion* .... 299.7 

- sinusoidal* 

1962, 1227.7 
-, aistema dl dlstrl- 
buzlono della 

724a I 

smorz store 
della . . . 643.10 
-.sorgente dl 181.4 

- dalle spft/.zole 293.7 

- specifics . . . 144a 

- di spostamento 

12762 

- spostata dl 

fas*.19ftT 

- dello stator* 140a 1 
strato dl. . . 2594 


Corrente snper- 
flciale di on 
conduttore .7824 

- swattata . . . 1462 

- tellurica . . . 9994 

- anormale 18004 


- ad alia ten- 


slone . . . 

.1884 

- a baasa ten- 


sione . . . 

.18814 

- teorica . . . 

. 146a 

- termo-elettrica 27a 

- terreatre . . 

.9964 

-1 dl Tesla . 

18194 

- Tesla-d’Arson- 

val. 

1228J 

- total* . . . 

.188a 


- di trasforma- 

tore.1404 

trasformatore 

di.280.4 

triangolo 
della . . . .1444 

- trifase, Inter- 

ruttore a . . 5662 
—, misura di . 6292 


—, potenza dl 

nna.1682 

- -.tension* dl 1682 


- trasformatore 

dl - in contl- 
nua.988LS 

- valvola di 

dlstribuzlone 
per. 6684 

- utile.1402 


TAlvola per 
dcbole . . . 6672 
variazione 
della . . . .138a 
-i viclne . . . 700.4 
-, volume dl . . 259 2 

- a vuoto . . . 5012 

- wattAta . . . 1462 

- di Wattevlllc 12274 
Corresponding 

angles . . 1832.7 
Correzione, fat- 
tore dl . . . 2494 

- di nn Istru- 

mento . . . 64&4 
-, ruota dl . . . 6484 

- della sopracarlca 

del tubl Roent¬ 
gen .... 12892 
-, valorc della . 6482 
Corridoio di 

servlzlo . . . 720a 
Corridor lamp 9224 
Corrlente . . . 130a 

- d* ftbsorclbn 1318a 1 
accion desrla- 

dora do la . 163.4 

- adicionai . . 271.4 
admislbn de . 874 

- d* aire . . . 554a 

- - aire, accldn 

de la . . . . 6672 

- - aire callent* 4644 

- del alslamlcnto 

906.7 

- qu* ailments 

una ldmpAra 9672 

- - allmenta una 

Urn para de 
arco . . . .9674 

- alterna . . . 1862 
























Oontr&circulto 


1486 


CottOD 


Contraclrculto 
de plomo fa* 
sibfc ... .ms 

- ptr« peaaefli 

intonslaad de 
corriente . 10204 

- principal . . 668J 

- reemplazable, 

caja dc unidn 
con. 8843 

- aenclllo . . . 6673 

- de alfdn . . . 6503 

- su plena Ontario 6583 

- do tapdn . . . 8907 

- - tapdn uni¬ 

polar . . . .8993 

- - ten*16n . . 6608 

- paro alia ten¬ 
sion .6013 

- - baja tensi6n5573 

- tension exce- 

alTa.6613 

- tension me¬ 
dia .60 Lj 

- triple .... 668a 

- de tabos . . 669ao 

- - tubo* de alia 
tensldn . 600a 

- unipolar . . . 6671' 
Cortadnra . . . 862x 
-* coeflciente deS533 
-Jntensldad do 3531 
-, reslstencla a la352.7 
Corta-frio, buril387a 
Cortafrlo, quitar 


con.887.1 

Corta-tuboa . 8983 
Cortante, es» 

fuerzo . . 8523 

-,fuerza . .363.1 

Cortar 


8873. 887 r 7 f .‘W73 

- en blscl . . . 8ofo 

- con la sierra 3SM 

- los tubos ais- 

ladore* . . . 8013 
• el vldrio, dia¬ 
mante para. 98ao 

- de la cubierta 

aUladora . . 839.7 
-*tenazas de . . 97ao 
Corteza, libra de787jO 
Corto-circulto 18163 
—, anello dl .4304 
—, apparccchlo 
dl messa In - 
per lampade 
ad arco . . . 94215 

- -.avvolgfmento 

In .8242 

- -*avvo1gimento 

polifase In . 3243 
-,clrcuito del . 140.1 

- cor rente dl 1393 

- -> commutator 

dl mess a in 6243 

- con tatto di 6813 

- -n digrams de 00L3 

- diagramma 

di . . . 06 l3, 004.4 

- disco dl . . 430.3 

- dNposltivo 
per la messa in 
-dell’ indotto 430.1 

- recltazlone 

di.96 L3 

- - forzft elettro- 

motrice del . 16L& 


Corto-clrcnlto, 
freno a . . . 4693 
--'Irapedenza dil903 

- incompleto 131614 
—, indlcatorere- 

gistratore di 684.2 

- dell’Indotto 20&2 

- Indotto In . 410s 

- - dell' Indotto, 

corrente dl 2603 

- -> mcttcre In . 1393 

- perdlte per 2992 

- period o di. 2693 

- n*a le piastre 413 

- - entre placas 413 
—, poslzione 

<tt.6894 

- I -1, protetto 

contro 1 . . 6013 

- -, prora dl . 6042 
—, reductorcon 

realstenclas 
auxlliares de 91.4 

- resi*tcnzadI2693 

- - In un rocchet- 

to . 209.4 

- -, scintilla dl 6073 
—, spazzola dl 4303 

- spina di messa 


111.IWW.I 

—, tenslone dl 16L4 

Corto-clrcultor 

4 mano . . 

18844 

Corto-circultore i 

a mano 

18844 

Coscno . . 

. 239.2 

Coscnoldal, cur- 

va .... 

194JS 

Coscr con bn- 

lones . . 

.8903 

- la correa 

.446.7 

Cosine . . . 

.2893 

- curve . . 

19412 

Coslnus . . . 

.8893 

courbe dc . 

194 J 2 

Coslnusoidale, 


curva . . . 

19412 

Coslnusoide . 

194.12 

Cosse de cAble 8413 

- - c&blc drolte 

k boulonner 8413 

- - cAble drolte 

6stampee . 

. 84 L4 

— cable drolte 

k souder . 

.8413 

- - cAble d’«S 


querre . . 

.841.7 

-s estamp6cs 

et 

4tamees . . 

.8413 

- en fonte pour 

cAbles . . 

. 8423 

— t61c pour 


cAbles . . 

. 842L1 

Cost of atten- 


dance. . . 

.4703 

— cables . . 

.7244 

capital. . . 

.400.4 

- of charging 

. 843 

— coal . . . 

.7183 

- - filling . . 

. 843 

first .... 

. 400.4 

- of Installation 

per K. W. in- 

stalled . . 

.896.1 

- - Installation 

per 10- c. 

P- 

glow-lamp In- 

stalled . 

. 89&i; 


Cost of laying .7943 

- - mains . . . 7243 

- -maintenance470.4 

- -manufacture4003 

- - motor cur¬ 

rent .7163 

- price.7133 

prime .... 400u 

- of renewals . 7133 

- - repairs . . . 7183 

- - testing . . . 4863 

- - upkeep . . 4703 
Costante . . . 238 j 4 

- dl affinity . 11853 

- del contatore 097 j 

- delle corrcnti 

di Foucault 1883 

- dlelettrlca . . 87L7 

- di dissociazione 

11863 

- - un galvano- 

metro .... 609.4 

- dell' Indotto . 2003 

- d’lntegrazione 

24902 

- della mace bin a 

2493 

- - rete .... 7243 

- di rUcalda- 

mento . . . 2823 

- del tempo . . 189 j 

- di tempo dl un 

clrcufto . . 18163 

- - tempo d’un 

condenso- 
tore. . . . 12853 
Costanza della 
luce elettrica 906.10 

- - plla .... 323 

- dl tempera! ura 

della solu- 
zione . . . 1187.10 

- della velocity 2463 

Costc del car¬ 
bon .7133 

prcclo de . . 7183 
Costituzlone 

chlmlca. . 11873 
Costo medio per 
metro cor¬ 
rente . . . .8963 
prezzo di . .7183 
Costra de 

6xido . . . 11973 
Costruzione dell' 
accumula¬ 
tor .(63 

- di attraversa- 

mento.... 8233 

- del collettorc 420.1 

- com pat ta. . . 6293 

- elettromecca- 

nica.899.7 

- del giopo . . 4663 

- della grlglia . 683 
-, materiali da . 8423 

modo dl . . . 4023 

- delle piastre . 42.7 

- del quadro dl 
dlstribuzlone 0042 

- speciale . . . 8993 
Costume Artem- 

jeff.613d 

- inattaquable 

anx acldes . 933 

- de lalne . . . 6183 

- - protection 

contre haute 
tension . . 618L1 


Costnim abierta, 
tuba aislador 

con.8741 

Cote d’amortls- 
sement . . .71LT 
CM actif . . . Mil 
-s de Tangle 
droit d'un tri¬ 
angle rect¬ 
angle . . . SSHji 

- anterieur . SIOji 

1102 

--dn thorax (ac¬ 
cidents) . . . 609.7 

- d’un bobinageSOO t 

- d'nne bobioe Xili 

- de captation 12795 

- chair de la 

courroie . .4443 
-4 courant alter- 
natif . . . .28ii 

- - eourant oon- 

tinu. MU 

- d’un enronle- 

ment .... 300? 

- d'entrOe . . . 2084 

- d’epanoulsse- 

ment polatre 839i 

- Indult .... 304 j 


- de uidee 


polalrc . . 

.9891 

- poll dc la 


courroie . 

.4444 

- de la poltrine 

(accidents) 

. 6091 

-post6rieur31lj 6103 

- de sortie . . 

-2K\; 

Cutler, c4ble. 

.&4& 

Coton . . . 

. 7N*5 


... . J.XU 

den . . 88&14 


-, ficelle de . . . 8094 
huile de-oxy- 
d4e . . . . THOji 
- de - rafflnee 365 ji 

- Imprlgne . . 309j 
ruban de . . 3892 

de - non - co- 
londrO . . . 30U 
trelllls de . . 369 j 
C o tone .... 788i 
-» cord a dl. . . 121J 
-, cordone dl. . 9804 

- egizlano . . 991i4 

- impregnate . 3tAi 

- per medica- 

mento.... 6001 
-> olio dl - raffi¬ 


nate .... 80&J1 
-, rivestimento 

dl. 744« 

-. strlscia di . . 8893 
trallcclo dl . 8MU 

Cotton.7883 

-covered wire .7441 

- covering . . . 7444 

- machine . . 7455 

- drill.8693 

-»Egyptian. . 35 Hj 4 
-i impregnated 389 j 

- rope.1213 

-seed oil, oxi¬ 
dised . . . 7SOIL 

- string .... 86914 

- tape.3093 

-> un calendered 

- tape.... S09 ls 

- waste. . . . 47Lii 
-wool, medi¬ 
cated . . . . 50 Aj 
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Cottar* .... 780U 

- del avi . . 77SU0 
unlre per . . 7828 

Coache.8004 

- Active de per- 
oxyde.... 44it 

- d'alr .... 12838 

- d'alr entourant 

r*mpoale de 
h lampe k in¬ 
candescence 13464 

- d'amlante . . 7694 
arbre de . • . 4324 

- d’asbeste . . . 76818 

boblnage k 
deux . . . . 8944 
a one aeuie 824.7 

- de cbarbon . 8068 

- d'emall. . . 876J1 

enrou lenient 
k deux . . . 8248 
-a, - k plnflleur* 8248 
k une aeuie 8247 

- exterieore . . 2888 

- de filn de 
chanvre gou- 
dronn* . . . 7688 

- - formation 
Plant* . . . 80 jo 

- - glace . . . 82 Ui 
-dliuile. . . 489.11 

- liter! cure de 
chanvre . . 7627 

- - de lolle . . 769a 

- intermedia!re 4012 

- - isolante . . 42U 

- - de substance 
eiastique . . 618.4 

* iaolante . . . 776.4 

- de laque . . 867.15 

- - lubnfiant 439.11 

- noldcuiaire 1292.7 

- de molecules 1292.7 
-s non b re de . 3062 

- d'oxyde . . . 8688 

* de pelnture 

antloxyde . 61Li 

- - pelntnre 
antironiile . 01U 

- - peinture an 
carbolin*um 804.7 

- Plant* .... 80ao 

* derev6tement776e 
< - selenium 11714 

- fplrale du 

cible . . . .8476 
*!*, tension entre 
deux . . . .8064 

- de vernla . 867 j 5 
Coaehla de 

beton .... 4668 
Coude (mach.). 4078 

- (accident*). . 5008 

- dongle k cou- 
vercle pour 
tube Uolant 8724 

* * pour tubes 

isolants . . . 87U 

- coevercle de 8728 

* de croUement 

K ur tubes 

lantt . . . 876 j 
* h too pour tu¬ 
bes Uolant* 8728 
* IQ quart pour 
tube* Uolant* 8728 
Coude, levler . 0466 
Caudre la 
ooaiTole . . 445.7 


Conlage (pertcs 
par fultes) 1195.4 

- a allettes . 13206 

- en cbdssis . . 3438 

- - coqullle . . M&A 

- k decouvert . 3438 

- k la machine 3438 

- cn sable . . . 343.1 
Coal*, acier . . 34H 
Coulee, k allettes 

13302 

chissU de . . 84.4 

- en chlasia . . 3438 

- coqullle . . 3436 

- a ddcouvert . 3438 

- k la machine 3438 
-,matrlce de . 848 

- en sable . . . 3464 
trou de . . 122&8 

Couler, cuiller A 84J1 
-* machine k . . 848 

- des plaques . 812 
-s pochc * . . . Bill 
Couleurs, com- 

mutateur * . 9488 
pour chan- 
gement de . 9488 
Couleur-dmail . 868 

- isolante . . 867.14 

- du recall . 12016 
Coullssante, 

platine . . 101219 
Co aliases. *dai- 
rage de . . . 9126 
Coulisse, lampe 
mobile de - pour 
I'cclairage de 
la sc£ne . . . 9492 
pled k . . . . 3798 
Couloir de ser¬ 
vice .720.1 

- souterrain . . 8364 

Coulomb . . 12667 
-meter. 6908 

Mikro- . . . 12566 
-sche Wage . . (fiTui 
-zlthler .... 0900 
-t» balance . . 6758 

- meter .... 6908 
-, balance de . 6758 

-m*tre.6969 

-.micro- . . . 12568 
Counter .... 690.4 
-balance for the 

carbons . . . 9398 
-clockwise . . . 1866 

- - rotation . . 2438 

- wound . . . 3128 

- current . . . 1398 

- - type of boi¬ 

ler .... 107.10 

- electromotive 

force .... 1878 

- - force of ar¬ 

mature . . . 26Ll 

- - force of po¬ 

larization ... 67 
-filar electro¬ 
meter . . . .6662 

- with jumping 

figures . . . 6908 
pocket.... 487.7 
-poise for the 

carbons. . . 9308 
revolution . . 487.4 
revolution - 
with moving 
numbers . . 4876 


Countershaf¬ 
ting . . . . 448ai 

-sink.80U 

Countersunk 

head . . . .0418 
Counterweight 9469 

- fitting .... 9698 

- wire .... 110619 
Coup de foudre 9698 

- foudre, la 
plaque condu* 
trice et la 
plaque de re- 
couvrementse 
sont souddes 
ensemble sons 
l'action d’un 10198 

- fouetdu cou- 
rant de de¬ 
charge . . . 78L1 

- - piocne . . . 887J 

- - polnteau . . 3865 

- - tapeur (radio- 

telegr.) . . 10768 
Coupe • circuits 
(chapltre). . 6667 
-•circuit a*ricn 66L4 

- - * antennes 6602 

- - blpolaire. . 6678 

- blpolaire k 
bouchons fu¬ 
sible* .... 900.1 

- boite de . 10966 

- - de boite . . 90L4 

- de boite de 
jonctlon . .8846 

- boitedejonc- 
tion k - - ©chan¬ 
geable . . .8844 

—, boite de jonc¬ 
tlon k — rera- 
placable . .8848 

- boite dc jonc¬ 
tlon sans . . 8847 

- -, boite k - - de 

sOrete.... 9026 

- k bouchon . 899.7 

- k bouchon 
fusible ^Inter¬ 
changeable . 9006 

- - a bouchon fu¬ 

sible irrem- 
placable . . 9066 

- - a bouchon 

unipolalre . 8996 

- - pour canalisa¬ 

tion a*rienn© 561.4 

- a cartouche 559.4 

- -»cartouche de 

- - pour faible 
intensity . 10265 

- cartouche fu¬ 
sible pour 668d0 

—, cartouche de 

- - pour haute 
Intenslt* . 10267 

- k cornea. . 5608 

- pourcourants 
faibles . . . 5678 

- pourcouranu 
forts .... 667.4 

- - de distribu¬ 

tion .668.4 

- - de distribu¬ 

tion pour cou- 
ranttriphas* 5686 

- dc distribu¬ 
tion trifliaire 6688 


Coupe-circuit 
de distribu¬ 
tion trip has* 6608 

- - de distribu¬ 
tion a trols fils 6688 

- double . . . 6678 

- - d’*clalrage 660L7 

- h feullles 
detain . . .66017 

- - k fll fusible 667.7 

- un - - fonc- 
tionne . . . 602.7 

- - k fusible . . 6608 

- -a. fusible de re- 

change pour 9026 

- k haute fre¬ 
quence . . 1002.1 

- de rinstalla- 

tlon.896s 

- - pour faible 

intensity . . 6678 
10264 

- - pour grande 

intcnslt* . .667.4 

- - pour haute 

intcnalt* . 10004 

- et Interrupt 

teur combi¬ 
nes .6067 

- Isolateur . . 7908 

- a lame d’ar- 

gent.6698 

- k lames d*- 
plovdcs . . .6604 

- - k lame fu¬ 

sible ... . 6608 

- k lames mul¬ 
tiples . . . .6608 

- -a. piece fusible 

de rechange 
pour .... 9126 

- - k platine . . 6608 

- k plomb fu¬ 
sible . . . .6678 

- - k pont. . . 6608 

- k pont court 6608 

- - k pont long 660J 

- - principal. . 6622 

- - sur roues . 5663 

- - roulant . . 6004 

- - simple . . . 6678 

- - k siphon . . 6608 

- - supplemen¬ 

tal** ... .6608 

- - dc «6ret* . 6604 

- de surten- 

slon.60U 

- a tabatl6re 6006 

- -s, tableau des 0027 

- - dc tension . 6604 

- - pour bosse 

tension . . .6608 

- de tension 
excessive . . 6614 

- pour haute 
tension . . . 6614 

- - pourmoyenne 

tension . . . 60U 

- triple . . . 660J 

- k tube . . 560J9 

- k tube pour 
haute tension 6004 

- - unipolalre . 6674 
Coupe-tubes . .9908 
-•tuyaux. . . .898c 

- -verre .... 93 j§ 

; Couper • • . . 687.7 
; - cn bLsean . . 8008 
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Courani 


Couper la com¬ 
munication 1180 a 

- lea tubes iso- 

lants . . . . SOU 
Coupcrose 

blanche. . 1217a 

- blcue. . . . 1216A 

- verte .... 1216.4 
Couplage.le plus 

anclen - de 
Marconi. . 1064A 

- de la battcric 100s 

- blphote . . . 827.7 

- des boblnes 

des electros 832.7 

- bobines d’in- 

duit. 307.5 

- en carre . . . 2024 
-, changeznent de - 

de pdlcs . . 839.1 

- dc cnarge . . 74 a 
cheville dc .662s 

- k circuit ferine9922 

- - circuit ou- 

vert.997 j6 

commutateur 
de. 9&l 

- de condensa- 

tours cn cas¬ 
cade . . . 1284J 
contre- - pour 
le demarrage 5923 

- k COurant inter¬ 

mittent . . . 997j6 

- courant per¬ 
manent . . . 9922 

- de demarrage 691a 

- diflerenticl 

(mach.electr.) 600 a 

- (tclegr.) . 1089.4 

- duplex difleren- 

tiel .... 1039 a 

- - deli arwood 1028a 

- k pont de 
Wheatstone 1030 a 

- d’dpreuve . . 4*45.3 

- en etollc . . . 2023 

- d'excltatlon . 251.7 
tic he de . . . 652s 

- par groupes . 87 a 

- nexaphase en 

dtoife . . . . 20CU 

- en hexagone2037 

- - en polygone 203.7 

- hexaphote . . 927.0 

- dinduit . . .807 a 

- dc Janus . 1167.1 

- dcs lampes a 

arc.927s 

- de deux lampes 

k are en sene 927.7 

- trots lampes a 
arc en sdric . 927s 

- - six lampes k 

arc en serie 927s 
•• - mesure . . 499a 

- pour la mesure 
del'isolement 904.4 
methode de - 

cn opposition 626s 

- de microphone 

11I2S 

- mlxte .... 928 j 
mode de - dcs 

accumula 
teurs .... 88.1 

- en opposition 500 a 

- - opposition pour 

le demarrage 693 a 


Coup 


upiaze en 

I taraTldle des 
am pcs k arc 928a 
- - parali&le de la 
selfinduction et 
dela capacity 191.1 
— pont .... 673.1 
- de postc rdeep- 
teur parfalte- 
ment syntoni¬ 
se . 1089A 

- - reception 1089 a . 
-, regie pour le 307.4 
- de rclals . . 1023A . 
- en serie de deux 
phases . . 199.1 1 
— s^rie de lampes 
k arc ... . 928 a 
- serie-parall&le 
dc lampes . . 928 a 
- en serie de la 
selfinduction 
et de la capa- 

I cite.191.2 

; - de Snmpner . 600 a 
j - - syntonle sen¬ 
sible . . . 1089s 
systdzne de - des 
accumulatcursSSa 
- dc - en pa¬ 
rallel . . . 720s 
- tetraphasd en 
etoile .... 208A 
- dc transforma- 

teur. 227.7 

- dctranslationl007s 
• en triangle . 203a 
- triphase a trols 
conductcnrs 202.4 
- triphote . . . 927 a ; 
- dc wattmdtrc 0H9 a j 
Toupie, to . . . 460 a ! 
-, astatic .... 630s! 
-. copper-constan- 

tan.29ao 

flame.31 jo 

iron-constan- 

tan.89s 

to - machines 
in parallel . 2983 
-> platinum-platl- 
num-nickel . 30a 
- -platinum-rho¬ 
dium .... 80 l 2 
thermo-electric 26s 

Couple. la 

- d’aigailles . . 630a 
- - astatiques . 630s 
- cuivrc-constan- 

tan.29a 0 

- de ddcrochage 602 a 
- for-constantan 29s 
- flottant . . 1323s 
, - de freinage . 493A 
; - photodlcc- 
| trlque . . . 185LS 
I - platinc et pla- 
I tine-nickel . 30J 
- - et platine- 

rh odium . . 80s 
- de rotation anxi- 
Uairc . . . .697 a 
- thcrmodlec- 

trique .... 3tU 
- - lleequerel . 29.1 
Coupled, direct¬ 
ly - with .. . 207 a 

- poles. 802.4 

- receiver . . 1090 a 


Coupldea, la dy¬ 
namo et la bat- 
terle d’accura a la¬ 
te urs sont - en 
opposition . 88A 
Coupler la batterle 
cn parallelc 100.10 

- batterle en 
quantity . 100.10 ( 

- - battcric en 

sdrie .... 101a 

- batterle en 
tension . . . 101a 

- des lampes d 

arc.944.4 

- - machines en 

parallele . . 290A 

- en series mul¬ 

tiples . . . .83.10 
Conpleur . . . 696.4 
cylindrc de . 696 a 
lcvier de con¬ 
tact du . . . 696 a 
C oupling (machi¬ 
nes) .460.4 

twireless tele¬ 
graphy) . . 1089.7 
cable .... 843.7 
-, close .... 1090a 

- coefficient . 1090 a 

- coll .... 1096 a 
degree of . 1090 a 
electric - of 

signal - arms 1061.7 
-, electromagne¬ 
tic .... 1090 a 
-. galvanic . . 1091.4 
-.inductive . 1091A 
loose .... 1090 a 
loose - of re¬ 
ceiver . . 1090.7 

- permitting axi¬ 

al movement 460s 
plate - for con¬ 
ductor rope 993 a 

rope.993.1 

screwed con¬ 
duit .87 Ha 

. 87H.4 
1090a 
1090A 
1000.4 
. 471.7 
.689.7 


- sleeve . 
tight 

-, weak 
of x * . 

Coups, d- 
par d- 

Co ii pure, posi¬ 
tion de . . 1026s 
relais de . . 1149 a 
C ourant .... 130.1 
absence dc . 131 a 

- dc - dans la 
canalisation 613.7 

- d’absorptlon 1313u 
-, accroisscment 

brusque de . 188A 

- d'intcnslte 

du.138 a 

de l’intensitd 
du - dc la 
lampe .... 968 a 
u-coup du - de 
decharge . . 78a 
action au - 
d’alr . . . .667S 

- dc via trice 

du.163.4 

- additionnel . 271.4 ' 
-.admission de 87s[ 
-. affaiblissementdc I 

i'intensity du 133A j 


Courant, aiman- 
tation par - al- 
tcrnatlf . . . 161a 
-.alm&nte par 
un - elec- 
triqne . . . 1603 

- d'air.564.4 

- - chaud . . . 460 

- ali men tan tune 

lampe .... 667J 

- - une lampe k 

arc.667a 

- altematif . . 13 &j 
—, accuroulatear 

d.67 ji 

- - asymetriqnel35a 

- - ddphasd . . 1364 

- - diphasd . . m 

- dlssv- 
metrlqae . .136a 

- monophasd 160 
-s -s passage!* 6163 
-s-9 permanenttMU 

- d phases dd- 
caleos .... 1664 

- - polyphasd . 187a 

- - simple ... 136; 

- symdtrique 135: 
-s -s tomporaire$6&> 

- - triphase . . I3t* 
amortisseur 

du . . . . 643J# 
-> ampdremdtre 
pour - alter- 
natif . . . .67U 
-»- pour - con- 
tfnu .... 676i* 
-»- a induction 
pour - alter¬ 
nate . . . .6763 
-> amplitude de 
mesure del’in- 
tensitd du .6364 

- d'appel qul ar¬ 

rive . . . . mo 

- - emls . . . I184J 

- envoyd . 1124a 

- - intermit¬ 

tent. . . . 1124J 

- - land . . 1124* 

- - a la re¬ 

ception . . 11242 

- rc^u . . . 11242 
s’approprierln- 

dument le - 
elect rique IS® 2 
-, arc dlectriqne 
k - alternatif *3* 
dlcctrique a 
- continu .62b 
-, arrdter le . . Ml- 1 * 

- d’arrivde . . 09K7 
le - darrivde 

ne declanche 
pas i’appa- 
feil . : . . 10867 
-s atomiques 1314 J 
augmentation 
dc I'intcnsite 
du. 

- dc l'aurore 130U* 

- aiixiliaire . . 146* 

- axial. . . 13131! 

- de balal . . 

-. bandc de . . 3&6- 1 

- de battcric . 103* 
batterle d’eld- 

inents d - In¬ 
termittent . 697.4 
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f'ourunt 


('ourant batterie 
d’elemenU a I 
- permanent 997i» I 
bifurcation de 14&3 < 
-.blocage du - 
contlnu . . 1062.4! 
-, bobinagc al- 
tero regroupe 
A - contlnu 828.4' 

- pour - cod- i 

tinu.814V 

- Inal tort* A - I 
contlnu . . . 823 jj I 

- interrompu 

a - contlnu . 823js' 
-, boblno dc 1 

suretA pour 
lam pcs a arc | 
A - alternatlf 940.3 
-, boltc dc prise 
dc - a fiche 899.1 
-> - dc prise de - i 
morale . . . 899.3 1 

- dc prise dc - ( 

suspend ue . 899.5 

branche de . 788 j> 1 
-> branchement 

de.1ML3 1 

- de branche- i 

ment .... 14&5 I 
-* - cable . . 1841.2 j 
-. cable A - alter- ' 
natlf . . . 759.10 

- k - biphase 762.7 I 
-.-A-coutinu 759 jD . 

- A - d I phase 762." , 

- a - mono- ' 

phase . . . 762 ji ! 

- a - trlphase 762LS 

- pour-faiblc 700-3 

- pour-de falble 
intcnsitc . . 700.3 

- pour - fort 760.4 | 
-. - sous plomb j 

pour-de falble 
Intcnsitc . . 767.1 1 
-.canalisation A I 
- alternatlf 7563 | 

- a - biphase 750.3 i 
-. - k - contiuu 750.2 
-.-a - dlphase 766-3 1 

- k - de faible I 
intcnsitc . . 755.01 

- a - de haute 
Intcnsitc . . 755-> 

- A - mono¬ 
phase . . . 750.4 

- sans . . . 1342J | 

- k - dc boose 
tension . . . 755.1; 

- a - dc haute | 
tension . . . 75k8 

- a - trlphase 750x j 
-.capacltr de . 88 j 

- dc capacitc . 188J ; 

- - capUlaritc 13Uis i 
-. captation du 419.H | 
-» copter le . . 4l9j) 

cartouche de 
coupe-circuit 
pour - fort 1020.7 
-.champ d'uu . 174ii 
rhangcmcntde 
direction du 525-3 

- de sens du 134 j 

- dc charge . . 7&a 

- - chlorc . . . 22.12 
circuit a-alter¬ 
nate ... .136.4 

n 


(ourant, circuit 
dc - alternatlf | 
A haute frA- 
quence . . 1089.4 ! 
-, - A - contlnu 133 j ' 
-8, circuit de - | 

dc Foucault 183JJ 1 

- d'un clrcuil j 

dinduit . .259*| 
circuit A-Inter¬ 
mittent . . .997.5 
-s, circuit dc - I 
parasites . . 1S&3 , 

- A- perma- I 

nent . . . .998.1 

- circulairc . 1314.4 

- par cm dc cir- 1 

conference de | 
I’induit . . . 259.5 

- du cohercur 1074.5 
eollecter le . 419.9' 

- coniimm . 1313i) 

- dc commuta- 1 

tlon .... 270.S ; 

- commute . . 135.1 

- compensateur 139.6 
-, composante 

de.U4 .ii> 1 

- compose . . 204.8 
comptcur dc 689.10 , 

-, - a - alternatlf tt91.ii 1 

- A - contiuu 691.4 : 

-, - A - mono- 1 

phase . . . 691.7 . 

- 6 - triplia^c 091.8 
-s de conccntra- , 

tion.69 ji 

-, eonductcur 

non-narcouni I 
par le . . . 735.10 
-, - noil-traverse I 

par le . . . 735.101 

- parcouru 

par le ... 736.1 j 
-, - sans . . . 736.10 1 
-soupled’amc- ; 
nee du . . . 861.1 * 

- sou pie d’arri- . 

vee du ... 861.1 ' 

- traverse par i 

lc. 730.1 

conduction du 

- clcctriuuc 729.3 1 

- eonduirc lc . 729.3 
-, conduisant bien 

le-elect ruitic730.l 
-. - mal lc - elec- | 

trique . . . 730-1 
con.sommation 
dc . . 132J1, 727.7 1 
-s, constantc des 

- de Foucault 188.2 ■ 

- des - para¬ 
sites . . . .183* 

- contlnu . . . 133.1 ^ 
cont re- .... 139.5 

- dc convection UKj. 9 
cordon d'anie- ; 

ncc du . . . 861.1 I 
-. - d'arrlvee du KOl.i 
-, cote A - alter- ! 
natlf . . . .234.5 

- A - contlnu 234.6 
coupc-clrcuit 

de distribution i 
po u r -1 ri i • ha.sc558.tt 
-s, coupe-circuit | 
pour - faiblcs557.5 | 
1020.4 


Courants, coupc- 
circuit pour I 
- forts . . . 567.4 1 
Courant, oouplage I 
A - intermit- I 
tent .... 997 A 
-, - A - perma- I 
nent .... 0982 1 
-dc court-circuit 139.0 | 

— court-circuit 
dinduit . .St&s! 

— court-circuit 

dc rotor . . 206.3 ; 
-8 c robes . . 1315* 

— croissant . . 138.41 

— dc decharge . 77.9 
-9 dc decharge 

spontance . 77.5 

— demurrage 479.1 
demarreur-in- 1 

verseur A - 
triphase . . 592.1 ; 
densite dc . . 144.1 

- additlonnclle 

du.271.5 

- du - dans lc 
bobinagc . . 831.1 : 


- constant!* 


du . . . • .271.1, 

- du - dans 
rcnroulcmcnt 331.1 

- dc - equiva¬ 
lent!' . . . . 144-% | 

- instantancc 

du.144.3 i 

- locale du . 144.4 

densite mo- | 

mcntance du 144.3; 
densite ! 

moyenne du 271.3 ■ 

- result ante du271.6 1 

- variable du 2712 ; 

- dc depart . . 998.4 1 

- dcphanc . . . 108.7 1 

- dc deplace- 

ment . . . 1276-t 
displacement 
dc.1314.11 

- du A un de¬ 

rangement . 647.9' 
-, derivation 

d’un .... 737.r. 

- dc derivation 738.5 

- derive .... 142.7 
deriver un . . J43.i 

- descendant . 313.6 

- devintcur . . 031.2 

- dc deviation 031.2 

- dewatt!* . . . 1 

- diacritiquc 1313.U* 
diagranime 

dt*.144.S 

- de dia- 

phraginc . . 7i# 

- differentic) ite- 

legr.^ .... 999 j’. 

- (inai'h. 

electr.) . . . 139.7 
dimunitiori dc 
rinti'iiMtc du l3Hi) 

- disjoncti'iir 

fonctionnant 
cn ms d iu- 
version du . 528.7 
distribution 
de . . 142^,738.1* 

- de la deu- 

fiite dc . . . 144^! 

- double . . . 138J0, 


Couraul, douil- 
Ic electro- 
niagnctlquc 
A contlnu . . 952-3 
-, durei' du . 1035* 

- de dynamo . 140.6 

- dynamo A - 

alternatlf . 215.1 

- A - contlnu 213 j> 

- iinlpolaire A - 
contiuu . . 2U.H 

effet utile du - 
alternatlf . . 157J) 

- utile du - 

t rip base . . 168* 

- egnlisutciir . 139/. 

- electrique . . 130.2 
-, electromoteur 

A - eontinu 230.16 
-.element de . 1810.3 
-s elenienlalrcs 
d’Ampere . 1314.3 

- emis.998.4 

- - par une dy¬ 

namo en 

charge . . . 601.5 

- d’cinission . 998.4 
-.emission du . 99 Hjj 

- energctlfjuc . 145* 
-, engendrer un 131-» 

enroulcmeut 
alt Arc n'grou- 
pc A - contiuu 323.1 
enroulcmeut 
pour - con- 

tin u.314-s 

-, - inaltArc A - 
eontinu . . . 323 ji 

- iiiterrompu 

A - eontinu . 32HL5 

- entrer cn con¬ 

tact avee les 
condueti'urs 
nus traverses 
par le . . . . 612.7 
envoi du - dans 
line autre di¬ 
rection . . . 62.V'; 

- cijuivulcnt . 144.7 
canalisation 

non-parcou- 
rue par lc . 513.7 

- I'vitnteiir . . 254.1 

- pulsatoirr . 254.7 

- - redrcsM* . . 254.»* 

- r«*manent . 254> 

- rcsidud . . 254-s 

- d'! \i< fttion . 254.4 
!*xii ntion par - 

altcriiatif. .250.6 

- par - rontl- 

mi. 250.;. 

- dVxii'Htion 

pulsatoire . 254.7 

- ri'dri'ss!* . . 2.">4 .!'i 

- renin nent . 254> 

- residue I . . 254 s 

- cxtArieur . . J4:5.s 

- fiirudiquc . 1227.1 
-, tiche pour 

prise de - etan- 

eln».HMlig 

-. filament de . 25it.». 
filet de ... 259r. 

- de tlnmme . . 927.2 
-. tturtuntion d!* i:4H.i 

- de l’inten- 

slte du . . . 718.:, 
dux dll ... 130-. 
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Courant, fonction- 
nemcnt A - In¬ 
termittent . 997* 

- a - perma¬ 
nent .... 997* 

- fondamental 197.1 

- de formation 822 

- fort .... 132.10 
-s dc Foucault 

superficlcls 1291* 
-- fournlturc du 132* 

- frankliniquc 1226.7 

freln a - pa¬ 
rasites . . . 496.% 

- a bassc fre¬ 

quence ♦ . . 183* 

- - haute fre¬ 

quence (mach. 
elcctr.) . . . 138 l7 

- - haute fre¬ 

quence <te. 

Icgr.) . . . 1060.1 
fusible de dls- 
trlbutlon 

pour - trl- , 

phase .... 668* 
-s, fusible pour 

- foible* . . 657-5 

- pour - fort*567.4 

- galvaniuuc . 140-5 

- galvanofara* 

dlque . . . 1227.4 
generation du 180.3 

- de genera- 

trice . . . .140*, 
generatrlcc A - 
alternatlf . 215.1 

- A - continu 213* 

- unlpolalrc A 

- continu . 211* 

- de l’harmo- 

iilque infe- 
rieur .... 197.1 

- - i’iiarmonlque i 

superleu r . 197 3 

- ideal.145.1 

Indlcateur de 607.1 ■ 
-enrogistreur I 

de - maxi¬ 
mum .... 678.4 
imlicAteur de 
sens de 72*, 667* 

- luduetcur . . 131* 

- d iudiictcur 140.10 

- induit . . . 181.10 

- d’liidult . . . 140.9 
Induit a - con- 

f in ii. 409.3 

- - de ferine- 

ture.1H4J) 

- de maehlne 

a - alternatlf 410.1 

- pareourn par 

le. 266.0 

- de rupture 184.10 

- -aiH .... 268-5 

- traverse par 

lc. 260.0 1 

inencrgetlquc 146* 
iiiiiiterromj>u 137.5 
installation a 

- alternatlf . 708-5 

- ii - alternatlf 
ninnoidiusc . 703a 

- «i - alternatlf 
polyphase . 704.t 

- a - nlteruntlf 

de haute ten¬ 
sion . 704.7 


('ourant. Installa¬ 
tion A - alter¬ 
natlf triphase 704-2 
-s, - combiner A - 
alternatlf et 
continu . . . 704* 

- a - continu 703.7 
-. - dc dUtribu* 

tlon de . . . 725* 
-, - gene rat rice 
dc.702.1 

- histantane . . 137.7 
Instrument 

pour - alter¬ 
natlf . . . 700.10 

- Intense . . . 132.10 
Intensity de . 182.4 

- dc - admis¬ 
sible dans un 
conducteur 733.7 

- du - d’allu- 
mage .... 985* 

- approxima¬ 
tive du - de 
la lamne k in- 
incandes¬ 
cence .... 9682, 

-i - du - de 

charge . . . 74.1 

- de - de court- 
circuit . . . 139.10 

- d’intenslte 

croisssante . 188,4 
intenslte ofH- 
cace d’un - 
alternatlf . . 136.2 
du - lor* dc 
la fermeture 
du circuit . 580.4 i 

- dc grande in- 

tensitc . . 182.10' 
intensite du - 
inductcur .886*; 

- du - des 

lam pcs . . . 968.1 

- -llmitc du - 

d’un conduc¬ 
teur .788*' 

- maximum ad¬ 
missible du - 

de charge . 742 
maximum 1 

d’un - alter¬ 
natlf .... 135* 

- moyenne d’uu 

- alternatlf . 186.1 1 

- du - lors de 
l’ou verturc du 
circuit . . . 580.5 

- dc - dc reso¬ 
nance .... 191* 

- du - lors de 
la rupture du 
circuit . . .680.5 

- interieur. . 148J0 
Interniittence 

du.187* 

- Intermittent 

(much, elcctr.) 

187* 

- (telegr.) . . 9972 , 

- Intcrroinpu . 187.4 
-, interrupteur 

de .... 1065* 

- pour-falblc619* 

- pour - de 

falblc Inten¬ 
site .619* 

- pour-forts519* 


Courants, Inter¬ 
rupteur pour- 1 
de grande in- 
tenslte . . . 519* 
-s, - pour gros 619* 
Interruption del41* 
-, inverser le .184* 
-s inverses . . 134* 
-, Invcrscur du 10222 
-, inversion de 134.7 
Insolateur pour 

- falblc . . .791.1 
-. - pour - fort 790J2 
-, - pour-5 basse i 

tension, isola- 
teur A basse 
tension . . . 7912 
-, - pour - k 

haute tension 791*, 

- d’isolcment . 906.7 

- Jodko . . . 1227J0 

- de lampe . . 967* 

- lampe a arc 967* 
-,1am pc k arc k 

- alternatlf . 982* 
-, - k arc k - al¬ 
ternatlf avec 
bobine de re¬ 
actance . . . 984J 

-, - ft arc k - al¬ 
ternatlf avec 
rheostat . . 9342 , 

- a arc k - 
continu . . . 962.4 - 

-, - k arc on dAri- ! 
vation a point 
lumineux tixe 
pour - con¬ 
tinu .96&1; 

- k arc diffe- 
rentielle k - 
alternatif . . 988.4 

-,-A arc difl^- I 

rentlcilc a - 
continu . . . 933* 

-, - k arc. dlfle- 
renticile a j 

foyer tixe pour- I 

alternatif . . 983* 

- a arc dlffe- ! 

rentielle A I 

foyer tixe pour 

- continu . . 963* 

- a arc diffe- 

rentielle a ■ 

{ joint lumineux | 

Ixe pour - al* 
ternatif . .986* 

- A arc diffA- 
rentlclle k * 

point lumi¬ 
neux tixe pour 1 

- continu . . 968* 

- A arc enfcrmA 
pour - alter¬ 
natif . . . .906.4 
- u arc en form A 
pour-continu 980* 

- k arc A flam- 
me pour - al¬ 
ternatlf . . 9682 
-. - A arc k tiam¬ 
mo pour-con- 

tinu.96&1 

- A arc A - tri- 
phase .... 9326 
-, - a arc en vase 
clos pour - al¬ 
ternatlf . . . 988.4 


Courant, lampe 
A arc en vase 
clos pour - 
continu . . . 9862 
-, - differcntlelle 
k ruban poor 
- alternatif . 964* 
-, - poiyphote A 
arc enferme 
pour - con¬ 
tinu . 

-, - poiyphote A 
arcen vase clos 
pour - conti¬ 
nu .... 
lancement 

du.998* 

Ugne k - alter¬ 
natif .... 756* 

- A - biphase 756* 
-, - A - continu 7562 

- A - diphase 756* 
-, - A - dc falbie 

intensity . . 755* 
-, - A - de haute 
intensity . . 755* 

- A - monophasA 

756,4 

- A - de baase 
tension . . . 756,7 

- A - de haute 
tension . . . 755 l* 

- A - trip base 756* 

- -limltc de rap¬ 

ture .5&L4 

- local .... 996* 

- magnAtlque . 172* 
-> manaue de . 187j* 
-, marenc A - Inter¬ 
mittent . . . 997* 

-, - A - permanent 

997* 

- maximum . . 1992 
mesure du . . 621* 

absolue du 699* 
du - alterna¬ 
tif .62*1 

-i- du-continu Ml* 

- du - tripha*A6222 
mAthodc de de¬ 
rivation pour 

la mesure de 
1'intensitAdu 626* 

- dc microphone 

1112J 

- minimum . . 189* 

- momentanA . 167.7 

- monodico-vol¬ 

ts iquc . . 1227 j« 
montage A - 
intermittent 997* 
-. - A - perma¬ 
nent .... 9962 

- montant . . . 819* 

- dc moteur. . 140.7 
moteur A - alter¬ 
natif . . . .821.4 

-, - Alectrique A - 
continu . . 220.10 
-s de mouve- 

ment . . . 1815a 

- des muscles 1353* 

- musculalrc 1958* 
-. nature du . . 132* 

- nAgatif . . . 184.4 

- nerveux . . 1856* 
-, nceud d’lnten- 

sitA du . . 1067* 

- normal . . . 562.4 
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Courant ondn- 
latolrc (raach. 
Alectr.) . . 187J ! 

- (medicine) 12276 1 

- den os . . . 1858.1 1 
parafoudre 

pour - alter- 
natlf . . . .6684 

- pour - con- 

tin u .668.4 

- pour-faible5684 

- pour - fort. 6684 j 
-a parasite* . . 183.11 
—s - superflciels 12916 
-,parcoursdu . 307 -h | 
-* le - parcourt le | 

conducteur 1866; 
—, parcouru par 
le.181.1 i 

- partlel .... 1434, 
passage du . 142.1 . 

- nulsible du - 
d une plaque 
aur une autre 706 

- permanent 

(mach.electr.)1374 

- - (t£l£gr.) . . 907.7 

- - de charge 1164.7 
perte de . . . 7884! 

-a, - par - de 
Foucault . . 2906 
-a, - par - de 
Foucault dan* 
lea conducteur* 
de l’indult . 292.4 
-a, - par - inte- 
rleurs dc Tin- 

dult. 2924 

-a, - par - para¬ 
sites .... 2906 
- par - para¬ 
sites dans les 
conducteurs 
de Hndult . 292.4 

- par reparti¬ 
tion inegale 

du.292.7 

- de phase . . . 204.7 
phase du . . 2006 i 

- a phases deca- | 

lees.198.7 1 

- phases reliees 

204a 

-x phvslologiques 

13144 

- de la plaque de 

term .... 907.4 
-, point de capta¬ 
tion du . . . 4204 

- neutre du sys- 
t^me a - tri- 
phase . . . 7064 ' 

-. - de prise du 4204 

- polansant . . 10.1 j 

- cle polarisa¬ 
tion .104 

-. porter de me- 
sure de Tin- 
ten site du .623,4 

- positif .... 1344 , 

- primaire . . . 1316 

- principal . . 1404 
prise de - . . 8846 1 

- de - double 889.4 

- de a Holies . 888.7 

889.1 

- de - A Inter- | 
rupteur . . 890.11 


: Courant, prise 
de - A Inter- 
rupteur aver 
dlsposltif de 
verroulllage 8904 
' - de - A suspen¬ 

sion .... 899.4 
prix du - pour 
force motrlce 7154 
production de 1314 
-, prod ill re un . 1814 
-, propagation du 

1314.7 

- pulsatolre . . 1374 
raccord auto- 

interrupteur 
coupant le - 
quand lalampe 
descend . . 947.1 
radiateur A - 
alternatlf . . 9844 
rate du . . 137.10 

- de reception 998.7 
reception de . 874 
recueilllr le . 4196 

- redresse . . . 1846 j 
redresser un - i 

alternatlf . 1846! 
refroidlssement ! 
a-d'air force 4644 1 

- de regime . . 7184 
regulation du 6786 

- du - prlnei- i 

pal. 5746 

relais pour - i 
continu . . 1023.10 
renforeement de 
Tintenslte du 1384 
-, repartition de 
la denslte de 1444 | 
resonance 
dii ... .1814.10' 
ressort d ame- 1 
n^e du . . . 48L» 

- resultant . . 1446 
retard du . . 1384 

- de retour 

(telegr.) . . .9986 

- - retour (mach. 

electr.) . . . 139.4 
-, rheostat-demar- 
reur a - alter¬ 
nate . . . .591.7 
-. - -demarreurA 
- monophase 59L6 

- -demarreurA 
-trlpho.se . .5916 

591.10 

-, - -regulaleur 
de - alter- 
natif . . . .5766, 

- de rotor . . 140.12 

-, sans.1814 ! 

-, seeher par le- 1 

electronic . 876.4 

- sccoudairc I 

(piles) . . . 104 

- (niai'li. | 

elertr.) . . 131 .10 

-.sens du ... 1336 
-s de sens con- 
tralres . . . 1344 

- service . . .7184 
-, service d’appel 

A - per¬ 
manent . . 1121.4 

- shunt .... 142.7 

- sinusoidal (nie- 

decine) . . 1227.7 


Courant sinu¬ 
soidal (macb. 
eiectr.) . . . 1964 
-, sonnerle A - 
alternatlf. 11226 

- d’appel A - 
continu . . 11224 

-, soubresaut de 1384 
source du . . 131.4 
-,- de-d’appel 11644 

- special d’ex- 

citatlon . . . 2546 

- speciflquc . . 144.1 

- de stator . . 140.il 
-, subdivision del43.i 

- superficlel d’un 

conducteur . 7326 

- supplemen¬ 

tal^ . . . .271.4 

- de surface d un 

conducteur . 7826 

- svnchronlsant 299.7 

- ae synchroni¬ 

sation .... 299.7 
-. syst^me A - 
alternatlf . . 1364 

- A - continu 1884 
-♦ - de distribu¬ 
tion du . . 724.1! 

-, tableau de 
distribution 
de.906.1 

- de distri¬ 
bution pour - 
triphase . . 6074 

-s, technique 
des - alter¬ 
nates .... 1354 

- tcllurlque 

anormnl . 13006 
-.tension de - 
alternatlf . . 1584 

- a basse tension 133.4 
-.tension de - 

continu . . . 1534 
-, - du - em¬ 
ploye .... 482.4 

- a nautc tension 1336 
-, tension de - 

triphase . . 1636 
-, - du - utilise 482.4 1 

- terrestre . . . 9984 1 
—s de Tesla . . 13196 [ 

- Tesla d’Arsori¬ 

val .... 1228.1 
-h t theorle des - 
altcrnatifs . 136.4 : 

- theorlque . . 145.1 

- thermoelec- 

trlque . . . 27.4 
-, timbre d’apprl 
A - continu 11224! 

- total.139.1 

-. trajetdu. . 141.10 j 

- dc transforma- 

teur.1406 

-, transformAteur ! 

A - alternatlf 224.7 
-,- A - continu 21124 

- A - triphas£232A 
-.travail a 11 . loo.iu 

- ne traversant 

la ligne qu’au 
moment de 
transmission 9974; 
-,1c- traverse le i 

conducteur, le 1 

courant par- ! 
court le . . . 1306 ! 


Courant, traver¬ 
se par le . . 181.1 
triangle de . 1446 
-, turbodynamo 
A - continu . 210.7 
turbogeu^ra- 
trice A - con¬ 
tinu . 210.7 

- utile.1404 

- d’utilisatlon . I486 
-. valeur maxi¬ 
mum de Tln- 
tensite d an - 
alternatlf . . 1856 

-moyenned'un 
courant alter¬ 
nate .... I 86.1 
-, - quadratique 
moyenue do 
Tintenslte 
d’un - alter¬ 
natlf .... 1864 

- A vide .... 5016 
-s volslns . . . 700.4 
-.voltage du - 

employ^ . . 482.4 
-. - du - utilise* 482.4 
-, voltm^trc pour 
- alternatlf . 6804 

- pour - con¬ 
tinu . 680.4 

-, volume de . . 2594 

- watte .... 1454 

- de Wattevillc 12274 
watt-heure- 

metre A - al¬ 
ternatlf . . . 6914 

- pour - alter¬ 
natlf mono- 
phasA .... 6884 

-, - pour - trl- 
pnaaA avec 
point neutre 6884 
Courbe acll- 

nlque . . . 18024 

- d addltion . 13324 

- agonique . 18024 

- d’almantatlon 1706 

- - de l air . . 27fL7 

- d'induit ‘. . 26afl 

- de rotor . . 2056 

- aplatic . . . 195.10 

- asymetrique . 195.« 

- caractcristiq 11 e602.7 

- de capacity 684 

- de champ d’in- 

duit. 2684 

- champ des 
rainurcs . . 2644 

- - charge . . . 764 

- charge d’une 
centrale . . 7186 

- du eollecteur 2724 

- de commuta¬ 

tion . 2724 

- composer* . 190.n 

- de cosinus . 194.12 

- - decharge . 794 

- - decomposi¬ 

tion .... 11914 
deformation 
de la ... 195.il 
-. determination 
dc la .... 4986 

- disxymetrique 1956 

- dc distribution 

de lumiere . 9666 

- d’cchaufTe- 

ment . . . 283.12 
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Courbc d'cnregis- ; 
trcur .... 6574 

- d’Atalonnagc 

(mach.Alectr.) 4935 

- - (instr. dc 

mw.) .... 6494 , 
forme de . . 1918 

- dc gllssement 498.10 

- graduation 649.8 

- dTnductlon . 185.6 

- d’inertlo . . . 600.7 

- d'intcnsltc dc 

champ . . . 2685 . 

- lumlneuse 976.10 

- irrAguliArc . 1954 I 

- magnctfque 

terrestre . 12995 1 

- du nombre. dc 

tours .... 247.1 

- nonnale . . . 655; 

- orthogonalc . 195.7 , 

- plate .... 195.10 

- polntue . . .1965 

- de polarisation 9.4 | 

- - potentiel . 2725 i 

- - potentiel des 

balals . . . .2755 

- puissance . 603.7 | 

- refroldlsse- I 
ment .... 284.1 

- rendement 4995 I 

- repartition ! 
de lumiere . 9665 

- - resonance 

pour accou pie¬ 
men t falble 10915, 

- resonance 
pouraccouple- 
ment fort . 10915 

- simple . . . 196.10 1 

- de sinus . . 194J1 ' 
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ture .2855 

- - tension 655, 164.6 
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flexible a . . 451.4 - 
agrafe de . 445.io 

- collee .... 445.S 

- de conunande 443.12 
eommande 

pour .... 443.10 
c6te ehalr de 
la. 4445 

- poll de la . 444.4 
eoudre la . . 445.7 

- erolsee .... 445.2 
-s, dlspodtif ten- 

deur pour . 466.7 

- double .... 4465 

- de dynamo . 1215 
cpalsseur de 4445 

- de fixation . 1141.4 
la - flotte . . 121.4 
frein A . . . . 495.1 

- antoregula- 
tcur a . . . . 4955 


Courrole, itlla- 

sement de . . 2965 ! 

- horizon tale .4465 1 
-, largcur de . . 444.1 i 
-, machine a . . 207.1 i 

- men ante . . 448.12 | 

- multiple . . . 4465 

- ouverte . . . 446.1 ; 

-, renvoi a . . 448.it; 
-, tachvinetre A 4885 i 
-, tension de . . 4485 | 
-.traction late- > 

rale de la . 4845 | 

- vertlcale . . . 445.4 
vis-agrafe de 4465 

Couronne de 

contact . . . 6815 ; 

- - fU.7495 | 

interrupteura8975' 

- de t61e . . . 4645 , 

Course of the i 

current . . 141.10 

- - the lines of 

force .... 17151 

- - machining . 878.1 
Coursler .... 1265, 
Court-circuit 

140.1, 18155 | 


Court-circuit, 1 

mettre en . 1895! 

- mettre la rA- | 
sistance en . 6745 ! 

—.mettre le • 

rheostat en . 6745 

—, pArlode de 2695 , 

- pertes par . 2925 j 

- entre pla- | 

quea .... 415 

—, plot de . . 6875 

- position de 689.4 | 

- -, protAgA con 


tre le 


.6614 


—, appareil de 
mine en - de 
lampe a arc 9425 
—, bague dc . 480.4 
—, balais de . 4305 

- bobinage 6 8245 j 

- - polyphase I 

A.8245 1 

- dc bobinc . 269.4 j 

- caractcristi- 

que de . . . 604.4 1 

- chevllle de 
mine en . . . 689.4: 

commuta- I 

teur de raise j 
en.524.6 1 

- eoutact de 68L9 i 

- -, rourant de 1395 ! 

- -.courant dc- [ 

d'lnduit . . 2665 . 
courant de- | 
de rotor . . 2665 
—. diagraniiue , 
dc. 604.4 j 

- -, di>positif pour ! 

la raise en - , 

de liuduit . 430.t j 

- disque dc . 430.3 

- -. enroulenient 

A. 8245 

enroulcmcnt I 
polyphase 4 8245 
—, cssai en . . 6045 ' 
—. ctineelle dc 6675 
--.excitation 1 

de.2514 

- flehe. de raise 

en. 639.4 , 

- -, foree elec- 

troniotrice de 

1515 i 

- -. frein a 

- impedance 

de.1904 

- -, indlcateur- 

enregistrour 
de. 0845 

- d induit . . 2665 
—, intenslte de 

courant de 139.10 

- -, lampe a . . 9864 


resistance de 

2695 ; 

- - de rotor . . 2665 j 

- tension de . 15Li! 
—, voltage de 161.4 
Court-clrcuiter 1894 

- - la resistance 6744 | 

- le rheostat 6744 
Court-circuiteur6245; 
—, disque . . . 4305 ; 

- - d'lnduit . . 430.1 1 

- de lampe k 

arc.9425, 

- k main . 1384.4 j 
Coussin dc caon- 1 

tchouc . . 12805 

- - culr . . . 12804 
Coussinet (mA- i 

can.) .... 4364 j 
-, antlfrictionner 1 

un.4374 , 

bourrel et du 4864 ! 
-s, decharge- I 

ment magne- 
tlque des . . 6975 
-s, tiliAre A . . . 6484 j 
-8 de flliere . . 648.7! 
fourrure de 436.10 
gurnir un - 
"d’une four- 
rure .... 486.11 : 
-, - un - de metal 
antifriction . 487.1 
-, - un-de metal 
blane .... 437.1 
-.garniture de 430 jo 
— metal pour 365.11 
-s, perte parfrot- 
toment des . 2944 
•s, pression excr- 
cee hut les . 2945 

- a rattrapage de 

jeu. 4374 

- rattrapage 
d’usurc . . . 4374 

-s. rattraper le 
jeu des . . .4375 
-s, — I'usure des 4375 
-. rebord du . . 4365 

- rAglable . . . 4874 
-s, regier les . 4375 

- de rotule . . 4385 
-s, soulagement 

magnetique 

des. 6975 

4525 - sphArique . . 4385 


Cout de 1 installa¬ 
tion par kwde 
puissance des 
machines in¬ 
stances . . . 896J 
— ('installation 
pur lampe A 
Incandescence 
de 16 bougies 8964 


CoOtant, prix . 7184 
Coutemu . . . 6364 1 

- pour c&bles . 8895 

- dc contact. 63640 

- A gutta . . . 8625 
-, interrupteur&632a 
-x, interrupteur 

A deux . . . 6225 
-, parafoudre A 6705 
A - (tAlAgr.) 11184 

- A plomb . . . 9742 

- du tambour de. 

dAroulement 8495 
Couture, tube 
isolant A - fer- 

mAe.8745 

isolant A - 
ouverte . . . 874a 
Couvercle . . 1296.4 

- de la boitc . 8894 

- - la bouche 

d'accAs . . . 88Li 

- du coniveau . 8294 

- A charniere 46841 
cle pour - de 

bolte . . . . 883.4 

- de contact . 684.4 

- - coude . . . 8725 

- - Croix . . . 8724 

- d’lnterruptour 

dcstlnA a Atre 
masquA sous 
le papicr-ten- 
ture.8984 

- - en laiton . 8985 

- en mat!Are 
isolante . . . 8984 

- - A surtapls- 

ser.8984 

- protecteur . . 649.7 

- - des raccords 8804 

- du trou-d'hom- 

me.8814 

Couvert, pose de 
tubes isolants 

A. 8684 

Couverte . . . 7HSL7 
-e, appllquer la 7825 
Couverture de 

eauiveau . . 8335 
papier- - pour 
induits . . 86941 
-.plerre dc - de 
cable .... 8324 
-. plaque dc . . 884.1 

- protertricc . 8744 
-.signal dc - de 

train . . . 10604 
Couvrlr an canl- 
veau .... 8834 

Cover.9437 

-.to. 743.10 

- for bend . . . 8725 

- - branch 

boxes .... 8835 
cable-wav . . 8335 
-, to - a caole- 

w’ay .... 8884 

- for cable 

trough . . . 8294 

- - conduits . . 872.4 
-. contact . . . 684a 

- for cross¬ 

piece .... 8724 

drip.3 olS 

-.hand-hole . 40241 






























<-over 


Cover, insulating^ 

- of Insulating 

material . . 8814 
-» man-hole . . 831.1 
non-conduc¬ 
ting .889.4 

- -plate.834a 

to - with 

S atina . . 12082 
or box . . 899.1 
protect Ing . . 54&7 

rain.807.4 

switch .... 54919 
- of unbreakable 
material . . 881.6 
- - varnished 

leather . . 1015a 
Covered and 

braided wire 745.7 
- insulating tube86&s 

- wire. 7442 

- with. 786a 

Covering . . . 402a 
- with bricks . 834.7 
-, cable- .... 7702 
- coefficient . . 744a 
-.compound - of 
a cable . . . 7692 
cotton . . . .744a 

-> glass.618a 

-> hemp .... 744 j 0 
insulating . . 776a 
-.with insula¬ 
ting .7768 

- - insulating 
material . . 515a 

-.jute.744.7 

-.lead.763a 

- machine, gutta¬ 
percha . . . 772.1 
- -, longitudinal 
coutchouc . 771.7 
-.metal . . . .8692 
- plate .... 1225.4 
-. protective . .611a 
sheet iron . . 6112 
• standard tools 
with rubber 613a 

-.tile.618a 

-.vulcanised 

rubber . . . 85&7 

-.wall.893.7 

- of the wire . 744a 
yarn ..... 744a 
Crachement d’ltin- 
cellcs aux ba- 

lais. 272a 

- au collecteur 473a 
- de flainmes aux 
balals. . . 472.10 
fonct ion cement 
sans-aux balals 
4732 

marche sans - 
aux balals . 4732 
- p^ripherlque 272.10 
-.pcrte par - aux 
balals .... 298a 
•, tension dc . . 273.4 
Cracher .... 272.7 
-.la dynamo 

erache . . 472.li 
dynamo ne 
crache pas . 473a 
Crack .... 746.10 
-ed diaphragm 111L9 
Crackling or the 
microphone 1113-4 
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Crale 

Cramp, opcra- 
1 tor s 


25.7 


1347.7 

1347.7 


Crampe tlle- 
graphiqne 

- de telegra- 

phistes . . 1347.7 
Cramp, wall . . 8784 
Crampon . . . 8842 

- pour cables . 843 j 

- de flxage de 

barre .... 6144 

- - fixation de 

barre . . . .6144 

- k queue de 

carpe .... 8704 

- - sccllement . 8704 

- pour tubes . 8764 

Cran.686.7 

Crane, electric 9864 

- installation, 

electric . . . 986.7 

- motor . . . 219ao 
travelling . . 899.4 

Crank effort dia¬ 
gram .... 802.7 
synchronism 

of. 299.10 

Crapaudine . . 436.1 

- annulnire . . 4864 

- a billes . . . 4384 
Crapudlna . . . 436.1 
Craase, particule 

de.9164 

- de polls8age 12004 1 

Crater.9314 j 

Crater . 9314 

- de arco, patron 

fotomltnco 
del ... . 1348.7 
Cratere .... 9814 

- d'arco, misura 

campione fo- 
tometrlco 
del .... 1348.7 
Cratere .... 9814 
Crayon poor ana¬ 
lyse speotrale 929.7 
-a, avaneement 

des.9314 

-.bolte de gui- 
dage du - 
superlcur . .9394 
- -guide du - 
superieur. .9894 
chaiuettc 
porte- .... 940.1 
-s, diaractre des 9294 
-s, dlspositif 

d’avancc des 9392 
-s, distance cntre 

les. 930.4 | 

-s, ecartement 

des. 930.4! 

-s, fillin' A . .928.7 | 
-s, grossenr des 9294 
] guklage du . 9394 , 
-, guide du . . 9394 1 
I - homogene . . 9284 1 
' - de lampe k arc 9284j 
I -s, lampe a arc ! 
| k - inclines 9374 
. -s, les - de la | 
I lampe A arc 
! sont rappro- 1 
ches l’un de ! 
j 1'autre . . . 930.7 

- k lurailre 00 - 

I loree .... 9264 


Crayon k lumli¬ 
re electrique 928.4 
-s, mlranisme 
d’avance des 9392 

- k meche . . . 929j 
-s, mise en con¬ 
tact des . . 9304 

- negatif . . . 9302 
le - nlgatif de- 

vient polntu 9314 
-, le - negatif s'nse 
en pomte . . 9314 
polnte de . . 9304 
porte - . . . . 938 l 7 
porte- - lnfl- 
rleur *. . . . 9884 
porte- - supe- 
rleur .... 9384 

- positlf .... 930a 
- 9 , position paral¬ 
lel des . . . 9814 

- pour projec- 

teurs .... 9294 
- 9 , rapprochement 
de9 - jusqu'au 
contact . . . 9604 
le regulateur 
rapproche les - 
l’un de 1’autre 930.7 

- de zinc . . . 194 
Cream of tartarl2192 
Crear un campo 

magnltlco . 1714 
Create, to - a mag¬ 
netic field . 1744 
Creation de 

poles .... 1684 

Crecer.162.4 

Creep, the solu¬ 
tions show a 
tendency to 20.4 
Creeping of the 
acid .... 532 

- - a solution . 204 

- winding . . . 8222 
Creer un champ 

magnetlque 1744 

- des piles . . 1682 
CremolIIere, en- 

grenage n . . 4494 
Cremallera, en- 
granaje de . 4494 
Creme de tartrel2192 
CremorTartari 12194 
(’remor tartaro 12192 1 
Crenele, eerou 541.7 1 
Creosot, to treat I 
with . . . .8064' 
Creosota, inyec- 
tar con . . . 8054 
Creosote, impre- 
gner de . . 8054 
injector a la 8054 , 
Creosote, to . . 8064 , 
Croosoter . . . 80541 
Creosoto, impre- 
gnare al . . 8054 j 
Crepitement de 
rare .... 024.7 ' 

- dans lc micro- 1 

phone. , . 1113.4 1 
Orepitio nel mi- 
crofono . . 1113.41 

- delle spazzolc 428.1 
Cresccrc .... 162.4 j 
Crest, wave . . 192.1 

- of a wave . . 192a , 
CrestA luminosa97&8 | 

- di una onda 1922 


Critical 


Creta.25.7 

Crfttc dune 

onde .... 192a 
Crcuser .... 406.7 

- une tranchle 8862 
Creuset, acier 

fondu au . 346ao 

- »tir roues . 1226.7 

Creux.4054 

- de bandage . 419.4 

- poor le ckble 616.1 

- ae cercle (in- 

dait) . . . .419.4 

- - frette (in- 

duit) . . . .419.4 

- - l'induit . . 4164 

Criba.7784 

Crible.7784 

Cricchetto . . 8904 
Crlcco, trapano 

a.8904 

Crinoline . . .8494 
Crlptoschlasco- 
plo . . . . 12434 
Crlsol. acero al 845ao 

- de fusion . . 84ao 

- transpor¬ 

table . . . 1226.7 
Crlstal de sulfato 
de cine . . . 22.4 

- - sulfato po- 

tkslco .... 182 

- sulfate de 
potassium . 182 

-es ahumados, 
anteojos de 8992 
Crlstalizacldn, 

agua de . . 224 

- por descora- 

poslciln elec- 
trolitlca. . 18224 

- de la pasta ex- 

cltanto . . . 25.10 
Crlstalizado, sul¬ 
fato de cobre 144 
Cristallzar . . 224 
Criatalllsation, 

eau de . . . 224 

- par decompo¬ 

sition llectro- 
lytique . . 13224 

- de la masse 

exltatrice . 25.io 
Cristalllser . . 224 
Cristallizzare . 224 
Crbtalllzzazione, 
acquu di . . 224 

- per dcrom- 

posizione clct- 
trolltica . . 13224 

- della pasta at- 

tiva. 26.10 

- - pasta cc- 

cltante . . . 25.to 
Cristallo d’In* 
ghilterra . . 361.7 

- di sol fa to po¬ 

tass I co . . . I 82 

- solfato di 
rame .... 144 

- solfato di 
zinco .... 2 * 2.4 

Crlstaux dc sul¬ 
fate dc cuivre 144 

- - sulfato de 

zinc.22.4 

Critical limit . 6022 

- point . 2544, 602.4 
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Critical rcslstan- I Croincr, se . . . 788LB ; 
ce of scries Crolslllon . . . 40L?: 
machine . . 501s > - d'Indult . . . 416-5 ! 

- speed .... 6013 -s, Indtilt k . . 413.1 
Critique, llmltr 6012 -h, profit <les . . 401.9 

point .... 602.4 -s, section trans* 
resistance - de ! vcrsalc dcs . 401.9 
la machine- Croix, couvcrcle 

aerie .... 601s dc.871a 

-. vitesse - d*un !- a couvcrcle pour 
moteur . . .5013 tubes Isolant* 872.7 
Crivello . . . . 778Ji - pour tubes Iso- 
Croce, pezzo o - I lants .... 8723 
per tub! iso- 1 Cromato dc cine 183 
fanti .... 871s ' - di zlnco m . . . 183 
Crochet, boulon Cromlco, acldo 17^ 

k .6113 ( romoradio- 

commutatcur metro . . . 1238.4 

k 112(13! (Youofono . 18663 

-, doullle Edison | (Yonderafo . 1366-5 
k - de siik- Cronografo clet- 

pension . . . 961-5 trlco . . . 1866.4 

- isolant . . . 79613 Crondmctro . . 487 j 6 
-, isolate ur k - de Cronometro con- 

suspension . 790.1 tasecondi . . 4873 

- isole.796-3 - dl tempo per 

- de lamne . . 967 jb conversazioni 

lampc a main tdefonlche 

avec poignta interurbane 1164.4 

en bols ct - ! Crookcssche 

desuspension02l2 . Rohre . . . 1320-5 

-a, porte-tli k Crooke’s tube 18203 


deux .... 815.4 (Yoss, to ... . 73 Os 
porte-fll a j Cross-arm . . . 8017 

double . . . 81641armature- . .4153 
**>le - prend la - bar. 6463 


position de ' - connection . 8863 

comm tin tea- I - Held.176.4 

tlon (t£l£gr.) 1117^ -Induction . . . 173.7 ; 
raccord k . . 9603 ! -magnetisation I 6 O .10 

- du support 1 - -magnctl- 

d'iaolataur . 8183 . satlon . . . 2673 
support -h vis 814.7 - -magnetise. to267.s 

- de suspension 636.4 I - -magnetising 1296.1 

- - suspension - - effect . . . 267.7 

double pour 1 - -over, aerial 1841s 
HI.8164 j - - bend .... 876.1 

- suspension | — box .... 88 I 4 
pour lam pcs a — cleat . . . 

arc. 9463 j — pole .... 8214 

- vis k .612j — standard with 

Croclera . . . 4163 cable hut . . 8233 
Crocifortne, mor- — tower . . 822.10 

setto dl giun- -piece for con- 
zlouc .... 631 duits . . . .871s 

Crocodile . . 10512 - - with cover 8717 

(Yogiuolo . . . 84.10 - - with lid . . 8717 

(Yogtuoll, aedaio - -rod.812.4 

fuso In . . 846.10 - -section, aero- 
Crogiuolo trts- magnetic . 1258.4 

portablle . 1225.7 — af arm . . . 4013 
CrolsAe, eour- : — of the brush 424.0 

role. 445-2 , - magnetic 12583 

(Yoisement . . 615j> - - of main . . 7243 

- atYlen .... 8142 - -. motallomag- 

-, bloc de . . .8103 netle . . . 12583 

boite de . . .8814 - - of pole . .2792 

-. eoude dc - pour - -sectional area 
tubes Isoiants 875.1 of iron core 262.1 

- de deux eondue- — area of rim 401.1 1 

teurs . . . .73*.: — area of shaft 4333 

- de tils .... 8 IO .1 — area of the 


-, manehon de . 844 ^ stator .... 280.4 
-.point de . . 1021.T — area ofwlnd- 

poulle Uolantc 1 Ing. 8803 

de. 796.1 — area of yoke 279i) 

-. support double '-street .... . *3(1.7 

de.816.4 --talk .... 11583 

% - simple de . 8163 - -wires . . . . 641.9 


Crossed belt. . 4462! Cuadrante bila- 

- coils.831-9 teral, instm- 

- currents . . 18162: mento con .706/ 

- threads . . . 641.9 j - normal . . 1988* 

Crossing .... 616»! Cuadro para aen- 

- of an aerial mulaaorcs . 6fKt 

line by cableS23j - adleional . 1188/ 

- block .... 8103 - del agujero de 

- box. 8442 ; Umpleza . . 83n_«i 

- -over .... 738.7 i - de arrolla- 

overhead . . 8282 mlento . . . 808/ 

- point . . . 1021.7 - - born os . . 467ja 

- of wires . . . 810.1 - - carga . . . 

Crosta, forma- • - del carrete de 

zlone dl . . 611.1 | un galvano- 

- dl fuslone . 11973 metro . . . .160/ 

- ghlaeclo . 82 fl.li - de clavljas 10£i.i 

Crown of cups 863 - - cobre, amor- 
Crowned pulley 4463 | tlguamento 

Cruce.616» | por. 644.1 

- aereo .... 8282 | — los eondue- 

- de los alam- tores para el 

bres . . . . 810.1 | servlctolnter- 
construction urbano . . 1155J 

de un . . . . 8283; - conniutador de 
-.enehufe de .8442 losabonadosi 

- de una linea tanto alzado 1146/ 

aOrea por • - - de los abona* 

cable .... 828.7 ‘ dos k tarifa 
-, poste de . . . 828.4 ordinaria de 
-. punto de . 1021.7 | eonveraa- 

(Yuclble steel 846.10 cion .... 1146J 
travelllng-wa- [ - - adleional 1141! 
gon .... 1226: i - - para la co- 
Cruelformc,bor- municacion 

na - de union 68' local . . . 1146: 

Cnido . . 7513, 6873 j - - sin cordo- 

-, fllo.827.4' nes . . . . 1181-9 

Crujldo de las — con llamada 
escoblllas . 428 j de l&m paras 

Crushed retort de lncandes- 

earbon . . » 34.1 cenela . . 1137.1 

Cruz eon tapa - - de mesa . 1141: 

para tubosals- I - - multiple . 1142.1 
ladores . . . 8722 — para el aer- 

- para tubos a Is- viclo Interur- 

lantcs . . , . 8723 bano . . . llSflJ 
Cruzados, carre- - - para el ser* 

tes.8312 . viclo Interne 

1 Cruzanilento bano con jacks 

aereo . . . 18423 de interrup- 

blouuo de . . 8103 : r|6n . . . 1146.1 

- de dos eondue- —, (ablllla del 118C* 

tores .... 788.7 - de eontado- 

(Yuzarso . . .7383 res.6862 

(Yvptoselas- '— eortaelreul- 

eope . . . 124.19 tos. 608.7 

Crystalline de- — derlvaclou . 6 OO 1 

posit . . . 1862.1 — d 1stribucion 604: 

- selenium . 1174.2 — dlstribueion 

Crystallisation by para alumbra- 

eleetrolvtlede- do. 607-3 

composition 18223 — dlstribueion 

- of the exciter para cables . 667/ 

paste .... 25.10 — dlstribueion 
-.water of. . . 223 de eomproba- 

Crystallise, to . 223 cion . . . .60*3 

Crystals of coper- — dlstribueion 

sulphate . . 143 para dos eon- 

- - potassium duet ores . .6092 

sulphate . . I 82 — distribucidn 
Cuadra de (‘aide- para tres con- 

ras.106.7 duetores . . 6093 

- - maqulnas . II 6.11 -s - dlstribueion, 

Cundrado, alam- construccidn 

bre.826s de.6642 

valor - medio 1963 - de dlstribu- 
Cuadrautc 637 a 6642 eldn, conta- 

balanza de . 6692 dor del . . . 690.7 
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Ciitdado 


(’uadrode distrl- 
bucion para 
con tad ores . 607.5 

- - dlstribucibn 

de corrlcnto 903j 

- - distribuclon 

para corrlente 
trifisica . . 6072 

- - distribuclon, 

dlsposlclbn 
def.0042 

- - distribuclon, 

equlpo de un 604.4 

- - dUtribucion, | 

esq u cm a dc . 004.5 i 

- - dUtribucion 

para fuerza 
motriz . . . 607.4 

- - dUtribucion. I 

incendio del 619.10 

- - distribnclbn, 

Incombustible 

6192 1 

• - dUtribucion . 

independientc | 
609.7 | 

- - distribuclon i 

de una Insta- : 
lacion electri¬ 
cs .606.7 

- - distribuclon, 

Inst rumen to ' 

para el . . . 699.4, 

- - dLstrlbueibn I 

para 16 m par as I 
dc arco . . . 00&6 j 

- - distribuclon 1 

para las mi- 
qulnas . . . 6062 

• - distribuclon 

en marmol . 606j 

- - dUtribucion, 

montaie del 6172! 

• - dUtrinncibn 

para los mo- i 
tores .... 0002 ' 

- - dUtribucibn 

mural .... 6092 

- - distribuclon , 

f iara nentra- 

es.608.1 

- - distribuclon | 

normal . . . 0062 
- - distribuclon, 
panel del . . 6132 I 
- - dUtribucion 
piano .... 609.4 
- - dUtribucion, 
platafonna 

del.619.1, 

- - dUtribucibn I 

principal . .606.4 
- - dUtribucibn 
principal de 
low generado- 

res.606.5 

- - distribuclon 
de tension . 6082 
- - distribuclon 
para aha ten- 

dbn. 607.1 

- - distribuclon 
parabaja ten¬ 
sion .606.7 

* - dUtribucion 
(inico . . 612.13 

- - dUtribucion 
dc varias ho- 
jas. 609.5 


Cuadro, encargar 
A un operador 
de un - dc x li¬ 
ne as . . . 1129.7 

- de fundaclbn 466.1 

- fundaclbn 
partido . . . 4662 

- - fundicion . 6842 
• indicador . . 620.1 

- - (telegr. dom.) 

10472 

- - con agnja 10472 

- con dcsaparc- 
ci mien to clec- 
trico . . . 10482 

- de discos 1037a 

- electro!min 

del ... . 11342 

- - Janus . . 11672 

- Janus de con- 
mutadores de 
manlvcla . 11672 

- - multiple . 11382 

- con parada 
mecanica . 1048J 

- sUtcma dc li- 
neas Intcrur- 
banas del . 1136.4 

- de Indlcadorcs 

telefbnlcos pa¬ 
ra lincas do- 
blcs . . . 11322 

- para Instala- 
clones dom^s- 
ticas . . . .9082 

- de jacks . . 10402 

- las lam par as 

de scrtal . 1166.1 

- laton . . 10082 

- madcra . . 466.4 
marco del . . 010.7 

- nibvll, galvanb- 

metro de . . 6702 

- multiple de pa- 

lancas . . 11432 

- del multiplica- 

dor.... 1027.1 

- a pirumldc 11562 

- para releva- 

dor .... 11602 

- de repart Idor 11432 

- Ioh transfor- 
madores . 1338.7 

C’uarto de pe- 

riodo .... 1942 
(’uarzo .... 782.10 
hllo de .... 6362 
(’uatro polos, de 1682 
Cuba dc alcree 11942 

- - arcllla . . 11932 

- para barton gal- 

van leos . 1193.7 

- de madcra 1103.11 

- madcra cm- 
breada . . 1194.1 

-- madcra Inyoe- 
tada . . .* 1103.12 

- para niczclAr H3.i 

- de pino cm- 

breada . . 11942 

Tube. 0112 

Faraday’s . 1286.4 
-de Faraday 1286.4 
('ubeta .... 4972 

- deacumulado- 

rcs.36.7 

acuniulador dc 62.7 
C’ublc centime¬ 
ter .... 1249.1 


Cubic decimeter 

12492 

- foot .... 12492 

- Inch .... 1249.4 

- meter . . . 12492 

- millimeter 1248.16 
Cubicrta . . 1226.4 

- aisladora, 


| deshacer la . 

■ - aislante. dete- 

| rioro dc la - 

por roce . . 877.4 
! - lcvantado dc 

la. 889.1 

| - quemar la . 8912 

- con alambrc de 

| aeero que sc cn- 

I mohcce con di- 

| flculdad . . 8602 

«- dc alcanta- 
| rill a. . . . .8292 

■ - con bramante 

i fuerte de cirta- 

! mo. 860.1 

caja coil . . . 8342 
j - de la caja . . 8892 
, - del canal . . 883ii 
de caucho vul- 
canizado . . 866.7 
! - de palastro . 8072 
; placa de la . 884.1 
| - del poste . . 807.4 

- de protecclbn 948.7 
, - - protecclbn 

i para las jun¬ 
tas . 8802 

: - protcctora . . 86021 

- - dc arcllla . 8822 • 

Cubito.6092 

Cuho dlvidldo 4022 

- dl Faraday 1286.4 

- del inducido 4162! 

- inducido, ali- ; 
saje del . . 416.10 ! 

- inducido, dla- 

i metro del . . 410.1 

- - Inducido, lon- 

gltud del . 415.il 

- -polea .... 4212 

- miebrado . . 4022 i 
Cubrir un canal8332 

- con caucho, mi- i 

quina para - 1 

longitudinal- | 
mciitc . . . 771.7 1 

- los inducidos, 

papcl para 369.11 1 
Cucchloio dc fon- 
dltorc . . . .84.11' 
Cucharilla dc fun- 
didor . . . .84.11 . 
(’uchilla . . . 405.10 
Cuclilllo para 

cables . . . 8392 

- de contacto 535.1« 

- para guta- 

pcrcha . . . 8622 
Interruptor dc 622.4 
- doblc do . 6222 

- del tanibor dc 

clcsarrollo . 8402 
( ucina, utcnsile 
da-clcttrico 9822 
Cueire la eln- 
ghia .... 445.7 
Oucllo. 406.1 

- dc camUa . . 507.S 
f'urntagotas, 

engrasador . 4412 


Cuentas Interna¬ 
tionale*. liqul- 
daclbn de las 1162J 
Cuerda . . . 447Ji 

- dc aleodbn . 12L9 
-s, arrollamiento 

de.8162 

- de cartamo . 1212 
-, clerrc de . . 4482 

conmutador 
de.66L0 

- de piano . . 8482 
reglstro de la 101018 
soltar la . . 10112 

- de tendido con 

agarradero dc 
madcra . . . 8812 

- torno . . . 9462 
Cuernos .... 5812 

accibn dc los 6642 
Cuerno anterior 4602 
-s, interruptor 

dc.661.4 

placa en forma 
dc. 6702 

- polar .... 460.4 
-s -es, subdivision 

dc los . . . . 460.1 

- posterior . . 4602 
talon en forma 

dc .... 681.10 

Cucro.780.7 

abrazadcra 
forada (lc . 1118a 
acoplamicnto 
de.4612 

- barnlzado, reves- 

timlcnto de 1016.1 

- clcgldo . . . 4442 

- de la mejor 

call (lad . . . 4442 
pedazo de . 1017.4 
Cucrpo anclec- 
trico . . . 13072 

- cargado . . 1272.4 

- de carrcte . . 8892 

- - u n carrete de 

Inductor . . 8892 

- medianamente 

conductor . 7802 

- no conductor 730.7 

- electrlzado 1270.10 

- hombgcno . . 2882 

- humano, quema- 

dura del . . 6102 

- Incandesccntc9182 

- del inducido 415.1 

- Iumino«o . . 968.1 

- magnet!co . 101.lo 

- no magnctico 162.1 

- del porta-cseo- 

billas .... 4312 

- - portalampara 

9662 

- productor de 

calor con con¬ 
ductor aislado 

9842 

- de resistencia 5H4i» 

- del soporte . 4372 
(‘ucstioncs tec- 

nlcas .... 7082 
Cueva dc los acn- 
niuladorcs . 103r, 
Cuffia fodcrota 
dl cuolo . 11182 

- protettrice- 12422 
Culdado dc la 

caldera . . .115 

























Cuiller 1496 Current 


Cuiller a coulcr H4.ti Culvrurc . . 1202* i 

Culr.789.7 - au plnceau 1206.7 

accouiderucnt Culassc do l’ai- • 

A lanWes de 451* niant . . . 163.il 

- de cholx . . 444* -, aiuperes-tours 

- mcilleure do . 280* 

qnalite . . . 444.5 anncau do la 456i) 

papier- .... 360.r» bague do la . 465* 
Cuirasse . . . 402 jo -, champ do dis- 
galvanonietre persion do . 280.1 

ii - Hphori(|iio670ji. consolidation 

- do transforms do la .... 455.6 

tour. 462* -, const motion 

CulraHsdc, dyna- do. 465* 

ino.213.1 -.division do la 455.7 

Culrasse,electro- -, epaisseur de 279.il 
aiuiaut . . . 164.2 forme do . . 455.4 

- do for .... 402* -.joint do la . . 455* 
galvanomotre 070* -.largeur do. 279.10 

-.motour . . .218* longueur mo- 

-, polo. 097* > <*11110 dos 

-, transforma- llirnos do force 

tour.231.4 dans la . . . 289.2 

Cairo,..8762! - magnetique .455.1 

Cuisine. ustensile ,raideur do. 279.12 

do -elcctriquc982* ronforooni<*ut 
Cuisson .... 780.2 do la .... 456* 

- dos cables dans -, rigidite do. 279.12 

It* bain d im- section trans- 

pregnation n2.io v<*rsal<* do .279* 

rounlr par . . 782* - do transforma- 

-, soudor par . 7*2.;. tour.463/i 

Cuivrairo . . 1202* Culata, amporios- 

- au piucoau 1205.7 vucltas do la 280* 

Cuivre. 354-* auoliurado ia279.io 

bando do . .354.3 -, anillo do la . 455.9 

- a conductibi- -, campo do dis- 

lito do x ob . 761*; porsion do la 280.1 
-A haute con- : -. construccion 

duotibilito 751.1» do la .... 436* 

- oonduotivito -. dhisidn do la 456.7 
do jc % . . .761.9 -.osposordela 279.il 

- comluotivito forma do la . 455.4 

do 100 % . . 761.s - del im«n . . Htt.il 


-, cvlludre dc 

, 354* 

-.junta de la . 455* 

- d’oux . . . . 

, 762/! 

-.longltud media 

- dur. 

, 752.1 

de las lineas 

- eeroui . . . 

il54.lt 

de fuerza cn 

- electrolytic tie 

•354* 

la. 280* 

- ctulon . 

, 751* 

- magnetica . . 455* 


- otiro a froiil 354.ii -, rofnerzo do la 455.0 

- dYxcitation . 330* -. rigide/. do la 279.12 
-. fouille do . .354/* -, seeclon Iran*- 

- tl'itic!uit . . . 25»vi vorsal do . . 270.9 

- jaune . . . .855.7 - dol tran.sformu- 

- au man if a nose 752.7 dor.4632 

- manganese .752.7 Culbuteur, iutcr- 
inorteau do .332* ruptour a . .890.:* 

- pur deMatthie- Culnt (de crapau- 

sen.76l> dine) .... 4361’ 

- moplat .... 752* - a hAiounetto . 954/. 
-, pert os dans le 292.1 - concentrique 954.9 

- phosphorciix 752* - a eontaei cen- 


- plat .... 

. 354.*; 

tral. 

054.r. 

- profile . . . 

. 354.7 

- Edison . . . . 

954.4 

-. - dc .... 

. 35*.; 

- de luiupe A in 

. 

- rond .... 

. 752* 

cnndcM*cucc 

954* 

- de rotor . . 

. 268* 

- A o*illets . . . 

955.1 

-. ruhan de . . 

. 354* 

- Siemens . . . 

954.7 

- silicic . . . 

. 752* 

- Thomson- 


- au silieiuill 

. 752* 

HouMnn . . 

954* 

-. tisMl tie . . 

354.12 

Cumulative 


-. toile dc . . 

354.12 

method . . . 

626* 

Idle dc . . . 

. 354.1 

Cumulative. 



Cui\ror lapartio nicthodc . .620.** 

superieim* du ( iiha . . 635 in. 3u5* 
ehurhon do cor- Cunciforme . . 5327 
nuo par volt* -. iVorlture ost - 

electrolytiquo 16; vtclegrj . . 1015.9 


Cunciforme, Current carrying 

section trans- conductor’ . <$U 

versa le . . . 422* — spring . . . 48l> 
Cuneo d’arrosto325.io 1 charging . . 73* 
Cuneta . . . . 837* - of chlorine . 22.i! 
Cunottadi soolo 837/1 -, circular . . 1314.4 
Cuooere . . . .376/! -.closed circuit 997.7 

Cuoio. 789.7 - ou closed cir* 

-, cuftia foderata cuit. 997.7 

dl.JIlH/i -.coherer . . 1074* 

- invcrniclato, -coil.5482 

rl vest! men to commutated . 136/ 

di.lOlo.t -, compensating 139/ 

-, poz/o dl . . 1017/t - component 144 j*> 

- scelto dl prlmu -h, concentration 69/t 

qualitu . . . 4442* -, to conduct the729/ 


Cuota do amor- -.constant . . .137/ 

tixaelon . .711.7 - consumption 132* 
Cup . . .587/!, 792.7 -.continuous . 133.1 
Cupboard, bat- -.convection INu* 

torv.102* -. counter- . . . 13V 

dryfng . . . u2.il -s, crossed . . 13152 
-.switch . . . . 605/i - damper . . 643 j* 

- for tubes . 1246u’> -, deflecting . .631/ 
Cups, crown of 86zt - density . . . 144.i 
Cuj», porcelain 792* —.additional .271/ 

- -shaped gong 1123/2. —, constant . . 271.! 

t.’uprlo oxide —.distribution 

plate .... 19.4 of.1442 

Cupronclenieut 19.3 —, equivalent . 144/ 
Cupron cell, cop- : —. Instanta- 

por oxide cell 19/1 neons .... 144. 
-. pila.19/i - -.local .... 144‘ 


Cuprosllicon .762* - densitv, mean271/ 
Cuprous chlorldc^^ _ momentary 144. 

Cuproxldo-al- --, resultant . 271* 

cali-cinc, aeu« - - per unit of 
mulador do . 60j» surface of the 
Curbstone . . . Slo.7 plale in an 
Current .... 130.1 accumulator M/ 
-, abnormal —» variable . .271/ 

earth . . . 1300.9 — in the wind- 

-, absence of . . 181/1 Ing.331. 1 

-. absorption . 1313.1 1 -.descending .313/ 
-s, uetlon . . 1314/! |diacritical . 1313.it 

- of air .... 554.4 | - -diagram . . 144' 
-.alternate . .135* -.diaphragm 
-.alternating .185* -.differential . 999» - 

- in ampere . . 132.7 -,dirt*ct . . . . l?3i 
-s, Amperianeie- - dlreetlon indi- 

mentary . 1814/t calor . . . . 667_ 


ar«‘ lanti» 

. 907* 

discharge . 

77 * 

-.armature . 

. 259* 

- displace¬ 


- per cm of 

ar- 

ment . . . 

1314 1 . 

mature eir 


- distribution 

73S.ir 

cuiiiferenci 

• . 259* 

- divider . . 

l?r;: 

— armature 


-, double . . . 


path . . . 

. 259/! 

-. downward 


ascending . 

. 313* 

flowing . . 

. 31V 

-s, atomic . . 

1314.1 

dynamo . . 

. )4"< 

axial . . . . 

1313.12 

-.earth . . 907 . 4 , 9*18 

auxiliurv 

. 140.4 

-, earlhplatc . 

. 9o7.< 

-, buck . ;. . 

. 1H40.7 

-.electric . . 

. 1302 

- -balance . . 

. 075*, 

-.equalising . 

. 1391* 

-, buttery . . 

. 103.4 

-, equivalent . 

. 144.: 

belt of . . . 

. 259.4 

-.external . . 

. 14 V 

-. bony . . . . 

1353.il 

-s, extra . . . 

1227/ 

-.branch . . 

. 73S* 

Farad le . . 

1227.1 

-s, blanched 

. 148.K 

- due to a 


- at break . . 

. t>30j) 

fault . . . 

. 647 * 


- -breaking eapa- -, field .... 140.1'’ 

cllv. 652.4 -.field of . . .174/ 

- on breaking ilanir .... 927/ 

the circuit .530* -, the - flows 
-?», cable. . . 1341.2 along the con- 

- capacity . . . 33* duefor . . . 1H0/ 
-.capillary . 1313* -. fluctuation of 71 s - 
-carrxing . . .131.1 -.forming . . . 82/ 

























Current 


Current, fractlo- jC 

nal.1482 

-.Franklin's . 1880L71 
fusing .... 6624 
-.galvanic . . . 1405 1 - 
-tgalvano-fara- '- 

die.1227.4 | . 

- -generating I 

plant . . . 1168a 
-.generation of 13l.ii " 
-.generator . . 1404 j - 
-.growing . . . 138.4 - 
-.heavy . . . 182 jo - 
-.high-frequen¬ 
cy . . 133.7, 1089.1 - 
-.high-tension . 1384 
high-voltage . 1334 

Idle.1454 i 

-.imaginary tube 1 

of. 259.^1 

-.incoming . . 998.7 
-.increasing. .138.4 -, 

- Indicator . . 607.1 | - 
-.induced . . 131.10 - 
-.inducing . . 1319,- 

insulation . . 905.7 - 
-.Intermittent . 137 -h - 
ringing . 1125.3- 
-. internal . . 143.10 - 

- Interrupted . 187.4 - 

- -interrupter 1006* 1 - 

inverse . . . 1344 - 
-iJodko . . . 1227.10 - 
-.joint .... 18139:- 

-.lamp. 9074 - 

-.large. . . . 182.10 - 
leakage . . 774 - 

- load.6014 

- local. 9984 | - 

- loop .... 10874 1 - 
-> low-frequency 1834. - 

low-tension . 133.4 1 - 
-, low-voltage . 183.4 - 
“* magnetic . . 1734 - 

- main.140.2 

- at make . . . 630.4 , -i 

- on making the 

circuit . . . 630.4 
-•maximum . . 189.2 . 

- meter . . . 689.10 

- electromagne¬ 
tic . 070.4 -t 

-microphone 1112.1 
“.minimum . . 139j 

- momentary . 137.7 

■* of motion 1316.1 - 

- motor .... 140.7 
•multiphase 

alternating . 187.1 
-*> muscular . 18634 

- negative . . . 134.4 -! 


nerve . . . 13534 

- network . . . 7264 
-'no load . . . 6014 

- node .... 10874 
“•normal . . . 1324 
••open circuit .9974 

opposed . . 1344 
opposite . . 1844 
“vout-of-phase . 1864 

- outgoing . . 998.4 
-^partial. . . .1432 
'.the - passes 

through the 
conductor . 180c 

path.8074 

-'permanent . . 1874 
“V alternating 999.4 

- phase .... 9004 


Current- per phase 

204.7 

phase-displaced 
alternating . 1364 
polarization . 10.2 
polarizing . . 10.1 
polyphase . . 187.1 
-, positive . . . 1344 
powerless . 1267.4 
primary . . . 1814 i 
production of 1814, 
-.pulsating . .1874 1 
pulsatory . . 1874 
receiving alarm i 
11242 

-.the receiving - i 
does not stark 
the apparatus 

1085.7 1 

rectified . . . 1344 
-, redressed . . 1849 ■ 

- regulation . . 673.4 

- regulator . . 6704 

- resonance . 1814.10 
-, resultant. . . 144 a ; 

return .... 9984 
reversal of . . 734 ; 
-, reverse 139.4, 999.7 1 

- reverser . . 10224 
-, rise of ... . 1804 , 
-. rising .... 188.4 

rotor.2604 

-.secondary . 181 . 10 1 
-.short-circuit . 1894 
-, shunt .... 142.7 ; 
-, singlo-phase 1 

alternating . 1384, 
-, sinusoidal . 1227.7 
source of . . 181.4 
stator . . . UO.i l ! 

- streamlet . 1816.10 
-.strong . . . 182.101 
-.superficial - of ' 

a conductor 7824 
-s, - eddv . . 12914 

- supply for micro¬ 

phone . . . 1113.7 
-, synchronislng299.7 
theoretical . . 146.1 
thermo-electric 27.4 
-s, Tesla . . . 18199 
-, - -d’Arsonval 1228.1 
three-phase al¬ 
ternating . . 136.7 

- time meter . 690.4 

total.139.1 

-, transformer 1404, 
280.4 

-.transient. . .137.7 
-s,- alternating 9994, 
transmitting 
alarm . . . 1124.1 
the - traverses I 
the conductor 1304 

- triangle . . . 1449 
-. two - phase alter¬ 
nating . . . 1384; 

-.undulating 12279, 
-, undulatory . 1874 
uninterrupted 1874 
upward flo¬ 
wing . . . .8134 
useful .... 1404 

- utilisation of a 

bath . . . 1192.10 

-, watt.1462 

Wattevlllcs 1&74 
-, wattless . . . 1464 


Current, wave 1874 1 
-, working . . . 4824 
Currentless (wi¬ 
thout current, 
dead) .... 1814 
-.conductor . 736.10 
Curseur (tel£gr.) I 
1026.7 1 

- de contact. . 686.7, 
contact k . . 636.6 | 

- de contact de ■ 

la bobine syn- I 
tonUatrlcc . 10944 I 
rheostat k . . 6634 1 
resistance k . 6634 j 
Cursor . . . 1028.7. 
Cursore . . . 1026.7 

- di contatto del 

rocchctto dl 1 
sintonlzzazione 1 
10944 i 

Curtido clectro- 
litico . . . 18669 
Curva aelinlea 13024 1 

- di addi/ionc 13324 

- appuntata . . 1959! 

- del campo del- 

l indotto . . 2684 | 

- di campo dellc > 

scanalature . 264c 

- caratterlstica 

della capadta 684 ] 

- dl carica . . . 754 ; 

- del carleo dl 

una centrale 7189 | 

- di chiarezza 976.10 > 

- di commuta- I 

/tone .... 2729 

- eomposta . 196.1 1 1 

- coslnusoldale 194.12 j 
deformazione ! 

della . . . 196.it 
deternilnazlone 
della .... 4989 1 

- dissimmetrlea 1969 1 
forma della . 1944 

- d’induzlone . 186.fi . 

- d’inerzia . . . 600.7 | 

- dell' lntenslta 

del campo . 2684 

- logaritmica 13324 

- del magnetismo 1 

terrestre . 12099 

- dl magnetizzn- 

zionc dellarla 

276.7 

- - magnetlzza- 

zlone dell* in- 
do tto .... 2669 

- normale . . . 654 

- del numero dl 

girl. 247.1 

- plattft . . . 195.10 

- dl polarizza- 

zione.9.4 

- potenza . . 603.7 

- del potenzlalc 2724 

- potenzlalc 
dellc spazzolc 2764 

- raffredda- 
mento .... 2H4.1 

- dl registro . . 0679 

- del rendimento 

4994 

- rettangolare . 195.7 

- di rettlflcazlone 

4924 


Curva del riacah 
damento . 288.12 

- di rlsonanza per 

accopplamento 
flsso .... 10914 

- rlsonanza per 
accopplamento 
mobile . . 10912 

- - scarlca. . . 794 

- - scorrimen to 498.10 

- semplice . . 196.10 

- simmetrica . 1964 

- simple . . . 196J0 

- sinusoid ale 19411 

- di taratura . 6494 

- temper at ura2864 

- della tensione 1546 

- trlangolare . 1964 

- de adlcion . 18824 

- apuntada . . 1964 

- de brillo . . 976J0 

- del calenta- 

miento . . 288J1 

- de calibraoion 

4904 

- del campo del 

induclao . . 2684 

- de campo de 

ranura . . . 2649 

- caracteristica 

de la capacl- 
dad. 684 

- de carga . . . 754 

- carga do una 
central . . . 7189 

- chata . . . 195.10 

- compucsta . 196.1 1 

- de conmuta- 

cidn .... 2722 

- cosenoldal . 194.12 
deformacion de 

la.196.il 

- de deacarga . 794 

- - descoraposl- 

clon . . . 11919 
-, detcrminacliSn 
de la . . . . 4986 

- de la dlstribu- 

clon de luz . 9069 

- - enfrlamiento 

284.1 

-. forma dc la . 1949 

- para graduar 6499 

- harmonica ter- 

eera .... 1974 

- de irnanacldn 1709 

- - Imanacion del 

inducido . . 2664 

- induction . 1854 

- inereia . . . 500.7 

- la intensidad 
del campo . 2684 

- irregular . . 1964 

- logaritmica 18824 

- del magnetismo 

terrestre . 12999 

- normal . . . 664 

- del numero de 

vucltas . . . 247.1 

- de polarizaclon 9.4 

- potencla . . 6087 

- del potcnrlal 2724 

- potential de 
las eseobillas2764 

- rectangular . 196.7 

- de registro . 6679 

- del rendlmiento 

4994 
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Cylindre 


Cunra de resba- I 
lam lento . 49&io. 

- resonancla 
para acopla- 
miento ccrra- 

do .... 1091 a; 

- - resonancla 

para acopla- 
mien to flojo 109L2 , 

- iienoidal . . 194A1 

- slmttrlca . . 196-5 

- dc tempera¬ 

ture .... 286 a 

- - tension . . 164-6 

- la terecra har- 
mdnica . . . 197 a 

- triangular . . 195 a 
Curvar, aparato 

d©.87(12 I 

- en trio .... 876 a ! 

- A mano un tubo 

ala lad or . . . 871*6 , 

- nn tubo alsla- ! 

dor ..... 876l4 : 
Curvare a fred- 1 
do . 876a 

- a mano un tubo | 

isolante . . . 875a ' 
CurvarsI, tendenza , 
delle piastre a 41J : 
Carvato. rcclpien- | 
te dl vetro . 14.! 
Curvatura . . . 142 

- dl un tubo . 870.4 
Currature . . . 406.4 

- in a tube . . 876.4 
Carre, ralibration 

649a 

-.capacity . . . 68 a 
characteristic 602.7 
-.charging . . 75 a 

- of commutation 

272a 

- - decompoaitlon 

1191A 

- deformation 196.1 1 
discharge . . 79 a 

- distortion . 196J1 
earthmag* 

netlc . . . 1299 a 

- of distrlbu- 

tlon of light 966 a 

- - light-inten¬ 

sity .... 976.10 
-, logarithmic 1832 a 
normal . . . 66 a 

- plotting . . . 498 a 

- of polarization 9.4 
-, record- . . . 667 a 

- of saturation 509 a 
-. summation 1332 a 

- -tracing . . . 498 a 

- transformer 1233a 
-. roltage . . . 65A 
Curved coll . . 332A 

- edge .... 8 oa 
C uscluetto480A, 643.7 
CiiHcinettl, adat- 

tarsi sui . . 296A 
Cuscinrtto, il -si 
oonsuma . . 439.7 

- dl cuolo . . 1280 a 
Cnsclnetti, Hllera 

a. 643 a 

Cuscinetto dl 
gomma . . 1280 a 
lubrifleare 11 . 440.1 
Cnseinetti, nie- 
tollo per . 356.il 


Cuscinetto real- 1 Cure en bols 
strabile. . .487a 1193al 

-. registrant il . 437 a -bols im- 

(’uscinettl sfe- i pregnO . . 1189.12 


riel, sopporto 
a.438A 

- di spinta . . . 487 a 
C uscinetti, tra- 

flla a . . . . 643 a 
C ushion, leathcr- 

1280a 

-.rubber . . 1280a 
Custodla 649.7, 651a 

- del eontatore 695.7 


- - bols de rae- 
lfoe .... 11942 l 

- bols poissee 
1194.1 

- k c&ble (pose 
de cables sous - 
marins) . . . 848.1 

-, c6ne de la . . 848 a 
-, OcoutUlc de 
la.848j 

- - decoherer 1070a - (dectrolytique i 

- ermetica per ! 1193.71 

lampadc ad I -, fond de la . . 848.4 | 
incande- » - en fontc Oraail- 

scenza . . . 957a , Ice ... . 1194a 

- Isolante . . .662.1 —fonte de fer 11944 

- di spazzola . 481a - galvaniquc 1193.7 

- del telefono 1116.1 ' - en grfcs . . 1193a > 

- della trasrais- j - a hutle . . . 463.1 1 

sionc per lu- : — m el anger . 83.1 . 

granaggi . . 448.7 | - pour la raesure 
Cut, to .... 887.7 1 de la conduc- 


in.616 a 

-.to-In ... . 616A 
-, - - an instru¬ 
ment out of 
circuit . . . 624 a 

- off.123.1 

-, to - off the con¬ 
duit .891 a 

-, - -off the cur¬ 
rent .141 a 

- off relay . . 1149.4 

- out . . 616.7, &iaio 

- -out. 666 a I 

-, to-out . . . 616 a | 

-, — out rest- I 

stance .... 674.7 

- -out, aerial . 661.4 

- -, automatic . 628 a 

- - base .... 666.7 ■ 

- - of elreuit . 617.7 

- -, excess vol¬ 
tage .66 La 

--, nigh-ten¬ 
sion .... 561 a 

- -, low - tension 660 a 


tance . . . 1186.4 

- k nervurcs . 463a . 
-, parol dc la . 848a : 

- en pltehpln | 

k revetement 
IntOrleur de ! 
poix . . . 1194a j 
-, plafond de la - 1 

(pose de cAbles 
sous-marins} 848a 

- en t61c on- 

dulee .... 463 a 

- de transforma- i 

teur .... 463l7 
Cuvette de cus- \ 
sinet k rotu- 
le. 438a , 

- a hutle . . 440.10 
Cyanide . . . 1214.2 

- oath .... 1195.12 

- of copper . 1214.4 

- - potassium 1214a 
Cvanidfreles 

Bad .... 1202.10 
Cyanlslng . . . 800.1 


- -, maximum . 628 a Cyankalisehes 

—.medium-ten- Bad. . . . 1195.1? 

sion .... 661.1 -kallutn . . . 1214A 
—.minimum . 90 a, —.Ferro- . . 1214.7 
&2H.1 -kupfer . . . 1214.4 
—.safety . . . 6o6A -sllbcr .... 1214 a 

- - spring . . 1122 a ! -wasserstoffskure. 

- -, voltage . . 660a Blaustture 1210.7 

- -, zero .... 628 a -zlnk .... 1214 a 

- screws, to . . 394a Cyanure d’ar- 
Cutter . . 99a. 890.41 gent . . . 1214a 
-.boiler-tube . 398a - de cuivre . 1214.4 

glass.93. io-pottasslum 1214A 


. 97.12 
398A . 
8624 


lead 
pipe- 
Cuttln 

- of t 

lation .... 889.7 

- off of the cur¬ 

rent .... 141 a 
the subscri- 


- zinc . . . 1214 a 
C ycle.198 a 

- de 1‘almanta- 
tlon .... 181.11 

-.driving- . . .303 a 

- -frame . . . llOl.to 

- of magnetisa¬ 
tion .... 181.li 

ber's line . 1181.4 . -s per minute . 193 a 
open of slots 408 a - motcur . . . 303 a 
-. motive . . . 803A 
-s, number of 

193a 

-s per second . 193.7 
(’voile.194.7 


•pliers .... 97.10 

- shears .... 388.1 
Cuvc k allettes 468 a 

- pour bains gal- 

van iq ties . 1193.7 


Cyclic change 

200a 

- magnetisa¬ 

tion .... 1296 a 

- variations of 

the magnetic 
force . . . 1302s 
Cycliquc . . . 194J 
Cylinder, high 
pressure . . 1184 

- conductor . 12822 

- - with round 

ends . . . 12823 

- electric ma¬ 

chine . . . 1278A 

- lightning ar¬ 

rester .... 57lJ 
low-pressure. 1183 
-, porous .... 83 
press- .... 7723 

- quadrant elec¬ 

trometer . 1288.7 
-, refractory clay 8* 

- rheostat . . . 656 a 
-, roughing . . 77*: 

- winding . . . 342.4 

-, zinc.123 

Cyllndres, nn- 

tenne d'emis- 
sion k - con- 
eentriques 10803 
-s, - de reception 
k - concern 
triques . . 1080J 

- dargile rOfrac- 

tralre .... to 
-g, calandre k 
quatre . . . 77to 
-, calibre de - de 
laminolr . .748* 

- de comblna- 

teur. 596 a 

-, condensateur 
a.102U 

- de contr6- 

leur.6963 

- coupleur . 6963 

- crcux de ebar- 

bon perfore 24:* 

- de cuivre . .3648 

- - d£marrage 696s 

- d'enrcglstre- 

ment . . . 666J0 

- enregistreur 666 j« 

- d’cntralnement 

du papier 1013J fl 

- gradue . . . 8623 

- de guldagc 1032: 

- -guide . . . 1083.7 

- a Impression 108to 

- din version .696.7 

- on Ulton, 

petit . . . lOIflJi 

- de laminolr k 

M .748.7 

-s, parafoudre 
a.571.1 

- dc peroxyde 

de manga¬ 
nese .90 a 

- - plomb 

lamlne ... 14A 

- cn porcelaine 

canneie . . . 6377 

- - porcelaine 

rain[ur]e . . 687.: 

- poreux . . •'J** 

- de preuse . . 772 a 
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Danse 


Cylindre de pres- 
sion .... 10142 

- k ba&sc pres- 

slon.ll&ft 

- - haate pres- 

slon.118.4 

- principal . . 596* 


Cylindrea, rad la¬ 
te ur k - con- 
centriqnes 1060* 

- rugneux . . . 778j 

- de zinc . . . 12* 
Cylindrical 

boiler.... 107.9 


Cylindrical coup¬ 
ling sleeve . 879* 

- friction wheel 

460J 

- glow-lamp . . 919* 

- helical spring 546* 

- magnet . . . 1644 


Cylindrical sele¬ 
nium cell • 11749 
• shell elec¬ 
trode . . . 1186* 
- winding . . . 842.4 


D. 


Dach.1HU 

-artig.807* 

-fdnulgcr Luft- 
lclter . . . 1079* 

-reiter.816* 

Schutz- . . . 8075 
-sparren .... 816J 
Dado . . . 689*, 611* 
- ad alette. . . 641* 


- chiiiao con cop- 

plglla .... 841* 

- a collare . . . 641* 

- dl collet tore . 428s 
contro-.... 642J 

- a fori . . . Ml.io 

- ad Intagli . . 541.7 

- con orlo . . 54Lil 
Dally hours of 

burning, . .970* 

- magnetic vari¬ 
ations . . . 1803.1 

Dalle en beton 888* 

- -support . . . 49.10 

Dam.125.7 

Itemage caused 

by fire . . . 61l*j 

- due to light- ! 

nlng stroke 1853.1 
Damaged . . .471* 
Damajuana para 
acido solru- 

rlco.105.4 

Damascbina, 11 
lavorare alia 
- elettrica- 
mente . . . 18565 
Damaskeening, 
electric . . 18565 
bamasquinage 13065 
Dam asqu inure 
^lectrlquc. 13065 
Ifomaszlerung, 
elektrlschc 18065 
Damc-ieanne k 
acide sulfu- 
riouc .... 100.4 
Damfgiana per 
acido solfo- 

rico.100* 

Damp.7775 

-<to. 648* 

-v to - the oscil¬ 
lations of the 
needle . . . 643* 
damped micro¬ 
phone . . . 1109* 
-•strongly . . .643.7 
Damper .... 643* 
^copper .... 6445 
-current. . . 643jo 
high-tension 1332.1 1 
-.liquid . . . .644* 

- vane. 644* 

- wing. 644* 

Damper 8195, 1064* 
Dampf.118* 


Dampf. Ab- . 118* 

Antrleb-Ma- 

schine . . . 117.1 
Auspuff-. . .118* 
-betrieb .... 1065 

-druck.113* 

Admissions- . 1235 
-, Kintrltts-. . .1235 
-dynamo . . . 210.4 
-elektrlsier- 

maschine . 1279* 
-.Frisch-. . . .1167 
gesUttigter . .113* 
-hammer. . . 382.10 
Helss- . . . 118.il 

-kessel.106.4 

-kraft.106* 

- -an I age . . . 116* 
-moschlne . . 116.12 
-maschlnen- 

anlage . . . 116* 
-niaschinc, An¬ 
trieb- .... 117.1 

- -, Auspuff- . . 118.7 

- - niit Auspuff 118.7 
—.Compound- 118* 

- -.einzyllndrlgein* 

- -, Expansions-1185 

- - mil Kxpan- 

tdon .... 1185 
—, feststehende 117.4 

- Horizontal. 117* 

- Kolbeg- . .117* 

- -, Kondensa- 

tionn- .... 119.1 

- mit Konden- 
sation.... 119.1 

- - ohne Konden- 

sation .... 118.7 
—, langxam gch- 
ende . . . .119.7 1 

- - laufende . 119.7 I 
—, llegende . . 117* j 
—, ortsfeste . . 117.41 
Dampfmaschinen- 

pendelung . 308*, 
Dampfmaschinc, 
sellnell geh- ! 
ende . . . .1I9*| 
—, - laufende . 119* ' 
—. stationiire . 117.4 j 
—, stehendc . . 117.7 ! 

- -, Verbuud- . 118* 
—. Vertikal- .117.7 
—, zwelzylin- 

drlge .... 118.1 
Nass- .... 118.10 
-, nosser ... 113.10 

-ofen. 870.7 

-rohrleltung . . 116* 
-*andst rahlge- 

blkse . . . 1198V 

-.Salt-.113* 

-sohlff, Kalicl- 847.4 I 
-Hpannung . . . 113.41 
-atrahlpunipe . 114.41 


Dampf, trocke- 
ner.119* 

- -turbine . . . 124.4 

- -iiberdruck . 113* 
ubcrhltzter. 118.il 

- -verbrauch . 122* 
—.gunstlgster 717* 

Wassor- . . .118* 
Diimp fen . . . 648* 
-, die Schwln- 
gungen der 
Magnctnadel 648* 
Dampfer, 

Kabel- . . .847.4 
Dttnipfer 

583.4. 643*, 822* 
-Hu gel.644* 

- - -arm .... 644* 
Flussigkelts-. 644* 

-, Hoch- 

spannungs- 1332.il 


- -kammer . 
-, Ketten- 

Kupfer- 
Hchall- . . 
-.Strom- . . 

- -wicklung 
Dampf a in; 


644.10 
.822.7 
. 6445 
1064* 

643.10 
.804* 
.643* 


, Flusslgkeits-. 644* 
-. Funken- . . 1063*! 
D&mpfungs- | 

konstantc . 1337* 
Dampfung. j 

Kunfer- . . 644.1 
Dkmpfungs- 

krels .... 645* 
Dampfung, 

Luft- . . . .644* 
-draht-. . . 1081* 

-,-nutz- . 1081.7 

— -strah- 
lungs- . . . 1081* 

- -verlust- 1081* 
Danipfungs- 

magnet . . . 645.1 

Ol-. 644.7 

-,Pol-. 804* 

-, rcgullcrbare 

Luft- .... 644.4 

- der Sehwln- 

gungeu . . 1084.7 
-.Sender- . . 1061.4 
-svcrhaltnis . . 045.4 
--vorrichtung 643* i 

- -widerstand . 304.41 
Damping (ma- I 

chines) . . . 80451 
-(Instruments) 643* 
adjustable air644.41 

- of antenna . 1081*. 
-, antenna loss- 1081* | 

- of the antenna 

radiation . 1081*! 
air. 644* 

- chamber . . 644.10 

- circuit .... 645* ! 


Damping coeffi¬ 
cient . . . 1837* 
copper.... 644 j 

- device .... 643* 
-, liquid^ .... 644* 

- magnet . . . 645.1 

oil.6417 

- of oscil¬ 

lations . . 10817 
-»pole-.204* 

- resistance . . 804.4 
-.spark- . . . 1068* 
-.transmitter- 10614 
-, useful an¬ 
tenna- . . 1081.7 

- -winding . . . 804* 
Danger .... 5125 

- arrow .... 6205 

- of becoming 

covered with 
Ice .... 82Ln 

- board .... 620.1 

- of explosion . 719* 

- to life .... 612* 

- of making 

contact . . . 512.4 

- notice board . 514* 

- to the plant . 612* 

- of touching . 512.4 

- zone. 9065 

Danger .... 5125 

- de conge¬ 

lation . . . 821.12 

- du contact. . 612.4 

- d’cxploslon . 719* 

- pour rinstal- 

lation .... 612* 
mettre l’ex- 
ploitation en 512* 

- de mort . . . 512* 
Dangereuse, 

zone .... 9055 
Daugereux, 
endroit par- 
tic u lie rr- 
JTlOIlt .... 514* 

etat. 906.1 

Dangerous con¬ 
dition .... 906.1 
Danlell-Klement 11.4 
-sche llatterie . 86* 
-schcs Normal- 
element . . . 12.10 
Danicll's 

battery . . . 86* 
Daniell cell . . 11* 

- standard cell 12.10 
Dan no causato 

da Ineendio 611* 
Daiio causado 

por un rayo 1853.1 
-s del fuego . .511* 
Danse elec- 

trlque . . . 1287.1 

- des pantins 

electrlques 1287.1 




























Dauza 


1500 


D^oharpe 


i 


Danza elec- 

trica .... 1287.1 

- elettrlca . . 1287.1 
l>ar cuerda, 

acclbn de - 
al resorto dc 
impulsion . 1010.4 

- al - sc pcr- 

clben choqucs 
en el aparato . _. . 

101L7 -sonraubc 
- al reloj, din- Davanti . 
position elec- 
trlra para . 10495 
Dark discharge W7.4 
Dark-room lan¬ 
tern .... 12435 
Dark space . 1318s jy 
Darken, to . . 9715/1 J 


Dauernd belastet 

491jD 

- nan*e Kiln me 8625 
-o Wechnel- 

stroine . . . 999.4 
Daumen .... 187.7 
Au si one- . . . 640.4 
Druck-. . . 1082.1 
Korrektlons- 10325 

-regel.174.10 

5425 


3185 

7145 

607.4 

133.1 


Day tariff 
Dazed . . 

I). C. . . . 
d. c. motor a. c. 
generator set 2335 
- motor-gene¬ 
rator set . . 2335 
niotor-Sph&se 


d’Arsonvalsehcs_ generator set2835 

Amperemeter677.4 i><». 

d'Arsonvalseher , Dead.7365 

Strommesser 677.4 i - beat. 688 j; 


discharge 

- galvano¬ 
meter . . . 

- Insulation 
tester . . . 

- voltmeter 
earth 


1278J 


d’Arsonvalsches 
Telephon . 1119.4 
d'Arsonval re¬ 
ceiver . . 1119.4 
- type ammeter 677.4 
d'arsonvalisation 

12265; 

d’arsouvallzaclnn ! - gilding 
12265 ' - load . 
d'arsonvallzza- - - main . 

zione . . . 12265 - needle 
Dash-pot . . . 18845 : - point .... 8015 
Data, principal 2485 ! Deal. 363.1 

Datl <li nwoltfl- ' .£5? 

memo . . .3085 -* hlt<? . . . .368.1 


.6695 

. 084.1 
.6785 
. 9075 
1204.4 
. 3485 
13425 
629.11 


- caratterisiicidi 

machine. . 4875 

- del eavo, pla- 
ca di pioinbo 
col .... 838.10 

- principal! . . 2485 

- della prova . 4865 
Datos para el 

arrollaiuien- 
to. 308.0 

- del cable, eha- 

pa de plomo 
eon los . . 888.10 

- principals . 2485 

- de prucbas . 4865 
Daner der A utter- 

betrlebsetzung 

718.10 

lletrleb- . . . 719.1 
-brandbogen- 

lami>e .... 9365 
-branulanipc, 

(tleichMrom- 9365 

- (tlclehstroin- 
fiir Kelhcn- 
sehaltung . . 9365 

—, Wcchselstrom- 
986.4 

-einschaltung . 5187 

Formations- . 8 I 5 
-hafligkeit . . 5875 
-kontnkt . . 1132.7 

-last.4915 

-lelstung . . . 167.1 
-magnet .... 169.7 

- der IVrlodc 12675 

-probe. 4845 


. 1385 

1309.1 

13215 
. 166.7 
. 167.7 
385 
167.1 


-rulin' . , 
-versueh . 


12395 

4H4-s 


Deballer les pla¬ 
ques (aeons) 92.10 
Debarrasser le 
cable de son 
lsolant . . . 8395 
Dcbilitacion del 
campo . . . 177.C 
, - de la eo- 
rrlente . 

- del estado 

eleetrieo 
Debilitante de 
chispas . . 

Debit .... 

- apparent 
-, eapaclte de , 

- eontlnu . . 

- ail demarrage 479. 

- d’eau . . . 706.10 

- par seeoude 1265 
-, determination 

du. 6225 

- effect If . . . . 1675 
, - electrique . . 1665 

-, gralsseur it - 
visible . . . 4415 
- - lnsiantane . 166.12 

- par kg du polds 

de lVlement 69.4 

- maximum . 

-, - de . . . 

- meeaniqiie 
-. me^ure du . 

- minimum . 

- in omen tune 

- d’un moteur 

- nominal . . 

- normal . . 

- de regime . 


, 15] 
1675 
, 156j> 
0225 

167.4 
156.12 

219.4 

, 157 .« 
167.1 
1675 


Debit, regulateur 1 
de.1205 

- sp^cifique de 

courant. . . 775 

- total .... I 06.11 
-, unlt£ de . . . 1685 

voltametre k ! 
grand - de 

gaz.661.4; 

D£uloqu 6 1 

< t^legT.) . 10605! 
Debobl- 

nage 32810, 7495 
DeboDiner 828 j 0, 7495 
Deb ray age, ac- 
couplement k 4605 
Dorados, eaja de I 
reslsteneia en6645 
-, reost&to en . 6665 
reslsteneia cn 064.4 
Decades, resis¬ 
tance cn-. . 654.4 
-, rheostat en . 6665 
Dread 1, rcostato 

In . 6665 

reslstenza a . 664.4 
-, scatola a . . 6645 ; 
Decalage . . 303.101 
-, angle de - on 
orriere . . . 4775 

- de-cn avant 4775 

- de - des ba- 

lais. 2745 

-,-de-de phases 198.4 

- des balals . . 2745 ' 

- des balals en 

arriere . . . 477.1 
Indleateur de 
- de phases . 686.4 

- de phases . . 1985 ; 

- phases ideal 1985 1 

- phases th£o- j 
rlque .... 1985 1 

- en sens inverse 

de la rotation 4285 ; 

- dans le sens do I 

la rotation . 428.7 , 
Doeale, etro - en j 
phase- .... 1985 I 
Deenpage, bain 
de .... 1201.4 
sallc de . . 11965 
-.tambour de 11084 
tonneau de 1198.1 
Decaper ( rk 
rler) . . 

- (ehimique- 

ment) . . , 

-, brosNe k . , 
machine a 

- mat .... 

- Ics metaux 

alllages 
jauues . , 

-, moteur k 
-, pond re h 
-, roue a - elas- 
tique . . . 1196.7 
-, - k - en liege 1196.0 
Decapeuse . 1196.10 

- k courroie . 11975 

- double . . 

-. moteur de 
Decay, to . 

- of rubber 
Decaved lug . 


. 8395 

12015 ! 
11965 1 
1196.10 
12015 
et 

1201.6 

11975 

11965 

1 


1197.1 
11975 
. 415 
. 867.4 
. 415 


Decolor le de¬ 
rangement par 
combustion 1327.7 


Dechargc (ope¬ 
ration) ... 765 

- (effet) . 784, 6675 

- action moca- 

nique dc la 127*13 
-, accumulator 
en .765 

- en aigrette . 667 j 

- dans 1‘alr ra¬ 

re He . . . 1274.1 

- alternative 12714 
-, amperage de 77.it> 

- aperiodiquc 1273 j 
-, appareil de 12747 
-, - protectour 

contre les - 
atmosphe- 
rlques . . . M6J 

- atmosphe- 

rique . . . .989-1 
-.batterie de . 887 

- par lc bord . 9665 

- en brosse . 12745 

- brusque ... 76.7 
capacity dc . 795 
charge dyna- 

mique pen¬ 
dant la . . . 79.4 
chariot dc . . 92.7 
-, choc de . 1272ii 

-s, eohereur d£- 
rang£ par des 
atmosphe- 
riques . . 1074' 
commutateur 
de. 6245 

- conductive 1271i«* 

- continue . . . 77.i 

- convective 1273.U 
-.coup de fouet 

de.78.1 

-.courant de . 77* 
-b de - spon- 
tan£e .... 77; 
courbc de . . 795 

- de diminution 

period Iquc 1271> 

- dlrlg^e dans lc 

mf»me sens 1273/' 
dlspositlf de . 77/ 

- disruptive . 12745 
-.duree de . . 7** 
-, - de - normalc 

de x heu res . 79J 

- en eclair . WB .11 
effet tncca- 

nlque de la 1272.13 

- dVlectrlcite 1271.7 

- electrique . 1271.7 

- dans les gaz 
rarefies . . 1318s 

-, k la - s’elevent 
dans le liquide 
des tourbil- 
lonsmueilagi- _ 
neux .... “87 
-, energies 

moyenne pen¬ 
dant la - par 
kg du poids 
dc 1’element 787 
ossal de . . . 795 
-. etineelle de .667-0 

- d’etincolles 10®^* 

- graduclie . . 76s 
-.Influence des 

rayons sur le 
potential de llJ4i» 

- instantanee . 76.: 
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J)£oonnexion 


1273.7 
. 78.4 
. 78J* 

127441 
703 


.3735 i 
. K783 
. 78.8 
. 783 


Decharge, Intensity j 
ducourant de 77.10 1 

- intermittent** 78.io, 

- late rale . . 1273* I 

- lento.703 

lovier do . . . 913 : 

- locale .... 77ji 
manipulateur do 

commutation 
a plot de . 1007.7 

- marginal** . 9003 
• maximum . 127is 

- de . . . . 127is i 

- dans un milieu 1 

gazeux . . 1278.12 

- ODacure . . . 507.4 

- OHCillatoire 

- u outrancc 
perlode de 

- par lcs 

pointes . 
position de 
potontlel de 12724) | 

- pouss£e a I’ex- 

c6s.78.4 

pousser la - k 
l’cxres . . . 7Hj 

- rapide .... 7641' 

- rayonnante 1274.4 
regime de . . 703 

- on retour . 1272.12 

- secondaire . . 77.2 

- a sens unique 1278 j0 

- apontanAe . . 77.4 j 

- wtatlque . . . 6873 I 

- supcrlicielle 

- de surface 
temps de . 
tension de . 

-, - de - par Ic 
bord . . . 

- de - margi- 

nale. 906.4 

- moyenne a - 
complete . . 783 

travail a falre 
pendant la . 79.4 

- a travers les 

gAz .... 127JU2 
-.tube de . . 1272.10 
vitesse de 
voltage de 

- dc - par le 
bord .... 

- dc man:!- 
nale .... 

- moyen a - 
complete . 

Dechargemont 
(accus.i . . 

- (machines) . . 4923 

- magnet iquc 

des eousslnots0972 

- du palier . . 489.s 
Deeharger (piles, 

ttccus.) . . . 783 

- (machines) . 402.1 
-. accumulateiir 

en train de se 763 

- trraduellement 78.9 

- Ientement . . TUd 

- A out ranee . 783 
Dcchaussage du 

cable .... 84041 
Deehuussta*, ex* 
tremitc - du 
cAbie . . . .839.5 
D^ohausser le 

c&blc .... 880.8 


.900.4 


1272.7 
. 78j 

. 906.4 

. 906.4 

. 784) 

76.3 


D 6 chot de 

plomb . . 18803 
DechifTrer 

(telegr.) . . 18484 ) 
Deehiffrieren 18484 ) 
Deci-ampere ba¬ 
lance . . . 1837.2 

- -standard elec¬ 

trode . . . 1187.4 
Deelfrare . . 13484 ) 
Decigram . . 12603 
Decigramme 12503 
Decigram mo 12603 
Decigramo . 12503 
Decimal candle 9783 

- rcsistanee-boxG&iJ) 

- resistances . 064.4 

- rheostat . . . 0653 

Decimal, rheo¬ 
stat .6553 

-e, resistance . 654.4 
Decimeter . . 1247.14 
Decimetre . . 1247.14 

- carr 6 . . . 1248.1 1 

- cube . . . 12493 

Decimetre) . 1247.14 
Deeimetro eua- 

clrado . . . 1248.ii 
Deeimetro cu- 

bico . . . 12493 

Deeimetro cu- 

bieo . . . 12493 

Deeimetro qua- 
dro .... I248.ii 
Decipher, to . 18483 
Deck, Ober- . . 849.4 
-platte . . . 1019.1 

—, Lcitungsplatte 
uud — sind 
dureh JHitz- 
sehlag zunam- 
mcngeschmol- 
zen .... 10193 
Deck, upper . . 849.4 

Deckel.4083 

-klappe . . . 402.il 

Kreuzstiiek- . 8723 
-schraube . . . 4353 
-, mit- verachlieB- 
barer Hasten 8844) 
Winkelstiiek 8723 
Deckenbefesti- 
gung mit Ku- 
gelgelonk . . 959.1 
-beleuchtung . 911.4 
—skorner . . . 9583 
-dureh full rung 887.1 
-fassung . . . 963.4 
-isolator .... 7033 
-lampe .... 921.10 
-pendel .... 9584) 

- aus Isollcr- 
rohr .... 958.7 

-reHektor . . . 9653 
-rosette fur Draht- 
peudel . . . 886.1 
-scnalter .... 6243 
-spirale zur Mon- 
tlerung von 
tiluhlunipen- 
fassungen . 9593 
l) 6 clanche . . . 698.1 
Dceleuche, declen- 
chement, etc. 
v. d^clauche, 
doelanchcment, 
etc. 

Dcclanchement 547.6 
-, a ini ant de . . 6983 


Declanchement 
automatique 1017.7 

- brusque . . . 6833 
-, came de . . . 646.4 

electroalmant 

de. 648.1 

levlerde. . 101 ±4 
mecanlsmc de 

647.7, 

-, mecanlsmc 

de. 4043 

i - k surcharge . 6983 

- tension i 

I nullc .... 598 . 4 , 

- - vide . . . . 6983 ' 
, - - voltage nul 598.4 

Pcclancher, l’ap- 
pareil no sc 
i declanehe pas 

! lorsqn’on . 

ahaisse tine 
touche . . 10863 
I -, le eourant d’ar- 
! riv 6 e ne de- 

| elanche pas 

1 ‘appareil . 1085.7 
Declancheur, 

almant . . . 5983 
Declavetcr . . . 897.2 
Decile . . 404 a 5183 
1 -, ehronometre a 

4S7.C 

, Decliuaclon, ugu in 


de. 

-, ungulo de . 
eirculo (ie . 

- elect rica . . 

- magnetiea . 

- occidental . 
-, tablft de . . 

; Decllnaison, 
aiguille de 


028.:, 

. «28.s . 
. 628.7 
. 0284)' 
. 628.4 . 
1301.3 
. 6283 

, 6283 


,amplitude de 0293 
| angle de . . . 629.5 : 
I -,carte de . . 1301.4 
; cerele de . . 628.7 

- elect rlque . . 628.0 

- magnetiq lie . 023.4 

- Occident ale 13013 > 
i table de . . . 6284) I 
I Declination 

chart . . . 1301.1 

- circle .... 028.7 
-.electric . . .628.0 
-, magnetic . . 628.4 

: - needle .... 0283 ! 

-table.«28i», 

! -. western . . 18013 i 
Decllnazionc, ago 

di. 0282* 

, angolo di . . 02H.s 
clreolo di . . 028.7 

- cleltrica . . . 628.0 
■ - magnetiea . . 028.4 
I - Occident ah* 13013 

-i, tavola dcllc 62 Hju 


Deelincr 
Docliiiotnctro 
Deelinomctro 
Deelive . . . 
Deciivlte . . 
Decohere, to . 
Dccohcrcnce 
-, automatic- . 
-. magnetic . 
- by shaking 
Decohercr. . 
DGcobercr. . 


. 6293 
. 6.31 ii 
. 6313 
. 807.1 
.807.1 
10763 , 
10754 
10764) 
10763 
10757 i 
10703 
10753 


Decoherer 

1075a 10763 
-, calamita del 10703 
-. custodLa del 10703 
-, rocchetto del 10763 
sfera del . 1075.10 
Pecohereur . 10763 
Decohering tap 10763 
Ib*cohesion . 1076.4 

- par chocs . 10757 
-. choc de . . 1075s 

- magnetique 1075n 

- mecanique . 10757 

- par percus¬ 
sion .... 1075.7 

- spontanee . 10704) 
Deeohesione 1075.4 

- magnetiea . 1075*) 
-, seossa dl . 10763 

- per seos.se . 10757 
Deromporrc per 

elettrolisi . 1182.1 
Decomporsi 
(piastre posi¬ 
tive) .... 40.1 
Deeomnose, to 
(positive 

plates) . . . 40.1 
Decomposer . . 2423 

- par electro¬ 

lyse .... 1182.1 

- voie electro- 
lytlque . . 1182.1 

se - (plaque- 
positives) . . 40.1 
Decomposition 8063 
-. alternating 

current . . . 643 

- cell. 097.7 

-, chemical. . .371.4 

- pressure . . 11913 

- of rubber . . 857.4 

- value . . . 1190.2 

- voltage . . 1191-. 

- of wutcr . . 1182.2 
Decomposition 242.4 
-, auget dc . . 097.7 
-du caoutchouc 857.4 

- ( hiiuique . . 371.1 
-. courbe de . 1191.2 

- double .... 04.i; 

- de i’oau . . 1182.2 

- du filament de 

la lampe a in¬ 
candescence 
par l air rare- 

lie.i:453 

-.point de . . llUl.t 
poteutiel d(* 1191.4 

- putride . . . MO.V 3 
-.tension dc . 11913 
-, valour de . 11903 
Decomposiziono 

alternata . . 043 

- dcll'acqua . 11823 

- chimira . . . 371.4 
-. curva di . . 11913 

punto di . . 1191.1 

- doppia .... 643 

- del tilaincnto 

ad incaudes- 
ccn/.a per Taria 
rarefatta . 13453 
-, valore di . 11903 
D6conuecter . 480.4, 
735.7 

Deeonnexion . 4803 

- d’une artcrc . 7193 

- d'un feeder .7193 
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Deklination 


Decoratlf, an- 
nean .... 8022 
chaplteau . . 8022 

socle. 802 . 1 ; 

Decorative, 

bagne.... 8022 

tote.8022 , 

Decoaper k la 

scic.888.4 

DAcoupoir . . . 889.4 
DAcoupures de 
papier. . . 1277.10 
D6couvert, cou- 
lagc k . . . 8482 I 
coulee a . . . 3432 | 
fonte coulee k 3432 
-.pose de tubes 
Isolauts k . . 8682 I 
Decrease of cur¬ 
rent .133fl I 

- magnetism 1612. 

- - pressure . 151.10 

- - solubility 1182.il 

- - speed . . . 2452 i 

- - voltage . . 1622 

- - weight . . . 3822 
Decreased arc- 

voltagc . . . 9262 
Decrecer (ten¬ 
sion) .... 162.1 
Decrement . . 1822.10 
Decrement. . 1322.10 
Decremento . 1822.10 j 

- del raagnetis- 

mo.1612 | 

D^crochage, 

couple de . . 6022 

- du recepteur 1116.7 j 

Decroehemeut | 

du recepteur 1116.7 : 
Decrocher, »e - 
(roach, en pa- I 

rallele) . . . 2992, 

- le recepteur 

(t^lepli.) . . 1113s! 
Decroissement de i 
lasolubllitcll82.il 

- - la tension l&l.io 
D6eroitre (ten¬ 
sion) .... 152.1 i 

Dedal de goma 99.0 
Dedo de con¬ 
tact o . . . 682.10 
-s, regia de los 
tres - de Fle¬ 
ming .... 1872 
yenia del . . 187.6 , 
Dedorage . . 12042 i 
Dcdoublcmcnt 
des Ions . . 1188.6 
Deep-sea cable 846.10 
Defaillanee,:per- 
sonno en . . 607.4 , 
Defoirc I’isole- 

ment. 8392 

Dcfaut. 6472 

- d’un cable . . 904.7 . 

- de contact . 13237 

- du k l'cchauf- 

fement . . . 472.4 

- d’eohautTe- 

meut .... 472.4 

- du filament de 

eharbon . 913.10, 

- d'isolement . 372.7 

- dans la 

ligne . . . 10002 
localisation 
du. 6882 


| D6faut, localisa- | Deflection of 

tion d’un - de \ the needle 1002a 
la ligne . 1000b*. - - pointer . . 6892 
; position du - - to both sides 689a 

j d’isolcment 1000.7 I - - one side . . 6892 
situation du - 

d'isolcment 1000.7 Deflectomctcr . 6312 


DegrA d’humldite 
7772 

- d’incandcs- 
cence . . . .9802 

- d’insensibllltt 18382 
- variometer . 1884.7 j - d‘interrupt ion 682* 
Deflectomctcr . 63lit 1 - d’irregularite 120a, 


802 * 

-s, nombre de 686i0 

- d’oxydation de 

la limaille 10732 

-s, par.680* 

-s, regulation par 
grands . . . 674a 

- dc regulation 

i n terme d iaire 6002 


Defect in the car- j Deflector, Thom- 
bon filament 913.10 sou’s . . . 18032 

- of insulation 872.7 - de Thomson 18038 

Defective . . . 4712 Dettektor, Kom- 
Defccto de alsla- pall-.... 18038 

iniento . . . 872.7 , Denettore di 

- - un cable . . 904.7 ! Thomson . 13038 

- - calenta- | De Forest, Sy- 

mlcnto . . .472.4 stem . . . 10662 

- - contacto . 18233 - - system . . 10652 -s, regulation par 

- del contacto.de DeformaciOn . 849.4 | petits .... 6742 

tierra .... 90 ?jO , - de la curva 196.il j - de resistance 6862 

- filameuto dc : - permanentc . 8492 i - 9 , resistance a 6772 
carbon . . 918ao | Deformar el tor- 1 - dc retrait . . 7814 

-, supresion de | nillo . . . .644.7 —saturation 

un .... 13272 Dcformarsi . . 4Lo i (piles, accus) 642 
Defeetueux 4712,6472 Deformation der ; — saturation 
point - dc l’iso- Kurve . . . 196J1 (mach. £lectr.)18D 

lemont . . 904.10 Deformation . 849.4 | - - sensibllite . 6472 
Defectuoso . .4712 3492tension . .1437 

Dcfekt.4712 -.curve . . . 196.il 1 - d’unlformlte . 8022 

Defense a 1’aidc -, linear .... 8492 j Degree . 2833, 638a 
dc briques . 834.7 Deformation . 849.4 !- of angular irre- 
chevalet do . 810.4 - de la courbe 19&J1 1 gularity . . 1239 
-, gainc de - en 1 - lin^alre . . . 3492 -s Baume . . . &&j 
orgilo cuite Deformazionc 349.4 i - of coupling 10902 
pour cAblcs 8822 - della curva 196.li! - - dissociation 
-, - ceramhjue dc Deformer le filet j of a solution 11834 
- pour cubles 8822 , d une vis . .644.7,- - fineness . . 7&0j 

-,- de - en pote- j -, sc.381J0. - - fluidity . . 443s 

rle pour cm- Degagement, - - heat .... 9638 

bles.8322 1 came de . . 646.4 | - - humidity . 7772 

pierre de - de Degager . . . 644.10 — Incandes- 
eable . . . .8924.- le cable de son cence . . . 

Deficiency of | isolaut . . . 8892 j - - lnsenslti- 

work . . . . 80±s -, so - (hydro- I veness . . 

Deflclcnza di la- gf*no) . . . . 8 ai | - - oxidation of 

voro . . . .3029 Degaineinent du i the filings 10739 

Deficit d’energie802J> eAble . . . .8438!- - pressure . .1437 

- dc travail . . 3029 1 Degarnir lc cA- j - - saturation 

Define, to . . .236 jr Die de son iso- (cells). . . . 642 

Deflnieren*. . . 23&ot lant. 8392 . — saturation 

Dofluir. 286.6 Degat cause par ■ (magnetism) 18L7 

Definire . . . .236^1 la foudre . 1363.1 •—sensibility .6472 
Dcflugrateur -s d’ill ceil die 

nour mines . 985.2 Degouttcr . . 

Deflect, to . . . 631 8 , Degrade . . . 
to - tne magno- Dcgralssage, 

tie needle . 681.4 agent ae . 

Deticetour de 

Thomson . 1303s processus de 1200/t 
Deflecting action -.table de . . 12008 

of the current 1634 Degraissant . 1200.7 : T . . . , 

- current . . . 0812 Degraisser a De-ionlsation 

- fl.-ld.168jy; clisud . . . 1200.10 .... 

1201.1 Dekaampere- 


.9832 

18882 


- force 


. 6112 - - shrinkage . 7834 
. 602 | - - uniformity 1239, 
. 4712 8322 

- - voltage 
1200.7 | Degrossir . 
operation* drISOfts i Dehnun _ 
nroerssns de ISOOil _ skoefflj *j cn , 

-szahl. 8492 

. 139 
610J1 

. 1633 ! - a froid 


. 1437 
387.4 
. 849.7 
.8492 


18372 


- magnet . . . 6272 - des soudures 890.7 , wage . . . 

- magnetic field 1792 Dcgre . . 2833, 686.7 ' Deka-ampcre 

Deflection 8&2a, 631.7 - d'aecouple- i balance . 

030j 2 meat . . . 10902 , Dekadenrbeo- 

-, angle of 631.1, 6312 - d'admisslon stat .... 

-.average . . . 6322 ; unach. a va- -wlderstand . 

change of . . 632.1 peur) .... 123a , -widerstand- 

- In both dlree- - untericur . . 6862 1 kasten . . 

tions . . . 631.10 -s, x - llauiuc . 56a 1 Dekaptcren . 

-.full.6822 - de chaleur .9882 Dckaf. 

- of lines of for- , - - dissociation : kelt . 

ce.172.1 d’unc solu- ! Deklination, 

.6322 tion. . . . 11834 elektrtsche .693* 
. 626.4 — finesse du til760a , -skarte . . . 1901.4 
. 025.6 — fluldite du i -skrels .... 6237 

lubriflant. . 443s | magnetlsche . 6234 


-. mean . 

- method 

- -. direct 
—, equal 


. 6252 1 


. 18372 

.6652 

.664.4 

.6642 

12012 

1201.4 






















Dekll nation 


Pekllnatlons- | 

nadel .... 6283 
-stabelle . . . 6283 
westllche . 18013 
•swinkcl . . . 6283 
Dekohttrer. . 10762 
Dekremcnt . 1822 . 10 , 
Delantal de cau- 
cho con plo- 
mo .... 12423 
Delantc, por . . 8182 
Delga .... 420.il' 
-a, numero de las270.i ' 
-a. tension entre 

las.2702 

-a, - maxima ad- 
mlstblc entre 

la*.2703 

Delimitation net¬ 
ted estdgnanx 
imprlmcs . 1014.4 j 
Dcltaglookenlso- 
lfttor .... 7032 | 
•metall .... 856.1 
•schaltung • • • 208.1 i 
Pelt aeon nectlonSOSj ! 
—cup lnsulator79&2 J 

- -metal .... 860 . 1 , 

- -petticoat in¬ 

sulator . . . 7032 , 
Delta, metal. . 856a j 
DAmagnAtlsante, \ 

action . . . 207.4 I 
Demagnetlsa- I 

tlon.2073 

Demagnetise, to 1613 
Demagnetising 
effect . . . .267.4 
Demand for 

energy . . . 7273 
maximum . . 707.4 j 
minimum . .7073 
•.simultaneous j 

maximum . 7073 j 
Demande annuel- 
le d'energie 728.1 
apparel 1 de - I 

aoccupa- 1 

tlon . . . . 118&7 
cordon de - 
d’oeennation 
avec Ho he 1184J 

- d'energie . . 7273 
fiehe de - 
d’oecupatlon 1131.1 

-,jaekde- d’occii- 
patlon . . 11402 

• maximum . . 707.4 

- slmultanee 7073 

• minimum . . 7073 

• d’oceupatlon 11333: 

- de l operateur 1 

F our hh voir si 
on parle en¬ 
core ... 11333 
•.position de ; 

d’oreupation 11433 
poste special de j 
- d’occupa- i 

tion .... 11842 ! 
Demander laeoro- 1 
munlcatlon te- 
lephonlque 11693 
Demander si la 
ligne est oc- 
cupee . . . 11333! 
D6marrage . . 4782 | 
•, apparel 1 de . 590.4 1 
• automatique 1830.10 
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Densita 


I)6marrage a 

cascade . . . 690.4 

- en charge . . 478.7 

- sans chocs . . 6903 
contre-couplage 

pour le . . . W83 
couplage de . 691.1 
con rant de . 479.^ 
cyllndre de .6063 
debit au . . . 4792 
disposltif i 

de . . . 690.4, 6943 ' 
dnr^e de . . . 6902 1 
effort de . . . 2603 
enroulement 1 

de.8243 

force de . . . 2603 
intensity au . 4792 
interrupteur 
de. 694.7 

- pourlampek 
are avec eon- 
tacts pour le 

- et la marche94l3 j 
machine de . 2062 

- de la machine I 

motrice . . 717.10 ; 
marche da . 690.1 
moment de 260.10 1 
operations de 690.1 
perlode de . 478.io 
perte due au 2932 
position de . 6892 
resistance de 6903 ' 
rheostat de . 6903 

- de - avec 
bolte k hnlle 6033 

- de - a regu- j 
latcurcn deri¬ 
vation . . . 6983 

- de - k r^gu- 
lateur shunt 6933 I 

. 5902 

478.ii 


.4622 
. 6902 1 
478.il 
. 478.1 


temps de 
tension de 
transform* 
teur de . 

- trAs doux 
voltage de 

PAraarrer . 
le moteur de- 
marre douoe- 
ment .... 4783 
- moteur d£- i 

marre sans 
chocs .... 4783 
le moteur d£- 1 

marre sans 
k-coups . . . 4783 

- A vide .... 4783 
Pemarreur . . 690.4 

- k cadre plat . 694.1 

- k cyllndre . . 6963 1 

- k impedance 6923' 

- interoalA dans 

le circuit des 
inducteurs . 6923 

- - dans le eir- j 
cult de rinduit&92.4 

- - dans le cir- \ 

cult du rotor592.0 

- - dans le cir¬ 

cuit du stator 592.7 j 

- -inverseur . . 696.1 

- - kcourant tri¬ 

phase .... &92j I 

- rheostat . . 6953 

- rheostat - k 
frolnage elcc- 
trique . . . 596.4 


Demarreur Inver¬ 
seur A servo- 
moteur . . . 5052 1 

- en trots parties 6022 I 

- A plot* ae char- ! 

bon.6043; 

- A plots de gra¬ 

phite . . . .60t4 

- avec plots A 

galets . . . 6042 

• primal re . . 6023 

- -W»gulateur, 

rheostat . . 600.7 

- k resistance II- 

quide .... 608.7; 
rheostat - de I 
lampes . . . 041.7: 

- de rotor . . . 6923 • 

- serondatre . . 6914 

- simple .... 6903 

- de stator . . . 692.7 

- k vis sans fin 5083 
Pemeurc, lampe , 

A Incandes¬ 
cence eta- 
bllc A . . . . 9213 l 
pose k - d’un I 
conducteur . 862.4 
Demi-anode . 1236.7! 

- -areeau protec- 

teur. 798.1 

- -bobinage . . 8072 ' 

- -cathode . . 12363 

- -enroulement 8072 I 

- -enveloppe . 464.4 

- -etrier protec- 

teur .... 798.1 

- -fixe [machine 

a vapeur -1 . 1193 

- -grillage (accus) 693 

- -liquldc, Iso- 

lant. 7743 

- -rescan .... 7282 

- -roue. 402.1 1 

Demijohn for sul¬ 
phuric acid 106 l4 

Demontage . . 4693 
Demontage . . 4693 i 

- du barillet . 10112 j 

- d’une batterle 100.7 I 
Demonter . . . 4693 ' 

- Tapparell . 10163 
Demontlorcn . 4693 
Demultlpll- 

cation . . . 4492 I 
Densidad del 

ueldo .... 622 

- acido, ram- ! 
bio do la . . 623 

- - ieUlo del 

electrollto 
llbrc .... 62.4 j 

- acido en cl 1 
Interior de las 
plaeos . . . 623 

- adiclonal de 

la corriente . 2713 

- anodlea de la 

eorrieutc . 11923 

- de earga . . 76.4 

• catbdlea de la I 

corriente . 11922 

- constante de 

la corriente 271.1 

- de eonsumo . 7273 \ 

- - corriente . 144.1 

- la corriente 1 

en el arrolla- 
miento . . . 831.1 


Densidad de 
corriente, dis¬ 
tribution de 
la.1442 

- - corriente equi¬ 

valent . . . 1443 

- - corriente 

local .... 144.1 

- corriente mo- 
mentanea . . 1442 

- electrlea . . 12663 

- del flujo magne¬ 

tic© .174.1 

- de las lineas de 

fuerza . . .1782 

- magnetlea . 12683 

- de masa . . 12513 

- media de la 

corriente . . 271.3 

- de poblaeion 707.7 

- relative . . 1261.4 

- resultante de 

la corriente 2713 

- superficial . 1813.4 

- - del magne- 

tlsmo . . . 12913 

- variable de la 

corriente . . 2712 
Densimeter . . 64> 
DensimAtre pour 
aeide .... 643 

- A siphon . . . 56.4 
Densltk dcl- 

l’acido . . . 622 

- - acido nell'clet- 

trolito libero 62.4 

- - acido neirinter- 

no deile piastre 
623 

- - acido, varia- 

zlone della . 523 

• addlzionale 

della eorrente 

2713 

• anodica della 

eorrente . 11923 

- di carica . . 12713 

- catodiea della 

eorrente . 11922 

- di eonsumo . 7273 

- - eorrente . . 1443 

- della eorrente 

nell’avvolgl- 
mento . . . 831.1 

- di eorrente, 

distribuzlone 
della .... 1442 

- - eorrente equi¬ 

valents . . . 1443 

- eorrente 
locale .... 144.4 

- - eorrente mo- 

mentanea . . 1443 

- co*tante della 

eorrente . . 271.1 

- elettriea . . 12663 

• del fiusso di 

forza .... 174.1 

- deile linee di 

forza .... 1732 

- magnetlea . 12683 

- dl niassa . . 12513 

- media della 

eorrente . .2713 

- di popolazlone 

707.7 

- relativa . • 1251.4 













Density 
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Depolarizzatore 


Densitk rlsultan- 
te della cor- 
rente . . . . 271* 

- superficial^ . 1318.4 

- - del magne- 

tismo . . . 1291* 

- variablle della 

corrcnte . . 271.2 
l>cnsite de l’a- 
elde . . . . 5*2 

- l'aclde de 
Teleetrolyte 
libre . . . . 52.4 

- l'aclde »i l’in- 
terleur den 
plaques . . . 52* 

- additlounellc 

du courant . 271* 

- auodique du 

eouraut . . 1192a 

- eathodique du 

courant. . 11922 

- de champ 

niaguctiquc 173* 
-, rhangemcnt 

de - de l'Acidc 62 a 

- de charge75^4,1271.9 

- - consom- 

mation . . . 727* 

- constante du 

courant . . 27Ll 

- de courant 66.0,144.1 

- du courant dans 

le bobinage 331.1 

- - courant dans 

renroulcmeut 

331.1 

- de courant Aqui- 

valente . . . 144* 
- r distribution dc 
la - de eourantUU 

- eleetrlque . 1266* 

- de Hux niagnc- 

tique .... 174.1 

- instantanec du 

courant . . . 144.3 

- des lignes de 

force .... 173.2 

- locale du cou¬ 

rant .... 144.4 

- niagnetiquc 1258* 

- masslquc . 126U 

- momentanee du 

courant . . . 144.3 

- moyenne du 

courant . . . 271-3 

- de population 707.7 

- relative . . 1261.4 
repartition dc 

la - de cou¬ 
rant, distribu¬ 
tion deia den- 
site de . . . 144.2 

- result Ante du 

courant . . . 271.it 

- sunerficielle 1813.4 

- - an magne- 

tlsme . . . 1291.8 

- dc surface . 1313.4 

- variable du 

courant . . . 271.2 
Density of acid 
in tne interior 
of the plate 5*3 

- of acid . . . 6*2 
charging . . 76.4 

- of consump¬ 

tion .7*7.tt 

current . . . 66.0 


! Density, electric 

1266^ 1276*1 
| - of the free 
! electrolyte . 62.4 i 

- of lines of ! 

force .... 1733 
: magnetic , 

1258A 1268.1 
i - of population 707.7 : 

- of matter . 12613 1 
| -, specific . . . 634) I 
! - of superficial 

magnetism 1291* 
-, surface . . 131314 

: Dent.417.2 I 

-s.ampArcs-tours 

des.266.3 

; - d'arret .... 646.1; 

base de la . . 417* i 
- s, bobinage a 882* i 
' - de controle 1010.10 j 
-s, dimensions | 

des.26*9 

! -s, enroulement 

A.8324): 

flanc de la . 417.7 
hauteur de la 26231, 
-s, Induction 

dans les . 263aol 
-s, - effective 
| dans les . . 264.1 1 
-s, - Id^ale dans 
les .... 263.il 
-s, - maximum 

dans les . . 26U ; 
-s, - minimum I 
dans les . . 26442 1 
! -s, - thAorique 

dans les . 263.11 

- d'induit . . . 262.7 
-s. de l'induit . 417.3 
-, largeu r de la 263.1 

milieu de 1 a . 417.4 
-s, nombre de 262s 
I -s, pareours 
moyens des 
lignes de fore 

des. 266* 

-s, pas des . . 262.10 
-s, pertes dans 

les.20L2 

| pled de la . . 417* 

I - ae rotor . . . 2827 
'-.Millie do la .417* 
-s, saturation 

des. 264.4 

; section trans- 

versalc de . 263* 

| t£te dc la . . 417* 

| -s, trajet moyen 
1 des lignes de 
force dans 

les.966 

volume de la 263* 
Den tad a, super- 
, tieie - de la 
I placa .... 4412 
-os, dlnaruo cou 
polos .... 216* 
Dentata super- 
ficie - della 
piAstra . . . 4642 

Dente.41742 

-. altezza dl un 26* ll 
1 Dent I, ampere- 

girl del. . . 266* 
Dente di arresto646j 
1 Dentl, arrosto a 648.7 
Dente, base del 417* 


Dentl, dimen- 
slonl de! . . 862* 
-, dinamo con 

poll a . . . . 216* 
Dente^ianco del 417.7 

- dell’indotto . 2627 
Dent! dell'in- 

dotto .... 417* 
-, indotto a . . 414* 
Induzlone mas- 
sima nel . . 264* 
-, - minima nel 264* 
-, - nel ... . 263.10 
-, - reale nei . . 264.1 
-, - tcorlca nei 263.il 
Dente, larghezza 
dl un . . . . 263.1 
-, mezzeria del 417.4 
Dentl, numero 

del. 262* 

-, posso del . 26210 
-, perditc nei . 291* 
Dente dl regis- 
tro .... 10 10.10 
Dentl, satura- 

zionc del . . 264.4 
Dente, sezione 
trasversale dl 

un.263* 

-, testa del . . . 417* 
-, volume di un 263* 
Dentlera, ingra- 
nagglo a . . 449* 
Denudcr le 

c&blc . . . .089* 
Denue de self in¬ 
duction . . . 189* 
Depart, bague 
dc.SOU 

- du bobinage 313* 
-, boitc de . . . 846* 
-♦courant de .99614 

- de l'enroule- 

ment .... 313* 
-, point dc - 
(d'enroule- 
ment) . . . 813.10 
point dc - (dc 
canalisation) 789.4 
-♦ poteau de . . 801* 
-.trade tAlepho- 
nique dc . 1169* 
Departement de 
bobinage . 328.U 

- d’eclairage . 909.7 
Departemeut, 

winding . 328.11 
D^pavage . . 836.10 
Dep^che, lire i 

une - enre- 
gistrAc sur la 
Dande . . . 996* 

- radlot61<>gra- 

phlque . . 1108* 

- tel£graphique999* 

- tAlephonique 1170* 
Dependre le re- 

cepteur . . 1116* 
Depcnse de 
charbon par 
100 h ... . 931.4 

- combustible 109* 

- d’^nergie 166*, 159.1 

- du compteur696.4 

- de force . . . 169.1 

- de gaz . . . 128.ll 

- d’huile .... 717* 

- moyenne par 
metre courant 896.5 


1103* 

1170* 

l*i* 

198.4 


1 DSpense de vo- 
i peur .... 122* 

- vapour la 

I plus availta- 

| geuse .... 717* 

- - WAtts-heures 727* 

- zinc .... 12* 
Deperdition 

d'Mectrlcite 1806.4 
1 - magnetique . 161.7 
Depesche, iun- 
I kentclegra- 
1 phlsche . . 

-, Telephon- . 
Dephasage 
i -, angle de . . 

- Ideal.lftvi 

- d'oscillaiions 10*12 

- thAorlque . . 198* 

- de vibrations lfrss* 
DAphasA, courant 

alternatif . 135* 

-, Atre.HKn 

Dephaseur . . . 230* 
Deplacement . 1270* 
-, angle dc - des 
I balais.... 274* 
j - angulalre . 303-id 

- des balais . . 274* 
i - d'un conduc- 

teur.106* 

! - dc courant 1314a l 

- des lignes de 

force .... 1724 

- en 9onsinverse 

de la rotation 

428* 

- dans le sens de 

la rotation . 420.7 

- du zero . . 642.10 

- de la zone 

neutre . . . 268* 
DepolarisablUte 70* 
Depolarlsant . 10* 

- gazcuXj ele¬ 

ment a . . . 22* 

- llquide,element 
1L2 


- soltde, ele¬ 
ment A . . 

; Depolarlsante, 
substance . 
Depolarisation 
-sfAhlgkcit 
. Depolarisation 
Dcpolarlsator 
-. Element mit 
festem . . 
i -♦ - mit flilssigem 11* 
-, - mit gasfor- 
gem .... 
DepolarUer . . 
i -, aptitude A se 
Depolarlsiercn 
Depolarization 
| Depolarize, to . 

| Depolarizer . . 
-♦cell with ga¬ 
seous .... 

' Depolarizing, 
ability for . 
Dcpolanzzare . 
Depolarizzatore 10* 

! - gososo, pila 

con.22s 

i - liquldo, pila 

con.11* 

, - solldo, pila 

con.19.1 


19a 

10 * 

10.4 

70* 

104 

10 * 

19a 


22 * 

10 * 

70.2 

10 * 

10.4 

10 * 

10 * 

22d 

702 

10 * 
























tepolarlzzaztone 

bepolarizza- j 

zlone .... 10.4 1 

- attUudlne alia 70J21 
Depoll .... 916.12 

elobe cn verre 9633! 
I>epollr 916.il, 119SJ i 
Deposit, bright 1352.8 
-oristallino . 1852.1 | 
electrolytic 
metal . . . 

- nodular . . 

-.sandy . . . 

- of silver . . 
Deposito arc- 

noso . . . 

• d'arjrento . 

- di biossldo 

- briHaute . . 

- di carbone sul 

ft la men to ad 
incandescen- 
/a.914.1 

- rristallino . 1352J 

- dell* elemonto 4.4 

- metallico elet- 

trolitico . 1191.7 

- nodorto . . 13623 
Ivposito de 

a&rua . . 
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1191.7 I 
13623: 
13514! 
. 661.6 | 

18514 
. 6614 
. 70.7 
1352 J* 


. 1264 


- - a^ua ca- 
liente . . 


1198.4 

18514 

135i#! 


- arcnoHO . 

- brillante . 

- de carbbn so- 

bre el tila- I 

mento Incan- I 
descentc . . 914.1 1 
* cristalino . 1352.1, 

- oetAlico elec- 
trolitico . 1191.7: 

- nudoso . . 18523 

- de pcroxldo . 70.7 j 

- - serrin . . 1193L5, 
18-not d'argent 6614! 

- de rharbon sur 

le filament k I 
incandescence 1 
pour le reudre j 
plus homo- 
trene .... 914.1 ; 

- brillant . . 18524 

- rrUtallin . 1362.1 , 

- de l'elemcnt. 4.4 

- luisant . . . 13524 

- de metal elec- \ 

trolytlque 119L7 

- noduleux . 18523 

- de plomb 

soon^ieux . 7Q_s 

- taoleux . . 13514 1 
beiiouiller le ca- 

ble de son iso- 1 

lant.8304 

Impressed com- j 
mutator seg¬ 
ment .... 475.7 
impression of the • 
it round . . .836.1 

- - the key . 10053 
l>epre<wion du ma- 

nipulatcur 10053, 

- - terrain . . 836.1 
l>'pre*iione . . 836J . 
Ih pHmde, lame I 

de collec- . 

teur .... 476.7 

- touche de col- * 
b-etcur .... 475.7 

II 


Depth of hole . 808.7 

- - iron core . 9814 

- - penetration 29U 

- - pole-shoe . 27814 

- - slot .... 2634 

- - tooth . . . 262.11 
Depuraiorc . . 1274 
Depurazione 

dell'acqua . 1144 
Derangements, 
absence de 1094J 
Derangement at- 
mospherlquelOOl.i 
-s, boblne de 
localisation 

des.6834 

-s, bureau pour 
la reparation 
des .... 1172.8 
cause d un . 9044 

- cause par des 

travaux sur 
les IIernes . 1158.4 1 
-.courant du a ; 

un.6474 

deceler le - 
par combus- | 

tlon .... 1827.7 
-, determination ! 

d un .... 9044 

- dtl k un con- I 

tact de terre 9074 
-s, employe pre- I 

f )ose a relever | 
es .... 11724 
- dans l’exploi- 
tatlon . . . 11684 
- instantanc . . 6413 1 
-s. journal des 1841s I 
localisation duttSfo! 
-s aux machines 4713 | 
- matenctique 10013' 
- par melange | 
de con versa- 1 
tions . . . 115841 
-s, protection des , 

telephones | 

contre les - I 
radloteietfra- 1 
phiques . . 11724, 
- dans le service 479.7 1 
-. suppression i 

d r un . . . 13274 
-s, systemo 

d'avertisse- ' 

meut de - du , 
cable . . . 1328.4 
- au telephone 115H3 
Derocha, k la . 180.r> > 
-s, tflrar a . . 243.10 
-, do izqnlerda i 

a.186.7 

- aizqulerda 1864 j 
-s, rotaclon a 243.11 
Der^siuatre de la ! 

(Tutta-pcrcha 779.1 ' 
Dcrlvacion 1424,6584 \ 
- (lincas) . . . 7374 
- (teleirr.) . . 10003, 
-, acoplar cn . . 834 1 
arrollamlcnto , 

en. 339.10 I 

-. borna de 4684, H66.4 1 
-, currete en . . 340.1 J 
- dc corrientc . 737.8 
-. corta .... 26117 
cuadro de . . 609.1 
-, dinamo en . 2094, 
2134 


Derlvacidn, 
dinamo com¬ 
pound con 
corta .... 214U 
- compound 
con larga . . 2144 
-, electrolman enS403 
excitation en 253.1 
Interrupt or de 620.4 

- irretfiilarmente 

repartida . 1000.4 
lari?a .... 2534 

- magnet lea . . 1764 
-,inetodo de - 

para la mcdl- 
clou de co- 

.6264 


. 224.1 , 
, 1424^ 


rrlentc 
motor en . . 22U 

- monofasico 
en . . 

-, poncr en 
Dcrivaciones del 
puentc . . 072 jo| 
Derivaoibn.regu- 1 
lador de . . 5974 I 
-, - en. 677.1 1 

-, retfulaciou de 

la. 674.4 ‘ 

relacibn de . 836.4 
-, resistencia en 597.7 

-. - do.6563 j 

reostato de . 6664 
transformador 
en. 2284 

- unlformemente 

repartida . 1000.3 
varilla de . . 404 
Dei ivado . . . 787.4 
Derlvador, arco 

con. 987.4 

Pcrivar .... 7874 

- el cable . . . 8264 

- conduetoresen 

los diferentes 
puntos de la 
bateria . . . 1014 
Derivare .... 7874 

- il oavo .... 8264 

- del conduttori i 

nci dlversl I 

punti della 
batterla . . 1014 ' 
Derivateur.lampe 1 
k arc n . . . 987.4! 
Derivation 

(teletfr.) . . 10003 1 

- (Instrutn. de 

luesuro) 6534, 7874 1 
aimant en . . 6274 
aniperem£tre k | 
- bllateralc . 6764 
-, bobina^e en 339.io i 
-, bobine en . 636.11 ! 

- inontee en . 54.1a , 

- en - pour 1 

lainpes a arc 940.4: 

-, - en - (le watt- 
metre .... 689.4 
-.boite dc - j 

(forme an^u- 
laire) .... 881.1 I 

- de - (rondc) 8824 

- cle - d'amcle 884.1 1 

- de - pour 
cables . . . 8464 

- de - chemU6e I 
de laiton . . 8843 

- dc - 

d’equerre . . 884.1 


Derivation 


Derivation, boite 
de - etancho 
(forme anru- 
laire) . . . . 88L4 

- de - etanche 
(forme ronde) 8817 

- de - en fonte 

de for . . . . 8884 
-, - de - en fonte 
de fer a four- 
rure isolante 8814 

- de - en ma¬ 
ture isolante 8834 

de - en deux 
places . . . 8884 

- de - k rev ele¬ 
ment exieri- 

eur cn laiton 8843 

borne de 4684.866.4 

- de - bilate- 

rale.8664 

- de - double 8664 

- de - simple 8664 

- de - uuilate- 

rale.8664 

canalisation 
de.7643 

caracterlxtique 
d une g£n£ra- 
trlce cn . . . 6034 

- de chalcur . 284.11 
-.circuit de . .7884 

courant de . 7884 

- d’un courant 7374 
-,courtc . . . .2617 
-.dynamo com¬ 
pound k 

courte . . . 214.4 
-,- compound k 
longue . . . 2144 
-, - excitee en . 2184 
-, ^lectroalmant 

en.8403 

-, - en - k arma¬ 
ture suspendne 
pour lampes 
A arc ... . 940.7 
-. enroulemcnt 

en. 889J0 

-.excitation en 268L1 
-. exeitatricc cn 2094 

- cn fonte de for 

a rev intern ent 
interieur iso- 
lant . . . .8814 
-. peneratrice com¬ 
pound u courte 

214.4 

-, - compound a 
loiurue . . . 2144 
-, - excitee cn . 2134 

- irretrullcremcnt 

repartie . . 1000.4 
-, Intcrruptcur 

dc .... . 520.4 
-. lampe a arc 

en.9828 

-, - A arc k dls- 
positif dc mine 

en.98T7.4 

-, - 6 arc en - k 
foyer fixe pour 
courant couti- 

nu.988.1 

-,- k arc en - a 

S olnt lumlnenx 
xe pour cou- r 
rant continu «U3.i 
-, llifne de . . . 7643 

95 
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Descomponer 


Derivation, lon¬ 
gue .gifts | 

- majrnetlquc . 17(18 
mttnodc de - | 

S our lamesurc 
c l’intensitc 
du courant.625$ 
mettrc on . . 142$ j 
-♦ moteur excite I 

en.221.1 , 

- monophase 
excite cn . . 224.1 
- non-uniform^- I 
ment repartielOOO.4 
•.plaque de - en | 
porcelalne . 881$ ; 
point de . . . 738$ 
rapport de . 836.4 ; 
regulateur en 697$; 
regulation de 574.4! 
resistance en 665$ : 
- en - (rheoa- i 
tats) .... 597.7 
rheostat-r(»gu- 
lateur en . . 577.1 I 
- it la terre . . 873.4 : 
-, transformateur 

en. 228$ 

- uniform6ment 
r^partle . . 1000.3 | 
Derivato . 
Derivazlone 


.737.4 
. 142$ i 
668 $ 
.787$ 
1000 $ 
40$ 


844.1 ; 

828.7 1 
787$ 

253.7 

213.8 


- (llnec) . . 

- (telegr.) . 
attacco dl 
avvolfflmento 

in. 839.10 ; 

canaic di . . 125.9 
cosset ta di - 
per cavl . . 

- d. un cavo . . 

- di eorrcntc . 
corta .... 
dinamo in . . 

- compound 
a corta . . . 214.4 j 

- compound a I 
lunga .... 214$ ; 

eeeltatrice in 209.3 1 
eccitazionc in 253a | 
- T clcttroinagnetc l 
in ..... 3402 

- Irrcgolarmcntc 

re partita . 1000.4 
llstcllo dl . . 40$ 
lunga .... 253$ , 

- magnet lea . 176$ ; 
metodo dl - per i 

la mlsura di 
corrcntl . . 626$ 
mettere in . . 142$ 1 
morsetto di 

468$, 86Ql« 
motore eecitato 

in .221a 

-♦ - monofase ec- 
eitato in . . 224a ! 
rapporto di . 336.4 
regolatore in 577.1 
rcgolazlonc in 574.4 | 
resistenza di 

597.7, 655$ 
rocelietto dl . 340a 
-. tra«formatorc i 
in . 228$ 

- uniformemente 

rl partita . 1000$ 
Derive. 737.4 


Derived unit 1246.4 
DMver .... 787$ 

- un courant . 143.4 
Dermatitio of the | 

skin caused by | 
Rdntgcn- 

rays .... 1235a ! 
Dermatitis, Root- I 
gen-. . . . 1286a 
D^rochagc, bain 

de.1201.4 j 

- de - pour mo- 
tauxet alliages ! 
jaunes . . 1201$ 
Perocher . . 1201$ 

- mat .... 1201$ 

- les roetaux ct I 

alllagcs ! 

jaunes . . 1201$ 
l)eroulade d un 
ckble . . . .828$ I 
Deroulement (d’un 
enrouie- 

ment) . . . 828.10! 

- (cables) . . . 749$ | 

- automatlque | 

de la bande I 
de paider . 1013$ ! 

- d’un cable 

828$, 850$ ’ 
charette de . 828$ 
couteau du 
tambour de 
tambour de 
Derouler. . . 


D6sax^ . . . .581$ 
-e, position . . 416.7 
Dcsbastar . . . 886$ 
Dcsbaste de los 
posies . . . 806$ 
Dcsbobinado . 749$ 
Desbobinar . 828$ 
749$ 

Desboear . . . 883.7 
Deseanso . . . 719$ 

- en 1 a conver- 

sacion . . 1159.7 
PcseargA 492$, 667$ 

- (pllas) . . 76$, 76.4 j 

acumuladoren . 

condieiones ! 

de.76$ 

- en el alre ra- 

rifleada . . 1274.1 

- alteruata . 1273.4 
aparatos dc . 77$ 

- aperiodica . 

- atmosftrica 


1273.1 

566.il 

989.1 


I 

849$! 
849.7 
328$ 
749$ | 


Derretir, mesa 

de. 1208$ 

Dcrrlfcre .... 610$ 

par.813$ 

vue par . . . 811$ ! 
Dcsacordada, 

persona . . . 607$ ; 
Dcsagregation 
du tilament de 
charbon . . 914.4 
DOsalmautation 161$ 
Desalmanter . . 161$ 
Desamorcagc de 
1‘arc .... 924$ ■ 
Pesaparcclmlcn- 
to electrico, 
cuadro Indl- 
cador con 1043$ 
Dcsarreglado . 647$ 
Desarretrlo del 
telefono . 1158$ 
-s en las maqui- 
nas.471$ 

- por mczcla dc 

couversacio- 
nes .... 1168$ 
Desarrollado, es- 
<iuema . . . 809$ 
Desarrollar . . 32H$ 
Desarrollo . . 828.10 

- de) arrolla- 

mlento . . . 809.1 

- de un cable . 828$ 

- la cinta . 1013$ 

- del servlcio 1169.1 

- de la super- 

fleie.82$ 

- - la superflcle 

de ins placas 45.4 
tambor do . .849.7 
Pesaxagc . . . 416$ 

- de I n me dans 

risolnnent . 743.7 


-s at mosfericas, 
aparato de 
proteccidn ' 

contra . . . 566$ 
bateria de . . 89.7 

- por cl borde 906$ i 

- el borde, ten¬ 
sion de la . 906.4' 

- brusca .... 76.7 
eapacldad de 79$ 
cargo diniml- I 
ca a la ... 79.4' 
carrel on de . 92.7 
chispa de . . 667$ 

- por chi spas 1062$, 

- conmutador j 

de. 524$ | 

- complete, ten¬ 

sion media en 78$ 

- conductive 1278.10 

- continua . . . 77.1 ! 

- convectiva 1278.11' 
corrlente de . 77$ ! 
curva de . . 79$' 

- de diminucion . 

perlddica . 1273$ i 

- alrlgida en el ! 
nilsmo sentido 

1278$ 

- disruptive . 1274$ , 
dureeldn de la 78$ 

- normal de la 

de x horos . 79.1, 
durante la - as- : 
cienden a tra¬ 
ves del liquldo ! 
torbellinosmu- 
cilagiuosos . 79.7 

- elec trlea, resin- j 

tencia a la 1310.7 

- en Jos gases 
rerificedos 1819$ 

- de eloctrlei- 

dad . . . . 1271.7 
enormia media 
durante la - 
por cado kg 1 
de peso . . . 78.7 

- de cscobilla 1274$ 

-, esfuerzo dc . 79$ 

- cspontanca . . 77.4 

1278$ 

- eorrientes de 77$ 

- cst.itlea . . . 567$ 

- cxceslva . . . 78.4 


Pescarea en for¬ 
ma de abanl- 
co.567 j 

- instantAnea. 76; 
Intensldad de 

la corriente 
de .77$ 

- lntermltente 76 k- 

- lateral . . . 12Tb 

- lenta.76» 

- local.77 j 

- magn£tica dc 

los soportes 
del eje . . . 69T-* 

- maxima . . 1272.* 

- obscura . . .567.4 

- oscilatoria. 1273: 
palanca de . 9D 
periodo de . 7S.* 

-♦ poslcidn de . 79' 
prueba de . . 7?' 

- de las puntas 

\TM 

- radlante . . 1274* 

- raplda . . . . TJt 
-♦ rejrimen dc . 77: 

- secundaria . 

- del soporte .4»b 

- superficial . 
tension de . . 7*b 
tlcmpo de . . 7v 

- al t raves era¬ 

ses .... 1273 j: 

- de vuelta . i2T2.i: 
Desear^rador a 

mano . . . 1^1- 

- con pu nos de 

vidrio . . 1311 
Descargar 76$, 4«ii 

- excetdvamente 7v 

- lentamente . “6? 
Desccndente, rs- 

ma.24*1* 

Descending 

branch . . . 24 tU 

- current . . .8H 
Pesccnte, isola¬ 
te ur de . . .794» 

- de - k deux 
tenons . . .7WJ- 

- de - k troU 
tenons . . .7944 

Dcscentrado . . WU 
Desclfrar . . 134^ 
Dcscohesldn . 
golpe dc . . ltfTx* 

- mceanica . 1075 : 
Descohesor . 1075 a 

107U 

arrollamlento 
ded .... 1076: 
carretc de . 107M 
en vuelta de 10763 
esfera de . . 1075J* 
imin del . . 10763 

- magnet Ico . 10754 
pereuslon dell076s 

Descolgado del 
receptor . . Dl^ 7 
Deseolgar cl re¬ 
ceptor de gan* 
cho . . . . inw 
Descomponer . 2Ci 

Pescomponerse 

(placas post- „ 
tlvas) .... 4tl 
Descomnoncr 
por electro* 
lisis. . . . Ibfci 
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Detector 


coraposlcldn 242.4 | D&hablller le 
'1 agua . . 118*2 j cAble .... 889 a 
* 1 caucho . 867.4 , Dcshacer la cubicr- 
irva de . . 1191.2 | ta alrladora . 889 a 
> ble .... 64 a Deshiladura do j 
*1 Hlamento 18454 la cubierta 

untode. . 1191J alsladora . .8394 

iiiuica . . .871.4 Dew i if a . 247.2 

Uor de . . 1190.2 - of bearing . . 436.7 
ooncctablc . 517.1 - of the cell . . 34.10 
couectado . 518L7 ! - - Yoke .... 4664 
oonectador Deslmanacldn 1614 

le m&xima . 904 1296 l4 

'minima. . 904 Deal m an ante, ae- 

conectar . 480.4, cion. 267.4 

610a, 786.7 Derlmanar . . . 10141 
gunor ele- Desinfeet, to . . 6064 1 

icntos . . . 90.4 Deslnfecter . . 6054 [ 
cmcnto quo Desinfettarc . . 5054 i 

o puode . . 904 Deslnticlonar . 6054 1 
'onoxion. .4804, Desintizioren .6064 
5174 Deslntegratlon 
itomAtica, hot* of tho carbon 

icioeon-de filament . .914.4. 

carreter 11284 Unionisation . 104 
* la corrlen- Deslonlzaoion . 104 

.1414 Deak .... 11824 

jorrecclon, i - shaped cane 1109.4 
eterminacion : - -pattern wall 
e una . . . 6484 Instrument 11264 
lorre^ldo .0474 -.switch . . . . 606.4 
?orterado de -telephone . 11274 i 
>s t rone os . 805 a ])oaniontaje4694,7174 
•ripcion del - del barrilete 10114 
Ircuito . . 1102.10 ; - do una bateria 100.7 
'ription of Dosro on tar 408.1,4094 

onnectionall62d01 - una bateria . 100 a, 
'ription du I - el aparato . 10104 
ircult . . 1162.10 ' Desnudo, alambre 
'rizione del | 327 a 

ircuito . . 1162.10 1 Desordon, quemar 

.•tiento . . . 7154 j el. 1827.7 

•itoma de . 714.16 Dcsoxldacion, I 

uidado, quo bano de . . 120L4 

uede ser . 13804 - mate, bano 

loblamiento de. 1201.10 

e lor tones 1188 a 1 -. sala para la 11964 ! 
iorado . . 12044 ; Deroxidar . . 12014 | 
»caolon de pa- 1201 a 

ta excitante 26 ji maqutna para 

-cado . . .8354 1 1196.10 

I'mbalar las !-, polva para 119041 

laear . . . . 92.10 : Despatch, tele- 
•mbragar, I phone . . 1170 a 

mbragar y 447A - of traffic . . 1169.1 
-mbrague, Desnerdieios do 

iecanismodo404A plomo . . . 18894 j 

emjbrayor, Dosplazamien- ! 

rabraver et 4474 to. 12704 , 

•mpalmar . 786.7 - de corrlonte 1814.il 
•mpedrar,ac- corrlonte con - 

ion de . . 830.10 de fases . . .198.7 


! Derpolarizador ( Deavlacldn, 

soli do, p 11a con 19.1; am p lit ud de 681.1 

Despolarlzar . 10 a ! - angular . . 803 jo 
P esprendcrsc - Angulo dc . 6294 

(hldrogeno) . 8J1 681a, 6814 

Derprenaimlento - bilateral . . 631.to 
ae gases . . 764 - - de la aguja 68914 
-s insuficlcntos, -,camblo do la 682a 

elemento con 75ao campo magne- 

- dc particular de tioo do . . . 1794 

carbon . . . 4764 - del cero . . 642.10 

Despulir . . . 1198a corrlonte de .6314 

Desrerinado de la - dlrecta, metodo 

gutapercha . 779.1 dc.6264 

Desroziers Zick- - extrema . . . 6824 
rackwlcklung8184 fuorzado . .1684 

- zigzag wind- - de las linear 

Ing.8184 i do fuorza . . 172a 

Desserrer, se . . 6444 - media .... 6824 

- uno vis . . . 5444 metodo do . . 625.4 

Dosservi, rayon 7214 regia de . . .6814 
Desrervlc, region - unilateral de 

7214 la aguja . . 6394 
Deiteervir (centra- variation dc 

les).726 a ; la.G32.1 

- un apparoil tele- | Derviar . 6294, 631 a 

grapnlque . 996 a ! - la aguja 
Desrication, eta- Imantada . . 631.4 

gore de . . 772.11 1 Dosvio del rer- 

- de la masse vlcio telo- 

exitatrice . . 25.11, fbnloo . . 1170.1 
Dersln d'atelier 2474 Detachablejpole- 

- dc contour ; core . *. . . 467 a 

cote. . . . 247.10 Iletachcer,pieces 

- d’executlou . 2474 , - de tamper a 

- de projet . . 247 a are.9434 

Dcsroufrage, ope- Detacher 1’lso- 

rations dc . 780.1 lemcnt . . . 839 a 
processus de . 780.1 Detailed propo- 
Desrousdc plats 984.4 sitlon . . . .7004 
Destilacidn elec- , - scheme . . . 7064 
trica .... 1855 a Dttectcur d’ou- 
Destilada, agua 53.11 1 des bolo- 

Dertillation, elek- , m^trlquc de 

trisehe . . 1365 a i Fessenden 1059 a 

Dertllliertes Flemming avec 

Wasser . . . 68.11 j tube a sou- 
Pestornillador 396 a' nape . . . 10604 

- de dos bocas 99 a - d ondes 10714,1086.1 

- con mango . 994 1 - - electro- 

- - mango njo 101tt.io lytlque . . 1059.7 

Destornillar . 544 jo ,—magnetique 10594 
Prstro, a . . . . 186 a; - - mlcro- 

-. rot arc a . . 243.10 | phonlque . 1060.4 

-, rotazlonc a 243.1 1 ' -, scnsibillte du- 
Pestrorsum . .18617 d ondes . . 1060 a 

Destroy,to. . . 161 a - avec tube a 
Dertruccion del | roupape de 

magnetlsmo 12894 Flemmlu g10604 

Destruction of Detector . . . 10714 

magnetism 12894 bolometric 
Destruction du wave . . . 1059 a 


‘nganche, 
ata de . . . 646.4 
•ngrarantc 1200.7 
•ngr&sar sol- 
ad ur&s . . . 890.7 
fallen te 1200.10 
'rio . . . 1201.1 


de las escobillar 
atnis .... 477.1 
dc fares . . . 19K2 

- fases ideal . 1984 

- las lineas de 
fuer/.a . . . 172.4 

- la zona nou- 


magnet isuie 12894 
Destruir ol mag- j 
netismo . . . 1614 
DcHulfuracion.o^c- | 
raciones do . <80.1 1 
Desulfuration, ope¬ 
rations de . 780.1 


-.electrification 6684 
-, electrolytic 1069.7 
-. Flemming’s 

valve-tube 10604 
-.ground . . 18274 
leakage . . 1328 a 
llnoH-man’s 1017 a 


*sa dn . . 1200a 
•ngrare . 1200A 
•nvolvente 1882.1 1 
•nvolvimicn- , 
» del cable 860a 
rarta, el cojl- 
c*te re . . . 439.7 
r«»tc .... 531a I 
las escobi¬ 
as . 477.4 


tra. 208 a 

Despl 0111 ado, 

tlpo.216 a 

Dcspolarizaclon 10 .4 
aptitud dc . . 704 
Despolarizador 104 

- gaseoso, pila 

con.22 a 

- liquido, pila 

con.114 


- processus do . 780.1 : 
Desulphurization, 

process of . 780.1 1 
Desun ion . . . 547 a 
-, iman do . . . 548J I 
Dosvlaolbn . . 629.4 

630 . 12 ; 

- dc la aguja 68L7, 

6394, 1002.1 

- del arco . . . 9244 


-. magnetic . 10594 
-, mlorophonic 1060.4 
-, „Telefunken-“ 
thermo-. . 1060 a 
-. wave . . . 1071.2 
Detector dc 

ondar. . . 10714 
— ondar bolo- 
metrlco do 
Fessenden 1059a 
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Dezi ampere wage 


1000.2 

10714 


1080.2 

10603 
10714 1 
. 645jv ! 


Detector de 
on das elcc- 
trolitlco . 1060.7 

- - on das mag- 

n£tico Mar¬ 
coni . . . 10694 

- - ondas inloro- 

fonico . . 1080.4 
termo - Tele- 
funken . . 10603 

- con tubo dc 

valvula 
Flemming 
Dctektor . 

Fessendcn- 
liolometer- 10594 | 
Flemming- 
Ventil- 
rohren- . . 
Telefunken- 
thermo-. . 
Wellcu- . . 
Detoucidn . . 
dlsposicion de 6464 
tnecanismo do 640s 
tope de . . . 6464 
Detendro, laissor 
se-le rossortl01l4 

- lo ressort . 10114 
Detenor uu in- 

strumcnio .646.7 
Detent 647 . 10 , 10302 
Detente . . . 647J0 
distribution h 1204 

- du re-sort . 10114 

- du ressort 

inoteur . . 1010.li 
Deteriore . . . 4714 
Deterloro . . . 6314 

- de la oublerta 

aislantc por 
roco .... 377.4 
Dctcrminacion 
de la conduc- 
tanela . . 1186.t 

- - la rurva . . 4984 

- una deseor- 
reoclbn . . . 64641 

- las dimon- 
siones do una 
ro*ustonoia . 686.fi 

- - una fulta on 

un conductor 9044! 

- la frocuon- 

da .... 601.il | 

- dd iiumoro dc 

period os . . 6803 J 

- <fe los polos 601.10 

- la potenda 
oalorffica . .1124 

- dd rcndl- I 

mien to . . . 4994 

- de la tension 878.fi 
Determinant. . 1224 
Determination of | 

the calorific I 

value .... 1124 

- - the conduc¬ 

tivity . . . 1186.1 

- disturbance 6484 

- frequency 601.n 1 

- iron losses . 499.4 

- polarity . 601.10 

- solubility 11824 
Determination 

de lachaleur 6224 

- la conduc¬ 
tance . . . 1186.1 


Determination de 
la courbe . . 4984 

- du debit . . . 6224 i 

- d’un derange¬ 

ment (instfm. | 

de mosun 1 ) . 6484 j 

- derangement [ 

(canali¬ 
sations) . . . 9044 

- des dimensions 

des resistan¬ 
ces . . . . .6864 
-.dynamo pour 
la - de la ten¬ 
sion du HI . 820.1 

- de la fre¬ 

quence 601.11 6224 

- I’hysteresls *622.7 

- rintensite 
lumincuse . 976.4 

- du nombre de 

periodes . . 6864 

- des pertes dans 

le fer .... 490.4 

- poles . . . 6 OI .10 

- de la puissance 

caloriftque . 1124 

- du reudement 4994 

- de la resis¬ 

tance .... 4964 

- la solublli- 

te.11824 

- - la tempera¬ 

ture . 496.7 

- - la tension . 678.fi | 
Determinazlonc | 

della condut- 
tanzft . . . 1186.1 

- curva . . . 498.6 

- delle dimen¬ 

sion i del reos- 
tntl. 5864 

- deirintensltii 

lumitiosa . . 976.4 

- del uumero del 

periodi . . . 686.3 

- della period!- 

eiiu .... 601.il 

- perturba/l- 

one. 6484 

- polarity . 6 OI .10 ; 

- del potere oa- 

loritieo . . .1124] 

- del rendimen- | 

to. 4994 

Determiner rin¬ 
tensite lunii- 
ueiise .... 976.6 ] 
Dotissage de la 1 
gaine isolante 

839.6; 

- del’isolement 8394 

Detournoinont i 

du tralic tele- 
phouique . 1170.1 

Detras, por . .3134, 
Detruirc I’aiuian- 
tation .... 1014 
Deutselic Ver- 

einskerze . . 979.1 
Devanadera . 3344 , 
8194 

Dcvnuado . . . 304.7 

- dc un cable . 828.4 

- hacia atras .7736: 
Devanar .... 8284 
Devant .... 6104 

par.3184 


Devatioada, cor- 
riente .... 145.3 
Devatioado . . 1594 
Developed dia¬ 
gram .... 8094 
Developer 10304 
Development, 

surface . . . 82J 

- of the surface 

of the plates 45.4 

- of the win¬ 

ding .... 809.1 
D£veloppante 240.li, 
18324 

-s, eurouleincnt 
en .... 332.10 
-s. enroulement 
combine en - 
ct en man- 
teau .... 8834 
Developpateur, 
bain . . . 10304 

DOveloppenicnt 716.4 
appareil de - 
pnotographi- 
quo .... 10803 
bain de . . 10304 

- du bobinage 309.1 

- d’un cable . . 828.4 

- de 1’cnroule- 

ment .... 309.1 

- gaz .... 764 

- surface . . 82J 

- surface des 
plaques. . . 45.4 

Developper des 
poles .... I 684 
Devlare 6294, 6314 

- l’ago magne- 

tleo.631.4 

Deviate, to . . 629 j 
D eviateur, cou- 

rant.6314 

Deviation . . . 629.4 
angle of 

magnetic . . 6294 
Deviation . . . 629.4 

- de I’aiguille 6394 

1002.1 

aiinant de . . 6274 
angle dc 631.1, 6314 

- bilateralc . 631.10 

- - de Tuigiillle 639.1 

- jusqu'nu bout 

de l’echelle . 6324 
chainp magno- 
tlque de . . 1794 
changement 

de.632.1 

eourant de . 6314 

- de deux cotes 

631.10 

ech elle gra- 
duee depuis 
le zero jusqu’6 
la - limit** . 638.7 

- extreme,. . . 6324 
force do . . . I 6 H 4 

-s, lecture des . 6394 
-s, - des - de 

ruigiliUc . . 639.7 

- des llgnes de 

force .... 172.1 

- liinlte .... 6324 
met bode de . 625.4 

- de - direct? 626.H 

- d’egale . . . 6264 

- mo von no . . 6324 

- de. 6324 


I Deviation, regie 

I de.63 Lj 

1 -, ressort de 1083.4 
! - unilaterale de 
l’aiguille . .6*b 
variation de. 6£Li 
-> variometre de 

irn; 

-, voltmetre k - 
bilateralc . «8!4 
& - unilate¬ 
rale .68U 

: - du zero . . 642h' 

* Dcvlazione . . 629.4, 
690.1! 

- dell’ago 639J. 1(WL 
ampiezzo della 

- del 1'Ago 
maguetico . . 631.: 

! angolo di 6£Uv 

I 63Ll. 63L? 

- bilateralc . 681 1 * 

- - dell’ago . . 639.4 
. cambiamento 

j della ... .632: 

1 cam po magne- 
I tico di 1«U, 17&- 

corrcntc di . 

- diretta, metodo 

della . . . 
Deviazioni cgua- 
11. metodo 
delle . . . .62k 
Deviazlonc a 
foudo . . . 
forza dl . . . US- 1 

- delle line? dl 

, forza . . . .ITU 
, - media .... 

I metodo di . . 

. regola dl . . 68D 
' - del trafHco tele- 
fonico . . If* 1 ' 1 
I - unilaterale del* 

! l’ago . . . . 689-' 
j vanazlonc della 
i 682.1 

- del zero . . 642J 1 
Device for protect¬ 
ing against at 

j mospherlc di-*- 
charges. 
Devldago . 

- d’uu cable 
| Devidcr . . 

Dev idolr. . 

- de pose . 

Devier. 

l aiguille ainian- 
tee est device 
1 par .... 

- aimantee dovie' 
sous l’actlon de 
, 63D 

| falre - 1’aiguille 
aimantee . .681* 
Devis . . . 
Devlsser . . 
Devolter . . 
Devolteur . 

I>o watte, eourant 

145A 159- 

i Dcxtrorsum, bo¬ 
binage . . . 31-^ 
enroulement. 312< 
-s kcnroulomcntSli* 
Dozlamperewage 

I3»74 


.MJD 

.749/ 

. S2v. 
. 749:* 
. 819- 1 
.KN 


5441’’ 

vK>- 

. 22T-4 
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Diametro 


■zigramm . 1260 a 
zlmalkerze . ITTHjj ; 
■zimeter . . 1247.14 1 
r/inormalelok- 
trodo . . . 11*7.4 1 
iacrltlcal current 
1313.10 

iafanoscopta 1229 a 
lafanoscoplo 1229.7 i 
iafragnia . . . . 7 a i 
do brazo . . 1241.1 | 
de cartrin . . 18 a ! 

- carton, pi la | 

dc.18 a I 

- com prcsMu 12405 | 

- eorredera para 
examene* ra¬ 
ti Iosco pi cos 1241 a 

corrlentc de . . 7 a 
con cuadro dc 
madcra . . 1241 a 
de embudo 1240.4 
flexible para 
tubos Rcrntgen 

1240a 

horizontal trans¬ 
portable . 1240 a 
iris .... 12405 
de meaa . . 1240.7 
pantalla . . 12415 
protector de 
vldrlo . . 1240A 
de refuerzo 1248.10 
con soporte uni¬ 
versal. . . 1241.4 
desuspension 1241.7 
iaframnia 7 a, 682.1 
di carta pesta 18 a 

- cartone, pila 

con.18 a 

corrente pro- 
dotta con ... 7 a 
i sol ante . . . &82A 
>pessore del . 5825 
1 agnostics,Kbnt- 
gen-ray . . 1244.1 
<iugnostic par les 
rayons X . 1244J 
daghostlca col 
raggl Rfpntgen 

1244J i 

liagnostlco nor 1 
los ray os Ibrnt- 
gen .... 1244.1 
dagonal . . . 288 a 

e. 288 a ' 

utrebe .... 8125 
strut . • . . . 8125; 
dagram, accele¬ 
ration . . . 302 a 
, back-pressurc302Ji 
of connec¬ 
tions . . . .142 a; 
, crank effort . 302.7 \ 
, developed . . 8095 
.equivalent. .309 a 
.I ndicator . 121.li 

, lead. 803.1 

of lead .... 303.1 
, polar .... 241 a 
, radial .... 3095 
, reduced . . . 809.4 
.short-circuit . 00 a 
. simplified . .309.4 
.summation 1382.4 
, velocity . . . 3035 
Hagrania de acelc- 
raclones . . 34»2 a 
- adicion . 1382.4 


Diagrania dc ' 

a van ces . . 803.1 

- - la rarga . . 492 a 

- clrcuito corto 

604.4 

- circular . . . 604 a • 

- dc contrapre- 1 

slon .... 802.il; 

- corrlente . 144A ' 

- - corto-clrcultoOOA 

- [do) Heyland 6045 

- del indlcador 121.11 

- de las lineas dc 

fuerza . . . 172.7 

- - un motor de 

Inducclon . 604 a 
- s, papel para . 122j 
polar .... 241 a j 

- de preslun tan- 

genclal . . . 1235 

- - prcslones 
tangcnclales 802.7 

- resistenela . 699.4 

- - los tiemnos 242 a 

- del transfor- 

mador . . . 508 a 

- -vector .... 241 a 

- de velocidad . 3085 
Dlagramm. Re- 

schleunlgungs- 

302a 

-, Oegcndruok- 30g.n 
<«esehwlndlg- 
kelts- . . . .8035 
Indlkntor- .121.11, 
KurzschluB- . 885 ! 
Polar- . . . .24lA 
Summations- 1892.4 
Tangential- 
druck- . . . 302.7 
Vector- . . . 241 a 

- dor Voreilun- 

gen.803.1 

-.Zcit-. 242 a 

Diagrumnia del- 
raccelerazlonc 1 
8025 > 

- dl addl/.lonc 1882.4 

- del carico . . 492 a , 

- - carico dl una 

eeutrale . .7185 

- clrcolare . • • 6045 

- di eontropres- 

sione .... 302JI 

- della eorrente 144A 1 

- dl corto-eireul- 

to . 504.4 

- a disco . . . 867.4 ! 

- della distribu- ! 

zlone della | 
luce. 986 a j 

- [dl| Key land 60451 

- dcirindicatore | 

121.11 ' 

- dl un motore 

d'induzlone 504 a j 

- a nastro . . . 667.7 ! 

- polare .... 241 a 1 

- delle precesslo- 

ni.908.1 • 

- dl resistenza 699.4 

- degli sforzi 

tangenziall 1235 

- dello sforzo 

tangenzlale 802.7 

- del tempi . . 242A 

- di trasforma- 

tore. 603 a 

- di \ eloclta . . '1035 


Diagramma < 

vettovlalc . 241a 
Diagram me d’ac- 
eclcratlon . 802a 

- d'additlon . 18924 

- dcs avance* . 808.1 | 
-s, carton k . . C67a 

- de charge . . 492 a 

- circulalre . . 604A \ 

- de contre-pres- \ 

sion . . . . 302.11 | 

- - courant . . 144 a j 

- - court-circuit 


Diamante . . . 93.10 

- para cortar el 
vldrlo .... 93jo 

Diameter . . 1249.7 

- of armature- 

hub .416.1 

- - carbon . . 929 a 

- commutator 490 a 

- - conduit . . 808.7 

- journal . . 433 a 

- - pulley . . . 4485 

- rivet . . . 896J0 

..— - - shaft . . .438.4 

(piles, accus) 605 | — spiral . . 829jo 

- - turn . . . 829.10 
Diametral gegen- 

fiber .... 31 at 
Dlametrolement 
oppose . . . suu 
Diametralniente 
opposto . . . 813.4 
Diametralniente 
opiiesto . . . 3114 
Dlametre . . 1249.7 

- [dc 1’alcsage] 
du pallor . . 4365 

- de 1’arbre . . 138.4 

- des charbon* 929 a 

- du coUcctcar 420A 

- des crayons . 929A 

- extcrlenr du 
noyau . . . 281 a 

- d'induit . . . 2675 

- Intorlcur du 


- - court-circuit | 

(niaeh>lectr.)o04.4 

- - force tangen- 

tlcllc . . . .8027, 

- Heyland . 6045 

- d’indicateur 121J1 

- d’un moteur 608 a 

- de moteur asyn- 

chrone . . . 604 a 

- - moteur de¬ 

duction . . . 604 a 
- s, papier k . . 122i 

- polalre . . . 241 a 

- ae pression | 

tan gen delle 1285 

- resistance . 699.4 J 

- des temps . . 242 a 

- de transforma- j 

tour. 6085 

- -vcolour . . . 241 a 

- de \ Hesse 
Diagraphie, 

tho- . . 

Rbntgen- 
DiakHtischer 
Strom . . 

Dial Instrum 

- plate . . 

-nSiirr?. 

DUUisls . . . 1353.7 

Diolit.786.3 

Dlalita. 7855 

Dlallte.785 a 

Dialvse . . . 18687 
Dialysis . . . 13587 
Diamagnetic me¬ 
dium .... 1625 

- polarity . . . 1297 a ; 
Diamagnetico . 160 a j 

corpo .... 162.1 1 
mezzo .... 1625 
Diamagnetico, 

medio . . . 1625 j 
Diamagnetlquc, 
milieu . . . 1625 ! 
Dlamagnetlsches 
Medium . . 1625 [ 
Diamagnctischc ! 

Polarit&t . 1297 a 
D iamagnetism 1297.4 
Di am a gn e 11 sin e 1297.4 
Diamagnctismo 

1297.4 

Dlamagnetlsmus 

1297.4 

Dlamagnotometer 

1294.4 

Dlamagnctometre 

1294.4 

Diamagnetometro 

1294.4 

Diamagnetdmctro 

1294.4 

Diamant .... 93 jo 


. .8035 

noyau 

. .261.7 

Or- 

- - de tube 

. . 86HA 

. 1236.7 

- de mcche 

. 979.13 

. 1286A 

- moven des 



spirt's . . 

. .336a 

. 1318.10 

- du moyeu 

de 

cut 6635 

l'indult . 

. .416.1 

. .637a 

- dc poulie 

. . 4465 

. 1001A 

— ri vet 

. 895.10 

. 13687 

- - rotor 

. . 2675 


- spire . . . 329.10 

- - tourillon . 433 a 

- - tube .... 868.7 
Diametrically 

opposite . . 8184 
Dlametro . . 1249.7 

- dcll’albcro . . 4384 

- d'alesatura del 

eampo . . . 4665 

- del borco . 979.13 

- chiodo . . 896.10 

- della cima del 

palo . . . .807.7 

- del collet tore 420 a 

- csterno del 

nucleo . . . 261A 

- dell* indotto . 2675 

- interno . . . 868 a 

- del nucleo . 261.7 

- del niozzo dell* 

indotto . . . 416.1 

- porno . . . 488 a 

- della puleggia 446 a 

- del sopporto 4865 

- di una spira 329JO 

- medio delle 

spire .... 336 a 

- del tubo . . . 888.7 
Dlametro . . 1249.7 

- del urbol . . 483.4 

- carbon . .929 a 

- - coloctor . . 420 a 

- cubo del iu* 
ducido . . . 416.1 

- de la espira 329.10 

























DiAmetro 1510 Difference 


Dlimetro medio Dlajihragine- 

de las eepiras i ccran . . . 1241/ 
886/! Element A - de 

- exterior del papier-machA 18/ 

nuclco . . .261/ - en entonnoir 1240.4 

- del gorron . 483/ - flexible pour 

- - inducido . 267/ tubes deKcpnt- 

- interior . . . 868/ gen .... 1240/ 

- - del inducido 415i) - horizontal A 

- del nuclco 2# 1.7 cnroulcmcnt 

- de la pieza , 1240/ 

polar .... 460.7 - a iris . . . 1240.2 

- del soporte 485/ - de papler-ma- 

- del mecnero 979.13 che.13/ 

- de la poloa . 446/ - protecteur en 

- del rein ache 396 jo ( verre . . . 1240/ 
Diamond . . . 93.10 i - de renforce- 
IHapason. inter- , ment . . . 1243.10 

rupteur a ■ - sur support 

1388.^ 10412 . universe! . 1241.4 
tAK>graphle a 1041a - a suspension 1241.7 
Diaphanoseopel229.7 - de table . . 1240.7 
Diaphano- Diaphragnten- 

scople . . 1229.fi strom. ... 7.9 j 

Diaphano- Dlaposltlf radio- ' 

Hcopv . . . 1229.6 graphique 1234/ 

Dlaphanoskop 1229.7 Dlaposltlv, Kont- 
Diaphano- gen- . . . 1234/ 

skopie . . 1229/, Diapositiva ra- 
Diaphragm 7.8, 1110/ alogialtca 1234/; 

-.aluminium 1111.l Diapositive of a 
-.bent .... 1111.* radiograph 1234/ 
-.bracket . . 1241a -, Rontgen-ray 1234/ 
-.carbon. . . 1111/ - radiograph'i- 

- case .... 1110.4 que .... 1234/ 

- interchan- Diapositvo ra- 

geeble . . Ill0- r » nlografico 1234/ 

-.compression 1240/ IMario, rendl- 
-, cracked . . 1111.9 miento . . .297/ 

- current ... 7.9 - telefonleo . 1107.* 

flexible Hunt- Diary for Inter- 

gen-for X-ray ruptlons . 1348/ 

tube . . . 1240/ Dibujo de eon- 
-. funnel . . . 1240.4 torno acota- 
-. glass protec- do .... 247.ni 

tlve .... 1240/ - dctallado para 
-. horizontal por- taller .... 247.9 

table rolling 1240/ - de proyecto .247/ 
-.iris .... 12402 Dichte, liovulke- 

- of paper pulp Ilia rungs- . . . 707.7 

-, parehement 1111.7 -. elektrlsche . 1206/ 
-.rusty. . . . lllkio -, Lade- .... 76a 
-.sheet-iron . 1111/ -, Ladungs- . 1271/, 
-.sliding - for m&gnctische 1258/ 

radioscopy 1241/ -, Massrri- . . 1261/ 
-stand . . . 1241/ -, ObcrtUeheu- 1313.4 
-.suspended. 1241.7 -.relative . . 1261.4 
-, table . . . 1240.7 Dichtigkeit, clck- 
-. umbrella . 1241/, triselic . . 1276/ 

- with universal 1 Dichtung, Did¬ 

st and . . . 1241.4 weiU- .... 692/ 
-.wood frame 1241/ -. Uu mini-- dues 
Diaphragina . . 7/ Dcckcnan- 

- aus Papier- sehlu*>es . . 892.4 

masse .... 13/ -smaterial . . . 719.4 
Diapiiragme . . 7/ Dicker Dralit .739.7 

- en alumlniiim Die . . . 3s±a, 889.1 

llll.i - (hydraulic 

- sur applique 1241.1 press> . . . m2.i 

- a cadre en - -plate .... 643a 

bois .... 1241.3 - stock .... 643/ 

- en charbon 1111/ Dielectric 1 371/ 

-m eompres- -constant . . 7471.7 

sion . . . 1240/ - fatigue . . 1309.1 

- coulisse pour - medium . . 1276/ 

exuineus ra- - polurisation 1312.7 

dioscopi(|ues - resistance . . 371/ 

1241/ - strength . . 871.to 

-. couraut de . 7/! - stress . . . 1007/ 


Dielectrics, con- . Diferencia de 

stante . . . 871.7 | carga .... 490/ 
resist encia 871/, - elect idea . . 1310/ 

871.10 - de estructura 293 
Dlelectrlco 371/, 371/ - - fasea .... 19w 
Dlelcctrine . . 786.4 . -, - faae corrientes 
Diclcctrine . . 786.4 alterna con . 135/ 
Dielectrina . . 786.4; - - laa ondaa 
Dldectriquc 871/, transmitidas 1063i 

730/ | - - potencial . 65/1. 
-.constant!* . . 371.7 147/0, 1291/ 

-, corns . . . . 730.7 - -potencial elec- 
-. resistance . .871/ tro-estAtica 1257.1 

- luecaniquc - potencial entre 

du .... 871.10 loaelectrodo*32n 

Dlclcktrik . . . 871/ - de potencial 
Dielcktrikum 1068/ j magnetics 12&7> 

Dlelektrine . . 785.4 - - temperature 2K7-** 

Dielektrisch . .871/ -- temperature, 

-e licanspruch- produclra una 

ung .... 1069/ - entre los me- 

-e Kestigkeit 871.10 tales en con- 

-es Medium . 1276/ ■ tacto .... 2^ 

-e Xaehwirkung , — temperature 
1809.1 del punto de 

-e Xebenwir- soldadura. . 28: 

kung . . . 1808.14 — tension. . .149: 
-e Polarisation 1312.7 Diferencia], di- 
-cr Wldcrstand 871/ namo eom- 

DielcktrizltiUs- pound. . . .214' 

koustantc . 871.7 'ecuadon . . 24ii> 
Dielettrica, cos- Difercuciar . . 24Hi 

tante .... 871.7 Dlfettl del eavo, 

-. resistenza 871/ sistema d'lndi- 

371.to cazlonc del 132D 

Dlclettrico . . 871/ Dlfetto d’uu 

371/, 780.7 cavo .... 904: 

Dlelcttrina . .786.4 - di contatto 13 ^ 
Dlcnststundcn, distruggere 11 

Telephon-. 1170.4' - bruriando 1327.: 

Dlentc .... 417/ - dd fllamento 
-a, amperios-vuel- dl carbone 91S.n» 

tas dc los . 266/ - dl funziona- 
-, aneho del . . 268.1 mento dolle 
cabeza del . 417/ macchine . . 471/ 

-, ccntro del . . 417.4 - d’isolauiento 871: 
-, dlmensioues — ndla line a 100iU> 

del. 262/ -. locali/.zazioue 

-, flanco del . . 417.7 d un .... lOOU 
-s dd inditel- -. posizione del - 

do.417/ disolamento 100U: 

—s, lndiicclon en - di riscalda- 

los. 268.10 mento .... 472-t 

-s, - Ideal en -. soppressionedi 

los. 268.il uii .... 1327> 

-s, - maxima en - ndla terra . . 907/. 

los. 264/ Dlfettoso 471/, 647> 

-s, - minima en Difteree, intcr- 

los. 264/ rupteur A ac- 

-s, - real en los 264.1 tlon.629/ 

- del inducido 262.: Difference of 

-s. numem dc . 262/ electrostatic 

- de parada . . 646.1 potential . 1267.) 
-s, peso de los 262.10 -s of illumine- 

perdidas en tlon .... 1178/ 

los.291/ - - magnetic 

-, pie dd .... 417/ potential . 1267/ 
-, profundidad — phases . . . 198-' 

del .... 262.11 potential . . . 66io 

- de registro 1010.10 - of potential 147.U* 

-s, soturadon de 1291- 

lo^. 264.4 - - structure . 29/ 

M-cciou trails- — temperature287/ 

versal del . . 268/ - in temperature 

Dies. 543.7 between the 

stocks And . . 643/ hot and cold 
Dicsdmotor . . 12H* junction . . 
Diesel engine . 128/ - of transmission 
Dlctro.318/ *ave* . . HWD 














Difference 


1511 


Dimension 


^iflfarcncc de 

charge . . . 490.9 
, compensation 
do fa - de tem¬ 
perature . .28Tit, 
s d’eclairc- j 

ment . . . 1178.1 1 
electric]in* . 1810.9 
d’ondes . . 1001.7 i 
dt;s ondcs 
cinlses . . 1083.1 
de phases . . 1985 

- phases d’os- 
clllations . 10882 

- phase de 
vibrations 10882 

- potentlel . . 65.io, 

147.10 j 

- potentlel aux | 
Domes . . 149.il! 

- potentielelee- | 
trostatlquc 1257.1 i 

- potentlel I 

entre les la- | 
mes. 270.2 

- potentlel ma- I 
gn<Hique . 1257.H 

, produiro une 
- de tempera¬ 
ture entre les 
points de con¬ 
tact . 282 : 

, reallscr une - 
de tempera¬ 
ture entre les 
points de con¬ 
tact . 282 

de structure . 29J 

- temperature 287.5 

- temperature 
entre les sou- 
dures froide 

et chaude . . 287 

- tension . . . 149j 
Htferentlalauf- i 

zug. 946.5 

aussehalter . . 529.6 . 
bandbremse . 495a : 
bandlampe fur 
Weehsefstrom 934.5 
barometer . . 659.7 
bogcnbildner. 939.4 
-lampe .... 9382 
-lampe fur 
Wcehsel- | 

stroin .... 033.4l 
Compound- | 

dynamo . . . 214.6 , 
dynamometer 496.4 
galvanometer 6C8J0 j 
•gegensprech- 

schaltung . 1039a, 
glelehung . . 242.13 , 
loduktor . . 1337a 1 
-inethode . . . 626.7 
regulator . . . 941.4 
- relais . . . 1024.1 j 
-schaltung . . 1039.4 i 
-seillampe . . . 935.1 

•spule.940.5 

-strom.139.7 

-thermo¬ 
element . . 1360.7 
-thermometer . 497i) 
•thermosllule 1350.4 
-transformator 228“ 
-ubortrager . 1136.3 
-uhrwerk . . . 658:; 


Pifferentlalvolt- 


I 

.530.8 

.98821 


.9884; 

i 

.9883 

.939.4 
. 495l3 
.659.7 


.6683 
. 940a 


.935.1 
. 139.7 

1039.6 

. 496.4 
. 242J3 


meter .... 679.7 
-wattmeter . . 689.5 
-wicklung 

(Mascb) . . . 840.7 

- - (Mcssinstr.) . 636.9 
-wirkung . . . 530.6 
Differential 

action . . 

- arc lamp . 

- lamp for 
alternating 
current . . 

- - lamp for 

continuous 
current . . . 

- arc striking 

mechanism . 

- band-brake , 

- barometer . , 

- chain pulley- 

block .... 945a 1 

- circuit- 

breaker . . . 629.fi j 

- clockwork*. 

- coll .... 

- connection 

(telegraphy) 1039.4 

- connection . 6002) 

- cord-lamp . 

- current . . 

- duplex con¬ 

nection . . 

- dynamo¬ 

meter . . 

- equation . 

- galvanometer 668.10 
-Inductor. . 1337.6 

- -lamp, focus- 1 

sing - for 
alternating i 

eurreuts . . 933a! 

- focussing- for 
continuous 

current . . 938fi| 

- method 496a, 6287 , 

- regulator . . 94L4 

- relay .... 1024.1 

- nwitsch . . . 5986 

- thermometer 497a i 

- thermo-pile 1350.4 | 

- transformer . 2287 I 

- translator . 1196.3 

- voltmeter . . 679.7 , 

- wattmeter . . 689a | 

- winding . . . 686a 
Differentially 

compounded 
dynamo . . . 214.6! 

- compounded ; 

winding . . 340.7 | 
Differentiate, to 243.1 ' 
Dlfferentlel, 

amoreeur . . 989.4 
bobinage . . 840.7 , 
Differentlelle, 

bobine . . . 940.5 
Dlfferentlel, en- 
roulement . 840.7, 
Intcrrupteur . 5986 | 
niAcanisme 
d’amortage . 939.4 
palan . . . .946a 
regulateur . . 941.4 
Differentier . . 243.1 
Dlfferonz, elek- 
trische . . 1310a 
-strom (Masch.) 130.7 


Differenzstrom 
(Telegraphic) 999a 
Differcnza di 

carico.... 490a 
Differcnza 

elettrloa. . 1810a 

- di fase .... 1985 

- dclle onde 

emesse . . 1063.1 

- dl potenzlale 12612 

- potenzlale 
elettrosta- 

tica .... 1257.1 

- potenzlale 
magnctlca 1257a 

- - strutt ura . . 29a 

- tempera- 

tu ra . 287a 

- tempera! ura, 
produrre uua 
- in corrcs- 
pondenza del 
contatto fra 
mctalll ... 282 

- temperatura 
della salda- 

tura. 287! 

- - tension* . . 149a. 

Dlffereuzlale, I 

dinamo com¬ 
pound. . . .214.6 
-, cquazlonc . 242.13 
Plflerenziore . 243.1 
Differenziercn . 243.1 
Differlre nella 

fose.198a ! 

Difficile a maul- , 
fpuller . . . 531a j 
Pinondere ... 83 ' 

Diffraction of j 

waves . . . 1065a 
Diffraction dcs 
ondoa . . . 1085.6 
Diffraktion der 

Wellen . . 1085.6 , 
Diffrazioue delle 
onde . . . 1085.6; 
Diffundieren . . 83 1 

Diffuse, to - | 

(cells) .... 8a i 
- (light) . 978.10 ! 
Diffus. eclair . 989a 
Diffused light 973.il 
Diffuser .... 8j 

- les rayons 

lumineux . 973.10 
Diffusions- i 

gesohwindlg- ^ i 

Diffusion of the 
current . . 1314.7 

- resistance . 1814a 
Diffusion, resis- | 

tancc de . . 1314a 
Diffusion. | 

speed of . . 42.1 j 
-, globe de - en 
verre .... 963a 

- des Hgnes de 

force .... 277a 
-, vltesse de . . 42.1 
Diffusione della 
eorrente . 1314.7 
-. velocita di . . 42.1 
Oific.il de mane- 

iar.531.2 i 

Dlfraccion de las i 
ondas . . . 1085a i 
Difundir.83! 


Dlfuaidn de la 
corrlente . 1814.7 

- - las lineas tie 

fuerza . . . 277a 
velocldad de 42.1 
Dig, to - a 

trench . . . 8382 

Dlga.128s 

Digger, hole- . 837a 
Digrossare . . 887.4 
Dilatacibn el6c- 
triea . . . 1809a 
rcjilla con Ca¬ 
nales de . . 61a 
Dilatarc .... 4JL7 
Dilatation, coeffi¬ 
cient de 9687,1254a 

- electrlquc . 1909a 
Dilatozione . . 849.7 

1809a 

-, cocfffcientc di 849a 

- grlglla con 

fessurc dl . . Ola 
Dilazlone al paga- 
mento delle 
tasse . . . 1182a 
Dllue, aclde sul- 
furique .... 2.4 
Diluer.9184 

- l’aeide .... 56.7 
Dlluido, Acido 

sulfurieo . . ±i 
Dilulr el Acido 55.7 
Diluire .... 9164 

- 1’acido .... 55.7 
Dilulto, aeido 

solforico ... 2.4 
Dilute, to . . . 9164 
to - the acid 66.7 

- sulphuric acid 2.4 
Dimenslouen, 

Haupt- . . . 248.1 
Dimensions,lron261a 

- of material . 5867 
-, overall .... 248.1 
-, overall - of the 

cell.85a 

-, principal . . 248.1 

-i slot.263.4 

-. tooth- .... 262a 
Dimensions du 
collecteur . 420a 

- de commuta- 

teur. 556a 

- des dents . . 262a 
-, determination 

des - des resis¬ 
tances . . 686s 

- dVncombre- 

ment .... 2481 

- cxt<Srieures de 

1'accumu- 
lateur .... 85a 
feuillets des . 617a 
-, formuie des . 405.4 

- d’un intcrrup¬ 

teur .5566 

- des .matcriaux 

mis en (Piivrc 583.7 

- du noyau . . 261a 

- principals . 248.1 

- des ralnures . 283.4 
Dhnenslone della 

b&tteria . . . 100.1 
Dimensiones del 
colector . . . 420a 

- - diente . . . 262a 

- extcrlores del 

elemento . . 35.2 



























Dimension 1512 Dinamo 

Dimensioned de Diminuzlone di Dinamo ecclta- Dinamo alia 

un interruptor566/ numero del trice, ecoitazi- tensione di x 

- - rakterlales . 683.7 poli. 279.1 one indipen- volt. 209.7 

- del nt'icleo. . 201/ - di pe*o . . . 88/2 dentc eon .252.1 - a ba**a ten- 

Dimcusionc della - per repo la- - ad eeeitazlone sione .... 201$ 

pila. Ij zione . . . .6782 indipendente 218.7 - da trail via . 2084 

Dimensiones - di veloeita . 246-% —eeeitazione turbo- . . . . 210/ 

J >rincipale* . 248.1 489/ ipcrcompouud - a volano . . 2I3 j 

e la* ranuras 26&4 Dimmer, stapo . 94*2 214/ Dinamo . . . . 907.4 

Dimension! del -switch . . . .808.4 - epuali zz at rice 208.7 - abierta . . .2126 

eollettore . . 420.6 Dim mini? switch - eteropolare . 2182 - accionada a 
- duti com mu- 898.4 - peneratrice di niano .... 210/ 

tatore .... 666 / Dina. 12472 forza .... 208-3 — por el pie . 210 J 

- dei denti . . 2018 Dinaina . . . 1252.7 -, prande/.za della - acorazada . . 2Hi 

- esterue dell’ele- Dlnametro per 708* - para alum- 

meuto . . . 352 filo. 787/ - per illumlna- brado . . . .9978 

- d un interrut- Dinamo eon au- zione .... 207.9 - para el alum- 

tore . 666 / cora sotto- - - illumlnazlone brado de los 

- dei material! 583.7 post a .... 212/ ad areo . . . 208.% : trenes .... 2081 

- del nucleo . . 261/ - - aneora sov- — Hlluminazione - de auillo pla- 

- principal! . . 24>U rapposta . . 212.4 del trenl . . 208.i no.211 j 

- deile scan a- - ad audio pi- indotto di . .409.1 - para arcos . 2<>o 

lature . . . .263.4 atto.211 j - con indotto a -, armazan de la452j<» 

Dimensionierunps- - a pert a .... 21 in disco .... 2112 - auto-excitada 211s 
formel . . . 465.4 - ausiliare . . . 207.8 - ad intcnsltii - autorepula- 

- von Wider- — auto-eccita- cost ante . .2102 dora . . . . 21 U 

standee . . 686.6 trice . . . .2116 - da x kilowatt - auxillar . . . 207.% 

Diuiensioninp of - autorcpola- e n piri al mi- Dinamo, la - y 

resistances . 686.6 trice . . . . 21Ll nuto . . . .209.6 la bateria 

Dimcnsionncmcnt - azionata a -, lamiera per .3482 estan conce¬ 
des Tristan- mano .... 210 / - di linca a tadaa en opo- 

ces. 586/, - - da un niotore praude dis- sicibn . . . 8 S 2 

Diminution del a pas .... 2102 tanza . . . 1826.10 - bipolar . . . 212 1 

numero de — dn una mo- - per loeali - para buques. 213.4 

vueltas . ; . 2902 trice a vapore 2 HU umldi . . . .2132 - car pa da, co- 

- de peso . . . 38.12 — col idede . .2102 -, inaechina . .2062 rrieute pene- 
— la vclocldad 4802 -, la-e la hattcria - t la-mareia rada por una oOL- 

Dimlnuer (ten- sono collcpate senza sclntil- - para carpar 

sion) .... 162.1 j in opposlzlone la re. 473.1 acumula- 

- la resistance . 676-% 1 882 - marina . . . 21114 , dores .... 201> 

- resistance du i - bipolare . . . 212.1 -, moto nendo- - eerrada . . . 212 $ 

cohereiir dimi- earcassa della452.in I a re dl una . 303.6 ! -s, chapa para . 3483 

nue .... 10722 - dl cariea . . . 022 - di motocleletta j - de compcnsa- 

— tension . .2272 - per la cariea 11022 cion . . . . 909 j 

— viti**.sc . . .477/, di accumula- - multipolare . 2122 ‘ - compcosadoradfo: 

- le voltape . . 227 j tori.208* - omopolarc . . 210J ■ - compound . . 214J 

Dimluuirc (ten- - dl chlamata 1164-% - - a corrente con- — con corta de- 

sione) .... 162.1 - chiusa . . . . 212/ tinua . . . .211/ rivacion .. . .2144 

- la resistcuza . 576-% -. clnphia della 121/ - a pedal! . . 1101.9 — eon corto 

l)lmInution of - coinpensa- - con poll a dent 1216-% ; shunt . . . .2144 

capacity . . 68.4 trice . . . .2087 - a poll csternl 211.7 — dlferenclal 21U 
— current . . 1389 - composite . .2142 — poll interni 211/ — eon larpa dc- 
— inapnclisrn 161/ - compound. .2142 — poll radial! 2 HU rivacion . . 214J 

Diminution de — a corta dcri- - polimorHca . 216/ — eon larpo 

l aitnantntion 161/ va/ione . . .214.4 - primaria . . . 207.4 shunt . . . . 214J 

— capaeite . . 68 i — a corto shunt - principalc . .207/ -.conductor de 722J 

— charpe . . . 4022 2144 -, rosistetizn dell* - dc tres cou- 

— l’intcnsite du —differen/iab 1 214/ aria in una . 276-% due tore* . .2684 

courant . . . 1389 - - a lunpa dcri- - a rinulsione .209.1 -.correa para . 121/ 
- du Doinbrc vazionc . . .2143 - di riserva . . 207.7 ■, -, corrieute dc 1440} 

d’ctincelles 10032 — a luupo — Koscnberp . 2082 - de do* corrien 

— nombre de shunt . . . .2143 -. sala delle . .715.7 tes.216.7 

poles . . . . 279.1 -. couduttura -, la - scintilla 472.il — corriente al- 

— n7>iiibre de della . . . .722.1 - secundaria . .2189 terna . . . .2151 

tours. 240.4, 2062 - a tre cotidut- - semiaperta . .212.7 — corriente bi- 

- de i>oids . . . 38.12 tori.2086 - In scrio . . . 214.1 fusion . . . 2154 

rcplcr oar . . 572/ - eorazzata . . 218.1 — scrie,carat to- — corriente 

-, rcpiilrttfon par5732 -, corrente dl .140/ ristica d’una 503.4 contiuua . .213/ 

- de la solubi- - a corrente al- - shunt .... 218* — corriente 

lit** . . . .1182.11 lernata . . .215.1 supporto dl . 439.1 monofusica 2153 

— tension . . 152.3 — corrente con- - sotto carlco. — corriente trl- 

— vitesse 245-\ 477.* tinua . . . .213-% corrente di fasten . . . .2153 

Diminuzlone di - In dcrivazionc213/ una.501-% — cuatropolos2122 

capacity . . 684 — deriva/lone. - survoltrice . 2092 - en deriva- 

- della corrente 1380 earatterUtioa - tanipone . . .209.1 cion . 208 a, 213/ 

- del tnagne- d uua .... 603/ - a tenslone co- — tlerivaeldn, 

tlsmo .... 101/ - a doppla cor- stante .... 2102 caracteristica 

— numero dl rente .... 216.7 - ad alta ten- de uua . . . 5®U 

plri.2962 - eceltatrice . .209/ sione . . . .210.1 - doble . . . .2117 

























Dinamo 
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Direction 


Dinamo, la - echa 
chispas . . 472.it; 

- de excitacion 

hipercoin- 
puesta . . . 214.6 
* eon excitacion 
indepcn- 

dientc . . . 213.7 

- excitadora . 209.3 

- excitacion 
independi- 

entc por . . 262.1 , 

- para ruerza 
niotriz . . . 208.3 

- do gas . . . 210.6 

- hetcropolar . 216.2 

- homopolar . 210.1 
inducido dc . 400.1 

- cou inducido 

dc clrcuito , 

abierto . . . 211.4 : 

- con induct- 1 

do de circuito 
rerrado . . . 211-6 | 

- - inducido dc 

disco ... .211^j 

- para intensi- 

dad const an tc21 O.j . 

- dynamo de x ' 

kilovatios y n 
revoluclones 1 

J |»or minuto . 209/ , 
elineadegran ! 
distancia . 1326.10 1 
• dc llamada 1104/>' 
miquina . . . 205.6 
la -marcha sin ! 
chispas . . . 473.1 
- de moto- 

ciclcta . . 11022 
movimienio i 

dc pcndulco * 
de la . . . . 303.c> 

- multipolar . . 212/ i 
- con pedales 1101/ 

- poJffasIca . . 215/ \ 
- poliniortica . 216/ 

- con polos den- , 
tad 08 .... 216.6 
• de polos exte- 
riores . . .211.7' 
- - polos in- 

tcriores . . 211/ : 
- - polos radi¬ 
ates .216.3; 

* principal . . 207/' 
- de reservn . . 207.7 
resUtencia del 
airc cn una . 2704> 

- de Koscnher^ 203.2 
-8, sala dc las . 7la7 
- para salas bu¬ 
rned as . . . 213.2 
- secandaria . 216.9 
- semiabierta . 2127 
- en serif 200.4, 214.1 
- - seric, caracle- 
ristlca dc unn 503.4 
- >hnnt .... 212 m 
-* soporte de . . 439.1 
- suplenientaria, 
cargo por . 89/ 
tamano de la 708/ 

- de aha tension 2101 
- - baja tension 200,8 
- para tension 
ronstnnte . . 2102 
- de una tension 
de x voltios 209.7 


Dinamo tetrapo- 
lar.2122, 

- del tipo infe¬ 

rior .212-6; 

- 11posuperior 2124 

- de tranvia . . 208.4' 

- unipolar de 

corriente con- I 
tiuua .... 211-8 

- dc vapor . . 210.4 ! 

- volante . . . 213/: 

IMnamocleotriea, | 

innuuina . . 206/ 
-clectneo, prin- i 
ciplo dc eon- 1 
stnicclon . . 899.8 , 
-elettrica, mac- i 
china .... 206/ 1 
—elettrico. prin- 
rlplo di co- | 
stru/ione . . 309/ 
-grafo elettrico 1336.1 i 
-inetrico, freno 495.7 . 
Dinamometro . 405.r. 

- per la deter- 

minazione 
della tensiono I 
del filo . . . 820.1 

- dlfferenzialc 496.4 ; 
-, clettro- . . . 066.5 

- reglsfratorc 1336.1 i 

- a resistenza 

d’aria .... 495.1 I 

- a mote den¬ 

tate . 496.1; 

- termieo . . . 496/ 

- a torslone . . 4903, 

- dl trasmln- 

sioue .... 4953 
Dinamometro . 495/! 

- para la deter- 

mlnaclon de 
la tension del 
alambre . . 820.1 

- diferenciul . 496.4 
-.electro- . . .0663! 

- dc friccion dc 

airc.495.1 

- para hilo . . 787/ 

- registrado . 1335.1 

- de ruedas den- i 

tad as .... 496.1 1 

- teniiico . . . 495.8; 

- de torsion . . 4963 

- transit) bion 4953 i 

Dip. 807.1 1 

magnetic . 028.10 

to.38/ 

to - brass . 120 l.o 
to - the unper | 
part of liie 
carbon into 
melted paraf¬ 
fin-wax . . . 163, 
I>iphase win¬ 
ding .... 32041 
Di phase . . . .201/ 
alternateur .215.4 
bobiungc . . H20.;i I 
euroulement . 32041 
-. induit . . . .410.3' 
inoteur . . . 221/* 
system**. . . . 201.8 
-. systtinc - it pha¬ 
ses re I lees entre 
elles .... 202.1 
sy steme - a 
phases sc- 
purees . . 201.10: 


biphase, systemc 
- a qu&’trc con- 1 
ducteurs . 201 . 10 , 
-,systeme - 0 
trois con- 
duct<*urs . . 202.1 1 
transforma- 

teur. 220.4 ' 

Diplexbetrieb 1040.3 
-telegraph . . 1039.2 ; 
-telegraphic . 1040.2 
Dlplex tele¬ 
graph . . . 1039.2 

- telegraphy . 1040.2 | 

- working . . 1040.3 
Diplex. . . . 10392 
Dipping circle 667.7 

- liquid for i 

brass . . . 1201.5 

- needle .... 629.2 

- plate. 698.*) 

Dframare 787/, 787/ 
Dlramato . . . 738.1 
Diramazioue . 737/* 

conduttore di 737.8 

- d’un con¬ 

duttore . . . 737.7 , 
-, Interruttore di620.i 
-, morsetto per 866.4 
-, punto di 7884!, 73H4t 
-, reostato dl .666/ 
Direeoldn de la I 
aguja .... 632.7 

- del arrollaml- 

ento .... 3124) 

- campo rota- j 
torio .... 179/! 

- de la construc- 

cion .... 710.6' 

- - la corriente, , 

eamhio de . 134.1 , 

- la corriente, 
indicador de , 
la - eon des- > 
viaeiOn bila¬ 
teral .... 676/. 1 

- del eje .... 432/ 

- de la fuer/.a 
electromotriz 148.1 1 

- la im&nacion 160/ 1 

- las lincas de 
fuer/.a . . . 17Lv 

- las niolecu- 
las en ei mis- 
mo sentido 1292/ 

Dlreecidnes, r<*- 
sorte de do* 650.7 
I)irecoion de ro- 
taeion . . . 243.7 

- tecniea . . . 718.2 

- del trazado . 808/ 

- viento . . . 464.4 

Direct-acting 

const ruction 530.2 
Direct braking 
method . ...494.* 

- eon version of 

heat into 
electricity . 26.7 

- coupled ma¬ 

chine .... 207.2 

- current . . . 133.1 

- armature . 40941 

- - circuit . . . 133.2 

- - generator . 213/* 

- - motor . . 220.10 

- svstem . . . 1332 

- deflection me¬ 

thod .... 025/ 


Direct distribu¬ 
tion . 725- r i 

- drive .... 481.7 

- driving . . . 717.1 

- fixing .... 610.M 

- lighting . . . 910.1 

- line. 75441 

- main. 754/ 

- operating ex¬ 

penses . . . 71242 

- reading . . . 640/ 

- -reading am¬ 

pere balance 675/ 

- galvano¬ 
meter .... 669/ 

- instrument 6994! 

- - ohnimeter . 699/ 

- working ex¬ 

penses . . . 7124! 

- writer ... * 1008/ 
Directaraente aco- 

plado con . 207/ 
Directed wire¬ 
less telegra¬ 
phy . . . 1106/ 
Directeur, almant 

027/ 

- technique . . 718.1 

- de l’usfne . . 718.1 
Directing force 700.2 
Direction of 

axis. 432/ 

- - current . . 133/ 

- the electro¬ 
motive force 148.il 

- line.808/ 

- of lines of 

force . . . . 17141 

- the magnetic 
needle . . . 632.7 

- - magneti¬ 

sation .... 160/> 

- - rotating field 

17942 

- - rotation . . 243.7 

- winding . . 8124* 
Direction . . . 8084* 

- de l’aiguille 

aimantee . . 032.7 

- d’aimentation 160/> 

- de l’axc . . . 432/ 
-s, branchcmcnt 

dans trois . 738.4 

- de champ tour- 

uaut .... 170.2 
change dc - 
(courant) . . 625.1 
ehangement de 

- du cou rant 525/ 
-S eoinmutateur 

a pluslcurs . 627 j 
- a nnc seule 526/ 
-s, - a trois . . 6214) 

- de la construe- 

tlon.710/ 

-.envoi du eou- 
rant dans unc 
autre .... 5254) 
envoye dati* line 
autre .... 625.1 
-, erreur de . 115s/ 

- de In force elee- 

tromotrice . 148.il 
indicatcur de 

- du ehainp 
tournont . . 687.7 

-, llgne de . . . 808/* 

- des lignes de 

force . . . . 171.3 




















Direction 
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Disconnection 


Direction den 
molecules 
dans It nifrmc 
sens.... 1292* 
-, point de change- 
ment de - de 
la llgne . . . 809.4 
-^pouvant etre 
change de . 525* 
-. - 6 trc envoy* 
dans une 
autre .... 625* 
-s, ressorti deux650.7 

- technique . . 718* 

- de 1 ’usine . . TlHJi 
Directly coupled 

with’. 207* 

Director t6cnico718.i 
1)1 reetrice . . . 808* 

force.700* 

Dlrckte Ab- 

lcsung . . . 040* 
-r Antricb . . 481.7 

- Beleuchtung 910.1 

- BetrIebkosten712* 

- Brcmsmetho- 

de. 494.4 

Direkt gekup- 

pelt nilt . . . 207* 

- -e Maschine . 207* 
-e Leltung . .754* 
-er Maschincn- 

antrieb . . . 717.1 
-e Montage . . 010* 
-e Umwandlung 
voiiW&rmc in 
Klektrizltat . 20.7 
-e Vertellung .725* 

- wirkende Kon- 

Ntruktion . . 580* 

- /.clgeudes In¬ 

strument . . 699* 

- - Ohmmetcr . 099* 
Dircshiatura del¬ 
la guttapercnTTO.i 

Direttaraenteae- 
copplatocon. .207* 
Direttore . . .718.1 
Dirc/.ione . . .71** 

- dell'ugo ma¬ 

gnet ico . . . 082.7 

- aria .... 404.4 

- assc .... 482* 

- - avvolginicn- 

to.812* 

- del eampo ro- 

tantc .... 179* 

- della eorrente 1839 

- eorrente, 
camblanicnto 

dl.184.1 

- eorrente, 
eumbiare la 188.10 

- eorrente, in- 
dleutore della 607* 

- forza elettro- 
motriee . . I48.n 

indieatore del¬ 
la - della eor¬ 
rente .... 72* 

- delle llnee dl 

forza . . . .171* 

- della inagne- 

tlzzazlone . 160 * 

- delle nioleeole 

ncllo stesso 
scn*o . . . 1292* 


Dlrezlone, nella - 
contraria a 
quella in cut 
rotano lc lan¬ 
cet te dl un 
orologlo . . 180* 
nella - in cul 
rotano lc lan- 
cotto dl un 
orologio . . 18&7 
Dlrigcnza del 

lavori .... 710* 
Dirt from polish¬ 
ing .... 1200* 
Disappearance 

or magnetisnil01.7 
Disc, Arago’s 1279.7 

- armature . . 418* 

- conductor . 1282.4 

- drop, indi¬ 

cator- . . . 1048* 

- dynamo . . . 211* 
electrical . 1279.7 

- electrometer 004* 

- generator . .211* 
-.inking . . 1002.4 

- lightning ar¬ 

rester .... 571* 

- machine, Fara¬ 
days . . . 1278* 

-.rotating . . 1279* 
-. the - rubs 
against the 
cushions . . 12809 

- saw.888* 

- -shaped . . . 532* 

- winding . . . 818.4 
Discendente, ra- 

mo. 240.4 

Discharge 76,4, 507* 

-.to.70* 

-, — the accu¬ 
mulator gra¬ 
dually . . . 70* 
, alternating 1273.4 
atmospheric 989.1 
back- . . 1272.12 

brush . . . 1274* 
brush-and- 
Kpray . . . 1274.4 
capacity . . 79* 
conductive 1273.10 
continuous . 77.1 
con vert ive 1273.1 1 
current . . . 77* 
-.maximum T7.ti 
-, rush of . . 7H.i 
-.strength of < 1.10 
curve .... 79* 

dark. 507.4 

dead-beat . 1273.1 
device . . . 1274.7 
disruptive . 1274* 
duration of . 78* 
of electricity 1271.7 
gradual . . . 70* 
intermittent 70.io 
lateral . . . 1273* 

lever.91* 

lightning . 500.it 
load during . 79.4 
local .... u* 
marginal . . 900* 
maximum . 1272s 
■. oscillating . 1273.7 
periodically 
decreasing 1273* 


Discharge, rapid 76 jg 
| - In rarefied alrl274j • 
-.secondary . . n*; 
-.self .... 127a*! 

-, slow.70* | 

spark 507*, 10629 
-, static .... 567* j 
-.strain of. . . 79* 

- stroke . . I272tt | 
-, sudden . . . 76w7, 
-.surface . . .878*! 

- switch .... 5249 | 

- test.79.*; 

- through 

gases . . 1273.12 

-, tunc of . 78*, "89 
-. unldirected 1278* 

- voltage . . . 78* I 

Discharger I 

with glass ! 

handles . . 1818* 
-. handle- . . 1281* 
-, universal . 1281.4 
Discharging . . 76* 
-.a - accumu- I 
lator .... 76*1 

- -apparatus j 

(cells) .... 77* | 

- apparatus 

(static) . . 1278* 

- battery . . . 89.7 

- points .... 991* 

- position . . . 79* 

- process . . . 77.7 ; 

- tube . . . 1272.10 

Dlschetto Iso- 

lante . . . 11009 
Dischi oscll- 

lantl . . . 1037.1 
-. sovrapposlzi- 
one dl ... 571* 
Disco d'accopia- 
mento . . . 450* 
avvolgimento 
a.818.4 

- dlcarbonesea- 

nalato . . 1111* 

- di ('aria .... 7* 

- - carta eoper- 

to da perossi- , 

do di manga- 1 

nesc.7* 

- conduttore IQI 8 . 10 ! 

- U - -c quello 1 

di conertura 
sono rusi In- 
Hleine in se- 
guito a 1111 a 
scarica atmo- 


sfcrlea . . 1019* 

■ di copcrtura 1019.1 

■ - corto- 

eirenito . . . 430* 
■. diftgrumma a 057.1 

• dl distribuzi- 

one .... 1043* 

■ dVbonitr . . 375* 

- elettrico dl 

ArAgo . . 1279.7 

• d’estremitu . 410* 

- di tlanclla . . 6.11 
In forma di . 532* 

■ glrAtilc . . . 096* 

■ grad unto. . . 637.7 
, Indotto a . . 4L8* 

■ Interposto . . 4(4* 

• Isolnntc . . . 790.7 


[)lsco di legno'1014.tr> 
a numerl . 1154* 
oscillante . 1048J 
dl piombo . 49Lu 

- porcellana per 
derivazlonl. 881* 

- rarae.07 

della ruota ad 

alette . . . 1012 ft 
semaforico . 1048.7 
dl smcrigllo. 88 O 1 

- sopporto . . 4872 

- stona carbo- 
nizzata per 
grandl resis- 
tenze . . . 1338.7 

- veutllazione 412* 

- vetro opalino, 
fotometro a 9TT2 

- zinco . . . . 
alslador . . . 796: 

m, apilaje de . 671J 
. arrol lam lent o 
en forma de 818.4 
avisador, timbre 
con .... 112 BJ. 
de carbdp aca- 
nalado . . . 1111 * 

- cliapa para 
Indueldo . . 41D 

- cine. 6 * 

- circuito corto 49te 

- cobre . . . .67 

- contacto . . 598 j 

- derivacion . W- 

- distribu¬ 
tion . . . 1048* 

- cbotilta . . 375 l' 
ol^etrlco de 

Arago. . . 1279.7 

- extremo . . .416* 
-. en fonua de . 532* 

- giratorlo . . . 096* 

- grad undo . . 637.: 

- indlcador . 1(485 
-.Indueldo de . 4139 

- intermedio . 40U 

- de Uamada de 

la cstacion se¬ 
cundaria . 11567 

- de madera 1014.10 

- - numcros . 11 W* 

- - papel .... 7:> 

- - papel cubier- 

to do perdxldo 
de mangane- 
so.7/. 

- de plorao . . 4 Aji 

- reglstro . . 657.J 

- - la ruoda de 

alctos . . . 1012 / 

- semaforico 1043: 

- de ventilarlou 411 s 
Diseoldal arma¬ 
ture .... 413.> 

DIseoidc . . . . 6 «- 
Disconnect, to . 489.4 
785: 

-, to - the lines 1190* 
-. to - single cells 90 ( 
-. to - a tele¬ 
phone . . . 1170* 
Disconnected .517.: 
Disconnecting 

mechanism . 547> 

- spring . . . 1083* 
Disconnection . iW-’* 


Dirczloni, molla -.point . . . 1274*'- di lamiera del- - of a feeder .719.** 
u due. . . .650.7 - potential . 12729 lindotto . .411* -.partial . . . 1315.4 

















Discount 
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Diiposer 


Discount, cash . 715.1 

- system . . . 714.13 
Dtsdoratura . 12045 
Diseases of ma¬ 
chines . . . 47Ls 

Discedtato . . 251.3 
Disegno dl con- 
torno con ml- 
sure .... 247 jo 

- per la officina 2475 

- dl progetto . 2474 
Disen gaging- 

coupling • • 4604 
Disfare 11 scl- 

dato . . . 896.10 
Disgiungcre . .8975 
Dlsgiuntore . . 628.7 
DUgiunzlone . 5474 
-.apparecehlo di 4044 j 

- automatics 1017.7 
bocciolo di . 646.4 
magnete di . 548.1 

-oneccanlsmo di 547.7 
DUh, ash . . . 0434 
Dished elec¬ 
trode . . . 1186.7 
Dislnserlbilo . . 617a 
Dislnserlre 480.4,5164 
Disinserito . . . 6187 
Dislnserzlone . 48041 
6175. 

Disionizza/lone 104 | 
Disipacldn de 
calor .... 285.1 
Disjoncteur . . 618.41 
618.10 | 

- automatlque . 6284 j 

- fonctionnanten | 

cas d’inverslon [ 
da coarant . 628.7 

- a levler . . . 5224 ! 

- - maxima . . 6284 

- - minima . . 528.1 j 

- - tension nulle 5204 . 

- - voltage nul 5204 1 

- - zero .... 5284■ 
Disjonrtion . . 5175 ) 

- brusque . . . 6184 1 
dispositlf de . 518 l4 

- n maxima . . 6284 1 

- - minima . . 6285 > 
position de . 6174 


o^)per 


a?! 

6.11 

74, 

as, 

4694 l 


Disk, coj 
flann< 

-.paper . . . 

-.zinc .... 
Dismantle, to 
-.ton abattcry 106s 
Dismantling . . 461)4 1 

- of a battery . 100.7 
Disminiicirin de 

la ©apart dad 68.4 

- - la corricnte 13 Hj9 | 

- del numrro de 

polos .... 279.1 , 

- - niiitiero de 

las viicltas . 2464, 

- - pa*o de arro- 

llamiento . . 3105 

- de la tension 161.10 

- - vdoddad . 2465 
Disminuir la rc- 

slstencia . . 675->, 

- - veloddad . 4774 ! 
Disminnlrse (ten¬ 
sion) .... 162.1 

Disoclacion, con- 
st ante de . 11864 

- eltctrlca... 85 


Disoclacion 

electroli tic a 1182L4 
-.formula de 11874 
grado de-de una 
disoluclon 1188.1 
teoria de la 11854 
Dlsoclar . . , 11894 
Disolucton dcacl- 
do cromico 184 

- - licido f(*nico606.7 
Disoluciones «cl- 

das, isohidria 
de las . . . 11885 
Disoluclon acuosa 
de nigroslna 11044 

- de azul de 

anilina . . 1027.7 

- - bicromato 

pot&slco . . 18.4 

- - bicromato 

de sosa . . . 184 
Disoluciones co- 
rrcspondlentcs 

1188.1 

Disoluclon equi- 
molecular 1183a 

- equivalente 11835 
Disoluciones iso- 

hid ricaa . 1188.1 
Dlsolucldn deper- 
clorato potasl- 
co. 80.11 

- para nreolpltar 

metal . . . 11904 

- de sal amo- 

niaeo .... 20a 

- - sal amonlaco 

y cAlcio . . 205 

- - la sal eoinun 1221.7 

- sallna, carbon 

dc mocha im- 
pregnado de 
una .... 11764 
-> saturation de 
la.698.7 

- de sosa . . 698.10 

- snblimado 5064 

- - sulfato de 

alumina . . 80.7 

- sulfato dc 

clue.135 

- - sulfato de 

cobre .... 18.4 

- - sulfato de 

magnesia . . 144 

- - thio-sulfftto 

sddlco . . . 81a 
Disoluciones, las - 
tlenden a t re- 

par .20.4 

trepamleuto 
de las . . . 204 
Dlsolvente . .1194.12 
Disossidare . 120J4 
Disossidazione, 
bagno di . 1201.4 
DIspaceio In 

cifre . . . 134*4 

- per rinterno 13475 

- officlale . . 134*4 

- originate . 1347.S 

- della pressa 1347.11 

- privato . . 1347.10 

- registrato . 134*5 

- dello stato . 1348.1 

- telefonlco . 11704 

- telografloo . . 9904 
Dislpaclbn de 

la energia 13184 


I Dlspararsc . . 602.1 
Dispart, nume- | 

I ro .2364: 

I Dlsparition, ta- , 
blean Indira- j 
tour a-(dec- I 
trique dn sig- 
1 nal .... 10485 1 
-, - indicateur k- I 
mecanlquc du 1 
signal . . . 1048.1 j 
1 Dlsparo . 1295, 6474 1 

- de un resorte 6834' 
! Dispatch, to read i 

off a ... . 9965 1 
Dlspcrdere . . 280.7 | 

- 1 raggi lumi- 

i nosl .... 978.10 | 
Dlsperdlmento , 
magnctico . 161.7 
. Dispersar . . . 2*0.7 , 

- los rayos . 973.10 
. Disperser . . . 280.7 

Dispersion . . . 2304 j 
! -, bagne de . . 8014 . 
l bofte de . . . 8465 , 
! -, champ de . . 176.7 
1 - de - de cu- ; 

| latise .... 280 . 1 1 
I- de-de l*In- i 

i dnit.2814 

; - de - magne- I 

I tlque .... 2805 
■ - de - du stator 

! 28L10 

coefficient de 281.1 1 
I - tiectrlque . 18105 
! - d'epauouisse- 1 
ment polaire 2784. 
—, flux de . . .2815! 
i - dc - dans l*n- , 

' dull.2665' 

I - de - dans le 
rotor .... 2565 I 
iInduction par28l5; 

- d'lndiilt . . . 266.7 

i - lateral© . . . 278.7 , 
llgues dc . . 2805 ; 

- dc** lignes dc 1 

force .... 1764 1 
'-- Ilgncsdeforce 
dans Hndnit 256.7, 
i - photometreu 1344.1 

- dc pi^cc po- 

I lairc .... 27*4 

- polaire . . . 2705 ■ 
i -, potcau de . . *015 , 

1 - primairc . . . 2*14 1 

- dc ralnure . 264.7 , 

1 -, reactance dc 2*1.4 

reluctance dc 2*1.7 : 
-.resistance ina- 
gnetique dc 2*1.7 i 

sans.2*15 

. - secondairc . . 2*14 
: -, tension do . 2 *Ojo 1 

- dans la tctc . 2645 
Dispersion . . . 2*04 1 

- en la cabeza 2645 
-, oampo dc . . 176.7 
-, - de - dc la cii- 

lata.2*0.1 

cocficicntc dc 2*1.1 

- elect rlca . . 13105 1 
-, fluio dc . . . 2*15 
-, - tie - cn cl 

inducldo . .2665 
-. induction por 2*14 


Dispersion en 

el Inducldo 266.7 

- lateral de la 

pleza polar . 278.7 
-. lineas ac . .28019 

- de las lincos 

de fuerza . . 1764 

- magntiica, cam- 

po de . . . . 2805 

- en la pleza 
polar .... 2784 

- ae polo . . . 2795 

- primarla . . . 2815 

- de ranura . . 264.7 

- ranura, cam* 

po de . . . . 2644 
-. rcactancla de 281.4 
-, resistencla mag- 

- ntiica . . . .281.7 
-, secundaria . 2814 

-, sin .2814 

-. tension de . 280.10 
Dispersione . . 2804 

campo di . . 176.7 
-, - di - magne¬ 
tic^ . 2804 

-, coefficient© 
dl.281a 

- elettrica . . 18105 

- fra le espan- 

sionl .... 2784 

- d’estremltA . 2645 
flusso di . . . 2815 

-, - dl - nel I’in- 
dotto .... 2665 

- neU'indotto . 256.7 
-, Induzionc per 

effetto della 2815 

- laterale dcl- 

l’espaoslonc po¬ 
lar© .278.7 

-, llnee di . . . 2805 

- dellc llnee di 

forza 1764,2775 

- fra 1 nuclei po¬ 

lar! .2795 

- primarla . . . 2814 
-, rcattanza di . 281.4 

- rcslstenza ma¬ 

gnet ica dl . 281.7 

- dellc scanala- 

turc .... 264.7 

- - scanalaturc, 

campo dl . . 2645 

- sccoudaria . 2*lr, 
-, senza .... 2815 
-, tension© di 2H0ao 
Displacement 12765 
-.angular . . 303.10 
-, brush .... 2745 

- current . . 12704 

1314.1! 

- of lines of 

force .... 172.1 

- - the neutral 

zone .... 26*5 
Disporrc a gra- 
dini 11 cavo 839.1 

- iniscagllonl Ic 

laitiicrc di 
ferro . . . 411.10 

- in iscAglioui le 

spazzole . .4767 
Disposer les balals 
en gradlns . 4767 

- les tdlcs en 

gradlns . . 411.10 

















Disposickm 


Dispositivo 


Disposicldn de an- 
tena de fuerte 
autolnduc- 
cion.... 1079a 

- los aparatos604d 

• del arrolla- 

miento . . . 814.2 

- automatica . 637.7 

• dc la* borna* 469.4 

- - carga . . . 71s 

- cirruito corto 
del lnducldo430a 

- - clrculacldn 404 a 

- del coni unto 706.7 

- en cuaurado 829.4 

- del cuadro de 

distribucidn 604 a 

- de detencion 646 a 

- clectrlca para 

dar cueraa al 
reloi . . . 1049^ 

- del elemento 84.10 

- para encorvar 

las barros . 615a 

- de enfriamicn- 

to. 289J0 

- cngrase cen¬ 
tral. 4422 

- - las escobillas274a 

- para esmerllar 

el colector . 4288 

- de una esta- 

cldn . . . 10983 

- para cvitar cl 

zumbldo . 134L: 

- general . . . 706.7 

- hexagonal . . 829.5 

- lndlcadora . 639.10 

- para la integra- 

c!6n .... 698.1 

- no intorcam- 

biablc . . .902.7 

- de interrup- 

cion .... 618.4 

- para la intro- 

ducclon de fu¬ 
sible* .... 664.1 

- de lectura . . 640.2 

- para levantor 

las oscnbillas 429i> 

- dc llamada al 

bianco . . 1032.8 

- ineeauica . . 629.7 

- de raedida . 41Kn 

- parada . . . 645 a 

- para parar . 1012 a 

- de proteecion 

prescrita . . 614 a 

- - puesta on cir- 

cuito .... 617.9 

- - p nest a en 

marcha Auto¬ 
mat ica . . . 694.fi 

- la red . . . 726.4 

- refrigera¬ 
tion .... 403.R 

- para registrar las 

zonas de con- 
veraaeiou . 1100.4 


Dispositif d‘ains¬ 
tate .... 11192 

- - du cordon 1340 a 

- pour lampes 

a suspension 1339 a 

- amortisseur . 643 a 

- d'antenne 

k forte self- 
induction . 1079.1 

- d’appei . . 1119.8 

- d'arrft. . . 1031 a 

- - dc l'alguille 646 a 

- d'autodcmar- 

rage .... 694 a 

- automatlque . 627.7 

- d'avance des 

charbons . . 9392 

- des crayons 9892 

- de blocage . . 646 a 

- calage des 
balais . . . .432.4 

- pour ie cintrage 

des barros . 616a 

- de circulation 4648 

- - command? 1120.5 

- - commande des 

signaux de che- 
rain de for 1348.11 

- - commuta¬ 

tion .626.4 

- - contact . 10292 

- contre le bour- 

donnement 1341 a 

- controleur des 

zones dc con¬ 
versation . 1160.4 

- de decharge . 77.0 

- - dcclanche- 

mcnt .... 698.1 

- - deruarrage . 690.4 

- - demarrage 

automatlque 694.6 

- detente . 647 jo 

- - dlsjonction 518 l4 

- dressage . 1101-5 

- pour dresser le 

collecteur au 
tour. 423.7 

- d’enlcvement 8462 

- de fixage . . 6022 

- frolnage . 1015L3 

- freiuage et de 
regulation 10312 

- d’Impression 1031 a 

- Inintcrchan- 

geable . . .902.7 

- Integrateur . 698.1 
lam i>e k arc a 

- de mise en 
derivation .937.4 

- de lecture . . 6402 

- - lissage . . 773 a 

- pour meuler le 

collecteur . 423 a 

- de mise en 

circuit . . . 617.9 

- pour la mise 

on court-cir¬ 
cuit de l’ln- 


; Dispositif protec- 
teur prescrlt 614-31 

- de rappel au i 

blanc . . . 1082 a 

- receptcur du • 

paratonnoire0912' 

- pour rectifier I 

le collecteur k | 

la meule . . 423 a 

- de refrigera¬ 

tion . 403 a 

- refroidisse- 
ment .... 408 a : 

I - - reglage . 11192 
, - - reglage des 
balais .... 432 a 

- - r£glage de 

K r6cision 4 
i main . . . 660a 
- pour lereldvo- 
ment des ba¬ 
lais . 42919 

- de remise u lheure 
electrique des 
horloges . 1049.1 
— rupture . . 669.7 
- - signallsatlon 
pour chemin 
de fer . . 1348ai 

- - suspension 9447 
- - suspension 
del’antcnne 1078A 
- - suspension 
isolant . . . 8745 
- - suspension 
de sOrete . . 944 a 
- - suspension 4 
tete d‘entree 
de fils. . . .9603 
- tendcur pour 
courroles . . 466.7 
- to tall sate ur . 698a 
- pour tourner 
1 lc collecteur 423.7 
i - de trans- 
I mission . . 1067a 
i- - verrouillage 602J 
! — vibration 1027 a 
D isposition . . 706.7 
- des Jfetzes . . 7204 
I Disposition . . 706.7 i 
- de 1‘antenne 1077 a | 
- des apparells (K4a 
- - balais . . . 274a ■ 
- - balais en | 

| gradius . . . 476 a 1 
; - de boblnage 3142 i 
: - des borncs . 469.4 
, - en carre . . . 329.4 , 
- constructive i 

d’uu poste 1098 a; 
- d'enroulement3142 
- d’cnscmblc de 
l'accu inula- 

teur.84.10 

- - d’un poste 1098.3 i 
! essal de 1’an- 
teuuc an point 
de vue de <a, 1081a 


Disposition pour 
finsertion de 
cartouches .6641 

- m6canique . 629.7 

- de mesure . 498ai 

- quadratique . 32914 

- en quinconce 329LS 

- du rfcteau . .72x4 

- dc tableau de 

distribution 604 a 

- transmet- 

teur.... 1061a 
Dispositivo di 
aggiustamento 
delle spazzo- 
ic ..... .4324 

- d’arresto . . . 6465 

- autoraatlco .627.7 

- - dl avvla- 

mento . . .6646 

- dl blocco, presa 

dl corrente 
dislnserible 
con.3002 

- - clrcolazlone 464* 

- commula- 
zione . . . .6264 

- - controllo del¬ 

le zone dl con¬ 
versazione 1160a 

- per curvare le 

sbarre . . .616a 

- elettrico per 

caricare l’oro- 
loglo . . . 10492 

- per evitare 11 

ronzio . . 1641: 

- - impedire la 

sostituzione 
delle valvole 9027 
• - inalzare una 
lampada . . 945a 

- lndicatore . 639a<i 

- per rinserzione 

delle cartucce 

646J 

- dl Interru- 

zione .... 6184 

- isolato dl so- 

spenslonc . . 874a 

- di lettura . . 6402 

- per la lubrifi- 

cazione . . . 440 a 

- di mcssA in cir- 

cuito . . . . 617 a 

- per la messa 
in corto-clrcu- 

ito dell’ in- 
dotto . . . . 430J 

- plegare . . 8762 

- dl protezionc 

prescritto . . 614; 

- protezionc 
contro ie sea* 
riche atmos- 
fcrlche . . . 666 a 

- raflreddamen- 

to.403 a 

- regolazlonc 


— de regulacion de 

los esoobillas 432.4 

— ruptura . . 669.7 

— suspension . 685 a 

— suspension 
aislantc . . . 874 a 

— para torncar el 

colector . . 42&7 
Dispositif d'actlon- 
nement . . 1120 a 


d ti It . 430a 

de mise hors 
circuit . . . 618.4 

- mise en 
marche . . . 690.4 

- montage . 1101 a 

- perforation 1029.7 

- plantation 1101 a 

provenant la 

confusion . . 902.7 


cxcentrique de 
l’Ame dans 
l'isolement 
(cAbles) . . . 743.7 j 
des fils dans 
les encoches 329a 
- fils dans les 
rainures . . 829a ! 
hexagonale . 329ai 
en hexagone 829a I 


di preclsione. 
a mano . . . 650a 

- - ritorno al 

bianco . . 1082 a 

- - rottura . .669.: 

- scappamen- 

to . . . . . 598a 

- scarloa . . 77.6 
scarlca-ful- 

min* . , . ,6684 
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Distancia 


bUpositivo per , 

smerigllare il I 

collettore . . 4283 j 

- dl smorzamen- 

to. Mb \ 

- per II solleva- 

men to dalle , 
spazzole . . 42019 1 

• di sospensione 

6354, 044.7 

- - sospensione | 

di sfcurczza 9443 j 

- - spegnimento 

mb] 

- per tornlre il | 

collettorc . . 423.7 ; 

- totalizzatore 698.1 

- di trasporto . 7163 ( 
bispoaizione . 706.7. 

- dl avvolglmen- ! 

to.314.2 | 

- dell' elemento 84.10 

- esagonale . . 8294 ( 

- meccanica . . 529.7 

- del morsetti . 469.4 j 

- per la prova 498.11 

- quadratic* . 829.4! 

- del quadro di 

di*trlbuzlone6044 

- pel raffredda- | 

men to . . 289.10; 

- della rete . . 726.41 

• delle spazzole 274.1; 

- di stazlone 10984 
IH<que d’Ar ago1279.7 
-boo inage en 318.4 

- *>n bois . . 1014 jo 

- de charbon can¬ 
ned ... limi 

- - contact . . 686 j 

• - coart-clrcuit480-t 

- court-circui- 

teur .... 4304 1 

- de calvre . . a: 

- - distribution 

10483 

- en Ebonite . 8753 

empilage de 67La 

- d’enregistre- 

ment .... 657.4 

• enrou lenient 

en .818.4 j 

- en forme de 5824 1 

- cradue . . . 637.7 

- induit en . . 4133 1 

- intermedia! re 4043 

- i<olant .... 706.7 

- a uumeros . 11643 

- «le papier . . . 73 ; 

- - papier recou- 

Tert de per- : 
oxyde dc 
manganese . . 74 
parafoudre a 5713 ( 

• de plomb . . 48.il 

- r**gulateur a 

air .... 10124 

• *le repartition 10433 

- rotatlf .... 6963 

- 'emaphoriciuel043.7 

- e* tole de rln- 

diit.4114 

- toirnant . . . 6963 

• de ventilation 4123 , 

- I** zinc .... 63 
Irruption £lec- 

tiique . . . 8722 


Disruption, essal 
des cAbles k la 

- de i'isole- 1 

ment .... 9033 

-, - de - 61cc- i 

triquc . . . 372.10: 
Disruptive Ent- 
ladung . . 12743 
Disruptive dia- , 
charge . . 12743 
Disruptive 

spark .... 6674 ' 

- strength . . 871.it j 
Disruptive, 6tln- 

celle .... 5674, 
resistance . 871.il 
Dissimilar sub- ! 

stances . . 1368.7 
Disslmetrica, I 

curva .... 1964 
Dissipation, elec¬ 
tric .... 18103 

- of energy . 13184 

beat. 285.1 , 

Dissipation de 

chaleur . . . 285.1 ; 

- de lVnorgie 18183 
-, touruerjusqu’a | 

- de l’energie 
cin^tiquc . . 482.7 

Dissipazlone dl , 
calore . . . 285.1, 

- - energia . . 155^4, j 

18183 1 

Dissociare . . 11894! 
Dissociate . . 11894, 
Dissociation, 

electrolytic . . 83 

- formula . . 11873. 

- theory . . . 11854 
Dissociation, cha¬ 
leur de . . 1187.il 

constant** de-11854 , 
-,degre dc-d'une 
solution . 1183.4 

- £lectrlque ... 83 1 

- electrolytique 1182.4 
-, £qulllbre de 1188.4' 
-, formule do 11873 
-, recui de la UHH4 
-, retrogradatlon 

de la . . . 118*4 
-. theoric de la 11854 
Dissocia/loue. 

cost ante dl 11854 

- clettrlca . . . . 83 

- clettrolitlca 1182.4 
-. formula di 11873 
-, grado di - dl 

una soluzl- 
ono .... 1183.4 
teoria della 11854, 
Disaoelrr . . 11893- 
Dissolforazlone, 
processo di . 780J 
Dissolution, me¬ 
lange par . 13504 
Dissolvaut . . 1194.12 
DIssolvente . 1104J2 ; 
I)issozIation,clek- 
trlsche .... 83 
-, elcktrolyti- 

ache . . . 1182.4 
-sformel . . . 11873 
-sglclcbge- 

wieht . . . 1188.4 
DUsozlations- 

E rad elner 
osung . . 11833 


11864! 
1188a i 
11854 
1187J1 I 
11894 | 
. 2384 


. 415.4 

.030.4 
.8083 
.6003 
. 2J 


Dissoziatlons- 
konstante . 
-srQckgang . 
-stheorle . . 

-swUrme . 
Dlssoziiercu 
Dlssymetrle 

- tic la commu¬ 

tation . . . 1838J 
Dissymmetrischc 
lnduktlon . 184 a 
D issymetry . . 2884 
Distacco ai par- 
tlcelle di car- 1 
bone .... 4763 1 

- del telefono 1116.7 | 
Distance apart 

of spokes. 

- between the 

carbons. . 

- coils . . . 

- - contacts . 

- electrodes 

- - poles (machl 

nes) .... 167.il j 

- - the poles(cells)43 

- - poles (mains>8084 . 

- - pole-tips . . 278 j ! 

- - wires (win- I 

dings) . . . 329.7 | 

- - the wires . 

(mains) . . .8094 

- -bolt.46341 

-.sparking. . 872.11 1 

- terminal . . . 614.7 I 

- of transmis¬ 

sion .... 1083.7 

- tube.6124 ; 

- from the wall 610.1 ; 

Distance des ! 

bob In en . . . 8083 > 

- bras .... 416.4 
-, canalisation 4 I 

haute tension I 
et a grande . 766j I 
-, - k longue . . 7214 
-, - triphas^e ft 

grande . . . 766.7 I 
-, centrale pour I 
transmission 
a longue . . 7033 ; 

- entre les char- 

bons .... 900.4 
conduitc A . 720.4; 

- entn* comes 

polalres . . 278.1 1 

- les cravous £10.4 i 

- explosive . 10833 

- ae commu¬ 
tation . . 10624 1 

- - des etinoel- I 

les .... 872J11 

- dc Texclta- | 
teur . . . 10634 

- fractionnee I 

1064.4 1 

- en trois par¬ 
ties de l’excl- I 
tateur . . 10644 

- - partielle . 10642 : 

- - reglable . . 5694 
-it —s en serle 1064.4 

- simple . 1063jo 

- entre les fils . 8094 , 

-, fractionne- i 

ment de la - 
explosive . 1064J 

iniprimeur a 1037.4 
-, Interrupteur&dddtf 


Distance d'inter¬ 
ruption . . . 564.1 
-, llgne k haute 
tension et it 
grande . . . 766J 
-, llgne a lon¬ 
gue .7214 

-, - trlphasee it 
grande . . . 756.7 

- au mur . . . 610j 

-, place A - ^ga¬ 
le .8094 

- entre les plots 6004 

- - points d'ap- 

pui. 4074 

- polaire (piles, 

accus) ... 44 

- - (machines 

electr.) . . 167.11 

- des p61es . 167.it 

277J 

- entre les po- 

teaux .... 8084 

- des rals . . . 416.4 
-, reseau k lon¬ 
gue .... 726.10 

-, resistance de 
la - explo¬ 
sive .... 10644 

-, rheostat-r6gu- 

latcur de ten¬ 
sion k . . . . 6764 
-, subdivision de 
la - explo¬ 
sive . . . 1064.1 

- de transmis¬ 

sion . . . 10983 
Distancia entre 
los aiambres 8094 

- - los carbo- 

nes .030.4 

- - los carretes 8083 

- - los conduc- 

tores .... 829.7 

- - contactos . 6003 

- los electro- 

dos. 24 

- explosive de las 

chispas . . 872.11 
10633 

- de conmuta- 

clon . . . 10624 

- - del excita- 

dor .... 10684 

- parcial 10643 

- - cn tres par¬ 

tes del exci¬ 
ta dor . . . 10644 

- regulable . 5694 

- - seiicilla 1063.10 

- en serle . 1004.4 

—, subdivision 

de la . . • 1064.1 

- de Interrup- 

cion. 554.1 

- al muro . . . 610.1 

- entre las pie¬ 

zo* polarcs . 278.1 

- polar .... 44 

- entre los po¬ 

los . 167.11, 277.1 

- de los pontes 8084 

- entre puutos 

de apoyo . . 4074 

- de los radios 415.4 
-, regulador de 

tension . . . 6704 

- de ruptura, 

division de la 664.7 
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DiatribotioD 


Distancia d e trans- 
mlsldn . . 1098 l 2 
Dlstanzbolzen . 469* : 
-klemmc .... 614.7 

-rohr.612* 

Distanza d'apog- 
glo del fllo . 821* 

- tra i carboni 980.4 

- fra i contatti 600* 

- - gli clettrodi 2* 
Dlstanzc, a - 

eguali . . . 809* 
Distanza tra le | 

espansioni po- | 

lari.278j ! 

• csplosiva dl I 

commutazione 

1062*! 

- csplosiva del- 

Teccltatore 1069* 

- parziale . 10612 

- - regolablle . 569* 

- - delle sclntll- 

le . . 372 ji. 1063* 

- - sempllce di 

scintilla . 1063.10 

- - in serie . 1064.4 
—, suddlvisione 

della . . . 1064J 

- - tripartita 

delf eccita- 
toro . . . 1064* 

- fra i flii 339.7, 809* 

- di interru- 

zlone .... 564.1 

- dal muro . . 610.1 

- del pali . . . 808* 

- polare .... 4* 

- dei poll . . 167 ji 

- delle razze . 415.4 
regolatore di 

tensione a . 576* 

- fra le sezloneSOS* 

- dltrasmUslone - 

1098* 

Distanziamento, I 
morsetto di 614.7 1 
Distendere . . 882* ! 
Dlstensione del- | 
la molla di 
n comando 10l0.ii 
Distesa d’un ca- 

vo.828.4 

Distillate, aequa i 
53.il 

Distillation, elec¬ 
tric . * . . 1355* 

- electrique . 1355* ! 
Distillazioncelct- 

trica . . . 1356* 1 

Distilled water 53.1 1 i 
Distinction of 

speech . . 1112.7 . 

Distinctive mare ! 

1008* 1 

Distortion of 

the field . . 267* 
Distortion dei 

cam no . . . !77.t 
Dlstorsione del 
eampo . . . 177.4 1 
Distortion, 

*• curve . . . 195.1 1 
Distretto tclc- 

fonleo . . 1114* 
Distribuelon 73H.n 
armarlo de . 606* 
-.raja de 606*, 845* 

- de caja . , . 120* 


Distrlbucion 

del calor . 283.li 

- del eampo . . 177* 

- de la carga . 490.1 
centro de . . 739* 
columna de .605.1 

-, conduccion 

de. 789.1 

- de Corliss . . 120* 

- corriente 788.12 
-, euadro dc . . 004.7 

- de la densidad 

de corriente 144* 

- deslgual de la 

corriente, p^r- 
dlda denida 
u la. 292.7 

- directa . . . 726* 

- economica del 

cobre y del 
hlerro . . . 268* 

- el^ctrica . . 1276.4 

- dc la clectricl- 

dad ... . 1806* 

- la energia . 165* 

- la energia 
electric* por 
carga de 
acumuladores 

k distancia 1168* 

- energia por 
pilas prima¬ 
rily ... . 1163* 

- - expansion . 120* 

- - las fascs . . 200* 

- del flujo mag- 

n£tico . . . 174* 

- de fuerza . . 704* 

- Indirecta . . 725* 
-, instalacidn de 603.7 

kiosco de . . 605* 

- de las lincas de 

fuerza . . . 171.4 

- de la luz . . . 968.7 

- del magnetla- 

mo .... 1289* 

- non unlformc 

de la co- 
rrientc . . . 1815* 
pared que lleva 
lot aparatos 

de.606* 

piano de . . 604* 
-, pupitre de . . 606.4 
sale de ... 603* 
-, slstema de 

603*, 739* 

- dc - anular 726.1 

- de - de rami- 
flcacion . . 725* 

- superficial . 1276* 

- nor vuivula . 120.4 
Distribuor . . . 738* 
Distributor 

738.10, 1042.1 
Distribuldorcs 739.1 
Distribuidor 
principal, bas- 
tidor ael . 1140.4 
—, soporte de 1140.4 
Distriouir . . . 738* 
Distrlbuire . . 738* 
Distribute, to . 738* 
Distributed win¬ 
ding .... 321* 
Distributeur 

(telegr.) . . 1042.1 

- (canali¬ 

sations) . . 788. i u 


Distributeur (ca¬ 
nalisations) . 789.1 
Distributing 

board .... 609* 
-box . 881.1 

- bus-bar . . . 614* 

- frame . . . 1148* 

- fuse.658.4 

- mains .... 789.1 

- network . . . 726.1 

- polut .... 789* 

- ring.801* 

- station .... 702* 

- tubing . . . 871* 

- switch . . . 1838* 
Distribution . 788.ii 

- of air .... 464.4 

- board .... 908.1 

-box .846* 

i - of copper and 
iron, econo¬ 
mic .258* 

I current . . 738J2 

- of current 

density . . . 144* 
direct .... 725* 
-.electric . . 1276.4 

- of electric 

energ by char¬ 
ging of storage 
batteries at a 
distance . 1168* 
1 - - electricity 1306* 

. — energy . . . 704* 
-.indirect . . . 725* 

- of light . . . 966.7 
; - -lines of force 171.4 
; - - load .... 705* 

- - magnetic 

flux.174* 

1 - - magnetism 1289* 

! phase .... 200* 

- plant .... 725* 

- -pole.801* 

- of power . . 704* 
i -, surface . . 1276* 

- system . . . 724.11 
Distribution . 788.il 

- d’alr. 464.4 

-, armolrc dc . 605* 
-, baguc de . . 801* 
-. barre de . . . 614* 
-, bolte cle . . . HK2.I 

I Distribution, 

bolte de . . 605* 

; -. cadre de ta- 
i bleau dc . . 610.7 
i -. canalisation 

de. 739.1 

-. centrale do . 702* 

- de.721* 

centre de . . 739* 

- de chaleur . 283.11 

- du chump . . 177.S 

- de la charge 490.1 
-, eolonne de . 606a 
-, conducteurs 

de. 739a 

-. construction 
du tableau 
de. 604* 

- Corliss .... 120* 
-, coupe-circuit 

de.558.4 

-, - de - pour 
courant tri- 
phas^ .... 55K.rt 

- de - trlfllaire558^ 
deatroisflU558* 


; Distribution de 
I courant. . 78tUi 
courbe de * 

I de lumtere . 961s 
j - de la densite 
de courant . 144J 
I - directe .... 725* 

| disposition de 
! tableau de . 004 
j -, disque dc . 1043^ 
i - ^eonomlquedu 
1 euivre et du 

I fer.258* 

£lectricien pre¬ 
pose k la sur¬ 
veillance du 
tableau de . 6J9> 

- dc l’^lcctricite 

13063 

- electrique . 12764 

- d’^nergle . . 155* 

- - electrique par 

charge a’accu- 
I mulateur* a 

distance . 1163* 

I — par elements 
i primal re*. 1163: 

: - - par piles . 1163: 

I -, fauipement 
a un tableau 

1 dc.60iJ 

! - k detente . . 12flJ 
! - du flux magnf- 
! tlque .... 174i 
i - de force mo* 

| trice . . . .7043* 

| fusible de . . 568.( 
i - dc - pour 
I courant tri- 
I phas£ .... 568* 

; -, - de - trifllaireooSj 
I - de - a troU 

I flls.568; 

1 -, incendie de 
! tableau de 619 j* 

I - indirecte . . 725* 

. -, Installation dc 
- de courant 
(centrales) . 7253 
; -, - de - de oou- 
1 rant (teleph.) 

| 1169.1 

-. - de tableau 

| de. 

| Interrunteur 
j de . . . . i:m* 
klosque de . 

-, llgne de . . . 739.i 
, - des lignes de 
force . . . . 17L* 

- de lumierc . 966« 

- du magnMlsvue 

lisin 

■ -, montage de 
i tableau de . 617 .m 

! - non-uniforme 
i du courant 1315.^ 

I panneau dc 
1 tableau de . fll'l* 

parol portent 
les apparel Is 
de.tirtx-i 

- des phases . . 200 j 
-v plan de Tinstal- 

latlon du ta- 
i bleau de . . 604-4 

i plateforme de 
tableau de . 619a 
pu pitre. de . . 605 ( 
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l)ow£stico 


I>i*tributlon, 
rwp»u do . . 728.1 
salle du tableau 
de.0002 

- schema de ta¬ 

bleau de . . tXVta 

- Nation de . . 7212 

- i soupape* . 120.4 

- *upernefelle 127<L r . 

- syst^mc de . 789 j 

- - de - du cou- 

rant.... 724.li 

- - dc-paraltelc 

m celnture 726.1 

- - de-parallele 

a raimflcation72o2 
* - de-parallele 
ramin£ . . . 7362 

- tableau de . 604.7 

- -X dc .... 0063 

- - de - dcsaccu- 

mulatcurs . 608.4 

- - de-dcs arcs 606* 

- - de - pour ar- 

ibres . . . .6078 

- - de - pour 

bar re neutre 0O8j 

- - de - k basse 

tension . . . 606.7 

- - de - k baU 

tants .... 6098 

- - de - de cen- 

trale de force 
motrlce plec- 
trique . . . 906.7 

- - de - de 
charge . . . 0063 

- - do - de 
fhargcment 0063 

- - de - pour les 
comp tours . 6078 

- - de - de cou- 
rant .... 903.1 

- -de - pourcou- 

rant trip base 6072 

- dc - k deux 
ronducteurs 0092 

- de - a deux 

fils.6092 

- de - de la 
dynamo . . 6062 

- de - pour 
l’eclairage . 6072 
-de - pour 
energie mo- 
trice .... 607.4 

- de - d'£talon- 
nage .... 6082 

- de - pour fee¬ 
ders .... 6072; 

- de- pour force j 
motrice . . . 607.4. 

- de - de la I 

iCen^ratrlre . 60621 

- de - k haute I 

tension . . . 607.1 1 

- de - ignifugc6199. 

- dc - indtpen- | 

•lant .... 609.7 

- de - dcs lam¬ 
p's k arc . . 6082 

- de - en I 

aarbre . . . 606.1 I 

- de - mobile 
pour esxat* . 4842 

- de - des mo- 
tears .... 6062 

- de - mural 6092 

- de - normal 6062 


Distribution, tab- > Dlstribuzlone st- 
| leau de- plat 609.4 sterna dl 606s,7892 
-, - de - princi- -, - dl-adanello726.1 

I pal.6064 - dl - a raml- 

--de-principal flcazione . .7262 

I des dynamos 606a ; - supcrflclalc 12762 
-,-de-principal | - a valvola . .1264 
I des genet a- 1 District telcpho- 
trices . . . .0062 _ nique . .11142 

1 -,- de - dc tcn- 


Dlstrito telefd- 
nico . . . 11142 
Dlstruggere 11 dl- 
fetto brucl- 
ando . . . 1827.7 
Dlstruzione del 
magnetUmo 12892 
Disturbance, 
atmosphc- 
8782 rlc . . 6282, 1001.1 
. 1264 1 - In consequence 


slon .... 0082' 

-. - de - k trols ; 

ronducteurs 6092 
-, - de - k trols | 

fils.6092 

-, - de - de vol- I 
tape . . . .6082, 

- 4 tirolrs . . . 1202 
-, tube de 

- k valves 

Distributive wind- ! of work on the 

Ing .... 8212 ! line .... 1168.4 

Distributor 1 -» magnetic . . 0282 

(mains) . . 788.io . molecular . 1321.to 
i - (telegraphy) 1042.1 1 momentary . 6482 
1 - plate .... 10482 I - of the needle 18082 
Distributor ;telephone . 11682 

(turbine) . . 124.7 I -»tramc . . . 11682 
Distributor . 788.10 1 Disturbo per 
1042.11 sovra] 

- automatlcodi I oned 

elettrlcltk . 6942 | sazioni 

Disyuntor 


Division de cou- 
rant.148.1 

- - la culassc . 456.7 

- - l’echelle . 688 J 0 

- radiotel£gra- 

phique . . 11062 

- des radiottde- 

graph isles 11082 
-. resistance k . 6664 
Division del 

areo .... 9262 

- de la corricnte 148.1 

- - la culata . . 466.7 

- - la escala . 6872 

688.10 

- radiotelegra- 

flea ... . 11082 

- uniformc . . 688.4 
Dlvisione della 

corrnte . . 148.1 

- del glogo . . 466.7 

- radlotelegra- 

flea .... 

- della scala 


rvr 

apposizi- 

ifeonver- 


Dlstrlbuzlonc 788.il 

- del calore . 288.it 

- campo . . . 1772 
-, cassetta dl. . 6062 

- a cassetto . . 1202 
chlosco di . . 6062 

-, colonua di . 006.1 
-, conduttura dl 789.1 

- Corliss . . . 1202 

- di corrnte . 738.12 

- della corrente 292.7 . 
-, cuadro dl . . 604.7 | 

- della density , 

dl corrente . 1442 I 

- dlrtta . . . 7262 i 

- eiettrica . . 12764 

- deH’cttrlcitk 18062 

- deH'cnorgia . 1562 ' 

- dienergia eiet¬ 

trica per earl- 
ca dl accumu¬ 
lator! a dls- 


11682 
628.7 

de maxima . 902 

- - minima . . 902 
Ditale digomma 992 
Dito di contatto682jo 

pun to del. . 1872 
Divergence of the 
lines of fore 1722 

- des llgnes de 

force .... 1722 
Divergencla de 
las linca* de 
fuerza . . .1722 
I Divergenz der 
I Kraftllnlcn . 1722 
Dlvergenza delle I 
llnec di forza 1722 
' Diversion of tele- I 
| phonictrafricll70.il 
Divide, to . . . 880.7 j 
; Divided . 

- elrcle 


11062 

.6872 

68610 

10062 

.6864 


-, segno dl . . 

- unlforme 
Divisor, com¬ 
mon . . . 28610 

-,comun . . . 286to 

- de corricnte 12867 
Divisor co- 

mune . . . 236.10 

- di corrnte 1236? 

- teusione, tras- 
formator . 2292 

dm . 1247.14 

Doblagglo . . . 4062 

Docht.9292 

-durchmesser 979.13 
-halter .... 979.12 

-kohle.929J 

-kohle, in elner 
Salzlbsung ge- 
triinkte . . 11765 
Lam pen-. . 979JI 
-material . . . 9292 
-schmlerbuchse 4412 
-scbmlerr . . 4412 
-sehmlerung . . 4412 
Docteur cn me- 


tanza . . 11682 [ - foundation 

- delle fasi . . 2002 J frame . . 

- dell Husso dl j - frame . . . 

forza .... 1742 ; - touch . . . 

- dl forza . . .7042, Divider 
-, Implanto di . 606? 

- inalretta . . . 7262 

- inunlformc della 

corrente . . 13162 

- delle linee di 

forza .... 

- della luce 


Dlvidlr 
Dividido. . . 
Divisor . . . 
DIviscur, con 
niun . . . 
171.4 1 - de courant 
. 966.7 , transformn- 


- del magnetls- 

mo .... 12892 j slon 
-, parte che por- lMvislbllidad de 
ta gli appa- la luz .... 9669 

rccht dl . . 0062 Divisibility della 
-a plastrad'espau- | luce.9669 . 


.6879 

declne . . 

509.ll 

687.il | Doctor .... 

1 Dolgt de con- 

609.li 

.4062 1 

tart .... 

682.10 

. 4632 j 

- denclique- 


12942 

tage . . . 

. 6489 

.3867, 

Dolgtier en caou- 

.880.7' 

tehonc . . 

. 999 

.6379 

Doll's dance, elec- 

. 8 H 0.71 

trie .... 

1287.1 

1 - I 

Dolomia . . . 

. 7832 

286.10 1 

Dolomle . . . 

.7832 

1233.7, 

Dolomite . . 

.7832 

1 

Dolor .... 

. 510.1 

n- 

Dolor .... 

. 510.4 

. ami 

Domalnc de la 



slone 
-, punto di . 
-, quadro di 
-, sala di . . 
-, sbarra dl 
sc&tola dl 


1202 
.7892 
.609.1 
. 0032 
.6142 
. 8469 


- schema della 6042 


Divisibility de la I 
I under . . 9602 1 
Divisibility of 

the light . . 9669 
Division 6372, 687.10 

- plate. 637.7 

- of yoke . . . 466? 


telephonic 11142 
Domanda d’oceu- 
pazione . 11832 
—, posto speclale 

di.11842 

DomandAr . . 11889 
Domandare una 
eomunieazione 
tclefonica U09i; 
Domcstico, trans- 
formador . . 2292 
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Double 


Domestlque, ca¬ 
nal i*at Ion . 7663 
Installation . 864.1 
transforms 

teur.229* 

Dondolo, apparec- 
cbio a . . 1202.1 
Donnies de bo- 
blnoge . . . 3083 i 

- caracteristlques I 

do machines 487* 1 

- d’enroulcment 8083! 

- de l’dprenve . 486* 
Ache en plomb 

portant des - 
relatives au 
ckble . . . 838.10 

- prtncipalcs . 248* 
Donncr le dernier j 

coup de lime 8863 ! 

- plus de rigi- 

dite. 408*; 

Door-contact . 8873 

- with ratchet. 888.1 

- switch .... 887* 

- working on one 
side .... 10473! 

Door-opener, elec¬ 
tric ... . 1357* 
Doppelader, Fas- 
sungs- . . . 8583 
-akkumul&tor . 88.1 

-anker.4143 

-blelmantel . . 764.1 
-bogenlampe . 936* 
-brechung . . 1360.7 
-briicke .... 6783 
-dynamo . . . 216.7 
-orzschclder . 1220* 
-etagengcstell . 104.7 ( 
-fadenaufhttn- \ 

gang . . . .634*; 
-fatten wick lung 838* j 
-gegensprechen 1 

1(40.4 

-glocke . . . 10443 1 
-gloekenlsola- 

tor. 792* 

-gummlleiter . 858.1 
-hakiger Draht- 
trliger . . . 815.4 
-instrument . . 6823 
-kogclluftleiter'1079* ! 
-kegelsehlrmluft- | 
b-itcr . . . 1079 * 1 
-kegelierbln- 

dung . . . . 824* 
-klcminc .... 408.(5 j 
—, Forzellan- . 867* | 


-klingel 
-kohle .... 
-kollcktor- 
masebine . 

—motor . . 
-kommutator- 
niasehine . 
-koiixolc . . . 
-koutaktdose 

- -KtOpSCl . . 

—taste . . . 
-konimantcnne 1079* 
-k rack eu isola¬ 
tor . 794*! 

-kurbelrheostat 656.1 
—umschaltcr 1021* 
-lUutnpparat 10443 
-leltmig .... 757* 

— mit 11 in- and 
Kiiekleiter . 757,r. 


10443 , 
929.11 

I 

. 206* 1 

. 218.4 

. 20 ( 1 *. 
. 815* 

. 889.4 ' 
889* . 
650* ! 


Doppellitze . . 742.4 
-masehine . . . 216.7 
-niassler- 

elektrode . 1228* 
-mUuliger 

Sehlusscl . . 896.7 
-messerschalter 522* 
-nadelapparat 1001 * 
—, astatlschc .630* 

- -telegraph . 1001 * 
-pendelseluiur 860* 
-polierma- 

sehlno . . 1199* 

-polig.168.7 

-pollgcr Huf- 

eisen magnet 1119.1 
-punkt .... 10033 

-reihig.581* 

-rleineti .... 446* 
-robran.sehluil . 880* 

- -sehelle . . . 877.1 
-schleifma- 

Hcblne . . 1197.1 
-scliluildynamo 214* 
—erregung . . 253* 
—erzeuger . . 214* 

- -motor.... 221 * 
-schMissel . . . 896.7 
-schnur, runde 858.4 
—, verseilte . . 868.7 
-schreiber, po- 

larlslerter . 1026* 
—, polarisierter - 
von Estieuue 1026* 
-seitlgc Abzwelg- 
klemme . . . 8 C 6 * 

- -s Instrument 700* 

- Schellcniso- 
lntorstiitzc . 816* 

—r Zeigeraus- 
schlag . . . 639.4 
Doppclsiehe- 

rung .... 557* 
-spannung . . 1514* 
-.spclchcnankcr 415* 
-sprcchsehul- 

tung . . . 1139* 

-spule. 340.6 

-st ousel briicke 675.1 ' 
-strich .... 1214* 
-strom .... 138.in 
—erzeugcr . . 216.7 
-T- Anker . . .413.6; 
-T-Eiseii .... 34 *.1 ; 
-tarif .... 714.1:' 
—system . . . 69*4 ■ 
—zilhler . . . 0923 
-taste .... 1026* 
-telegraph . . 10149* 
-telegraphic . K40* 
-tclephon . . 1030 * 
-transpositions- 

Isolator . . . 70S* 
-voltmeter. . . 679.1 
-wattmeter . . 6S9.r, 
-wickluug . . . 340..» 

-zelle.38.1 

-zellenschulter GOO* 
Doppelt eh rom¬ 
an u res Kail . 17* 
—, Losung von 
-m Kail . . 18.4 

-. pulverb 

siei tes . . . 17.ll 

- > atron . . 18* 
-, Losung von 

-ni Natron . IHj; 


Doptx 

efn 


Delte Draht- 
efnfiihrung . 886*, 
Doppelt gerllltc • 
Holzleiste . 877.7 
j -os Gruben- 
| kabel .... 767.7 
-c Chi nun 1 band- 
isolation . . 894.4 
Doppeltkohlcn- 
I saures Kali 1214* 

; - Natron . . . 1215* 
j Doppelter Kreu- 
j zungstrUger 816.4 
! - maguetlseher ; 

K reis .... 466.1 1 
Doupeltschwef- I 

llgsaures Na¬ 
tron . . . 1218.1 j 
Doppelter 1 

St rich . . 1294*: 
Dop|>elt umsoon- j 
nener Drant 745* 1 
| Doppeltwein- j 

steinsAures 
Kali . . . 1219*. 
Dorado . . . 1203*' 
-, bano de - en 

ebullieiOn 1206.1 1 

- por contacto 1206* | 

- en ealiente 1203.10, 
j - en frio . . . 1208* | 

- por inmer 
1 aion . . 


- mate . . . 
i- rojo . . . 

- rosado . . 

- verde . . 
Dorage . . 

■ - n( baud . 
j - par contact 
: - a frold . . 


par luinicr- 
! slon . . . 

| - mat .... 

' - k l‘or rose . 

1 - - Tor rouge 

- - Tor vert . 

■ DorAtura . . 

! - appunnata . 

I -, bagno ealdo 

per .... 1206.1 

- a ealdo . . 1203.10 
per contatto 1206* 

“ ‘ ' 1203* 


1205.11 ! 
1204.4 1 
1204.1 I 
1204* 
12(4* 
1203* 

1203.10 
1206* 
1203* 

1205.11 
12(4.4: 
1204* I 
1204.1 
12(4* : 
12033 
1204.4 


a freddo . 

- per innner- 

sione . . . 

- pallida . . 

- rossa . . . 

- Yclata . . . 

- verde . . . 
Dorn 


1206.11 
1214* 1 
12(4.1 . 
1204.4 ' 
1204* 

. 7723 


-, aiisdehnbarcr 833*, 
-halter .... 772*. 
Dortire . . . 12033, 

- a cliaud . . 1203.10 

- pur contact 120 G. 1 * I 

- rt froid . . 1203* 1 

- par inirner- 1 


slon .... 1205.1 1 

- mate .... 1204.4 ' 

- n I’or rose . 12(4* 1 

- - l‘or rouge 1204.1 : 

- Tor vert . 12(4* ■ - 

- verte . . . 1204* - 
Dos d’kne, en . 807* - 

antenne en - 
d«ne . . . 1079.0 - 
-, etendresurle507.10 - 
-, inettre sur le 507.10 


Dose.882: 

-,Abzweig- . .882 -n 
- nanschlutt . . &SSi 
-nausschalter .896.: 
-ndeckel . . . .883. 

- mit Decken- 

ansohluli . . 8i&> 

-. F.ek-.885: 

-ncinbelt . . .655.: 
cine - einput- 

zen.Wl- 

-nfernhorer mit 
Griff. . . .11K 
-n galvanometer 

671.: 

-, Kontakt- . .584.4 
-nlibcile . . . C5K.it 

- mit Mauer- 

durchfub- 
rung . . . .Sftti' 
-n relate . . . 1024/ 

- -> polarisicrte* 

1024 • 

-nsieherung . . WD 
-, Sieherungs- . 
-.Steek- . . . . 8*0 
-ntemperatur 
-, eiue - in dor 
Wand befe- 
stigen . . .80- 
Doublage . . . 

- cn ulombdc la 

eaisse d*acea- 
mulateur . . 37* 
Double aeeuma- 
lator regula¬ 
tor .»!- 

- arc lamp . 

- armaturt' . .414- 

- battery switch : 

- -switch . .GO 1 -' 

- bell .... 104*' 

- -belt.445 

- bladcd knife- 

switch . . . 5^' 

- bracket . . . 815 

- for crosslng^l^ 

- branch termi- 

ual.S4i. f 

- break switch 5-1' 

- bridge . . . 675.* 

- carbon . . . 

- cell-switch . . 6w}-' 

- clamp . . . 

- clip support .815 
-coil . . . . .^ 

- - winding . .SS* 

- commutator 

machine . . 2*^ 

- - motor . . . -K‘ 

- -cone antenna 

lorats 

- umbrella an¬ 
tenna . . . 1079* 

- conical joint 824.' 

- connector . . 867> 

- contact key .66^' 

- - plug .... 8S3J 

- -cord system ll#b 

- covered wire 745; 

- cup iusula- 

tor.W 

- current . . I** 4 * 1 * 

- dynamo . . 

- generator . 2I&: 
ended spanner 39ti: 

- wrench . . 39A: 
faced instru¬ 
ment . . . - 700/ 





















Double 
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Draht 


Doable flue boi¬ 
ler .10H9! 

- -fluid cell . . 7.7 ! 

* fuse.567.01 

- -groove casing 877.7 1 

- bead receiver 11182 I 

- - -telephone 1118* 

- -hook wire- 

hanger . . . 815.1 

- instrument . 6829 

- key .... 10269 

- lead-covering 754.1 

- lever switch 10219 

- line. 757.3 

- - with lead and 

return . . . 7579 

- magnetic cir- ; 

cult. 456.1 

- massage elec- i 

trode . . . 12289 

- -mast receiving 

wire . . . 1080.7 

- mining-cable 767.7 

- -needle Instru- 1 

men! . . . 1001.9 

- - telegraph 10019 

- ore separator 1220 l9 i 

- petticoat insu¬ 

lator .... 7021), 

- -plug bridge . 675.1 ' 

- - socket . . . 880.4. 

- -pole plug fuseOOO.i 

- - switch . . . 5219 

- polishing 

machine . 1197.1 

- porcelain cleat867.9 

- raker insula¬ 

tor .7949 | 

- -rate motor . 0929 . 

- -refraction . 1360.7 

- rubber-tape 

Insulation . 804.4 

- saddle .... 877.1 •• 

- scale ammeter 676.7 

- -scale volt- I 

meter .... 680.8 - 

- -shed insulator792i» 

- tpokc arms- , 

ture.4169 j 

- -storied stand 104.7 

- strand .... 742.4' 

- T-lron .... 847.1 , 
-tariff. . . . 714.12 

- -tariff system 0084 

- telephone . 1030* 

- terminal . . . 468.8 1 

- throw switch 6259 

- touch . . . 12019 

- transposition 
insulator . . 7983 

- -tube junction880.2 

- voltage . . . 1589 

- voltmeter . . 679.1 

- wattmeter . . 689.8 

- wire armoured 
fable .... 763.7 

- wood stands 104.8 

- wound .... 189,s 

- - coil .... 1899 

- -writer, Es- 

tienne's pola¬ 
rised . . . 10283 
Doable conduc- 
tcur sou pie 
cable .... 868.7 

- - soupic clrcu- 

lalrc . . . .858.4 

- - souple de 
douille . . . 9619 

IT 


Double con due- 
tcur souple de 
douille de 
lampe .... 8589 1 

- - souple road 868.4 

- cordon con- 

ducteur de ! 
douille . . .9619 

- cotide en 8 pour 

tubes .... 871.4 

- galne en 

plomb . . . 764.1, 
Doubler . . . 1281.7 
revolving . . 12819 
-, water-drop . 12819 
Doublure . . . 4059 1 

- en plomb de 

la ealsse d’ac- 
eumulatour . 37.4 
Doubly reen¬ 
trant wiuding318.i 1 

Douce. 385.4, 

-. marchc . . . 7179 
Douceur snecifl- 
que de la 
lunilere . . . 072.4 
Douille . 9509, 5329 

- annulaire . . 9519 
-, bague cn porce¬ 
lain? pour . 9539 

- it baionnette 9509 ; 

- rle balal . . . 4319 

- a bougie . . 951.7 

- pour bougie 

avec tube de 
papier . . . 9619 

- en carton corn- 

prime lustre 375.1 

- a cle.951.1 

cloche de . . 9659 

- de collect? ur 4219 
-, conducteur 

souple dc . . 0619 

- de contact. . 8889 
contact a bolte 

pour -£dlson951.4 

- it corbeille 1 

protcctrlcc . 955.3 
cordon con- 
ductciir de . 0619 

- double de - 

de lampe . . 8589 
double con- 
ducteur souple 
de.9619 

- conducteur 
souple de - 

de lampe . . 8589 ( 
-. - cordon con- 
ducteur de .9619, 

- eu ebonite . 10069 

- Edison .... 950.7 

- Edison 5 cro¬ 

chet de sus¬ 
pension . . 951.5. 

- it entree ren- 
trale du til .9519 

- electroniagne- 1 

tlqueacourant 
eontinti . . . 9529 

- d’entree . . . 887.3 

- d’entree en 

porcelain? . 886.4 

- ctauche . . . 952.1 

- en porce¬ 
lain? .... 9559 

fli de - de lam-* 
i>e. 8589 

- dilhimi nation 9522 


Douille d’lllumb 
nation pour 
lampos hori¬ 
zon! ales . .9629 1 

- pour lampes 
vertirales . . 952.4 

- 6 Interriiptcur951.i 

- d'introduetion 

en porcelaihc6L6.4 

- isolante . . . 7959 

- de jack . . 11889, 
-Joint Arid k - J 

de culvre . . 8249 i 

- de lampe it 

bague portc- 
abat-jour . .955* 
-, nianette a - de , 
baionnette . 550.7 

- pour monter ti 

viH.952.fi 1 

- murale dangle 958.1 

- drolte . . . 952.7 

- - mont^e sur 

K atere metal- : 
que . . . .9539! 
- - m on tee sur 
pat£rc en por- 
celaine . . . 9539 
— oblique . . 958.1 1 
- it reillcts . . . 9509 ' 
— panler protee- 

tcur.9559 

- de plafond . . 953.4 
- en poreelnlne 955.4 
-, port? .... 953-*> 

- avec porte- 
abat-jour et 
borne pour 
cordon . . . 9559 1 
- -poulie . . . 4219 
- eu pressnun . 375.1 
- protcctrlcc en 
caoutchouc . 780.7 
- a rnceord inter- , 
changeable . 955.7 
- sons cl? . . . 961 * 
— interrupteur 951 * 
-S spiralc de pla¬ 
fond pour le 
montage de - 
de lampes. .9599 
-. support de . . 9539 ' 
- de traverse? . 8879 I 
- - traverse? en 
porcelaine . 616.1 
Douleur .... 510.4 
Doux, fouctlon- 
neinent . . . 7179 
Dove-tailed . . 4069 
- -tailing . . . 4069 

Dowel.HtW* 

-. iron. 863.7 

- hoop - with 
porcelain rol¬ 
ler . 864.1 

knob. 8639 

-.lead. 8639 

-. spiral .... 8639 

-.steel. 8639 

-.wall. 803* 

Downward flowing 
current . . . 3139 

- pull. 4349 

-regulation . . 5739 
Dowson gas . . 127.1 
Draehcn . . . 1098.7 
-ballon . . . 10999 
elektriseher 13539 
-, Kasten- . . 10989 


Draggen .... 8529 

Draht.8259 

Abspann- . . 8209 
-.Aluminium- 74U0 

-anker.4109 

-. Armlerungs-. 7703 
-, Asphalt- . . . 7469 

- aurbringen . 8183 
-, Aufh&ugc- - 

(Leitung) . . 8199 
-. — (Elektro- 

chemle) . . 119430 

- auflcgen . . . 818.1 
-auflcgcr . . . 8182 
-, mlt Baumwolle 

umsponnener 7449 
-beriihrung . 11589 
-. besponnener 7442 
-, Bewehrungs- 7703 
-, Bimetall- . . 7412 
-, Btnde- . . . .8184 
-bindung . . . 8189 

- -. feste .... 818n 

- -, lose .... 8187 
-.blanker . . .3279 

Bronze- . . . 741.7 
-brnch .... 74631 
—melder . . . 6889 
—relais . . . 13879 
-. Briieken- . 650.10 
-bund nach Arid 
mlt Kupfer- 
htilse .... 8249 
-bundel .... 7609 
-burstc . . . 428.10 
dicker .... 789.7 
-. doppclt um¬ 
sponnener . 7452 
-. dreifarh um¬ 
sponnener . 7459 
-, dunner . . . 7399 
einfach nm- 
spouncuer . 745.1 
-. Einfuhruugs- 8619 
-einfuhrung, 

doppelte . . 8889 
—, dreifoehe .8869 

- -sgloeke . . . 886.7 

- -Ktrlchter . . 8869 
Eiscn- .... 7419 

-. elliptischcr .7402 
-. Kitipfang- . 10809 
-entfernung . . 829.7 
-fnbrikation . .747.4 
-. Fasson- . . . 740.4 
-, feuerverzinn- 

ter. 7499 

Flaeh- . . . .7309 
FluUstahl- . . 7419 
Form- .... 740.4 
-form, in ... 5852 
-formlg .... 6862 
-. galvanislerter 749.7 

-gaze. 427.1 

-, gcwalztcr . 749.1 1 
-gewebe .... 4272 
gezogener . 749.10 
Oluhlichtarma- 

tur-. 0023 

Hartkupfer- 7409 
-. Hausleitungs- 86L0 
-. Helz- . . . .9829 
-herstcllung . . 747.4 

-, Hit/.-. 6629 

-, Instrumenten-8619 
-, isollerter . . 748fl 

- an den Isola- 

toren bofesti- 
gen.H17.7 

[h\ 
























]>raht 
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Drehung 


Drahtkern . . . 412 j | 
KJariersalteu- 848* j 
-klerame .... 8669 

- - fOr vlcr ! 

Drtthte . . . . &s | 

- - fur zwel Dr&hte5.7 
-klemmschraubc 

584.7, 

-kondensator . 1021.4 
-, Kupfer- . . .740.7 
Kupfcrstabl-. 74U 
-lager, obercs . 797* 

-Ittngc.329* 

-lebre . . . . 8 O 8.10 
—, amerikani* 

Hche .... 820.7 

- -, dlrcktzcigen- 

de.1341* 

-leier. 749” 

Leltungs- . . 729” : 

-lltze. 742*, 

-litzcnmaschlne 742* 
-lose Telegraphic 

10525 

-, abgestlmmte 

1054* 

-, clcktrls«hcl052* j 

-mlttels elek- 

trodynamisoher ; 
Induktlon . 1053.1, 

-mittcls clek- j 

trostatlscher , 
Induktlon . 105161 

-, gerlchtcte 1105^3 j 

-ml Held In- 

duktlon . . 1052* 

- - - mittels kon- 

tlnulerllcher 
elektrlscher 1 
Wellen . .1056.1 

-mittela Lei- 

tung .... 1062.4 

-, radlophonl- 

sche .... 1063” 

-mittcls ultra- 

roter Strablcu 

1063.4 

- - mittela ultra- 
vlolctter Strah- 1 
leu .... 1063* 

- Telephonic 1178.1 j 

- — (lurch elek- , 
trlache Wellen i 

1173”; 

Luft- .... 1077.11 
-material . . . 747.5 i 
Med- . . . .660*! 
-mcUbrficke . . 674* 
Metall- . . . .740/, 
nackter . . . 327* 
-, Normal- . . . 750” 
-nummer . . 325.il 
-oberflUchc . . 688 * 
Phosphor- 
bronze- . . . 741*■ 
Platin- . . . 741.il ! 
Priif- . . . . 660* 
-prufung . . . 746* 

- - auf Elautizi- 

tilt. 746* 1 

- - auf Ztthlg- 

keit . . . . 746,7 
-,quadratischcr789.io 
-rahmen cine* 
Galvanome- 1 

ten*.660/ 

-rolle. 749* 

-rollenblitzschutz- 
vorrlehtung 56112 


Drahtrollen- 

wagen . . . 748.4 : 
Rund- . . . .78919; 
schlaff hkngen¬ 
der .82L7 

-schlclfc . . . 186.1 1 
Schutz- - (Blitz- 
ableiter) . . 990* 
Schutz- - (Ka- 

bel).770J 

-, Scchskant-. . 740 j 

- scele .... 828.4! 
Seiden- . . . 744.10 

- mit Seide urn- 

aponnencr . 744.10 
-seif .... • . 121.7 
Siliziumbronzc- 

741* 

Dr&hte spannen 819* 
Drahtspanner. 819.10 

- dvnamometri- 
scher . . . 1341*, 

-spannung . . 821.10 , 
-spulc.33Lo 

- Stachel- . . . 812 j 9 ! 
-Stahl- . . . . 741* 
-stkrke .... 325.il 
-gtarkentabelle 3265 

-stift. 865,0 

-slift, flachkopfl- 

ger. 866.7 

Drahte fiber die 
Strafic fuhren823*, 
Drahtsuchcr . 1841.4 
-tabelle .... 750*, 

- - Blrmingham- 

826* 

- Brown u. 
Sharpe- . . . 826* ' 

- — metrische . 8263 

- -, Normal- . . 8264 
-, den - In Teil- 

punkten nb- 
spannen . . 820.7 
-, Telephon- . . 861.7 
-telephonograph 

115* 

-trflger, doppel- , 

haklgcr. . . 815,4 i 

- unikloppelter 745* 

- umsponnener 7445 ' 

-, - und umklop- ! 

pel ter .... 745,7 ! 
-, unlsolierter . 327* ( 
-untersurher 1327.4 
-. Yeraukc- 

rungs- . . . 811.1 I 
-verbindung . 824 j 
- veriitz- 

niaschinc . . 742* 
-vcrschllngung 819* 
Drilhtc, Terseilte743” 
Draht, vcrzlnn- 

ter. 749* 

-, Voll- . . . .750* 
-♦Voltmeter . .881* 
Wachs- . . . 746* 
-, raitWaehs Uo- 
llerter . . . 746* 
-walzc .... 748.7 , 
-, Weirhkupfer- 740* 
-.Wiekel- . . . 825.1 
-wieklung . . 333.7 
-widerstand 

(Leituug) . . 732.1 

- (Regler) . . 580* 
-wlnde .... 399* 

- ziehen .... 884* 
-ziehen .... 384.4 


. 747.7 


Drahtzich- 
masebine . 

-zug ..... 

- - maschine, 
Mchrfarh- 
mlt Zwlrn 
um«ponnener744* 
Drain, to - the 

oil. 442* 

Drainage . . . 835* 

Drall.748 j 

l)rap carbonic1338*: 


: Drehmoment . 86 &t 
. 747*! - Hilfs- ... 697* 
821*; - -wlrkang*- 

grad . . . 1827* 
-punkt . . 243*, 682.4 
-richtung . . .8467 

-ring.811* 

-flinn.246: 

-spannung. . 86610 
-spule .... 1627* 
-spulgalxano- 
meter . . .970* 

- hullo .... 868.10 —galrano- 

Draught, arti- | meter mlt 

flcal . . . .111* Lichtzeiger . 671 j 

-natural . . . 111 * -spulenmeU- 
Draw, to - in Instrument . 662* 

cold state . 882.4 -spulspicgclgal- 

- -In Hystem . . 831* vanometer . 671* 

- -plate. .... 748* 1 -sternkontakt . 899* 

- rod .... 1026* ; -strom.186: 

- -tongs . . . 819.10 —anker . . . 410.4 

-, to - tubes . .384.1 i- -anlage . . .7641 

- vice.8264 —anlasser . . 501* 

-, to - wire . . 884* j - - elnfaeherfiOLie 
Drawer, tape . 1012 * —ausschaltcr . 5663 
Drawing bench j - -bogenlampc 6 S 2 je 

for medium -dynamo . . 215.* 

fine wire . . 747* j - -fernleitung . 756: 

- for medium I —Gleichstrovn- 

thlck wires. 748.1 umformcr 253* 

- - for thick :-uniformed 

wires .... 7485 1 system . . . 726: 
--for thin wires 747* 

- of cables into 


pipes .... 881* 

- drum .... 748* 

- of the founda¬ 

tion .467* 

- -In box . . . 846.7 

-.outline . . 247.10 __ 

-. preliminary . 247* - -leistung 

- trough of a _ |- -leltung 


system . . , 

- -induktions- 
motor .... 

-motor mit 

KurzschluB- 
anker.... 

-motor mit 

Schleifring 
anker 


223* 


cable .... 881.4 
- of tubes . . . 3845 
-wire. 384.4 


223j 

16*2 

756J 


slcherung . 
893* . - -zfthler . , 
I -umformer 


- working- . . 247* 

Drawn wire . 749.10 
Drcgganker . . 862* 
Drcnachse . . 432* 

-bank.3935 

- -, KuB- .... 3964 

- -futter . . 393.10 

- Hand- . . . 393* 

- - Lang- . . . 896s 

- -. Metall-. . . 393* 

—, Srhelben . 398* 

- - Snitzen- 
Dreh bares Kohle- 

kornermlkro- ' -wlnkel 
phon . . . 1106 b ‘ Drchcn 
DrehbarcrMikro- |sich . 

phontrttger 1109.7 > -, llnka- 
Drehbeanspru- 
chung . . .8667 
-feld .178* 

- -geschwlndlg- 

keit . . . .179* 

- -Instrument . 698* 

- -motor . . . 22L7 

- —|>o 1.179.1 

—, pulslcrendeHl769 

- -rlehtuug . . 1795 
-szeiger . . 687.7 

- -umformcr . 282* 


- -messung 

- -motor.... 22LT 

- -schalttafel . 6675 

- -spannung . . 153* 

- -synchronmo- 

tor.22ii 

- -transformatorfiM* 

- -umformcr . 23E' 
-, Glelch- 

strom-.... 258* 
—umkehranlas- 
ser.5ftti 

- -verteilunga- 


668/ 
. 68 L' 
.232* 
.6615 
. 896i 
. 2464 
. 243* 
2461* 
. 248* 
. 182* 
260/ 


-fejitlgkeit . . .363*! 
-kondensator 106H*, 

-kraft.853* 

-kurve.128* 


-, rerhta- . . . 
Drchcnd . . . 

-o Hysteresis 
-c Kraft . . . 

-o Magnetlsie- 

rting . . . 160j( 
Drehung (Rota¬ 
tion) .... 2465 
-, (Torsion) . . 353* 

- der Polarlsa- 

tionsebone 
dcs Llchtes 
durch Magne- 
tlsmus . . 12*45 

- - Nadel . . 12648 
-afeder .... 

































D rehung 

Drehung»- 
fetch windlg- 
keit.24&S 

- - des Lauf- 

wcrkes . . 10113 
-trichtung des 
Rfldcrwcrkes 1000.4 
-wlnkel . . . .864.1 
Dret-Ampere- 
metcrmcthodc 

6062 

Drelanniger 
Burstentrk- 
gcr .... 1049a 
llrelcck . . . 28fUo 
-qucrschnitt- 
Drdleiter- 
kabel .... 7622 
-schaltung . . 203.1 
-verbindung . 947a 1 
Drelecklge 

Korrc . . . 197a 
Drelfach ge- 
achlossenc 
Wlcklung . 817.3 
-flockcnUo- , 

Utor .... 793a 
-rnmmlleiter . 86819 1 
-fceltung .... 767.7 ; 
-wchnur, ver- 

seilte ... .869.1 
-sichcrung . . 668.1, 
-spule.832a 

- urasponnoner 

Drabt .... 7463 

- ver*elltes 1 

Kabel .... 782.1 

- wlc*derclntrc- 

tende Wick- 
lung . . 318.2 

-e I)rantcinfuh- 
rung .... 886tr i 
I>reifaaenlampc9l92. 
-flngerregcl . . l.H7a 
-fufi (Mast) . .8013, 
-fuB <MeOinjrtr.) 841.7 
-kantige Feilc 1017.1 
-kriickenisola- 

tor.7019 [ 

-lamelliger Kur- 
belinduktor 1120.4 i 

- - Kurbelinduk- 

tor fur Doppol- 
leitungsbe- 
trieb . . . 1120.7 
-lampenschal- 

tung .... 827.9 i 
-lefeerdvnamo . 208a 

- -kabel .... 762a 

- - -. Dreieckquer- 

tcbnitt- . . . 7612 

-, koozentri- 

scbes .... 76U) 

- -leitung . . . 768a 

- -achalter . • . 62L3 

- -tchalttafel . 609a 

- -tchaltung, 

Drelphason- 202.4 

- -system . . . 706.4 
* -1, Zwel- 

pbasen- . . . 202.1 , 

- -cransforma- 

tor.229a 

- -Tcrtellungs- 

Bcherung . 668a 

- -x&hlcr . . . 691a j 

-Mtoren system 9872 
-phascn-Asyn- i 

thronmotor 222.7 ■ 


J623 

i 

Drelphasen-Drel- i Drill pressaradlal891.7 
lei terschal tung ; - upright . . 891a 

202.41 - vertical . . 891a 
-dynamo . . . 216a; -, ratchet . . . 890a 

-feld.178a -, stone .... 899a 

-Induktions- 1 twist.390a 

motor . . . 222.7 Drilllch, Baum- 

-kabel. 782a woll- .... 8693 

-motor.221.7 Drlllingklluke 1162a 

-schaltung, - zur Einschal- 

unverkottote 2022 tung der 
—, verkettele . 202 a Sprechgar- 

-Sochsleitcr- nitur . . . 1138a 

system . . . 202 a -stecker dor 
-stromerzeuger 216a Sprcchgar- 

-transformator 226a nitur . . . 1188a 
-Vierlelter- Drilling .... 389a 

system . . . 202a - -machine . . 8912 
-wattmeter filr ■ - automatic . 892a 

nngleich be- - - chuck . . . 391a 
lastcte Pha> - -, horizontal . 891a 

sen. 688.4 - -.marble. . 617.li 

-wechselstrom . 136.7 - -. pillar . . . 891a 
-wlcklung . . . 820.4 - radial . . . 391.7 
broil)h&sig . . 201.4 - vertical . . 391a 
-poliger Schal- - wall . . . 617ae 

ter.621a | Dringendea 

-skull gcr Trans- Telephon- 

formator . . 281a gesprkch . 1170.7 

-seitiger Kern . 462a Drip cover . . 86 a 

-teiliger An- 1 - -edge. 86 ao 

lasser .... 692a , - off, to ... . 60a 
-tcilige Erregcr- - -pan .... 440.io 

funken- . - -ring. 440a 

stroeko . . 1064a Dripping cup 440ao 
-teiliger Isolator7942 - electrode . 1352.7 
-Voltmeter- , Dritte Harmoni- 

methode . . 605a soho .... 197a 
-wattlgc Lampc 070a Drive, to ... 48La 

-wegumse halter 627.1 -.belt.121.1 

brell,BaumwolU369a -.direct . . . .481.7 

brenaggio . . . 835a i rope.121a 

Drenaje .... 835a Driven pulley . 444.7 
Dress, to ... . 887.4 1 - side 01 belt 444.10 

-.-In cold state381.i2 Driver. 444.6 

Dresvsage, appa- I Driving belt . 121a 
rcile de . . 1101 a 44»3 j2 

- du collectcur --cvrlc . . . .308a 

au tour. . . 474.1 -, direct . . . .717.1 
-, dlsposltif dc 1101a -. electric 219a, 482a 

- dc* galvanos 1209a - force. 248a 

- du mat . . 11 10.4 - gear. 599a 

-, outll dc . . 1209a -, group .... 482.1 
Dresser . . . 88 l .11 - horn .... 335ao 
-, apparell pour - hypersynchro- 

le collectcur 1 nous .... 300a 

au tour . . . 423.7 -s Individual . 481 .10 

- le collectcur au -motor . . . .21113 

tour .... 4242 - -pulley .... 444a 
-, dlsposltif pour -, separate . . 481 jn 
- le collecteur - -shaft .... 432a 
au tour . . . 423.7 - shear .... 48la 

- a frold . . . 381 j 2 - side of belt . 444a 
-. marbre a . . 3822 - spring . . . 10102 
-,plnce a . . . OHa -.steam- . . . . 106J 

plate.84.1 - - engine . . . 117 j 

-.regie a . . . . 98a - up of the arc 567.7 
Dressing .... 5072 - weight . . . 1031.1 

- case. 505a Drlzzatolo . . . 98a 

-seizors . . .605.7 Droite,boblnage 

Dressolr .... 9Ha k .312a 

Drill, to . . . .389.7 -.enrouk; a . .8124 
-.bit pointed- -, enroulement k3L2a 

end.390a -, dc - A gauche 186a 

breast . 982, 390a Droop, to - (of 

- chuck .... 39L4 a curve) . . 240a 

cotton .... 369a , Drop . . 149.4, 11317 
flat.890a -, to - (pressure) 162.1 

- press.3912 - -collector . 1326.4 


Dry 


: Drop Indicator 
1 board . . 1067.1 
; - of pressure . 149.4 

- in the speed . 489a 
! - of tempcraturc287.4 
! -. voltage ... 66.1 

Dropping active 
! material . . 70a 
brottscifcld . 1825a 
, —amperewln- 

dungen . . 1335.4 
-rohre .... 12334 
-spannung . 1326a 

-spule. 235a 

, - Bogenlam- 

ucn-.943.7 

-wlcklung . . 1825a 
-widerstand . . 578.7 
-windungen . 1325a 
Druck . . 1482, 8409 
-achse .... 1081a 
-beanspruchung 

86 Ls 

« -, Betrleb- . . . 118a 
-, Blnnen- . . 1182a 
-, Dampf- . . . 113a 
-daumen . . . 1032.1 
-elektrlzltttt . 13009 
' -, elektrostati- 

scher . . . 1276a 
-festigkeit . . . 851a 
1 -gencratorgas- 

anlage . . . 127.7 
-hebel .... 1083a 
-knopf.... 10462 
-knopfschaltcr 897a 
-knopfsteuerung 

987a 

, -kontakt . . . 686 J 0 

-kraft. 8 ola 

-luftktihlung . 464a 
osmotlscher . 8 a 
-rollc .... 1063a 
-schalter .... 622a 
-schrlft, raangcl- 
hafte . . . 1086.7 
-spann ung . . 35Li 
-. speziflseher 12532 
-stangc . . . 1143a 
-strebensystem 454 jb 
- telegraph . . 1030a 
-turbine, reine 123a 
' -vorrichtung 1031a 
-walze .... 10142 
-, Wind- .... 822.4 
-, Borsen- . . 1087a 
Drucker, Fern- 1087.4 
Drum.5882 

- armature • . 410a 

- - core .... 412.4 
-, cable .... 827.7 

- handle . . . 1010 a 
-.kathode . . 1223a 
-, paying-out . 849.7 
-.spring . . . 1010 a 

- starter .... 596a 

- winding . . . 315.7 
Drusa nclla por¬ 
ed lana . . . 781a 

Druse im Por- 
zcllan .... 781a 
Druse.781a 

- dans la porce- 

laine . . . .781a 
Dry, to .... 270a 

- battery . . . 87a 

- cell.24a 

- compress . . 6082 

- core cable . . 760a 

yo* 




































Dry 1524 Durbe 


Dry, to - by means Duplicator 
of the cur- * a goccie d’ao- 

rcnt.876.4 qua .... 1281 jR 

-.to-by means - rotntorlo . . 1281.9 
of heat . . . 3762 Durability . . . 5872) 

- steam . . . .11218 Durability . . . 5872) 
Drying, air . .1170.- - dcs materiaux 7512) 

- apparatus . . 773.1 Durability . . . 587.3 

- chamber . . llftJU - of a material 751J* 

- cupboard . 772.11 — plates . . . 39 js 

- masticator . .771.2 Du radon 471.4, 687.3 

- out insulating - de accibn . 1369.s 

conduits . .892.1 -delalumbrado728 ji 

- plate. 370 ji - anual del alum- 

- of the plates . *3.7 brado .... 970-* 
-, quick .... Hitts - - de scrviclo 

- stove .... 876/. de x horas 11592) 

- up of the ex- - del arranque 590.2 

elter paste . 25.1 1 - de la baterfa 103.1 

Diibel.8032 - - la carga . . 74.11 

-. Bandelsen- - nilt — la eoneesibn 710.* 
Porzcllaurollen - - la eorrlente 10362 
804.1 - - la desearpa 7Ha 

Biel-.863i< — los elect ro- 

Bnchcnholz-. 863.1 dos.39-s 

ELsen- .... 863.7 — las lamparas 
Knopf- .... 863i) de incaudes- 

-leistc.8042 ceneia . . 970.io 

Maucr- .... 8632) - mensual del 
Spiral- .... 8632. alumbrado . 970.4 
Stahl- .... 863.r, - normal de la 
Duet, aecess . . KUi) des carga de 

-, cable. 838.1 x horas . . . 79.i 

ceilinp . . . .887.1 - dclaosdlaelbn 
hlph- tension 192.11,6332 

wall- .... 887.4 — oscilaeibn de 
-, porcelain . .880.4 las omlas . 10353 

-, wall.8872 - del paro . . 71H.io 

Ductibilidad . 760.7 - de un periodo 19IL4 

Dtfctll.2i70.i — la precipita- 

Ductllite . . . .750.7 eibn . . . .1192.11 
Ductility .... 750.7 - probable . . 712.1 
Dull, to . . . 1198.1 - de la prueba 483.12 

- finished cotton — la puesta fuera 

tape.869.3 de servleio 718.10 

- pickling . . 1201.10 - quotidiaua del 

Dummv slot. .4182) alumbrado .9702 

Dunkelkammer- - del servieio 719.1, 

lampe . . . 1243.3 070J) 

- machen . . . 9712 — tiempo de 

-scholtcr .... 898.4 una vuelta . 245.7 
Dunkle Kntla- unidad de - de 

dung .... 567.4 una conversa- 
-r Baum . . . 181 K-s (don . . . HOLD 

- Witrine . . 1817.11 - util. 970.il 

Punner Draht . 739.r, - de la utiliza- 

Dunst, Htzender 511.3 eibn. 728.2 

-haube . . . 1209.1 Du rat a.471.4 

Duplextelepra- - d'aeeeusione 9703), 

phie . . . . 1039J 970.il 

-connection, Hor- - annuale dl ac- 
wood’s . . 1028.1 ccnsione . . 9702. 

- telepraphy 10392) - - dl servizio 

- telephone"con* dl x ore . 1159-3 

neetions . . 11392 - dcll'avvlamen- 

- transmission 1040.1 to. 5902 

- winding . . . 317.4 - d'azlone . . 1359-S 
Dupllcador elec- - della battcria 103.1 

trico . . . 1281.7 - dl carica . . . 74J1 

- de potas de - - commuta- 

agua . . . 1281> zlone .... 270.7 , 

- rotatlvo . . 1281.9 - della ronces- 

Duplieatenr £lcc- slone . . . . 710.8 

trique . . 1281.7 - - eorrente . 10352 

- k pouttes dVau - depll elettrodl 39* 

1281-s - di esercizio . 719.1 

- rotatif . . . 128U> - della forma- 

Duplicatoreelet* zlone .... 8LB * 

trico . . . 1281.7 - dl fusione . . 562a 


Durata pior- Durchleuchtung, 

nallera dl ac- Rontgen- . 1284 j 

ccnsione . . 970 j j - mlt Rontpen- 

- d'un piro . . 246.7 strahlcn . 1238L* 

- di illumina- -tutuhl . . . 12442) 

zlone .... 7282 -stlsch .... 12443 

- dellc lampade 1 Dnrchlochcn. . 880.1 

ad lncandcs- Durchlochtcs 

ccnza . . . 970.10 Blech .... 348,i 

- d un matorlalc 7512 - Papier . . . 788.1 1 

- mcnsilc dl ae- pnrchmc&ser 

eenslone . . 970.4 des Lager* . 4852 

- della messa fuo- Rohr- .... 868; 

rl servizio 718.10 -wicklung . . . S16 j 

- normale della . Durchschlap . . 371s» 
scarleadl x ore 79.1 - (Wcrkzeug) . 885Li 

- deiroseillazione -festipkelt . . 371 ji 

192.ii, 6332 -probe .... 872.10 

- deiroseillazione -much . . . 872 jo 

dellc onde 108521 Durchschnitt- 

- dl periodo . 12672), enerple- 

- d’un periodo 193.4 verlust . . 724J«* 

- dl precipita- Durcbschnltt- 

zione . . . 1192J1 liche K os ten 

- prohabile . .712.1 pro laufondce 

- della prova. 488.12 Meter . . . . 896* 

- searlea . . . 78* Durchschnltta- 

unita dl - zahl.297.4 

d'una con- Dnrchsprech- 

versazioue 1161.9 stcllunp (Tele- 

- dl utllizza- graphic) . 1088 1 

zlone . . . .7282 - (Telephonic) 1I29.I 
Duration of Durchtr&nkunga- 

aetlon . . 1359-8 stture .... 667 

- charpe . . . 74 ji Dureh wachsen 

- current . 10852 dor porosen 

- a cycle . . . 193.4 Tonzcllen . . 9.1 

- - discharge Durci, prill ape 

(cells) .... 782 en plornb . . 50-2 

- - discharge Durcissement de 


(static) . . 12732) la pAtc . . . 8SL* 

- - forming . . 8b) Durec.471.< 

— oscillation 10852) - d’actlon . . 1369> 


- a period . . 198.4 - d'allumage. . 728-1 

- - revolution . 245.7 - annuelle 

- short-circuit 269 jb . dedal rage . 9702» 

- of stopping — de fonction- 

perioef . . 718.10 nement . . . 9702. 

- of test . . . 483.12, — de fonctlon- 

Durehblegunp . 862.1 I nement de 
Durchbohren . 389.7 * heures . UMls 

Durchbreunen . 562r» - de l’arr£t . 71Hjn 
Dureh- - - labatterie . 10(U 

drlngungs- <- - charge . . . 74.n 

vcrinbgen . 1237.6 , -, charge de 
Durchfildcln . . 3772 ; courte . . 49Li« 
Durchforniiert- - dc la cou- 

seln.82.4; cession . . . 710i> 

Durehfuhruups- - du rourant 10652 

bolzen . . . 616.0 - de decharge 78* 

Deeken- ... 887.1 12732, 

-. Mauer-.... 8872 — decharge 

-fttulle.Hs 72 ) normale de 

Durehganp- r heures 79 j 

block week 1060* — demarrape . 5902 
-pebiihr . . . 1161 jo -d’^ciairape . . 72*^ 

- des Sirotnes . 729.7 790* 

Diirehgehen . . 602.1 - - utile d’unc 
Dureh- lamne . . . 970.il 

geschiagen, - des electrodes H9> 

die Anker- - d'emploi . . . 72KJ 

spuleist. . . 4722) - d’epreure . 4$3 j: 
Durchhanp dcs epreuve de 

Drahtes . . . 82l2> longue . . . 4&4> 

-tabelle .... 821 j» { - d'essai . . . 488 . 1 : 
Durchlltssig . 129L4 ! -. essal de 
Durchleiicu* lonpue . . . 484.“ 

tunpsblld . 123619 1 - dc foDCtionne** 
-kasten . . . 12442 men! .... 970a 
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-<*e de forma¬ 
tion .81 a 

fusion . . . 5613 
.rape k arc 
le longue . 995 a 
ex lampct) k 
ncandes- 
'oncc . . . 970dO 
leiiHuelle ! 

i’eclairage . 970.4 
de fouction- 
lement . . . 070.4 
e mine en 
marchc . . . 6902 
la roisc horn 
:lo service . 718.10 , 
’oscillation 1 

I91u, 833 a■ 
des ondex 10S5 a. 
e la periode 1260.3 | 
’une periode 193.41 
e preelpi- ■ 

tfttion . . 1102.11 I 
robablc . . 712.1J 
[iiotldlcnne ! 
d’£clairuge . 97013, 
de fonction- 
nement . . . 070i3 ; 
le revolution 245.7 
rotation . . 245.7 ! 
service . . 719.1 j 
I’un tour . .245.7* 
(’utilisation . 7282 
le vibration 192.11 
vibration des 
oudes. . . 1085 a 
irete, arglle 
cuite de la- 
d’unc brique 
a four . . . 8322 
• cuite de la - 
d une chan- 
tignollc . . . 8322 . 
»chelle de - du 
tube de K<*ut- 
gen .... 1230.10 ! 
hermoelectrl- 
que .... 1323.7 ; 
ircza, escala j 

de-del tubo i 

Karatgcn . 1286 . 10 ; 
ermo-clee- 
trica . . . 1323.7; 
irez/a, soala 
di - del tubo 
Raratgcn . 1236.10, 
ternio-elct- 
triea . . . 1323.7 

ixe.124.7 

ast. 474.4 

bellows . . 471.10 
electric- 

flgure.s . . 1287A 
u-ting brush 
for arc lamps 0442 
iite. Papp- . 1007.1 
uttlle .... 370.4 
n 11 i 11 til .... 750.7 
limitc di. . . 330 a 
yelng, electric 986.1 
ying out of the 

arc.5552 * 

yu. 12472 

Kilo-. . . . 12472 
Mega- . . . 1247.li 
ynarae . . . 1252.7 
vnamlc electri¬ 
city .... 1305 a 
I nduction . . 184 a 


Dynamique,carac- 
terlstlque . . 603.1 | 
DvnamUche Cha- 
rakterlstlk . 503.1 

- Elcktrizltlit 1305 a 
-smenge . 1266.7 ! 

- Induktion . . 184 a ; 
Dynamo fur Ak- j 

* kuraulatorcn- ! 
ladling . . . 20H> | 

-anker. 409.1 j 

-antricb .... 718 a j 

- zur Aufstelluug 1 

In feuchten 
UMumeo . . 2132 
-, Ausgleieh- . . 208.7 
-, Audenpol-. .211.7 
-, Hahn- .... 208.4 
ReIeuchtungs*207A 
-, besonders er- 
regte .... 213.7 , 

-blech.3482 

Rogcnllrht- .208a 
-i Conipou nd- . 2142 
- - in it kurzein 
NebensehluO 214.1 
-,— inlt langem 
NebensrhluB 214.3 
-. Dampf- . . .210.4 
Differential- 
Compound- . 214a 
-. Doppel- . . .219.7 
-, Doppelschltifl-2142 
-. Drehstrom- . 2 Ioa 
D reileiter- . . 20KA 
Dreipha^en- . 215a 
Eiupliascn- . 215a 
-elektrlscher In- 
duktiousap pa- 
rat .... 13242 
Erreger- . . . 209a 
Ersatz-.... 207.7 
-, Eernleitungs- 

1826.10 1 

-, die - feuert 472.11 
-, Flaohring- . .211.3 
-, freindcrregte 213.7 , 
die-fuukt . 472.11 

- mit Fullbe- 

trieb .... 210 a 
-.G an-.210 a 

- niit gemlschtcr 
Wicklung. .2142 

-gcripue . . . 462.10 
-. gcscnlosacue 212 a 
- gestell . . . 452.10 
-, Glcichpol- . . 216.1 
Glelchstrom- 213.% 
-graph, elektri- 
sener . . . 1335.1 

-griille. 708 a . 

-. halbotfene . . 212.7 ; 

- mit Handbe- 

trieb .... 210 a 
H aupt- .... 207 a , 
llauptschlufl- 214.1 
-. —erreger- . 209.♦ 
-. Hllfs- . . . . 207 a 
-. Innenpol- . ,211 a 
x K W - . . . 200 a 

- von x KW Lei- 

Htung bel n 
Touren pro 
Minute . . .209 a 

- fur konstante 

Spannung . 2102 

- - konstante 

Stromst&rke 210 a 
K raft- .... 208 a 


Dynamolagcr . 489.1 
die-l&uft fun- 
kenlos .... 473.1 
-leltung .... 7223 
Licht- .... 207 a 
- maschine . . . 206 a 
- mnsehine und 
Hatterie slnd 
gegeneinan- 
dergeschaltet 882 
-, mehrpolige .212 a 
-, Motor- .... 2342 
-, Motorfahr- 

rad-.... 11022 
Nebcnxehluss- 

213a 

-erreger-. . . 209 a 

- mit oberstUu- 

digom Anker 212.4 
offene . . . ,212 a 

-. Panzer- . . . 213.1 

-pendelung . . 303 a 
-. Primtir- . . . 207.4 
-.Puffer-. .. .209.1 

-raum.716.7 

Reserve- . . . 207.7 

-rieuicn . . . . 121 a 

-. Rosenberg- . 2082 
-.Ruf- .... 1164 a 
- schalttafel . . 606 a 
-, Sehelbeu- . .2112 
Schlff- . . . . 213.4 
Sdiwungiv.d- 218 a 
-, selbsterrogtc 213.0 
-, sclbxtregulie- 
rende .... 211.1 
-. ttckund&r- . . 210 a 
-, Serien- .... 214.1 
-. Spannungs- 

teller- .... 208 a 
- strom ..... 140 a 
-, Tret- .... 1101A 
Turblnen- . ,210 a 
-.T urbo-. . . .210 a 
-. Pbcrcoin- 

pouud- . . . 214 a 
unipolare 
dleichstrom- 211 a 

- mit unterstan- 

digeni Anker 212 a 
V erbund- . .2142 
vierpolige . .2122 
x Volt- .... 209.7 

- fur x Volt . . 209.7 
-, Weehselpol- . 2162 
-.Wecliselstrom-215.1 

- fur x Pe* 
rlodeii pro 80 - 
kunde .... 2152 
-. Zugbeleuch- 
tungs-.... 208.1 
-. Zusatz-.... 2092 
Zwoiphosen- . 215.1 
-, zweipollge . .212.1 
Dynamo 205 a, 207.4 
-.‘aeycllc .... 211A 
arc-lighting .208 a 
-. auxiliary . .207 a 
balancing . . 208.7 

- for battery 

charging . . 208 a 
- belt 121 a 

bipolar.... 212.1 
buffer- .... 209.1 
-.calling- . . 1164 a 

- car.910.7 

- carcase. . . 452.10 
-. charging . . . 92 a 
-, compound . . 2142 


• Dynamo, com¬ 
pound - 
with long 

i shunt .... 214 a 
1 compound - 
I with short 
l shunt .... 214.4 
-, constant-cur¬ 
rent .210 a 

, -, -voltage . . . 2102 

! continuous 

! current . . . 213 a 
I - current . . . J40 a 
j - for damp 

places.... 2132 
. -, differentially 
1 compounded 214 a 

j disc.2112 

-, double-cur¬ 
rent .21H7 

!-electric con- 
| struction 

principle . . 899 a 
! - - induction . 184.7 

- - induction 

apparatus. 18242 

- - machine . . 205 a 

- - principle . . 262 a 
-. exciting . . .209 a 

external pole 21L.7 
-.Hat ring . . . 211A 
-, flywheel . . . 218 a 
-. four-pole. . .2122 

- frame . . . 462.ni 

-. gas.210 a 

-.hand- . . . .210 a 
-, high-tension . 210.1 
-, -voltage . . . 210.1 
-, homopolar . .211 a 
-, internal pole . 211 a 

iron-clao . . . 213.1 
, - of x K W out- 
1 put at a speed 

! of n revs. p.m. 209 a 

1 -. lighting . . . 207 a 
1 -, low-tension . 209 a 
-. -voltage . . . 209 a 

i - main. 207 a 

-. mains .... 722.1 
1 marine type . 213.4 
i -. motor-cycle 11022 
, multicurrent 216 a 
, multipolar . . 212 a 
-, open type . .212 a 
: -, over compound¬ 
ed .214 a 

-, overtype . . . 212.1 
-.pedal- . . . 1101i> 

- pedal-driven 210 a 
-. polycurreiit . 216A 

power .... 208 a 

- *room .... 715.7 

- - floor . . . 6 I 840 
-.Rosenberg. .2082 

the -runs spark- 
lessly .... 473.1 

- with salient 

pole* . . . .211.7 
-.secondary . . 216a> 
self-excited . 213 a 
-. - regulating . 211.1 
seinf-enclosed 212.7 
-.separately ex¬ 
cited . . . . 213.7 
-.series . . . ,214a 
-, series-wound 214a 

- sheet. 848 a 

-. ship’s .... 218d 

shunt .... 213 a 

























Dynamo 


Dyne 


Dynamo, shunt* 
wonnd . . . 213s 
spare .... 207.7 
-> the - sparks 472.il! 
-, steam .... 21014 

- and storage 

battery are 
connected In 
opposition . 88* 

- switchboard . 608* 

totally enclo¬ 
sed 212* 

train-iighting 208.1 
-> tramway . . 208.4 

- for transmis¬ 

sion over long 
distance . 1326.10 | 
treadle . . . 210.91 
two-pole . . . 212 . 1 ! 

-, undertype . . 212 a 
-. unipolar. . . 211*i 

- of x volts pres¬ 

sure .... 209.7 

- -wagon . . 1099.8 
Dynamo .... 205* 

- actionn^e A I 

la main . . 210.* : 
actlonnemcnt I 
de la . . . . 7129 : 

- k anneau I 

plat.21 1* 

- d'appel . . 1164*! 

- antoexcita- 

trlce .... 213a 

- autor^gu la- 

trice . . . . 21 l.i 

- auxillalrc . . 207* 
les balais de la 

- crachent 472.li 

- k basse ten- 

slon. 209*! 

- pour bateau . 21.1.4 1 
-.b&tl de . . 462io 
-.la - et la bat- 

teric d’aecu- 
mulatourssont 
couplees on 
opposition . 8H* 
— ct la bat¬ 
ter! e d’accu- 
mulateurssont 
mon tee* en 

opposition . 8H* 

- bimorphique 216.7, 

- biphasee . . . 2154, 

- blpolaire . . 212.1 j 

- de canalisa¬ 

tion h grande | 
distance . 132640 
carac tAri* tique 
d une - -sene 608.i 
carcasse de 462 jo 

- de charge . . 92* 

- pour la charge 

des accumu¬ 
late nrs . . . 206* 
-.commando de 
la.716* 

- compound . . 214.2 

- - a courte de¬ 

rivation . . 214.4 
• - k court 

shunt .... 214.4 

- -dlfferentlelle214* 

- - k longue de¬ 

rivation . . 214* 


1526 


i 


Dynamo com* | 
pound a long 
shunt.... 214* I 
-,conducteurde722J « 

- ndgatlf d une 

7222: 

- posltif d'une 

7223| 

con rant de . 140* , 

- k courant alter¬ 

nate .... 215.1 i 

- courant con- ! 

tinu.218*: 

-. courrole de . 121* 
la - craehe 47211j 
- ne crachc I 
pas. 478.1 j 

- culrasaec . . 213.1 

- deml-fcrmoe . 2127 ■ 

- - -ouverte . . 2127 ; 

- pour la deter¬ 

mination de la 
tension du til 820.1 

- di phase e . . . 215.4 j 

- pour eelairage 207* 

- - 1 eclairage 

des trains . 208.1 ' 

- m excitation 
Independante 213.7 

- excitation 
inixte . . . .214* 

- excitation se- 
parce .... 213.7 i 

- exeitatrlee . . 209* 1 

- exciter on deri¬ 

vation . . . 218* 

- exciter en 1 

seric .... 214.1 , 

- fermfc .... 212* 

- a Hux alterues216* 

- pour force mo- 

trice . . . .208* 

- k gaz .... 210* 
grandeur d'une i 

7U8> 

- k haute ten¬ 

sion . 210.1 

- heteropolaire 216* j 

- hyuercompoun- 

aee.214* ; 

iuduit de . . 409.11 

- k Induit en ! 

dlsquc . . .211*' 

- - in tens! te cons¬ 

tants .... 210* 

- de j- kw k n 

tours par mi¬ 
nute .... 209* 

- - llgne k grande 

distance . 1826 . 10 ' 

- pour locaux j 

hum ides . . 213* 

- - lumlere k arc 208* ' 

la - marche i 

sans AtinccUe* 

473.1 , 

- marine .... 213.4 
methode dlffe- 

rentlclle de 

Hopkin»on 
pour la deter¬ 
mination du 
rendement 
d'une .... 496*j 

- monophasee . 215* 1 

- do moto . . 1102* 1 


Dynamo de moto- 
cyclette . . 1102* 
mouvement 
penduloire de 
fa.3036 

- multipolalre . 212* : 

- pour navire . 2134 
num£ro de 

grandeur 
a’une .... 708*! 

- ouverte . . . 212* 
palter de . . . 439j . 

- a pAdales . . 210ft,! 

1101* 

- - poles den- 

tAs.216*; 

- - poles exte- i 

neurs .... 211.7 ■ 

- poles radl- 

aux.216* 

- polvmor- 

phlque . . .216*| 

- poiyphasee . 216* l 

- primaire . . . 207.4 

- princlpale . . 207* ! 

- ae reserve . . 207.7 , 
resistance de I 

l air dans une 

276*1 

- do Rosenberg 208* , 
-s, salle des . . 716.7 j 

- secondaire . . 216* 

- shunt, earacterl- | 

stlque d'une 503*! 

- shunt .... 213* j 

- xurrompoun- 

dee.214* 

- hu ride vat rice 209* ! 
-. tableau de dis¬ 
tribution de 

la.606* 

-s, tableau de dis¬ 
tribution prin¬ 
cipal des . . 000* 

- -tampon . . . 209.1 

- a tension con- 

stante .... 210* j 
tetrapo- \ 

lalrv.81i2 | 

-s, tolc pour . . 848* | 

- pour tram- j 

wavs .... 208.4 

- triphaaec . . 216* 1 

- a trols conduc- 

teurs .... 208.6' 

- - trois His . .208*1 
-. turbo .... 2l0.ii 

A courant 
con tinu . . . 210.7 

- du type infe- 

rleur . . . .212* 

- - type sup£- 

rieur .... 212.4 

- unipolaire a 

courant con- 
t in ii.211* 

- a vapour . . 210.4 
-.volture a . 1099* 

- -volant .... 213* 

- a voltage con¬ 

stant .... 210* 

- pour x volts . 209.7 
Dynamoelektrl- 

’ sche Induk- 
tion.184.7 

- Maschlne . . 205* 


Dynamoelektri- 
sches Konstruk- 
tionsprinzip 8980 
Dynamograph, 
electric . . 18351 
Dynamographe 
elect rique 1385J 
Dynamometer . 495* 
ostatlsches 
Eiektro- . . 666/ 

- zur Bestlm- 

roung tier 
Drahtspan- 
nung .... 8231 
Brema-.... 493: 
Differential- . 4964 
elektrisches 
registricrende* 
1S3&J 

Eiektro- . . . 666* 
- fur Spiegel- 
ablesung . . 6665 
-,<3arn- . . . . 787> 
-. Lnftrclbungs- 49oJ 
-.Torsions- . .496.4 
Transmissi¬ 
ons- .496* 

rnifilarelek- 

tro-.6667 

-, Wlrmo- . . . 495/ 
-. Zahnrad- . . 496i 
Dynamometer . 496/ 
air friction . 496 j 

-.belt.496ft 

brake .... 496.: 

- for determining 

the wire ten¬ 
sion . 820 j 

diftArcnttal . 496.4 

fan. 496.1 

heat.496/ 

-, toothed wheel 496i 
-, torsion . . . 496s 
transmission . 4959 
Dynamom^trc 495/ 

- differentiel . 4964 

- electrique . . 666* 

- electrique cn- 

registrear 1335l 

- pour fil . . . 787/ 

- a frein .... 495: 

- 3 roues den¬ 

tes .4961 

- - rones d’engre- 

nage .... 496J 

- thermiune . . 495» 

- de torsion . . 4965 

- de transmis¬ 

sion . 4959 

Dynamometric 
supply me¬ 
ter .6913 

- wattmeter . . 6632 

- wire stret¬ 
cher . . . 1841* 

DynamomA- 
trique, moult- 
net - ftenard 495 j 
D ynatnometri- 
scher Drabt- 
spanner. . 1841/ 
Dynamomctri- 
sehes Watt¬ 
meter .... 6832 
Dvnamomotrl- 

scher ZUhler 6913 
Dyne. 12472 
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fichauffeinent 


E. 


£bano.366.1 

Ebano, lcgno d' 866.1 
ftbarbage des 
plaque* d‘ae- 
, cumulateurs 84.1 
£b£ne, bois d*. 965a 
Ebenholz . . . 866.1 
Ebolilzione a 
rlposo . . . 76 ji 
E bouithulse . 10065 
-knopf . . . 1006.7 

-rohr.3754 

-rohre .... 10716 
-schclbe .... 3766 

-zelle.38m 

Ebonita . . . .H67.fi 
-, disco de . . . 375.8 
elemento de . 883 
-, tubo de . . . 876.4 
Ebonite accumu- 
lator box . . 37.1 
- - Jar .... 87.1 


: Cb?' 


Earning capo- I 

city.70013 

Earpiece . . 11165 1 
-.ebonite . . 1116.4. 

-opening . . 11165 1 

Earth.007ii 1 

-borer.837m 

- circuit . . . 1815.10 

- connection . 878.4 

- - box . ... 8823 

- current . . . 907.4 

-»dead .... 907i 
-. good. 9075 

- inductor . 130to 
-> intermittent 1827m 

- leakage . . . 373.4 

- plate . . 907J, 9935 

- - current . . 907.4 
-pole, magnetic 1399.7 

- potential . . 147.4 

- -screw .... 804m 

- terminal . . 907.5 

- wire. 723 js - bushing 

-works.... 886 .il - cell . . 

-.to.878L« - earpiece 

Earthed coating - Insulator 

of condenser 12853 - knob 

to be. 8727 - plate 

Earthenware mul¬ 
tiple duct con¬ 
duit .838m 

- pipe.832m 

- tank .... 1193m 

- trough .... 8344 

- Teasel .... 8.4 

Earthmagnetlc 

curve . . . 1299.fi! 

- element . . 1299.1o i 

- state .... 1299a , 

Easing the bea¬ 
ring .... 489m 

Eau. 1122 1 

- acidol 6 e . . . 5212 | 

- alimentaire . 114.2 

- d’allmentation 1112 ! 

- de conden¬ 

sation .... 114.1 1 

- conden* 6 e . . llli ! 

- de cristalll- I 

satlon . ... 22* 

-»d 6 bit d* . . 706.10, 

- distil 16c .. .63.11 
-s nappe d'- sou- I 

terralne . . 8863 j 
-.niveau de 1 ’- 
souterralne 886 . 4 ! 

- de plule . . . 68 . 10 : 

-> quantity d’. 706.10' 

• refroldlssante 129.4! 

- de refroidlsse- , 

ment .... 129.4 1 
refroidlsscment | 
par I’ . . . . 289m I 

- k souder . . . 975 1 

- sou terrains . 836m 


- tube 

- tubing . 
Ebonite . 

bac d’accumu 
lateur en 
-, disque cn 
-, tube en . 
Ebony . . . 
Ebulicion < 
reposo 
Eburin . • 
Ebnrina . . 
Eburine . . 
fiburlne . . 
tienillte, 

- de 


1006s 
. 8813 
11164 
. 79lm 
10067 
.8768 
114U 
.8764 
. 869.fi 


867jB i 

87 J 
3768 
8764 
866.1 

76111 
7863 
7863 
7863 
7863 1 


^trompe aspl- 
rantc k . . . 917.7 | 
volume d’ . 706io j 
Ebanite .... 867.9 
disco d* . . . 8763 
-v elemento d’ . 883 
-»reciplente dl - 
per accumu¬ 
lator! . . . . 87 j 
-» tnbo d’ . . . 8764 


, cassure 
a porce- 

laine dure . 781m 
Ecartcment des 
bras dndults) 4164 

- - boblnes . . 3062 
-. borne d’ . . . 6117 

boulon d’ . . 463m 

- des charbons 9864 

- conduc- 

tcurs .... 829.7 

- crayons . . 930.4 

- electrodes . 2m 

- - fib.H09m 

-. plac£ k - egal 809m 

- des plots . . 606 h 

- - poteaux , . 806m 

- rtglablc . . . 5693 
-, tube d’ ... 612m 
Eccedcnca dl la- 

voro . . . 802.10 
Eccentric . . . 5815 

- clamp .... 820.4 

- grip. 8264 

- position . . . 4167 

- of the core In 
the lnsnlation748.7 

EccentrlcItA . . 416m 

- deir anlmaneir 

isolamento . 743L7 
Eccentricity . .4168 
Eccentrlco . . 631m 


Eccentrico d'im- 
presslone . 1062a 

- spostnblle, re- 

golatorc ad . 1267 
Ecccsso dl capa¬ 
city .68m 

- - tenslonc . . 162m 
EccltabllitA per 

le corrcnti al¬ 
ternate . . 1863m 
Eccitare .... 2605 
Eccltato, auto- 252m 
-, debolmente 250jo 
fortemente 260.n 
Eccitatore . . . 260m 

-. auto-. 252.7 

capacity dl 10675 
-, distanza esplo- 
siva dclT . 1063m 

- di Hertz . . 10617 
-, rocchetto dl 

autoindu- 
zlone d* . 10867 

- universale . 1281.4 
Eccltatrlce in de- 

rlvazlonc . . 2093 
dlnamo . . . 209m 

- in serie . . . 2064 
Eccltazlone . . 260a 

auto-.2523 

-. avvolgi- 

mento d* . . 8873 

- con bottlgllc 

dl Lelda . 10683 
-, campo d’ . . 2664 

- del campo . . 260.4 
-, clrcuito dl . 2613 
-, collega- 

mento d* . . 26L? 

- composita . . 263m 

- compound . . 268m 
-, correntc d’ . 264.4 

- a corrcnte al- 

ternata . . . 260m 

- corrcnte con- 
tlnua .... 2603 

-, corrcnte d - in- 
dipendente . 264m 
-, - d - pulsatlva26l7 
- d’- raddrizza- 

ta.2516 

1 - d'- residua . 264m 

- con corrente 

separata . 1168m 

- di corto-clr- 

cuito .... 2513 

- costante . . . 250m 

- inderlvaztonc268a 

- elettrodnetlca 

del nervi . 12265 
-, fllo d* . . . . 836m 
frequenza d’ 260.7 
-. geuere d’ . . 261m 

- lndipendente 261m 
-.ad - Indlpen- 

dente . . . 261.10 

- lndipendente 

con batteriadl 
accumulator!2625 

- -. dlnamo ad 2127 

- - eon dlnamo 

eccltatrlce . 252a 

- con rete a cor¬ 

rente conti¬ 
nue . 262m 


Eccltazlone in- 
feriore . . . 2615 

- ad nna . . 261a 

interruttore 

ad.6617 

- automatico 
ad.624m 

- lpercompound 

lavoro dl 2655,60L7 
morsetto dl . 6816 
-, mo to re-gen e- 

ratore d' . . 2817 

- rautua .... 2612 
perdita per . 601m 

-. - dovuta alia 292m 
-, perlodo d’ . . 266m 

- a plcno cari- 

co.26U 

punto d’ . . . 264m 
-, raddrlzza- 

tore d* . . .2865 
-. rame d* . . .8865 
-. regolatorc au to¬ 
rn a tlco dl. . 697m 

- residua . . . 2624 

- separata . . . 261m 

- In serie . . . 2685 

- shunt .... 968L1 

- superlore . . 2614 

- ad nna . . 2615 
-, tenslone d’ . 161m 

266i 

-, trasforma- 

tore d* . . . 282.7 

- varlablle . . 260m 
-a vuoto . . 268ao 
Echangc de cha- 

lcur.281s 

- forces m£ca- 

, niques . . 8 OL 10 
Echappement, 

bruit de 1* . 7085 
-. levier d*. . 10124 
-, machine k - 

libre . . . . 11817 
-, roue d’. . . 1009m 
vapeur d’ . . 118m 
Echar de espal- 
das .... 607ao 
-Hamas .... 2729 
Echander . . . 610.7 
ftchauffcment . 2825 
augmentation 
de resistance 
par.2875 

- dcs balais . . 2885 

- - boblnes . . 287m 

- brusque . . . 288a 

- du collectenr 287m 

- d’un conduc- 

tour.784a 

-, constante d’. 2823 
courbc d’ . 288.12 
-. d£faut d’ . . 472.4 
-, - dtt k I*. . . 4724 

- graduel . . 282ao 

- a'lnduit . . . 287.7 

- local .... 2885 

- du noyau . . 288a 

- du paller . . 4895 
ptriode d’ . . 288m 

' - au rouge des 
| ebarbons . . 4717 
' - nnlfonne . . 2885 


































Kchauffer lo28 Kcrituro 


Echauffer a* . . 282.4 Kclairape, barre 
, 48ti colleetriced’ 614.1 , 

Kchelle (de - omnibus d’ 814.1' 

dessin) . . . 87ft.: 1 battcrle d’. . Hft.i 

- (instruments) 638a - pour 1* - des 

-k, ampercmct ro trains .... 89.2 

a deux . . . 878.: boite de jonr- 

- complete . . 888.7 tion pour. . 88621 

division do 1’ (KKio cubic d' 760.7, 910.9 

- de durete du canalisation d’721.s 

tubedcRocnt- ccntrnlc d' . . 70JU 
jren . . . . 1236.10 ,circuit pour 1 ’- 

- eclalrce . . . 040.li automatique 

- des forces elec- dcs cabinos 

tromotrioos . !L! telcphoui- 

-forces elec- ques . . . 1126.7 

tromotriee*, couducteurs d'ftl l.i 

lol de I’ . . - des coulisses 9123 

--forces thermo- coupc-cir- 

elcctromo- cult d’ ... 558.7 

trice* .... 2Ha , -,dcpartcincntd'900.7 1 

- gTaducc depuls '-direct . . . .010.1 

lezeroiusqu’u -, duroed' . . . 72821 ! 
la deviation 688.7 - anuucllc d’ 070- r > 1 

- - depuis le zero - mcusiicllc d‘ 970.4 1 

jusqu’u lade- -. - quotidienne d’ 
viation UruitcGHH.:. 97021 ! 

- d'instrurnent - d* - utile 

k miroir . . tKMa d'uue lanipe 970.11 
lomrueur de V (UK9 dynamo pour 207.9 

- de mesure tin - pour 1 *- des 

fflisscmcnt 1320a train* .... 208.1 

- du miroir . . 638> effets d - de 

- obraioiie . . . 682-) la scene . . 912a 

- dcs onrns . . 0822) - electrique . . 909.1 1 

- tangentes . 038a — des navires 911.6 

- thermome- -. equipement 

trique . . . 407.4 ■ pour 1’- elec- 

- trausvorsale . 6383 trique . . . 910-, 

-a, voltnietrc A - des escaliers 912.1 

, deux . . . . 680a - detalnge . .91 La 

Echelontiage des - cxtericiir . .9112) 

, balals .... 470a - de fete . . l647-> 

Echelonne . . 6103 — fiacre . . . 9122) 

Echelonner les fusible d’ . . 568.7 

balais . . . .476.7 -.garniture pour 

- l’isoleinent du l - dcs rues . 907.7 

cable . . . .839.4 general rice 

-les tdles . . 411.10 pour . . . .2072) 

F.chine cacei- -. heure d* 728.1, 970a 

dent-) . . .54)93 beures d‘ . .970a. 
Eckdose .... 885.7 - A incandc*- 
Eckstuck fur ccnce .... 9095 1 

, Isoliorrobr . X71a - indirect . . . 910.2 

Eclair. 989.4 installation d’- 

-s, appareil it - ;i clcrtrimie . 9103 

main . . . . 948a - pour 1‘-elec- 

-s, - k - pour ia trique . . .9102* 

scene .... 948.4 1 - d- et de 

- de 1‘nurore 13022.* transmission 

- d’avcrtlsse- d'cncrgic mo¬ 

ment . . . .620.2 trice . . . .703a 

- on cbapclet . 9M)3 - d’- et de 

- diffus .... 9S9 j» transmission 

llnealrc . . . 989.7 de force mo- 

-s, tube ii . . . 9183 trice .... 703a 

- on zigzag . 989.1 1 - interieiir . . .9112.* 

Eclairagc . . . 9iKft -. Inteusite d* .967.1 

appa- -,jonctiou a la 

rell d’ . 9t>9 I, 9.’>8.i canuli*ation 

- d’- porlalif 9092. d‘.727.1 

- d’-stir roues 90921 - an reseuii d’ 727.1 

- pour I’ - des - par lampes u 

scenes de arc. 909-1 

theatres. . .947.7 - par lanipesu iu- 

- d*-transpor- caiideseenec 9095 

table .... 9092> lampes mobile 

-k arc . . . . 909.:) dc couli.-sc pour 

- artlticiel . . 1342a \ - de lu *ceno 9495 


Eclairagc, llgne , Economla de una 

d’.76821: lam para clec- 

mAt d* . . . . 966.1 j trica .... *69.4 

-. mAt tubulalre | - - luz.9flb 

d*.966.4 i - - materialcs . 409a 

- de mine . . . 9122* 1 Economic dlstri- 

-. piece d’inner- bution of cop 

tion nour ap- per and iron 266*> 

pareil d’ . . 9685 , - point of view. 

- de plafond .91L4| from an . .709a 
poteau d’ . . 966J -§ of the tele* 

- tubulalre d’ 966.4 phone plant 1169a 
pour I' . 707i>, 966.4 Economical arc 

- public . . . .91l2> I lamp . . . 1S4&4 

- de publicltc | - transformer ICGOj 

lumineuse . 91 la Economic . . . 7002 * 
pvlone d’ . . 9665 ^- d'exploltatlon 
raccordemcnt du telephone 

u la canalisa- | 1169a 

tion d’ . . .727.1 - d’une lampc 
-. - au r6seau d’ 727.1 elcctriciuc . 969.4 

- de la rampc . 912.7 - dc lumlerc . Wk; 

- de reclame lu- - materiaux .466* 

mineuse . .911a Eeonomiaue, au 
retrulateur d‘- i point cle vue709/ 

de seeue . . 9485 nous le rap- 
reseau d’ . . 7262» port .... 70I/- 

- des rues . . . 9112> Economy . . . 470.: 

- de la se^ne . 91±3 - of an electric 


- de secours . .912.1 lamp . . . .9194 

section d’ . . 909.7 - - the Utrht . . 909: 

-.station d- Ecor^aice de 

electrlque . 910.4 . tronca . . . 606* 

systeme d’ . . 909> Ecorcc, fibre d’ 787/ 
-. tableau dc di- ficoncnno . . . 96 j 

stribution Ecoulement, 

|>our .... 6073 j , liraite d’ . . 860J 
-, technique dc 1’ 909a ; Ecoute Udleph.)ll©2 
-.tension d’ . . 9683 -, cle d’ ... I188J 

- des trains . .911.7 -, flche d’ . . 1133.4 

t ran storm af cur position d’. 1144.1 

pour 1’ . . .2293 possibillte d* 1183ji 
-, transport d’e- Econtille dc la 


nerjrie pour - cuvc (poac de 

et force mo- cAblcs sous- 

trice . . . .705.1 , marins> . . .849:- 

- de vitrine . .91lii Kcouvillon de po- 

- voiture . .9125 lissatce en dran 

voiture d* . . 910.7 1100-4 

-.voltage d’ . .9683 Eeran, action d- 
i:elaire, nial . . 614.7 electrostatique 
-, guftisamnicnt 614a dcs cloches . 9092 
Eclairement . .910a effet d’- clectro- 
differences d* 1178.1 dynamique .183.4 

- d«* la resistance - a’- electrosta* 

»’» M-lriiium 11 1 15 > tlque des 

-.unite d' . . . 9763 cloches . . .9092 
f:clat .97f)> - d'- mafrne- 

- dc lalumiAre 134.‘li tiquc . . . .183.) 
-s,i>liotoni6trea978.12 1 - electrlque . 1276.1 

- n(» surface . . 975^ - fluorescent 1243.4 

Ec’latement du - inductif . . 1297.1 

. tube(fusiblesi566.1 - luaguetiqitc .183a 
Eelissftijcs, e.ssa- -opaque . . .1178.1 

yeur d‘ . . . 6 iM» 2 » - pliotomc- 
plaque d’ . . 012.1 trique . . ,977a 

Eelisse.612.1 — dc Bunsen 1343.1* 

Kconoinia 470.7, 709 j> - au platino-cya- 

- di una lanipa- uure dc ba- 

pada (dettrien 909.4 , rynm . . . 10362* 

- di luce . . . 9093 Ecrascr (metal) 383a 

- di matcrlall . 44K)a f:crlre, 1’apparcil 

- di servizlo nel- , n’ecrit pas 1010.1 

i’impianto tele- Ecriteau a’avcr- 

fonieo . . 1169a , tissement . . 020.1 

F.conomia 470.7,7092) Eerlture, confu- 

- de explotaeibn slon de 1 . 1016> 

d('una central -.1’- est eunei- 

telefonlca 1169a forme . . . 10169 
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Effet 


Ecrlture, embroull- 
lement de 1- 

lOlos 

- magnetique 1297 a 

- dc Meyer . 1(42.3 

- nette .... 1014.4 

* de l'ondula- 

teor. . . . 102 Ha 
-. 1- eat poln- 

toe .... 1016 j 9 
-, r- present© des 
rates . . . 1016.1 
-.tecepteur u-en 
relief . . . 1008.4 

- en relief. . 10084 

- du siphon-re¬ 

corder . . lOZi* 
-.1- vlent mal 1016.1 
Ecrou.5304 

- k ailettc . . . 5414 
-i, arrtt de surete 

pour .... 541.4 
cle * . . . . me 

- da collecteur 4234 

- a collet . . .6414 
-.contre-. . . .542.1 

- crenete . . . 541.7 

- 4 cm base . . 5414 

- - fenfires . 541.10 

- de fixation 541.10 

fixe-.541.4 

- troapi He . . . 5414 

* lmmobillsatcur 

d’.541.4 

- immobilise . 64li> 

* molete . . . 541.li 

* k oreilles . . 541 a 
-. pipe d’entr^e en 

porcelain© avec 
filet age cl . 8734 
roudelle- . .422.4 
-.lube dVnttee on 
porcolainc avec 
lUctage et . 8734 
verrouille . . 5414 
EcrouL culvro 854.li 

-fll.327.4 

Ecuaclon . . . 287.7 

- differencial 242.13 

- electroli tica 11824 

- fandaniontal 1380J 

- de tension . . 154.7 
Ecuador inag- 

netico . . . 1300.4 
»uatorial . 1800.1 
fa'ume de zinc 12221 
Eddy-current 

brake. . . .4064 

- - circuit . . t83A 

- - constant . 1832 

- -s, Foucault 

currents . . 183.1 

- - loss .... 2004 
Edelporzcllan . 7814 

-stein.6522 

Edge .... 405.10 

- knife . . . 635.10 
-milling ma¬ 
chine . . . 1200.1 

- of plate . . . 394 
-?trip coil . . . 831.7 
-wise InstrumeutTOO.: 
-wise winding . 3202 
-wise wound . 829.1 
-wise wound held 

coil.88KJ 

Ediflcio . 1164, 7164 

- de la admini-_ 
straeion . . 716.1 


Ediflcio anexo. 7164 

- de los apa- 

ratos . . . 1098J 

-a - la central . 715.4 
i -a, conjunto de 7154 
; - dc la eataeidn 1097.7 
1 Edlflzlo .... 7154 
| - anneaao . . . 7164 
1 - degli appa- 
| rccehi. . . 1098.1 
; Ediflzi della cen¬ 
tral© .... 715.4 
l complesso degli 
I 715j6 

I Edlflzlo delle mac- 
| chine . . . 110.to 

- turbine . . 126J 
! Edlson-Akkumu- 

i lator, Jungner 

-.67.1 

I -fassung .... 050.7 
, -fans ung in it Auf- 
hangchakcn 9514 
1 -gewiude . . . 9604 

-Sicherungs- 
I stdpsel . . . 901.1 
1 —, unverwechsel- 
| barer .... 9012 
I -sockel .... 954.4 
I-ziihler . . . .6944 
I Edison fuse plug901.l 

-Junguer accu- 
I inulator . . . 57.1 
; - - storage bat¬ 
tery .57.1 

, - lamp-holder . 950.7 
j — with suspen- 
i alon hook . 9514 

- meter .... 0944 
I - screw* .... 9504 

- - cap .... 954.4 
I Eel, Surinam 1309.7 

I Efecto.166.7 

I -a del alumbrado 

l de esccna . . 912.6 
i - ealorifleo . . 1124, 
9814 

-de la reaccidn 

clectroqui- 
mlca . . . 11894 

- de compensaciou 

de una baterla 
tampon . . . 88.4 
1 - dieleclrieo sc- 
cundurio . 1308.14 

- elcctro-estatieo 

de pautallft de 
las rarupauus 9064 

-s eseenicos, 

aparuto para 948.1 

- fOnico . . - 11126 

- de freno . . . 4934 

- imauacion 
transversal 1295.1 

- induction de 
nublados 1352.12 

- Indlreeto de loa 

ray os de luz 11794 

- luinlnoso 9064,967.2 

- mccanico . 12524 

- medido al fre¬ 

no .5014 

- de pAUtalla elec- 

tro-dlnainlco 18114 
, — la pantalla 
| magnetlca . 1834 

- Peltier .... 284 
* - perdido . . 157.10 

- residuo . . 12764 


Efccto de rcso- 
| naucla . . . 1014 1 

; - skin.1914 . 

! - termico dc la 
I reaccidn electro- i 

I quimic.a . .11894 

! - tcrmo-cldctrico 

264 

; - de Thomson 1311.4 i 

, - tjtil.1574 

; - en vacio . . . 501.1 ! 
j - de volantc . . 2494 | 
Effacemcnt, tableau , 
indicateur a - 
1 electrlque du 
i signal . . . 10484 

— k mecaniqne 1 
| da signal . 1048.1 

Effect of draught 
j 6674, 

-.flywheel . . .2494 

1 heating . . . 9814 , 

magnetic scree- 
• ning .... 1834 
mechanical 12524 
Effects, magnetic 

1289a 

Effect, Peltier . 284 ■ 
; Effects,residual 12764 , 
Effect, thcrinoelec- 
1 trie .... 1265.4 
Effective, charge 
1 490.10! 

; - electromotive 

force .... 88.4, 

- field.1764 1 

- output .... 157 a 1 

- portion . . . 180.4 

- of turn . . . 306 j» , 

- reactance . . 1904 

- resistance . 145.10 < 

1 - surface of ca¬ 
thode .... 2 a 

1 - voltage . . . Io3a | 

- wind-surface 10984 

Effekt.156.7 , 

akustischer 1256.1 
1 -bogenlampe . 937 a , 
Glelchstrom-938.1 

- Weehsel- l 

strom- . . . 9384 

' -, elcktrisehcr 12654 i 
elcktrochciui- 
scher . . . 1208.1 ! 
gehremster . 501 a 
' kalorischcr 12534 

-kohle. 929 a 

! magnetischer 12574 , 
hi cchanischer 12524 
optischer . 125541 
tnermiseher 12534 
-, thermoelektri- i 

schcr . . . 1266.4 
Thomson- 1 

schcr . . . 1811.4 
Effektive Ampere- 
windungen . 465.7 

- Pferdestflrke 122 a ‘ 

- Kcaktanz . . 1904 , 

- Stromstllrke . 1804 
, Effcktivcr Wider- 

1 stand . . . 145.10 
Effektivwcrt der 
elektromoto- 
rlschen Kraft 

1262.7 : 

, - - Spannung . 153 a 
1 - - 8 from- 

stSlrkc . . . 1260 . 1 U 


Effet.16a? 

- d’aimantation 

transversale 1296.1 
Effcts, apparel! 
pour - de sce¬ 
nes .948 j 

Effet caloriflquell24 
9814 

- du processus 
chimlquc . 11894 

- des reactions 
chimlques 11894 

chaleur deve- 
loppde par - 
Joule dans le 
bobinage . . 8314 
- developpde 
par - Joule 
dans l’cnrou- 
lernent . . . 3814 

- de chauffe . . 1124 

- - contact . 1811.il 
contact dc port© 

a simple . 10472 
—s d’eclairage de 
la sc^ne . . 912 a 

- d’ecran electro- 

dynamlque . 18&4 

- - ©lectrosta- 

tlque des 
cloches . . . 9062 

- magnetique 1834 

- electrlque . . 156 a 

- dn freln . . . 4984 

- freinage . . 4984 

- indirect des 

rayons lu- 
mlncux . . 11794 

- deduction dc 

nuages orageux 
qui passent 1352J2 

- Kelvin .... 1914 
-s do lumlere au 

theatre . . . 912 a 

- lumineux . . 9684 

- dc la decharge 
electrlque 1819.7 

- magnetique 

sccondaire . 181.1 

- mecaniquc 12524 

- - de la 

dcchargc . 1272.13 

- perdu . . . 167JU 
perte par - 

Joule .... 2fc£4 

- phoniqtic . U12A 
—s, rcsiduels . 12764 

- de resonance 191 a 

- des solcnoidcs 

dans les 1am- 

i >es k arc . . 927.4 
icrmique . . 9S1 j 
— du processus 
ehimiquc . 1189 a 
- - des reactions 
chimlques 11894 
- thermoelec- 

trlque .... 26 a 
- de Thomson 1311.4 
unite d* . . . 1584 
- utile (piles, 

accus) .... 67.7 
— (maeh.- 

elcctr.) . . 296.10 
— dc l'accuinu- 
lateur .... OSa 
- - du courant 11824 
- - du courant 
allernatlf . 167 a 
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Ei nfftchzellenscb alter 


Effet utile da 
coaront trl- 
phaoe .... 16&2 

- dc volant . . 249.fi 
Effetto aU'avvla- 

mento . . . 479.2 
caloriflco 1115,981J 

- - della reazionc 

chlmlca . . 1189 jb 

- della carlca 

rlmanente 1809.1 

• continue) . . 167/ 

- dlelettrico . 1808.14 

- elcttro-dinamico 

dl schermo . 188.4 I 

- elottrostatico ! 

degll strati . 9082 1 

- fonico . . . 1112/1 

- illuminantc . 9072 

- d’lnduzlone dl 

dqtoIc elet- 
trlchc . . 1382.12 ; 

- latantaneo . 166/i > 

- Joule, perdlta 

per.2922 i 

- Kelvin .... 191/); 

- lumlnoso . . 90tL r > 1 

• magnetlco dl 

schermo . . 188A 

- dl magnctlzza- 

zlone clrco- 
lare .... 

- meccanlco . 

- nominale . 

- della pelle . 

- fdij Peltier 

- della penetra- 

zione della 
carica. . . 

- real duo . . 

- dl rlsonanza 

- susseguente 

magnetlco 

- termo-clettrlco 28» 

- ternilco della 

reazione chi- i 
mica .... 1189.fi i 

- dl Thomson 1811.4 

- totalc . . . 156.il 

- utile . . 07.7, 298.10; 

- di volano . . 249/> 

- a vuoto . . . 501.1 1 
effet 11 d’illumi- 

zlonescenlca 912/ 

- secnlrl, appa- 

rechlo per . 948/ . 
Efflcacia della 
trasnilssione con 
microfono 1113/* 

• del tubo 

Rwntgcn . 1238-* . 
Efflcaclte fone- 
tionnclle dos 
tubes de 

Kirntgen . 1238* 

- de transmission 

par micro¬ 
phone . . 1118/) 
Efficiency . . 296.10 

- of the accumu¬ 

lator .... 6&s 
ampere-hour . 09/ 
-.apparent . .297.4 
commercial .297.3 

- of conversion 1827/f 

• curve .... 409/5 
all day .... 297.fi 
electrical . . 297.1 

-.limit of . . . 69.fi 


Lb 

Lb 


1295.1 j 

1262J 

. 157/11 
. 191/4! 
. 28/i 


1809.1 
1276/) 
. 191/J 

, 181.1 


Efficiency, ! 

mean . . . .297.? I 
mechanical . 2972 
motor .... 297.8 i 
over-all . . . 297 j ; 
practical . . . 969.fi 

- of the Rontgen- 

ray tube . 1238*! 

- test. 499.2 ! 

-.thermal . . .112.7 

- of transmis- ! 

sion In micro¬ 
phones . . 1113s, 
turning-mo¬ 
ment . . . 1827.1, 
-, watt-hour . . 69.2, 
-. yearly mean 297.6 , 
Effllagc de la 

galne Uolante839/i 

- - Tisolcment 839/1, 

Effile.806.4 

Effilochage de 

la galne iso- 
lautc .... 839.6 | 

- - I'lsolement 839/j \ 

Efflorescence . . 4-fi j 
Efflorescenza . 
Effloreszenz . 
EfHuves, photo¬ 
graphic par I 
Fes. 18209 

Effluviogratia 1320.9 
Effluvto- 

graphie . 1820/) 
Effluviography 1320.9 
Effort.848.7 

- admissible . . 34*1* 

- de cisalllcnient i 

fagissant sur 
un corps] . . 353.1 

- clsaillcmcnt 
(subl par un 
corps] . . . 852.* 

- compression 
[aglssant sur 

un corps] . . 851/1 

- compression ! 
I subl par un 
corps] .... 85L2 

- demarrage 20O/i 

- dielectriquc 1069/1 

- electrique . . 24H/» 

- exagere de la 

battcrlc . . . 101* 

- de flexion axia- 

le par com¬ 
pression . . 352.4! 

- - flexion [subl 

par un corps] 351.7 

- - flexion subl 

par une piece 
chargee de¬ 
bout .... 862.4 

- - frelnagc . . 493/s 

- magnetlque . 248.4 

- mecanlque . 24K.1 

- statique . . . 260/) 

- subl par les ina- 

terlaux . . . 400? 

- dc traction . 260.fi 

- de traction 

aglssant sur 
line piece .850.7 

- de traction 

de Tindult . 260/5 

- traction subl 

par un corps 8506 


Effort de 
torsion an- 
quel un corps 
est soumis . 8G&7 
Effraction, cloche 
d'alarme contre 

1-. 1854.7 

Eflcacla de trans- 
mlsion del 
mierdfono 11109 

- un tubo 
Rcrntgen . 123K8 

Eflorescencia . Lb 
Efluviografia 1820/) 
£ gall sate ur dc 
. potentiel . . 148/ 
legalisation de 
charge . . . 49L4 

- de la tempera¬ 

ture .... 287 a 

- - tension . . 154.1 
Egalisator, Po- 

tential- . . .148.1 
Egalisatriee . . 208.7 
connexion . 812.1 
£gallt6 de direc¬ 
tion dcs nioli^ 
culcs . . . 1292* 
Egg, electric 1286.10 
--shaped globe 982s 

- - conductor 12H2/> 

Egout. 887.4 

ftgouttage 

bague cl’ . . 440/) 
Eguagliare, pia¬ 
no per . . . 3802 
Kgualfxzatore, 

eollegamento 312.1 

- di potenziale 148.1 
-. trasformatorc 229/> 
Egualizzatrice, 

batteria. . . H8/J 
dlnamo . . . 208.7 
Eguallzzazlone 
nellatempera- 

tura. 287/1 

Egyptian cot¬ 
ton . 868.14 

El, clcktri- 

sches . . . 1286.10 
Kichapparat . . 0492 
-instrument . . 624/1 

-kurve. 649/i 

-maschine . . . (W0.fi 
-schalttafel . . 60H/, 
-spaunung . . 649/0 
-tabellc .... 649.7 
-wlderstand . 049.n 

Eiehen.04H/) 

-, durch Ver- 

gleich . . . 648.10 

-holz. 364.1 

Kichung . . . .649.1 
-, Absolute . . 1885/1 
-M'lcktronieter . 665* 
Hand- .... 649* 
-skurve .... 493fi 
-. Ncu-.04fl/> 

- relative . . 1885/) 
-. unverilndcrllcho 

- clnes Galva- 
nometers . 1335.4 
Eifbrmlger Kon- 
duktor . . 1282-fi 
Eigen orregt . . 252* 
-scliwingung . 192* 

- -szAhl . . . 192.10 
ElnAdrlges 

Kabcl .... 701J 


| Elnankeramfor- 

i mer.832 j 

Einarmtg . . . 540J 
: Elnatraung . . 506* 

! Elnbau der 
I Plattcn . . . 9fiL) 
I -sehaltcr .... 897 j 
I ElnbeUeu, eln 
I Kabcl .... 8272 
1 Rohre in Clips 892s 
j Einbettung in 
! Email.... 668/ 

! - des Kabcl* In 
I rcJncn Sand &T7.3 

- In 8and . . W7/» 
unmlttelbare - 

von Leltungen 
In den Roden 888* 
i Elnbreelier- 
I glocke . . 1854.7 
' Eindecken, einen 
Leitungs- 
kanal .... 881? 
EindrahtlcitungToT.i 
I Eindrehung . ~ 404/ 
j Elndrlngen . . 47/» 

1 Elndringungs- 
tiefe .... 29Li 
Einfacher An- 
lasser .... 590/ 
Einfachcs 
Bogenllcht- 
I bad .... 1290) 
I Einfach Chlor- 
schwefel . TTf/i 
-er Drehstrom- 
aulasser . 591/« 
, -er Eini)finger I090fi 
. - gerllltc Holz- 
; leiste .... 877/ 
1 - gesehlosaene 
Ankerwlck- 
lung . . . .817/ 
-es Oruben- 

kabel . . . . 767/ 
1 -e Gummiband- 
iaolation . . 894J 

-kabcl.TOD 

’ -er Krcuzungs- 
trkger . . . 814J 
—c Kurve . . 196J0 
- 4 'T Luftleiter 1077J 
-or magneti- 

scher Krcls 466/« 
-e Rontgcn- 

rbhre . . . 1235/d 
-es Schlufi- 

zeichen . . 1124/* 
-schnur .... 855.' 
-sc h w ef 1 Igsa u rc* 
Natron . . 1217.7 
-er Sender . 1061-2 
-stangcnblitz- 

ableiter . . 1019/ 
-«*r Strlch . . 1294.: 
-<'r Stromkrels 140J) 

- umsponnener 

I)raht .... 745/ 
-e Verblndungs- 
kllnkc ohne 
Aurufzeiehen 

1140.1 

-e Yerlltz- 

maschine .‘ .742.7 
-e Versollung . 741fi 

- wlederelntrc- 
, tende Wick- 

lung .... 317* 
-zellenscbaltcr 60dJ 

















Eintadenaufh&ngung 


Einzelverlust 


Einfadenauf- 

hkngung . . 6348 
Elnfallwinkel .976.1 
Elnfetten, die i 

Aufsltzflache I 
do* Glas* I 

ballons ... 144: 
Einflammrohr- | 
kernel .... 1082; 
Einfiuidumtheo- ! 

rle .... 1311a ; 
ElnftuB dcr 

Plattendlcke j 
aof die Kapa- 

zitat . ... 68.8 | 

- - Saurc, ge- 

snndheits- I 

schadlicher . 106 a 

- - Strahlen auf | 

das Entla- 
dungspoten- 
tial .... 11044 

Einfullcn, die 

8kure.... 664 
Elnfull-Trlohter 60.7 
Einfuhreo des 
Stackers in 
die AnschluB- 
klinkc dor 
Zentrale . 1180.7 
FJnfuhrungs- 

draht .... 887-5 

-hals. 846.1 , 

-kastan .... 881.7 
Einfuhrnng dor 
Leitnngon . 886.2 
-spfeifo .... 88641 

-**rohr. 873.1! 

-striehter . . . 836.21 
-stullc, Porzel- 

lan-.886.4 

Elngalvanometar- 
methode . 13354 
Eingebautor j 

Wldcrstand 13394 
Eingebettot . . 326.4 1 
EIngefrcssene Kol- 
lektorlamelle 476 j 6 
Eingelasscncr 

Kontakt . . 889-5 
Klngeschaltct . 616 a 
alleWiderstlnde 

slnd.6764 

-Jn -om Zu- ! 

stande . . . 517.4 
Elngeschllffen 427ao 
Eingeschrie- 
benes Tele- 
gramm . . 13482 
Eingrabcn . . . 827.2 
FJnguBofTniing 844 a 
E inheit . . . 1246.2 
-t abgelcltcte. 124614 1 
absolute . . 1246 a! 
— des i 

Stromes . 126916! 
-<?n, C G 9 . . 1247a , 

- der Elektrl- I 

zlt&tsraengc 12664 | 
-elektrodyna- j 
mische . . 1261.4 
Fiachen- . . 1248 a 
- skraftrohre . .1712 
->Langen- . 1247a l 
“ der Licht- 
tt&rke . . .9722 
->Mascbinen- . 70817 
'4pol.166J 


Einheit des 

Potentials. 126L7 
-, Quccksllber- 12632 

- des spezifl- 

schen Wider- 1 
stande* . . 1264.1 : 

- der Strom- 1 

Starke. . . .182-5! 
-on. Zentimetor- 
Gramm- 9c- 
kunde- . . 1247.1 ! 
Elnholen des 

ballons . . 109914 , 
Einhuilende . . 24Ll ! 
Einkapselung 402.10, 
EInkcrben 387-5, 887 j 6 
Einlage, Asbest- 769.8 i 
Hanf- . . . .769.7 
Lclnen- . . . 7694 1 

- fur Slchc- 

rungen . . . 902-5! 
-nwicklung . . 324.7 - 
Elnlassen, 1 

Leltungs- 
rohre in das ! 
Mauerwerk . 8934, 
Elnlaufen . . . 2964 
-des Lagers. . 489 a j 
Elnlcgcn, 

Leitungen In 
die Erde . . 827J 
Einlegesystem . 883.7: 
Einlochwlek- ! 

lung .... 322-5 
Einloten .... 94.4 
Eiumauern . . 467.7 
Einmauerung . 407 a 
F. inmoforen- 

systera . . . 986 a 
E lnnadeltele- i 

graph . . . lOOLs 
Einnafimen . 7I3 .io ( 
Einpasscn . . . 397.1 
Eini)hascnankcr4104 i 
-anfasscr . . . 691 a 
- dynamo . . . 2163 I 
-induktions- 

motor .... 2224 I 

-kabel.7624 

-kollektormotor223.7 | 
-loitung .... 756.4, 

- -Mehrphaseu- 1 

transformator- j 
system . . . 226.7 

-motor.221-5 j 

aaynchroner . 2224 ' 
-nebenschluB- 

motor .... 224a | 
-sorienmotor . 2243!; 
-stromaniage . 7064 j 
-stromerzeuger 2164, 
-synchronmotorfttlA i 
-system .... 201.7 
-weehselstrom . 136-5! 

- - Weehselstrom- 

transforma- I 

tor. 226-1 j 

-wlcklung . . . 3204 
-zkhlcr . . . .601.7, 
Elnphaslg . . . 2014 | 
-es Weehselstrom- ■ 

feld. 1784 ! 

Elnpolig .... 1684' 
-er Fornhdror 11164 
-er Schalter . . 62L4 
-e Sichcrung . 5574 I 
-e Stopsclsichc- 1 
rung .... 899j» j 
-er Umschalter 6264' 


Elnpollgkclt . . 1684; 
Elnputzen, elne I 
Dose .... 8914 
Einradl&ut- > 

werk . . . 104941 
Elnreguliercn 

dcr Bogen- ! 

lampen . . . 9434 
Elnrclnlg . . . 58L4 1 
Einrichtung, 
Zentralsta- 
tious- .... 716.7j 
Elnriieken . . . 47&4 ; 

- und ausruckcn447A! 
Einruckhebel . 4304 
Einsatzhkrtung, i 

elekfrische 13664 1 
-stuck fur Be- i 
leuchtungs- 1 

korper . . . 9684 
-tell fur Siche- 
rungen . . . 902a 
Elnschaltbar . 616.4 
Elnschaltbc- i 

wegung . . . 6844 1 
-stcllung . . . 617 a | 
-stopscl .... 6624 
-stromstkrke . 680 l 4 ! 
-vorrlehtung . 6174 
Elnschalten . . 6164 ' 
in den Strom- i 
kreis .... 1414 I 
den Wider- 
stand .... 6744 
Einschalter . . 61K» i 
Hebei- .... 6224 1 
Einsrhaltung . 616-5 
plotzliche . . 618-5 
Elnschenkliger j 
Fernsprech- 1 
bbertragor llSajii 
Einschlag- 

glocke . . 10444! 
-seide .... 788.10 
Elnschleifen der I 
Biirste . . . 4274; 
Elnschnclden 

der Isolation 839.7 I 
Einschnltt . . 1340.10! 
Einsehnur- | 

system . . 1139-5 j 
F^lnschnurung . 422.1 ; 
Elnsehranben . 54441 
Eluseitlg be- 1 

wickelter j 

Elektromag- . 
net .... 1304.71 

- wirkenderTiir- 

kontakt . . 10474 
-c Abzweig- 

klemme . . . 866-5 
-e Anzlehung 1311.7 
-or Zelgeraus- I 

schlag . . . 6394 j 
Elnsetzcn . . . 9314 
den Anker . 4834 . 
-. Bogeniampen- I 
konlen • . . 961a 

- des Fritters 11024 1 
(Huh lain pen- 

faden . . . .915.1 
-. die Kohlcn . 4734 

- der Platten . 1004 
-, die Sichc¬ 
rung . . . 562.li 

Einsctzung . . 9814 
Elnspindllg . . 608a 
Einsprltzkonden* 
sator .... 1194 


Elnsprttzen . . 4404 
Elnspritzung ou¬ 
ter die Haut 610a 

- mit Kampferol6104 
subkutane . . 610a 

Ei nstcck kon tak t888.7 
Eiustecken . . 898.7 

- eines Kontakt- 

stopsels . . .8984 
Einsteigoffnung 880.7 
-schacht .... 8644 
Einstellbar, auf 
verschledene 
Welten . . 1118.4 
-er, doppel- 
pollgcr Ring- 
magnet . . 111818 
-er Kontakt . . 8904 

-feder . 646a 

-hcbel .... 10684 
-schraube . . . 6424 
-vorrlehtung 

(Tclegr.) . 10624 

- - (Telepbon) 11194 

- - fur Bursten 432.4 
-Pen del lam¬ 
pen .... 18894 

Elnstellen . . . 642a 
Biirsten . . . 4724 
-.den Wider- 

stand .... 6764 
Einstellung . . 6424 
aperlodlscbc . 6424 

- der Station 11024 

- des Widcr- 

standes . . . 675.1 
Elnstutlge Tur¬ 
bine .... 128J0 
Elntauchen . . 884 
Klntauehplatte 6984 
-vergoldung 1206a l 
Elntcilen . . . 380.7 
Elnteilig. . . 406.10 
-es Gestell . . . 4684 
-er Isolator . . 7964 
-e Rlemseheibe 4404 
Eintrlttdampf- 
druek .... 1284 

-kantc.268a 

-seitc.268fl 

Elnwattlge 

Lampe . . . 9694 
Elnwcgtimschal- 

ter. 6264 

Elnwelchen . .7783 
Elnwertlges 

Ion .... 1184a 
Elnwlrkungs- 

dauer. . . 1369 a 
E lnzclanlage . 7024 
-antrieb . . . 481.10 
-battcriesystcm 
mlt Inauktor- 
betrieb . . 11664 

-feld.176 a 

-funken- 

strccke . . 1068ao 
-gcspraehtarlf 11614 

- -zahlung . 11624 
-loitung .... 7674 
-slcherung . . 6674 
-tafel .... 612a3 
-transformator 226 a 

- - ensystem . 7204 
-verlnste , . . 2964 


















Einzlehen 
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Einzlebeu von 
I^eitungrcn In 
Rohre . . . 881* 
Elnzlchsystem . 831* 
Einzylindrlge 
Damnf- 

masrnlnc . . 117.0 
Eirunde Glooke 962* 
Eisbelag . . . 8 Sl .11 
-kalorimotcr . 602.ii 

Risen.342.7 

-, aktives . . . 262* 

-alaun.67* 

-arm lertesK abel703.4 
-armicrung . . 534* 
-bahnalarmsig- 
nallsatlon 1849.2 

- -Ulutwerk . 1049* 
—slgnal- 

apparat. . 1349.1 

- -slgnalsicll- 

cinrlchtungl848.n 

- -telegraph . . 995.2 
Dana- .... 343.7 

-band. 766* 

- -kern .... 412* 

- -panzerungs- 

masohine . . 773.2 

- -spirale . . .411.7 
-, Resseinerflutt- 344* 
-bindcdraht . . 818* 
-blausniircs 

Kali . . . 1214.7 
-blech. 347.4 

- -membran . lll!.r> 
—prlifer . . . 685* 

- -streifcn . . . 29* 
—verklcidung Oil* 
—e, die - ab- 

Btufeii . . 411.1ft 
-dimcnslonen . 26U> 
-, Poppel-T- . . 347.1 
-drant.741* 

- -befestigung 

fiir Isollcr- 
rohre .... 874* 
—, gal van i- 

Kierter . . . 741.4 

- -spirale . . . 764* 

- verzinktcr . 741.4 

-diibel.833.7 

-element.... 10.1 
-. Flach- . . . .346* 

FluIJ- . . . .344.7 
-, Form- .... 346.8 
-geriist .... 61044 
-gcsehlossoner 
Rlngiibcr- 
trager . . 11331* 
-. gcsehmledo- 

tes. 344.4 

-zumml .... 778.1 

-. UuB-. 343.2 

-hammcrschlag 57-. 
-haube .... 799* 

-hohe.SOI^i 

-.1-. 347.1 

-induktion . . 173:. 
-kernoberti Jiehe 433.1 
-konstantan- 

elenient . . . 29* 
-k raft flu 11 . . . 174* 
-lelter, Utzon* 
fonnlgcr 
blanker . . . 863.3 
—, masslver 

blanker . . . 856.1 
-loner Anker . 693.1 
-mantel .... 799,8 


Ktaenmolekul . 180.1 1 
-nlckelakkn- I 

mulator. . . 57.11 
-oxyd .... 1199.71 
-oxvdul .... 67.4 j 
—ammon, 
schwcfcl- 
s au res, 
Ammonium- 
ferrosulfat 1216* | 
-oxydul,schwefel- I 
sail res . . 1216.41 
—sulfat . . . 1216.4 I 
i-.Profll- . . . .8438, 
-priifapparat . 4933 | 
-, Puddcl- ... .844.6 1 
I Quadrat* . . . 846.4 ! 
i -qucrschnltt . . 262.1 ■ 
! —. u irksamer . 2832 , 

-. Roll-.3438 j 

-rohr mit Isollcr- 
ausklcidung 369.7 \ 
--ohne isollc- 
rende Ausklei- 
dung .... 869.r. i 
-, Runa- . . . .346:t 
-sehelle .... 4234 j 
-. schmiedbaros 844* 

! -. Schmiede- . . 344* I 
I-, Sehwefel- . 1212.7 1 
3442. 


|-. Schweili- . 

1 Kechskant- 
Siemens-Mar* 
tlnfluD- 
Spicgol- 
; -, Stab- 
i -stahlbad 
-stiicke fiir lso- 


. 846*! 

. 845- 
. 348.1 
. 346 * I 
1295* | 

l 

. 8184! 
343.1ft 


la tore n 
-.T- ... 
Thomasfltill- .345.1 

-.IT-. 847* 

-umschlosson . 402* 

,-C8 (restell . . 4534! 1 

I - -er Pol ... 697* ; 
|-untersuchungs- j 
| anparat . . . 085.4 ! 
; -verluste . . . 290,*. 
1 - -, zusittzlirhe 291.7 > 
-verlustzitfor . 465.r> 
-, Vlerkant- . . 346.4 
1 -vitriol . . . 1213.4 : 
-volumen . . . 262.4 i 
Walz- .... 343.1 : 
-.Welch- . . .843.7 
-widomtand, 

mngnctischer 180*. 
-whikel . . . 10032' 
Winkel- . . .348* 
wirksamcH . . 202* , 

-.Z-. 347* 

-zwiuge .... 423i 
Ejr do aeero eon 
agujeros ednl- 
eos .... 1106*. 

- Articulaelon 

546.10 

- del barrilete 1011.1 ' 

- - cam no . . 456* 
-, dlreccion d**l 432* 

: - del Inian . . 159.10 
: - de Impresor 1081* , 
| - magnetico . 159.10 1 
-, con el mistno I 
i 133l.li 

, - de oscilarldn 333.1 
i - polar . . . 167.1ft 

- de porta-csco- 

blllas .... 481.4 


Ejc, prcMon espe- 
ciftca del 294ao 

- de rcfraccldn 

1360* 

- del rodlllo de 

cscrltura . 1009* 

- de rotacion 682.4, 

684* 

- - la rueda de 

aletas . . . 1009.11 

- la rueda de 
tipos . . . 1082* 

- suspension 684* 

- - los tiempos 241.7 
-,vclocidad del 295 j 
E jecucion, ln- 

strucciones 
. para la . . . 400.1 
Elargirun tube 883.7 
Elastic.761.4 

- copper brush 426.1 

- Insulating ma¬ 

terial . . . 856.13 

- layer . . . .818.4 

- limit. 350.1 

- plug.90±2 

- polishing wheel 

1196.7 

- pressure . , . 646.1 

- spiral nipple 9614! 
Elastleidad elec- 

trica . . . 1367.4 
-, limite de . .860.1 
-. modulo de . . 849* 
-, nrueba de . . 746* 
Elasticity clot- 
trie a . . . 1307.4 
-, limite d* . . . 850.1 
-, modulo d’ . . 849* 
-, prova d* . . . 746* 
Elasticity coef¬ 
ficient d' . . 840* 

- clectrique . 1307.4 
-. cssai d ... 746s 
-, limite d* . . . 860.1 
-.module d* . .849* 
Elasticity, elec¬ 
tric .... 1307.4 

-.modulus of .849* 
Elastico .... 761.4 
-. mateiiale iso- 
lante . . . 856.13 
trame/7.0 . .318.4 
Elastico. material 
, Aislante . . 356.13 
Elasticuie . . . 751.4 
bouenon . . . 9024! 
Elostisch .... 761.4 
-es Isolatlons- 

materlal . 356.13 
-e Kuppi ung . 451* 
-e Sehlelfscheibe 

11967 

-e Zwlsehenlnge6164 
Elastlzitiit, elek- 
trisehe . . 1807.4 
Elastizititts- 

gren/.e . . . 350.t 

-modul. 349* 

-znhl. 849* 

Elbow. 509* 

conduit- . . . K74.a 

- lAmp-bracket 957* 

- t)iece.871* 

Elder pith . . 1277.7 
Eleceion do fuerza 

motriz . . . 707“ 

- - las miiquinan 

motrlces . . 707* 


Electra varnish 887 j 3 
Electric 1804*, 1894J4 

- absorption . lSILit 

- accumulator. 84i 
j - adhesion . . 1811* 

- ageing of al- 

I cohol . . . 1866* 

! - aigret . . . 12744. 

- air thermo* 

meter. . . 1864* 

- alarm . . . 1044* 

- - bell . . . 1044.7 

—clock . . . 1355* 

| - amalgam . 1280 j« 

- annealing . 1854* 

1 - arc.933.4 

; - - furnace . 1224£ 

! — heating ap¬ 
paratus . . .962.1 

| - balance 675*, 107H/; 

- battery ... 85: 
-behaviour. 18992 

. - bell .... 1044* 

I - bleaching . 1857 j 
| -, a body be- 
i cornea posl- 
; rive. . . . 127U 
I - body protcc- 
! tor «... . 513* 

. - bombard- 
! morn . . . 1322JI 
| - braking . . . o96i 
: - brush (electro- 
| medical) . 122S* 

! - - (static) . . 1274,' 

1 - canal haulage 9*7.7 
. - canalisation 

(A).THU 

- candle-holder 

I 13472 

; - case harde¬ 
ning . . . I3eflu> 

- chillies . . . 1286 * 

- chronograph 13554 
, - chrouoseope 13554 

- cigar lighter 1354.1 
| - clock syn¬ 
chronizer . 1049.1 

| - condensation 
of smoke . 1357 j 
, - conductance 1288* 

, - -, relative . 1263* 

- -, specific . 12fij 
'-connection .734* 

: - cooking up- 

i paratiis . . . 982-' 

- corrosion of the 

anode . . 182Q.ll 

- coupling of 

signal-arms 1061.7 

- crane .... 986: 

- - installation 966* 

' - current . . . 1962 
1 - damaskee¬ 
ning . . . 18662 

: - declination . 626r* 

- density . . 1275* 

- difference . 1310* 
, - discharge in 

rarefied ga- 

04*14 iftlflS 

- dissipation . 13J0“ 

- distillation . 135T» 

- distribution 12764 
■ - doll’s dance ISffJ 
I - door-opener 1367* 
I - driving . . . 4«L2 

- dyeing .... 986i 

























El ectric _ 

i 

Electric dynamo- 
mph . . . 1835 j | 

- effect* . . . 1808* 

- egg .... 128*io 

- elasticity . 1307.4, 

- elevator . . . 987* 

- enamelline: 136*7 

- endoamoac . 118*0 1 

- entropy . . 1322.4 1 

- equilibrium 1312a 1 

- equivalent. 1809:9 

- equivalent of 

heat . . . 1181.il 

- evaporation 1312 a 
• excitation . 120*5 j 
-exhaustion. 1310* 

- expansion . 1309.*; 

- field .... 1274.10 I 

- dust-figure* 1287*i 
-filter. . . . 1357.*! 

- firing 1 of mi¬ 

nes .986.1 

- fittings . . . 960.4 ' 

- fluid .... 19122 I 

- fluorescence 1312 a ' 

- fly. 1280.li 

- fog .... 1313.1 

- force .... 1304a 1 1 

- forging . . 136** 

- furnace . . 123*2, 

- gas-lighter . . 98*2 

- run .... 128*5 

- hail .... 128*71 

- hardening . 136*4, 

- hauling ma¬ 

chine . . . . 988.2 | 

- - plant . . . 988a 

- heat .... 1308a.» 

- - alarm . . 1049 a | 

- heater .... 98*7 

- heating . . . 981a ; 

- - apparatus . 981* 

- - grill .... 984.7 ; 

- hoist.988.4 

-shydro-. . . 1308 a 

- image . . . 1286a 

- impulse . . 1006 a 
- induction . .184*! 

- influence . 1275* 

- installation . 20£x7 

- Interlinking 

of coils . . . 269 a 

- kite .... 1363 a 

- lamp. 908.41 

- lift. 987J| 

- - control . . 987.4 

- light.908* j 

- - cable . . . 910 a 1 

- - carbon . . . 938.4 

- - installation 910 a 

- - station . . . 910.4 : 

- lighter . . . 1364* 

- lighting . . . 909.1 

- line. 763 a . 

- -« of force . 1274.il 

- locomotive 

head light 1367ao! 

- loss.291 a 1 

- machine . . . 206 .1 
-cylinder . 1278s 
--.Holtzs. . 1278 a 

- hydro- . . 1279 a ; 

- -s plate . . . 1278.7 
--.sulphur 

half .... 1279.4 

- magnetisation 1 

1268a 1 

- main* .... 743 a 
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Electric manu¬ 
facturing 
works . . 132817 

- massaging . 1364a 

- master clock 1048s , 

- measuring 

Instrument . 02*2 

- mine-igniter . 985* 

- motor-car . 1356a 

- osmose . . 132*5 

- overrunning of 
the apparatus 

1036a 

- pendulum 1280.12 

- phenomenon 1270* ! 
photo- . . . 130*6 • 

- photometer 1344*' 
piezo- . . . 130*4 1 

- ploughing . 1867.4 . 

- pit signal . . 980 a 

- plant .... 906.7 

- - with earthed 1 

neutral wire 706a ; 

- - with grounded 

neutral wire 706.1 

- point setting 1062.1 

- potential be¬ 

tween elec- 1 

trodes . . . . 3.1 

- pressure . . . 148 a 1 

- projector lam^ 

- purification of 

alcohol . . 1360a 
-, pyro- .... 1308* i 

- ray. 1309s 

reaction mill j 


1286.111 

- residuum . 1270s, 

- resistance . 126*9 j 

- - calorimeter 662 a i 

- - furnace . 1224a 

- - of the vac- 

cuum . . . 1817.4 

- resonance . 1091s, 

- resonator . 1307s 

- return-shock 1158.7 

- ring .... 1287* 

- rock-drill . . 986 a 

- screen . . . 1270.1 

- search-light . 949.7 

- secondary ac¬ 

tion . . . 13i)8.i4 

- seismograph 1355* 1 

- service . . . 763 a 

- shadow . . 1287.7 

- ship-lifting 

device . . . 987* 

- ship-lighting 911s 

- shock . . . 506.U 1 

- shot-firing . . 985.1 

- slot .... 1051.7 

- smell . . . 128*2 

- steering ma¬ 

chine .... 987s 

- sterilisation . 98*4 , 

- stove .... 981 a 

- strength . . 1310.7 

- stress .... 248 a 

- switch .... 618* 

- system with 

earthed neu¬ 
tral wire . . 700.1 

- - with ground¬ 

ed neutral 
wire .... 700.1 , 

- tanning . . 1350*, 

- telegraphy . 994* 


Electric telepho¬ 
ny .... 1114*' 

- tension . . . 148* 

- testing of 

antenna . . 1081a 

- time ball. . 1367.7 

- telegraphy 1048.4 

- torch .... 1347.4 

- towage . . . 987.7 

- towing system 987.7 

- traction'. . 1866* 

- viscosity . 1351* 

- water-level In¬ 

dicator . . 1049.4 

- wave .... 1082* 

- welding . . 192*7 1 

- winch .... 9884 

- wind . . . 1281* 

- winding ma¬ 

chine .... 988* 

- - -up device 1049* 

- wire-break 

alarm .... 68*6 

- wiring . . . 768A 

- work . . . 1265.1 

- worm winch 988 a 
E lectric®, cargo 248 a 

corrientc . . 180* 
instalacion . 206.7 
mnquina . . .205.4 
p£rdida . . . 291* 
Electrical brake 494.7 

- conductance 731a 

- control-clock 

for junction 
wires . . . 1154* 

- disc .... 1270.7 , 

- efficiency . . 297a I 

- energy . . 1204.12 

- - accumulated i 

in accumu¬ 
lators .... 04.4 
—, to accuniu- j 
late.64* 

- accumulation 

of .04* 

- -.storage of . 04* 
—, to store up 04* 

- stored up in 
accumulators 04.4 

- engineer . 1329.4 

- horse-power . 1584 

- machine . . 1273-j 

- outpout . . . 150 a ! 

- potential, series 

of.3* 

- power . . . 1205 a 

- refraction . 1310 a 

- replacement 

annunciator 1048* 

- indicator 10482 

- resistance of 

copper . . . 327.1 , 

- thermo¬ 
meter . . . 600* 

- seeing at a 

distance . 1177* 

- speed measure¬ 

ment .... 489* 1 

- state .... 1309* 

- telcnhoty . 1177 a 

- work ..... 166* 
Electrically con- • 

nceted . . . 734.7 ' 

- controlled 

clock . . . 1048 a 

- strained . . 1807* 
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Electrician . . 61*7 
Electrlcldad . 1804* 

- actinica . . 1807* 
acumulacion 

de la . . . . 64* 
acumular la . 64* 

- almaceuadacn 

los acumu- 
ladores . . . 64.4 
almaccnajc de 

la.64* 

almaccnar la 64* 

- animal . . . 1806* 

- atmosferlca . 9887 

- atomic® . . 1307* 
central de . . 702* 

- de contacto 1806.il 
contador dc . 690.1 
conversion di¬ 
recta del calor 

cn.98.7 

- dinaniica . 1806* 

- esUitlea . . 1270* 
cxcltacion do¬ 
nor la llama 81* 

fabrica de . . 702* 

- galvanic® . 1306JO 

- inducida . . 1306* 

- por infiuen- 

cia .... 1277J2 

- latcnte . . . 1271* 

- Ilbrc .... 1271* 

- del mi&mo 

nombre . . 1306.4 

- negativa . 1806* 

- dc nombre con- 

trario . . . 1306 a 

- normal . . 1362* 

- dc las pi autos 18087 

- posltiva . . 1306* 

- por p region 1306* 
prouucoion de 

- por rcAOcibn 
quiniicA . . . 3S 

- rad Ian te . . 1806* 
socicdad pro- 

ductora de 1328s 

- de tempestad 989* 
vendedor auto- 

nmtlco de . 694* 
Electrlcicn . .619.7 

- propose 6 la 

surveillance 
du tableau de 
distribution 019 a 

- de service au 

tableau de 
distribution 619s 
Electrielsta . . 019.7 
de servlolo . . 019 a 
K leotrlclte . . 1304 a 
-. aecldent par V 

1331.7 

accumula¬ 
tion d’ . . . 04* 
accumulcr I’. 04* 

- actinique . 1307 a 
actions physio- 
logiques (le 1*1231 A 

- animate . . 1300.1 
-.application de 

l* - 5 la nie- 
dcciue . . 1220.1 

- atmosphe- 

rique .... 9887 

- atomique . 1307* 
compteur d'. 090.1 

- de contact . 1305.11 

- disstmulee . 1271* 
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Electricity dyna- 
tniqne . . 1805/ 
cmmagasi- 
nape d' . . . 643 

- emmagaslnoe 

dans les accu- 
mulateurs . 644 
emmagaslner l* 642 

- cngendree par 

chauffage . 1307.10 

- par induc¬ 
tion yiectro- 
statique . . 1277.12 

- par influ¬ 
ence . . . 12T7 ja 

- par pression 1306^9 

- galvantquc 1805.10 

- fndultc . . 1305 a 

- latentc . . . 1271 a 

- libre .... 1271 a 

- de mftnie no ml305.4 

- negative . . 1805 a 

- de nom oon- 

traire . . . 1905 a 

- normalc . . 1852 a 

- d’oraec . . . 980 a 

- dea plan tea 1308.7 

- positive . . 1305 a 
production d’- 

par les flammcsftl/ 
- d' - par 
reaction ehl- 
miquc ... .V, 

propagation 
del’- dans lea 
conducteurs 729.4 

- rayonnantc 1305 a 

- rtaiduellc . 1276 a 
-, anchor * I'. . 3754 
-.station cen¬ 
tral d*. . .702A 

- statique . . 1270 a 
transformation 

diroote do 
chalcur cn . 26.7 
u sine cent rale 

d’.702A 

-, - g^n^ratrice 
d*.702A 

- vcgetalc . . 1308.7 
volcr 1’ . . . 1833 a 

Electricity . . 1304 a 
actino . . . 1807 a 
animal . . . 1306.1 
-.atmospheric .088.7 
atomic . . . 1307/ 

- of clear 

weather . 1852/ 

- company . 1328s 
contact ‘ . . 1305.li 

- due to a 

thunders tor m089A 
-. dynamic . . 1305 a 
galvanic. . 1305.10 
induced . . 1805.* 
influence . 1277.12 
magneto- . 1300 a 

- measurement 621.4 

- meter .... 600.1 
-.■negative . . 1805 a 

- of opposite 

sign .... 1805 a 
photo- . . . 1308 a 
piezo- . . . 1308 a 
-. plant . . . 1808.7 
-.positive . . 1305A 

- produced by 

pressure .’t30C.fi 


Electricity pyro(-) 

1808.1 

j -. radiating . 13050 

- of same sign 1805.4 
-.static . . . 1270.il 

thermo- . . . 27.1 
, - works .... 702 a 
E leotrlco . . 1304 a 
-, enlace - de 

los earretes . 269 a 
-, esfuerzo . . . 248 a 
-. motor .... 217.1 
-. rendimiento . 207.1 
Klectriflable . 1270.4 

Electrification 1270.il 
-.bipolar • 1226 a 
-. bound . . . 1271A 

- detector . . . 663A 

- by evapora¬ 

tion .... 1807.1 
-.free .... 1271/ 

- by friction . 1271.1 
| - - Influence 1306.7 
' -, negative . . 1270.13 
.-.positive . .1270.12 

- by pressure 1806 a 
E lectrified . . 1270 a 

- body .... 1270.10 
Electrify, to . 1270 a 
E loctriquc . . 1304/ 

are. 023.4 

fclectrisable . 1270.4 
fclectrisation 1270.1 1 
, - hipolairc . 1226.6 
! - par evapora¬ 
tion .... 1307.1 

- frottemeni 1271.1 
i — influence 1800.7 

- negative . . 1270J3 

- positive . . 1270.12 
-par pression 1306 a 
E lectrise . . . 1270/, 
fcleetriscr . . 1270 a 

1 -. s’. 1304.10 

-, le corps s’elec- 
trise posit ive- 
ment . . . 1271.4 
, Eleetriza, el ou- 
crpo *e - po- 
sitivamente 1271.4 
Eleetrizable . 1270.4 
Elect riz acid n 1270.1 1 

- bipolar . . 1226/ 

- por evapora- 

1 cion . . . 1807.1 

- frieeidn . 1271.1 

- Influcncla 1300.7 

- negativa . 1270.13 

- positlva . . 1270.12 

- j>or presidn 1306/ 
Eleetnzado . 1270/ 

-.no. 1270.7 

Eleetrizar . . 1270 a 
K ioctrlzarse . 1304.10 
Electro ( eloc- 

troainiant) . 164/ 
Electro-acou¬ 
stics . . . 1310.1 

- acoustic 

frequenev- 
metcr .* . . 686.7 

- resonance 
effect . . . .687.4 

Electro¬ 
ach stica . 1310.1 
—, accldn de 
■ . resouaneia . 687.4 
Eleetroaeousti- 
quo ... 1810.1 


£lectroaimant« 
de champ tour- 
nants .... 457 a 
E lectroalmant . 164/ 

- annulairc . . 105.4 
-, armature deri015A, 
-. bobinage d* . 337.4 
-. bobine d' . . 337/ 

- boiteux . . 13047 
-. broncho d’. 1014/ ; 

- de champ . . 467 a ! 

- a charniere 1304/ 1 

- eulraase . . . 164A 1 

- de dcclanclie- 

ment .... 548.1 

- en demi-cerclo 16uA ( 
; - cn derivation 340A : 
■ - - derivation a 

armature sus- 

{ >endue pour 
ampea h arc 940.7 , 
-.enroulcment d'337.4 , 
- k envoloppe . 164A ; 
; force portaute 

d un.165 a ! 

- de frein pour ; 

ponts roulant*966/ 
j grand - oon- 

latre . . . 1220 a 
1 - k griffes . . . 456.4 
- imprimeur . 1014/ 
-. noyau de l* . 940 a ! 
- oeulaire k 

main . . . 1229.4 
1 - puissance d’un!65A 
- root lllq tie . 1336.4 ! 
- semi-eiren- 

laire .... 165 a 
- shunt .... 840 a j 
- de tableau a ! 

volets . . . 1184/ 

, - - tapeur . . 1076 a 
: Eleetroana- i 

, lyse .... 118t.li 1 
Electroavertis- 
seur horuire 
' a boule . . 1357.7 
Eleetrobiolo- 
, gia .... 1310 a 
’ Electrobiologiel810A; 
Elcetroblology 1310 a 
E lectroblo- 

' , seopia . .1231.16; 
Eleetroblo- 

seopie . . 1231.10 
i Eleetro-blo- 
, scopy . . . 1281J0 
Electrocalori- ' 

mOtre . . .662 a 1 
Elect roeapilar 1310/ 
Electro- 

eapillaire . 1310/ ! 
Electro- 

capillar . . 1310/ 

, - - phenomena 1312.4 1 
-chemical action 64 a 
- - condenser 1285.7 i 
— energy . . 1267/ 1 
- - cquivalant 1268 a 
- - force . . 1287/ 

- - laboratory 1180.1 
- - nomencla¬ 
ture .... 1181 a 
- - power . . 1268.1 
--principle .624/ 

- - process . . 1180/ 
Elcctrochlmi- 

que, prlncipc6240 


tilectrochrono- 
graphe . . 13664 
Electrochrono- 
metrique . . 6MU 
-, compteur . . 306.4 
Electrochronos- 
cope . . . 1865.4 
Electro-clnemd- 
, grafo .... 488.7 
Klcctroclnymo- 
graphe . . . 4387 
Elcctrocinemo- 
metric . . .488? 
Electrocor¬ 
rosion . . .93£> v ' 
Electroco¬ 
rrosion . . .MU 
Electrocultura 1367J 
Electro -culture 

13674 

Electrocultnre 13674 
Electrode... U 
-, bottle-shaped 
carbon . . . 2Ls 
brush . . . lBk 
carbon . . . 17i 
-. - -bag . . . 1B6& 

- of coherer . IOTIj 
-. conical shell 11872 

cylindrical 
shell .... 1186/ 
-, deci-stan¬ 
dard . . . 1187 4 
-.dished . . .118U 
-s, distance be¬ 
tween . . . . 3* 
-, double mas¬ 
sage . . . l£9i* 
-, dripping. . 186£- 
-s, electric poten¬ 
tial between 
-.grid.5v 

- holder . . . 122& 

- -holder, rheo¬ 

stat .... IS* 4 
-, massage _ 
roller- . . . 12®-: 
-s, material of fci* 
negative . . . jp 

-. niAcel . . . . 57" 

-. plate. 

-, platinum . . J& 3 
-, - wire . . . 1071/ 
-, pointed brush 

12384 

-s, polarization 
of the ... *J3 
-. positive 
-s. potential of i 11 
-, precipitation 1184* 
-.silver . . .1WU« 
-. standard . . lW*- 3 
-, steel .... HOfc 3 
-*, tension be- 

Electrode . . . •—* 

- d’aecumula- 

teur. 

- cn acler . . Ww 

- - argent . . 1671J0 

- auviliaire . . 

- brosso . . . 

- a capsule . JJJJJ 

- capsulee . . lljS* 7 

- de charbon . 1 ,J 

- - charbon en- 

formc de bou- 
tel lie . . . . *1* 

















Electrode 

Electrode de 
eoh£reur . 1071* 

- dtclnormale 1187.4 
-s, dur£e den . 89* 
-<*» tcartement 

des. 2 * 

faces oppo¬ 
ses des . 1072.1 
-s, faces cn re¬ 
gard des . 1072.1 

- en fil de pla- 

tine .... 1071.9 

- - forme de 

plaque . . . 49a 

• a gouttes . 1352.7 

- - grillage . . 68 * 

- - grille ... 58^ 

- - manleau co- 

nique . . . 1187.1 

- * manteau cy- 
lyndrlquc . 1186* 

- de massage 

double . . 1228* 
S matiere con¬ 
stitutive des 2.10 

- negative . 2.7 

- de nickel . . 57.7 

- normale ... 38.7 

- pinceau . . 1228* 
■ a plaque . . . 49.1 

- de platlne . . 16* 
-> polds d’ . . . 88.10 

- positive .... 2.6 

- de preciplta- 

tion .... 1186* 

• a ronleau de 
massage . 1228.7 

• - sachet de 

charbon . 1852* 
-s, substance 
constitutive 
des. 2.10 

• de zinc . . . 662* 
Electrodina- 

mica . . . 1305.7 
hlectrodina- 
mlco .... 633* 
Ucctro-dina- 
mlco, efecto 
de pantalla . 168.4 
uectro-dinamo- 
metro .... 666* 

- - astatlco . . 666* 

• - con lectura 

de espejo . . 066* 

- - unifilar . . 606.7 
Qectrodo .... 2* 

- de acero . . 1072* 

- - ala mb re de 

platlno . . 1071* 
-smillar . . . 88* 

• de bolslllo de 

carbbn . . 1352* 

- - capsu la . 1180.7 
-•caras opuestas 

del .... 1072.1 
^ las caras opu- 
rstas de los - 
de plata estan 
cortadas cu 
bbel . . . 1072* 

• de carbon . . 17 j 

• - carbon en 

forma dc bo- 
tella .... 21* 

• - cepillo . . 1228* 

• - cine .... 662* 
" - coheaor . 1071* 

- deel normal 1187* 
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! tilectrodos, dbtan- 
j da entre los . 2* 
I -*,duracl6n de los39* 
: - de envuelta ci- 
| lindrlca. . 1186* 

I - - envuelta c6- 
! nica . . . 1187.1 

j - - goto* . . 1852.7 
i - - masaje 
1 doble . . . 1228* 

| -s, material de 

los.2.10 

, - negativo .... 2.7 
, - de ni’qucl . . 57.7 
; - normal . . . 88.7 
1 - de pinccl . 1228* 
j - - placa . . . 49.1 
I — plata . . . 1071.10 

- - platlno . . 15* 
I -s, polarizacion 

dc los . . 9*, 9.10 
, - positlvo .... 2* 
-s, potcnclal de 

los.2a i 

1 - de preciplta- 

cion . . . 1186* 
| - - rejilla ... 58* 
-s, rcslstcneia de 
contacto cn 
! los.42* 

- de rollo dc ma- 

; saje .... 1228.7 

-s. tension de los 8.1 
Electrodynamic 633* 
i-a. 1305.7 

- attraction . . 633* 

- capacity . . 1206* 

- force . . 1261* 

- lightning arre¬ 

ster . 569.4 

- potential . . 147* 

. - pressure . . 1261.1 
| Electrodynami¬ 
cal principle 625.1 

Electrodynamic 
receptivity 1266* 

, - screening ef- 
j feet.188.4 

- unit .... 1261.4 
| Elect rodyna- 

1 mlquc 633*, 1305.7 

-. priucipe . . . 625.1 
l Elect rodyuaino- 
meter . . . 666* 

astatic . . . 066* 

-, mirror . . . OOU* 

Siemens . . . 606* 

uuililar . . . 660.7 

Elect rodynamo- 
inetrc . . . 666* 

- astatlque . . 666* 

- balance . . . 675* 

- pour lecture 

par lamethode 
du miroir . . 666* 

- k miroir . . . 606* 

- k ressort . . 675* 

' - uniHlaire . . 660.7 

Elect rOH.dectric 
induction 1253.il 
1 fclect roc nd os¬ 
mose . . . 1183* 
Electro-estutical274* 
Electro esteno- 
! Ibis . . . 1189* 

; Electro fblcA 1270a 
Electro fblolo- 
gift .... 1231.4 


Electrdforo . 1277* 
I Electrofrciuage 596a 
, Electroffane- 
I ous .... 1305a 
£lectrog£ne . 1305a 
; groupc . . . 206.7 
Electrogeno . 1805.1 
, - grupo .... 206.7 
J Elcctro- 

grabado . 1209* 
; Elcctrografia 13524 
Electrografttico, 
carbon . . • 426* 
1 F.leetrographic 1352.4 
; Electro-graphitic 
carbon . . . 426* 
Electrographi- 
i tlque, char- 

bon . . . .426* 
, Electrography 1352.4 
I Electrogravure 

1209*. 1210* 
I filectrogru- 
1 vurc 1209*. 1210* 
. Electro-iman . 164* 
1 — anular . . . 165.4 

- - con arro- 

I Uamionto uni¬ 

lateral . . 1304.7 
—. brazo del 1014* 
! - - carrctc del 337* 
1014.7 

( - - de charuela 1304* 

- - coio . . . 1010* 

- del cuadro 
indicador . 1134* 

- - en dcrivacl- 

on. 340* 

- cu derivacl- 

6n con arma- 
dura suspen- 
dida para ar- 
cos. 940.7 

- dc freno 
para nuentes 
corredizos . 986* 

—, fuer/.a dc 
atracciou dc 
un.166* 

- grande ocu¬ 
lar .... 1229* 

- Impresor 1014* 

- ocular de 
mauo . . . 1229.4 

- semi-anu- 

lar.165* 

Elect rolwana- 

cion . . . 1229* 
EleetroYndlca- 
teur dc niveau 
d’eau . . . 1049.4 
Elcctro-inducti- 
va, republonl87.il 
Electro-Inductive 
repulsion 187J1 

- -kiuemograph 488.7 

- -kinetic stimu¬ 

lation of the 
nerves . . 1226* 
Electrolier . . . 958.1 
, Elect rolisb 1181.10 

- analitica . 1181.il 

descomponer 

por .... 1182.1 

- con electrolitl- 

cos en dbolu- 
clon . . . 1221* 

- dc la sal co- 

muu . . . 1221* 


Electrolyte 


Electrolbis de 
la sosa caus¬ 
tics .... 1222* 

- una substan- 
cla solid* . 1851a 

- por via scca 1222* 
Electrolitico, 

cobrc .... 854.1 
Electrollto . . 1181* 

- agitado . . 1196* 

- amfoterlo . 1184* 
conaistencia 

I del.24* 

! -s cn dUoluclon, 

| electrolbis 

con .... 1221* 

. - fundido . . 1222* 

- libre, densidad 

j del acido del 62.4 

- seco, acumula- 
I lador trans¬ 
portable de . 63* 

i Elcctroterapla 1232* 
j Elcctrolizaaor 1221a 
! Elcctrolizar . 1182a 
I Electrolyte . 1181* 
; Electrolyse, to 1182a 
Electrolyse 1181JO 

aiguille d’ . 1230.7 
: - analytique 1181.ll 
i - du cnlorure de 
i sodium . . 1221* 

I - d*un corps so- 
, lidc .... 135M 
1 -. decomposer 
! par ... . 1182.1 

i - de l’cau . . 1189* 

• - k electrolytes 

dlssous . . 1221* 

: — electrolytes 
| en solution 1221* 

- ignec . . . 1222* 
i - du sel dc cul- 

! sine . . . 1221* 

! - - sel mar In 1221* 

• - de la soude 

j caustique . 1222* 

• - d’unesubstance 
1861.1 


solide 
! - par vole 

tgn*e . . . 1222* 
i fclectrolyser . 1182.1 
Eloetrolyseur 1221.4 
I Electrolysis . 1181a« 

bl-. 1352* 

. - of caustic 

soda . . . 1222* 
Elcctrolvsis of 
dissofved clcc- 
i trolytes . . 1221* 

— fused elect ro- 

, lytos . . . 1222* 

— sodium chlo- 

i ride. . . . 1221* 

— solid sub- 

, stances . . 1351 i 
: Electrolyte 3.4, 50* 
-.agitated . . 1195* 
-.amphoteric 1184* 
i -. consistency of 

the.24* 

-.fused . . . 1222.7 
I -. molten . . . 1222.7 
Electrolyte . . 34 

accumulator 
transportable 
A- Immobi¬ 
lise .68:i 



















filectrolyte 


Electro-p hysiology 


Electrolyte, accu- , Electromagnetic 
mulateur ore separator 

transportable 1220.3 ; 

a - ltqulde . 6814 ■ - preparation of 

- agitd . . . . 1106-5 1 ores. . . . 1220.4 

- amphot£rc . 1184.3 - principle . 624.10 

consistence - according ani- 

dc I' .... 24$ meter .... 67&5 

- fondu . . . 1222.7; - recording volt* 

- on mouve- i meter .... 681.4 

ment . . . 11964 - remote control 


Electrometer, Elect rrimetro 

hygro- . . . 684.7 * patron . . . 66ta 

idfostatic . . 664$ - portitll . . . 6654 
- key,quadrant-6644 1 - de praeba . . 6 Kl» 
portable . . 665.4 rectilineo . 13864 
-.quadrant . .664.1 - registrador . 665$ 
recording . . 665$ - de repulsion 12884 
repulsion . 12*8.4 - - scnos . . . 665io 
sine- .... 666jo - slm^trico . . 683* 
spark .... 6611 , - de torsion . 664jo 
standard . . . 666.7 ! Eleetrometro- 


Klectrolytlc alu¬ 
minium . . 762.11 

- analysis . . 1181J1 

- centrifugal me- 

thodc for ma¬ 
king copper 
tubes . . . 12224 

- clock . . . 1855.6 

- conduction 1322.7 

- convection 185016 

- copper .... 8644 

- - refining . 12214 

- corrosion . . 8624 , 

- detector . . 1069.7 

- dissociation 

84, 1182.4 

- efficiency . 11824 

- friction of 

theions . . 1185.4 

- frictional resi¬ 

stance . . 1188.S 
-humming . 185(4' 

- instrument 1230.fi 
-Interrupter 10674 

- metal deposit 1191.7 

- meter .... 6984 

- needle . . . 1230.7 

- nickel . . . 12224 

- plug .... 18234 

- receiver with 

telephone . 10004' 

- rectifier . . . 236.1 

- separation . 11914 

- solution pres¬ 

sure .... 11894. 

- therapeutics 12324' 

- voltameter . 0604 1 

- zinc refining 12224 
Elect roly to- 

therapie . 12324 
Electro-magnet 1644 
Electromagnet, 


switch . . . 5664 

- rotation . . 1304.1 

- theory .... 166.1 

- theory of light 

18194 

- therapeutics 1232.4 : 

- throw-over 

switch . . . 6274 

- voltmeter . . 679.4 

- wave .... 10824 ! 
Electro-mugnetlca, 1 

fuerza . . . 1662 
--, teoria . . .186.1 
Elect romagnctleo, 
campo . . . 1764 
Elect roraagnctl- 
, satiou . . . 12294 
Electromagnet!- i 
sation . . . 12294' 
Electromagne¬ 
tism . . . 164.10 
Electromagne 

lisme . . . 164.10 
Electro-mague- 

tismo . . . 164.10; 
Elect romagneto- 
, terapia . . 12814 
Electromagneto- 
, th6raple . . 1232.4 
Electromassage 

1364.1 

Elect romeett- 

niea .... 631.7 

- -, eonstruccion 899.7 
Elect romccani- 

que.53L.7 ! 

Elect ronierhanl- 
eal eou?*triie- 

tion. 399.7 

Electro-mechanics . 

531.7 

Elcctro-niegalos- 


-. straw .... 6684 
-, symmetrical . 6634 

- testing .... 6654 1 
-, Thomson’s qua¬ 
drant .... 664.4 ' 

-. torsion . . 664.101 
Electrometre . 663$ 

- absolu .... 6654 

- a brlns de 

paille .... 6634 

- capillairc . . 6644 
cle d’un - k 

quadrants . 6644 

- a cloche . . . 6664 

- condensateur 6654 

- contrcfilairc 6654 

- cyllndrtquc a 

quadrants 1288.7 

- k disques . . 6644 

- dlsquc . . 12884 

- enregistreur . 6654 

- d'epreuve . . 6654 

- d’essai .... 6654 

- etalon .... 6654 1 

- a etlucelle . . 666.1 

- - feuilles d*or 6(ft7 

- - til. 665.1 

- hem 1 cycles 6644 

- h£t£rostatlque06414 

- idiostutlque . 6644 

- normal . . . 665.7 

- portatif . . . 665.4 

- a quadrants . 604.1 

- - quadrants 

de Thomson 004.4 

- repulsion 1288.4 

- - siuus . . . 665.10 , 

- syiuetriqiie .0634 

- de torsion . 664.10 
Eleetrometrfa , 621.4 
Electrometric 


, graphe . . . 68ijf 
Klectromoblle 135&J 
Elcctromoteur 217j 
actlonn£ par . 219j 
active par . . 219j 
-. attaque par . 219j 
-, commando 

par.2192 

-. commando 

par.219j 

- a courant con- 

tinu .... 220.10 

- fixe.21fc 

Electromotive 

force . . . 1261-' 

- of arm at u re 266.li 

- force, back . 1874 

- - of the calling 

current . . 1164* 

- force of the 

cell.34* 

—, commutat¬ 
ing .27U 

- counter . . 1*74 
—, direction of 14-lu 
—.effective . . ©a 
—. Induced . . 187> 

- - of mutual 

induction . 1266u> 

- - of polari¬ 

zation .... l'l> 
--.resultant. 187je 

- of self-induc¬ 
tion . . . 11WJP 

—, ahort-elroult lol- r * 
Electromotor . 217j 
-. aeeionndo nor 21*.i 

- fijo ..... 

-es, impulsion 

por.2194 

- portatil . . . 21*3 
-shunt . . . . 221-1 


annular. . . 165.1 . cope . . . 1353.1? measure- Eleetromotrl/, 

-.club-foot . 1304.7 Electroniegalos- , ment . . . 1181.2 fuerza . . .1489 
-hinged. . . I304.fi cope . . . 1363.12 Electrometric . 621.4 Electronidvil 1335 1 

- for indicator Eleetroinegalos- Klectrdmetro . 063Ln ' Eleetronegatlf 1270* 


switchboard 11344 coplo . . . 1853.12 
-. lagging . . 10164 Electrometalur- 
-. ring-shaped . 1654 ' gia .... 12204 
-. semi-circular 1654 Electrometal- 

- attraction . 1304.1, lurglc . . . 12204; 
Electromagnctle i Electro-mot al- 

blow-out . . 5534 lurgy . . . 1220:i 

- brake .... 4964 Electrometer .603.6 

- coupling (mo- -.absolute . . .6654 

chines) . . .451$ attracted disc 12SM4 1 

- coupling (tele- -.Behrens . . 12884 

graphyj . . 1090.8 -. bell. 6664 

- current meter 676.4 -.calibrating . 6654 ; 

- field. 1754 1 capillary . . 604.fi 1 

- fiy-wliecl brake -.condenser . .0654 

4524 -, counterfilar .6654 


absolu to . . . 66oJi Elect ro-nega- 
de eanipana . 6664 tlve .... 1279* 
capilar. . . .064.fi Electro¬ 
de chispa . . 666.1 negativo . 1270* 
cilimirlcoa eua- Electro-optics 122®* 
drantes . . 1288$ F.lcetrooptiea 1229* 
eondensador 6654 Electo-optlcal 
contrafilnr. .6654 frequency- 
dc cuadraote 664.1 meter . ‘ . 687 /j 

- cuadrante, - optleo. apa- 

Ilave del . . 6644 rato de re- 

- cuadrante de sonancia . .687/* 

Thomson . . 664.4 Klcctrooptique 1229> 

- disco . . . 6644 Electrophore 12T74 
- - hcmiclclos . 064.9 -. gateau de V 1277.4 

heterostdtico 6664 -, hioule d‘. . 12774 


- force .... 1664 

- galvanometei 668$ 

- gun .... 1298.1 

- - induction 12594 

- lauip-holder 

for e. e. . . . %24 


•, cylinder qua¬ 


drant . . . 12HS.7 

>, disc. 6644 

. fibre. 665.1 

>. hemirycllc . .664$ 
*. Iieterostatic . 6664 


•. higro- . . . . 664.7 
do hilo ... 6051 

• Idlostatlco . . 6644 

• normal . . . 665.7 
de pajas . . . 6634 

- - panes deoro 668.7 


Electrophones 12774 
Elcctrophyslcs 1270* 
Elcctrophyslo- 
logle . . . 12314 
Electro-physio¬ 
logy . . . 1231.4 
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Elektrisch 


ectro- 

physique . 1270a 
ectro-platlng 1191a 
eetroposltlf 1270 l 8 
ectro- 

positlve . . 1270a 
eetropositlvol270a | 
cetroqui- 
Tiileas, reae- 
clones . . . 64a 
rotroscope. .063a 
Bohncn- 

berger’s . 1287.10 1 
condenser- 1287.12 
cork-ball . 1288.1 ' 
floating • • 1287.il 
gold-leaf . . . 863.4 1 
needle- . . . 1287a 
.cetroscopc . . C63a 
a aiguille . 1287a 
h bailee de | 

liege . . . 1288a: 
de Behrens h I 
pile seche . 12863 : 
de Bohncn- 
berger . . 1287.li) 
bouton d’ . 12862 
conden- 

sateur . . 1287.12 
a feuilles d’or 663.41 
tiotteur . . 1287.11! 
leetroseopia 1313.7 ! 
leetroseopic 1287a 1 
■lectroscbpico 1287.8 
leetroseopic 1313.7 
loctroHCopio . 063a 
de aguja . . 1287.9 I 
de Behrens a | 
pila seen . 1286J , 

- Bohneu- 
berger . . 1287.10 

- bola de 
eoreho . . 1288.1 

eondensadorl287.ri 
itotante . . 1287.11 
de panes tie 
oro. 663.4 


Icctrosco- 
pique . . . 
deetrosoopy 
Ileetrosema- 
foro .... 
'Icctro-sema- 
phore . . . 
dectrosema- 
phore . . . 
deetrostaties 
deetrostatic 
attraction . 
capacity . . 
circuit . . . 
Held, alter¬ 
nating 


1287.8! 
1313.7 | 

1849-3 | 

1340a 

1849a 
12749 

. 663jv 
1257.2 
1316.1 j 

1275J ! 
force .... 12563 


• induction 

• line of force 

- machiuc 

• pheno¬ 

menon . . 

• potential 

- pressure . . 

• receptivity . 
refraction 


1275.4 

1275.2 

1278.2 

i 

1274s 
1256.12 
1275.8 
1257.2, 
1275ai 

- screening effect 

of a shell. . 9002 

- unit of mea¬ 

sure .... 1256.4 

- voltmeter . . 679.9 

Ji 


Electrostatics 

atraccldn . . 6685 
Elcctro- 

statique . . 12749 
Electrosteno- 

lyse .... 1189.2 
Elect ro-steno- 
, lysis . . . 11892 
Elcctrosterill- 

sation .... 986.4 
Klcetrotecnico 1829a 
Elect rotera- 

peutica . . 1232a 
Elcetro- 

tcrapla . . 1231.lt 
Electroternilco, 
prinetpio . . 62 o£ 
Elcctrotermo- 

terapfa . . 1232a 
Elcctroth*ra- 

peut . . . 1232.1 
Elcctroth^ra- 

peute . . . 1282.1 
Electro-thera¬ 
peutics . . 1231.it 

- therapeutic light 

, apparatus. 1280.1 
Elect rot htrapie 

1226a, 1281.il 
Elcctrothcrmic 
method . . 1223a 
--process . . 1228a* 
--therapeutics 1232a 
tlectrothermo- 
metre . . . 660.2 

- a air .... 1854* 
Electrotherino- 

theraple . 1232a 
Klcctrotipia . 1206a 
Eleetrotonlc 1353.10 

- state . . . 13509 
Electrotonico 1853.10 
£lectro- 

, tonique . . 1353.10 
Electrotyplc . 1206a 
Electrotyping 1206a 
Electro- 

, vitalism . . 1310.1 
Electrovlta- 

lUme . . . 131014 
Elcctrovita- 

lismo . . . 1810.4 
Elcktra-Lack 867a? 
Elektrlker . . . 619.7 
Elcktrisation, 
Franklinl- 
sehe . . . 1226.7 
Elektrisch . . 1304s 
-c Absorption 1311.10 
-eAdhilsion. 1811a 
-or A k k u m u lator34e 
-er Alarmappa- 
rat .... 10441) 
-cs Altern von Al- 
kohol . . . 1355* 
-es Amalgam 1280.10 

- angetriebeue 
Fordcranlage 988.1 

-e Anlage mit ge- 
erdetem Null- 
lei ter .... 706.1 
-er Antrieb . . 4823 
-cs An/iindeu 1354a 
-er Anziinder 1854a 
-es Equivalent 1309a 
-e Arbeit 1550) 1265.1 
-e Arbeilseln- 

heit .... 1265a 


ElektrUche 
Aufzlehvor- 
rlchtung der 
j Uhren . . . 10492 
1 -cr Aufzug . . 987.3 
• -e Ausdehnung 130916 
-cs Ausgliiken 1358a 
, -c Batterie . . 86.7 

- beansprucht 1307a 
-e Bcanspru- 

chung . . .248a 
-o Beleuchtung 909a 
-e -sanlagc . . 910-1 

- betatigte Wecker- 

uhr .... 1355a 
—es Bild . . . 1286a 
, -es Blciehen . 1857.1 
| -e Brechung 1310a 
-e Bremse . . . 494.7 
: -e Brcmsung . 596.1 
-cr Chronograph 

1365.4 

-es Chronoskopl35a4 
-e Damaszlcrung 

1356.2 

! -e Deklination 028.6 
-e Destination 1355a 
-c Dlchte . . 1266a 
-c Different . 1810a 
-c Dlssoziatlon . 62 
-er Drachc . 1358a 
-e drahtlose Tele- 
graphie . . 1052a 
-er Dynamo- 

graph . . . 1335a 

-er Effekt . . 1265a 
-es Ei . . . . 1286.10 
1 -e Etnsatzh&r- 

tung . . . 1856a 
-c ElastizitUt 1307.4 
-es EmailHercnl356.7 
-c Endosmose 1188a 
. -c Energie . . 154.11 
; -e -vertcilung 
durch Akkumu- 
i latoren fern- 

ladling . . 1163a 
-c Eurladung in 
verdiinnten 
Gasen . . 1319a 
-cKntropie . 1322.4 
-e Erregung . 1268a 
-e Krseheinang 1270a 
-e KrschopfunglSlOa 
, -e Fackel . . 1347.4 
■ -er Fahrbetriebl355a 
! -o Fahrstuhl- 
' steiierung . 9H7.I 
I -es FHrben . . 986a 
| -es Feld . . . 1274.10 
-es Fcrnsehen 1177a 
-e Festigkelt 1310.7 
-es Filter . . 1357a 
I -cs Fluidum . 1312a 
i -e Fluorcszenz 1312a 
; -e Forder- 

niasehine . . 9862 
-es Fortlaufen 
des Appa¬ 
ratus . . . 1035a 
-cs Funkcn- 

licht . . . 1229a 
-er Gosanzun- 

dcr.986a 

. -es Gegenge- 

vlcht . . . 1078a 
-cs Gerben . 1356a 
-er Gerueh . 12862 


! Elektrlsche 
! Geschwindig- 
keltsmessung 489a 
-er Gestein- 

bohrer . . .986a 
j-es Gewehr . 1286a 
I -es Glcichge- 

wicht . . . 1812a 

> -es Glocken- 

I spiel .... 1286a 
! -er ilagel . . 12847 
: -e Hasped . . . 980.4 
-cr Heizapparat98L2 
-cs Heizgittcr . 9847 
i -er lleizkorper 982.7 
-e l!cdzschlangc984a 
, -e llcizung . . 981a 
-.hydro- . . . 1308a 
| -er lmpuls . 1065a 
!-c Induktlon .184a 
-e Intluenz . 1275a 
: -es lnstallatlons- 
materlal . . 950.4 
-e Kkltccrzcu- 
gung . . . 1856a 
, -er Kerzen- 
. halter . . . 1347:2 
-cr Kochappa- 

rat. 962a 

-, cin Korper wlrd 
uositlv . . 1271.4 
1 -e Korrosion . 862a 
-c - der Anode 
I 1820ai 

j-e Kraft . . . 1804JI 
; -e -linlen . . 1274.li 
! -r Kran .... 986.7 
-c -aulage . . . 986s 
-c Lam pc . . . 906.4 
-e Lkuterung von 
Alkohol . 1866a 

> -es LUutwerk . 1044a 
-e Leistung . . 1568, 

! 1265a 

i -e Lcitung . . 753a 
! -e -sfUhigkelt . 731a 
-er -Nwider- 

stand . . . 1262a 
-es Licht . . . 9062 
-er -heilappa- 

rat.1230a 

-e Lokomotiv- 

lanine . . . 1857.10 
-es Luuthermo- 
meter . . . 1354a 
-c Magnctisic- 

rung . . . 1266:. 
1 -e spe/. Hi so he 1266s 
-c. Mac hine . . 205.4 
-e -nanlagc . . 205.7 
-es Mossiereu 1354.1 
—es Messinstru- 
ment .... 6232 
, -e Miuenziin- 

duug .... 985a 
1 -er Motor . . . 217.1 
-e Mu hie . . I286.li 
-er Nebel . . 1818a 
-e Ncbonuhr . 10467 
-, uegatlv . . 12769 
-e OberflUchen- 
h&rtung . 1856 a 
- r Ofen .... 981a 
-es Pe n de I ch en 1286a2 
-e Pendeluhr . 1046 b 
- c Pfcrdestttrke 1564 
-es PHiigen . 18574 
-, photo- . . . 1306a 
-cs Photometer 18442 

m 










Elektrisch 
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Elektrolyt 


Elektrlsoh, Elektrisch© 

piezo-. . . 1908.4 1 Vlskosit&t 1S6L2 
-er Plnsel . . 12209 , -c Wage .... 6764 
-, positlv . . . 12708 -e Wkrrae . . 1808.12, 
-e Projektlons- j-cs-ttquivalent 1181.1 

lampe . . . 947/1 j -er Wasserstand- 
-er Puppentanzl287.i i anzciger . 1049.4 
-*pyro- . . . 13084 j -e Weicnenstel- 
-ea Reaktlons- lung . . . 1062.1 

rad .... 1286.11 - werden . . 1804.10 
-es registrlerendes -er Widest and 1224.1 i 
Dynamometer 1835.1 -er - des 
-c Kesonanz • 1091.8 i Kunfera . . 327.1 j 
-er Resonator 1307/1 -er - aer Luft- 
-er Ring . . . 1287.3 leere . . . 1317.4 
-er Ruckschlag 1158.7 -er Wind . . 1231.8 
-er Ruckstana 1270s -e Wirkungcn 13009 
-er Hammier . 34.0 -er Wirkungsgrad 
-e* Schachtsignal j 297.1 

9803 -e Zcltkugel . 1367.7 
-er Schalter . . 618/4 -e Zelttclegra- 
-er Hchatten . 1287.7 phie . . . 1048.4 
-e Scheibe, Ara- -e Zentrale . . 7022 1 
gos .... 1279.7 -e Zcrstrcuiing 13104 
-e Schiffbeleuch- -er Zigarren- 

tung . . . .911.6 , zundcr . . 1364.4 
-ea Heniffhebe- I -c Ziindung . 1354.3 , 
werk .... 987/; 1 -er Zustand . 13094 
-er Hchlrni . 1276.1 Elektrislerbar 1270.4 
-er Schlag . . 606.il Elektrisleren 12704 


EiektrlzlUU, ! Elektrode, Mas- 

lnfluenz- . 1277.12 sierrollcn- 1228.7 
Kristall- . .1367.10 -, negative . . . 2.7 

-sladuug . . 12714 Nickel- . . . 57.7 

-. Magneto- . 13002 -, Nledernchlag- 
-smenge . . . 12502 llNOs 

--, dynamlschel2607 Nonnab ... 80: 
—, statlsche . 12603 -, Pinsel-. . . 12206 
-smessung . . . 621.4 i -»Plat ten- . . . 40i 

-.negative . . 13054Platin-. . . . 1 bJ 

-.Normal- . . 18629 -.-draht- . . IOTIj 
-. Pflanzen* . 13007 , positive . . . . is 
Photo- . . . 18084 , -npotcnti&l . . 2 n 

-.Piezo- . . . 13084 -.Schalen- . 11807 

-. positive . . 18064 Silber- . . . 107Uo 

-. Pyro- . . . 1308.1 -nspannung . . . Oi 
-squeilc . . . 130061 Stahl- . . . 1072J 

-. statlsche . . 12704 i-. Tronf- . . . 1362: 

-. strahlende . 13054 -n, rDergangs- 
-. Thermo- . . . 27.1 widerstand an 

-, tierisehe . . 1306J den.42-i 

-. ungleich- Zink- .... 6622 

naniige . . 13054 zylindrisehe 
-sverdopnler 1281.7 Mantel- . . 11803 

-sverkkurer . . 6044 Elektrodvnamik 
-svcrlust. . . 13004 ‘ 1905: 

-svermehrer. 12814 -dynamisch . . 631* 
-sverteilung . 13064 -e Anziehung . 6 WJ 

-swerk. 7024 - 4 ? Aufnabinerihig- 

-szkhler .... 690.1 keR .... ISM/* 


-ca Schleppsystem 
987.7 

-cs Schmieden 13564 
-e Hehncckenrad- 
winde . . .9884 
-e HchweiDung 1223.7 
-or Seismo¬ 
graph . . . 13554 
-e Signaldiige. 1 - 
kupplung 1051.7 
-e Spannung . 1484 
-eSnlnne. . . 18234 
-e Spulenverket- 
tung .... 2694 
-e 8taubt1giirenl287.fi 
-e Sterilisation 986.4 
-e Steuerroaschine 
9874 

-er StoO . . . 1083.4 
-es Strahlen- 

bundel . . 12744 
-er Strom . . . 1804 
-er dureh -en 
Strom mag- 
netislert . . 1604 
-e -stkrke . . 1269.4 
-er -, dureh den 
-en Strom 
trocknen . . 376.4 
-er Stundenstel- 
ler .... 1049.1 


Elektrlsler* 

maschine . 12784 
-, Dampf- . . 12794 
-, lloltzsche . 12784 
-, Kugel-. . . 1279.4 
-.Flatten- . . 12707 
-, Zylinder- . 12784 
Elektrlsiert . 1270/. 
-er Korper . 1270.10 
Elektrislerungl270.il i 

- dureh I)ruekll806> 

— Influenz . 13007 
-. negative . . 1270.13 
-. positive . . 127042 , 

1 - dureh Rel- j 

bung . . . 1271.1 

— Verduns- 

tung . . . 1307.1 
Elektrlzltkt . 1304.* 
-, aktinische . 13074 
-sansammlung 64.3 
-sanzelger . . 6634 , 
-. atmosph&ri- 

sche .... 988.7 : 
-.Atom- . . . 1307jh 

- aufspeiehern 644 , 
-, Auftpeiche- 

rimg dor . . 644 ' 
-, HcrOhrungs-1306.11 
dlrekte Cm- 
wandlung von 


1 Elektroakua- 

tik .... 1310.1 
-akustUeher 
j Freqiienz- 

meswer . . . 6807 

- -e Resonanz- 

wirkung . . 687.4 

-analyse . . . llHl.n 
-biologic . . 13104 
-bioskople . 1231.10 
-chenile .... 1180 
Klektrochcmi- 
sches Xqulva- 
lent . . . 12684 
-er Effekt . . 1268.1 
-c Energie . 1267.7 
-er Kondcn* 

sator . . . 1285.7 
-e Kraft . . . 12674 
-es Laborato- 

rium . . . 1180.1 
-e Lelstung , 1268.1 
-e Koincnkla- 

tur . . . . 11814 
-s Prlnzlu . . . 0244 
-r Frozen . . . 644 

- Vorgaug . 11804 
Elektrode .... 24 
-nabstand .... 24 

Akkumulator- 384 


-e Rlitzachutz- 
vorrichtung WHU 
-er Druck . . 12611 
-c Einheit . . 126M 
-e Kapazitkt . 1260- 
-e Kraft . . . 126U 
-es Potential . 1474 
-cs Prinzip . . 

—e Schlriuwlr- 
kung .... 1834 
-e Spannung 126M 
-dynamometer Wk* 
— fur Spicgel- 
ablesung . . 666> 
-elektrisohe In- 
duktion . 155 oS.ii 
- graphie . . 1352* 
-grophitlsche 

Kohle. . . . 480' 
-gravure . . . 12KU 
-induktive Repui* 
sion .... 187 ji 
- ingcnlcur . . 13W.4 
-kalorimeter . 662i 
-kalorisohes Priu- 

zip.62aJ 

-kapillar . . 1316s 
-kaplllare Ersehei- 
nungen . . 18li< 
-klnemograph 488: 
-kinetUche Kel- 


-e Telegraphic 9944 
-e Telephonic 11144 
-er Temperatur- 
melder . . 10494 
-es Thermometer 

0602 

-er Tiiroffncr 13574 
-<• Uhr. . . . 10484 
-e, eine- Verbin- 
dung herstel- 

leu. 7344 

-e Verdlchtung 
des Rauches 13574 
-e Verdun- 

stung . . .13124 
-es Vernalten 13094 
-er Verlust . . 291 jf 
-e Vertellung 12704 


WUrme In . 26.7 
Druck- . . . 13064 
-. dynaraUeh© 1305r. 
-sentladuug . 1271.7 
- erregend . 1305.1 
-erreguug dureh 
Flammen . . 314 
-erzeugend . 1306 j 
- erzeugung 
dureh cheml- 
sehe Wirkung 84 
-f frele .... 12714 
-. galvanische 1805.IU 
gebundenc 12712 
-sgC'iellschaft 18284 
-. Gewlttcr- . .9894 
-, gleiehuamlgel305.4 
-. induzlerte . 13064 


- Burs ten- . . 12284 
Dezlnormai- 1187.4 
Haschcnfur- 
mige Kohic- 21> 


-, Fritter- . . 

10714 

-ngowicht . . 

. 38.10 

Olttor- . . . 

. 58j 

-nhalter . . . 

1228.3 

-- Rheostat- 

1228.4 

-MUIfs- . . . 

. 384 

-, Kohle- . . . 

. 17.1 

-. Kohlenbeuti 

■1- 


13524 

-. kontsche 


Mantel- . . 

1187.1 


-n, Lebensdauer 

der.894 

-nmatcrlal . . 240 


zung der Ner- 
veu .... 12264 
-kultur . . . 1867/' 
Elektrolyse . 1181.1* 
-. Xtznatron- 12224 
lii-.1365245 

- fester Substan- 

zen .... 1861-1 
-, feuerflusstge 1255* 

- mit gel oaten 
Elektrolyten 12914 

-nnadel . . . 1296* 
Elektrolyser . 1221- 4 
EIektro1y9lerenl 182.1 
Elektrolyt . . . .& 4 
amphoterer 11844 
bewegter . 1166.' 











Blektrolyt 


1639 


Element 


1180.3 


1188* 

mu 

123*3 i 
1191.3 , 
18650, 


Elektrolyt, ge- 
schmoLzcner 1232.7 
konslstente Form 1 
des -en . . . 249. 
-kapfcr .... 3549 1 
-nickel . . . 122*3, 
S&arediehtc des ! 
frelcn -en . . 62.4, 
Klektrolvtisches 
Aluminium 753.11 
-c IMssozlation 1182.4: 
-er Kmpfangappa- 
rat mit Tele- . 
phonhdrer 1060 - 1 1 
-e* Instrument 1230.0 
-e Konvektion 1850/) 1 
-e KupfcrraffIna- 
tlon .... 1221.9, 
-er Laut. . . 1851.3 
-e Lcltung . 1822.7 < 
-er Losungs- 
drack . . 

-e Losungstcn- 
sion .... 1188.3 
-er Mctallniedcr- 
schlag . . 1191.7 
-er Mittelwcrt. 136.2 , 
-e Patrone . 18282; 
-e Retbung der 
Jonen . . 1185.4s 
-er Reibungs- 
widerstand 
-es Summon . 

-e Therapie . 

-e Trcnnung 
-e Uhr . . . 

-er Unterbrecher i 
1067-1 

-«* Voltameter 060 j» 
-er Wellenanzelgcr 
nach Schlo- | 
milch . . . 1059.7 
-er Wirkunp*- 
grad . . . llftjj 
-er Zkhlcr . . 698* , 
-er Zentrifugal- 
prozeB zur Her- I 
stcllung von ! 
Knpferrohrcn 

1222L9 

-e ZlnkrafTlna- 
tion .... 12223 
Elektromagnet 
(Masch.) . . 164 m 

- (Telegraphic) 10146 
-.elnaeltlg bewlk- 

kelter . . . 1304.7 j 
groGcr Augcn- 

1229-1 

Halbring- . 

~. Handaugen 
hinkendcr . 
Klappen- 
schank- . . 
-kupplung . . . 451:9 I 
-. XVbenHcbluO- 8402! 

- Ring- . . . . 166.4 
-rolle .... 1014.7! 

Scharuier- . 13046 
-tchenkel . . 10I4J 
-tn, Tragkraft 

eines .... 166* 
-iaatlon . . . 1229.3 
Elektromagnetl- 
schc Anzlc- 
bung . . . 1304.4 1 
-e Aufbereltung i 
der Erze . 1230.4 
-er Erzscheftderl2285 


165. 

1220.4 

1018.2 

11846 


Elcktromagnetl- 
schea Feld . 17521 
-or Fernausschal- 

tcr.555 m 

-es Fernsprech- ! 

amt .... 11532, 
-c Funkenldschung^ j 

-es Galvano¬ 
meter .... 6689 
-e Glclchstrom- 
fassung . . . 962-5 1 
-e Induktlon 1259.2. 
-e Kanonc . 1298.1 
-c Kopplung 10008 
-c Kraft .... 1652 
-er Mincnzund- 
anparat . . . 9852 
-es Prinzlp . 624in 
-es Rogistricrani- 
peremetcr . 6703 
-es Rcglstricr- 
voltmetcr . . 681.4 
-c Rotation . 1804/ 
-c Kchwungrad- 
bremse . . . 4625 
-er Strommesticr 676.4 
-o Theorle . . . 166.1 
-e - des Lichtcs 1819.3 
-c Therapie . 1231* 
-er Umschalter 527-1 
-ea Voltmeter . 679.4 
-e Welle. . . 1082-1 
Elektromagne- i 
tismus . . 16410! 
-mechanlk . . .531.7, 
-meehanlache 

Konst ruktion399.7 
-mcgaloskop 1853.12; 
-mctallurgie . 1220.3 
-meter ..... 663/1 

- absolutes . 065/) 

- AbstoBungs- 

1288.41 

- -, Eichungs- . 6558 

- Faden-. . . 665.11 
—, Funken- . . 666.1 
—, Gloeken- . 6665 ! 

- Goldblatt- . 6637 1 

- Halbkrcls- 664J), 

- -. II cmlzyklen-664.fi i 

—, heteroata- : 

tisches . . . 6663! 

- llygro- . . 6647 

- idloata- 
tisc.hes . . . 6648 

—. Kapili&r- . 664/) | 

- -, Konden- 

sator- .... 6653 

- Kontratilar- 0652 
—, Normal- . . 6657 > 

- Priif- . . . 665-1 

- Quadrant- . 664.1 
—, reglatrlercn- 

dea. 666.9 1 

- Schclben- . 664-1 

- -, Sinus- . . 665.10 . 

- Stab- . . 1336.4 
—. symmetri- 

scucs .... 06091 
—. Ktrohhalm- 663* 

- -, Thorasonsches 

Quadrant- . 6644 ’ 
--, Torsions- 604.10 

- traebares . 666.4 

- -, Zylinder- 

quadranten-1288.7 
-metrUche 

Nessung . 11815 1 


Elektromobll 1856.11 
-motor • . . . . 217d i 

- durcb - an- 
getricben . . 219.1 j 

- -cnantrieb . . 2195 ; 

- fahrbarcr . 2153 ! 

- orts fester . 2185 1 

- stationkrer 2185 

—, transpor- 1 

tabler .... 215s 
Elektromotori- j 
Bche Gcgcn- 
kraft (Batt.). 9.7 | 

- - (Masch.) . . 1875 
-Kraft 1489,1261.3! 

- - des Ankers 260Ji I 

- Austeigen ! 
der -n Kraft 149/ j 

- -, aufge- • 

druckte . . . 149/1 ( 

- der gegen- ! 
seltigen In- i 
duktion . . 1266-1 j 

- -, Induziertc 148ao 

—, kommu- ! 

tlerende . 271/1 1 

- - des Kurz- I 

schlusses . . 161-5 ' 

- - der Polarl- j 

nation .... 105 1 

- -. resul- , 

tierendc . 187.10; 
—, Richtungder [ 
-n Kraft . 14&1I 

- ruckwir- 
kondc . . 1262* 1 

- der 4Selbst- 

induktlon . 188.10 
12665 

- wirksame . 354 

- - der Zcllc . 848 1 
Elektronegativ 1270^ 
-optik .... 1229.8 1 
-optlscher Reso- 

nanzapparat 687/1 


-phor .... 1277-1' 

- -kuchen . . 1277.4 i 

- -teller . . . 1277.5 
-physik . . . 1270J , 
-physiologie . 1281.4 
-positiv . . . 1270.8 1 
-semaphor . . 1849.3 ! 
Klektroskop . . 663-1 j 

Bohnen- j 

bergers . . 1287.10 
Goldblatt- . . 668.4 I 
Konden- 

sator- . . . 1287J2: 
-, Korkkugel- 1288J 
Nadel- . . . 1287.9 
-, Skulen- . . 1288-3 , 
-, Hchwimmen- 

des .... 1287.11 , 
Elektroskopie 1818.7 1 
Elektro- 

skopisch . 1287.8 1 
Elektrosmose 1323-1 
Elcktrostatik 12749! 
Elektrostatlscbc 
Anziehung . 6633 
-eAufnahme- 

fkhigkeit . 12575; 
-c Brcchung . 1275di 
-er Druck . . 1276/) i 
-c Erscheinungl274a | 
-es Feld, weeh- : 

selndes . . 1275d I 
-e Induktlon 1275.4! 
-e Kapazltttt 12575! 


Elektrostatlsche 
Kraft . . . 126(13 
-c -11 nle . . . 12765 
-cs MaBsystem 1266.4 
-es Potential 1266J2 
-e -dlffercnz 1267.1 
-e Schinnwir- 
kung der 
Mkntel . . . 9065 
-er Stromkrels 1816a 
-stenolyse . . 11895 
-techniker . . 1829ta 
-tcchnlschc 

Fabrlk . . 1828.7 
-therapeut. . 1282.1 
-therapie . . 1281JI 
-thermische The- 
raptc . . . 128Z& 

- -er ProzeB 122&JS 
—es Verfahren 

12285 

- -er Vorgang 1228A 
-tonisch . . . I 86810 

- -er Zustand 18689 
-typle .... 12083 
-vitalism us . 18184 

Element.la 

-, Arbeltsstrom- 12.7 
-art.lO.io 

Anfangsspan- 
nung des -es 88 a 
-, Ballon- . . . 188 

-. Battcrlc- . . . 1025 

-. Becqucrel-. . 18a 
-, Braunsteln- . 187 
-, -brikett- . . . 2 Le 
-, BrennstofT- . 287 
-.Brikett- . . . 2 Lb 

Bunsen- . . . 183 

-, Callaud- . . . 187 

-, Chaudron-. . 286 
-, Ch(organ- . . 22 ao 
Chromstture- 17.7 
Clamond- . . 283 
-, Clark- .... 21ao 
-. Cupron- . . . 19j 
-. Datiiell- . . . 1 U 
-sches Normal- 12 ao 
-, ELsen- .... 16a 
-. -konstantan- 289 
-, erdmagneti- 

schcs . . . 1299.10 
-, Erschopfung 

des -es . . . 82* 

- mit festem I)e- 

polarlsator . 19.1 
Flammen- . . 81.10 
Flaschen- . . 17.7 
-. Fleischer- . . 21.7 

- mit Hiisslgcni 

Depolarisator 115 

- - elncrFliissig- 

keit.1.7 

- zwcl Flusslg- 
keiten .... 7.7 

-, Fullersches . 997.1 
-, galvanisches . 1 /) 

Gas-.229 

-,-Hammen- . . 825 

- mit gasfornii- 

gem Depolari- 
sator .... 22 * 

-gefttfl.1.4 

-. geschlossenes . 84 

-glas. 1 * 

-, GrenetaTauch- 17.7 
-groBe.1* 
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Elemento 


Element, Grove* 153 
-» Hawkins . . 16.10 j 
Heiz- . . . .983® 
-, Hellesen- . . 26J 1 
hydroelektrl- 

schcs.12 

Inkongtanz des 

—€8.32.4 

Interraittlc- 
render Ge- 
brauch des-es324 i 
-> irrevcrsibles . 264 j 
-» Kapazltkt do* ' 

-eg .832 

-klemme.&4 

-kohlc.13.4 

Kohle- . ... 284 
Kohlenoxyd . 23 l« 1 
Kohlezink- . 182 
eln - kompen- 
slercn .... 34.1 
konstantcs . . 10.ii 1 
Konstanz dee i 

-C9. ftps 

Kontroll- . 1127.7 
-,K on ze n t rat i ons-26.4 
-,Kruger- . . .14.10, 
Kupfcrkon- 
stantan- . . . 29.1ft ! 
Ku pferzlnk- . 114: 
Lalande- . . . 192 
Le Chateller- 302 ; 
-, Leclancbe- . 19.7 
Luftkompres- ( 

sion»- .... 2flu r »; 
Mcldlngcr- . 134 
-. Mlkrophon- 1113.0 , 
Molekalar-. 12924 : 

nausea.12 1 

-e, neuc - an> 

setzen . . . 342 
Normal- . . . 322 

-> offcncs.02 

-♦ Papp- .... 132 | 
-> Platin-Platln- 
niekcl- ... 30.1 
-, - -Platinrho- 

dlum- .... 902, 
Polarisations- . 1)2 1 
Primkr- . . . . Li 
-, Quecksllber-. 21.10 
Regcnerativ- 12.9 
-. Runestrnm- . 12* 
Salmlak- . . . 19.7 , 
-nchlamm ... 4.4 

schwlramen- 
(les .... 1322« 
Hekundiir- . . 34.0 
-, Siehcrungs- . 500.4 
Siemens-. . . 18-') 
-spannung . . . 32.10 
-»Standkonle- . 21.7 
-, Sternkohle- . 214 
-.Strom-. . . 1310-) 
Stnrz- .... 134 

-teile. 02 

-.Thermo- . . . 20 j; 
-, -clektrisrhes . 2U.fi 
-, -elektrlschcs - 
von Bccquercl 29.4 
-. Trocken- . . 24.fi 
-e umfullen . . 342 
umkehrbares 202 
nlcht umkehr¬ 
bares .... 26 ji 
-»U niversalslehc- 
rungs- • • . 5604 
Upward- . . . 22io 
-, versiblcs . . . 902 


Element, Volta- U 
-, Wasserstoff- 

sauerstoff- . 282 


-, Zinkciscn- 
-zubchor . 
Element of 
circuit . 
- - current 
-> earthmag- 
netlc . . 
fusing . . 
niagnctio- 
-, universal 
fusing 


15.10 
. . 82 
the 

. 1310o 
. 1316u>, 

i 

. 1299.10 1 
. .56a4 
. 12924 ' 

. 6604 i 


£l£mcnt addi- 
liounel . . . 924 

- a aliettes . . . 214 

- air com prime 26^ 

- avec bac cn 

ebonite . . . 884 

- k ballon ... 134 
-s, base isolante 

pour - de 
chauffagc . . 9884 

- de batterle . 1023 
- 8 , battcric d' . 990.7 
-s, - d'- k char- 

bon.96.1* 

- dc battcric se¬ 

cond ai re . . 34.7 
-s, batterie d’- 
seeH.87J 

- de Bccquercl 18.1 

- au bichromate 

de potasse . 17.7 

- - bichromate 

de potassium 17.7 

- de bobinage . 8064 

-.borne d’ . . . 5.4 

- A botiillonnc- 

inent insuffi- 
sant.75.io 

- dc Bunsen . . 164 

- a ruble . . 1341.1 

- dc Oallaud . . 13.7 
-soapacite d'un 382 
-s, un certain 

no mb re d' - 
au cuivre sont 
montes on 
serle avec la 
battcric d’ac- 
rumulatcurs 9964 

- avcc. charbon 

k embase . . 21.7 

- h charbon 

ctoile .... 214 

- au charbon dc 

Tom mas! ct 
Radiguct . . 234 

- eharbou-zinc 182 

- dc Chaudron 294 

- chauffagc . 9882 

- chauffagc k 
allcttes . . . 982t 

- - chauffagc en 

mica .... 983.3 

- au chlore . . 22 io 

- d'un circuit 13104 

- a circuit ferme 6.4 

- circuitouvert 03 

- dc Clark . . . 21.lo 

- ft combustion 227 
conipenscr un 34.1 

- k concentration^ 
consommatlon dc 

mature par 1* 84.4 
constancc dc 1* 323 

- constant . . . lrtn 


Element dc con- 
tr61e . . . 1127.7 

- -coupe-circult580.4 

- dc eourant. 18164 

- a couvcrclc . 38,4 

- eulvre-constan- 

tan. 26.10 

- culvre-zlnc . 11J 

- de Danlcll. . 11.4 
-, debit par kg 

du polds dc 1 ( 69.4 

- k depolarisant 

gazeux . . . 22s 

- - depolarisant 

llquidc . . . 112 

- depolarisant 
sollde.... 19 j 

-, d^pOt de T . 4.4 

- k diaphragme 

de papier- 
mkcho . . . 134 

- double .... 88a 

- omplol Inter¬ 

mittent de T 824 

- d’enroulo- 

ment . . . .8064 
-, Apulsement 

del’.82s 

-, essai d* . . . 723 

- etalon .... 82ft 

- de Daniell. 12io 

- au fer . . . . 16.1 

- fer-constantan 294 

- fer-zine . . . 16.10 

- ferm£ .... 88.4 

- flottant . . 13234 
force kloctro- 

motrice 

del'. . 8210, 844 

- de Fuller . . 997.1 

- fusible .... 660.4 

- uuivcrsel . 6604 

- galvanlquc \& 

- h goz . . . . 22» 
genre d’ . . . 10.10 
grandeur dc 1* 14 

- dc Grove . . 162 

- Hcllescn . . 26.1 

- hydroolectri- 

quo. 12 

-, iaronstancc 

dc I’ .... 824 

- Irreversible . 264 

- Kruger . . . 14.10 

- Lalande . . . 192 
-s, lampe dc vi¬ 
sile des . . . 106(44 

- Le Chateller . 302 

- Leclancbe . . 10.7 

- k deux llquides 7.7 

- un liquldc . 1.7 

- - liquldc immo¬ 

bilise .... 244 

- magnetique 179jo 

- ter rest re . 1299.10 

- Meidiugcr au 

sulfate dc 
cuivre . . . 184 
mesurage de 
la force elec- 
tromotrlce 
d'un .... 66.1 

- du voltage 
d'un .... 66.1 

-, rnesure dc la 
force eleotro- 
motrlec d'un 66a 

- du voltage 
d’un .... 66.1 


, Element dc micro- 
j phone . . . 1118* 

- molkculaire 12820 
• -s, monture iso¬ 
lante pour - 

! de chaaffage 9SU 
; -s, nombre d' - 
! d’une batterie Wi* 
j - non-r&vcrsiblc 20 j 
! - normal . . . 32> 

! - ouvert . . . . SH -1 

- oxhydrique . 232 

- k oxyde de 

carbonc . . 23/ 

- k oxyde de 

; cuivre . . . lte 
| - k oxyde culvrl- 
I que.lfe 

- au peroxydede 

manganese 
I agglomer* . 2U 

- photo^lectrl- 

1 que .... 1361/ 

. - platine ct pla- 
tinc-nickel . 80.i 
! — et platine- 
! rhodium . . 302 
i - polarisable . 

' - ponvant ^tre 
misen circuit 

- - ctre mis hors 

circuit . . . Wj 
! preparer dc 
nouveaux . 34 j 

- prlmaire . . 1 j 
-. recipient de 1’ U 

- de reduction 

- a regeneration 1 i* 

-, residu dc I* . 4.4 

; -, resist ance ohml- 
que de T . . 34- n 

- reversible . . 

- si'c.24/ 

- sccondairc . . 34/ 

, - 8iipplementairc92J 
; —s, support pour 162/ 

- tension d . . 64> 
-,- dc 1' . - . .32“ 

- thermoelectri- 2®/ 

que.20/ 

; - de transmission 
telegraphiaueli* 
-s, transvaser ucs S42 
-. type d’ . . . lOJfi 

- Upward . . . 22.H' 

1 -, utilisation inters 

mittente de 1’ 328 
-. vase d« 1* . . I.* 

-, verscr l'acidc 
I dans I* ... 662 
! -s, visltc des . 1062 

- volsin .... 302 
-. voltage de l'. 321* 

| - voltaique . . 1/ 

- - forme par un 

bout de con¬ 
ductor sons- 
marin cn cui¬ 
vre et 9a 
gainc de fer IS4D 
Elemental, 

Imkn . . . 179.N 1 
Elcmentare, ma- 
gnete. . . 179.1* 
Elenicntan*, 

splra .... 806.1 
Elemento del- 
l‘accuranlfttorc34.T 

- addlzionalc . 924 
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Elettroflsiologia 


Element! d'allu- : Elcmcnto de un 
mlnio, rad- circulto . . 1816LA | 

drtzzatore ad 285a 1 -s de cobrc, un 
Elemento aperto 88* ciertonumero : 
-di avvofgl- de - - - son I 

mento . . . 806* intercaladaa 

- della batterla 102* en ficrie cn el , 

- che bollc male 75.10 circulto de 
capacity di un 67* una batena 996* 

- chluHO . ... 88,4 - contlguo. . . 88*, 

- di un circulto 1810* - de corriente 181*5! 

- - corrente . 1816* - - cortaclr- ' 

deposito dell* 44 s culto .... 560.4; 

- .ilmen-lonl ' -*■on. 

erternc dell' 36,2 904 

* d £?r W ° nC WJ0 * ' | 

. doppio : .* .*89.11 . 75J0j 

- d'ebanite 8ft* -» dlmenaiones 

- d ebonite . . w* exteriore* del 35* 1 

Element], esame j. disposicldn I 

dcgU . . . . 7*3! del ... . Wjo| 
Elemento, forsa - doble . ... 88.1 j 
elettromotrice i _ do ebonlta . . 88* | 
dell’ .... 84* elevar un - al j 
Elements insert- i estado de ear- 

tore di . . .599*1 go de losotro 0 78* 
Ispextone enaayo de lo« 72* 

dec-11 .... 105* 1 fuerza electro- 

Elemento d. 1 • ***, 

mettersl In j ‘ f “® b,e unlve %J 

. 3 SS&,- •«»- 

- -r*?• • -• 1 t Zl. 'SSSI 

* S0 ‘ an ^ c ; -a, numcro de Ion 9ftfl . 
dell . . . . 8o* pared del . . 85*' 
-di polarizza, ! ./peso del ... 86.41 

xione .pic del .... 86* 

portare un - ; _ piano de go- I 

alio stato di ! lenio . . . 1174* 

carica degli _ n UC MC puede 
altrl .... 78*, deaconectar 90* [ 

- pHmarlo . . . .1.1- rcgulador . . 90.11 

- al regolazlonc 90.1 -. tension del . 64*, 

- - rlacaldamen- Elephant boiler 109.1 1 

to .988* ! ElettricUta . .619.7 

- - Hfcaldamen- j - «1 quadro di 

to di mica . 988* „ serylzlo . . . 619* | 

- - rtscalda- 1 Elcttrlcltu, accu- 

mento a ner- | mulare 1’ . . 64.2 
▼ature . . . 9884 -»aceumulazlone 1 
»edlmonto dell' 44 \ d' ..... . 64* 

-L sopporto per - anlmale . . 1806.1 

pli.102* > - atmosferlca . 988.7 

-o, tensione dell'64* - atomica . . 1807*! 
-L togllcrc dal clr- i -»contatore di . 690.1 
cut to singoH 984 | - dl contatto 1805.il i 
-o da toeliersi dal - d namtea J9n6.fi , 
cirrullo . . . flOj ‘ 4 f " , K u, * u 1271 * 
-« dl valvola . MOV ^ dbi * rlbu ‘° r< \ lna , • 

" va !y° a un \ AjV - galvanica 1305.1ft 
versale . . . o6(L>, _ f m moguzzina- 

"? VE?** 11 * ‘ fti:; i mento d’ . . 64* 
-o vlcino . . . 88_ immagazzi- 
Uemento ablcrto39* narc 1’ . . . 64.2 

- del aeumula- | - immagazzlnata 

dor.84.7! ncgll aecurou- 

- adlclonal 90*, 92* latori .... 644 

- de arrolla- - indotta . . 13415* 

mien to . . . 806* j - period uenzal 277.12 

- de batcria . . 102* - latcntc . . . 1271* , 

- de caldeo . . 9982 - libera . . . 1271* 

- - caldeo con i mUura d’ . . 621.4 ; 

aletas . . . 9684. Elcttriclta nega- 

- - caldeo de tlva . . . 1805* 

mica .... 983* ElettricitA di no- 

- eerrado . . . 88,4 meoontrariolSOft* 


ElcttricltA nor- 
malc . . . 1852* 

- delle plante 1808.7 j 

- posit! va . . 1805* > 

- per presslone 1806* 
-. produzione di I 

- jper damme 81* ! 
- a- mcdlante 
reazlone chi- [ 
mica.8* 

- ra^^iante . 1805* j 

- fttatica . . . 1270*| 

- dello fftesAO 

1806.4 


Dome . . . I8wx4i 

- dl tcmporale 989* 
trasformazlone 

diretta dl ca- | 
lore in . . . 26.7 1 
Elettrico . . . 18049, 
Elcttrlzza, 11 cor- i 
po a- positi- 
vamente . 1271.4; 
Elcttrizzabile 1270.4 1 
Klettrizzarc . 1270* 
Elcttrlzzartd 1804.10! 
Elettrizzato . 1270* { 
non .... 1270.7 ! 
Elettrizza- 

zlone .. . 1270.11: 

- blpolarc . . 1226*! 

- per lnHuenza 1306.7 . 

- negativa . 1270.13 | 

- ponltlva . . 1270.12 

- per prosaione 1306*: 

- - strofinlo . 1271.1 ! 

- vaporlzza- 1 
zione . . . 1807.1; 

Elettro .... 782.11 

- acustica . . 1810.1 


- azione dl ri- 


Honanza 

- bioloiria . . 

- bioacopla . 

- calamita . . 

- calorlmctro 

- capillare . . 

- e hi mica . . 
—, reazlone 


.6«7.4| 
1810* 1 
1231.10; 
. 164* 

.eon * 1 
1810*. 
1180*1 
64*1 


- -cinemotcrafo 488.7 


- cultura 

- dfnamica 

- dlnamlco 

- -. effetto - 

achermo 

- dinamometro 666-1 

- - aatatlco . . 606* 

- a lettura col- 

lo specchlo . 666* 

- unmlarc . . 686.7 
Klettrodo .... 2* 

- di accialo 

- - argento 

- atiftiliare . 

- a eapnula 

- dl carbons 

- earbone in 
forma dl bot- 
tl?lla .... 21 *; 

- coherer . 1071*; 

- decinormale 1187.4 
Elettrodi, dl- 

stauza fra £li 2 * 
diirata deirli . 39* 
Klettrodo a dlo 
dl platino 1071* i 

- - g’occic . . 1852.7 

- - trriglla ... 66* 

- - mantello cl- 

lindrlco . 1186*; 


1857*1 
. 1306.7 
. .683* , 
di I 
183.4 


1072* 
, 1071.1ft 
. 38* 
1186.7 
17.1 


Elettrodo a man- 
tello conico 1187.1 

- per mAsaaggio 

doppio . . 1228* 
Elettrodi, mate¬ 
rial degll . 2.10 
Elettrodo nega- 
tivo. 2.7 

- di nichdio . 67.7 

- normale 38.7, 1187* 

- a penuello . 1228* 

- - plafttra . . . 49.1 

- dl platino . . 15* 
Elettrodi, polariz* 

zazlone degll 

9*, 9J0 

Elettrodo posi- 

tivo.2* 

Elettrodi, poten- 
zialc degll . 2 ji 
E lettrodo di pre- 
cipltazlonc 118&0 
Elettrodi, resia- 
tenza di con¬ 
tatto ogll . . 42* 
Elettrodo a rullo 
per masHAg- 
gio . . . . 1228.7 

- aacchctte dl- 
Carbone . 1862* 

- sferico di scln- 

tillc . . . 1066* 
Elettrodi in aolu- 
zione, elcttro- 
UhI ad . . 1221* 
-o a apazzola 1226* 
-o, zuperfleie fron- 
tale dell' . 1072.1 
-i, le auperflcl 
frontal! degli 
- d’argento 
hodo obliquel0722 
-i, tensione degli 8.1 
-o di zlnco . . 662* 
Elettrofinlca . 1270.1 
Elettro tifdologia 

1281* 

Elettroforo . 1277* 
Elcttrogeno . 1806.1 
-. gruppo . . . 206.7 
Elettrografla 1862* 
Elettrografltico, 
Carbone . . 426* 
Elettrolncisionc 

1209*, 1210* 
Elett roinduttiva. 

ripiiIs . . . 187.it 
Elcttrolisl . . 1181 . 1 ft 

- analitica . 1181.it 

- del eloruro di 

sodio . . . 1221* 
deeomporre 
per .... 1182.1 

- ad elettrodi in 

soluzionc . 1221* 

- per via iguea 

1222* 

- della soda caus- 

tiea .... 1222* 

- di unasostanza 

solida. . . 1851.1 
Elettrolitico, 

ramc .... 864* 
Elettrolito 8.4, 1181* 

- amfoterio . 1184* 
consistcnza 

dell' .... 249 
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timeriste 


Elettrolito faso 1222.7 | 

- libero, density 
dell* acldo dell’ 629 

-Id movimento 196sl 
Elettrollzzare 1182J 
Elettrolizzatorc 

1221.4i 

Klcttromarticle 1649 I 

- - anulare . . 185.41 

- - ad awolglmento 

unilateral^ 1804.7. 

- branca dell’ 1014:9 1 

- - a ccrnlcra 1804s 
-magnetc in derl- 

vazione . . . 3402 
-.forza port an to 
dl un . . . . 1662 

- del freno per 

gru a ponte 
scorrevole . 9869 

- grande oculare 

12292 

- oculare a mano 

1229.4 

rocchetto dell* 

1014.7 

- aemicircolare 1662 

- del tavolo di 

commutazione 
a cartelline 1184/;! 

- zoppo . . . 10162 1 
Elettromagnotica, | 

forza .... 1662 
—a, teoria . . 165.11 

- -o, campo . . 1762 , 
-magnetism o 164 jo 
- magnetizza- 

ztone . . 
-magnetotcrapia 

12312 i 

-meccanica . . 681.7 j 
—, coatruzione 399.7 : 
Klettroincgalos- | 
copio . . . 1363J21 
Elcttrometal- 
lurgla . . 
Elettrometro 

- - assoluto . 

- a campana 

- campionc 

- - capillare . 

- cllindrlco a 
quadrant!. 1288.7 

- - condensatore 6662 , 

- controfilarc 6662 1 

- a dlschi . . 664s I 

- ad emicicli 0649 

- etcrostatico 6662 

- - a filo . . . 666.1 ! 

- - a foglie d’oro 668.7 

- - idiostatico . 664.8 1 

- igro- .... 664.7 I 

- - normale . . 666.7 ! 

- a paglluzze 666s 1 

- - portatile . . 666.4 

- - dl prova . . 065s | 

- - a quadranti 664.1 
-quadranti, 

chiave dell*. 6642 

-quadranti di , 

Thomson . . 664.4; 

- - reettilineo 13364! 

- - rcgistratorc 6669 j 

- - a rlpulftione 12864 
-sclnlille . 666.11 

- - del sent . 666 jo j 

- - simmctrico 6669 i 

- - dl toraione 664.10 I 
Elettromoblle 1366.1 


Elettromotorc . 217a I tilever, •* - (ten- i Emboftement. 

- floso.2182! sion) .... 162.4 joint k - k 

- trasportabile 281s - la tension . . 237.5; garniture 

Elettromotrice, Elfenbcln . . . 361.4 ch&nvre-ml- 

forza .... 1469; Elica. apparec- nlum niat^e 8832 

-. forza dl pola- | chio per pro- -, - k - A garni- 
rlzzazione . 10s ' teggere 1' . . 860.7 1 ture matee . 883Li 

F.lettronega- • passo dell'. . 6872 j -,- k - tourn5 ct 

tivo .... 127091 Eliografla . . 12102 1 , fore.88 Sj 

Elettroottiea . 1229/4 j Elipsc.2409 1 Embolo, maquina 

Elettro-ottico, 1 Ellbogenrohr dc vapor de 117/. 

apparccchlo di aus Isolier- 1 Emboss, to . . 8089 

rfsonanza . . 687s material . . 8749 : Embossed writ- 

Elettropositivo 13709 | Ellenbogen . . 6099 j ing .... 10665 
Elettroscopla . 1318.7 Ellipse .... 2409 i Embosser, tele- 
Elettroscopico 1287/4: -nformiger Kon- graphic . . 10064 

Elettroscoplo . 6682 duktor . . 1282s Embouchure 

- ad ago . . . 1287s Elliptical con- (t£leph.). . 1110J 

- di Behrens . 1288s ; ductor . . 1282s 1 - antiseptique UIOj 

- - Bohncnber- - wire. 7402 

ger .... 1287.10 EUiptischer 

-condensotore 1287.12 Draht . . .7402 

- a foglie d’oro 663.4 Elllsse. 2409 

- galegglantc 1287.11 ; Elmsfeuer . . . 667J 

- a palliua di I Elongation . . 340. 

sughero. . 1288J - test . . 

Elettroaema- Email 


eptique 1] 

- de bofte . . . 883/ 

- m5tallique Ulfct 

- de traverse 
mu rale . . . 883s 

Embrace, to . . ITU 
Embragar . . . 47Kt 
7409 - y desembragar447/> 
367.7 Embronchc- 


I 

1229s; 


1220s 
. 663s 
. 666s 
.6662 
. 6659 
. 664S 


foro .... 1349s -farbe.86s, ment .... 737s 

Elettrostatiea 127491-lack.3679, Embrasser . . 17U 

-. attrazione . . 068s j-schlcht . . . 875.11; Embrayer . . .478/ 

EiettrostenolisiliHOs -schild.6172 ; - et decern]- 

Klettrotecnico 1829s! schlrm mil l braver . . . 447* 

Elettrotcrapeutico > , Schutzkorb . 9649 Embre’ada, Cuba 

1282.1 , Email. 867.7 de madcra 1194.1 

Elettrolerapla 1231st \ -, couche d* . 376.li j Embrollamiento 
Elettrotermlco, ! - couleur- . . . 86s! de la escri- 

princlpio . . 6252 j -, laquc- . . . .3679! tura . . . . 1013* 

Elettrotipia . 1206s noyer dans 1' 688.1 1 Embrouillemcnt 
Eiettrotouico 1868.10 Emaillage yiec- 
Elettrovilalismo , trique . . . 1856.7 
1310.4: Emaillee, ! 

Elevacidn de un j plaque . . . 6172 i 
cable subma- Emaillicren, elek- | 

rlno.852s 1 trUches . . 1366.7 

tornode. . .946.7 Emalllierter Blech- 


Elevador do ten- j reflektor 

sion . . 2092, 228.4 j -e (julieisen< 

-, transforms- j wanne . 

dor . . 227s, 2289 I -r 8chirm . 
Elevar un ele- i Emanacion 

mento al esta- Emanation 

do de carga Emanation 

de los otros 73s - corrosive 
Elevarc per re- ^ * 

golaztone . . 572.7 
Elevated con¬ 
ductor . . 1076.10 
Ely valour, trans- 
forraateur- - 
de tension . 227s 
Elevator, elec¬ 
tric . 987s | Embose, boulon 

motor .... 2199 ! d’acicr avec - 


Elevatore clet- 
trico . . . .987s 
-i, niotore per . 2199 
-e, trasformatore 
- di tensione 227s 
Elcvazione per 
rcgolazlone . 573.1 
trasformare con 
. - di tensione 227s 
Elever la capa¬ 
city de charge 
d‘un accumu- 
lateur au m^rao 
degry que cello 
dea autres de 
la batterle . 78s 


de l'eeriture 
(telegr.) . . 1016/* 
EmbroiliHer, s' 

- <«U> . . . 747s 

Embudo ... 50.7 

- dc carton . 1097/ 
--entrada 8362, $85* 

. 966.7 : Embutir . . . . Wfc 

- en la pared una 
1194s j caja dc con- 
.9649 tacto . . . .89U 
1322.12. Emergency light- 

1822.12' .In*.#lii 

1322.12 , Emert.3863 

. 611s 1 -, meulc cn . .386.4 

Emanazione . 1822.12 -, meuler k V . 381s 
Email to, pietra - poudre d* . . 3862 
sangulgna 1200.4 - en poudre . . 3812 
Emballer, s' . . 602J : - pulverulent . 3862 
Embarcar un roder k 1’ . .381' 

cable .... 847s -, - le collecteur 

Embarqucr un 1 k 1*.4S4J 

cable . . . . 847S'tolle-.3811 

- grosaiere 474JI 
-, - fine .... 4749 


| en porcclainc7999 , -. - k 1’- line . . 4749 
1 - de potcau . . 966s [ -. - a 1’- de flnecse 
Embed, to a moyenne . 474.i*> 

cable .... 8272 - k 1- k gros 

to - tubes in grain . . . 474J1 

plaster . . . 802s. -. - k 1’- gro*- 
Embedded . . 82a4; slere . . . 474/1 
i Embedding of a -, - k 1'- moyenne- 
cable in clean 1 ment fine . 474.10 
sand . . . . 837s - moyennemenl 

- in enamel . . 688.1 : fine .... 474JO 

. — sand . . . 587.10 1 user k 1' . . . 886J 

Emboltement, ] Emeriller . . .8615 

! Joint k - k j Jftmerillon . . . 811J 

centrage ! fimerisye, tolle - 

automatique 8829 ' floe * . . . . 4749 
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Emery. 886 a Emission© dl 

-bend . . . 1197 a calore . . . 2854 

-cloth.ffifli I - - calore, coef- 

• powder . . . 8812 Helen to dell' 285 a 

- tape .... 1187a j commutazlooe 

Emery-wheel . 886.4 dl.1061.7 

£m 6 tfque . . 1219.4, - dl corrente . 998 a 
E mettcre onde 10816 t — onde . . . 10816 
fcmettre, l'anteime -. rlflcttore dl 1064a 

ymet de» onde* - del aegnale dl 
egale* k 4 fois flue conver¬ 

se propre Ion- I sazione . . 1124.4 
guear . . . 10812 ; Emissive power 915a 
Emettre deg I emUslvity . . . 916a ! 

onde* . . . 10816 | Emit, to- waves 10816 ' 
E. V. F. 148a, 1261a Emltlr ondas 10816 
E. M. F. of cell 31io | E. M. K n elektro- 
E. M. F., reec- 1 motorlache 

ting; . . . 1261* Kraft 148a, 1261a 
E. M. F., thermo- 27 a Emraagasinage d’ 
EmU. courant . 9984 , Electricity . 64a ! 
Eralslon dc I - d'Encrglc . 154.12 

calor .... 286a 1 Emmagaslner 1 ’ 

- - calor, coefl- yiectrlclty . 84 a . 

clente de . . 285a 1 Emmurer dc* 
conmutacl 6 n I tubes 1 solan ts 8932 

pare la . . 1061.7' Empalmado 

- de corrlente . 9983 784 a, 736a 

- pApeciflca de - clectricemente 

eorriente . . 77 a ; 734.7 

- dc ondas . 1082 a 1 Empalmar . . 328*, 

reflector de 1064 a j 734.4, 736a i 

- de la senal de - log alambrea 

tin dc la con- por fusion . 826 a 

versacldn . 1124.4 caballete dc . 861a 
Emission, Wei- - un cable . . 840a 
len- .... 1081% - por aoldadura 825a 
Km Union, heat 286a Era pal in e . 6.7, 614.1 o, 
-reflector . . 1064a 726a, 736.4 - 

- of wave* . 1082a -, alembrc de . 8184 ! 

Emission, an- j - dc alanibre* 

tenne d' . 1077A ! 818a, 824j 

- d‘- k cy- >- - alambrea fijo818r. 

lindres con- - - alambrea 

centrlques 1080131 floio .... 8187 

- de chaleur .2862 — alambreg, sol- 

coefficient d'- | dadurade un 825 a 

de chaleur . 286 a ■ - Arid con cas- 
communication quillo dc cobrc 

aver la terre 824 a 

de l’antcnne ; - -, plnza para 

d'. 1077a el. 824.7 

-.commutation - Rrltania . . .825 a 

pour I - . . 106L7 I - de cable 840.1,840.7 

courant d* . . 9084 1 - del cable, caja 

- do courant . 998 a dc.841.1 

manlpulatcur - - cable de 

d’-dc Braun 1067.4 cruoc . . . .828* 
mine k la terre de -. coudldonc* 
l’antenne d’ 1077a de .... 72«.ii 

-.onde d’ . . 1082.7 - de enchufc 825.10 

- d'onde* . . 1082 a 1 — cnebiife bleu- 1 

-.point d- des uieo . . . .824 a 

rayons X . 1236 a - - enchufc con 
prlac de terre eentrado auto- 

de l'an ten no niatlco . . . 882 a 

d*. 1077 a - - enchufc con 

rEttectcur d* 1064 a, guarniclon dc 


i 

I Empalme en forma Empf&nger, fe- 

I de cola de mi- koppelter . 1090 a 

lano .... 406 a ; -, Hor- .... 10694 
-, pleza de . . . 614 a | Kohercr-. . 1067.ll 
punto de- del ; polarialcrter 100AJ 
cable . . . . 840ia |-, PopofT-. . . 10Mj 

- con la red do j Schrelb- . . 10687 

I fuerza motriz Selen- . . .117441 

I 707jo -.tragbarer . 11084 

- de remachc* de Empnndlich . 646.10 

Hofmann . . 824 a I Empflndllchkelt 

- aoldado . . . 826.4 I 64641 

- por torsion . 824 a - einca Appa- 

Empaquetadu- rates .... 630 a 

raa.719.4' - dea EmpfEn- 

Empaquetadura , per* . . . 1067 a 
de caucho para - - Fritters . 10744 

un contacto de 1 -sgrad.647.2 

techo .... 892.4 ' -sgreuze .... 647 a 

- de ccruaa . . 892 a ! -skoefftzlent . . 647.4 

Kmparedamlen- Spannungs- . 6474 

to. 467 a > Strom- . . . 64642 

Empastada,placa464 1 - dea Wellen- 
Empostamiento ( anzelgers . 1060 a 
de la maaa . 88 a Kmpierree,route887A 
Kmpaatar . . . 82 a Empllage dc 
muqulna para 884 dlsques . . . 671 a 

- de nuevo . . 83 a 1 Empire cloth . 868s 

- las placa« . . 882 -, tollc.868A 

Empataclon de -tuch.868* 

laa placaa de j Empirical for- 
plomo . . . 82 a | mula . . . .6624 
Emp&tagc . . . 88 a - value .... 707 a 

- dea plaques . 82 a Emnlrique, 

Emp&ter . . . 82 a , formule . . . 662.1 

machine a . . 83.4 1 valeur .... 707 a 

- dea plaquea . 882 . Kmplrlschc 
Empdtcur . . . 89 a \ Formel . . . 662.1 
Empedrado . . 836 a Emplacement, 

trabajos de . 886 a j plan d- du 
Empfanir- | cAblc .... 829.4 

antenne . . 1080 a j - dea potcaux . 8092 
-apparat. . . 1057.10 , question de 1’ 7082 
-draht .... 1080 a i Emplazamlento 

- mchr- j 7082, 716a 

facher . . 1080 a ' piano dc . . . 1157 

- den - auf i Empleados tele¬ 
cine unbe- • fonlcos . . 1171 a 

kannte 1 Kmplol, duree d* 7282 

Wellenl&ngc - Intermittent de 
abstimmen 1102.7 l'element . . 32 a 

-draht, Zwel- ! -, mode d’ . . 1383 a 

maaten- . . 1080.7 1 - d’outils isolea 6182 
-intcnaitttt dea Emplomado . 1204.13 

Fritter* . 1074 a , caja de ma- 
-kopplung, riera .... 87 a 

loae .... 1090.7 Employ^ pre- 
-liiftlclter . . 1080 a' pow? a relever 
-achaltung, ab- lea derange- 

atiram- merits . . . 1172 a 

acharfe . . 1089 a - du telephone 1171 a 
- station fiir Employee, tele- 

draht lose phone . . . 1171 a 

Telephonic 1176 a Employment of 

- -, zwlachen insulated 

Sende- und - tool* .... 513 a 

herracht Ab- Empobrccimlcnto 
stimmung . 1092.7 del acido . . 58i 


- du signal de caiiamo y de -system fur Kmpolsonnc- 

cloture . . 1124.4 { minlo .... 8382 draht loae ment par le 

-- signal de fin — enchufe de Telephouie 1179a 1 plorab . . . 85a 

de communl- ploino brunldo -tranaformator 1070a Kmporte-picce . 389.4 

cation . . 1124.4 j 838.1 j -vorrlchtung 1057.7j Empotrar, Inter- 

-- signal de ter- I - - enchufe tor- — mlt konzen- I ruptor para - 
min also n . 11244 . neado y tala- trlschen Zy- en la pared . 897.1 

• tpycifique de j drado .... 833a llndern . . 1080a - tubos alsla- 

courant. . . 77A - - de las extre- EmpfUnger . 1029a dorcs .... 8982 
^ t ran sforma tear midades del -, elnfacner . 1090a Empreintes. 

d’. 1069 a cable . . . 840 ji -.Fritter- . .1067 ji prease k. . 1207.4 


















Emprdstito 


1544 


Enderez&i 


Empr6stito . . 710 jb 1 

- publico . . 7X0JO. 
Emprunt . . . 710 j> I 

- public . . . 710 jo ' 

Empty. 490.x 

Empuje del orco I 

nacia arriba 667.7 
Enamel .... 867.7 

- -lac.367.* 

Enamelled cast- 

irontank . 1194- r » 1 

- plate .... 617.2 ' 

- shade .... 9648 

- with wire 
guard .... 964» 

- sbcct-nietal 

rcHector . . 966.7 
Enamelling, 

electric . . 135&7 
Encadremcnt . 6l0i) 
Eneargado de la In¬ 
spection de los 
conductors 13432), 
Encargar a un 
operador dc 
un cuadro 
de x linens 1139.7 
Knccbado, me- 

canlsmo de . 9392) 
Encendedor de 
chlspa . . . 985.4 

- por chlspa de 

induedbn . 1364,} 

- electrico . . 1364.2 1 

- para el- 
garros . . 1364.4 

- - para gas . 9862 

- con espira in- 

candeseente 1354.6 
Encender . . . 971.1 , 
hora del . . . 728.4 I 
Enccudido de la 
Idmnara In- , 

randescento 1147.6 > 
KnehAfwe, contact 
- dans le mur889-> 
EnchAsser dans , 

l’euduit du 
mur.891.3 

- le murk Heu r 

de IVndult . 8912) 
Enchcvetrer, s' - 

(His). 7472) • 

Knchufc acana- 
lado . . . . 8792! 

- biconieo, cm- 

pal me de . . 824J) 

- de bifureacidn 

para cables . 844.1 

- para cables . 843* : 

- eon chartiela 

dc augiilo . 8792V 

- cilindrieo . . 87921 

- con clavtia . 88\: 

- cotnbinaifo 

f iaratubo^ais- 
adores . . . 879.7 
- de crucc . . . 844-’ 

- con cnbierta 870.4 
cmpalme de - 
de plomo bru- 
hido .... 833.1 
- de-torneado 
v taladrado 8332) 
-.junta por . . S44 j\ 

- dc laton . . . 878.7 , 

- llso.879.1 

masa de rcllcno 
del. 846.2 


Enchufe de mate- ! 
rial alslantc 879*! 

- metdlieo para 

tubos aislado¬ 
res . 878* 

- de reduccion 880.6 

- reduecidn de 1 

materia aia- 
lantc . . . .880.7 

- T para ator- 
nillar tubos 
alsladorcs . 878* 

- union . . . 8702) 

- union para 

conductors . 

dc pararrayos992.s, 

- - union de eu- 

atro vlas . . 844.4 

- union con 
tornlllo . . . 878.4' 

- union para 

tubos aislado- 
res. 8782 

Encircle, to . . 1763; 
Enclanchcment, 
lcvlcr d- des 
balais .... 430.2 
Knetavamicnto 
dc corrlentc 
continun . 1062.4 
rdevadorde 1149.10 
Encllquetagc . 548* 

- automatlquc 548.li 
-. doigt d’ . . . 5482) 

- a friction . 548.10 

- k rochet . . . 548.7 
Enclosed arc 

lamp .... 9362* 

- lamp for al¬ 

ternating cur¬ 
rent . 936.4 

- ventilated mo- 

.tor. 2182 ) 

Enclosure . . . 614.4 

- chain . . . 612.it* 
Enelurac .... 382s 
-.billot d* . . . 3833 

- dc repos . . 1023.7 
Encochc <mach. 

clcctr.) . . . 417.x' 

- (potcuux) . 1340.10 

- bobines par . 806.ii 
-. calc <!’.... 418-s 
-s, ccrole dc fond 

des.418* 

- dc la cloche 

(isolatcur) . 797/» 

- demi-fermce 

(niach.dectr.)418.i 

- demi-ouverte 418.1 
-s, factcur dc 

rempllssagc des 

:J30/> 

- fermd* . . . . 418.2 
-.forme d’ . . 417.1 1 

- l’rnnchemcnt 

otiverte . . 417.12 
-s, induit a . . 4U-’» 

- dc l'induit . . 4 17 j# 

- dcl'ixolatcur . 797.4 
-s.lsolcmcnt dcH373.lt* 
-. isthmc d r . . 4187 

- lateral* 4 . . . 797.2 
-s, nonibre fon- 

damcntal des 417.10 
-s, nombre d' - 
par pole . . 326.2 
-s, - d’ - par polo 
ct phase . . 826.3 


Encoche, ouverte 

d’.41&4 

parol d* . . . 418* 


-. pont d f 
-s, reper^age 
des . . . . 
- rcperc^e . . 
de rotor . 


Endamtatelluag 
der Eontakt- 
b urate . . . 601* 


. 41&7 ; -temperatur . . S86L4 
i- enverbindung 396c 
. 408* : -verachlufl, 

. 41 8j ! Gumml- . . 842; 
. 26822 j - -, Isolierrohr HftQj 


- sans cnroulc- —. Kabcl- . . .8423 

ment .... 418* j - Metal 1-. . . 842c 

-s. tcimjcrature • -wert.237/ 

au fond des 286* 1 -zustand .... 2663 

- de tf*te d’isola -_ , End-bearing . . 4372 ' 

.797J | _ block meeba- 

- vide.41821: nlsm . . . 1050.7 

Encognurc ' - cap, rubber . 880.4 

bolte d’. . . 886.7 | _ capacity for 
simple* an- 


isolateur d’ . 796.6 
Encoller, ma¬ 
chine k . . . 411* 

Kncolleusc . . 411A 
Enconibrement 116 j 
-, dimensions d’ 248.1 
Encorvadura de 
las plaeos . . 41.4 
Encorvamicnto 862.1 
Eneorvar . . . 884.6 
-. fa oil dc . . . 384* 

Encorvaree . . 41.6 
-. tendencla dc 
las places de 41* 

Encrage, cap¬ 
sule «’ . . 1018.1 
-, molettc d’ . 1002.4 
10332) 

Encre pour ap¬ 
parel Is tclc- 
graphlqucs 10132! 

- pour enregi- 

streur .... 6672 . - 

- oleique . . 10182) ~ position 

- telegraphic uc 

10182 

Enerier (telegr.)l018.i 
Kndauit . . ~. 1128.1 


-ansicht . . . 

.3112) " 

-austalt . . . 

1128.1 ‘ 

-aus^ehlag . . 

. 6322) " 

-bleileiste . . 

. 40.io ~ 

-blockwerk . 

1060.7 1 

-feder .... 

. 492, " 

-gesehwindig- 

— 

keit .... 

244.ll " 

-kapazitkt fur 

~ 

einfaehe Luft- 

Idler . . . 

1078.1 


tenna . . . 107 *j 

i - cell . tt> 

-•connection .536 b 
i - connecting 
i strip .... 4<?J" 

- -cover .... 403.1 

- -disc.4162 

. - face of the elec¬ 
trode . . . 10721 

- -journal . . . 437*, 
| - of the line . . 7392 

- - the message 

, 1004J' 

1 - plutc (colls) . Wj 

- (machines) 4162 

- of accurate 

! lator .... 46- 

—, negative . . 

—.support for 
the . . . . . 4*< 

- play. 434/ 

position . . - 

- of the con¬ 
tact brush . 601* 

- ring, commu¬ 

tator .... 4222 

shield ... .4061 

signal . . . 10047 
sleeve .... #423 
- for closing 
conduits . . 

. .#42/ 


-, metal 


.8427 

942' 

.5* 


-lage.519.2 

-IcltfUhigkcit des 
Elcktrolvtcn 

1186.it) 

-plattc.416:2 

—, Akkinnu- 

lator .... 49.2 
—, negative . . 492) 
—, Yerstelfimg 

der.49.4 

-polklcminc . . . 6* 
-produkt . . 1186.2 
-ring, Kollektor- 

4222 

—, Stromsanini- 

ler. 4222 

-seheibe .... 410.1 
-spannung . . 05s 

- - uadi Dccn- 
digter Ladung 74.7 

-stellung 

(Mollinstr.) .6324 

— (Sehaltapp.v 619.2 


ing.437/ 

view . . , . . 311- 3 
, - winding . . . 333.4 

- of winding . 313s 
-s, the-of the 

wires an* 
twisted . . • 
i -s, - of the wire* 
arc upset. . 8312 
Endanger, to- 
the continuity 
of supply . • 612^ 
Euderezado de 
los galvanosliJJ- 3 
-r de placas. • 841 
Enderczar 381.1 1 , SSti 
-, bloque para . ^ 

- la cornente 

alterna . . • 1M2* 

- en frio . . . 331J* 
i -• h'-rramlcnta 

para .... JJJr- 
-. marmol de . • 8^ 
tenazaa para . 
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Energy 


it<5metro . 06640! Energla mole- 


ibo gradnado i colare . . 1858* 

tel.661.1 - ottica . . . 1256* 

lorn mage . 471* perdlta dl . . 165* 

1 osmose, elek* | - potenziale . . 154s 

rische . . 1188s 1 richiesta d’ .727s 


ectrlc . . 1183s i- del rocchctto 
ectrlque . 1188s j d’lnduzlone 1062* 
loamosi clot- | - della scarica 127±6 
rica . . . 1188s-. sorgo n to d* .207* 
lectrloa . 1188s ; tra^ form a tore 

Irolt do con- i di. 260.1 

ommatlon . 727.4 1 trasformazioue 

cpos£ u l in- | d‘.156.1 

endlc . . . 611* - del trosmetti- 

• montage 115.10 tore .... 1061* 

irticulicre- vendita di . 713.11 

nent dange- - dl volume . 11 HOu; 
eux .... 514* Encrgia .... 154* 
•rilleux . . 514.8 aeumulaelon 

luit (instal- de.15-4.12 

ntlon d’iu- - acustica . . 125541 

erieur) . . . 89B* - de aha fre¬ 
ebies) . . . 776* euencia . . 1089.2 
ichAsscr dans - atomlea . . 1817* 

’-du mar .891* - calorlca . . 1253 j0 

dans le mur - de cainpo . . 597.* 

, flenr de V 891* - del eampo 

* mur . . . 893* magn^tloo . 179* 
>yer dans V - I - del carretc de 

ii mur . . . 891* indueelon 1062* s 
acemcnt de - cinetlca . . 154.10 

ubes iso 1 ants consumo de 165* 

ana un - de 727.9 

trnent . . . 892.7 - de la des- 
►sedeconduc- ! carga . . . 1272* 
•urs sur 1* . 862*: - disponible . . 66.7 
de tubes iso- ! dUtribnclon 
mts dans un de la . . . . 155.2 

dc cirnent 892.7 jde - por pllas 
urecerse . . 45* ' urimarias . 1163* 
urecimiento - eleetrlea . . 1204.12 

e la pasta . 83* : - calor debido 
rgetlque, a la perdlda 

ourant . . .146* de.232* 

rgla .... 164* —, eontador de 691.1 
eumula- - electroquimica 

ione d* . 164.12 1267.7 

ustlca . . 1256.11 - fisiea . . . 1317.7 

. alta fre- -, gasto oxeesivo 

uenza . . 1030.2 de.155.4; 

omlca . . 1817* - magnetica . 1267* 
sogno d . . 727s . manantla! de 207* 
loriea . . 1263* , - vnccanica . 1262* 
eampo . . 697* : - media durante 
1 eampo la descarga 

tagnctico . 179* . por cad a kg 

letlca . . 154.10 ; de peso. . . 78.7 

nsumo di . 1 5 Cu 3 - molecular . 1353s 
q>onlbllo . 66.7 - optica . . . 1256* 
«sipazionc perdlda de . 66 *, 

i. 165.4 166* 

•itribuzione - poteneial . . 154s 

ell' .... 155.2 transforma¬ 
nt rlca . . 1264.12 . cion de . . . 155.1 
galore dovuto transmision 

la perdlta d’282* de. 704* . 

•tiro- - del tran.s- ! 

iiimica . . 1267.7 misor . . . 1061* 1 

Dgazlonc di ventadc. . 713.il 

mediante - volumetrlca 1130* 

ile . . . . 1163* Energie .... 154* 
ica.... 1317.7 aktuelle . . 154.10 

ignetiea . 1257* -, akustlschc 1255.1 1 
'eeonlea . 12522 atoml.schc . 1317* , 
(lift durante -aufspeiche- 

l Hcarica per rung * * * 1&4.12 j 

g dl peao -bedarf .... 727s ! 

ell elemento 78,7 - jllhrUeher . 728.1 


Energie, elektrl- i Energie, coinia- 
sche 154.11, 1264.12 gaslnage d’ 16442 

elektro- exccdant d* 80240 

chenilschc 1267.7 fonctionnement 
-, Entladungs- 1272* jusqu'k dlssl- 

-. Induktor- . 1062* j patfon do 1 - 
kftlorische . 1253* cinetique . .600* 

-. kinetlHche . I54.u> -, fonctionner jus- 
magnctische 1257* ou'k dissipation 

- dcs magnet!- de I'- cinetique 

schen Feldcs 179* 600* 

meehanlsehc 12522 - k grande fre- 
mittlere - bei qucnce . . 1089* 

der Entladung gaspUlage d* 156.4 

pro kg Zellen* ; - a haute fr£- 
gcwlcht. . . 78.71 quenee . . 1089* 
optisclie . . 1255*1- hydraulique . 706s 
pnvsikall- -.installation d’f 1 - 

seno . . . 1317.7 > cluirage et de 
potentlelle . . 154s i transmission d’- 
-. Sender- . . 1061* motrice . . . 703* 
-, therinische 1263* - magnet l quo 1267* 
-umwandlung . 155.1 1 nianoue d’. .3029 
-verbrauch . .155* marene jusqu* k 

- des Messers 696.1 dissipation de 

verfugbare . 66.7 1’- cinetique 600* 

Verkanf von 713.il marcher iusqu’A 

-verlust .... 166* dissipation de 

-versehwen- 1 ’- cinetique 600* 

dung .... 166.4 - mecanlque 1252* 
-versorgung mil - moleculalre 1858s 
PriniUreleinen- - motrice . . . 248* 
ten .... 1163* - moyenne pendant 
-vertellung . . 156* 1 la decharge par 
Volumen- . 1180s* kg du polds de 
-zerstreuung 1318* l’eleraent . . 78.7 

fcnergie . . . .154* - natu relic . .706* 

- absorbee . . 501s. - optique . . 1855* 

- par le comp- perte. cl’ ... 294^ 

teur. 096.4 j -moyenne d’ 724.10 

*, accumula- I - physique . 1817.7 

tion d’ . . 154.12 | - potentielle . . 154s 
acoufttique . 1255.ii principe de la 

atomique* . 1817*' conservation 

, barre omnibus de 1* . . . 1317s 

d- motrice 618.10 -.tableau de diHtri- 
,besoin d’ . ,727s button pour - 
. besoln annuid d' motrice . . . 007.4 
728.1 - therniiquo . 1253* 
de la boblne tourner jusqu'a 

d’induction 1062* dissipation de 

calorique . 1253* , 1’- cinetique 482.7 

, canalisation d- 1 transformation 

motrice ... 721.7 d’.166.1 

.chaleur due oux - en - ealoridque 
pertCH d’ . .232*! 282.7 

du champ ma- |-. - en - ther- 
gnetique . . 179* j mlque . . . 282.7 
.cnolx <le 1 ’- mo- - du transmet- 
trlee .... 707* teur .... 1061* 

cinetique . .248s -. transmission d' 

. eonsonnna* 704* 

tion d’ . . . 159.1 | -, transport d’ .704* 
d’- du romi>- -, transport d’-nour 

teur.696.1 eolairage et Torcc 

. consommateur motrice. . . 706J 

d - motrice . 714* -, vente d* . . 71841 
de decharge I272j'» - de volume . 1180* 
.deficit d' . .802s - volumiciue . 1180* 
. demaude d* . 727s Energy .... 164* 
annuollc d’ 728.1 - absorbed . . 50ls 
, dc-pense d* . .169.1 accuiiiulatioii 

d‘- du comp- of.164J2 

teur. 696.4 -, acoustic . . 1256.it 

disponiblo . . 641.7 available^ . . 06.7 
. distribution d'156* -.caloric. . . 1259* 
■ 61ectrique . 1304* -.consumption 

- electrochlml- of.166* 

que .... 1267.7 -.conversion of 166j 




















Energy 


1646 


Enroulement 


Energy, demand 
for.727 a 

- yearly . . . 728.1 

- of discharge 12726 
-, distribution of 1552 
-.electrical . 164.11 
-i electro-chemi¬ 
cal .... 1267.* 

-, high-frequency 

10892; 

kinetic .... 248^! 

-loss. 2902 

-> loss of - (cells) 66 a 
-(machlne*)16fo 

- - of the meter 696.4 
magnetic . 1267 a 

- of the magnetic 

field .... 179 a 
mechanical 12522 
molecular . 1958 a 
-, optical. . . 12562 
-, physical . . 1317.7 
potential . . 154 a 

- required for 

starting . . . 4792 ; 
source of . . 207 a ! 
-.storage of . 164J2 

- supply by pri¬ 

mary batte¬ 
ries .... 11632 
-* transforma¬ 
tion of . . . 165.1 
transmitter- 1061 a 
waste of . . . 155.4 
Enfermcdades 
de las maqul- 

nas.471 a . 

Enfllcr dans . . 8772 
Enfoncce, touche 
de collccteur 475.7 
Enfoncement du 

sol. 886 . 1 : 

Enfoncer dans 652 a 

- des chevilles . 662.7 1 

- Aches . . . 062.7 ■ 
Enfrlamiento . 2842 

- por agua . . 289 a 

- - aire .... 289.7 

- artificial . . . 289 a 

- de los carrctes 2892 
-, curva de . . . 284.1 
-, disposicidn de289.io 

- del lnducido 288.12 
-s metodo del . 289 a 

- natural . . . 289.4 

- del nucleo . . 289a [ 
periodo de . 284.4 i 

- del sonorte . 489.4 j 
-superficial. 289.il 
-, superficlc de . 284 a 
-.- espccifica dc284A 
Enfriando . . . 284 a 
E nfumcr une 

lame de verre 977.4, 
Engage, capital 711 a 
E ngaged test 1181.7 

- - lamp . . . 1148 a! 
Engaging lcrcr 4802 I 
Enganchar de | 

nuevo el re¬ 
ceptor . . 1117.1 1 
Enganche del I 
conductor . 947a 

- - vlento . . . 8112 
Engcndrer un | 

champ mag- 
netique . . . 174 a i 

- - courant . . 181 a > 

- des pdles . . 1662 


Engine, auxi¬ 
liary . . . .117 a 
binary .... 119 a 
-, blast-furnace 

gas.1282 

compound 
steam .... 118 a 
-> condensing 

steam .... 119a 
Diesel .... 128a 
driving steam 117a 
four-cycle . . 128a 

- -stroke cycle 128 a \ 
-, high power 

gas.126 a 

hot-air .... 129 a 

- house . . . UOafl 
-> internal com¬ 
bustion . . .120 a 

-> oil.128.7 

-, petroleum oil 128 a 
piston .... 117 a | 
-, reciprocating 117 a 1 
reserve . . . 1172 ! 

- room .... 116.il 
-.semi-portable 119 a 
-. spare . . . *1172 

stationary . . 117.4! 
-, steam . \ . 110.12! 

-.twin.118a 

-, two-cycle . 128.10j 
-,-stroke-cycle 128.10 
-.-vapour . . .119 a 
-. vertical . . .117.7 
waste-heat . . 120.1 

- working ex¬ 

pansively . .1182 
Engineer . . 1829a i 
-. chief .... 1329.10 , 
-, electrical . 1829.4 1 
travelling . 1829.7 j 
Engivr6 .... 822a 
Engender. . . 994 
Engllsche Nor¬ 
mal kerze . 978J2 
-er Schraubcn- 
schlussel . . 99a 
-e Schwefel- 

skurc .... 51 a 
English standard 
candle . . 978J2 

- sulphuric acid 51 a 
Enjpnaschlges ^ 

-e Glttcrplatte 60a 
-s, rostfdrmlges 

- Hartblel- 

gitter .... 61.1 j 
Engranaje . . 448ao | 
Engranajes . . 448a i 
Engranajedean- I 
gulo .... 449.4 
-s, caja de . . . 448.7 

- cardAn . . . • 588a 

- cilindrico . . 449a I 

- cbnlco .... 449.4 

- de Angulo 1 
recto .... 449a 1 

contramarcha 
de. 448 a 

- de ere mailer a 449 a 
rueda de . . 448 a 

- de tornillo sin I 

fin.449 a I 

Engrasador de 
aguja . . . 441.4 ! 

- con DombiUa de i 

cristal . . . 441.1 < 


Engrasador de 
copa . . . 

- cuentagotas . 

- de mecha 

capilar . . . 

- Stauffer . . . 

- de torclda. . 
- vidrio 


Engrasar, anlllo 


440ai 

.441a 

. 441A 
. 441A 
44LS 
441.1 


442.4 


. 440a , 
. 440a i 
489ao, 
.448 a 
. 440a! 
440.7 
442a 
4842 
441a 


4422 
475a 
. 448.4' 
. 441.7 j 

.4412 
. 440A 

1012.1 
.4412 
448ao j 
. 449a 
. 449.4 
.448.7 
. 589A 
. 448.7 
449.4 


para 

- metilico 

f ara . . . 
cojlneto. 
Engrase . . 

aceite de . 

- con aceite , 

-, agujero de 
- de anlllo . . 

-, anlllo de . 

- automAtlco 
- -, soporte de 438.1 1 
- central . . . 442.1 
- -, disposiclon 
de .... 

- del colector 
- liquldo . . 

- a mano . . 

- por mecha 
captlar . . 
-,ranura de . 

- del resorte 
motor . . 

- por torclda 
Engrcnagc . 

- d angle . . 

- angulalrc . 

boite d’ . . 

- k la cardan 
carter d*. . 

- conique . . 

- a cremalUdre 449 a 

- droit.449a 

-, dynamom^tre 
£ roues d’ . 496a 
- d'equerre . . 449 a 
- k friction . . 449.7 
— friction ma- 
gnetique . 185721 
- - frottement ! 

magnetique 18572 
-, motcur k train 

d’. 220.7 

-s, renvoi k train 

d*. 448 a 

-, roue d’ . . . 448a 
- k roues cylin- 
driques . . . 449a 
- - roues droites 449a 
-, train d* . . . 448a 
- k vis sans fin 449a 
— vis tangente449A 
Engrudo. . . . 868a 
Enlace .... 726a ; 
- eleetrico de los 
carretcs . . . 269a 
- magn^tlco de los 
carretcs . . . 2692 
Eulazado . . . 726A 
Enlazar eon la 
central . . . 726.7 
Enlevement du 
barlllet . . 10112 
- de ccudrcs . 708.4 
-, dlsposltlf d* 

- de la gaine 
- - risolement 
Enlever de... 

- au burin . 

- le fusible 


. 8462 
.840a 
.889a 
. 898A 
.887.1 
562ao 


Enlever par gra* 
dins risolement 
dn cAble . . 8894 

- l’lnduit . . . 466a 

- l’isolant par le 

feu.8812 

- au rabot. . . 3922 

- le r£ccpteur 
Enlucldo de cmI 89fc 

- - ealsobreuna 

pared . . .818* 
Enlucido, colo- 
cacidn de eon- 
ductores sobre ? 
el - de la 
pared . . . 88k 
Ennegrecer . .977.4 
Ennegrecl- 

m lento . . . 4719 

- de las lam para* 

de Incandes- 
ccncla . . .614-* 
Enquire, to . 1131' 
Enquiry plug 1191J 

- - ana cord HID 

- position . . 11433 
Enrarecer . . .918* 
Enrcdo de alam- 

bres . . . .819:' 
Enregistrement, 
k - auto- 
matique . . 6&6> 
bande d'. . . 65"* 

- des con¬ 

versations 1160a 
evlindre d’. 666 j»‘ 
disque d' . .657.4 

- dm entre- 

tlens . . . 1160a 

- Indivldnel des 

conver¬ 
sations . . Hkp 
-, mecanisme d' 657a 

- du nombre de 

conver¬ 
sations . . ll&l* 
-, periode d’ . .657/ 
-. tambour d’ 656 j* 
Knreglstrer . . 6&4 : 
En registrar un 
t£legramme 
au son . . 106&2 
Enrcgistreur . Of* 
courbe d* . .61*/ 
-s, cncre pour. 6572 
Enrajada, placa 
- empastada 58.1 
Enrajado de la 
placa del acn- 
mulador . . 586 
Enriehissement 
des minerals 1220* 
Enriqueclmcnto 
de los mine- 
rales . . . lfcSO* 
Enrochement .894* 
Enroule de 

champ . . . 829J 

- k drolte . . . 

- - gauche . . 

- - plat . . . 828JJ 
Enroulement . 304.: 
-s (chapltra). . 904* 

- altcre regrou¬ 

ps r courant 
continu . . . 923i 

- d’amortisseur 904 a 
. cn anneau . . 115 a 

- anti compound 849: 
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Enroulement, 1 Enroulement A Enroulement la- | Enroulement. rAsls- 

appareil d* . 740.4 ! deux couches824-81 tAral . . . . 816* tance de I .880* 

- en area . . . 8382 I - en develop- : - Ume.8318 -, - de 1- des ln- 

- d'arrf t . . . 1150.7 ! panto* . . 882.101 machine d’- j ducteurs . .8883 

- asymAtrique . 818* developpcment du cAble . . 828* - & deux ren- 

-auxiliaro . .811« de 1' ... .308.il-,- avec indult trees . . . .818.1 

- en bande de - dextrorsum . 812*; k - forme . . 21 Li — une Houle 

cuivre. . . .884.1 a - dextror- ! -. - aver indult ren tree . . .817* 

- - barres . . . 888* i Hum.812.4 a - ouvert . 211.4 - - trols ren- 

- bAtard .... 838*. - diametral . . 810.1 , - k la main . . 884.2 : tree* .... 818* 

- blfllaire (In- '- difTcrcntlel (in- ■- en manteau . 888-5 - do retenue 1160.7 

strain, de Htrum. de 1 - mccanique . 384* - du rotor . . . 828.7 

mes.) . . . . 630* men.) . . . .0801);- mixte ondule -.rotor & - poly- 

- - (mach. --iniach.elortr.)840.7 et a boucles 828*' phase . . . . 824J 

electr.) . . . 826.1 -diphase . . . 390a -- a phases ot a -.schema d’ . .8008 

- biphase . . . 320* , - dispose dans cape d’ecu- - secondalre . . 841* 

- de blocajre .1150.7 deux plans .821.7 reull . . . .324* -.section trans- 

- boblne d . . 7402 — dans un soul -. moltlA d’ . . 8072 versale de 1' 899* 

- A boblnea . . 820* plan .... 821* - monophase . 3202 -, sons de 1’ . . 812* 

- aveo bobincs , - en dlsque .818.4 - multiple . . . 817* - en aerie . . .8104 

k barren . . 8212 — dlsques . . 342.3 - multlpllcateur - serie on an- 

- boblne de - dlssymAtrlque81H* (telcpr.) . . 101H* neau . . . . 810L9 

champ A- co- - dlstrlbue . . 821* - do multiplica- — -parallele . 810* 

nique . . . .837.9 - distrlbutif . .321* tour (Instrum. - - en tambour 810.7 

-- de champ a -, donnees d’. . 808* de men.) . .030.7 - shunt . . . 889 jo 

- iron con lque 837* - double .... 317.4 1 - multlpolaire . 3152 - Mlnistronuim . 812.7 

-k bobines - a droite . . .812* nettoyer 1*- an -.A - slnlstror- 

courtes . . . 821.4 - d’Alectroal- let d’air . . 471* sum.312* 

- boblne A mant . . . .837.4 - ooliqnc . . .318* - du stator . .828* 

double . . . 188* - element d’ . . 300* - ondule .... 3172 - subdivide . . 80&4 

- - lnductrice A -a deuxencoehcs - - en splralc . 823.1 . -. support d’ . . 417.1 

- conique . .337* par pAle . . 322* . -, origine de 1* . 818* - symetrique .822* 
lnductrice A- - - plusieurs en- - en parallele . 810* , -, systAme d'. .814* 
tronconiquc 387*; roches p. p. . 822* , - parallele en an- -.tableau d* . .800* 

- a boucles . . 817.1 — quatre en- neau .... 810* - en tambour . 815.7 

- en cAbles . .333* ; coclics par — en tambour 310* - de tapeur (radio- 

- A cafe d’ecu- pole. 822.7 pas d' . . . . 309* , tAlegr.) . . 1070* 

real! . . . . 824.4 i-, eneoche sans 418*-,- d -moyen 8102 -. tempera!ured'280* 

- de la carcasse i - A unc seule .- d’- rac- ,-it bassetension841* 

raarnclique 823* 1 encoche par courcl . . . 810.4 - - haute ten- 

- en cbalne . . 822.1 l p61e.322* -, - resultant slon.842.1 

- snr champ . . 8292 - Aqulpotentiel 318.* de 1' .... 810* - de Thomson- 

-de champ fixe 387.1 ;espace d* . .329* - on pelote . .3X1.1 Houston . .818.7 

- - champ rota- . - excitateur . . 837* - A phases . . . 319* - de transforma- 

tif.8372 1 - en His .... 333.7 - de phase auxl- teur .... 8412 

-eirconferentlel323.i .fin de I' . . .313*; llaire . . . .820.1 - tr!phase . . .820.4 
-.eirconTolution iformule d'. . 808.7 ' - A phases hem 1- -triple . . . .317* 

de I* .... 308.4 j - frontal .... 8384 tropiques . . 321* , -. type d' ... 814.4 

- A plusieurs - sur gabarlt . 8844. -s de phases in- -, -’ (V- d’une bo- 

circuits . . . 817* , -. gabarlt d' . . XU* dependantes 820* bine .... 887* 

- - trow circuits 817* -,- pour - en 1 - de phase prln- - en zigzag* de 

- comblnAendA- mantean . .8852 eipale. . . .319* Desrroziers . 818* 

veloppanteset - cn palette* .8X13 — phases sc pa- -.zoned' . . .807* 
en manteau 833* 1 - A gauche . . 812.7 1 recs. 320.7 Enrouler (mach. 

- commence- genre d’ . . .314.4 - polairc . . . .387* Electr* . . .828* 

ment de V . 813* ! -, - d’- d’une - de pOle ... 337* - le cAble . . . 82&7 

• compcnsateur 319*; boblne . . .837* - polyphase . .320* -.machine A- le. 

- compound . . 840* : - de Gramme . 815* — A court-clr- cAble .... 828* 

- concentrA . . 320* ; -, hauteur d’. . 830* cult.324* Ensamblaje de 

- - A banre* . . 8212 | - en hellce . . B16* - prlmaire . . . 341.4 buldn .... 8902 

- continu . . . 300* ( - hAllcoidal . . 315* - principal . . 814* Ensanchar . . . 888.7 

- par cordes . . 8102 i - InaltAre a cou- - - du relate 1150* , Ensayador de 

- c6tA d un . .306.7 1 rant continu 323* -, probl&mc d’ .808*' junta de car- 

- A plusieurs | -s IndApendants 815.4 -> profondeur ra- , riles .... 099* 

conches . . . 824* : - lnducteur . . 337* dlale dc 1' . 880* Ensayar .... 488L7 

- - one seule - fixe . . . .337.1 racconrclssc- el nlerro, apa 

couche . . . .324.7 —mal couple 388* ment du pas d*310* rato para . .498* 

• par courant ' — mal monte . 338* - A ralnnres . . 832* Ensayo .... 488* 

continu. . .314* - - rotatlf . . .8872 — deuxralnures - deaislamlento872LS 

- A court-circuit 8242 : - d’indult . . .8147 par pole . .822* - - la antena res- 

- eyiindrlque . 342.4 ; - - A circuit - - plusieurs rai- peoto A su 

- dc demurrage 824* i unique . . .317* nures . . . .322* naturaleza 106U 

- ml- .... 3072 i — fermc . . . 314* - - quatre rai- - de una bateria 

- dcmi-symA- —ouvert . . .815.1 nures par p61e322.7 tampon. . . 06.4 

trique . . . . 822.4 1- - simple . . .817* - - one seule rai- - de cables, apa- 

- A dents . . .882*:- Interrompu a nure par pole322* rato para el 684* 

-dApart de 1* .818*: courant con- rainure sans . 418* - calorimetrlco 112* 

- en derivation 889.10; tlnu.828* : - rampant . . . 8222 - dc Ioh elemen- 

• Adeaxoiroalt«817* l • da jifffirer . 1070* , - de reactance 18252 tos.72* 
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Entree 


Ensayo de Us Entladedauer . 78LS 

lam paras de in- - daucr, normale- 
canaescencta 971.5 von x Stunden79.i 

— perforacidn -fahigkelt . . . 79* 

872jo ; -funken .... 567.fi 

— - reanimacion , -hebel.91.8 

607.9 -kapazit&t . . . 79.2 

— de las salda- : -kurve.79j 

duras . . . 1827.9; -pcrlodc .... 7K> 

tension de . .151.1 -probe.79> 

Ensayador de acu- -schalter .... 524.0 
muladorcH . 7La -schlitten . . . 92.7 

Ensemble dc bar- -sp&nnung . . 7&5 
res et de lev ier* i -spannung, Iiand- 
de renvoi . . 54&3 . 906.4 

— des bailment* 716^ -stcllung . . . . 79 jG 

— plaques . . , -strom ..... 77.9 

— reactions elec- —st&rke .... 77.10 

trochlmiques 645-.maximale 77.il 

— de tlges et de - -stofl.78.1 

lcviors de ren- -strorae, Selbst- 77.5 
vol.644Li -vorgang . . . 77." 

— tringles et de -vorrichtung . 77.fi 

leviers dc ren- -zelt.78s 

vol. 546s ; Entladen . 76s. 76s 

Entalllagc . . . 387.fi I den Akkumu- 

— de l’lsblement 839.7 1 lator allin&h- 

Entaille . . • 1340.IO lieh.76s 

Entaillcr . . . 387s 1 die Battcric 

Entalladora . . 99s wlrd in elner 

Entalladura . .887.fi Kcihc- . . . 89s 


Entladung, oszll- Entrata a cam- 
llerende . . 1278.7 | panapcrcon- 
pcrlodisch ab- duttori . . . 8867 

nehmende 1273s | - d'un cavo . . 835.1 
plotzliche . . 76.7 : - centrale del 
-^potential . 12729 filo, porta- 

kand- .... 906J lampada Edi* 

i-srdhre . . . 1172J0 son con. . .951/ 

I-.Buck- . . . 1272.1* - del conduttori 
-sschlag . . . 1272.il - doppia per con- 
! -. Schnell- . . . 7fl.fi duttori . . . Wfc> 

Selbst- . 77.4, 1273.2 -. imbuto d’ . . 836; 

-. Spitzen- . . 1274.fi lato d’ . . . . 

statUche . . 567.5 scatola d’ . . 84a.* 

bel der - stei- - trlpla per con- 
gen Schlieren duttori . . . $*.'• 

auf.79.7 : tubo d* - del 

Strahlen- . 1274.4 ■ gas.31.7 

Uber- .... 78.4 ' Entree, bellbre a 
-. unterbrochcne t£te d’- dr 

76.10 fils.906 

ununterbro- - de cAble . . . <H35.i 

chene .... 77a cloche d’ . . 886: 
- in verdunnter - dea conduc- 
Luft . . . 1274.1 tears . . . .884: 

wcchsclnde 1273.4 corne polaire 

En Hasten . . . 492.1 ; d’.2®^ 

Entlastung . . 49i3'->c6t£ d'. . . . 26*<*‘ 
Entmagncti- disposltlf de 

sieren .... 161.5' suspension a 
-de Wlrkung . 287.4, tete d-de ills 9ftl 


1340.10 

-s, tuerca hexa¬ 
gonal con . 541.7 
Entallar .... 887.5 
Entanglement of 
wires .... 819.3 
Ent blockt . . 1050.5 
Entenas, interrup- 
tor de - . . . 651.4 . 
Enterado . . 1004.9 
Entero, numcro 235.8 
Entcrrer les con- 
ductcurs . . 827.1 
Ent fern uni; der 
Isolierung . 889.1 
Entfetten,helQ 1200ao, 

kalt.1201a 

-. Lotstellcn . . 890.7 
Kntfettungs- 

material . 1200.7 
-prozeO . . . 1200.r, 

-tisch. 1200.* 

Entfrlttcn . . 1075j> 
Entfritter. . . 1070.2 
-schla*; .... 1075.* 
Entfrlttung . . 1075,4 

- durch ErsehiU- 

tcrung . . . 1075.7 
magnetisehe 107645 
Selbst- . . . 1076a* 
Entgcgcngosetzte 
Lad un^en 1272-3 

- Pole. 5 2 \ 

- Schwlngungs- 1 

phase . . . 1088a 1 

- Strome . . . 184-5 
Entgegengcsetzt 

dem Uhrzeiger- 
slune .... 186.S 
Entgoldung . 1204a 
Entnarzuug der 
(Guttapercha <<9.i i 

Entier. 235> 

Entioninicrung 10.9' 
Entladebatterie 89.7 1 
-beanspru* 

chung . . . 79a 
-belastung ... 79.1 


uber- .... 78a 
Entlader mlt Ulas- 
grifTen . . 13I3L3 
-.Hand- . . . 1281.3 
-. Universal* . 1281a 
Entladung (Hlo- 
mente) . . . 76.4 
- (Iloehspan- 

nung) .... 567a 
-, allmlinllche . 76a 
aperiodisebe 1273.1 
-sajiparat . . 1274.7 
atniosu&rlschc9S9a 
-. atigenolick- 

liche .... 76.7 
-, in - begriffe- 
ner Akkunui- 
lator .... 76a 
-. Biirsten- . . 1274a 
-sdauer . . . 1278a 
-. disruptive . 1274.2 
dunkle . . . . 507a 
elcktrisehe - iu 
verd iinn ten 
Oasen . . 1319.* 
■senergle . . 1272.fi 
•, Funkcn- . . 1062i) 
■ durch Gftse 1273.12 
■sgeschwindig- 
keit .... 1272.7 
•, glcichgerich- 
totc .... 1273a 
■, Hdchst- . . 1272.S 
■, IntcrmlUlc- 

rende .... 76ae 
. konduktive 1273.10 
■. kontinuier- 

liche .... 77a 
. konvektive 1273a i 
, langsamc . . 76a> 
. lokale .... 

■, mlttlere Span- 
nung bel vol- 

ler.78 j6 

•, Neben-.... 77a 
•. Obertlacheu- 373a 


Kntmagneti- 

sierung . . . 161i» 
Entonnolr en 
carton (radio- 
telegr.) . . 1097.1 

- d’entree liu- 

stallation in- 
terieurc) . .886a 

- (canalisation 
souterraiuo 835a 

- de rcmplissagc 50.7 
Entortillcr, s' - 

(fils) .... 747a, 
Entourage avec j 
du ruoan . 898.10; 
Entoure de ... 766a ! 

- a la presse . 766a , 
Entourer . . . 17521 
Eutrada parados 

alambres . . KSfla . 

- ceutral del fie- t 

xlble, porta- 
lam para Edi¬ 
son con . . 96145 

- de eonduc- 

tores .... 886.2 

- para tres con¬ 

ductors . . 88645. 
-. embudode .835* 
lado dc . . . 26Ha 
uueva .... 817.7 
roseta aislante i 

sin. 86445; 

Entrainemcnt dc | 
la bAude de 
papier . . 1013.6 
canie d* - du 
papier . . 1032.4; 
eylfndre d’ - ; 

du papier 1013.10 j 
-.levler d'- du 
papier . . 10329! 
Entrance of con¬ 
ductors . . . 8863 , 

- wire. 887.3 , 

Entraneous mi¬ 
crophone noi- 

sea .... Ul&»! 


- double pour 

fils .8«.' 

douille d’ . .1*7* 

- Edison a - 
eentrale du 

61 . tbU 

- d’- en porce¬ 
lains . . . 

eutonnolr d- 
(Installatlon 
interleure) .886** 

- ci*- (canali¬ 
sation sou ter¬ 
rains .... 836: 

fil d*. 

-. luette en verre 
pour 1*- d<*s 
ills dans ram- 
poule 

(lampcs) . . 914* 
-s, paterc isolante 
a deux . . 

- Isolante sans8W> 
-> pipe d’ ... 866- 

- a*- en porce¬ 
lains avec 
tiletage et 
4crou . . . . 873-* 

-s, rosace isolante 
a deux . . .864.: 

- isolante sans864^ 
t£to d’- pour 

deux flls . . !*86j 

- d -pourtrois 

fils. 

- triple pour fils 88*^ 

tube d' ... 873.1 

- d’-d'apparte- 
ment . . . .8735 

-, - d’- en porce¬ 
lains avec fl* 
et 

ecrou . . . 

-, - d’- en porce- 
lainc avec 
manchon . .873; 
double . . . W&i 

- triple . . . 
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Epreuve 


trefer . . . 27(12 I 
unpkroH-tours 
de I* .... 27(16 
irtillclel . . . 4504 
>arcours 

duns 1* . . . 276.4 ! 
ectlon trans¬ 
versal* dc I* 2704 i 
rajet dans I' 276.4 j 
trcga, condl- 
cioncs de . . 710-3 ■ 
trehierro . .2764; 
irtiflcial . ,m,i 
eeclon trans¬ 
versal del . 2704 
trelazar un 
cable subina- i 
rlno ..... 851.S 
trer on con¬ 
tact avcc . 736.11 
tretenl- 

nilento . . . 470.1 
rostos de . . 470.2 
tretenlr den 
I am pcs k arc 044.1 
treticn (ma¬ 
chines) . . . 470-1 
le la batterle 102.10 
lea batteries 
d’accumula- 
tcurs moycn- 
nant palement 
d’une taxc 
annuelle . . 71.2 
ontrat d' . . 714 
enregistrement 
des -(teleph.)l 100.1 
rais d' . . . 470.4 
nst ructions 
coneernant la 
conduite etl- 
dcs accumu¬ 
lators . . . 71.1 • 
ncniorandum 
d*-(teleph.) 11544 
descriptions 
ooucernant la 
conduite etl- 
d«\s acoumu- 
lateurs . . . 71.1. 
•rime d* . . . 7JU 
>ar tclcphonclll5.l 
trotoisc diago- | 

nalc.81 £2 

tropia. . . 13224 
lcttrica . . 1322.4 ' 
tropic. . . 13223 
lektrische 1322.4 
tropic . . . 1322-3 
lectrlque . 1322.4 
tropy . . . 1322-3 
tsrhalen . . 8408 
tschwcfelungs- 
nrozcQ . . i 780.1 
tstchung des 
Stromes . . 130.3 
tubadora . . 7714 
tw&werung .8354 
tweichen . . 3.11 
twlcklungs- 
opparat, photo- 
graphisener 1080.3 
id ... . 10306 

twicklnng, 
Oberflkcben- 824 
)borft&chen- - 
der Flatten . 45.4 
twurf .... 23o4 
llgemeiner .7004 


Entwurf, go- 

naucr.... 7064 
-zclchnung . . 2476 
Entzlflfcrn . . 18484 
Envejecer, el - 
de un Imkn 1293 j 0 j 

- (plancha de j 

nlcrro) . . . 182J) 
Envejccerse, ae- , 
cion de - del j 
alcobol . . 1S5&9 ; 
Enveloping . . 241.1 
Enveloppante . 241.1 ' 
Enveloppc 

(telegr.) . . 1006.7 t 

- (instrum. de 

mcs.) .... 6514 

- (machines 

electr.) . . . 454.1 

- (cables) . . . 764.3 
bati a - de for 4634 

- dc cable . . . 7704 

- on caoutchouc 

vulcanise . . 856.7 
-. carcasse k - dc 
fer ..... 4584 

- on culvrc . 1150.9 
demi- .... 454.4 
electroalmant 

5.164^> 

- ext^rleurc . 468.10 
-, fer de 1’ . . . 4544 

k - de fer . . 4024 

- en fer forge . 454.7 

- - fontc .... 454.6 

- d'interruptcur 549-s 
interrupteur 

a - etanche . 5286 
-isolante dnstrum. 
de mes.) . . 662.1 

- - (cable*) . . 7764 

- (installation 
interieurc) . 869.4 

- de jute . . . 764.1 

- - jute com¬ 

pound . . . 764.7 
-impregne 7644 

- en laiton . 11504 

- metalliuuc . . 651.6 

- du tube Iso- 


laut .... 869-t 

- de micro¬ 

phone . . 1109.1 
inoitie d* . . 454.4 

- non-eonduc- 
trlcc . . . .869.4 
p61e a . . . . 0974 


- dc protection 566.4 

- protectrice (In¬ 

stallation in- 
t^rieure) . . 8814 

- (machines 
electr.) . . . 403.4 

- cn ruban os- 

phaite . . . 760.4 

- dc stator . . 4544 

- - tapeur . . 10764 

- pour basso ten¬ 

sion . 4562 

- - haute ten¬ 

sion .455.1 

- en tdle dc fer 611.2 
transform a- 

tcur a ... 281.4 

- pour bas vol¬ 

tage .... 4564 

- - voltage 41ev6 455.1 
Envelopper (mach. 

Electr.) .. .828.7 


Enreloppeuse, 
presse - k gutta- 
perchk . . . 772.1 
Envoi du courant 
dans une autre 
direction . . 5254 
Envoltura no 

conductora . 869.4 

- de hlerro, ar- 

mazon con . 4534 

- Imprcgnada .7454 

- luminosa dc la 

ehispa dc in- 
duccion . . 1319.4 

- metkllca del 

tuboaislador8694 

- dc plancha dc 

hlerro . . . 6114 
Envolvcntc . . 241.1 
arrollainieiito332.in 

- de hlerro, blln- 

dado con . . 4024 

-.polo con 697j) 

Envolver . . . 328.7 

- con clnta ais- 

lantc . . . 876.10 
Euvoyer un tele- 
gramme . . 9994 
Envuelta aisla- 
dora .... 7764 

- de cauamo . 7444 

- eon cinta . 893.10 

- de cintas alqul- 

t ran ad as . . 769.4 

- cintas asfal- 
tadas .... 769.4 

- descohesor 10764 

- doble dc plo- 

mo. 764.1 

- dc hlerro . . 7994 

- eon hllo tor- 

cldo . . . . 7444 

- de plomo, cable 

con.7634 

- de yute . . . 744.7 
Envuelto, de . 766.1 

a prensa de . 7664 
Eollnylc .... 95.1 
fcpaisseur de 

courrolc . . 4444 

- - eulasse . . 279.li 

- d'epanouissr- 

ment polaire278.4 

- dc feuille . . 5384 

- - fll . . . . 325.li 

- - la jantc . . 446.1 

- - lame . . . 588.2 

- du limbe . . 446.1 

- noyau . . . 2614 

- de parol . . . 375.7 

- narol dc tubc8684 
piece (!’... 4684 

- do plkeo po- 

loirc ... .278.4 
pl^cc d* - cn 
porcelaine . 614 j8 

- dc plaque (piles, 

accus) . . . 892 
--plaque (appa¬ 
rel Is dc com- | 
mutation) . 5324 i 

- d ii poteau a la 

cimc .... 807.7 

- dc rivet . . 895.10 i 
Epanouir un 

. tube .... 388.7 
Kpanouissemcnt, 
ales age de T- 
polalrc . . . 460.7 


Epanoulssement, 
ampkres-tours 
d' - polaire . 8784 
angle d’ - po- 
lalre . . . .277.4 
- dc 1' - po¬ 
laire . . . 460JO 
-s, chanfreinage 
dcs-polalrcs 4594 
coefficient d' - 
polaire . . . 277s 
c«Stc d'-j>olairc839j) 
-. dispersion d’ - 
polaire . . . 27816 
Hro ogal k l'arc 
dc I' - polaire 808.1 
6palsscur d' - 
polaire . . . 278.4 
forme d' - po¬ 
laire . . . .2774 
longueur d’ - 
polaire . . . 2784 
-s, pertes dans 

U'Z - polalres 2914 
pointc d‘ - po¬ 
laire .... 4604 

- polaire . . . 469/) 

- - feulllete . . 4604 

- massif . . . 4594 

- plcin .... 4594 
-s, poles k - rac- 

eordes . . . 459.1 
surface d' - po¬ 
laire . . . .2784 

Epaulc.5094 

ftpaulec.cq uerre8804 
^paulements, bar 
d'accumulateur 
k - crf»ncles . 864 
Epicycloidaux, 
aeeouplement 
a go lets . . 451ao 
Is pine dorsalc . 6094 
f:})ingle, galvano- 
, metre a-k 

cheveux . .0724 
Eplssagc des 

kmes .... 8414 

- du cable . . . 840.7 
che valet d'. . 8614 

- des extremites 

des cables . 840.to 
Episscr un cubic 

8404 

- cable sous- 
marin .... 8514 

Episseur dc 

ciible . . . .8534 
Epissoir de ckble 
, 852.1 

Epissure du ckblc 
840j) 

chevalet d’ . . 85L» 
sponge .... 26.1 
Epreuve .... 483La 

- k l’atcllcr de 

construction 484.7 
borne d’ . . 65(13 

- de chaudlkrc 1154 
connexions d‘4864 
cou plage d’ .4854 
donnees de 1’ 4854 
durec d' . . 483.12 

- dc longue du- 

ree . . . . . 4844 
klectrooietre 
d'.6654 
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Erdableitung 


£pronve, k la fa* 
briquc . . . 484.7 

- k l'-du feu . 4088 

- de fll.7486 

-, fixation k l'-dc 

la tempEtc du 
rEceptcur de 
paratonnerrc 001.4 
-, ffaU d'. . . . 4854 
-, Ingenleur du 
laboratoirc d’ 484.4 
IngEnieur 
preposE aux 484.4 
-i Instructions 

pour T . . . 48o.il 
ftsolant a l’-de 
la chaleur . 7754 
-, laboratoirc d' 484.1 
lampc d’ . . . 663d 

- de machine . 4844 
k I’-des mal- 

adresscs . . 6974 
-, - 1 ' - des fausses 
manneuvrcH . 5070 
- I' - des ma- 
nccuvrcs mal- 
adroitcs . . 6974 
matlEre 1 l'- 
du feu . . . 6870 
-.montage d’ . 485-> 
plaque d' . . 4844 
plate-forme d* 4844 
prescriptions 
normalcs d* 485.10 
■4 procen-ver- 

bal d’. . . . 485.1 

- prolongec . . 484,s 
rapport d*. 484.10 

- de reception . 485.4 
rEsultat d’ . . 484j) 

-.salle d’ . . . 484.1 
stand d* . . . 484.3 

- k 1'uslnc . . . 484.7 
Eprouver . . . 483.7 

EPS.1224 

Epsom salts . . 14.4, 
Kpsomlta . . . 14.4 1 
Epulsement dr 

la batterle . 10±2 

- Electrique . 1310-1 

- de 1 element . 32-s ! 
ftpurateur a gaz 1274 
Epuratlon d’eou 1144 
Equal deHeeilon 

method . . . 625 j> 
Equalisation of 
load.401.4 

- teraperature2874 

Equalising bat¬ 
ter? . 88 ul 

Equalising con- I 
nection . . . 812.1 

- current . . . 1904 . 

- line. 750.4 

- mains .... 723.1 . 

- pressure . . 153.10 1 

- ring.81 9 j 

Equalizer . . . 208.7 
-s potential . . 148.i 
Equally loaded 491.7 
tiquateur magnc- 

tique . . . 1300.4 
Equation . . . 297.7 
-, differential 242.13 

- of electrolytic 

condition . 1182.8 
-.fundamental 1330.1 
Equation . . . 237.7 

- d'Etat . . . 11824 


Equation dlfTErcn- 
tlelle . . . 242d3 

- fondamcntale 

1820J 

1 - dc tension . . 154.7 
Equator, mag¬ 
netic . . . 1300.4 
Kquatore mag- 
, uetico . . . 1300.4 
1 Equatorial . 1300.1 
, Equatorial posi- 
! tlon. . . . 1800.2 
Equatoriale . 1300.1 
Equazlonr . . . 237.7 

- difTerenzlale 242.13 

- fondamcntale 1330.1 

- dl stato . . 11824 

- della tcnxione 

154.7 

Equerre .... 380.1 
-. aim ant d’ . 10174 
boite de deri¬ 
vation d’ . . 884.1 

- d*-en fonte a 
fourrure Iso- 
Ian tc .... 8824 

- d’-en fonte k 
I revetement 

Uolant In¬ 
terim r . . . 882-1 
, - a chapeau . . 3902 
-. eosse de ruble 
l d’.841.7 

- d’ - pour 
cables . . . 6164 

engrenage d’ 449-. 

- epaulee . . . 3804 

- eii fer . . . 100114 1 
-, inanchon d* - 

aver char- 
uierr .... 8794 
-. soulier d* - pour 
cables . . .615.3 
support d* . . 8134 

- eu T. 3804 ■ 

! -, therrnometre 

<r. 497 .S 

1 Equidistant . . 2414 
8094 

Equldistante . 2414 
8094 

Equifrequeut con¬ 
ductor . . 1082.1 
Kquillbrada, ten¬ 
sion no . . . 3 <i 34 
Equilibrado . . 4094 
1028.3 

-.no. 4084 

Equilibragr . 1028.4 

- de rantenne 1078-'. 

- des charbous 9394 
Fquilibrar la 

an ten a . . 10784 
Equilibrare 1'an¬ 
tenna . . . 10784 
Equillbrata. 

tenslone non 8034 
Equilibrato . . 4084 

-.non. 4093 

Equilibrr . . . 293.7 
canarUe d‘ - 
electrique 10794 
-, - d’ - en gaze 
de eulvre . 1079.7 

- de dissocia¬ 

tion .... 1188.4 i 

- Electrique . 1312.1 
-, Etat d' - . . . 285.7 


Equip, 

pole 


tfqullibrc Etat d* - 
de l’acide . . 524 
' -, realisation de 
i , r - .... 102&3 

EquilibrE . . . 4082 

■ -. non. 4084 

! Equilibrio del 

carboni . . . 9394 

- di dlssocia- 

zione . . . 1188.4 

- elcttrieo . . 1312.1 
reali/.zazione 

dell 1 . . . 10284 
stato d* . . . 285.7 

- d’ - dell* acldo 524 
-, acclon de poner 

en .... 10794 

- de disoela- 

cion . . . 1189.4 

- electrieo . . 1312.1 
estado de . . 285.7 

- de - del 

acido .... 524 
-. reall/.ac ion 

del - ... 10284 
Equilibrium of 
dissociation 1188 .4 
-.electric . . 1312.1 
-. state of . . . 286.7 
Equl-moleciilar 
solution . 1183.1 
to - a 

pole .... 811s 
Equipage asta- 

tlqne d’alguil- , 
lesaimantees6304) 
Equipaggla- 

raento del posto 
telefonlco 11254 

- di un quadro 

di dlstribu- 
zione .... 604.4 : 
Equipaggiare 

uu palo . .Mils 
Eq 11 ipaggio della 
centrale . .716.7 
Equlpar un 

poste .... 8Hs 
Equlpe, chef d’ 13294 
Equipement de 
la centrale . 716.7 

- pour I’Eclalrage 

Electrique . 9104 

- du poste telc- 

nhonlquc . 11254 

- d un tableau de 

distribution 604.4 
Equlper un 

poteau . . . 8124 
la station est 
Equipee pour 
<leux longueurs 1 
d'onde . 1104.1 
Equipment of 
a central 
station . . .718.7 

- an electric 
llghtlngplantOKLiI 

- - switch-board 604.4 
-.station. . . . 996.4*' 

- of a telephone 

station . . 11254 
Equlpo de la 

central . . . 716.7 

- - un cuadro de 

distribution 604.4 

- - la estaeion 

telefonlca 11254 

- telefdnlco . 11424 


1 Equlpotcnelal . 17fcs 
1 -, anillo .... Sill 
| -. arrollam lento Silt 

I -, linca.17£» 

-. superficie . . 17H 
; Kqulpotential . 171* 
'-line.17ii> 

- pitch .... 310* 

- surface . . . 17$j 

- -winding . . 911s 
Equlpotentirl . 172> 

anneau . . . 819.1 
-, bobinage . .811** 
; -le. connexion 8 II 1 
-. enroulement 
Equipotenziale 172s 
anello .... S19 j 
-. avvolglniento 318* 

'suuerliclc . . 147J 
Equivalent . . 24ii 
-. calorlcal . 1253j" 

- concentration 

of a solution 119t> 

- conductance TSlJ 

- conductivity of 

the electro¬ 
lyte. . . . 1194.7 

- current . . . 144: 

- -density . . 144-> 

- diagram '. . . 90S:> 
-.electric . . 190tb 
-, electro-chemi¬ 
cal .... 128*2 

-.mechanical 1251.ii 
1 - sine, curve . . 196.- 

- solution . . 11 KL 2 

- weight ... 794 

- of work . . 15 oj: 
Equivalent <mach. 

Electr.) . . . 342J 

- (piles, accux). 70.4 

- cnlmique . 118D 

- Electrique . 1309J* 

- - de la clia- 

Icur. . . . 11 H 1-1 

- electrochi- 

miqite . . 1268J 

- mecaniquc 1261H 

- thermlque . 1261W 

- de travail . 155 j: 
Equlvaleute . .242.1 

- elettrico . . 1900^ 

- - del calore 1181J 

- elettro- 

chimlco. . 128*2 

- del lavoro . 166-13 

- mcccanico . 125Ui 

- termlco . . 1263J0 

- electrieo . . 1900a 

- - del calor . 118U 

- electroqui* 

mico . . . 12632 

- mecanlco . 125U1 

- dc trabajo . 156 lI 3 
Erable, bois d’. 864 j 
E rdableitung . 373.4 

-anschluQkasten 8 ftb 
-arbdten . . 935.) 1 
-bohrer .... 8374 
-feuchtlgkeit . 835a 

-fnO.956/. 

-Indnktor . . 19064 
-Innere: 

feuchtes . . 835.7 
-karte. mag- 

nctlsche . 1200 a 
-klemme .... 907J 
-leltung .... 6704 

- -, BllUableltcrOOS* 
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Erdmagnetisches Erg. 12474 Erregermasse, Errenr de leo- 

Element . 1299.10 - -seconde . . 1247.7 Austrocknen taro.$474 

- -e Inklino- | -, •second- . . 1247.7 der.26.11. limlte d’ . . 847J0 

tlon .... 19012 i - -segundo . 1247.7 -motorgcnera- : - d’observation $412 

- -c IntensitHt 12994 ; Krgknzungssiche- tor. 284.7 - parallactlque 

- -e Kraft . . 1299.41 rung .... 6683 -regler, automo- de lecture . 847.7 

- -e Kurve . 12904 i -swiderstand . 5784 tiseher . . . 6074 ' -a, source d*. . 4864 

- -er Zustand 1299.1 > Erginmotor . . 1284 -selbstinduktions- ' Errone .... 6474 


-platte. 670.4 1 Erg! no, motor -spannung. . • 1514 - (telegr.) . . 10044 

- - (Tele- | de.1284 -spule.887.7 ! - in estimating 64U 

graphic) . 1019J mo to re ad . . 1284 -strom. 254.4 j limit of . . 647J0 

- - des Htangen- : Ergot de ressort 6582 - -. besondercr 26441 - of observation 6412 

blitzablelters Erhaltung der - gleichgerieh- parallactic . . 647.7 

1019.7 Elektrizltkt 1809.10 teter .... 2644 I - doe to 

-plattenstrom . 907.4 Erhkrten der - pulsierender254.7 { parallax . . 647.7 

-pol, mag- Masse .... 884 - -. remarcnter 2644 | reading . . . 647J 

netlschcr . 1299.7 Erhitzen .... 8814 - -krels .... 2644 j source of . . 4864 

-potential . . . 147.4 durch - trock- -transformator 1069.7 !-, zero .... 642J0 

-schluQ .... 873.4 nen.8764 -umformer . . 282.7 1 Error . 6474, 10044 

- -anzeiger . . 688.4 Erhbhen, den -verlust .... 2924 ! -es, compensacibn 

—fehler . . .9074 Wlderstand 6764 Wellen- . . 10644 de.64&1 

—, In term It tic- Erhohte I^age, -wicklung . . . 3374 ' - de direcct6n 11684 

render . . 18274 Kopf in - -windungszahl 266.7 - - cstimacibn 6414 

—prQfapparat 6884 bringen . . . 608.1 Erregt, beson- -es, fuente de . 4864 

—prufer . . . 6884 - Llehtbogen* ders .... 261 jo - de lectura . . 6474 

—, teilwelsor . 906.7 spannung .926.1 -.eigen- . . . .2624 limlte de . 64700 

—. roller . . . 907.2 Erhohung acr -, fremd- . . . 261.10 ! - de obser- 

—, vblllger . .9074 Tourenzahl. 2464 -,schwach . . 250.10 j vactbn . . .6412 

—. zeitwelser - Erholnng des -.selbst- . . . . 258s I -es, origen de .4864 

durch man- Akkumulators66a -.stark. . . . 260.ii 1 - de paralaje de 

gelhafte Iso- -Afihigkelt . . . 66.10 liber- .... 2614 ; lectura . . . 647.7 

latorcn . . . 9064 Eriglr posted 808.10 un-.2614 ! Err ore.6474 

- zeitwelser - Erlzo, transfor- -, unter- .... 2614 i -l, causa d' . . 4864 

durch Wind 907.1 mador . . .280.7 Erregung . . . 260j -.compensazione 


-strom.9984, Lotsteflc . . 28.1 Hu Cere .... 2614 -c dl lettura . 6474 

—, abnor- ; ErlHutcrungsbe- : -sbattcrle . . 10684 -. limlte dl. . 647J0 

maler . . . 19004 rlcht .... 7102 Compound- . 2683 - di osser- 
-ungsleltung . 728 a Erloschen der ; DoppclschIufi-2684 vazione . . . 6412 

-ungspunkt. im Anruflampe 1148j . elektrlschc . 12684 - - parallasse nella 

- entstcht ein Ermetlcaraente, -, Feld- .... 26<U lettura . . . 647.7 

Bpannungs- chluso . . . 6642 -. Elascben- . 10684 --valutazlone 641.4 

knoten . . 10874 Ermudung des -.Fremd- . . .2614 Ersatzanker . .4144 

-verblndung des i Fritters. . 1849.71 - durch Fremd- -burstc . . . .4264 
Bended rah tes Erncuerungs- I strom. . . 11684 -dynamo . . .207.7 

10774 I kosten . . . 718s 1 gemlschtc . . 2634 -Isolator .... 7916 

-wachs. 366j ; Emledrlgung dor ; Oleichstrom- 2504 -platte .... 499 

—, raftinlertes 7844 Tourcnzahl . 246.4 HauptschluO- 2534 -schalter .... 6204 

Erdo.8734 Ernledrigte Llcht- , -. konstante . . 2604 -telle .... 404 ji 

- legen, an - . .3734, bogenspan- Kurzschluft- .2614 -widerstand . .6784 

- Ilegcn, an - . 3787 | nung .... 9264 ! -. Leerlauf- . 268 jo Erse he! nen, es - 

Erecclbn de un Erogazionl dl | NebenschluO- 263J zu vlele 

poste .... 809.1 1 corrente . . 1824 I -speriode . . . 2564 Zetchen . . 106013 

Erect, to 407.12, 4694 --encrgla me- 1 -spunkt . . . .2544 Erschelnung, elek- 

—, to -a battery | dlante pile 11634 -. remanente . . 262.4 trlsche . . 12704 

100.1 - specltica di -sschaltung . .251.7 Erschopfung der 

- lines, to . . . 817.4 corrente . . 774 Selbst- .... 2624 Batterie . . 1022 

-ing. 4687 Errcgen .... 2502 -. Sericn-.... 2682 elektrlschr 1810L8 

- -apparatus . 11014 -d, selbst- . . . 252.7 Bonder- . . . 2514 - des Elementes 824 

-shop .8784 ErregertMasch.) 2504 | Cber- . . . .261.4 Erschutte- 

Erectlon . 9912,617.1 - (Telegraphic) 1064.7 -.-compound- . 268s j rung . . .1860.11 
-.man in -arbelt. 2552 -.Enter- . . . . 2612 ; -sempnndllch- 

charge of. . 982 -draht. 3364 variable . . . 2504 1 keit .... 1076.1 

- of the mast 1101.4 -dynamo . . . 2094 vcr&nderliche 2604 Ersctzbar . . .406.1 

-, method of. . 984 —. Frcmdcrre- 'Verbund- . . 2583 Erstarrt . . . .8704 

-.place of . . 116.10 gung durch 252 j Vo I last- . . .254.1 Erstarrung . 1368.it 

- by purchaser 93.1 -fold. 256.4 ;wcchsel- -stemperatur 186813 

- of a switch- -frequenz . . .260.7! seitige . . . 2542 ! Erstc harm on Ische 

board. . . .6174 -funkenstrecke 10889!-, Wechsol- Welle . . .107.4 

Erection . . . 717.7-, drei- ! strom- . . . 25 (Uj - Hauptlage . 12084 

Erczione, dis- telllge . . 10644: Errctir (lnstrum. - liilfelclstung bei 

positivo di. 11014 -gleichrlchtcr . 2364 de mes.) . . 6474 Ungliicks- 


- cfcl palo 809j, 1101.4 i-kapazltJU . . 10572 - (telegr.) . . 10044' fallen . . .6064 

Erfahrungszahl 7074 [-klemmo . . . .5X44 -s, compensation ' Erstlcken des 

Erfttllungsort . 7104 ' -kreis .... 10694 , des.648l I Lichtbogens 6662 

Erg. 12474 1 -kupfer . . . .3364]- de direction 1168s | Erubin . . . . 1839.4 

Meg- .... 12474 1 -masse, Auskristal- - d’estimatlon . 641.4 1 Erublna . . . 18894 

-. Bekunden-. 1247.7 ! lisleren der . 26.10 1 - devaluation 64U I Erubtne . . . 188014 
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Erwttrmen . . . 381.2 Eacala praduada Escobillas, anpulo Escoblllas, Have 

rich.282.4 de cero a la do avance de 4773 para la* . . . 429* 

Erwftrmung . . 282* dcsviaclbn com- -h, - de calado de - metalica . . . 426* 

-, allmahlicno 282.10 pleta . . . .638.7 las 2743 - mbvll . . . . 6383 

Anker-.... 287.7 - lluminada . . 6403 -s, - de inclinaclon -a mbvllea . . . 428.4 


Bui*a ten- . . .2883 —, instrumento 

-sfchlrr .... 472.4 con.7009 i 

pleichmailipc 2833 lonpltud de la 6383 
-,Kern- . . . . 2H8.I - de niedida del 
Kollektor- . . 2873 rcsbalamlonto 

-akonstantc . . 2823 1326* 

-skurve . . . 283.12 - ohmica . . . 0823 

- cine# loiters . 734.1 - de tanpentes 6683 
lokalc .... 2833 - del termdme- 

- dcr Lbtstelle 27.il tro. 497.4 

drtliche . . . 2833 - transversal . 6883 

-sperlode . . . 283* Escaldar .... 510.7 

plbtzliohe . . 283.1 Escalcra, oaballet*»s 
-.fepulen- . . .2873 dc madcradc 104* 

-szeit. 283* aoporte de . . 1043 

Krwclterunp .716.4 - mural de . 104:9 

-sstuok fur Isoller- Kscaliers, cclairapc 

rohr .... 8713 des.912.4 

Era, hochperme- Kscaller, lampe d* 
able* . . . 12213 92 2JS 

-korner. paramap- F.soalonado . . 0103 
netisehe . 12213 Kscalon&r las os- 
-sehelder, Doppel- cobillas . . . 4757 

10209 - la extremldad 
-seheider. elektro- del cable . . 839.4 
mapnetlsoher 12203 - las plane has de 
-schlamm . . 1220* hierro . . 411.K) 
sehwaehperme- Fseaparates, alum- 
able* . . . 1221.1 brado de . . 9119 

Erzeupen, Pole 168.2 Escape. 5489 

elnen Strom . 1313 -.to (hydropon) B.tl 
Krzoupunp elek- - automatico 1017.7 
trlsrher Wei- Imdti de . . . 6983 

len .... 1082.4 - libre, miiqulna 

- des Kohlen- de vanor de 118.7 

nlcdcrschlap* meeanismo de 698.1 

auf dem Fa- -. resorto del 10123 

den.0142 rueda de . . 548* 

-sstclle.803.4 ruido de . . . 7089 

Krzwunpone - de aobreear- 

Sohwinpunp 108*3 pa .... 6983 

Esafaae, collopa- - - tension eero 698.4 
mento ad anel- -, tubo de vidrio 

lo. 203.7 para el - de hl- 

-, - a Stella . .203* drbpcno . . 63.6 
Esaponalc, dispo- - en vaeio . . . 6983 
sl/.ioue . . .3293 -.vapor de . . 1189 
Ksaine depli aeeti- Eseapement wheel 
mulatori . . 713 10093 

- di aeeumulatori, Eseareha . . . 8222 

appareeehlo KsoArchado . . 8223 

per I’ . . . . 71* Kscarlflracibn .611.1 

- eavl .... 903.4 Esearpia . 876*. 8643 

- depli dementi 723 - de hierro palva- 

- radioscopiro 12339 nizada . . . 876.7 
—. srhermo per Ksearre*, forma- 

T.1241* tion d’ . . .511.1 

Esaminare, appa- Kscarriflcation 511.1 
reehlo per - 1 Kseenario, eable 

parafulmini 993.7 de. 862.1 

Esaurimento della Esohenholz . . 363.4 
batterla . . 1022 Eseludere dal eir- 

- pila .... 323 enito uno stru- 
Escala . . 879.7, 638.:$ mento . . . 624* 
-.division de la : Eseobilla . . .4243 

6379, 638.10 -. Aeoplamiento 

- de dureza del de.4512 

tubo Rocntpen -. ndelantar unn 429.1 
1236.it> -s % a in star las . 4729 

- - espojo . . . 6389 -s, ajusfc de las 4282 

-, vatimetro - de' alambres 426.10 

eon. 689.7 -s, alzar las - del 

praduaclon de colcetor . .429* 

la -. 687* -. anehura de la 6013 i 


de las .... 4292 - nepativa . . . 2743 
-s, aumento del - de neutrallza- 
nuniero de juo- cion . . . 12802 
pos de . . . 8122 -s, pelicula de 

• auxlliar . . . 426.7 eontacto de 

■*, blselar las . 4293 las. 274/. 

• de bloquo de -s, pbrdldas cn 

ear boo . . . 4263 las.283U 

•s, cable de union pos i cl on de 

de las - a las las.47i> 


bornas . . . 4689 -s, - falsa dc las 478* 
srajade . . .431* -*, - mejor de las4783 
•s, calado de las 2742 -. posicion dc la 
>s, ealcntamiento - sob re do* 

dc las . . . . 2882 con tart os . . 601* 
s, calibre para 4293 - posit!va . . . 2714 
■ dc carbon . . 4262 -h, potcneial de 

s de carbon, porta- las.276: 

oscobillas para -s, presion de las 427.: 

4313 -s, - dc oontacto 

• dc carbon y co- dc las .... 274> 

bre . . .4262 - principal 425*.6012 

- chapas . . . 4269 - de pruebos . 496* 

- circnltocorto4303 -. punto dc . .427* 
circular . . 537.10 - radial . 4253, 60L4 

s, clzallas para - del rcductor. 91.i 
rortar . . . 429.4 - dc refricpo . 424/ 
de cobrc . . . 4269 — reserva . . 425> 
colectora . 1279.10 -s, reslstencia dc 
de contaeto 5373, eontacto dc 

1080.1 las.271: 

s, eontacto im- -, rodamiento dc 

•crfccto dc la. 4279 

as.2749 -s rotatoria* . 1325/ 

• dc eontacto, -s, el saltar chi*- 

posicion Anal pas dc* las . 472J« 

dc la ... .6019 -. secclbn (trans- 

- —. posicion vernal 1 de la 424* 

inlelol dc la 601* - secundaria . 60U 

• —, posicibn -, superfleie dc 

media dc la 601.7 la. 273> 

-a, corricntc dc 293.7 -a, - dc eontacto 
-s.rrnjidodc las 428.1 dc las . . . . 2739 
-tMlespastc dc)as477.4 1 -. tamaho de la 421* 
—s, dcsplazami- - tanpcncial . . 4254 

ento dc Isa - - de tela dc 

atnis .... 477.1 1 cobrc . . . 425 k« 

-s, disposicibn -s, tensibn en la*275i 

dc las . . . . 274.1 , zapata de . . 43M 
-s, - para lcvan- Kscoblllbn dc 
tar las . . . 4299 patio para 
-s, - dc rcpula- 1 pulir . . . 11664 
cltin de las . 432.4' Escoccsa, cal- 

- cliistica dc dcra .... 108-^ 

cobrc .... 420.1 : Escoplcar 3869, 387.$ 
-s, cscalonar las 470.7 | -. nniquina dc - 


- cvita-chiHpas r>37.7 ranuros . . . 8KJ.7 
-. extremidad bi- Escoplo . 992, 387- 
sclada da la 4273 i 887-- 

-s fijas. 4283 I -. quitAr con . . 387J 

-.forma dc la .424.7 Escorla . . . IIOjo 
- s, frotnmlento : -. particula dc . 9163 


dc Ins .... 2754 - dc pulinicnto 12003 
-s. pradacion dc476s Escotilla del 

- hendida . . . 425.$ estanque para 

- dc hoja metii- cl cable . . 848.1 

lira .... 426.il E^critura, la - 
jucico de . . 430* c« apuda . 10151* 
ado ant( a rior - clara .... 1014.4 
dc la .... 273.* - ronfusa . . 1015s 

-. - posterior do i - mapndtica . 1297> 
la.275: | - dc Meyer . 1042.4 

- lamlnada dc I - del ondula- 

Mordcy . . 42110, dor .... 
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oritur a de re¬ 
lieve . . . 1008.5 1 
lei slfbn rta- 
fieo .... 10274 
ijioffrurtca de- 
rectuosa . 1038.7 1 
uadra . . . 380.1! 
on cspaldbn 3802 ' 
e hierro . 10092 
madera . . HI £ 4 , 

T . 380-1 

:uchar . . 11832, 
oaicibn de 1144J { 
;udo ante¬ 
rior .... 1141.2 I 
jurrlr .... 604 , 
I'borde para 86 jo 
• cuzionc, istru- 
zionl per V . 400J 
•uzlone dalla 

116221 


107.1 : 
719a I 

1168-5 | 


tasaa . . . 

‘rci/.io, eal- 
laia <1’ . . 
nrata di . 
iterruzionc 
lell’ . . . 
raano, ufflcio 
teiefonico 
con .... 1104 jo 
icttere ruftlclo 
in aasctto dl 1101-6 
reasione d* . 113a> 
ei telefonl 11144 
•nsione d* . 160.13 
vapore . . . 1062 
era de desco 
hesor . . . 1076.10 
elexcitador 10652 
e serviclo . 1172.4 , 
uerzo .... 8487 ' 
dmisible . . 3484 
e arranque 2004 
comprcslon 3612 
jrtante . . . 8524 
c drscarsra . 79 j 
le|eetrico . 1069 2 
ertrico . . • 2482 
t* flcxibn, in- 
ensldad del 351.io 
a^netlco . . 248.4 1 

• los mate- 
laics .... 400.7 ; 
ocAnico . . 248-3 ' 

• rotacidn . 260-5 j 
de rotiira por I 
lexiou . . . 352.4 ■ 
ijecinn a un 3487 ; 


Ksmcrilar 3802, 916.11 
aparejo de . . 4742 | 

- cl colector . 4242. : 

475.1 ; 

- colector, dis- 
posleibn para42Ls. 

_jp 17'1 j 

Esosinoni . . 13222 : 
Espaoe d air ra- i 
relic .... 634.7 ! 

- de boblnaxre . 3294 

- d’enroulcment 8294 

- interpolairc . 458s 

- necessalrc . . 110.1 

- obscur . . . 1318s 
utilisation 

do T .... 330-5 
Espaccment des 

fils.8094 

- - plots .... 0004 

- - poteaux . . 808c 
-. tube d* . . . . 6124 
Espacio de aire 

rariticado . . 634.7 i 

- Intermedio . 406.7 i 


durable . . 3488 
; torsion . . 3687 1 
trabaio . . 3488 
traccibn . . 3604 
traccibn del 
nducido . . 200.8 1 
la traccibn, 
ntcnsUlad 
lei. 860.7 


ialtar. 
no de 
ia)tc . 
im de 
•lor dc 
ectrico . 


. 7824 
.3874 
. 7887 
376.11 
. 385 
13587 


cublerto de 688.1 


ieril 
edra dc . 
la de . . . 
de - tlna. 
erllado 


.3802 

. 3884 
.386.1 
. 4744 
910.12 


•1 colcetor . 4762 i 
II 


neeeaario . . 116.1 

- obscuro . . 1818s 
• ocupado por el ! 

arrollamlento 8294 
utlllzacibn del8304 
Eapalda .... 6094 
Eapaldbn, escua- 
dra eon . . . 3802 , 
Eapanslone . . 349.7 f 
-. coefflclente d’ 3494 
macchlna a va- 
pore ud . . .1182 

- polare . 2772, 4594, i 

10144 

- alesatura I 

dell'. 460.7; 

- ampere -girl i 
per V ... . 2782 

- an^olo dell' { 

277.4, 460jo ; 

- arco dell' . 2774 
—. coefflclente 

deir.2774 

Eapansioni po- 
lari, diaper- 
alone fra le . 278r. 
Eapanslone po¬ 
lare, dLspcr- 
slone latcrale 

dell*.2787 

Eapansioni po¬ 
lar!. dlstanza i 
tra le . . . . 278 j . 
Espanaionc po- i 
lare, forma 
dell*. 277 j ! 

- - lamellare . 4602 I 

—. lun^hczza i 

dell’. 2783 

- - masslccla . 4594 i 
Eapansioni no* 

lari, peraitc 
nelle .... 20L3 
Eapanslone po¬ 
lare, spesaorc 
dell’. 2784 

- -. aplj^olo dell'400j 
—. superfiele 

dell'. 2782, 

Eapansloni po- 
Iari,taffliooblI- 
quo delle . . 4594 , 
Eapaamo tcle^ra- 
fleo . . . . 1347.7: 


Eapato peaado . 7883 | 
Especial lata . 1828J1 
Especially dan- | 
gerous place 5144; 
Especifico, peso 534 ■ 
Eapcctro de las 
chiapaa . . 13194, 
Especular, hie- 

rro.843.1 j 

Eapejo. 687.1 | 

- ebneavo . . 11764 j 

- - eaferico . . 6374 

- foco del . 1176.1 I 
escala de . . 6388 
iraan de . . . 687.4 : 
lectura por el 

metodo del . 6404 ! 
obscrvaclon 
con el ... 041a 

- oscilantc, trana- 

niiaor dc . 1177.1 

- parabbllco . . 6372 

- de vldrlo 

950.1. 1179a 

- piano, anodo 

de .... 1283.1 

- plateado . . 6084 : 
Eapera. . . . 1004.12 
Esperimentare 483JO 
Eapcrimento 

4834, 4834 
Eapeaor del I 

ala mb re . 326.1 1 ! 

- de la culata 279.1 1 

- lamina . . . 6382 : 

- de pared . 3787 l 

- la pared del 
tubo .... 808s 

- - la pleza po¬ 

lar .2784 

- - ulaca 392, 6322 

- las placas, in- 
Hnencia del- 
sob re la capa- 
cidad .... 688 

- del poate en 

la corolla . 807.7 

- remachc . 396J0 
Espiga dc la 

guia . . . 10134 
Eapina dorsal . 6094 

- artificial . . . 8124 

Eanira..'1044 

- ae alambre 

desnudo . 11414 

- alambre dc 
hierro . . . 764 j» 

anehura de la 3062 | 
-s, contra- - del 
lnducido . 267.il 
din metro de 
la. 329 jo 

- medio de la 8364 

- dc cxitacibu, 

numero dc . 265.7 

- llbremente 

tendida . . . 5874 
longitud de 
la . . . 3052, 330.1 

- media de la 3364 

- muerta . . 304 jo 
- sr numero de 

8044. 6462 | 
-a, - de laa- del 
compoundaje 

3404 

piano de una 804 ji 
- s de reactan- 
cia .... 1326.1 


Eapira. superflcie 
de la . . . . 906 j 
K apiral, arrolla- 
miento . . . 8 I 64 

- de cable . . . 8474 

- cinta de 
hierro . . . 411.7 

- que »e enro- 

JeiM‘.9187 

- ae induccibn 188s 

- radiador . . 981l 

- dc techo para 

el montaje de 
portalampa- 

raa.9692 

Eapirazione . . 6082 
Esplosionc di 

caldaia . . . 116.4 
-. pericolo d’ . 7194 
F.aponcnte . . . 242.7 
Esponia .... 264 
Esponjoso, placa- 
de plomo . . 4617 
-. plomo .... 464 
Eaporre a pericolo 
II aervizio . 6124 
Eapoaizlone alia 
luce .... 1266J0 
Ij»pr<^saione slm- 
bolica . . .2864 
Eapuma dc 

cine. . . . 1222.4 
Esuuadra di 

ferro . . . 10092 
Esq u cm a dc arro- 
llamiento . . 3084 

- - coucxiones 142L3 

- concxionea 
para liacer una 
medida . . . 6242 

- de cuadro de 
diatribucibn 6046 

- deaarrollado . 3092 

- equivalentc . 8094 

- de puente . 13362 

- radial .... 3092 

- rcducido . . 809.4 

- simplificado . 30914 
Esaai 4884, 4832, 4884 

- des accumu- 

lateurs . . . 716 

- de l’aeide . . 6SL9 

- - l'antenne au 

point de vue 
de aa disposi¬ 
tion . . . . 1061J 

- l’antenne au 
point de vue 
de aa nature 
clectriuue 1081J 

apparcll t)Our 1- 
(les cablea . 6842 

- pour 1’- dea 
lam pcs <1 arc 971.7 

- d’- dea lampes 
a incandes¬ 
cence .... 9714 

- de poche pour 
1*- des lampes 
a incandes¬ 
cence . . . .0714 

- a rotelier de 

construction 484.7 
balai d' . . . 498 n 
-. batterle d' . . 887 
-, bobinc d' . . 498a 
-. borne d’ . . . 660.3 
bouchon d' . 90L7 

- dea cAblea . . 9084 

98 
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Estereotlpla 


Essai dea cables 
k la disrup¬ 
tion dc l'iso- 
lcmcnt . . . 906s 

- cables au i»cr- 
cement do fiso- 
lemcnt par la 
d£charge elcc- 
trlquc . . . 90*fl 

- au calorimfctrc 

C33.li 

- calorlm6triquell2s 

- des canalisa¬ 

tions .... 90&3 

- de capaclte . 67.4 

- cn court-cir¬ 
cuit .6045 

- dc dechargc . 79s 

- disruption 
41ectrique . 372J0 

-, dureed . . 483Jt 

- d’dastlcite . 746s 
dlectromdtre 

d*.666s 

- d’un 616ment 72s 

- k la fabriquc 484.7 

- d'un fll . . . 746s 

- au freln . . . 494s 
-,galvanom£tre d'89s 

- de la gre- 

noullle . . 1828s 

- hydraullquc . 904s 
lng<^nleur du la- 

boratoirc d’ 484.4 
-s, ing£nieur pro¬ 
pose aux . . 484.4 

- dc l lsolement 372s 
-, laboratoire d' 484.1 

lampe d* . . . 663.1 

- des lampes a 

incande¬ 
scence . . . 971s 

- de longue 

duree . . . 484s 

- - machine . . 484s 

- par la methode | 

de la boucle 903.7 

- d’occupation 

de la llgne 11SL7 

- dc perccment 

electrique . 372JO 

- perforation 
Electrique . 872.10 

-, pile d* .... 82s 
plaque d’ . . 484s 
plate-forme d* 484s 
-> poste d’ - des 
cables . . . 903s 

- prolonge . . 484s 

- de raniraation 

(accidents) . 607s 

- de rappelcr 

quelqu’un k 


la vie ... . 607s 

— rendement 4995 
Salle d* . . .484.1 

- pour savoir si 

la llgne est 
occupee . . 113L7 
-. sonnerie d’ . . 71.7 


- des soudures 1827s 
-.stand d' . . . 484s 
-s, tableau de 

distribution 
mobile pour 484s 

- dc tamponne- 

ment d’unc 
batteric d’ac- 
cumulateurs 6*4! 


Essai de tena¬ 
city . 

-.tension d’ . , 
transform a- 
teur d* . . . 

- k l'uslne . . , 

— vide . . . , 
-, voltage d’ . , 
Essaycr . . . . 
-, a^>parell a - 


74*7 

499.7 

280s; 
484.7! 
600.1 

499.7 

483.7 


Essay cur d’accu- 


49613 


71s 


. 683.7 
.68*7 


mulatcurs 

- de canali¬ 

sation . . 

- circuit . 

- - coh6reur . 1074JO 

- d'eel las ages . 699s 

- d’lsolement . 688s 

- - ap£riodique684j 

- de joints . . 699s 

- - llgne .... 688.7 

- - dc poste . 109*7 

- - rails .... 699s 

- - t61e .... 686s 

Esse.112s 

- de raccordc- 

ment .... 871.4 
Essence de ter6- 
benthlne . . 86*7 
Esse re egualc al’ 
l’arco dell’ es- 
pansionc po- 

lare.808 j 

Essicamento 

delle piastre 8*7 

- del tubi iso- 

lanti ... .89*1 
Essicantc rapida- 
mente . . . 870s 
Essicarc .... 870s 

- mediantc la 

correntc elet- 
trica .... 87*4 

- - riscalda- 

mento . . . 876s 
Essicativo 

all’ aria . . . 870.7 j 
Es*iratolo773j, 1198s I 
Essicatorc, mast I- I 

catore . . . 7715 
Esslcazione. 

camera a’. 772J11 
-, forno da . . . 376s; 
-, plastra du . . 876s ' 
Essigsaurcs Biel- 
oxyd . . . 1220.1 

- Kupferoxyd 1219s 
-, neutrales - 

Kupfcr . . 1219s 
EstabiUdad . . 809s 
limite de . . 802.4 
Estabillzador 1340.1 
Establc, mare ha 801s 
Establcccr una 
eonexion 
elcetrica . . 784s 

- un contacto . 6865 

738s 

Establish, to - a 
magnetic held 174s 
-. to-a telephonic 
connection 1169.7 

E*taca.80*7 I 

Estaclon dc abo- 
nado . . . 1129s 

- - alumbrado 910.4 

- - barco* . . 1097.4 

- - costa . . 1097s 


Estacldn de 
dispoalclon 
cublca . . 1097s 

- - dUtribucldn72l5 
la - csta Insta- 

lada para dos 
longitudes dc 
onda . . . 1104J 

- grande radio- 

telcgrafica 1097s 
-es agrupadas, 
sistema de 1167s 

- de llamada 

especial . 11845 

- militar sob re 

ruedas . . 1098s 

- - sob re ruedas 

para radiotele- 
fonia . . . 117*4 

- mural . . . 112*2 
-, poncr la - cn 

disposicidn de 
scrviclo . . 1101s 

- portAtil . . 1101s 

- pH maria . . 702.4 

- principal . . 702s 
-, probador de 109*7 

- ae prueba dc 

cables . . . 908s 

- radlotelcgrO- 

fica . . . . 1060s 

- - rodada . 109*4 

- radlotelefonica 

117*3 

- receptora para 

tclefonla sin 
alambres . 117*2 
-, reglaje de la 1102s 
Estaclones seeun- 
dariaa,serviclo 
con .... 116*3 
Estaclon seraa- 
forica. . . 1048s 

- telefonico . 110*2 

- telcfonlca de 

alta voz para 
habitaclones 111*7 

- au tomitica 1166s 
--, cqulpode la 112*6 

- Intermedia, 
conmutador 

de la ... 112*4 

- - con recau- 

dacion auto- 
mAtica . . 1166s 

- secundaria 1166s 

- dc sobremesa 

1127s 

- telcgrafica . . 995s 

- de transforma- 

cldn .... 721s 
Estaclones, las - 
transmlsor y 
receptor estan 
slntonizadas 109*7 
Estaclon tras- 
mlsora, la— 
trasmite blen, 
pero las se- 
nales son bo- 
rrosas cn la 
receptora . 108*8 
Estaclonarlo, acu- 
mill ad or . . 68.1 
Estadistica . .71*7 

- de las Instala- 

clones tcle- 
gruficas y telc- 
frinicas . . 1171.1 


Estadistlca tele- 
fonica. . . 1170s 

- telegr&tica . 134*9 
Estado dc als- 

lamiento . . 87*6 

- aislamiento 
de las insta- 
lacloncs . . 71*8 

- - carga, clevar 

un elemento al 
- de los otros 73s 

- del colector . 29ii 

- clEctrico . . 130*3 

- electrotdnlco 136*3 

- de equlllbrio 28*1 

- equlllbrio 

del acido . . 6*3 

- estaclonarlo . 28*3 

- final. 286s 

- inicial .... 28*4 

- magnEtlco . 128*3 

- - terrestre . 129*1 

- de movimlento 68*3 

- - oscllacion 108*3 

- pasivo del 

bierro .... 1*11 

- pellgroso . . 90*1 

- de reposo . . 68*S 

- - la superficle 127*3 

- variable . . 136*Ji 

- de la Unea 1000s 

- de vlbracl6n 108*3 
Estampa .... 8823 
-r k la prenaa . 3835 
Estanado . . 12043 
Estanadura . . 907s 

- de cine . . . 397s 
Estanar .... 397s 

- con cine . . . 897.7 
Estafio, biclo- 

ruro de. . 121*3 

- fusible .... 6Us 
-. hoja de .... 7s 
-, papel dc . . . .75 
-, proto-cloruro 

de .... 121*4 
-, sal de . . . 1218S 
-. soldadura de 9*3 
Estanque para 
cables . . . 
Estantc de ba- 
terfa . 

- debajo de la 

bateria . . . 

Estar en march a 
con plena car- 

„ K*. 

Estatlco, trans- 
formador , . _ 
Estator, a par a to 
de arranque 

de.69*7 

-, amperios-vueltaa 

de.280s 

-, arrollamiento 

del.82*6 

-, caja del . . . 464s 
campo de dis¬ 
persion del 281 jo 
-, fase de . . . 20*16 
-. hlerro del . . 464s 
-, lmpedancia de28*s 
seed 6n trans¬ 
versal del . 28014 
Estearina . . .79*5 
Esteatita . . .78*7 
Estereoscopio de 
prisma . . 124*3 
Estereotipfa . 1200s 


. 84*1 
10*7 
104s 
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itin cello 


Esterillzacldn 

electric* . . 986.4 
Estcrillzar . . . 605s 
Esticnne-Ap pa- 

rat .... 10282 
-schrlft . . . 1026.4 

- apparatus . 10282 
Esticnnc’s pola¬ 
rised double¬ 
writer . . 1026L3 

Estlenne signals 

1026.4 

Estlletc . . . . 857.3 
Eatimar . 28730, 0413 
Estimate .... 710.1 

to.287.10 

Estimating office 

1829.10 

Estimation, erreu r 

d*.04U 

Estlmer .... 0413 
Estintore di scin- 
tilk* . . 476.4, 6693 

- di scintllle per 

insert tori oi 
dementi . . 9Ls 
Estinzione . . . 6119 

- dell'arco elet- 

trico. 6582 

- del capitale . 7LL8 

- elettromagnetica 

di scintlfle . 6693 
mezzo d’. . &IL 10 

- pneumatics, 

interrut (ore 
ad - delle 
scintllle . . .6688 

- delle scintllle, 

rocchetto dl 5633 
Estlrado, limitc 

de.8603 

~,tambor de . .7483 
Kstlrar.3823 

- alambro, banco 

dc. 7473 

- alambres . . 8843 

- en frio .... 882.4 

- tubos .... 884.1 
Estrangulacldn, 

tubo de . . 1283.4 
Estrarre .... 898LS 

- l'arla.9173 

Estratificacidn 

de la luz elec¬ 
tric a .... 9723 
Estrazionc, Im- 
plan to d’ - 
elcttrico . . 9683 
motore d’ . . 9883 
Estreeham lento 

422J, 422.7 

Estrella, 

conexidn cn 2023 

- en - hexa- 
faslca .... 2033 

- en - tetra- 
fasica .... 208s 

- del lnducido . 4153 
lnducido de 412.10 j 

- interrupci6n897.4 

- polos.... 4686 
tension en . . 2053 

Estremltk dl 

cavo .... 842.4 
dlspersioned’ 2643 

- inferiore del 

polo.808LS 

- Interna d’un 

rocchetto . . 338s 


EstremltA nuda 
di un cavo ta 
llato . . 
piastra d' . . 603 

- polarhsuddivl- 

stone delle . 4603 

- del polo . . . 4689 

- a punte . . . 9913 

- rldotta della 

spazzola . . 4273 

- di sospensionc 403 
Estremo, un - de 

cable .... 8293 

Estria.487 

Estribo .... 6323 

- de contacto . 6384 

- - bierro piano 0182 

- para suspender 

la aguja . . 6463 

- de suspension 

8954, 9462 

- - roscado . . 895s 
Estroboscopio . 4893 
Estroboscbpico, 

metodo . . 48810 
Estructura, cam- 
bio de . . . 8713 

- de la - de 

un metal . . 293 
difcrencia dc 293 

- dc un metal. 293 
Estufa con 

alarabre libre 9822 

- electrlca . . . 9813 

- con lain paras 

de incandes- 
cencia . . . 9823 

- para secar 

876a, 77811 

- - secar en 

vacio .... 878s 

- dc vapor . .3767 
fitabli ( banc) 878a 
£ tab Hr, Pare 

s’etablit. . . 9234 

- un contact. . 6352 

- une canali¬ 

sation .... 8173 

- une communi¬ 

cation elec- 
trlque . . .784J 

- connexion 
61ectrlquc . . 734£ 

- - contact . . 7368 

- - ligne .... 8173 
£tablU*emenL 

de la canali¬ 
sation . . . 8172 
frals d’ ... 400.4 

- d’ - par 
lampe a in¬ 
candescence 

dc* 16 bougies 8956 

- d' - par kw 
de puissance 
dcs machines 
installees . . 6963 

- de la ligne . . 817.2 

- lignes tele- 
graphlqucs . 994.4 

Etagee, poulie . 447.4 
Etagengestell . 104:6 

- Doppel- . . 104.7 
-kessel .... 109.2 
£tagerc de 

batterie . . . 102.7 

- en bols pour 

accumu- 

latcurs . . . 104j6 


£fcag£re de def¬ 
alcation . . 77231 

- double .... 104.7 

- dc *£chage. 7723! 

£tai.81 La 

- m^tallique . . 81L9 
£talement . . .811.7 
£tain fusible . 66915 
£talage, 6clal- 

rage d’ . . .91L9 
£talement d’un 
cAble . . . .8284 
Staler, machine 
k - le c&blc . 8286 

£ talon.6243 

compteur . . 6903 

- de Daniell, 

616ment. . . 1230 
6Iectrom£tro 0663 
. de lumi£rc k 
arc .... 13443 

- - mesure . . . 6687 

millivolt- 
mdtre.... 6803 

- photom6trique 

de cratere 
d*arc . . . 18487 

- de platlnc . . 9787 
resistance . . 6643 

- de resistance 6643 
thermomfetre 497.7 

- Violle .... 9787 
£talonnagc . . 6493 
• absolu . . 18863 

apparell d* . . 6493 

- pour 1’- des 
comptcurs . 6963 

courbe d'- 
(mach. electr.)4933 

- d’- (instrum. 

dc mes.) . . 6493 
-, instrument d’ 6243 

- invariable d’un 
galvanomdtrc 

13354 

- k la main . . 6493 

- - nouveau . . 6493 

- relatlf . . . 18363 
table d’ . . . 649.7 
tableau dc di¬ 
stribution d’ 608s 

tension d’ . 64930 
£talonn£e, ma- 
chine .... 4084 
Etalonner . . . 648s 
machine k . . 6493 

- a nouveau . . 6484 
£tamagc. . . 12043 
£tame, til . . . 7493 
£tam6, fll-au 

feu.7493 

£tamcr .... 3973 
£tampe . . . .8823 
£tamure. . . 12043 
£tanche (appar. 
de commu¬ 
tation) . . . 6493 

- (cables) . . 76830 
rendre-un in- 

terrupteur . 8922 
rendre - uu 
tube Isolant 
an moyen de 
mastic . . . 8923 
Etancheit£, rdall- 
ser 1’- d*un in- 
. terrupteur . 8923 
Etancber un In- 
terruptcur . 8923 


£tancher. un 
tube Isolant 
au moyen de 
mastic . . . 8923 
£tan£on .... 8113 
£tanvounage . 811.7 
fitan^onner . . 8113 
£tat, en bon . 4823 
- de la canali¬ 
sation non- 

f >arcourue par 
c courant .6187 
k 1- coaguld 77731 
- du collecteur 2943 
- dangereux . 906a 
- electrlque . 1808s 
- elcctrotonique 

18689 

- d'6quillbre . 2863 
- - de l'acide . 623 

- final.2863 

- Initial .... 2854 
- d'lsolement . 8723 
- magnetique 12883 
- - torrestre 12993 
- d’oscillation 1088s 
- pass if du fer 1631 
- statlonnaire . 2863 
— de Pare . . 6654 
- superficiel . 12763 
• de la surface 12756 
- variable . . 186831 
- - de la ligne 10003 
- dc vibration 1088s 

£tau. 88430 

- -limcur . . . 3927 
£tayage . . . .8113 

£taver.81L7 

£teindre une 

lampe . . . 9713 
£lendre l'acide 657 
- et repller les 
bras .... 608l 
- sur le dos . 50730 
£tcndu, acide 


, sulfurlque . . 24 
Etcr.131030 

- lumlnoso . 181031 

- mctilico . . 96033 

- de petrdleo . 7784 

- sulfurico . .7793 
Etere .... 181030 

- lumlnoso . . 181031 

- metillco . . 98033 

- dl petrolio . . 7784 

- solforico . . . 778s 
Eteromorfici, 


trasformatori 2883 
Eteropolare, di- 
namo .... 2182 
-, induzione . .1852 
Eterostatico, me¬ 


todo .... 6273 
Ether .... 131030 

- lamp.9887 

methvl. . . 98033 

-, petroleum . . 7784 
-, sulfuric . . .778s 

- theory . . . 181032 
£ther .... 181030 

- lumlneux . 1310.11 

- methylique 96031 

- ordinaire . . 7793 

- de p^trole . . 7784 

- sulfurlque . . 7793 
theorledel’ 181032 

£tincelle . . 106218 
-s, absence d’ . 478s 


allumage par 985s 
98 # 
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Excitability 


Etincelle, allu- | 

moir k - de¬ 
duction . . 1364-'. 
amorce a . . 986.4 
-s, amortize¬ 
ment dcs . 1063/ . 
boblne de me- 
sure k micro* i 

metre d’ . 1096/ 
-s, clapct a . 1233.1 
commutation ■ 

sans.272/ 

- de court- 

circuit . . . 567.fi 1 

- - decharge . 567.6 
-s,d6charpc d’ 1002/ 
-s, diminution du 

nombrc d* 10632 

- disruptive . . 667/ 
-s, distance ex¬ 
plosive des 372.11 

-s, la dynamo 
marcbe sans 4731 

- electrom^tre 

k . 666.1 

extlncteur d’ 653.1 
-s, extinction yiec- 
tromagn£tlquc 

d’.66a:. | 

- de fermeture 562.7 j 
-s, fonctlonne- 

ment sans . 47112 , 
-s, formation d’ 2732 
-s, - d’- faisant 1c 
tour du collec- 
teur . . . 272.10 
-s, frequence 

dcs .... 1063.1 

- d’inductlon 1308.1 1 
intlammatcur 

h. 985.4 

-s, intcrrnptcnr k 
souffiage nneu- 
matique <ies 653LS 
-s, jaillisscincntd’ 

10620 

-s, - des - d’un 
point k un 
autre .... 273a i 
-s lentes . . . 1062s | 
-s, llmite de for- i 
mation d* . . 273.1 
longueur d’ 1063.4 
- active dc 1’ 105CJ 1 
—luml^rc d‘- ! 

electriques 1229/! 
-s, maiiipulateur 4 I 
souffiage Mec- | 
tromagnetique i 

d*. 1060.?! 

-s, marchc sans 4732 | 
-s, micrometre d’ 

1063.1 

nombrc d’- 
parseconde 1063.1, 

- oscillatoire 1818.7 
-s, pare- .... 558a 
-s, passage d’ 1062i) 
-s, - des - d’un 

point a un ! 
autre, jaUHssc- ] 
ment dcs - d’un 
point a un 
autre .... 273a ; 
pertc par pro¬ 
duction dr . 293/ 
potent lei dr* 273.1 
-s, production ■ 
acs. 2732 


Etincelle, pro- 
jeter des . . 272L7 
-s, projection d’- 
aux balais . 272/ 

- ramificc . . 10637 

- de rupture . . 552/ 
-s, soumeur elec¬ 
tromagnet Ique 

d’.5636 

-s, souffiage £lec- 
tromagnetique 

d’. 553/ 

-h, soupape a 1233a 
-s, tension dc for¬ 
mation d’. . 2734 
Etiragc, banc d' 747/ 
llmite d’ . . . 350/ 

- dcs tubes . . 3842 

- - tuyaux . . 3842 

fctlr*, fil . . . 749ao 
Etlrer. 3822 

banc k ... . 747-6 

- a - pour fil 

tin. 7472 

- k - pour til 

moYcnncment 
tin,* train de 
laminolr a til 
moyennement 
fin. 7472 

- a - multiple 747.7 

- ii froid . . . 382.4 

- dcs tubes . . 384.1 

- - tuyaux . . 384a 
Etna-material . 7834 
Etoffe protcctrice 

caouchoutec 1243s 
Etoile, contact k 
- tournante 890.1 
couplage cn . 202-5 

- hexaphase 

en.2036 

- to trap base 

en.203s j 

indult en . 412.10 | 

- de l’indult. . 415.11 

- d’lnterruption 897.4 i 

- des poles . . 466/ 
-. p61cs en . . . 456 uR 

tension en . . 205a ! 
--triangle, comtnu- 
tateur . . . 5239 

£tolltf\ indult 412ao j 
Etouficmcnt de | 
1’arc .... 5532 ! 
Etoupe .... 719.4 I 
Etranglement (de 1 
bac d’accu) . 14/, 

- (mreanique) . 422a j 
-.recipient eu j 

verre a . . . 14.1 : 
tube d’ . . . 12334 
Etre en concor¬ 
dance de • 

phase .... 2934 

- aecalo en 

phase . . . 103fl 

- dephase. . . . 198/* 

- egal k l’arr de 

l’epanooisse- 
ment polalrc 308.1 
Etresillon . . . Sll.s 

- diagonal . . . 8122 

Etrcsillonncr . S12a 
Etrlcr.5335 

- dc contact. . 5334 
-. demi* - protec- 

teur.798a 

- dc fer plat . 6132 


Etrier dc fixa¬ 
tion en feuil- 
lard.8232 

- mural .... 814.fi 

- de pression . 867.1 

- protectcur . 7932 

- a sccllcment. 814/ 

- dc serrage . . 867a 

- suspension 

(d’aiguille 
aim an tee) . 646/ 

- - suspension 
(installation 
Inter.).... 896a 

- suspension 
dampen a arc) 9432 

- suspension 5 
filet age . . . 896ui 

Ettometro . . 12432 
Ettowatt . . 126&J2 

- -ora .... 1265ai 
fttuve fks^chcr] 8736 

- k vapeur . . 3737 : 
Evacuated space534.7! 
Evacuation, ori- j 

ficed’- dhullc442.7 1 
tron d - d’hullc442.7 i 
Evacuer l’buile 442/ 
Evaluation, er- | 

reur d’ . . . 641.4 j 

Evalner . . • . 641.3 
Evanoule. per- | 

sonne - <accl- i 

dents) .... 5072) 
E v anou Issemen t6072» 
Evaporacion . 22.7 

- del acido . . 53a 
eapacidad dc 112/ 

-. coeficlente de 112.4 

- clectrica . . 1312/ 
-. potcncia de . 112J) 
Evaporation . 

- of the acid 
electric . . 

Evaporation . 

- £lectriquc . 
Evaporative ca- | 

parity . . . 112/ | 

- power .... 112/: 

- value .... 112-1 
Evaporazione . 22.7 j 

- dell’ addo ..533 1 
Evaser un tube 3837 1 
Even number . 2334, 
Event (niach. 

electr.) . . . 464/ | 
Evcntail, antenne 
en .... 1079.7 
Evldement . . 405/ ! 

- de bandage (in¬ 

ti u its) .... 419.4 , 

- ccrclc (ln- 
duits) .... 419.4 

- de frettc (In- 

duits) .... 4134 | 

Evider. 405.7 1 

Evita-arcos, 

metal . . . 567Jl ! 

- chispos, con- ! 

taeto .... 537/ i 
—, escobilla . . 537.7 1 
Evolutc-win- 1 

ding . . . .3334 1 
Evolvent . . 1332a 
Evolvente . . 240 ji ! 
Evolventenwick- j 
lung . . . 882J0| 
kombinierte 
Fall und . . 333/ < 


. 532) 
1312/ 
22.7 
1312/ 


Evolvente . . 240 ji 
arrollamlento 
combinado de 

- y de barrtl 383/ 
avvolgimento 

ad. 83310 

- combinato a 
mantelloed a333s 
Exact syntony 
for rcceptionlOBIb 
Exactly defined 
period of os¬ 
cillation . 1067/ 
Ex amen, a p pa¬ 
re! 1 pour 1' - 
des paraton- 
nerrea . . .9637 
-s, diaphragmc 
u coulisse pour 

- radioscopi- 
ques . . . 124U 

- radioscopi¬ 

que .... 1239/ 

- de loti aeumu- 

1 ad ores ... 71/ 

- - la linea . 1131.7 

- radiosc6plco 1239/ 
Examenes radio¬ 
scopi cos, dia- 
fragrma de co- 
rredera para 1241/ 

Examinar, apara- 
to para - los 
pararrayos . 9837 
Examination with 
Rontgen- 
rays .... 12835 

- tabic .... 12452 
Excedantd'tner* 

gie .... 802JO 

- de tension . . 1629 

- - travail . . 802J0 
Ex cedeute dc 

trabajo . . 802 jo 
E xcentricidad . 416/ 

- del alma con 

reiacion al 
aislamlento . 7437 
Excentrlcite . . 4135 

- de I'ume dans^ 

l’lsolement . 7427 
Excentrico . . 53U 
Exccntriqne . . 551 J 
position . . . 4127 
Exces de rapacite6W 
Exct^so de capa- 
cldad .... 330 


- - earga 


714 


- tension . . 16^ 
Excess voltage 162/ 

- of voltage . . 1529 

- voltage cut¬ 

out .... . &6U 

- of work . . 302 JO 
Excessive, com¬ 
mutation . . 272.4 

Exchange., to - 
the fuses . . JJ3J 

- telegraph . lw-* 
Kxcltabilidad por 

las corrientes 
ai tern as . 18639 
Excitability par 
les con rants 
alternatifs 18635 
Excitability 
through alter¬ 
nating cur- 
rents . . • I® 19 
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Exoiting 


.266.4 

. 2514 
. 2614 
.8339 
.2533 
.261.7 
. 250.8 
. 264.4 


Excltaclon . . 260J I 
arrollamlento I 

de.8374 

auto-. 262 j> . 

-. borna do . . 5844 I 

- por botcllos de 

Leyde . . 108841 

- del campo . . 260.4 
campo ae . 

- en clrculto 

corto . . . 
clone do . . 
cobre do . . 

- compound . 
conextbn do 

- const ante . 
corriente de 

- por corriente 

altcrna . . . 2504 

- corriente 
contlnua . .2604 

-, corriente de - 
indepcndl- 
ente .... 2649 

- por corriente 

independi- 
entc . . . 11633; 
corriente de - I 
pulsatorla . 2547 | 

- de - rcctifl- 

cada . ... 2646 | 

- de - rcraa- 
nente .... 2644! 

- en detivaclon 268a 

- de electrlcldad 

{ »or la Hama 814 
ectrocln^tioa 
de los ner- 
vios .... 12232 
frecuencla de 260.7 
- hipercom- 

pound . . . 2584 
- lndependientc26L9 

-,dc . . . . 26 L 10 

— por una ha¬ 
ter i a dc acu- 
mu lad ores . 2522 
— por una red 
ae corriente 
contlnua . . 2524 
—, dinamo con 213.7 
— por dinamo 
excltadora . 252.1 
- inferior . . . 261.2 
—, dc una . . . 261.1 
-. Interruptor de 5247 
- autom&tlco 
de.5248; 

motor-genera- l 

dor de . . . 2347' 
- mutna .... 2344 
-, p^rdlda por . 5014 
-. - deblda h la 292.8 
-, periodo de . 2554 
- a plena carga 254.1 
punto de . . 2544 
rectiflcador de 

2354 

regulador auto¬ 
mation de . 5974 
- remanente . . 252.4 
- se para da . . 2514 
- en serie . . . 2532 
- shunt .... 253.1 
- superior . . . 251.4 
—, de ana . . 25L3 
-, tension de . . 1514 
-, trabajo 

dc . . 2662, 6017 


ExcItaclOn, trans- 
formador de 282.7 

- 4 vacio . . 263io 

- variable . . . 2604 
Excitado, auto- 2624 

debilmentc 260.10 
-, fuertemente 250.il 

-, no.2514 

Excitador . . . 2504 
alambre . . . 8364 

auto-.262.7 

-, capacldad de 10574 
carretc . . . 837.7 
-, - de autoinduo 
cion del . 1088.7 
clrculto . . . 2544 
distancia ex- 
plosiva del 10039 
-, esfera del . 10654 

- de Hertz . 10647 

- universal . 1281.4 
-a, dinamo . . 2094 
-a, tension . . 256a 
Kxcitar .... 2504 
Excltatcur, 

auto- .... 2627 
bobine de self- 
induction d’ 10837 
boulc d* . . 10664 
capacitc d’ 10574 
-.circuit dc 1' 10694 
distance ex¬ 
plosive de T 10634 

- explosive en 
trois parties 

de 1’ ... 10644 

enroulernent 8874 

- dc Hertz . 10647 

- a manchcs de 

verre . . . 13814 
-, sphere d’ . 10654 

- unlvorscl . 1281.4 
Excitation . . . 250a 

alternating- 
current . . . 25Q.0 
compound . 2534 
constant . . . 2504 
continuous- 
current . . . 2504 
-.electric . . 12635 
-.field.250.4 

- frequency . . 260.7 
full-load . . . 254a 

- loss . . 2924, 5014 
-, method of. . 2514 
-, mutual . . . 2642 

no-load . . 263.10 

over-.25L4 

-, over com¬ 
pound . . . 263s 
-, period of . . 2664 
point of . . . 2544 

- residual . . . 2624 

-.self-. 2524 

-, separate . . . 2514 

separate - 
from continu¬ 
ous current 
mains .... 2524 

- by separate 

current . . 11633 
-.separate - by 
an exciter .* 262.1 

— by a stor¬ 
age battery 2524 

-, series . . .’ . 2632 
short-circuit 2514 
-, shunt .... 263a 
-, under- .... 2614 


Excitation va¬ 
riable .... 2504 
-, work of . . . 2552 
Excitation . . . 260a 

-, auto. 2524 

-. autor6gula- 

teur a’ . . . 5974 
-, battcric d’. 10634 
-, borne d’. . . 5846 

- par bouteille8 

dc Leyde . 10635 
-.champ d’ . .256.4 

- dc champ . . 250.4 
-, circuit d* . . 2545 

- compound . . 2534 

- constante . . 2504 
-, co u pi age d‘ . 25 L? 
-, courant d a . . 254.4 

- par courant 

alternatlf . . 2604 

- courant con- 

tinu. 2504 

-.courant d- 

pulsatoire . 264.7 
-. - d*- redresse 2644 
-, - d - rema¬ 
nent .... 2544 
-. - d- residue] 2644 

- par couraut 

separf . . 11633 

- lc courant 
d’une source In- 
d6pendantc 11632 

- - le courant 

d’une source 
separee . . 11633 
-. courant spe¬ 
cial d’ . . . 2549 

- de court-cir¬ 

cuit .... 2514 
cuivre d’ . . 3364 

- cn derivation 253.1 
dynamo a - ln- 

dependante 2137 
-.-a-mlxte .2144 
-. - 5 - separee 2137 

- 6lectrique . 12684 

- speclnque 12684 

- £lectroclnetlque 

dcs nerfs . 12232 
-.4 faiblc . . 250.10 

-, fll d*. 3364 

-, k forte . . . 260ai 
-, frequence d’. 260.7 
-, g£neratrlce k - 
inlxtc .... 2142 
-, genre d* . . . 251.0 

- hypercom- 

pound . . . 2534 

- ind£pcndante 2549 
-, a - Indepen- 

dan te . . . 25L10 

- ind^pendante 

par batterie 
a’aeru mu la¬ 
te urs .... 2522 

- - par unc cx- 

cltatrice . . 262a 

- - parun resea u 

acourant con- 
tinu .... 2524 
-, lntcnslte du 
courant d’ . 3364 
lnterruptcurd’624.7 
-, - automati- 

qiic d* . . . 5244 
-. mode d’ . . . 2514 
moteur-g6ne- 
rateur d* . . 284.7 


i Excitation, mo- 
| tcur a-mlxtc 2214 
r - mutuelle . . . 2540! 
i nombre dc 
! spires d’ . . 265.7 
periode d* . . 2664 
-, perte par . . 6014 
-. - due A 1’ . . 2924 

- cn plelne char¬ 

ge .254a 

point d‘ . . . 2643 
prlncipc dc 
l’auto- . . . 2624 
-, redresseur d’ 2864 
-, regulateur d’ 6974 
regulation dc 1*6745 

- remanente . . 262.4 

- reslduelle . . 2634 
separec . . . 25L9 


k - separee 

26140 

- separee par une 

excitatrlce 

. 262a 

- en serie . . 

.2532 

- shunt . . . 

.268a 

-, sous- . . . 

. 2614 

a sous- . . 

. 26Ll 

-. a sur- . . . 

.2614 

- surcompound 2684 

-, tension d* . 

. 256a 


I -, transformateur 
d - (mach. 


elcctr.) 


-, - d- (radio- 
j Hdegr.) 


.282.7 


106917 
.2654 
.2604 
25310 
.266a 
.2604 
. 262.7 


-, travail d* 

: - variable . 

- a vide . . 

-, voltage d’ 
Excitatricc 
-, auto- . . 

- en derivation 2094 
-.dynamo auto 2184 

- cn serie . . . 209,4 
I - shunt .... 2094 
| Excite, to . . . 2504 

to - poles . . 1632 

-. non.2614 

I sous.261.1 

| Excited, feebly 260ao 
-. over- .... 2614 

self-.2524 

separately . 26Uo 
stronglv . . 250.il 

-,un-.2514 

under- .... 251a 
' weakly . . 250.10 
: Exciter .... 2004 
ball-shaped- 10654 

- circuit .... 2645 

-, motor-genera¬ 
tor . 234.7 

separate exci¬ 
tation by an 252a 
series .... 209.4 
-, shunt . . . .2094 

- terminal . . . 5844 

. - l*arc. 924a 

i Exciting bat- 
1 tery .... 10634 

- circuit ’ . . . 2544 

- coll.837.7 

- converter . . 282.7 

- copper .... 3364 

- current . . . 254.4 

- -, pulsating . 254.7 
--.residual . .2644 

- separate . . 2544 

- dynamo . . . 2094 

- field. 255.4 
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Extr6mit6 


Exciting rectifier 

2364 

-self-.262.7 

- spark-gap . 10639 
-turns, namber 

of.256.7 

- voltage . . . 26&J 

- winding . . . 3874 

- wire.3364 

Exclamation, 

point d’ . . 1008J1 
Execution, dessin 

d’. 2474 

Instructions d 400.1 
mode d' . . 1326J2 
-.specification* 

d*. 400J 

Exempt de self- 
induction . . 1804 
Exemption from* 
charges . . 116213 
Exhaust, to - the 

air.017.1 

noise of . . . 7084 

- steam .... 1184 
-ed, the bulb is 016.13 
-cd space . . . 634.7 
Exhaustion of 

the battery . 10*12 

- - the cell . . 824 
-, electricc . . 18104 
Exoneracion dc 

la tasa . . 11624 
Exoneration dc 
la taxc . . 11624 
Exosmosc . . 18224 
Exosmosis. . 13224 
Expanding man¬ 
drel . 8884 

Expansion, Dampf- 
masrhlne mit 1184 
-sdampfmaschi- 

ne.1184 

-sschlitzen, Glttcr 

mit.614 

-ssteuerung . . 1304 
Expansion, elec¬ 
tric .... 18094 

- slits, grid 

with .... 614 

- valve gear . 1204 
Expansion, distri- 

bucirtn de . 120.1 
-. mAquina dc 

vapor de . . 1184 

- del resortc 

motor . . . 1010.li 
Exp^dler un tele¬ 
gram me . . 9994 
Expenses, direct 
operating . 7174 

- working . . 7124 

fixed opera¬ 
ting .712.4 

- working . . 712.4 

-. indirect opera¬ 
ting .7124 

office . . . .713.4 
repair .... 71!l:i 
total opera¬ 
ting .7124 

- working . . 7124 

variable opera¬ 
ting .7124 

- running . . 7124 

- working . . 7124 
Experience . . 483s 

- dc la gro- 

noulllc . . 18234 


Experiences, 

pila do . . . 824 
Experiment . .48341 
-.to. 483 jo 

- with frog’s | 

legs. . . . 18284 
Experlmentacldn 

4839 

Experimental 

cell.824 

- research . . 483.1 1 

- voltage . . . 161J 
Experimentar 483 jo 
E xperimen¬ 
tation .... 4839 

laboratolre d’ 4844 
salle d’ ... 4844 
Exucrlmentelle 
Untersuchung 

483ji 

Experimenter 48310 
Experimen- 

tlercn 4839, 483jo 
Experimcntler- 

raum .... 4844 | 
Experimenting 4839 | 
Expcrimento . 4834 j 

- de las plcrnas 

dc ran as . 18233 
Expert. . . .132fi.ii' 
Explraci6n . . 6089 | 
Expiration (dans 
la respiration) I 
6039 

Explanatory 

note .... 7104; 
Explicatif, mo- 
moire .... 7104 
Explicative, i 

note .... 7104 i 
Exploitation, de¬ 
rangement | 

dans 1’ . . 1163 a i 
frals d'- di¬ 
rects .... 7124 

- d- fixes . . 7124 

- d’-indirects7123 

- d’ - in vari¬ 
ables . . . .7124 

- totaux d’ . 712 b 

- d’ - varlables7129 
mettre 1* - cn 

danger . . . 512 b 

- despostesauxl- 

liaires . . .11664, 

- - telephones 11149! 

- de teiephonle j 

urbaine . . 11294 1 
total des frals 
d’.7126 

- k vapeur . . 1064 
Exploration, ba- 

l&is d* . . . . 4984 
bobine d’ . . 493:. 
Exploring brush4989 

- coil. 493 a 

Exploseur pour i 

mines .... 9864 
Exploslbles Gas 611.4 
Explosion. 

fccssel- . . . 116.4 ; 
-sgefahr .... 7104 i 
Explosion, 

boiler . . . . 116.4 

- de efyaudidre 116.41 
danger d’ . . 7194 I 

Explosion de la [ 
caldera . . . 116.4 | 
peligro dc . . 7194 


Explosion del 
tnbo .... 666J 
Explosive gas . 511.4 
- t distance - dea 
etincolles . 87211 
Explosor para 

minas .... 9864 
Exponent . . . 2427 
Exponente . . 2427 
Exposant . . . 2427 
Exposicion.dlfc- 
renclas ae 11731 
-A la luz . . 1266JO 
Exposition k la 
lumiere . . 1266JO 
Exposure ofscle- 
mlum coll 11774 
Exprcsion simbo- 

Ilea. 2869 

ExpreOgebuhr 11624 
Express charge 11624 
taxe d*. . . 11022 
Expression sym¬ 
bol hi ue . . . 2369 
Expulsion de la 
gommc-laquc 
au-dehors du 
collcctcur . 423 j 
E xpulsion de la 
goma laea 
fuera del co¬ 
lector .... 423 j 
E xtended T-sha- 
ped antenna 10604 
Extender v rc- 
plegar Ios 
brazos . . . 609.1 
Extensible, roan- 
drin .... 8884 
Extension (buil¬ 
ding) .... 710,4 

- (elongation) . U9.7 

- (piece) .... 4004 

- of antenna by 

means of 
coils . . . 10984 
strength for . 3604 
Extension (dc 

materiaux) . 349.7 

- (d une exploi¬ 

tation) . . . 716.4 
Extent of correc¬ 
tion . 6484 

Exterleure, ca- 
racteristiquc 608J 
External charac¬ 
teristic . . . 506j 

- circuit .... 1489 

- current . . . 143s 

- magnetic field 628.1 

- pole.1679 

- dynamo . . 211.7 

- pressure . . 149J0 

- resistance 

(cells) .... 83 b 

- - (circuit) . . 1464 

- shell .... 463io 
ExtlnclOn . . .5119 

- del arco . . . 6664 

- - arco el£c- 

trtco .... 6632 

- de arco, tapon 

fusible con . 9014 

- del fuego, me- 

dlos de . . &11J0 

- pneumAtica, 

interruptor 

con. 5689 

poder dc . 667J0 


Extinctcur d’ttin- 
celles ... .4724 
Extinction of the 
call-lamp . 1148 j 

- .5119 

-.agent d’ . . 51 Lit 

- dc 1‘arc elcc- 

trique .... 5682 
bobine d’ . . 563* 
-. bouchon fusible 
A - d ares . . 9014 

- 61ectromagn£- 

tlquc d'etin- 
cclle* .... 669b 

- de la lampe 

d’appel . . 11431 
-. moyen d* . SllJt 
-, pouvolr d’ . 567jt 
Extinetor dccbls- 

pas.476.4 

Extinguisher, 

| fire- .... 511 jo 
-, spark .... 563s 
1 Extinguishing 

effect .... 5639 
I - of fire .... 6119 
Extrapolate Re- 
1 glon . . . 1300jo 
, Extrastrome . 12274 
Extra currents 12274 
1 -polar region 1300 lio 
: Extra-couranU 
i (mAdecine) 12274 

I - m o urant de fer- 
I meture . . . 1849 
| - - dc rupture 184 jo 
, Extracorrentl 12274 
i Extracorrien- 
j tea . . . . 12274 

j Extraction, ma- 
quina cIActri- 
| ca de . . . . 9884 
; -, motor dc . . 9684 
Extraction of re¬ 
sin .779 j 

Extraction, ma¬ 
chine d’- elec- 
trique . . . 9884 
-. moteur d’ . . 988 j 

- des rAsincs de 

la gutta . . 779.1 
Extralre l’alr . 917 j 
E xtreme posi¬ 
tion .6824 

Extremtdad blse- 
lada de la ct- 
cobllla . . .4274 

- dc cable . . . 8424 

- desnuda dc un 

cable .... 8894 

- Interior de un 

carrete . . . 3384 

- dc polo . . . 4639 
' Extremity blseau- 

| tAc du balai 4279 

- dc cAblo . . . 8424 
! - du cAblc raise 

| ii nue . . . .8364 
1 - de la canallsa- 

| tlon.7369 

i -s, les - des con- 
ducteurs sont 
recourbees . 88L4 
sont refou- 
lAes sur elles- 
mAmcs . . . 8919 

- dechaussAc du 

1 cAblc . . . . 8869 
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F&nal 


RxtrEmltE InfE- 
rteure.... 008a 

- intdrieore d'une 

boblne . . . 838 a 

- dc la ligne . 788 a 

- DQf du cAble 889lft 


ExtrEmltE de 

p61e.468 a 

Extremo del con¬ 
ductor . . . 789a 
- Inferior del 

poifte .... 806A 


Exzentrisch . . 581 a 
-e ElKcnschelbe, 
Strommessermlt 
-er Elsenschei- 

be.07618 

-e Lage . . . 410.7 


Exzcntrische L age- 
rung derSeele In 
der Isolation 748.7 
ExzentrlrlMlt . 4I6L8 
Eye-bolt .... 458A 
- joint .... 826il0 


F. 


Fabbrica d'accu- 
malatori . . 78 a 
F abbrtcato . . 116 a 

- per gli accu- 

mulatori . . 71&A 

- della stazlone 1087.7 

- per gli ufflzl 
d'am minis tra- 
stone .... 716a 

Fabbricati della 
centrale . . 715.4 
Fabbricazlone 400 a 

- de! cavi . . . 76a7 

- di fill .... 747.4 

- In grande . . 40013 
Fabbriche d*ao- 

cu mulatori, 
regolaxnento 
ooncernente le 85 a 
F ibrica de acu- 
muladores . 79 a 
-• de acumulap 
dorca, regla- 
mento dc las 85 a 

- de cables . . 768 a 

- de electricl- 

dad.702 a 

-, InstalaclEn cn 

nna. 854 a 

FabricacIEn . . 400 a 

- de alambres . 747.4 

- - loa cables . 788.7 

- al mayor . . . 400 a 
-> pErdidas debt- 

das 4 la. . . 281 a 
F abrication . . 400 a 

- des cables . . 768.7 

- de flls . . . . 747.4 
frals de . . . 400 a 

- da jute . . . 787 a 
longueur de - 748A 

- en masse . . 400 a 

- de tolie . . 78?Ji 
Fabrlk, elektro- 

technische 1828L7 
^installation . . 854 a 

-probe.484.7 

Fabrlk ation . . 400 a 
- alknge .... 748 a 
M assen- . . . 400 a 
F abriaue d’accu- 
mufateura . 78 a 

- de c&bles . . 76818 
-,Epreuve 4 la 484.7 

? etsai 4 la . . 484.7 

ace.412 a 

-a, the - of the 
silver electro¬ 
des are bevel¬ 
led ... . 1072 a 
- contact . . 686.10 

- -plate.896.7 

- - lathe . . . . 398L0 
Face antErleurc 

810J1 

- firontale de 

1'Electrode 1072.1 


Face, instrument 
4 double . . 700 a 
- e opposees des 
Electrodes 1072a 

- polaire . . . 468jo 

- postEricure . 811a 
-s en regard des 

Electrodes 1072a 
-s, les - en regard 
des Electrodes 
en argent sont 
tail lees en bl- 
seaa. . . . 1072 a 
-, vue dc . . . . 811 a 
F achmann . . 1828al 
-presse.... 1828a 

-welt. 1828 a 

Fitcherluft- 

leiter . . . 1078.7 
F4cll de encor- 

var.884 a 

FacilitE d'accEs 
aux boblnes 888 a 

- plus ou moins 

grande avec 
laqucllc la 
membrane 
vibre . . . 1110.7 
Fackel, elektri- 
sche. . . . 1847.4 
Facon dont le 
trafle sc dE- 
roule . . . 1150a 
Fagonn age, suite 
aes operations 

dc.878a 

FagonnE .... 877 a 
4 l'Etat non-. 877 a 
F aconncr au 

tour.898.1 

Facteur d'am- 
plltudc . . . 196.7 

- ae forme . . 196A 

- - gulp age . . 744 a 

- puissance . 158a 

- - rEductlon . 648.7 

- remplissage- 
culvre. . . .830.7 

- remplis8age 
dcs ralnures 330 a 

- des tElEgrapbcs 

996a 

- tEIEgraphtste 096 a 
F actlcc, granit 783a 
Factor of safety 248 a 
F actor de ampll- 

tud.196.7 

- correcciEn 249 a 

- - forma . . . 196 a 

- - potencia . . 158a 

- - reduction . 648.7 

- rclleno con 
cobre .... 880.7 

- re vest! m len¬ 
to .744A 

- utillzaclon de 
las ranuras . 330 a 


Factory, accu¬ 
mulator . . . 70 a 

- test. 484.7 

Faden.685 a 

Aufhknge- . . 685 a 
- aufh&ngung . 634.7 
-elcktrometer . 666a 
Gluh- . . . 912.10 
-,-llchfc-. . . . 9l2ao 

-gute.918a 

Kohlen- . . .918 a 
K okon- . . . 685.7 
-kontakt (Instal¬ 
lation) . . . 889 a 

- - (Telegra- 

phie) . . . 1047.4 

-kreuz.641 a 

magnetl- 
scher . . . 1296ao 
-quailtut. . . .918a 
Faden, Quarz-. 686 a 
F aden, veranker- 
ter .... 1844 ji 
Z ellulose . . 91&4 
Faggio, legno dl 868A 

- sel vatlco, legno 

dl.868 a 

Fahne, abge- 

fressene . . 41 a 
-> Aufhftngc-. . 40a 
-nbleghaken . 96 a 
nlchtstrom- 
fuhrende . . 40 a 
stromfOhrende 40A 
Fahrbetrleb, 

elcktrischer 1856 a 
- radgestell. . llOlao 
-schftlter.... 596.4 
-schaltertrom- 

mel. 596.4 

-stuhlsteuerung, 
elektriscbe . 987.4 
Fahrbarer 

Elektromo tor 218 a 
F ahrbare Mill tar- 
station . . 1098 a 

- fOr Radlo- 
telephonlo 1178.4 

- Station fGr 

drahtlose Tele¬ 
graphic . . 1096.4 
Fafble, 4 - exci¬ 
tation . . . 260dO 
Failure of the 
current . . 187ao 
Faisccau d’an- 
tennes . . 1076ao 

- de condac- 

teurs .... 615 a 

- de fils . . 760 a 

- lignes dc 
force .... 172.0 

- magnEtlquc 1295.10 

- de rayons . . 240 a 

- rayons lumi- 
neux .... 978 a 

- - ressorts . . 688a 


Falte, ferrure de 800,4 
Faja lamlnosa 978L7 
Fallgewlcht . . 588A 

-hebel.G88L0 

-hdhe.688.7 

-klappe (Tele¬ 
graphic) . 1048A 

- - (Telephonle)l 184.7 
-schelbcnanzeige- 

tafel . . . 1087a 
-apparat. . 1047 a 
- apparat mit 
mcchanlscher 
Abstellung 1048a 
-apparat mlt 
Stromwechsel- 
klappe . . 1048L2 

Fall.125a 

of current . . 188 a 

- -lever .... 588L5 


- of potential . 147 a 

- pressure . 16U0 

- - temperature 287A 

- voltage . l61ao 
to - pressure 162a 

Falling branch 840A 

- off cHr the active 

material . . 70 a 

- out of the paste 

60a 

- paste .... 70 a 

- off of speed . 489 a 
FU llung, ano- 

dlscnc . . 1192a 
kathodlsche 1191a0 
Falschc BUrsten- 
stcllung . . 476A 
Falseh preach al- 
tete Magnet- 
wlcklung . . 888LS 
-er Kollektor 490ao 
-er Nullpunkt 1884 a 
- e Verbindung 7852 
-e - der Pbasen 200a 
„Falsch ver- 

bunden! 4 * . 1162A 
False commu¬ 
tator . . . 420JO 

- zero .... 1884A 
Falta de aisla- 

mlcnto cn la 
linea . . . 1000 a 

- - la corrlcnte 187d0 

- corrlente en 
los conduc¬ 
tors .... 518.7 

-, gituaciEn de la 
- de aisla- 
mlcnto . . 1000.7 
Fan dynamo¬ 
meter .... 496a 

- guard . . . 1826A 

- -shaped an¬ 

tenna . . . 1059.7 
Fanai Electrlqne 
de locomo¬ 
tive .... 1867ao 
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Fasflung 


Fango 

dell* anodo 12222 

- dl mlucralc 12903 

- de mincrales 12203 
Fangspitze deg 

Blltzablei tore 991.7 
-, feuervcrgol- i 

dete .... 99La ] 
FantAme, fixate 
da - magne- , 

tiqac . . 1297.71 

- magn6tique . 172.7 
Far pullto un 

contatto . . 6853 
Farad .... 1256.9 
-messer . . . ISSo.io 
mega- . . . 1266a i 

- -meter . . . 1286.10 
-m6trc .... 1286.10 
-metro .... 1285.10 

micro- . . . 1266 jo 
F araday ocher 

Katie . ... 569.0 
Faradays Nctz 12863 j 

- Scheiben- 

maschlne . 12783 1 

- Wurfel. . . 1286.1 
Faraday’s cage 669.9 

- cube . . . 1286.4 1 

- disc machine 12783 

- net. 1286--) 

Faradic cur¬ 
rent .... 1227J 1 

Faradisation 1220.3 
Galvano- . 12273 
-, sinusoid ale. 1227 j 6 
Faradisation . 12263 
galvano . . 12273 
sinusoidal . 1227.6 
sinusoid ale. 12273 
Farad ischer j 

Strom . . . 1227 j 
F arad izacion 12263; 

- sinusoidal . 122731 
Faradlzzazionel2263 | 
Farbkasten . 1013a ■ 
-rKdchen . . 1002.4 j 
-rad tracer . . 1018.4! 
-schrolber . . 10083 j 
—, Normal- . 1008.6 
-eurad .... 10333 
-enumschaltcr . 9483 
-scbrelbcr, pola- 

risierter . . 10173 : 
Far ben. clek- 

trlsches . . . 986J ' 
Farbige Iiogon- 
lampe .... 9883 
-s Licnt . . . 971.m 
Farina fosslle . 253 
Farine, colic dc 388.4, 

- fossile .... 253 

Faro.9103 j 

Fascia. 606 . 1 1 

- dl piombo . . 40.7 
Fasctatura 4H)j t 6072 '• 
-.fllo dl . . . . 826.1 

- filo, salda- 

tura dl una . 8263 ’ 

- con fuolcclla 419.6 
trinnzione di 4193 

- aell’lndotto . 4102 

- sal (lata . . . 8253 
scanalatura di 419.4. 

Fasdodl carta 1277.1 1 ' 

- - conduttori . 6163 

- - fill. 7503 

- llneedlforzal723 


.19931 

.2003 

.8003; 

. 8193 I 


. 8193 
18883 


Fasclo luminoso 

9783 

- magnetico . 1295J0 

- dl molle ... 688.1 

- da raggi. . . 2403 

- dl raggi elet- 

trici . . . 12743 

Fase.198.1 

Fast, aggruppa- 
menio dellc 819.7 
Fase, angolo 
d’anticipa- 
zione dl . 

- artificial . 

-. avanzo di . 

avvolglmen- 
to a. . . . 

Fase, awolgi- 
mento dl - 
auslliare . 

- - di - prlnci 

pale .... 

- di campo dl 

contatorc . 

Fast, collega- 
mcntoln serle 
di due . . 190J1 
comparator 
di. 686.4 

- concatenate, 

tensione tra 204ao 
con eaten a- 
zione di . . 2013 
concord&nza 

di .198J 

consonanza dl 198.11 
Fase di eorrente2003! 
-, corrente dl . 204.7 ! 

- in ritardo di 199.1 
-. - spostata dl . 198.7 | 

dincrenz* di . 19a* I 

- di - nellc vi- 
brazionl . 10883 

dllTerire nclla 1983 j 
Fasi. distrlbu- 1 
zlonc dclle . 2003 

- emltropiche, , 

avvolglmenti a 

32U 

Fuse, esscre in . 298.4 I 
Fasi, falso col- 
legamento 
dellc . . . . 200 J j 
Fase, indicatore I 

di .2903 1 

Fasi indipen- j 

denti, avvol- I 
gimentl a . . 8203 i 
indotto misto 
in - cd in 
gabbia dl 
scoiattolo . . 410.7 

- incgualmentc 

caricate . . . 2003 
Faso, mettersl In 299j 
Fasi, numero dl 201J 
Fase di oscilla- 
zionc . . . 1087JO 
ponersc on . 299.1 
precesslonc dl 

1993, 

- princlpale . . 200.4 
Fasi, ra pporto 

dellc’ . . . . 4653 
rcgolazlonc 
delle .... 199.10 1 
Fase, rcslstenza 

di. 2062 i 

ritardo di . . 800.7 ! 


Fase dl rotore . 2003 
ritardo dl . . 1993 
Fasi separate, 
awolgimen- 
to a .... 820.7 j 
sistema a 
cinque . . . 2083 
Fase, sposta- 

mento di . . 1982 
spostamento 1 
dl - tcorico . 1983; 

- dl valore an- j 
golare della 198.4 1 

- dl statorc . 200.10 1 
tensione di . 2043 

Fasi, - fra due - j 
della Stella . 205a 1 
Fase, tensione In 
ritardo dl. . 1902 j 

- spostata di. 1983 
Fasi, trasforma- 

torc di . . . 2803 

- ugualmcnte i 

caricate . . . 200.7 | 
Fase, usclre di. 2992 

- dl vlbra- i 

zlonc . . . 1087J 0 1 

- - vibrazionc ! 

op posts . . 1088J 
Fase.108 j 

-s, angulo dc . 198.4 
arrollamlento i 
de.8193 | 

- de-auxiliar 320j 

- de-princi¬ 
pal .8193' 

- auxiliar . . . 2003 1 
avancc de . . 1993 

8003 

caer fuera dc 2992 ' 

- de campo de 
contador . . 13883 , 

-s, comparador | 

de.686.4 I 

-s, concordancia ; 

de.198J | 

-s, con exion falsa 
de las . . . . 200J 
-s, - en serie de i 
dos .... 199.11! 
-. corriente de . 204.7 ' 

- de la eo- | 

rriente . . . 2003 I 
-s, corriente con 
dcsplazamicnto i 

de.198.7 I 

-s desigualmente 1 
cargadas . . 2003 
-s, dcsplazamicnto ! 

de.1982 j 

-S - de-ideal . 1983; 
-s, dlferencia de i 
1983; 

-s, distribution ; 
de las . . . . 2002 
no cstar en . 1983 j 
cstar en con- 1 
cordanciade 298.4 

- del estator . 200.14* ( 
-s hemltropicas, | 

arrollamicnto 

dc.8213 

-s igualmente 
cargadas . . 200.7 
-s inaepcndlen- 
tes, arrolla- 
mientos de . 3203 


Fase, indicador 

de.291* 

-s, inducido 
mix to de-y 
dc jaula . . 41617 
-a, numero de . 20Li 

- de oscilacidn 1067jf 

- principal . . 900.4 
-s, panto de 

union dc las 204 j 
- s, regulacibn 

dc.199J0 

-s, relaclon dc 


resistencia de 9062 
retraso de . 1993, 
800.7 

- de rotor . . . 200s 
-8 sc pa rad as, 

arrollam lento 

de.8207 

-s separadas, sis- 
tema poli¬ 
tico dc . .9042 
-s, slstema de 
cinco .... 908i 
-, tension de . . 204s 
-8, ten si 6 n con 
desplazamiento 

de. m» 

—s, transforma- 
dor de . . . 290* 
-8 uni das, co¬ 
rriente de . 204/ 
-s - entre si. sis¬ 
tema poli¬ 
tico dc . . 2063 
-s -.tension en- 
tre .... 204.14 
-s, union de . . SOU 

- dc vibraclon 1087.14 
-s de vibraclon, 

difercncia 
de .... 106Hi 

- - vibraclon 

opucsta . . 1088J 
Faser, Bambns-9132 
-Isolation . . . 7613 
-stofllsolation . 7903 
-stofTkabel . . 7694 
Faseriges Isola- 
tioDsmaterial 7764 
Fasonictro . . . 6865 

- delle tangent! 686J 
voltmetro . . 6892 

Fasdmctro . . . 

- tangenciai . 686_i 
voltimetro y - 

eomblnados 6825 
Fail- und Evolvcn- 
tcnwicklung, 
komblnicrte 839/ 
-lampe .... 923.1 
-wicklung . . . 3$L*> 
Fassondraht. . 740J 
Fassung .... 9663 
-sader.8583 

- mlt ausweeh- 

sclbarcm Nip- „ 

pci.966.7 

-, Bajonett- . . 9W* 
-, Decken- . . .9684 
-sdoppelader . 85W 
-, Edison- . . . 960* 
Edison- mit 
. AufhOngo- 
haken .... 96U 
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Feldvertellung 


Fassung, elektro- 
magnetlsche 
Glelchstrom- 

95SL3 

gcrade Wand- 962.7 

- mift Hahn . . 9613 

- ohne Hahn . . 95L2 
-shalter .... 963a 

Illuminations-962a 

— fur llegcnde 
Lampen . . . 962a 

- fur stehende 
Lam pen . .962.4 
-, Kerzen- . . . 961.7 , 

- fur Kerzen mlt 

Papierrohr . 95ta I 
Lam pen- mlt i 
Schlrmhalter- I 
deckel . . . 966.2 I 
-smantel.... 9652* 
.Own- . . . . 960.fiI 
Porzellan- . . 966.4 . 
-.Ring- . . . . 96Ls! 

- mit Schirm- j 

halter und 1 
Schnur- i 

klemme . . . 965a' 
-s schrageWand-9683 | 

- mit Schutz- 

korb .... 956a i 

- zur Verschrau- 

bung .... 962a I 
wawerdiichte 9623 

- Porzellan- . 956a I 

• mit zcntraler { 

Drahtelnfuh- | 
rang .... 061A 
Fast binding . 818a > 

- pulley .... 447a j 

- and loose pul¬ 

ley .4476, 

Fasten, to . . .406a: 
-.to- with screws 

6412. 644.4 i 
Fastening, band 4192*, 

- belt .... 114L4 I 

- of the belt 
pulley . . . 447.3 1 

- - the conduc¬ 

tors .016.7 

- device .... 002a , 

- of the handle 649.3 

- lug. 077a 

- of magnet 

colls .... 839.7 

- - terminals . 469.3 1 
Fat. consistent 790.t 
Fatica del cohe¬ 
rer ... . 1349.7 

Fatiga del cohe- 
*or. 1349.7 

- dielectric* . 1309.1 

- magnetics . . 18U 
Fatigue (des ma- 

terlaux) . . 348.7 

- of the co¬ 

herer . . . 1349.7 i 

- du cohereur 1349.7 1 

- dielectric . . 1309.1 

- dielectrique 18093 
magnetic . . 181J 

Fattore dl cor- 
rcxlone . . . 249a 

- - forma . . . 190a, 

- - m&sslmo . . 196.7 

• - potenza . . 1683 . 

- - riduzlone . 048.7 

- - riemplmento 

col ramc . . 830.7 ! 


Fattore di riempi- 
raento dellc sea- I 
nalaturc . . 330a , 

- - rivcstlmento744a 

Fattorino tele- i 

graflco . . . 990a 
Fttulnis . . . .806a 
-blndernde 

Masse .... 806a 
-sicherer Schall- 
trichter. . 1110a 
Fault, cable . . 904.7 
-finder . . . 1172a I 

- due to heating 472.4 i 

- in the line-in¬ 

sulation . 1000a i 

- location coil 683a 

Faulty. 647a j 

- print.... 1036.7 
Fauresches Prln- 1 

zip.80a 

Faure plate . . 68.1' 
-’8 principle . . 80a. 
Fausser, sc . 881 jo I 
Fautlf. 047a j 


Feather . . . 433.12 1 
Fcder .... 433a* i 
Abrcitt- . . 1016a > 
-. Arretler-. . . 046a j 
-. AufhUnge- . . 946.1 1 
elnc- auf- i 

zlehen . . . 058.4 
-aufzug .... 946a 1 
AusschluQ- (Te¬ 
legraphic) 1068.41 
- (Telepho- i 
nle). . . . 1122a 
Blatt- .... 646.4 
-buchsc .... 63422 
-biindel . . . . 638.1; 
-, Drehungs- . . 646a 
Einstcll- . . . 646a j 
-galvanometer 072a 
-gegenkraft,Strom- i 
messer mlt . 0772 : 
-, Isollertc 


1032a, 
. 546a 
. 060.4 , 
.658.1 
. 635a 
. 645.1 
645.10 


Kcgel- 
-klemme . . 

-klinke . . 

-kontakt . . 

-kraft . . . 

-, Rechtcck- 
-relals .... 1149a 
-, Rufkasten- . 1151a : 
-schalter. . . 522ao 
-, Schlclf- . . 1120a 
-, Schratiben- . 646.7 , 
-, schraubenfdr- 
mlge .... 646.7' 
-. Schreib- . . . C67a , 
-. — des Fstlcnno- 
apparates . 1026a 
-spannwerk . . 552a 
-, einc- spannen 64621 
Spcrr- . . . 1012a 
-, Spiral- .... 645a 
-, Sprechtastcn-U61a 

-st l ft. 058a ■ 

-, Torsions- . . 645a 
-, Trleb- . . . 1010i> 
-trommel (MeQ- 
Instr.) . . . C57ao 

- - (Telegra¬ 

phic) . . . 1010a 
—, die- wiodcr I 
aufbrlngen 1012a; 

- -achsc . . . 1011 . 1 , 
-. Unterbrcchungs- 

11223 1 


Federvoltmetcr 079a 
-wage (Masch.) 494a 
-wage (McO- 

Instrument . 659.1 
-wlrkung . . . 646a 

- Zwelweg- . . 060.7 
-> zylindrische 

Schrauben- . 646a 
Fcdernder Kon- 
taktstopsel . 68913 
-e Kupferb urate 4203 
-er Splral- 

nlppel . . . 9«la 
-er Stlft . . . .002.4 
-er Stopsel . . 902a 
-er -kontakt . 639a 
Feebly chargedl2723 

- excited . . 260.10 

Feed. 939.1 

- of the carbons931a 

- magnet . . . 027a 

- -pump .... 114a 

- -water .... 114a! 

- - heater . . . 114.7 

-»to. 722.4 

- a brush . . 4293 

- glow-lamp8967.7 

Feeder . . 722a, 768a 
Feeders .... 768a 
Feeder. 760a 

deconnexion 
d*un .... 719a 
Feeder cable . 722a 

- meter .... 093.7 

- pillar .... 844a 

- regulator . . 597.2 
Feeder, separa- 

zlone dl un 719a 
Feeder switch¬ 
board .... 007a 
Feeders, tableau 
dc distribu¬ 
tion pour . . 007a 
Feeding 

cable . 722a, 760a 

- mechanism . 089.2 

- motion . . . 939a 

- point .... 722.7 

- -. main .... 722a 

- transformer . 229.4 
Fcgato di zolfo 1211a 

Fehler. 047a 

-, Ablcse- . . . 047a 
-ausgleichung . 048.1 
-, Beobach- 

tunga- . . . 041a 
-bcseltlgung . 1327a 
-bestlmmung 1000a 
-grenze . . . 047.10 

-haft. 047a 

-.Kontakt-. . 1328a 
-ortbestlmmungfl83a 

-quelle. 485a 

Sch&tzuugs- . 041.4 

-strom. 647a 

-suchspulc . . . 083a 
-vorbindung 1162a 

Feile.385- 

-. Abzleh- .. .386.1 
Ansatz- . . . 3862; 

Bid-.98.1 

drcikautlge 1017.1 
-. Haud- . . . . 8862 ; 
-, Kontakt- IOO 6.10 
-. Schlicht-. . .385.4 
Fdlicht ... .385.1 
-kette .... 1297a 
Fellspline . . . 385.1 
-, Nickel- 1073.10 


I Feilspitnc, 

Sllber- . . 10743 
| -, Weicheisen- 1074a 
-fritter. . . . 107&4 
| Feilen .... 88431 
I Feinblech . . . 347a 
I Felnhcitsgrad 
1 des Drahtes 760 3 
I Felnkornigc 
I Kohlc .... 426a 
1 Fdnsicberung 10204 
' -spatrone . . 1020a 
I Feinstutigc Re- 
I gulicrung . 674a 
Fetnzug .... 747a 
I Feine Schmirgel- 
1 lelnwand . . 474a 
-es Schmirgcl- 
1 leinen . . . 474a 
Feldachse . . . 466a 
1 Fcld,aufgelager- 

tes.1703 

-batterie .... 999a 
1 -cr. benach- 
j barte .... 70021 
1 -bohrung . . . 460a 
I -dichte .... 179a 
I -, elektrisches 127430 
| -energie .... 697a 
, -erregung . . . 250.4 
! fiktlves . . . 179.7 
, -gestell .... 462a 
I - - lamelUertes 462a 
, -intenslt&t . . 179a 

-skurve . . . 268a 

. -Isolator . . . 798.4 
1 -, Klauen- . . . 466a 
, -kurve, Anker- 208a 
-magnet .... 467a 
: —e, roticrende 467a 
1 magnetlscbcs 
> 1258.1 

' -, Maschlnen- . 613LS 
i -messer .... 807a 
-. Mitt el- .... 013a 
-. Nutz- .... 170a 

-pole. 467.4 

-,Pruf- ... .4343 

-regie r.697a 

-. Schalttafel- . 6132 
-schrltt .... 810a 
' -schwUchung . 177a 
-schwankungcn 177a 
-. Sciten- .... 61B.4 
-spannung . . 161.7 

' -spule. 837.7 

. —, k on inch ge- 

>\ickdte . .887a 

- -, Kupferband-33821 
, - -, unterteilte . 3383 

- -, vcntllierte . 3382 
-stllrke .... 179a 

- -,magnetlschcl25Ra 
. - -,reaultlcrcudel79a 

-atdrkung . . . 177.7 
Streu- .... 170.7 
-system .... 452.4 

- -, mchrpoliges462a 
, —. zweipoliges 462a 

-telegraphcn- 

apparat. . 10334 

- -batterie . . . 999a 
—dienst. . . 1088a 
-telegraphic . 1038a 
-telephonkabel 1340a 
-veriindorung . 177.4 

Vcrdrehung 
des -es . . 267a 

-vertcilung . . 177a 
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Ferro 


Feldverzerrung 1774 
-wicklung, fest- 
stehenae . . 887J 
—, rotlerendc . 887.2 
Zwischcn- . . 618^ 
Felt polishing 

wheel . . . 1188.7 

- under-layer . 4663 

Feltro. 4663 

- d’amianto, strata 

dl.760s 

f. 4. m.12613 

Female telegra¬ 
phist .... 9902 
Femelle, peignc6433 
Fender .... 8103 
Fendille . . . 746.10 
Fenditural012Ls,1360<£ 

- d’un tilo . . 746.10 
Fendage . . . 18603 
Fenda, boachon 902a 
Fenfctre. bouchon 

fusible k - en 
mica .... 9013 
contact de . 10409 
-a, 6crou A . . 641ao > 
Fenomcno elct- 
trico . . . 1270.2 

- elettrocapillarc ! 

1312.4 , 

- elettrostatlco 12743 1 

- dl flessione 13603; 

- fotoelettrico 11773 i 

- dl Hall . . 1322.1 

- induzlonc . 1833 

- - lnterfercnzal97jD 
• pendolarc . . 303.4 

- al polarizza- 

zione.93 

Fendmeuo el6c- , 

trico . . . 12703 

- electro-cstA- , 

tico . . . . 12743 

- electrocapllar 

1812.4 

- de flexion . 18803 | 

- fotaelGctrico 11773 i 

- de Hall . . 1322.1 

- de lnducclon 1883 1 

- -interferencla 197.9' 

- - Peltier . . . 283 j 

- polarizacidn . 93 I 
Fensterkontaktl0463; 
Fcnte (mach.eicctr.) 1 

4007 1 

- (apparclls de 

oommut.) . . 5323 

- de la cloche | 

(Isolateur) . 7973 1 
-s, grillage A - de 
dilatation . . 613 

- d'lntroductlon 

de la plAce dc | 
monnale . . 11602 ! 
-. Isolateur A .7943 

- de Hsolatcur 797.4 
de tete d'lsola- 

tcur.7973 l 

-. tube Isolant A 874a , 
- - Ion- 

gitudlnale . 8783 
Fenton .... 8653 
Fer. 842.7 : 

- actif. 2623 , 

altera ate ur A - i 

tournant . . 2104: 

- cn barren . . 3463 , 

- carre .... 8404 
collier de . . 4204 


Fer cornl&re . . 8409 

- doux .... 3407 

- de I’enveloppe 4643 

- fculllard . . . 846.7 

- fondu homo* 

g£ne .... 344.7 

- forge .... 844.4 

- dc Torge . . . 8443 

- forgeable . . 8443 

- hexagonal . . 8463 

- homogAne . . 844.7 

- homogene Bes¬ 

semer .... 8443 

- Siemens-Mar¬ 
tin .8463 

- - Thomas . . 345j ! 

- d'induit . . .411.4 

- laming . . . 346.1 

- m£plat.... 8406 

- nolr.8473 

pertes addition- 

nelles dans le 29L7 

- dans lc . . 2903 

- dans le - de 
Tinduit . . 290.10 

- dans le - du 
rotor . . . 290Ji! 

- dans lc - du 
stator . . . 2913 

- totales dans 

le.2913 

- plat.8406 

- profllA .... 8408 

- protecteur pour 

cAbles . . .8883 

- puddlA .... 8443 

- rond.8463 

- de rotor . . . 4113 i 

- soudant . . . 8443 j 

- soud 6 .... 3443 ; 

- k souder. . . 8267 I 

- de suspension 8403 

- en T . . . . 846.10 1 

- - double T . . 847a 
t61c de . . . . 817.4 

- en U. 8473 

- Z. 8473 

Fcrblanc . . . 847.7 
Ferita. 6063 

nettamento 
della . . . 606.10 
Form are .... 4803 
lasclare - 11 sis- 
teraadiruote 10113 

- una macchina4793 
Fermata della 

macchlna . 18813 
Fermer k l’alde 
de boulons . 6443 

- - l’aide de vis 6443 

- lc circuit . . 1413 
Fermeturc, arc 

de . 5623, 920 10 

- k ba'ionnette 4043 
-. balai de - de 

circuit . . 1080.1! 
-.bouchon de - 1 

pour tubes Iso- 
fants . . . . 8803 

- brusque du cir¬ 

cuit .... 6183 , 

- de canlvcau . 8293 j 

- du circuit . . 141.4 i 

- circuit d’unc I 

battcrlc d’ac- 
cumulateurs 1003 

- k clavcttc . . 4193 | 
courant indult 

de.1843 


Fermeture, avec - 
6tanchekrhuile 
6643 

6tincelle de . 662.7 
extra-courant 
dc.1843 

- d’extremite de 

cible . . . .6107 

- de frette . . . 4193 

- herm^tlque 1869J3 
-, intensite du cou¬ 
rant tors de la 

- du circuit 6804 
-, mouvement de 

- de circuit 6843 
plaque dc . 1009a 

-, position dc - du 
circuit 6173, 6173 
Fernamt . . . 11362 
-anschluO . . 11866 
-au sue halter . . 6667 
—> clektromagne- 
tischcr . . . 6668 

- Hochspan- 
nungs- . . . 6663 

-dienst . . . 11364 
-drucker. . . 1087.4 
Ferahorer, den - 
abh&ngen . 11108 
-,einpoliger . 1116s 

- von gerader 

Form . . . 11168 
Kopf- . . . 11181 
-,-doppel- . . 11182 
Prttziaions-. 11187 

- mit seltllcher 

Schall- 

offnung . 1117.4 
den - wlcder 
anhkneen . 11171 
zwcipoliger 11164 
Feraklappe . 11863 
Feralcltung . . 7213 
-, Drehstrom- . 7607 
-sdvnamo . . 182610 
-, Hochspan- 

n tings- . . . 766 j 
- snetz .... 72610 
-sschrank . . 1189.1 
-ssystem des Rian- 
penschrankesll804 
Fernphotographic 
11774 

Fcrarohr . . . 6413 
Ablese- . . . 641.0 
-galvanometer 6701 

-stativ.6413 

Fernschrank . 11891 
Fernsehcn, elek- 
trischcs . . 11773 
Fernspannungs- 
reglcr.... 6763 
Ferasprechamt, 
elektromecha- 
nlsches . . 11683 
-automat . . 11665 
-betrieb . . . 11143 
-bezirk . . . 11143 
-gehkuse. . . 1116.1 
-gchllfln . . . 11782 
-ncbenstellc . 11663 
-schreiber . . 1167.4 
-technik . . . 1114.4 
-teilnehmcr . 11293 
-ubortrager . 11867 

- cinscnenkliger 

11868 

- -. zweischenk- 

ligcr . . . 1186a 


Fernsprechver- 
mittiungsamt 1114.: 
-wesen .... 11143 
Ferasprechcr. 1114a 
-steuerung . . 720.4 
-verbindung. 11867 
-verkehr. . . 11S5.1 
-verkehrtarif 116L4 
-verkehrtele- 

phon . . . 1196a 
-vcrmittlungs- 
sebrank mitUn- 
terbrechungs- 
klinklen. . 14*3 
-wellenmessung 

10963 

-wirkung . . 1868.: 
—, magnet!- 

sche . . . 1990a 
FerraHs-Span- 

nungszeiger 8792 
-Voltmeter . . 6793 
-z&hlcr . . . .6963 
Ferrarls field . I7k> 

- meter .... 9963 

- voltmeter . . 679.2 
Ferric oxide . 1199.: 

- sulphide . . 1212.7 

Ferro.842.: 

-, accumulators 

a - e nlchel 67a 

- ad angolo . . 8409 

- ad angolo, 

tclalo di . fllOjc 
allume dl . . 67a 

- attlvo .... 2623 

- in barre . . . 340? 
-, battiture di . 67a 

- battuto . . . 8443 

- carcasaa di 454.: 

- Bessemer . . 8443 

- dl cavallo, mi- 

gnete a . . . 1683 

- dolcc .... 848.7 

- indotto di . 411a 

- -> nucleo dl . 467.7 

- foggiato . . . 844.4 

- esagonale . . 8483 

- fuclnato . . . 8443 

- fa so.844.7 

- fuso. lamicrm 

di. 8473 

- girevolc, alter- 

natore a . . 2104 

- a 1 .847a 

- dell’ Indotto . 411a 

- - indotto, per- 

dlta nel . . 290a o 
-, a lnviluppo 

di.4083 

lamiera dl. . 847.4 

- laminato . . 848a 

- -, striscia di . 29# 

- mallcabilc . . 8443 
-,moiecola dl . 180a 

ossldo di . 1189.7 
pcrdlte nel . 2903 

- addlzionali 

nel . . . . .291.: 
perdite total! 
nel.29U 

- platto .... 848s 

- -> arco di . . 8122 
pila al. . . . 1 O 1 

- a - e con- 
stantana . . 293 

- profilato . . . 840$ 

- protettore per 

cavi .... 888a 



























irro 1663 Fibre 

. f | ' 

rro, protosol- Fessura . 408.7, 582a, Feu, it l'tpreuve Fculllc, *palsscur 

furo dl . . 1212.7 1012a; du. 408a de. 5882 

►uddellato .344a - per le moncte 11562 fll Mam£ au .7492 - detain. ... 72 

juadro . . . 846.4 - longitudInale, - de forge . . . 3812 - de gutta-per- 

vggla dl . . 846.7 tubo Isolante mature k rha.3682 

dpartizione a. 873a I’cpreuve du 667a I— lalton . . .3562 

economica ! - luminosa, foto- mine en - 61cc- |—manganlne 585J0 

del rame e metro a. . . 977 j triqnc dea four- mince de 

del. 258a - delle scan ala- ncaux dc | plomb . . . 48ai 

lei rotore . . 411a ture.408a mines .... 986 j ! - dc nickeline . 5862 

• rotore, per- Fcssure, grtglta - Saint Elme . 667j , - d*or.7.4 

dita nel . . 290ji con - dl dlla- j-, tube isolant k paquet dea - 

Mcmcns-Martin tazionc . . . Ola! repreuve du . 8682 du noyau . .4582 

8452 Festbeleuch- Feucht. 7772 1 - dc plomb . . 482 

di aoapenslonc tung . . . 18472 -ea Erdinncre . 835.7 . rcs.sort a . . 545.4 

8482 -halter .... 10426 -c Paste .... 24.7; Feuillets dea dl- 
pccolare . .843.1 - undLoHgchcibe447a -,in-en R&umcn ver-, menstona . .6172 
■tato pasalvo I -schelbe .... 4472 1 lector Loiter 862.7 -s-gabarlts . . . 6172 

del.15.11 I Festwtellvorrlch- 1-er Lmachlag . 5082 - magnetlque . 1602 

lello atatorc 4542! tunc (Mcb- ! Fcuchligkelt 870.il -a-patrona . . . 6172 

atatorc, per- ! inalr.) . . . . 045ft -sgrad 7772; Feu 11 let age dea 

dita nel . . . 291.1 | - (Schaltung) . 602a I Feueralarmappa- ! cornea polal- 

1 T.346.10 Fcatc Bctrleb- ! rat ... . 1044.4 res. 460.1 

dopplo T . 847.1 kosten . . . 712.4 -ball. 1868.4 Feuillete. bitl 

Thomas . . . 345j -or Brennstoff . 1092 -bestIndiges Iso- j magnetlque 4522 

ondo .... 8462 -c Buraten . . . 4282 I Hcrrohr . . . 8682 1 -. epanoulaacmcnt 


o vergho . . 8462 8182 I lvae .... 12222 j -. noyau de p61c 4582 


Incato,attacco -cs Isolations- Kaum . . . .5112 Feuilletee, car- 

di.876.7 material . . 7742 -meldcr . . . 1044.4 caaae magne- 

rrocarril, apa- -e Kopplung 1090.1 -raum.1112 tique .... 4522 

rato de ae- -c Kupplung .4502 -schelbe . . . 11962 -. piece polalre 4602 

hales . . . 1849.1 -er Lampcnwand- Fcuersicher . . 4082 -, surface . . .4583 

am pane de 1049a arm. 9572 -es Material . . 687x Feulllurc, contact 

liapoaiclon dc -cs Magnetfeld 1772 -e Schalttafcl . 6192 de . . . . 10489 


fnea tclegrh- -4* Rlemacheibe 4472 ( Feuerwehrtele- 1 eclairagc de . 9122 
tica de . . 1849.4 -e Spule . . . 661.12 l graph 9962, 1044.4, Fiador . 5482, 1010.7 
‘UMialcs dc a- -e Verlegungclnea 1 - -enanlagc . 10442 1 mecanlsmo .5482 
larma de . 13492, Leitera . . . 862.4: Feucrvergoldete Fiamma .... 5652 


“legrafo dc . 9952 -erVorachaltwidcr- . Fangspltzc .9912 - di gas, plla a 822 
rrocianuro dl atand fur Bo- < -verzinnter , - ad ldrogeno . 95.7 

potaasio . 1214.7 genlampen . 9422 j Draht .... 7492 1 plla a . . . . 31.10 

•rocyan kali urn -er Wide rat and 600 jo !die Dynamo | -, realatenza dcllaSSj 

1214.7 -schrauben . . 544.4 ! feuert.... 2722 - a sal dare . . 952 


•rocyanure dc -spannen . . . 4062 1 - dea Kollektors4782 produzlone di 

potassium 1214.7 -atehende Dampf- Feuert .... 472.il! clcttriclth per 8lJ) 

roroagnetic maschlnc . . 117.4' Feuerung . . . UU Flammegglare 2789 

medium . . 162.4 - -e Feldwick- Hand- .... lllJ Flanco, avvolgi- 

romagnctico, lung . . . . 887 j roechanlache 1112 roento dl . .3292 

mezzo . . .162.4 - -e Lokomoblle 1192 | -, rauchverzeh- - del dente . .417.7 

TomagnAtlco, - -er Kcasel . .107.7 rende . . . 111.12 - dell* eapansiouc 
medio . . . 162.4 -stellen, ein Instru- Feulllard, bride polarc . . . 3392 

Tomagndlque. ment .... 6457 1 dc fixation en8202 - del rocchctto 881a 
milieu . . .1624 -atellung . . .6452 - unlvcracllc Fianella . . . 1339J1 


Medium . . 162.4 I -, Blege- . . . . 851jb 1 etrlcr de flxa- -kell . 376J0 

roao, oaaldo 67.4dlelektrische 871.10 lion en . . .8202 vulkanUiertc 86 O .11 
rosulfate i Dreb- .... 353a - cn fer .... 346.7 -, weifle . . . 360jo 

l'ammonlaque Druck-. . . .361.1 -, goujon en fer Fibra. 360.9 

12162 Durchachlag-37lJi - avecpoulles - d'amlanto . . 252 

ammonium 12162 -, elektrische 1810.7 en porcelainc864.i - di bambu . .9132 

to as sulphate - dea Gltters . 69a -.lien cn . . .8202 - blanca . . . 360.10 

1216.4 Knlck- . . . .3622 -. -universe! .8202 chlavetta dl 875J0 

rure de fatte 800.4 Schub-. . . . 362.7 -. novau dc fer 4122 I - del legno . .862a 

flllere . . . 8162 -. Torsions- . . 358a spfrale cn fer 411.7 ; - di legno, carta 

:>ur iaola- Zug-. 350a Feuilles.accoup- j dl. 869.11 

curs .... 8182 Festive illumlna- lenient k - - del libro . . . 787a 

t£rale . . . 816 j : tlon .... 1347a d’acler . . . 451.7 - vulcanlzzata 360.il 

tigbohren . 389a Fettticck . . . 976.10! Fcuille d argent 7a Fibra blanca . 880 jo 
H ungs- -photometer 9750 1 -s, caoutchouc -, chavcta dc . 376J0 

irbclt. . . 1330.4 ( -, konslstentca . 4432 cn .777a - de cortcza . . 787a 

^rlotet . . . 04a! -, Sehmler-. . . 443a I - dc culvre . . ^>54a - - madera, pa- 
4 endcn-Bolo- ! -schmierung . . 44.3J | -s, <Slcctroni^trc pel de . . . 859JS 

neterdetek- 1 Feu, brunl au . 018.7 k - d or . . . 663.7 - vulcanizada 860Jl 
or .... 1050a I -, cnlever l’lao- -S electroscope Fibre . . 880a, 685a 

stem . . . 1055a lant par le . 8912 k - d or. . . 063.4 asbestos . . . 25a 
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Fil 


Fibre covered * 
cable .... 765.4 i 

- electrometer . 666 a , 

- insulation . . 7653 

- key .... 375.10 

-»silk. 635.7 

suspension . 6356 
vulcanised . 360Jl 
-, white . . . 860.li i 
Fibre d’asbeste 253 

- d’amlantc . . 25s 

- de bambou . 9182 

- blanche . . 86 O .10 
-,c£ble sous . . 765.4 

cale en . . . 876.10 , 
-, davette en . 875J0 j 

- d’Acorce . . . 7874 
isolcment de 766J 

- vnlcanls 6 c . 860a 1 j 
Fibrenx,lsolant 7754 j 

Isolement . . 790.5 
Fibrous insula- I 
tine material 775.4 

- insulation . . 790.3 
Ficelle dc coton 869.4 i 
-,gulpage a l’alde 

de forte - dc 
chanvre . . 860.1 
Flchc, boite de 
contact A . 890.1 
-. - dc prise de 
courant A . . 899.1 
-, borne A . . . 867.6 
-s,bouchon de con¬ 
tact & trols 888.10 
-, commutate ur 
A - (telegr.) 1022a 
-8, commutateur 
A - (appar. de 
mes.) . . . 65S.li 

- de commuta¬ 

tion .... 652.10 
-- conjonctcur 1130a 

- connexion 1132.1 

- - contact 589a,662a 
contact A . . 639:.' 

-. contact a - 61a- 
stique . . . 6394 
- A - fendue . 680.3 
-s, contact A - . 888.7 
cordon de . . 898a 

- de cou plage . 6624 

- de demanae 

d’occupatlonlldla 

- d’Geoute . . 1188.4 
-a, onfoncer des 662.7 

- indicative cn 

plomb pour 
cAble . . . 838.10 
-s, inserer des . 062.7 
-.insertion d’unc898.r, 
-» Interruptcur 
a- (appar. de 
commuta¬ 
tion) . . . .524.3 
-n-(Installation 
interleure) . 807.7 

- pour interrup- 

teur raplde . 897a 
introduction 
d’uno .... 808.r. 
-s.lntrodulrc des662.7 

- a manette . . 0632 

- a manette iso- 

Ian to .... 8974 

- de misc en court- 

circuit . . . 539.4 


Fiche en plomb 
portantdes don- 
n6es relatives 
au cAble . 838J0 
-s, prise de cou¬ 
rant a . . . 889a 

- pour prise de 

courant ctan- 
cke. 8892 

- de raccorde- 

ment.... 1132a 
-s, resistance de 
contact des 663j 

- -ressort . . . 602.4 
—, contact a . 6394 
-s. rheostat A . 665o 

- k rupture brus¬ 

que .8974 

-. selecteur k . . 668.1 
-triple nourl’appa- 
rell telepbonique 
de roperateurll38L2 
Fichcr dans . . 898.7 
Fichtcnholz . . 3632 
Fictitious held 179.7 

- length . . . 723 jo 
F lctive, 

longueur . 728ao 

Fiel. 636.11 

Field of action 179.4 

- in air .... 1756 

- -axis. 4664 

- bore. 4662 

- -break switch 624.7 

- -carcase . . . 4624 

- coil, edgewise 

wound . . . 3384 

- colls, heating 

of .2874 

—. piled . . . 3374 
—, »trlp-wound3384 

- -, subdivided 338a 
-terminal 

piece .... 3384 

- -, ventilated . 8382 

-, constant . 62702 
-, cross.1754 

- current . . 140J0 

- of current . . 1744 

- current, strength 

of .3362 

- deformation . 177.4 

- direction indi¬ 

cator .... 6857 

- distortion . . 177.4 

- distribution . 1774 
-.effective . .1764 

electric . . 1274ao 
electromag¬ 
netic .... 1752 

- cnergv .... 5974 
- of the mag¬ 
netic .... 1794 

-.external mag¬ 
netic .... 628.1 

- excitation . . 260.4 
fictitious . . . 179.7 

- fluctuations . l<<a 
-flux distribution 

curve .... 26Ha 
-frame .... 4524 

- insulator . . 793.4 
-, irregular mag¬ 
netic .... 177.1 

leakage . . . 178.7 
longitudinal. 1764 
-magnet .... 4672 
magnetic . . 174.7 
main.1754 


13404 
. 176.4 1 
. 1764' 
. 1774 
. 15L7; 
6014 


Field, non-uniform 
magnetic . . 177a j 
-9 of opposite 

polarity . . 1774 
| -pitch ..... 8104 
I-plate .... UTAs 

-poles. 467.4 

1 -, primary . . 176do j 
' - regulation . 697.4 1 
! - regulator . . 6974 1 
-, reinforcement 
of the . . .177.7' 
: - resistance . . 8864 
i -s of the same 

polarity . . 1772 
-, secondary . . 1762 
| -, single .... 1764 
-, stray .... 1757 
strengthening ! 
I of the. . . .177.7 
I -, superposed . 176a 
-system .... 462a' 

- telegraph-appa- 

> ratus . . . 1068.4 
, — service . 10884 

- telegraphy 10884 1 
j -telephone 
1 cable . . 

transverse . . 

, -, useful .... 

- variations . . 

- voltage . . . 

- watts .... 

1 -, weakening of 

the. 1774 j 

- winding, 

wrougly con¬ 
nected . . . 8884 

- x - ray set . 12457 
Fleltro, capa de 4664 

! Figuras de 
Ivundt . 

- Lie h ten - 
berg . . 

1 - - soplo 
; Figure . . . 

- blank key 
: -changing le¬ 
ver .... 

- expressing the 

value of the 
Iron loss . . 465s 
magnetic . . 172.7 
Figure .... 638.li 
-s acoustiques 1823.1 

- 61ectrique . 1286a 
-s de Kundt . 1328.1 
-s de Lichtcn- 

berg . . 

-s roriques 

- dl Kundt 

- - Lichtcn- 

berg . . 

- Hoftio 
1 Flguren, akusti- 

schc . . . 1323.1 
-wechscl . . . 10334 
-weehsel, der- 
versagt . . 1085c 
Fijaeidn del 

alslador . . 8142 

- del alambre 
de couexhSn 

a la lamina 4214 

- alambre sobre 
los Alsladorcs 8174 

- de Ins alambres 

cou horqulllas 

8904 


1323a 

12874 

12864 

10024 

10844 

1083ao 


12874 

12864 

1323.1 

12874 

12864 


Fijaclon del los 
barras coleo- 
toras .... 6144 

- las bo mas . 465a 

- - los carrctcs 

3357, 415ii 

- central de las 

laminas . . . 4292 

- porchavetas sin 

alambre dc atar 
8192 

- de los con due- 

tores .... 6157 

- las conver- 
saclones sobre 
peliculas . 11759 

- del dlagrama 

de las lineas 
de fuerza . 1297.7 

- - inducido . 4164 

- de las laminas 421a 

- lateral de las 

laminas . . . 4292 

- del mango . 6453 
-, material de . 815s 

ore la dc . . . €774 

- de la polea . 447.3 

- de tubos ais- 

lantes por 
alambre de 
hlerro . . . 874a 
Fljamiento, apa- 
rato de . . . 6 Q 2 a 
FI jar, agujero 
para .... 615* 

- cl alambre sobre 

los aislado- 

res.817.7 

-. bafio para . 10657 

- fuertemente . 405s 

- con tornillos 544a 
Fijeza de la luz 

elActrica . 9G6ao 
Fljo, electro¬ 
motor .... 2182 
Fiktive Lknge 723ao 
-es Feld .... 1757 
Fll. 635a 

- d’acier .... 741a 

- chemise dc 
cuivre . . . 741a 

- double dc 
cuivre . . . 741a 

- - fonda . . . 74U 

- homogene . 7414 

- a£rlen . . . 1077a 

- d'alumlnium 741 .to 
A me en - metal- 

llque .... & 8.1 
arap&remetrc a - 
chaud . . . 675:i 
-, ancrage d u - 

en longueur 8204 
-. - longitudinal 

du.820 if. 

-, - du - dans lc 
sens de sa lon¬ 
gueur .... 8204 
-. apparcil a - 

chaud . . . 662.7 

- d'argentan . 586a 1 

- d’armature . 770a 

- arme.8694 

- d’arret . . . .8155 
arretage du . 819a 

-, arretcr le . . 819.7 
-.- le- en des 
points interme¬ 
dia ires . . . 890.7 
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F11 


RK attacher ■ 

an - sur un 1 

Isolate* ur . . 817.7 ; 

• bim&alllquc 74L2: 

bobinage en 333.7 I 
bobino en . . 3814 j 

• de bob Ine de I 

champ . . . 886.7 ; 

- - boblne d in- 

ducteur. . .886.7 1 
-- bobine k - ! 

tallique . . 7492 I 
--S bonrdonne- 
ment den - 
electriques . 8224 

- de bronze . . 741.7 

- - bronze phos- 

phoreux . . 7414 

• - bronze sill- 

ceux .... 7414 

- - bronze au 

slllcium . .7414 

- cables . . . 7482 

- calibre de . 826Ji 

- calorlque 

(instrum. de 
men.) .... 6624 

- ponr canalisa¬ 

tions Into- 
rleures . . . 8614 
-% canalisation I 
k trois . . . 768j 

- carre . . . .3254! 
-s charge dc nelge 

des. 822.1 ' 

- de chaufTage 98241 

- - clavecin . . 3484 I 

- rhatld .... 6624 : 

- de compen- I 

nation . . . 723d i 

- compound . . 741.11 
-S compteur k . 

cinq .... 69SL4 
- 4 trois . . 6914, 

- de cocon . . 635.7 I 

- condcnsateur \ 

k - ra^tal- 
liquc . . . 1021.4 

- conductance ex- 

terieure d’un 731.4 

- - superficleile 

d'nn . . . .781.4 1 

- conducteur . 7292 1 

- - artne pour i 

lampe a In- I 
candescence 962.11 

- - asphalt^ . . 7464 1 

- - caoutchoute 8664 ; 

- - clre .... 7464 1 

- - lnole au caout¬ 

chouc .... 8564 

- - frisolementdc j 

caoutchouc. 8564 1 
conduire les 
- par-dessus 
la rue . . . 8234j 

- de connexion 8114 

- - connexion j 

ant£rieur . .8114 

- connexion 1 

r-onrbe . . . 8114; 

- - connexion ; 

droit . . . .81L7; 

- - connexion I 

entre l’indult 
et le collco- 
teur.421.7 

- connexion 
posterienr 31Lio 


Fit de constan- 

tan. 6864 

-. contact & . 1047.4 

- de contrcpolds 

(radio- | 

telegr.) . . IIOOjo , 
couronne dc 7494 ! 
-. crochet de sus- i 
pension doable ! 
pour .... 815.4 j 
-s, crolsemcnt I 
dcs.810 j 

- do culvre . . 740.7 

- - culvre donx 740J 

- culvre 

ccroul . . . 7404 

- cuivre6tamc7404 

- culvre £tire 

a froid . . . 7404 

- culvre gal¬ 
vanise . . 740.10 

- culvre 

zlnguc . . 740.10 
degr 6 de 
finesse du . 750.1 
-s, disposition 
des - dans les 
cncoches . . 3294 
-s, - des - dans 
les ralnures 8294 
distance 

entre les . . 809 jd I 
-. doulllc Edison 
k entree cen- i 
trale du . . 9514 ; 

- dc doullle de 

lampe .... 8684 , 
-. dynamomttre I 
pour .... 7874 I 
-s, ecartement I 
des. 8094 j 

- ccroul .... 337.4 ! 
-s, cnroulement | 

en.833.7 

- d’entree . . . 8614 | 
-s, espacement 1 

des.8094 I 

-, epaisseur de 825.il | 

- ctam 6 .... 7494 I 

- - au feu . . . 7494 | 

- etlr 6 .... 749 J 0 ; 

- - a froid . . 327.4 

- d'excitatlon . 3364 . 
-s, fabrication I 

de. 747.4 i 

-s, falre passer 
les - par-dessus 
la rue . . . 8234 
-s, falre traverser 
la rue par les 8284 j 
-s, faisceau de 7604 1 

- dc fer .... 

- fer en 
boudin . . 

- - for gal- 

vanish . . . 

- - fer helicoT- 

dal .... 

- fer de liga¬ 
ture .... 

- fer zlngu 6 

- fermeture du 
circuit . 

-, fix age du - sur 1 
l'lsolateur . 8174 
-.fixation du - t 
sur l’lsolateur 8174 I 
dn - de conne¬ 
xion k la lame 42141 


7414 j 

. 7644! 

I 

. 74L4 | 

.7644 | 

’ 8184; 
741.4 ! 

64 I 


Fil, flxage dn - dc ' 
connexion & la j 
touche . . . 4214 1 
-, fixer un - sur ! 

un isolatcur 817.7 j 
-s, fond re ensemble 
les - conduc- I 

teurs .... 8252 j 
en forme de . 6862 

- fusible.... 6694 I 

- en argent .6654 

- galvanise . . 749.7 
-s, garnlr de . 8174 

- glacd .... 7894 

- gradu6 . . 11864 

- - de pont . . 6724 

- 5 gulpage de 

coton .... 7444 

■-jxsr.. .-m, 

-.gulpage en - 
retors.... 7444 

- a gulpage 

simple . . . 746.1 

- - gulpage de 

sole .... 74410 

- - gulpage 

triple ... .7464 

- gulpe .... 7442 

- - coton . . . 7444 

- - lin. 7444 

- - sole . . . 744.10 

- - et tressd . . 746.7 

- dlndult . . . 3064 
-s. indult k . . 4104 
-, installation 

61ectrlque a - I 
neutre mis & 
la terre . . . 706.11 

- d’lnstrument 8614 . 

- d*lnt£rlenr . . 8614 I 

- (i’lntroductlon 8614: 
-, isolateur k fix a- | 

tion automa- 
tlque du . . 819.1 
-, - pour-Hackc- 
tlial.7934! 

- isote. 7434 

- - k la cire . . 7464 

- - au parebemln8674 

- au ruban de 
caoutchouc. 8664 

- a isolement de 

parchemtn . 8674 
jauge de . . 32&J1 
-s, jauge am6rl- 
calne pour - 
m6tallfques . 826.7 
-a, jauge k - me- 
tallfques . 398.10 
-s, joint de . . 824.1 
-s, jonction de 824.1 

- dc jute peign6 787.7 

- kruppine . 586.7 

- lache .... 821.7 

- dc laiton . 366.10 

- laming . . . 749.li 1 

- de ligature . 818.4 | 
-. ligature de . 8184 

- de ligature en 1 

culvre . . . 8184 j 

- - ligature en | 
culvre etamA 818J0, 

- - ligature en 1 

fer.8184 | 

-, ligature du - I 
sur l’lsolateur 8174 1 


Fil, ligaturer nn - 
sur nn isola¬ 
teur .817.7 

-s, ligne a trois 768J 

- de lln .... 7894 
-s. logement des 8294 
-. longueur de . 8294 
-s,lucttcen verre 

pourl’entrce des 

- dans 1‘ampoule 
(I am pcs) . . 9144 

- de maille- 

ebort . . . 586.il 

- - manganine 6864 

- median . . . 7064 
-h, melange dcs 8194 

- dc mesure . . 6604 

- mctalllquc . . 7404 

- - carre. . . 739JO 

- clllptlqne . 7402 

- - fin. 7894 

- hexagonal . 740a 

- massif . . . 7604 

- m£plat. . . 7894 

- - nu. 7404 

- plcln .... 7504 

- profile . . . 74014 

- - rood .... 7394 

- de suspen¬ 
sion . . . 1194.10 

- du milieu . . 7054 
montage dn - 

sur les Isola- 
teurs .... 8174 
-, monte-.... 8182 
montcr le . . 818 j 
- s, moulurc en 
bois pour . . 877.4 

- neutre .... 7054 

- de niekellne . 5862 
-s, nombre de - 

de l’induit . 306.7 
-s, nombre de - 
de rotor . . 2682 

- non-Uole . . . 3274 

- normal . . . 7602 
-, noyau en - m£- 

talllque . . . 412.1 

- nu. 8274 

-, numero de . 825.il 

-, passer le - 

dans.8772 

- pllote .... 7234 

- de platine . 741 ji 

- pont . . . 660JO 

- porte-c£blc . 8432 
-. poser le . . . 818.1 
-s de prolongc- 

ment horizon- 
taux de l’an- 
tenne . . . 10782 

- dc protection 

(centrales) . 719.7 

- protection 
(parafoudres) 9904 

-s, raccordemcnt 

de.824J 

-, radlatcur k - 
libre . . . .9822 

- rectangulairc 8254 
-. rectification 

du.8214 

- recult .... 3274 
-, remplacer un 

- conducteur 8904 
resistance du 8264 

- de resistance 5844 
-. resistance 

dun.732.1 
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Filin 


Fil, resistance da 
- de mesa re . 6563 
- da - dc poat 6653 
-a, r 6 unir les - 
oondnctcurs 

J par fusion . 8252 
e rh4otane . 6863 
- rond .... 325J0 ; 
section trans- , 
versale du . 750.4 
- de sole brute 7883 
-a, soudage d un 
ioint de . . . 8253 
• ae suspension 819.6 
— suspension 
du cable . . 8482 
-s, svHt&me a 

cinq .... 7053, 
- a deux . . 7053, 
- 4 plusleurs70afi; 
- k trots . . 705 i 4 | 
table des . . 7503. 
- des calibres ; 

des.8283 1 

- des calibres I 
normaux des - j 
m^talliques . 826.4: 
-s, - de la jaugo | 
metrique des i 
- m£talllque* 8263• 
-s, - de la jauge ! 
normale des - | 

metal llques . 326.4 : 
—s, - dc la Jauge 
normale des - 
metalliqucs de 
Birmingham 8263 
• de telephone 86L7 
—s, tendre les . 8193 
tension du. 82L10 
- thermlquc (In- 
strum, de i 

men.) .... 6823 1 
-, thermometre & 

- chaud pour 
ondemetre 10972: 
- ifll calorlquc 
pour ondc- 
m^tre . . 10972 
toron de - me* 
talllque . . 8283 ' 
-> traction du . 82L9 
- r traversce du - 
aerien . . 10993 
- tresse .... 746a , 
-, treuil a . . . 3993 1 
- de voltmctre 8813 i 
-, voltmctre u - 
chaud . . . 6793 1 
- 4-thermique I 
679.0 

wattm^tre k - 1 

chaud . . . 688.7 
- « - thcr- 
mlquc . . . 688.7 
- zingue . . . 749.;, 
Fila, d in p os to in 
una sola . . 581.4 
dispuesto en 

a09 . 5813 

- cn una sola 681.4 
- del pall . . . 808.4 
Fllage (filature) 7462 
- d un c4blc 
(pose dc cables 
sous-morins; 828.4 
Filament . . .6353 
bamboo . . . 9132 
carbon . 9133, 91118: 


Filament, cellu¬ 
lose .91&4 

- clip.9143 

-.glow-lamp . 91230 

- of incandescent 

lamp . . . 912J0 

- magnetic 

matter . 1296J0 

Filament d’amy- t 
1844J0I 


loidc 
- ancrO 


184431 


-,appareil poor 
la carbu ra¬ 
tion du . . . 9143 
- pour ie noor- 
nssage da . 9143 
carbu ration 
du.9142 

- dc cellulose . 913.4 

- - charbon . . 9183 

- - courant . . 2593 
decomposition 

du - de la 
lampe k incan¬ 
descence par 
1'alr rarefle 18463 
defaut du - de 
ebarbon . 918J0 
d6p6t de char¬ 
bon sur le - 
a incandes¬ 
cence pour le 
rendre pins 
homogene . 9143 
desegregation 
du - dc char¬ 
bon .914.4 

-s.introdulre les 915a 
lampe k - dc 
charbon . 917J0 

- de lampe a in- i 

candescence 912J01 
lampe k - me- I 
talllque . 917.11. 
-s, - a trois . . 9192 ‘ 

- magnetlquc 1296.10. 
-s, moulc pour 

lccintragedes 

- de charbon 9152 
-s, munlr les 

lampes dc 
leurs .... 916a 
-,nourrissogedu9142, 
nourriturc du j 

- a incandes- i 

cence, depot 

de charbon 
sur Ic filament 
a incandes¬ 
cence pour le 
rendre plus 
homogene . 914a 

- de papier . 1346a 

pulverisation ; 

du - de char- ! 

bon .... 914.4 
uualite du . . 913.1 

- dc quartz . . 6353 
temperature 

du - dc char¬ 
bon .... 913 ji 
vice du - de 
charbon . 913.10 
Filamento . . . 6853 

- d’anilloide 1844.10 

- ottlrantato 1344.1 1 

- di carbone . 9133 

- - carbone, dl- 

fetto del . 913 jo 


Filamentl di car- 
bone, forma 
per incurv*- 

re 1.9152 

Filamento di car- 
bone, lampa- 
da a ... 917ao 

- carta. . . 1846a 

- - cellulosa . . 918.4 

- - corrente 1816J0 

- ad incande- 

scenza, decom- 
poslzlonc del 
- per 1‘aria ra- 
refatta . . 184631 

- - incandesce!!- 

za,dcposlto dl i 
carbone *ul 914a; 

- della lampada ; 

ad Incande- i 

sccnza . . 912ao 

- metalllco, lam¬ 

pada . . . 9l7ai 

- magnet!co 1296ao 
-,munire una 

lampada del 

suo.916a 

-iDutrlzione 

del.914a 

qualita del . 918a 
Filamento do 

amiloido 1844ao 

- atlrantado 1844a 1 
cal id a d del . 918a 

-e de eftnamo, 
capa de - al- 
qultranado . 7693 

- - carbon . . 9183 

- - carbon, de- 

fccto del . 918ao 
-s - carbon, hor- 
ma para cn- 
corvar los . 9153 

- - carbbn, 14m- 

para . . . 917ao 

- - cclulosa . . 918.4 

- - corrlcnte 1310JO 

- - lncandescen- 

cia, descom- 
poslcion del - 
por cl alre ra- 
rifleado . . 18463 

- incandcscente, 

deposito de 
carbon sobre 

el.914.1 j 

dc la lam para j 


dc lncanaes- 
cencla . . 912ao 1 

- magnetlco . 1296.10 

- mctalico, lam- 

para con . 917.11 

- de papcl. . 1846a 

Filamo .... 6853 
Fillstlcos, con¬ 
ductor de i 

cobre desnudo ! 

cn.8663 

Fllato.7462 

Fllatoio per co- 
tonc .... 7462 

File. 8862 

contact . . 1006 . 1 0 
disposito in 

due.5813 

-.flat.8863 

-. hand- .... 8863 
lead.98a 

- over, to . . . 8863 


File, smooth _ 

triangular . 1017a 
File, to ... 884ai 
Flic de conduo- 
tears . . . 905ae 

- - poteaux . . 808.4 
File (= fllage) . 74612 
Filer, machine 4 

- le c4ble (pose 
de cAb lessons- 
marins) . . . 82Hz 

Filet, avlver le 644a 

- earn .... 540s 

- de courant . 86 Os 

- - Faraday . 128GL* 

- da gaz . . . 54a: 

- magnctlque IS96 j<> 

- plat. 540 js 

- de protection 6143 

- protection de 
ventilateur 18862 

ravlver le . . 644a 

- rcctangulaire 640* 
repasser le . 644a 

- dc Burctc d’un 

globe de lampe 
6 arc ... . 9633 

- des tuyaux 4 

gaz.54a: 

- de vis . . . 639at 

-4 drolte . 640a 

-5 gauche 640 j 

-pointu . . 640a 

-renverse . 640a 

-tran chant 640a 

-trlaugulaire 6403 

Filetage, etrier de 

suspension 6 8963 
-.pipe d‘entr£e 
en porcelaine 
avec - et 
Acrou .... 8783 

- dc raccord . 9613 
-.tube d’entr£e 

en porcelaine 
avec - et 
ecrou .... 8733 
Flletc cuadrado 640Ls 

- de racorde . 9613 

- - tornlllo . 63902 

- triangular . . 640a 

Flleter.8943 

pelgne a . . . 648L* 
Fllettare .... 8943 
macchina da 394.4 
Fllettatura per 
tub! da gas . 64a: 
Flleito del rac- 
cordo .... 9613 
-. ripassare 11 . 644a 
Filiera . . 747n, 7483 

- ad anello . . 642L» 
-, buco dl . . . 748-6 

- sempllce . . . 648.4 

- a cuscincttl . 643s 

FillAre.74&3 

- a baguettes de 

charbon . . Ofit? 

- coussincts . 643 ji 
cousslnets de 648L? 

- a crayons . . 92 Kt 

- simple .... 648.4 
trou de . . . 74 Kft 

- 6 truelle . . . 548.4 
Filiform .... 6S5i 
Flliforme . . . 5852 
Filin, couchc de 

- de chanvrc 
goudronn^ . 769.0 
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Pilo 


Filings.886 j 

- coherer . . 107&4 

- tube .... 10744 

nil, to.605 

-.— the accu¬ 
mulator with 
acid .... 665 

— the grid- 

plates with 
active mate¬ 
rial .8&S 

— up ... . 609 

-> — up a trench 8805 
Fillet, paper. 10143 
Filling.8705 

- of the accumu¬ 

lators .... 60.4 
-»coat of... . 846 

-s grid.608 

-.lead-dust . . 603 

- material . . . 800o 

- - of the grid 

plate .... 60s 

-paste.8702 

FUm, graphitic 4906 

- of oil ... 48011 

- - oxide . . . 449 

Fllo.8S6 l5 

- d'aceiaio . . . 74L6 

- - fuso .... 741s 

- - ramato . . 7441 
Fill aercl, pad!- 

gllone dl . 1076JO 
a^rro vigllamen to 

Fllo, allentamento 

del.819s 

-.alientare ii .819.7 

- - il - in nontl 

Intermcdi. . 8207 

- alientato . . . 82L7 

- d’alluralnio 74Uo 

- d'nncoraggio 81Ll 
ancoraggio del - 

nel senso longi- 
tudinale . . 890s 
Fill, ampere- . 269.7 
Fllo, anlraa del 328.4 
-»applicazione 
del.66L7 

- dl argentana 686.li 

- armato . . . 859s 

- - per lampade 

ad incande- 
scenza . . . 962 j 

- delTarm&tura 770j 

- di arresto . . 812s 

820s 

- asfaltato . . . 7405 
->attaccare il - 

all'iso la tore 817.7 
Fill, arvolgimen- 
to con . . . 8307, 
Fllo avvolto e in- 
trecclato . . 746.7 

- blmetallico .7415 

- dl bronzo . . 741.71 

-fosforoso 741s | 

-sillcioso . 74Ls • 

- ealdo .... 66&S 1 

- apparecchio 

a.662.7 

- calibrate, ponte 

a. 674s 

- calibro . . . 650s 

-> calibro del 825di 

FiU, calibro da398jo 

- - americano 

per.8807 


Fllo campione 7605 
Fill dl canapa in- 
catramatl, stra¬ 
ta dl .... 769s 
Fllo dl chiusura 6s 

- clllndrato . . 786s 

- cillndrico . . 789s 

- circolare, ponte 

a. 674J 

- dl collega- 

menta . . . 811s 

-anteriore 8lls 

-dlritto . . 8147 

-p legato . 81L8 

-po6teriore814io 

- compound . . 74U 

- conduttore . 7295 

- per conduttore 

interne . . . 861s 

- conduttore, so- 

stltulre un . 890s 
Fill conduttori, 
gal datura del 94s 
Fllo di connea- 
sione, fissazlone 
del - alia lamina 
421s 

-fra 1'indotto 

ed il oollettore 

4247 

- constantana 

686s 

contatto del . 6647 

- dl contrap- 

peso . . . 1100 jo 

- con copertnra 


doppia 


7465 


-sera plice . 746j 


-dl seta. 

-trlpllcc 

- corazzato 


744.10 

.746s 

.869s 


cordone del . 828s 

- crndo .... 827.4 
Fill, distanza fra i 

829.7, 806s 

- d’eccitazlone 836s j 

- ellittlco . . . 7405 

- d'entrata . . 887s 

- csaeonale . . 740J 
Fill, fcbbrlcazlonc 

di.747.4 

Fllo dl fasclatura 
826j 

Fill, fasclo dl . 750s 
Fllo, fenditnra 
d un . . . 746J0 

- dl ferro . . . 741s 
-galvanlz- 

zato .... 7444 

-per lega- 

tnra .... 818s 

-a pun to . 609S 

812S 

-, splralc di 764s 

- lino.739s 

tissare il - al- 
risolatare . 817.7 

-, in forma di . 6855 

- fuslblle . . . 668s 

- - dl argen- 

to.666s 

- fuslblle, lega 

per.664s 

- fuslblle di ri- , 

cambio . . . 902s 

- valvola a . 667.7 

- galvanizzato 749.7 I 
Fill, giunto del 824 j 
F ilo grotto . . 739.7; 


Filo dl guida del 
sallsccndi per 
lampade aa In- 
candescenza 960.1 

- incerato . . . 746s 
Fill, lndotto a . 410s 
Filo dcirindotto 

806s 

FiU dclllndotto, 
collegamento 

del.811.4 

Fllo intrecclato 746s 
Fill Intrccclatl 7485 
Filo d’lntrodu- 
zlone .... 861s 

- isolato .... 748S 

- con nastro dl 
go mm a . . . 866S 

- con perga- 
mena .... 867s 

isolatore a tigs a- 
zlone automa¬ 
tion del. . . 819.7 

- dl juta pettl- 

nato .... 787.7 

- - krupplna . 586.7 

- lamlnato . . 749 ji 
legare il - all' 

isolatore . . 817.7 
legatura a . . 818s 

- per legatura . 818.4 

- di lino .... 789s 
-, lunghezza del 829s 
FU4 mate Hale 

per.747s 

Fllo dl manga- 
nina .... 686s 
mcscolanza di 819s 

- metalUco . . 740s 

- metalUco mas- 

siccio .... 750s 

- tessuto di . 427J 

- dl mltfura . 1186s 

- misura, resls- 

tenza del . . 666s 
Fill, munire di 817s 
Filo neotro, 
wattometro 
per corrente 
trifase con . 688s 
Filo dl nlche- 

llna.5865 

Fill, nucleo di. 412a 
Fllo nudo . . . 740s 
Fili orizzontaU 
di prolunga- 
mento dell' 
antenna . . 10785 
Filo dl ottonc 856 jo 
F ill, fare passare 
1 - sopra la 

via.82a3 

permutazione 
del - colle- 
gatl in paral¬ 
lel .3425 

Filo platto . . . 739s 
Filo, piazza- 
mento del - 
sopra gll iso¬ 
lator! .... 817s 

- pilota . 660s, 758.4 

- al platino . .74411 

- - platino, clet- 

trodo a . . 1071s 

- - platino. roo- 

cnctto dl . 497J0 

- del ponte . 660.10 


Fill, posa del . 829s 
Fllo, posa del - 
sopra gll Iso¬ 
lator! . . . .817s 

- posare 11. . . 818j 

- pro 8 la to . . . 74d4 
profilo d’un . 826.7 

- di proftezione 990s 

- - dl prova . . 660s 
prova del . . 746S 

- quadrato. . 739J0 

- dl qnarzo . . 686s 

- - rame . . . 740.7 

- - rame crudo 740s 

- ramc dolce 740s 

- rame duro . 740s 

- - rame galva¬ 

nizzato . . 740J0 

- rame per 
legatura . . 818s 

- - rame bta- 

gnato . . . .740s 

- rame sta- 
gnato per iega- 
tura. . . . 818J0 

- reotano . .686s 

- da reslstenza 684S 
rcslstenza di 782J 

- rcttangolare . 32&S 

- rlcotto .... 827s 

- dl riscalda- 

mento . . .982s 

- - rltorno . . . 767s 
rivestlmento 

del.744J 

- rivestlta . . . 7445 

- - con cotone 744s 

- - con lino . . 744s 
rocchetto dl. 881s 

- dl un rocchetto 

di un campo 88617 

- rottura di . 746.11 

- a Hem pi Ice ri¬ 

vestlmento . 74GJ 

- dl seta .... 6865 

- - seta greggia 788S 
-, sezlone del. . 760s 

- a sezlone 

quadra . . . 82&S 
Fill, glstema a 

cinque . . . 706s 
slstcma a due 706s 

- a tre . . . . 706t4 
Fllo, sospen- 

Hlone a . . . 634.7 

- sospcnHione685S| 

819s, 8485, 860S 

- sot tile .... 789s 
Fill, spazzola di 426J0 
Filo, splra di 186J1 

- Htagnato . . . 749s 

- - al fuoco . . 749s 

- di Htrumcnto . 861s 
superflclc di . 688s 

Fill, tabella deL760s 

- Brown und 
Sharpe del . 826s 

- del diametrl 

del.8265 

- mctrlca del 826s 
-.tabella nor- 

male dei-di 
Birmingham 820S 
Filo tclefonico 861.7 
Fill, tcnderc 1 . 819s 

- tendltore dl 8I9 j* 
Filo tirato . . 749.1* 

- tondo .... 789s 
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Fllo, trazione I 

del.821* 

Fill, treccia dl. 7424 , 
unirc i - medl- 
ante fuslone 826 j» 
Fllo di volt- 

metro .... 8614 
FUons mOtal- 

Uques .... 87lJ 
Filter .... 777.1*1 
elektrlschcs 13674 

-, 01-.116.7 

Filter .... 777.1* 
-.electric . . 13674 

—, oil.116.7 

Flltrc .... 777.12: 
Filtrc k huile . 1167 

- 61ectrlque . 1367.8 
Filtro .... 777.12 

- para accltc . 110.7 

- clettrlco . . 13674 

- per olio . . . 1167 
Fflzpoller- 

Bcheibc . . 11967 
-unterlage . . . 466s 
Fin du boblnagc3134 

- de l’enrou le¬ 

nient .... 3134 
-.signal auto- 
matlque de - 
de conversa¬ 
tion . . . 11394 
- de - double 1 

automatlquc 

1113l> 

- de la transmis¬ 

sion . . . 1004.1 n | 
Fin del arrolla- \ 

mlento . . . 3134 

- de recepclbn 1004.13 

- la trans- 
mlsion . . 1004.1o 

- transmision, 
senal del . 10044 

Final position . 6194 
-product . . 11864' 

- state.2864 

- strength of 

acid .... 64.1 

- temperature . 2864 ; 

- value .... 2374 I 

- velocity . . 244.11 | 

- voltage . . . 668 

Final de cable 468.12 
Finale, posi¬ 
tion .6194 > 

Financial point of { 
view, from a 7094 I 

- result .... 711.11 
Financier . . 710.il 

au point dc 

vue.7094 | 

-.sous lc 

rapport . . 709.8 ■ 
-, rdsultat . . .711.1 
Flnanzlellcs Er- 
gebnis . . .711.1 
Finanziclier | 

Standpunkt, i 
vom - n - auH 7094 1 
Finder, pole- . 667.4 
Fine adjustment , 
by hand . . 660 . 1 ! 

- emery-cloth . 4744 . 

- grained car¬ 

bon .4263 

- polishing 

wheel . . . 11964 

- wire.7394 , 


Fine dell avvol- 
gimento . . 3134 

- della conversa¬ 

zione. avvlsare 
la.1124.7, 

- recezione 1004.13: 
segnale di . 1004.7 I 

- della trasmis- 

sionc . . . 1004.10 1 
Finestra di mica, ' 
turacclolo fusl- . 
bile con . . 9014 1 
Finezza, grado dl 
- del nlo . . 760.11 
Fingerling, 

Gumml- . . 994 
Fingerrcgel, 

Drei- .... 1874 
Fingerspltze . . 1874 
Finger, rubber 994 

- -tip.1874 

Finial of a pole 8074 
Finimento . . 406J2 
Fin ire la comuni- 

cazlone . . 1124.7 
Finish, to . . . 377.7 
Finished 

material . 760 jo i 

- reading . . 1004.13 I 

- state, in . . . 8774 | 

- surface . . . 8714 j 

Finishing I 

work . . . 1380.4 
Flnisscur de 

plaques . . 84J 
Flnura, grado de 
-del aiambre760j 
Flocchl torbidl, 
nclla scarica 
salgono del 79.7 1 
Fioeco luml- i 

noso .... 9784 | 

Fir. 86Sjo • 

-.scotch . . . 362jo | 
Fin*.611.7! 

- -alarm . . . 1044.7 

- - telegraph . 9964 

- telegraph i 

plant . . . 10444! 

-extinguisher 611J0 ! 

- -tine ’boiler . ION., ! 
-.forge- . . . . 38U 

- insurance . . 7134 1 

- -proof .... 4084 ! 

- - conduit . . 8664 

- material . . 687.0 

- switchboard 6194 : 

- -tinned wire . 7494 ; 

- -tube boiler . 10K.71 

-man .116o. 

Flrer, shot. . . 986* | 
Firing, hand . .111.4 
Firm lead of a 

plate .... 43,71 
Firme Macadam, 
camlno con . 8374 i 

FIniis. 8674 

Anker-.... 8662 
-. Hcrnstcln- . . 3684; 
(iummi- . . . 8674 i 
1 Holier-. . . .867.4 1 
Kopai- . . 786.13 : 
-. Lack- . . . 786.12' 

01 -. 868 . 11 

-.Sterling-. . 387.nl 
First aid. . . .6054 

- class conduc¬ 

tor .7304 1 

- cost. 400.4 I 


First harmonic 197.4 

- - current . . 197J 

- - voltage . 196.13 

- main position 12964 

- plate.60 j 

Flschio . . . 11214 
-, chiamatacon 11214 
Fischleim . . . 6184 ! 
Fish - plate sup- < 

port.81&4 

- tail burner . 9794 j 
Fissa-cordone 961.4! 
Fissaggio, bagno I 

dl. . . . . 1080.71 
Flssamento . . 897.4 

- del rochetti . 389.7 ! 
Flssarc il fllo all’ 

isolatore . . 817.7 

- lc lamine, modo 1 

di.421.4 

- con tiranti . . 8974 

- a vite .... 644.4 
Fissazione cen- 

trale delle 
lamine . . . 4262 

- con chlavette 

senza tilo di 
legatura . . 6194 

- delle conversa¬ 

zioni su pclli- 
eole fotogra- 
fiche . . . 11784 

- del fllo dl con- 1 

nessionc alia 
lamina . . . 4214 1 

- del All modi ante 

ehiodetti . . 8904 

- del fllo all* iso¬ 

latore .... 81741 

- dell' lmpug- | 

- - isolatore . . 8144 j 

- iaterAle delle | 

lamine . . . 4234 

- a prova dl ura- , 

gano del ricet- 
torc del para- ' 
fulmine . . .991.4! 

- dello spettro 1 

magnet loo 1297.7 

- di tubi iso- | 

lanti modlante 
fllo dl ferro 8744 
Fissitk della luce 
elettrica . . 966JO 
Fisso, elottromo- 
tore .... 2184 , 
Fissure .... 748.10 
Fit, to .... 897.1 , 

- the bus-bars 

together, to 614.it 

Fitter.8564, 

Fitter’s tools . 396.1 
Fitting .... 717.7 
-s, boiler . . . 1144 
-s, cable .... 8434 
celling lamp . 9684 
-s, conduit. . . 869.1 
-. counterweight96fl.r, 
-s, electric . . . 960.4 
-s, glow-lamp . 9644 ! 
-. street - lamp . 967.7 1 
-, watertight glow - 
lamp .... 9674, 
Five-phase sy- 1 
stem .... 2084 

- wire cable . . 762.4 

- - meter . . . 693.4 j 

- - system . . . 7064; 


Fix, to.406 j 

- conduits In 
the wall . . 8964 
Fix age, bain de 1600.7 

- des barres coF 
lectriecs . . . 6144 

- barres omni¬ 
bus .6144 

- eonducteurs 61k7 

- conversations 
sirr pellicules 
photograph!- 
que* . . . llT&s 

-, crampon de- 
dc barre . . 614> 

- direct .... 6164 
disposltif de . 6024 

-. 6crou de . . 64 Jjo 

- du fantC>me 

magnetique 1297.7 

- - fil sur lW 

lateur.... 817> 

- indirect . . . 616a 

- de i’isolateur 814_* 

- des iso i a tears 

sur leur sup¬ 
port k I’aide 
de chanvre . 81o-f. 
-, material de - 
des conduc¬ 
tors .... 863 j 

- du spectre ma¬ 

gnetique . 1297.7 
-. tron de . . . 6164 
Fixateur, bain 10867 
Fixation des 
barres col- 
lectriccs . . 6144 

- barres omni¬ 
bus .6144 

- boblnes . 416 ji 

- bobines des 
electros . . . S39.: 

- - bornes . . . 4694 
bride de-en 

feulllard . . 80 i>4 

- eentrale des 

lames .... 4231* 

- des touches 423* 

- par clavettes 

sans fll de li¬ 
gature .... 8194 

- aes conduo- 

teurs .... 615.7 
-.crampon de- 
de barre . . 614> 
£crou de . . M1 ji» 

- directe .... 6164 

- a I’epreuve de 

la tcmp£te du 
recepteur de 
paratonnerre 99L4 
etrier de-en 
feulllard . .820 2 

- des fils k l’aide 
de broquettes 8904 

- - fils k 1’aide 

de cavaliers 8004 

- du fll dc con¬ 

nexion k la 
lame .... 42Ls 

- fll de con¬ 
nexion k la 
touche . . . 42L* 

- des fils k l’alde 
de petits clous8904 

- du til sur i’iso- 

Uteur. . . .8174 
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Fixation Indi- Fixing of lnsu- 

recte .... (lifts lator .... 8142 

- de l induit. . lifts - - the insolators 

- l'lsolatcnr . 8142 with hemp . 815 j6 

-, isolatenr 4 - - lug.677s 

aotomatique - or the magne- 

dn Hi .... 819a tic figures 1897.7 

- des isolateurs - by means of a 

■nr leur snp- wedge wlth- 

S ort a I'alae out Dinding 

e ehanvre . 816s wire .... 819s 

— lames . . . 421s - the plates in 
• Iat6rale des position . . 90S 

lames .... 488s - of terminals . 469s 
- lat£rale des - - the wires with 

touches . . . 42&3 staples . . . 890s 
- delamanette 649s Flxlte de la In* 
materiel de . 818s miere electrl- 

- dc - de con- quo .... 966.10 

ducteurs . . 868a Flxpunktdiffc- 
- mddlane des rentlalbogcn- 

lames .... 488L2 Iampe fur 

— des touches 48ft2 Gleichstrom 988s 
oreille de . . 677s - fur Wcchsel- 
- de plafond k strom .... 933s 

articulation Flxpunktneben- 

sph6rique . . 969.1 schlufibopcn- 

— plafond k iampe fur 

rotule .... 969a Gleichstrom 983j 


- la polgn6e . 649s Flachbrcnner . 979s 

- la ponlie . . 447s -draht.739s 

- des touches . 421.4 -eisen.S46S 

-v trou de . . . 616S - -bugel .... 6122 

- des tabes iso* -gewickelt . . 328.12 

lants an moyen -es Gewinde . . 640s 
de fil de fer 8743 -kabel .... 1341s 
Flxe-^cron . . . 641.4 -kopfiger Draht- 
Fixed boUer . . 107.7 stift. 865.7 

- brushes . . . 428s -kupfer .... 8646 

- coll .... 661a: -e Kurve . . 195.io 
• compensating -meifiel .... 387s 

resistance for -rahmenanlos- 
arc lamps . . 9422 ser. 694a 

- coupling . . . 460s -rcgler.120.7 

- electric motor 2182 -ringanker . . 413s 

- engine . . . 119s —dynamo . . 21 Is 

- glow-lamp . . 921s -schklttafel . . 609.4 

- lamp-bracket 9672 -zange.98s 

- magnetic field 177s Flttche .... 1248.7 

- operating ex- -nblltz.989s 

penses . . . 712.4 -ndruck . . . 688al 


- resistance . 600ao —. Belastung der 

- working ex- - in elnem Ak- 

penses . . . 712.4 kumulator . 66s 
Fixer k l'aldc de -nhclllgkelt . . 975s 


boulons. . .6444 -nkapazit2tcn,Sy- 

- an fil sur un stem von . 1064s 

Isolateur . . 817.7 -nkapazit&t, Sy- 

- k l’aide de vU 644.4 stem von - 

Flxlerbad . . 1080.7 mlt Erdver- 
Flxieren der Gc- blndung . 1064s 

sprftche anf - konstanten 

Filmstrclfen 1178s Potentials . . 147s 
Flxlerung des -npressung . . 484s 

Kraftlfnlcn- Flachs, Herhcl- 788.4 

bUdes. . . 1297.7 Flackerphoto- 
Flxlng of the ar- meter . . . 976a: 

mature . . . 416S -signal der An- 

- bath .... 1090.7 ruflampe . 11482 

- of the colls 416.il Flag, acid-proof 

conduit- . . . 874s 106s 

- of conduits by -, ant-acid . . . 100s 

Iron wire . . 8744 Flake. 847s 

- conversations Flaky graphite 17s 

on photogra- Flanibage des 

phlc films . 1178S poteaux . . 806s 
-.direct . . . .616S Flambeau 61eo- 
Indirect . . . 616s trique . . 1347s 

II 


Flambean, lamps Flange, blank . 846S 
a Incandescence bobbin . . . 889j 
forme .... 990.4 - of the brasses 486s 
Flamber .... 806.7 - - coupling . 460s 
-, Aiguille flambta - -coupling . . 460.7 
(accidents) 606ao -, metal .... 889s 
Flame. 666s - nut.641A 

- arc.927J -, spool .... 839.4 

- lamp .... 967s wooden . . . 889s 
-, blowpipe . . 962 Flanged instru- 

- couple .... 81 jo ment .... 699a 
-current .... 9272 Flangia cieca . 846s 
-s, generation of - deli’ indotto . 416s 

electricity by - dl legno . . . 889s 
means or . . 81s - metallica . . 889s 
hydrogen . . 95.7 - dl un rocchet- 

- lamp.919.4 to .889.4 

--like glow-lamp Flankenstreu- 

920.4 ung .... 276L7 

- measnrement980.il Flannel . . . 1889 ji 

- resistance . . 82j - disk.6J1 

soldering . . 962 - polishing wheel 

- -telephony . 11782 1198 jo 

Flammrohrkeasel Flansch, Blind- 846S 

108.1 -Instrument . . 699J 
-, Ein-. 1082 -enkupplung .460.7 

- mlt Qnersiede- -enverblndung, 

rohr . . . .108s wasserdlchte 880j 
Zwcl- .... 108s Flap of silk . 1280.7 
Flamme .... 566s Flare, to ... . 888.7 
Flammenbogen 927j Flosehenbatterle 

- -Iampe . . . 987s (Elemente) . 86S 
Flammen, Eiektrl- - (Telegraphic) 106&4 

zltl&tserregung -element .... 17.7 

dureh . . . 91s -erregung . . 1068s 
-element . . . 8lJ0 -forimge Koble- 
-formige Oluh- elektrode . . 2L8 

Iampe .... 920.4 Flasche, Gas- . 9614 
-hohe .... 980.12 -nkapazlt&t . 1068s 
Flamme, Lot- . 962 -nkreis . . . 1069s 
-nmcssnng. . 980J1 I/ejrdener- . 1067.7 
-nsicheres Iso la- -nstopsel . . 1284J 
tionsmaterlal 776s -nzug (Bogen- 
-, Stlch- .... 962 lampcn) . . 9462 
-nstrora .... 9272 -uzug (Munch.) 899s 
-ntelephonie . 11782 Flash, auroral 19022 
-, Wasaeratoff- lightning . .989s 

gas- .... 96.7 - -over.... 272J0 

-nwiderstand . 82J -.to.272s 

Flamme .... 566s -ing.9142 

arc A. 927j - -over .... 272.10 

-, courant de . 9272 Flask-casting . 8492 

- de ehalumeau 952 Flasque fixe de 
hauteur de la 980 j 2 l'indnlt . . .4163 

- d hydrogene . 96.7 - cn laiton . 1008s 
-s. jeter des . . 272s Flat bar .... 346s 

iampe k arc k 9872 - - -copper . . 364s 
-, - k mean des- — -iron .... 346fl 
ccnce en for- - bourncr . . . 979s 
me de . . . 9264 - cable . . . 1841s 

- de Iampe a - chisel* .... 887s 

souder . . . 952 - on commuta- 

-s, mesure des 980J1 tor.4767 

noircir une - copper . . . 762s 

lame dc verre - drill. 890s 

k la - filante 977.4 - face pulley . 446.4 

-, projection de - file .H86J 

- aux balais 472.10 - former . . . 3342 
Flammom6trie 980.il - -frame starter 694J 
Flanc dc la dent 417.7 -headed wire 
Flanco del dien* nail .... 866.7 

te.417.7 - iron clamp . 6122 

Flanell . . . 1339J1 - nosed pliers . 98s 
-polierscheibe 1198J0 - -ring armature 41&5 
-scheibe .... 6.11 - ring dynamo 211s 
Flanella, disco - rate subscribers' 

dl.6 ji board . . . 1146s 

Flanelle . . . 1889J1 - -rate tariff. 1160s 
rondelie de . 6.it! - selenium cell 1174s 

99 
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Flat switch¬ 
board .... 600.4 

- wire.78818 

-wound . . . 328J2 
Flatten, to . . . 382a 
Flattenedcurve 196ao 
Flax, hackled . 788a 

- yarn.7895 

F16au, balance k 6602 

- de balance . 6598 
comptcur k .6942 

Flecha . . 2448, 82U 

- de aviso . . . 6202 
-shacer . . . .821.4 
-4, tabla de . . 821 jG 
Fldche <*»-» .2443 
-.(-bras) . . .8144 

- (d'un HI) . . . 8218 

- ( - console) . 966.7 

- divertissement 

contre le danger 
de foudroie- 
ment. 6202 

-, falrc.821.4 

mkt k ... . 9668 

poteau a . . . 9668 

-s, table des . . 82Le 
FlOchlssant, mo¬ 
ment .8618 

Flcdermaus- 

brenner. . 979.10 
Fleet, cable . . 8472 
Fleischer ceil . 2L7 
Fleischer cle¬ 
ment .2L7 

Fleischselte des 
Rlemens . . 4442 
Flcjc do ba)anza6698 
Fleming- Jcnkin, 
regola di . . 1872 
Fleming, regia 
de los tres 
dedos de . . 1872 
Flemming's valve- 
tube detector 10602 

- -Vcntilrohren- 

dctector . 10602 
Flesh-side . . . 4443 
Flessibilc . . .3848 
FlesMlbllita . .8849 

- del cavo . . . 770.4 
Flesslonc 851 a 362.1 

- assiale per cora- 

pressione, rc- 
sistenza alia 8628 

- per compres¬ 
sion, sollecita- 
mento alia . 352.4 

- unitarla per 
compresslone 3628 

-, momento di. 8618 
-, rcslstenzaalla351.fi 

- del solid! carica- 

tt di punta . 3522 
-,sollecitazlonc 

alia.361.7 

Flexibilldad . 8849 

- del cable . . 770.4 
Flexibility . .8849 

- du cable . . . 770.4 
Flexibility . . . 3848 

- of a cable . . 7704 
Flexible Ar- 

mierung . . 7638 
-esAufzugkabcl 861.4 
-es Kabel . . . 765.7 
Flexible .... 870.4 

- (conductor) . 9618 

- armouring . 7632 


Flexible cable . 766.7 

- conduit . . . 8698 

- cord.866.7 

- coupling . . 4618 

- elevator cable 86L4 

- lamp connec¬ 

tion .1068 

- lead to fitting 9618 

- lift cable . . 861.4 

- Rontgen dia¬ 

phragm for 
X-ray tube 12408 

- rubber conduc¬ 

tor . 867a 

- steel-band coup- 

line .461.7 

-, workshop . . 962.1 
Flexible 870.4, 884s, 
866.7 

- de dos conduc¬ 

tor es retorcl- 
dos.868.7 

- multiple alslado 

con caucho . 8692 
Flexion .... 3618 

- axlale par com¬ 

pression . . 3622 

- unitalre par 
compression 8628 

effort de - subi 
par un corps 86L7 

- de - subi par 
une pidcc char¬ 
gee debout. 3624 

moment de . 3618 
phdnomene 

de. 13608 

de j>l£ccs char¬ 
gees debout 8682 
resistance k la 3618 

- A la-de pieces 
chargees de¬ 
bout .... 3528 

tension de . 36Uo 

- de - axlale par 
compression 8628 

- transversale S52l 

- nnltaire . . . 361.10 
Flexion 361 a 852a 

- axial por com- 

presion . . . 3628 
carga de . . 351.7 
momento (le . 3618 
qulebro por . 3622 
resUtencla A Ia36l8 
-. rotura por . 8622 
Flexure .... 3618 
moment of . 3618 
Flicker-photo¬ 
meter . . . 976.12 
Flickering of 

the arc . . . 9248 

- - the call- 

lamp . . . 11482 
Flictcnas, for¬ 
mation dc 6lOao 
Fllcgendc An- 
lage . . . 13308 

- Schcibe . . . 447a 
Fliehkraft . . 248.10 
Fliesc, skure- 

festc .... 1038 
-nabdeckung . 6188 
Fliefigrcnze . . 3608 
FlieOen .... 130.4 

- dcs Stromcs . 1308 
-der Strom, ab- 

wkrts- . . . 313 j6 


FlieBender Strom, 
aufwkrta- . 8188 
Flimmerphoto- 
meter . . . 07682 
Fllntglas . . . 86L7 
-isolator .... 7928 
Flint-glas . . . 96L7 
Flint glass insu¬ 
lator . . . .7928 
Flint-glass, isola- 
teur cn . . . 792J 
Floating 

battery . . 13238 

- electroscope 1287 ji 
F lojo, alambre 82L7 
Floor for accumu¬ 
lator rooms 108.7 

- -contact . . 1046.7 
-, dynamo- 

room . . . 618.10 

- plug.8898 

- tube.7998 

Flooring.... 1048 
-, acid-proof . . 1008 
Flordn para sus- 

pcnsioncs . . 9698 
Flota de los buques 
telcgrAflcos. 8478 
Flotta posa-cavl 8478 
Flotte, Kabel- . 8478 
Flotte cAblidre 8478 
la courrole . 12L4 

- de navires 

cAbliers . . .8478 
Flow, to ... . 1804 

- of acid between 

the plates . . 62ai 

- - the current 142a 

- - heat .... SLt 
Flowers of 

sulphur . . . 7808 
FlQchtlge Wech- 
sclstrome . . 9998 
Fluctuaclon . . 1943 

- de carga . 490.13 

- - corriente . 138a 
Fluctuaciones dc 

la intcnsldad 
del arco clAc- 
trico . . . 11768 
Fluetuacion dc la 
intcnsldad de 
corriente . . 7188 
! Fluctuaciones de 
! la luz . . . . 9668 
! Fluctuaclon 

magnetics . 1628 
Fluctuaciones dc 
la temperatura 
del arco eloc- 
trlco . . . 1176.7 
Fluctuaclon da 
la tension . 7188 
Fluctuation . . 1948 

- of current. . 138a 
-s - the flame-arc 

temperature 1178.7 
-s - the incan¬ 
descent light 9678 

- - the light. . 9668 
-, magnetic . . 1628 

- of load . . 490as 

- - voltage . . 7188 
Fluctuation . . 1948 

- de champ . . 1778 

- - charge . . 49083 

- - courant . . 138a 


Fluctuation de 
l'lntensitk du 
courant. . . 7106 
-s - rintensitft de 
Fare Aleo- 
trique . . 11768 

- - la lumiAre . 666s 

- magnktique . 162s 

- du nombre de 

tours . . . .2468 
-s de la tempera¬ 
ture de l'arc 
electrique 11767 

- - la tension . 718s 

- du voltage . 71IU 
Flue-boiler with 

Galloway 
tubes .... 16615 
Flue gases, ana¬ 
lysis of . . . 119J 
Flugelanker. 1096* 
-klemme .... 8672 
-mutter .... 54Ls 
-schalttafel . . 6068 
-schraubc . . . 642s 
-.Wind- . . . 100982 
Fluid, electric 12123 
-.galvanic . . 13128 
magnetic . . 1617 
-.soldering . . 672 
Fluide elec¬ 
trique • 13122 

- galvanlque 18128 

- magnetlque . 162a 
Fluidez. grado 

de.4498 

Fluidity, grado 

di.4498 

Fluidity, degre 
de - du lubri- 
fiant . . . .4438 
Fluido elettricol8l2l 

- galvanlco . 13128 

- magnet!co . . 162a 
Fluidum, elektri- 

sches . . . 13112 

- galvanisches 1811s 
magnetUches 162a 

Flu jo alterna¬ 
tive .174s 

- cerrado de 1ms 

lineas de fu- 
erza .... 17Ls 

- dc corriente . 1805 

- - disperaidn . 2812 

- - dispersion en 

el induddo. 2668 

- fuerza magnO- 
tlca .... 1266s 

- - induction . 1865 
-, linca dc . . . 1795 

- de las lineas de 

fuerza . . 17386 

- - lineas de fu¬ 

erza por polo 2765 

- lumlnoso . 1266a 

- magnedco cn 

el alre . . . 1744 

- -, densidad dell7At 
—, dlstribuciOn 

del.1742 

- de fuerza 17380 

- - en cl hierro 174s 

- - del Inducldo 266L4 

- -, varlaciOndcl 1748 
Fluktuation . . 194s 
-, magnetische . 162s 
Fluorescence, 

electric . . 1312s 
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Fluorescence 

tlectrique 18124 
Fluorescencla 

elect rica . . 18124 
Fluorescent 

screen . . 124014 
Flnoreszenz, 

elektrischc 18124 
-•chirm . . . 1248.4 
Fluorescenza 

elettrica . 18124 
Fluoride .... 9884 
Fluoroscopc . 12484 
-v folding . . 12487 

- pliable . . . 12487 
-pliant . . . 12487 
Ffuoroscopto 1248 a 

- pleghevole 12487 
-plegable . . 12487 
Fluoroskop . 1248s 
-. zusammcnleg- 

bares . . . 12487 
Fluorure . . . 9884 

- d'hydrog^nc 1210.12 
Fluoruro . . . 9884 
Fluorverbln- 

dung .... 988fl 
-wasserstoff- 

allure . . 1210.12 

Flurlampe . . . 9224 
Flush box . . . 8483 

- socket and 

plug .... 8894 

- type Instru¬ 

ment ... .899.1 
FluOclscn . . . 844.7 

- -blech .... 8474 
FluOkabcl . . . 7074 

- -tkonzentri- 

sches . . . 707.10 

- mlt leich ter 
Panzerung . 768.11 

- mlt schwcrcr I 
Panzerung . 7682 j 

FluBleltung . . 7544 
-•Sure .... 1210.12 
FluBstahl . . . 8464 
—draht .... 7414 

- -, Tlegel- . . 346.10 
FluB, tftreu- . . 281.2 
Flusslgcr Brenn- 

stoff. . . . 110.12 
-es I solution »- 

material . . 774.4 
-es Lotmltte) . 828s 
-e Schmlere . . 4484 
Flusslgkeltsan- 
1 aster .... 6987 
-blltzschutzvor- 
richtung . . 6724 
-d&mpfer . . . 0444 
-d&mpfung . . 0444 
-grad der 

Schmlcre . . 4483 
-hemmung . . 097a 
-kapazlUt . . 128811 
-sftttlgung . . . 5987 
-unterbrecher, 
pneumati- 
scher . . . 12882 
-wldcrstand . . 579.7 
Flusso a Item a- 
tivo.1744 

- dl dlsperslone 2814 

- - dlsperslone | 

nelllndotto . 2664; 

- - forza. . . 178ao 
-nell arla . 174.4 


Flusso dl forma, 
density del . 174a 

-, dlstribuzi- 

one del . . . 1744 

- nel ferro 1744 

-dell'in- 

dotto .... 2684 

-magnctica 12894 

-, varlazlone 

del.1744 

- - induzionc . 1H5.4 
-, llnea dl . . . 1704 

- delle linee dl 

forza per polo2704 

- lumlnoso . 1256.7 

- magnetlco 

chlubO . . . 1714 
Fluttuazlone . 1944 

- del carlco . . 7187 

- dell'IntensitA 

di corrente . 7184 

- magnctica . . 1024 

- della tcnslone 7184 

Flux, Oesamt- 170JO 
Flux.178J0 

- in air-gap . . 174.4 
-. alternating . 1744 

- density . . . 1782 

- In iron . . . 1744 
leakage . . . 2814 

- of light . . . 9784 
-. luminous . 12687 

magnetic . 178J0 

- of magnetic 

force . . . 12894 

- per pole . . . 2704 
-, rotor .... 2584 

-, stray.2814 

-, varlaton of . 1744 
—, total .... 187.1 
-.armature . .2584 
Flux alternatlf 1744 

- do chaleur . 81.1 

- du courant . 1304 
-, density de- 

magn£tlque 174a 

- de dispersion 2814 

- dispersion 
dans Tlnduit 2504 

- dispersion 
dans lc rotor 2504 

distribution du- 
magnctlque 1744 
-.dynamo k- 

altcrnes . . . 2182 

- ferme dc llgnes 

de force . . 1714 

- dc force magn6- 

tlque . . . 12094 
-, g6neratrlcc k- 
altcrnes . . 2182 

- (ndneteur . *1884 
ligne de . . . 1704 

- des llgnes de 

force . . . 178ao 

- de llgnes de 

force par 
pAlo .... 2704 

- lumineux . . 9784 

- magn£tique 178io 

- - dans l air . 174.4 

- dans I’entre- 

fer.174.4 

- dans le fer 1744, 

- - d’luduit . .SHU* 

- - de rotor . . 2684 

- total .... 170JO 

- variation du- 

magnAtiqoe 1744 


Fly. 100942 

-.electric . .128811 
Flywheel dyna¬ 
mo .2184 

- effect .... 2494 

- governor . . 120.7 

- mass. 249.7 

- rotor .... 4182 

- weight .... 2494 

F. m. m.170.7 

Focaccia, avvol- 

gtmento a . 8834 
Focal, the- point 
Is unsteady 12884 
Focimcter . I 128831 
Foco. 9782 

- del espejo c6n- 

eavo . . . 1176.1 

- lumlnoso . . 9682 

- magnetico . 12984 
-,11- oscllla . 12884 

- dello specchio 

concavo . 1176.1 
-.el- vaclla . 12884 
Focolalo furol- 
voro . . . 11142 
Focolare . . . 1114 

- automatlco . 1114 

- car lea to a 

mano .... 11U 

- interao, cal dal a 

a- ed a bolll- 
tori trasver- 
sall.1004 

- ondulato, cal- 
daia a . . . . 1084 

-. suola del . 12249 
Focometre . 1238a 
Focomctro . 12883 
Focus.9782 

- of the concave 

mirror . . 1170a 

- lamp.9287 

magnetic . 12984 

- -rays .... 12382 

- tube .... 12859 
Focussing dlffe- 

rentlal-lamp 
for alternating I 
currents . . 9034 | 

- - lamp for con- 

tlnous cur¬ 
rent .988s. 

Fodera protettrice | 
di gomma . . 780.7 ‘ 
Foderatadi plom- j 
bo, cassctta dl 1 
legno .... 374 
Fog, electric . 1813.1 j 
Foggla di orologio, j 
soecoritorc a10244 I 
Foglla d'argento 74 
Fogllc metalllche, 
spazzola dl 4209 
molla a . . . 546.4 
Foglla d'oro . . 7 A 

Foglie d’oro clct- 
trometro a . 6087 

- -, clettroscoplo 

a.0684 

Foglla di stagno 74 

- stagnola, ar- ; 
matura in 1068j | 

Foglie dl stagnola, | 
valvola a . . 669.7 . 
Foglicttl cam- | 
ploni .... 0174 
Foglio d’amlan- 
to.801.13 1 


FogU, cauccik 

In.868a 

Foglio dl gutta- 
perca 8683, 7804 

- - lamiera . . 8484 

- magnetico . 12987 
Foglt, mica in . 8686 

- dl mlsura . . 6174 
Foglio di ottone 

8669 

- - plombo . . 48l2 

- - rame .... 8649 
Fogonero . . . 1164 
Fdnrenholz . 86240 
Foie de soufre 121L8 
Foil brush . . 42811 
-, platinum . . 154 
Folrer le filet 

d'une vis . . 6447 
FoUonncr . . . 4L7 
Fokometer . 1208s 
Fokuslampe . . 9987 
Fokus, magnet!- 
scher . . . 129813 
-strahlen . . 12882 

Folded. 427a 

Folding fluoro- 
scope . . . 12487 

- footboard . 110L3 
Folgepol.... 1084 
-gestell .... 4687 
>x>llenburste . 43811 
Folic, aiguille . 0824 
-. poullc .... 447.7 
Follower . . . 444.7 
Fonrtlon . . . 248 b 

- potcntiellc . 147.ll 

- de sinus . . . 196a 
Fonctlonne- 

ment .... 4809 

- annuel de x 

heurcs . . 1169a 

- bruyant . . 480 jo 

- nans chocs . . 7179 

- a circuit ferm£997a 

- a circuit ou- 

vert. 907a 

continuation 
elcctrlquc du 

- de l’appa- 

roll .... 1086a 
-, continuation 
m^ranlqucdu 

- dc l'appa- 

rcil . . . . 10354 

- k courantin¬ 

termittent . 997a 

- k courant 

permanent . 9974 

- a courtes on- 

des .... 1103.2 

- sans crache- 

ment aux ba- 
lais. 4782 

- en diplex . 1040a 

- jusquA dis¬ 

sipation de 
l’energie cln£- 
tlquc .... 600m 

- doux.7179 

-. duree de . . 9709 

durto an- 
nuelle de . . 9704 
duree men* 
audio de . .970.4 
dur6e quoti- 
dlenne de . . 970a 

- sans etin- 

ccllcs .... 478a 

99* 
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Fonctionnement, 
heurc de . . 9703 

- par inertle . 6003 
• a Interruption 

automatique 1123L4 

- irrtgulicr . . 481-3 

- A longues 

ondes. . . 1106a 
la machine 4 
nn - Irregu- 
Her.4812 

- de machines 

en paralldc 2983 

- 4 maximum . 664a 
-s raenacer le - 

de Tuslnc . . 6123 

- 4minimum . 58Sao 

- 4 mlse hors 

circuit auto¬ 
matique des 
bobines . . 11233 
mode de . . 469 jo ! 

- normal . . 1880171 
perte pen¬ 
dant le . . 296ao 

- de postes I 

auxiliaires 1156^3 

- rdguiler (mach. 

electr.) . . 480J1 
-.securitede . .4703 

- synchronc . . 2983 

- uniforme . . 480a l 

- 4 la vapour . 1063 

- 4 vide .... 4993 

- 4 vide d un 

comptcur. . 607.4 
Fonctionnncr . 470-1 

- en pleine 

charge . . . 478LS 
un coupe-cir¬ 
cuit fonc- | 

tlonne . . . 662.7 

- jusqu'A dissi¬ 

pation de 
l’£nergie cln£- 
tique .... 6003 

- jusqu'A dissi¬ 

pation de la j 
force vivo . 6003 

- jusqu’A dissl- . 

potion dc la vi- | 
tesse acquise 6003 

- par inertic . . 5003 

les lam pcs 
fonctionnent | 
sans bruit . 9263 
les lampes | 

fonctionnent j 
silencleuse - ' 

ment .... 9263 

ne plus . . . 479.4 j 
-. pret 4 . . . 13303 ] 
Fond,anneau de 496.4 
baguc dc . . 488.4 
-.cubic de 

grand . . . 846ao, 

- dc lacuve (pose 

dc cable* sou*- ' 
niarins) . . . 848.4 j 

- la tronchec 

du cable . . 830.1 
Fondamentalc, 

oscillation 10863! 
vibration . 10H6r, 
Fondamento . . 4673 
Fondation . . . 4673 i 

- en beton . . . 467.4 
boulon de . 406a* 

- en briques . . 4673 ! 


Fondation, cadre 

de. 466a 

-.cadre de - 

divlrte. . . .4663 
cadre de - 
sectionne . . 4663 
-, chassis de . . 466a 
-.chassis de - 

divisA . . . .4663 
chAssis de - 
sectionne . . 4663 [ 

- en m aeon neric 4673 ( 
-. massif de - en j 

beton .... 467.41 
-, massif de - en 1 
briques . . . 467 j 6 
-, massif de - en 
mafonnerie. 4673 
-, - de - en moel- 
lons. 4673 

- cn moellons . 4673 
plan du massif , 

dc. 4673 

-, plaque de . 466a 1 | 
- de - et bride 
d’acco up le¬ 
nient .... 709d 
poutre de . . 4663 
Fondazione . . 4673 
Fondazioni . . 1173 


Fondazione, bol- 


466a* 


.467.4 
. 4673 
466ai 
. 4673 
. 466.1 
. 4673 
.4663 


843 

843 

84.7 


lone dl 

- in calcc- 

Htruzzo . . 

- mattoni . 
piostra di . 

- in pietrame 
quadro di . 
tipo di. . . 
trave dl . . 

Fondere . 843, 6623 
maechina per 843 

- le piastre . . 
Foncleric, four 

de. 

Fondeur de 
plomb . . . 
fonditore cue- ! 
chiaio da . . 84ai ! 

- di piombo. . 84.7 
Fondo di ammor- , 

tizzazlone . 711 a I 

- della fossa del 

eavo .... 830a 

- - vase a . . . 848.4 
Fondo de amortl- 

zacibn . . . 711-6 

- del cstanque i 
para el cable 84&41 

- ae una onda . 1923; 

- - la zanja del 

cable .... 830a j 
Fondre .... 843 1 
-,se. 6623 

- ensemble les 

tils conduc- ; 
teurs .... 8263 
-, qul fond facile- ; 

ment .... 564.4 ; 
-, nn fusible 

fond . . . .662.7; 
Fonds, Amortl- | 
sations- . . .7113 
-, Reserve- . . . 711.4 , 
Fonds d'ainor- 

tl*Hement . . 7113 ' 
bailleur dc 710ai! 
mlse de . . . 7113 

- de reserve . . 711.4, 


Fondu, acier 

homog&ne . 8463 
-, fer - homo- 

gdne .... 344.7 
Fonogramma 11703 
Fonoforo . . 11673 
Fonte .... 8423 

- A ailettes . . 13303 

- brute .... 3423 
cosse en - pour 

cAbles . . . 8423 

- coulee en chAs- 

sis.3433 

- en coqullle 3483 

- a decouvert 34Aa 

- - a la machine 3483 

- - en sable . . 348.4 

- crue. 3423 

- grlse .... 8483 

- malleable . . 8443 

- miroitante , . 843.1 

- moulta . . . 8483 
-, pitcc cn . . . 4013 

- venue de . 4013 

- spbculaire . . 343a 

- spiegel.... 843.1 

Fool-proof . . . 6973 
Foot.611ai 

- (measure) . 12493 

- bearing ... 48 
-board .... 1043 

- lathe .... 893.4 

-lights.9127 

-pound . . . 1252a 
Footing, pole- . 808.4 
Footstep-bear¬ 
ing . 436.1 

Footway, raised 104.4 
Foradizzazione 
slnuboidale 12273 
Forage . . 8893, 390.1 

- eonlque . . . 3903 

- cyllndrlque . 8903 
-. pro fondeur 

dc.018a 

-. terminer le . 3893 

Forarc. 389.7 

11.3893 

-n per-.3893 

Foratoio .... 389.4 
Foraturo. profon- 
ditu dl . . . 618a 
Forblce . . . 387.10 

- per bende . . 606.7 

- - lamiera . . 388a 

- piombo . . 97a* 

- - snozzole . . 429.4 
Forbid, Bagoma 

in forma dl 835a 
Forblcionc . . 388a 
Force .... 12613 
-.acoustic . .1255a* 

- of attraction 1673 
-.caloric . . 1263.7 

centrifugal 248ao 
centripetal . 249a. 
coercive . . . 180.4 

- of compres¬ 

sion .3613; 

-.driving . . . 2483 
-, elect ro-cbeml- 
col .... 12673 ! 
-.-dynamic . 12613 
-static . . . 12563 

- exerted by a 

spring . . . 646a 

- oi gravity . 12613 
-. magnetic* . 169a* 
-. magnetising . 1703 j 


Force 


Force, magneto¬ 
motive . . . 17(1; 
mechanical 12613 
-. optical . . . 1256a 
photoelectric 13113 

- of repulsion . 1673 
shearing . . . 863d 

- of a spring . 646a 

-, tensile .... 850.7 
Force.2487 

- d'absorption 13223 
-. accrolasemcnt 

de la - clectro- 
motricc . . . 143d 

- acoustique . 1266a* 
-.amplitude de 

la - dectro- 
motrice . . 19623 

- antagonize . 700a 

- ascensionnelle 

do ballon. 1099a 

- detraction . 1672 
barre collcctrice 

dc - mo trice 618 j* 
- omnibus de 

- mo trice . 613J0 
-, cAble pour 

transmission 
de - motricc 760s 

- calorlque . 1268.7 
-. canalisation de 

- motricc . . 721.7 
-. - pour le trans¬ 
port de - mo¬ 
tricc .... 768a 

- centrifuge . 24flao 

- de Tinduit. 260a 

- centripete . . 219 j 
-. cholx dc la- 

motricc . . . 7672 

- circonfden- 

ticlle ... .2604 

- dccisalllemont863i 

- cocrcitive . . 180a 

- de compres¬ 

sion .96D 

consommatcur 
dc - motricc 7143 
-, consommation 
de.160i 

- contra!re . . 706J 

- contre-dectro- 

motrice . . . I® 7 -* 

- - -dectromotrice 

de Tinduit . SOU 

- -dectromotrice 
dc polarisation 9.7 

- de aemarrage 260J 
d£pcnsc de . 1MJ 

- de deviation . 16U 
-. diagramme dc 

- tangentielle 8017 
-> direction de la 

- dectromo- 
trice . . . 14&JI 

- directrice . . *902 
-, distribution de 

- motricc . . *049 
-.dynamo pour 

- mo trice . . 908* 
-s, /‘change de - 

mecaniques WU® 
-9 echclle dcs - 

dectromotrices82 

- d&stique d’un 

ressort . . ; 

- Alectrique . 1304H 

- electrochimi- 

que .... 19®*^ 



























Force 


Force £lectro- 
dynamlque 1281a 
—magnAttque 1652 
—motive do self- 
induction . 1206a 

- 61ectromotrlcel48a 

- - en avancesur 

lin ten site . . 190.7 

- do commuta¬ 
tion .... 271J1 

- de concen¬ 
tration ... 42 

- de contact. 27J0 

- - de court-clr- I 

cult.161a 

- d6calAe par | 
rapport n 1 in¬ 
tensity . . . 198a I 

- - de l'elemcnt 82.10 ‘ 

- - Imprim^e . 149a. 

- d'lnductlon I 
mutueUe . 1266L r »! 

- lndulte . . 14H.10 

- de Hndult 260.it • 

- - Initiate . . 8 Sj ! 

- Instantaneel2622 

- maximum 1262.4, 

- - momentanfol262^ 

- movenne 1262a j 

- - nnfle . . . 1962a ; 

- - reactive . 1262a 

- de polarlsa- I 

tion.10a 

- en retard sur , 
I’lntonsltA. . 199a I 

- r£sultante 187.10 1 

- de selflnduc- 
tlon .... 188 jo, 

- - utile .... 8141 
—statique . . 1250u r > 1 
-, fonctiouner 

jusqu’A dlssi- | 

patron de la 

- vlve . . . 500a ! 

- fond amen- l 

tale .... 1360.12 

- de frclnage . 493a 
generatriee pour 

- motrlce . . 208a 

- hydraullquc . 706iO | 
—, utilisation de ! 

la.124.10 

-. Installation d‘£- , 

clalragc et de | 

transmission 
de - motriee 703a 
-. Intensity en 
avanee eur la 

- electromo- 
trioe .... 199a 

- en retard sur 
la - Alectro- 
molrire . . . 199.1 

-,jarab* de . 611 JO 
-.jonction au r£- 
seau de - mo- 
trice . . . 707.101 
lignes de - | 

electrique . 1274.il 1 
llgne de - 61eo- I 
trostatique 1275a 1 

- de - magn£» I 
tlque .... 170a 

-v-pour le trans¬ 
port de - mo- 
trice .... 758a 

- magn£tiquc . 169.12 j 

- - terrestre . 1299.4 j 

- magnet lsantc 170a 1 
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Force magnAto - 
cristallfne. 1293a 

- magnAtomo- 

trice .... 1717 

- speciflqne 1269a 
marcher lusqu’a 

dissipation de 
la - vlve . . . 600a 

- mdcantquc . 1261a 
mesure de la 

- eleetromo- 
trlce d’un Mo¬ 
ment .... 66.1 

-s moleculalres 1321a 

- motriee . . . 24Ha 

- naturelle . . 706a 

- necessaire . 168 j2 

- optique . . 1265.4 

- pcndulalre . . 803a 

- de pene¬ 

tration . . 1237a 
-. perte de . . . 2914 

- ae la pesan- 

teur.... 1251a 

- photoelcc- 

trlque . . . 1311a 
polygone des 2422 

- portante d’un 

almant . . . 161i 

- d’un elcctro- 
almant . . . 165a | 

- primitive. . 1360J2 

- primordialc 1360.12 
prlx du cou- 

rant pour - 
motriee . . . 716.2 j 
raccordement 
au reseau de 

- motrlce . 707.10 
-s rAgulatrlcc* 804.1 

- repulsive. . . 167a 

- requlsc . . 168.12 

- de resistance 372.1 

- rotatolre . . . 260a 
-.source de - 

motrlce . . . 207a 
systArae de 
liirnes de - 1084J 
tableau de dis¬ 
tribution dc 
cent rale de - 
motriee 61cc- 
trlque .... 605.7 
- de distribu¬ 
tion pour - 
motrlce . . . 607.4 

- tangcntlelle . 260.4 

- thermlaue . 1263.7 

- thermoelec- | 

trlquc .... 26a j 
-s thermoelectro- . 
motrlce*. I 

echelle aes . 28a 

- dc torsion . . 853a 

- - traction . . 350.7 
transformatcur 

pour - mo- 
trice .... 230J 
transport 
d’Anergle pour 
Aclalragc et 

- motriee . . 706 j 
transport de 

lumlAre et de 

- motriee . . 705.1 
tube dc - ma- 

gnAtlquc . . 171J 
-, usine ae - mo- 
trice .... 703.4 


Force, usine g£n6- 
ratrlce pour - 
motriee . . . 70&4 
variations cy- 
cllques de la 
- magne- 
tiuue . . . 1808JO 

- de la vapeur 106a 

- vlve. 248a 

Forced-draught 

cooling . . . 464a 

- oscillation . 1086a 

- vibration . 1086a 
Forcella per so- 

spendere l’ago 
magnetlco . 646a 
unione a . . . 835.7 
Forchetta per 

saldare . . . 97a 
Forderanlage, 
clektriscn an- 
getrlebene . 988.1 

-konlc.110_i 

-maschine, elek- 
trische . . . 98 Ho 

-motor. 988a 

-schnecke . . 1226.1 i 
Forehead . . . 509.4 
Foreman. . . 1329a 

-, cable.863.1 

Forer.889.7 

machine A . . 391.2 

- & - A colonne 891a 

- A - horizon- 

tale .891a 

-. - A - radlale . 891.7 
Foret. 890.4 


. 390a 
.390.7 
. 390a 


.’89la 
.891a 
617J1 
617 jo 
. 391.7 
. 391a 

1331a 
1161a 
. 38 la 


- americaln 

- A centre . 

- hAlicoYdal 

- A langue d 

pic. 390a 

-, percer au . . .*189.7 ( 

- A teton.... 390.7 
Foreuse .... 391a 

- automatique . 392J 

- A colonne . 

- horizontal 

- A marbre . 

- mu rale . . . 

- radlale . . . 

- vertlcale . . 

Forfait, A (ou¬ 
trage) . . 

tarir A . . . 
Forge-flrc 

- scale.881a 

Forge, to ... . 881a 
ForgA, fer de . 344a 
-, feu de . . . . 881a 
Forge, fer . . . 344.4 
Forgeable . . . 881.7 

-, fer. 844a 

Forgcage elec¬ 
trique . . . 1860a; 

Forged iron . . 844.4 

Forger.881a 

-, presse A . . . 888 j 
F orging, elec¬ 
tric ... . 1856a 

- press.383.1 

Fori, avolglmcnto 

a due ... 322a 
-. - a piu . . . 822a 
-, - a quattro . 322.7 
indotto a . .414.4 
-, nnmero dei 418.10 
-. punzonare dei 

888.10 


Formar 


Forjable . . . 881.7 
For]ado elActri- 

co. 1866a 

Foriar.881a 

Fork for carry¬ 
ing the mag¬ 
netic needle 646a 
soldering . . 97a 
telophone . 1116a 
-ed-connectlon 88&7 

- lightning . . 989.7 
Formknderung 349.4 

-draht.74<U 

-elsen.846a 

-faktor .... 196a 
Form factor . . 196a 

- of section . . 826 l7 

-, to.80a 

-, to - an arc . 924.1 
Forma.84a 

- della curva . 194a 

- dell’espanslone 

polare . . . 277a 
-. fattore dl . . 190a 
Forme, ghisa In 848a 
Forma del giogo46&4 

- per Incurvare 

i filament! di 
carbone . . 916 j 

- dclle lamine . 421a 

- dl polo . . . 468a 
Forme dl sabbia, 

get to in . . 348L4 
Forma di scana- 
latura . . . 417.11 
Forme scoperte, 
getto In . . 848a 
Forma della spaz- 
zola. 424.7 

- de la eulata . 46&4 

- - la curva . .194a 

- - la escobllla 424.7 
-, factor de . . 196a 

- de las lAmlnas 421a 

- - la pleza polar 277a 

- del polo . . . 468a 

- de la ranura 417J1 

- - la seeclon 

transversal . 401a 

- la secclon 
transversal de 
un alambrc 88x7 

- - seno .... 164a 

- sinusoidal** . 194a 
FormaclAn . . 80.1 

Acldo de . . . 81a 

- dc un arco . 923.7 
bafto de . . . Hla 

-, baterfa de . . 81.7 

- dc burbujas . 41.to 

- chlspas en la 
perlferla del 
conmutador 272 js 

- completa . . 82.4 
comente de . 82a 

- de franjas . . 427a 

- - flictena* . BIOjo 

- lnsuficlente . 82 j 

- interrumpida 81.10 
-, mAtodo ae . . 80a 

- de perdxido . 46a 
-.proceso de . 79 ju 

rcciplente de 81.4 

- de un residuo 

1276ji 

-. sala de . . . 81 a 

- de la sombra976a 
trabajo de . 81a 

Fomiar .... 80a 
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Formare .... 802 Forxnazlone dl Formula for dl- Fortleltnng dw 

Formation . . . 80 j gas.763 men stoning . 466.4 etektrischen 

-aarbeit .... 813 - insufficient? . 82.1 fnndamentall829J3 Stromes . . . THU 

-adaucr .... 813 - intcrrotta . . 81 jo - d’ammortiz- -pflanzung, Art 

-sprozefi .... 79 jo lavoro dl . . 81.8 zazionc . . . 7119 der - durch 

-sraum .... 813 metodo di . . 803 - d’avvolgimcnto elnen Strom- 

-sstrom .... 822 - d'ombro . . . 976.3 808L7 kreis . . . 181602 

ungcn&gende 82 j - Plante, strato - dellc dimen- — der elektri- 

nntcrbrochcne dl.80ao sloni . . . .466a schen Wel- 

8 lJ 0 processo di . 79.10 - di dissociazlone ten .... 10683 
Formation . . . 80 j recipicntc di 81a 1187.9 — der Elektrial- 
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-, interrupted . 81jo| -, en -dedisque 6823 miento . . .908.7 1066a 

method of . . 803 - d’encochc . 417J1 - - las dimen- -satz . 4062 


- of peroxide . 46a - d’6panoulsse- stones .... 466.4 • -schellwecker 1128a 
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- shadow . . 97&s -, factcur de . . 1063 - empiric* . . . 662j tation . . . &Qji 
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Formation . . . 80J lalre .... 2773 - de Thomson 10963 ! charge . . 127102 
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- d’un arc . . 923.7 — pole .... 4683 - dcs dimensions I Forza .... 12613 
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- de bulles . . 41 jo - - la section - - dissociation j - acustica . . 1266a! 
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complete . . 82.4 - - touche . . . 4213 - d'enroulement80&7 I del pallone 10663 

coucne de - Form cl, Ab- - fondamentale | - assorbente . 13223 

Plante . . . 8 Qjo schreibungs- 7113 1829 j 3 - dl attrazione 1672 

-, courant de . 823 -. empirische . 662J - de Thomson 10963 -calorics . . 1268.7 

dur6e de . . 813 Grund- 1829JS Forno da alu- ! - in cavalli. . 12624 

- d'escarres (ae- Former .... 802 - minlo . . . 12283 1 — cavalli effet- 
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llmlte de - sclsser-shapcd 886 a vuoto .... 8763 . trolitlco a . 12289 

d'etlncelles . 2783 - -winding . . . 384.4 - di fusione . . 843! - centripeta . . 249j 
ntethode de . 803 -, winding . . .8843 786 j, 12083!- coercitiva . . 180a 

-,mode de . . . 803 -.wooden . . 384.10j Forni. gas degli -.consumo di . 166j 

- d’ombre . . .9763 Formierbad . . 813 aid. 1273 - contro- elottro- 

-, operation de 79jo -battcrie .... 81.7 Forno del gene- motrlce . . . 1873 

- de peroxyde . 463 -gefUO.81.4 , ratore . . 128.1 ; - - -elettromo- 

- pnlvctenes -raom.813 - a ri seal dare con trice dell’in- 

(accidents) 610 jo -stture.813 polvcre di car- dotto . . . .261J 

-.plaque de - -twin, Durch- . 82.4 bone di legna 748L4 |-elettromo- 

autog&nc . . 484 -verfahren . . 803 - - vapore. . . 876.7 trice dl pola- 

-, processus de 79 jo Form!eren 80j, 802 - a vetro . . . 9187 | rizzazione . . 87 

-.recipient de . 81.4 Formieriing,Um-80.4 Foro . . 890J, 4183 - di deviazione 168s 

- d’un tesidu 1276J1 -smethode . . . 803 - d’aria .... 4643' dinamo gene- 

salle de . . . 813 -svorgang . . 79.10 avvolgimento ratrice al. .2063 

tension de - -szelle.81.4 i ad un - solo 8223 - direttrlce . . 7002 

d’ltinccllcs .278.4 Forming. . . . 80J -delboilone. 689.li distribuzione 

travail de . . 813 - acid.813 - cilindrlco . . 8902 i di.7043 

Formazionc . . 80 j - of an arc . . 92fi? - conlco .... 8903 - elcttrica . . 1804 J 1 

-. acido dl . . . 813 - bath.813; - dell* indotto . 4163! - clettrochi- 

- d’un arco . . 923.7 - battery . . . 81.7 1 - per la lubrifi- | mica . . . 12673 

- autogena, pi- - current . . . 8221 cazionc . . . 440.7 - elcttrodlna- 

astra a ... 484 duration of . 813' - del mozzo del- ; mica .... 12613 

bagno dl . . 813 process of . 79 jo l’indotto . 416jo - elettromag- 

batterla dl . 81.7 - shop.813 - di riempi- netica .... 1662 

- di biossldo . 463 - trough .... 81.4 men to . . .8443 - elettromo- 

- - bolle .... 41 jo work of . . . 813 - per la ventl- \ trice .... 12613 

- complete . . 82.4 Formdn .... 992 Iazione . . . 6663 - accresciinento 

- corrcnte di . 822 Formula for de- Forro. 4063 i della .... 149a 
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Forza elettro- 
mo trice d! com¬ 
ma tazlone 27Lii 

- - del corto-dr- 

calto .... 16b 

- elettrorootrice, 

dire z lone 
della . . . 14&1I 

- delTelemento842 

- Impress* . . 1492 

- - indotta . 148 jo 

- deU'lndotto260Ji 

- - d’lnduzione 1878 

- d'induzlone 
mutua . . 19668 

- - dl polarizza- 

slone .... Ids 

- reattlva . 19628 

- risultante 187 JO 

- -^unitA aaso- 

luta dl . . 19618 
• elettrostatlca 19668 
->fiusao dl . . 178 jo 
- fond amen tale1860.12 

- fotoelettrlca 181Ls 

- frenante . . . 4988 

- dl gravit4 . 12612 

- ldraulica . . 1248 

- -> macchina a 126 jo 

- atillzzazlone 
della . . . 194JO 

- magnetic* . 1267.4 

- -> line* dl . . 1708 

- terrestre . 1299.4 

- —* tobo dl . • 17lJ 

- v&riazionl cl- 
cliche della 18098 

- magnetiz- 

zante .... 1708 

- magnetocristal- 

lina . . . 12968 

- magneto- 

motrlce. . 1969.4 
-specific* . 19698 

- meccanlca. 12618 
Forze meccantche. 

•cambio di 801JO 
Forza mole- 

eolare . . 18918 

- dl ana molla 646 j 

- motrice . . . 106.1 
—, conduttura 

per.79L7 

- -> raa per . 196J0 
—i sbarra per 

la.61SJ0 

—, scelta della 7072 

- a v a po re . 1068 

- naturae . . . 7068 

- neceasaria . 168 js 

- ottic* . . . 1256.4 

- pendolare . . 8088 

- dl penetra- 

zlone . . . 12878 
-» perdlta dl . . 2948 

- portante dl un 

elettromagnete 

1668 

- - d’un ma- 

rnete .... 164.1 

- dl pressionc . 8618 
Forze rcgola- 

trlcl . . . .804 j 
- a di rescission© 863j 

- - rests ten/a . 872J 

- - ripolslone . 1678 

- rotatlT* . . . 260.6 


1861.4 

.8662 
. 268 
8298 
884J1 

.880.1 
.8038 

. 808.7 
.8862 
. 1092 


.9768 
.9768 
. 978.4 
. 976.7 
.9768 

9761* 

18484 


! Forza tagllante 
anitana . . 8682 

- tangenziale . 9604 

- term o-elet trie* 968 

- di torslonc . 8688 
i trasmlssione 

della - a 
distanza . . 7048 
-, trasporto dl - 
a distanza . 7048 

- dl trazionc . 9608 

860.7 

- viva.8488 

Fosfato 

amdnlco . 19118 
Fosfato d'am- 

monlo . . 12118 

- dl sodio . . 1218.7 

- de soaa . . . 1218.7 
Fosforescenda 

quimica . 18614 
Fosforescenza 
cbimlca 
Fosforoso, 
bronzo • . 

Fdsil, barina 
Fossa per cavl 

- di deposlto 
-»fondo della 

del cavo . 

- del d*1o . . 

-i profondlt4 

della . . . 
scavare ana 
Fosdle Kohle 
Fostdle, car- 

bone . 212, 1098 
-j farina .... 258 
FotoelectricI- 

dad .... 18068 
Fotoel£ctrico 1806s 
Fotoclettricit4 18068 
Fotoelettrlco 13088 
Fotofono . . 11768 
Fotogalvano- 

S afia . . . 1209.10 
graft* por 
los ettuvios 18208 
Fotolnclsionc 12008 
Fotometrar . 
Fotometrarc . 
Fotometria . 
Fotometrico . 
Fotomctro . . 

- Abady Slm- 
mance . . 

- actlnico . . 

- di Bunsen a 
macchla 

d'ollo .... 9768 
Fotometro de 

Bunsen . . . 9768 
Fotometro calori- 
mctrlco . . 12438 
Fotometro de 

callc . . . 1344.4 
Fotometro 

chlmlco . . 18442. 
- di compen- ; 

sazione chi- , 

mico . . . 18488. 
- a disco dl vetro I 

| opallno . . . 9772 1 
; Fotometro dc I 

| dispersion 1844J 

| Fotometro a dis- | 

j persionc . 1844J 

1 Fotometro el4c- 1 

trico . . . 13442 


Fotometro elet- 
trlco . . . 18442 

- a fessura Inml- 

nosa .... 977 j 

- per lampade 

ad Incandcs- 
cenza . . . .9772 
Fotometro para 
J4mpara* de 
incandescen- 

cia.9772 

Fotometro mar- 
nctico . . . 1997J2 

- di ombra . 18468 
Fotometro con 

placa de vl- 
drio de opalo9772 

- quimico . . 18442 

- de com pen- 
sacton . . 18488 

Fotometro a se- 
lenio di Roent¬ 
gen .... 12368 
Fotometro de 

sombra . . 18488 

- los tan gen- 

tea ... . 1848J0 
Fotometro delle 
tan gent l . 1848J0 
Fotdmetro de 
rarilla lumi- 
nosa .... 977 j 
F otometro di 

via ... . 18444 
Fototelefonla 11788 
Fototerapia . 12818 
Fototerapico, 
apparecchio 
clettrico . 1280J 
Fototor4pico, 
aparato el£c- 
trico . . . 1280J 
Foucaultsche 

Strome . . . 188J 
Foucault currents, . 
eddv-cur- 1 

rents .... 183J I 
correntl dl . 188j 
-,corrientes de 188 j 
F oudre .... 989.4 

- en boule . . 969 jo 
conp de . . . 9898 
la - frappe 

unc mafson . 9892 

- globulairc . 969J0 
protection 

contre la . . 990 j 
la - tom be sur 
one malson 9892 
Fondroiement, 
ti&che diver¬ 
tissement 
contre le dan¬ 
ger de . . . 6902 
Foudroycr, nne 
malson cst 
foudroyta . 9692 
Foulllc pour la 
plantation 
d'un potcau 8068 
profondeur de 

8067 

Foundation . . 4672 

- block .... 4662 

- bolt .... 466.121 

- frame .... 466j I 

- -sketch . . . 4678 
Four-cvcl© 

engine . . . 1288 


Four-party selec¬ 
tive ringing 
telephone 
system . . 116&4 

- -phase .... 2018 

- - mesh-conneo- 

tion.2004 

- - ring-connec¬ 

tion .2064 

- - star-connec¬ 

tion . 9038 

- -piece insula¬ 

tor .7948 

- -pole.1669 

- -pole dynamo 2122 

- - generator . 2122 

- -slot winding 822.7 

- bar vario¬ 

meter . . . 18849 

- volt accumula¬ 

tor .861 

- -way box . . 8444 

- - junction 

piece .... 8722 

- wire oonnector 68 
Four 4 alumini¬ 
um ... . 12282 

- -arc £lec- 

trique . . 12242 

- - carbure . 1224.7 

- - court-cir¬ 

cuit .... 1224s 

- de fusion . 12068 
laboratoirc 

du .... 12268 

- 61ectriquc . 12282 

- - 4 chauffage 

par resis¬ 
tance . . . 12841 

- dc fondcrie . 848 

- - fusion . . . 780J 

- - gazogtae . 128d 

- 4 reculre 4 char- 

bon de bols 
pulverulent. 7464 

- de verrerle . 9167 

Fonrche (de sus¬ 
pension d'ai- 
guille alman- 
toe).6462 

connexion 4.8867 
raccordemcnt 
4 .8867 

- 4 souder. . . 978 
Fourchettc de 

telephone . 11168 
Fourier, eerie de 1968 
Fourier, serie di 1969 
Fourier's series 1968 
Fonriersche 

Relhc .... 1968 
Fourneaux. allu- 
mage eico- 
trique des - 
de mines . . 966a 
mlsc enfcueioc- 
trique des - 
de mines . . 966j 
Fourniture. con¬ 
ditions ac . 7108 

- de courant . 1322 
Fourpolar . . . 1669 
Fourrure . . . 4068 

- de cousslnet 486J0 
h - isolante . 7762 

-, muni d'une - 
Isolante . . . 776s 

- polalre . . . 461J 
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Fourrure, p61n 

k.460a 

tube en for k - 
isolante . . . 860.7 1 

- en fer sans - , 

isolante . . . 860 j6 

Fourstroke-cvcle 
engine . . . 128s 
Foyer (ctaaudl- 

ere*) . . . . llLs 1 
• (lam pcs) . . . 9732 

- automat lquc . Ills 

- charge a la ! 

main .... 111.4, 
chaudlerc k - 
interleur . . 108a | 

- d’eclatrage . 958J 1 

- fumlvore . 111J2, 
-.hauteur du . 978S 

lampe a . . . 920.7j 

- k arc cn derl- | 
vation k- fixe i 
pour courant 
continu . . . 988a 

- k arc difteren- 
tlellc a - fixe 
pour courant 
altcrnatif . . 933s 

- k arc difleren- | 
tlelle k- fixe j 
pour courant 
continu . . . 933.0 : 

- magnetique 1298a 

- mkcanique .Ills! 

- du miroir con- j 

cave . . . 1176a 
-, rayons du . 1238.2 
Fraccldn, guion 
de .... 100 i 2 ! 
Fracclonario, du- 
mero .... 235s 1 
Fraction .... 235a' 

- line .... 100321 
Fraction .... 235s 

barre dc . . 10032 

- tirct de . . 10032 1 

Fractional cur- 1 

rent .... 1432 

- pitch. 309.7 

- supply turbine 

1242 

Fractlonnee.dU- 
tancc explo¬ 
sive. . . . 1064.4 
Fractionnement ( 

de la distance 
explosive . 1064.1 
Fracturae.scaniosa 1 
de la poroe- 
lana .... 781s 

- jabonosa de la 

porcelana . 781.8 
Fragezeichen 10039 

Frngll.761.7' 

Fragile .... 587-% 
Fragments de ohar- 
bon de cor- 

nue.24a 

Fragua fuego dc38ls 
tenazas de . . 883s j 
Fraguar .... 881.0 1 
Fraisde bureau 113.4 

- - cables . . . 724.4 

- - canalisation 724s 

- - charbon . . 713s 

- - combustible713a 

- - oonutructlouiOOs 

- d’entretlcn . 470.4 


Frais d'tpreuve 486a 

- d’ktablfise- 

ment .... 400.4 

- par kw de 
puissance dc 
machines in¬ 
stances . . .896a I 

- - par lampe a I 

incandescence i 
de 16 bougies 8956 j 

- d’exploitation 

directs . . . 7132 1 

- - fixes .... 712.4! 

- - indirect* . . 7123 

- - invariables 712.4 

- - variables . 712s 

- de fabrication 400a 

- d'lnstallation 400.4 

- - par kw de 
puissance des 
machines in¬ 
stalled . . . 896a 

- par lampe k 

incandescence , 

de 16 bougies 8950. 

- movens par I 

metre courant 

896a: 

- de pose . . . 724aJ 

- remplissage 34a 

- ronouvelle- 
ment .... 718a 

- reparation . 71813 

- service . . 4702 
-.total de- d’ex- 

ploitation . 712a 

- totaux d’explol- 

tation .... 7136 
Fraise angulai- 

- champignon . 891a I 

- coniquc . . . 891a 
Fraise en forme 

de pelgne . 670.7 
indult ^ . . . 4130 1 
Fraiscr, machine ! 

n.892a | 

Fralscuse . . . 892a 

- k galvanos 1209.4 i 

Frame. 4627 j 

-accumulator. 61a! 

battery . . . 1037 | 
hard lead . . 61a 
man-hole . . 880a 

- plate.61.7 ! 

Framework, sup¬ 
porting . . . 611a i 

Framing . . . . 610jO j 
Francis turbine 126a 
Francis turbine 126a 1 
Franela . . . 1389ai 
-*rod ay a dc . . 6.11 
Frangcage . . . 427a 
Fran gen, for¬ 
mation de . 427a 
Frangie, forma- 
zionc dl . .427a 
Franias, forma- I 
cion de . . . 427aj 
FrankUnsches I 

Blltzableitcr- I 
system . . . 990.4 I 
Frankllnsche I 

Ruhre . . 1320a 1 

- Tafel . . . 1284.4 
Franklin** cur¬ 
rent .... 1226.7 

electric spider 

1833a 


Franklin lightning 
conductor sy¬ 
stem . . . .9904 

- pipe .... 1890a 

- plate .... 12844 
Franklin Isa tion 

1226.4 

F ranklin isations- 
instrument 1228a 
Frankllnlsatlon, 
instrument 

de. 1228a 

Frankllnizacibn 

12364 

Franklinizza- 

zlonc . . . 12364 
Franklino- 

terapia . . 12339 
-therapeut . . 1332a 
-thcrable . . 1283a 
Frankflnothera- 
pie .... 13832 
Franzose . . . 99.4 
Franzoslseher 
Schrauben- 
schlOsscl . . 99.4 
Franzosischcs 
Wclchporzel- 

lan.781a 

Frapper .... 633s 
-,1a foudre frappe 
une inaison 989a 

- des trous . . 889a 
Frappeur de ca¬ 
dence . . . 1042a 

-. relais . . . 1024a 
Frasco para gas 964 
Fr&smaschinc . 892a 
Kanten- . . 1209.4 
Frosslno, legno 

di.8634 

Frattura concoi- 
dale della por- 
cellana . . . 781s 

- grassa della por- 

cellana . . . 78L8 
Fraying .... 427s 
Frazionario, na¬ 
me ro . . . .285S 
Frazionc, segno 

dl. 10082 

Frcccla . 244a, 821a 

- daw iso . . . 6202 

- d’lncurvamento 

852a 

Frecuencla . . 193a 
1267a 

-. alta .... 193.10 
-. aparato avisador 
para me dir la 687.1 
clectro-acustico 
para medir la 6867 

- para medir 

la. 686a 

- de rcsonancla 
para medir la 686s 

-, baja.194.1 

- de chispas . 10631 

- de la conversa- 

clones . . . 1169a 
-, corrlente de 

Alta.1837 

- de baja . . 183 b 
detcrminacldn 

de la . . . 601.li 

- de excltaeion 2667 

- harmonica . . 198S 

- del interrup- 

tor . . . . 1067a 


Frecuencia. medi- 
da de la . . 622S 

- de oscilaciones 

1086s 

-, transform a dor 
de alta . . . 226s 
de baja . . 226s 

- del trans¬ 

mitter . . . 1061s 
variaddn de I960 
Frecucncimetro 686 b 
F reddo, segare 

a.886s 

Free electrifica¬ 
tion .... 1271a 

- magnetism 1288s 
-standing switch¬ 
board .... 8067 

Freedom from 
troubles . 1094J 
, Freely-stretched 
spiral .... 687s 
Frega, 11 disco - 
contra i cus- 
clnetti. . . 19009 
, Fregare . . . 1200s 
| Freldrahtofen . 9821 
1 -gabeblock . 1061a 
-leltung . . . .754s 

- -ssicnerung . 5614 
—sfiberffihrung 

durcb Kabel 0267 
-e ElektriziUt 1271s 
, -er Elcktrolyt, 
HSuredichte 
des -en -en . 524 

- gespannte 

Splrale . . .587s 
-er Magnetls- 

mus .... 1208s 

- schwingen . . 68SS 
-stehende Scbalt- 

tafel . . . .6007 

Freln. 498J 

-, accouplement 

k.461s 

-. action du . . 496s 

- autortgulateur 

k conrroic . 496s 

- ft collier . . . 406s 
-. con t rep olds de 

494a 

- k courant* de 

Foucault . . 496s 
-parasites. 498a 

- - courrole . . 496.4 

- - court-clrcult468s 

- difleren ti el k 

collier . . . 496s 

- k ruban . . 496s 

- dynamometri- 

que. 496.7 

-, enct du . . . 426s 

- electriquc . . 494.7 
-. 61ectroalmant 

de - pour pouts 
roulants . . 988s 

- clectromagn6- 

tique sur le vo¬ 
lant .462s 

-. essal au . . . 494s 

- Hubert . . 494 jo 
-, lcvicr de . 498L10 

- magnetique . 462a 

- mteanique . 494s 
poulle de . . 498.7 

, - de Prony . . 494 a 
I puissance rele- 
vke au . . . 601s 
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Fricci6n 


Frebi, oscltla- 
tlon du lericr 
du .... 404.li 
r^gulateur k . 6984 
-rcgulateur(tAlAgr.) ! 

- a ruban . . . 4952 
tambour de . 40&7 

Freinage . . . 4924 
aotion du . . 4984 ! 
baguc de . 1081.4 | 
-. contact de . 681.11 
couple de . . 4964 
dlsposltlf de 10124 

- dc - et de re¬ 
gulation . 10812 

effet du . . . 4934 j 
effort de . . . 4934 

- tlectriqnc . . 696a 
force cfe . . . 4984 
levier de . . 498ao 

- A liqulde . . 6974 
mcthodc de - j 

direct.... 4014 
-,- d©-Indirect 4944 1 
pArlode de . 406aI 
position de . 6884 , 
poulie de . . 488.7 

- sur resistance 4982, 
-. resistance de 6062 

rheostat demar- ! 
rcur-dnverscur 1 
k - electrique 696.4 
-. surface de . 4942 ; 
-. tambour dc . 49&7 
Freincr . . . 492.10! 
puissance frei- i 

nee.6014 1 

Frelng from re¬ 
sin .779.1 

Frerndcrregt. 261.10 
e- Dynamo . . 213.7 
Frcmderregung 2614 

- durch Akkumu- 

Jatorbatterie 2622 

- Erregcrdy- i 

namo .... 262.1 

- Gleichstrom- 
neU . . . .2624 

Frcnado por li- 
quldo .... 6074 
inetodo de - I 

dlrecto . . . 4014 1 

- de-indlrecto401& 
periodo de 498al 

Krenante, forza 4034 
Krcnar . . . 492.10, 
accion de . . 4928 

- de - clectri- 
camente . . 596.1 

- de - por me- ! 

dlo dc re9isten- 
da. 4982 

mecanismo para 
- y regular 16812 
Krenare . . . 492ao 
Frenatura . . . 4924 

- elcttrica . . . 696a 

- mediante rcsl- 

stcnza . . . 4982 
inetodo dl - 
diretto . . . 494.4 
-. - di - Indlretto 4944 
periodo di . 498.il 
-. posizione di. 6894, 
su peril cl e dl . 4942 
French boiler . 109a 

- chalk . . . 1199.10 
Frtne, bois de S6&4 


Freno.496a 

anello del . 108L.4 
-, azlone del . . 4984 
caballo al . . 122.7 
-, contatto pci 681ai 
con trap peso 
del. 494a 

- a correntl dl 

Foucault . . 4964 

- correntl pa- 
rasaite . . . 4964 

- - Corto-circuito462J 
-dinam omctrico496.7 

- elettrico . . . 4917 

- clettromagne- 
ttco del volano4622 
forza in cayalll 

al.122.7 

- [dll Hubert. 494ao 
Innesto a . . 4614 
lavoro al. . . 6014 

- leva del . . 498.10 

- a liquido . . 6974 

- magnetico . 462.1 

- meccanico . 491s 

- a n astro 4952, 49&4 

- - nastro auto- 

regolatore . 4964 

- - nastro diflfe- 

reuzlalc . . . 4964 

- di Pronv . . 4918 
prova al . . . 4913 

-. pulcggia del 49&? 
- t regolatore a . 6984 
rcsistenza 

dl. 6962 

Freno. 493a 

acoplamiento 
de.4614 

- de cinta . . . 4962 

- cinta dlferen- 

cial. 4964 

-- circulto corto4624 
contacto de 681ai 
contra peso de 494.1 

- de correa . . 495.4 

- correa auto- 
regulador . 4964 

- - corrientcs 

parAsltas . . 4964 
-dfnamometrico496.7 
efecto de . . 4984 

- medido ml . 6014 

- electrico . . . 4917 

- electromagn£tico 

del volante . 4622 
fuerza de . . 4934 

- [de] Hubert 494ao 

- magnAtico . 462a 

- mecAnico . . 491s 
palanca dc 493.10 
polea de . . . 483.7 
posicion dc . 6894 

- de Prony . . 4944 
prueba al . . 4944 

-. regulador de 698LS 
resistencla 

de. 6962 

-regolatore, mec- 
canlsmo . . 10812 
Fren te 4122,606.4,6102 
Frequence . . . 1984 
-, basse .... 194a 
-, circuit de cou- 
rant alternatlf 
A haute . . 1089a 

- oscillatoire 
rAceptenr k 
haute . . . 10884 


Frequence, cir- 
cult vlbratolre 
rAcepteur 4 ! 

haute . . . 10684' 
controleur de 687a 

- des conver- j 

sations . . 11694 
-, conpe-circult k I 
haute . . . 1062a; 
-.courant k ! 

basse .... 1884 
-, - k haute . . 188.7 
-. dOterminatlon 
dc la . . . . 6224 
-, energle k 1 

grande . . 10892 
- a haute . 10892 
-. des ^ tin ce lies 1063a 

- d'excitation . 260.7 
falble .... 194a 
grande . . . 193.10 

- narmonique . 1934 
-.haute . . . 193.10 

- des rinterrup- 

tour . . . 10674 
-, raesure de la 6224 

- par minute . 1964 

- de oscilla¬ 

tions . . . 10864 

- par seconde . 198.7 
-, transformateur 

dc.13264 

-. - k basse . . 2254 
-, -5 hautc-(mach. 

electr.) . . . 2264 
-.-A haute -(radio- 
tAlAgr.) . . 1089.7, 

- du transmet- 

teur.... 10614 
variation dc . 1984 
Frequencc- 

mAtre . . . 686s 

- avert isscur . 687.1 

- Alcctroacous- 


tlquc 
- A mesurer 
gllssemcnt 


. 686.7 
le 

.0874 


- - resonance . 6864 
Frequency. . .1984 

- of conver¬ 

sations . . 11604 

- converter . 18264 

- determination 

of.601 ji 

-. harmonic . . 1984 

- -meter . . . 6864 

—.electro- acous¬ 
tic . 686.7 

—, electro- j 

optical . . . 6874, 

- resonance . 6864 

- - with signal 

arrangement 687a 
-, transmitter 10614 
-. variation of . 1934 
Frequenz 

(MaQ) . . . 1267a 

- (Telegraphic) 10854 
-, harmonUchc 1934 
-kontrollappa- 

rat. 687a 

-krels, Hchnell-1089.4 
-messer .... 6864 
-messer. elektro- I 
akustischcr . 686.7 : 
-messer, Kcso- 
nanz- .... 6864 
-messung . . . 6224 
Nieder- . . . 194a 


Freqnenzschwan- 
knng .... 1984 
8ender- . . 10614 
-.Strom ge- 

ringer . . . 1384 
-. Strom, hoher 188.7 

- des Unter- 

brcchers . 10674 
-wandler . . 18264 

-ziffer.1964 

Frequenza . . . 1964 
1267a 

aha .... 186as 
-, altcrnatore col- 
la - x ... . 2162 

- armonica . . 1964 
bassa .... 194a 

- dclle conver¬ 

sazioni telc- 
foniche . . 11694 
corrente ad 

alta.138.7 

-. - a bassa . . 1884 

- d'eccltazlone 860.7 

- doll' interrut- 

tore .... 10674 
-. misura della 6224 

- dl oscllla- 

zioni . . . 10864 

- - scintille . 1068a 
-. trasformatore 

ad alta . . . 2264 
-i- a bassa . . 2264 

- del trasmettl- 

torc . . . 10614 
-. variazione di 1964 
Frequenzl- 

metro .... 6864 

- avvert 1 tore . 687.1 

- clcttro-acu- 

stlco .... 686.7 

- a rlsonanza . 6864 
Fresado en forme 

dc peine . . 670.7 
Frcsaaora para 
galvanos . 1209.4 
Frcsar, broca de 891a 
-, mAquina de .8924 
Fresato In forma 
di pettlne • 670.7 
indotto . . . 4124 
Frcsatrice . . . 3924 

- per. galvano 1209.4 
Fresh, the - spongy 

lead possesses 
activity . . . 474 

- steam .... 113.7 
Fresno, madera 

de.863.4 

Fressen, an- . . 414 

Frottc.419.1 

-, crcux de . . 419.4 
-, evldcment de 419.4 
-, fermeture de 419L3 

- en ficelle . . 4194 

- d’lnduit . . . 4192 
-.joint dc . . .4194 

- posoe A chand 4844 
segment de . 4224 

FricciOn . . . 2944 
acoplamiento 
dc. 450ao 

- de alre, din amo- 

metro de . . 496a 

- del alre, per- 

dida por la . 2984 
calor aebldo 

t la.2824 

-> coeBclente de 2964 
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l 

Friccibn, cono 

de.4602 

eontacto de . 686 a 
6809 

- de 1 m escobillaa, 

pbrdida deblda i 

& la.soas 

-.ley de ... .2866, 

- mognetlca . 1823 
momento de . 296 i 8 
pbrdida por . 2946 
resistencla de 204.7 

-, rueda de . . 449 la 
trabajo de . . 296.7 
transmlsibn 

por.449.7 

trinquete de 548 jo 
F riction . . . .294-5 
broth .... 2794 

- clutch 

coupling . 450ao 

- cone. 4602 

- gear, magne¬ 

tic .... 18672 

- gearing . . . 449.7 

- low.294 a 

magnetic . . 182-1 1 

molecular . 1321.9 

- pulley .... 449.8 

- ratchet . . 648.10 

- wheel 

(telegr.) . . 1032/ | 

- wheel (mach.) 449.8 j 
Friction, accou pie¬ 
men t a . . 460.101 

-, o6ne de . . . 4602 ! 
encliquetagc 

*.548.10; 

-, engrenagc a . 449.7 ! 
poulie de . . 440.8 ; 
roue dc . . . 4492 i 
de - cy- 

lindrique . . 460.1 
de - aroite 460.1 
Frictional remit¬ 
tance .... 294.7 
Friktlonsrad 10822 
Fringing of the 
insulation . 8892 

- out.of the lines 

of force . . 2772 
Frischer Blcl- 
schwamin, der 
-e - bcsltzt 
Aktivitttt . . 472 
Frischdampf . 118.7 
Fritten- 

porzcllan . . 7812 
Fritter. . . . 10712 
Fritter, Branly-1068.1 
-> FcllspStno- . 1078.4 

- mlt einpunk- 

tlgem Kon- 
takt. . . . 10722, 
-elektrode . . 10712 
-erapfttnger . 1067ji 
-form .... 10722 j 
(legen- . . 10744 ! 

- get tort durch I 

atmosphttri- 
schc Ent- 
lodungcn . 10742 

- der ltafienischen 

Marine . . 10682; 
-kapazlt&t . . 10722, 
-klemme . . . 1072.4. 
-, Kbrncr- . . 1078.1 1 
-♦ magnetiscberlO?6.4 
-. Marconi- . . 10682 I 


Fritter, Nigel- 1068a 
Nickelsllber- 10682 

-pol.1071.7 

-prfifer . . . 1074io 
-, Pulver- . . 10782 

- mit rcguller- 

barerEmpfind- 
lichkeit . . 10747 
der - spricht auf 
Spannung an 10762 
-strom .... 10742 
-, umgekehrter 10744 
-, Yakuum- . 10782 

- mit viclpunk- 

ttgen Kon- 
takten . . 1072.10 
-widerstand . 1072.7 

- -, der - sinkt 10722 
-rohre .... 1071.4 
Frittung. . . 10762 
Frlture, bruit de 

-dans le micro¬ 
phone . . 1113.4 

- dans le micro¬ 

phone . . 1113.4 
Frizlone .... 2942 
-, cono di . . . 4602 
con tat to a . . 5369 
Innesto a . 450 jo 

- molecolare 1821a 
-, mo tore con 

rinvio a . . 2202 
-, ruota di . . . 4492 

- delic spazzole, 

perdita dovuta 

alia. 2962 

Frog-galvano- 

scope . . . 13294 
Frold, cinlrer k 8762 
-, dresser k . 881.12 
-, ctlrcr it . . . 882.4 j 
-, resistance k . 6992 
-. >dcr k . . . . 8882 , 
Front . . 609a, 6102 ; 

- connections . 6162 

- connector . . 811a 
—contact . . 1006a 

- spring . . 10072 

- ena .... 310a i 

-, in. 8182 

- surface.... 4122 

- view.8112 

Frontal, arrolla- 

mlcnto . . . 833.4 
-e, avvolgimcnto 

333.4 

- surface . . . 4122 
Fronte . . 6094, 6102 
Front!* dc reloj 612.4 
Fronton k hor- 

logc.612.4 

-e dell’orologio 612.4 
Froschgalv&no- 
skop . . . 1828.4 

-klcmtnc .... 820.4 
-schcnkclvcr- 

such . . . 1323a 

Frost, to . . . 910.li 

-.white . . . .8222 

Frosted . . . 916a* 

- globe .... 963.1 

- glow-lamp . . 919a ; 
Frotation, con- 

tacto por . . 427a 
Fro tad or del re- 
ductor . . . 91a 1 
Frotamlentoelec- 
trolitico dc los 
loncs.... 11864 , 


Frotamlcnto 
de las escobi- 
llas.276a 

- molecular . 1881a 
Fro tar .... 1280a 
Frottement . . 294a 
-, bague de . 419ao 

- des balais . . 2764 
-, chalcur de . 282a 
-, - due au . . . 282a 
-s coefficient de 296a 
-, contact par . 427a 

- de contact. . 688a 
contact de . . 688a 

- electrolytique 

des ions . . 11864 
-, lot du . . . . 296a 

- magn^tique . 182a 

- moleculalre 1821a 
-, moment de . 296a 

palier a - de 
glissement . 486a 
-, - k - de roule- 
ment .... 486a 
-, perte par . . 294a 

- par - dc l'air 2963 

- par - dcs ba¬ 
lais .293a 

- par - des 
coussincts . 294a 

resistance de 294.7 

- de - electro¬ 
lytique . . 1188a 

surface de . . 686a 
travail de . . 2967 
Frotter . . . 1280a 
lc plateau frotte 
contre les 
frottoirs . 1280a 
Frotteur de re- 
ducteur. . . 91a 
Frottolrcn caout¬ 
chouc . . . 1280a 

- - cuir . . . 1280a 
-s, rheostat a 

doubles - de 
contact . . . 666a 
Fuchsschwanz . 98a 
Fucllc elettrlco 1288J 
Fuciua, fuoco 
della . . . .881a 
pressa da . . 888a 
Fuclnabile . . 881.7 
Fucinamcnto 

elettrlco . 1866a 
Fucinarc . . . 881a 

Fuej^o.611.7 

-, danos del . .611a 

- dc fragua . .381a 
-> local expuesto 

al.olla 

- de San Telrao 667.1 

Fuel cosump¬ 
tion .109a 

-.gaseous . . 110.14 
-, solid.109a 

- utilisation . . 1097 
Fucllc . 381a, 471 ao 

- mccsnico . . 881.4 
Fuentc de erro- 

res.4868 

Fuerza .... 1261a 

- dc absorcibn 1822a 

- antagonista . 700a 

- Ascensional del 

globo . . . 1099a 

- dc otracciun . 167a 
-de un 

electro iman 166a 


Fuerza de atrac- 
d6n de un 
Imin .... 194a 

- acustica . . 1269 1 ? 

! - calbrtca . . 1269: 

- centrifuga . 24&ie 
! - del Inducido 29QU 
. - centripeta . . 249a 

- circunferen- 

I cial.2694 

| - coercitiva . . 1894 

- de compresibn 861a 
consu mo de . Ififta 

I - contra-electro- 
| motrlz . . . 187a 
: - - -electromotrix 
j del inducido 211a 

:-electromo- 

| tiiz de polari- 
zacion . . . .9: 

- cortante . . . 363a 

- de dcsviacion 168a 

- directrix . . . 700a 
distrlbucion 

de.704a 

- elbctrica . I304.ii 

- electrodin a- 

mica . . . 1261a 

- electro- 

estktica. . 1&6 j 

- electro-magne- 

Uca.165a 

- electromotrizl26l~> 

-activa . . 83a 

-de autoin- 

| duccibn . 1206a 

|-de circuiio 

! corto .... 161a 

|-de con mu- 

taclbn . . 271a i 

-, dlreccion 

de la . . . 14 Hji 

-del elemento 84> 

-impresa . 149a 

-, incremento 

I de la . . . . 148a 

-de Induo- 

I clbn . . . . 187 j 

1 - - - deinducclbn 
I inutua . . 1206a 

1 -Inducida 148a« 

-del in¬ 
ducido . . 260.li 

-reactiva 1262* 

-resultan te 187a* 

-. unidad ab- 

soluta de . 1261/ 

! - electro- 

quimica . 1287_- 
-, flu jo magneti- 
co de . . . 172U6 

| - fotoelectrica 181l_ 

I - de freno . . . 498/ 

- fundamen¬ 

tal .. . 1960a? 

- girativa . . . 260/ 

- ae gravedad 1251/ 

- hidrkulica . . 124a* 
—, utilization 

de la ... 124.H' 

- magnetlca 1257.4 
—. linca de . . 179- 

- - terrestre 12994 
I —, tubo de . . 17 1 j 

- -. variaciones 

cicllcas dc laldti&s 

- magnetizante 1705 

- magnetocristo- 

lina . . . 1296a! 
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Funke 


Faersa magneto- 
motriz . . 1888.4 

- - especiftca 1209a 
-« mecknicas, 

Cambio de 801 jo 

- molecular . 1821s 

- motriz . . . 106.1 

- -> barra para 618 jo 

- canal izaclon 

de.72U 

- -> dlnamo para208a 

- ->eleccl6n de 7072 

- de an muellc 545a 

- natural . . . 706s 

- necesaria . 158J2 
• Optica . . . 1266.4 

S end alar . . 808s 
e penetra- 
olon . . . 1237s 
pOrdida de . 884.4 
-S poligono de 
laa .... .2422 
-* reguladoras 804a 
- de repulsion . 167a 
- - rests tend a . 872a 
- - reststencla de 
la rejllla . . 69a 
- termo-elec tries 86a 
- de torsion . . 858s 
• - traccion . . 850.7 
transformador 

de. 230.1 . 

transmUiOn de704s 1 
- de vapor . . 106.3 | 

- viva.248o I 

Fugns, peril Ida 
por .... 1196.41 
Fore, Lot-. . . 84a ! 
Fuhrungftband 1080a 
-buchse fur die 
obere Kohle 868a 

-litse.869.7 

-rlncr dcs Gluh- 
lampenauf- 
zuge* .... 860a 
- - am Kabel- 

tankkegel . 849a 
-rolle ..... 8487 
flange (Sehal- 
tung> . . . 548u 
- - iTelcphon) 114L7 

•lift.10186 

Fulte magn6- 

tique .... 880.4 
Fulaxlta . . .8672: 
Fultggine . . U0.it 
Full deflection 6822 

- load.4802 

- -load exci¬ 
tation .... 254a 
- load losses . . 286a 
- -pitch wlnding816a 
- -range scale . 6887 I 
- xupply turblnel24a 
- stop .... 1006a 
FOUmasse . . . 8702 I 
- -> porose . . . 60a i 
- - der Glttcr- 

platte .... 58a ; 
- Herausfallen ) 

der.60a | 

- -kern .... 684 
-saterial . . . 808 a 

-<4urc.60s i 

- Nach- . . 50ao 
-stick cine* Akka- 1 
malatorglttersOOs 

fallen.60a! 

- Kacb- .... 60a : 


Fullersohes Ele¬ 
ment .... 997a 
Fuller-Pappe . 8884 
Fuller board . 8684 

- cell. 897a 

FttUung .... 123.1 

- dcr Akkumu- 

latoren . . . 584 
Blelscbwamm- 47a 
Blelstaub- . . 66a 

-sgrad.183.1 

-skosten .... 84a 
Fully loaded . 4983 
Fulmlnazione 666.10 
Fuimlne .... 969.4 
Fulmlni, appa- 
reccblo per la 
riproduzlone 
di -per scene 948a 
-e dell aurora 13082 
il - 6 cascato 
su una casA 988s 
colpo di . . . 068a 

- dlrfuso.... 968a 

- globulare . 18684 

- a perlc . . . 969s 
protezlone 

contro il . . 880a 
tubo dl . . . 8485 
Fumante, mcldo 
solforico . . 61a 
Fumes, corrosive 

511a 

Fumee .... lllao 
analyse de la 113ai 
analyse des 
gaz de . . . 118a 
combustion de 

la.lllai 

-s, lunettes . . 8892 
noircir une lame 
de verre an 
noir de . . . 977.4 
Fuming sulphu¬ 
ric acid . . . 51a 
Fumivore, foyer 

lllas 

Fumivorit6 . lllai 
Fumivoro, foco- 
lalo . . . . 111.12 
Fumo .... lllao 
combustione 
del ... . lllai 
Funcldn .... 842s 

- potential . 147al 

- scnoldal . . . 196.1 
Funcionamlento 

460a, 5388 

- sin chlspas. . 4782 

- por corriente 

continua . . 997a 

- por corrieute 

Intermitente 997a 

- al maximo . 534.1 

- al mfnimo . 583.10 

- normal . . . 13387 

- regular . . 1880.7 
Function . . . 242s 
Functioning of 

coherer . . 1075a 
Fund, sinking. 711s 
Fundacioncs . 467a 
Fundacion, cuo- 
dro de . . . 466a 
Fundacioncs de 
honnigon . 467.4 

- obra do lo- 
drillos . . . 467s 

- - pledra . . . 467a 


Fundacidn, placa 


de 

piano de . 
tornillo de . 
viga de . . 

I Fundament . 
-balken . . . 

Beton- . . . 
-mauerwerk - 
-p latte .... 
-rahmen . . . 
- gc tell ter . 
-schraube . . 
-.Stein- . . . 
-zeiehnung . 

Ziegclwerk* 
Funilamcntal- 
gesetz 


466ai 
.467a 
466a2 
.466a 
.467a 
.466a 
.467.4 
.117a 
466ai 
.466a 
. 4662 
46602 
.467a 
.467a 
.467s 

. 885a 


Fundamental cur¬ 


rent . . 

- equation , 

- force. . , 

- formula 

- law . . . 

- measure 


, 197a 
1880a 

1860O2 
, 188903 
. 886a 
1246a 


- number of slots 

417ao 

- oscillation . 1066s 

- - of antenna 10842 

- voltage . . 19603 

Fundicidn de 

acero .... 844a 

- con alcto* . 13302 
, - en arena . . 3484 
! - en rajas . . . 848a 
| - herha con ma- 
! qulna .... 343a 
j — en moldes 
1 ablertos . . 348a 
! -. hlcrro de - grls 

848s 

borno de . . 84a 

- en moldes . . 843s 
pleza de . . . 4012 

Fundido de acero 
844a 

Fundidor, cucha- 
rllla de . . . 84al 
! - de plomo . . 847 

Fundlr .... 84s 
I maqulna para 84a 
| -, matrlz para . 84a 
i molde para . 84.4 
I - las placas . . 842 
| Fundirsc . . . 502s 

' Func. 447ai 

1 Funi, giunzione 
1 delle . . . .4482 
I machina azio- 
| nata con . 206.11 
I Func metalllra 121.7 
I puleggla a . . 448a 
; - dl guida 

della . . . .448a 

- a spirale . . . 448a 
| tenslone della447ao 
1 -. trosniissione a 447a 
I Funfleiterkabel 702.4 


—system 
-zttliler 
-phasen- 
systein 
Funicolla, 


700a 
. 693a 


. . .200a 
faseia- 

tura ron . .419s 
- di sostegno, 
cordone a 
sospensione 
con . . . . . 8604 
Funke .... 1068a 


Funkenamt . 10608 
-nanzelger. . 1086a 
-nbildung . . . 2792 
-ndttmpfung. 1068S 
-nelektrode, kugel- 
fdrmlge. . 1066a 
-nelektromcter 660a 
Entlade- . . . 667a 
-nentladung . 1068a 
-nentzleher zu Zel- 
lenschaltern Ola 
-ngrenze . . . 8782 
-nn&uflgkeit. 1063a 
-, Inductions- 180801 
-nlnduktor . 1066a 
-nkarren . . 1008a 
KurzschluU . 667a 
-nlknge . . . 106&4 

- - der Rdntgen- 

rota re . . . 1887.7 
-n. langsame 1068a 
-nlicht, elektrl- 
sebes . . . 1828a 
-nloschcr . . . 6682 
-nloschspule . . 668s 
-nloschung, Blitz- 
schutzvorricb- 
tung mlt mag- 
netucher . .672.1 
-n, elcktromagne- 
tische .... 669a 
-nloslgkcit . . 478a 
-nmlkromctcr 1063a 
Offnungs- . . 562S 
oszillatorischer 

131R7 

-npotentlal . . 278a 
-nschlogwelte 87801 
SchllcBungs- 562.7 
-nschwHcher 1881a 
-nspannung . . 878a 
-nspektrum . 1819a 
-nspriihen . . . 272J 
-nstreckc . . 1068a 

- mit drel Fun- 
ken .... 10662 

- -, regulicrbare668a 

- Rlghi - Marco- 
niscnc . . 10662 

- -nrohre . . 188800 

- -, Serlen-. . 10044 
—. untertellte 10044 
-ntelegrapble 1068a 
-n, mehrfachc 1066a 
-n u vlelfache . 1066a 
-nubergang . 1068a 

l T nter- 

brorhungs- 1066a 
-nventil . . . 1233.1 
-, vcrzwelgter 1068.7 
-nzahl pro sec 1068.1 
-nzichvorrich- 

tung .... 568a 
-nztinaer . . . 986.4 
-nziindung . . 986.3 
Funken (Masch.) 

87^7 

- (Telegrapble) 1108.4 
-freie Kommu- 

tierung . . . 272s 

- -r Lauf . . . 4782 

- -s Mctall . . 56701 

- - Strom wen- 

dung .... 272S 
-los, die Dynomo 
lttuft . . . .4731 
-telegrapblsche 
Anlage . . 1066a 

- -r Apparat . 1066.7 




















Funke 


1580 


Fusible 


Fit nkon telegra¬ 
ph l»che I>epe- 
sche .... 1108* 

- - GroQstation 1097/1 
Funker . . . 1108* 
-abtellung. . 1108* 
Funkspruch . 1108* 
Funkt, die I>yna- ! 

mo .... 472 ji 
F anktion . . . 242* , 
-stuchtigkelt der 
Rontgenrohre 

1238* 

Funnel .... 60.71 

- antenna . . 1079.2 j 

- of cardboard 1097.1 

- diaphragm 1240.4 1 

-.inlet.886*; 

- of pasteboard 1097a 

- -shaped an¬ 

tenna . . . 1079.2 : 
Funzionamento.ln 
condizioni di 482* 

- a corrente per- i 

manentc . . 997* 1 

- ad interruzione 

automation 1123.4 

- delle inaeehine 

in parallelo 298* 

- a maxima . . 534.1 

- mossa fuori 
eircuito auto- 
matica dei 
.rocchcttl . 1123* 

- a minima . 533.10 
Funzionamento 

normale. . 1830.7 

- regolare . . 1330.7 
Funzionarc, 11.530* 

non. 479.4 

- con pieno ca- 

rleo .... 478* 
Funzione . . . 242* 

- potenziale . 147.11 

- slnusoldale . 195.1 
Fuoohi di sant* i 

Elmo .... 567.1 
Fuochista . . . 115* 
Fuoeo.511.7 

- della fucina . 381* 
-.locale espoMto 

al.511*' 

a prova di. . 408* 
Fuorusclta della : 

go mm a lacca 423.1 1 
Furnace . Ill*, 111* 
aluminium . 1223* 
-.carbide . . 1224.7 

- chamber . . 1225* 
-.electric . . 1223£ 

electric arc 1224.2 
-, electric ros|«- I 
tanee . . . 1224.1 

-, glass.916.7 I 

-. melting . . . 84* 
-, resistor . . 1224.t 
-.short-circuit 1224* 
-.smoke con- 

ming . . . lll.it 1 

Fuse. 563.4 1 

-.to. 662* 

- alloy. 564* 

-, bipolar . . . 557* 

- block .... 866.1 
a - blows . . 662.7 

- -board .... 608.7 

bow. 899* 

- box . . 566.4, 901.4 I 
-.bridge . . . .658*' 


Fuse, Britannia- j 
metal .... 666.4 
carriage . . . 660* 
cartridge . . 669.1 
-,— for power 
current* . 1020.7 

- chamber . . . 666* 
distributing . 5584 

-, double .... 567* | 
-, - -pole plug . 900J ! 
-s, to exchange I 
the.563.1 

- for feeble 

currents . 102014. 
-.high fre¬ 
quency . . 1062* 
-, - tension. . . 986.4 
-, high-tension ! 
tubular . . . 660* j 

-, horn. 660* ; 

-. Installation . 899*; 
interchan¬ 
geable car¬ 
tridge .... 900* i 
-. iunction-box 884*! 
-.laminated . .669* 
lamp. 568.7 

- for large cur¬ 

rents .... 557.4 

-.lead. 665*! 

-, lighting . . . 668.7 

- link. 663.7 ; 

-, long bridge . 569* ' 
-, low-current . 667* , 

low-tension . 985* 

-. main. 568* : 

-, melting . . . 900* 
-, non arcing 

plug .... 901* 

- out. to take 

the ... . 562*0 
-.non inter¬ 
changeable 
cartridge . . 900* 
-.platinum . .569* 
plug.899.7 

- ping.900*; 

- Edison . . . 901* | 

- - with mica | 

window . . . 901* 
—, non-inter- I 

changeable I 

Edison . . . 901* : 
-. power-current 667* | 
-, - current 

(tclegr.) . . 1020* ; 
-s, provided with017.7 
to put in 
the .... 662J1 
-s, to replace t lie 663* ! 
-, replacement ! 

of. 663* I 

-.safety . . . .556* 
short bridge . 668* 
-, silver-strip . . 659* 
-, silver-wire . . 665* ! 
-.single . . . .567*! 
-. - -pole .... 667* ' 
-, - -pole plug . 809* 

- for small cur¬ 

rents .... 667* 
spark- .... 986.4 
sparklet . . . 559* 
-, strip . 559*, 563.7 

-. supplemen¬ 
tary .... 668* 
-, switch .... 560o 

- and switch, 

combined . . 560.7 


I 


Fuse, to take 

the - out . 662*0! 

-. time-.986.7 I 

tin.660*: 

three-phase I 

distributing 668*' 
-, three-wire dis¬ 
tributing . . 668*, 
tin-foil. . . .669.7, 
triple . . . .668J 1 
-.tubular . . 569*0 
-, two-pole . . . 667* 

- wire. 568* 

-. to - the wires I 

together . . 826* I 
-s, without . . 617* ' 
Fuseau, para- 

foudre a . 1020*! 
Fused electro^ ! 

lyte .... 1222.7 
Fuaie r£gl£e . 986a ! 

- a temps . . . 986.7 
Fnsibilc . 566*, 563,4 

- Britannia . . 665.4 
facilmentc . . 564.4 

- di piombo . . 567* 

- platino, val- 
rola a . . . 569* 

-, protetto per . 617.7 
Fusible cement 784* 
Casilv .... 664.4 

- iusufating ma¬ 

terial .... 776* 

- piece. 663* 

Fusible . 560*, 566*,. 

563.* 

- aerlcn .... 661.4 

- A antennes . . 660* 

- blpolairc . . 667* 

- do bolte . . . 901.4 
-. bolte A . . . . 90** 

- de boite dc 
jonction . . 884* 

- A bouchon . . 899.7 , 

- - bouchon uni- I 

polalre . . . 899* 

- Britannia . . 666.4 

- pour canalisa¬ 

tion aerienne 561.4, 

- A cartouche . 569.4! 
-, cartouche . 1021* i 

- A comes . . . 660* : 
-. coupe-circuit A556*! 

- pour courants 

foibles . . .567* 
--courants forts 

557.4! 

- dedlstrlbution558.4' 

- distribution 
pour courant 
triphasA . . 668* 

- - distribution A • 

trols 81s . . 568* | 

- distribution | 
trifllalre . .668* 

- double .... 667* 

- d’£clalragc . 668.7 
element - unl- 

vcrsel.... 660* 
-, enlcver le . 662*0 
-, faeilement . . 664.4 

- en feuille 

detain . . .664.7 

- a feullles 

detain . . . 669.7 

-. ftl. 668*| 

- t un - fond . . 662.7 
-, Insurer le . 662.il 


Fusible pour 
foible inten¬ 
sity .657* 

- - grande Inten¬ 

sity .657.4 

- de l'installa- 

tlon. 899* 

-, Intcrcaler le 692* i 

- ctinterrupteur 

combines . . 690.7 
Isolant.... 776* 
-. lame. 668.7 

- A lame .... 669* 

- lame d’ar¬ 
gent .... 669* 

- lames multi¬ 
ples . 669* 

-, pl*ce .... 663* 

- a platinr . . . 669> 

- en plomb . . 566* 

- a pont.... 658* 

- - pont court . 658* 

- - pont long . 569.1 

- principal . . 55s* 
-, protege par un617.7 
-, non-protege 

par un . . . 617js 

- dc rechange 

pour coupe- 
circuits . . . 9021* 
remplacement 
d’uu .... 668* 
-s, remplacer les59Bj 

- sur roues . . 660* 

- roulant . . . 690* 

- simple .... 657* 

- supplemen¬ 

tal re .... 668s 

- de surtenslon 581* 
-s, systemc non- 

rempla^able 
par des - de 
resistance dif- 
ferente . . . 968*; 
-s, - prevenant 
la confusion 
avec des - de 
resistance dif- 
ferente . . . 998* 

- A tabatlAre . . 690* 
-s, tableau des 6W.7 

- dc tension . . 598* 

- pour basse ten¬ 

sion . 660'« 

- - tension ex¬ 

cessive . . . 591* 

- -hautetension691* 

- moyenne ten¬ 
sion .691 * 

- triple .... 558.1 

- a tube . . . 569*o 

- tube pour 
haute tcnslon590j 

- unipolaire . . 667* 
Fusible . 659s, 598,4 

alambre 667.7, 693* 

- „Brltannia“ . 695.4 
cambio de un 6982 

-s,- autoraAtico 
de .... 693* 
eartucho para583.i» 

- de hoja de 

cstano . . .664.7 

muy.694.4 

no protegldo 

por.617* 

piezo .... 568* 
-. placa .... 688.7 

- de plata . . . 666 j 
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(ialvanisierung 


Fusible de plo- ] 

mo. 

poner el . . 562ai ! 
protegido por 017.7 ; 

3 u ltar ei . . 56210 
c recamblo . 9023 
-k, reemplazar 

los. 563.1 

- de seguridad 5663 
Fusil electrico 12863 
- electrique . 12863 
Fusing coeffi¬ 
cient .... 5623 
- constant . . . 5623 
- current . . . 5023 
- element . . . 560.4 
Fusion, beat of 9153 
- of metals . 10193 
alii age form£ par 
la - des pla¬ 
ques conduc- 
trice et de re- 
couvrement 10193 


Fusion, chalcur 

.do. 5620 

spcclttq ue 

de.1254.10 

chambrc de . 5663 
-. chaudi^re de 84.10 
coefficient de 6623 
-. duree de . . 5623 
four de . . . 786.1 
couttcs de . . 5553 
intensity du 
courant de . 5623 
perles de . . 656.0 
point dc . . . 5623 
reunir les fils 
conductcurs 

par. 8253 

souder let* cou- 
dneteurs par 8253 
temperature 

de.9153 

-> temps de . . 5623 
Fusion, calor de 6629 


Fusion, camera 

de.5663 

confident© de 5622 
crlsol de . . . 84ao 
hierro dulce 

de.844.7 

homo de . . . 786.1 
pcrlas de . . 5553 
punto de . . 5623 
, tern peraturadeO 163 
I tlempo de . . 5623 
Fusione, calorc 

I di. 5629 

i camera di . . 5663 
! coeficient© di 5623 
| forno dl 843, 786.1 
, matrice per . 843 
, perle dl . . . 5553 
; pezzo di . . . 4013 
punto dl . . . 5623 
i tclaio per . . 843 
! temperatura 

dl .9153 


Fusione, tempo 

dl. 5623 

valvola a . . 566L9 
Fufi (Gestell) . 611.11 
- (Mall) . . . 12483 
-boden fur Ak- 
kumulatoren- 
| r&ume . . . 108.7 
! - -kontakt. . 1046.7 
I —, Maschlncn- 
| raum-. . . 618.10 
I -drehbank . . . 89614 
i - des Mastes . . 808.4 
-pfond .... 1262a 
-umschalter . . 52&7 
Zellen-.... 853 
Fustella .... 889.4 
Fusto . . . . .589.7 

Futter.405a 

Bohr- . . . . 39L4 
Drehbank-. 398jo 
Universal- . . 394.1 


G. 


K .*12509 

g cal. 1254.1 

llabarlt, arrollo- 
miento sobre 834.4 
Gabarit pour 

balais . . . .4293 

- de bobinage . 8843 

- bobinage sur 334.4 

- de bols . . S84ao 

- eiseaux . . . 335a 

- d’enroule- 

ment .... 3843 
enroulemcnt 
*ur.884.4 

• pour cnroulcv 

meat on man- 
teau .... 3852 
feuillcts . . 6173 

• en forme de 

eiseaux . . . 885a 

• a plaques . . 834:9 


-press© pour 
Dobines . . . 8353 


labbia, avvol- 
gimento a . 324.4 

- misto a spire 
ed a .... 3243 

• di Faraday . 5693 

• magnetica . 13204 

- di protezlone 9573 

• - scoiattolo, in- 

dotto misto in 
fasi ed in . . 410.7 
label zum Eln- 
h&ngcn der 
Magnetnadcl 640s 
formige Ajq- 
scbluDdosc . 885a 

Lot-.973 

verbindung . 885.7 
laehe double . 877a 

• en fer galvani- 

see.8707 

- fer zinguee 8707 

- isolante a bou- 

lou dc scello- 
meot .... 8643 

• en porcelain© 8772 

• pour tube . . 8703 

- an seul tube 870s 


GAche poor deux 
tubes juxta¬ 
poses .... 877a 

Gadoues .... 1103 

Gaiac, bols de 8652 

Gain. 1840ao 

Galne, cable sous 
caoutchouc 
avec - de plomb 
7653 

- en caoutchouc 

vulcanise . . 8507 

- ceramique de 

defense pour 
cables . . . 8323 

- protectrlce 
pour cAbles 8323 

- de defense en 

argile cuite 
pour cables 8325 

- defense en 
poterie pour 
cables . . . 8823 

dOtissagc de la - 
Lsolante . . . 8893 
cffllage de la - 
lsolante . . . 8393 
effiloehag© de 
la- lsolante 8393 

-, enlevement dc 
la-. 8403 

- lsolante . . . 7763 

- lumineuse . . 972.1 

- de 1’etincelle 
d’lnduction 1319.4 

- en moussclinc 6613 

- - plomb . . . 760» 

- protectrlce . 3743 

- en argile cuite 
pour cables 8823 

- en caout¬ 
chouc .... 780.7 

•— en mousse¬ 


line .6613 

— en poterie 
pour cAbles . 8323 

Galena .... 44.7 
Galcric, cAble 

de. 7673 

- dc service . . 720a 


Galets, accouple-q 
ment k- 6plcr- 
cloidaux . 451 ao 
Galet de bols 1012al 

- contact . 584ao 

- guldage du 
cable .... 4483 

- guide-cable . 4483 
-s, interrup- 

teur A . . . 5613 
-s, uarafondre k 5683 
plot de contact 
k. 5873 1 

- voyageur . 1029.4 
Galettes, bobi- i 

nage en . . 3883 
enroulemcnt 

en. 3383 

Galleria . . . .880.4 
scatola d'intro- 
duzionc . . 8453 

- sistema a . . 8803 
Gallery, atten¬ 
dant’s .... 720a 

- cable .... 7673 
-, operating . . 6192 
-, switchboard . 619a | 
Gallowaykessel 1083 
Galloway boiler 1083 
Galvanic battery 

13, 86a 

- cell. 13 

- circuit . . . 18163 

- coupling . 1091.4 

- current . . . 1403] 

- electricity . 1305.10 

- fluid .... 13123 

- glowing . . 1808.13 

- polarization . 92 

- taste .... 13133 
Galvanica bat- 

teria .... 86a ! 
coppia .... l.G 
corrente . . . 1403 

plla. 12 

Galvanica, ba- 
tcria .... 86a 
-, corricnte . . 1402 
Galvanlquc, cle¬ 
ment .... 13 


Galvanisage 

897ao, 1204a i 
Galvanisation 

897ao, 1204ai 
atelier de . 11923 

- a chaud . . 11963 

- par contact 120617 

- par immersion 

dans un bain 
i chaud . . 11963 
processus dc 11923 
salle de . . 1192.7 
suite des ope¬ 
rations de 11923 
Galvanisch© 

Anstalt . . 11923 

- Xtzung . . 12093 

- Battcrlc . . . 86a 

- Elektrizitiit 1805.10 
-s Element . . . 13 
-s Fluidum . 18123 
-r Gcschmack 18183 
-s Gliihen . . 1808.13 

- Kette.13 

- Kopplung . 1091.4 

- Metalluberzie- 

hung . . . 11912 

- Polarisation . . 93 
-r Strom . . . 1403 
-r -krels . . . 18163 

- Verzinkung 397.10 
Galvanise, to 897.7 

3972 

Galvanise, til . 749.7 
Galvanised wire749.7 

- copper wire 740ao 

- iron wire . . 741.4 
Galvaniser . 9972 

11924 

Galvanlseur . 11924 
Gal v anisic rpro- 
zefi . . . . 11923 
-raum .... 11927 
Galvanisieren 397J0 
Galvanisierter 

Draht .... 749.7 

- Eisendraht . 741.4 

- Kupferdrabt 740.10 
Galvanlsiernng, 

Kontakt- . 1206.7 
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Galy&n6metro 


Galvanometer, 

Registrier- . 67a* 
-, registrierendes 
Thermo- . . 669/ 
1836a 
.669.7 
1836.7 

-, Schwingungs- 070.7 

- Spiegel- . . . 669/ 

-spule.6303 

-Strom krets . . 669 j0 

Taschen- . . 671.0 
Thermo- . . . 669.4 
Torsions- . . 6702 
-, trap bares . . 671/ 
Universal- . . 671/ 
Vertikal- . .671.4 
-wlderstand . . 669.3 
Zelger- . . . 871/ 

- mil Zwclg- 

wlderstand . 672.4 
Galvanometer 668/. 
absolute . . . 668.7 
- tangent . . 668.4 
aperiodic . . 689/ 
astatic .... 609.2 
ballistic . . .669.1 

- with ball-sha¬ 

ped shield . 670/ 
blfllar .... 6703 


Galvanislerwcrk- 
statt . . . 1192a* 
Galvanising . 397/, 

897.10, 1204J1, 

- bv contact. 12007 j Schiff- 

- plant . . . 1192/ ; -schlQsscl 
-process . . 1192/ j -, 8 chul- 

- room . . . 1192.7 

- shop .... 1192/ 
Galvanlzaclon 897.10 > 

- en callente 11908 ! 

- por contacto 12007 ! 

-, procedl- 

mtento de 1192/ 

- sinusoidal . 1227/ | 
Galv&nizado . 1204ai { 
Galvanlzador 1192.4 | 
Galvanlzar . . 897/ ; 

- en cobre la 

parte superior 
del carbon de 
retorta . . . 107 
Galvanizzore . 897/ 
Galvanizzatorc 1192.4 
Galvanizza- 

zione . . . 897ao 

- a caldo . . 1196/ 

- per contatto 12007 
processo di 1192/ 

- slnusoidale 1227/ 

Galvano, Al¬ 
bert- . . . 1207.7 

Galvano Al¬ 
bert . . . . 1207.7 
Galvanos, chan- 
freincuse k 1209.4, 

-. dressage des 1209/ j 
fraivsetisc ft 12004 
-.machine a 
chanfrelncr 
les aretes des 12004 
Galvanocautere 
chimique . 1230/ 
Galvano-Faradic 
current . . 1227.4 
Gal vanofaradi.no¬ 
tion .... 1227/ 

Galvano- 
foradischer 
Strom . . 1227.4 
Galvanofaradlza- i 
clrin . . . 1227/ 
Galvanofaradizza- 
ziouc . . . 1227/ 
Galvanometer . 668 / 
absolutes . . 008.7 
aperlodlsches 660/ 
astatlsches . . 669/ 
ballistlschcs .669.1 
Blfllar-. . . .670/ 

-. Differential- 668.10 

- mit dlrektcr 

Ablcsung . . 669/ 

-. Dosen- .... 671.7 , 

Drehspul- . . 670/, 

- mit Llcht- | 
zeiger . . . 671.1 | 

-splegel- . . . 671/ , 
elcktromagne- 1 
tlschcs . . . 668 / 

Feder- .... 672/ 

Fernrohr- . . 670.1 
-tllaarnadel- .67212 
liitzdraht- . . 672.1 j 
-konstante . . . 669.4 
Kugelpanzer- 670/ 

Marine- . . . 668 / j 

- Panzer- . . . 670/ 

Reflex-. . . .669/! 


- circuit . . . 669/ 
-, circular . . . 671.7 

- coil.6803 

- constant . . 669.4 
-, dead-beat . . 669/ 

differential 068JO 
direct- 

reading . . . 669/ 
-, elcctro- 

magnctic . . 688/ 

- with hairpin - 

shaped mag¬ 
net .672/ 

-, hot-wire . . . 672.1 
iron clad . . 670/ 

-key .669.7 

-, marine 668/, 1830j 
-, mirror .... 669/ 
-, - with teles¬ 
cope .... 670.1 
-, moving - coil 670/ 

- -coll mirror 671.2 
needle .... 671/ 

-.office . . . 1018/ 
oscillation .670.7 
pocket . . . 671/ 
portable . . 671/ 
recording . . 670.4 

- thermo-elec¬ 
tric . 650/ 

-, reflecting mir¬ 
ror moving 
coil.671J 

- resistance . . 669/ 
-.school- . . 1336.7 

shielded . . . 670/ 

-, shunted . . . 672.4 

sine.668/ 

spring . . . 672/ 

tangent . . . 688/ 

thermo-elec¬ 
tric .069.4 

torsion . . . 670/ 

-. universal . . 671/ 
vertical . . . 671.4 
vibration . . 6707 
Galvanomktre 660s 

- absolu .... 688.7 

- k aiguille . . 671/ 


; Galvanomktre 
| aperiodlque 
1 - astatiqne . . 609 2 i 
I - balistlquc . . 669J ! 

- bifilaire . . . 670/ 
boblne d’un . 686/ ' 

- a boblne mo- j 

bile.6708! 

' - - bottler cylin- j 
driqne . . . 671.7 ; 
1 cadre de . . 1027a 1 
1 - de la boblne 

d'un .... 650/ 1 

- k cadre moblle670z; 

- k cadre mobile 

et k Index 
lumineux . . 671a . 
!-a cadre mobile 
ct k mlrolr . 871.2 
! - calorlque . . 072J ! 
1 circuit de . . 669/ 1 
j -, elk de . . . . 669.7 
! -. constante de 669.4 1 
| - kculrassesphkri- | 

j quo.670/ j 

; - cuirassk . . . 670/ • 
I - differentiel 668J0 
! - d’ecole . . . 1835.7 
! - klcctromagnk- 
tlque .... 668/ 

- enregistreur . 6704 

- kkplnglckche- 

veux .... 672/ 1 

- d’essai pour 


batteries . . 89/ 

- k fil chaud . 672a 

- k lecture 

dlrcctc . . . 669 /1 
I - k lunette . . 670a j 

- marln . 668 /, 1886a j 
I - k miroir . . . 669/ j 
, - k oscillations 6707! 

- de poche . . 671/ ! 

- portatif . . . 671/ , 

- a projection 

avec cadre 
mobile . . . 671.1 j 
resistance dc 669/ i 
j - k resistance on ; 
derivation . 672.4 \ 

- k resistance 

shunt .... 672.4 

- k rcssort . . . 672/ 

- thermlquc6504,672a 
i - de torsion . . 670/ 

1 - universal . . 671/ 1 

- vertical . . . 671.4 ' 
Galvanomctro . 068z 

- ad ago . . . 671/ ; 

- apcriodlco . . 669/1 
: - armato . . . 670/ > 

- - sfcrico . . . 670/ I 

- assoluto . . . 668.7 I 
! - astatico . . . 669/ ; 
I - ballstlco ... 669a ! 
I - blfllare . . . 670/ 

- a cannocchialc670a 

- - cassetta cllin- 

driea . . . .671.7 
chlave del . . 669.7 
circuito del . 669/ 
rostante dl • 

un. 669.4 1 

; - differenzialo 608ao 1 

- clettromagnc- 

tico . . . . 668 / ! 

! - a filo caldo . 672.1 1 
* - - lettura 

diretta . . . 669/ 


Galvanometro 
a magnete 
curvo .... 672a 

- niarino 068/, 1836.1 
-> me tod o del - 

uni 00 . . . 1835> 

- a molla . . . 672J 

- ad oscillazloni 

670a 

- portatlle . . . 671/ 

- reglstratore . 670* 
-. reslstenza del 639/ 

- a reslstenza in 

derivazione 672a 

- - riiiessione . 639/ 
rocchetto di 

un.6613 

- a rocchetto 

mobile . . . 6 «Os 

- rocchetto mo¬ 
bile cd ad in¬ 
dice luminoeo67D 

- rocchetto mo¬ 
bile cd a ri- 
flessione . . 0713 

- di scola . . 1335.: 

- tascablle . . . 671 1 
termo- . . . .659.4 

- di torsionc . 370a 

- universale . . «7I> 

- verticale . . . 671.1 
Galvandmetro . 638/ 

- absoluto . . . 66 Ki 

- acorazado . . 670a 

- esfkrlco . . 670i 

- de aguja . . 671 j 

- aperfoaico . . 669^ 

- astatico . . . 669a 

- balistico . . . 689a 

- blfllar .... 670/ 

- dc bolslllo . . 671* 

- de caja cilin- 

drica .... 671.: 

- calorico . . . 67 ±j 
carretc de un 666 / 

- decarretemovil 

y dc espejo . 671/ 
-.circuito del .669/ 
-,constante de 669a 

- de cuadro 

movil . . . . 670/ 

- cuadro ni 6 vil 
y de indice 
luminoso . . 671a 

- diferencial . 66 Sjo 

- clectromagne- 

tico ..... 6689 

- de escuela . 1835.: 

- - espejo . . . 669/ 

- iman curvo 6712 

- - leetura di¬ 

recta .... 669.- 
Have del . . . 66 OT 

- marlno 66801 , 1386 1 
-, mktodo del - 

unlco . . . 1385.- 

- de oscila- 

clones . . . 670: 

- porta til . . . 671/ 

- registrador . 670a 
rcsistencla del 661/ 

- de rcsistencla 

en derivacldn 672.4 

- - resorte . . . 672/ 

- - telescoplo . 870J 
termo- .... 669.4 

- de torsldn . . 670-’ 

- universal . . 671/ 

- vertical . . . 671a 
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Gas 


OdTiDomitro- 
graphe . . . 670.4 
GflJvanoplastla 1191a 
1206JO 

- Hiplda . . . 1206J1 
Gal vano plastic 

adhesion . 1361a 

- art.12O0JO 

Galvan o- 

plastics . . 1191a 
Gal van o- 

plastlca . . 1206dO 

- rapida . . . UOtdl 
Galvan o- 

plastle . . 1206JO 

- rapidc . . . 12O0J1 
Galvan o- 

p last Ik . . 1206JO 
Schnell- . . 1206.it 
Galvanoplastlng, 
rapid . . . 12 u6ji 
O alvanoplastische 
Adh&sion . 1361a 
Galvanoscope .067a 
1017a 

- for antomatic 

ring- off 

signal . . U44a 

- with external 

magnet . . 1018a 
-.frog-. . . . 13334 

- needle . . . 1018a 
-. pocket. . . 667J0 

- vertical . . . 66&1 
Galvanoscope, 

aiguille de 1018 j 

- k aim ant cx- 

terieur . . 10185 

- aatomatlque 

de signal de 
cl6ture . . 1144a 

- - de signal de j 

fin de conver¬ 
sation . . . 11413 

- k grenouille 18334 

- de poche . . 667JO 

- vertical . . . 668L11 
Oalvanoscoplo 067a; 

ago del . . 1018a [ 

- automat!co &eg- , 

nalante la fine j 
della conver- ! 
smxlone . . 1144a: 

- a magnete ea- I 

terno . . . 1018a 

- a ran a . . . 13234 

- taacabllc . . 667JO 

- verticale . . . 686 j 
G alvanoscopio, 

agnja del. 1018a j 

- de bolstllo 667J0 

- eon iman ex- 

terior . . . 1018a] 

- para probar 

can a lx/a- j 

clones . . . 688L7 

- de rana . . 1828a j 

- - serial auto¬ 

matics del fln ! 
de la convcr- i 
aaclon . . 1144a; 

.668a 


Galvanostegla 1191a 
Galvanostegie 1191a 
Galvanostegie 1191a 
Gamella .... 684J 
Gancho ais- 

lador . . . .796a 
carrcte . . . 888a 

- para curvar las 

colas de las 
placas . . . 9813 

- 14m para . . 967a 

- de porcelana 

para suspen- 
siones ala- 
ladas .... 887.7 

- del soportc . 818L8 

- de suspension 

946a, 1116a 
-, el - tom a la 
posicl6n de con- 
versaclon . 1117a 
-. tornillo con . 612a 
Ganclo comma- 
tatore. . . 1126a 

- - automatlco 1128a 

- con leva a I 

due brace! e . 
con tatti k mar- ! 

telletto . . 1127a 

- Isolantc . . . 796a 

- del porta-Uo- 

latoro .... 818a 
-, 11 - prende la 
posizlone per 
la conver¬ 
sazione . . 1117a 

- disospenflione946a 

1116a 

Gang. 4809 

-, Bedlenungs-. 720.1 
-. gerUusch- 

voller . . . 480.10 
rcgelmli0lger480.il 
-, stoOfreier . . 717a i 
unruhiger . . 481a ! 
Gants en caout- 


99a 


1242.7 

1242.7 

446a 


- vertical . 
Galvan oskop 


667a 
1017a 
mlt bnOerem 
Magnet . . 1018a 
. Frosch- . . 18284 
oadel .... 1018a 
Taschen- . . 667JO 


chouc 

Gant protec- 
teur.... 

- de protec¬ 

tion .... 

Ganze Rlem- 
scheibe . . 

- Zahl. 236a 

GanznUchtige 

Bogcnlampe 1846a 
Gap . . . 406.7, 990.4 

air-. 276a 

Garantlerte Kapo- 
zitiU .... 67a 
Garde, bloc de 106L4 
Gare, bloc de 1061a 

Garfio.819.4 

Garganta del als- 
lador dc cam- 
pana . . . 796J0 

- de la cabeza 

del alslador . 797.1 
-, polca de . . . 448a 

- de la polea . 4484 

Garita para ca¬ 
bles .834a 

Garndynamo 
meter . . 
-featigkelts- 
prufer . . 

Glanz- . . . 
Jutehechel- 
-, Lelnen- . . 


.787a 


.787a 

.789a 

.787.7 

.789a 


Garni d’une gra¬ 
duation . . . 687a 
Garnlr un cons- 
sinet [d'une 
fourrure] . 436.1 1 

- - de mttal 
antifriction 487.1 

- - de metal 
blanc . . . .487a 

- de fils . . . . 817a 

- jambes de 
force .... 812.1 

- un mur de 

tampons . . 891.1 

- le panneau d’un 

operatcur de x 
Hgnes . . 1129.7 
Garnltur, Kabcl 843a 
Garniture de bolte 
a bourrage . 719.4 
-s - cable . . . 843a 
-8- lachaudi£re 114a 
• - coussinet 486ao 

- Interleure de 
chanvre . . . 769.7 

- pour r6clalragc 

des rues . . 967.7 • 
-s Olectriques . 9504 ; 

- Blanche pour ; 

lam pcs a in- 1 
candescence 967a j 

- interieure de 

toile .... 799a 
-b -8 de lampe k 
arc.9432 

- de joint . . . 719.4 

- - en caout¬ 
chouc .... 892.4 

-en ceruse 892a 

-.joint k embolte- 
ment 4-chanvre- 
minlum m a tec 833.2 
- A emboltement 
h - mat£e . . 888a 

- de lampe k In¬ 

candescence 964.2 

- teicphoniqnc 1142a 

—s de tube . . . 869.1 
Garras, lm&n de 466.4 
Garrot, vis it . 642.4 
Garza. 606.2 

- aH'lodoformio606a 
Gasan&lvsc, 

Rauch- . . . 118a 
Gasanlagc, Druck- 

127.7 

- -, Baug- . . . 127a 
-anziindcr, 

elektrischer 986a 
-apparat fur Was- 
serstoffcntwlck- 
lung aus Zink 
und Schwefel- 
s&ure .... 96a 
-e, tttzendc . . 886a ] 
-batterie .... 86.13 
-bombe .... 96.4 
-brenner .... 979.4 
-, Dowson- . . . 127a 
-dynamo . . . 210a 
-element.... 22a 
-entwicklung . 76a 
-erzeuger, 

Kraft-. . . .127a! 
-erzeugungsanlage, 
Kraft-. . . .127a 
-% exploslbles . 611.4 
-fiammenele- 

ment .... 322 1 


GasanzOnder- 

flasche ... 96.4 
-, Generator-. 128 ji 
-, —anlage . . 127a 
-gewinde . . . 640.7 
Glcht- .... 127a 
-. Hochofen- . . 127a 
-.Kraft- . . . 126.10 
-kraftmaschine 1287 
Iieucht- . . . 1274 
-maschlne, Gicht- 

128a 

- -, GroB- . . . 126a 

-messer .... 129a 
-motor.126.7 

- Glcht- ... 1232 
-polarisation 1190a 
-relniger . . . 127a 

-s&nle.66017 

-turbine .... 126a 

-uhr.129a 

-vcntll.67ao 

-verbranch . 128J1 

- von x Litem 
pro Stunde . 81a 

-voltameter . . 661a 
-. Wasser- . . . 127a 
-ztthler .... 129a 

-zangc.398a 

-zuleitungsrohre 8L7 
Uasbattery 22a, 86.13 
-, blast furnace 127a 

- bottle .... 964 

- burner .... 979.4 

-. chlorine . . . 22al 
-. coal.127.4 

- consumption 128.11 

- - of x liters per 

hour .... 31a 
-es, corrosive . 886a 
-, Dowson . . . 127.1 

- driven genera¬ 

tor .210a 

- dynamo . . . 210a 

-engine .... 126.7 
-.explosive . .611.4 
-tiame thermo¬ 
pile .32a 

-, generator . 126.11 
-, Illuminating . 127.4 

- inlet-pipe . . 81.7 
-lighter, electric 980a 

-meter.129j 

-motor.126.7 

oxyhydrogen 6G«.i i 

- pliers .... 898a 
-polarisation lt90a 
-, power . . . 126.10 

- producer . . 128.1 

-.producer . 126.11 
-Ur.784.7 

- thread .... 640.7 

- turbine . . . 126a 

- valve .... 67.io 
-.waste .... 127a 
-.water .... 127a 

Gas, to.76a 

Gas d’acqua . . 127a 

- ad aspirazionc. 

implanto a . 127a 
-, becco a . . . 81a 
-, bombola per 964 

- di cloro . . . 22 ji 
-, con * u mo dl 128.li 
-, con tatore per 129.1 

dinamo azlonata 
da un motore a 
210a 

- Dowson . . . 127.1 
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Geffchr 


Gas 


Gas esplosiblle 61U 
formazione dl 758 

- dcgli alt! fomi 1272 
-, motore«12&2 

- per forza mo- 

trice . . . 126JO 

- dl generaterc 126J1 

- illuminante . 127.4 
-, misuratore perl20J 
-, motore a . . . 126.7 

- a - dl grande 
potenza . . . 12&s 

- nocivl .... 8364 
plla a . . . . 2218 

- povero . . . 126J1 
-. reciplcnte per 

- softfato, impi- 

anto a . . . 127.7 

- tonantc . . 660J1 
—, volta- 

metro a . . 660JO 
-, tnrblna a . . 1264 
->valvola a . 67J0 

Gas dc agua . 1272 
• del alumbradol27.4 
bateria de . 86 j3 

-.consumo de 128.il 
-, con tad or de . 129 j 
- es, desprendi- 
mlento de . 762 
dinamo de . . 2102 

- [de] Dowson . 127J 

- exploslvo . . 611.4 
fraaco para . 96.4 

- de gasogeno 126 - 1 1 

- hldrogcneo, liar 

ma ac ... 96.7 

- de altos hor- 

nos.127.3 

- - altos hornos, 

motor de . . 1282 
maqulna de . 126.7 
-, mecnero dc . 8ts 

- motor . . . 126.10 

-, - de.126.7 

- oxhidrico . 660 ji 
- es perjudl- 

ciales .... 8354' 
plla de • . . . 224! 

- pobre . . . 126.il i 

- por asp i ra¬ 
don, Lnstala- 
cion de gaso- 
geno de . . 1274 

—, Lostalacion de ! 
gAsbgeno de 1274 

- - por prcslbn, 

lnstalaclon de j 
gasogeno de 127.7 
tnrblna de . 1264 , 
-,v41vula para 67 jo 
G asa . 5062 

- de cob re, con- 

trapeso en 1078.7 

- iodoformada 6064 

- metalica . . . 427J 
Gase, to - after 

the charge . 76.1 

Gasen.764 

Gasende Zell**, 
schlccht . 75.10 

Gascoso, com¬ 
bustible . 110J4 
Gaseous fuel 110.14 
Uasformigcr 

BrcnnstofT 110.14 
Gasogeno . . . 1274 
Gasogeno, gas 
de .... 126.il 


Gasdgeno, hogar 

de ..128J 

inst&laclbn de 
-degas pobrel27-5 
Gasolene . . .8664 
Gasoline motor 128.4 
Gasplllage 

aonergie . . 1654 
Gassing .... 764 

- after the 

charge . . 76 ji 
G asto cn arran- 

que. 4794 

-s de cables . . 724.4 
-s - cable ten- 
dldo . . . .7244 
- la canallza- 
clon .... 7244 
-s - carga . . . 844 
-i - colooacion 7244 
—s - entretenl- 
mlcnto . . .4702 

- excesivo de 

energia . . . 166.4 
-8 dlrectos dc ex- 
plotacion . 7122 
-s Hjos de ex- 
plotacion . . 7124 
-s lndlrectos de ; 

explotacion 7124 | 
-s totalcs de ex- ; 

plotacion . . 7124 1 
-8 variables de 
explotacion 7124 
-8 de iabricacion4004 
-s - Instalacibn 4004 
-s - lnstalaclon 

£ or kw de po- 
*ncla .... 896J 
-s - instalaCion 
por lAmpara 
de 16 bujias . 8964 
-s - man u ten- ; 

don . . . . 470.4 
-8 medios por 
metro.... 8954! 
-8 de oficina . 718.4 
-s - pruebas . . 4854 
-s - renovacion 7184 
-s - reparacion 7184, 
G&tcau de caout- 1 
chouc brut 777J3 
- - I'electro- 

phore . . 1277.4 
- - mature active 604 
— resine . . 12774 
GatlUo dc para- 

da .6484 

Gato .3994 

Gaitingcrschcr 
Kohlcnplatten- 
blitzableiterioeo .1 
Gauche . . . 610 ji 
-> bobinage a . 812.7 
de - a droite 186.7 
-, enrould k . . 3124 
enroulement k 812.7 i 
Gauchir . . . 38U0 1 

Gauge.326.1 

-, to.6484 | 

American j 

wire .... 326.7 , 
ampere . . 1338.4 
- for the level of 
the brushes 4294 
Birmingham 
Wire . . . .8264 
Brown a j 

Sharpe . . . 3264 i 


Gauge, metric 
wire . . . .8264 

- -plate, wire- 898 jo 
-, pressure . . . 1144 
-.slide- . . . .8794 

standard wire 826L4 
vacuum . . . 9174 
-.vernier micro¬ 
meter .... 8794 

- wire .... 8794 
-> water . . . 114 jo 

- of wire . . 325.11 
-, wire-table . .8262 

wooden . . . 8302 
Gauze.6062 

- cover .... 6614 
iodoform . . 6064 

-.wire. 427.1 

Gavitello da 

cavo . . . .8624 
Gaz, bee dc . . 979.4 
-. brftleur k . . 979.4 
Gaz corrosifs . 8854 
-, developpement 
de.764 

- dc Dow son . 127 j 
dynamo k . . 2104 

- k l ean .... 1272 

- d'ecloirage . 127.4 
-, 6purateur k . 1274 

- explosiblc . . 511.4 

- exp Iosif . . .611.4 
-, filet [A pas dlt] 

du.640.7 

-, - des tuyaux k 

640.7 

- pour force mo- 

trice . . . 126ao 

- de gazogene 126 ji 

- - haut-four- 

neau .... 1274 

- moteur. . . 126 jo 

- oxhydrique 660 ji 

- paavre . . . 126 ji 

-. pince k . . . 3984 
-, production de 764 
Gaze .6062 

Draht- .... 427.1 
-. Jodoform- . . 5064 

Gaze. 6062 

balal en - de 
cuivre . . . 42&J0 
-, cap a cite d’equl- 
librc cn- dc 
cuivre . . 10757 
-, contre-capaclt6 
cn-de cuivre 1078 l7 

- de cuivre . 364.12 

- k l lodoforme 6064 

- iodoformee . 6064 

- mctallique . . 427J 
Gazette telepho- 

nique . . . 11574 
Gazogene . . . 1274 
-. four de . . . 128 j 
-, Installation k - 
aspirant . . 1274 

- h- aspir£ . 1274 
-.-4- souffle .127.7 
Gazzctta tclc- 

fonica. . . 11574 
Gear, cardan . 6834 

- -case.448.7 

-. driving . . . 4814 

- ratio.4492 

-. suspension . 944.7 
-, switch . . . .619.7 

-.trip.6484 

Geared motor . 220.7 


Gearing . . . 448 js 

-.belt.1212 

-, abaft with 

spur.44Ks 

spur.4484 

-. toothed . . . 448 j 
G ebttude 1162, 7164 
-. Administra¬ 
tions- .... 716j 
-, Akkumula- 

toren .... 7164 
-komplex . . . 7164 
-leitung des Blitz- 
ablelters . . 992.4 
-. Verwaltunga- 716 j 
G eberwelle . 1052.7 
-ndiiferenz . MNBj 
G ebllse . . . .8*1.4 
-, Dampfsand- 

stranl- . . 11984 
-, Transforma- 

tor- .484.7 

Geblockt . . 1060.4 

Gebogene Isola- 
torstutze . . . 8144 
-e Spule .... 382Li 
-es Rohr.... 8732 
Gebrannt, 

schwarz . . 618.7 
-er Kalk . . . 1211.4 
-er Ton, klinker- 

hart.83^J 

-cs Tonrohr . . 835 Lj. 
Gebrauchsan- 

weisung . 18884 
-, intermittieren- 
dcr - des Ele- 
mt*ntvs . . . 3S 4 
Gchromate Pferde- 
stlrke .... 122.7 
-er Effokt . . . 501_^ 
Gebrochene Zahl 

2854 


-cr Llchtstrahl 974> 
Gebuhr, Durch- 
gang- . . . 1161J4 
-. ExpreB- . . 11622 
-,Zus<dMag- . 1161.7 
-^nbefreiung 11624 
-enrOckstand 11604 
j-enstundung 1162^ 
-en, Telepbon- 1160.7 
-en verrechuun gs- 
amt. . . >*J162fi 
Gebundcne Elck- 
trlzltkt . . 12712 
-e Dadung . . 12722 
-er Laderuck- 
; stand .... THj 
. -er Magnctismus 

128Sj<4 

Gedttmpft, stark 8487 
-cs Mikrophon 11094 
Gedrkngt . . . 689L» 
-c Bauart . . . 6294 
Gedrchte and go- 
bohrte Muffen- 
verblndung 8S3J 
Gcclchtc Ma- 

schlne . . . 498L4 
Geerdeter Being 
des Konden- 
sators . . . 1386.S 

Gefahr.6122 

j - flirdie Anlage8l2^ 
- der Ber Qb rung 61 2.4 
! -. Explosions- . 7194 

’ -zone.9062 

I -zustand .... 906 j 
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(tenemtore 


GefUhrden, den 
Betrleb . . . 512 a < 
GefUUdraht . 1186^> 
GefUtJe ... .125.4 
Wasser- . . .125.4 
Gefaltet .... 427.4 
Gef&fiwand 35 a, 5812 
GetkBe ausrich- 

ten.100.2 

GeflrniBtea Pa¬ 
pier .959.6 

Geirkster Anker 412LO 
Gefrierpunktornle- 
drigung . 118913 
Gegenamperc- 

wlndungen . 268.1 
-drehung . . . 779L6 
-druckdla- 

gramm . . 802.11 ; 

-elnander- 

goachaltet, Dy- I 
namomaMchlne 
and Batterle 

rind. 882 i 

-elektromoto- i 

rlsche Kraft 
des Ankers . 961a 
-dcr Polari¬ 
sation .9.7 

-fadtge Aufhttn- | 
' gung . . . 684.10 
-fritter. . . . 1074.4; 
-gewlchtdraht IIOOjo 

- elektrisches 1078 a 

-kraft.700.1 

- -, elektromo- | 

rische . . 9.7, 187i) 
-magnetisieren 267 a 
- magnetisierung 

267ao 

-mutter .... 542.1 

-platte.48.1 

-achaltung . . . 500 a 

- zumAnlaasen 5983 
-aeltige Selbst- 

abstoflung 18186 
-seltigc Induk- 
tlon .... 188.7 
-e Lage .... 807.1 
—e§ magnctlsches 
Potential . 1291J 
-sprechubertra- 
gung . . . 1040a 

-, Doppek . 104014 

-aprecnschal- ! 

tnng.Brficken- 

1089/. 

- Different I al-108ar, 
—, Harwood- \ 

BChe . . . 1028.1 
-aprechsygtem, 

Yielfach- . 1041.1 
-aprcchen . . 1089 a 
- strom . . 139 a, 999.7 

- -k easel . . . 107.10 

—rolle . . . 1022 a 
- fiber, diame¬ 
tral .3184 

-wlcklung . . . 840.7 
-windungcn des 
Ankers . . 267.11 
-wirkond . . 1859 a 
G egl&ttete Obcr- 
I • flUche . . . 371 a 
G ogossencr Kabcl- 
schuh .... 842 a 

Gehalt.712 a 

Geh&nge. . . .959.4 
-schnur .... 9082 

U 


Gehttuse . 454.1, 651 a . 

10087 

-anlasser . . . 592 a | 

-eisen.454 a 1 

-httlfte . . . . 454.4, 
Gufleisen- . . 454 a , 
Hochspannungs- I 

455.1 i 

Isoller-.... 652.1 ( 
-klemme. . . 697.10 
-, Me tall-. . . .051 a 
-, Niederspan- 

nlings- . . . 4582 
schmiedociser- 

nes. 454.7 

Schntz- . . . 408.4 
-, Stator- .... 454 a 
- wlcklung . . . 328 a 
-, Widerstand- . 588» 
OciBlcrsche Rohre 

1320.4 

GelBlertube . 1320.4 
Gekoppelter Emp- 
fttnger . . 1090.6 
Gekreuzte Spu- 

len.831 a 

-e Strdmc . . 1815 a 
- er ItlcmeiL . . 445 a 
G ekropfte Spule 

832a 

-es GlasgeHlB . 14.1 
Gekrummter Ver- 
btndungs- 
draht .... 311 a , 
Gekuppclt, direkt 

- mlt. 207 a 

-e Maschine, di- I 

rekt. 207A, 

-e Stangen . . 802.4 i 
Gcladen, schwach 

1272.1 

-, stark . . . 1271.12 ; 
-cr Kdrper . 1272.4 
Gelb brennen 1201 a 
- brenne . . . 1201 a 

-guB.855.7 

-es Blutlau- 

gensalz . . 1214.?' 
- Papier . . . 858.13 1 
Gcldeinwurf- I 

schlitz . . 11502 
-geber .... 710a i! 
-rabatt .... 716.1 
-sanimel- 

apporat. . 1156.1 
Go lei niter 

Ricmcn . . . 445 a 
G elenk . . . . 646 a 
- aehsc .... 546.10 1 

-muffe. 844 a 

Geleuchte . . . 912A 
Gemauert . . 837.11 
-er Sehaebt . . 830 a i 
G erueiner Loga- | 
rithniUH . . .239 a 
G emelnsames I 

MaB . . . 236J2, 
-c Kegelung . . 7202 , 
-er Strom . . 1313 a 
- es Vlelfaches 236.1 1 ; 
Geiuein*chaft~ 

llcher Teller 286.10 
Gemischt i 

wehalten . . . 33do 1 
-e Erregung . . 2583 
-e Wlcklung . 840 a 
- er AnschluB . 7272 
-es Umschalte- 

System . . 1166 a 


Gcwme.6522, 

Gcnau deflnlerte 
Schwingungs- ! 
perlode . . 1067 a i 
- er Entwurf . . 706 a , 
Genauigkclt von ! 

x* . 646 a, 

Gencracidn de ! 

. corrlentcl30A,13lA 
Gcnerador . . . 207.4 ; 

- con avancc de 

fase.300 a i 

motor .... 2342 ' 

- para radlotcle- | 

graft a por I 

ondas con- i 

tinuas. . . 10562 1 

- con retraso do 

fase. 300A 

- de vapor . . . 106.4 
General plan . 116.7 | 

- proposition . 706.4 ! 

- scheme . . . 706.4 j 

Generare una I 

corrente . . 131 a 

- del poll . . . 1682 
Generate, to - a 

current . . . 131 a 
G en6rateur, mo¬ 
te ur- .... 2342 
-, - - asvnckronc234.4 
- dexeito- 

tlon. 234.7 ( 

-, — synebrone 284 a j 

- a vcc tube-foyer | 

A bouilleurs 
transversaux 108 a 

- k tube- foyer 

ondul6 . . . 1084 

- de vapeur . . 106.4, 

Generating i 

plant,current702a ; 
—, power gas . 127 a i 

- point.60841 

- set.2087 

- station .... 702.4 
Generation of 

current . . . 131 a 

- electric 

waves. . . 1082.4 

- - electricity 

by means of 
flames . . . 81 a 
G6 n£ratlon du 

courant. . . 180 a 

- d’ondes elee- 

triques . . 1082.4 
Generator I27.r s 207.1 
-anlage.Oaa-. . 127 a 
-, Ausglelch- . .2087 

- fur drahtlose 

Telegraphic 
mit kon- 1 

tlnuierlichen 
Weilen . . 10562 

-gas.126.11 , 

Gleichstroin- 213 a . 
-, Motor- .... 2342 , 
nacheilender 800 a 

-ofen.128.1 

-, StraOcnbahn- 208i : 
-. voreilender . 300 a . 
-, Wechsclstrom-2io.i 
Generator . . . 207.4 
-, acyclic .... 21.L8 
alternating 
current . . . 215a 

- armature . . 409a 


Generator, auxi¬ 
liary . . . .207 a 

- for battery 

charging . . 208s 

- bearing . . . 4140.1 
bipolar . . . 212a 

-, buffer .... 209a 
clftw-fleld . . 210A 
compound- 
wound . . . 2142 
constant-cur- 

rent .210 a 

constant-vol¬ 
tage .... 2102 
-, continuous 

current . . . 213 a 
-,- current 

turbo .... 210.7 

- current . . . 140 a 
-, direct current 213 a 

-.disc.2112 

-,double-currcnt216.7 
-, four-pole . . 2122 
-gas.126.il 

- driven . . . 210 a 
hetcropolar . 2162 
high-tension . 210a 
high-voltage . 210.1 
homopolar 

211 a, 210a 
internal pole 211 a 
-, lagging . . . 800 a 
leading . . . 300 a 
-, lighting . . .207 a 
-. low-tension .209 a 

- -voltage . . 200 a 
-. magneto. . 1120a 

main.207 a 

- mains .... 722a 
-, motor- .... 2842 
-, multiphase . 215c 
-.multipolar. .212 a 
-. pedal- . . . 1101A 
-, polyphase . . 215 a 
-, power .... 208 a 

- room .... 715.7 
-.railway . . .2084 

self-excited . 213 a 
-, --regulating 211a 
-, separately ex¬ 
cited . . . .2187 
-.series . . . . 2l4d 
-, shunt .... 218s 
single-phase . 215 a 
spare .... 207.7 
-.steam driven 210.4 

- switchboard . 606 a 
three-phase . 215 a 

-. —w i re . . . . 208; 

traction . . . 2084 
-.tramway. . .2084 
two-phase . .215.4 
-, unipolar . . . 211 a 

- for wireless te- 

legruphy with 
continuous 
waves. . . 1056/ 
Generatorc . 207d, 
1120a 

- (dl vaporc) . 127 a 

- In avanzo di 

fase. 300 a 

- ad azionaineu- 

to coutiuuo 1121a 

- dl chlamata 1119 a 
-, forno del . . 12v8i 
-, gas di . . . I28u 

- a manovclla a 

due magnet 1 1122.1 

100 


































Geueratore 1586 Geschwlndlgkel t 


Generatore a Gen^ratrice , GepreBtes 8ell 8S8L2 Gtesamtcharak- 

manovclla a pour radiotelfc- Oepulverter | teristlk . . . 602s 

tre magnet! I graphic par Braunsteln . 20.7 -eisenverinste . 221/. 

1120.41 ondcs conti- Gerade gedrehto -flux.170 j«> 

-a tre mag- Dues . . . 1066:2 • Rieiuschcibe 446.4 -kapltal .... 711/ 

nctl per linee - de reserve. . 207.7 -er Horer . . 1116/ -konzentratlon 64a 

doppie . . 1120.7 - en retard de -e Isolatorstutze814/ i -kraftlinien&nde- 

motore- . . . 234.2 phase .... 800:9 j -er Kabolschuh fur rung .... 197.1 

- per radlotele- -shunt . . . . SU&8 Verlotung . 841/-zahl. . . ITOjo 

grafiaperonde j- surcoinpoun- -er - fur Ver- -Hinge des Luft- 

continuc . 1056/ dee.214/ : schraubung 841:61 loiters . . 1077.; 

- in ritardo dl j -, tableau de dis- - rich ton . . 381.1 1 -lelstung. . . 156 ji 

fose. 300/ : tributlon de 1 -e Spule .... SSLs -schritt .... 809/ 

turbo- .... la.008/ -er Transforma- -spannung . . 154.4 

(Jeneratrlcc . . 207.4 -s, - de dlstribu- torkern • . .462-9 -strom.139 j 

- actlonnee k la tlon principal 1 -er Verbindungs- -vcrlustc . . . 205s 

main .... 210/ des.606-5 1 draht .... S1L7 -wldcrstand . . Ills 

- auxiliaire . . 207.* - tetrapolairc .2122* -eWandfassung 962.7 -wlrkungsgrad 297/ 

- en avance de - pour tram- -e Zahl .... 236.4 : Geakttlgt . . . 1813 

phase . . . .300.8 wavs . . . . 206.4 -er Zellen- - or Dampf . .Ills 

- a basse tenslon209/ - triphasee . . 216-5 1 schalter . . . 602:9 Gcschichtetea 

- blmorphique 216.7 - k trois conduc- Geradltniger Licht .... 972* 

- blphasee . . . 215.4 ! teurs .... 208/ Oszillator . 1065.1 Geschlitzte 

- bipolaire . . 212.1 — trois fils . . 208/ - Resonator . 1091/ i Burate . . . 425.1 

caracterlstinue turbo .... 210/ Gerkndelte ; -er Stdpsel . . 902a 

d'linc - s^rie 508 w 4 -, turbo-k courant i Mutter . . 541.it Geschlossene An- 
-, - d’unc - contlnu . . . 210.7 ' - Schraube . 1026/| korwlcklung 814/ 

-shunt.... 608/ - du type infe- GerUt. 379 j -e Armleruug . 766/ 

- pour la charge rieur .... 212/ -e. Lotungs- . . 849j -e Bauart . . . 40ii 

desaccumula- —typesuperleur '-ekarren . . . 1100/ -e Bewehrung . 765/ 
teurs .... 208/1 212.4 GerUusch des J -e Dynamo . . 212/ 

- compound . . 214/ 1 - unipolalre k | Lichtbogens 924/ , -es Element . . 6.4 

- kcourted^rl- courant con- ■ -voller Gang 480 jo -e Nut.418/ 

vatlon . . . 214.4 tinu.211/ — Licht bogen 924/ -e Schleife . . 1315.7 

- k court -, usine - d elec- ! Gerbe de pointes991/ -er Lauf der Kraft- 

shunt .... 214.4 trlcit£ . . . 702/ Gerben, elektrl- llnicn .... 171/ 

- - differentiellc, - a vapeur . . 210.4 sches . . . 1356/ -er magnctischer 

dynamo . . 214/ 1 voiture k . 1099/ i Gerichteie draht- | Atom kreis 1293.4 

- k longue deri- -, dinamo - dl I lose Telo- -er - Kreis . . 171-s 

vation . . .214/ for/, a . . . .208/ graphic. . 1106/ i -er - Molekul- 

- k long shunt 214/ Gcnerazlonc dl GerltTelt . . . .670/ kreis . . . 1298/ 

-.courant de .140/ cor rente 130/, 131/ ! -e Kohle- ;-er Motor . . .218/ 

- k courant alter- - dl poll. . . . 168/ i scheibe . . 1111/ -er Schwlngungju 

natlf .... 215.1. Genere dl avvol- -e Schraube . 1026/ 1 kreis . . . lCcKr 

- - courant con- i gimento . .814.4 Gerlllt. 407.7 -er Strom kreis 141/ 

tlnu.213/ - d'eccitazlone 261/ -er Porzcllan- ! Geachmack, gab 

- demi-fermee . 2127 - dl pi)a . . . .10a0i zvlinder . . 587.71 vanischer. 1313L2 

- -ouverte . . 2127 GenercUos Pro- -e Verbindungs- ! Gesehmeldig . 370.4 

- diphosec . . . 215.4 1 jekt. 700.4: mutfe . . . .879/ -kelt des Kabels 770.4 

- pour eclairagt*207z Genou .... 405 ji Geringe Ver- Geschmledetes 

- a excitation -, boite a . . . 844/ schicbbarkclt ELsen . . . .344.1 

mixte .... 214/ GenouIIleres. des Platten- Geschmolzener 

- cxcitec en d6rl- applique a . 957/ i systems. . . 42/' Elektrolyt 1222: 

vation . . . 213/ Genre de bo- 1 Gerlngster Be- . Gcschr&nkter 

- - en serlc . . 214.1 binage . . . 314.4 darf .... 707/ Rlemen . . . 446/ 

- frrniee .... 212s 1 — bobinage ; -e Zahninduk- ' Gescbutzaus- 

- a flux alternes216/ . d’une bonlneSST/ . tlon.264/ ■ leuchtlampe 923/ 

- pour force mo- - d’element . . 10 jo Gerlnnen . . . 870/ ■' Geschutzbronze356/ 

trice .... 206/ - d’enroule- Gerippte Ober- Geschutztes 


- a haute ten- ment .... 314.4 1 flilche der Isolierrohr . 871/ 


- heteropolairc 210 / bine . . . . 837/ German-silver . 90/ kclt . . . . 1249.U 

- hvpercompoun- - d’cxcltatlon .261/' 664/ -sabnahme . .246/ 

dec.214/ - de palter . 438.10 —reflector. . 966.4 :absolute 

induit de . . 409 j Geoda en la por- -- wire . . . 685ai Jonen- . . JINK.: 

-Installation- cclana . . .781/ - unit candle . 079.1 I-sUndcrung . .245/ 

de courant . 702.1 Geode nella por- Geronneu . . 777 ji -sUnderungen . 489.4 

- monophasee . 215/ i cellana . . .781/ Geruch, elektrl- 'An fang- . . 244a« 

- ruultipolaire . 212 :$ Geode dans la scher . . . 1286/ -sdiagramm . .303/ 

-ouverte . . .212/ poreelalnc . 781/ Geriist, Biel-. . 68.10 -.Ena-. . . . 244.n 

-u pedales . 210 /, Genlte Lein- -, Trag- . . . . 611/,die-erhohen 477.7 

1101 / wand . . . .368/ Gesamtampere- ■ -skonstanz . .246/ 

- poli*s dentes 216/ -es Holz . . . 362/ w indungs- krltische . . .502/ 

- - poles ra- -es Papier . . . 869/ zahl .... 266.1 -skurve .... 247.1 

diaux . . . .216/ Geometrical -anordnung der - Lauf- . . . 1009/ 

- polymor- sum.237/ Zolle . . . . 34.10 -, Maximal- . .244/ 

pliiijiie . . .216/ Geomotrlsche .-auschluB . . . 727/ j -smesaer . . . . 488.1 

-polyphase . 216/ Sunime . . .237/ -arbelt.166/ -smessung, elek- 

- prlnelpale . .207/ Gepastetc Platte 46.4 i -betriebkosten 712/» t rise he . . . 480 / 





















Geachwlndigkeit 
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Giro 


(reach wind Igkelto- 
messung, opti- 

scbe.4»9 

Normal- . . . 244.7 
-sregler .... 120* 
-^regulator . . 120 j 6 
-sregu lie rung . 673* 
Svnchron- . . 300a 
ubersvnehrone 

300* 

-, Umfang-. . . 244* 
-sverlust.... 477* 
die - vermin- 
dern .... 477* 
->Wasaer- . . . 126.4 
Wlnkel- . . 244.12 
-szunahine . . 246a 
Gescllschaft, Elek- 
trizlUUs- . 1328* 
-. Kabei- . . . 1328* 
Gescnk .... 382* 
Gesetz, Kirch hoff- 
schcs .... 147a 
•>Ohmachea . .145* 

- der Spannungs- 

rcihe .... 8* 

Gesichert . . . 617.7 
-> gegen falache 
Behandlung 607* 
KurzschluB 681* 
-« Mutter . . . 451.5 
Qeaperre . . . 54Ha 
->Relbungs- . 64S.io 
Zahn- .... 648.7 
Geapinat.... 746:2 

- einer Bogen- 

lampenglocke 

963* 

Geaprlch . . 1116a 
-frequenz . . 1160* 
-kontrolle . . 1134* 
-pause .... 1159.7 
-registrlerung 1160a 
-verbindung, 
eine- aur- 
heben . . 1170* 
-verbindung, eine - 
herstellen 1169.7 
-rllhler, Arbeitn- 
platz- . . . 1152.7 
-Kilnlung . . 1162* 
-zkhlung, Ein- 
zel- .... 1152* 
-zettol .... 1154 j> 
-ziffer .... 1169.4 
-zonenkontroll- 
apparat mit 
autoniatincher 
Telephonsperrc 
1160* 

-zonenkontroll- 
vorrichtung 1160.4 
-zonentarif . 1160* 
Geaprcngte 

Xabe .... 402* 
Gesprungenc 

Mem bran . 1111* 
Gra&atura degll 
isolator! . . 816.7 

Gesso.26.0 

fissazlone degll 
fsolatori con 815.7 
piaatra di - im- 
bevutadi acido 
Holforlco . . 23L4 
Gestaltlos . . 1360* 
Gestangc . . . 646* 

- Hochspan- 

nunga- ... 808a 


| Gestanzte und ver- I 
! zinnte Kabei- | 
osen .... 841* I 
| -er gerader Kabei- I 
flehuh .... 841.4 
j Gestoinbohrcr, 
i clcktrlscher 986* 

I Geatcll. 452.7 | 

| Akkumula- 

toren- .... 104*; 
i Akkumulatoren- | 
I etagenholz-. 104* 

I Ampcrsclics 1316* ; 
I Auuenpol- . 
Battenefufl- 
bodenholz- 
i -, Boden-. . . 

1 -, Doppeletagen-104.7 ' 
■ eintelllgcs . . 453* : 
| eiscnumschios- | 
senes .... 468* : 
] Etagcn- . . . 104* j 
| Folgepol- . . 4617 
' getelltes . . 

-,Holz- . . . 
Innenpol- . 
offencs . . . 

I Stufcn- . . 

! Wandstufen- 


453*| 

104*, 
, 104* 


. 463*i 
. 104*1 
4oa4 
.463.1, 
. 104*1 
104* 

Gestimmtc, auf Rc* | 
sonanz - Induk- 


toren 


10947 


. Gestlruweite, mag 
! netische . 1300*. 

Gesundes Biel 
I einer Platte 43.7 

I Gesundheitaschad- 
llchcr ElnfluB 
I der S&ure . 106* 

j Get hot, to . . 282.4 
to - loose . . 644* 
j Geteilte Abzwelg- 
dose .... 883* 

I-er Fundament- I 
j rahmen . . . 866* 

| -es Gestell . . . 458* j 
-es Lager . . . 437.7 1 
i -e Riemscheibe 440.io , 
-or St rich . . 1294*; 
GetriinktcKohlc929.4 ■ 
Getrennte Lcl- 
. ter .... 1817*! 

! - Phasenwick- 1 
lung .... 320.7 ! 
1 Gctrlebc, Kogcl- 
rad-. 449.4 1 


i Rclbungs- . . 449.7 

1 Schnccken- . 449* 

.Stirnrad- . .449.1, 
-, Wlnkel- . . . 449* 
I-, Wurm-. . . .449* 
Zahnstangeu- 440* 

' Gctrlebeue Seheibe 
1 444.7 1 

Getto ad alette 1330* 

| - di arena, man- i 
tire a . . . . 99.1 1 

- In forme di sab- 

1 bia.3434 ; 

-sconorte . 343* 

- a maccnlua . 343* i 
; - m&ileabilc . . 344* I 

- di sabbia, mac- 

china a vapore i 
a.1198* 

- in staffe . . . 343* i 
Gewalzter Drabt I 

749a 1 

Gcwebe, Drabt- 427* 


Gewehr, elektri- 
sebes . . . 1286* 
Gcwelltcr Blel- 
streifen . . . 43ao 
Gewlcbt . . . 1260* 
Antrieb- . . 1031.1 
sneziflsches 1250.12 
-saDnahme . . 88.12 
-sttndcrung . . 38.u 
-sarJlometer .. 64.11 
-sausniitzung, 

gute .... 69* 
-, Gegen - durch- 
funrung . 1100a 
-voltameter . . 661* 
-sziffer cincs Iso¬ 
lators .... 906* 
-szunahme . . 39a 
Gewickolt, flach- 

828a2 

hochkaut- . . 829a 
-.links- . . . .812* 
rcchts- .... 812.4 
Gewlndebohren 643a 
-bohrer .... 643* 
-bohrmaschlne 543* 
Edison- . . . 950* 

-eisen. 648.4 

fl aches .... 640* 

-.Gas-. 640.7 

-.Links- . . . .640* 

- nachschnclden 

644.1 

Rechts- . . . 640a 
sebarfes . . . 640* 

- schncidcn804*,543.i 

-Stahl. 643* 

-stift. 642* 

-strehlcr .... 643* 

-teil.953* 

Gewlnn, Rein-. 716* 
Gewittcr, magne- 

tisches . . . 989* 
-anzeiger, Popoff- 
seber . . . 1064a 
-elektrizltttt . . 989* 
Gewolbc .... 837.7 
Gezahnte Ober- 
ti&che der Platte 
46* 

Oezogener Draht 

749.10 

-es K upfer.hart 364a l 
-es Trumm . 444.10 
Ohiaccio, crosta 

di.821.li 

-. strato di . . 821.il 
Ghicra. 963* 

- d iniboccatura 

11.VL1 

- a vlte .... 42±:t 
Glilsa . . 842*. 343* 

carcass a di . 454* 

- in forme . . . 343* 

- grlgla .... 343* 
Gichtgas .... 127* 
-maschinc . . . 12K* 

-motor.128* 

GleOform . . . 84* 

-kclle.84.il 

-lofTel.84 a l 

-maschlne . . . 84* 

-ofen.84* 

-rahmen .... w 4.4 
-tiseh, Wachs- 1207* 
GieBen, Platten 84* 
Gilding 991*, 120H* 
-, cold .... 1203* 

- by contact . 1200* 


Gilding, dead 1204.4 

- by dipping 1206a l 

-, green . . . 1204* 
-, not. 1903ao 

pink .... 1204* 
-.red .... 1204a 

un-. 1204* 

Gilt point of the 

rod.991* 

Ginnoto elet- 

trico . . . 1309.7 
Ginocchlo . . 406al 
Giogo, arapere- 
glri per . . . 280* 
-, anello del . . 456* 

- della balancia 669* 
-. cainpo di dis- 

perslone del 280a 
-, costruzione 

del. 455* 

divlsione del 456.7 
forma del . . 456.4 
giunzione del 465.^ 
-. Iarghezza del 279.10 
lunghezza me¬ 
dia delie linee 
di forza nel 280* 

- del magneto 168ai 

- magnctlco . . 4563 
-, rlgidita del 279.12 
-, rlnforzo del . 455* 
-. sezionc tras- 

versaie del . 279* 
-, spessore del 279ai 

- del trasforma- 

tore. 463* 

O lorn ale deiper- 
turbazioni 1348* 
Giornaliero, ren- 
dimento . . 297* 

Glps.26* 

-platte, mit Schwc- 
felstture ge- 
trUnkte . . . 28.4 
Girabccchino . 890* 
Glrar.2464 

- clrcularmentc 478* 

- & dereehas . 243ao 

- por fuerza do 

iuercia hasta 
la parada . . 600* 

- a izquierdas . 243* 

- ovalado . . . 478.7 
Girardturbine . I26.I 
Girard turbine 126a 
Girare, far - in- 

dietro adagio 
ii tambnro 1011* 

- per forza d’iner- 

zia Hn la fer- 
mata .... 600* 

- irierzia Hn la 
fermata . . .482 7 

- rotoudo . . . 473.1. 

- non rotondo . 473.7 
Giratlva, fuerza 260.« 
Girder pole . . 801* 

Giro. 245.i; 

Girl, ampere- . 25a*. 
-. contatore di . 487.1 
G i ro,d u rat a d' u n245j 
Giri al minuto, 

dinamo da x 
kilowatt e n 209* 
-. nurnero dei . 246* 
-, - dei - per mi¬ 
nuto .... 246.1 
-, - medio del - 
per minuto . 246* 

100* 
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GleicbBtromkreis 


Girl, numero dei- 
per mlnuto-se- 
condo . . . 246ao 
perdlta dl . . 246 a 

- per nnitA dl 

tempo . . 1250.1 
Olrometro . . . 488A 
Girostatlca, 
azlone - del- 
Tlndotto . 484J1 
GirostAtica, ao- 
c! 6 n - del in- 
ducido . . 48411 
Gitterakkumu- 
lator .... 68.2 
Akkumulator- 68 A 

- dcr Akkumu- 

latorplattc . 68 a 

- ana Antlmon- 

blel.69.2 

-blech. 59.4 

-, Biel-. 68.10 

Correnssches 61 a 
- elektrode . . . 66 a 
enginaschiges 00 a 

- mitExpanslons- 

schlitzen . . 6 lA 
-s, Festigkeit des 59 j6 

-form.£4.6 

-fiillung .... 69 a 
-, Halb- .... 69 a 
-. liartblel- . . 59.2 
-konstruktion . 68 a 
- liclitmast . . . 966 a 
- niaschc .... 68 a 

-moat.801 a 

-offuung .... 60.7 
-platte.68.3 

- -, engmaschlge 60 a 
—, Ftillmasse aer59A 

- -, pasticrte . . 68 a 

- -n. die - mit 

aktlver Ma^e 
ausfullen . . 83 a 
-. Schutz- . . . 61L4 

-stab.68.7 

Welchblel-. . 59a 
-,weltraaschiges 01 A 
Wlderstands- 
fUhigkeit des 60 a 
G iuuto . . 406 a, 450.4 
462a 

- Arid a mani- 

cottodi rame 824 g 

- -.pinza per 

fare il . . . 8247 

- diuncavo,cas- 

sctta di pro- 
tezlone del . 844.7 

- d’lin cavo, im- 

bottitura del 827.1 

- di coudiittore 947.1 

- diritto . . . 468.ll 

- clast ieo . . . 451 a 

- d'espansione . 460 a 

- del lili .... 824.1 

- di Hofmann a 

ribattlni . . 824 a 

- a lamlne d’ac- 

eiaio .... 451.7 

- nianicotto 82fuo 

- - mauicotto au- 

tocentrante . 832 a 

- nianicotto bi- 
rouico . . . 824A 

- nianicotto 
eon guarni- 
zione di ca- 
napa o minio83JL2 


Gian to a ma- 
nicotto con 
guarnlzlone 
ai piombo . 888a 

- mauicotto tor- 
nlto c forato 833 a 

- saldato. . . . 826.1 

- dl testa per 

cavl. 842 a 

- a torsione . . 824 a 

- torsione sal- 
data .... 824.4 

- dl tubl. . . . 878a 
Gitinzlone a bul- 

lone. . . . 396J0 

- di cavo . . . 840a 

- concatenata . 463a 

- di fasciatura 419 a 

- delle fuul . . 448 a 

- del giogo . . 455 a 
-, morsetto di . . 6.7 

- del nuclei . . 463 a 
superficie dl. 660 a 

- a vite .... 896 a 

- vite per tubl 
isolanti . . . 878 a 

Gluoco .... 406 a 

- iaterale . . 1882 a 
G ive, to - tele¬ 
gram .... 999 a 

Glvre. 822 a 

-, coavert de . . 822 a 
G lace, couche 

de.82iJi 

Glac6, fil . . . .789 a 

Glaccr . 782 a 

Gla$ure .... 782.7 
Glanzbrenne 1201 a 

-garn.789 a 

-schelbe . . . 1196 a 
G lknzend . . . 407A 
-er Nleder- 

schlag . . 1862 a 

Glas.881 a 

-abdeckung . . 618 a 
- akkumulator- 
geflifl .... 86 a 
- ballon .... 14.7 

- zur Aufnah- 
mc von Schwe- 
felskure . . . 105.4 

-birne.916 a 

-.Flint- . . . .361.7 
-gefafl, gckropf- 

tes.14.1 

-glocke. Ala¬ 
baster- . . . 063.4 
--, Klar-. . . 902.10 

- -, lichtzerntrou- 

endt* .... 063 a 
—. mattgeschlif- 

fene. 963 a 

—, Milch- . . .963 a 

- -, Opal- . . . 008A 
—, rberfang- . 963 a 
- heber .... 1027 a 
- isolator .... 792A 

- mit Abtropf- 
kante .... 35.7 

-. Klar-.910 a 

Marmor- . . . 782 a 

-ofeu .016.7 

-, Opal-. . . . OlO.m 
-papier .... SS5A 
-parabolspicgel 050a 

-jdatte.93A 

PreG- .... 782 a 
- rohr .... 665.10 
-rdhre . . 49.7, 1071 a 


Glasschelbe, elne - 
anblaken . .977.4 

- -, elne - an- 

ruflen .... 977.4 
-schatzblcndc 1240 a 
- schirm .... 964 a 
- schneider. . . 9 Bjo 

-stab.49 a 

-stangc .... 49 a 

-stauD.533 a 

-tulpe . 9643 

-untersatz mit 
Abtropf kantc 8&7 
-artlgcs Isola- 
tionsmaterial, 
sprddes . . . 867 a 

- Helen . . 11743 
Glttserner Parabol- 

spiegel . . 1179a 
Glosiercn . . . 782 a 
! Glasiertes Ton- 
I rohr .... 882.4 
Glass.861 a 

- accumulator 

box (j* r > - • 06 a 

- bulb.916A 

-, clear .... 916 a 

- covering . . . 618 a 

- cutter .... 98ao 

-, flint.861.7 

- furnace . . . 916.7 

- guard of glow- 

lamp .... 9642 

- insulator . . 792 a 

- - with dripping 

edge .... 85.7 

- lubricator . . 441a 
-, marble- . . . 782 a 

- oil-cup . .y<441a 
-, opal .... 916ao 
-paper .... 385 a 

- parabolic 

mirror . . . 960a 

- plate.93A 

pressed . . . 782 a 

I - protective dia¬ 
phragm . . 1240 a 

- rod.49 a 

- shade .... 964 a 

- siphon . . . 1027A 
1 - tnbe49.7.565ao.l07L5 
! — for the escape 

of hydrogen 63A 
I - tulip shade . 964 a 
; Glasur .... 782.7 
Glattcr Anker . 4143 
-e Flaehe . . . 288J 

- Vcrblndungs- 

muffc .... 879a 

- Wicklung . . 332 a 
1 Gl&ttvorrich- 

I tung .... 773 a 
: GliUten .... 778.4 
! Glaubcrsalz . 1215 a 
G lauber’s salt 1215 a 
-, sal dc .... 1H.7 
Glaze, to . . . 782.0 
Glazed earthen- 
I ware pipe . 882.4 

- yarn. 789 a 

Glazing . . . .782.7 
Gleichbelastet . 491.7 
-c Phasen . . . 200.7 
Gieichfcld, mag- 

i netisches . . 178 a 
i Gleiehtdrmig 
magnetisierter 
Magnet . . 1296a 
, -cs Magnctfeld 17640 


I Glelchformig- 
keitsgrad . . _ 

| Glelchgerichtete 
Entladung 1278 a 
! -er Erreger- 

strom . . . . 864s 
-er Strom . . . 1840 
Glelchgewicht, 
elektrlsches 1812a 
-s, Herstellang 

10283 


62a 

.196a 


dcs 

-ezustand . 

- 8&ure- . 
Gleichhelt, 

Phasen-. 
GleichmXflig ver- 
teilte Ab- 
| leitung . . 10663 
i -e Erw&rmung 283* 

! -e Tellung . . . 696.4 
Glelchm&Gigkeit 
deselektnschen 
Llchtea . . 966J0 

- - Stromea . 1316 a 
G letchnamlge 

Elektrlzltkt 18064 
. - Felder .... 1773 
; - magnetlsche 
| .Pole ... .1063 

- Flatten . . . 42o« 

i - Pole.6 j 

I Glclcbpoldyna- 

i mo.216U 

Glelchpolinduk- 

tion.166a 

Glelchrichten, 
einen Wechsel* 
strom . . . 134 a 
| Gleichrichter . 2S4A 
I -, Aluminlum- 

zellen- „ . .286a 
, -, Erreger- . . . 286 a 
I Korn mutator- 234* 

I Quccksilber- 

dampf- . . .2362 
i Gleichnchtung 
der Molekulel29£A 
' Gleichspannungl69L3 
i Glclchstrom . . 133J 
I -amperemeter 675ao 

-anker.4023 

-anlage .... 709.: 

-- kombinlerte 

Wcchselstrom-7043 
| -blitzschutzvor- 
richtung . .568.4 
; -blockiernng 1068.4 
• -bogenlampe 
-dauerbrand- 
lampe . . 

: - - fur Keihen- 
i schaltung. 

| -differential- 
1 bogenlampe 

- -Drehstro mu in¬ 

former . . . 233A 
-dynamo. . . .218 a 
I - -, unlpolare . 211 a 
- effektbogen 
I lampe .... 938a 
, -erregung . . . 266 a 
- erzeuger . . . 218A 
; -fassung, elektro- 
I magnetlsche 962 a 
- generator . . . 211& 
I -Gleichstrom- 
I umformer . 233 a 

-kabel.76a» 

-krels . ^ . . . 133A 


. 032.4 
. 996a 
996a 
038a 






































Glelchatromleltung 1689 Gluhlampe 


Glelchatromlel- | GLissement ne- Globo dl vetro 1 Glocke, 8chat*- 964o 

tang .... 756.2 I gatlf I. . . . 2000 appannato . 9682 I -nsignal . . . 104&5 
-llchtbogen . . 9282 I pallor k frotte- | - - vctrochlaro 982oo ! -nap I el, elektri- 
-meseung . . . 6212, meat de . . 4362 - - vctro opa- I aches . . . 12862 
-motor. . . . 220oo -, r&lstance de 132&7 lino ... . 9632 I -ntrkger . . . 10452 
-net*. Frcmder- !- de rotor . . . 2652 ! Globo aerostdti- •Obcrfangglas-9632 

rogungdurcli2523 -.surface de . .4052 co.1090.1 I-nverfahren . 12212 

-relals .... 1023.10 602.11 - de arco . . . 968.7 , Glove, protec- 

-eelte.2342 -.vole de . . . 602o j - cometa . . 10992 the .... 1242.7 

-epannung . . . 1582 Glisri&re du - dlfusor dc : -a, Indlarubber 992 

-eystem .... 1332 i papier . . 10682 j vidrio . . . 9632 -s. Insulating . 992 

- -Turbogene- | -s.4662 | - exterior . . . 962.7 I Glow, to ... . 5882 

rator .... 210.7 Globe.9622: -, fuerza ascen- ] -, - begin to . . 7842 

-umformer . .2322 -.alabaster- sional del 10992j after cutting 

-amformer, Dreh- glass . . . . 963.4 !- Interior . . .9622! off the current 9442 

strom- . . . 2332 arc lamp . . 963.7 - para lampara 962.6, - -lamp .... 908.7 

- -Wechselstrom- -> clear glass . 962 jo - opalescente . 9682 - - base .... 9542 

umformer . 2882 egg-shaped . 9622 - oval.9622 - - bnlb .... 9162 

-amformer, frosted .... 963.1 - protector . . 904.1 - -, candle-sha- 

Wechsel- ground glass 9632 - - de lampara ped.9202 

strom- . . . 233.4 -.inner . . . .9622 de incandes- —cap . . . .9642 

-weeker . . . 11222 lamp- .... 9022 cencla . . . 9642 - - cord .... 9612 

-wlcklung • . .8142 light diffusing 9632 suclta del . 1099.4 — cord with 

-zltbler .... 691.4 opal.9082 - de suspensidn 9682 supporting 

Gleichong . . 237.7 opalescent - - vidrio ... 14.7 strand . . . 961.7 

Grand-. . . 1830.1 glass . . . .9682 — vidrio ala- - -.cylindrical 9192 

-, Zustand . . 11822 outer .... 962.7 bastrino . . 9682 I - - filament . 912oo 

Gleichwertlge protective . . 964o - - vidrio blan- ! - - fittings . . 9542 

Leitungsiahig- suspension . 9632 co. 962001 - fixed .... 9212 

keit . . . .7812 -s, absorption - - vidrio des- —, flame like . 920.4 

Gleichzettlger de luml£rc lustrado . . 968L2 —, frosted . . . 9192 

Maximal- par les - des - - vidrio opaco9692 - - for gun- 

bedarf . . . 7072 lampes . . . 964.4 - - vidrio opa- I barrels . . . 9232 
-e Mchrfachtele- - diffuseur cn lino • . . . . 9632 i - high voltage96H.7 

graphle . . 1069.1 verre .... 9632 — vidrio, untar | - - light bath 12302 
-e Telegraphic und - cxt£rieur . . 062.7, la superficle j — load .... 492.7 

Telephonle 11722 - de feu . . . 1858.4 de contacto oval . . . .92012 

Gleitbainn . . . 602.1 filet de sflrcte | del.142 - pear-shaped 9202 

-fllche . . . .4052 d'un-delampe Globulalre, |— photometer 9772 

-kontakt. . . . 5862 k arc .... 9632 foudre . . 98900 - - radiator . . 983o 

-lager ...... 4852 - interienr . . . 9622 Globular light- - - reflector . . 965.1 

-lager, Kngel-.488o - de lampe . .9622] ning . . . 969ooj- - rcsls- 
-modul .... 858.4 - - lam pc k arc 963.7 - magnet . . 1296.7 : tance 492.5, 5792 

(Helten .... 4712 - ovale .... 9622 Glocke . 792.7, 9622 , - -, spherical- . 9202 

Gleltende Rel- - protecteur . . 964a Alabasterglas-963.4 .-- testing . . .9712 

bung. Lager - - de lampe k Alarm- . . 1044.7 ] - - tip.9542 

mit-r - . .4352 Incandescen- -nanker . . . . 413.7 -tubular . .919-) 

Gllcerina, Acido ce.9642 -nanlage . . 1045oo, Glower .... 9182 

sal furl co mez- - de protection 964.1 -.die - Ut aus- | Glowing of the 

clado con . 512-de lampe gckchlt . . . 7972; carbon bru- 

-.mlscelad’acido k Incandes- -, Aussen- . . .962.7 1 she*. 474.7 

solforico e . 512 ■ ccnce .... 9642 -, Hogcnlampcn-963.7 , -, galvanic . . 1308.13 

Gliederrohre . 8692 — suspension . 9632 Doppel- . . 10442 i - tip. 13442 

Glimmer .... 3582 - en verre ala- Elnsehlag- 10442 ] Glue, vegetable 

-heizelement .9832 bastrin . . .903.4 -, eirunde . . .0622 78703 

-kondensator 12852-clalr . . 962.10 -nelektrometer 606.2 Glued belt- 

-.Platten- . . .3582-depoli . . 9632 !-, Hilnge- . . .9682 joint . . . .4452 

-v pritparierter 358.7!-opale . . 9632 -, Inncn- .... 9622 j Gluhblrne, die - 

->Prco- . . . .8582!-opalescent 9682 -uisolator . . 790.11 , ist luftleer 916.13 


-ring.n752 |01obo.9622 ] -, lsoller- . . 790oi. -faden .... 912.10 

-rohr . .3752, 1225.10!- aerostatlco 1099.1 -, - - fur Bogcn- -grad . . . . .9802 


-eebiefer . . . 783.10 - didlffusionedi ] lainpen . . . 796.4 I-nltze, Weifl- .9802 
-segment . . .8752 vetro . . . . 96321-, Kelcn- . . . 1128oz -kasten mit Tlolz- 

Gltaement 26&J, 47U - esterno . . . 962.7Klarglas- . 962.10 kohlenpuIvor748.4 

accroissement - interno . . .9622 -nkopr.7902*-korper . . . .9182 

de. 13262 - da lampada . 962.6 -, Lampen-. . . 9622 | Gluhlampe . . 908.7 

-.augmentation - dl lampada ad -, llchtzerstreuen- , -nanruf . . . 11462 

de. 13262 arco. 963.7 de Glas* . . 9632 , -narmatnr . . . 9542 

coefficient dc 853.4 - opalescente . 9632 -nmagnet . . . 1642, -n-. watwer- 

-,contact de. .5362 - ovale . . . .9622 mattgeschllffene dlchtc . . .9572 
courbe de . 498.10 - protettore . .9640 Glas- . . . . 9632 | -naufzng . . .9592 

- de courroie .2962 —dl lampada -, mattlerte . . 963.1 1 -nblrne . • . .9162 

-.Cchelle de ad incandes- -nmetall . . . . 8564 \ -n, blrnen- 

ine^ure du 18362 i cenza . . . .9642 MMchglas- . .9632 formige . . . 920-5 
-,fr6qncnccm&tre I - disospensione9632 -.Opalglas- . . 9082 -nfkden einsetzen 
k mesurer le 68721- del termo- -, Porzellan- . .7922; 9150 

-.lndicateur de 68721 metro. . . . 497.2 -, Kassel-. . . 10462 ,festc .... .9212 

- d'indnlt . . . 2662 -dl vetro ala- | -nring. 652.4 ,flammenfor- 

-, module de. .853.4; bastrino . . 963.4Schalmel- . 10452 mige . . • .920.4 
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Grado 


Glflhlampe, 

Halb- .... *114 
-, Hochsponnunfg^ 

Kerzen- . . . 9203 
nkohle .... 018:9 
Kugel- . . . 990.3 
-, mattlerte . . 919j 

-nofen.082a 

-, ovale .... 9202 
-nphotometer .0773 
-nprQfapparat. 0713 
-nprQfung . . . 0713 
-nreflektor . . . 066a 
Rohren- . . . 0103 
-. rohrenfor- 

mlge . . . 11473 
-nschutzglas . 0643 
-n signal . . . 11443 
-nsockel.... 9643 
-n spelsen . . . 067.7 
-, walzenfor- 

migc .... 0103 
-nwiderstand 4923, 
6703 

GlQhlleht . . .0083 
-armaturdraht 062a 
-belaatung . . . 492.7 
-bcleuchtung . 0002 
-fadcn .... 012ao 
-schnur .... 0613 

- - mit Traw’¬ 

ll tze .... 061.7 
-vollbad . . . 12802 
-zuleitung . . 0013 
Gluhspan . . 11073 
-fttift .... 18443 
-strccke . . . 18443 
-tempcratar . . 915a 

-wert. 076 l7 

-/.under .... 0863 
-zundung . . . 0863 
CtlQhcn . . . . 6883 

- gal vani¬ 

shes . . . I308j3 

- der Kohlen . 474.7 
-d wcrden . . . 7843 
Glvphlte. . . .7883 
Giyzerinschwefcl- 

skure .... 613 
Goecia visibilc, 
oliatore a . . 44(3 
Godot.6372 

- graisscur . 440ai 

- - on verre . . 441a 

- k mereure . 10663 

- dc report . 6842 

Gola. 406a 

- della puleggla 448.4 

Goldbad . . 1206a 
-blatt.7.4 

- -elektrometer 668.7 

- -elektroskop . 683.4 

Chlor- . . . 1214a 

-chlorld . . . 1214.1 

-folic.7.4 

-fritter . . . 10683 

-graphit . . . 12083 

-seheiduug . 12043 
-schwefel . . 12123 

-sud. 1206a 

Gold-foil.7.4 

- deaf electro¬ 

scope .... 0684 

- electro¬ 
meter .... 668.7 

- -plating . . 12033 


Golpe.471.7 

- de azaddn . . 887a 

- de la corriente j 

de descarga. 78a 
i - - descarga 1272ai > 

- descohcsidn j 

10763, 

' - ettctrico . . 606 . 11 ! 
; - dc ruptura 1308ao j 

; Goma.8673 

1 barniz k la . 8673 ' 
chanclos de . OO.io j 
I dedal de . . 0031 
guantes de . 003 

- -Inca.3673 j 

—. expulsion de ! 

i la - - fuera | 
I del colector 423a j 
! —, impregnado | 
I de . . . .8673 

- -, papel impreg- . 
I nado con . . 8603 < 

, - para.7773 ; 

I - cinta de . 809at. 
i Gomlto, riplega- 

mento a . . 40731 
| Gomltolo, avvol- 
i gimento a . 833a ’ 
8573 

! - del Congo 
ditale dF. 

! - dnra . . . 

: - elast lea . 

! - ferro . . . 

1 - in fogli . 

; - greggia . 
i —. pane dl 
1 guantl di . . 

- -laeea .... 

-, fuoruscita 

1 della ... .428a < 

' - molle .... 777.7 , 

; - para.77731 

1 -. putrefazlone I 
della . . . .867.4 
; - reel na . . . 784ao 
' -. scarpc di . . OOao 
tappo di . . . 633 ! 
j - vulcani/.zata, 
gaalna (li 
Gomme-laque 
-, expulsion de 
! la- au-dehors 
ducollecteur 423.1 
-, panicr a la . 8693 
1 refoulement de 
la - au-dehors 
du collecteur 

423.1 

Gomme-laque . 3673 
-, papier .... 3593 
1 Gonaolcment d©s 
plaques . . . 4L4 
-, tendance des 

ues au . 413 
413 


Gorge.422a 

- d’lsolateur . . 707a 
ponlle A 4483, 062.4 

-,- A - pour lampe 
k arc .... 0463 

- de la ponlfe . 448.4 

- tournee dans 

la masse . . 406a 
Gorra de pro- 
teccldn . . 12423 
Gorrdn .... 483.7 j 
-, carga sobre el 483.10! 
-, dIimetro del 4330! 

- esferico, soporte I 

para .... 438a | 
logitud del . 4833 1 

- de madera . 8773 i 

- de parada . . 6463 j 
presidn sobre | 


, 7773 
. 990 
. 367.7 
.8573 I 
. 778.1 . 
. 7773 
. 777.4 
777.13 
. 903 
.3670' 


el 

Goudron 

- de bois . 
bulle de . 

- de houlile 

- mineral . 

- vAgAtal 
GoudronnA, 

ruban 

Goudronner 
Goujon . . 

- d’acier . . 

- de bols . 

- it bouton 
-s, bolte k . 

- de fer . . 

- cn fer feutllard 

avecpouliesen I 
porcelaine . 864a ‘ 

- hdlcoidal . . 8833 
-s, llteau pour . 8642 : 

- mural .... 8633 j 

- de nlomb . . 8633 > 
Goupille d’arret6463 ’ 

. 6113 


438ao 

.7843 

.7843! 

.78721 

.784.7! 

. 784.7 i 

.7843 

. 7693! 
768an 
. 8682 ! 
.8633, 
.8773 
.86801 
1034.7 
. 863.7! 


. 856.7 
. 3673; 


- fendue . 

GoOt galva* 

nique . . 
Gouttes de 
fusion 

- de muticre 

fondue . 
Gouvcrnail, ma¬ 
chine de- elce- 


13132! 
.6553, 
6653’ 


plant 

Gondoler, se 
Gong, cuj>- 

sbapea . . 11232 
-.sheep . . . 10463 

- de cnemln de 

fer ... . 16403 
Goniometro . . 6373 
Good conduc¬ 
ting .... 730a 

- conductor . . 7302 

- contact 5853, 7363 

- earth .... 9972 

- utilisation of 

weight . . . 69o 


trique . . . 9873 ; 
moteur de . . 220.4 ; 
Governemeut 

telegram . 1348a 

- telegraph . 1347a2 : 
Governor 1203,10093 1 

- and brake . 10312 
fly-wheel . . 120.7 

- screw . . . 1009.7 

shaft.120.7 ’ 

-, throttling . . 1203 
turbine . . . 1263 1 
Grabado cleo- 

trlco . . . 12103 

- fotogrkflco. 12090 
Graben, Kabel- 8293 
-,cluen - auf- 

werfen . . . 8362 i 
elnen - aus- i 
heben.... 8362 
elnen - zu- I 

werfen . . . 8863 

Grad.2383 j 

-bogen .... 638a I 

x - BaumA . . 66a 
GradacIOn dees- j 
ooblllas . . . 4763 


Gradation, Inter- 
roptenr k- de 
luml&re . . . 8064 

- du nombre de 

tours .... 4773 

- de la resis¬ 

tance .... 676? 
Gradazione dl 
luce, Inter- 
ruttore a re- 
golabile . . 808.4 
Graded con¬ 
denser . . 1285.4 

- resistance . . 6773 
Gradllla, reciplen- 

te de vidrlo 
en forma de 36s 
Gradln&ta, 

sea (Tale a . . 1043 
- murale a . . 1043 
Gradinl, pu- 

leggia a. . . 447a 
Gradlns, k . . . 61*3 
edne a . . . . 447a 
disposer lee 
balals en . . 4767 
«, disposition des 
balals cn . . 4713 
-,enlever par - 
l'isolement du 
ckble ... .88*4 
interruptenr k 536: 
Grado . . 2383, 6867 
Gradi, x - 

Baume . . . 56i 
Grado di cal ore 9383 

- - flnezza del 

fllo.750.1 

- - fluldita... 44&a 

- - Incan de- 

soenza . . .9802 

- d’insenaibilita 

18883 

- di irregolarltk 90H 

- d'osslaazlone 

della lima- 
tura . . . 1976s 

- percentuale di 

prcclsione . 6083 

- dl precision© 

del x % ... 6469 

- saturazionc 

643, 18L7 

- sensibilitk . 6472 

- - tension e . . 1487 

- d'umiditk . . 7773 

- di uniformita 9022 
Grado anterior 6869 
-s, x - Baume . 65a 
Grado de calor 0833 

-s, en.610a 

Grado de finura 

del alambre 750J 

- de fluidez . . 4493 

- - humedad .7773 

- - in can des¬ 

cends .... 9802 

- - insensiblli- 

dad . . . . 18383 

- - bate mi pcldn6823 

- Irregulari- 

dad : . . . . »»3 

-s, ndmero de 686 jo 
G rado de preot* 
sldn. .. . -6083 

- - oxidacldn 

de 1* limed art 

16T83 
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Graphlt 


. 675,7 
.649.7 

637.10 
.649.4 
. 687.9 
.64.10 

losao 

. 689/1 

688.11 
. 7*8 
282.10 


Grado do regu- 
lacldn Inter* 
medio • . . 6009 

- - rcslstcncia . 586 a 

- saturaclon 

64a. 181.7 | 

- senslbllldad 6472 i 

- - tens! 6 n . . 148.71 

• - uniformidad3022 
Uradnaclon 

649.1, 1189a 

- do la escala . 637.8 

- nuevo . . . 649.8 

- la resto- 
tencla . . 

tabla de . 

-i trazo de . , 
-tverfflcar la 
Graduado . 

arctimetro 
Graduador 
Gradual . . , 

- alteration 

- discharge 

- heating . . 

- modification 1098 a 

- reduction of 

speed .... 477.9 
Graduale. . . .689 a 

• rlscaldamento 

282J0 

Gradnar 64819,1189.7 

- por compara- 

d6n .... 648J0 

- con tad ore*, | 

aparato para 696 a > 
carra para . 649 a j 
mkqulna para 649 a I 
Grata ated circle 

637.11 

- cylinder . . . 662 a 

- hydrometer . 64.io 

- tariff. 698 a, 11602 

- tube. 661.1 

Gradnateur . 1022 a 1 
Graduation i 

687a, 649a j 

- absolue . . 1336 a I 
-, ampEremEtre 6 I 

double . . . 676.7 I 
apparell de . 6492 
courbe de . 
garni d’une 

- a la main . 

- - nouveau . 
pourvu d'unc 637 a 
resistance k . 677 a 

-* table dc . . . 649.7 

- A traits EquI- 

dlstants 

- onlforme 
-v vErifler la 
-g, voltmEtrc 

deux . . 
Graduato . 
Graduator 
Graduatore 
Gradual lone dl 
una resi- 
stenza . . .576.7 


Graduer par com* . 

paralson . 648jo 
machine k . . 649a I 
G rad u lor ter Kon- 1 
dcnsator . 1286.4 1 
Gradulcrung . 637a ! 
Graff a per la fls- | 

sazlonedi con- I 
duttorl deriva- 
ti al cavo prln- i 
clpale .... 826a I 
Graflco .... 239a 
Grafitado . . 1207.111 
Grafltaggio . 1207ji ! 
Graft tar, mk quin a I 

para . . . 1206J ! 
Graft tare, mac- \ 

china a . . 1208a | 


.649a | 
.637a 
.649a 
. 649a 


.688.4! 

. 649.4 

k I 

.680a! 

.687a 

1022a! 

1022a 


- della scala . 687a 
tratto di . . 637ao 
GraduE .... 637a 
•> disque .... 937.7 
Graduei .... 689a 
-> changcment 668 ji 
O raduel lenient 689a 
Graduer . . . 


Graflte 

- -argento 

- naturale 

- -oro . . 

-,pclllcola di 

- scagliosa 

- di storta . . 
Grafltlco . . 

Graft to . . . 

- escamoso . 

- met&lico, polvo 

de .... 1208 a I 

- natural . . . 426.7 

- -oro .... 1208 a 
-» pelicula de . 426 a 

- -plata . . . 1208.4 1 

- de retorta . . 17.41 

Grain.4362 1 

- annulaire . . 436.4 I 
eharbon k ftn 426 a I 

-.-A gr os . . . 426.4 i 
-s de mineral I 

paramagnE- I 
tiques . . . 1221 a , 
• du sable, gros- I 
seur de - du 1 
sable . . . 11982 1 
Grain-side . . . 444.4 j 
Gralnelagc. . 1206.10! 
Gralnetage . 1206 . 10 ! 
Grain leren. . 1206.10 I 
Gralssagc . . 439.10 ! 
-, apparell de - I 
central . . . 4422! 

- automatlque 441 a j 

- A bagucs . . 442 a I 
bague de . . 442.4 | 

- central . . . 442.1 1 

- du collecteur 47541 
disposltlf de . 440 a | 

- k graisse . . 443.1 : 
-, graiusc de . . 443 a I 

- k l'huile . . . 440 a ' 
hulle dc . . . 443-); 

-, lumldre de . 440.7 I 

- k la main . . 441.7. 

- rnanucl . . . 441.7 i 

- a mechc . . . 4412 
-, orlftce de . . 440.7 | 

paller k . . 438.li; 
-, rampc de . . 4422 { 
trou de . . . 440.7 1 
Graisse con- i 

slstante 443 a, 700j I 
gralssagc a . 443.1 1 

- de gralssagc 443 a, 
lubrE faction k 443.1; 

Oralsscr le paller i 
440J 

- la surface d’ap- 

pui du ballon 14 a 1 


Oralsscr la surface 
de contnct du 
ballon . . . 14A 
Gralsscur . . . 440A 

- k aiguille . . 44L4 

- corapte- 

gouttes . . . 441 a 

- k dEbit visible 441 a 
-, godet . . . 440J1 

godet-en verre 

441.1 

- it mEche . . . 44lA 
paller . . . 488 ji 

- Stauffer . . . 441 a 

-, trou.440.7 

Gram .... 1260 a 
G ram Ion . . . 1186 a 
G ramm . . . 1260 a 
- ttqulvalent . 1186 a 
- ion.1186 a 


17a 
1208.4. 

. 426.7 1 
1208a ' 

. 420A' 

. 17A 
■ 17-4 | . 

. 17a ! Gramme-equlvar 
17a * 

17a 


kalorle 
Gramma . 
Gramme . 

- -degre . 
-Equivalent 


1264J 

1260a 

1260a 

1264J 

U86A 


1186A 

1186a 

1186.7 


1186.7 

.206A 

. 206A 
410 Jl 

. 418A j 

410Jl| 

. 816a 


lent 

Gramme-Ion 

- -molecule 
Gramme-molE- 

culc .... 

- machine . . 
Grammes Ma- 

schinc . . 
Gramme ring 
Grammering- 
anker . . . 
Granimescher 
Ring . . . 
Gramme win* 
ding . . . 
Gramme, arma- i 

tura.418 a 

macchina dl. 206 a l 
-, anlllo [del . 410.il, 
Urammo . . . 1260 a | 

- -equlvalente 1186 a I 

- -lone .... 1186 a 

- -molccola . 1185.7 i 
Grammol . . 1186.7 
Gramo .... 126019 1 

- -equlvalente 1186 a j 
-s- -s, concentra- ! 

cion medlda I 
cn - por cm* 
de una dlso- j 
lucion . . 1184 a! 

- -molecula . 1186.7 

Gramolatura ( 

della canapa 788J 
Grana Ana, ear- 
bone a . . . 426 a ; 
Granchio telegra- i 
fteo . . . . 1347.7 
Grandeur de bo^ 1 
lal. 424 a 

- - batterie . . 100.4 , 

- - la capaelte 1180 a I 

- du collecteur 420 a 

- de correction 648 a 

- d’une dynamo 708 a 

- dc 1'Eleuient . . 1A; 

- l'lntensltE 1180.4 
numero de - 

d’une dyna¬ 
mo ..... 70 Ha 

- de tube . . . 8692 
Grandezza della 

dinamo . . . 708 a 


Grandezza della 
capacitk . 1180 a 

- delrintensitk 1180.4 

- della spazzola 424 a 

- del tubo . . . 8692 
Grandlne olet* 

trlca . . . 128617 
Grancte, ma rear 
con el ... 38014 
Granlt, Kunst- 783.1 
-Isolator .... 791.7 
Granlt artiflclel 788 j 

- fact Ice . . . . 788 j 

Granite, artifi¬ 
cial .788 j 

- insulator . . 79L7 
Granito artiflcl- 

ale.783.t 

Granlzo elec¬ 
tric o . . . 1286.7 
Grano della sab- 
bia, grossezza 
del .... 11982 
Grant dl mlnerale 
para magne¬ 
tic! .... 1221 a 
G rano dc arena, 
grueso del 11982 
-s - carbon, aglu- 
tinaclon dc losll0&4 

- flno, carbon de426La 
-8 de mineral 

paramagnEtl- 
cos .... 1221 a 
G ranular cohe¬ 
rer ... . 1072.1 

- microphone 1107.4 
Granulated car¬ 
bon micro¬ 
phone . . 1108.1 

Granulating . 1206.10 
Granulatura . 1206.10 
Granuli dl car- 
bone, agglo- 
meramento 
del ... . 11064 

- carbone, ml- 
crofono a 1108.1 

Granzas . . . 1277 a 
G rapa . . 864 a, 868.1 

- para amarrar 

el cable . . 8612 

- de barra . . . 614 a 

- con cola para 

redbirlo en 
pledra . . . 870 a 

- para la ft laeion 

de conducto¬ 
rs derlvados 
del cable prin¬ 
cipal .... 826 a 

- - tubos . . . 876 a 
G raphic . . . .239/. 

- solution . . . 289.7 
Graphical inte¬ 
gration . . . 242 a 

Graphique . . .289/1 
Oraphisch . . . 239 a 
- c Integration . 242» 
-e Ldsung . . . 239.7 
Graphlt .... 17 a 
- an lasaer . . . 594.4 
Gold- . . . 1208A 
-, naturlicher .426.7 
-pulvcr, mctalli- 
siertes . . 1208 a 
R etorten- . . 17.4 
Schuppen- . . 17 a 
S ilber- . . . 1208.4 
















(iraphitiiberzug 

Graphl tuber- i 

zug.426 a; 

-wlderstand . 679 a,! 

1028.7; 

-artig.17 j6 j 

Grapnltage . 1207.il ; 
Graphite .... 17 a 

-. flaky.ml 

-, natural . . . 426.7 
-, retort .... 17.4 

• rheostat . . . 679 a 

- starter .... 604.4; 

Graphlte-ar- ! 

gent . . . 1208.4 

- de cornue . . 17.4 

• 6cailleux . . 17 a 

- naturel . . . 426.7 

- -or. 1208-*) 

—, machine k 1208.1 
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Gtoo?e 


Graphiteuse . 1208.1 


Graph item 
-, eharbon . 
Graphitic . 

• carbon .... 356 a 

- film. 426 a 

Graphiticjren 1207 ji 
G raph! tier- 
moHchinc 
Graphitique 
eharbon . 
Graphitlsche 
Kohle. . 

-r Uberzug 
Grapnel . . 
cutting 


17.6 | 
.356a! 
17a 


1208.1 
. 17a 
. 366A 

. 356a 
. 426A 
.852a 
.852.4! 


Grappa per cln- 
glilc . . . 445.101 
Grappe per satire 
suf pall. . . 810.4; 
Grapetta . . . 865.1 

- dlnlod’accialo I 

865a! 

- ramata . . . 865 a ! 

Grappin .... 862 a 
- s.819.4 

- k pat to* tran- 

cnantes . . . 852.4 I 
Grappino . . . 852 a ! 

- a eesoie . . . 852.4 
Gropplers . . . 810.4 
Grappling a sub¬ 
marine cable 852 a 

Grasa. 443 a , 

• consistente . 443 a 
790.1 

lubrifleaeibn 

por. 443.1 1 

UrassA consls* i 

tente .... 700.1 
Grassarc i punti 
da saldarc . 800.7 
Grassatore 

Stauffer . .441 a | 
Grasse, c assure - 1 

de la porce- 
laine .... 78lA, 
Grosso consls- 

tente .... 44&> 
lubriticazlone 
a. 443.1 

- pox lubriftca- 

zionc .... 443 a 
G rata protet- 

trice .... 611.4 
Grate.lll.i 

- surface . . .111 a 
G ratella, griglia 

di piombo fat- 
ta a gulsa dl 59.7 


Gratlcola . . . lllJ 
Gratlcola, super* 
tide della . . 1112 
Grating, protec¬ 
tive.611.4 

Grattabugia . 1197 a 

- di acclcdo . 1197.7 

- rotantc . . 1197.il | 
Gratto-bossc . 1197 a 

- en aclcr . 1197.7 ! 

- - tournantc 1197.il 

- -r, machine & 1197 a 

- -bosseusc . . 1197 a 
G ratter . . . .839 a 
G ruttoir . 308 a, 1017.4. 
Gravcdad . . 1251 a ' 
Gravity . . . 1261 a 
G ravltaeion . 1253.4 i 
Gravitation . 1253.4 1 
Gravitazione 1258.4 i 
Gravlte .... 1261 a 
-, centre de . . 1251.7 

amp^remetre 

i. 677.1 

Gravity . . . 1251 a 

- ammeter . . . 677j 
specific , . . 58 a 

GrauguO . . . 34&SI 
Grease . . 4432, 443.7 I 
443AI 

to. 440.1 | 

- lubrication . 448.1 I 

- -spot.... 076.10 , 
to - the seat of | 

the glass jar 14i) I 
Greasing of the i 
commutator 475.4 i 
Great calorie 1254 a; 
Green gilding 1204AI 

- vitriol . . . 12164 
Grele elcctriquc 

12867 j 

Grerablalc di 

gomma con I 
piombo . .1242AI 
Grenaille, co- 

hereur k . 1073.1 . 
microphone k I 
1107.4 1 

G re n cl age . . 1205 jo 
G rcnotage . . 1205.10 
Grelicts Tauch- 
element. . . 17.7 
Grcnouillc, ten* 
dour .... 820.4 
Grcnzleltfahlg- 
keltdes Elek- 
trolyten . 1185.10 
Gres .... 861.10 
reciplcnte di 1 193 a 
tlnozza di . 1196 a 
G ross together, I 

to. 407.li | 

Grey cast-iron . 843 a 

- Iron. 848 a 

Grid accumu* I 

lator .... 68 a | 

- of the accumu¬ 

lator plate . 58 a ' 
antimonial lead 

50a : 

-.bar of ... . 58.7 
close meshed 60 a 
- -meshed hard- 
lead .... 61.1 

- construction . 58 a 
C orrens . . . 61 a 

- electrode . . 58 a 

- filling .... 69 a 


I 


Grid, half ... o9A 
-.hard lead . . 592 
interstice of a 69.7 
lead . . 68J0, 59.7 

- plate.58 a 

—, close-meshed 60A 

- -.Ailing mate¬ 

rial of the . 59A 

- -. interstice of 

the.58 a 

soft lead . . . 69.i 

split.59A 

stiffness of the 59 a 
strength of the 59 a 
wide meshed 612 

- with expansion 

slits.61 a 

Grieta del alam- 
bre .... 74610 
Griff a pel para- 
Iume .... 9552 
Gritfe d'abat-jour 

957.4 

-s, aimants k . 4564 
-s, champ dcs . 456 a 
- s, - engendre 
par Ies - dea 
inductcurs . 456 a 

- k eintrer les i 

queues dcs | 
plaques d'ac- 
cumulateurs 9 Ha | 
-s, electros & . 4564 

- de plombier- ! 

zingocur . . 99 a . 
Grifformlg . . 666A i 
Griglla, accumu- | 
1 a to re a . . . 582 | 

- dl Correns . . 61 a 

costruzlonc I 

della .... 58 a I 

- clettrica . . . 984.7 1 
elettrodo a . 68 a : 

- con fessure dl | 

dllatazionc . 61 a 
-, mag Ha della . 56 a 
-, - della - nolle I 
piastre d’ac- | 
cu mu lator! . 60.7 

- a maglie IargheClA , 

- - maglie strettc 69A 

- con maglie I 

fitrette di i 

piombo duro 61.i ■ 
-, me/za .... 59 a i 
-, piastra a . . . 5HA | 

- della piastra 

degli accumu¬ 
lator! .... 56c i 

- dl niombo . . 68jo 

- piombo anti- i 
monioso . . 692; 

- - piombo dolce59.i 

- piombo fatto 
a guisa dl 
gratella . . . 59.7 , 

resistenza dclla59A. 
riempimento 
della .... 59 a 
-. - della - di un | 

aecumulatore 666 
-, sbarra della . 58.7 
Griglic, lamiera I 

perforata per 69.4 ; 
Grillage, alveole ; 

de . . . 56S 60.7 1 
barre de . . . 58.7 
-. construction de58A i 

- de Correns . 61 a 


Grillage k fente&4 
de dilatation I1A 

- - larges alveo¬ 

les .612 

- petites alveo¬ 
les .90s 

- - petites alveo¬ 

les en plomb 
durci . . . . 6lJ 

- de la plaqne . 

d'accumula- 

teur.6&A 

-, plaque avec - 
k augets . . 62 j 
-. - a - a petites 
alveoles . . 60 a 

- en plomb . . 6610 

- - plomb anti- 

monle ... 592 

- plomb doux 69 j 

- - plomb durd 592 

- - plomb mon 69 j 

- quadrille cn 

plomb . . . 59 l 7 
-, remplir le - de 
m atiere active 8&s 
rem pi Usage de 59 a 
resistance me- 
canique du . 69 a 
robustesse du 566 
-. solidite du . . 59 a 
- s, tOlc k . . . . 594 
-s, - perforee 
pour .... 564 
Grille.11U 

- de Correns . 61 a 

- ehsuffage 
electrique . 984.7 

- - la plaqne 

d’accumula- 

teur.56s 

surface do . . 1112 
Grimpemcnt de 
I’acide . . . 562 

- des solutions 20 a 
G rind, to . . . 88o6 

— the commu¬ 
tator .... 475d 
- the commu¬ 
tator with 
emery . . . 424 a 

- with emery, to 886 a 
G rinding . . . 427 a 

- in of a bea¬ 

ring .... 439 a 

- of the commu¬ 

tator .... 4752 

- stone .... 3867 
Grindstone . . 3867 
Grip, cord- 867 a. 

.9614 

eccentric . . 829.4 
Gripper, le pallor 
grippe . . . 439S 
Grobblcch . . . 347 a 
- kbrnige Kohle 4264 
-sicherung . 1096s 

- -spatrone . 1020.: 
-stuflge Kcgulie- 

rung .... 674 j 

-zug.7482 

G robes Schmirgel- 
lelncn . . 474 ji 
G roove . 406.1, 4164 

-.to.387 a 

insulator . . 797.4 
neck- .... 797.1 

-, side.7972 

top. 797 a 






























Grooved 


Guarnizione 
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Grooved . 407.7, 67013 

- carbon disc 111U 

- coimnntator . 478.2 

- coupling sleeve 

879.2 

- Insulator . 706.10 
the Insulator 

U.7976 

- porcelain-cylln- 


Gronpe tlcctro- 
g£ne . . . . 206.7 
Interrupteur 
do.6286 

- de lam pea k 
incandescen¬ 
ce .... 679.10 

- - machines . 206.8 

- mo tours. . 218.1 

"der . . . . 687.7 j-, motcur d’un 2196 

-wheel. 962.4'-s, rcducteur k - 

Grooving . . . 887it( pour la charge 


- of the Insulator 

797-3 

Gros.110^2 

- bout.80&3 

- fll m6talliquc 739.7 

- en roche . . . 110L2 
GroBgasmaschlne 

126.9 

-konsument . . 7146 
-obcrfikchrnakku- 
mulator . . 822 
-oberflttchcnplatte 
023 

-station, funken- 
telegraphluche 

10976 

-waaserraumkesscl 

i<n* 

-e Kaloric . 1264^ 
Grosseur de tube 


dc batteries d’ac- 
curaulateurs 6026 

- r 6 gulateur . . 699.1 

- dc regulation 699 j 
transformateur I 

falsant par tie , 
d’un .... 2286 
volt are k - £lec- ! 
trogtae . . 10996 | 
Groupemcnt al- I 
tern 6 des iso la- i 
tcurs . . . 1840.7 i 
commutatcur do I 
92.4 

- des llgnet d‘a- I 

bonnes . . 11296 ! 

- des phases . . 819.7 , 

- en (julnconce des i 
isolate urn . 1340.7 


. Grouper .... 807.7 
! Grouping, parallel 

- dee charbons 9296 ! f . 2}J? 

- - crayons . . 9296 “ * * ftial 

- de grain du - £ rl £ 0 ^ • 81(14 

Grossezza del col- I scrlbers 


let to re 


, 420.3 


lines 


11296 


- era no della 
sabbia . . 1193” 


! Grove-Element 162 
| -sche Batterle . 86.7 

n XAinCnanniinoMa ' battCrj. . . 86.7 I 
GroBtcSpannungflo/i, _ C(f jj ; ; 

Ground . 8718, 373.4 i Growingcurrentl38.4, 
-.to ..... .3786 . 0 f the lamp cur- i 

- connection of j n> n t. 90&3 i 

sending antenna j Growth of current j 
f 1386 I 

- of transmitter j . 0 f the electro- I 
anteuna . 10776 i motive force 149.1 

- detector . . 1327.3 Gru a carrcllo 899.41 

- down . . . 427.1«: . dettrica . . . 938.7 '< 

- glass globe . 9682 i mo to re per 219.10 

- plan . ... . 710-3 - a ponte scorre- i 

- plate . 907-1, 1019.1. vole, elettromag- I 


1019.7 | 
Grounded, to be 373.7 . 

- circuit . . . 1315.10 

Group of bars . 8062 
-.to. 307.7 

- of colls . . . 8322 

- connection . 872 


note del freno 

per. 9862 i 

Grua cl6ctrica . 986.7 ■ 
- de puente . . 899.4 
Uruas, motor 

para . . . 219.iol 
Grub screw’ . . 6422 


- of arc lamps 928-3 Grubenbcleuoh- 

- driving . . .482.1 tung . . . .9122' 

- of machines . 2066 -kabel. 767-31 

- motor .... 21916 - dopj)cltcs . 767.7 

- switch .... 6286 —, elnfaches . 7076. 

- - for charging -. konzentri- i 

accumulators602..s aches .... 7076 
Groupes, actlonnc- , -lainpc .... 922.10 1 

. i... « r • . . . Aoa - 1 


men! par . . 482j 
Groupe ae barrel 

306-1 

-a, la batterle 
est chargee 
en deux . . 89.4 
- de boblnes . 8326 
commando 
par. 482.1 


Grue &lectriquc 986.7 
installation 
elcctrique dc 9866 
moteur de . 219.10 

Grueso de la 

correa . . . 444” 

- del grano de 
arena . . . 119&? 

- de la llanta . 440.1 


Grundformd 1899js 
-gebuhr-Tellneh- 
merschrank 1146.1 

- -system . . 11606 
-gesetz .... 236-3 
-glclchung . 1830.1 
-kosten .... 400.4 

-mafl. 12466 

-platte .... 466.11 

-rlB.7106 

-schwingung 10866 

- - des Luftlel- 

ters .... 1094.2 
-spannung . . 196.13 

-strom.197j 

-stuck.Nachbar-709L3 

- -prels .... 708.3 
-wasser .... 836 jj 

- -spiegel . . . 836.4 

-welle.197.4 

Grunspan . . . 7624 
-, bosUcher . 12196 

ncutraler . 1210-5 
Grilnvergol- 

dung . . . 12012 
Grupos, acopla- 
mlento cn . 876 
Grupo de barras 80613 

- - carrctes . . 8826 

- electrogeno . 206.7 

- de mdqulnas 2066 

- - mo to res . . 218.1 
motor pertene- 

ciente a un . 2196 
-s, reductor por 924 

- de regulacion 699.1 
tran.sformador 

de un . . . . 2286 i 
G ru ppen an trleb 482.11 
-motor ..... 2196 
-schaltcr . 924, 6286 i 

- - zur Ladung von 

Akkumulatoren- ' 
batterien . . 602s • 
-scholtung der I 
Bogenlam pen 9286 1 
-stollenanHchluil. 
HcIbsttUtiger 11676 

- -system . . 1167.1 I 
-trail sformator 2286 1 
-verblndung . . 876 1 
Grtippiercn . . 307.7 1 
Grupplerung der 

Tcllnehmer- 
Ieltungen . 11296; 
Gruppi, eollrga- 
mento In . . 876 
Gruppo elettro- i 
geno .... 206 7 
Gruppi, inscri- 

tore a . . . . 92*1 
Gruppo dl mae- 
emne .... 2006 
mo to re dl un 2196 

- dl motor! . . 218.1 

- rocehettl. . 3326 , 

- - regolazlone 699.1 

- sbarre . . .8066 

- spazzolc . .4906 
trasformatorc 

dl.228.0 

Guaiaco .... 365.2 
Guaina di gom- 
ma vulcanlz- 

zata. 856.7 

-, levamento 

della .... 8406 

- protettrlce di 

gomma . . . 780.7 


Guaina protettrlce 
in terracotta 
per cavl . . 882s 
Guancta dl ot- 
tone . . . 10086 
Guantl dl gom- 

ma.996 

Guanto dl pro- 
tezione . . 12427 
Guantes de 

goma .... 996 
Guante de pro- 
tcccidn . . 12427 
Guaranted capa¬ 
city .67.3 

Guard, automa¬ 
tic- forserles- 
connectcd In¬ 
candescent 
lamps. . . 1845.4 
hook- .... 798.1 
-, hoop- . . . . 7986 

- net.7197 

- of netting . . 6146 
-, screw .... 860.7 

-, wire.967-i 

Guardacabo ea- 

tarapado y esta- 
fiada .... 9416 

- de plancha . 842.1 
Guardia para 

acumulado- 

rcs. 104.10 

Guarnecer el co- 
jlnete . . . 486.U 
Guarneclda con 
plomo, caja 
de madcra . 876 
Guarnecldo . . 4027 
Guarntcton . 496.10 

- del cable . . 8496 

- de canamo y 

de rainio, era* 
paltne de cn- 
chufe con 

- interior de 

caftarao . . 

- - dl Uenzo 

- del tubo . . 
Gnarnlclones 

electricas . 
Guarnlrc nn sop- 
porto . . . 486.il 

- sopportocon 

metallo bian¬ 
co . 437.1 

GiiArniture elet- 
triche .... 900.4 
Guam It ura in¬ 
terna dl una 
lampada ad 
areo .... 948” 

- della lampa- 

da. 9506 

- strad ale . . . 057.7 
Guarnizione di 

blaccA . . . 8925 

- bronzina . 436.10 

- di canapa c nil- 

nlo, giunto a 
manicotto con 

8336 

- del covo . . . 8436 

- dl gomma dl 

un raccordo 
da softltto . 8924 

- - plombo, giunto 

a manicotto 
con. 833.1 


. 769.7 
.7696 
.869.1 

.960.4 
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Gutta-percha 


Gnarnlzloni, ma- 
teriale per . 719.4 
Guarnizione tele- 
fonica . . 1142a 
Guasto causato 
pel fulmine 1363d 
Gnasti alle mac- 
chlnc .... 47 L 2 
Guayaco .... 8662 
Guerlte a cables 834a 

- dc paraton- 
nerre . . . . 993a 

-, poteau dc tra- 
vcrsee avec - 
A cables . . 8234 
Guerra, utllitA in 
tempo dl . 110L? 
Guia.646.li 

- del carbon . 9394 

- de la cinta 10184 

- la cinta, pa> 
lanca dc . 10829 

- del conductor 6164 

- - paprl . . 10334 

- para el papel, 

leva de . . 1032.4 

- de paralclo- 

gramo, porta- 
escoblllas con4304 1 
Oular. anlllo para | 
- el cable . . 8494 1 
Uulda .... 1141.7 
anello di - del i 
cavo .... 8494 | 
-, asta di. . . 646 ji 
barra di . . 646 ji I 

- della carta, pal- 

mola di . . 1032.4 

- carta, leva i 

di. 10824 | 

- del carbone . 9894 | 

- - conduttorc 6166 ; 
Guide di scorri- , 

*mento del ten- I 
ditore .... 4664 1 
Guida della 

zona .... 10334 j 
Guidage, bogue I 
de - dc la pus- i 
pension a con- ! 
t repo Id* . . 960.1 
bande de . 10304 ! 
barre de . . 646.11 j 
-.boite de - du 
rharbou su¬ 
perleu r . . . 9394 j 

- de-du crayon i 
superieur . 9394 

- du charbon . 9394 ' 
cheville de 10134 

- de conduc- 

teurs . . . 
cordon de . 

- du crayon 
-, cyllndre de 
-. galet de - du 

cAble . . . . 4484 
-. porte-balai a - 
parallele . . 4304 
poulie dc . . 860.1 

- do-du cable4484 

- de - pour lam- 
pes A arc . . 946.7 

ruban dc . 1030.15 


. 616o 
. 939.7 
. 939.6 
1033.7 


tige dc . 
trlnglc de 

- du vent . 
Guide band 

- bar . . . 


646.11 

646.11 
. 464.4 
10304 
1141.7 


Guide bush fo the 
upper carbon 9394 

- cam, paper 1082.4 

- channels, accu¬ 

mulator box 
with .... 864 

- cord.989.7 

paper 10134, 10834 

- pin .... 10134 

- pulley . 850.1, 946.7 

- - of rope . . 4484 

- ring of counter- | 

weight fit ting960.1 j 

- rod. 646jl I 

Guide.8494 j 

bague - de la | 
suspension A 
contropoids 960d | 
-. bande- . . 10304 
boite-- du char¬ 
bon supArleur 9394 I 

- du crayon 1 
hu pc lie ur . . 9394 

- -cAble, cercle 8494 
—. galet .... 4484 

- poullo . . . 4484 

- du charbon . 9394 
cheville- . . 10134 

-, cordon- . . . 939.7 

- du crayon . 9394 

cyllndre- . 10337 
ceil-. 8494 

- -papier. . . 10194 

- came . . 1082.4 
poulie- . . . 860j I 

• pour lampes I 
a arc .... 946.7 | 
-.ruban- . . . 10304! 
Guiding of con- | 
ductors . . . 6166 I 
Guillemet . . 1003J4 : 
Guion . . . .1008.12) 

- dc fraccldn 10032 ' 
Gulp age a lalde \ 

ac fll d’acler 
lnoxydablc . 8602 1 

- - Paine de forte j 

ficelle de chan- 1 
vre. HOOj 

- de rhanvre . 7444 

- coton . . . 744.4 

- du ill .... 744.1 i 

- en fll d’acicr i 

inoxydable . 8602 
-. fil A - de coton 7444 

- A - double . 7452 

- A - dc lin . 7444 

- en fll rotors . 7444! 
fll A - simple 745.1 

- A - de soie 744.10 j 

- A - triple . 7463 

- en forte ticclle i 

de chan vre . 860j 

- dc jute . . . 744.7 j 
Gulpc, fll - coton 7444 

ill - lin ... 7444 

- sole . . 744.10 ; 
Guipcr . . . 743J0: 

machine A - de 
eoton les fils 
eonductcurs 7464. 
metier A - de 
coton les fils | 
eonductcurs 7464, 
Gulpeusc A 

coton .... 7460 
Gtileherplatte . 48.11 
-sche SUule . . 31.0 
Guelchcr plate 4H.\\ 


1242j6 
12424 
13402 
13402 
. 619.1 
. 777." 
12864 


Guel cher’s therm o- 

pUe.816 

Gumml . • • .8574 
-ader.8664 

- - lclter .... 8672 

- - mehrfach- 

schnur . . . 8602 
-band.7804 

- - draht . . . 8664 

- - isolation . 894*1 

- isolation, 
doppclte . . 894.4 

- - isolation, 

elnfache . . 8944 
-blelkabel . . .7662 
-dichtung elnes 
Dcckcnan- 
schlusses . . 892.4 
-einfachleltcr . 867.7 
Eisen- .... 7781 
-ondvcrschluB . 842.7 
-flngerling . . . 994 

-flrnis.8674 

-handsebuhe • 994 
-,Hart- • . . .8574 
-, hartes .... 867.7 
-harz .... 784J0 
-hullo, Yulkani- 
slerte . . . .866.7 
-isolierband . . 8942 
-Uolierung . . 780.4 

-kabel.7644 

-kabel, vulkani- 
siertes . . . 766.1 
-kissen .... 12804 
-, Kongo- . . . 7774 

-lack. 8674 

-leiter, bieg- 

samcr.... 867d 
-leiter mlt Draht- 
umflechtung 8674 
-leiter, Drclfacn-8684 
Para- . . . .7774 
-pfropfen . . . 684 
Plattcn- . . .7774 

-ring.7804 

Rob-.777.4 

-achlauch . . . 7804 
-schuhc .... 99J0 
-schurze mlt Blei- 
elnlagcn 
-schutzstoff 
-substitut . 
-surrogat . 

-tepplch . . 

Welch- . 

Gun, electric 
-, electro-mag¬ 
netic . . . 1298J 

-metal.3562 

Gundciach s Hunt- j 
gen-rav tube 12394! 
-sche Rontgcn- , 
rohre . . . 12394; 
Giinstigste Biir- 
stenstellung 4704 
-er Danipf- 

verbrauch . 7174 
-e Lciterzahl . 8064 
Gurtlelter . . . 8674 
Gusano de seda, 
capullo de . 788.7 
GuflansUtzc, Ver- 
putzen der - an 
den Akkumula- 
torplatten . . 94.1 
Guli, Golb-. . .855.7 
-cison.3432 

- - gehUusc . . 4544 


Gubeisenwanne 

119U 

- - wanne. emall- 

lierte. . . 1194 a 

-eiserne Rlem- 
scheibe . . . 444s 
-yGrau- . . • .84819 
Herd- . . . .8433 
-, K as ten- . . .8484 
Kokillcn- . .8484 
-, Maschlnen • • 8484 
-matrize .... 844 
-rahmen . • .6849 
-tKippen- . . 18369 
Sand- ... .8484 
Schalen- . . . 849J 
schmledbarer 8449 

-stahl.846l 

Stahl- ... .8441 

-tell.4012 

-, Temper- . . .8449 
Gusset plate. .6111 
Gut leltend • .7961 
Guta perch a . .7774 
cucnliio para 8MJ 
hoja de • . . 8681 
-> mezcla A base 
de .... 7771* 
-, papel de . . . 8684 
Guto Gewichts- 
ausniitzung 694 
-er Kontakt. . 5369 
7889 

-er Leiter . . . 7802 
GOtcvcrh&ltnU 290JS 

- des Akku init¬ 

iators .... 68s 
wlrtschaft- 
liches .... 684 
Gutezifter elnes 
Isolators . .9069 

Gutta.7774 

-» coutcau A . . 0622 
extraction 
des r&ines de 
la . - . . . . 778LJ 
separation de 
reslnes de la 7791 
Guttaperca . . 7774 
carta dl . . . 8564 
-, coltello per . 8662 
—* foglio dl . .3589 

- incarnatlna 778)4 
-,ml.sccla alia 777.W 

- rossiccla . . 778to 
Guttapercha. • *7771# 

blaBrote . . 77810 
-kabel .... 76810 
-matrize . . . 1207^ 
-mischung . . TTTjo 
- papier . . . . TB®* 5 
-presse . . . .772J 

-tafcl.8683 

-umprcB- 

raaschlne . . 7721 
Gutta-percha .7774 

- cable . . . 7861* 

- covering 

machine . . 772J 

- matrix. . . BKff* 

- mixture . . 

- paper . . . .7894 
pink .... 77fL* 

- sheet.8589 

Gutta-percha, 

cable sous 7681* 
-, dOresinage de 

la ..... .J79J 

feuille dc . . 368i 
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Gutta-percha in¬ 
carnadine . 778J0 
-.melange a 

U .77*jo 

- a base de 777J0 
-* papier dc . . 7885 
prewe-envts 
1 op pc use k .772a 


\ 


Gutta-percha, te- 
neur en rtolne 
de la . . . . 7795 

Gutter.837.3 

Guy-rod . . . .81L9 
Gymnote . . 1809.7 
Ovmnotus elec¬ 
tric u a . . . 1309.7 


Gjrpae . . . 
Gypsum . . 

- plate impr 
nated wltl 
Hulphurlc 
acid . . 
Gyrometer 
Gyrom6tre 


2&a 

26a 


. 28.4 
.4888 
.4885 


Gyroscopic action 
of armature 484J1 
Gyrostatlque, 
action - de 
l'induit . . 434ai 
Gyrostatischc 
Wirkung dc* 
Ankers . . 434.H 


H. 


h . 1249a 3 i 

hw .1266.12 1 

hw-h. 1265.13 

H-armature . . 4135; 

H-Mast . . . . 802-’», 

HP. 1262.41 

H-pole.8025, 

Haarnadelgalva- 
nometer . . 6725 
-eeitc dcs Klc- | 
mens .... 444.4 
Hacha cl^ctrica 

1347.4 

Hackethaldraht- I 
isolator . . .798.4 
Hackethal wire 
insulator . . 798.4 1 
Hackle, to . . . 7885, 
m! flax .... 788.4 i 
Haematite . . 1200.4 
Haf tin tens! tat der 
lonen . . . 1190.7 i 
Hagel, elektrl- ! 
scher . . . 1286.7 , 

Hahn. 963.7! 

Hall, electric. 1286.7 1 
Haken, Aufh&nge- < 
636.4, 9465 i 
Fahnenbieg-. 985 I 
-. der-geht in 1 
die Hprcch- 
lagc u Der . 11175 
-formlge Schrau- I 
brnstiitze . . 814.7 1 

- der Isolator- 

stiitze .... 8185 | 
Isoller-.... 7965 | 
Lampen-. . . 967a 

-nagel. 8645 i 

-nip pci .... 960a 
—»Konr- .... 8715 
-schraube . . . 6125 

- mit Stein- , 

schraubc . . 8705 I 
-umschalter . 11285 | 
—, selbsttltiger 

1126a 

- mit zwclarml- < 
gem Ilcbel und ! 
AmboQkonUk- 
ten . . . . 11275 

Haftet, das 1 Ho¬ 
ller band - gut894.7 
Halage du bal¬ 
lon .... 1099.4 
Halbautoroa- 
tlscher Uin- 
schalter . . 11465 
-flttaslges Uola- 
tlonamaterial 774a 
-gesehlosscne 

Bauart . . . 402a 

- -e Nut . . . . 418J 

- -er Motor . . 2187 

-git ter.695 


HalbglQhlampe 

91914 

-krclselelektro- 
meter .... 6C4 j 9 
-kugclroflektor 9665 

-loiter.7305 

-offene Dynamo212.7 

--Nut .418.1 

-rlngelektro- 

magnet . . . 1665 
-sy mine trine he 
Wicklung .322.4 
-zerstreute* 

Llcht . . . . 974.1 
Half coiled wind¬ 
ing .3215 

- grid.695 

- of network . 7265 

- - shell . . . . 46A4 
Hallschcs Phit- 

nomen . . 1322.1 
Hall's pheno¬ 
menon . . 1322.1 
Halle, Maschinen- 
116.11 

Halscinschnltt. 797.1 
Hal* der lsolator- 
glocke . . 796.10 

-lager. 4365 

-rlenicu, verstelU 
barer . . . 11415 

-rllle.797 j 

Haltbarkeit eines 
Materials . . 7615 
Haltekcli . . 836J0 
-wicklung den 

Rclais . . . 116a: 
Halter, Faasungs- 

9635 

Handlampcn- 106.7 
Rebel- .... 843.1 
-kette, Kohlcn- 940J 
—, Kohr- .... 8775 
rotlercnder 1280.1 
-, Schirm- . . . 967.4 
Hammer .... 3825 
Damnf- . . 382.10 
-.Hand- .... 98.7 
Holz- . . . .382.7 
-Induktor . . 1062.7 

-kopf.6415 

Kupfer- . . .382a 
kupferner . . 382a 
-, magnctlsehcr 

10665 

-.Nocfseher . 10665 
-seblag .... 881a 
—. Risen . . . 675 
Wagnerscherl0665 
Hammer.... 3825 
-.to ... 380a, 381a 
copper .... 382a 
-.steam . . . 382.tu 
wooden- . . . 882.7 
HKmmerbar . . 381.1 


Hllmmcrn . . . 380a 
Hand anode . 1194a 
-augcnelektro- 
magnet . . 1220.4 
-bereleh, im . . 8175 
-betrlebnebenan- 
schlutt . . 11665 

- -nebenstellpn- 

system . . 1166.1 
I —system, re lues 
I 1166.7 

- -zentrale mit 

automatlscher 
Unterzentralo 
; 11665 

I -zcntralen- 

svstem . . 1166a 
: -zwlschcn- 
i umschalter 11665 
' -blitzapparat. 948a 
-burste . . . 1197a 
-drehbank . . . 8935 
-eiehung . . . 6495 
-entlader . . 12815 

-fclle.3865 

-felnstvllvorrich- 
tung .... 660j 
-feuerung . . .111.4 

-flttche.1875 

-griff . 630.7, 10105 
-haben, schwer 

zu.6315 

-hammer . . . 98.7 
-kurzsehllefler 1334.4 
-lampe . . 106a, 9215 

- - mit Iiolzgriff 

und Aufhkngc- 
haken . . . 9225 

- -nhalter . . . 10&7 

—nkabel . . . 9225 

- -nleiter mit As- 

bestumklopp- 
lung .... 8615 
zur llnken . . 1865 

-rad. 404a 

-, zur reehten . 186a 

-rcgcl.1875 

-regler . . . 680JO 
-,von- regu- 
, lierbar . . . 673.7 

-sehalter . . . 620a 

;-schmiorung .441.7 
j -schuh, Sch ii tz-1242.7 
-schuhe,<fumm(- 99a 
-tachometer . . 4885 
, -wicklung . . . 8345 
I -wurzel .... 187.4 
-zellenschalter 92.1 
Hand.639.1 

- anode . . . 1194a 

- -apparatus for 

lightning . . 948a 


92.1 

680.10 


Hand battery- 
awltch . . . 699.7 
--brace . . 985, 890a 
-•calibration . 6495 

- cell-Hwitch . . 60917 
I --dynamo . . . 210a 

--driven dyna¬ 
mo . . . . 210a 

- cye-clcctro- 

inagnet . . 1229.4 
--file.38fi5 

- firing . . . .111.4 
-hammer . . . 98.7 
—hole cover . 402al 

--lamp.9215 

-lamp cord . . 922a 

- holder . . . 106.7 

- - with wooden 

handle and 
hook .... 9225 

- lathe.3935 

- lubrication . 441.7 

- oiling .... 441.7 

- regulating 

switch 

- regulator , 

-rule.1875 

- saw.98a 

- scratching 

brush . . . 1197a 

- -short-elreul- 

ter . . . . 1334.4 

- stoking . . . il 1.4 

- switch .... 620a 
-tachometer . . 4885 
-wheel .... 

- stamping 

f ires* . . . 
nding . . 
Handle-discharger 
12815 

-, drum . . . 10105 
-shaped .... 666a 
-.switch . . . .6495 
-.wooden . . 11175 
I Handllehe Hohc, 

In -r - ... 617.4 
Handling . . . 97a 

-.coal.116a 

- of enrrent-earnr- 
I Ing parts . . 612.1 
i - - live wires . 512a 
| Handy height, 

within . . . 617.4 

I Hanf. 787a 

-clulage .... 769.7 
, -isolation . . . 790a 
j Manila- . . 789.10 
-mennigemuffen- 
verblndung, 

I verstemmto . 8335 

l -sell.121a 

-umspinnung . 744a 
Hangar k char- 
i bon.1165 


. 404a 

12075 
. 3345 





































Hftngeansehluft 


Hlngeanschlufl 890.4 
- -dose .... 886 . 2 ! 
-blende . . . 1341.7 
-glocko .... 9684 
-lamp©.9221 


-lam pc*.WSJ 

-mlkrophon . 1141/* 
Hanger, cable . 843 j 
H anging, con¬ 
duit .... 874J 

- lamp. 969.4 

Harcourt stan¬ 
dard . . . .980.4 

Hard carbon . 3664 

- copper 364.10, 762.1 
-drawn bare cop¬ 
per conductor 

856.2 

- - copper . . 864.11 

- copper-wire 740.8 

- - w ire .... 827.4 

- lead.87 

- - box .... 37.7 

- frame . . . 81.8 

- grid .... 69 j 

- spring . . . 49/> 

- - tank .... 87.7 

- -nickel- 

plating . . 1202-5 

- porcelain . . 7814 

- rubber.... 867.7 
Hardening, elec¬ 
tric ... . 1366.4 

- of the paste . 83.9 
Harina fosil. . 26-5 
Hiiring, Stahl- 110 U 
Harmonic, first 197.4 

- frequency . . 198> 
-§, higher . . . 197/5 

- oscillation . 1086.9 

third.197-s 

Harmdnica, cur- 
va - torcera 197.5 
dclatercera 197.5 
-, frecucncla . . 1934 

- del n n, o grado 197.7 
-a, ondas - supe¬ 
riors . . . 197.6 

Harmonlquc 8**197/) 
-,courant d© 1 - 
lnfOrieur . . 197.1 
- dc P- su- 
perieur . . . 197.3 

- n®«.197.7 

- dn n m# degre 197.7 
ondc de P- ion- 

damental . . 197.4 
ondes de P- 
8up0ricur . 197.6 
tension dc P- 
superleur . 197.2 
Harmoniscbc, 

drltte .... 197.5 

- Frequenz . . lWLs 

- Glleder . . . 197.6 

- Oberwellen, 

hbhere . . . 197.6 

- der n-ten Ord- 

nung .... 197.7 
Hartblol .... 874 

- -feder .... 49.5 

- -gltter .... 69.2 
-, rostformiges, 

©tigmaschiges 61.1 
—kasten . . . 87.7 

- -ruhnicn . . 61/5 

-feuerporzellan 781 j 
- gezogener 

Draht .... 327.4 


lfartgezogenes 
Kupfor . . 364J1 
. -cr. massiver, blan¬ 
ker Kupfcr- 
leiter .... 8662 
: -gummi .... 357.9 
—akkumulator- 
gefail .... 37 j 

- -Isolator . . 79Ls 
; - -muschcl . 1116.4 
1 - -platte . . . 7 H 1 j 

—rohr .... 869 j9 

- -rolle . . . 114LS 
: -kupfer . 354 . 10 , 762.1 

—draht .... 7404 
I -vernickelung 1203/) 
-es Gummi . . 867.7 
j -e Kohlc .... 856/) 
i -or Pinsel . . 10164 
1 -e Rontgen* 

! rohre . . . 1237/5 
-c sehr . . . 1237.4 
H&rteskala der 
Rontgen- 
rohre . . 1236 jo 

-c. thermo- 

elektrlsche 1323.7 
H&rtung durch 
Klektrizitat 1366.4 
elektrlscbe 
Einsatz- . 13564 
-, - Obcr- 

flachcn-. . 1356/) 
Harwoodsche 
Gegensprcch- 
schaltung. 1028.1 
Harwood's du¬ 
plex connec¬ 
tion. . . . 1028.1 

Harz.3662 

: -gehaltder Gutta- 
I pcrcha . . . 7792 
I -, Gummi- . . 784.10 
' -kuchen . . . 1277x 
1 -Idtung .... 8264 

| -masse.7844 

1 -stange . . 1S7GJ2 

' llarzig.3C6/J 

Harzol.366.4 

| Haspel.819/) 

j -, elektrlscbe . 988.4 
! -, Kabel- .... 8524 
i Hatc h, cable 
I tank .... 848/5 

Hauban d’acicrllOL? 
--chainc . . .811.4 

i- -fll.8IU 

1 - en til metal- 
i llque . . . .811.1 

1 -, piquet 

I de . . 811/., 11004 

Hauba- 

nage 81 Ox, 1100.7 

I -, chainc de . . 811.4 
| Haubaner 1c po- 
tenu .... 8104 

Hanbo. 403.6 

Hauchfigurcn 12804 
Hauling machine*, 
electric . . . 988.2 

- motor .... 988.3 

- plant, electric 988.1 
Hauptabmcftsun- 

gen. 248.1 

-abxperr veil til 116.1 


HauptanschluQ 11274 

- -system . . 11654 

-. rclnes . 1165.4 

-block .... 10614 
-burst© . . 4264, 6012 

-daten.248i> 

-dimensionen . 248.1 
-dynamo . . . 207/5 

- -schalttafel . 6064 

! -feld .1769 

- fe rnsprech amtl 1 394 

, -kabel.7604 

1 -klemme . 468J, 6844 
, -kontakt.... 60a4 
; -lage, erste . 12984 
I - -, magneti- 

sche .... 1298.4 
I - -, zwcltc . . 1298/5 
i -leitung . 7224, 764J 
| - -si so fat or . . 791.4 
! -luftfeld . . . 1292.1 
1 -maschlnlst . 1329 jo 

1 -phase.200.4 

I -nentwicklung 8194 
I -schalter .... 620j 
j -schalttafel . . 606.4 
■ -schlufibogen* 

| lampc .... 932.7 
i - -dynamo 209.4, 214 j 
— erreger- 

dynamo . . 209.4 

- -erregung . . 2682 

- -erzeuger . . 214j 

- -motor .... 2212 
I —Hpule .... 34014 
I - -wicklung . . 840 j 

-slcherung . . . 6682 
I -spannung . . 1604 
| —szeiger . . . 6794 
I -spclscpunkt . 7224 
-station .... 7024 
-strang .... 7234 

-strom.1402 

I - -anlasser . . 5912 
: - -kreis .... 142.4 
I - -krcU, in den - 
. Icgen .... 142/) 

1 —regler .... 6764 

- -regulierung 6744 
: —spule .... 840.4 
| - -wicklung . . 8404 
-wldcrstand . 146 j 

-telephonvcr- 
i kchr . . . 11714 
I -transformator 225.4 
I -tronnaus- 
i schalter . . . 6562 
I -uniHchalter . . 62<U 
-vcrmittclungs- 
amt . . . . 1139.4 
-verteller- 

gestell . . 1140.4 
-voltmeter . . . 6794 
-wtthler . . . 11584 

-walzc. 6964 

-wicklung . . 8144 
1 — des Relate 1160.6 
, -wlderstand . . 678J 
-ztthler .... 6902 

: Haus.7154 

I-anscblufi . . 720.12 
—kasten . . . 8824 

- -taf’cl .... 9082 
: -einfuhruugs- 

I rohr .... 873.4 
1 -Installation . . 864.1 
-leitung . . . .7664 


11 aussign al anln^e 

-telegraph . . 1046s 
! - -enanlage . 1045J 
-telegraphic . 1046.7 
-transformator 2292 
-turkonukt . . 8874 
' Httuschen, 

Schalt- . . .6062 
I -, Z&hlcr- .. .686.7 
H&userblock . 715J 
| -, uber - weg- 
• gefuhrte 

Leitung . .82911 

Haut.6103 

-effekt.19U 

Haut, jour d’en 96Zi 

- -parlenr pour 

navires . . lll&s 
telephone 11165 
Hauteur . . . 1247/0 

- d'antenne . 10774 

- de bobinage . 3302 

- - chute . . . 688.7 

- compensa¬ 
tion . 9674 

- - dent . . . 282J1 

- d’cnroulementSSOl 

- de la flam me 980 j 2 

- du foyer . . . 9734 
-»A - de la main 617.4 

- du m&t . . . 10774 

- - noyau . . . 3614 

- point lumi- 
neux .... 9784 

- de suspension 6344 

- suspension 

dc la lampe 9472 
Hawkins cell . 15jo 
-Element . . . 15 jo 
H ay a, madcra 

de . . . 3634, 3634 
I Haz de alambres7504 
i — conductors 6164 
| — lincas de 
I fuerza . . . 1724 

- luminoso . . 973J 
I - magnetico . 129&J0 
| - de muclles . 538L1 

- - papel . . 12771! 

I - - ray os . . . 2402 

I-cltatricos 12744 

I Head.126.4 

1 -. countersunk . 5412 
■ -gear, leather- 

I covered . . 11184 
: -of the insulator 7964 

- light, mast . 9494 

- -piece of a pole 8074 
i--receiver . . 1118 j 
I -> round .... 64L1 
I-.square. . . 640JO 

- stray.2644 

, -» T.6414 

| - of tapper . 107&JO 

- telephone . 1118a 
' - w ater .... 1262 
, -less screw . . 64&J 
I Hearth . . . 12244 

Heat, absorption 
of.2834 


- u d, to 

- alarm, elec¬ 

tric .... 10494 

- capacity . . 12544 

for. . . . 283 jo 
-. carrying off 
of. 384Ji 
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Heat 
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Herramlenta 


Heat circuit 

tton .... 284J0 

- of combustion, 

specific . . 12652 
-> conduction of 2834 

- -conductivity of 

a thermoelec¬ 
tric pile . . 812 

- developed In 

the winding 8812 

- dissipation . 286.1 

- of dissocia¬ 

tion .... 1187.11 

- distribution 288.11 

- dynamometer 4862 

- effect of the 

chemical pro¬ 
cess .... 11892 
-> electric . . 1808.12 

- emission . . . 2852 

- due to energy 

losses .... 28221 
flow of . . . 81.11 

- due to friction 2822 

- of fusion 5622,9152 ! 

- - fusion, spe¬ 

cific .... 1254J0I 
-> Interchange 

Of.2842, 

- of ionisation 11 89 jo 
luminous . 1818.1 j 
obscure . . 1817 ji , 
produced by 

the arc . . .9262 
-proof Insula¬ 
ting material 7752 
quantity of . 80.il 
radiation of . 2842 
of reaction 12282 
red .... 1369.4 
spcclflo - of a 
conductor . 7842 

- of vaporisation. 

specific . . 1256.1 
-v white . 5882, 9802 
1859.6 

Heater.918.7 

electric . . . 982.7 
feed-water . .114.7 
Heating . . . .2822 

- apparatus, 

electric ... 9812 

- electric arc 982.4 

- «* induction . 9822 
• of armature . 287.7 

- - brushes . . 2882 I 

- capacity . . 984 j I 

- channel . . 12252 1 


Heatlng-tcst . . 4842 
-* uniform . . . 2832 

- unit.9832 

—, alternating- 

current . . . 9842 

- with insulated 
conductor . 9842 

- mica .... 9882 
—, ribbed . . .9834 

- up of a bear¬ 

ing . 4892 

- wire.9822 

Heavy current 182 jo 

- spar.7882, 

Hebei, Anhalto* 108L7 
-arm.683j 

Arretler-. . 646 jo 
-» Ausloso- . . 10122 
-ausschalter . . 5222 
Druck-. . 
-einschalter 
Ginstell- . 

- Knlo . . 

-, Kontakt-585j 1,5472 

Kontrollerkon- 
takt- . . . .5962 
Llppen- . . 1O04J1 
Paplcr- 
fiihrungs-. 

-, 8chalt*. . . 
-schalter. . . 

-, Schreib- . . 

-, Sperr- . . . 

Tasten- . . 

-, Umschalt- . 
-umschalter 
Wechsel- 
Wlnkel- . . 

Heber, Olas-. 
-sfturemcsser 
-schreiber . . 

Hcbllla de 
fljaclon 


10332 

.5222 

\mi\ 

.5462 


10822 
.560.4 
. 622j 
10152 
1012.4 
10062 
.6502 
.6282 
, 1083JO 
.5462 
10272 
. 55.4 
10262 

114L4 


lleifiluftmotor 1292 Hemispherical 
-w&sserbehklter | reflector . . 9652 

11034 llcinispherique, 

-c Vulkanl- reflecteur . .963* 

satiou .... 7792 * Hemltropic 
-on Lotstelle, Tcin- | winding . . 8212 

f >eratur dcr . 236 H6mitroplques, 
zapparat, elek- i boblnage k 

trisener . . . 9812 phases . . . 32Lt 
- Induktions- 9822 cnroulemcnt 
- - mit Llcht- a phases . . 32 1 j 

bogen .... 982.4 Henmroplschc 

-draht. 9822 

-effekt . . 1122, 9812 
- absolutcr . 1122 
-element.... 9882 
- Glimmer- . 983a 
- - mit isoliertem 
Leitcr. . . . 9842 
- Rippen- . . 9834 
—, Wechscl- 


Phascnwlck- 
lungcn . . . 8212 
Hcmizyklcn- 

elcktrometer 6642 
Hemmvorrlch- 
tung . . . 10122 
Hemmung, 

Flttssigkclts- 6972 


Hemp 
9842 ! - covering . 


7N72 

7442 

7902 

769.7 

Hfl.iO 


strom- 

-ftthigkeit . . . 984.11 - insulation 
-flitche . . 111.7, 9842 - layer . . . 

-gitter, clck- -, m’anllla . 

trisches . . . 984.7 - rope.I21.s 

-kanal .... 12252 Hendldura 4037.582.M 
-korper. elek- I ISOO.s 

tnsener. . . 962.7 -s, arrollamiento 

-kraft.981.4 | en cuatro . 322.7 

-platte. 984.4 1 -, - en dos . . 3222 


Hcbung des Unter- 


- circuit .... 9842 

- of commu¬ 

tator .... 2872 

- - a conductor 7S4J 

- constant . . . 2822 

- of the core . 288.1, 

- curve . . . 288 jj 

- effect . 1122 , 9812 

- by electricity 981.1 

- of field-coils . 2872 
-.gradual . . 282 jo 

- grill, electric 984.7 

local. 2882 

- period .... 2882 

- plate. 984.4 

- power .... 9814, 

- of the soldered | 

Junction . .27.11 , 

- -spiral . 9137, 983t 1 
sudden . . . 288.1 [ 

- surf*** UL7, 98421 


seckabels . . 8522' 
Heckelflachs . . 7834; 
Hccheln . . . .7833 
Hock rolle . . .8534! 
-schelbe .... 8534j 
Heckled Jute 

yarn . . . . 787.7 ! 
Hectometer . 12432 i 
Hectometre . 12432! 
Hectdmctro . 12432, 
Iiectovatlo . 1265.12 

- -hora .... 1266j3 , 
Hectowatt . . 1265J2 

- -heure hw-h 1266J3 

- -hour .... 1286J3 
Hedgehog trans¬ 
former . . . 230.7 i 

Hefnerkerzc . . 973 d j 
-ilcht, Normal- 978.io 

- candle .... 9730 
Height. . . . 1247.10; 

- oi antenna . 10772 

- - fall .... 5337 , 

- - flame . . 980J 2 

- - focus . . . 9732 

- - the lamp . . 9472 

- - mast . . . 1077- r i; 

- suspension. 6342 j 

- - winding . . 3302 
Heisinglark . . 104a i 
Helslng varnish 104J j 
Hollidampf . 113.11 

- entfetten . . 1200.10 
-luftmaschine 1292 


register .... 9832 | 
ronrcnkesscl . 1037 ■ 

-schlange, clck- 
trlscnc . . . 9842 
-spirale . 9137, 983.1 
-strorakrcls . . 9842 
-wert . . 1132, 12662 

- -best! miming 1122 
Heizer, Kossel- 1152 
Helzung, elck- 

trirtene . . . 981.1 
Hcktomcter . 12432 FUUmosse 

-watt .... 1206.12 -fiihrung der 

—stundc . . 1205.13 Spulenden 

Helical spring . 5457 -nehmeu . . . 

- -, cylindrical I—, don Anker 

645s j —, die Siche- 
H6IIcc d’amor- rung . . . . 

cage dc la I -quotschen dcs 

lampe Nernst 913" Schcllacks 


- en muehas . 322-s 
-, arrollamiento 
en una sola . 3222 
- longitudinal, 
tuoo alslador 

con.H73 .h 

llerabfalleude 

Masse .... 70.6 
-transformlc- 

ren. 227.:; 

Hcrausfallcn der 

. 00.1 

. 3331 
. 893s 
. 4s:u 

662.10 


-, aparejo para 
proteger la . 

- librement 

tendue . . . 
-, pas d* . . . . 
-,pa*o de . . . 
-, protectcur d* 

- de resistance 
ressort en . . 

Helicoidal, roa- 
sort.... 
Hellografia . 
Hellographlc 
Heliographie 
Heliography . 
Helix .... 
Hellescn coll . 

- -Element. . 
Hclllgkcit . . 

-, Flkchen- . . 
Hematite. . . 
Hematite . . 
Hematita . . 
Hem bras, peine 

para . . 
Hcmdkragen 


860.7 1 

3872 1 

687.2 1 

5871' 

850.7 

687.1 

646.7 

5437 
12101 
12101 
1210* 1 
1210* I 
. 1052] 
. 26.1 
. 28.1 
. 9762 i 
.9762 I 
1200.4 ! 
1200.4 
1200.4; 


. 423.1 
. 893s 
.343.1 
12242 
12253 


-zlehen 
Herdgutt 
-platte . . 

-raum . . 

Herlda. 5062 

-, limpia do la 606.n» 
Ilerlsson, trans- 
formateur. . 230.7 
Hormotical 
seal .... 1359.i:t 
Hermetically 

sealed . . . 6641 
Hcrmetl cam cute 
corrado . . 604* 
Hermctischer 

VorschluU 1H69 .ii 
H erraduradnmn 
cn forma de 1«3» 
Her ram lent as . 879.1 
- alsladas, 

uso de .... 513* 
caja para 972,898* 
. 6432 j - para endcrezar 
5072 1209* 


Hemicyclic elec- -s, maleta para 888uJ 
trometer . . 6642! -. maquina . . 879.2 
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High 


Uerramientas dc , 
montajc . . 308.1. 
revestimicnto j 
dc - norm ales 
on caticho . 513.4 | 
IlersteHen dcr 

aktivcn Masse, i 
Knetmaschine j 
zum.BLMo! 

- elncr Niet- • 

verbindung 80541! 
Herstellung . . 400" I 

- der Abstlm- I 

mung . . . 109221, 

- Akkumula- j 
torplattcn,hy- 
draullsche 
Prcsse zur . 85.1 j 

- von Akkuniu- I 

latorplattcn, 
Tudorschcs i 

Verfahrcnzur 81/! 

- dcr balance 102821 . 

- dos Glcich- | 

gcwlehtcs. 1028211 
Mossen- . . . 400/ 
-skostcn .... 400/, 
Hertzsche j 

Schwingungl818A 
-cr Resonator 1307211 
Hertz oscil- I 

ltttlon . . . 131 Ha 
H ertz’ resona- I 
tor .... 180724! 

Hertz resonutorlOSG.i 
Hertzian wave 1082241 

- telegraphy 1063-0 I 
Hertzicnue, 

onde . . . 10822) | 
Herumspritzon 
von gliihen- 
dem >Ietal 1 . 56lJ)! 
Hervidor trans¬ 
versal, caldera | 
tubular de 
Hama eon . . 108/ I 
-cs, ealdera eon 100 . 1 1 

- HUperpuestox, 

caldera dc . 109.2 
Hervir.75.9! 

- despues dc la j 

curga (placas | 
ncgativas) . 76.1 ' 
Hervor del hano 

1961.7 | 

HerzmeB- 1 

apparat . . 12442) 
Heteromorficos, 
transforma- 
dores . . . 
Heteromorphi- 
unes, tran.H- 
lormatcurs 
H^teropolaire, 
dynamo . 
gen/‘ratricc 
lleteropolar, di- i 
nemo .... 216" 1 

- generator . . 216" 
-. indueeidn . . 185.2 

- induction . . 185.2 
Heterostatic 

electrometer 666.:) 

- method . . . 627.1 
Heterostiitico, 

nietodo . . . 627j 
Hcterostatisches 
KlektrometerWifl.:), 


.233.1 


.233.1 

. 216.2; 
. 216"i 


Hetcrostatiftche I 
Method? . . 627.1 
H£trc, bols de . 8632) 
- dc - rouge 8684) 
Hculcn .... 472/ 

11 cult, dcrA nker472.7 
Iloure .... 1249.13 

- d'allumagc . 728.4 
dispositif dc 

remise 6 1*61- 
ectrlquc des 
horloges . 1049a 

- d’celairage . 728.4 

970a 

-a d’eclalragc . 9704) 

- de fonction- l 

nement . . . 070A i 
-sde service tele- | 
pbonlque . 1170.4. 
transmission I 
telegraphlque I 
dc 1* ... 104114 

Hcurter .... 533 a | 

Hcurts.471.7, 

Hcxafdsica, co- | 
ncxlon en ea- ! 
trelltt .... 203 a 
-. ooncxiou - en i 
hexugono . 203.7 j 
Hexagon bar . 346/ ! 
-al bar-iron . . 3462 .1 

- head.540 a | 

- order of bed- | 

ding .... 3292), 

- - of piling . 329/11 

-wire .740.1 i 

fer. 3402) i 

disposicidn . 329/ I 
Hexagonc, eou- i 
plage liexa- 
phase en . . 203.7 
Hcxagono, co- I 
nexidn hexa- 
fasieft en . . 203.7 I 
Hexaphose, cou- 
plage-en etoile j 
203.il: 

-, couplage - en i 
hexagonc . . 203.7 1 
Hcxaphotc, con- 
l>lagc .... 927/! 
-. montage . . . 927 A, 
Hey laud dia¬ 
gram . . . 
Heyland-Dia- 
gramm . . 

Ilidrato de acido 
slliceo . . . 25 ji ! 

- alumina . . 25 a 

- amonio . 1211.3, 
liidroelectrlco 1308> ; 
Hidrbgcno . . . S.io 

anarato para . 
1 a produccion 1 
de - medinntc 
clnc y acido j 


I 


. 504.3 
. 504/1 


sulfurico . . 95/) 
lam parade . 95 a 
tuho dc vidrio 
para el escape 

dc.G3Lr, j 

Hidrolisis . . 1189.0 
Hidroplastica 1352/ 
Hidroxido po- 
♦asico . . . 1211.1 

- de Hodio . . 1211." 
Hicb, IMeken- .837.1 , 
Hlelo, capa de 821.n 


llierro.842.7 Highly - charged 

- activo .... 262/ 127U2 

acumulador de High-conductivlty 

- y niquel . 57.1 copper . . 76Uo 
alumbre de . 57/41 - economy lamp 918 J 0 

- angular . . . 3409 | -efficiency lamp 9607 

- de angulo, 1 -frequency . 198j* 

marco de . 610 jo : — alternating 
-, barra de . . . 346" • current circuit 

- cn barras . . 3402 I 108914 

-, batiduros de 67/' — current . . 133.7 

- Bessemer . . 844 a j - - energy . . 1089/ 

-. chapa de 29 a, 847.4 | - - fuse . . . 1062.1 

-, cinta dc . . . 29 a 1 — receiving oscil- 

- cuadrado . . 346.4 I latory circuit 

-, dlstribuclon 1068/ 

econo mica del , — transformer 2254) 

cobre y del 2584) 1067.7 

- dulce. . 843.7, 844/ j - power gas engine] 

344.-. I 13&? 

- -. caja de . . 454.7 - -Nernst lamp 1847 a 

- - de fusion . 844.7 I - pressure . . . 1509 

- de fusion, ! - - boiler . . . 107.4 

piancha de . 847/, - - condenser 10672 

—. inducldo de 411/2, - - cylinder . . 1184 
—, nucleo de . 457.7 j -speed motor . 217 a 

- espccular . . 348 j 1 —steam engine 118c 
cstado pasivo — telegraph 1029s 

del.15.li i - teusion . . . 160/ 

- del estatpr . . 454/ - - ammeter . . 6702 

- estator, per- . — battery . . 88c 
dida cn el . 291 j - - cable ... 760? 

- forjado 844 a, 844.4 ' - - change-over 

- de fundlcion I switch . . 650ja 

gris.848 a - - coll . . . 34Uo 

- fundi do . . . 343.2 | - - condenser 1284/ 

- caja dc . . 454 a i — current . . 133/ 

- - maleable . 344" i - - cobout . . 561/ 

- hexagonal . . 840/ : - - damper . 1332J1 

- I . .. 847.1 I - - dynamo . . 2l0i 

- de inducido .411.4 - - generator . 2l(U 

- del inducido, I - - fuse .... 986.4 

perdida en ' — horn switch 651/ 

el. 290JO , - - insulator . 791/ 

- Iaininado . . 346.1 i — lever switch 5509 
Uanta de . . 846.7 ! - - lightning ar- 
molecula de . 180.11 r«»ster .... 670LS 
penlidas adi- 1 — Hue .... 750* 

eionalesen cl 291.7 - - long distance 
-,- en el . . . . 290/j line.7501 

- to tales en el 291 a - - motor . . . 217/ 

- perfilado . . . 346 a ' - - oil sw itch . 562 j 

pita de. . . . I6.t-plant . . . 704 a 

- de - y eon- 1 — poles .... 8001 
stantana . . 29 a - - relay .... 6204 

planeha dc . 347.4 - - remote control 

- piano .... 34Of) switch . . . 656J 

—. cstrlbo dc . 612/ ; — -safety switch 

- protector para I ‘ 661/ 

cables . . . H88/) - - shell .... 456.1 

-. protdxido de 57.4 | - - switch . . . 660s 

- pudelado . . 844 a - - switchbo- 

- redondo . . . 3403 | ard. 807J 

- dc rotor . . . 411/ 1 — transformer 2202 

- del rotor, p^r- ,— tubular fuse660.1 

dida en el 290 ji i - - tubular switch 
-, saturaelon dc 181.4, 65L2 

- Siemens-Martin i — voltmeter . 6807 

845/ i - - wall duct . 887.4 
sulfato de . 1212.7:- - winding . . 842J 

- de suspension 843/) I - voltage . . . 1509 

- T. 346.10 - - current . . 188:. 

- doble T . . . 347.1 i - - dynamo . . 210i 

- Thomas . . . 345.1 1 - - generator . 2101 

- U. 347/ - - glow-lamp . 9637 

- Z. 847/1 - - motor . . . 217/ 

Higado de azufre - watt lamp . . 969.7 

1211a , Higher harmonics 
High bar . . . 476.t , 197 a 


















Hole 


Higher harmonic i Hlntereloaiider (re¬ 
current . . 1973 . schaltctc Kon- 

- harmonics of the ! densatoren 1008.7 

n** order . . 197.7: -schaltcn . . . 883 

- harmonic voltage ! -schaltungzweler 

197.2 1 Phascn . . 199al 

Highly conductive I — von Sclbstln- 
730a duktlon and 

- sensitive tnned Kapa/ltUt . 191.2 

connection 10893 IIlntcrgicB- 
HIgro-electro- i metal 1 . . 1208.7 

metro .... 004.7 Hintcrcr Verbln- 
Hlgroscoplco 870.13 dungsdraht 311.10 

Hilado. 7404.' | Hlperbola . . . 2403 

llllera. 7483 I Illpcreompound, 


-. agujero de 


cxcitaclon 


-. boblna de . . 74112 Hipcrcompoun- 


Htlffibatterie . 883 daje . . . .2533 
-biirste .... 425.7 Hlpercompuosta, 
-drehmoment . 0973 dlnamo dc 
-dvnamo . . . 2073 cxcitaclon . 2143 
-efektrode . . . 883, Hlperconmuta- 

-kabcl.78la 1 cion .... 272.4 

-kontakt.... 0003 Hlpoazotado, 
-kontaktstftek . 5373 dcldo .... 153 
-Udung . . . 12723 1 Hipoazotlco, 


-Udung . 
-leitung . 
-magnet . 
-maschlne 
-messung 
-motor. . 


. 548.4 Hlpoconmuta- 


18283! Hlpodermlea, 
. 219.7 , lnyecclon . 


-phase.2003 Hlpooitrlco, 

-phasenwick- ! dcldo .... 153 

long .... 320a : HiponltrOHO, 

-pol. 4573 i Hcldo .... 153 

-schaltcr . . . . 62031 Hlpotenusa . 238.i> 
-apannung. . . 1503 Hiring, meter . 714.2 

-atrom.140.4 Hlssage, boite 

-transformator 2253 < de treuil de 940a 


-transformator 2253 < de treuil de 940a 
-wicklnng . . . 8143 ; c&ble dc . . . 9403 
-widenstand . . 5784! -. - de - 5 cou- 
Hilo de bruto de < dueteur . . . 946.4 
seda .... 7883 -, poulie dc - dc 

— cuarzo . . . 6353 lam pc a arc 1453 

— vote pelnad&787.7 ! treuil de . . . 946.7 

— lino .... 78931 11 laser, apparell 

— satin ado . . . 7893 ! k - les Iampcs945.4 

— dc seda . . . 635.7 1 Hissing of the 

— suspension . 6363 arc.925.2 

-, sospensidn por684.? Hlstercsimetro 6853 


Hltzegrad . . . 9833 

I Hm. 12482 

liobelmaschlne 892.4 
Ilobeln .... 8922 
Hochdruck- 

zvllnder . .118.4 
Hocnfrequenz 193ao 
' -empfang- 

schwlngungs- 
i kreis . . . 10683 
-energie . . . 10892 
-sicherung . 1002a 

-strom.13117 

-transformator 2253 
1069.7 

, Hochgespannter 
I Strom .... 1333 
; Hochglanzerzeu- 
gung . . . 12002 
I Ilochkant ge- 

wlckelt . . 829.1 

-lge Wlcklung 3293 
' -magnctwick- 

lung .... 8883 
I Hochorengas . 1273 
Hoeh permeable* 

Krz .... 1221.2 
Hochspannung 1503 
-^amperemeter 6702 
. -sanlage .... 704.6 
- Wechscl- 

strom- . . . 704.7 
-aaus.se halter. | 

luftdiebt ab- 
geschlossener 551a 
-sbatterle . . . 883 
-sblitzsehutzvor- 
rlchtung . . 6703 
1 -sdttmpfer . . 13H2.il , 
! -aerzeuger . . . 210a i 
-sfernauKsehal- 

ter. 5553 

-sfernlcitung . 750.1 
-sgeh&use . . . 456.1 
-sgestange . . . 803.t 
i -sgluhlampe . . 908.7 
-shebclschalter 5503 


. Hochste Zahn- 

induktlon . 2643 
Hochstzul&ssige 
i Ladestilrke . 743 
I -cr Ladestrom 743 
| -e Lamcllon- 
I snannuug . 2703 
i Hoffmann, tlcor 

de.507.1 

Hoffmann . . . 507.1 
| -sche Nlctver- 

blndung . . 8243 
-s riveted joint 8243 

- tincture . . . 507a 
-stropfen . . . 507a 

| Hogar.1113 

I - autom&tico .1113 
! - cargado a 

roano .... 111.4 
! - de gasogeno 128a 
l-humivoro . 111.12 
■ - interior, cal¬ 
dera de . . . 108.1 

Hohe. 1247ao 

: Hdherc hanno- 
nlschc Ober- 
wellcn . . . 1973 
Hohlspiegcl . 11753 
--kathode . 1235. m 
, - -. sohilrlscber 037. i 
-trleb .... 1010a 
Hohlcr Magnet- 
I kern ... 457ao 
-c Welle . . . 433J 
Hoist, electric . 988.4 
Hoisting-box . 0401 

- gear for lamps 

945.4 

I - motor .... 2193 
, - rope.IU«3 

- combined 

with cable . 940.4 

- tackle .... 3993 
Hoja de cobrc 3643 

- - cstano .... 72 
-, armadura 


- torcldo, en- 


i lUsteresis 


vuelta con . 7443 ! -, coeticiente de 1823 


- re vest! m len¬ 
to con . . . 7443 
Hinauftransfor- I 


- estiticn . . 1276.7 
lazo de ... 182.7 
-, niedida de la 022.7 


mieren . . . 22731 motor con . . 223.4 
Hin- und ITerbe- i -, perdlda por . 290.7 
wegung . . 1831a - rotatoria . . . 1823 
— Rucklciter . 767.4 - viscosa . . . 1823 
Hineharse . . . 41.7 ! Illttorfsclic 
Hlndward I Kohrc. . . 13203 

horn . 268.7, 4603 Hlttorfs Wider- 
Hinged brush- standrohre 13383 

holder . . .431a Hlttorfs rests- 


- connecting 
piece . . . 


i lance tube 13383 
Hlttorfs’ tube 13203 


bow-sleeve . 8793 IHtzbcsUndigcs 


- electroma¬ 
gnet . . 


Isolations 

material 


- switchboard . 0093 Hitzdraht 


iterlal . . 7763 
Iraht . . .0023 
-amperemeter . 6703 
-apparat .... 062.7 
-galvanometer 072.1 


liinkendcr Kick- -amperemeter 
tromagnot 1016.2 -apparat . . . 
Hlnrcichond be- -galvanometer 
leuebtet. . . 6143 -strommesser 

Hinten.8133 • -thermometer 

Hintere Pol- ; fiir Wcllen- 

schuhspltze . 460lo ■ messer . . 

- Vcrbinaun- -voltmeter . . 

gen.016.3 -wattmeter . 


-shorneraus- 

de . . . . 

1068.1 

schaltcr. . 

. 5513-. cortaclr- 


-sisolator . . 

. 7913 cnlto de . , 

559.7 

-skabcl . . . 

. 7003 - - gutapercha 

3583 

-skondensator 

10093 - - lata . . . 

. 847.7 


12843 ■ — latbn . . 

. 3553 

-wleltung . . 

. 7553 - metaliea. osco- 

-smotor . . . 

. 2173 billa de . . 

420.11 

-solausschalter 

662a —s, mica cn . 

8683 

-srelals . . . 

. 629.4 —s modelo . . 

017.S 

-sruhrenaus- 

-s, muelle de 

545.1 

schaltcr. . 

. 6513 -s, oro cn . . 

. 7.4 

-srohreusichc- 

-s, plcza polar 


rung . . . 

. 600.1 do. 

4003 

-sschaltcr . . 

. 5503 -s, plata en . 

. 73 

-sschalttafcl . 

. 007.1 -s, plomo en . 

433 

-ssicherung . 

.5613 - de sierra . , 

8883 

-sspule . . . 

:Ul io Hojucla magne- 

-sstroin . . . 

. 1333 tica .... 

1293.7 

-stransforma- 

Holder, hand- 


tor .... 

. 2203 lamp . . . 

105.7 

-smnschalter 

550.10 -. lamp- . . . 

.9503 

-svoltmrter . 

. 6N0.7 -.mandrel . . 

7724) 

-swiekiung . 

. 342.1 ,matrix . . 

772.7 

lioclistbedarf 

. 707.4 -, wick .... 

979.12 

-belastung . . 

. 491.1 Holding coll . 

1150.7 

-entl&dung . 

12723 - device for the 

-lelstung. . . 

. 1572 pointer . . 

.6453 

r -spannung . . 

160.12 Hole. 

418.9 

-verbraueh- 

- armature . , 

414.4 

messer . . 

6933 . - for the cable 

6101 

-verlust . . . 

2903 - digger . . . 

.8373 


























Hole 


1600 


Hot 


Hole of draw 

plate .... 748.0: 

- for fastening 016-51 
Inspection . . 831.2 

- for pouring the I 

compound . 84481 
Hbilenstcin . 12188' 
Hollin .... llO.n 1 
Hollow .... 4058! 

- core .... 457 jo 

- punch .... 9*9.4, 

- shaft .... 4335 i 
Hollunder- 

mark . . . 1277.7; 
-kugclchon . 12778 
Holtzschc Elcktrl- j 
slerinaschinc 

12788 

Holtz's electric , 
machine . 12788 j 

Holz .86io 

Ahorn-.... 8048 
Akazien-. . . 3648 
-, Brenn- . . .1108 
-, Buchen- . . .8638 
Buchsbaum- . 364.4 

-dorn.8778 

-ilubcln, cine 

Mauer mit - i 
verschen . . 891.1 ! 
-, Eben- .... 36oj , 
-, Eichcn- . . . 864.1 i 
-, Kschen- . . . 363.4, 

-faser . 3628 

-faserpaplor . 359.12, 
Fiohten- . . . 8638 1 
-flnnsch .... 839.0 
-, Fohren- . . 362.10 ! 

geultcs .... 8628 i 
-gestell .... 104.2 
-gestcll, Akkiimu- i 
latorenetagcn- 

104.0; 

-gestell, Batterie- | 
fnttboden- .1048- 

-griff.11178 

-hammer . . . 382.7 
-isolator . . . 7918 

-kanal.&48 

-k as ten .... 378 
-, Klefern- . . 362 . 10 ! 
-kohlenblech . 3488 
Kreuz- . . .812.4 
-leiste. doppelt i 
►•k pcrillte . . . 877.7 | 
-leiste fiir • 

Or&litc . . . 877.4 1 
-lciste T einfaeh 

gerlllte . . . 877.6 ' 
-leiste, parafft- i 
nierte . . . 4981 
-, Mahagoni- . 364.0 , 

-mouse..3628 i 

-mast.8(108 1 

Xutibaum- . 864-., 
Pitch pine- . . 3638 
-.Pock- . . . .3658! 
-ruhmen . 400.4. 61(U . 
-rahmen- 

blende . . 12418! 
-rollchen . . 1012.11 ] 
-sehabloue . . 334.10 I 
-seheibe . . . lOU.io j 
-M’hraube . . . 5428! 

- mit halb- I 

rundem KopfWft* 

-stiff . 8658 

-stiit/.e. ki.Vj 


Holz, Tannen- . 868 . 1 1 
-, Teak- . . . .8658 

-teer .78411, 

-wanne . . . 1193.1 11 
-wanne, ausgc- ! 

pichtc . . . 1194.1 
-wanne, impr&g- ; 

nierte . . . 119832 
-wanne, LUr- 1 

chcn- . . . 11948 
Holzerne Riem- I 
schelbe . . . 4468 i 
llomiue prepo «6 i 
au service du 
clble . . . .85381 
Homogenkohle 9288; 
Homogene, I 

acier .... 3458 j 
-, charbon . . . 9288 ! 
corps .... 2888 , 
crayon .... 9288 ; 

-, for*. 344.7 | 

Homogcner Kor- 

per. 288.0 

-cs Magnctfeld 176.10; 
Homogeneous 

body .... 2888 

- magnetic Held 176.10 | 
Homogeno, 

cuerpo . . . 2888. 
Homombrticos, 
transforma- 
do res .... 2328, 
Ilomomorphiques, | 
transforma* 
tours .... 2328 i 
Homopolar 

dynamo . . 2118 ' 

- generator211 .s^10j i 

- induction . . 186j j 
-, dioamo . . . 216 . 1 1 

induccion . . 185.1 
Honornlres . . 7128| 
Honorarlo . . .7128 
flood. 4008; 

- insulator . . 7948 ! 
protecting . . 943.7 . 

Hook and eye 

joint . . . . 448.2 1 

- -guard .... 798.1 . 
insulator . . 7068 

- of insulator . 8138 
lamp- .... 9578 , 

- nipple .... 960.« ! 

-.pipe. 8768 

- -screw .612.1,8708. 

- -shaped I 

bracket. . .8147' 
-, suspension- . 635.4 
9458 | 

- -switch, automa- ! 

tic .... 11268 
—.telephone 1126-5! 
-, telephone . 11168 ' 

-, waif-. 8648 

Hoop-guard . . 7082 1 

- -iron . . 346.7, 7668 

- armouring 
machine . . 77112 I 

Hooper, compo¬ 
sition . . . . 785- 
Iloopcrmasse . 735.2 | 
Hooper's compo¬ 
sition .... 7365, 

- material . . . 7352 . 

Hoops.34(17 

Hopkinson, me- 

todo dlffcren- 
ziale di . . . 4968 


Hora.1249J3 | 

-s de al urn brado 9708 j 

- del enccnder 7214 I 
hectovatio- . 1588 { 

-, kilovatio- . 15SJ0 

- de servielo . 9708 
-s - servielo tcle- 

fouico . . 1170.4 
-. vatio- .... 1588 
Horalre, inter- 
rupteur . . . 5212 
Horempfttngcr 1069J 
llorer .... 11155 
geradcr . . 11158 
Lbffel- . . . 11178 
Horizontalbogen- 
lampe fur 
Schelnwcrfer9498 
-bohrmaschine 3918 
-dampfma- 

sebine . . . 1178 
-intens!tilt . . 1301.1 
-magnetometer 6858 
-ortnodi a graph 12448 
-stellung . . . 651.7 
Horizon taler 

Rlcmcn, . . 4468 
-e fahrbare Roll- 
blende . . 12408 
-c Verlttngerungs- 
drHhte des 
Luftleiters 10782 
Horizontal arc 
lamp for 
search-light 9498 

- belt. 4458 

- boiler .... 1078 i 

- commutator . 4208 ; 

- drilling ma¬ 

chine .... 8918 

- extension of 

antenna . 10785 

- intensity . . 1801.1 j 

- magnctometer6858 

- orthodia¬ 

graph . . . 124481 

- portable rolling | 

diaphragm 12408 

- position . . . 651.7 I 

- steam engine 11781 
Horloge de cou- 

trole pour con- 
du etc ursde rac- 
cordement 11543 
-s, dlsposltif elec- 
trique pour 
remonter les 10495 
-s, - de remise a 
riieureeleetrl- 
que des . . 1049.1 

- Mectriquc . 1048-') 

- & pendule 10488 

- - see ondaire 10487 

- electrolyti- 

que . . . . 13558 
-.fronton k . .612.4 

- roeeptrlec . 1048.7 
-s, remontoirelec- 

trique pour 10495 
synchroniseur d* 

- elcctrlquc 1049.1 
Horlogorie,mou- 
vementd*. . 6578 
941J 

-, - d’- dlffercn- 

tiel.6588 

-, - d’- suspen- 
due.9415 


Horma para en- 
corvar loa fi- 
lamcntoa de 
carbdn . . . 9155 
llormlgdn . . . 89SU 
-, base de . . . 4608 
-, fundaclone* 

de. 467.4 

tubo de . . . 882.7 
Horn, driving 83 oj« 

- fuse.6695 

-•shaped lightning 

arrester . . . 6(18 

- piece . . . ; 531 Jt 

- - plate .... 679s 

- type switch . 66L4 
Hornartig . . . 8708 
-er Ansatz . . 63LW 
ndrner .... 68lJ 
-artige Platte . 679s 
-ausschalter . . 55L4 
—, Hochspan- 

nungs- . . . 5618 
-blitzschutzvor- 
richtung . . 671J 
-sieherung . . . 6605 
-wirkung . . . 6648 
Horno dc aluml- 
nio . . . . 12238 

- arco vol¬ 
taic© . . . 12245 

- calentar con 
polvo de car- 
bon vegetal 7484 

- para car Du ro 12247 

- ae circulto 

corto . . . 12243 

- el^ctrico . . 12235 

- - de resisten- 

cia . . . . 1224a 

- de fundicion 84 j 

- - fusidn 786J, 12086 

- - vidrlo . . . 9117 
-s, gas de altos 1278 

Horns.6918 

Horny.9715 

Horqulila . . . 966d 

- de alambre de 

acero .... 665 j 

- cobrcada . . 6665 
-s, fiiacion de los 

alam bres con 890 jv 

- para soldar . 975 

- suspender la 
aguja .... 6468 

Horse-power . 1252.4 

- Actual . . . 122J 

- -, brake [B.H.P.l 

122.7 

- -, electrical . 168.4 

- - hour . . . 12515 

- indicated 
I.H.P.l . .1825 

--shoe magnet * 1638 
Hot-air engine 1298 

- - motor . . . 1298 

- gilding. . . 1903ao 

- junction tem¬ 

perature . . 288 

- light silver¬ 

ing .... 12058 
--plate.984l 

- plating. . . 1196* 

rod.1851s 

to run .... 4SU 

--short-brittle .761.7 

- tinned wire . 741s 

- vulcanisation 7798 
-water tank. 1193.4 



























Hot 


1601 


Hot wire 

- ammeter . . 6764 

- galvano¬ 
meter .... 873.1 

-instrument. 663.7 • 

-voltmeter . 679.8 ' 

-wattmeter . 688.7 

-.white . . . 13694 

Ilotelnadeltele- 
jgraph . . . 1047.6 
Hotel needle- 

telegraph . 10474 
H6teU. t*legraphe 
k aiguille 
pour . . . 1047.6 
Hotte d'aspiro- 
tlon .... 1209.1 
Houille .... 109.0 
goudron de . 784.7 
Hour . . . . 1249.13 
-, ampere- . . . OH.io 
burning- 728.4,970.9 
candle-. . . 977.10 

idle.7194 

lamp- .... 970.7 
-, lighting . . . 728.4 
-a, lighting . . . 970s 
-a of lighting . 970i6 
-a, working . . 719a 
House, battery 7158 
--bell installa¬ 
tion .... 1040.1 
-, boiler- .... 100 jO 
--connection 

board 8826, 903.2 
-. engine . . . 110.to 

- entry tube . . 87JU 

- Installation . 854.1 
—mains .... 7556 

- aervlcc connec¬ 

tion .... 726.12 

- telegraph . 1045*9 

- - plant. . . 10454 

- telegraphy . 1045.7 

- transformer . 229.2 
-, turbine . . . 126a 

- wiring . 7566, 854.1 
Hoy o para poste 8084 J 

prorundldad 


del 
H. P.. . . 
HPeff . 
H P ind . 
Huata de 
ddn 


803.7 

. . . 128.4 I 
. . . 122 . 8 ! 
. . . 1224 
algo- 
506.1 


Hub,pulley-like 4214 
Huberts 

Bremsc . . 494.10 
Hubert’s brake 494.W 
Hueeo de cifres 10344 

— gufa .... 8404 

— letros . . 10&Lr> j 

Hueso.8614 

Huevo el*c- | 

trico .... 1286.10 . 
Ilnfeisenfdrralger 
Magnet . . . 1634 
Hufel*enmagnetL 6 & 0 ' 
-4oppelpoligerl 119.1 
Hughes . . . 10304 
-apparat . . . 1030s 
-relals .... 10244 

- relay .... 10244 • 

- type-printing 

telegraph . 10604 | 
Hutlage .... 4404 I 

- da collecteur 4754 

— ressort mo- 
teur .... 1012.1 


Hulle d’ambre 
Jaune .... 7874 
bain d* . . .4424 
-,bols lmprkgn* 

d’.862s 

-.boltek. . . .4424 
canal A. . . .441s 
-.collet de pro¬ 
jection d’. . 4844 

- de colza . . . 9454 
- t conduit k . . 441s 

consommatlon 
d’.7174 

- de coton oxy- 

d*c . . . . 786.11 

- - coton rafll- 

n*e .... 865.li 
couche d’ . 439.1 1 
-.cuvette k. . 440.10 
-, depense d’. . 7174 
*vacuer 1* . . 4424 
-, flltre a ... . 116.7 

- de goudron . 787.1 

- de gralssage 4484 
grahsage a 1’ 4404 
Injection k T - 

camphree . . 5104 

- de lln .... 8664 
lubriBcation k 4404 

- de machines . 4494 

- minerale . . . 8664 

- d’olive .... 865.4 
orifice d’eva- 

cuation d‘. . 4417 

- de purge d’ 4417 
de vldarigc d’ 4417 

- de paraffine . 787.2 

- pied do 

boeuf . . 1016.7 
-, pompe n . . . 1164 
purger 1’ . . . 4424 

- de reslnc . . 806.4 

- - suceln . . . 787.3 
--ter*benthine 365.7 

trou d’evacua- 
tion d’ . . . 4417 

- de purge d* 441* 
-, - dc vlaange 

d’.4417 

-dc vaseline. 1065s 
-. vernls k 1 ’ . . 868.1 
vider 1‘. . . . 441s 
Hull*, bols. . .8619 
-.carton - corn- 
prime .... 8604 
drap .... 868.10 
papier .... 859s 
-. press pan . . . 3804 
Huilee, toile . . 868.7 
368s 

Huilcr l’appa- 

rell .... 10104 
Hullcux. isolant 

3574 

ITulIa.109s 

- menuda . . . 1104 

- dc mlna . . . 110.1 

- en pedazos . 1104 
Hulle, Isola¬ 
tions- .... 7704 

Hiilse.5819 

-, Ebonit- . . 10064 

- des Ulocken- 

Isolators . . 796s 
Isolier-.... 374s 
-, PreBspan- . . 876.1 
Hum, to ... . 4724 
Hu mean te, keido 
sulfurico . . 51.0 


Humcctec, sub¬ 
stance lnter- 
I medial re ... 6s 
1 Humedad . . 870.li 
| grado de. . . 7774 
: - del suelo. . . 835s 
Humedcclda, 
capa Inter¬ 
media .6s 

Huraedo . . • .7774 
Humlde .... 7774 
Humldlte . . 870al 
degr* d’ . . .7774 

- du sol . . . . 8354 
Humidity . . 870.li 

- of the ground 835.6 
Humivoro, ho- 

gar .... 11142 
Humo .... 11140 
-, ankllsi* del . 118a 
-, combustidn 

del .... lllai 
Hummel’s 

meter .... 6924 
Hummelztihler. 6924 
Humming of the 
arc lamp . . 924ao 
electrolytic 18614 

- of the wires -8224 
Hundcrt-Kilo- 

gramroeter. 12624 
Hunderttellig .6984 
j Hundimlento 

del suelo . . 836.1 
Hunting . . . .303.4 

- force.8034 

- of a generator 3034 

- phenomenon 303.4 

- speed .... 308.7 

- of a steam en- 

j gine.8034 

1 Hut, switch-. . 6064 
| Hyalin, isolant 3574 
! Hybrid ion . 1184.4 
j Hydrate d’alu- 

mlne .... 254 

- d’aluminlum . 25s 1 

- d'ammonium 12114 J 

- potassique . 1211.1 ! 

- de potassium 194 > 

1211a ! 

- sodlque . . 12114 

- de sodium . . 19s 

- - sodium . . 12114 
Hydraulic cable 

[ press .... 7724 
j - canal .... 125s 
I - coupling . . 4514 
i - motor . . . 125.10 
I - power .... 124s 

- press for making 
accumulator 

plates .... 85a 
Hydrauliquc, ac- 
couplement 4514 

essal. 9044 

Hydraulische 

Kabcluresse 772L2 
-c Kupplung . 461.8 
-e Presse zur Her- 
stellung der 
Akkumulator- 
plattcn . . . 85a 
-es Kraftwerk . 1244 
Hydrochloric 

acid . 23a, 12104 
Hydrocyanic 

acid . . . 1210.7 


Hypersynchronous 

Hydro-electric 13004 
Hydro-electric 
bath . . . 1228.10 
• - machine . 1279J 
-electrical cell U 
Hydro*lectrlque 

13004 

*l*ment ... 1 2 

Ilydroelektrisch 

13004 

-e Kette.IS 

-es Bad . . . 1288ao 
-es Element . . 12 

Hydrofluoric 

acid . . . 1210J1 
Hydrogen . . . 3ao 

- name .... 96.7 

- ion.8s 

- -s, the- migrate 

to the negative 
pole .... 4a 

- lamp.954 

- soldering . . 964 

- sulphide . . 12114 
Hydrogkne . . 8ao 
-, appareil pour 

fa production 
d’- au moyen 
dc zinc et d’ 
acide sulfu- 
rique .... 96s 

- sulfur* . . 12114 
Hydrolyse . . 11894 
Hydrolysis . 11894 
Hvdrometer . . 544 
-.Baum*‘s . . . 54.12 

graduated . . 54ao 
-.Nicholson’s . 54.1 1 

- syringe . . . 554 

- of variable 

volume . . . 54s 
Hydrophllc, 

’ouatc . . . .506.1 
Hydro-plastics 1852s 
Hydroplastik. 13624 
Hydroplastlquc 

1352a 

Hydroxyllon . 11874 
Hydroxyl Ion 1187s 
Hygro-olectro- 
meter .... 664.7 
Iiygroelectro- 

metre .... 064.7 
Hygroelektro- 
meter .... 604.7 
Hygroscopic 870J3 
I ly groseo p iq u e870a3 
Hygroskoplsch 870.13 
Hypcrbcl . . . 240s 
Hyperbola . . . 240s 
Hyperbole . . . 240s 
Hypercommu¬ 
tation .... 2724 
Hyperconi pound, 
excitation . 2534 
Hyperconi poun¬ 
dage .... 253s 
Hyuercompoun- 
de«\ dynamo 2144 
-, gcneratrlce . 2144 
Hypersynchrone 

296.7 

-, commande k 

one vitesse . 800.3 
vitesse .... 3004 
Hyporsynchro- 
nous .... 298.7 

- driving . . . 800s 

- speed .... 3004 

101 

























Hyphen_ 

Hyphen . . . 1000.12 
Hvpoazotlquc, 

acide . ... 16 a 
H ypocomra il¬ 
lation .... 272a 
Hypodemilce In¬ 
jection . . . 610.1 
Hypodermlquc, 
injection . . 610.1 
Hy posy nch rone 298a 
Hyposynchro- 

nous .... 298a 
Hypotenuse . 238.12 
Hypotenuse . 238.12 
HypothEse . . . 247a 
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Inun 


] Hypothesis . . 847a 
i Hynothetlsche 
I * Stromungsrlch- 
! tung . . . 1316a 
i Hystcrese . . . 182.4 
i HystercaimEtre 686a 
! Hysteresis . . . 182.4 
j-. clrehende . .182a 
I -koeffizient . . 1K2a 
kriechende . 182.6 
-messapparat . 086a 
-messung . . . 622.7 
-motor .... 223.4 
-. rotlerende. . . 182a 
-schleife .... 182.7 


Hysteresis, statl- | 
sche .... 1276.7 
-verlust .... 290.7 | 

- viskose . . . 182 a i 
H ysteresis . . . 182.4 , 
-coefficient . . 182 a i 

- lag.182A i 

- loop.182.7 I 

- loss. 290.7 I 

- meter .... 498.4 | 

- motor .... 223.4 | 
rotating . . . 182 a ) 

-.static . . . 1276.71 

- tester .... 086 a i 
-, viscous . . . 182 a i 


HystErtols . . . 112.4 
-> determination 

de r.OAT 

-. mesure dc T . 622: 

motcur a . . 2214 
-, porte par . . 893: 

- rotaiolre . . . 182 a 

- statique . . 12767 

- vlsqueuse . . 182s 

Hysterctlc loop 182 t 

- loss.293" 

Hysteretlscher 

Koefftzient . 182 a 


I. 


1-Anker .... 413 a 

I-Kisen. 347.1 

1-Iron. 347.1 

Ice calorimeter 662 a 
I chtyocolle . . 618 a 
I da y vuelta, con¬ 
ductor de . 757.4 
Idcclle Kern- 

liinge .... 262 a 
- e Phase nver- 

schlebung . 198 a 
- er Polbogcn . 277.7 
-er Strom . . 146j 
-e Zahninduk- 

tlon .... 263.11 
Idlostatic . . 630.il 

- electrometer. 664 a 
I diostatlco . . 030.il 
Idiostatique . 630.il 
Idiostatlsch . 030.1 1 
-es Klcktro- 

meter .... 664 a 
I droelcttrico 1308 a 
I drosolfito dl 
sodio . . . 1218.1 
Idle current . . 145 a 

- hours .... 719/> 

- turn .... 364.10 

Idler. 448 a 

Idrato di allunil- 

nio.25 a 

- d'ammonlo 1211 a 

- dl potossa . . 19 a 

- - potassio . 1211.1 

- raine, rarbo- 
nato con . 1215.4 

- 9odio . . 12112 
Idroclottrleu, 

pila.12 

Idrogeno . . . 3.n> 
-, apparecchlo per 
la produ/.ionc 
di-medlante 
zinco et acido 
solforlco . . 95 a 
-, llamnia ad . . 95.7 • 
lampada ad . 96 a I 
said at ura ad . 95 a 
-. tubo dl vetro 
per l’uscita 
dell' .... 63 a 
I droli-sl . . . 1189 a 
I droplastlca . 1362 a 
1. K. E., stan¬ 
dards of the 

Amer. 486.4 

I. E. E. Stan¬ 
dard- .... 4862 


Igeltransforma- . 

tor.230.?! 

IgnEe, Electro¬ 
lyse .... 1222 a * 
Ignifugc .... 408 a 
-, Isolant .... 775.6 
-, tableau de dis¬ 
tribution . . 619.0 
Ignlfugo .... 408 a i 
Ignition .... 1292 

- by low-ten¬ 

sion fnses . . 985 a ! 

- - spark . . . 9862 | 

Igroelettro- I 

metro .... 664.7 1 
Igrosooploo . 370.13 
Igualador de 

potenclal . . 148.1 
-a, conexlbn .312.1 
Iguales de*v la¬ 
ctones, me- 
todo dc . . . 625 a 

I. H. P.122 a 

Illiimlnantc,<ras 127.4 
Illuminated dial 
instrument . 7002 

- scale .... 640 a 

Illuminating j 

effect .... 9672 

-gas.127.4 ; 

Iliumlnatlonsfas- 
Hung .... 9522 

- fur llegcndc 

Lam pen . . 962.3 ! 

- fur stehende I 

Lam pen . .952.4 
Illumination. 972.i« j 
advertisement 911 a 


1H42a ! 
. 911.4 
1347a 1 
. 9112 


artificial 
-.celling. . . 

-, festive . . . 
-.Indoor . . 

- lamp-holder 

for horizon¬ 
tal lamp po¬ 
sition .... 952 a 

- -holder for 
vertical lamp 
position . .952.4 

-.outdoor . . ,911 a 
I llumination, 

douille d’ . . 9522 
- d’-pour lam- 
pes horizon- 
talcs .... 962 a 
-.- d’-pour lani- 
nes vcrticales952.4 

- dc la ram pc . 912.7 


111 umlnato,male 514.7 1 
-. so ffleien to- 

mente .... 614 a 
I lluminazione 972J0 
apparecchlo 
per.909.4 

- artificial . 1342 a 
batteria per . 89.i 

-. carro per . . 910.7 
dlfferenzc d’ 1178.1 
-, dlnamo per . 207 a 
- per - ad arco 208 a 
-, - per l'-dei 

trenl .... 208.1 
-. diretta .... 910.1 

- durata dl . . 728 a | 

- elettrica . . . 909 j j 

- automatiea, 
circulto per 
1* - nclla ca- 
blna telofo- 
nica .... 1125.7 | 

- elettrica, impl- I 

anto d’ . . . 910 a 

- - dl navi . .911 a, 
-difesta. . . 1347 a j 

- esterna . . . . 911 a ' 

- ad inrandca- 

cenzo .... 9092 

- Indlretta . . . 9102 

- Interna . . . 9112 

- con lampadc 

ad arco . . . 909 a 

- dl minicre . . 9122 
-.ora di . . . .728.4 

per. 966.4 i 

- provrlsoria . »12.t ■ 

- per pubblicita 91 Ia ! 

- dclle qulntc . 912 a 

- della resistenza 

a selenio . 11772 
-. rote d’ . . . . 726 a 

- della rlbalta . 912.7 

- dl scala . . . 912.4! 

- scenica . . . 912 a . 

- -, apparecchlo } 

per. 947.7 • 

- -, effcttl d’. . 912.6 j 
-, a scopo d’ . . 707 a 

sistema d’ . . 900 a ! 

- dl soffitto . . 911.4 1 

- st rad ale . . . 911 a 
-, tecnica dell’. 900 a 
-, trasformotore 

per.229 a 

- di trenl . . . 911.7 I 

- del trenl, batteria 

per 1' . . . . 892 


Illuminazione dl 
vetrlne . . .911 a 

- - vetture . . 912 j 
I lot de maisons 715 a 
I mage, electric 123 Bj 

- Elcctrlque . 18831 

- radioscoplquel233s 
Imogen elEc- 

trica . . . lSWd 

- radioscdplca 1233s 
I in agin a re ZahlS&L' 
lmaginario, nu- 

raero .... 2962 
Imaginary quan¬ 
tity . 2932 

- tube of current25ft/ 
Imagine radios- 

copica . . 1236s 
Im&n.169 a 

- de acero . . . 163* 
-ea, acero para 345 ji 

- acorazaao . . 1642 

- amortiguador646d 

- anormal . . 12972 

- anulor .... 163: 

- - bipolar aju- 

stable. . . 1118 a 

- armado . . 1296 a 
armadura dc 

un .... 163 ia 
-, arrollamlcnto 
del.837.4 

- artificial . . . 169/* 

- aspirante . 1304 a 

- auxiliar . . . 64HA 

- braquipolar 1296 a 

- ciilndrlco . . 164.4 

- de compara- 

clon .... 627.» 

- compcnsa- 

dor .... 627 jo 

- de correcdon 627 
-. culata del . 168 ji 

- en derivacibn 627 a 

- deldcscohesorlOTtiA 

- dc desunlbn . 648j 

- - desvlacidn . 627/ 

- director . . . 627 a 
-. eie del. . . 169 jo 

electro- . . . 164 a 

- elemental . 179 j<> 

- de escape . . 6962 

- en eocuadra 1017 a 

- eaferlco . . 1296.7 

- de esp^jo . . 687.4 

- en forma dc 

campana . . 164 a 
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Implanto 


ImAn en form* 
de herra- 
dura .... 163a 

- - - de herra- 

durabipol&rlll9.t 

- forma de 
puchcro . . 164.7 

- en forma del 1 163a 
-,fuorza de atrac- 

cion de un . 164.1 

- dc garros . . 456.1 

- hojeado . . 1296.4 
- 4 % juego de 1122a 

- en LA min as . 164.9 

- megapolar . 12962 j 

- molecular . 179.10 

- movil . 627.9, 651.il ! 
-natural . . .159.4 1 

- normal . . . 027.7 j 

- permanent . 159.7 i 
porta- . . . 627Ji | 

- regulador . 1296.111 
-es, sis tcm a de 159a. 

goportc dc . 627.il | 

- tubular . • . 16M 1 

- uniformeraente 

lmanado . 1296a | 
Imanacidn . . 160.4 | 
aptitud para lalOl.4 • 
carrete de . . 686.4; 

- ciclica . . . 1205a i 
-, clclo de la . 181 . 11 : 

coeficlentc de 170J 
-.contra- . . 267.10 

- por la co- 

rriente . . 1304a 

- - corricntc 

alterna . . . 101.i 
curva dc . . 170.0 
de - del indu- 
cido . . . . 285a | 
direccion de lalOOa 1 

- el£ctrlca . . 1268a I 

- eapecfflca 1268a; 

- por Indue- I 

cion . . . 1290.51 

- influencla 1290a I 
intensldad de I 

la.170a! 

- interior . . . 160.7! 
Inversion de lal82j 
lnvertlr la . . 1822 

-.line* de . . 170.il 

- longitudinal 160a 

- de la luz . 12942 
-»modo de . . . 160 jO 
*>retardo de la 180.3 

- rotatoria . 160 . 1 1 

- a la satura- 

cidn . . . 1291a 

- superficial . 12952 

- por la tlerra 12992 

- transversal lOO.io 
Imanar .... 1612 

contra- . . . 267 j> 

- transversal 

mente 
Imanamc . 

Imbando del 

cavo .... 85Lr». 
lmbarcare a bor- I 
do un cavo . 847.3 
Imblancatura f 

elettrica . 1357.1; 
ImblbAe. plaque | 
de plAtrc - i 
f d’actde sulfu- 


I 

Imbiber .... 876a i Impar, numero 286a 
Imbibition, aclde I Impastamcnto 
_ {f • ..... 53.71 della materia 
Imblblzione, attiva . . . . 83a 

acido d . . 68.7 j Impost are . . . 82c 
Imbocca- i -, macchlna per 88.4 j 

tura 1110a, 11163. i. nioatre 832 
1110a le P la * tre • • I 

1 Impastata pi as- ■ 

tra . . . 46.4, 58a 


- antiscttlca 

- d'ebanite . 1116.4 
-,ghlera d* . 1138a 

- mctalllca . 11102 

- dl scatola . . 883.1 
Imbottire 8832, 7717 

macchlna per 773a 
Imbottito d una 
materia lso- 
lantc .... 776a 
Imbottitura del 

giunto d’un _ 

cavo .... 827.41 Impasto delle pi- 
Imbrique.aiweni- i astro di plom- 
bla^e . . . . 403.4 j bo.82a 


- a grlglia . . 58.4 
Impastatore . . 83a 
Impastatricc per 
la fabbrleazi- 
one della ma¬ 
teria attiva 82ao 
I m past at u ra, pro- 
cesso di - e 
lamlnatura . 778a 


Impeciata, tlnoz- i 
I za dl legno 1194.1! 
Impedance . 1204.7 j 

: - coil. 942.7 j 

oscillatory . . 190.7 
short-circuit. 190a. 

. 592a j 
. 2822 
1264.7. 


Imbroglio della 
scrittura . 1016a 
Imbullonare . . 396a 
Imbuto .... 50.7 

- di cartone . 1097.1 

- d'entrata 8862,880a 

Imni&ginario, . , 

numero 1 . 2362 r ^tcr . . 

Immagazzina- | "» HtEtor • • • 

mento d’elet- 'Impedance . 

tricitA . . . 04 ai-dc oourt-cir- 
Immagazzlnare 1 <*ult 

relettricita . 042 
Immagazzinata, 
elettrlclta - 
nogll accumu¬ 
lator! .... 64.4 
I mm agin e elet¬ 
trica . . 

Immerger le 

cable .... 848a 
Immergere . . 88a 

- il cavo .... 848a 

- la parte sup. 

del carbone 
In cera . . . 10c I 


-, denraarreur a 
I - oscillatoLre 
| - dc stator . 

| Imnedancia . 

I - ae estator . 

; Impcdanz . . 
1286a i -anlaaser . . 

I Kurzschluti- 
I oszlliierende 
Htilndcr- . . 

I Impcdanza 
i - di corto-clr- 
culto . . . 
osclllatorla 


^ I - dello statore 


. 190a I 
502.5, 
. 190.7! 
.2822 | 
1204.7, 
.2822 

1204.7 , 
. 692a | 
. 190a | 

190.7, 
. 2822 

1264.7 j 

. 190a 
190.7 1 
2822 


Immerse, to 

Immersible I i mpcd | cncia de i 

plate . . . . 598a, circulto eortolOOa ! 
Immersion bat- ^ , _ 08C n Et0 ria . . 190.7 1 

Immentione,bat- , Imperfect brush 

teria ad . . Ms \ contact 
- del cavo . . . 848.7 i ~ ? on ,* a £* 
doratura perl205.ll I “ tuI “ n £ 
plastra d'. .598a “ nnAm ' 


Immissionc . . 1242 
JmniobHUatciir 
d’ecrou . . . 54L4 
Immobilise, 

ecrou . . . .641a 
Immobiliser l’ai- 
guille d'unin- 


understand- 

I, ln s • v,- 

; Impcrmeabile 
| Impermeable 
! cinicnt . . . 

mastic . . . 

| Impermeable . 
i Impiantare 


.274a 

1071a 

1092J! 


1158.1 

768.10 

768.10 

783.11 

783.11 
768.10 

855a 


.267a; 
1290.4 j 


strument . . 645.7 Implant!, accca- 
Immobilita deli’ { sorl per . . 855a 


rlque . 


2&4 


arco .... 655.4! - d’accumulatori, ] 
Immobility dc regolamcnto | 

l’arc .... 655.41 d’eserclzio , 

Immondiceg . . 110a | per.105.1 \ 

lmpanatrice . . 394.4 Implanto ad alta i 
Impanatura . 539 j 2 . tensionc . .704a; 

- Edison . . . ,950a -I, ampermetro 

- dcstrorsa . . 540J | per.677a , 

- quadran^o- ' -o, di avvisatori ; 

lare .... 540a olcttricl . . 1044a 

- sinlstrorsa . 540a - a bassa ten- 

- trianirolare . 540a slone .... 704.4, 


Implanto a bordo 
al una nave 8544 

- di caldaie . . 106a 

- combinato per 

correntealter- 
nata e conti- 
nua.704a 

- a corrente alter- 

nata .... 703a 

-alternata e 

ad alta ten- 
slonc .... 704.7 

-continua . 703.7 

-trifase . . 7042 

- di dlstribu- 

xione .... 603.7 

- distribuxione 

di eorrente . 72oa 

- domestico . . 854.1 
Impianti dome- 

stiei. 2292 

Implanto clet- 
trico .... 205.7 

- colconduttore 
ncutro a terra700.i 

- - di j;ru . . . 9«6a 

- dVslraxione 

eleltrieo . . 988.1 

- di trolvani/7a- 

xione . . . 1192a 

- a eas ad aspira- 

zlone .... 127a 

- eras soffiato 127.7 

- peneratore dl 

corrente . . 702.1 
1183.1 

- d’iihiminazione 

elettrica . . 910a 

- per illumina- 

xione elet¬ 
trica .... 910a 

- illumina/ionc 
e per trasporto 

di forxa . . 703a 

- Interno . . . 8552 
-i Intern!, cassetta 

di Kiunzlone 

per.H82a 

quadro per . 9032 
-o per lavare 609.io 

- in local! umidi 864a 

- di niacehinc a 

vapore . . . 110a 
matcrinle d’ . 856.4 

- a media ten- 

sione .... 704a 

- monofase . . 703a 

- d’una offieino 8542 

- di i»flraful- 

mine .... tKM)a 

- polifnsc . . . 704.1 
Imidauti pratlea 

d’. 854a 

Implanto privato 

702a 

- per la produxi- 

one dl g-asper 
forxa mot nee 127a 

- provlsorlo . 1330a 

- radiotelegra- 

lico .... 1056a 

- dl ncgnala- 

zionl private 1040.1 
slsteina d’ . . 854a 

- della staxlone 1102a 

- d'uua staxlone 

telegraflea . 996.4 

- di suoneria 1045.10 

101 • 
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Incandescencia 


Implanto, tecnica 
dell*. 866.1 

- dl telegrafia 

privata . . 10463 

- telegraflco . . 9943 
-I a ire 1111 , 

valvola dl 
distrlbuzione 

per.66115 1 

-o dl turbine . 123.4 

- - un ufficio 

telegraflco . 0964 
Implegato ai tele- 
Font. . . . 1171-8 
Implego dl uten- 
sili lsolatl. . 6132 
Impiombare un 
cavo .... 840.6 

- cavo 80 tto- 

m art no . . . 861-8 
Implombatura, 
cavallctto da 861 3 

- del cavo . . . 840.7 

- delle estrcmltA 

del cavo • 840 jo 
-> punto d’ - del 
cavo .... 8400 
Impolarlstc, 

machine . . 2063 
ImpolarUe, in- 

dult.4003 

Impondcrablle 13635 
Imponderabill- 
dad . . . . 1368.4 
Impondera- 

DilitA . . . 1358.4 
Impondera¬ 
bility . . . 13634 
Impondera¬ 
bility . . . 
Imponderable 

- substance . 
Imponderable 


Impregnare . . 876 j 
8048 

- al clornro dl 

zlnco .... 80613 

- al crcosoto . 8068 
pasta da ... 86.4 

- al solfato di 

rame .... 800.2 
Impregnate, to 8048 
to - with chlo¬ 
ride of zinc 8063 
-, to - with copper 
sulphate . . 8002 
—, to - with creo- 

sot. 8063 

Impregnated 876J2 

- braiding . . . 74o8 

- carbon . . . 629.4 | 

- cardboard 

tube .... 6663 

- cotton .... 809.1 

- jute serving . 7643 

- paper . . . 718JS | 

- pole. 801.1 

- wood tank . 1108.12 


Imprtgner de 
ertosote . 
— sulfate de 
culvre . . 
Impressed 
E. M. F. . 
Impression, 
axe d'. . . 
came d’ . . 
-.cyllndrc d’ 
dlsposltif d* 
levler d’ . . 


-, molette d 
- typographlquc 
defectueuse 1C 
lmpreslon. 


. 8063 

.8063 

.1403 

10813 

10631 

10633 

10313 

10162 

10833 

10137 


10337 
meca- 
10613 
10333 
10613 


acid 

- a cable . . 

- compound 

- liquid . . . 

- substances. 

- tank . . . . 
vessel 


Imp 


13634, 

13682)! 

13536! 

13635 

13636 


Dportancesptcl- 
flque de con- 
fiommation . 7273 
Imposibilidad dc 
Bustitudon . 6639 
Impoverishment 
of the acid . 534 
lmprilgnlcrcn . 8043 
—, ni it Kreosot .8063 
- Kupfcr- 
vttrlol . . .8062 
Zinkchlorid 8063 
Irapr&gnlert . 875.12 
-e Baumwollc . 860.1 
—e Hol/.wanne 1193 j 2 
-e Jutciimhul- 
lung . . . 

-er LeTtungs- 
most . . . 

-es Papier . . 

-es Papnrohr 
-e Umkloppe- 
lung . . . 
lmprilgnierung 8043 
Imprkgnlerver- 

rahren . . . 806.1 j 
Impregnacldn . 8043 
dcldo de . . . 637 | 
caldera de . 7733 1 

- con parafina 366.101 
Irapregnado . 876.12 I 

- dc goma-laca 86731 
Impregnar . . 8043 

masa para . . 86.4 ! 


.7643 


. 801.1 
788.13 

. 6663 ! 

I 

.7453 1 


. 637 
77310 
. 834 
.8062 
. 0203 
.7783 
.7733 
Impregnation . 8043 

- with corrosive 

sublimate . 806.1 
vacuum . . .806.7 
Impregnation . 8043 
acide d’ . . . 637 
-, bah) d’ . . . 8062 

- au bichlorure 

dc mercure. 8 O 6.1 
-, chaudlcre d* 7733 
chaudron d’ . 7733 ! 
-* coefficient 4 184231 
-. culsson dcs 

cables dans le ' 
bain d’ . . 772.10! 
liquide d 1 . . 86.4 

- & fa paraffine 866 . 10 1 
-, proetde d’. . 806.1 
-, puissance pre- 

servatrice 

de 1* .... 8034 

- au sublime 

corrosif . . . 806.1 
substances d’ 9203 
-> vaisscau d* . 7733 
Impregnate . 876J2 

- con ceralacca 3673 1 
Impregna/ione 8043 I 
-, bagno cl* . . 8062 1 

caldaia d’ . . 7733 1 
coefflciente d’1343r>! 

- con paraffina 366.10 ' 
proccsso d’ . 805.11 
sostanze d’ . 0293 1 

- al sublimato | 

corroslvo . . 806.1 
Imprtgnc . . 876 j 2 1 
charbon . . . 029.4 1 
I mprtgnee, plaque 1 
dc plAtre - 
d'aclde sol- 1 
furique ... 2341 
poteau de bols80U 1 
Innpregner . .8043 

- dc cnlorure de j 

zinc .... 8063 I 


hismo de 
palanca de 
Imprcsor . 
Inipressione, 

leva d’ . . 1063& 
-, meccanlsmo 

d’.10813 

Imprimer, l'appa- 
rell imprlme 
des types an- 
terieurs au 
typo voulu 1066.1 
n lraprlme 
pas .... 1016.1 
Imprimeur . 10313 
-, axe .... 10813 

- 4 distance . 1067.4 
-,61cctroalmantl0143 
-, levler . . . 10162 

r^cepteur - k 
encre . . . 10083 
-, telegraphe. 10303 
Inraprlmir, el apa- 
rato imprlme 
tipoB anterlores 
6 posteriorcslOOOj 
Impugnatura a 
batonetta . . 660.7 
fissazione del 6403 

- del lnscritore 6492 

- dl legno . . 11173 
ImpulH, elektriscber 

10663 

-, Wellen- . . 10834 
Impulse, electrlcv 

1066.0 

mechanical- 1262.12 

- turbine . . . 1236 
wave . . . 10834 

Impulsion 61ectri- 
que .... 10653 

- de la force 126312 

- des ondes . 10834 
Impulsion, contra- 

marcha de . 4813 

- por corrca . 443.10 

- de la dinamo 7163 

- directa . . . 481.7 

- electric*4822,10663 

- por elcctromo- 

tores .... 2192 

- - grupos . . . 4831 j 
-, maqulna dc 

vapor de . . 117.1 

- mccAnlca . 125312 
mccanismo de I 

11203 | 

motor de . . 2193 ; 

- de ondas . 10834, 

- sencllla . . 48L10 
Impulso clettrlco | 

lOOBuO I 


Impulso meccani -! 1 
co ... . 126312 

- dl onde . . JOSS* 
ImpuretAs de Fa- 

cide. 6 L 10 

Impurezas del 
icido .... 6 U< 
ImnuritA del- 

raetdo . . . 6 L 10 
Impurities of the 
acid .... &I .10 
Inaccurate . . 647J 
Inalzare una lam- 
pad a, dLspoai- 
tivo per . . 943« 
Inargentare . . 9913 
Inatacable por lo* 
Acid os . . . %2 

- - los Acidos, 

laca . . . . 36 j 

- - los Acldos, 

plntura . . . 86 j 

- - los Acldos, 

traje . . . . 93 j 
I nattaquable par 
les acldes . . 96~ 
Inbctrlebsetzung 

47H3 

Incam blare . 470.10 
Incanato . . . 467.: 
Incandescence 6 &vs 
Incandescence. 90fc 
allumage par 986^ 
amorce k . .986s 
->batterie de lam- 
pes k . . . 679J0 
bougie 4 - Alec- 
trlque . . . 9906 
chaleur d* . . 080.) 
charbon de 1 am- 
pc k .... 91&> 
charge consti¬ 
tute par dcs 
lam pes k . . 493? 
degre d' . . . 9802 
depot de charbon 
sur le ttlament k 
-pour le rendre 
plus bomogtnc 
914 j 

eel ai rage k . 9092 
par lam pes a 9092 
-.filament de 

lampe a . . 912 jo 

- galvanique 1908J3 
groupe de lam- 

pes a . . . 679J0 
inrtammatcur 

k . 9836 

intensity d' . 976.: 
lampe k . . . 9037 
- a - sphtrique920J 
lumltrc 4 . . 903* 
nourriture du 
filament k . 914j 
radiateur k 1 am- 
pcs 4 . . . .0831 

- residuclle du 

tube 4 vide 1320j 
-, resistance fonnte 
dc lampes 4 493\ 
6793 

temperature d'OlO) 
valeur d* . . 975: 
Incandescencia 980 j 

- galvAniea . 130313 
-, grado dc . . 9802 

Infiamacion de 9863 












Incandescencia 


1605 


Indicador 


Incandescencla 

Uunpara de 908.7 
luz a e . . . . 9088 

- residua del tubo 

en vacio . . 1320J | 
- f teinperatura 

de.915.4 

valor de . . . 975.7 
Incandescent, 

corps .... 918s! 

- lamp. 908.7 

- light.9088 

- lighting . . . 9091' 

- particles . . 473 jo 

devenlr . . . 734J 
6tre.6888 . 

-, rester - apres in- ‘ 
|| terruption du 
co n rant . . . 944$ • 
Incandesceutc I 

1359^ 13691. 1 
diventare . . 734.3 
estar .... 6888 ‘ 
poDenc . . . 734-1 ( 
IucandeHcenza 56Nj' 

- gal von lea . 180813 ; 
grado dl . . 980.2 j 
Tampada ad . 9087 ; 
luce ad . . . 908$! 

- residua del 

tubo a vuoto 1320J 
temporatura 1 

d*.915.4 

valore d' . . 9787 
Incannare. roc- 
chetto da - il 

lllo.7492 

Incarlcato della 
sorveglianza 
dogll accu¬ 
mulator! . 104.10, 

-dogll con- ; 

dutiort . . 184*3 
Incarnadine. | 

gutta-percha 778.10 ■ 
lucassarc. Inter- ' 
ruttorc per - 
nel muro . . 897 j 

- ncl muro nna 

scatola . . .8914: 

- in un muro 

tos hc 111 di 
Icgno .... 801.1 • 
Incastri, mao | 

china per fore 302.7 , 
-> tazzo ad . . . 88$ 
Lncatramare . 7681 1 l 
Inccndi, assicura- 
zlone contro 

gl’.7132 

Incendic .... 611.7 
assurance con- ! 
tre 1’ . . . . 7182' 
dAgAts d* . . 611$! 
-> endrolt expose I 

A 1*.6114. 

installation de | 
telbgraphc : 

avertlsseur d' 1044-3 ! 
local expose A 

r. 61 U ; 

-.place expose 
A 1’.511.fi ! 

- de tableau dc 

distribution 619jo 
telAgraphc 
avertisscur d’ , 
1044.4 

Tncendlo . . . 611.71 


Incendto, apaga- I 
do res de -« 611J0 j 
danno causa to 1 
da.5114. 

- del cuadro de 

dlstrlbuclbn 619.10 • 

- quadro dl I 
dlstrlbuzlone 619.10 • 
seguro de . .7182 

Inch. 12484 

Inchlostro per 
apparecchi tele- 
gralicl . . . 10182 

- grasso . . . 1018$ 

- per registra¬ 

tor! . 6672 

Incidence, angle 
d*.976J 

Incidencla, 

Angulo dc . 97&J 

Incidenza, 

angolo dl. . 975J i 

Inclinaelon, agu- , 
la de . . . . 6292 
Angulo de . . 629.1 1 
brujula de . . 067.7 ; 

- magnetic* . 628t0| 

- del magnetismo | 


824 

884 

884 

884 


terms tre 
Inclinaison, 
aiguille d’ 
angle d’ . . 
o’ - des 
balais . . . 
bousxole d* 

- inagnellque 

— terrestre . 
Inclination coni- 


18012 

.6292 
. 629j 

.4292 
. 607.7 
628J0 
13012 


pass .... 607.7 
-v magnetic . 028 10 

- needle . . . 6292 
terrestrial 

magnetic . 13012 
Inclinazlone . . 607.1 
ago d’ . . . . 6292 
angolo d* . . 620.1 
bussola dl . . 667.7 

- magnet!ca . 628.10 

- del magne- 

tismo terres- 
tm .... 18012 
Inclined wall 

lamp-holder . 963J 
Incollaro, mac- 
china pe r . .411.9 
Incollatnce . . 4112 
Incombustible . 4084 
cuadro dcdiHtri- 
bucibn . . . 619.0 

- insulating ma¬ 

terial . . . .770.1 
isolant . . . .776.1 
material . . . 6S7.fi 1 
Income . . . 718i0 | 
Incoming cur- i 
rent.9987 ! 

- telephone traf- | 

ftc.11842 I 

- trunk-line June- j 
tlon board with 
break-jacks 1146.3 j 

Incommode . . 6312 
Incomplete cir¬ 
cuit .... 1316.4 

- print .... 1036.7 

Ineomprexible 13692' 
lncomprcssl- I 

bile .... 13602 
Incomprcsslblcl8692 . 


Inconstance de 
l’elAment . . 

- la pile . . . 
Inconstancla de 

la plla . . . 
Inconstancy of 
a cell .... 
Incorniciaturn . 610s 
Incostanza della I 

plla. 884 ! 

Increase, to - the j 
concentration of 1 
the acid . . . 606 , 

- of current. . 188$ 

1887 

- in the number 

of poles . . 2789 

- of number of 

revolutions. 2462 

- In number of 

sets of 

brushes . . . 8182 

- of pressure . 488s 
to - the resis¬ 
tance .... 5754 

- of resistance 

due to tempe¬ 
rature rise . 2872 

- sensitiveness 

to light. . 11787 
to - tne sensi¬ 
tiveness of the 
apparatus. 10164 

- In size, to . . 41.7 

- of slip . . . 1328$ 

- - sj>eed 246.4. 2483 
to - the speed 477.7 

- of voltage . . 1624 

to - the vol¬ 
tage .1524 

- of voltage due 

to resonance 13114 

- - weight. . . 89 j 
I ncreased arc- 

voltage . . . 926.1 

- resistance . . 6784 
Increasing 

current . . . 138.4 
Incremento brusco 
de corrlente 1382 

- dc corrlente . 138$ 

- - la corrlente 

de lampara . 9683 

- la fuerza elcc- 
tromotriz . . 149j 

Incrociamento 6164 

- aereo .... 8282 
blocco d‘ . . 8104 
cassette d*. . 8442 

- dei fill ... . 8 ! 0 j 
-. punto di. . 1021.7 
Incroclarsl . . 788$ 
-ati, rocchettl . 3314 
Incroclo .... 7887 
Incroxtazlonc 1 

della caldaia 1144 

- del vasl d’ar- 1 

gilla porosi . . 9 . 1 ! 
Incrustaclbn . 1144 

- de la materia , 

active . . . 452 

- los vasos poro- ' 
bob de arcllla 9J 1 

Incrustation, 

boiler. . . . Ills 

- of porous cells 9.1 1 

- des vases 

poreux . . . .9.1 
Incrustations .1144 1 


Incudlne . . . 888 $ 

- del magllo . 8884 

- di riposo . 10064 

- trasmlsslone 10064 
Incudlnetta di 

riposo . . . 1026.7 
Incurvamento, 
freccia d*. . 8681 

- delle piastre . 4L4 
Incurvare . . • 8844 
Incurvarsl. . . 414 
Incurvatore per 

code dl 

placche . . . 064 
Inaebollmento 
dell* acido . 684 

- del campo . . 1774 

- della correntel884 

- dello stato clet- 

trico . . . 1809.4 
Indeboliscente 
dl scintille 132L2 
Independent win¬ 
dings .... 316.4 

- phase windings 

8304 

Index . . 689 j, lOOLfi 
adjustable . . 6894 
galvanomAtre A 
cadre mobile et 
A - lumlneux67lJ 
India-rubber . 3674 

- -rubber cable 7044 

- gloves .... 994 

- -ring.7804 

- sheath . . . .780.7 

- shoes .... 99 jo 

- strip.7804 

- tape.7804 

- tube.7804 

Indicacibu . . . 1224 

- para llamar 1004.4 
Indicador . . 12Lio 

- de cargo . . . 787 

- de compen- 

saclbn . . 18864 

- - para un 

sfstema de 
tree conduc¬ 
tors . . . 18864 

- contacto 
terrestre . . 6884 

- contacto de 
tierra .... 6884 

- - corrlente . 667.1 
diagrama del 121 Ji 

- de direcclon del 

campo rota- 
torlo . . . .687.7 

- - la direcclon 

de la corrlente 
con desviaclbn 
bilateral . . 6764 

- - disco . . 1134.7 

- - disco de una 

linea interur- 
bana . . . 11884 

- disco dc 
Mamada. . 1183j 

- electrlco de 

nlvel dc 

agu a . . . 1049.4 

- dc fascs . . . 0S6j 

- tin de con- 
vcrsacibn . 1187.1 

- - incendio . 10444 

- - Incendio, insta- 

lacibn de . 10443 
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Indotto 


I 


Indicadordel nivel 
del agua . 114 jo j 


- - nurnero de 

vueltas . . . 487 2 j 

- de polos . . . 0672, 

- registrador de 
circuito corto 084.2 j 

- - de corrlente | 

m&xima . . 078.4 | 

- del sentido de i 

la corrlente 087.2 j 

- - sentido dc las 

lineas de fucr- 
za.085.7 

- - slncronUmo 087.2 

- del slip . . . 087.8 

- de tcm pentad 

de Popoff. 1054a 

- tlcmpo cloc- 
trlco ae bola 1857.7 

- vacio . . . 917.9 i 
Indlcadora, dispo¬ 
sition . . . 889.10 

Indicar . 12*2, 6212 
Indicare .... 6212 
Indicate, to . . 0212 
to - an engine 1222 
Indicated horse¬ 
power . . . 1225 
Indicateur. . I21ao 

- de charge . . 75.7 

- - compensation 

18802 

- - compensation 

pour un sys- 
teme k trois 
conducteurs 13309 

- courant . . 607a 

- decalage de 
phases . . . 686.4 

<uagramme d’ 

121.li 

• de direction du 
champ tour- 
nant .... 687.7 

- electrique de 
niveau d’eau 1049.4 

- -enreglstreur dc 

courant maxi¬ 
mum .... 678.4 

- de court-cir¬ 
cuit . . . .0842 

- de glissement 68731 

- - niveau d’eau 114.10 , 

- d’orage dc 

Popoir . . 1054.1 

- de pertc it la 

terre . . . 1827.5 

- phases . . . 080a 

- pole .... 0672 
releve de la 

puissance d‘iino ] 
machines l’aide | 
de 1’ .... 1222 

-, relevement dc 
ia puisH.d’unc 
mach. k 1‘aidc 
de 1* .... 122 j: 
relever la puiss. ■ 
d'nnc inach. it 
1’aidc de 1’ . 1222 

- de sens de cou- 

raut.0072; 

- - sens dcB lignes 

de force . . 685.7 , 

- - synchro- 
nlsme . . . 6872 

tableau . . 10472 , 

- de terre . . . 688L4 : 


Indicateur dc 

tours .... 4872 

- vide .... 9179 

- vitesse angu- 
lalre .... 4872 

Indicatif . . 10042 
Indicating, the 1222 

- mechanism 63Uao 

- wattmeter . . 6882 
Indicator . . 121ao 

balance . . 13809 

- - of three wire 
system . . 18802 

block . . . 106L5 
board . . . 10472 
cable fault. 1828.4 

card.122a 

charge .... 76.7 
current . . . 007J 

- direction . 0672 

- diagram . . 121JI 

- for direction of 

a rotating 
field . . . .087.7 

- disc drop . 10482 
-.electric water- 

level . . . 1049.41 
electrical re- j 

placement 10482 
-.field direction686a > 

- -lamp . . . 1147.4 
-, leakage . . . 688.4 | 
-.maximum de- i 

mand , 

-, needle 
-, phase . 

-, polarity 

pole. 0672 

-.phase . . . .686a 
-, phase difi'e- 

rencc .... 686.4 
-, recording maxi¬ 
mum current 678.4 
-, ring off . . 1187a 
-.speed . . . . 487.5 
-.switchboard for 
double line 1132-8 
-, synchronism 6872 


1047.9 

.2992 

722 


- telegraph 


1001.5. 
1001.7 
11802 1 
10712! 
121ao | 


-.trunk line . 

-, wave- . . . 
Indicatore . . 

- della carica 

- dl compensa- 

zione . . . 13309 1 

- compensazione i 

per un sistema a 
tre con dut tori 1 

18862 

- corrente . . 667a j 
diagramma 

deir .... 121ai 

- di dlrczione del 
campo rotante687.7 

- della direzlone 

della cor- 
rcute .... 6672, 

-delle linee j 

dl forze . . . 686.7 
-. dispositive* . 689.10 

- elettrico dl 

livcllo . . 1049.4 

- di fase .... 686a 

- - livcllo 

d’acqua . . 114.10 
Ustlno dell' . 122J 

- del massirao 

consurao . . 6982 


Indicatore del nu¬ 
mero del girl 4872 

- dl onde . . 1086.1 

- del poll . . . 0672 

- rcglstratore di 

corrente a 
masslma . . 678.4 

- - di corto-clr- 

cuito .... 6842 

- di tempesta di 

Popoir . . 1064a 

- - terra . . . 688.4 

- del vuoto . . 9172 
Indicator! dl chia- 

mata, multiplo 

con-a car- 

tellini . . 1145.4 
Indication, calibre 
pour fils a - 
directe . . 18412 
-, jauge pour fils 
a - directe 18412 
-s, lecture des . 6892 
-8, - des - de l’ai- 
guillc . . . 639.7 
-s, lire les - . . 640a 
Indicazione . . 1222 

- della corrente 

ammissibile . 900.4 

- tenslonc 
ammissibile 9002 

- dell'uso . . 18382 
Indice . 639a, 10012 

- dl rlferimento 6892 
Indifferenz- 

punkt.... 1662 

-zone.106a 

Indikator . . 121J0 
-diagramm . 12L11 
-s, mlttels - die 
I.elstung der 
Masclilnc mes- 

sen.1222 

-papier .... 122.1 
Pnasen- . . . 686.1 

-,Pol-.0072 

-, By citron ls- 

mus- .... 0872 
Indiquer .... 0212 
Indirect-acting 
construction 6302 

- braking 

method . . . 4942 

- distribution . 7262 

- effect of the 

luminous 
rays . . . 11792 

- fixing .... 6102 

- lighting . . . 9102 

- operating ex¬ 

penses . . . 7122 

- reflector . . . 9662 

- 'working ex¬ 

penses . . . 7122 
-, retiecteur . . 9062 
Indirekte Be- 

leuchtung . 9102 

- BetHebs- 

kosten . . . 7122 

- Bremsmetho- 

de. 4942 

Indlrekt wirken- 
de Konstruk- 

tlon. 6302 

-e Montage . . 016.9 
-e Verteilung . 7262 
-e Wirkung der 
Llchtstrah- 
len.11792 


Individual driv¬ 
ing .... 481ao 

- losses .... 2902 
lndividuel, ac- 

Uonnement 481 jo 
-le, commande 481 jo 
-, regulation . . 720J 
lndizieren . . . 12S2 
Indlzierte Pferde- 
kraft I'M*, 

- Pfordcstlrke 

Indizierung . . 122J 
Indoor Illumina¬ 
tion .9112 

- wire.86U 

lndoramcnto . 9012 
Indotto (agg.) 183J« 

-,lato.30&* 

-a, lunghezza . 1S&4 
-.parte . . . 186 j'* 
Indotto .... 256J 
->adesione dell* 4712 
-, am pc re-con- 

duttori per 
cm di peri- 
ferla dell* . . 259s 
-, ampere-girl 

dell* .... 265a 

- ad anelli . . . 4lib 

- - anelli, mo- 

tore asincrono 
trlfase con . 223 j 

- - anello . . . 411J 

- - anello, nuc-leo 

dl un . . . . 4125 

- - anello piatto 

4185 

-, avviatorc snip 592.4 
-> awolgimcnto 

dell’.814.: 

-* - d’- aperto . 316J 
d - chiuso . 3142 
- dell’ - ad un 
solo circuito 3172 

- avvolto . . . 4102 
| -, azlone magne- 

I tizzante delTSOtU 

- bifase .... 4102 
I - blpolare . . 4O0jo 
I -, bollone d’ . . 41(b 

-, calcolazlone 

! dell’. 

: - a campana . . 4187 
-, campo dell’ . 26*J 
i-,- dl disporslone 

! delP.2812 

cappuccia per 
uu .... 13265 
caratteristica 

dclP.26.V. 

carlco dell’ . SOOj 
carta per co- 
prire 1’ . . 3C9.it 

- contra to . . . 414.** 
-, circuito dell* 2 k \7 

- a circuito aper¬ 

to, macchina 
eon.211.4 

- circuito 
chiuso, mac- 
china con . 2112 

-> conduttore 

dell’.2&8J 

-,- situato eulla 
superficle 
esterna dell* 80af> 
-, connessionl 

dell’.3 i>7ji 

- del contatore 6802 























Ind otto 1607 lnducido 


■ 

lodotto dl con- Indotto mamlcclo, > In dot to a tamburo. ; Induccidn, regu- 
Utore senza I conduttore d’ > nucleo dl an 41&4 lador de . . 67&T 
ferro .... 696J 827.10 temperature - remanente . . 184.4 

contro-splre \ -, mcttcrc a po- > delr .... 28617 I -, self-.1882 

dell’.... 267.it ato 1. . . . 4832 i -, tensione dell* 2612 -, sin .184.1 

corpo dell’ . . 415.1 j - mlsto In fasl | - del tipo In- 1 - transversal . 173.7 

-.rorrente dell* 2592 ed In rabbia ferlore . . 414.10 [ - unipolar . . 184.ii 

- a corrcnte con- | dl scoiattolo 410.7 | - - tipo super!- | Induce, to . . . lH3fl 

tlnua . . . . 4092! - monofase . . 4102 | ore.4142 1 Induced . . . 183.10 

-.rorrente per -, montaggio toellere P . . 488.1 !-current . . 131.io 

cm della perl- I dell*. . 416.4, 41621- trifase . . . . 410.4 j - elect rietty . 13052 

ferla dell. .2502,- di motorc . . 4002 !-, velocitA perl- >- electromotive 
Id an ramo |mozzo dell* .4152 | ferica dell’ . 2572 i force . 148J0, 187 -s 

delPavvolgl- : - multipolare 400.1 1 j -i, vernice per 8682 | - length . . . .1884 

mento dell' . 2502 I -, nucleo dell* . 4112 | volume dell’. 257.7 i - magnetism 162.10 

-.corto circulto I- a poll . . . . 4092: Induccidn . . . 188.7 - oscillation . 1086L7 

dell 1 .266 2 I numcro dl girl 1268.10 - part .... 185.10 

- In corto clr- I dell’ .... 257.1 - en cl aire . . 178L4 lnducido (adj.) 188.10 

caito .... 4102 | - delle sezloni | auto-. 1882 lado.806LA 

-- corto cl re alto, dell’ . . . . 2582 ; capacldad dc - -a, longltud . .186.4 

motorc asin- - oscillantc, mo- de an cable 733.1 -a, parte . . . 186JO 

crono con . 222.4 j tore con . . 2202 | carga sin . 489 ji i lnducido . . .2562 

- - corto circulto. \ - percorso da : carretc de . . 186.11 - aeanalado . . 4142 

mo to re asin- corrcnte . . 2662 I 841.3 . aceldn magne- 

erono trlfase ; perdlta dovuta ; coeflclentc de 18521 tl/ante del . 266.4 

con.2232 1 ai bolloni dell* I enrva de . . . 18ac 1 alslamlento 

rostante dell' 2602 - non Isolatl 2912 : - en los dlcntea 263.101 del. 8742 

curva dl ma- I -, - dovuta alle | - dlnaniica . . 1842 i alambre del . 268L1 

gnetizzazione correntl ncll* , - din a mo-elec- j - dc alternador 410.1 

^deir.266ifl Interno dell’2926 1 trie a . . . . 184.7 !am perios-vuel- 

dente dell*. • 262.7 1 periferia dell’ 257.4 ! - dUlmetrlca . 1842 ; tas del . . . 266J 

- a dent! . . . 4142, peso dell’ . . 414.7 j - pordispersl6n28l2 - de anlllo . . 411.1 

-.dent! dell’ . .4172:-,- delramcdell' , - electrica . . . 1842 - - anlllo apla- 

dlametro dcll'2572 : 268.4 - electro-electriea nado . . . .4182 

- di dlnamo . . 409.1' - polarlzzato . 4092 1258.1 1 i - - anlllo* eolec- 

- a disco .... 4182 - non polariz- - - -cst&tlca . 1275.41 tores, motor 

-- disco,dlnamo ! zato . . . .4092 - - -maintetlca 12692 I asincrdnlco 

eon.2112 - a poll esternl 409.7 -. esplral de . . 1862 | trifasieo con 223.1 

discodllamlera — poll Intern! 4092 -.fendmeno de 1832 1 - con anlllos de 

dell’.4112 1 -, posizione dell’4162 -, flujodc . . . 1K5.4 j toma de co- 

dispersion e | - radiate . . . 414J fuerza electro- I rriente . . .4102 

nell’. 256.7 -, raffreddamento i motriz de . . 1872 j -, asiento del . 484.7 

- dopplo .... 4142 j dell'.... 288 jj j - heteropolar . 1H52 I -, arrollamlento 

- a d op pie razze415a - a raggi . . . 413.11 - en el hierro . 1732 de.314.7 • 

- - dopploT . . 4132 -, ramc dell’ . . 2582 ! - homopolar . . 186.1 ■ -, - dc - abierto 815 j 

- fasclatura I ramo dell’ av- j - Ideal en los ;- de - cerrado 814 j& 

dell*.4192 volirimento I dientes . . 263.n - del - con clr* 

-s ferro dell* . . 41L4 1 delr . . . . 259.1 - en el lnducido 256u« cuito sencillo 9172 

- di ferro dolce 4112 -, rcattanza delP 267J | - lateral .... 1852 1 - atravesado por 

- a fill. 410.9 -. rcazione dell 1 2662 -. ley de la . . 1852 la eorriente 2662 

- filo dell' . . . 258.1 |reazlone eo- I-, linea de . . . 186.7 bandoje del .4192 

- rtsso. 4542 stantc ddl* . 266 jd - longitudinal 1732 ! -s, barnlz para 8682 

- dangia dell* . 4162 , -, rcgola d'avvol- |- magnetiea . 1792 - de barras . 410.io 

- 6 iisso dl dlspcr- gimento dell* 307.4 1289.7 - blfaslco . . .4102 

stone ncll* . 2562 resistenza delP2922 - magneto- dee- '-bipolar . . 409jo 

-. flosso di forza >rlparazione I trica .... 12592 brlda del . .4162 

del*. 268.4 ncll’. . . . 4l6.io - magneto-mag- ciileulo del .2562 

- a fori . . . . 414.4 !-. rlsealdamento | netlea . . 1259.1 -. calentamlentol 

-. foro dell' . .4162 dell’ . . . . 287.7 i maqulna de .2064 del. 287.7 

- forza centri- ' - dl rlscrva . . 414.6; - mdxlma en los , - de campana . 413.7 

fuga dell*. . 2602 1 1’- ronza . . 472.7! dientes . . . 2642 cam po del. .2682 

- forza eontro- - a ruota . . . 413.4 1 - minima en los -, - de dispersion 

elettroraotrlce ’-.ruota dell* .4152' dientes . . . 2642 1 del.281 jo 

dell' . . . . 261.1 1 - a sbarre . . 410.10 - molecular . . 1842 !-, caperuza para 
elettromotrlee scanalatura !-. motor de . .2222 iin .... 13262 

delP . . . . 200.il delP . . . . 8682 de - mono* 1 -, caractcristlca 

- freaato .... 4122 : - a seanalaturc 4142 fasico .... 222.n del. 2652 

- induzlone nell' ' seorrlmcnto ;- de - poll- -. rarga del . . 260J 

2562 ; delP .... 2652 fislco .... 223 j 1 carretc del . 3062 

- Isolamento 1 -, sede delP . . 434.7 de-trif&sico 222.7 - ceutrado . . . 4U> 

dell* . . . . 874J - senza rorrente 2682 !- mutua . . . .188.7 -. circulto del .268.7 

-. Unea di forza Isezione delP . 3062 - eoeflclente - de circulto 

delP . . . . 2682 sforzo dell’ .2602. de. 1266/5 abierto, dina- 

- n*cio . . . . 4142 !-a Stella . . 412.10 , - en el nucleo . 262.6 ! mo con . . .211.4 

- lungbezza dell 1 j -, Stella delP . . 4162 - de polo . . . 279.4 - - circulto ce- 

2572:-. superflclc delP |- real en los rrado, dlnamo 

- dl una macchi- 2572! dientes . . . 264.1 eon.2112 

oa a corrcnte I-,-lateralc dell'288.4 1 -, regulacidn de |-, circulto corto 
alternata . . 410.1 - a tamburo. .4102 la. 6742 1 del. 2662 
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Inducido en cir- Inducido lUo . 414 j 
cuito corto . 410 a -> longitud del. 267 a 
- - clrculto cor- | -, meter cl . . . 4834 

to, motor asin- I - mlxto de fases 

cronico con 222.4 y de jaula . 410.7 
! - monofasico . 4104 
-, montajc del . 416.4 
| - de motor . 

I - multipolar . 


- -‘Clrculto cor* 
to, motor asin- 
cronlco tri- 
fdsico con . 2334 
cob re del . . M3 
conductor del 258.1 
de-maclzo 327.10 
- en la super- 
flcle exterior 

del.806 a 

conexioncs 

del. 307 a 

-.constante del 2004 
contra-cspiras 


. 636.1 


. 409j 


del .... 267.11 

- del contador 695 a 

- dc contador 

sin hlerro . 
corrlcnte del 259 a 

- sin corrlentc 2665 

- dc corrlentc 

contlnua . 
corrlentc derl- 
vada del arrol- 
lamiento del 2694 

- por cm de 
periferia del 253-5 

cubo del. . . 415.8 
cuerpo del. . 415.1 
curva dc ima- 
nacldn del . 2654 

- devanado con 

alambre. . .4104 
di&metro del . 2574 

- Interior del 4164 


262.7 

4174 

400.1 

4134 


.2114 


dlente del 
dlcntcs del 

- dc dinamo 

- - disco . . 

- - disco, di¬ 

namo con 
dispersion en 
el.256.7 

- doble .... 4144 

- de dobles ra¬ 

dios . . . .415 a 
enfriamiento 
del .... 288.12 
esfuerzo de 
traccibn del 200 a 

- de estrella . 
estrella del 


4094 
409.il 

nuclei) del . . 2614 
numero de ra- 
maa del arro- 
Uamento del 256s 

- de vueltaa 

del. 267i 

- oscilantc, mo¬ 
tor con . . . 220 a 

parada del. .471 a 
-. perdida debida 
a las corrien- 
tes en el in¬ 
terior del. . 292 a 

- debida k los 
tornilloH del - 
no alslados . 291 a 

I - perforado . . 414.4 
periferia del. 257.4 
peso del . . . 257 a 

- del cobre del 258.4 

- polarizacio . . 409 a 

- no polarizado409i> 

- dc polos . . . 409 a 

- polos cxterlo- 

ros. 409.7 

- - polos interlo¬ 
res .409 a 

posiclon del . 416 a 

- radial . 418.1, 414.1 
ram a de arro- 

Uamlento del 259.1 
ranura del. . 2034 

- de ranuras. . 414 a 
reparacion del 

416.10 

rcaccldn del. 206 a 
reaccldn cons¬ 
tant e del . 266 a 
-. reactancia del 267.1 
regia para las 
conexioncs 

del. 807.4 

rcsbalamiento 
del. 265 a 

- de reserva . . 414A 
rcslstencia del 292 a 

412.10 : - dc rueda . . . 413.4 
. 415 a i rueda del . .4164 


tijacion del . 416 a , sacar el . . . 483 1 

- fijo .454.2 - Siemens . . . 413a 

tiiijo de dis- I superflclc del 257 a 

pension en cl 256 a 1 - lateral del . 2884 

maguetico - superior . . . 414A 


del .... .2564 
- fresado . . . 412A 
ftierza centri- 
fuga del . . 200 a 

- coutra-elec- 

tro-motrlz j 

del.261 j I 

- clectro- 


- dc tambor . . 410 a 
temperature 

del.286.7 

tension del. .2614 
tornillo de . .410 a 

- trifaslco . . .410.4 
-, velocidad ucrl- 

ferlca del . . 2574 


motrlz del 260.il volumen del . 257.7 
hierrode . .411.4 -,el-zumba. .472.7 
- de hlerro zuncho del . 4194 

dulce . . . . 4114 I Inducing cur- 


luducelon , rent.". . . .131 a 

en el .... 256a - part. 185a 

- Inferior . . 414.10 i Induclr . . . , 183a 
hnea dc fu- Inductance . . 1264A 

erza del . . 250a bobinc d’ . 1022A - law 


Inductance brid¬ 
ge . 6744 

- self- - of a 

conductor . 732A 
. Inductancia . 1264 a 
I nducteur 4674,1120 j 
1 - d'appel. . . 1119 a 
, boblnago - 

fixe.837.1 

1 - rotatif . . 3374 

I boblne d* . . 837.7 
I - d - ventllec 8384 
1 -s, champ ongen- 
dr£ par les 
grlfles des . 456 a 
circuit .... 13L9 
cou rant . . . 181 a 
-, - d’ .... 140J0 
-s,d6marreur luter- 
cale dans lc cir¬ 
cuit des . . 592 a 

- dlflftrcntlcl 1337 a 
enroulcment . 337 a 

- fixe . . . 337J 

- rotatif . . 8374 
Aide boblne d’ 336.7 
intensity du cou- 

rant clrculant 
dans l'enroule- 
ment de V . 3864 
-s, resistance dc 
l'enroulcmcnt 

des.836 a 

-s k resonance 

accord es . 1094.7 | 
-s - resonance 

syntonises 1094.7 
-s, roue de.s . 456 jo 1 
-s, systeme d* . 452.4 
tension d' . . 151.7 

- dc terro . . 1303 a 
, - tournant . . . 4567 

- de Volta . . . 224 a 
I Induction . . . 1867 
j - in air .... 173.4 
| -. actual tooth . 264.1 

—apparatus, mag- j 
neto-eleetricl2924, 
armature . . 256 a 
-. asymmetric . 184.5 | 

- balance . . . 675.: 

- coefficient . . 185 a 

I - coil 180.1, 189.4, 341 a | 

- - (telegr.) 

! 1022a, 1062.5, 10964 ! 

core-.202A 

I cross- .... 173.7 
! - curve .... ISoa | 

- current at brea- j 

king . . . 184JO 
1 — at making . 184 a | 
i dynamic . . . IH4 a ! 
-, dVnamo-elec- 

I trie.184.7 , 

.-.electric . . .184AI 
-, electro-elec- ! 

! trie . . . . 1258 ji 
, -. electrostatic 1275.4 ! 

I electro-magne¬ 
tic ... . 12594! 

I - dux.185.4 ; 

- heating appa- I 

ratus .... 982 a , 

I -, hctcropolar . 1854, 
I-, homopolar . 185.1 j 
; —Interrupter 1065A 
1 - in Iron . . . 178 a 1 
lateral .... 185 a , 


. 185a 


Induction, line 

of.185.: 

-.longitudinal . lTIit 

- mac nine . . . 206i 
-, magnetic 

176a, 1289.7 

- of magnet ism 1290 a 
magneto-elec¬ 
tric .... 1259 a 

-,-magnetic . 1259.1 
maximum 
tooth .... 264 a 

- measuring- 

instrument . 6664 

- method . . 1335 a 
-, minimum 

tooth . . . .2644 
-> molecular . . 1844 

- motor .... £J2 a 

- diagram . . 504 a 

- -.polyphase . 228 a 
-. mutual . . .188.7 

- phenomenon IMa 

-> pole.279,4 

- regulation . . 574 a 

- regulator . .5767 

-, residual . . . 184.4 
-.self-.18 Sa 

- sheath . . . 1297.1 

- spark . . . 1308.li 

- - lighter . . 1354- 

- supply meter 692 a 

- spiral* .... 186 a 

-. theoretical 

tooth-. . . 266ii 
-.tooth- . . . 268 ji' 
-.unipolar. . 184.1 1 

- wattmeter . . 638_s 
Induction dans 

l’alr.173.4 

-. amp^rcm&trc k - 
pour courant 
alternatif . . 6763 
-, apparell do 

cliauffage . . 982-> 
-, balance d’ . . 675" 
boblne d* . . 196i 
841A, 1062 a, 10964 

- d - a mar* 
teau . . . 1062: 

-. - d - k trem- 
bleur . . . 1062.7 
-, - d’- uni- 

polalre . . 10704 
-.cable exempt 

d’.7G0 a 

-. - sans .... 700 a 
canalisation 
exempte d* . 753 a 
-. - sans .... 753 a 
carnctcristlquc 
de motcur d* 504 a 
-. charge sans 489.1 1 
-, coefficient d* 185 a 

- d’- mutuelle 

1266s 

-> comptcur 5 . 692L> 

-, courbe d’ . . 186 a 

- dans les dents 

263jr, 

dlagrammc dc 
rooteur d'. . 504 a 

- par dispersion 281 a 

- aiseymetfiquelSlA 

- dynamlquc . 184 a 

- dynnmoelcc- 

trlquc . . . 1H4.: 

- effective dans 

les dents . . 264 j 
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Indult 


I 


Induction, effet 
d’ - dc DUIgN 
orageux qui 
passent . . 1862at 
elcctriclte en- 
gendrte par - 
electrostatl- 
que .... 1277JJ 

- electrique . . 1845 

- 61ectro-£lectri- 

que .... 126S.ll 
—magn 6 tlqnc 12605 
—tttatuiue . . 1276.4 

- dans le fcr . 1735 
-, force electro- 

motrice d’- 
mutuede . 12665 

- heteropolalre 186.2 

- bomopolalrc . 186.1 

- ideale dans les 

dents . . . 263.li 

- dans Unduit 266e 
Lnterrupieur dc 

boblne d’ . 10664 

- lat£rale . . . 1865 
tlgne d* . . . 186.7 

-> - exemute d’ 7635 
loi dc P . . . 186.8 

- longitudinals 1785 
mac nine d’ . 2064 

- magnetiuue 1624, 

1<&5, 1280.7 

- magneto-61cc- 

trlqne . . 12605 

• -magnetlquc 1268a 

- maximum dans 

les dents . . 2645 

• minimum dans 

les dents . .2612 

- moleculairc . 1812 
motenr d’ . . 2225 

- mutuelle . . . 188.7 

- dans le no} an 2625 
ph^nomenc d’ 1868 

- de p 6 Ie . . 
pont d’ . . 
regulation 

de I’ ... 

- remanente . 

- residuelle . 

- rh£ostat-r£gu 

lateur d’ 

-.spire d* . . 
-ssystemc syn- 
tonlque . . 10963 
telegraphle sans 
fll par . . 10665 

- sans 61 par - 
electrodyna- 
mique . . 1063.1 

- sans fll par - 
electrostati- 

que . . . . 10625 

- throrique dans 

les dents . 263J1 
transform a teor 
4 coefficient 
d’ - variable 229.7 

- transversalc . 1767 
tubes d’ - ma- 

gnetiques . 1290.7 
ani|K>lalre . 184.il 


Inductive capa- , Indult centra . 4145, 
city . . 78SJ, 9915 eercle d'. . .41951 
-.charge. . . 489.10 -, champ d’ . .2662 
—.non- . . . 489.il - de dispersion ' 

I - coupling . . 10915 de 1’ . . . . 281.9 j 
; - load .... 489.10 -, chapeau d’ 18265 ! 

I - line.7668 \ -, charge d’ . . 260a I 

! - main.7668 - en cloche . . 4167 

non-.184a ! chute Inductive 

- reactance . . 1905 I de tension 

! - resistance . . 146.7' dans 1* . . . 261a 

.self- .1895 j -, - chlmlque de 

voltage drop 1895' tension dans!’2615 j 


. 2164 
13875 
13035 

466.10 

140.10 
13375 


j Inductor 
; - -alternator. 

I differential 
! earth- . . . 

| - wheel . . . 

' Inductor, co- 
rrientc del 

- diferencial . 

- con Impulsion 

continua . 1121 a 

- dc Uaniada 11195 

- magn£tlco . 1120 a 1 

- de man!vela con I 

dos 1 manes 1122.11 

- - nianivelacon i 

tres inianes 1120.4j 

- man!vela con j 
tres imancs 
para lincas I 
dobles . . 1120.7 


. 4675 I -, circuit 

41A 1_ Aa I* 


182.1 

.2667 


- de V 

-, - d’enroule- 

ment d’ . . . 269a 1 
- de coroptcur 6965 1 
conraptcur & - 
reversible . 6025 
-, couducteur d’ 258a j 
8065 

- massif d’. 327ao 1 
-,-s & la surface I 

exterleure I 

de r ... .8065' 
-, connexion des | 
conducteurs 

d’.311.4 j 

constantc d* . 2605 
-, contrcssplres 

de V . . . 267.il | 

- -tours de 1’ 267a i 


- - martillo . 1162.7 j-. corps de Y . . 416.1 

-es, resistencia I cote. 3065 1 

del arrolla- couplage d’ . 9075 . 

nilento dc los 3365 I-,- des bobines ! 

-es rotatorlos . 4675 i d’. 8075 

de 


-es. rued a 

los .... 466.10 
-es slntonlzados 
de rcaonan- 


. 6745 
. 184.4 
. 184.1 

.6767 

1865 


1094.7 
13065 
.2245 
. 1835 
188.10 


cia 

- de tlerra . 

279.4 I - de Volta . 

6745 1 Indnire . . 

Indult (adj> 

- (de niach. 
electr.) . 

-, action alman< 
tante de 1* . 266.4 
- gvrostatique 
de 1* . . . 434.li 

-, - niagnetlsante 
de l p . . . . 2664 


-, couront . . 131.io | 
-, - d’.14051 

- sans courant 2665: 
-.courant d’un | 

circuit d' . . 2605. 

- k courant con- I 
tlnu .... 4095 

-.courant de 

court-circuit I 
d’. 2665 

- A courant tri¬ 
phase .... 410.4! 

courbc d’alman- 
tatlon d’ . . 2665 
- de champ d* 26 ft 5 I 
court-circuit 

d’. 2065 

adhesion de I* 4715 i -, - -circultcur d’430.1 
-, alesage du creuxdel’ .4165 

moyou de 1* 416ao croisillon d’ . 4165 


408.12 


amperes- 
tours d*. . . 266a 

- en auneau . . 411.1 

- anneau plat 4135 

- a bagues col- 

leetriccs . . 4105 
bandage d' . 4195 

- k barres . . 

- bipolaire 
bobinage d' 

- d - fcrmO 

- d*- ouvert 

- d’- simple 
bobinc d . 
boulon d’ . 


- k crolsillons . 413.1 
ciiivrc d’ . . 2685 1 
-, demarreur Inter- 
cale dans le cir¬ 
cuit de 1 ’ . . 692.4' 
-, deut d’ 

-,-s dc r . . 
-.dlamctrc d* 

- du moyeu 
de 1 ’ ... 

3145 | - diphasO . . 

316.1 -, dispersion d’ 

8175 ; -, - des lignos de 
3069 . force dans 1’ 2667 
4165 ' -> disi>ositlf pour 
418a la nilseen court- 
circuit de 1' . 430.1 


410.10 

409.10 
. 314.7 


. 262.7 I 
. 4175 
. 2675 I 

. 416 . 1 ; 
. 4105 
2667 1 


-. wattmetre ii . 6885. —, k/wmvu 
laductiva,parte 18651 - k bras 

rractancfa . . 1905; - k cage d’ecu- -— . -- 

resistencia no-189.7 I reuil . . . .4105 - en dlsque . .4185 
Inductive arm a- '- campanula .418.7 -, dlsque en tole 

ture voltage j caracteristlque I dc . . .*. .4115 

drop .... 261a ! de 1' .... 2665 1 - double .... 4145 


Indult k doubles 
bras .... 4165 

- - doubles rais4165 

- en double T . 4185 

- de dynamo . 409a 
-, dynamo k - 

on disque . . 2115 
6 chauffcment d* 

287.7 

-.effort de trac¬ 
tion de T . . 2605 
encocbc de Y 4175 

- a encoches . 4145 
-, enlever 1 ’ . . 483a 

enrou le¬ 
nient d' . . . 814.7 

- d - fcrm 6 . 8145 
-, - d - ouvert . 816.1 
-. - d - simple . 8175 

- etoil 6 . . . 412ao 

- en etolle . . 412.10 
-, eloile d’ . . . 4165 

for d' .... 411.4 

- de fcr doux . 4115 

- sans fcr dc 

comptcur. . 696.1 
->fll d’.8065 

- k flls.4105 

-, fll dc connexion 

entre 1 ’- et le 
coliecteur . 421.7 
-, fixation de Y 4169 

- fixe.4545 

-, flastiue fixe 

del* ... .4165 
-.flux magn 6 - 

tlquc a’. . . 2664 
-, force centrifuge 
de r ... .2605 
-,- contre-^lectro- 
motrice de 1 ’ 261a 
-, - electromotrlec 
de I’ ... 260.11 

- frais£ .... 4125 
frette d* . . . 4195 

- degeneratrice409a 
giissement d’ 2665 

- tmpolarisc . . 4069 
-, Induction 

dans 1 * . . . 266s 
-, Isolement d’ . 8745 
jeu de 1* . . . 434.7 
->ligne de force 
dc T .... 2665 

- lisso.4145 

-, longueur d' . 2675 
->- du moyeu 

de T ... 416ai 

- dc machine k 

courant alter¬ 
nate .... 410a 
-s, metal special 
pour novaux d’ 

8665 

-, mettre V - dans 
la machine . 4885 
-, - en place 1* . 4835 

- mixte a phases 

et 4 rage 
d’ecureuil . 410.7 

- monophase . 4105 
-, montage de 1' 4164 

- des bo- 

blues d . . 3075 

- de moteur . . 4095 
-, moteur asyn- 

ehroncavec - 
en court-cir¬ 
cuit . . . .222.4 


















Induit 


tDduziooe 


Induit, moteur 
asvnchrone 
tnphase a - on 
court-circuit 228L2 
d'induction 
avec - on 
court-circuit 222.4 
- t - dinductlon 
triphojM 1 a - en 
court-circuit 228L2 
movou dc I* . 416^ 

- multipolairt* 409.11 
nombre de cir¬ 
cuits d- couples 
en p&rallele 807ft 

- de circuits 
de 1’enroule- 
ment d’. . . 258ft 

- de conduc¬ 
tors de l’ . 306.7 

de fils de 1’ 806.7 

- non-polaris£ 409 jb 
noyau d’ 2615, 411 5 

annulaire d“ 4125 

- d’- cn forme 

de tore . . . 412-5 
d - en tam¬ 
bour .... 412.4 
-s, papler-couvcr- 
ture pour . 860.11 
-8, papier 0 re- 
couvrir les 869.li 

- parcouru par 

lc courant . 266.0 
peripheric d* 267.4 
-, porte due aux 
bouloiis d- 
non isolcs . 2015 

- par courants 
Interlciir* de l’292ft 

- par courants dc 
Foucault dans 
les conduc- 
teurs de 1* . 292.4 

- par courants 
parasites dans 
lesconducteurs 
de I* .... 292.4 

—,—s dans lc for 
de I’ . . . . 290.10 
placer 1* - dans 
la machine . 4835 
poids de T . . 414.7 

- du culvre 

de r _26*4 

- polarise . . . 409.8 

- a poles . . . 4095 

- poles exterl- 
eurs .... 409.7 

- - poles Interi- 

eurs .... 409.6 
position de 1' 41(16 

- radial .... 414J 
rainure de 1* 417 j9 

- ft rainures . . 4145 

- a rals .... 413a 
reactance d’ . 267a 
reaction d’ . 206ft 

- d*- constant© 266ft 

- de rechange 4145 
rccult dcs uV 

les d' . . . .4115 
rofroldUscmont 
dc l’ . . . . 288.12 
regie pour le 
cou plage del'307.4 
reparation de 
I*.416.10 

- de res«*r\ e . . 414ft 


- Induit, resistance 

i d’.2925 

! -, l - ronfle . . . 472.7 
; rone d* . . . 415.2 
; - k roue .... 413.4 
■ - de Siemens . 418ft 
|-.surface d’ . .2885 
. -, - laterale de 1* 288.4 
| - en tambour . 4105 
j -, temperature d *286.7 
I tension d’ 161ft^6l5 

- traverse par le 

courant. . . 266ft 
! - k trous . . . 414.4 

- du type Infe- 

rleiir . . . 414ao 

.-sunerleur 414ft 

| -s, verms pour 8682 
! -, volume a’ . . 267.7 
| Induktanz . . . 190.4 

: -rolle. 1022 ft 

i Induktlon . . . 188.7 
| -, mittels - abgo- 
j stimmtes Sy¬ 
stem . . . 1095a 
Anker- . . .266ft 
I - Im Anker . . 256ft 
I -sapparat.dynamo- 
i elcKtrlschcr 1324a 
; —, magnetelck- 
t rise her . . 1292ft 
I -sbruckc . . . 674ft 
| dissymctrische 

184a. 

dynamische . 184ft 
-, dynanioelek- 
trlsche . . . 184.7 
1 Eisen- .... 1735 
ielcktrische .1845 
I clcktroelcktrl- 
I ache .... 1258a l 
-, elektromagne- 
tische. . . 1259ft 
-s-elektromoto- 

rische Kraft 187ft I 
-, clektrosta- j 

! tische . . . 1275.41 
j -serschelnung . 188ft 
| -sfunke . . 1308a l 

| - -nzunder . 18645 

-sfluB.186.4 j 

-efrei.184a 

i —c Bclastung 489.ii 
I - -cs Kabel . . 7605 

- -e Leitung . . 758ft i 

- -er Wider- I 

i stand .... 145ft 

| gcgenseltlge . 188.7 
i -sgesetz .... 186ft 
, -, Glcichpol- . . 185.1 
-shelzapparat . 9825 
j -skapazitkt . . 1915 

- - eines K a be Is 738.1 

1 -, Kern.262ft 

i -skoeffizlent. . 1855 ! 
! -skurve .... 185ft 
. -, LHngs- . . , 173.0 i 

I -slinlc.186.7 , 

i -, Luft-.173.4 | 

-, Magnet- . . 1289.7 
i magnetlsche . 1735 . 
i magnetoelck- i 
trisehe . . . 184ft, 
-maguetischel269a 
, -smaschlne . . 206.4 
-smessinstru- i 

ment .... 666.4 
! -smethode’. . 13355 
-, Moiekular-. . 184ft , 


Induktionsmotor 

9 99 % t 

- -dlagramm . 504ft ; 
—, Drehstrom- I 

- mlt Kurz- j 
schluBanker 228ft 
Drehstrom-- 
mlt Schlelf- : 
rlnganker . 223a | 

- -, Dreipbasen- 222.7 

- Einpnascn- 222 ft | 

- - mlt Kurz- ! 

schluBankcr 222.4 ; 

- Mehrphasen- 2235 1 

- - mit Schlelf- i 

rlnganker . 2225 

-.Pol-. 279.4 

Quer- .... 173.7 i 
-srcgler .... 676.7 I 
-sregullerung . 6745 • 
-srelais . . . 1023ft 
remanente . . 184.4 i 
-srdhren, magne- j 
tische . . . 1290.7 | 
-srolle (Wick- I 

lung) .... 3415, 

- - (Telcgra- l 

phle) . . . 1096.4: 
-sschlrm . . . 1297.11 
-, Selbst- .... 1885 | 
Selbst- - - eines 
Lelters . . . 732ft i 
Seitcn-.... 1865 | 
-sspannung . 148ao 
-sspirale .... 186ft, 
-sspule .... 186a i 
-,Streu- . . . .2815 
-sstrom, Off- ! 

nungs- . . l84ao, 

- Schlie- , 

Bungs- . . .184ft 

Unipolar- . 184.li | 
-swage .... 076.7 
-swattmeter . . 688 ft 
-, Wechselpol- . 185ft 
-, wechsclseitlge 188.7 
-sweckbetrleb 11215 
-sz&hler .... 6925 
-.Zahn- . . . 263.10 
Induktiv, selbst- 189ft 
-e Aktionsllnle 12755 
-cr Ankerspan- j 
nungsabfall 261.4 
-c Belastung 489.10 | 
-e Kopplung 10915, 
-c Leitung . .753ft 
—4* Reaktanz . . 1905 
-cr Spannungs- I 
abfall .... 1895 , 
-cr Widerstand 145.7 | 
Induktoranruf 1120 ft! 
Induktor, An- ! 
ruf- .... 1119ft 

- mit bcstlindl- 

gcmAntrieb 1121.1' 
-.Differential- 1337ft! 
-energic . . . 1062ft 1 
-, Erd- .... 13035 , 
-.Hammer- 1062.7 1 
Magnet- . . 1120 a 1 
-masehlne . . . 216.4 | 

-rad. 456.10 

-, unsymmetri- j 

schcr . . . 1070ft i 
-unterbrecher 1066ft' 
Volta- . . . . 224ft 
Induktorium 10625; 
lndurinicuto della 
materia attiva83ft 


Indurre .... 183i> 
Indostria dc 

cables . . ,768ft 

- del eavl . . . 768.8 
Industrial, ren- 

dimiento . .2975 
Industriale, ren- 
dimento . . 297a 
Industrie dcs 

cables . . . 768ft 
Induttanza . 12645 
rocchetto d’ 1022:* 
Induttiva, rcat- 
tanza .... lfcD 
Induttore asini- 
mctrico . . 10705 
avviatore 

suir.ofc 

corrente del 140 j« 

- dl ehLamat* 111ft.* 

- differenziale 13975 

- magnetlco . 1120a 

- a martello . 1062: 
ruota del . 4o6.io 

-1, slntonlzzati 
a risonanza 1094.: 
slstcma degli 452i 
-e di terra . . 1303-s 

- V olta . . . —4-i 
Indut trice, partcl&J 
Induzicren . . 188s 
Induzlcrender 

Strom . . . 181ft 

- Tell.183.* 

Induzlcrt . . 18 $ja 
- e ElcktrizlUt 1905> 
-e elektromotori- 

sche Kraft 14*10 
-e LUnge . . . 186i 
-er Magnetls- 

mus .... 162a<> 
-c Sehwingung 1086.7 
-c Selte .... SOils 
-er Strom . . 181as 
-er Tell . . . 185 j 4 
Induzlerung von 
Magnetic 
mus .... 1290ft 
Induzione . . 125*io 

- neiraria . . . 173a 

auto-.lWLb 

cocfflclente d* 1855 

-, curva d’ . . . 185ft 

- net dent! . 263a» 

- dinamlea . . 184ft 

- disslmmetrica 1845 

- per effetto della 

dlspcrsione . 2815 

- elcttrica . . . 1845 

- elettro-dina- 

mlca .... 184.7 

- - -elettrlca . 126*11 

- - -niAgneticA 1269ft 

- -statica . . 12764 

- eteropolare . 185ft 
fenomeno di 183ft 

- nel ferro . . . 1735 
flusso di . . . 185a 

-. forza clettro- 
motrice d* . 187ft 

- nell'lndotto . 266ft 

- laterale . . . 1855 
-, legge della . 186s 

linea d’ . . . 1S67 

- longitudlnale 173ft 
macchlna dl. 20tia 

- magnetlca . . 1735 

1289.; 
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Inlezione 


Lndazion# magne- 
to-elettrica 1S59J 

• - -magnetic* 1259.1 

• maasima nel 
denti . . . 

- minima ncl 

dent! . . . 

• molecolare 

- mo tore d’ 

- - d’ - mono- 

faae .... 
d* - polifase 2283 
- d* - trifase . 292.7 

- matua .... 188.7 

- -. coefficients d’ 

12663 

- o«l no cl co 

- omopolare 

- del polo . 

-priyo 


. 2843 

. aw^ 

, 184.2 I 
.2223; 

.2996 


. 2623 
.185a 
.279.4 
. 1844 


- reale nel dent! 264J 


- regolatore d’ 
, regolazlone 
dell’ . . . 
raridua . . 
roechetto d’ 


578.7 


574 - 5 ‘ 

1814 

1891 .' 

8413 

1883! 

1892 


•elf- . . . 

- spirals d’ 

- teorica oel 

denti . . . 968ai 

- trasversale . 178.7 

- uotpolare . 18441 

- tllo zero, me- 
todo dl . . . 62&7 

Inelectrisy . . 1276.7 
!synergy tique . 1693 
-■ courant . . . 1453 
latqnlllbre . . 4063 
I&ercla .... 80US 

- carva de . . . 5067 
cirar por fuer* 

za de - hasta I 
U partda . . 5003 

- maArn^tlea . . 1862 > 

- de la min . 5843 | 
metodo de . . 500.4 
no men to de - 

de an cuer- 1 
po .... 125241 1 
. fsrriodo de fun- 
clonamento 
debldo a la 5003 

- rotaclon por - I 

hasta la pa- | 
rada .... 5003 i 

Incrte.1593! 

Inertia . 80l.it, 5343; 

- curve .... 500.7 
-.magnetic . . 1803 I 

- -rnetho J . . . 500.4 

- period .... 50031 
I turtle .... 801.12 j 
-continuer k 

marcher par 5003 ■ 

- coarbe d' . . 6067 | 
' fonctionnement 

par.5003 

* fonctlonner • 

par.5003 • 

. magn^tlqae . 1803 

- marche par . 5003 1 

- de la masse . 5343 

- attbode d’ . 500.4 1 
pdriode de fono- I 

donnement 

par.5063 

learner par - l 

J«jqu , irarr«t4897 


Inerzla.... 801.12 
curva d* . . . 600.7 
glrarc per for- 
za d'-fln la 
fennata . . . 5003 

- magnetics . 1803 

- della massa 5843 
metodo d’ . . 500.4 
momento di - 

dluncorpo 1252.it 
-, pcriodo d’ . . 5003 
rotazione per 
forza d'-fin 
la fermata . 6003 
Inestable, marcha 

801.7 

Inexdty .... 2513 
Infllare . . . .3773 
IniUtrazlone, 

acuua d‘ . . 8853 
Infinite resis¬ 
tance .... 654.7 
Inflamaddn . . 1293 

- electric* . . 18543 

- - de las minas 

9854 

- de incandes- 

cencla . . . 9853 

• por medio de 

cbispa . . . 9853 
Inflammation of 
the skin caused 
by Rontgen- 
ravs . . . 1235.1 

- de la pean 

causae par 
lea rayons X 

1285.1 

Inflexion* point 
d’-de la ligne 

809.4 

Influence-action 
of passing 
clouds . . 135242 

• electric . . 12753 

- electricity . 1277.12 

- machine, alter¬ 

nating . . 12793 
-, the - machine 
starts . . . 12803 

- machine, Wlms- 

hurst's . . 12783 
magnetic . . 163.1 

- of the plate 

thickness on 
the capacity . 683 

- rays on dis¬ 
charge-po¬ 
tential . . 11043 

- on solubility 11 H 2.10 

- transient. . 1376.io 
Influence, elec¬ 
tricity eniren- 
dree par - eloc- 
trostatlque 1277.12 

- electrique . 1273J) 

- de l'epalsseur 

des plaques sur 
la capacite . 683 

- exercee sur la 

solubility . 1182.10 

- magnetique . 1084 

- momentanyel27540 

• nodve de 

1'aclde . . . 1059 

- des rayons sur 

le potentlel de 
dycharge . 11043 

- refroldlssante 5613 


Influencer, le cohft- 
reur est Infla- 
ency par ten¬ 
sion . . . 10753 
Influencia eiyc- 
trica . . . 12763 

- del espesor de 

las nlacas so- 
hre la capacl- 

dad. 683 

I - magnet lea . . 163.1 

- malsana del 

ucldo .... 1053 
1 - momenUncal27o40 
, - de los ray os 
i sobre el poten- 
clal de des- 
carga . . . 11043 
1 - refrlgcrante . 5613 
I - sobre la solu- 
bllldad . . 118240 
Influenz, elek- 
trische . . 12753 
-elektrizlt&t . 1277.12 
I - magnetise ho . 1634 
-roaschlne, die - 
geht an . . 12803 

- -. die Schelbe 

der-relbt gegen 
das Reibzeug 

12803 

- -, Wechsel- 

1 strom-. . . 12793 

- -. Wimshurst’s 

12783 

momentane 1275.10 
-wlrkiing voriiber- 
1 zlehender Ge- 
witterwolken 

185242 

Influenza elettri- 
ca. 12753 

- magnetlca . . 1634 

: - monientaneal276.io 

- noclva dell’ 

acido alia 
salute .... 1053 

- del raggl sul 

poton/lale dl 
scarica . . 11043 
1 - refrlgcrante . 6613 

- sulla solubllltA 

118240 

- dello spessore 

delle piastre 
sulla capa¬ 
city . 683 

Informaclones, 
ofidna tele- 
fonlca para 11713 
Informazlone, 
telefoniche uf- 
fleto d’ . . 11713 
Informe de prue- 
bas .... 4H4.io 
Infortunl, anslru- 
razlone contro 

gli.713.1 

Infradlclamento80i3 
so stanza che 
impedisce V 8053 
Infrarouges, tele¬ 
graphic par 
les radiations 

1063.4 

Infuslbile . . . 4083 
lufuslble. Iso- 

laut.7763 


! Infusorial earth 253 
j Infusorlenerde 253 
! Ingangsetzung 4783 
. Ingeghcre . . 13293 
' - per l'acqulsl- 
zlonc . . . 1329.7 
1 - In capo . . 13293 

- elettricista . 1329.4 
I - delle prove . 484.4 
' - del scrvlzio del 

cavl . . . .7683 
1 Ingenlero . . 18293 

- de adqulsi- 

l don .... 18267 
, - electricista . 18264 
! - cncargado de 
las pruebas . 484.4 
! — del servlcio 
de los cables 7683 
I - en jefe . . . 18293 
Ingcnleur . . 18293 
Akqulsltions-1329.7 
I -. Klektro- . . 1329.4 
-. Kabel- .... 7683 
-, Obcr- . . . 18293 
Ingynieur . . 18293 
-acheteur . . 1829.7 
-cAbllste .... 7683 

- ohargy des 

! achats . . 1329.7 
| - en chef . . 1826s 
-yiectrlcien . . 13264 
| - du laboratolre 
d’epreuve . . 484.4 

- - laboratolre 

d’essai . . . 484.4 
1 - prypose aux 

epreuves . . 484.4 
! - - aux essals . 484.4 

- du service des 

ckbles . . .7883 
1 Ingessarc 1 tuhl 8923 
Ingles, dcido sul- 
fdrico .... 513 
, Ingot iron . . . 844.7 
1 — plate .... 8473 
Ingrana, 11 sop- 
porto si . . . 4893 
Ingranaggio . 448w 

- cardanico . . 533-t 

- cllindrico . . 449.1 

- conico ad an- 

golo retto . 4493 

- a dentlera . . 4493 
- 1 , rlnvlo ad . . 448* 

ruota d’ . . . 448a 

- a ruote co¬ 

niche .... 449.4 
-I, trasmlssiouc 

per.44* s 

-e a vltc per- 

petua .... 4493 
1 - a vltc senza 

fine. 4493 

Ingrandimcnto 716.1 
Ingredient dc 

la pAtc . . . 2 M 
Ingreaientc de 
la pasta . . 24> 
Ingresos. . . 718.10 
Inlclar la mar- 

cha.47ftj 

Inlettare .... 440.2 
; Inlettore .... 114.4 
1 lniezlone, conden- 
1 satore ad . . 1193 

- Ipodermlca . 510.1 

- con olio can- 

forato . . . 510i 
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In8taIacI6o 


Inintercamblabi- 

llta.56319 

In Interchangea¬ 
bility .... 6609 
Iinterchangeable, 
buchon fusible 
Edison . . . 9012 
dlspositif . . 903.7 
-, systime . . . 9006; 
Initial Intensity | 

of emitted 
waves . . . 10632 | 

- position . . . 619a ! 

- of the con- i 

tact brush . 601.6 

- state.286.4 I 

- temperature . 2862 

- velocity . . 244.10 

- voltage . . . 66.7 

- of tne cell. 83a 
Initiate, posltlon619a 
Inject, to . . . 4402 
Inlecte, poteau 

de bols . . . 801a 
Injecter . 4402, 8042 

- au chlorure de 

zinc .... 8062 

- & la creosote 8062 

- au sulfate de 

cuivrc . . . 8062 
Injectcur . . . 114.4 
Injection . . . 8042 
bain d’ . . . 8062 
-, hypodermic . 510a 
Injection, with oil 
of camphor 5102 

- subcutaneous 510a 

- au bichlorure 

de mercure . 806a 
-, coefficient d’ 13422 

- k 1 'huile cam- 

phr^e .... 6102 

- hypodcrmlque610a 
-, precede d'. . 805a 
-, puissance de 

§ reservation 
el’ .... 806.4 
- preserva- 
trice de 1’ . 80&4 
- sous-eutanye 610.1 
- au sublime 

corroslf. . . 806.1 
Injector . . . .114.4 
Inaektor .... 114.4 
Injurious effect 
ot the acid . 105 jd 

Ink.10132 

-> oily .... 10132 
-, recording . . 6672 
-trough . . . 1013.1 | 
- writer . . . 1008.3 
-writer, Morse 1058.7, 
-writer, polari¬ 
sed .... 10172] 
- -.standard- 10082 
Inker . 10082, 1058.7 
Inking disc . 1002.4 
- roller . . . 1002.4 
- wheel 101H7, 10332 
- - support . 1013.4 
Inkllnatlon, 

erdinagnetlsche 

13012 

-, magnetlsche 62Sjo 
-snadel .... 6292 ' 
-swlnkel.... 629a 
Inkonstanz des 
Elementes . 32.4 


Inlandtele- 

gramm . . 18472 
Inland tele¬ 
gram . . . 13472 
Inlet.1242 

- bell. 886.7 

-box .881.7 

- bush. 8872 

- funnel . 8862, 8862 

- neck.846.1 

—pipe, gas . . 81.7 

- tube.8872 

Inmanclable . . 6312 
Inmergir la parte 

superior del 
carbdn de re- 
torta cn cera 
llquida 6 para- 

flna.Ids 

Inmersion, b a ter la 

de. 862 

-.dorado por 1206ai 
Inmovilidad del 
arco .... 656.4 
Innenbeleuch- 
tung .... 9112 
-glocke .... 9622 
-installation . 8662 
-kfihlung . . 13812 
-leltung . . . ,766a 
-llcgende 

Scheibc . . . 4472 

-pol.1672 

-polanker . . . 4092 
-poldynamo . . 2112 
-polgestell. . . 453.4 
-reflektor . . . 938.7 
-strehler . . . 6432 
Inner armature 
of a Leyden 
Jar .... 12832 

- coating of a 

Leyden jar 12832 

- diameter of the 

bearing . . . 4362 

- - of iron core 26L7 

- end of coil . 8382 

- globe .... 9622 

- jar.132 

- pole.1672 

- - armature . 4092 

- frame . . . 453.4 

- reflector . . . 036.7 
Inn ere Arma- 

tur .... 1283s 
-er Belag . . 12832 
-c Charakte- 

ristlk . . . .6032 
-er Eisendurch- 
roesscr . . . 261.7 
-e Magnetbde- 

rung .... 160.7 
-e Nebenteilc . 932 
-er Ofenwider- 
stand . . . 12232 
-c Spannung . 1492 
-es Spulcncnde 8382 
-er Strom . . 143.10 
-er Stromkrels 143al 
-er Widerstand 33.7 
146.4 

Innescatore 

d'arco . . . 9392 

- - differenzialc 939.4 
Innesto .... 460.4 

- a clnghla . . 451.4 

- - clnghic . . 4612 

- - couo dl fri- 

ztonc .... 461a 


.4612 
. 4602 
.4512 
460ao 
. 4602 
. 461.4 
.4512 


Innesto a dlschi 

460.7 

- elettro-ma- 

gnctico . 

- flsao . . . 

- a freno . 

- - frlzlonc 
i - mobile . . 

! - a n astro . 

! - - spazzola 
1 — trasmlsione ad 

lngranaggl con 
rapporto ai tras- 
missione varla- 
blle .... 451ao 
Innigkelt des 

Kontakt* . .686.7 
Input . . 16802,60L9 
Insenatura, 

onda .... 1922 
Insensibility, de- 
gry d*. . . 18382 
lnsercldn . . . 6162 

- brusca . . . 6182 
-, palanca de . 4802 
Insyrer des char- 

bons dans la 
larope . . . 931a 

- des chevllles 652.7 
-dans... 6622, 898.7 

- des Aches . . 662.7 

- le fusible . 662.il 

- les charbons . 4732 
Inserlrc . 47*4, 6162 

- ncl circulto . 1412 
-p line! pale 1422 

i - nuove pile . . 842 
, -, che si pub . . 616.4 

- la reslstenzA nel 

circulto . . . 5742 

- le spine . . . 652.7 

- la valvola . 6C2 ji 
I nserito .... 6162 
Inseritore 6182, 5182 

- dl accumu¬ 

lator! .... 90.7 

- automatlco . 922 

- dlawlamento 594.7 
conduttura 

dclP .... 902 
contatto dell* 600.7 
| corsolo dell’ . 6002 

- di element! . 5992 
-, albero filet- 

tato dell’ . . 602.7 

-automatlco 5992 

-clrcolare . 6022 

-diritto . . 6022 

-doppto . . 6002 

-, estlntore di 

sclntllle per 912 

]-a mano . 699.7 

-scrapllce 600a 

- a gruppl per 
la carica di 
batteric di ac¬ 
cumulator! . 6022 

- - leva . . . 

1 — mano . . 

I meccanlsmo 
I d’. 

1 -, morsetto d’ 
i - con perno . 

-, pezzo d'attacco 
doll* .... 91a 

- con pezzo Inter- 
| mealo e rests- 
| tenze Inter- 

mcdlc .... 91,4 


. 6222 
. 92a 

. 519.7 
. 6492 
912 


Inseritore, pezzo 
polare dell*. 91 j 
-, piastre d* . .549.4 
sb&rra dell* . •frXs 

- di scarica . . 6242 
-, scatola d* . . 64JL 
-, zoccolo d’ . . 549j. 
Insert, to 6522, 698.: 
-, to - the arma¬ 
ture .... 4632 

-, to — a box in 
the wall . . 891 -j 
-> to - the carbons 
471s 

( to - filaments 915 j 
i Inserter . 6622, 898.7 
Inserting a- 

plug .... 898/ 

- the plug in the 

subscriber's 
jack. . . . 1190,: 
Insertion piece 
for fittings . 85*1 
Insertion . . . 9312 
-, disposition poor 
l'-ae cartouches 
564.1 

- d*une Ache . 8IK* 

- de la fiche dans 

le conjoncteur 
du bureau cen¬ 
tral ... . 119a: 
pl^ce d’ - pour 
apparel] de¬ 
dal rage . . 95 Sj: 
Inscrzione . . . 616a 

- delle cartncee, 

dlsposltlvo 
per V . . . . 664a 
leva di ... 490a 
-. m&novella dl 5832 

- re pen tin a . . &18a 

segmento di . 5822 

-» spina di . . .6629 
Inside chaser . S4SL9 

- chasing tool. 543 j 

- diameter . . 86&> 
Insoude .... 94.7 
Inspcccldn 4702,719 -j 

caja de . . .846.4 

- de los con due- 

tores, cncar- 
gado de la 1342a 
orlflclo dc . . 8312 
lnspcccionar, Um- 
para para - las 
pilas .... 105a 
-se, que puedc 6ia4 
lnspccteur 
aes canalisa¬ 
tions .... 1342a 
Inspection . . . 71ft.: 

- box.845.4 

coll.106a 

- hole.83la 

- lamp, cell . . 106a 
Inspector of 

mains , . , 1341* 
j Inspektion*- 
j kasten . . .845.4 
I -lampe, Zellen- 1063 
Inspfracion . . 50*$ 

1 Inspiration . . 5082 
I Insplrazlone . . 606$ 
Instablle, marcia 
I 30L7 

1 Instal, to 4692. 866a 
; Instaladon dc 
1 acurn (Uncion 72a 
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Inst&Uazione 


Iostalacionefl de 
acumuladores. 
reglamento de 
servlclo para 1061 
-.acceaorios de 8665 

- dom&jtlcas. cua- 

dro para . . 9062 

- cajade unl 6 n 
para .... 8824 

• de agricul- 

tura . . . 1867-5 

- - alutnbrado 
etectrlco 9105,9106 

- - alnmbrado 

y transmlsion 
de faerza . . 708* 

- aatomatica de 

alumbrado, 
clrcuito para 
la - en loe lo- 
cutorlos tele- 
fdnlcos . . 11267 

• 4 bordo de un 

boque . . .8644 

- de caldera* . 10615 

- comblnada para 

corrlente al- 
terna j con- 
tin a a . . . .7049 

• de corrlente 

alterna . . .7008 

- - corrlente al¬ 

terna de alta 
tensidn . . .704? 

- - corrlente con¬ 

tinue . . . .700.7 

- - corrlente mo- 

nof&slcA . .70819 

- - corrlente trl- 

fdeica .... 7042 

- - distribucl6n6067 

- - distribucidn 

de corrlente 7263 

• domesticA . . 864.1 

- electrlca . . . 205.7 

- - con conduc¬ 

tor neutropu- 
eato a tlcrra 706.1 

- cuadro do 
dlatrlbuclOn 

de una . . . 6067 

- - de grtias . 986* 

- - de puento 

corrcdlzo . . 986* 

- de una esta- 

cion .... 996.4 

- en unaf4brlca8642 

- ralvanlca . 1192* 

- ae gasogeno 

de gas pobre 1275 

- - gasdgeQO de 

gas pobre por 
asplracidn . 127 jB 

- - gasogeno de 

gas pobre por 
prcsldn . . . 127.7 

- generatrix de 

la corrlente 702j 
1163.1 

- hldriullca . . 1248 

- de indlcador 

de Incendio 10443 

- Interior . . . 8562 

- de lineas el 6 c- 

tricas .... 8175 

- en locales hu- 

medos . . .8649 

- de la mdquina 

de rapor . . 116* 


Instalacidn. mate¬ 
rial de ... 866.4 

- de pararrayos 99019 

- particular . . 70513 

- polifisica . . 704-1 
-, pr&ctica de . 8645 

- privada . . . 8641 

- provisorla . 1880 l9 

- radlotelegrA- 

flea ... . 10665 

- dc senates do- 

mtaticas . 1046a 
-, slstema de . . 864s 
t£cnlea de . . 856-1 

- de telcgrafia 

dom£stlca. 1046 a 

- telegr4flca . . 9945 

- temporaria. 18305 

- de alta ten¬ 

sion . . . .7046 

- - baja tension 7044 

- - media ten¬ 

sion .704& 

- - timbres . 1046 jo 

- - transporte 

el£ctrico . . 988-1 

- trlfllar, corta- 

clrculto de 
distrlbudOn 
para .... 66815 

- de tubos alsla- 

dores en an 
enlucidO de 
cemento . . 892.7 

- - turbinas . . 123.4 
Instalador . . . 8665 
Instalar .... 8665 

- line as .... 817.4 
Installare . . . 8665 

- delle llnee . . 817.4 
Installatcur . . 8665 
Installation, 

Fabrik- . . . 8642 

- in feuchten 

Rftumen . . 8643 
Haus- .... 8645 
Innen- .... 8662 
-smatcrlal . . . 866.4 

- clcktrlschcs 960.4 
-spraxis .... 8645 
-sschalter . . . 8965 

SchlfT- ... .8644 
-ssicherung . . 8995 
-ssystem .... 8645 
-stechnlk . . . 855.1 
-suniHcbalter . 8964 
Installation, 

bell .... 1045.10 

- on board ship 8644 

- change-over 

switch . . . 896.4 

- of coherer . 1102* 

- of conduit. . 868.1 

- conduits In 

cement mor¬ 
tar .892.7 

- In damp 

places.... 8645 
electric . . . 206.7 
— light . ■ ■ . 9105 

- of electric 

lines .... 8175 

- fuse.899* 

house .... 864.1 
house-bell . 1046.1 

- in the interior 

of buildings 8665 

- material . . • 866.4 

- practice . . . 8645 


I 


Installation tech- 


nlcs . . . 

. .8661 

- of tubing 

. .868a 

works . . 

. .8642 

Installation, acces- 

sol res d’ 

. .866ft 


- agricole . . 18675 

- d alimentation 

61cctrique. 1163d 

- d’apparte- 

ment .... 8641 
bolte de Jonc- 
tlon pour - 
domestique . 882* 

- k bord d un 

navlre . . .8644 

- d’un bureau t&- 

16graphlque 996.4 

- de canali¬ 

sation .... 8175 

- de chaudteres 1065 

- combln^e k 

cou rants alter- 
natif et con- 

tinu.7043 

-iCommatA- 

teur d* . . . 8964 

- decondpctears 

61ectrlques . 8175 
coupe-circuit 
del’. 89916 

- & cou rant alter¬ 

nate . . . .7085 

- -coilrant alter- 

natlfde haute 
tension . . . 7047 

- -courantalter¬ 

nate mono¬ 
phase .... 706* 

- cou rant alter¬ 
nate poly¬ 
phase .... 7041 

- cou rant alter¬ 
nate triphasO 7042 

- courant con* 

tinu.7067 

coQt de T - par 
kw dc puis¬ 
sance des ma¬ 
chines in- 
stallecs . . . 896d 
- del* - par 
lam dc a in¬ 
candescence 
de 16 bougies 895* 

-»dancer pour I’ 6125 ! 

- de aistrlbu- , 

tion de cou¬ 
rant . . 468J. 725* | 

- domestlque . 864i j 

- - de sonnerlcs 1046.1; " 

- d'erlatrage 

Mectrlque. . 910L3 . * 

- et de trans¬ 
mission de ! ~ 

force mot rice 708* j 

- tlectrlque A 

conducteur 
neutre mis k 
la terre . . . 706a 

- - k fll neutre 

mis a 1a i 

terre .... 706.1 
! - - de grue . . 986* 

I - - de pont rou- 
lant.986* 


Installation, frais 
d’ - par kw de 
puissance des 
machines 
instances . . 896a 
d*- par lampe 
k incandes¬ 
cence do 16 
bougies . . . 896* 
fusible de 1’ . 890* 

- galvanique 1192* 

- a gazogene . 127* 

- - gazogene as- 

plr6.127* 

- - gazogene 

souffle . . . 127.7 

- g£neratrice de 

courant. . . 702a 

- hydraulique . 1249 

- lnt^rieure . . 8662 
interrup- 

teur a . . . 896* 

- de lignes . . 817* 

- dans des locaux 

humidcs . . 8649 

- de machines 

61ectriques .206.7 

- machine k 
vapeur . . .1169 

- dans une maison 

8641 

-, materiel d* . 8664 

- monophas6e . 7069 

- de paraton- 

nerre . . . .9905 
plan de 1'- du 
tableau de di¬ 
stribution . 604* 

- polyphase . 7041 
pratique d* . 864ft 

- priv6e .... 7025 

- pour la produc¬ 

tion de gaz 
pauvre . . . 1275 

- provlsoire . 18869 

- radioscoplque 
transportablel246* 

- radiotelegra- 

phique . . 10665 

- de sonneries 1046.10 
ayst&mc d’ . . 864* 
technique d’. 866.1 

- dc tdlegraphe 

avertlsaeur 
d’incendie 10445 

- telegraphic 
domestlque 10469 

- telegraphlquc 9945 

- temporaire 1380* 

- k basse ten¬ 

sion .7044 

- - haute ten¬ 

sion .704s 

- - moyenne ten¬ 
sion .7045 

de transport 
i 6Iectrlque . 968a 
j - triphasic . . 704* 
! - de tableau de 
1 distribution 6067 
1 - - turbine . . 128.4 


j - dans une usinc864.2 
1 - volante . . 1330* 


-,6tat d'lsole- 
ment de 1* 
frats d’ , . 


! Installazlone 
I - d’agrlcul- 


.4667 


! tnra . . . 13675 
. 719*; - dl conduttori 8175 
. 4064 - domcstlcA . . 864a 
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Installed kilo- 
wats .... 708.1 
Installer .... 8663 

- des Ugnes . . 817.4 
-,1a station est 

Install^ pour 
deux longueurs 
d'onde . . 1104a 
Installleren . . 8563 
Installiertes Kilo* 
watt .... 708.1 
Installing . . . 469.7 
Instand halt urn: 

der Batterie 102 .W 
-svertrag . . . 71.3 
Instantaneous ra¬ 
pacity . . 12833 

- current densltyl443 

- load.4913 

- output . . . 158J2 

- power . . . 156.12 

- reading . . . 640a 

- strength of the 

current . . 12605 

- value ....196i 

- - of the electro¬ 

motive force13622 

- voltage . . . 153.7 
Institution of Elec¬ 
trical Engineers, 
standards of 

the. 486.2 

Instrucclbn . . 513* 

- especial de con- 

ducta .... 514a ■ 

- de servicio 719afi 

- para el uso 18833 j 
-cs para la ejeeu- 

cion .... 400a 
-es para la coloca- 
cibn de los 
cables .... 826L: 
-es para las prue- 
bas .... 485al j 
-es para el I 

servicio . . . 470.8 ! 
Instructions . . 4855 j 
513^ 

- for laving ca- I 

bles .... 8263 1 
special . . . 514.1 
working . . 710.10 

- for working of | 

accumulators 71a ! 

- - the working 1 

of accumulator 
plants . . . 105a { 
Instructions de l 
r„American I 
Institution of 
Electrical Engi¬ 
neers** . . . 486.4 

- - la Chambrc 

Syndicate des i 
Industries elec- J 
triques de Fran- j 
ce. 486.3 i 

- coucernant la 

conduite ct l‘en- 
tretleu des acen- 
mulateurs . 71a 

- du Congr^s des 
Electriciens de 
l’Emnire russc487.i 

- pour lVpreiive48,Vn 
-s d’execution . 400a 
-s de ^.Institution 

of Electrical En- 
ginuws“ . . 4865 


Instruction* pour I 
les machines 485.12 
-s de pose . . . 8263 ■ 
-s pour la pose des 
cables . . . 82631 
-s de aleurite . 7193 ; 

- de service . 4703, : 

719.10 i 

-s de service pour I 
installation d’ac- 1 
cumulateurs 105a ' 

- special e con cor- ; 

nant la manlAre ! 
de se comporter 
fen cas de] . 514.1 I 

- tel^phonlque 11703 
-s du „Verband 

Deutscher Elek- 
trotechniker*‘486a 
Instrument . 622al 
-, ein - arretieren 

646.7 

- mit beleuchteter 

Skala .... 7005 
direkt zeigen- 

des.6995 

doppelseltiges7005 
-endrabt.... 8615! 
Drehfeld- . . 6985 j 
Elch- . . . .6243! 
-,eln - feststel- 

len. 645.7; 

Flansch- . . . 699a 
Kontroll- . . 6245 1 
Kugelpol- . 662.11 
Laboratorlum-6985 
Pr&zl.slonsmess- 

701.1, 

Profll- .... 700.7 
rundes .... 7003 
Schaltbrett- . 699.4 1 
Stand- .... 70051 


Instrument, stan¬ 
dard preci¬ 
sion .701a 

switchboard 69817 


699.4 

663.10 

.3305 

.6995 


eln - stromlo8 


machen . . . 6243 
technlsches . 698.7 I 
Universal- . . 6993 | 
-,Wechsel- 1 

strom- . . 700ao 
-wlderstand . . 624.7 ■ 
Zciger- . . . 0683 I 
Instrument . 622a 1 ! 
alternating- j 

current . . 700a 0 ! 
-.bilateral. . . 700.C 

- -case.6515 1 

-.dial. 668 . 2 ! 

-, dircct-readingOflOg ' 
-, double-faced 7005 1 

- -needle . 10015, 
-.edgewise . . 700.7 | 
-, flanged . . . 699a 1 
-, flush type . . 699a ' 

- for franklini- 

sation . . . 1228.2' 
-, hot-w ire . . . 062.7 ; 
-, illuminated 

dial. 7003 

-.Induction > 

measuring . 666.4 
-»laboratory . . 69H.fi 
-, mo\ ing-coil . 64523 1 
-.pointer . . . 66:12 
-, recording . . 7015 ; 

- room .... 9965 1 
-, rotating field 6 JH 3 : 

round dial . 700,s ' 
single-needle 10013 

- with spherical 

poles . . . 662.11 


-, torsion . 

- transformer 
-, universal 
-, vertical dial . 70051 
-.wall .... 11263 

- wire.8613 

-, work-shop . . 69&7 
Instrument . 622a 1 
-, arreter un . . 645.7 
-, - 1‘aiguille 

d’un' . . . .645.7, 

- d’ateller . . . 698.7 

- A bride ... 699a 

- A cadran bila¬ 

teral .... 7003 

- cadran 
bclair* . . .7005 

- - champ tour- 

nant .... 6885 

- de contrble . 6243 
correction 

d'un .... 648.4 

- pour courant 

alternatif . 700ao 

- double .... 6823 

- k double face 7003 
-, ^chelle d’ - A j 

mlroir . . . 6883 1 

- blectro- 

lvtique . . 12805 

- d’etalonnage 6243 

6495 

-, fil d’.8613 

- de frankllni- 

sation . . . 12385 
-. immobiliser 

l’aigullle d’un 645.7 

- de laboratolre6985 

- a lecture 

dlrecte . . . 6995 

- de meaure . . 683a j 
-a boblne 

mobile . . . 66351 

-a boblne | 

tournante .6625 

-h cadre I 

mobile . . . 6625 1 

-A cadre 

tournant . . 6625 

-electrique 6335 

-enregis- 

treur .... 7015 j 

-ft torsion 662.10 

mettre un - ! 

hors circuit 62431 

- A pbles sphe- 1 

rut nos . . 062ai \ 

- pour la pra¬ 

tique . . . .698,7' 

- de precision . 701a ! 

- - profll . . . 700.7 ; 
resistance lnt6- 

rleure d’un . 624.7 | 

- rond.7003 ■ 

- de tableau de. 

distribution 699.4 • 

- technique . . 698.7 

- universal . . 6903 

- vertical . . . 7005 I 
lostrumento . 022.11 1 

- de bridas . . 699a > 

- callbraddn 6245. 

- CHnipo rota- 
torio . . . .6985! 


Instrument*) de 
comproba- 
c!6n . . . . 6645 

- - contrasts . 6245 

- para corriente 

alterna . . 700.li 

- con cuadrante 

bilateral . . 701* 

- para el cuadro 

de distribu- 
cion . . . . 699.4 

- doble .... 682^ 

- electrolitlco 12903 

- con escala llu- 

minada . . . 7005 

- de franklini- 

zadbn . . 129*2 

- - laboratorio 698/> 

- - lectura 

directa . . . 699” 

- - medlda . . 623 j 
-clbctrica . 6233 

- medlda [de 
induccion . 6664 

- - medlda de 

precision . . 701a 

- - medida regl- 

strador . . . 7015 

- patrbn .... 6493 

- de perfll . . . 700.7 

- redondo . . . 7005 

- tbcnlco . . . 69K: 

- tipo.649 f. 

- universal . . 698a 

- vertical . . . 7005 
Insufficient com¬ 
mutation . . 2725 

- formation . . 82a 
-ly lighted . . 5147 
Insulate, to . 356a 1 
Insulated coating 

of condenser 

12853 

- contact . . . R$9> 

- iron conduit . 869.7 

- lead rod . . . 15.1 

- loose key . . 897a 

- nipple / . . . 960.7 

- pliers .... 5ia.i 

- spring . . . 1032a 

- terminal . . . 6155 

- wire . . 327.7, 74&> 
Insulating base 5823 

- bush ..... 795a 

- case. 652 1 

- clamp .... 796-2 

- witn wall 
screw .... 864> 

- -coefficient . . 8725 

- compound . 784.1:2 

- cover .... 869.4 

- covering. . . 776.:* 

with - cover¬ 
ing . 7765 

- disc.796: 

- fabric. .... 776.7 

- gloves .... 99.' 

- layer . 421a, 776a 

- liquid .... 774a 

- mat.513.fi 

- material . . . 774 » 

- bituminous 2i57.i 

- -.elastic . . 856.1.1 

- -, fibrous . . . 775.4 

- fusible . . . 7762 

- -, non-fusible 776.:* 

- heat-proof . 7755 

- -. Incom¬ 

bustible . . 776.1 
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lutensldad 


Insulating mate¬ 
ria), liquid . 7714 

- semi-liquid 7716 

- -, non in- 

flamable . . 775j6 
—, oily .... 857.3 
—, plastic . . . 771? 

- solid .... 7718 
—, stony . . . 357.4 
—, tenacious . 7752 

- viscous . . 776.1 

- vitreous . . 857.3 

- waxy . . . 7762 

- partition . . . 777.1 

- paste.370.1 

- plate.7964 

- point . . . 887.141 

- power .... 872.4 1 

- property . . . 3722 ! 

- resistance . . 8724 

- ring.8717 

- shoes .... 99.10 

- -stool . 1100.0, 1278.1 

- strip. 8693) 

- stua. 8894 

- substance . 784.121 

- support 364, 7964 

- ror heating 
units .... 9884 

_ suspension de¬ 
vice . 8744 

- tape.893 j0 

- ozokerite . 8916 

- robber . . . 894.2 
-. the-tape sticks 

well.8917 

- through . . . 8718 

- tube. 874 j> 

- varnish . . . 867.4 

- wedge . . . 874J0 
Insulation . . 850.12 

absolute . . 1839.7 
air. 378J) 

- of the an¬ 

tenna . . 1078.4 
armature . . 3713 : 
-, boiler .... 109.4 
-, to burn off the 89132 

coll. 874.1 

commutator . 874.4 

- of conductor 8744] 

cork.7904 I 

- current . . . 905.7 j 

-, doable rubber- I 

tape. 894.4 I 

fibre.7664 1 

fibrous .... 7904 ! 
hemp .... 7904' 
lamination . . 874.2 

- measuring 1 

range .... 9044 ! 

-,oll. 790.7 1 

paper .... 7004 I 
rubber.... 780.4 
-,-tape . . . .804.1 

-, sheet.3944 

-.single rubber- 
tape .... 8944 
-.slot .... 373.10 
surface . . . 373.1 
-test. 8724 

- - connection 9014 

- tester .... 68831 

- testing instru¬ 

ment . . . .6817 

- value .... 9054 

wire. 3744 

Insulator 730.7,7744' 
-s. 790.10 


Insulator, am- 
broln .... 792.4 
Andrews por¬ 
celain .... 796.4 
-, angle .... 7954 
-, arc lamp . . 796.4 

- with automatic 

fixing device 819.1 

-, Ball. 7954 

-.bell-shaped 790.1 1 

- bracket 8002. 812.10 

- - with wood- 

screw thread 8 II 1 
bus-bar 614.4, 7934 
-, cable .... 795.1 
-, ceiling .... 708.3 

cell.354 

-clamp.867.4 

cleat.7964 

- consisting of 

one part . . 7934 

- of four parts7944 

- of three parts~942 

- - of two parts 794.1 
-for crossings 796.1 

delta-cup . . 7934 
-petticoat . . 7984 
double cup . 7924 

- petticoat . . 7929 

- raker . . .7944 
-shed .... 7929 

-, - transposition7984 
ebonite . . . 7914 

- for feeble cur¬ 

rents .... 791.1 

—, field. 793.4 

flint glass . . 7024 
-, four-piece . . 7944 

-, glass. 7924 

-, - -with dripping 
edge . . . . 86 l 7 
-, granite . . . 791.7 

- groove .... 797.4 

the - Is groo¬ 
ved . 7974 

Hackethal 
wire .... 798.4 
-, hood. 7944 

- hook. 7964 

intermediate 7984 
Iron-clad . . 799.7 

- of a lightning 

conductor . 993.4 
-, lightning-rod 7914 
-. main lino . . 791.4 

nose. 7954 

-.oil.791.10 

one-piece . . 7989 

- pin, straight . 8144 
porcelain . . 792 j 

- for posts . . . 7984 

- - power cur¬ 

rents . . . 790.12 
raker .... 794.4 
ribbed .... 794.7 
rod- .... 1340.1 

- with safety- 

fuse .7989 

section .... 798.7 
-, sectional 

strain .... 7954 
shackle . . . 799.4 
spare . . . .7914 
spool .... 795.10 
strain .... 796.7 
stretching . . 812.7 
supporting . 7994 

- bracket . . 7994 
suspension . 799.1 


Insulator, tele- 


graph. . . 

792-% 

-, telephone . 

7924 

-, hlgn-tenslon 

791J 

low-tension 

7912 

-, testing . . . 

904a 

three-piece 

7942 

tree .... 

7984 

-s triple-cup . 

793.1 

-, -petticoat . 

793.1 

- raker . . 

7944 

-, two-piece . 

794.1 

-. wall .... 

7934 

-,-tube . . . 

71*94 

-. wooden . . 

7919 

Insurance, acc 

j. 

dent . . . 

713a 

-, fire. 

7132 

Intaccare . . 

8874 

-, V . 

3874, 


Intagll, dado ad 541.7 ; 
, Intagliarc, uten- 1 
slle da . . . 994 ’ 
Intaglio . . . 1340.10 
Integer .... 2364; 
, lntegracion por 
j columns* . . 6084 ! 
I constantc de 242.12 
dispoaicion 1 

I para la . . . 698.11 
I - grades .... 2429 ] 
1 Integral, Llnlen- 
I 242.11 I 

I -zclchen . . . 242.10 j 
! -z&hler .... 6944 
I Integral sign 242.10 
Integral de 

linea . . . 242J1 

- - linea de la 

fuerza lma- 
nante . . . 12909 
signo de la 242.10 
Integrate 

Ilnearc . . 242Ji 

- - della forza 

magnetlz- 
zantc . . . 12904 
Integrate de 

llgne . . . 242.11 

- lineaire de la 

force magn<S- 
tisantc . . 12909 
-, signe de 1’ 242.10 
Jntegrar .... 2424 
Integra re . . . 242 9 

- col planl- 

nietro . . 
Integrate, to 
1 Integrateur, 

I compteur 
1 dlspositlf . . 
Integrating de¬ 
vice . . . 

- meter . . 
Integration. 

| graphiscnc . 2429 
-skonstante . 242.12 1 
■ Integration con- ] 

I Htant . . . 242.12 1 
i graphical . . 2429 1 
. Integration par I 
colonne* . . 6984 { 

. constantc d’ 242a2 
] - graphique . . 2429: 

1 Intcgra/lone, 

cost ante d’ 242.12 ■ 

] - graft ca .... 2429 
-. segno d* . . 242.10 
Int^grer .... 2424 


. 1964 
.2424 

.6944 

8.1 


. 6944 


Integrleren . .2424 
Integrierender 
filler . . . 6944 
Intelaiatura di 
piombo duro 614 

— del rlpartilore 

principale 1140.1 
Intensldad del 
alambrado . 967.1 

— aproilmada de 

fa corriente ab- 
Korblda por la 
lAmpara incan¬ 
descent e . . 9682 

— dc una bujia 9774 

— del carnpo . . 179.3 

— - carnpo, curva 

de ls . . . . 2684 

— - carnpo mag- 

netico . . 12584 

— la comp re¬ 
sign .851.4 

— constantc, carga 

de los flcumula- 
doreKeon una 729 

— dinanio para 2104 

— del contacto 536.7 

— de corrlente 132.4 

— la corrlente 

de carga . . 74.1 

— la corrlente dc 
circuito corto 

139.10 

— la corriente 

de descarga 77 .io 

— - corrlente elee- 

trlca . . . 1259.4 

— corrlente elec- 
trica efectiva 

1260.10 

— corriente olcc- 
trica InstantA- 
nea .... 12604 

— corriente elec- 
tries nula . 12604 

— corrlente etee- 
trlca maxima 

1260.7 

— corrlente, fluc- 
tuaciondela 7184 

— - la corrlente 

de fusion . . 6624 

— la corrlente 

de inductor 8862 

— Iacorrlente.de 
lnfianiacidn 9854 

— la corriente 

de lamparas 968.1 

— corriente mag¬ 
netics . . . 32692 

— corrlente 
media . . . 12609 

— - la corriente cn 

el momento del 2 
clerre del cir¬ 
cuito .... 530.4 

— la corriente eu 
el momento dc 
la ruptura del 
circuito . . . 5304 

— corrlente dc 
resonancla . 1914 

— corriente, 
unldad dc . 1324 

cortacirculto 
para alta . . 557.4 

— de cortadura 8582 

— del esfuerzo de 

flexlrin . . 351.10 
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Intensity 


Intensidad del . lntcnsitA della IntensitA, Intensity du 

esfuerzo de corrente dl | del polo . 160.il I courant des 

la traccion .360.7! corto-clr- - dl polo magne- | lam pen . . . 998 j 

- especifica del I cuito . . . 189 joi tlco .... 12573 - de coarant 

magnetlsmo 12583 - dl corrente - - radiazlone 1232a magn£tiqoe 1260* 

- fotometrlca . 9763 elettrlca . 1259.4 — ricevimcnto > — coarant nor- 

- horizontal . 1801.1; - - corrente ■ del coherer 107191 male .... 132> 

- de la imana- I elettrlca effet- . - risultante del I - du courant lorn 

cion . . . .1703 tiva . . 1260.10! campo . . . 179 l 6 I del’ouverture 

- lniclal de laa on- I - - corrente ! - speclnca del { du circuit . 590* 

das emit Idas 10633 j elettrlca is tan- i magnetlsmo 12683 - dc courant de 

-es, Interruptor tanea . . . 12603 , valvola per . 667.4 resonance . 191> 

para gran des I - - corrente ! IntensltMt, erd- - du courant lors 

6193 elettrlca mas- magnetUchel2993 dc la rupture 

-es, - para pe- sima . . . 1260.7 -sgrbflc • • • 118014 du circuit . 6803 

quenas . . . 6193 - - corrente - der Magnetl- - - courant A 

- lumlnosa . . 972.7i elettrlca me- sierung . 1267J0 vide .... 501 j 

- seml-esftrlca dla .... 12603 -sschwankungcn courbe d'- de 

972ai --corrente elet- des Lichtbo- | champ . . .2663 

- seml-esferica ! trlca nulla 12603 gens . . . 11763 1 - au demarrage 479 l? 

media . . . 973 j -- corrente. Hut- Intensity de Pal- I -> determination 

- de magnetic- ! tuazlone dell7183 mentation . 1703 de P - lumi- 

mo .... 1268.7 - della corrente - en amperes . 132.7 neus© .... 9764 

- del magnetic dl fuslone .6623 -.amplitude de determiner 1’ - 

moterrestre 12993 — corrente in- mcaurc de 1'- lumineuse .9764 

-, magnitud de duttrlce . .3963 du courant .6224 -.dynamo A - 

la.1180.4 - - corrente dl - approximative ronstante . . 2103 

- maxima de una lampade . . 968j du courant de - declairmge . 967 j 

corrlente al- - dl corrente la lampe A In- I - efflcace du 

terna . . . .1863! magnctica 12603 candescence 9683! courant . . 1900J* 

- - de la corrlente j - della corrente - en avance sur i — d’un courant 

de dcsoarga 77 Ji nel momento la force elec- | al tern at If • . 1363 

- media de una dcllachiusura tromotriee . 19931fluctuations de 

corrlente al- del clreuito . 630.4 -, bobine d’ . . 6483 j V - de Tart 

terna . . . . 186.1.— corrente nel d’- de watt- | electrlaue 11763 

- cuadritlea I momento del- iuAtre . . . 68 JU Ifluctuation de 

(cticaz) de la I la rottura del - d une bougie 97731 1’ - du cou- 

corrlente al- j clrculto. . . 6303 ; cAble a faible 7603 I rant . . . .718-* 

terna .... 1363 ! - dl corrente dl i - a grande . 760.4| force 61ectro- 


- normal dc co- ] 

rrlente . . . 1323 
p£rdida dc . 7883 I 

- de polo mogn 6 - 1 

tlco .... 12673 

- dc radlaclon 12383 

- recepclon del 
cohesor . . 10743 

- rcsult&nte del i 

campo . . . 1793 j 

- de reteneion I 

de los tones 1190.7, 

- torsion . 353jo 

- - trabajo . . 1663 , 

- - traccion . . 3603 j 
Intensity appros- | 

nimativft drlla 
eorrente delle 
lampade ad 
incandosoen- l 
za. 9683 

- del campo . . 1793, 

- - campo, cur- | 

va dell’ . . . 2683 ; 

- di campo mag- | 

netico . . 1268.r, 

- d’una candela 9773 . " 

- In eandelc . . 9773 , _ 

- di earicA mas- , 

sima am in i s- 
Hibilc .... 743, 

- eorrente . . 132.4; 

- della corrente 


rlsonanza . . 1913 ! 
della corrente I 
di Bcarica 77jo j 
di eorrente, I 

unlta d*. . . 1323! 
costante. carl- 
ca degll accu¬ 
mulator! a . 723 
dinanio ad 2103 
cfticace di una 
corrente alter- I 
nata .... 1303 | 
fotometrlca . 9763 
, grandezza | 

delP . . . 1180.4 1 
d’illuminazt- I 

one. 967.1 ! 

inlzialc delle , 
onde cniessc 10633 
del lavoro . . 1663 . 

1 u in in osa 9727,9763. 

- media emi- 
sferiea . . . 973.1 1 

- media sferi- 

ea. 972.11 

del magnetic- i 

mo .... 126Kj 
dl magnetis- 
rao .... 1268l7 • 
della magne- 
tlzzazlonc . 1703 • 
mass!ma - del- , 

la corrente dl 
searica . . 77 j.i j 

media d'una i 


-, cartouche de | 
coupe-circuit 
pour haute 1020.7 

■ dc champ . . 1793 

• - champ magn 6 - 

tiuue . . . 125831 

- - champ resul- 

tantc .... 1793 

• - courant . . 182.4 

- - courant ad¬ 

missible dans 
nn conduo- 
teur. 78817 

- du courant 

d'allumage . 9663 

• - courant de 

charge . . . 74.1 

■ - courant clr- 

culant dans 
Penroulement ! 

dc PInduc- J 

tour. 3363j 

de courant de | 

court-circuit 139.101 
courant d’- I 

crolssante . 138.4 
du couraut de ! 

decharge . . 77jo , 
de courant j 

electrlque 1269-4 I 
du eourant j 

d'excitation 8863 
- courant lors 1 
de la fernie- 
ture du clr- i 


avance sur P 199.; 
->— d£caleepar 
rapport A I’ . 19K> 
,— en retard 
sur P . . . . 199- 
, grandeur de P 

U90L4 

horlzontale 1801 j 
d'incandcs- 
ccnee .... 975.7 
inltiale des on- 
des emises 10633 
instantan£e du 
courant £leo 
trique . . 12603 
. lsolateur a 
faible ... .79U 
, - A haute . 790J! 
-llniite du cou¬ 
rant d’un con¬ 
ductor. . . 7333 

- de rupture 562.4 
lumineuse . . 972: 

- hemlspherlque 
movenne . . 973.1 

- spWriquc 
movenne . 972 ji 

de magn£- 
tlsme . . . 12 &H.: 
du niagnAtlsme 
terrestre . 12993 
maximum . . 1893 
»- d' - admis¬ 
sible dans un 


(Paccensloue 9863 

- di corrente in 

ampere . . . 1327 

- della corrente 

di earlca . . 74.1 


eorrente alter- i 
nata .... 136.1 
normalc della 
corrente . . 1323 
orlzzontale 1301.1 , 


cult .... 680.4 1 

- eourant de ! 
fusion . . .5623 1 

- courant in- i 
ducteur . . . 8863 ! 


conducteur . 7$U 

- admissible 
du courant dc 
charge . . . 74i 

- du eourant 1260.7 
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Intenslte maxi- , Intensity of Interior lamp- i Internal acces- 

mum d’un cou- radiation . 1238* fittings . . . 943.2! series . . . 00* 

rant alterna- - - retention of - wiring . . . 766.1 j - characteristic 603* 

tif.136* the ions . . 1190.7 - de Ian placas. - circuit . . . 148.ii 

mwuror T - -value . . . 1180.4 denstdad del I - combustion 

lumineuse .970/1 Intenslvnernst- rieUlo en el . 62* 1 cugine . . .120/1 

— v ncnud d' - du lam pc . . 1347/1 Interlaced joint 463.4 - cooling' . . 1331.2 

conrant. . 1087* Intercalacldn . 616^ Interlinked eur- - current . . 143.10 

- minimum . . 139.3 - brusca . . . . 61 Hj> rent.204* - magnetisation 100.7 

- momentance , Intercalado en - multiphase - pole.107* 

dn courant el circulto . 616* system . . .203* —dynamo . .211/1 

fclectrlquo 1200* Interealaren eir- 1 - three-phase '—generator .211/1 

- moyenne du cuito . . . . 610* j system with pressure 149*, 111*2* 

courant. . 1200* --el circulto four wires . 202* - resistance 33.7,146.4 

-dun courant principal . . 142* - two-phase ' - - of a furnace t22fL3 

alternatif . . 138.1 - la rcsistenria system . . . 202.1 1 - wiring .... 766.1 

- nulle du cou- 1 en eirenlto . 674* - voltage . . 204*0 Internally fired 

rant. . . . 1200* j Intercalation . Interlinking, elec- boiler. . . .108.1 

perte d’ . . .733*1 brusque dans trie - of colls 209.3 International 

- f - d* - lumi- I le circuit . .518* -.magnetic - of settling of 

neuse . . . . 974.4 -calc dans le cir- coils . . . . 269* 1 accounts . 1102.1 

- photome- I ouit.610* - of phases . . 201* ; Internationale Ge- 

trique . . . 076*! Intercaler dans -point . . . . 204.1 1 buhrenabrech- 

poln$onnage ; le circuit . .610* Interlocking I nung . . . 1162.1 

dc I* - ad- - - le circuit device . . . 647* - Mattcinheit 1246.7 

missible . .900.4 principal . . 142*: Intermedialrc 407.10 , luterno delle pia- 

- polalre . . . 109J1 - le fusible . 662J1 ‘cAble . . . .846* stre.densitAdcl- 

- de pole magnd- - la resistance en -, isolateur 798*, 799* 1 l’acldo nell*. 62* 

tlqoc . . . 109*11 circuit . . .674* -.position . . . 619* Intcro, numero 286* 
port£e de me- - le rheostat cn Intcrmediario 407*0' Interpolation .241* 

snredel’-du I circuit . . . 674*: Intermediate 407 jo Inter-polar dis- 
courant . . . 623.4! Intercaniblablll- - cable .... 846* tance at 

- de radiation 1288* 1 dad. 669* - contact 687*, &8I.10: edges . . . .456* 

-reception du Intercamblabl- -disc. 404* Interpolation .241* 

cohereur . 1074*! litik.663* - distributing I Intcrpola/ionc 241* 

-regime. . . 132* : Interchange, to board. . . 1143* ; inter-pole . . . 275* 

- en retard sur ! - the conuec- - Insulator . . 797* Interpose . . 407.K* 

la force 6lec- ! tlons .... 483* - layer .... 404* Interposto . . 407*o 

tromotricc . 199* ! - of heat. . . .284* —.moistened . 6* Interpuesto . 407.IO 

- de retenuc . 1190.7'—mechanical -panel . . . .613* Iutcrjmnktlons- 

rh£ostat-r£gu- power . . . 301*0, - position . . . 610* j zeiehen . . 1003.4 

lotcur d’ - de Interchangeabl- ;—.magnetic 1298.7 , Interpunzlone, 

courant. . .576*1 lite. 663*!-product . . 1IH&* segno d' . 1003.4 

sensibility 41’ 646*2 non-. 563* - resistance . .601* Interrogacldn, 

- speeiflqne dc InterehaugeabI- - station . . . 1128* siguo de . 1003* 

magnetlsmc 1258* lily ..... 663* - step. 600* interrogation, 

- totale .... 189* lntcrchangcable406* - switch box . 885.0 point d’ . . 1008* 

transformateur -.caractfcre . . 668*. Interniitencia de Interromperc 517.il, 

d’. 280.4 - diaphragm I la corricnte 137* 737.7 

- pour - con- case. . . . 1110*: Intermittence of -la comunlca- 

stantc . . . .229.7 caractfrre non 563* 1 the current. 137* zione 1130*, 1170* 

- de travail . .156* - cartridge fuse 900* 1 - du courant .187* - II contatto . .582* 

untt6 d’ - dc -s, organs . 470*1 1 Intermittent ad- - la eorrente .141* 

courant. . .132* - parts .... 470* 1, ditional char- Interrompre . 6l7.ii, 

- d’ - lumi- -s, pieces . . 470*1 j ging of an ac- 736* 

neuse .... 972* Intcrcommunalc. | cumulator . 73* - le circuit . . 141* 

-, valeur de V 1180.4 centralc . .703*:- contact 137*, 1132* - la communica- 

- maximum de Intercommun!- ;-discharge . . 76.io: tion .480.4,1130* 

1* - d’un con- cation plug- ; - earth .... 1327* I - le contact . . 682* 

rant al tern a- switch-board 1163.4 - earth-connection Interrumplr . 517.it 

tif.135* - switch . . . 1163*, due to wind 907* 735/; 

moyenne de - t£lepbonlque -load .... 491* 1 - la comunlcacidn 

1* - d’un cou- des trains. 1168* - ringing eur- 1 1124.7, 1190* 

rant alterna- Intcrcomunicazlo- reut . . . 1124* — corricnte . 141* 

tif.186* nc, tavolo d’114&4 - use of the cell 32* Interruption .480*, 

quad ratio ue Interfercncia .197* Intermittent, 611*, 618*, 735* 

moyenne ue 1’ fendmeno de 197*. courant. . .997* - del arco . . .920* 

- d T un courant : interference . . 197* I -c, charge . . 491* 1 - autoinatlea .617* 

alternatif . . 186*1 - phenomenon 197*' Intermittenza della -servieio con 1123* 

- variation d’ . 183*! Interference . . 197* eorrente . . 137* - brusca . 618*, 564* 

ventre d’ . 1087* 1 -. phenom^ne d’ 197*' Intcrmittierende disposicldn de&lH.i 

Intensity of field 179* Intcrfereuz . .197* Belastung 49l*i distaneia de . 564* 

- -fluctuationsof |-ersehelnung .197* -e Entladung -76*o -. gradodc . .582* 

the arc . . 1176*' lnterferenza . .197* -cr ErdschluU 1327* - Icnta.654* 

- of incandes- , Interieur, fll d' 861* -er Cicbrauch des - de maxima . 628* 

cence . . . . 975.7 j - humidc du sol 886.7 Elementcs . 32* -, meeanlsmode 647* 

- illumination967* I-e, canalisation 756* -er Kontakt . 1059* . - de minima . 528* 

- magnetisa- : -e, caracterls- -er Strom . . . 137* - multiple . . .652* 

tion . . . .1267*01 tlque . . . .503* -er Weckstroni 1124* - pareial . . . 1315* 

II 102 
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Interruption 


Interrupcion, po- I 
sicldnde 61*1,6184 

- do aervicio . 479.7, 1 

479.8, 1168* 

- temporal 480.7,735* 

- total . 480* 

Interrupt, to 617.11, 

582j 

- the circuit 141.6 i 
Interrupted cur¬ 


rent . 

- formation 
Interrupter 


197.4 i 
. HI.10 I 
. 61*2, 
1066.7 ' 


-, adjustable 

platinum . 12S&3 > 
-, current- . . 1066* | 

- with dry con¬ 

tact .... 1066.1 
-, electrolytic- 10674. 

- frequency . 1007* | 
induction-. 1066* 1 
mercury 624.4,1066.7 

-,-jet- .... 1067.2 
-.- turbine- . 1066* 1 
- turbine- - 
with gimbal 
suspension 1067.1 
-, pneumatic 11- I 
quid . . . 1233211 

- point . . . 106619 

- tip. 1066.9 

-, tuning-fork 104122! 
-, turbine- . . 1006* 
-, Wohnelt . . 1067.4 
Interruptcur 51 Hl»-io. 

963.7, 1066.7 | 

- A action 


Interruptcur A 

contact sec 1066.1 j 

- A comes . . . 660.4 1 

- - cornea A 

haute tension 5614 
-, coupe-circuit 
ct- combines 660.7 

- de courant. 1006* 

- pour courant 

falblc . . .6109 

- - courant de 

faiblc inten¬ 
sity .619.9 

- - courants forts 

519.8 

- courants de 

grande Inten¬ 
sity .619.8 

- - gros courant.s619.s 

- a courant tri- 

phase .... 6562 : 

- A couronne . 897.5 I 

- A couteau . . 622.4 i 

- - deux cou- ! 

tcaux .... 6205 I 
-, couvercle d- I 
destiny A ctre 
mosque sous 
le papier-ten- 

turc. 898.3 1 

- d - en laiton 8982 , 
-,- d’- en matiere j 
isolan te . . . 698.1 : 
-, - d - A sur- | 

tapisHcr . . . 898* J 

- A culbuteur . 6903 | 

- dc demarrage 694.7 : 

- derivation 520.4 1 


Interruptcur A gran¬ 
de intensity . 5108 
-, lsolateur . . . 798.7 

- A jet de mer- 

cure .... 106722 

- pour lampe A 

arc.941.5[ 

- - lampes A arc 

avee contacts 1 
pour le demar- 
rage et la 
marche . . . 9414 

- lent. 622.7 

- A levier . . 522J-3 • 

- - levier pour 

haute tension 550.9; 
-, levier d’ . . . 660.4 I 

- A main . . . 6204 
-, manettc d* . 64922 

- A marteau 

- dc Masson 

- A maxima 
-. mccanismc 

- A mereurc 


- A minima 

- multiple . 

- mural . . 

- de Iseef . . 

- periodique 
piyces deta- 

chycs d’ . 

- de plafond 
-, plaque d’ . 

- pneuniatique 


differee . . , 

. 620.', 1 

- A diapason 

10412 

- - action retar- 

- diffcrcntiel 

. 629* 

dec. 

.6294 


698* 

- - actionnement 

-, dimensions 

I 

mecanlque . 

. 620* 

d’un . . . 

.660* 

- - air . . . . 

628.1 

- A distance . 

.666.7 

- - ajutages . , 

. 8972 

- de distribu¬ 


— antennes . , 

. 661.4 

tion .... 

1333* 

— antennes u 

i 

-, douillc sans 

. 9512 

haute ten¬ 

1 

-, - A. 

. 951.1 ; 

sion . . . . 

. 6614 | 

- electrique . 

. 518*1 


, cnveloppe 
A envelopp 


- automatique 521.1, - electro- • 

626.5 lytique . . 1067JI 

- dVxcitation 524> - A enchAs>cr I 

- auxiliairc . . 620ji ! dans le inur 697.1 1 
born* d’attaque | -, cnveloppc d’ 649* 

del’. 647.4 1 

- A bascule . . 6604 

- dc battcrie . 1012 
-. biellc d'attaque 1 

de I’ .... 647.4! 

- bipotaire . . 621* j 
-, de bobinc d’in- | 

ductiou . . 10664,1 

- A boite . . . 896.7 
-. boltc d' 5494, 8864 | 

- d'- interme 
dialrc . . 
borne d’ 

- dc branchc- 

ment . . . 

- a boulc . . 

- A bouton dc 

pression . 

- centrifuge . 

- A charbous 


. 8864, 
.6494 

. 620.4 
. 8964 


A chcvllle 
A console 
a contucts en ! 
charbon . . 5234 ; 


. 8974 
. 6234: 
. 5234 j 
6384 I 
. 5244 
. 528.4 , 


oppe i 

etanche . . . 5234 
-, ytancher un . 8922 

- d’oxcitation . 524.7 ! 

- A tiche 5244,897.7: 
-, ttehc pour - 

rapide . . . 8974, 
-, frequence 

de 1* . . . 10674 
fusible ct - com¬ 
bines .... 560.7 

- A galets . . . 651>, 

- A gradation de 

iuniicrc . . . 898.4 ! 

- A grad Ins . . 523.7 

- de groupc . . 5284 

- hernieilque A 

haute tension 651.1 > 

- horaire . . . 5212 

- A huile 6234, 6514 . 

- huile pour 
haute tension552.1 | 

- d’installtttiou 8903 : 

- a faible inten¬ 

sity .5194 


a llquidc . 12832 : 
-, poignee d’. . 6492 1 
pointe de Y 10600 

- de porte . . . 8874 

- potcau . . . 6208 

- A poussoir . . 8974 

- de precision A I 

platinc . . 12334! 

- A pression . . 6224 

- principal . . 620 . 1 ! 

- dc separa- ! 

tion. 6662| 

-, raccord auto - 
coupant le cou¬ 
rant quand la 
lampe des¬ 
cend .... 947.1 

- rapide .... 6224 
-, reallscr Blan¬ 
che! te d*un . 8922 

- de rechange . 6202 
-, relals . . . 1149.4 
-, rendre etanche 

un. 8922 

- a resistance 

rAglable . . 8904 

- A ressort. . 622.10 

- rheostatique . 898.4 

- a roue dentee 18344 

- rupture 

b r 11 sq u e 6224,8464 


621.5 
. 622.7! 

I 

.8964. 


. 621.: 


. I 


- double 

- leute . 
tournant 

rapide . 

A rupture 
simple . 
de scctlonne- 
ment .... 6204, 

- security . . 620.7 j 
-separateur . 666.1 j 

- principal . 6662 
de separation 666.1 
A serrure . . 6244 . 


Interruptcur, socle 
d'.6494 

- A soufflage 
pneuniatique 
dcs etincelles 668* 

- de surete . . 620: 

-A haute ten¬ 
sion .66U 

- A temps . . . 6212 

- A haute ten¬ 
sion .560* 

- a.tension nulle 6204 
-, tige d’attaque 

de T .... 647.4 

- A tirage . . . 6224 

- de transforma- 
teur .... 1334.1 

- A trembieur 10664 
-, triogle d atta- 

10603 que de Y . . 647.4 
18334 : - trlpolalrc . . 6214 
. 6203 - A tubes . . . 620. 
. 647 4 ' — tubes pour 
. 624.4 ; haute tension 6612 
10607 - pour tubes iso- 
. 628 j lants .... 897-i 
. 6622 - turbine . . 10664 
. 624j 1 -, turbo- . . . 10664 
10603 - unlpolalre . . 621.4 
18804 I - A voltage nul 6204 
I - dc Wagner 1060:; 
. 6314 ' - de Wcnnelt 1067.4 
. 5242 - A zero .... 628* 
. 649.4! Interrupting 

spring . . 11224 
Interruption . 4804, 
618J, TOVs 

- of current . . 1414 

-, slow. 6542 

-, sudden . . . 5544 

- of working . 479* 
Interruption, appa¬ 
rel l controlcur 
des zones A - au- 
tomatlque de la 
communication 
teiyphonlque 11604 

- dc fare . . . 926* 

- automatique . 617* 

- brusque . . . 6644 

- du circuit . 6184 
commutateur 

avec .... 626.: 
-, - sans .... 625* 

- de courant . 141* 
degre d’ . . . 582* 

-, distance <T . . 664.1 
-. etollc d‘ . . . 897.4 
-, fonctionnement 
A-automati¬ 
que .... 1128.4 

- instantan6e . 6644 

- lentc. 6642 

- A maxima . . 620i 

- minima . . 6282 

- partiellc . . 1815» 
-.plot d’-du 

circuit . . . 680; 
-.point d' . . .;65.» 
position d*. . 610.; 

- rapide .... 664.:: 
-, ressort d’ . 1122.4 

- de service . . 479* 

- dans 1c ser¬ 
vice .479* 

-.subdivision du 
c hem In par- 
count par le 
levier d* . . 664.: 


























Interruption 1619 Intemittore 


interruption, sab- Interrupter de 
division du tra- { grupos . . . 6289 
jet du levier d’664.7 1 - hermetico de 

• temporal re 480.7,1 alta tension 66 Li 

7859 - horarlo . . . 62L2 

- totale .... 4809 | - para grandes , 
Interrupter . 618^, lntensldades 6199 , 

6189-10, 1065.7 I - - peuucnas In- 

- de aoelte . 623.2 • tensidades . 6199 ; 

6619 - de mano . . .62018 j 

- - aoelte para I - - martillo . 10669 1 

alta tensidu . 662.1 - - Masson . 13339 

- - a Ire .... 623.11 - - maxima . . 528j 

- para arcos . . 9419 - mecAnico . . 6209 

- para arcos con j - de mercurio 624.4, 

contactos para j 1066.7 

el aranaue y : - - minima . . 628.1 1 
la marena . 9419 - mural .... 624.1' 

• de arranque . 604.7 - de Xccf . . 10069, 

- autom&tico 62U drganos de . 681.8 < 

62891 - de palanca 622 j, 

- - de excltacidn i 6222, 6222! 

524.9 -.palanca de 647.4, I 

- auxlllar . . . 62013 560.4 i 

- de bateria . . 1012 - de palanca para 

- bipolar . . . 6212 alta tension 65021 

- de boton . . 897.6 - perlddlco . 1883.4! 

caja de . . .649.8 placa de . . . 649.4 j 

- de caja . . . 896.7 - pneumatlco de < 

- - caja Imper- liquldo . . 123321 

meablc . . . 5289 - de poste . . . 6239 i 

- de carbon . . 62313 - - precision de 

- de carbones . 5382 | platiuo . . 1238.5 1 

- - carretc de In- ; — preslon . . 6229 

ducclon . 10669[ - principal . . 620.1 ; 

- centrifugo . . 6286 j - - de separation 6662 ; 

- de cero . . . 6289j- de puerta . .8879 

- - cerradura . 5242 | - - puesta A zcro&SOji i 

- - chorro de 1 punta del . 10669 ! 

mercurio . 10672. -es rapidos, cla- 

• - clavlja . . 6249, , vija para . . 8979: 

897.7 - de reserva . . 6202 

- - clavija, en- i - con rcsistencia 

chofe con . . 88817 i regulable . . 898.1 

- - COQ so la . . 528.1 - de resorte . 622.10 

- - contactos es- - retardado . . 6299 i 

calonados . . 623.7 j - reversible . . 556.4 ' 

- - contacto seco ! - de rodillos . . 6619 

1006.1 , — rueda den- 

- - corddn . . 5229 ■ tada .... 13349 

- - corona . . 8979 |— rupturn . 

- - corrlentc 10669 brusca . . . 62291 

-. cortaclrculto -- rupt ura leu la 522.7 

de. 6609 - - secclon . . 5209 . 

e-combina- — seguridad . 620.7 
dos. 660.7 —seguridad dc 

- do cuchlllo . 5229 , alta tension 6619 | 

- doble de cu- : - separador . . 656.1 

chlllo . . . .62291 - simple . . . .521.7 

- de cuornos . 55L4 , - de techo . . . 6242 

- - derivation . 620.4 ' — alta tension 6509 

- - diapason 10412 j terminal de .5499 

- dlfcreneial 5299, ■ ticker . . . 10592, 

5989 ! - de transforma- I 
dimensioned de dor .... 1334.1 | 

an.6569 - trifusieo . . . 66flj 

- a distancla . &o&7 - trlpolar . . . 5219 

- do distribution - de tubos . . . 5239 

13339 - para tubos als- 

- doble .... 5219 ladores . . . 897 „n 

- electrolitlco 10679 - de tubos para 

- para empotrar | alta tension 5512 

en la pared . 897.1 . - con tubuluras 

- de entenoa . • 651.4 1 de acoroetida 8972 

- - entcn&s dc --turblna . . 10669 

alta teusidn . 6519 - - de meronrio 10669; 

- con oxtincidn - - tie mercurio 1 

pncuiuatica . 5539 con suspension 

- de excltaddn 5247 Cardan . . 1067.1 


Interrupter uni- Interruttore per 
polar .... 621.4 lampade ad 

- de Wagner 10609 arco con con- 

- - Webnelt . 1067.4 tatti per I’ao- 

| zdcalo dc . . 6499 censlone c 

Interurbaln, tra- \ durante l’ac- 

fic.1136.1 censlone . . 941.* 

Interruttore . 5182,,- a leva. 522.1, 6229 
6189, 618.10, 1066.7 i - - leva per alta 

- ad apertura j t<*nslone . . 5609 

lenta . . . . 622.71 - - mano. . . .6209 

- - aria .... 623.1 | - - martcllo . 10669 

- ausiliarc . . . 6209 i — masslma . . 5289 

- automatlco . 521.1, - dl Masson . 1838 a 

6289 - meccanico . . 6209 

- - ad eccitazlo- - a mensola . . 523,4 

ne.6249 - - mercurio 

- ad azione rl- 624.4, 1066.7 

tordata . . . 5299 : - - minima . . 628.1 

- per batterla . 1012 - - molla . . 622.10 

- a bllico . . . 566.4 -muro . . . 624.1 

- blpolare . . . 6219 j - dl Necf . . 10669 

- a oottone . . 8979 ! - ad olio . 5232, 6619 

--carbone 6239, 6889 1 - - olio per alta 

- ccntrifugo . . 5239 tensione . . 652.1 

- con chlave a 1 - orarlo .... 5212 

spina .... 897.7 - oscillante . . 8969 

- a coltello . . 622.4 - da pall . . . 5289 

- - doppio col- parti staccato 

tcllo .... 6229 dl.6819 

- coinandato a - periodlco . 1888.4 

distanza . . 666.7 - pneumatlco a 

- a contatto sec- liquido . . 12332 

co. 1066J - dl porta . . . 8879 

- cordone . . 6229 1 — preclslone a 

- coma . . . 651.4! piatino . . 12839 

- corna per , - a preaslone . 5829 

alta tcnslone 6619 | - prlnclpalo . . 620.1 

- corona . . . 8979 ! — dl separa- 

- di corrente 10669 ; zlone .... 6602 

- per correntl dl de- !-. punta dell’ 10609 

bole intensity 619 jj ' - rapido a rota- 

■ - correntl dl zione .... 8906 

grande inten- I -1 rapid!, chlavo 
sit A.6199 a spina per . 8979 

• - corrente trl- ; - dl ruerva . . 6202 

fasc. 656.3 ' - a rocchetto d*in- 

■ con cuKtodia duzione . . 10669 

impcrmcabllc5239 j — rotelle . . .6619 

■ a diapason 10412 ' — ruota den- 

• ditferenzlale 6299, | tata .... 13349 

6989 — scatola . . . 896.7 

, dimension! -scatto ra- 

d'un . . . .6509 pido. 6229 

dl dirama- 1 - sempllce . . . 621.7 

zlone . . . .620.4 - disc pa raz lone 656J 

- distrlbu- I - a serrutura . 6249 

zlone . . . 18839' - di sezionc . . 6209 

doppio .... 6219 — slcurczza . 520.7 
ad cccitazlone6247 I - - slcurezza per 
elettrolltlco 10679 alta tenslonc 6619 

-magnetico co- ■ - da soflltto . . 6242 

maudato a dl- | - a spina . . . 6249 

stanza . . . 6669 - per alta tonsi- 

ad estin/.ionc one.660.* 

pncumatica I—alta teusloue 

dellescintillo5689 a chiusura er-_ 

a getto dl mer- I metlca . . . 561.1 
curio . . . 10672 - ad alta tcnsl- 
radazionc one comandato_ 

luce rego- a dlstan/.a . 5559 

labile .... 898.4 - a tenslonc 

- gradinl . . 623,7 zero. 6209 

- gruppi . . 6*289 - dl trasforma- 

dTmiuanto . . 8909 tore .... 1834.1 

per lncns*are - tripolarc . . 5219 

uel muro . . 897.1 - a tubl .... 6239 

- lampade ad — tubl per alta 

arco .... 9419 tensione . . 6512 


i no • 
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lnterrattore con 
tubid’Attacco8972 

- per tubi iso- 

lanti . . . . 897/ 

- -turblna . . 1066/ 

- a incrcurio 106(16 . 

- a mercurlo : 
con sospensi- 1 
one caraa- 

nica .... 1067.11 

- unlpolare . . 521.4 I 
vaIvoIa ed - I 

combinatl 

- dl Wagner 

- - Wehnelt 

- a zero . . 
Intcrruzionc 


Intoxication sa¬ 
turnine . . . 85/ 
Intraferro . . . 9762 I 
ampere-girl I 

per r . . . . 276/ 

- artiflciale . . 456/ , 
sezionc trasver- 
saie dell’ . . 270-3 i 
spessorc dell' 276.4! 
Intrccclamento 746.4 j 
• con filo d'ac- 
clalo non ossl- 


Invecchlaredamiera I Inyertlre la cor- 
di ferro) . .162* rente . . . .134/ 
Invcrnlciata, | — magnetlzxa- 

carta .... 369/ zlone .... 1823 
Invernielatura ; - - marcla 480a, 696/ 

antiruggine 61U j — polarity . I 68110 
Inverse currentsl84/ , In vert I tore, av- 


Invereer .... 244.4 

- l'aimantation 1822 

- 1c courant. . 134/ 

- la marche . . 595/ 

- - polarlU . 169.10 


- antomatica 

- funziona- 
mento ad . 

blocco d’ . 
brusca 


. 560.7 , dabile . . . 860.2 | - le sens du cou- 
1066/1 - - forte cordl- rant . . . 183/0 

1067.4 ; cella di ca- . Inverseur du cou- 

. 528 /1 napa .... 660.1 1 rant . . . 10222 

I Intrecciare . . 745/ dbmarreur- . 595a 

1038JO 
115&4 

. 617/ Intrecciato, fllo 745/ i Inversion . . . 1342 
i Intrinsic brilli- j - d'aimantation 182a 
112314 ancy . . . .975* -.champ d’ . .271.7 
6387 . Introduccion de - du courant . 782 
554/' la clavija en 184.1, 1347 


480/, 518j, 735/ macchina per ' levler 
- dellarco . . . 928/; - l cavi . . . 773* j - de pdles 


- della corrente 141*. el jack . . 1130.7 j evlindre d‘ .596.7 


dlsposltivo di 618.4 
distanza di. . 554a 

- dell’eserclzio 1158/ 

- lenta. 5542 

leva dl. . . . 550.4 

- a masslma . . 528/ 
meccanismo di 

547/ 

- a minima . . 5282 

- multipla . . . 6622 


>, disjoncteur 
fonctionnant 
en cas d* - du 
couraut. . . 528L7 
- de marche du 
motcur . . . 595/ 


viatore . . . 596a 
- a corrente 
trifaae . . . 598a 

- dl corrente 10822 

- - poll . . . 1156.4 
Invested capital 711/ 
Investigation 489Ln 
Invetriare . . . 762/ 
Invetriatura . . 782: 
Inviluppare . . 883: 
Inviluppo, a - di 

ferro .... 402s 

- lumlnoso della 

scintilla d*ln- 
dozione . . 1819/ 

- dl protezione 4024 
Invitaclbn para 

transmitir 1004a l 
Invitation k trans- 
mettre . . lOOAai 
Invito a trails- 


- - una clavija 

- - fuslblcs, uis- 

f iosicion para 

a.664.1 

manguito de - 
cn porcelana 616.4 
tubo de . . . 845a - de la polar! 

Introduclr 652/,898.7 satlon . 

Introduction de j- 
l’acide . . . 58 /1 

- parzlale 480.7,1316/ ; - - l agent mo- Inversion, campo ! Inwendiger 

- posizionc d’ . 618/ ■ teur(turbine) 124/| de.27t7 j Schraubstahl 549* 

puuto di. . . 555/1 -, boite d’ . . . 881.7; cillndro de . 596.7 > Inyecclon . . . 804* 


127 

du sens de ro¬ 
tation .... 594/ 


mettere 
Involucro . 

- di ferro . 

- - piombo 

- doppio di 

ombo . . 
Involute 


1004J1 
.7644 
. 796/ 
. 768* 
pl- 
. 764a 
240.ll 


- tot ale 
lntcrseccidn, 

punto de 
Intersection, 
point d'. 
Intersezlone, 
punto d’ 

Interstice . 

- of a grid 

- the grid 
plate . . 

Interval . 236.7, 7192 
In ter vail. . . . 236.7 | 
Interval le 236.7, 40«.7 1 

- Interpolairc . 458/ 

- entre deux 


240.12 
. 406.7: 

. 60.7 | 

58/ ■ 


it pent In a . . 518/1 - d' - de ca- 

- nel servlzio 479.7*/ I niveau .... 845/ | 

- temporanea . 735* | -, col d’ .... 845a - 

. 480/ - des conduc- ! 

teurs . . . .3862 - 
240a2 doullle d’ - en j 

| porcelalne . 616/ - 
240.12 - d/une Ache . 898/ 
dc la Ache 
dans le con- 
joncteur du 
bureau oen- 
tral .... 1130.7 | 

, til d’.861/ : 

. manchon d' - 
en porcelalne616/ 

1 pipe d’ ... 886/ i 
tu nulure d’ . 845a 
i lutroduire dcs 

poles . . . .458/' chevilles . .662.7 
Intervallo . . . 236.7 - dans ... 652/, 898.7 

- fra poll . . . 458/ - des Aches . . 652.7 , 

-1 di rlposo, ca- - les til aments 

rica di un ac- duns les lam- 

enmuiatorcad 73/ ' pcs.915.1 

Intervalo . . . 236.7 j Introdurre 652/,808.7 

- entre polos . 45Hz' Introduzione, 

-s, a iguales . . 809/ | eollo d’ . . . 845.1 
Inteso .... 1004/ - mu rale, casset- i 
Intimltk del con- j ta con . . .882* 
tatto . . . . 536.7 '- d uns spina .898/ 
Intimite du con- | - della spina 

tact. 586.7 : nel jack . 1130.7 

Intonacatore di ! tubetto dl - in 
piastre . . . 84.l porceiiana . 016.4 
Intonaco . . . 893/ 1 tubo d’ ... 845a 

- dl parcte . . SiKii., Introiti . . . 713.10 
posa di eon- I Invariable cali- 

dutture sui . sC2-»; bration of a 

Intoxication sa- gulvauometer 


de corriente . 782 j - con aceite al- 

134.7 I canforado . 5102 
de la I man a- | bano de . . . 806/ 

ci 6 n .... 182a -, cocficiente del842/ 
de la marcha ; condensador 

del motor . 596/! de.119/ 

del sentido de ! - blpod£nnlca . 610a 
rotaclbn . . 594/ ; metodo de . . 805a 

- con sublimed 08 O 6 J 
subs tend as de929/ 

Inycctar 4402, 804z 

- con cloruro de 

clnc.801s 

- creosote . 805/ 

- - sulfato de 
cobre .... 8062 

In vector .... 114.4 
lodoformgaze . 5013 
Iodoform-gauze 506/ 
' Iodoformada, 

|(t« . . . . M&s 

1 loaoformio.garza 

| all’. 506/ 

; loduro di potas- 
slo, carta all* 667/ 


Inversione, cam¬ 
po d’ ... . 271.7 
- della corrente 134.7 
5917 

182a 

591/ 
595/ 


. cillndro dl 
della magne- 
tizz&zione . 
della marcla 
del motorc . 


turiuna 


85/ 


del senso di 
rotazione . . 594/ 

Inventor, apere- 
to dearranque 

595a 

1 - dc erranque 

- de. corriente 
trifiislea . . 592.1 

- de corriente 10222 ] Ion ..... 1181/ 

Inverted arc ; Basis- . . . 1187.7 

lamp .... 935/ -cnblldungsge- 
i — lamp for di- schwlnaig- 

fu>ea light . 935.4 , keit .... 1190a 

' - comma . . 1008/4 -ongcschwlndlg- 
I - glass flask . . 14.7 j kcit,ab*olutell8&7 
Invertlr . . . . 244/ 1 elnwertlres 1184/ 

- la corriente . 184/ Hydroxyl- . 1187/ 

- - iinanacion . 1822 -en. komplexe 1195/ 

- marcha . . 480.1 -enkonzentra- 

695/ Hon .... 1189/ 

- - polarblad 169ao mchrvrertlgeaU842 

- el seutldo de ! Sauerstoff-. . 3; 

i la corriente 133au 811 ure- . . . 1187/ 

1335/ I overt ire 244.4, 624.10 1 -eospaltting . 11886 
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Ion, WamerstoflT- 39 
Zwitter- . . 1184.4 

Ion.1181 a 

acid .... 1187-% 
basic . . . . 1187.7 
-s, complex . 1196 a 
gramme-. . 1186 a 
hybrid . . . 11S4.4 
hydroxyl . 1187 a 
— 8, lead- . ... 4a* 
monovalent 1184a 
multivalent 1184 a 
I on, acide . . 1187- r » 

- basique . . 1187.7 

complexes 119 oa 

- hydride . . 1184.4 

- hydroxyle . 1187 a 
• ncutre . . . 1184.4 

- oxhydryle . 1187 a 
- s dc plomb . . 48 a 

- polyvalent 1184.2 
I6n acldo . . 1187-% 

- bAsIco . . . 1187.7 
I ones comple¬ 
tes .... 1196 a 

desdoblamien- 
to de los . 1188 a 
I 6n hydroxyl 1187 a 

- monovalente 1184a 

- neutro . . . 1184.4 
Iones de plomo 43 a 
I 6n poll valente 1184 a 
I one*, transporte 

dc l oh . . . 1183a 
velocidad de 
formacion de 
los .... 1190a 
lone.1181 a 

- acldo . . . 1187 a 

- baslco . . . 1187.7 
*1 complesst. 1193 a 

dopplamento 
degli . . . 1188 a 
- e idrossile . 1187 a 
- i. migrazlone 

degli . . . 1188 a I 
-e monovalente 1184.1 


-e neutro . . 

1184.4 

-e di otombo 

. 43* 

-e polivalente 

1184A 

-i, velocity dl for- 

mazione degli 


1190.1 

Ionisation . . 

. 10a 

-, chaleur d’ . 

1189.10 

-switrme . . . 

1189.10 

lonlzaclon . . 

. 10a 

-, calor de . . 

1189.10 

Ionizzazionc 

. 10A 

calore dl 

1189.10 

Iperbole . . . 

. 240a 

Ipercompound. di- 

namo ad eccita- 

zione . . . 

. 214A 

-, eccltazlonc 

. 263a 

-aggio . . . . 

. 2539 

Ipodcrmlca, Inie- 

zione . . . 

. 610a 

Iponltrico. acldo 15a 1 
Iponirroso, acldo i&nl 

Ipotenusa . . 

238a? 

Ipotesl . . . . 
IP8. 

. 247.% 
•. 122A 

lrlsblendc . . 

1240.2 

Iris diaphragm 1240.2 

Iron. 

. 342.7 

-, active . . . 

.262a 

- alum . . . . 

. 67a 

- angle . , . 

1009A 


Iron, angle . . 346 a i Iron sheet teeter 686 a 
- -armoured j soft.843L7 


cable . . . 

7634 

- - conduit . 

870.7 

-, bar .... 

3432 

-, basic . . . 

346.1 

-. Bessemer . 

344A 

- binding-wire 

8189 

-.black sheet- . 

347a 

- bracket for in*u- 

lators . . . 

8132 

- cap .... 

799A 

-.cast- .... 

8432 

- cell .... 

16.1 

-.channel- . . 

8472 

- -clad .... 

402A 

- - dvnamo . 

2131 

- - frame . . 

4632 

- - galvano¬ 
meter . . . 

670a 

— Insulator 

799.7 

- - magnet . 

164.2 

- - motor . . 

218a 

- - pole . . . 
-s. climbing . 

897a ! 

819a 

- conduit with in- 


sulating lining 


- - without insu¬ 

lating lining 869 a 
• -constantan 

couple . . . 239 
-.converter . .344.7 

- core, depth 

of.261 a 

- volume of . 262.4 
corrugated 

sheet- . . . 347.it 

- dimensions . 261 a 
-, double T- . . 347.1 

- dowel .... 8637 
flat bar . . . 346 a 
forged .... 344.4 

- frame .... 610 a 

-.grev.343s 

- cast .... 343LS 
hexagonal barB46-% 

- hood.799 a 

hoop- .... 346.7 

- - dowel with por¬ 

celain roller 864.1 

-.1-. 347.1 

-. Ingot .... 344.7 

- -looses .... 290 a 
malleable . . 344.2 

- cast- .... 344.2 

- mantle .... 799 a 

- molecule . . 180.1 

- -nickel-accumu¬ 

lator .... 67.1 

- particle . . . 180.1 

pig-.342 a 

- -plate .... 347.4 
-, profile .... 346 a 

- protection . . 634 a 
-. protoxide of 67.4 
-, puddled . . . 344 a 

- ribbon .... 766 a 

- core .... 412 a 

- - spiral . . . 41L7 

- rod.346 a 

rolled .... 346.1 
round bar- . 846 a 

- rubber .... 778a 

- scales .... 67 a 
-. shaped. . . .840 a 

- sheet.347 a 

-. sheet- . 847.4, 848.4 

- charcoal* . 348 a 


specular- . . 843i 
splegel- . . . 848a 
square bar- . 3464 
-.structural . .346 a 
-, T-. 346-10 

- -tape armoring 

machine . . 7732 

- -testing appa¬ 

ratus .... 498 a 
-> Thomas . . . 346.1 
-.tinned sheet- 347.7 
-.U-. 8472 

- wire.741 a 

—.galvanised 741.4 

- - spiral . . . 764 a 
-> wrought- - for 

forgings . . 844 a 

-,-for rolling344A 

-,Z-.347a 

Irraclonal, nu- 
mero . . . 236.1 1 
Irradiacion . . 915 a 
poder de . . 915 a 
I rradiar .... 915.7 
irradlare . . . 916.7 
Irradiation, 

centre d’ . .724.1 
Irradi&zione . . 916 a 

- dell'antenna, 

smorzamento 
dell* . . . 1081 a 
I rrational num¬ 
ber ... . 235.il 
IrratlonaleZahl285ai 
Irra/ionale. nu- 
mcro . . . 286.il 
Irregolarita . . 802a 
-. grado di. . . 802 a 
I rregular chan¬ 


ging from 
letters to 
figures . . 1086 a 
curva .... 196 a 

- curve ....196A 

- magnetic field 177.1 

- ruuning . . . 481 a 

- working . . . 4H1 a 
I rregular!dad .302.1 
-, grado de . . 802a 
Irregularity . . 302j 
-, degi*y d’ . . . 30221 
Irregularity . . 302-J 


-.coefficient of 
cyclic .... 802L3 
-, degree of an¬ 
gular .... 120a 
Irregularly distri¬ 
buted lea¬ 
kage . . . 1000.4 
Irreversible cell 26a 
Irreversible* Ele¬ 
ment .... 26a 
Irrung .... 1004a 
Isochron .... 300.4 
Isochrone . . . 300.4 
Isochronlsm . . 300a 
Isochronisme . 800a 
Isochronlsmus. 800a 
Isochronous . . 300.4 
Isocronlsmo . . 800a 
Isocrono .... 800.4 
Isohldria de las 
disoluciones 
Fridas . . 1188a 
Isohidrico . . 1188a 
Isohydrie . . 1188s 
- solutions . 1188a 


Isohydrie der 
8*ure- 

losungen . 1188 a 
I sohydrie des so¬ 
lutions acl- 
des . . . . 1188 a 
I sohydrique . 1188 a 
I sohydrisch . 1188 a 
- e Los ungen 1188.1 
Isohydry of acid 
solutions . 11882 
Isoidrla delle so* 
luzionl acide 11882 
Isoldrico . . 1188 a 
U olac paper. 78813 
Isolacklertes Pa¬ 
pier .... 78812 
Isolamento . 866as 

- dell'antenna 10784 

- d'arla .... 8739 

- assoluto . . 18837 
-, bruciare 1’. . 8912 

- di canapa . . 790 a 

- con carta . . 7909 
-»coefflciente d* 872A 

- del collettore 874.4 

- del conduttorl 874 a 
-. consumo dell* 877.4 

difetto d’ . . 872.7 

- d’ - nella 
llnea . . . 1000 a 

- doppio con no¬ 

stro gommato894.j 

- di flbra . . .766 a 

- flbroso .... 790 a 

- con go ram a . 780.4 

- dcirfndotto . 874 a 

- delle lamiere 874 a 
-, levare 1’ . . . 889 a 
-, logoramento 

dell.877.4 

-, misura d* . . 622 a 

- del morsettl . 4687 

- con nastro gom- 

mato .... 894a 

- ad olio .... 790.7 

- - olio del tras- 

forraatore . 461 a 

- prova d’ . . . 372 a 
-, resistenza d’ . 372 a 
-, rimozlone dell’ 

839.1 

- del rocchettl 374.1 

- delle scanala- 

ture . . . 373.10 

- sempllcc con 

nastro goinina- 
to ..... . 894 a 
stato d‘ . . . 872 a 

- d - degli ira- 
planti .... 719 a 

- con sughero . 79 qa 

- superflclale . 378j 
-, vaiorc dell’ . 906 a 
lsolant .... 774 a 

application 
d uu - sur . . 615a 
-, arrachement 

de P .... 877.4 

- ay ant la consl- 

stance de la 

clre. 776j 

-e, bague . . . 874.7 
-e, bande 369 a, 8639 
-e, bande- adhe¬ 
sive .... 869J0 
-e, bande- col- 
lante . . . 869 jo 

- bltumineux . 867a 
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Isolation 


1 solan t, r- de ! 

la boblnc est i 
brftle . . . .4722 
-, brftler 1* . . . 8912 ; 
-c, cale . . . 874.10' 
canal .... 8742 ! 

- c^race .... 7762 ( 

- clreux .... 7762 
-c, clavette . 874.10 j 
-c, rolle .... 870.1 ' 

conduit . . . 8742 I 
-c, couleur . 86744 1 
-. debarrasser le [ 
cAble dc son 8392 , 
-. dAgager le edible 
de son .... 8392 
-,dygarnlrlecAble . 
de son . . . 839.* i 

- demi'liqutdc . 774.6 ; 
-, dApoulller le 

c&ble de son 8392 

I 


- yiastlque . 

.35643 

-, enlever 1’- 

par 

le feu . . 

. .8912 

- Etna . . . 

. .783.4 

- flbreux 

. . 776.4 

- fusible . . 

. . 7762 

- huileux . 

. .3672 

- hjalin . . 

. .3572 

- lgnlfuge . 

. . 775.C 


369.10! 

i 

369.10 | 
.77t(i I 
. 775.1 , 
. 7742 
. 7762 1 


- Incomb ustibleTTflj ! 

- Infusible . . . 7762 ; 
• insensible A la 

chaleur . • . 776.5 ; 

- lntermAdlairc 421.1 

- InterposA . . 421J 

- liquide . . . 774.4 

- IItool do . . . 367.4 
-. papler-laque 7H8ai 

- pl&stique . . 774.7 

- plcrreux . . . 867.4 
pouvolr . . . 9062 

-e, propriete . 3722 

- refractalre . . 776.7 1 
-, ruban . 3692. 3692 | 
-, ruban- ad- 

heslf . . . 

- ruban - col- 

lant .... 

- Hoinl-liquldr 

- slrupeux . . 

- sollae . . . 

- tcnaec .. 

tube. 874 jo ! 

vornls .... 867.4 : 

- vltreux . . . 3672 1 
I .sol ante 

7302, 780.7, 774.2 ! 

- ceroso .... 7752 ' 

- Etna. 783.4 

- flbroso .... 775.4 ■ 

- fusibile . . . 7762 

- non fusibllc . 7762 ! 

- Incotnbustl- ! 

bile.776.1 

- lninflamma- 

bile. 7762 j 

materialc . 366.10 1 

- plasmabile . 7762 

- plasttco . . . 774.7 • 
potero .... 3724 : 
proprieta . . 8722 ; 

- rofrattario . . 7762 j 

- seml-ltqutdo . 7742 

- siropposo . . 7754 

- solido .... 774-s | 

- vlscoso . . . 7762 1 
Isolar© . . . 366.1 1 
Isolated plant . 7022 


Isolateur . . . 7742 
-s (chapitre) . 79040 

- d’accumu- 

lateur .... 862 
agrafe d’ . . 867.4 

- k ailettes . . 794.7 

- en ambroine 7924 

- d’arbre . . . 7962 

- d’arrAt 799.4. 8127 
attacher un fll 

sur un . . . 817.7 
-, axe d - ten- 

deur .... 8002 

- de Ball . . . 7962 

- - barre collec- 

trice .... 7982 

- barre omni¬ 
bus .7932 

- bllnde .... 799.7 

- en bois . . . 7912 
boulon de scclle- 

meat du sup¬ 
port d’ . . . 813.7 
- d- tendeur 8002 

- pour cAble . 7964 

- ac campagne 790L4 

- pour canalisa¬ 

tion princi¬ 
pal© .791.4 

- en caoutchouc 

durcl .... 7912 
-s, clianvrage 
des - sur leur 
support . . . 8162 

- a cloche . . 790.ii 

- - cloche Delta 7932 

cloche IntA- 
rieure de I’ . 7962 

- 6 cloche pour 

lam pcs 6 arc 796.4 
-, console d* . . 8002 
812.10 

-s, contact de 
terre Intermit¬ 
tent par suite 
d- aefectu- 
eux. 9062 

- coup-circuit .7982 

- pour courant 

faiblc .... 7914 

- - courant fort 790.12 

- courant k 
bassc tension 7912 

- courant A 
haute tension 7912 

crochet du sup¬ 
port d* . . . 8132 

- k crochet do 

suspension . 799.1 

- descent© . . . 794.4 

- - 2 tenons . . 7942 

- - 3-tenons . . 7942 

- double a cham¬ 

pignon . . . 85.7 

- a double 

cloche . . . 7922 

- en ebonite . . 7012 

- d’eucognure .7952 

- a fente .... 7942 
->ferrure d’ . .8002 

8132 

- pour fll Haeke- 

thal.798.4 

-.fixation de 1’ 8142 

- k fixation 

automatlque 
du fll . . . . 819.1 
fixation du til 
sur 1* . . . . 8172 


Isolateur*, fixation 
des - sur leur 
support a I' aide 
de chanvre . 8162 
Isolateur, fixer un 
fil sur un . . 817.7 

- en flint-glass 7923 
gorge d’. . . 7974 

- on granit . . 791.7 

- k huile . . . 791J0 

- It faiblc Inten¬ 

sity .7914 

- pour grande 

intensity . 79042 

- a haute inten¬ 

sity .... 790j* 

- intermydialrc 7982 

7992 

- interrupteur. 798.7 
ligature du fll 

sur 1* . . . . 8172 
-, Itgaturer un 

fil sur un . . 817.7 

- pour ligne 

principle . 79L4 
-s, montage du 
fll sur les . . 8172 

- mural .... 7932 

- a nervures . . 794.7 

- oreilles . . . 7962 

- de paraton- 

nerre .... 998.4 

- parquet . .7982 

- d une piyce . 7962 

- 2-piyces . . . 794.1 

- 8-piyces . . . 7942 

- 4-pieces . . . 7942 

- de plafond . 7932 
-s, plat rage des 

- sur leur 
support. . .816.7 

- en porcelaine 7924 

- - porcelaine 

a’Andrcw . . 796.4 
-porteur .... 7992 
-s, position des 8102 

- de potcau . . 7982 
-^ralnure de 1* 797.4 

- de rechange 7912 

- - ryserve \ . 7912 
-s, soellcmentau 

plAtre des - 
sur leur sup¬ 
port .816.7 

- ao sol . . . . 7932 
-support .... 7992 
-, support d’ . 812.10 

- bflflt/ ral d’- 

k collier . . 8162 
-,-d’-courbe 8142 

- d - droit . 8142 
en fer pour 8182 
d- k sellc .8132 

- tyiegraphlque7922 

- telephonique 7922 

- tenaeur . . . 796.7 

- seetionne . 7952 

- A basse teusion 7012 

- - haute tension 7912 

- tyte fenduo 7942 

- de transposi¬ 

tion double 7082 

- k triple cloche 7984 
-tube mural . . 7992 

- dc vyrlficatlon 904.1 

- en verre . . . 7922 
Isolation . . . 356.12 
-, die - abbren- 

nen.8912 


i Isolation, die - ab- 
| losen .... 8892 

Abscheuerung 

I der.8774 

-.absolute . . 1839.7 
Anker-.... 874J 
! Ausfasern 

! der.839s 

! Blech- .... 8742 
-> Einschneiden 

I der.88917 

-sfaktor . . . .8783 
1 Faser- .... 7132 
! Faserstoff-. . 7992 
-sfchler .... 8727 

- - In der Lel- 

tung . . . 10092 

- -fltelle . . . 90446 
-, Gummlband- 894a 

• doppelte 

Gummlband-894.4 
einfache 

Gummlband-8942 
'-.Hanf- . . . .7*18 

-ahOUe.77U 

-skanal .... 8742 
; Klemmen- . . 408.7 
! -skoeffixlent. . 8722 
Kollektor- . . 874.4 
-, Kork- .... 7902 
-, Lelter- .... 8742 

Luft-.8732 

Isolations mate rial 
(Kabel) . . . 7742 
I - (Masch.) . . 86640 
bltumlndses . 867.1 
clast laches . 860.13 
-, faseriges . . 776.4 
festes . . . .7742 
! -, flammen- 
! slcheres . . 7762 
flQsslges . . .7744 
j balbflusslges 7742 
I hitzbestAn- 

dlgea .... 7732 
| olLges .... 8672 
-, plastisches . . 774.7 
-. schraelzbares 7702 
->sprodcs glfts- 
artiges . . . 3672 
-, steinartlges . 967.4 
j unschmelz- 
i bares .... 7762 
; -> unverbrenn- 
| bares .... 776d 
-, wachsartiges 7752 
zUhes .... 7762 
! ziihflusslgcs . 776.1 
I Isolatlonsmcfi- 

apparat. . . 6832 
| -smclibcreich . 9042 
-smeOschaltung 904.4 
i -smesser . . . 0832 
| -smessung . . . 8222 
-, Nuten-. . . 87&ift 
. ObcrflSlchen- . 873LJ 

-.01-.7*W 

1 -. Papier- . . . 7902 
;-sprufer .... 0832 

- apcrlodi- 
sener .... 0844 

-spriifung . . . 3792 
-sschltht . . . 77614 
-sslcherheit . . 9062 
-sstrom . . . • 906.7 
Spulen- . . . 8744 
-sunterlagc fur 
Heizelemente 9832 
-6Term5gen . . 8724 
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Isolement 


Isolationswcrt. 905s 
-swiderst and . 872s 
-azustand . • . 372s 

— dcr Aulage 719s 

Isolato, fllo . . 827.7 
Isolator (Kabel) 7712 
-«n. 790.10 

Abspann- . . 812.7 
Amoroln- . . 792.4 | 
Andrews Por- ! 
zellan- . . .795.4 

-arm.8002 

Aufh&nge- . . 799a 

-,Bali-.795s 

Baum- .... 798s 
-befe*tigung . 8142 
-> Blitzablelter- 79L6 
Bod on- . . . 798s 
Decken- . . . 793s 
Deltaglockcn- 7982 
-»Doppel- 
glockcn- 
-arucken- . 
Drclfach- 
glockcn- . 
Drelkruckcn 
-> dreiteillgcr 
-, elntelliger . 

- mlt Eisen- 

mantel . . 

•, Ersatz-. . . 

—, Feld- . . . 

—. Flints las- . . .»»» 

-, Olaa-.7922 

Glas- - mlt Ab- 
tropfkante . 85.7 
-> Qlocken-. . 790al 
-, Granlt- . . . 791.7 
Hackethal- 
draht- . . . 798.4 
Hartgummi-. 791s 
Haupt- 

leitungs- . . 7914 
•, Hochspan- 
nunga- . 


.7912 
.7912 
. 79oa 
.7962 
. 867.4 
.794.4 


Holz . . 

Kabet- . . 

Klemm- 
-klemme. . 
Kruckcn- 

- fur Llnlcn- 

kreuzung 
-, Mastcn- 
-, Mauer-... 

Mauerrohren- 799s 
-,Nasen- . . .7952 
Xiederspan 
nungg- . , 

-nute .... 

-. 01 - .... 
Porzcllan- 
Reserve- . . 

Rip pen- . , 

Sam me 1- 
schicnen- , 

-> Schlltz- . , 

-, Schwach- 
Rtrom- . . . 

- mlt Selbstbe- 

klemmung do* 
Drahtes . . . 819a 
-» Shackle- . . . 799.4 
-, Sloherungs- .7982 
-»Spann-.... 796.7 
-.Stab-. . . . 1340a 
Starkstrora- 790.12 
-stutze .... 812.10 


708J 1 

798s 

79SL0 


. 7912 1 
. 797.4 
791aoj 
.792.1 i 
. 79ls 
.7917 

.6114 
. 794S 

,791a 


Isolatorstutzc, 
doppclBeitlgc 
Scnellen- . .8152 

- -, gcbogenc . 814s 

- geraae . . . 814s 

- - mit Holzgc- 

gewlndc . . 814.1 
—, sattelformlgc 

818s 

- mlt Stcin- 
achraube . . 818L6 

Tclegraphen- 792s 
-.Telephon- . .792s 
-.TrAg- . . . .7992 
-trttger . . . 812.10 
-, Unter- 

brechungs- .798.7 
-, Untcr- 

atutzungB- . 799s 
Unter- 

Buchunga- . 904.1 
viertelliger . 794s 
Wlnkel- . . . 796s 
Zellcn- . . . 35s 
zweitelllger . 794a 
Zwischcn- . . 798s 
Isolatore 7742, 790ao 

- per alberi . . 798s 

- dl arobrolna . 792a 

- d’ancoragglo 799.4 

- ad angolo . . 795s 

- di arresto . . 812.7 

- - Ball .... 795s 

- a cam pan a . 790a 1 

-, cofio dell’796ao 

-Delta . . 7982 

- - doppla cam- 

pana .... 792s 

- - triple cam- 

pana .... 798.1 

- campana, 

tubo dell’. . 7962 

- - campo . . . 798a 

- - cam] cola 796d0 
- per incro- 

ciamenti . . 796a 

- per cavl . . . 796a 

- colonne mon- 
tantl . . . .7914 

- a due corna . 794s 

- tre corna . 794s 

- per deboli cor- 

rentl .... 791a 

- di ebanite . . 791s 

- per till I lack c- 

thal . . . .798.4 

- a fi&sazionc 

automatica 
del fllo . . . 819a 
fl&sazione degli 
-1 con canapa 815s 
degli -1 con 
gesso .... 816.7 

- dl fllntglaas . 792s 

- a forchctta . 7918 

- per fortl 

correntl. . 790.12 

- a ganclo dl 

8ospcn8lone . 799.1 

- di granlto . . 791.7 

- lntermedlo . 798s 

- interruttore . 798.7 

- ad involucro 

dl forro . . . 799.7 

- dl legno . . . 7912 

- per la IlneA 

principale . 791a 
morsetto per 8«7a 

- mu rale . . . 793s 


Isolatore a ner- 
vature . . . 794.7 

- ad olio . . . .79lao 

- - orccchlo . 796s 

- per pall . . . 798s 

- di paraful- 

mine .... 9984 

- per pavimenli798S 

- in due pezzi. 794a 

- quattro j 

pezzi .... 794s I 

- - tre pezzi .7942 

- un solo poz- 

zo . 798s 

- di porcellana 792.1 

- porcellana dl 
Andrew' . . 796.4 

- port ante . . . 7992 

- dl ricamblo . 79ls I 

- rlserva . . . 791s 

- sbarra col- 
lettrice . . . 6114 

-per sbarre om¬ 
nibus . . . .798s 
-,scanalatura 

dell f . . . . 797.4 
-,- del collo 

dell’ ... .797.1 

- serrafllo . . . 7952 ' 

- per soffltto . 793s | 

- supporto . . . 799s 

- per telefonl . 792s 

- - telegrafl . . 792s 


-tcnditorc In due 
pezzi .... 796s 

- dl tenslone . 795.7 

- per alta ten- 

sione .... 791s 

- - bassa ten- 

sione .... 7912 

- di trasposlzlone 

dopplo . . . 798s 

- a tubo per 

parcte . . . 799s 

- eon valvola . 798s 

- di veriflea- 

zione .... 901i 

- - vetro . . . 7922 
Isole, fll non- . 827s 
Isolement . . 856.12 

- absolu . . . 1839.7 

- d’alr. 878s 

-, amplitude dela 

metiure de 1’ 9013 
apparcll A es- 
saver I* . . . 688s 

- dc 'bobino . . 374a 

- -b borne* . . 468.7 
cAblc ttdepho- 

niqucA -d’air 

766s 

- de caout¬ 

chouc . . . 780.4 | 

- chanvrc . . 790.6 
coefficient d* 372S 

- du collecteur 8714 

- dc conduc- 

tcurs .... 874s 
conducteur A - 
dc caout¬ 
chouc . . . 8572 

- double A - de 
caoutchouc . 858a 

- simple A - de 
caoutchouc . 867.7 

- souplc A - de [ 
caoutchouc . 867.1 

- triple A - de | 
caoutchouc . 858s 


Isolement, cordon 
multiple a - de 
caoutchouc . 8592 
-, couplage pour 
la mesure de 1*9014 
courant d’. .906.7 
defaire I* . . 889s 
-, d^faut d* . . 872.7 

- d’- dans la 
ligne .... 1000s 

detacher 1’. . 889s 
detissage de V 889s 
double - on ru- 
ban de caout¬ 
chouc . . . 8914 
-, Achelonner 1* - 
du cAble . . 889.4 
effllage dc V 889s 
-, eftilochagc 

dc 1' .... 839s 

- dcs encoches 878.10 
enlevement 

de I’ .... 889a 
-, enlever par 
gradins 1'- du 
cAble . . . .889a 
entaillagc de 

r.889.7 

essal dc 1’ . . 872s 

- des cAblcs A 
la disruption 
del’ .... 906s 

essay cur d’ .683s 

- d*- aperlo- 
dtqiic .... 684.1 

tHat d’ . . . . 372s 
-. - d‘- de, l ln- 
81allation . . 719s 

- de fibre . . . 766s 

- fibreux . . . 790s 
fll A - de par- 

chemin . . . 867s 

- conducteur A 

- dc caout¬ 
chouc . . . 856s 

- d’huile .... 790.7 

- du transfor- 
matcur . . . 461s 

- d indult . . . 874s 

- dc liege . . . 790s 
-. mcBure d’ . . 622s 
-, montage pour 

la menurc dc 1' 904a 

- au moycn de 
matieres fl- 
breuses . . .790s 

- dc papier . . 790s 
point dcfec- 

tueux de F 904.10 

- vicleux de 

F. 904ao 

portec de la 
mesure de 1’ 904s 
position du d^- 
faut d’ . . 1000.7 
resistance d* . 372s 

- cn ruban de 

caoutchouc . 894a 

- A deux ruban* 

de caout¬ 
chouc . . . 894a 

- cn ruban dc 

caoutchouc 
simple . . . 894s 
situation du 
defaut d’ . . 1000.7 

- superflclel . . 373a 
-, surety d’. . . 905ir. 

- de surface . . 378a 
















Isoleinent 


Jalonn&ge 


1624 


Jsoloment de la sus- 
pension de I'an- 
tonne . . . 1078.4 

- do* tOles . . . 374.2 
-. vice d* . . . . 372.7 
I.soler .... 866 ji 
I solierband . 369*, 

893* 

—, Oummi- . . 89422 

- -, das - haftet 

gut. 894.7 

- -,l[Iebriffofl 869.10 
--, Ozokcrit- . 894* 
-buchse ....79o9 
-farbc .... 387.14 

-ftrnls.367.4 

-fluaslgkcit . . 774* 

-fuO.796* 

-gehkuse .... 6 o2j 
- gewebc .... 776.7 
-glockc . . . 790J1 : 

- - fGr Ilo^on- 1 

lampen . . . 796.4 

-haken. 796L3 

-hftlse. 374* 

-kell. 374*0 

-klcmroe .... 796:2 
-kreuzrollc . . 796* 

-lack. 367.4 

-masse .... 784.12 
-material . . . 774.3 
—, Abdeckeu 

mit.615.1 

-plattc. 796* 

-ring. 374.7 

-rohr . . 37401, 867*0 

- -o, die - ab- 

srhiieldcn . 891*, 
—aufhkngung 874.4, 
—. oin - blegen 876* 

- aus frelor j 

Hand blegen 875.6 

- - mit Klscnar- 

mierung . . 870.7 , 


Isolierrohrcndver- 
srhluB . . . 88o* 

- -, feuorbesUln- 

diges . . . . 868* 

- mit gcschlosse- 
ner Xnht . . 87402 

—, gescluitztcs 87122 

- mit Kitt ab- 
dirhten . . . 8913 

- -, Messing-. . 869* 

- - mit Messing- 

uberzug . . 870* 

- - ohno Metall- 

schutz . . . 871* 

- -netz .... 868.4 

- - mit offenem 

L&ngsschlltz 873* 
-offouor Naht874j 

- Paplor- . . 870* 

- sehwarzcs .870* 
—. Stahl panzer-870* 
—svatem . . . 868* 

- -. V-formlgcs 87521 
—verbindung 877* 

- mit verblcitem 
Eiseniiberzuff 871.1 

- -verlegung . 868.1 

-, offeue . . 86822 

-. vcrdeckte 868* 

-rolle .... 796.10 
-rosette .... 864.4 

- ohne Aus- 
bohrung . . 864* 

- mit zwei Auh- 
bohrungen . 864.7 

- aus Po’rzel- 

lan. 864* 

-schelle mit Steln- 
sehraubc . . 864* 
-Hcbeibc .... 796.7 
-schemel (Elektro- 
plivslk) . . 1278* 

- - (Tele¬ 

graphic) . 1100* 


Isolicrsteck- 

schlGssel . . 897* ; 
-strclfen . . . .369*! 
-stuhl .... 1278.1 1 
1 Isolioren . . . 366*1 
: Isollercnde Eigen- 
schaft .... 87222 
-er Kontakt . . 889* 
-pa Klebematerial 

370.1 

1 -e Srheidewand 777.1 
-c rnterlagc . 613* 
-e Zwi$chcnlagc421* 
Isoliert ausge- 

kletdct . . . 776* 

: -e AnschluB- 
| klemme . . . 616* 
-e Aufhangcvor- 
richtung . . 874* 
-er Belas’ des Kon- 
densators . 1285* 
-er Bleistab . . 16.t 
1 -cr Draht 

(Lcitung) . . 743* 

| - _or *- (Wick- 
! lung) - - - 
; -c Feder 
! -os Kabel 


-cr Kontakt 
-er Nippel . 
-e Zangc . 
Isolierung . 

(iuinmi- 
-. KesscI-. 


. 827.7 
1032* 
.769* 
.889* 
. 960.7 
.613* 
356.12 
.780.4 
109.4 


des Eu Blotter* 1078.4 
1 Isotcnna .... 285* 
, Isotormica .11- 

nea.285* 

Isotherm . . . 285* 
llsothorme . . . 285oi 
I Isotropic conduc¬ 
tor ... . 1341.10 
Isotroplscher 
■' Loiter . . . 1341.10 


IspczIonarc\ lam- 
pada per - gll 
element! . . 106* 
Ispezlone . . . 719* 

- degll element! 106* 
-, orfflzlo d* . . 8312! 
-s scatola d* . . 846.4 
Islallazione tem- 

poraria . . 1380* 
Isteresl .... 182.4 
ciclo d* . . . 181: 
-, coefflclente d’182* 
-, mlsura dell* .6217 
mo to re ad . . 223.4 
perdlta per . 290.: 

- rot an to . . . 182* 

- statlca . . . 1276.: 

- vlscosa . . . 182* 
Istorcslmetro . 685* 
Isthme d’en- 

eoche.... 418.7 
lstruroento . 622 n 

- per taratura . 649 a 
lstruzionc . . . 513* 

- per la condotta 

degli accumu¬ 
lator! . . . . 71 j 
-I per l'esecu- 

zlonc .... 400 j 
- l - la posa dei 

eavi.tfi6* 

-I - la prova 48&J1 

- dl servizio . 719 jo 

- speclale di con¬ 

dotta .... 514 j 

- tclofonica . 1170* 

I lit a. 369.7 

I voire.36U 

Ivorv.361.4 

Izauicrda, a la 186* 

ac - k derecha 186.7 
-. - derecha a . 186* 
-s, girar a . . . 243* 
-a, rotaclon a . 243* 


J. 


J. 1266* 

J ablochkofT 

candle . . . 932.1 
-* Kcr/c .... 932a 
Jabbn. lubrlfi- 
caclbii con . 882a 
Jabonado del 
cable .... 831i 
Jack . 1021.10, 1180* 
113322 

-.annunciator 1132.4 
-,calling. . . 1143.6 

- connection 

cable . . . 1140.7 
-.multiple . . 1143.4 

- panel . . . 1140* 
-. screw .... 399* 

spring . . . 1130* 
-.triple . . . 1162* 
Jack addltionncl 

1140* 

-. haguc de . 1138* 

- dc dcinaudc 

^'occupation 

114022 

- double . . . 1137* 
-. ilouillc de . 1138* 

- d’lntcrcaiation 

1140* 

- de Jonctlon 1130* 


j Jacks jumcles 1137* 

- dc liaison . 1180* 
' -s, pannean de 

| 1022.1, 1140* 

-s, - de - multi¬ 
ples . . . . 1143* 

1-8, reglette de- 
; multiples . 1143* 

, - A signal d'appel 

! lim 

I simple - de jonc- 
t ion sans signal 
d'appel . . 1140.1 

- triple . . . 1162.3 

- a volet . . 1132.4 

, Jack acroppiato 

! 1137* 

-, anello dl guar- 
dia del . . 113821 

. -s, cavo dl col- 
legamcnto 
del . . . . 1140.7 

- d’lntcrcelazione 

1 1140* 

i - d’Interruziono, 
tavolo per la 
1 coniunleazione 
eol servi/io in- 
terurbano eon 

114621 


I Jack niultlplo 11434 
'-s, quadro dei 1140* 
I - dl rlsposta . 114022 
! - a scgna)c dl 
I chlamata . 1143* 
-. tavola del . 1022.1 
| - trlplo per l’in- 
I serzione del- 
1 Tappareechlo 
teleronico dcl- 
l’operatore 1138.1 
Jack, anillo 

del .... 1138* 
-s anuncladores 
! 1132.4 

-s. cordon de 
, union dc los 
j 1140.7 

-s,ruadro de . 1140* 
\ - de intercalacion 
1140* 

I -s - Interruption, 
euadro conrnu- 
tador para el 
j servlrlo Inter- 
urbuno con 1146* 
-s multiples, ta- 
j blilln portadora 
I de los . . 1143* 
- de respuesta 11405 


1 Jack de senaJ de 
j liamada . 1143 j 

- triple para po- 
ner on elrcnito 
! el aparato tele- 
fonico dc la 
telefonlsta 1138J 
Jahreswirkung»- 
grad .... 297/. 
Jkhrllchc Be- 
triebdauer von 
| r St unden 1159* 

! -e Brenndauer 970* 
1 -er Energie- 

bedarf . . . 729j 
j -c magnetisehe 
■ Schwankungen 
1808* 

j JalUIssement 
| d'etinccllea 10624* 
: - de* ^tlncello* 

I d un point a 
un autre . . 273.1 
I Jailllt, l arc . . 923* 

- Jalon .... 807.10 
Jalonear .... 808.1 
Jalonnage dc la 
llgne telegra- 
phlque . . .8082: 
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Jalonner . . . 808x1 
Jalousie, contact 

de. 1047A 

-kontakt. . . 1047 a 
J am be de force 

611.10, 811fl 
—s, garnlr de - de 
force .... 812x 
Jaminkerze . . 9792 
Jamin candle . 9792 
Jandusbogen- 

lampe . . . 936a 
J and us arc lamp936a 
Jante, epalsseur 
de la .... 446a 

- de poulie . 446.12 

- - roue . . . 40110 
section trans- 

▼ersale de la 401ai 
Januaklappen- 
schrank . . 1X67^2 

-mlt Kurbelum- 

acbaltern . 1167J 
-schaltung . 1167a 
-connection . 1167a 

- Indicator 

awltcb board 

1167.2 

- - rwltchboard 

with lever 
switches . 1157 a 
J apan-Lack . S67.it 
-papier .... 789.4 
Japan .... 367.12 
Japanese paper 789a 

- wax.786 a 

Japanlsches Pa¬ 
pier .789.4 

- Wach* .... 7860 
Jar-battery . 1068 a 

- capacity . . 1068 a 

- excitation . 1068 a 
J arre pour alou- 

ter de l'acidc 61.1 

Jarret. 747.1, 

Jarro rellenador 61a I 
Jange.326.1 

- amerlcalne pour 

tils m^talli- 
ques .... 836.7 

- pour balais . 429 a 

- - cAbles . . . 830A 

- - til .... 826.11 

- - til* k indi¬ 

cation dlrectc 

1S41A 

- - flU metalli- 
quc8 .... 898ao 

-.table de la - 
Brown 4 
Bharpe . . . 826 a 

- de la - me- 
trique dea tils 
m^talliques . 326 a 

de la - nor- : 

male des fils 
met&lllqucs . 326.4 | 
de la - nor- 
male des tils 
metalllques 
de Birming¬ 
ham .... 826 j; 

- k vernier . . 879 a 

Jaula, arrolla- I 

m lento en for- I 

ma de . . . 824.4 

- mlxto en for¬ 
ma de ... H24 a 


Jaula dc Fara¬ 
day .6699 

lnducldo mlxto 
de fases y dc 410.7 

- magnctlca 1326.4 
Jaw-opening .898.7 

- -vice .... 884.10 

- vise .... 884ao 
J-brackct . . . 814 a 
J erks, by . . . 689.7 
Jet condenser . 119 a 
J et. antenne k - 

a'eau . . . 1080.4 
-, Intcrrupteur k 
-de mercurel0672 
-, nettoyer l’en- 
roulement au 

- d'alr . . . 47X9 
-, parafoudre a - 

d'eau .... 672.4 
Jeter des 

flammes . . 272 a 
J eu . . . 406A, 434 a 

- d'almants . 11222 
-x, augmentation 

dunombre de 

- dc balais . 3122 

- de balais . . 430 a 
cousslnet k rat- 

trap age dc . 437 a 
-, falble-dubloc 
de plaques . 42A 

- lateral . . . 1832 a 

- d’orgue . . . 948.1 
-, rattraper le - 

des coussi- 

nets. 487 a 

Jewel.662A 

Jigger .... 1070.7 

- winding . . 1070 a 
J igger, boblnage 

du .... 1070 a 
-, enroulement 
du .... 1070A 
Job, by the . 1331 a 
J ochampercwln- 
dungen . . . 280A 
-brelte .... 279.10 

-form. 4564 

-konstruktion . 466 a 

- desMagnetenl63.il 
maguetlsche* 4563 . 

-quersehnitt . . 279 a : 

-ring. 456 a' 

279.il | 


279X2 
.280.1 
. 4667 

. 463A 
. 4668 
. 465a 
. 455a 
. 860A 


-stXrke . . . 
-MtcUlgkclt . . 
-strenfeld . . 
-teilung . . . 
Transforma- 
tor- .... 
-vcrblndung 
-vcrst&rkung 
-vcrstelfung 
Jockey . . . 
Jockcv pullev 

466.il, 860 a 

- -roller . . . 1029.4 
Jodkallum- 

papler . . . 667 a 
Joakostrom 1227.10 
Jodko current 1227.10 
Jodoforingaze . 506.3 
Join up, to . . 32Ha 
Joindrc .... 328a 

- par soudure . 835 a 
J oining up the 

lugs.40.4 

- the lugs by 

burning . . 40 a 


Joining the lags 
by casting . 40 a 

- together of the 

cores .... 468 a 
J oint. . 406 a, 614.10 
-, American 

twist .... 824 a 
B ritannia . . 825 a 
-, cable . . 840.1, 840 a 
-, caulked lead 888x 
-,- yarn and red- 
lead .... 883A 
-, conduit- . . . 878x 

- -current . . 1313 a 
double conlcal824A 

-,eve .... 826J0 
-, Ilofmann’s 

riveted . . . 824 a 
place of cable 840 a 
self-centering 832 a 
-, socket .... 844 a 
-, soldered 94 a, 8264 

- twist . . . 8244 

-, tube-. 878.1 

-.turned and 

bored .... 888 a 
-. twist . .8243, 826 a 

-, wire.824.1 

Joint d'about . 462 a 

- Arid a doulllc 

de cuivrc . . 824 a 

- & balonncttc . 4049 

- Baron . . . 825xo 

- Britannia . . 825 a 

- de cable . . 840.12 

- cn caoutchour892l 

- - ceruse . . . 892A 
-s. ciment pour 784x 

- k clavette . . 419 a 
- ycoqullles pro- 

tectrlces elu¬ 
de c&ble . . 8447 

- de la eulasse 466 a 

- A emboltement 

k cent rage 
automatlque 832A 

- - cmboltcmcnt 

a garniture 
chanvre-mlni- 
urn niatee . 838 a 

- - emboltement 

k garniture 
matee .... 833x 

- emboltement 
tourne et fore 833 a 

- eplsscdu c6bleH40A 
-s, essay cur de 699 a 

- de tils ... . 824.1 

- frette . . . 4l9j 
garniture dc - 

a bourrage . 719.4 

- de - en 
caoutchouc . 892.4 

- dc - en ce¬ 
ruse . 892 a 

-s. lut pour . . 784.1 

- k mauchon 825.10 

- manchon bl- 
conluue . . . 8248 

-s, mastic pour 784.1 
-, pi nee pour 

falrclc- Arid 824.7 
-. rembourrage 
du - d’un 
cable .... 827.4 

- a rivets de Hof¬ 

mann .... 834 a 
-. soudage d’un - 
de tils .... 825.3 


Joint soud6 

94A. 894X0, 8364 

- - de cible . . 840 a 
-, surface dc . . 4614 

- Theys .... 8244 

- k torsade . . 8243 

- de tubes . . . 878x 
Jointers pliers . 824 a 

vices .... 861 a 
J ointing com¬ 
pound . . . 784i 
Jofntlve, arma¬ 
ture . . . , . 766 a 
J olt, to ... . 883 a 
J onction . 7263, 7864 
agrafe de - 
pour c&bles. 4482 

- des Ames . . 8412 

- barres collec- 

trices .... 614A 

- barres omni¬ 
bus .6149 

-, bolte de 

8812, 8843, 885X 
-, bolte de - da 
cAble .... 841x 
-, - dc - dc 

cables . . . 846 a 
-, - de - sans 

coupo-circult 8847 
de - pour 
eclalrage . . 886 a 
-, - de - pour 
Installation 
domcstlquc . 882 a 

- de - pour 
hi ml Are . . . 8863 

- de - mu rale 8864 

- de - a pOles 
Irreversible* 8844 

- de - sout6r- 
ralne .... 882 a 

- de - a sus¬ 
pension . . 886 a 

. - de - a quatre 
! voles .... 844.« 
borne dc . . 8662 

- de - Isolee 616 a 

- de c&blc . . . 840.1 
-, cable de . . . 469 a 

- du cable de 
| travcrsec . 

I -, canalisation 

de. 

- h la canali¬ 

sation d'6- 
elnlragc. . 

-, canlveau de 
-, conditions dc 726.tt 
coujoncteur 

de.1 130 a 

j contact de . . 581.7 
-, coupe-circuit 
I de bolte de . 884 a 
' - double .... 880 a 
, - electrlque des 
I boblnes . . . 269 j 
1 - ctanchc a 

brides ... 880.1 
-, fausse - des 

phases . . . 200.1 

- de tils ... . 824.1 
-, fusible de 

| boite de. . . 884s 
I -.jackde . . . 1130 a 
llgnc de . . . 758.7 
, ligncsde. . 1129 a 


269.2 


,828a 

.758.7 


27.1 

830a 


i - magnetic i 
des bob! 


ue 

nc« 
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Jonctlon de mat¬ 
ron .... TS0.it 

- par mancbon 844a j 
manchon de . 871>-8 
manchon de - 

pour cables . 843a 

- de - a ehar- 
nW-rc . . . .8722 

- nilxte .... 7272 

- dcs phases . . 201a 
-. plaque de . . 612.1 

point dr 313.li, 314.1 
- de - dc 

J phases . . . 204.1 
ea queues dcs 
plaques |. . . 40.4 
- au rcscaii 

d’£clalragc . 727.1 
— rescan ae 
force mot rice 

707.10 


-, sOrcte de 

boitc de . . 884a 
-, tableau dc - 

d’interleiir . 90512 

- par torsade . 824a 
tube de . . .873.7 

- de tubes Iso- 

Iants ....H77a 
Jonislcrung . . 10a 

-, Ent-.10a 

Jonvalturblnc . 126a 
Jonval turbine 126a 
Jornal.712.7 

- de las per- 

turbaclones 1848a 
Jouc de boblne 339.4 

- en bols.... 839a 

- mctalllque . . 839a 
Joug de portc- 

balals .... 43Ls 


Joule, Hekunden- 

1266a 

- -second. . . 1266a 

- -seconde . . 1266a 

- -secondo . . 1266a 

- -nogun do . . 1266a 
-meter .... 090a 
-metre .... 690a 
-ziihlcr .... 090a j 
Joulidmetro . . 090a 
Joulmetro . . . 690a 
Joungs modulus349a 
Jour d’en haut 967.4 j 

tarlf dc . . . 714a 
Journal . . . .433.7: 
-bearing .... 486a , 

- dcs derange- I 

ments . . . 1348a | 

- pressure . . 433.10 
-.telephone . 1167a, 

- telephoniquc 1167a 1 

J-Stutze .... 814a! 
Jucgo. 406a 

- de escoblllas 430.f* 

- - imanes . . 1122a 

- lateral . . . 1332a j 

- pequeno del bio- 

que de placas 42a | 

- de trinuuetc . 648.7 
Jug for flulng up 61.1 
Jumele, conduo- 

teur, - parnl- 

lelc. 8682 

-s, poteaux . . 802.4 
Jump, to . . . 383a 
Jump bark, to 683a 
-.-(brushes). 427.il 
Jumper .... 6a 
Jumping: over of 
the arc . . 654JO 

- - of the necdlelSSHa 


Junction board 
for local line 
communi¬ 
cation . . 11462 

- box 881.1,8822,884a 

- fnse .... 884a 

- without fuse 884.7 

- - with non-inter- 

changeable 
poles .... 884.4 

-replacable 

fuses .... 884a 

- branch box 

with watertight 
cover .... 881.4 

- of the cross-over 

cable . . . .823a 
heating of the 
soldered . . 27.il 

- line .... 1129a 

- plate.612.1 

- point . . . . 724 j 

-. - of.814J 

-. suspended . 899.4 
-tubing .... 878.7 

-, wall.899a 

Junracr-Edison- 

Akkumnlator 67.1 
Junta . . 462a, 014 jo 

- de bandaje . 419a 

- de cable . . . 8402 
-. caja protee- 

tora dc la . 844.7 

- - cardies, cn- 

j savador de . 699a 
I - coiitrapeada . 463.4 
, - - la culata . . 456a 
I - por enehufc . 844a 
-. superfleic de 462.4 

- dc union . . 4064) 

- dc tubos . . . 878.t 


J untar .... 838a 
- por roldadura 94a 
Juntura de los 
nuclcos . . . 463a 
Justicren . . . 642 j 
J ustlerung 63Li,642a 


Justierwlder- 

stand .... 678jS 

Juta. 787.4 

- compound . 766a 
-. fabbricazlone 

di.787a 

rivestlmento 

con.744.7 

Jute.787.4 

-, Compound- . 766a 
-fahrikatlon . . 787a 
-hechelgarn . . 7*7.7 


-. imprkgnicrte 764a 


-umsplnnung . 744.7 
-umhullung . . 764.4 

Jute.7S7.I 

- covering . . . 744.7 


- manufacture 787a 

- serving . . . 764.4 
--. impregnated 764a 
Jute, enveloppc 

de.764.4 

-. - de - com¬ 
pound . . . 764.7 
- dc - lra- 
pr£gn£ . . . 764a 
-. fabrication du 787a 
til dc - peixr- 
ne . . . . . . <87 j 

- impregne de 

compound . 766a 
-, revetementde 7644 
de - com- 

J )onnd . . . 764? 
le - Impregne764a 


K. 


Kabel. 769a, 

-. Ableltungs- .468a 
-abschnltt i . 828.10 
-. das-abstufen 839.4 
-. das - abzwclgcn 

82€a| 

-abzwclgk&sten 846a; 
-abzwdgung . 826.7' 
-ader .... .770.;! 
-.Aluminium- .769a, 
AnwhluO- . . K47- 1 
-arbdtcr . . . 863a • 
armiertes . . 7632 
-asphalt .... 769.1 
ein - asphal- 
tlcrcn .... 769a 
-. nsphaltlcrtes 
Bid- . . . .7642 
-aufholwlnde . 862.7 
-aufnehme- 

maschinc . . 862.7 
-.das-aufrollen 828.7 
-, das-aufschlc- 

fien. 847.7 

-aufwiekel- 

maschinc . . 828a 
-ausbesscruug . 852a 
-auslegcinascnlne 

828.0 j 

-behttlter . . . 848.1 
-belcgklainpe .861.2' 
bewi'hrfes . . 763.2 1 


. 847.4 
. 847.4 
, 904.7 


Kabel, blcgsamcs 

766.7 

Biel-.763.S 

-bojc.862-’> 

-, efn - an Bord 
nehmeu . . . 847a 

-bruch. 828a 

-brunnen . . 884.10 
-. Biihncn- . . . 862.1 
-.Compound- .705a 
-dampfer . , 
-dnmpfschiff 
-dd’ckt . . . 

- mlt Doppcl- 
drahtarmle- 
rung .... 763.7 
-, doppdtes Gru- 
ben- .... 767.7 
-. Dreieckquer- 
Krliiiltt-i)rel- 
lcltcr- . . . 702.2 
drdfach ver- 
sdltcs . . . 

-. Brdldtcr- . 

-. Drdphasen- 
-durch*«chlag- 
versuch . . 

-, cinudrigcs . 

-. ein - elnbetten827^ I 
-. Einfach- . . . 701a 
-. elnfachcs Gru- 
ben- .... 767.0 


. 762.1 , 
. 762.1 I 
. 762a | 


. 903a 
76 la 


Kabeldnfuhrung 

836J 

Einphasen- . 762a 
-clnzfehkasten 8437 
-, clsenarmicr- 

tes.763.1 

- mlt FJscndraht- 
armatur . . 763a 

-ende.842.4 

-endverschlnfl 016.7 
842a 

-fabrlkatlon . . 768.7 
Faserstoff- . . 766.4 
-feliler . . . .904.7 
-fehlermeldc- 

syste.m . . 1828.4 
-. Feldtelepbou- 

1340a 

Flaeh- ... 1341a 
-. flexible.* . . .765.7 

-flotle. 847a 

-. FIuQ- . . . .767a 
-fuhrung, unter- 
irdlsenc . . 829a 
-. Funflelter-. . 762.4 
-garnltur . . . 843a 
-gescllschaft. l82Ha 
Gldchstrom- 759a 
-graben .... 829a 
-, Grubcn- . . .767a 
-. Gumml- . . .764a 
-. -bid- .... 7652 


Kabel, Gutta- 

percha- . . 766J# 


-halter.843 j 

-, Handlampcn- 922a 
-haspel .... 852s 
Haupt-.... 760a 

-haus. 834a 

-herstellung . . 763.7 


| Hllfs- . . . .761.1 
Hochspan- 
nungs- . . . 7602 

-hiille.7702 

Induktlons- 
freies . . . .780a 
-Industrie . . .768a 
-Ingenieur . . . 768a 
-isolator .... 796 j 
-. lsoliertes . . 769a 

-kanal.8297 

-kcller.... 834 j? 

-kern.770a 

-kldd. 7702 

-klemme (Lel- 
tung) .... 8434 
-klemme (Masch.) 

466J i 

Klinken-. . 1140.7 

-kopf.9415 

-, konzentri- 

schcs .... 70L4 
-. - Drellelter- . 76la 
1 -. - Fluft- . . 767.10 
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Kapazlt&t 


Kabel, konzentrl- 
sches Gruben- 

7674 

-,- Zwelleiter- 76L7 
-kosten .... 724.4 
Kraftiibertra- 
gnng*- . . . 7604 
kunstliches 10284 
-, Kupfor- . . . 769.7 
-kupplung . . . 843.7 
-. Kusten- . . . 8464 
-lageplan . . . 829.4 

-lager. 8434 

-lknge.82112 

-legen.34&7 

-lenrc. 8304 

-leltung .... 829a 
-. Lleht- . 700,7 9104 
-llnle.829-5 

- —i See- .... 996.1 

- -, untersce- 

lache . . . .847.1 
-lltzmaschlne . 7734 
-loch.616 j 

- loten.840.4 

-loter.840 j5 

-ldtstelle . . . . 840.3 

-,Lnft-. 7674 

-maon.853a 

-maschtnc . . . 849a 
-.Mehrfachtele- 

phon- .... 8614 
Mehrlciter- . 7624 
-nieftapparat . 684a 
-meOwagon . . 684.4 
-meaner .... 8394 
-messung . . . 022.4 

- - (Pruning) . 903.4 
Niedcrspan- 

nnngs- . . . 760 j 
-, Okonit- . . . 7664 
-ose. 468 ji 

- Blech- . . . 842J 
—n, gestanzte 

ana verzinntc84l4 
-, Papier- . . . 7664 
-presse, hydrau- 
llsche .... 7722 
-priifung . . . 903.4 
—rotation . . . 903-5 
-qacrachnitt, 

aktlver . . . 7704 
-reparatur . . . 8624 
-, Reserve- . . . 761.2 

-rinne. 829.7 

-ruhre. 888.1 

-rolle.8274 

-sXule.844.0 

-> Schacht- . . . 767.4 
-schalttafel . . 6074 
-echelbe .... 860.1 
-achelle .... 8484 
-» dan - seheuort 861.1 
-schuh . 468J2, 8414 

- gegossener 8424 
—»gcrader - - fur 

Verlotung . 8414 

- gerader - - fur 
Verschrau- 
bung .... 841.0 

—, gesianztcr 

gerader . . . 841.4 
—, Winkcl- . . 841.7 

-senufl. 8474 

-achntzelsen . .8384 

- -hiillc, Ton- . 832 4 
—rohre .... 8884 

Sch w ach¬ 
at rom- . . • 7604 


Kabel, Schwach- 
stromblel- . 767J 

-scele. 770j6 

-sonde .... 848.10 
-, Snelsc- . 7224, 7604 
-. ein - spleiQcn 8404 
-spiel Qstelle . . 8404 
-spllsser .... 862.1 

- mit Stahldraht- 

armatur . . 7634 
-st&nder . . . 18414 
Starkstrom- . 760.4 

-stein.8324 

-, Stollen- . . . 7674 
-stopper .... 8614 
-strang .... 8294 
-atreckc .... S29a 
-Htrdme . . . 13414 
-tank.848.1 

- -boden . . . 848.4 

- -decke .... 8484 

- -kegel .... 8484 

- -luke .... 8484 

- -wand .... 8484 
-technlk .... 7684 
-, Tclegraphen- 766.7 

Telephon- . .7664 
-. Telephon- mit 
Luftlsolation 7664 
-iTepplch- . . 1342.7 
Tlcfsee- . . 846.10 
-tragdraht . . . 8484 
-, transatlanti- 

schea .... 846.7 
-trommel . . . 849.0 

-typ.8464 

-umschalter . 1022L4 
-.Unteraee- . . 840i4 
-, untcrsee.l8ehcs768a 
-verbindung . 840.1 
-, Verbindung*- 4694 
-verblndungs- 

kasten . . . 841.1 
-verbindungs- 

muflfe .... 8434 
-verbindungs- 

stelle .... 8404 
-verbindung, 

unter$eelsehe847.i 

- ve rl e gu n g 8264,848.7 

versclltes . . 7814 
- Zwcilcltcr-. 7614 
' -, das - versenken 
I 8484 

! -vormann . . . 863.1 
vulkanislertes 
I Gum ml- . . 765 j 
! -wage 11 .... 8274 
-, W eehselstrom- 
| 759.10 

-werk. 7684 

l -wesen. 768.4 

'-wlcklung . . .333> 
-windc .... 8274 
■ -zelle .... 1341.1 
-ziolien . . . . 83L4 

-zug.861.4 

1 -zugabc .... 8614 
Zweileltvr-. . 7614 
I Zweiphasen- . 702.7 
-, Z wise hen- . . *464 
K&figankcr . . 4104 
: -blitzableiter 1352.il 
j -, Faradavseher 669i) 
-, magnetlschor 

1326.4 

'-wlcklung . . .324.4 
Kalander . . . 774.1 
-, Vierwalzen- . 7784 


Kallalaun . . 12164 1 
! -antlmonoxyd, | 
weinsaures 1219.4> 
Atz- . . 19J, miJ I 
-, doppcltkohlcn- I 
wau res . . 12144 1 
doppeltchrom- ■ 
saures .... 174 
doppeltwein- 
steinsaures 12194 
-, elscnbl an¬ 
sa u res . . 1214.7 
-hvdrat . . . 1211 a 
-. kaustlschcs 1211 a 
-, kohlcnsaures 12144 

-lauge.194 

-natron, wcln- 

saurcs . . 12194 
-salpeter. . . 12184 
sal pete rsau res 

12184 

-, schwefelsaures 18a 
! -, ubermangan- 
I saures . . . 17.10 
I Kallber,WaIzen-7484 
j Kaliumaluminlum, 

! schwefelsaures 

12164 

-blchromat . . 174 
-bichromat- 

losung . . . 18.4 
-bikarbonat . 12144 
-.Cyan- . . . 12144 
-cyanId . . . 12144 
-eisencyaniir 1214.7 
-hydroxyd . . 1211 a 
-karbonat . . 12144 
-nitrat .... 12184 
-perchlorat- 

losung . . . 80.il 
-, Schwefel- . 1211.7 

-sulfat.I 8.1 

-sulfatkrlstall . 184 

Kalk. 8874 

-, Xtz- .... 1211.4 

-brcl. 12004 

-kohlegemisch 12244 
-, k ohlensaurer 12164 
-.Wiener . . 1199.10 \ 
Kalkulagraph 1154-5; 

1 Kaloreszenz . 1869.12 ; 

| Kaloric . . . 1263.12 j 

j groBe . . . 12644 . 
-, Kilogramm- 12644 I 
, -, kleiue . . . 1264.1 
teehnische . 12644 1 
062.4 


6624: 
6624 ( 

1124 ; 


I Kalorlmeter 
I -, Elektro- . 

-, EU- . . . 

, Kalorimetrle 
rung . . 
Kalorimetrische 
! LeitungsfUhig- 
kelt .... 1317-5 
| -e Mes»ung . 083.1 1 
-cs Photometer 13434 
I Kaloriseh . . 633ao 
: -csAquivalent 1263.10 


j -er EfTekt . 

-e Enenfic . 

I -e Kraft . . 

! Kalt biegen 
- entfetten 
I-e Lotstelle. 

1 peratur tier kal- 
ten Edtstelle 284 
I - rlchten . . 381.12 


12634 1 
. 12634 
. 1263.7 i 
. .8764 
. 1201a 
Tem- 


Kalt s&gen . . 8884 

- strecken . . . 882a 
-e Vergoldung 12084 
-c Vulkanisa- 

tion .... 779.10 
Kttltcerzeugung, 
elektrische 1866.0 

Kamin.1124 

Kammartig ge- 
friist . . . .670.7 
-formige Blltz- 
schutzvorrich- 
tung .... 6704 

-lager.4874 

Kanimer, 

Schall- . . 1088a 
Kampferol, Eln- 
sprltzung mit 6104 
Kanal, Abzug- 887a 
-bedeckuug . . 8834 
befahrbarer . 8304 
-eiufuhrungs- 

k oh ten . . . 8464 
-, Holz- .... 8844 
Kabel- .... 829.7 
Rohr- . . . .8934 
schllefbarer .8804 

Ton-.884.4 

Trlebwcrk- . 1254 
Verblndungs- 8804 
Work- . . . .1264 
Kanttlc aus ge- 
teertem Holz 838.7 
Kandclaber . . 9664 
Kanevos .... 3694 
Kanone, elcktro- 
magneti*chel298a 
Kanoncumetall 3564 
Kante, Abtropf- 85ao 
-nfrUsmoschincl209a 

Kaolin. 474 

Kapazltanz . . 19L4 
Kauazltat . . . 1884 
-sabnahme . . 68.4 

- dcs Akkumu- 

lators .... 674 
-,atomlschc . 1282ao 
-sbelustung . 128SL4 
-seinbuOe . . . 684 
ElnfluQ der 
Plattendlcke 
auf die . . . 684 
-, elektrodyna- 
mischc . . 12064 
-, elektrostatl- 

sche . . . 12574 

- dcs Elementcs 334 
-. Eutlade- . . . 794 

Errcgcr- . . 10674 
-, Flascheu- . 10684 
-, FlusslgkeiU-1282.il 
-.Fritter- . . 10724 
-, garantierte . 674 
-sgrotle . . . 1180a 
-, lllntercinander- 
schaltung von 
Selbstlnduk- 
iton uud . . 1914 
Indukttons- . 191a 
Induktions- - 
elncs Kabels 733.1 

- elnes Kabels 733a 
-skoeffizlcut. . Ijsm. 4 
-, Komponcnten- 07a 

- clues Kondcu- 

sators. . . 1286a 

- elner Kugcl 1283.1 
-skurve, ckarnk- 

teristische . 68 a 
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11903 
. 67 a 
. 67.4 
. 191.4 
. 607 
68.1 


68.4 
. 67J2 
. 8813 
. 1803 
. 603 
283.10 


Kapaxitkt, Lade- 76.! 
Lade- - clnes I 
Kabcls . . . 7804 
-yLeistungs- . . S3 a! 

Luftdraht- . 10814 i 
-, magnetische 12607 1 
- lnduktiona-12904, 
momcntanc 12803 1 
-, Nutz- .... 67.8 
-> Parallclsrhal- 
tungvon Selbst- 
induktion 

und.191J 

Polarisa¬ 
tion^ . . 
PrclsUstcii- 
-aprobe . . 
-sreaktanz . 

-sreserve 
-, rcslduellc 
result lerendc 1069.4 
-.Sttttlgungs- .1814 
-sschwund . . 
spezlfiache . 

Strom- . . . 

-sstrom . . . 
-auberschuQ 
-, WUrnie- . . 

-, Wldcrstands- 
des OefilBca 11803 
-swidcrstand 1264.9 

- zweler konzen- 

trlschcn K u ^el¬ 
se hale n . . 12802 

- ZyUnder mlt 
gemclnschaft- 
Ucher A oh ho 12803 

Kaplllarattrak- 
tlou .... 13224 
-elektrische Be- 
wegung . 13224 
elektro- . . 13104 
-elcktromctcr . 6644 

-rohr. 84 

-wlrkung ... 8ji 
KaplUarit&t . . 8jo 
-aatrom . . . 13108 
Kapltal, Anlago-71 14 
Gesamt- . . . 711.2 
Kapp-Hopkinson 

teat. 4964 . 

Kapp, lineaa de 1708j 
llnec di . . . 1708; 

- lines. 1708 j 

-Union.178-S 

Kappe.4034 I 

Pfahl- ... . 807.41 
Ro^en-.... 807.4; 
Schutz- . . .9407, 
Kapscl-, Mlkro 


pbou- ... 1110.4 
-, Sprcch- . . 1110.4 
Karbidofcn . 1224.7 
-prozcO . . . 12244 
-vorfahren . . 12244 
Karholineum- 

anatrich . . 804.7 
Karbolsttu ro- 

losung . . . 506.7 
Karborundum- 
papior . . . 4764 
Kardauischcs 
Zuhn radge- 
trlebc .... 630a 
Karroii, Abroll- 8203 
Abwlckliinga- H2 Ha 
A pparato- . 10907 
An siege- . . . R203 


Karron, Funken- 

109941 

Gerkte- . . 1 1002 
Kraft- . . . 10994 
Kaskadetianla*- 
8 UUtt .... 6904 
-battene .... 86.11 
-ladling dor Kon- 
densatoren 12844 
-schaltung dor 
Kondensato- 
ron . . . . 12844 
-umformor . . 2324 
Kossette, Kont- 
gen- . . . 12402 
Kosten, Abzweig- 

88 lJ 

-drachen . . 10908 
Elnfiihrungs- 881.7 
ErdanschhiQ- 8824 

-guB.3434 

-JH auaa nsohl u (1-8824 
-, Inupektlons- . 846.4 
-. Kabeleinzioh- 846.7 
-verbindunga-8464 
-, Kanalcinfun- 
rungs- . . . 8464 
K reuzung&- . 882.4 
-. Lampcnauf- 

zug- .... 946.1 
-, NebenschluB- 6608 
-oborfUtche . . 4014 
-qucrschnltt. . 401.4 
-. Schalt-.... 6064 
-, ventlllerter . 663.7 
-, Verband- . . 6064 
-, Vcrblndunga- 8824 
-, Vortellungs- . 882.1 
-, Widcrstand- . 580» 
-, Wiukcl- - aus 
GuBclson mlt 
Isolicrausklel- 
dung .... 8824 
-. Zugang- . . . 8464 
Katalyae. . . 12314 
Kathoton . . 238.11 
Kathion . 09, 1181.7 
Kathode .... 2.7 

-. Anti-.... 1318J3 
-nfU&che .... 24 

-nhUlftc . . . 12364 
Hohlspicgel-1235.il 
-ntrommel . . 1228.1 
Kathode, concave 
mirror . . 1236.1 1 

- drum . . . 1223.1 

-half. 12864 

Kathodlc current 

density . . 11924 

- prceipitationl 191.10 
Kathoaische 

Fttllung . . 1191.10 

- Stromdichtc 11924 
Katzcnfell, mlt 

cinem - schla- 
gen .... 12774 
Kaustisches 

Kali . . . 1211.1 

- Natron . . 12114 
Kaittschuk . . 367.10 
-bedeck ungsma- 

sehlne, Longi¬ 
tudinal- . . . 771.7 

-lack. 786.11 

Flatten- . . . 868.1 
vulkanMer- 
ter .... 367.li 
K. A.W.-aceumu- 
lator .... 624 


K. A. W. Akku- 
mnlator . . 60s 
Keep, to - con¬ 
stant .... 4774 
Keeping con¬ 
stant .... 6914 
Kegelfeder . .6409 

-flUehc.631.4 

-fiirinlger Kern 680i | 
Licht- . . . .9706 
-radgetriebc . . 449.4 
Keilartig . . .632.7 
-befestlgung, 
bindedraht- 

lose.8194 

Halte- . . . 336.10 
-. laolier-. . . 874.10 
-nute .... 433.li 
-srhloB .... 4194 
-.Tangential- .434.1 
Kelchglockc . 11234 
Keller, Kabel- 884.12 
Kelvin, effetto . 1914 
Kerben, eln- . SH7 a 
K erbstone . . . 810.7 
Kernamperewln- 
dungen . . . 2664 
-, Anker-.... 4114 
-bclastung, ape- 
zlflsche . . . 4664 

-. Biel-.48.4 

-, Draht- .... 412.1 
-, drelaeltlger . 4624 i 
-. F.laenband- . 4124 
-crwUrniung . 288.1 

-flUehc. 4684 

-induktion . . 2024 
-, kegelfornilger&SOi 
-, koniseher . . 688.1 
-kiihlung . . . 289j 
-Hinge, ldcelle 2624 

-ieder. 4444 

-IGftung .... 412.7 
-.Magnet- . . .9404 

; -paket.46M 

-platte. 4 Hj 

-, Ringanker- .4124 
-teniperatur . 286.10 
, -tranaformator 

2314, 461.4 
-, Trommelanker- 

412.4 

-untortcUung .4124 
-ventilation . .412.7! 
-verbindung .4603 
; -verluste . . . 2904 
Weicheiaen- 061.IO 

Kerze. 977.7 

-nbrenner . . . 9794 
-. Dezlmai-. . . 9784 : 
! -n fossil ng . . .961.7 1 
-ngluhlampc . 920.6 1 
-nhalter, clektrl- l 

aeher . . . 13474 i 
-, Hefner- . . . 9784 j 
-. Jabloehkoffs 932.1 
-.JamIn-. . . .9794: 
-, Meter- .... 978.4 : 
. Mcterquadrat-9784 
! - f Nominal- . . 9784 1 
i-.Normal- . 

I -, Paraffin-. 

-nstkrke . . 

-list unde . 

. —, Normal- 


-nwage . 
Wftlrat- 


. 9774 
.9784 
. 9774 
977.10 
.978.1 
13444 
970ll 


Kesselanlage . 1064 
-armatur . . . 1144 


Kewelart . . . 1074 
-augrOatung . .1144 
-batterie .... 1003 
-, Batterie-. . . 1094 
Bctrieb- . . . 107j 

-blech.0474 

-, Bouilleur- . . 109j 
-, Cornwall- . . 1084 
-. Dampf- . . . 106.4 
Elnflammrohr- 

1002 

-, Etagen- . . . 1094 
-explosion . . .116.4 
festatehender 107.7 
-. Flammrohr- . lOOl 
-, Flammrohr-mlt 
Quersicderohr 

1004 

-, Galloway- . . 100 a 
G egenstrom- 107J6 
-, GroDwaaser- 

raum-.... 1074 

-haua.106 a 

-helzer .... 116 a 
H clzrohrcn- . 10K7 
-iaollerung . . 109.4 
-, Lancashire- . 1084 
-, llegender . . 1074 
-. Lokomobll- IOTji 
- priifung . . . 1164 
-, Kauchrohr- . 108.7 
-, Rauchrohren-100.7 

-raum.106L7 

-reihe, zusammen- 
arbelteude . 109 ls 
-, Reserve- . . . 1074 
-. Schmelz- . . . 84.io 
-, Bchottlacher . IOKa 
-, Sieder-. . . 

-. stationkrer 
stchender . 

-stein.1144 

-system .... 1074 

-typ.107.4 

-. walzen- . . . 107 a 
- wartung . . . 1164 
-. Waaaerrohr- . 1004 
-, Waaserrohren-1004 
-, Wellrohr- . . 100.4 
-, Zwelflamm- 
rohr- . . . 

Zv Under- . 

Kette .... 

-. Absperr-. . 612J0 
-nblitz .... 1362.16 
-ndlinipfer . . . 822.7 
galvanlsehe 
-, nvdroelek- 
trisehe . . 

-, K on zent ra¬ 
tions- . . . 

-, molekulare 1292 a 

-solde.7R8L9 

-, Verankening$4- 

811.4 

-nwlcklung . . 822 j 
K ey.619 a 

- itelcgr.) . . 1006.1 
-.answering. 1162.1 
-, band .... 4194 
-base .... 1006.4 
-.blank . . . 1034.4 
-board .... 1033,1 1 

- of the switch¬ 
board . . . US&M 

- for branch box 

covers . . . 8834 
-.bridge . . . 660 ji 
-. call .... 10&4.:i 


100J 

107.7 

107A 


1004 

1074 

1J 


1A 


234 
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Kiopfer 


Key, calling. 11425 
-.change-over 1007.4 
combined 
listening and 
ringing • . 1151.4 
-♦ dou ole .... 661.fi 
- (telegr.) . 10265 
-, - contact . . 060.3 

- with electro¬ 

magnetic blow 
oat ... . 1060.7 

- - electromag¬ 

netic spark 
extingui*herl060.7 
-♦fibre .... 876.10 
galvanometer 069.7 

- -lever . . . 1000.2 


listening . . 114a7 

loose.897.8 

-♦ Morse . . . 10065 

- on, to . . . 408 ji 
operator's en¬ 
quiry . . . 114022 

-» plug.6685 

record . . . 1138.fi 
--relay . . . 1067.3 
-> reversing . 1007/4 
• — with dis¬ 

charge con¬ 
tact .... 1007.7 
ringing . . 10345 
-.rocking . . 1140.6 
sending . . 1067.4 
-.sounder . . lOOS.t 
-.speaking. . 1148.7 
- -wire . . . 11625 

- with spring 

contacts . 1000.11 

- -atone .... 8845 
-. tangential . . 434.1 

- -way .... 488J1 

kg. 1260.10 

- cal. 12645 

kgm.1251.1& 

Klanlzzaztonc . 800.1 
Klefernholz . 802 jo 
K lenmaiersches 

Amalgam . 1281.1 
Kiesclerde . . . 782.1 

-gur.26-3 

-skurehydrat . 255 
Klcselguhr . . 26-3 
Killed spirit. . 975 
Klloampere- 

wage . . . 1337.4 

-dyn. 12475 

-gramm . . . 1260.io 

- -kalorie . . 12645 

—meter . . . 1261.1 b 
-meter .... 1248.5 
-volt. 1202.1 

- -ampere . . 1205.7 
-watt .... 1206.N 

- Installlsier- 

tes.708.1 

- -Stunde 168.10,1266.1 
Kllo-ampcre 

balance . . 1887.4 
-dyne .... 12475 

- gram .... 1 260 . 1 o 

- -meter . . . 726.15 
-meter .... 12485 

-volt. 1202.1 

- - -ampere . 126&7 
-watt .... 1266JI 

- -hour 168.io t 1200.1 
-wats, installed 70N.i 
Kilodyne . . 12475 
-gramme . . 1260uo 


Kilogramme, 

•degrt . . 12645 
-gramm&tre . 1251.16 
-m£tre .... 12485 
-volt. 1202.1 

- -amptro . . 1206.7 
-watt .... 1206.14 

- - -heure 

kw-h 168 jo, 1200.1 

- - install^ . . 708.1 
-dina .... 12475 
-voltamp^re . 1206.7 
-dina .... 12475 
-grimetro . . 1261 jb 
-grarno . . . 1260.10. 
-gnimetro . . 12485; 
-vatlo .... 1206.141 
-hora 168.10, 1200 . 1 1 

- instalado . 708.) 

—s, dinamo de ! 

j x - y n re 3 0 - j 

I lucionos por I 

mlnuto . . .2095 
-voltaroporlo 12416.7 
j-voltio. . . . 1202.1 
! -watt, unldad de 
1 mitqulnas do 


Kind of cell . 
— current . 
j Kincmograph 
1 -. Elcktro- . . 


206.10! 
. lO.to 1 
. 1825 
. 488.0 
.488.7 
.488.6; 
.488.7 
. 4885 
12625 | 
164.10 ; 
12520 
164.10 


Kincmograph 
-♦electro- . . 
Kincmometer 
Kinetic . . . 

- energy . . 
Kinetisch . . 

-c Knergie . . 

Kink . . . 747.1, 8475. 
K Iosco de dis- I 
trlbuclon . . 0065 
: Klosque de com* 

1 mande . . . 0065 { 
1 — compteur . 096.7 i 
; — distribution 6065 
! Klppausschal- 
! ter. 666.4 


i -hebelumschal- 

ter . . . . 11405 
-lampe .... 921.7 
-taste .... 1161.4 
KirchhofTs law 147.1 
legge dl . . . 147.1 
ley de . . . . 147.1 
-sehes Gesetz . 147.1 
Kisscn, 

Gummi- . 12805 
-, Leder- . . . 12805 

Kite.1198.7, 

-balloon . . . 10905, 
Kitt, schmelz- ! 
barer .... 7845 
Stangen-. . . 7845 
-, Ste in- . . . .0185 
I -, Verblnd ungs- 784J , 
-, wassor- 

dichter . . 783.11 
Klammer . . 1008J3 , 
I - zum Festlegen 
von Zweigici- j 
tun gen an das , 
Hauptkabel 82051 
Klampe, Kabcl- 1 
bo leg- - . . . 8615 
Klanghguren, 

Kundtsche 1323.1 
Klappe, Anruf-1188.11 


Klappc, Fall-(Te- j 

legraphlc) 10485 
-, - (Tclephon) 1184.7 
-, die - fallt . 11825 
-, Fern- . . . 1136-3 
-nklinke. . . 1182.4 
-nschrank fur 
Doppellci- 
tungen . . 11825 
-nschrankelektro- 
magnet . . 11845 
-nschrank, schnur- 
loscr . . . 11315 
Klatniern der , 

Bursten . . . 428.1 
Klarglas . . . 9105 , 
-glocke . . . 902.10 
Klauenfeld . . 4605 , 

- -manchine . . 2105 j 
-magneto . . . 466.1 

-61.1016.7 

Klaviersalten- 

druht .... 346-3. 
Klcbemuschlnc 4115 1 
-material. Iso- 
llerendes . . 370.1 
Klebrlgcs Isolicr- 
band . . . 869.10 ; 
Kleldungsstueke, 
bcengende . 607.7 
Klclnkon.su- 

ment .... 714/11 

-motor. 2205 

-station. 

mobile . . 1097-3 • 
Kleinc Kalorie 1264.1 I 
Kleinste Span- 

nnng .... 065 , 
Kleister, Htiirke-868.4 
Klemmbrett, Vcr- 
bindungs-. 866.10 

- Verblndungs- 

- fur Schmelz- | 
streifen . . . 860.1 1 
-brucke ... 8675 

-bligel. 867.1 

-isolator . . . 7955 . 

-ring. 4225; 

—segment . . 4225 ! 
-schlene . . . 102351 
-schraube . . . 6425 

- (Element) . 6.1 

—, Draht . . . 584.7 

-stuck.4685 * 

Klemme .... 8665 

- (Pol).65 

Abfiihruitg*-. 8005, 

-, Abzwcig- . . 806.4. 
-nanordniing . 469.4 
Anschlull- . 468.10 
AusFuhrungH- 8665 
Batteries . . . 102.4; 
Befestigungs- 860.2 I 
-nbefestlgung . 4095! 

Block- .... 6.10 
-, Bogcn- 

1 am pen-. . . 9435 
Distanz- . . .014.7 1 
-♦ Doppel- . . . 4685 : 
doppelseitlge 
Abzwcig- . . 8005 
Draht- .... 8665 
Draht- - fur 
vier Drkhte . 65 ; 

-, Draht- - fur 
zwei Drkhte 6.7 
-. Element-... 6.4 

-♦ clnseitlge Ab- 1 
zweig- . . .8605 


Kleminc, Endpol- 65 

Erd-.9075 

Erreger- . . . 6845 
Fedor- .... 660.4 
Flugcl- . . . 8675 
-.Fritter- . . 1072.4 
Frosch- . . . 820.4 
-, Gchkuse- . . 097.10 
Haupt- . 408.4, 6645 
-nisolation . . 408.7 
Isolator . . . 807.4 
Isoller- . . .7905 
Kabcl- 468.il, 84&4 
-♦ Kohle- .... 175 
Maschinen- . 4685 
-> Messing- . . 860.7 
Nebenschlud- 408.3 
-♦ negative . . . 6.0 

- fur uledrige 

Spannung . 8675 

-npaar. 6605 

-♦ Pol-. 65 

Porzellandop- 

pel-. 8075 

-. Porzellan- 

schicnen- . . 8005 
-. positive .... 64 
-, Primkr- . . . 469.1 
-♦Prill- . . . .6605 

-nrollc.0165 

-♦ Hchalter- . . 6495 
Sehnur- . . .8075 
-♦ Sekundkr- . . 4695 
Shunt- . . 068JO 
-nspannung . 149ji 
-nstknder . . . 468LR 
-.Stock- . . . .8675 
t'bcr- 

briickungs- . 93.7 
Fnlversal- . .867.7 
-, Verblndungs- . 6.7 
-. /willing*- . 1018.4 
Klettereisen . .819.4 
Klingel, 

Doppel- . . 10445 
-♦Lock- . . . 10965 
-< Zcntrifngal- 18495 
K link work . . 6485 
Klinkc. . . . 11885 
-.Abfrage-. . 11405 
Anschluft- . 11305 
-.Drilling- . 11625 
— zur Ein- 
schaltuug dcr 
Sprechgarni- 
tur .... 1188J 
Fedor- .... 6 &H .1 
-nfeld (Tele- 

graphie) . 1022.1 

- - (Telo- 

phonie) . . 11405 
-nkabcl . . . 1140.7 
Klappcu- . 1132.4 
-nrlng .... 11885 
Kutzelchen- 11435 
Sperr- .... &4 >vj< 
Sperr- - (Tele¬ 
graphic) . 1010.7 
-numschalter 1021JO 
Vielfach- . 114JU 
Vorschalte- 11405 
-./.willing- . 11375 
Klinkerhart gc- 
brannterTon 81125 
Kiopfer (Tele- 

f ranhie) . 1037.3 
rantlose 

Telcgraphie)10765 
-gehkuse . . 10765 



























Klopfer 
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Kollektor 


Klopfcrkugel 1076JO j Knoten 


.7472 


-magnet 
-relaU . . . 
-acblag . . 
-spule . . . 
-system . . 
-taste . . . 
-wickluug . 
-wlndnng • 
Kloppcl . . 
KlotzbQrste 
Kluppc . . 

- car Drahtbln- 
dung nach 


10764 -blech.612a 


1024.9 > -punkt . . 814.1, 724.1 
10784 Knotiger Nieder- 
1076aj schlag • • 18622 
1087.7! Knurl on the 
1008a pendant . . 96841 
1076.7 1 Koachsial . . 1881 . 11 , 
1076.7 die Kraftfclder j 
11224 j Hind .... 1292.4 1 
. 4264 ' Kobaltammo- 
. 6484 j ninm . . . 

I -fiulfat .... 
Kobaltbad 


KohlenbQgel 

(Bogenlaropen) 

93610 

- -(GIQhlampen) 9144 


Arid . . . . 824.7 i-, Chlor- 
Hchneid-. . . 6434 ’ -chlorur _ 

km . 12484 i -karbonat 

Knallgas 
-Ibtapparat 
-voltameter 


1217-5 i 
1217-% I 
. 1202.7! 
. 1218.10 
. 1213.10 
12167 : 


-. Bunsen- 
-nbQreie . 

—nhaltcr 
-, Dochb . 

-, Doppel- 
EfTekt- 
-n, die - 

Hctzen . . . 4784 

- fur elektrischc 

Beleuchtung 928.4 
-elektrode . . . 17a 

- -, Haschcnfur- 


i*in- 


16.4 
. 4282 
. 431-5 
.029.1 
929.11 
. 929j0 


Knarre, Bohr-. 8904 -oxydul, kohlen- 
Knattcrn Ira 1 

Mikrophon 
Knkuelwlck- 

lung ._. . . woj | - 


-s, Zcrst&u- 
bung deH . 

-, fclnkornige 
-, Forder- . . 
-nfonn zum Bie- 
gcn der Koh 


_ _ . _ mlge .... 21.8 

600ji -oxydulammo- -, elektrographl- 

. 96.3 nlum. Hchwe- i tische .... 426.% 

660.10 felsaures . 1217.3 j Element-... 16^ 

! -^xydul, kohlen- ! -element von 
Kaurcu . . . 1216.7 I Tommasl und 

1113.4 1 —, schwefel- | Radlguet . . 284 

i saures . . 1217.4 -nfaden .... 9184 

. 833j i -sulfat .... 1217.4 [ - -fchler . . . 91840 
,—lampe . 

pendel . . . 9684 1 Kochapparat, 

Kneading-ma- clektrlscher 9824 

chine for pre- Kochsalz . 244, 12124 
paring the ac- -elektrolyse . 1221.6 
live material 82jo : -losung . . . 1221.7 

- and rolling I Kochen .... 764 

process . . . 7784 Koeftizicnt . . 287.1 
Kncbel 9 chraube | -, Emptindlich- 

642.4 : kelts- .... 647.4 

Knee .... 406.ii 1 - der gcgenscl- 
Knetapparat . 771.1 1 tigen Induk- 
-mascnine . . . 771.1 j tion .... 12064 

- zum Hcrstel- \ - des induzier- 

len der aktl- ten Magnetis- 

ven Masse 82.10 [ mus . . . . 1289.1 

- -.Trocken-. . 7712 - dor magnetI- 

—.Trumans I schen Strou- 

Trocken- . .7714 ! ung. . . . 1269.1 

- und Walzpro- i- - Wttrmcab- 

zchs .... 7784 1 gabe .... 2864 
Kneter, Wasch- 771.4 — wechselscitl- 

Knick. 747.11 gen Induk- 

-bcanspnichung362.4 1 tion. 1884 

-festigkeit . . . 3624 Kocrzltivkraft . 180.4 

- des Kabels . 8474 KofTer, Werk- 
-spannung . . .862-% I zeug- . . . .3982 
Knickung . . . 3622 Kohiirer . . . 10714 1 

Knie. 406.il -.Anti-. . . . 1074.4, 

-hebcl. 6464 j-enipfttnger .1067.11 

Knife. 994 -form .... 10724 

-, cable stripper 8394 ! Kohlc (Bogcn- 


Kohlen, Papier- 
I 18464 

! -platte.... 11112 
1 -, positive . . . 90Od 
I -prisma .... 164 
: -pyramidon . llOKfi 
j -, Ketorten- (Ele- 
ment).... 164 
-, - (Gluhlampe) 

4 91&s 

j - quecknilbcr- 

frittcr . . 1846a 
-nstlure, Umwand- 
I lung von Koh- 
| lenoxyd in . Us 
1 -nsaurer Kalk 1216s 
—oh Kali . . . 12144 
-on Kobaltoxv- 
dul . . . .' 1216: 
—os Kupfer- 

oxvd . . . 1216.4 
-es Natron . 1215a 
-es Nickeloxy- 
dul . . . . 12154 
qj 7 10 -es Zinkox.vd 12154 
- -temperatur 913ai . -ensehalter . 

; Kohleschelbc, 

914.4 gerlffelte . 

4264 -enmlkrophon 1107.: 
110.1 I Schelnwerfer- 9294 
-nschlcht . . . 866s 
-nschuppen . . 116* 


11114 


lenfadcn 
fossile . . 
-nfuhrung . 

-, gctrttnkte 
-n go. wichtsaus- 


. 9162 j - fur Spektral- 
. 109.0 1 analyse . . . 929 l? 
. 9094 1 -nspltzc . 

. 929.4 1 -stab, mit elner 


.9094 1 


Blcisuperoxyd- 
schicht bedeck- 


, Gidhlampen- 

9169! ter ... 

. 2U 

, graphltlHche 

. 866s -nstftrke . . 

.9992 

, grobkornige 

. 426.4: -staub . . . 

. 474a 

nhaltcr . . . 

. 988.7 Stein- . . 

. 1069 

-kette . . . 

. 940.1 1 -nstift . . . 

.926* 

-, oberer . . 

. 9384, -nstiftpresse 

.9267 

-, u nterer . 

. UttHj# -ngtoff, Schwefeb 

. harte . . . 

.3664, 

12162 

. Ilomogen- . 

. 9284 -nstofTsuifid . 

12112 

klemme . . . 

172 |-, Stuck- . . . 

. 1102 

nklotz . . . 

638.11 -ntecr . . . . 

.7842 


11066 


1108a 1 


edge . . ". . 635J01 lampe) . . . 9266 

- -edge suspen- - (Kessel) . . . 109.8 j 

sion.63afl -nabbraud . . . 9304 

- gap lightning : -nabstand . . . 980.4 

protector. 10184 1 -nanaly sc . . .112.1 

- lightning ar- 1 -nanlasser . . . 6944 i 

roster .... 6704 : Atinen der . 214 
-•switch . . . . 622.4 I-n, die - backcn 
-.trimming . .8622: aufeinander 981.7 < 
Knob dowel . . 8684 -batterie . . . 86J2 | 
-, ebonite . . 10067 -nbeutelelek- 1 

- of the electro- I trodc . . . 18624: 

scope . . . 1288.2 , —mikrophon 18492 I 

- the kev . 10066 j-blltzableitcr 


-kontakt 
-kornermlkro- 
phon 

-kbrnermikro- 
phon, beweg- 
liches . . . 11082 
-kornernilkro- 

{ )hon, droh« 

>ares . 

-kosten . 

-. Kupfer- 
-nmarke . 
-nmaterial 
-nmembran 
-nnachschub 
-.negative . 

-, die negative 


-nunterbreeher 68&S 
-nverbrauch pro 
100 Stundcn 9SU 
verkunferte . 866? 
-nvorscDub . . 9314 
-walzenmlkro- 
, phon . . . 11074 

-. wciche .... 866s 
11084 ; -widerstand . .6794 
. 7184 -nzange . . . 18474 
. 3667 . -nxufuhr . . .116s 
920.10 -zlnkclement . . 162 
. 8664 -zylinder, mit Lo- 
11112 chcrn versehc- 

. 9814 1 ner.242 

. 9302 Koinzldenz . 197jo 
Koklllengufl . . 84&6 


spitzt sicli zu 9314 I Kokon. 788.T 

-nniedcrschlag : -faden.686.7 


.3614' 

1363.il 


fur Doppel- j 
lei tunc . . 11262 


Knochcn 
-strom ... 

Knopfdiihel . . S62la 1 -, Bogenlam pen- 9284 
Knopf. Ebonlt- 10067 ‘ -n, ale Bogen- 
- des Eiektro- I lampen--wcr- 

skops . . . 12884 , den einander 

Tsstcn- . . 100641 gentthert . . 980.7 

Knot. 7472 i -, Braun-.... 110.4 


Koks .... 10941 
l | Kolbendampf- 


auf dem Gluh* 
faden . . . . 914a j 

NuB-.1104 roaschine . .1174 

-obertikche, | -, Lot-. 826.7 

wlrksame . . 16s Kollektor 419.7,1282.1 
-noxydelement 26o 1 den - ab- 
-noxvd, Umwand- 1 d re hen . . . 4242 

lung von - in 1 -abdrehvorrich- 

KohlcnsHurc 284 j tung .... 423.7 
-npaket . . . 1224.4 1 -abmeasungen . 4204 
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Konaumzentrum 


Kollektor, den - 
abachmirgeln 4233 
-beschafTenncit 294a 
-durchmeeaer . 420 a 
- endring . . . 422 a 
-<* rwlirmunj . . 2H7 a 
falscher . . 420.10 

-pro Be.420 a 

-isolation . . . 422 a 
- konatruktlon . 420a 
-kiihlung . . . 423 a 

-kurve. 272J 

-lamelle, eln- 

gefresscne . 476 a 
- lamelle,ver- 

tiefte .... 476.7 
-lamellenzahl . 421.2 

-lUngc.420.7 

—los.1320.1 

-motor, Eln- 

phasen- . . . 223.7 
-motor, Wechael- 
strom- . . . 2236 
-mutter .... 423 a 
-.P lan- . . . .420J 
rauher.... 470.2 

-ring.429L0 

-schleifpapier . 424.4 
-achleifyorrich- 
tung .... 4238 
-echmiere . . . 424.1 
-. den - achmier- 
geln .... 475.1 
-ecnoner .... 424.1 
-echritt .... 810 a 
- segment, vor- 
atehendes . . 476.1 
-seite .... 8l0ai 
- yon der - au» 
gosehen . . 244.1 
-apannung. . 271 .to 
Htirn- . . . .420.4 
-temperatur . . 286 a 
T ropf- . . . 1825.7 
-vcrluatc . . . 293.4 
-, Zahnrad- . . 697 a 
K ollodium . . 916.1 
Kolloldal . . 1300 .io 
K olombln . . . 982J 
Kolon .... 1003 a 
-, 8eml- . . . 1003o 
Kolophonium . 866 a 
K olzool .... 6462 
Kombinatlona- 
mufTc .... 879.7 
-wideratand . . 5702 
Kombinator . 1042.7 
Komblnieren 237.1 1 
Kombiniertes 
Bogenllcht- 
Gluhllcht- 
bad . . . . 1230 a 
K ombinierte FaQ- 
und Evolven- 
tenwlcklung 883 a 
- e Kupferkohle- 
burate . . . 4252 
-cr Magnet . 1296.4 
-or magnetlschcr 
Lufteiaen- 
krcia . . . 1291.7 
-, Maschlne mlt 
-en Diimp fen 119 a 
- ePhasen-nnd Ktt- 
figwicklung 824 a 
- er Phasen- und 
KurzachluB- 
anker .... 410.7: 


Kombinierte 
Tangcnten- 
und Hinua- 
buasolc . . 1886 a 
- ea Tone hen volt- 
amperemeter 683.1 
-e Verseilung . 743A 
—c Wechselstrom- 1 

Qlelchatrom- 
anlage . . .704 a 
- e Wellen- und j 
Hchlcifcnwlck- 
lung .... 823* 
Komma . . . 10037. 
Kommerzlellcr 
Wlrkung#- 
grad .... 297 a 
K ommunale Zcn- 
trale .... 708a 
Kommutation . 269.1 

-apol. 275 a 

-aapule .... 819 a 

-aatab. 276.7 

-averluate . . . 293 a 
K ommutator- 

glelchriehter 234 a 

-motor.223 a ; 

-verlustc . . . 2934 | 
Kommutierende 
clektromoto- 
ri.sehe Kraft 271.11 
-es Feld .... 271 a 
K urn routierter ; 

Strom . . . 135.1 ! 
Kommutierung 2734 ! 

-afeld.271 a 

funkenfrele . 272 a 1 
-aknrve .... 2722 

-atrom. 270 a 

t'ber- . . . . 272.4 
Enter- .... 272 a 
- svorgang . . . 270 a 

-azeit. 270.7; 

-azonc. 270 a 

KonipaB .... 007A 
-deflektor . . 1303.8 
-nadel .... 629.10 
-, Nelgunga- . . 067.7 
Taachen-. . . 067 a 
K ompendlos . . 5838 ; 
—e Bauart . . . 629 a ; 
Kompcnsatton 276 jo 
- abr'ucke .... 675 a ; 
-afeld .... 275.il i 
-ainagnetometcr686d 1 
-smetnode . . . 6202 

-apol. 459 a 

-aapule .... 310.4 
-swicklung . . 819 a 
-H wlderataud . 679 a 
K ompenaator . 609.7 
Bogenlampen-94±6 
-magnet .... 341a 
-. magnetUcher 

1296a 

Kompenaiorcn . 275 a 
ein Element . 84.1 
Komplex, Ge- 

bUude- . . . 715 a 
K omplexe louen 

1196a 

- Zahl. 230 a 

Kompllzlert . . 530.1 
Komponente 241.11 , 
-nkapnzitUt . . 07 a , 

- de* Stromea, | 

Watt- .... 145.3 

- - StromcH,watt- 

lo»c.1433 


Komponente, 

Yertlkal-. . 241.13 
-nwideratand . 146A 
Kompoaltlona- 
metall . . . 565 a 
K omprenaions- 

blende . . 1240 a 
- element, I.uft- 26 a , 
Kompreaaor, I 

Luft- . . . .482 a | 
Komprimierbar 

1359.1 

Kondonaanz . 1264 a 
K ondensatlon 118.13 
-sdampf- | 

moachlnc . . 119a , 
-. Dampfmaschlne 

mil.119.1 

ohne . . . 1137 ; 
Kondcnaator 
(Dampfmasch.) 119.2 
- (Magncttamus)188a 
-belegung . . 10G7A 
-, Blotter- . . 1021 a 
- blitzschutzvor- 
rlchtung . . 5732 
-, Draht- . . . 1021.4 
Dreh- . . . 1068 a ! 
-, Elnaprltz- . .119 a: 
-, elektroche- 

mlacher. . 1285.7 
-elektrometcr . 666 a 


-elektroakop . 1287.12 
-, Glimmer- . 1285a 
-, graduiertcr 1285.4 
-en, hintcreinan- 
der geachal- 
tete .... 10637 
-, Hochapan- 

nunga- . . 1284 a 
-,- (Telegraphic) 

1069a 

Kugel- . . 

-krelti .... 

-. Luft- . . . 

- (Telegra- 
ukle) . . . 

-, Normal- . . 

-, Oberllkchen 
-, Papier- . . 


1284a 
1069a 
1285a ! 


1009a 
1284A 
119.4 
1286A i 
1284a 
1021a : 
1021a : 
1067A 
1349a 
1060a 
1008a 


-platte 
-, Plattcn- 
-. Rollen- 
-syatem . 

-telephon 
-. Tlaaot- . 

-, variablcr 

- mlt drehbaren 
Flatten . . 1068a 
-,Verklirzunga* 1093a 
- mit verachleb- 
baren Bclilgen 1284.7 
Kondcnawanner 114a 
Konduktanz . .190a 
Konduktion, 

Auto- . . . 1816.li 
-amotor .... 223a 
Konduktive Ent- 
ladling . .1278.10, 
Konduktor . 12Hlao 
-. clforiuiger . 1282a 
-. elllpsen- 

fbriuiger . 1282 a 
-en, konjuglcrte 

1282A 

-, Kugel- . . 1282.7 1 
-, Primkr- . . 1282.1 
Radio- . . . 1071a 


Konduktor, 

Schelben-. 1282.4 
spitzen- 

tormlger . 1282 a 
-. Zylinder- . 12H2A 
Kongognmmt .777 a 
K onlaeh angc- 
bohrte Stahl- 
achac . . . 1000 a 
- c Bohrung . . 390 a 

- gewlckelte 

Feldapule . . 887 a 
- er Kern .... 533.1 
-e Mantclelek- 
trode . . . 1187.1 
-er Ouerschnitt 422> 
Konjuglcrte Kon- 
duktoreu . 1282 a 
K onalatcntcs 

Fett . . . .443n 
-c Form dea Elek- 
trolyten . . 24 a 
K on»olc,Doppel-81uA 

- zur Lagerung 

der Bugrolle 850 a 
-, Mauer- . . . 815.1 
-naohalter . . . 5£l4 
Kousonanz . 1821. 
Konstant . . 230.1; 
-e AnkerrUck- 

wIrkung . . 200 a 
- e Batterle . . 85 a 
- e Belaatung . H43 ii 
- ea Element . . lo.n 
-e Erregung . . 250> 

- halten . . . . 4< <;» 
-lialten . . . .69 !a 
- ea Magnet- 

feld . . . . 627a; 
-e Potential . . 147 a 
- en Potentials, 
Flliche . . . 147 a 
- c Snannung 152.t<» 
-er Spannung, 
Ladung mit 7H.i 
-er Stromstllrke. 
Ladung der 
Akkumulatoren 

bel.72 a 

-e Stromdlchte 271.1 
-e Vcrluate . 499.10 
Konatantan . . 585.4 

-draht . 585 a 

-wideratand . . 680 a 
K onatante . . 2^95.13 

- Absehmclz- . 502A 

- cinca Galvano¬ 

meters . . . 069.4 
-, Netz- .... 724 a 
K onstauz des 

Elementes . 32 a 
K on^titutiou, 

eheniische 1187 a 
K onstruktion,elek- 
tromccha- 
nische . . . 899.7 

- und Fabri- 

katiou . . .342 a 
- smaterlalien . 342 j; 
-sprinzip.dynamo- 
elektrlaenes 399 a 
-, Spezial- . . . 399 a 
K onsumdichte 727 a 
- gebiet .... 727 a 
- achwerpunkt . 722 a 

-stcllc. 727.1 

-zentrum . . . 722 a 






















Konsument 


1632 


Koaten 


Konsument 
-, Oro6> . . 

-.Klein- . . 

-, Kraft- . . 

Licht- . . 

Kontakt 
-abstand 
AnschluG- . 
-apparat. . . 

-, Arbeits- . . 

-, einen - auf- 

heben . . . _ 

-backe.638* | 

-bfthn.632* 

—, uncbcne . . 602.2 
Batterie- . . . 102* j 
bcwcglicher 1046* 
-birnc .... 1046.41 
Brcms-. . . 681.il 1 
In - brlngon 517.10 ( 


726.10: 
. 714* 

. . .714.4 
. . . 714.0 i 
. . .714* 
634*, 736* 
.600*! 
. 681.7 | 
. 488.7 
1006.1 


736.10 


• fUr 


. 961.4 i 
.638.4 
. 687 j! 
1030.1 I 
1182.7! 
. 584.4 ] 
. 888.4 j 
. 880.1 
. 800 * 
636.10 


-. Bdchseu 
Ed Ison- 
fossung . 

-btigcl . . . 

-burste . . 

- -, (Telegr.) 

-. Dauer- \ . 

-dose . . . 

- L)op|>el- 

Brehstern- 
Druck-. . 
elngelassener 880* 
einstellbarer . 890.4. 
-, Faden- .... 880*! 
- (Telegr.) . 1047.4 
Feder- .... 636* 
-fcder.536* 

- - (Telegr.) . 1036.1 I 

Arbelta- . 1007*' 

- -gehilusc . . . 888* 

- Ruhe- . . J007J 

-fenler .... 1328* 
-fcile.1006.10 1 

Fcnster- . . 1046* 
-finger .... 582.10, 
-fldche.5W* . 

- -> Burden- . . 273* 
FuGbodcn-. 1(46.7 

-galvanisierung 

1206.7 

Glelt- 
cuter 
Tlaupt- 
-liebel . 

-, oluen - 
t. stellen. 

Hllfs- . 

-hQIse. 888* 

intermittlercn- 

1069* 

. 889* 

. 880 * 

1047* 

. 581.1 
. 8K8.4 
1106* 


her- 


. 636* 
. 786.0 
. 000.4 
635.11 

. 636* 
. 600* 


dor 

-tlsolie render 
Uolierter . 
Jalousie-. . 

-klotz .... 

-knopf.... 

Kohler . . . 

-kohle.518* 

-krone.581* 

Kurzschluft- . 581* 
-lamello .... 536* 
lamelliertcr .581* 
-lnosser . . . 516.10 
-mikrophou . 1106.4 
Minimal*. . . 660* 
Ncben- . . , 537.4 . 
-platte.582.7 , 


Kontaktpllttchen 

688*; 

PrcG- . . . 1046*! 
Quecksllbcr-. 587a ! 
Regulicr- . . 581* 
-reibung. . . .536*1 
Reibung*. • • 686* 1 

-ring.582a j 

-roll.- .... 0S4.10 1 
Ruhr- . . . 1 (M6.it 
-schelbc .... 630.1 
-schclle . . . 565.12 
-schieber der Ab- 
stimmspule 1094* 
Schiencn- . 10512 
-schienc, Ruho 1006* ! 
schlechter . . 788.7 j 
Schlelf- . . .427*! 
Schlitten- . . 636* | 
-schlitten 6357, 1034* | 
-schraube . . . 636.1 1 

- - ffir Edison- 

Slchcrungs- J 
stopsel . . . 9024 
-spann ung 27.10,148* 
Spring- . . . 600* ! 
-stelle, elne - ! 

relnigen . . 636* j 
-n, die Tem- I 

peraturen der 
- In Diflcrcnz 
bringen . . . 28* 
-stlft . . 638J2, 1005* 
Stbpsel- . . .639*1 
-stopsel .... 639a j 

- Strelch-. . . 1047.1 ! 

-streifen .... 4989 I 
-stOck. 534* 

- -, Abbrenn- .637*1 

- Ililfs- . . .637* 1 

- KurzschluQ-637* I 
—, lamelllertes 581* ■ 

- -, Neben-. . . 637.4 j 

- -, Rolien- . . 537* 

- verstellbarcsoSO* I 

- -, Zcllen- . . 600.7 
—, Zwischcn- . 637* 
-theorie . . 1810.13 
-, Tisch- . . . 1046*' 
-tracer .... 888* 
-.Tret- . . . 1046.7 
-, Tiir- .... 1046* 

den-nuter- I 

brechen . . 682i , 
-. Unterbrechungs- 

6387, 

-vergoldung 1206*: 
-versllberung 1206* j 
-, verstellbarer 539* ■ 
-voltmeter . . . 681.7 
-vorrlchtung 1020a; 

-wee . 682* 

-wlrkung . . 1311.il 1 
Zeit- .... 1132* 
Zellenschalter- 91* 
-, Zwischen- . 681ao j 

Zug-. 896* 

Zug- (Tclegra- 
phie) . . . 1046* 
-. Zuugen- . . . 896* 
Kent luuierliche 
Kntladuug . 77a 
Kontrafilarclektro- 
inetcr .... 665* 
Kontrastrohre 
mlt Wasser- 
fullung . . 1239.7; 
Kontrollapparat. 1 
Frequenz- . 687a , 


696* 

.696* 

.696* 


Kontrollauto- 

mat.696*; 

-element. . . 1127.7 
-instrument . . 624* 
-lampe .... 922* 
-- (Tclephon) 1148.7 
--.Ruf- . . . 1187* 
-rad . . .646.7,1010* 
-rcchnung . . . 247.7 
-rclais .... 114H* 
-system . . . 1167*! 
-- niit offencr 1 
Spannung 1167.71 
-- mit verdeckter 
Spannunjc 1168a 1 
-uhr fur Vcrbln- 
dungsleitungen 1 
1164* 

-z&hler .... 690* 
-zabn .... IOIO .10 
Kontrollc, Auf- 
zug- . . . 1010* 
-♦ Uesprkch- . 1134* 
-, Lokalstrom- 1164* 
Kontroller . . . 696.4 
-kontakthebel 
-trommel . 
Kontrollcur, 

Zlhler- . 
Kontrolllcrbar 610.4 
Konu9kupplung461a 
Konvektfon . . 288* 
-, elektrolytischc 

1360* 

-sstrom . . . 1186* 
Konvektive Ent- 
ladung . . 1278.li 
Konvergenz der 
Kraftlinien . 172* 
Konzentrations- 
anderung der 
Elcktrolytcn 

1183* 

-selcment . . . 254 
-, Gesamt- . . . 64a 1 
-, lonen- . . . 11H9.4 

-skette.26.4 

-spolarisation 1190.4 

- dcr Skure . . 63* 
-sspannung . . .4* 
-sstrbme . . . 69*: 
Konzentricrte Sal- 1 

netersaure . 157 

- Sail re .... 61* 
Konzentrlsches | 

Drelleltcr- 
kabel .... 761*. 
-es KluGkabel 787.10 I 
-es Gruben- 

kabei .... 767* 
-es Kabel . . . 761.4 ! 
-er Sockel . . . 964* 
-or Wandkontakt 

889*1 

-es Zweilelter- 1 
kabel .... 761.7 
Konzcasions- j 

dauer. . . .710*1 
Koorrilnaten- 


sjstcm 

Kopaltirnis 


K 01 


289a 0 
786.13 


, lcder- 


►pfbugcl, 

gepolsteter 1118* 
-doppelfcrnhorer 

1118* 

den-in erhohte ; 
Lage bringen 608a | 
-fernhorer . . 1118a’ 
Hammer- . . 641* j 


Kopfplatte . . 60a 

-rinne.797* 

runder.... 541a 
Sechskant-. . 546* 
-streuung . . . 264* 
-, verson kter . . 541* 
Vierkant- . . 540ae 
Kopierlampc . 9454 
Kobplung . . 10857 
elekromagne- 
tbche. . . 1096* 
feste .... 1096a 
-, galvanlscho I09L4 
-sgrad .... 1096* 
-, lnduktive . 1091* 
lose .... 1090* 
-smessung . . 1091* 
-sspule .... 1096* 
-swelle . . . 1082* 

- von . . 109(U 
Korbflasche, 

Scbwefel- 
siure-.... 1053 
Korb, Sehutz- . 957* 
Korden- 

schraobe . 1025s 
Korklsolation . 790* 
-kngelelektro- 
skop . . . 1288a 
-platte .... 966at 
-schleifschcibe 1199* 
-zleherregel. Max- 
wcllscne . . 176a 
Korngrotte des 
Sandes . . 1196* 
Korner .... 686* 
-fritter . . . 1078a 
-marke .... 880* 
-mlkrophon . 1107.4 

-punkt.886* 

Kornit.... 866as 
KorpcnchluO .878* 
Korrektiona- 

daumen . 1082* 
-faktor . . . .249* 

-groOe.948* 

-rad . . 6454. 1062.7 
Korrektur der 
t'bcrbelastung 
dcr Rontgen- 
rohre . . . 1289* 
Korrespondierende - 
Lbsungen . 1189a 

- Winkef . . 1338.7 
Korroslon, elek- 

trischc . . . 862* 
-, — der Anode 

189011 

Kosinus .... 289* 
-kurve .... 194.13 
Kosten, Anlage- 400.4 
-.--pro K\V In¬ 
stall iertc Lei- 
tung .... 896a 
-anschlag . . . 710a 
-, Bedienungs- . 470* 
Bureauun-. . 713a 
-s durchschnitt- 
lichc-pro lau- 
fendes Meter 896* 
-, Erncuerungs- 718* 
-, Grund- . . . 4094 
-, Heratellungs- 466* 
-, Kabel- .... 724.4 
-. Kohle- .... 718* 
-> Leitungs- . . 724* 
Prlifungs- . . 485* 
Reparainr- . 713* 
—, Sefbst- .... 718* 
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KulfBaenbeleuchtung 


Kosten, Unter- 
haltunga- . . 470.4 
Verlegungf- . 724-5 
Wartunga-. . 4705 
Kraft. . 248.7, 12613 
absorbie- 
rende . . . 18223 
akustlsche . 1265a? 

- dee Ankers, 

elektromoto- 
rhche . . . 280a 1 

- - Ankers, gegcn- 

elektromoto- 
riache.... 281a 
-anlage, Dampf* 116:9 
-bedarf . . . 168a2 
-dynamo . . . 2083 
-cfnhelt . . . 12&lao 
elektrische 1304a l 
elektrochemi- 
ache . . . 1287.fi 
-,-dynamische 12813 
-atatische . 12583 
-feldcr, die - aind 
koachsial . 1202.4 
KraftfluB, 

Anker- . . . 266.4 
-dlchte . . . .174.1 
-. Risen- .... 1743 

-, Loft-.1744 

magnctischerl2693 
Rotor- . . . . 266.4 
-rariatlon . . . 1743 
-verteilung . . 1743 
Wechsel- . . 1748 
-gas.128ao 

- -erzeuger . . 1273 

- -erzcugiftigs- 

anlagc . . . 1273 
kalorUche . 1258.7 
-karren . . . 10093 
-konsumcnt . . 7143 
-,lebendlge . .248L9 
-leitnng .... 721.7 
Kraftlinien- 

•blenknng . 172a 
Kraftlinie, 

Anker- . . .2583 
-n, Auabreltung 

der. 2773 

-nblld.172.7 

-nbundel . . . 1723 
-ndlchte .... 1735 
-n.elektrlschel 274ai 
elektrostatl- 
ache . . . 12755 
-nfluB .... 173.10 

- - pro Pol . . 2783 
-n,jgeschlossener 

Lauf dcr . . 1713 
-nkontraktion 12023 
-nlknge, mlttlere 
- Lm Joch . 2805 

- -»mlttlere - in 

den Polen . 2703 
magnetUche 1703 
-nrlcbtung . . 171a 

- -szelger . . . 886.7 
Rotor- .... 2503 

-nachluB .... 1713 
-n.Streuung der 1783 
-nstrom . . . 176.10 
-nsystem . . 1084a 
-nubergang . . 1723 
-mTersclilebiing 172.4 
-nrertellung . 171.4 
-weg.1743. 

- mlttlerer-lm 
Kern . . . . 285.4 

H 


Kraftllnlenweg, 
mlttlerer - Im 
8tttnder . . .282a 
—, mlttlerer -In 
den Zacken 
(Zilhnen) . . 2653 
-nzabl, Xnderung 

der.1863 

—, Gcsamt- . ITOao 
-nzusammen- 

ziehung . 1292J 
Kraft, magneti¬ 
se he . . . 1257.4 
magneto moto¬ 
rise he . . . 120914 
-maschinc, Ab- 
wUrmc- . . . 120.1 
-, mechanlschc 12513 
-messer .... 4953 
-moment . . 1253a 
optische . . 1255.4 
-, PTerde- . . . 122.4 

-punk!.1831 jo 

-quelle . . . .2073 
, -rohre.171a 

- -, Elnhelts-. . 1715 
-schalttafel . . 807.4 
-schiene . . . 818JO 
-station .... 703a 
—sachalttafel . 6057 
-, thcrmische 1253.7 
-transformator 230.1 
-ftbertragung . 7043 
—, Licht- und . 705a 
—sanlage, Be- 

leuchtunga- 
und.7033 

- -skahel . . . 7603 

—slcltung . . 758a 
-verbrauch . . 159a 
-verluxt .... 2944 
-verteilung . . 7043 
-work. 703a 

- -, hvdraull- 

scfics .... 124fi 
-wirkung,thermo- 
elektrische . 283 
-zentralc . . . 708a 
Krkfteaustausch, 

| mcchanl- 

seher . . . 801.10 
-darstellung. 18313 
-polygon . . . 2425 
Kragcn, Ilcmd- 6073 
Kralle, Riemen-445.10 
Krampe .... 805a 
-, Stahldraht- . 885a 
verkupfertc . 8855 
Krampf. telegra- 
phlschcr . 1347.7 
Kran Anlage,elek¬ 
trische . . . 9803 
Kran, elektri- 

acher .... 986.7 
-, Lauf- . . . .399.4 
-motor .... 219ao 
Krankheiten der 
Maschincn . 471a 
Kranzqucr- 

schnitt . . 40l.il 
Rad- .... 401.10 

K rater.9313 

Kratzbauk . 1197.4 
-burste . . . 11973 
—, rotlerende 1197.11 

- -, Stahl- . . 1197.7 

-maschinc . . 11973 
Krauskopf. . .391a 
Kreide.257 


Krcisbogen . 287aa 
-dlagramm . . 5043 
-durchmesser 1249.7 
-formlger Mag¬ 
netism us . 12895 

- - Resonator 1092.1 

- - Strich . . 1294.10 
-halbmesser . 12493 
-mitteipunkt . 2385 
-, Ossannaa . 18233 

-akge.3883 

-segment . . 237.14 
-sektor .... 238a 
-strom .... 18144 
-umfang. . . 12493 
Kreosot, mit - 

trUnken . . . 8053 
Krcuz, Fadcn-. 6413 
-fonnigeVerbin- 
dungsklemmc 53 

-holz.812.4 

-stuckdcckel . 8723 
-stilck fur Isolier- 
rohr .... 8723 

- - fiirlsolierrohr 

mit Deckel . 872.7 
-winkel . . . .880a 
Krcuzcn, slch . 7383 
Kreuzung . . . 6163 
-sblock .... 8103 

- dcr Dr&htc . 810a 
-skasten .... 882.4 

Luft-. 8235 

-smuffe .... 8145 
-sstelle .... 102L7 
-ssystem . . . 8103 
-strkgcr, doppel- 

ter.8134 

-strUger, clnfa- 
chcr .... 816a 
Krlcchcn der Lo- 
sungen . . . 20a 
-, die Losungen 
zclgcn einc Ncl- 
gung zum . 20.4 
Kncchcndc Hyste¬ 
resis .... 1823 
Krlegbrauchbar- 
keit .... 110L7 
-rontgenapna- 

rat .... 12457 
Krlnoline . . . 8493 
! Krlstallolektrizitttt 
durch Er war men 
Oder Abkiihlen 

1307.10 

Kristallinlscher 
Nlederschlag 1362.1 
-es Helen . . 11745 
Krlstallisatlon 
durch clektro- 
lytlsche Zer- 
setzung . . 13223 
KristallNieren . 223 
Kristallwasser . 22a 
KritischeOeschwin- 
digkeit . . .5023 
-er Punkt 2543, 602.4 
| -er Widerstand dcr 
Relhenmaschine 
I 6023 

Krlzlk’s bars 12963 
I Krizik-Solenoldcn- 
| kerne . . . 12983 
i Kronleuchter . 9583 
Kronenmutter 541.17 
-schalter .... 8973 
Krbpfung 142, 4073 
K ru c ken iaolatOT / 794.4 


Krug, NachflUb 6U 
Krueger cell . 14ao 
Krugcr-Elemcnt 14iO 
Krurome Spule 8325 
Krummen, sich 413 
Nelgung der 
Flatten zum 413 
KrOmmung dea 
Isolierrohrea 878a 

- der Platten . 41.4 

-smlttelpunkt 18823 
Kruppln .... 5853 
-drant.5857 

- wire.6857 

Kruppina . . . 6853 
-. filo di . . . . 5857 
-, alambre de . 5857 
Krupplne . . .5863 

-, fil tie.6857 

Kryptoskiaskop 

12483 

Kublkdezlmeter 

12495 

-fuB. 12493 

-meter .... 12493 
-millimeter . 1248a6 
-zentl meter . 1249a 

-zoll. 1249.4 

Kuchcn, Elcktro- 

^ hor- . . . 1277a 
arz- . . . 12773 
-wicklung . . . 8883 

Kugel. 488.7 

-blitz .... 989ao 
-elektrislerma- 
schlnc . . 1279.4 
-formlgc Funken- 
elektrodc . 10653 
- - Reflcktor- 
lampe . . . 
-gleitlager . . 
-giuhlampe . 
-kondensator 12843 
-konduktor . 1282.7 

-lager.4883 

-magnet . . . 1298.7 
-mlkrophon . 11183 
-panzergalvano- 
meter .... 8703 
-polinstrument 662.ii 
-schale .... 4383 
- -nlagcr . . . 4832 
-spurlager . . . 48*49 

-zange.8983 

-zapfenlager . 438a 
Kunlflttche . . 2843 
- -. spezitischc . 2843 
-metnode . . . 2893 
-schlange . . 403.11 
-taschc ... 403ao 
-verfahren . . . 2893 
-vorrlchtung . 4083 
-wosser .... 129.4 
Kuhlend . . . 2843 
Kiihlung, Anker- 

288.12 

Druckluft- . . 4843 
-. Innen- . . . 18815 
-, Kern- . . . .2«9a 
-. Kollektor- . . 423L9 
kiinstliche . . 2893 

-, Luft-.289.7 

-, naturliche . . 289a 
-, Obcrflttchen- 289al 
-, Selbst- .... 4845 
-. Spulen- . . . 2893 
-, Wasser- 1293, 2893 
Kulisscnbelcuch- 
tung . . . .9123 

103 


.9215 

.488.1 

.9203 
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Kundt's electrical 
figures . . 1828J 
Kundtsche Klang- 
flguren . . 1323.1 
Kunstgranlt . . 7K3j 

-phase.2004 

Kfinstllche At- 
mung . . . 608.12 
-e Belastung . 492 j 6 
-e Bc1euchtungl342s 
-es Kabcl . . 10284 
—c Kuhlung . . 2894 
-er Luftzwlschen- 
raum .... 4604 
-er Magnet > . 159.6 
-er Nuflpunkt . 2032 
-er Rtcrnpunkt 2032 
-er Widerstand 680.1 
10224 

-er - aus Gra- 

phlt . . . . 1022.7 
-er - aus Man- 
ganindraht 1022 j 6 
-er Zug .... Ills 
Kupfer . . . 2J f 8642 
-akkamulator . 56.7 
-anfwand . . . 724.8 

-bad. 1202s 

-band.8542 

- -feldspulc . . 3382 

- -spulc .... 331.7 

- -verblndung 33os 
—wicklung . . 334J 
-barren .... 740.1 
-belastung . . . 8312 
-bindedrant . . 818s 

- verzlnntcr 81Hjo 

-blatt.864-. 

-blech.364.4 

- -otreifen . . . 80s 
-bOrste .... 425s 
-ehlorur . . . 12182 
-.Cyan- . . . 1214.4 
-dttmpfer . . . 6442 
-d&mpfung . . 644J 
-draht . . 825c, 740.7 
—erdnctz . . . 906.6 

- -, galvani- 

Hierter . . 740.10 
—, hartgezoge- 
ner. 7402 

- -, verzlnntcr . 740i) 
-. Flach- .... 762c 
-fullfaktor . . . 830.7 
-gazegegcn- 

gewicht . . 1078.7 
-gentium? . . It50.0 
-gcwebe . . . 364.12 

- -burste . . 426.10 
-hammer . . . 3*2j\ 
-, Hart- .... 762.1 
-kabel . . 028.1 7614.7 
-karbonat, basl- 

schcs . . . 1215.4 
-kohlc.866.7 

- -burste, kom- 

binlerte . . . 4262 
-konsiantanele- 
ment .... 29.10 
-logicrung . . . 7632 
-loiter, hartge/o- 
genor. ma**l- 
vcr blanker 8562 


I Kupferletter, 

1 ntzenforml- 

ger blanker 866s 

- -, massiver 

blanker . . . 856.1 

- - von HoherLelt- 

nthigkeit . .3272 
1 751J0 

: - - von x Lelt- | 
fkhlgkeit . . 7514#; 

-lltzc. 7424 ; 

< -, Mangan- . . . 762.7 j 
• -, ncutralcs esslg- 
saurcs . . 1219 j»; 
-.Normal- . . . 761 jj| 
; -normallcn . . 782.7 1 
! -oxydalkalizink- | 

I akkumulator 56 j 9 ! 
-oxvd, kohlcn- j 

saurcs . . 12164 
: - -, ncutralcs I 

j cssigsaurcs 12194 j 
, - -platte .... 19.4 
1 - -, achwefel- | 

1 saurcs . . 1216 b: 
-, Phosphor- . . 7624 I 

-pol.4.7 

: -qucrschnitt . . 8264 
-rafflnatlon.elek- j 

trolytische 12214 
-relnlgung . . 7524 
Huud- .... 7624 

1 -schcibe.6.7 1 

-schlene .... 613.7 
1 -. schwefelsaures 134 

i -sell.328J 

1 -, Silizium- . ,752.s: 

I -apltze.991.0 ' 

l-stahldraht . .741,1. 
-strelfen .... 327s 
-sulfat . . 134, 12102 


1 - -losung 
j -Qberzug 
i -ve.rlustc 
vitriol . 


164 
425ji 
. 292.1 
134, 12164 I 


I - -, vntt - Imprlig- , 
1 nieren . . . 8062 

—kristall . . . 144 
- mlt - trltn- : 

ken.8062 1 

i -voltameter . . 061s 
Welch-. . . .7622 
-zlnkakkumula- 

i tor. 664 , 

-zlnkclemcnt . 114 1 
' -zylindcr . . . 3544 j 
Kupferner Ham- 

I mer. 382.6 

Kuppeln .... 4604 , 
Kupplung . . . 460.4 j 
, -, Ausdehuung$-450s 1 
' Band- .... 451.4 
■ -, Brcms- .... 4614 
-, Blinden- . . . 4612 1 
-, elastlschc . . 4514 
: -, elektrische 1 

Slgnalflugel- 

1051.7 

-. Elektromngnet- 

451S 

foste. 460-» 

-sflansch .... 4504 


Kupplung, Flan- 
senen- . . . 46017 
hvdraullsche 4614 

- Kabel- . . . . 848J 
-. Konus- . . . 461.1 
-, l&ngsbcweg- 

llelie . . . .460s 
-, Lcder- .... 4614 
Leltungs- . . 947.1 
-, losbare . . . 460x 
-. Platten- fur ein I 
Blitzablelter- 

sell.9934 

-, ItcibnngH- . 460 jo 
K iemen- . . . 461.41 
-sschelbc . . . 4604 
-. Srhclben- . . 460.7 j 
Seilverbln- | 

dungs- . . .993.1 
-, Rtahlblatt-. .461.7 
-. Zentrator- . 461 JO 
Kurbellnduktor, 
dreilamelliger 

1120.4 

-, dreilamelliger - 
fur Doppellei- 
lungsbctrieb 

1120.7 

-, zwellamelli- 
ger .... 1122.1 
Kurbelraefi- 

briickc . . . 6762 1 
Kurbelrheostat 656s , 
Kurbel, Schalt- ! 

6832 

-synchronlsraus 1 

299.10 I 

-umschalter . 10214' 
-widerstand . . 680s 
-zapfeu .... 5834 
Kurvc, Abwick- 
lungs- . . . 1882.1 
agonische . 13024 
-, akllnische . 13024 
-naufnahmc . . 4984 , 

- der Belastung 

elnes Elektrlzl- 
tatswerkc* . 718s 
-nbcstlmmung 498.6, 
-, dreieckige . . 195s j 
-, Elch- . . . .049 4 
-. elufache . . 190.io 1 
-, erdmagnetl- 1 

sche . . . 1299s 

- der Feldstkrke 

2685 

-, flaohe . . . 195.10 
-nfonn .... 1944 | 
-, logarlth- ! 

misclit? . . 13822 
rechtecklge . 195.7 , 
registrierte . 6674 j 
-, Sclilupfungs- 498.10 
-. snitze .... 195s 
Summations-13324, 
-. unregel- I 

m&oigc . . . 1964 ! 
-, unuynimetri- 

sehc .... 1964 | 
-nwandlcr. . 12384 
4 usammen- 
gesctzte . 109.il, 
Kurze Briicken- 1 
sieherung . 658s 
-erNebenschluO263.7 | 


Kurzpendellger 
Zkfaler . . .0982 
-poliger Magnet 

12904 

KurzschlieBcn 1394 
-. den Wider- 

stand .... 574 j> 
KurzschlieBer . 5244 
-, Hand- . . . 1334J 
KurzschluO . 1316s 
-, Anker-.... 2002 

-anker.410 a 

-anker, kombi- 
nlerter Phaaen- 
und - . . . . 4687 
-anzelgcr, re gi¬ 
st rieren der .6842 
-apparat, Bogcn- 
lampen-. . . 9424 
-b re rase .... 45fiJ 
-b urate .... 4304 
-charakterlstlk 504.4 
-dlagramm . . 004 
-es, elcktromo- 
torische Kraft 

des.1514 

-errcgnng . . . 2514 

-funke.667s 

-, gegen - ge- 

sichert . . . 6614 
-impedanz . . . 19Q> 
-kontakt.... 581s 
-kontaktstQck . 637s 

-motor.2224 

-lampe. Thom- 
son-Houston- 

sche.985s 

-ofen .... 12244 
-perlodc .... 2684 
-, Platten- . . . 41s 

-ring.430.4 

-, Kotor- .... 2662 
-schcibe .... 4304 
-spann ung . . 161.4 
-. Snnlen- . . . 999u 
-stellung . . . 589.4 
-stopsel .... 688.4 
-strom.139s 

- Anker-. . . 266s 

- - kreis .... 140 j 
—, Rotor- . . . 2804 

- - starke . . 139 jo 
- rcrluste . . . 2922 
-versuch .... 5042 
-wicklung . . . 824* 
-wlderstand . . 2894 

-zelt.2604 

Kurzspulenwlck- 

lung . . . .821.4 
-zeitige Bcs 

last ung . . 491 jo 
K ustcnende des 
Kabcls . . . 840 j» 
K listen kabel . 8404 
das- landen . 861.7 
Kustenstation 10972 
Kutschwagen- 

batterie . . . 894 

kv. 1202.1 

kv-A .... 1265.7 

kw. 1285J4 

KW-dynamo, x- 208s 
kw-h . 168 jo, 126&J 
Kyanimation . . 8O0J 
Kyanisierung . 8 O 6.1 


































L. 


Labbro del car- 
retto . . 1034JO 

I,ablo de con- 
tacto . . 1084.10 

Laboratotre elec- 
trochlmlquc 1180.1 

- d'Apreuve . . 484J 

- d’essai .... 484J 

- d’expArlmenta- 

tion. 484.2 

- do four . . 12252 
Ingtoleur du - 

d'eprcuve . . 484.4 

- du - d’essai 484.4 
-, Instrument de 6982 
Laboratorio . . 4842 

- electro- 

quimico . 1180.1 

- elettrochlmico 

1180.1 

- del foroo . 12252 

- - horno . . 12262 

- m6vil para regis¬ 

trar y medlr 
la resistencla 
de los cables 684.4 

- dl prova . . . 484.1 

- de pruebas . 484a 
Laboratori urn- 

instrument . 6982 
Laboratory In¬ 
strument . . 698.6 
Labourage elec- 
trlquc . . 1867.4 
Labraole . . . 8772 
Lab ran za el6c- 
trica . . . 1367.4 
Lac, enamel- . 867.8 

- varnish . . 786a*i 
Laca para accc- 

sorlos. . . 367J0 

- aislante, apll- 

cmcldn de va- 
rlas capas de 616.2 

- dc caucho . 785a I 

- la china . 786 j2 

- esm altar . . 8672 

- inatacable por 

los Acldos . 862 

Lacar.7858 

l>acca per acces- 
so ri .... 867.10 

- anti-acid a . . 362 

- dl caucdu . 786.li 

- della Cina . 786.12 
-,copertura dl 887.15 

- di paraftiua . 7862 
rivestlmento 

con .... 307 j 5 

- dl smalto . . 367.6 

- - 8malto, rico- 

primento dl 
plu strati di 516.2 
strato di. . 807j5 
Laccare .... 7852 
Laccio .... 305.4 
avvolgimcnto 
a.317.1 

- mis to a zig¬ 
zag ed a . . 3832 

- chi030 . . 181&? 

Lace, to - the 

belt .... 446.7 


Ij&che, fll . . 
•.ligature . . 

l«ack. 

-. Anna- . . . 

Elektrn- . . 
-, Email- . . . 
-ftmis . . . . 
Gumrai- . . 
Hcislng- . . 
Isolier- . . 
-.Japan- . . 

| -, Kautschuck 
i Paraffin-. . 

. sgurefester 
! -, Siegel- . . 
-, Sterling- . 
-iiberzug . . 
Lackicren . . 
Lackicrt, 
schwarz 


.881.7 
.818.7 
.8672 
867.10 
867.13 
.8672 
786J 2 
.8672 
. 104J 
.867.4 
367.12 
7H6.il 
. 7862 
. 862 
786jo 
. 867.11 
. . 38<.15 
. . .7862 
matt- 
.0182 


-es Papier . . . 8692 
Lacquered dull 
black .... 6182 
Lacre .... 785.10 
Ladcanzeiger . 76.7 
-beanspruchung 762 
-daucr . . . 74.il 

-diehte .... 76.4 
-fUhlgkcit . . . 75.1 
-kapazit&t . . . 75.1 

— cine* Kabels 733.4 
-koefflzient . . 782 
-kurve .... 76-5 
-raaschine . . . 922 

Papier- . . 10122 
-perfode . . . 74.10 

-potential . . . 762 
-ruckstand . . 782 
-ruhoatrom . 1164.7 
-schalttafel . .0082 
-schaltung . . 742 
-6chlittcn . . . 922 
-spannung. . . 742 
-HtUrke ^ . . . 74.1 
—, hochstzuUls- 
sige .... 742 
-stcllung . . . 75.0 

i -strom.732 

! —, hochstzuUls- 
siger .... 742 
|—stkrke . . . 74a 
-nmschalter . . 922 
-vcrlust .... 742 
-widerstand . . 742 

-zelt. 74.10 

Laden .... 12712 

— dor Akkuinula- 

toren .... 72.7 
elnen Akkumu- 
lator .... 722 

-, Ent-.762 

-, ent-.762 

fiber- .... 742 
Ladle on 

wheels . . 1225.7 
Lado anterior 310.il 

— de la eseo- 
billa . . . . 2732 

— de arrolla- 

miento . . . 306.7 

— - captacion 12792 

— carrete . . 8812 

— corrientc al- 

I terna .... 2842 


Lado de corriente 
continua . . 2342 

- - entrada . . 2682 

- Inducldo . . 8062 

- del pecho . . 609.7 

- de la pleza 

polar .... 8892 

- posterior . . 6102 

- - de la osco- 

billa . . . .27a- 

- de salida . . 268.7 
Ladrlllos, recu- 

brimlento con 834.7 
Ladung .... 738,4 

- der Akkumu- 

latoren . . . 72.7 

- - Akkumula- 

toren bei kon- 
stanter Strom- 
stkrkc .... 72ii 
-sdlchtc . . . 12712 

-.Ent-.76.4 

-en, entgegen- 
gesctzte . 12722 
gebundene 12722 
-,Hilfs- . . . 12722 
Kaskaden-- 
der Konden- 
satoren . . 12842 

- ink konstantcr 

Spannung . 78.1 
negative . . 1271J1 
-, positive . . 1271.10 
-iStatlschc . . 12712 
-, Uber- .... 744 
einc Zcllc in 
der - den an- 
dcron nach- 
briugen . . . 782 

- mittcis Zusatz- 

mascbinc . . 89.6 
Lag, to .... 1989 
angle of . . . 199.4 
hysteresis . . 1822 
-.magnetic . .1802 

- of phase . . . 800.7 

Lage.806a 

- des Isolatlons- 

fehlers . . 1000.7 
-plan.116.7 

- -> Kabel- . . . 829.4 
-nspannung . . 880.4 

-nzahl. 3062 

Lager.434.12 

oln - ausfut- 
tem .... 436.U 
-bock. 487.4 

- -, Biirsten- . . 432.1 
-8, Bohruug des 4362 
-deckel .... 436.7 

-druck. 436.4 

-, Dynamo-. . . 489.1 
-cntlastung . . 4392 

dus - frliit. . 4392 
-futter .... 486.10 
-gehkuse .... 4372 
-, get elites . . . 487.7 

- mlt gleiteuder 

Reibung . . 4852 

-, Hals-. 4362 

-, Kabel- .... 8482 
Kamra- . . . 4872 
-konstruktion . 486.7 
Kugel- .... 4882 


Lager, Kngel- 
schalen- . . 4882 
-zapfen- . . . 488a 
-kuhlung . . . 4892 

-lUnge.486.1 

-, das - ltfuft sich 

•ns. 489.7 

-metall . . . 866.11 
-, Motor- .... 4892 
-, das - nach- 
stellen . . . 4872 
-reibungsver- 

lust.2942 

-, Ringschmier-488ji 
Rollen- . . .48*4 

- mlt roilender 

Reibung . . 4862 

-schale.4862 

—, nachstell- 
| bare .... 4872 
! -Bi-hild • • . . . 487^ 

: -. das - schmle- 

I ren.440a 

-schranbe . . . 4862 
selbstschmloren- 
des .... 488ai 
-sockel .... 4862 
1 -. Spar- .... 436.1 
-,Stirn- ... .4872 
-stuhl, Biirsten- 482a 
-temperatur . . 287a 

-typ. 488jn 

wassergekuhl- 

tes.4892 

-, ein -mlt WolB- 
metall aus- 
giefien . . . 487a 
Lagerung der 

Drkhte . . .8292 
Lagging cur¬ 
rent .199a 

- electromag¬ 

net ... . 10162 
j - generator . . 8002 
j - of phase . . . 1992 

- voltage . . . 1992 
Lahnlitzen- 

schnur . . 1117.7 
Laine.7892 

- mindrale . 1389J0 
. Laisser sed£tendre 

1 lc rcssort . 10112 

- marcher lemon- u 

vcment d’horlo- 
j gcrle jusquAcc ** 
queleressort se * 
soitdetendu 10112 
| Laiton .... 866.7 
-, feuillc dc . . 8662 
fll de . . . . 855ao 
-. tole de . . . . 8662 
Lai ton age . . 1202a 1 
Laltonurc . . 1202.il 
Lalande cell. . 192 
-Element . . . 192 
Lama dl con- 
Utto . . . .5862 

- - Sclikfer . 1069.4 

- della sega . . 8882 
Lambeau de 

ciilr . . . 10172 
Lambris de car- 
reaux glacis 6 I 82 

- - verre . . . 61 82 

103* 



































Lame 


1636 


Lamp 


. 476J 
, 476.1 

. 476.1 
5362 
, 8272 


Lame .... 420 ji 
- s, accouplement i 
& - d'acler . 451.7 ! 

- aimant£e . . 16421 

- de collecteur I 

affalss^e . . 475.7 

-corrodde . 4752 

-dtprirate 476.7 

-enfonc 6 e. 475.7 

-proem i- 

nenie . . . 

-aalllante , 

-faisant 

sail lie . . . 

• - contact . 

- culvre 802. * 

- 6 , difference ae 

( >otentiel entre 

es. 2702 

6 paisseur-dc . 5382 
- en feullle 

detain . . .5642 
- 8 , fixation des 421.4 
-s, - centrale des 4232 
— 8 , - lateralc des 4232 
— 8 , - m£diane 

des.4232 

-. forme do . . 4212 
- fuiiiblc .... 563.7 
- 8 , nombre de . 270.1 
- 8 , - de - du col¬ 
lecteur . . . 4212 
—s, parafoudrea 6712 
- de platine . . 16* 

- - qnartz . . 11042 
-9, report k . . 646j 
- de Sch&fcr 
- - 8 de . . 

- - selenite 
-support . . . . _ 

— 8 , tablette a bor- 
nes de jono- | 

tion pour - 1 

fuslbles . . 866 . 1 ; 
- 8 , tension entre 

It*. 2702 

- 8 , - maximum 
entre le* . . 270 j 
- 8 , voltage entre 

lea.2702 

-a, - maximum 
entre lea . . 2702 
Lamella, spessore 
di una . . . 5382 
Lamcllare, espan- 
slone polare 4602 
magneto . . 164* 
pl&stra .... 46 j 6 
Lamellarplatte 46* 
Lamelle . . . 420.1 1 
-nbefestigung . 421.4 

-dicke. 5382 

-form.42 lJ 

-magnet .... 1642 
-. Mittelbefestl- 
gung der . , 

-. Seitenbcfesti- 
gung der . 
-nsichcrung . 
-nspannuug . 
-nsimnnung, 
nochst zu- 
l&Hige \ . 
Stanniol- 

-nzahl. 270.1 

Lamelle dl argen- i 
to, valvola a 55921 
-. numero delle 270.1 1 


1059.4 
.388*, 
11052* 
. 49.101 


.4282 

4232 
659*' 
2702 


.2702 
. 664.8 


Lamelle, tcnslone 
tra le . . . . 2702 
-, - masslma am- 
m last bile tra 

lc. 2702 

Lamelllertes Feld- 
gestell . . . 4622 
-er Kontakt . 681.6 
-es -stuck . . . 681.6 
-e Oberflttche . 4682 
-cr Polkern . . 4582 
-er Polschuh . 4002 
Lamicra da cal- 
daie .... 8472 
cenoia meecani- 
ca per . . . 8882 
-, cilindro di - di 
plombo ... 142 
-, corona dl . . 4642 

- per dlnamo . 3482 

- di ferro . . . 847.4 
- a carbone 

dl legno . . 3482 
-e —, duporre in 
Ucaglioul le 411J0 

-fuso . . . 8472 

-, rivestimento 

con.6112 

- flna. 8472 

fogllo di. . . 848.4 

-, forblce per . 888.1 
-e dell’ indotto, 
riscaldamento 
delle .... 4112 
-e, Isolamento 
delle . . . .3742 

- dl manganlna 

586jo 

- nera. 347.6 

- dl nlchclina . 5862 

- oudulata . . 347 . 11 

- -, cassa dl . . 463.8 

- di ottone . . 3552 

- perforata . . 348.1 

- per grlglle 69.4 

- dl platino . . 16* 

- protezione . 4032 

- rame.... 354.4 
-e, 11 ritagliore 

el . . ; . . .8872 

- smaltata, 

riflettore dl. 965.7 

- striata . . . 347.10 

- di zlnco . . . II 2 

- - zlnco, tubo 

dl. 870 j 

Lamina . . . 420.11 
-e d'accialo, 

giunto a . . 451.7 
-a del collettore 
affondata . . 475.7 

- collettore cor- 
rosa .... 4762 

-e, tissAzione ccn- 
tralc delle . 4232 
-e, - laterale delle 
4232 

-e, forma delle 4212 
-a fusibile . . 663.7 
-c -l, cam bio 
automatico 
delle . . . .5632 
-a raagnetica . 1642 
-e, numero dl . 4212 
-a, pacchetto 
di -e del nu- 

cleo.45^4 

-a di plombo . 43* 


Lamine per por- 
taapazzole . 48L7 
-a di stagnola . 6642 
-e. supcrnclc a 4582 
Lamina . . . 420.11 
-s de. accro, aco- 
plamlento de 45L7 

- de cobre . . 887* 

- del colector re- 

bajada . . . 475J 

- colcctorquo- 
mada .... 4752 

- de contacto . 6962 
-. espesor dc . . 5882 
-s, fijacldn dc 

las.42 L4 

- central de 

las.4282 

- lateral de las 4232 
-.forma de las 4212 

- de hoja de 

cstano . . . 5642 
-8, iman en . . 164* 

- magnetics . . 1642 
-8, numero dc . 4212 

- de palastro . 348.4 

paquctc de - 
del nuclco . 458.4 

- de platino . . 152 

- - platino, corta- 

clrculto de . 550* 

- di quarzo . 11042 

- de Sch&fcr 1059.4 
Laminabile . . 383* 
Lamlnable . . . 883* 
Lamlnada, placa 46* 
-o, armazon mag- 

n£tico. . . . 452* 

clnc.It* 

Lamlnador . . 774.1 

- de alambre . 748.7 
Lamlnage, op6- 

rations du . 778* 
processus du 778* 
Laminar .... 8882 
-, opcraciones dc 
aniAsar y . . 77H* 
Laminar . . . 8882 
Laminata, car- 
cassa magne- 

tlca. 452* 

Laminated brush 

424.10, 426.11 

- contact-piece 581* 

- face. 468* 

- fkida carcase 452* 

- lield-frame . . 462* 

- fuse.6592 

- magnet . . . 164* 

- plate.46* 

- pole-core . . 4582 

- -shoe .... 4602 
Lamination in¬ 
sulation . . 8742 

- of the pole- 

shoes .... 460J 
Laminato, plom¬ 
bo .44J 

Lamlnatolo a 

filo.748.7 

Lamlnatura, pro- 
cesso dl im- 
pastatura e . 778* 
Laming, fer . . 846 j 

-,fll. 749J1 

Lamlner .... 3832 
Lamlnierte 

Biirste . . 424J0 


Lamlnoir . . . 774.1 
calibre de cy- 
llndre dc . . 748s 
-, cy llndre de . 748.7 
-, train de - k fil 

fin.747* 

de - k ill 
moyennement 

fin. 747* 

Lamp.908* 

alternating 

arc.062* 

-, - current arc - 
with choking 

coil.9S4i 

j -. - -current arc 
- with rest*- 
| tancc .... 9642 
l -, - current flame 

I arc.9882 

-, amyl acetate 980je 
I annular . . . 920 j 

-. arc .908* 

-,— for damp 
rooms . . . 9672 
-.--with inclined 
carbons . . . 987* 

- with metal 
reflector . . 996* 

- with para¬ 
bolic mirror 937* 

arc - with shunt¬ 
ing device . 967.4 

- arc - with sus¬ 

pension hook 
and hood . . 937 j 
-, argand.... 980* 

-, band.964.4 

-, barrel .... 928J 

blow.95a 

-, blue printing 949.4 

- bracket . . . 612* 

- elbow . . . 9672 

- -, fixed .... 957 2 

- swing . . . 9572 
-. Bremer arc . 988.4 
-s, the - burn 

noiselessly . 925* 

- call .... 11452 
call- .... 1147.4 

-.--control . 1187* 
candle-shaped 
glow- .... 920* 
-, carbon fila¬ 
ment . . . 917 jo 
-, Carccl . . . . 990* 

-.cask.998J 

-, ceiling . . . 961 jo 

- circuit 067jo. 1178* 
-.circular wick 980* 
-.clearing-. . 1148* 
-.coloured arc 998* 
-.comparison 979j4 

- with a con¬ 

ductor of the 
second class 918* 
|-.conical. . . .919.7 
! -, continuous- 

current arc . 982.4 
- -current en¬ 
closed arc- . 9962 
-, - -current en¬ 
closed arc - 
for series 
lighting. . . 696* 
-current 

flame arc . . 99&J 

- controlled by 

brake band. 984.4 



























































Lampada 


1638 


Lampara 


Lampada ad arco, j 
ronzio della 924.10 

-in serle . 982.7 ! 

-con gpecchio ■ 

parabolico . 987.3 \ 
-vcrticale . 9352 

- d'Arpand . . 980/ 
-e d’avvlso,quadro 

delle . . . 1156.1, 

- di basso con- 

sumo .... 069x 
-e, battcrla di 579.10 

- a benzina . . 962j 

- per bottl. . . 923.1 

- Bremer . . . 938.4! 

- per la camera 

oscura . . 124&3 j 

- a candela spl- 

ralc.910.S | 

- da n candcle 989.2; 

- per cannon! . 9232 , 

- capovolpibile 921.7 

- dl Carcel . . 980.9 j 

- - ehiamata 1147.4 ! 

- - ehiamata, la , 

-s’accen- 1 

de .... 1147.7, 

- cllindricaadin- 

candegcenza 919/ 1 

- aconduttori di 

seconda classo 

Olft-T* ; 

- dl controllo . 922x i 

1148.7 1 

- - controllo della 

ehiamata . 1187.3 

- a cord a . . . 934/ , 

- corto-circulto 
dl Thomson- 
Houston . . 935/ 

- differenziale a l 

corda .... 965.1 1 

- a nastro per 
corrente alter- 
nata .... 934 j> 

- cconoroica . 918.10 | 

- elettrica . . . 90*4 

- per locomo¬ 
tive .... 1867.10 

- ad etere . . . 980.7 

- a filamento dl 

carbone . . 917.10 

- filaniento nuv 
tallico . . 917.ii 

- tre lllaraenti 9192 

- di fine conver¬ 

sazione . . 114*3 
-e per fine conver¬ 
sazione, coppia 
di.1187.7 

- flssa ad incan- 

deseenza . . 9212 

- a foco . . . 920.7 
-e, le- funzionano 

senza rumore 

«25.:i 

irlobo da . . 902/ 

- di Hewitt . 1846.1 

- ad idropeno . 96/ ( 

- - incandescen- 

za.90*7 

-, accensione 

della . . . 1147.7 ; 

-appAiinataOlfto 

-, attacco di 954.3 

-, avvUatorc 

cou .... 1144X 
-e - carieo dato 
mediante . . 402.7 


Lampada ad 
Incandescenza 
filamento 
della . . . 912J0 

- - - In forma di 

candela . . . 920.fi 

-in forma di 

flamma . . . 920.4 

-in forma di 

pera .... 920/ 
-e —. intensity 
apnrosslmatlva 
della corrente 
delle . . . .9682 
-e - meccanlsmo 
dl aicurezza 
automatico per 
- in seric . 1846.4 

-opaca . . 9l9j 

-c - resistenza 
formata da . 679a 
-e —, resistenza 
formata dalle 492J< 

-. gpepnimen- 

to aclla . . 1148.1 

-ad altatcn- 

gione .... 96*7 
-tubulare . 919.5 

- indlcatriced'oc- 

cupazione 114*6 

- per Ispezio- 

narc pll de¬ 
menti .... 1013 

- la lettura 640.10 

- della llnea di 

conversa¬ 
zione . . . 11492 

- a luce gad- 

divisa. . . . 919J 

- - lucifcnolo ro- 

tondo .... 980/ 

- dl lunpadurata 

a corrente al- 
ternata . . . 936.4 

- - lunpadurata 

a corrente con- 
tinaa .... 9962 

- lungadurata 
a corrente con- 
tin u a per col- 
legamonto in 
aerie .... 936a 

- a mano . . . 921/ 

- per minatore 

922.10 

- a n astro . . . 084.4 

- Nernst .... 91*fl 

- - intensiva 1347/ 

- normolc . . . 91*0 

- -ora. 970.7 

- ad osmio . . 01*1 

- ovale ad in- 

candcKcenza 9202 

- per palo 922.4,9492 
-e di parapone 979.14 
-a da parete . 021 / 

- a peutano . . 980.4 

- piede . . . 921.7 

- pilota 1187.11, 1149.1 
—, soccorritore 

per la . . . 1150/ 

- a plramidc . 010.7 

- al platino . . 980.1 

- portatile . . . 921.4 

- eon manico 
di lopuo e gan- 
cio di sospon- 
sionc .... 9222 


! Lampada 

i dl prolczione 1 

] elettrica . . 947.fi ( 

! - - prova . . . 663 j [ 

- a riflettorc . 920.8 

I-in forma i 

di pera . . . 921 A ; 

-ai forma 

aferica . . . 9212 

- a rigeneraziono 

per tubl Roent¬ 
gen .... 1237/ 

' - per Raldarc . 96.1 1 
j - da saldatorc . 96.1, 
| - dl scala . . . 9220, 

- da segnala- 1 

zioni .... 022.7 

- scrai-incandcs- 

eente .... 919.4 j 

- Rfcrica ad in- j 

candescenza 920.3 : 
! - di slcurezza . 922/ , 
i - Sirius .... 91*41 

- da soffito . . 90*5 

- Soldi . . . . 93*5 1 
| - a sospengione 922a I 
| — gospensione, 

; meccanlsmo di 
j* regolazlone | 
1 per .... 1339.5 j 
spcpncrc una 9712 ! 

- spia.663a 

- del sugger! 

tore .... 

- al tantalio 

- da tavolo . 

- dl Tesla . . 
j - per tirature . 049.4 
i - a vapore di 
j mercurio . 

I - da vestibolo 
| - al volframio 
! - da un watt 

- - due watt 

- tre watt . 

| Lampadario . 

Lampadina di 
ehiamata, 
i segnalazionc 
ad oscillazionc 
| di luce della 
' 11482; 

- ad incandc- 

scenza, segnala- 
| zione di cnia- , 

mat a a . . 11452 1 
L&mpara . . . 90*3 
. - para acctato 

de amlla . 980.10' 

- - alcohol . . 080.6 
. - del apuntador 049.1 

; - dc arco . . . 908/ 

-. corrlente 

que alimenta 

una.9070 : 

-para la foto- 

grafia . . . 949/ 

-con reflector i 

metalico . . 936-5 

-, resistcncla 

, do. 697.1! 

- - Argand . . 080/ 

- para barriles 923.1 

- de benzina . 952, 

- n btijios . . 9692! 

- para la caniara 

obscura . . 12430. 

- caiiouo . . 0232 

- Carcel .... 9800 


.940.1 
.9182 
. 921.6 
1320.1 


1340.1 

.9220 

.91*4 

. m* 

. 070.1 
. 9702 
.96*3 


L&mpara de cir- 
cuito corto de 
Thomson-Hou- 
ston.93.V 

- de columna . 922.4 

- - com para- 

cion . . . 979J4 

- - comproba- 

cion . 922/. 114-*: 

- para la com pro- 

baclon dc lla- ^ 
madas . . 1137/ 
-8, conductor 

flexible para 105.5 

- con conductors 

de sccunda 
close .... 917/ 

- para coplar . 94*4 

- economics . 918 jo 

- electrics . . . 90*4 

- - para locomo- 

toraa . . . 1357 j<j 

- de escalera . 92±y 

- para eter . . 986.7 

- con fllaincnto 

de carbon 917 j»» 

- filamento me- 
talico . . . 917 ji 

- de tres fila- 

mentos . . . 9192 
-sde fin, par de 1137.7 

- fln de conver- 
sacion . . 114*J 

- - foco .... 920.7 

- forma de 

anillo . . . 920.1 

- de bujia es- 
piral .... 919 ls 

clobo para . 962 .fi 

- de 4rran con- 

sumo .... 969.7 

- - Hewitt . . 1346.1 

- -hora .... 97a: 

- de hldroffcno 95c 

- - incandeg- 

oencia . . . 90*7 

-, casquillo 

de.964J 

-cilindriea 919.r. 

-eaferica . 92*3 

-flio. . . . 92U 

-, filamento 

de la . . . 912 jo 

-forma de 

bujia .... 920x 

-on forma 

dc llama . . 920.4 

-en forma 

dc pera . . . 92015 

-meteada . 919r. 

-s —, mcoanismo 
de proteccion 
automatico 
para - en 
seric . . . 1345.4 

-oval ad a . 9202 

-de alta ten¬ 
sion .96*7 

-tubular . 9lflu» 

- incandescent**, ^ 

apopado de 

la.114*1 

-» -s, carpa con 492.7 
—.encendldode IJ 

la.1147x 

—, intensidad 
apioximada de 
la corrlente ab- 
gorbida por la9682 
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Lam para Incan- | 
descentes, re- 
slstencla dc 4926 
679.0 

-, serial por 1144.6! 

- tabular . 1147-5 ! 

- para Inspcccio- j 

nar las pllas 1055 

- de lcctura . 640.10 

- la linea de con- 
vcrsacion . 11495 

- linen ocu- 1 

pada . . . 114*6 1 

- - Uamada . 1147.4 i 
-,1a - de Uamada 1 

comlenza & 
loclr . . . 1147.7, 

- de lnz subdlvl- ; 

dida . . . . 910 . 1 1 

- inano . . . 9215 I 

- mecha re- | 

donda . . . 9805 I 

- Xernst .... 91*6 

- - inteaslva 13476 

- normal . . . 01*9 

- de osmio . . 918.1 

- - pared . . . 0216■ 

- patron dc I 

Carcel . . 184361 

- de pentano . 980.4 

- -plloto . . . 11376: 
-s -s, relevador | 

dc las. . . 11506 1 

- plramidal . . 019.7 

- dc platino . . 980.1 

- - poco con- 

snmo .... 9606 
-, poner fuera de 
clrcuito una 9716 

- portutll . . . 921.4 

- con mango 
de madcra y 
gancho de sub- i 
pension . . . 9226 1 

- dc postc . . . 9496' 

- - proyeccibn 047.61 

- - pueba . . . 663.1 | 

- con reflector 9206 | 
-esftrlca . 9215 I 

- dc reflector cn I 

forma de pera921.i 

- - regencracion 

para tubos 
Roentgen . 12976 

- - registro . 1149.1 1 

- - seguridad . 9226 i 

- seml-incan des- | 

cente .... 910.4 

- de senates . . 922.7 1 
-s - xcnal, cua- | 

dro de las 1155.1; 

- Sirius .... 91*ij 

- para soldnr . 95.1 j 

- de suspension 922 j 

- - tintalo . . 9185 

- - techo . . 931.10 

- para tccho . 9586 

- de Tesla . . 1320.2 

- - tungsteno . 9186 

- - vapor de mer- I 

enrto . . . 1346.1 

- - un vatlo . . 9606 

- - dos ratios . 970.1 

- - tro.s ratios . 9705 1 

- vertical . . . 0216! 

- de vestibule . 0226 ; 

Lampe.90*3 

cine - ab- 
stcllcn . . .0716 


Lampe. Amyla- I 
zetat- . . . 980ao| 
-nanlasser . . . 941.7 


Anruf- 
Argaud- 
-narm . . 

Xther- . 
■naufhilngung 


1147.4 
. 9806, 
. 6126 ' 
. 080.7 
9446, 


-naufzlchvorrich- 
tung .... 946.41 
-naufzugkastcn 046.1 1 
Band- .... 034.4 
-nbattcrlc . . 670.io| 
-, Benzin- . . . 956 1 
-, Bcsetzt- . . 114*6 I 
-, Bosetzmigs- 114*«: 
-. Bogen- . . .0086 1 
-n, die - brennen | 
geriiuschlos 9256 | 
-, Brenner-. . . 03*4 ! 
Cared- . . . 9806 j 
Deckcn- . . 921.10 
-ndocht . . . 070.li j 
Dreifaden-. . 0105 j 
drelwattlgc . 0705 
Dunkelkam- 
mcr- . . . 12486 
-, elmvattlgc . . 9606 
elektrische .90*4 
-ncrsatzumschal- | 
ter, automati- I 
schcr . . . 13456; 

-, FaO-.923.1 ; 

-nfossung in It | 
Schlrmhalter- 
deckel . . . 9565 

-feld.1137.4 ; 

Flur-.9226j 

Fokus* .... 920.7 
Gcschiitzaus- 
lcucht- . . . 9235; 

- mit getclltcm 

Llcnt . . . . 919J 
Gleichstrom- 
dauerbrand- 9365 

-,-fiirRelhcn- , 

schaltung . . 0366 
-nglocke .... 9626! 
-, Ql tih- . . . .00*7| 
Gruben- . . 922.io ; 
-nhaken .... 0576 
Hand- .... 9216 I 
- mit Ilolzgrlff 
und AufhJingo- | 

lmkcn .... 0225 
HHnge- ... 022.1 
-, Intenslr- I 

nernst- . . 134761 
Kipp- .... 021.7 
-.Konlenfaden-917.10, 
Kontroll- . . 9226,! 

114*7 

Koplcr- . . . 949.4 

- mit Leitern I 

zweiter K1 a?mc9185, 

Lot-.95.1 I 

Mast- . . . .922.4 
Mctallfadcn- 917JI 


n-kcrzlge 
Ncrnst- 
Normal- . 
Osmium- 
Pent an- . 
-, Platln- 
Platz- . . 
Priif- . . 
nnutzer . 


.9605 
. 01*6 
.01*9 
. 918.1 
.080.4 
.080.1 
11376 
. 663.1 
. 971.4 


P.vrami den- . 919.7 


Lampe, Qoeck- 
sllberdampf- 

1346J 

-, Rcflektor- . . 9206 
-.Ring- ... .920.1 
Runddocht- . 9806 
-nschirm . . . 9646 
-nschlauchleitung, 
bewcgllchc . l(x>6 
Schluss- . . 11486 
Schluss- 

zeichen- . 114*3 

- mit schrUgstchen- 

den Kohlen 0376 

-.Sell-.9346 

-, Sicherhclts- . 9226 
Signal- . . . 9227 
-nsignalvlelfach- 
umschalter fur 
Telcphonstatl- 
onen mit Induk- 
torund Einzcl- 
battcrlcn . 11476 
Slrius- 

Kollold- . .91*4 
Soleil- . . . .9386 
Souffleur- . .049.1 
-nspannung . . 96*4 
Spar- . . . 918.10 
-, Spiralkcrzen- 9196 
-, Spirit us- . . 9806 
Sprech- 

leitungs- . 11495 
Steh- . . . .9216 
-nstrom .... 9076 
—krcls . . . 967jo 

- -stUrkc . . . 908 j 
- nstundc . . . 970 jo 
-, Tantal- . . . 91*2 

Tauch- . . . 1066 
-, Tesla- . . . 18205 
-, Thomson-Hou- 
stonsche Kurz- 
schluB- . . . 9856 
-.Tisch- . . . .9216 
-, tragbare . . . 921.4 
-ntrager, beweg- 
llcher .... 0576 
-, Treppcn- . . 9226 
-. rberwachungs- 

1140.1 

-, Unterstture- .1056 
-, Verglclch- . 979.14 
-.Wand- .... 9216 
-nwandarm . . 057.1 

- fester . . . 9575 
-, Wasscrstoff- . 966 

- mit gcringem 

Watt verb rauch 

0006 

- - hohem Watt- 

verb rauch . 969.7 
Weehselstrom- 
dauerhrand- 936.4 
-.Wolfram- . .91*3 
-nzahl, berech- 
neto .... 9676 
-, Zelieninspck- 
tions- .... 1056 
-, zweiwattige . 070.1 

Lampe.00*3 

-. abat-jour dc 0646 
-s, absorption de 
lumierc paries 
globes des . 964.4 
-s, acces-soirc* dc - 
A arc .... 943J 
-s,- - suspension 
pour -A arc . 047.4 


Lampe, accroia- 
sement de l’ln- 
tensite du cou- 
rant dc la . . 96*3 
- a acetate 

d'amyle . . 980 jo 
action des so¬ 
lo no ides dans 
les - 6 arc . 027.4 
, - k alcool . . . 9806 
-s, alimenter Ies- 
ii incandes¬ 
cence .... 967.7 
j -, allumagcdela- 
i d’appel . . 11476 
ampoule de-kin- 
candescence 9166 
j - annonclatricel 147.4 
! -s, apparcil pour 
Tessai des - 
k arc .... 971.7 


A essay erics- 


k incandcs- 
! ccnce .... 9716 
! -s f - k hisser lea 945.4 
• -, - dc mlse en 
court-circuit de 
lampe k arc 9426 
-s.-depochepour 
i l'essai des - k In¬ 
candescence 9716 

- d'apparcil k pro- 
1 jcctlonsclcctri- 

ques .... 9476 

- d 7 appel . . 1147.4 

- d'apmiquc . . 0216 
applique pour 6126 

- k arc .... 9086 

-s - - (chapitrc) 9236 

-autoregula- 

trice .... 0846 

-avecbdlArc 

ct capot . . 037.1 

I-pouvantbrO- 

lcr la nult en- 
tttre . . . 1S4A2 

I-chantant 13466 

i-k charbons 

inclines . . . 9376 

-colore . . 98*3 

-k courant al- 

ternatif . . . 0326 

-k courant al- 

ternatif avee 
bobine de reac¬ 
tance .... 934 j 

-a courant al- 

ternatif avec 
rheostat . . 9345 

- a courant 

continu . . . 9324 

- a courant 

trlphasb . . 9326 
-a crayons in¬ 
clines .... 9376 

-u derlva- 

tcur.937.4 

-en deriva¬ 
tion .032s 

-en derivation 

a foyer fixe pour 
courant continu 
933J 

-cn derivation 

k point lumlncux 
fixe pour courant 
continu . . . 93*1 

-difftrentlellc 

9835 
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Lampe A arc difTA- i Lam pes. batter!e Lampe. cordon Lampes, entrcteni 

rentlclle a cou- dc - A Incan- conductcur de- ] des - A arc . 944 j 

rant alterno- ! descence . .670.10 Amain . . . 922 a i-, d’epreuve . .683d 

tlf.938.4 - A benzine . . 95A - dc corridor . 922 a. -, d’^scaller . . 922* 

-A courant -a boblno en de- -a, couplage des - j- Aesprit-de-vin 9N0 a 

continu . . . 033.3 I rivatlon pour - A arc . . . .927.6 - d'essai . . . . 063J 

-A foyer fixe 1 A arc .... 940.4 -s, - dc deux - A - 8 , e*sal des- A in¬ 
pour courant -. - de reaction de arc en aerie 927.7 candescence 971 a 

aitcrnatif . . 988 a - A arc . . . 942.7 , -s, - en parall^lc - A essence . . 96tS 

-A foyer fixe 1 - de rechange 1 de - A arc . 928.1 - etaion de Hcf- 

pour courant pour - A arc 940 a -s, - cn s£rlc de - ner .... 978J* 

continu . . . 683 a -a, - de atiretA pour I A arc .... 9282 - - secondaire 979j 4 

-A point lu- | -A arc A cou- -s, - de six - A arc Ateindre une 971.1 

mlneux fixe pour ' rant alternatif 1 en aerie . . . 9275 I - A At her . . .980.7 

courant alter- 1 940a -h, - dc trola - a extinction de 

natif . . . .988 a borne de - A arc en aerie 927 a la - d’appel 1148.1 

-A point lu- arc.943 a -a, coupler des - - A falblc con- 

mincux fixe pour - dc n bougies 969 a a arc . . . . 944.4 sommatlon .9694 

courant continu , bourdounement courant de .967 a - A falble wat- 

983A de la - A arc 924 jo -, - ailmentant tage.989 a 

-A diapoaltif de - Bremer . . .988.4 une.967A fil conductenr 

miae cn ddrlva- -a, brosse Anettoyer ailmentant une armd pour- A 

tion. 987.4 lea - A arc . 944A - A arc . . . 967 a incandescence 

-Aconomiquc - Carcel .... 980 a -, - de - A arc . 967 a 96£j 

1346.4 -, ccndrlcr de - A - A court-circuit de de doullle 

-enfermA . 985 a arc.948 a Thomson-Hou- de. 868 a 

-pour cou- - de chambre ob- aton.936 a - A filament dc 

rant alterna- acurc . . . 1243 a -, court-circultcur charbon . 91 ?jo 

tlf.986.4 -.charbon de - A de - A arc . 942 a -.filament de- A 

-pour cou- ! arc.928 a -, coOt dc i'installa- incandescence 

rant conti- -, lea charbona de tion par - A in- 9i2jo 

nu.936.2 la - A arc aont candeacencc de - A filament me- 

-A flamme 037 a rapprochea Tun 10 bougies . 896 a talllque . . 917 ji 

-A flamme de f’autre . .930.7 -.crayon de- A - a trola Ala- 

pour courant • -a, charge couati- I arc.028 a ments .... 9192 

alternatif . .9382 tu 6 c par des - I lea crayons dc -.filet de stiretd 
-A flamme A Incandescence { la- A arc sont d un globe de¬ 
pour courant 492.71 rapprochea V A arc .... 983 a 

continu . . .988.1 1 -a, circuit des 967.10 j un de l'autre 930.7 - de fin de con- 

-horizontale | - de cloture . 1148 a -, crochet de . 967 a vernation . 1148L3 

pour projec- -, commutateur -s, crochet de bus- -.flamme de- A 
tears . . . .949 a multiple avec pension pour- souder . . . 952 

-JanduB . 930 j appei A signal ft arc . . . .946 a -s, les- fonction- 

-pour locaux tombant et - -, culot de- A in- nent sans bruit 

humtdes . . 9872 annonciatricc candescence 954 a 925a 

-de longue 1142 a - dllfercnticllc A -s, lea- fonction- 

durfc . . . .986 a -s, commutateur- corde . . . . 935 j nent sllencieusc- 

-A moteur 935.7 substitutcur au- -- A rubon pour cou- ment . . . . 925 j 

-parlant .1340.7! tomatique de 1346 a rant alternatif934 a - en forme 

-pour la pho- ; - dc comparaison , - A double arc 935 a d’anneau . . 920.1 

tographie . . 949 a 979.14 -. douille de- A - en forme de 

-avec reflec- , -, compensateur dc I baguc porte- | bougie torsince 

teur en for - A arc . . . 942r> abat-jour . . 9562 : 919 a 

blanc . . . . 986 a Iconductcur de - -s,- d'iflumlnation I - - forme dc 

-A r£glage I A arc . . . .940 a pour- horizon- boule . . . .920 a 

automotiqiie 934 a - a conducteurs tales . . . . 962 a - - forme de py- 

-renverse .936 a de deuxieme -s, - d’lllumination i ramidc . . .*917.7 

-pour lumi- clasae . . . . 91 sa pour- vcrtl- :- A forte consom- 

Arc allfusec 935.4 -s, conductcur pour calcs . . . .952.1 mation . . .969.7 

-en serie .932.7! - A Incaudes- l-s, duree des - A I - A foyer . . .999.7 

-cn tension 982.7 j cence .... 901:. incandescence , -, frals d'^tablis- 

-en vase I-, conductcur aoui>- 970.10, aement par-A 

clos.986 a le pour . . . 106.$ - economlque 918.10 j incandescence 

-en vase cloa .-de- Amain922J -s, cclairage par- 1 de 16bougies 896 a 

pour courant -a, console pour - A arc .... 909 a -> - d'lnstallation 
alternatif . . 936.4 A arc . . . . 956A 1 -s, - par-A Incan- I par- A Incan- 

-cn vase cloa -. contrepoida dc - 1 descence . . 9092 j aescence de 16 

pour courant a arc . . . . 946 a | -, economic d'unc- bougies. . .896 a 

continu. . . 9362 -decontrolo(teleph.) i electrlque .969.4 -a, garniture 
-vertical . 9362 1 022 a, 1148.7 ! -s, effet des so- i etanchc pour- 

- Argand . . .980 a! -des appela 1137 a j Itaoide* dans A incandes- 

-s, arranger des - A corde . . . 934A lea - A arc . 927.4 cence .... 967 a 
- A arc . . . 944.1 -.cordon conduc- - electrlque . . 908.4 -, garnitures dc- 
-s, associcr des - teur de - A in- --de projection 947 a A incandes- 

A arc .... 944.4 j candescence 961 a -s, electroaimant cence .... 9542 

- Auer.918.1 1 -.— dc - A in- en derivation ! int^rleures de- 

-.bftguettc de char- I candescence A A armature sus- | A arc . . . .9432 

,bon pour - A cordelette por- pendue pour- -. globe dc . . .962 a 

arc.928 a tense . . . .916.7 h arc . . . .940.7 -. - de - A arc .963.7 
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Lam pea, globe 

f rotectcur de - 
Incandes¬ 
cence .... 9612 
- & grand wat¬ 
tage .... 969.7 
groupe de - A in¬ 
candescence 579.10 
hauteur de sus- 1 
pension de la 947.2 i 
—neurc . . . . 970.7, 
- & h yd rop’d ne 95a, 
- - Incandes- | 

cence .... 908.7 

-cylin- 

drique . . . 919a 
- — depolle . 919.3 

-ctablie A 

dcmenre . . . 921.3 

-fixe . . . 921-1 

- — en forme 

de bougie . 920a 
- — forme tiara- 
beau . . . .920.4 
- — en forme 

de flam me . 920.4 
- — en forme de 
poire .... 920.5 
- — k haute 

tension . . . 968L7 
- — mate . . . 919j 
- — ovale . . 920.2 

-piri forme 920.5 

-sphdrique 920-1, 

- — tubnlaire 919a! 

1147a 

- k voltage 

AlevA . . . . 968.7 
insurer dcs char- j 
bons dans la 931.1: 
intensity appro- ( 
xlmativc du 
courantdela 9682; 
-s, - du courant 1 

dcs.968.1 1 

- Intensive dc 1 

Nernst . . 1347.6 
interrupteur 
pour- en arc i 
941a ; 

- pour- k arc | 
avec contacts j 
I pour de d<S- i 
man-age et la 
marche . . . 941.6 
-s, isolateur k I 

cloche pour- 
k arc .... 796.4 
-, lanternc dc la- 
k arc ... . 947.51 
- dc lecture . 640.10 
- - la ligne de con¬ 
versation . 1149.2 
- - ligne occupee 

1148a 

— lumidre sub- 
divisee . . . 919.1 
— k main . . 021.5 
- - main avee poi- 
gn6e en bo is et 
crochet dc sus¬ 
pension . . . 9222 
-.mdche dc . 979.11 
-.mdchc ronde 

dc.980.5 

roettre dcs char- 
bons dans la 931.1 
-s, - en ordre 

de*- A arc . 944.1 


Lampc dc mine 

022.10 

- mineur . 922.10 

- k miroir para- 

boliquc . . . 987a 

- mobile de cou¬ 

lisse pour Pe¬ 
dal rage de la 
scene .... 9492.* 
-8, montage, de* 

- a arc . . . 927.6 
-s, montage de 

deux - A arc 
en serie . . . 927.7 
-s, montage en 
parallelc des 

- k arc . . . 928.1 
-a, montage en 

serie dc - A 

arc.92*2 

-8, montage de 
six - k arc on 
aerie .... 927.9 
-8, montage de 
trois - k arc 
en sdrle . . . 927.* 
-8, inontcr de8 - 
k arc .... 944.4 
-8, munir les - 
de leur fila¬ 
ments .... 915.1 

- murale .... 921i) 

- Ncrnst . . . . 91 Ha 
-a, noircissomont 

dc l'ampoule, 
des - k incan¬ 
descence . . 914.5 
-s, nombre do - 
calcule . . . 967/» 
-s, nombres de - 
^tab 11 par lc 
calm I .... 967a 
-, nombre de 
watts consom¬ 
mes par la - 
a arc .... 669.1 

- normalc . . . 918a 

- d’occupatiou 1148a 

- k osmium . . 918.1 
-8, palrc dc - an- 

nonclatriccs 
de fin dc com¬ 
munication 1187.7 
-s,p&nncau dcs 1187.4 
-8, parapluic 

pour .... 057-9 

- a pentane . . 980.1 

- photocalquer 

049.1 

- - photocopier 949.4 
-s, photometre 

pour - k in¬ 
candescence 977a 
-h, pieces deto- 
cnees de - a 

arc.943.1 

-8, pieces de re- 
changc pour 

- A arc . . . 943.4 

- a pied .... 921-s 

- pilote . . . 1187a 

- piriforme A re- 

flecteur . . . 921.1 

- de plafond . 921.10 

- au platinc . . 680.1 

- polvphote A arc 

en ferine pour 
courant eon- 
tlnu.9311-3 


Lampe polvphote 
k arc efl vase 
clos pour cou- 
I rant continu 936.3 
! - portative . . 921.4 
‘ - dc poteau . . 922.4 
! -. poulie a gorge 
' pour - a arc 946.* 

1 -. - de gnidage 
pour - A arc 946.7 
- -guide pour - 
a arc .... 946.7 
’ - dc hissage dc 

- a arc . . . 94 od) 

( -i puissance on 
watts ddpensee 
par la - a arc 969a 
raccord auto- 
interrupteur 
coupont lc 
courant quand 

! la - descend 947.1 ___ 

- A rffle cteur . 920-s ] -8, voltage dcs 968.4 
1 -, reflecteur dc - I -, - dc - A arc . 968.6 

a incandcscen- ' - d un watt . . 969.8 

cc. 965.1 , - de deux watts 970.1 

- - trois watts . 970.2 
-, wattage depen- 

s6 par la - k 

arc.669.1 

Lamplsta . . . 971.4 

- para arcos . . 0442 

- (ncaricato del¬ 
la sorveglianza 
dl lamp, ad a. 9442 


: Lam pcs, tableau 
! de distribution 
dcs - a arc . 608.6 

- au tantalc . . 9182 
--temoin . . . .668.1 
-s, tension dcs . 968.4 
-, - de - a arc 968 jR 

- Tesla .... 13202 
-pour tonneaux923J 
-s, tr&nsforma- 

teur pour - k 
arc. 942.4 

- au liingstenc 91821 

- 4 vapeur dc 

mercure . 1346a 

- dc verification 663.1 

- pour la verifi¬ 

cation dcl'Ame 
des canons . 9282 

- dc vestibule . 92is 

- - visitc dcs 
elements . . lOfiJ 


- a regeneration 

pour tubes de 
Karatgcn . 1237-3 
! -s, reglagc des - 
A are .... 940L9 
regulateur de 
- k arc . . . 9412, 

- a renverse- ! 

mont .... 921.7 i 


, resistance de - 1 -, tenazas de . . 89H- r 

A arc .... 597.1: Lumpiste . . . 971.4 


-s, resistance for- 
mee dc - k in¬ 
candescence 6792 
-s, resistance dc 
substitution in¬ 
variable pour 

- A arc . . . 9422 
-s, ressort de sus¬ 
pension pour 

- a incandes¬ 
cence .... 960.4 

-, rheostat de - k 

arc.942.1 

-s, rheostat de- 
marreur dcs 941.7 

- k ruban . . . 964.4 

- seml-incandes- 

ccnte .... 910.4 
--signal .... 922.7 

- de signallsa- 

tlon. 922.7 

- Sirius .... 918.4 
; - Soleil .... 938.5 

- a souder . . . 95.1 

- de souffleur . 949.1 
! - spherlquc A r5- 

llectcur . . . 0212 
-, support pour - 
A main . . . 105.7 

- dc surcte . . 922a 

- A suspension 922 j, 

95.8.1 

suspension de 944.6 
system? dc - A 
arc.9322 

- de table . . . 921.6 
-s, tableau des - 

onnoneia- 
trices . . . 1125.1 
tableau coiumu- 
tateur A - an 


- pour les arcs 9442 

Lampo a cate¬ 
na . 1352J0 

- globulare . 989.10 

- Iincare .... 989.7 

- a zig-zag . 989.il 

; Lana.789.8 

abito di . . . 518 j 

- minerale . 1339.10 

I traje de . . . 518a 

Lancashire- 

kcssel .... 10&3 

- boiler . ... 108a 
Lauccmcnt . 717.10 

- du courant . 9982 
Lancer un t£l£- 

gramme . . 9992 
Lancetta . . . 1001a 
-e, uella dlrezlo- 
nc contraria 
a quellaln cul 
rotano lc - di 
un orologio 1862 
-e, - direzlone in 
cut rotano lc 
- di un oro¬ 
logio . . . . 18flJ 
Lanabczirk- 

tarlf . . . 1161a 
-kabel, cin - 

Jegen .... 826.4 
-wirtschaftllche 
Anlagc . . 1357a 
Land, to - the 
shore end . 861.7 
Landen, das 

Kustcnkabel 851.7 
Landing of a 
cable .... 851a 
Landung des 

Rebels . . .851a 


nonciatrices 1137a Langdrehbauk 393a 
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I^avoro 


L&nge .... 1247 a! 
flktlve . . . 728.10! 

- dea Lagers . 486J , 

- in m pro Ohm 732 jB 

-nilndcrung . . 849.5 
—, bleibcnde . 849.fi 
-nelnheit 1247Jl 

Lange llrucken- , 

slcherung . . 569.1 
-erNebenschlu 0258 a: 
l^angpoligcr 

Magnet . . 1296.2 
Langsam- 

scnaltor . . . 622.7 
-schlilger . . 1046.1 
-e Kntladung . 76 a 
- e Funken . . 1063 a 

- gehende Dampf- 

maschinc . . 119.7 

- laufende Dampf- 

maHchine . . 119.7 

- laufender Mo¬ 

tor .217 a 

-e Ladung, Ak- 
kumulator fur 63 a 
- e Fntcr- 

breehung . . 6642 
Langsbewegliche 
Kupplung . 460.9 

-fcld .176 a 

-induktlon . . 173A 
-magnetlslc- 

rung .... 160 a 

-rippe.48 a 

Langue .... 609 a 
-, foret a - d'asT>lc390A 
m^ehe k - d’aa- 

plc. 890 a 

-.traction ryth- 
mec de la . 6092 
Languette . . 438.12 

- d’acler . . . 404.4 
-. contact k . . 896 a 
L antern . . . 1010.1 
-, arc lamp . .947 a 

dark-room 1243 a 

- pinion . . . 1010.1 
Lanterna . . 1010.1 

- per lam pa da 

ad arco . . . 947 a, 
Lantern** (d’eu- 
grenage) . 1009A 
-. collecteur . .697 a 

- de la lam pc A. 

arc.947 a 

- de mat.... 949 a 
plgnon a . 1009 a 

Lap welding . 396 a 

- winding . . . 817.1 
—t mixed wave 

and. 8282 

Lanin do tableau 
indicateur 1048 a 
L appcn, Leder- 1017 a 
trockener 
w eicher . . . 474 a 
L aque anti-nelde 3GA 

- an caout¬ 

chouc . . 786.il 
couchc dc . 867.15 

- -email .... 367 a 
—, application 

de tdtisleurs 
couches de - 
isolantc . . . 6162 
gomme- . . . 8«7 a 

- de llelning . 104.1 

- inAttaquablc 

par les aeides 86.3 


Laque, vernia- 786j2 
Laque nolr mat 618a 
Laqucr .... 78oa 
iJtrchenholz- 

wanne . . 11942 
Larch wood 

tank . . . 11942 
Lardaceousfrao- 
turc of hard 
porcelain . . 781a 
Lardlte .... 783.7 
Large consumer 714a 

- current . . 132.io 

- eye-electro¬ 

magnet . . 1229 a 

- size. 937.7 

- water-space 

boiler . . . 107a 
Largeur . . . 1247a 
-,de - aj us¬ 
able . . . 1118.4 
-s, ajuHtablessur 
des - dlfle- 


rentes. . . 

1118.4 

- dc balal . . , 

,601a 

— courroie . 

. 444.1 

— culassc . . 

279.10 

- - dent . . . 

. 263.1 

- - la poultc 

. 4462 

— raluure . 

.263.7 

- d’line spire 

. 306A 

- d’un tour . 

. 806a 

Larghezza . . 

1247a 

- della einghla 

444.1 

- di un dente 

. 263.1 

- del giogo . 

279.10 

- della puleggia 4462 

- dl una scanalo- 

tura . . . 

. 268.7 

- della spazzola 601 a 

— spira . . . 

. 306A 

Larlee, tlnozza 


di. 

11942 

Lasehenstiitze fur 

Isolatoren 

.813.4 

Laselare usclre 

1'olio . . . 

. 442a 


Lastra dl vetro, 
aflumicarc 

una.'977.4 

-e - zinco. nichc- 
latura di . 12022 
Lastricamcnto, 
lavori dl . . 836 a 
L atttrico .... 836 a 
L astro stereo- 

tipa .... 1209 a 
L ata, hoja dc . 847.7 
Lateral attrac¬ 
tion .... 1811.7 

- discharge . 1273 a 

- induc tion . . 186 a 

- pull of the belt 434 a 

- surface* of the 

armature . . 288.4 

- winding . . .316 a 
L aterally subdi¬ 
vided cylinder 
winding . . 342 a 

Latrrnc.Ablcse-640.in 
IlogenIampen-947A 
Masten- . . . 949 a 

Lathe. 3932 

metal-turning 393 a 

- chuck . . . 898.10 

chuck . . . .393 a 

face-plate . . 093 a 
foot.39114 

-. hand. 893 a 


Lathe, long-bed 393 a 
screw-cutting 394.4 
treadle . . . 898.4 
turner’s . . . 3932 
Lato anteriorc 6102 

- di aspirazionc 

1279a 

- dcH’avvolgi- 

mento . . . 300,7 

- della eorrente 

altcrnatA . . 234 a 

- eorrente con- 
tinua .... 234 a 

- d’entrata . . 268/ 

- indotto . . . 306 a ; 

- di Daragone 

del pontc . . 672 a , 

- posteriore . . 610 a 
- l di propor- 

zlone . . . 672J0 

- del torace . . 609.7 

- dl usclta . . . 268.7 , 

Laton.356.7 

alambre de 856 jo 
arm ado de . 661 a 
-. chapa de . . 866 a 
hoja de . . . 866 a 
L atonado . . 1202.11 

Latta. 347.7 

Latte. Ni v ell ier-668 a 
R lcht- . . . . C6 Ha 
L atte de niveau 668 a 
L attice lam|>- 

post. 9502 

Lauf. 480 a 

-boden .... 104J 
-biihne .... 104.4 
-geschwindig- 

kelt .... 1009 a 
- gewicht .... 4962 

-kran‘.890.4 

-rad.124 a 

-ring. 438 a 

-rollc dcs Gluh- 
lampenauf- 
zuges .... 9002 
-, stabllcr . . ,301 a 
unstabllcr . .801.7 
-werk, das - l&Qt 
sicn nieht an- 
halten . . 1066 a 

- schwingen- 

des.9412 

Laufen, rund . 473A 
unrund . . . 4787 
vollbelastct . 47 Ha 
-. warm . . . . 481.1 
Lllnfor . 260 a, 1026.7 
-anlasser . . . 692 a 

-elsen.411 a 

-phase;. 200 a 

-stroni .... 140.12 
Laugckesscl . 1193 a 
L aut, elektroly- 
tiseher . .* 1861 a 
L oulspreehendes 
Telephon . 1116 a 
L autsprcchcnde 
Zimniersta- 
tion . . . . 111^7 
-spreeher, 

SchilT- . . 1115 a 
- wlrkung . . 1112 a 
L ttutapparat, 

Doppcl- . . 1044A 
Lilutctastc . . 10842 

- mlt Kiiek- 

signal . . . 1047.7 


Laut werk, Ein- 
rad- .... 1049 a 
-, Eisenbahn- 1041 a 
-, elektrisches 1044/ 
-.Magnet- . . 1122/ 
-,Ra»sel-. . . 10452 
-, Spindel- . . 1049/ 
-.'WcchscI- 

strom-. . . 1122/ 
Lauterung. elek- 
trische - Ton 
Alkohol . 1356.1 
Lavabo . . . 509 j«* 
Lavador, batl- 

dor.771.4 

Lav a re, impianto 
per .... 509jo 
La\ store, mopti¬ 
cal ore . . . 771.4 
Lavotory . . 609.to 
Laver, moyen 
pour - ]e» pi ales 

609a 

Lavolr .... 600jo 
l^avorabile . . 377/ 
l*avorare 15&7, 877.7 
macchina da- 
1 metalli . . 879 a 

- a martello . 381/ 
Lavorato, nello 

stato . . . 377 a 

-, nello stato non377A 
Lavorazione . . 877 a 
-, perdltc dovute 

alia.291> 

Lavoro . . . 1261 j* 

- d’accelcrazionc 

1566, 

- d'attrito . . . 295.7 
•t banco da . . 878> 
■. capaclta dl . 332. 

- dl carica . . . 75 a 

- della eorrente 

166jo 

dlflclenza dl . 902 a 
eccedenza di 302 j» 

- d'eccltazlone 2662 

- elettrico . . 1266.1 
equlvalente del 

166.13 

- dl finimento 1330.4 

- - formazionc 91 a 

- al freno . . . 601 a 
>. intensity dc! . 1662 
•l dl lastrica- 

mento . . . 836 a 

- magnetico . 156J2 

- meccanlco . 1261.13 
-1 dl movimento 

di terra. . 836.n 

- ad onde corte 

11082 

- - onde lunghc 

1103.1 

opera/.ionl dl 378.i 

- uellc parti sotto 

tenslone . . 612.1 
-1 di pavimen- 
tazione . . . ®6 j> 
perdita dl . 295.i»» 

- preliniinarc .70tl.fi 
presslone di . 113.fi 

-. qunntlta di . l&t'u 
rocchetto dl . 4652 

- di scarica . . 79.2 
-1 stradali . . 835.io 
-,tcnsione dl . 60.2 

I50.n 

- totale .... 166 a 
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Lavoro, until dl 156.1 

- a vuoto . . . 156.& 
T.ftw of contact 

series.8* 

- - friction . . 295.5 
fundamental ‘235.5 

- referring to ac¬ 

cumulator 
works . . . 81x3 

- of refraction 1360.4 

- relating to tele¬ 

graph lines 1043.4 

- or self-induc¬ 

tion .1882 

I,ay down, to¬ 
on the baok 507.10 

- a line, to . . . 817a 
-.to-an under¬ 
ground cable 826.4 

Layer. 806j 

-. asbestos . . . 7692 
hemp .... 769.7 
insulating . . 776.4 

- of molecules 1292.7 

tape. 769j8 

- or tarred hemp 

7692 

- - tin-foil. . 1068a 
Laying, cable . 8262 

- of lines . . . 8172 

- mains direct in 

ground . . . 8882 

- of mains In 

wood casing 877.5: 

- a river-cable . 826* 

Lazar.7472' 

Lazo de alambre 

186ai, 

arrollamicnto i 

dc.817a 

- del cable . . 8512 

- oerrado . . 1316.7 

- destilatorio . 802 

- de hlst^resls . 182.7 

Lead.432 

to.1992 ; 

- accumulator . 56a : 

-3 to accumula- ; 

tor regulator 902 

- acetate . . 1220a I 
antlmonial . 282; 

- bath .... 1205a 1 

- -bismuth alloy 

664.10 1 

-.black .... 172 

- brush .... 97.li 

- of brushes . . 4772 

- burning appa¬ 

ratus . 94ao, 952 

- caster .... 84.7 

- colic.852 

- connecting 

strip .... 40.7 

- connector . . 402 

- core.48.4 

-covered cable 7632 

- cable for feeble | 
currents . . 767a . 

- iron conduit 871a 

- - rubber cable 7652 

- covering . . . 7632 ; 

- -.double . . . 764a j 


Lead dust 

filling. ... 662 

- storage 
battery . . . 662 

-file.08.1 

- filling, spongy 47a 
firm-of a plate 43.7 

-foil. 43.12 

- fume . . . 1208* 

- fuse . . 557 . 0 , 5952 
-glass spec¬ 
tacles . . . 12422 

- for glow- 

lamps .... 9612 

- grid. 68 ao 

- - with undercut 

bars.69.7 

-.hard.872 

-ions.432 

-ladle.84.il 

-s. lighting . . 911a 

- lined wooden 

box.872 

- - wooden tank 872 
-lining of the ac¬ 
cumulator 

box .... 87.4 

- - of the accu¬ 

mulator tank 874 

- mass, spongy 462 
-.metallic . . . 442 
-monoxide . . 442 

- nail.87* 

-, negative - of a 

dynamo . . 7222 
-.negative - of a 
generator . 7222 

- peroxide . . . 442 

- - plate . . . 44ao 

- of phase . . . 3002 

-plate.432 

-plating . . . 1204.13 

- poisoning . . 862 
-, positive - of a 

dynamo . . 7222 
-, positive - of a 
generator. . 7222 
red.44.4 

- and return . . 767.4 


-, rolled 

- scraper 
-, sheet. 

- solder 
spongy 


44a 
. . 942 
4&9, 44a 
96.7 
462 


- catter 


. 97.12 


- diagram . . . 803.1 

- dichloride . . 4421 

- disc.43.li 

- dowel .... 86321 

- dust.564 j 

- - accumulator 562 I 


- storage battery 66.1 

- strip, corru¬ 

gated . . . 43.10 
-.sulphate of . 442 

- sulphide . . 44.7 

- tag with cable 

data . . . 83«ao 

- tank .... 13302 
-tin alloy . . . 564* 
-wall of the ac¬ 
cumulator 

box.872 

- M asher.... 862 

- waste . . . 1380* 
white . . . 786ao 

-zinc accumu¬ 
lator .... 562 

- storage bat¬ 
tery .562 

Leading brush 
edge .... 2782 

- in bush . . . 8872 

- cable hand . 853a 

- in connection 8862 

- current . . . 1992 


Leading gene- 1 
rator .... 8002 

- horn.4602 < 

- of phase . . . 1992 

- pole tip . . . 263.fi 

- pulley .... 8o0a 

- sheave . . . 850a 
-through of 

aerial . . . 10992 

- - of counter¬ 

weight . . 1100.1 

- -in tube . . . 873a 

- - tube, porcelain 

- with sleeve 8782 

- - tube, porcelain 

- with thread 

and nut . . 8782 

- voltage . . . 199.7 

- -in wire 8612, 8872 

- out terminal . 8662 
Leak, to ... . 280.7 
Leakage .... 2*02 
-, armature 266.7,2662 

- coefficient . . 281a 

- currents . . . 772 : 

- of current. . 7832 

j-between two 

! accumulator 
| plates.... 702 

I-, by contact 

with earth . 9072 , 

- detector . . 18282, 
‘ -, earth .... 873.4 

' - of electri- 
\ city .... 1300.4 

j - field.176.7 

. - armature. . 281* 

1 - flux.281* . 

1 - Indicator . . 6834 ! 
I -, irregularly 
I distributed 1000.4 1 

; - lines.280* 

- loss .... 1195.4 

-, pole.2792 

; -. - -shoe .... 2782 
; -, primary . . . 2812 
j - resistance, 

magnetic . . 281.7 
-, secondary . . 2812 

! -, side. 278.7 

i -, slot-. 264.7 

: -, uniformly dis¬ 
tributed. . 1000* 
-. without . . . 2812 
Leaking . . . 1000:2 
leather 789.7, 1017* 
bend- .... 444* 

- breastplate. 1141* 

- -rovered head- 

I gear . . . 1118* 

| - -cushion . . 12*02 
; - link coupling 4512 
! Leathe.rola. . ‘. 9002 • 
1 Leatheroid . . 8602 ' 
Lebendige I 

Kraft .... 248*, 
Lebensdauer. . 471.4 

- der Batterie . 103.1 

- Elektroden 392 

- - Gliih- 

lampen . . 970ao 
voraussicht- 
liche . . . .712.1 
Lebensgefahr . 6122 
Le Chaleller- 

Elcment . . 30* 
Lecho del cable 8432 

- do hormigon 8382 
Leckverlust . 11964 


Leclanche-Ele- 
ment .... 19.7 
Lcclanche cell. 19.7 
Lectura .... 6892 

- de un Angulo 64017 

- dlrecta.... 6402 
—, gal vano- 

metro de . . 66918 

- instrument© 

de.699* 

-, disposlcldn de 640* 
error de . . . 6472 

- dc espejo, clco- 

tro-ainamo- 
motro eon . 6662 

- - la indicacldn 

de la aguja . 689.7 

- instantanea . 6404 

- de la In- 

tensidad de 
radlaclon . 128817 
-, limpara de 640dO 

- gor el m£todo 

del espejo . 6402 

- objective . 1887* 

- de reduccldn 

6 ccro . . . 640* 
-s, telescoplo 

para.6412 

- del volumen . 660* 
Lecture d'un 

angle . . . .640.7 

- des deviations6892 

- deviations 

de I'aiguille . 689.7 

- directe .... 6402 
dispositif de . 640* 

-, dlectrodyna- 
mom£tfe pour 

- par la mt- 

tbode du mi- 
roir.6662 

erreur de . . 6472 
—»- parallactlu ue 

*.647.7 

-, galvanom&tre 
A - directe . 6692 

- des indica¬ 

tions .... 6802 

- - indications 

de ratgiiHle 689.7 

- instantanee . 640i4 
-, Instrument A 

- directe . . 699* 

- del'lntensite 

de radiation 1238.7 
-Jampede. . 640ao 
-. lunette de . . 6412 

- par la method© 

du mlrolr . 640* 

- - la metbode 

au zero . . . 640* 

- au mlrolr . . 640* 

- objective . 1337* 
-, ohmmetre u - 

directe . . . 6992 

- du volume . 6602 

Leder.780.7 

-gepolsterter 

Kopfbugel III8.3 

-klssen .... 12802 
-kupplung . . . 451* 
-lappen . . . 1017* 
-scnild .... 1141* 

Leer.640a 

Leer angehen . 478* 

- anlaufen . . . 478* 

-lauf. 499* 

-admittanz . 190.12 
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Leitung 


Leerarbelt . . 1663: 
-charaktcristik 60&2 

-effckt.501.1 

-erregung . . 253ao 
-metbode . . . 60U 
-spannung . . . 601.2 

-strom.6013, 

-verluste . . . 296.lij 
-versuch .... 600.1 i 

-zfthler. 697.4: 

Leerlaufend . . 4783 i 
Leer an telegrams 
en 1 a cintA . 9963 
Left-handed . . 640.4 j 

- thread . . . 5403. 

- - winding . . 312.7 | 

- -handedly ; 

wound . . . 8123 i 
to the .... 186.5 1 
Legs . . 85433, 10193 j 

- a allumlnlo . 752 j 2 j 

- antlmagnetlca 

1295*! 

- dl Anttmonio * ! 

e piombo . . 233 

- antimonlosa . 29.7 

- per fill fusibili 5643 

- metaliica . . 6663 

- dl piombo-bis- 

muto . . . 664.10 

- piombo 

stage o . . . 664^ ; 

- - rame .... 7533 I 

- per reslatenze 6883 1 
Lcgamento elet- 

trico dell’ ala 
dl un segnale 1051.7 
Legare il Illo al- 
risolatorc . 817.7! 
Legato ra, fllo 
per.81&4 

- a fllo .... 8183 
fllo di ferro 

per.818 jb 

- a fllo flssa . . 818 j6 ! 

- del fllo all’ Iso- 

latore .... 8173 
fllo dl rame 
per.818* 

- a lilo seiolta him.; ; 

- laterale . . . 797.7 
materiale di . 8183 ' 

- Kuperlore . . 7973 i 
Legcn, eln Land* 

kabel . . . .826.4; 
eine Iscitung 817.1 
Lcgge dell’ at- | 
trito .... 2953 I 

- dell’ autoindu- | 

zione .... 1883 1 

- fondamentale 2353; 

- della Indu- j 

zione .... 1863, 

- di KirchhofF. 147a 1 

- - Ohm .... 1453 ; 

- - rifrazione 1860.4 
-della aerie di ten- 

sione elettrica 33 

- Hulle linee tele- i 

graflche . 1043.4! 
Leggere .... 640a : 

- un telegram- ! 

ma dal naatro 9953 i 
Legglo 1127a, 11823 
cassetta dl 
microfono in | 
forma di . 1109.4 
quadro di dls- 
tri buz lone a 606,4 


Legla cAostlca 1211a I 

- potasica . . 1211a ; 

- de sosa . . 12113 
Legierung . . 854J3 ' 

antimonhal- 

tige.29.7 

Bleiwismut- 664ao; 

| -, Bleizinn- . . 5643 j 
Neusilber- . . 5643 : 
-. Schmelz I 

draht-.... 5643 
Legno.362«! 

- (Fabete . . . 363.1 

- di acacia . . 8643 ! 

- d’acero . . . 8643 i 

- da ardere . . 1103, 

- di bossolo . . 864.4 j 
canale di . . 8843 ' 

- di carpine . . 863.7 ; 

- d’ebano . . . 805a ; 

- dl faggio . . 8633 I 

|-selvatlco . 8683 1 

-. tassello di 863.4 

fibra del. . . 3623 ; 
-, flangia di . . 8393 ! 

- dl frasslno . . 863.4 j 

- impregnate 

d’olio .... 38£» | 

- incatramato, ! 

cauali di . . 838.7 | 
mazzetta di . 882.7 

- di mogano . 8643. 

- - noce .... 8643 
-. poascrella di 104.4 

- di pino . . 862 . 10 , 

- - pitchpinc . 3633 , 
-, polpa del . . 8623 

- di querce . . 884a 
recipient di 873 
sagoma di . 884ao; 
santo .... 3652 

-, stecca di . . 8773 : 

- di teck . . . 8663 

Legua .... 12483 
Lenre.820.1 j 

Draht- . . . 398.10 
Kabel- .... 8802 ! 
Mlkrometer-. 3793 
-, Schieb- . . . 8793 
Schub-. . . .8793, 
Lcichtflusslg . 664.4 ! 
Leier, Brunt- . 983 1 
U‘im, Fisch-. . 6183 
Pflanzen- . 787.13 

Lei no!.3853 

Lein wand . . 787ao ! 
-beutel .... 243 : 
geiiltc .... 8683 i 
Mikanit-. . 35Sai 

-,Oi-. 808.7 1 

Leinen .... 7H7.101 
-einlage .... 7693 : 
-fabrlkatiou . 787.il; 

-garn.78931 

-.01-.8683 

Lelate, Abzwelg- 403 
Blei- ... • . 40.7 
-, Endblel- . . . 40 .10 | 
Lelatung .... 156.7 
akuatische . 1256.1 
auMjclialtbare 552.6 I 
Dauer-.... 167.1 
-. Drehstrom- . 1583 
-aeinheit .... 1583 
elcktrUche . 1563 
12653 

elcktrochcmi- 
sche . . . 1268.1 
-sftbigkeit. . 15640: 


- di plno . . 862 . 10 , 

- - pitchpinc . 3633 , 


Lelstungsfkhlgkelt 
der ZentraJe 707a 
-sfaktor 168a, 1267.4 
-. Gesamt- . . 166a l 
-, Hochst- . . . 1673 
mittcl* Indika- 
tors die - der 
MaschLne 
messen . . . 1223 
-skapAzit&t . . 833 
-skurve .... 6004 
magnet Ische 12573 
Maximal- . . 1673 
mechanische 1663 
12623 

Lclfttungs- 

messung . . 6223 
Mindest- . . . 157.4 
-.Minimal- . .157.4 
Moment an- 16602 
Nenn- .... 1673 
-, nominclle . . 1573 
-, Normal- . . . 1673 
Nutz- . 67.7, 1573 

nutzlose . . 157ao 
-,optische . . 12653 
-sregler .... 1203 
-^regulator . . 1203 
seneinbare . 167.7 
thermoelek- 
trlsche . . 1266.4 
-, Wechacl- 

strom- . . . 1673 
-, wirkliche . . 1573 

- pro kg Zellen- 

gewicht. . . 69.4 
zugefuhrtc . 6013 
Leltauge . . . 8493 
Leltfthlgkeit, 
ttquivelente - 
des Elektro- 
lyten . . . 1184.7 

- des Elektro- 

lytcn . . . 11843 

- der Feilspflne 10783 
-sgef&O . . . 1186.4 

magnetise he . 1603 
-, speziflschc - 
des Elektro- 
lyten . . . 11843 
Leltfchler . . 11683 
-ose . . . . . .8493 
-rol le 4483,860.1,1083.7 
-salz .... 1196a 
-schelbe .... 850a 
Leiten, den 

Strom . . . 7293 
Leitend . . . .7293 
-e Brucke . . . 5613 
-. gut. 780a 

- machen . . 1207 jo 
-, nicht . . . .7803 

schlecht . . . 7803 
-e Verbludung 7343 

- verbunden . 734.7 
Lelter . . 131.7, 729a 

ani.sotropi- 
scher . . . 1342.1 
Auden- . . . 706.7 

- auf der &utteren 

Ankerflache 3053 
Betrieb- . . .718a 
-bewegung . . 1863 
biegsamer 
Gummi- . .857a 
Doppcl- 

gumml- . . . 858a 
Dreifach- 
gummi- . . . 8683 


Lelter enter 

Klasse . . . 73 rt-‘ 

- fur feuchte 

und wurine 
Rkume . . . 859a 

- - wenig feuchte 

Kflume . . . 6 HU 
-, in feuchtcn 
Bitumen ver- 
legter.... 862: 
-, getrennte . 13172 
Gummi- - mit 
Drahtumflech- 
tung . . . . 857.5 
-, Gummiader-. 857’ 
Gummi- 

elnfach- . . 857.; 
Gurt- .... 857a 
-, goter . . . . 790J 
—, Halb- .... 790a 
Hand lam pen- - 
mit Asbest- 
umkopplung 8610 
hartgezogener, 
maaslver blan¬ 
ker Kupfei^ . 8663 
| ->Hln- und 
i ROck-.... 757a 
| -Isolation . . . 8743 
-, isotropi- 

| sober . . . 134Lio 
J lltzcnformlger 
blanker 

' Eisen- . . . 856i 
- blanker 

! Kupfcr-. . . 8553 
. massiTer blan¬ 
ker Elsen- . 856< 
!-,- blanker 
I Kupfer-. . . 8661 
1 -, In Metallrohr 
▼erlegtor . . $62i 
Mlttel- . . . . 7055 
—i mitschwingen- 
der .... 1082a 
-, Nicht- .... 786; 

! -, N uil-.7tXu* 

I Parallel- 

zwillings-. . 858- 
, Ruck- .... 757 j. 
-,Hchlechter . . 7 . 10.4 
-, segmentartig 
angeordnetc 776.. 
Strom-.... 131.7 
-, -fuhrender . 736 t 
I der - wird von 
elneni Strome 
durchflossen 130.; 
stromloser . 785ju 
i -, tragbarer . . 

In trockcnen 
ROuraen ver 
legter .... 86 ±r, 

, - - verschiedenen 
Punkten der 
Batterie ab- 
zweigen . . 10 J^ 

. Vulkanitzwil- 

ling 8 - .... Rotv3 
-widerstand . .731.7 
-zahl, g0nstigste3O53 

, -zug.StCao 

1 - zwelter Klasse78l»3 
! - mit Zwiscben- 
stellen . . . 860.7 
j LeltnerscheMnl- 
I denplette . . 62.1 
Leitung, eine - 
abpfahlen . 8 O 84 
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Leitung, die - 
abspannen~ . 819.7 
elne - ab- 
•iecken . . . 808.1 
-sabzweigung . 787.7 
-,Afntan9chlaB-l 1814 
-son fang .... 739.4 
-aarmatur der 
Wanne . . 11044 
-saufaeher . . 18424 
Auagleich- . . 723.1 

Bau-.7104 

-sbefestlgungs- 
materlal . . 868a 
-en, mit - be- 
legen .... 8174 
-sberechnung . 723.7 
Betrieb- . . . 7184 
Blitzablciter- 9924 
-, Bogcnlampen-9464 
-sbundel.... 6164 
direkte . . . 7544 
Doppel- . . . 7574 
-, - - mit Hln- and i 
ROcklelter . 7574 
-sdraht . . . .7294 

- tinea - aua- 
wechseln . . 8904 

- -, Haua- . . . 8814 
-sdr&hte, die - 

zusammen- 
schmelzen . 8254 
Drehstrom- . 7564 
-,-fern- . . . .756.7 
-, Drelfacb- . . 767.7 
-, Drelleiter- . . 758a 
-, Dynamo- . . 722a 
-. Elndraht- . . 767a 
-, Elnphaaen- .756a 
Elnzel-. . . .7574 
elektrlsche . 7584 
elektrolyti- 
ache . . . 1822.7 

-sende. 7804 

-aenden, die - 
werden auf- 
gestaucht. . 8914 
—, die - werden 
nmgebogen . 891.4 

—»Erd-.5(04 

-en In die Erde 
einlegcn . . 827j 
-. Erdungs- . . 7234 
-sfUhlg.'. . . 780.10 
LeitUDgflf&hlg- 

kelt .... 146.li ! 
-.fcqul valent* .7814 
ftuBere - elnea 
Drahte* . . .731.4 
-•(beat I rom ung 1186.1 
elektriache 731 j, 

. 12684 

-. gleichwertlge 7814 
-, kalorlmetri- 

ache . . . 13174 
Kupfer hoher 8274 
-, magnetische 1269.7 
tnolekulare . 7314 
relative elek- 
trhehe. . . 12634 
-,speziflschc . . 7814 
- elektriache 12634 
- t - magnetlache 

12694 

onlpolare . . 814 
Leitung, Fern- 7214 
-,i1a6 . . . .7544 

-, Frei-. 7644 

-sffthrung . . . 6154 


.7814 
.7244 
. 721.7 


Leltnng, Ge- 
bttuae- - des 
Blltzableitera 992.4 
-, Glcicbhtrom- 7664 
-, Ilaupt- 7224, 754a 
Haua- .... 7554 
-, flber HMuser 
woggcfiihrte 828J 
-, Hilfe- ... .7544 
-. Hochspan- 

nunga- . . . 7554 
-fern- .... 766a 
-, induktions- 

freie . . . .7534 
lnduktive . . 7534 
-, Innen- .... 755a 
-, Kabcl- .... 8294 
-skanal, einen - 
abdccken . . 8884 

- einen - eln- 
dccken . 

-skoefflzlent 
-akoaten . . 

-, Kraft- . . 

-, -Qbertra- 
junn- • • -768JS 
-akupplung . . 947a 
elne - legen . 817a 
-, Licht- 7214, 7584 
9lla 

-, Loft-.7544 

-smast. 8004 

- -, impr&gnier- 

ter.801a 

-amaterlal . . . 7504 
Mehrfach- . . 7584 
Leitung, MeB- . 9044 
-en montieren . 817.4 
negative - einer 
Dynamo . . 7224 

-snetz.7260 

Nleder- 

spannungs- . 756? 
-, oberlrdUcne . 7544 
-apfahl .... 8004 

-apian.710.7 

-splatte . . . 1018ao 

- - turn Blltzab- 

lelter . . . .9934 

- - and Deckplatte 

slnd durch Blltz- 
Hchlag zusam- 
mengeschmol- 
zen .... 10194 
poaltivc - einer 
Dynamo . . 7224 
-, primiire . . . 7534 
-apriifer .... 683.7 
-spriifungen . .9034 
-squerschnltt . 7244 
-, Reserve- . . . 754.4 
-, Ring- .... 7584 
-, Rohr- .... 8874 
-arohre In das 
Mauerwcrkeln- 
lassen .... 8034 


Leltnng, Speise- 7224 
-, Stadt- . . . .7554 
-satange . . . 1194.7 
- -, elne - ab- 

schr&gen . . 8064 
-, Starkstrom- . 7664 
-, Stecker- . . 1130.4 
-astOtzpunkt . 8094 
-stelegraphle . 994.1 
-, tote .... 18424 
-en. unterir- 

aische . . . 826a 
-, Untcrsee- . .8464 
-. unterseelache 754.7 
-, Verbindunga- 768.7 


7594 

.8174 

1840.4 

. 7334 


-, Verbrauch- 
-sverlegung 

- - in fiolz- 
. lelstcn . 

1 -sverlust. . 

-, Verst&rkungs-759.2 
-, Vertelluogs- . 759a 
-,W echselstrom-7664 
-, -fern- . . . 1342.4 
-swiderstand . 7824 

- elektrlscher 

12620 

- -, magne- 

tlacher . . 12694 

- relatives elek- 
trlscher. . 12684 

- -, spezlBschcr 

clektrUcher 1263a 
—,- magne- 

tiacher . . 12694 
-swlnkel .... 8094 
! -, Zimmer- . . . 7564 
I -, Zufuhrungs-. 7689 
I -. Zwelg-. . . .7544 
j -szwelg .... 7874 
-, Zweiphasen- 7564 
I Lejia, caldera , 
de . . . . lfB&s 
I^embo graduato 
i 6874 

! Length . . . 12474 
! - of arc .... 0264 
! - - armature . 2674 

1 --hub . . 415ai 

i - - the bearing 435.1 
1 - - coil .... 829o 
- commutator420.7 
-, fictitious . . 723.10 
1 - of journal . . 4384 
1 - in m. per ohm 7324 

- of path of con¬ 
tact . 6824 


-srosette 
-. Ruck- . 

-, Sammel 
-sschnur 

- - (Telephon) 11174 

- -, wasserdlchte 

8694 

-, Schwach- 
atrom- 
Sckund&r- 
-, sckund&re 
-aapannung 


.8854 

.7234 

.7234 

.8667 


.7564 
.7234 
. 7 53 7 
.7834 


! - - pointer . 

- - pole . . . 

- -arc . . 

--shoe 

; - - rotor . . 

1 — scale . . 

- - shaft . . . 
j - - solenoid . 
- spark . . 

- - spark-gap 

- - spiral . . 

- - suspension 


. 6394 
.2794 
. 4600 
. 2784 
. 2574 
. 6380 
.4884 
. 8290 
10684 
10684 
.830a 
6844 


turn .... 830a 

— wire .... 3294 
j-enlng coil . 1093.4 
: Lengua .... 5094 
j -. traccldn ritmica 

de la . . . . 6094 
Lengileta . . 433.12 

- de acero . . 404a 
Lentc del pen- 

dolo .... 6962 


Leva 


Lente dl quarzo 
dell'apparecchio 
Zickler . . 1104.7 
Lenteja del p6n- 
dulo .... 6954 
Lentilla de cuarzo 
del aparato 
Zickler . .1104.7 
Lentille du pen- 
dulc . . . .6954 

- de quartz de 

Tapparcll 
Zickler . . 1104.7 
Lena para que- 

mar.1104 

Lessive de po- 
tassc .... 194 

- potassique . . 194 

- sodique . . . 194 

- de soude . . 194 
Let, to - the clock¬ 
work run 
down . . . 10114 

- - off the oil 4424 
Letra .... 10024 
-s, aparlcldn in¬ 
tern pcstiv a de 

- en lugar de 
cifras . . . 10865 

Letter .... 10024 

- blank-key . 10344 
Lettera . . . 10024 
-e, bianco . . 10644 
Letting off the 

main spring 10114 
Letto di calce- 
struzzo . . . 8884 

- del cavo . . . 8484 
Lettre .... 10024 
-a, apparition in- 

tempestive de 

- au lieu de ^ 
ch Iff res . . 10664 

! -§, blanc de . 10344 
Lettura .... 6894 

- d'un angolo . 640.7 
-, cannoccniale 

per la ... . 6414 

- dlrvtta .... 6404 
—, galvanome- 

tro a .... 6694 

- -, strumento a 6994 
-, dlsposltivo dl 6404 
-, errorc dl . . 647/» 

- delle Indlcazi- 

onl dell’ago 639.7 

- deiniitensitu 

di radlazl-j 
one .... 1288.7 

- latantanea . . 640a 
-, lampada per 

la . . . ; . 640.10 

- obiettlva . 13374 

- collo specchlo 6404 

- - apecchlo,elet- 

trodinamome- 
tro a . . . . 66fU 

- di volume . . ttftas 

! Leuchtgas . . . 127a 
' -kraft. 9764 

-stkrkebcstim- 

mung .... 976.4 

-turm.9104 

Leuchtendc 

Wilrnie . . 1318a 
la*ucbter,Kron- 9584 
Leva. 5464 

- dl arresto . 645ao, 

109L7 
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Leva, barra di 5472 , 
-, braccio dl . . 583.1 

- di calettamento I 

delle spazzolc429.7 

- coramutazl- 
one . . 547.4, 5602 

- contatto . 535.li, 

5472 

- a contrappeso 5332 

- di controller 691s ! 

- de correction 10322 , 

- di disgiunzl- 

onc .... 1012.4, 

- del freno . 493.10 i 

- freno. oseilla- 
zlonc della 494.1 1 

- a gomito . . 646*, 

- de guiapara el , 

papel . . . 1082.4, 

- al g’uida della 

carta . . . 10322 

- de impresibn 1032.1 

- d’impressi- j 

one .... 10332 
inseritore a . 5222 

- dl inserzlone 4302 
interruttore a 622a 1 

- di Interruzl- 

one. 650.» 

- d’lnversione l083jo 

- del labbro . 1034J1 1 

- manipola- 

tore .... 10002 

- man l pota¬ 
to re, mobility 
della . . . 10002 

- per prenotarc 1188* 

- dl rltorno al 

bianco . . 10832 

- - searlca . . . 91* 

- scrivente . 10152 
-, sistema di - 

scrlvente . 10I5J 

- di trasmls- 

slone .... 540.4 
Levage,monteur 

de.219s 

Levaniento deila 
guaina . . . 840* 
-, i»eecanlsmodiH462 
Lovantado de la 
cubierta ai*- 
lante .... 839.1 

- del palo . . 1101.4 

- poste . . 1101.4 
Levantamicnto, 

mccanisnio de8402. 
Le\ nntar el areo, 
aparato para 945.4 

- la eabeza . . 508.1 ! 

di'posiri'di ; 

para . . . 11012 j 
maquina para 
- el cable . 862.7 
Levarc I’i«oIa- 

mento . . . 8332 

- col la sega . . 89s. 4 
Lev«><\ plot de 

contact a la - 
brusque . . 000* 
Level . . . 914.7, 668* 
-.to - aecumula- 
tor boxes . . 1002 i 
circular 

bubble . . 05S.il . 
- spirit . . . 058.il : 
lower-water . 1253 I 
tubular spirit 658a* 
-> upper-water . 1252 I 


Level. to . . . 6582 
Levelling: screw 642.4 i 
Lever.688a 

- for adjusting- 

brushes . . . 429.7 
angle- .... 5462 

-bolt. 5832 1 

change-over . 5502 

- circuit- 

breaker . . . 6222 j 
-.contact 535J1. 5472 1 
controller con¬ 
tact .... 5962 
engaging . . 4302 

fall-. 6332 

-, Hgure-ehang- 
ing . . . 1033 jo 

-.key- .... 10062 
paper mov- 
In* •••• 
-.printing . . 

regulating . 

-, releasing . 

- resistance . 

-, stopping . . 


1032*: 

10332 ; 

.5832: 

1012.4 

.580* 

645.10 

1031.7 

. 550.4 

. 5222 


. 6202 
.540.4 
10152 

10832 


switch . 

- switch . . . 

- throw-over 

switch . . 

-, transmission 
-.writing . . 
zero adjust¬ 
ing .... 

Lcvicr d’apnli- 
catloudesDa- 
lais. 4802 

- d’arrM 645.10, 1631.7 . 
bras de . . . 688.1 j 

- de calage des 

balois .... 429.7 

- -commuta¬ 

te ur .... 11262 

- de commuta- i 

teur.5502 

conjoneteur a 5222 

- de contact 636 ji 

5472 

- contact du 
coinbinatcur 596* 

- contact du 
contrdlcur . 596* i 

- - contact du 

couplcur . . 6962 

- k contrepoids 5832 1 

- coude .... 546* ; 

- de dcchargc . 912 
- dcclanche- 

ment . . . 1012.4 
disjoneteur a 6222 

- d’echappe- 

ment . . . 1012.4 

- d’euclanche- 

ment dcs ba- 
lais. 4302 

- d’enregistre- 

inout . . . 1138* 

- (I’entraiucmont | 

du papier . 1032* 

- dc freln . . 493.10 

- - freinage . 493.io: 

- d’imprcssiou 10152 1 

- impriineur . 10152 

-, intcrrupteur I 

k . . . 622.1, 622.‘J 
-, - k- pour haute I 
tension . . . 550*, 

- inverscur 1033.10 

- de la levre 1064.1 1 


Levier dumantpu- 
lateur . . . 10062 , 
-, oscillation du 
- du freln 494.11 

- de rappel au 

blanc . . . 10332 
-r, renvoi k tlges 

ct. 5462 | 

-s.-a tringles et 5462 1 
svsttaie de - 
Jmprimeur 1015: 
laevigata, super- 
ficie .... 3712 
Levre. appcndice 
de la . . 1034 H 

- du chariot lKU.io 
levier dc la ai j 

Lev en acldo 61.13 ! 

- ae autoinduc- 

cion .... 188* 

- - frieclon . . 2952 i 

- fundamental 2352 1 

- de la induo- 

clon .... 1852 I 

- - Kirchhoff . 147j 1 

- - Ohm . . . 1452 | 

- - refraccion 1360.4: 

- - la serle de 

tension el5c- I 

trica.8*, 

Leydcner- 

Fiasche . 1067.7 | 
Leyden jar . 1067.7 ; 
Liaison, con jonc- 
teur de . . 1130.8, 

- ctabllc par cor¬ 

don .... 1180* 
-.jack de . . 1130* 
Lfbbro. . . 1260.11 j 

Llbelle . . 99.7, 668J0 1 
Dosen- . . 058 ji , 
Rtihren- . . 868J2 
Liberation, bloc 1 

de.1061J 1 

Libra . . . 1250a 1 1 

Libre .... 1050s 
I.lbro, fibre del 7H7 a I 

Licht.908J . 

-absorption . . 9742 

- durch Lam- j 
penglorken . 964.4 1 

Anoden- . . 1319.11 
-anschluttdosc Wu* j 
-athcr . . . 1310.il 

-auRscndcndcr I 
StolT . . 13l8joj 
-ausstrahlung . 9742 
-battcric .... 89a 
-bedarf . . . .9662. 
-. Hogen-.... 90S* ! 
-bogen .... 923.4 

- -mldncr . . . 9392 
—. dcu--entste- 

hen lasscn . 924.1 
—, dcr — ent- i 

stcht .... 923.8 
—s. Krstleken 

dcs. 5552 . 

—. gerausch- 

vollcr .... 924* 

- -, (rielchstrora-9232 

- -intrnsitats- | 

schwankungcn 

1176*: 

- -. zu klelner . 926.7 

- -Iftnge .... 9252 . 
—loschiing . . 5532 1 

- musikall- 

scher . . . 11764’ 


Licht bogen- 

ofen . . . 12242 

- -, ruhl^cr . . 925a 

- - schwei0ungl22Sjo 

- -spannung . 

-. erhohte . 928a 

-.erniedrigte 9262 

-. normale 925ae 

- -spitze .... 925.4 

- einen - zum 
Sprechen 
bringen . 1175j 

--.sprechenderllTB* 

- dcr - springt 
hin und her 9244 

- -s, Stchen- 

bleiben des 555.4 

- -temperatur . 9284 

- -s, Coerspringen 

des .... 55410 

- -unterbrechun* 


- Voltascber 938a 

- -warme . . . 926* 

- -, Wechsel- 

strom- . . . 926* 

- -widerstand . 925* 

- -*, Zerrelften 

des.5o5a 

- -, den - zlehen 

lasscn .... 924a 

- zwischen zwei 
Elektroden . 9262 

-mehr als zwei 

Elektroden . 926* 
Licht breeben . 974.7 
-breehung . . . 974* 
-biindel .... 973* 
-bfisohel . . . 973* 

-dicht.9742 

-dynamo . . . 297* 
-einhelt .... 976* 
elektrlsches . 90R2 
-em l ttie render 
StofT . . . 1818 J 0 
-empflndlicher 
Fapier- 

streifen . . 109ai 
—e Zelle . . 1176* 
-, farbiges . . 97las 
geschlchtetes 9722 
-iCtluh- . . . . 908* 
-, halbzcr- 

streutea. . ,974a 
-hcilanparat, 

elcktrisrher 1230a 
-helligkeit . . 1343.1 
-luille. 972.1 

- - dc.s InduktloriN- 

funkens . . 1319.4 
-kabcl . . 760.7, 910* 

-kegcl.973 jr 

-konsument . . 7142 

- und Kraftubcr- 

tragung . . 705.1 
-Icitung . 721*, 01 la 


-mast 
—, Oitter- 
—, Rohr- 
-mengc 
-nn*sser 
-mu hie 
-netz . 

-, Ober- 
-perlen 
-punkt. 

- -hohe 
-quelle 
-. Kdntgen 


. 956 a 
.9562 
.966.4 
.972ii 
.9762 
1317.10 
. 726 * 
.967.4 
473a o 
.9732 
. 973 . 8 
. 9662 
1234* 

























Lichtachwankung 
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LJgne 


Llchtschahtafel 6073 Life, useful . 070.1 1 
-schiene . . . .614a Lift to-the brushes 


-achwankung . 9663 
-slcberung . . 66&7 
-stabphoto- 

meter .... 977a 
-sOLrke . . . .972.7 

- -, mlttlere hcml- 

sph&rlschc . 978.1 

- mittlerc rttum- 
liche . . . 972J1 

- -kurve . . . 976.10 

- -messung . . 976.4 

- -▼erlust von 

Lampen- 
glocken . . 974.4 
-strahl. 978L4 

- -, gebrochener9743 1 - superior 

- -> polarlslerter9763 1 Ligature <ie 


off tbe commu¬ 
tator . . . 

-, electric . . 

- -control 

- motor . . . 

- device . . . 

- plate.... 
-ing-power of 

toe ballon 

- - of an electro¬ 

magnet . . .1663 

- of a magnet 164.1 
Llgadura con 

Dramantc . . 

- lateral . . . , 

. . 7973 
fil 818-5 


10093) 


feflektlerter974ai, ffl de .... 818.4 
- -en zer- |-»- de-en ouivre j 

streuen . . 973ao , 8183 1 

-streifen . . . .973.7 de-i»tam6 818.10 
-Strom. 07831 - de-en fer . 8183 

1*70 a 1 


-telephonic . 11783 - du fll sur l’lso- 
-therapie . . 1281.9 lateur. 
-transrormator 2293: -, fixation par 


Lighting. . . .9069 
-, arc-.909.3 

- with arc lamps 9009 

. 4299 ! - battery . . . 69a 
. 9873 - bus - bar . . . 614a 
. 987.4 - cable .... 760.7 
. 2193 - car.910.7 

. 84631 -, carriage . . . 9123 I 
. 884.1 j - department . 909.7 ; 
direct .... 9I0a . 

- dynamo . . . 20791 
electric . . . 909.1 
- ship .... 9113 

-, emergency . 912.1 j 
| - engineering . 9093 

4193 ! - fuse. 668.7 I 

797.7 j - generator . . 2079 

- hour.726.4 , 

—s.9709; 

incandescent 9093 j 
-, indirect . . . 9103: 
-junction box 886 j[ 

- leads.911a 

| - main.75831 

- of mines . . . 9123 


Lightning pro¬ 
tector, multi¬ 
ple-rod . . 10193 

- -, plate . . . 10189 

- -. point . . 1018.7 

- -, pole . . . 10193 

- rod . . . 10193 

- -, silk ribbon 1019.4 
.single rod 10193 


10203 

10183 

10203 

990.10 

7913 


8173 


. 728j! 


* Vakuum- 
rohren- . 
-vertellung 
- -skorve . 
-> weifles . . 
-e Welle . 


18203 
.966.7 
.9663 
. 9719 

. 8683 ' - -soudure 

-well©.9723 - superieure . 

-wirkung . . . 9663 1 Llgaturer un 
- - der elektrl- | fil sur un 
schen Ent- isolateur , 

1819.7 -, materiel k 
j Light . . . . 


elavettcs sans 
fil de . . . . 8193 

- lacbe .... 818.7 

- lateralc . . . 797.7 

- serreo .... 8183 
. 8269 
.7973 


. 817.7 

ladung . . 1819.7 materiel k . 8183 

-zerstreuende Light. 908a 

Ulasglocke . 9633 arc.9063 

zerstreutes . 973aI -.auroral . . 18013 
Llcor de Hoff- j - bath .... 12303 
mann . . . .607a,—,glow-lamp 12803 


Lid. 402a i 

- for bend . . 8723 

- - branch boxes 

88813 

- - cross-piece 

cover .... 8723 
Lieferungsbedln- 


- -.simple arc 1280.4 
-.coloured. . 971ao| 

- consumer . . 7143 \ 
-.diffused . . 978a11 

- diffusing globe 

9683! 

«, electric ... 9083 


I 


gungen 

lilege, Isolemcnt 


7103 - from electric 

. _ l sparks . . 12299 

de.7903 - emitting sub¬ 

stance . 
ether. . 


-.plaque de . 868a 
Liegende Dampf- 
maschine . . 1173 
-er Kessel . . . 1073 
Lien en feuillard 

8203 

- universel en 

feuillard . . 8203! - -ray photo- 
Lienzo aceitado 8689 I meter . . • . 
-tbolsa de . . . 243 - rich in ultra- 
guarnicldn in¬ 
terior de . . 7693 


-s, foot- 
-housc . . . 

-, incandescent 
- load . . . . , 
•, mast head 


network 

- and power 
plant .... 7083 1 

- pressu re . . . 968*3 
-, for - purposes 968.4 j 

- service conncc- | 

tion. 727.1 

-, shop-window 9119 ; 
-, sign- . . . . 9113 

-, stage .... 9123 | 
-, staircase . . . 912.4 

- station .... 70831 
-.street . . . .9113 1 

- switchboard . 6073 j 

- system .... 9093 j 

train.911.7 j 

- transformer . 2293 , 

- up of the call- 
lamp . . . 11473 

- voltage . . . 9683 

-, wing.9123 

Lightning . . . 989.4 

- apparatus for 
the stage . . 048.4 

- arrester 668 . 1 ,10623 

- - bar .... 992.7 

- for strong cur¬ 
rents .... 6683 

. 1818 . 10 ! - - with magnetic 
18l0.il blow-out . .672a 


7643 
.9993 
. . 7663 
la - 


Lieu de consum¬ 
mation . . . 727.4 -, semi 
--montage .7163 1-, sky- 


9127 , - - relay .... 9983 
9103 ; - station . . . 9903 
9083! - - for weak cur- 
4903 , rents .... 6683 
9493 | -, ball .... 980 jo ; 

: -, chain .... 9893 
977.1 - conductor . . 9903 | 
| - - cable . . . 9923 , 
violet rays 1106a ; — fixed on the 
Rontgcn-ray wall . . . .992.4 


- - paiement . 7103 

- - production 603.4 

- - reglement de 

comptc . . . 7103 

- d’ou Von tele¬ 

phone . . . 11063* 
Life.471.4 i 

- of a battery . 108a i 

- - Incandescent \ 

lamps . . . 970ao 

- - plates . . . 893 


12843 - - hut .... 9983 
diffused 974a !— installation 9003 
967.4 —. straw-band 990.7 | 


stratified 

- wave.9723 

-.white . . . .9713 

-, to.971a 

Lighted, insuffi¬ 
ciently . . . 614.7 

-.sufficiently .6143 
Lighter, electric 

13642 

- with glowing 


wire . 


. 9723 - discharge . 666a1 ' 

‘ - flash.9893 

-.forked . . . .089.7 
-.globular . . 989ao 

- protector . . 668a 

- -, cage . . . 1362a l 
—, carbon plate 

1020.1 

- with fine coils 
11263 

- -, knife gap 10183 


13643 


- -, spindle 

- -.station . 

- -, vacuum 

- -rod . . . 

- - insulator 

-. sheet.9893 

-, the - strikes a 

house .... 9893 

- stroke . . . 666.10 

- tube.9483 

-. zigzag . . . 089.li 
Ligne d'aboun el 129.4 

- aelinique . . 18023 
-s d'actfon induc¬ 
tive .... 12763 

- aerienne . . . 7643 

- agonique . 12023 

- d’alimentatlon 768 ji 

- d’aimantatlonI70.il 

- d’amcnee . . 7683 
-, angle do la . 8093 

- d'arrlv 6 e . . 7683 

- auxiliaire 
-, battcrie de 

- biphasee . , 

-, blocage de 

de raccordement 
au bureau 1131.4 
-, bout dc la . . 7893 

- de branche- 

ment . . . .7643 

- cAblcs . . . 8293 
-sous-marins 

847.1 

-, calcul de la . 723.7 
-s, changement du 
nombre de - de 
force .... 1863 
-s, - total dos - de 
force . . . .187.1 

- circulairc . . 7683 

- collectriec . . 7283 
-, commutatcur 

de.10213 

- dc compensa¬ 

tion . 769.4 

- - consummation 

7603 

- k trols conduc- 

teun* .... 758.1 
-, convergence des 
- de force . 1723 
-A courant alterna- 

tif.7663 

-dc bassc ten¬ 
sion . 766.; 

-contlnu . 7662 

-de faible In¬ 
tensity . . 

-diphase 

-de haute 

intensite . 

-de haute 

tension . . 

-mono- 

J ^hase . . . 
efaut d’lsolc- 
ment dans la 1000 /. 
density des 
- de force . 1783 


7663 
. 76 63 


, <003 


766.4 
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Limite 


Llgnes, dAplace- i 
ment des-de 
force .... 172.4 

- de derivation 7542 

- derivec . . . 7512 

deviation des 

- de force . . 172 j 
- a, diffusion des 

- de force . . 2773 

- dlphasAe . . . 7663 

- dlrecte .... 7513 

- dc direction . 8083 
-.direction de* 

- de force . 17 L3 
-s de dispersion 28QJt , 
-a, dispersion des 

- de force . 176.3 

- de distribu¬ 

tion .759.1 

-a, distribution 

des - de force 17L4 . 
-s. divergence des I 

- de force . 1723 1 

- double .... 76731 

- Aconducteurs ] 
d’arrivAe et | 
de retour . . 7573' 

- d’Adairage. .7682 

- Alectriquc . . 7663 

- equinoten- 

tlelie .... 1723 
-, essaveur de . 688,7 
-, Atab'llr une . 817.1 
Atabllsscmont 
de la .... 817.2 : 
-a, - dc - telA- 

graphiaues .9914' 
-.Hat variable j 
dc la . . . 1000.71 

- exempte d’in- ! 

duction . . . 7583 
-» extremity de la7392 ■ 
falsceau de - | 

dc force . . 1723 

- A fll unique . 757.1 

- - trols fils . . 758.1 , 

- de flux .... 1703 
-9. flux ferraA des 

- de force . 1713 

flux de - de I 

force . . . 178 jo 
-, - dc - de force : 
par pole . . 2703 

- cfe force Alec- ! 

trique . . 1274J1 

- force elec- 
trostatique 12753 

-dc l'induit 2563 

-niatrue- 

tique .... 1703 
-du rotor . 2663 

- a grande dis¬ 

tance et u I 

courant alter¬ 
nate . . . 1342.4, 
-s, groupemeut 
des - d'abon- 
uAs .... 11203 
-, indlcateur de 
sens des - dc 
force .... 685.7 

- d’lnduction . 1S6.7 

- Inductive . . 751s 
-s, Installation 

de.8173 

Installer des . 817.4 
intAgrale de 242.li 
Uolatcur pour 

- prineipale. 791.4 


.2903 


.2793 

.7683 

.7283 

.766.4 


Llgne, jalonnage 
de la - telAgra- 
phlque . . . 8082 
-s de jonctlon 

768,7, 11293 

- de Kapp . . . 1793 
-. localisation 

d un defaut 
de la . . . 10003 
-s, loi sur les - 
telegraphl- 
aues. . . . 1043.4 

- A longue dis¬ 

tance . . . .7213 
-s, longueur 
moyenne des 

- de force 
dans la cu- 
lasse . . . 

-s, — des - de 
force dans 
les poles . 

- dc lumiAre . 

- - misc A la 

terre . . . 

- monophase 
-s, montage de 8173 
-s, monter des . 817.4 

- multiple . . . 7682 1 

- de niveau . . 17231 
-s, norabre total , 

des - de forcel70jo 

- des ondes . . 192.4, 

- ondulee . . . 192.4 
-, orlgine dc la 739.4 | 
-s, parcours des 

- de force . . 1713 
-s, - moven des 

- de force I 

dans le noyau i 

266.4 j 

-s, passage des 

- de force . . 1723: 

- passant par- 

dessus les i 

malsons . . . 823J I 
-, perte dans la 7333; 
-, pile de . . . . 9992 
-, point d’appui 

de la .... 8093 , 
-.point d’mrrH ! 

de la . . . . 821 . 1 1 
-, - de ehangc- 

ment de a I- I 
rection de la 809.4 
-. - d'inficxion 

de la . . . . 809.4 
pose de la . . 8172 ; 
-s, pose de - te- 
legraphlques 994.4 
-, poser une . . 817 j | 
-, potcau de - 
Alectriquc. 

- primaire . . . 

- prineipale . . 

- de prise de 

tern* .... 

-s de raccorde- 
nient 758.7. 11293 

- - - au bureau 11312 
-s, representa¬ 
tion des - de 
force .... 172.7 , 

- de reserve . . 754.4 

- resistance .1463' 
-, resistance de 

la.7322 1 

- de re tour . . 7233 

- secondaire . . 753.7 


I 

Llgne dc secours 1 
7692! 

- simple .... 7572 ; 

- de sinus Aqul- 

valente . . . 1952 

- sous-fluviale . 7543 

- sous-marine . 8463 

995.1 

- souterraine . 7543 
-s, systAmc de - 

de force . 1084.1 

- tAlcgraphlque 

decheminde 
for. 1349.4 

- des temps . 241.7 
-, tension dc la 7332 

- A haute tension 

et A grande dis¬ 
tance .... 756 j 
-, tracer une . . 808L3 
-s, train des - 
dc force . . 1713 
-s, - moven des i 

- de force dans 

le novau . . 2654 

- pour le trans- j 

port de force 
motriee . . 7583J 
-, traversAe d une 

- aerienne par 
cAble . . . .823,7 

- tritilaire . . . 758J 

- triphasee . . 766x 

- A grande dis¬ 
tance .... 766.7 

- urbainc . . . 7552 j 

-s, variation du 1 

no mb re de - 
de force . . 1863 
-s, - totale des - 
de force . . 187J 1 

- de visAc . . . 8083 j 
-, voltage dc la 7332 ' 

- de zero . . 241J0 
Lignite .... 110.4 


Lignito 


110.4 


. 8003 
, 7533 ; 
. 754.1 ; 

723.6 


Lignum vitae . 8852 , 
Like poles. . . 1663 
Lima.3852 1 

- a contatti . 1005.10, 

- dolce .... 3854 1 

- a mano . . . 3862! 

- per plorabo . 98j ■ 

- triangoiare 1017.1 ! 
Lima para con- 

taetos . . 1005.10 

- dulcc .... 386.4 

- de mano . . . 3862 

- para plomo . 98 j j 
-, retoear A la . 8863 

- triangular . 1017 j 

Llmador, torno 392.6 
Limadora . . . 8923 | 
Llmaduras . . 38dJ . 
Liniadura de ' 

hlerro dulce 10742, 


- de niquel . 1078.10 : 

- plata . . . 1074J 
Limaille . ... 885.1 

- d’argent . . 1074J ! 
-, eohereur A . 1073,4 
-, conductibilite j 

dc la . . . 10733 
-, conductivite I 

de la . . . 10733 
-, degre d'oxy- 

d at ion de fa 10733 , 

- de fer doux 10742 

- - nickel . . 1073JO ! 


Llmar .... 884 ji 
L lmare .... 8&4 ji 
L imatriee . . . 3t£s 
Llmatura . . . 385i 

- d’argento . 1074J 
-.catena dl . 1297/. 

- dl ferro dolce 16742 

- dl nlcbelio . 1071w 
Limb of the elec¬ 
tromagnet 10143 

Llmbe (instru¬ 
ments) . . . 6373 

- (poulies) . . 401 jo 
-, Apataseur du 446 j 

- de poulle . 446 j 2 
section t ran s- 

versale du 401 ji 

Limbo. 637/ 

Lime. 837> 

-.burnt . . . 1211.4 
-.quick . . . 1211.4 

- paste .... 120AJ 

Lime.6862 

- A contacts . 1006 jo 
donner le der¬ 
nier coup dc 3852 

- douce .... 385« 

- plate A main 3852 

- a plomb . . . 98 j 
-, repasser A la 8863 

retoucher A la 3853 

- triangulalre 10l7.i 
Llmer .... 384 ji 
L imestone . . 121iJ 
Limit, breaking 

down .... 6022 

- of carrying capa¬ 

city of a con¬ 
ductor . . . 738> 
critical . . . 5022 

- of cross-sec¬ 

tion .724? 

- - efficiency . 693 

- error . . . 647je 

- - load .... 4913 

- - measure¬ 

ment .... 6217 

- - pressure . . 14$-* 

- - proportio¬ 

nality . . . 8602 

- - saturation . 18Ls 

- screw .... 6443 

- of sensibility 647 j 

- - sparkles* com¬ 

mutation . . 2792 

- - stability . . 802.4 

- - voltage . . 1482 
Llmltaclon, tor* 

nillo de . . . 646/ 
Limite de 

charge . . . 4913 
-. courant- - de 
rupture . . . 562.4 

- critique . . . 602.2 

- d’ecou lenient 8602 

- d’Alastlelte . . 8o0a 

- d’erreur . . 647 js 

- d'Atiragc . . . 3502 

- de formation 

d'Atincclles . 2783 

- infericure de 

menu re . . .6293 
in tens! tA- - du 
courant d’un 
condurteur . 7893 
-, — de rupture 562.4 

- de mesure . . 623,7 

- proportion-? 
nalitA .... 3602 

















Limit© 
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Llnea 


Limit©, pulsaaace- 
-de rapture 662* 

- de rendement 69.5! 

- - saturation . 181 *\ 

- - section trans- 

versale . . . 7247 1 

- - sensibility . 647* 

- - stabillte . . 802.4 

- auperleure dc 

menure . . . 623*8 

- do tension . . 14318 
tension- - de 

rupture . . . 652* 
voltage- - de 
rupture . . . 662* 
Limits, mou Ye¬ 
men t . . . 680.101 
Llmltc di cariea ! 
di un condut- i 
tore. 783*; 

- del earlco . . 491.5 

- della eommu- 

tazione senza 
sclntllie . . .278* 

- critico .... 6022 

- di duttillta . 860* 

- d’elaHtleitrt . 860a 
-errore . . 647ao 

- luferiore della 

mlsura . . . 628.7 ; 

- di mlsura . . 623.7 , 
-proporzlona- 

Ht4.8602 1 

- del rendimcnto 605 i 

- di saturazione 181* 

- - sensibilltA . 647* ■ 

- sezionc . . 7247 

- - stability . . 302.4 

- superlore della 

mlsura . . . 620s, 

- di tenslone . 140s 1 
Limit© de carga 491* j 
-de un con- i 

duetor . . . 780s 

-la conmuta- . 

cidn sin chls- 
pas.2703 i 

- critloo .... 6022 . 

- de clastleidad 800a 

- error . . . 647.10 | 

- estabilidad 8024, 

- estirado . . 850* 

- inferior de me- 

dlda .... 6209 

- rayximo de in- 

tcnsidad ad- 
mlsible en un 
conductor . 780s 

- de mcdida . 6207 

- proporciona- 
lfdad . ... 3602 

- del rcndimiento 

69.5, 

- de saturaelon 181*s 

- sccclon . . 7247 j 

- - sensibilidad 647.3 

- superior de me- 

dlda . . . . 620s 

- de tensldn . . 1408 
Limited move¬ 
ment .... 680.10 

Limiting con¬ 
ductivity of 
the electro¬ 
lyte .... 1185.10 * 
Limp la de la he- | 

rida. . . . 6 O 6 . 10 1 
materiales usa- 
dos para la . 710s 

IT 


Llmpla de las re¬ 
babas de las 
placas ... 84.1 
Llmpiador de 

placas . . . 80io 
Limpiar . 471a, 1201a 

- el arrollamien- j 

to con chorro 
de alre . . . 4719. 

- la maquina 482.10! 

- mate .... 12019 j 
. un puncto de 

contacto . . 630s 
Llmuieza, mate* 
rial nccesario 
para la . . 471a l j 
Limon de mine¬ 
ral .... 1220s 
Lin, hulle dc . 866s 
; - pelgny .... 788.4 
Line, aerial . . 764s 
i-, airouic . . . 13025 
alternating- 
current . . .756a 
auxiliary . . 754s 

- battery . . . 9992 
to - a bearing 436.11 
to - a bearing 

with white 
metal .... 437a 
branch . . . 7542 
cable .... 829a 

- carried above 

houses . . . 82 S .1 

- commutator 1021* 
continuous- 

current . . . 7662 

- current . . . 204a 
-, direct .... 7643 

direction . .808a 
-, double .... 767a 
-.double - with 
lead and re¬ 
turn .... 767* 
-,electric . . .7685 
equalising . . 769.4 
to erect . . 817.4 j 

- of flux .... 1709 

- force, arma¬ 
ture . 256a 

-s - -, bundle of 172s 
—9 —. closed path 
of the. . . . 171* 
-s - -.conver¬ 
gence of the 1722 
-s - course of 

the.171a 

-s —, deflection 

of.1721 

-s- -, density of 1782 
-s —. direction 

of.1712 

-s —. displace¬ 
ment of. . . 1724 
-s —. distribu¬ 
tion of . . . 171.4 
-s - -. divergence 
of the .... 1723 

-, magnetic 170s 

-s - passage of 

the.172a 

-s - path of the 171a 

- - -, rotor . . . 256a 
-, high-tension 756a 

- of induction . 185.7 
inductive . . 750s 

-s of inductive 
action . . 1275a 

- integral . . 242n 


I 


Line Integral Llnea di conversa- 

of the magne- zlone, lam pa¬ 

using force 12902 da della . 11492 
-.junction . . 1129* -,corrente di .9048 
-♦ to lay a . . . 817a - a corrente al- 


long-distance 721* 

- loss. 788* 

low-tension . 756.7 

-, main.7641 

-s-man’s detec¬ 
tor .... 1017* 

- material . . . 750* 
-, multiple . . . 7582 
-, non-inductive 7689 

overhead . . 764* 
to peg out a 808.1 
-, - plot a . 

- plate . . . 

- of poles . 

-, power .... 765a 

- transmission 7o8a 


-, primary . . 

.763*: 

- relay .... 

1149.li < 

- resistance . 

.7322! 

- of resistance 

1469 

-, return . . . 

.729a, 

-.secondary . 

. 768.7 

-, separating . 

10042 1 

-.single . . . 

. 7572 1 

-, single-phase 

. 756.4 

-, - wire . . . 

.757a 

-.spar© . . . 

.7644 

-, submarine . 

. Mas 

subscriber's 

1129.4 

--switchboard 

1021*| 

-, telegraph . 

. 766* ! 

1 -, telephone . 

.766*! 

- tests .... 

.903* 

. —, three phase 

.766* 

• - long dls- j 

tance . . . 

.766.7 1 

-,--wire . . . 

.768.1 

-, triple . . . 

. 767.7 

-, two-pbas© . 

.76a» 

; -s, underground 826.1 < 


Linca dell'abbo- 
nato . . . 1129.4 
- degli abbonatl, 
raggruppa- 


mento delle 1199* j 
aerea .... 764* j 
agonlca . . 1302* i 
i 7 *"—hi, ' 

.768*! 
.758* 


ternata . . . 766* 

-bifase . . 766* 

-contlnua. 7662 

-monofase 766.4 

-trifasc . . 766* 

- diderivazlonc7642 

- dlretta.... 764* 

- dl dispersion© 
2809 

- - distrlbu- 
zlone .... 769a 

. 808* - domestic* . . 766* 
lOlHao - doppia .... 767* 
808.4 - - con condutto- 
re dl andata 
e di ritorno 767* 

- a doppio fllo 767* 

-© doppie, gene¬ 
rator© a mano- 
vellaatre mag¬ 
net! per . . 119017 

- ©lettrfca . . . 768* 

- equi poten¬ 
tial© . . . 

- dl flusso . . 

-e dl forza, 

cammlno 
delle . . . 

-e —. convergen- 
za delle . . . 1722 
-e —, density 

delle .... 1782 
-c - -, deviazione 
delle .... 1721 
-e - -, direzlone 
delle .... 171* 
-e - -. dispersion© 
delle . . . .277* 
-o - dlstribu- 
zlone delle . 17L4 
-c —, divergeuza 
delle . . . .1723 

.-eleitrica 1274a I 

!-elettro- 

statica . . 12762 


1729 

1709 


. 171a 


- d alimenta- 

zlone . . 

- ad anello 


-e - -, fascio dl 172s 
-e - flusso delle- 
per polo . . 276* 
-e - -, indicator© 
della direzlone 
delle .... 685.7 


angolo della 809*-dell'indotto 

- d'appartamen- , 266a 

to. 766.4 i —c - lunghezza 

- dl arrivo . . 768* ( media delle- 

- ausilfare . . . 764*, nei poll . . 279* 

- di azione In- -e - -, lunghezza 

duttiva . . 1275*, media delle- 

- a bassa Inten- nello h tat ore 2821 

sltii. 765*!-magnetleal70* 

- di cavo . . . 829* . -© —, numero to- 

-sottomarl- I tale delle 170ao 

na. 847a -e —, passaggio 


- - collegaraento 

dellufflelo 1131* 
-e eollettlve, sl- 
stema a . . 1167.1 

- dl compensa- 

zione .... 769.4 

- eomunlca- 
zione 847*. 1124* 

- condotta sopra 

le case . . . 823a 

- dl eonsamo . 769* 


delle ... .1725 
-e - -. rappresen- 
tazione delle 1727 
-e - -. spostamento 
delle .... 1724 
-e - tragltto me¬ 
dio delle- nel 
nuclco . . . 266.4 
-e —, varlazione 
del numero 
delle . . . .1869 
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Linea 


Llnie 


Llnee di forza, Liner a trr All 758.1 Lincas dr fur mi, Linra oodulada 

variazione to- - trifase a grande camino medio 1924 

tale delle . . 187.1 dlatanza . . 758.7 . de las - en rl -.poner nna . . 817 j 
L inea a grande - tripla .... 757.7 ! nucleo . . . 28&4 - primaria . . . 758a 
distanza per | - ad un solo fllo 757.1 -s - -, convcrgen- , - principal . . 764 j 
rorrrnte alter- - urbana . . . 755.2 j rla de las . 1722 i punto de in- 
nata . . . 1342.4 vertirr dl una 809.4 -8 —. dcnsldad I flexion de la 8034 

- - grande dlstau- - zero .... 241.10 de las . . . . 1732 - de refuerzo .7632 

za, dinamo dl ; - de abonado 1129.4 -h - -. desplaza- — reserva . . 76t* 

1826.10 -s - los abonados, miento de las 172.4 i — resistenela . 143a 

- per ilium I- agrupaeibn de -s --, desviacion -,retenerla . .8137 

nazlone . . .7533, las .... 1129a de las. . . . 172.1 - secundaria .753: 

- induttiva . . 753* - aerea .... 7543 • -s —. diagram a -s, elector de 11533 

- d'lnduziono .1833 Linea agbuioa 1302-% de las . . . .172.7 - senrilla . . .7572 

- senza indu- - de alta ten- -s - dlfusidn - senoidal equi- 

zione .... 7539 slbu.75a* 1 de las . . . . 277a valente . . . 1962 

-c, installare - - alta tension -s - dlreeeldn ,- de un solo con- 

delle . . . .817.4 para gran dis- de las . . . . 171.3 ductor . . .757.1 

- ad alta inten- tancla . . . 756.1 dispersion . - subflnvial . .764a 

situ. 766a — alta tension, de las . . . . 176a I - submarina . . 764.7 

-Interna . . .755.1 poste para . 803.1 | -s -distribution 1 846a, 93&1 

- Isotermiea . . 2H5 jb — alumnrado 7633 de las . . . . 171.4 > - subterranea . 764 lc 

Llnee di Kanp 173* 1 — amarre . .8*72 -s —. divergenela i- telcgraflca de 

- di magnetizza- -, angulo de la 8093 de las . . . . 172a ; ferroearril 1343* 

zione . . . lTO.ii | - auxillar . . .754a-elect rlea 1274.11 i -s -s, regia men to 

-, mettere una . 817.1 - de baja tension -eleetro-esta- de .... 1043i 

- dl mlra . . . 80K,s 7537 ■ tlea .... 12752 ■ -s, tender . . . 817,4 

- - mlsuraz lone 904a —rabies . . .829a -s - flujo de ! - para el trans- 

MS montarc I — cable sub- las ... . 173io porte de fu¬ 
ddle .... 817.4 marina . . . 847.1 ! -s - flujo ce- erza .... 7o8a 

- multipla . . . 7382 ( - - eero . . . 241.io ; rrado ae las 171a - detrescondur- 

- oceupata, segua- -, coloear una . 817 j -s —.flujo de - tores . . . . 768 j 

lazione ottiea —coinuniea- por polo . .273s - trifasica k gran 

dl.1148a cion . . . 1129a -s -haz de . 172a ■ dlstanrla . .7537 

- ondulata . . 192.4 — eompensa- . -s —, Indlrador - triple .... 757.7 

- dei pall . . .808.4 don . . . . 769.4' de sentido . - de union de la 

-. piazzare una 817.1 - eonduelda sobre de las. . . .6837 ofleina . . 1181a 

- a plu eondut- I las rasas . .828.1,— - del indu- - urbana . . .765* 

tori.7582 — eonexlon . 758.7 1 eldo .... 256a i Linealrc .... 237a 

-c, posare delle — ronsumo .759a -s - longitud , deformation . 349a 
817.1.817.4 — eonversaelbn, media de las- Lineal .... 379 jo 

- primaria . . . 733n lAmpara de la en la eulata 2802 Lineal <adj) . . 237a 

- prlndpale i 11492 -magnetiea 1738 | Linear.297a 

723«, 754.1 ! -, corrlente de . 204a i -s - -. numero -c Bclastung . 268a 

- di raecordo - para eorriente total de las 170 jo Linear deforma- 

758.7, 8472 de alta ten- -s paso de lasl72a . tlon.349a 

- reslstenza . 1439 don. 755a ; -s--,sistemadelOH4.i ! - load.26KS 

- - rinforzo . . 7692 -alterna . 7533 -s —. variadon | Llneare .... 297a 

- rlserva . . . 754.4 -bifasiea . 756a del numrro de j -, Integrale . . 242.11 

-. saggio d’oeru- -eontinua 7662 las.186a Lined east iron 

pazione della - dr rorrlrntr -s —, varlaclnn angle box . 882a 

1181.7 1 monofasira 756.4 ' total de las . 1S7.1 - cast-iron junc- 

- sccondaria . 753? - para eorriente ! - de gran distan- tlon box . . 881a 

-t\ sdettore dr pcuucna rla para co- Linectta . . . lOn&i* 

delle . . . 115813 intensidad . 755a ' rrlente alter- 1 Linen .... 787 jo 

- semplire . . .7672;-trifasica .756a 1 na .... 1842.4 - bag.24a 

-e, sistema di - 1 - de drrivaridn 7542 - - gran distaneia . - manufacture 787.it 

di forza . 10K4.1 - directa . . . 754a dinamo de 1823io mieanite- . 368.ii 


- sotteranea . . 754a ■ -s de dispersion 280.9 

- sottomarina — dUtribucibn 759.1 

754.7, 846a, 93Vi 1 - doble .... 767a 

- Hub-fluviale . 764.9 1 - - con conduc- 

- lelegraflea per tores de ida v 

strada ferra- vuclta . . . *ib~A 

ta. 1849.4 -s -s, inductor de 

-c telegratiche, | mauivela eon 
legge sulle 10434 tres imanes, 


- habitacion . 755.4 oiled.3689 

- imanaelon 170.1 1 : Llngotc .... 342a 
> - Induccion . 185.7 Lingua .... 509a 

- induccion in- Linguetta . . 433ll 
ductiva . . 1275a 1 Linlenbatterle . 9992 

s - induccion -nblltz.9837 

variables.alter- |-nintegral . . 242.11 


nador con . 2134 , — der magnetl- 
indurtiva . .763*1 slcrenden 


- dci tempi . . 241.7 para . . . 1120.7 - no Inductiva 7539 Kraft . . . 12939 

- ad alta ten- - domestics . . 756a -s, instalar . . . 817.4 -. Kabel- . . . 82ta 


sione .... 75a* 

— alta ten^ione. 
palo per . . 8031 

— alta trnsione 
a grande di¬ 
stanza . . . 756.1 

- a bassa ten- 

slone .... 755.7 

- per trasnilssione 

di forza . . 758/* 


- elect rica . . . 753a 
-s rlectrieas, In- 

xtalneion de 817a 
-s rnontaje de 817a 

- equipoteneial 172^ 
examen dela 1131.7 

- de flujo . . .170a 
-•* - fuerza, ea¬ 
rn ino de las 171a 


, integral de 

. 242J1 

interior . , 

, . 755.1 

s de Kapp . 

, 173* 

- mediaa . 

. 904a 

- mlra . . . 

, . 808a 

s, montar . . 

. 817.4 

multiple . . 

. 7582 

8 ocupadas.si 

Mini 


optica que in- 
dica las . . 1148a 1 


-nrclai* . . . 1140.1 1 
-nspannung . . 7332 
-nstrom .... 204a 

- trassieren, 

eine.803s 

-numschalter 1021a 
Vlsler- .... 808a 
-nwihlcr . . 1153s 

- -, Stopsel- . 11534 
-nweehsel . . 1021 a 
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Load 


Liniment contrc 
brQlure* . . 6113 
Lining.405a 

- of the bcaring486.io 

Link.546a 

- box.8443 

Linken, zur - 

Hand .... 186a 
Linksdrchen . 243a 
-d rehung • . . 243a 
-gttngig . . . .540.4 

- -e Wick lung 812.7 
-gewickelt . . . 812.% 
-gewindc . . . 540.3 
-wicklung . . . 812.7 

Lino.368 A 

-, acelte de . . 385.% 

- fllato, rlvestl- 

mento eon . 744a 

- ad olio . . . 888.7 
olio dl . . . . 966a 

- pelnado . . . 7H8.< 

- pettlnato . . 788.4 
Linseed oil . . 865.% 
Lin tern a . . . 1010a 

- de mincro . 022.10 
Uppc .... 1034JO 
-nncbel . . . 1034a t 
Liqueur de Hoff¬ 
mann .... 507.1 

Liquid, amalga¬ 
mating . . . 12.1 

- brake .... 697a 

- damper . . . 644.% 

- damping . . 644a 

- fuel .... 1 10.12 
insulating . . 774a 

- - material . . 774.4 

- lightning 

arrester . . . 572.3 

- lubricant . . 448.4 

- resistance . . 570.7 

- soldering flux 825a 

- starter .... 603.7 
Liquidation de las 

cuenta* Inter- 
naeionales 1162a 
Liquidation de* 
comp ten Inter- 
nationaux . 1162a 
Llquldazione del 
eontl Inter- 
na/.ionali . 1162.1 
Llquide. dn 

bain . . . 1104.il 
ajouter du . 50a 

- k amalgamcr 12.1 
element a - 

immobilise . 24a 

- dimpregna- 

tlou.36.4 

- Lsolant . . . 774-a 
Liquldo per amal- 

gam are . . . 12.1 

- Isolantc . . . 774a 
Liquldo acido, acu- 

mulador trans¬ 
portable eon 63.4 

- aislantc . . . 7743 

- de amalga¬ 

mation ... 12.1 

- del bano . . 1104ai 
Liquore dl Hoff¬ 
mann .... 507.1 

Lire une dep^cbe 
enregistrec sur 
la bande . . 993a 

- un tolegramme 

au son . . 10682 


288.7 

8852 . 

778a 

.871.5 


Lisa, auperflele 288.7 
Liseia, super- 
ftcle . . . . 
Llsciare ... 

-, appareeehto 
per ..... 
Lisclato, super 
, flele . ... 

'■ Llseiato, nastro 
di cotone non 3693 
Lisciatura . . . 773,4 
Liseiva, caldala 

a.1103a 

I LI wage .... 773a 
appareil de. . 773-% 
dlspositlf de . 773a> 

! Lissoir. 773a 

List a di legno a 
due scanala- 

ture.877.7 

-per All . . 877.4 

-e —, no ha di 
eonauttori 

i in. 1340.4 

- per tasselli . 864a 
! Listeau de bol* 

| paraffine . . 
i Listed capacity 
; LUtel de bois 

paraffine . . 
Listello di derl- 
yazione . . . 

- legno paraf- 
ttnato .... 

- - piombo . . 

1 piombo dt . . 

| Listening . . 

, - ki-y .... 

- -.operators’ 

triple . . . 

, - plug .... 

- -.operators’ i 

triple . . . 1138a; 
-position . . 1144a 
Listitio dell' in- 
dieatore . . 122a 

- di prezzl cor- 

rcut l, capacity i 

indicate in uii 67a | 
Listo, soldado y 04a I 
Liston para * j 
tacos . . . \ 8642 
Lit de beton 466a 

- du rAble . . 843a 
. - cn feutre . . 466a 

- isoiant . . . 513a 
pose du ckble 

dans un - de 
sable pur . . 827a 
• Lltargirlo . . . 44a 
j Liteau pourgou- ! 

ions .... 864a 
Litharge .... 44a 
! Lithocolle . . . 618.2 
Lithogene . . . 618a 
-, ciment . . . . 61Ha 

colle. 61 mo 

Lit hoi de, lsolant357.4 
Lltocolla . . . 618a 
: Litbgena . . . 618a 
: Litros, consumo 
de ga.s de x - 
por bora . . 31a 
Litrl.constiniodi 
x - di gas per 

ora.31a 

Litzinaschine, 

Kabel- . . . 7739 


40a 
67 j> 

40a 

40a 


40a 
. 40.7 
. 40.7 
1133-% 
1143.7 

1138.1 

1133.4 


Lltze, DoppeV- . 742a | 
Draht- .... 7423 
Fuhrungs- . . 06017 
Kupfer- . . .742a, 
-nformiger blanker ; 
Klsenleiter . 8563 ( 

-Kupfer- | 

leiter .... 856a I 
-nmasehine, 

Draht- . . . 742a 
-nwieklung . . 833a 1 
Live load . . . 840a 

- steam .... 118.7 
-. to be .... 735.4 
Llvellare . . . 658a 

- 1 reelpientl . 100a 
Livcllctta . . 658.10! 

- cilindriea . 658a2 i 

- elreolare . . 658.1 1 1 
regolo per . . 658a 

Livello d aeciua, 
indieatorenl 114.10 

- dell’ aequa d’ln- 

filtrazione . 835.4 

- d’arrivo . . . 125a 

- a bolla d'aria 00.7. 

- delPolio . . 1382a | 

- di scarleo . . 1253 
superticic d! . 173a 

Liver of sul¬ 
phur ... 1211a 
Livralson, con¬ 
ditions de . 7103 
Livre .... 1250.U , 

- -pled .... 12 .2a 

Llama. 5553 

-s, cchur .... 272a 
-, exeitacldu de 

eleetricldad I 
por la ... 31a; 

- de gas hldro- . 

geneo .... 05.7 I 
pila de ... 81.to ; 
-, - de - de gas 32a 
-, resistcnela de 32a 

- de soldadura 05a 
Llamada 1004.4,1119a 

1133a 

- automat lea 1113a : 

- al bianco, dis¬ 

position de 1062a i 
-, palanca dd033a 

- pordiseos.com- , 

mutador multi- ■ 

pie con . . 1145.1 
-. estaeion de - | 

especial. . 1134a 1 
-. cuadro conmu- 
tador con 1 

llamada de 
lamparas de 
ineundesecn- 
cia .... 1137a; 

- por lamparas In- i 

candescent? 1145a : 

- magnet lea . 1120a ! 
-.mecanlsnio delUOa 

- omnibus . . 11203 
-. position de 1143a 

- de selection, sis- 

terna de - para 
euatro abona- 
dos agrupa- 
dos .... 1168.4 , 
-.serial de com- j 
probacion del 1343 
servlclo de - 
eon corricute 
penuanentc 1121.4 


Llamada, oervl- 
elo de- con in¬ 
ductor . . 1121a 

- por silbato 1121a 
Llamamiento, re- 

levador de 1150a 
Llamar 1119.7, 1133a 
Llanta .... 401ao 

- bonibeada, po- 

lea de ... 446a 

- rurvada. polea 

de.446a 

-. grueso de la 446.1 

- ae hierro . . 846.7 

- plana, polea dc446a 

- de la polea 446.12 
-.section trans¬ 
versal de la401ai 

I.lavc . . 053.7, 1005.4 
1180a 

- de anotacibn 1188a 

- - concha . . 806a 

- conmuta- 

cion . . . 1146a 

- - contacto . . 539a 

- doble . 396.7, 651a 

- de doble con¬ 

tacto .... 650a 

- dos boras . 896.7 

- del electrometro 

dc cuadrantc 6643 

- para las CHCO- 

billas .... 429a 

- dc cscucha 11383 

- del galvano- 

metro .... 669.7 

- inglesa . . . 99.4 

- de instalaclbn 8963 

- Interrupcion 
brusca . . . 896a 

- maul vela .653a 

- puentc . . 650.11 

- - rcpucsta . 1152a 

- para las tap as 

de la caja . 8*8,4 

- tuercas . . 896a 
Llenar eon acido 

el acuniuladoioua 

- las nlacas de 

rejilla con 
pasta actlva 83a 
Llenc dc la rejilla 
de un acumu- 
lador .... 60a 
Lluvia aguade 53.10 

lx>ad. 489a 

-, to . . 470a, 492.10 

-. apparent . 400.n 
artificial . . .492a 
-. average . . . 724a 
bending . . . 351.7 
-.buckling . .352a 

- -capacity4893,1283.4 

- capacity, range 

or . 489a 

-.charging . . 753 
-. constant . . . 491a 

- current . . . 501a 

- curve of an 
electricity 

station . . . 718a 

- diagram . . . 402a 

- difference . . 400a 

- during dis¬ 

charge . . . 79.4 
-. equalisation 

of .401.4 

-, fluctuation of 490as 
full. 490a 
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Ivoad 1652 Longltud 

! . — | 

Load,glow-lamp 492.7 Locaux toujour* Loch.4189 Log6 dans . . .8264 

Inductive . 489ao hum Idea . .M&s -anker.414*4 Logement du 

-, Instantaneous 4814 j - secondaires . 7182 -apparat . . . 1029a bouchon . . 80Ls 

-> intermittent 491ai [ Loral de ealdc- -eiscn.881U . - pour le cable 616 j 

-, light .... 4904 ' ras.1064; -, Mann- .... 850.7 • - dc clavette 488di 

-> limit of . . .4914 - expuesto al i-mutter . . . 54'in i - de fils . . . . 829s 

linear .... 2584 fuego .... 61141 -, Schau- .... 8812 i Loeoramento . 6814 

-, live.8492 1 -es poco hu- | -stanze .... 86*4 I - dell’ isolamen- 

maximum . . 491.1! medos, con- 1 - -Stanz- | to . 877*4 

-> minimum . . 4912 . ductor para 869.4 j maschlne . . 8894; Lohn.712.7 

-i momentary 491 ao i -es hu medos. con- j-strmpel . . . . 3894 j Lol de l’echelle 

-, no - switch . 904! ductor colo- ; -tiefe.8087 des forces 6lee- 

-, non-lnduc- , cado en . . . 862.7 ! -zahl.418ao tromotrices . . 84 

tive . . . 489 ji ,-es sccos. conduc- Lochcn, durch- 88921- fondamentale 2864 

- t normal . . .4904 1 tor Colorado Locher . . . . 889.4 - du frottement 2964 

—, oscl lating . . 849.1, en .8624 Locher stanzen 888J0 | - d’induction . 186s 

oscillatory . . 849.1 -es secundarios 7162 -n, mit - versehe- - de Kirchhoff 147a 

-.over-. 490.7 -es slempre htime- ner Kohlc- ’ - sur Ics lignes t*- 

-, partial . . . 4904 dos.8624 zvllnder . . 242; l£graphiquea 104814 

- t permissible . 492.4 Locale delle cal- Loclon. 6094: - d’Ohm .... 1464 

- pressure . . . 4824 dale .... 1064 Lock nut . . . 642 j i - de la refraction 

-. real .... 490 jg : -i ascluttl, con- | - -up switch . . 5244 1860.4 

-, reduction of. 4922 duttore mon- ; Locked armou- j - de selflnduction 

-, safe.3484 tato in . . . 8624 ring .... 7664 1884 

shearing . . 8624 - esposto al i - nut.6414 j Lokalaktionen,che» 

- of snow on the fnoco . . . . 6114 , Locker werden 6444 i mische . . . 70i 

wire .... 8221 - dcile mac- ; -n, eine -batterie . • . . 999 j 

-i tensile . . . .850.7, chine . . . 116JI | Schraube . .6444 -strom.9984 

-, throwing-off ; - per le prove . 4842 : Locking device 6464 - -kontrollc . 11644 
of the .... 4924 , -i sccondarl . . 7162 j - mechanism . 5484 - -kreis .... 9984 

-, variation of 490.12 I -i alquanto uraidi, -ring.4224 -wirkung . . . 70j 

varying . . . 8492 conduttore ; - tooth .... 646a -e Entladung . 774 

Loaded .... 489.7 ; per. 859.4 - washer . . . 4224 -e Erwttrmung 2834 

-, constantly . 4914 -i sempre uml- - wheel .... 6462 Lokoraobile, fest- 

equally . . .491.7. di.8624 j Lock kl Ingel . 10962 stehende . .1194 

-, fully . . . . 4904 i -i umldl, condut- Locomobile, i-, ortsfeste . . .1194 

Loading, bend- i tore montato fixed .... 1194 j Lokomobll- 

ing ..... 851.7 J in.862.7 ; locomobile, kessel . . . 107jl 

-by means of -i -, dinamo per 2182 ! chauditre dcl07ai I Lokomotivlampe. 
resistance .4932 localisation of a Locomobile, cal- | elektrische 1357 jo 

- period .... 4914 fault . . . 10004 j daia di . . 107.11 Lolia .... 1277 js 

- resistancc4994,6784 i Localisation, bo- - semi-fissa . . 11941 Lona aceltada 86&JS 

- of a resistance 5884 1 bine dc - des j Locomovil, cal- Long-bed lathe 3984 

- in shear . . . 8524, derange- dcra de . . 107J1 - bend.8762 

-.torsional . . 363.7 ments . . . . 6834 | Locutorlo tele- - bridge fuse . 669j 

loadstone . . 159.4,-du defaut . .6834: fonico . . 1126.4 - -distance line 7214 

Loan .7104 { - d un defaut de !- - acolchado 11254 - - network . 726ao 

-.public . . . 710.10 i la llgne . 10004 Lodge-Mu irhead, --station. . .7082 

Local action . . TO.i i - du derange- System : . 10667 - - telephone U26a 

-battery . . .999a! ment . . . . 6834; Lodo del anodo 12222 - -traffic . . 1186a 

- calls .... 11314, Localising of ! Lode de mine- - -life tube . 12594 

- circuit . . . 9984 I disturbance 10014 j rales . . . 12204 - -run test . . . 4844 

- current . . . 9984 1 Localita delilm- Loffclhorer . 1117.4 - shunt .... 2684 

--control . 11644: ptanto . . . 7164 j -telcphon . . 1117.4 long6vit£ . . .4714 

- - density . . 144.4 : Localization de Logarithm, Longltud . . 12474 

- discharge . . 774 i una averia 6834,' Brigg's . . . 2894 i - activa de la 

- heating . . . 2884! 10004 , common . . . 2894j chispa . . 10664 

- telephone ex- - - defectos,car- '-.Napierian . . 299.4 1 - dc la aguja .6882 

change . . 11292 ; rete de . . . 6834 ' natural . . . 289.4 . - del alambre . 8294 

- trunk exchange - - una faita . 6884 Logarlthme de ! - - irbol . . . 4884 

office . . . 1185J ; - - la perturba- Briggs . . . 2894, - de arco . . . 9664 

Local expose k ci6n . . . 10014 1 - decimal . . . 2394 - - arco polar . 4609 

rinccndie . . 6114 Localizzazionedl - bvperbollque 289.4, - de cable . . . 8692 
Locaux, conduc- un difetto 6884,, - naturel . . . 2894 | - del carrete . 8299 

teur pour - 10006 , - n£pericn . . . 2394 ; - de chispa del 

humides et - del difetto in - vulgairc . . .2895: tubo Roentgen 

chauds . . . 8594 una condut- Logarithmic j 1287.7 

- pour - pen tura . . . .9044 curve . . . 18822 1 - del colcctor .420* 

humides . . 859.4 - di difetti. roc- : Logarlthmischc , — cubo del Indu- 


-t-pos^ dans des chetto di . .6834 Kurvc . . 18322 cldo . . . 416J1 

- humides . 862.7 - del guasto in . Logarlthmus, j - de la eseala . 6389 

-i-pose dans des una condut- Brigg[l]scher 3994 —la espira . .8801 

- secs .... 8624 tura.9044 gemefner . . 2394! - - una espira . 8052 

-.Installation - della perturba- -, naturlichcr . 289.4 - ficticla . . . TSBae 

dans des - zione . . . 10014 Logarltmo natu- | - del gorrdn . 4884 

humides . . 8544 Location de rale. 289.4 ! - Ideal del ntic- 

-, lampe 6 arc compteurs . 7142; - nepcrlano . .289.4 leo.9624 

pour - hu- Locazlone dl con- ; - orainarlo . . 2894 - induclda . . . 1894 

mides .... 9872 I tatori .... 7142 I - volgare . . . 289ft! - del inducldo 2674 
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Lflter 


Longitud media de ! Longueur en m- Loss of capacity 08a Losses, total. . 296a 

las espiras . 336a ! ohm .... 782a - - charge . . . 74a -es, - iron . . . 991a 

-las lineas - - metres par -es, commutator 293j -. transformer 

de fuerza cn ohm .... 782a -es t constant. 499.io | tlon.2903 

la culata . . 2802 j - d’ondc . . . 192a contact . . . 294.2 I -es, variable . 499al 

-las lineas - du palter . . 485a i -es, copper . . 292.11 of voltage . . 149.4 

de fuerza en - de pi&ce ; -es, core .... 290a j watt-. 29012 


el estator . . 882.1 polalre . . . 27Nj - due to air fric- I Losung .... 287a 

- - las lineas - - pole 279a, 458.it tlon.296a j -, ttqulmoleku- 

de fuerza en - r^duite d’un -bearing lare.... 1188.1 

los polos . .279a conducteur 1814a! friction. . . 294a 1 -, Uquivalcnte 1183a 

- en m por ohmio - de rotor . . . 257a i-brush frlc- - von doppolt- 

782a - - spire . 306a, 880.1 tlon.298a chromsaurem 

- de onda . . . 192a - theoriqne de ... commute- j Rail .... 18.4 

- la pieza polar noyau . . . 262a j tlon. 298a 1 -Natron . 18a 

278a - totalc d’an- -eddy cur- 1 -sdruck, elektro- 

- - polo 279a, 46B.li tennc . . . 1077.7 rents In the lytlscher . 1189a 

- posiblc de fabri- - d’un tour . . 8062 armature-con- I -ttgenilsch . . 1860a 

cacldn . . . 748a - du tourillon . 438a doctors . . . 2924 -. graphische . 289.17 

- reduclda de un Loom-motor .220a-excitation 292a -en, Isohydriscbe 

conductor 1814a Loop. . 186al, 8064 -friction .294ai 1188.1 

- del soporte . 48oa -bracket . . . 1841a 1 -internal ar- -en. korrespon- 

- total ae antena -, closed . . . 13167! mature-cur- ( dieronde . 1188.1 

1077.7 -, conduit suspen- j rents . . . .292a -en. Krlechen 

Longitudinal-Kaut- . sion.896a: -es - - machi- der.20a 

scnukbedcckungs—of the oscilla- ning . . . . 291a , -, metallausschel- 

maschine . .7*1.7 I tlon . . . 1007a [-regulation 298.1 dende . . 1190a 

-e Magnetlsle- I -, suspension . .9462,-sparking 298a! -smittcl . . . 1194.12 

rung .... 160a, lllfla-unequal -stension, elcktro- 

Longitudlnal cout- - -test.903.7! current dlstrl- lytische . . 1189a 

cnouo covering - wire bridge . 674.11 button . . . 292.7 -en, die - zelgcn 

machine . . 771.7 Loose binding 818.7 j -uninsulated elne Nelgung 

-Held.176a - coupling . 1090a I armature zum Krlechen 20.4 


- induction . . 173a - - of receiver 1000.7: bolts .... 291a Lot .... 96a, 848.10 

- magnetisation 160a - key.897a - — vibration 2964 -, Schnell- . . . 90ao 

- rib.48a - -, insulated . 897a eddy-current 290a j Welch-.... 96a 

- staying of the - pulley .... 447.7 | electric . . . 291a 1 We 10- .... 96a 

line.820a Loosen the keys, - of energy . . 166a 1 Zinn- .... 96a 

Longueur . . 1247a : to. 897a ; energy .... 294.4 Loten. 848a 

- active de l’£tln- ! -, to - a screw . 644a - (In watts) 290a Lotapparat . . 94 jo 

relic . . . 1056a \ Loppa .... 1277a i -, excitation . . 292a -, K nail gas- . . 96a 

- de l’algullle . 689a Losbare Kupp- 601a -, Wasserstoff- . 96a 

- de Tarbre . .433a lung . . . . 460a -.friction . . . 294a' -aschc.97a 

- l’arc .... 925a Loschrahlgkelt 667 jo -es, full load . 296a ! -bar.894a 

- rare polairc 460a -mittel . . . 611ao - of heat . . . 296a! -blel.96.7 

- boblnc . . . 329a -papier .... 6.10 -es, heat due to -cisen.8267 

- cAble . . . 829a -wirkung . . . 65Sa energy . . . 282a. -finmnic .... 96a 

-, unc certalnc - Loschen .... 611a -. hysteresis . . 290.7 -fugc.94a 

de cAble . . 829a Loscher, -, hysterctlc . . 290.7 . -gabel.97a 

-, ebangement de Funken- . . 668 a -cs, individual 29fla i -larape.96.1 

349a Lose.861a, -cs, tron .... 290a j -kolben .... 8267 

permanent - Drahtbindung 818.7 i- of light due I-material . . . 96a 

de. 849a j - Empfangkupp- j to globes . . 074.4 ! -mittel, flQssIges 826a 

- du collcctcur 420.7 , lung .... 1090.7 , -, line. 738a i -rohrspitze . . 96a 

- de r^chelle . 638a , - Kupplung . 1090a : -, magnetic . . 29(U I -s&ure.97a 

- d’epanouissement : - Riemschelbe . 447.7 - of magnetism 1617 -schiauch . . . 96.1 

polaire . . . 278a I Losen .... 644.10 -es, maximum -stelle.94a 

- cf dtlncelle . 10664 ; Loskellen . . . 897a of.29fla - Abkfihlung 

- du tube de | Losllchkeltsbeein- -es, measurable 499a der . . • . . 28a 
Roentgen . 1287.7 flussung . 1182.10 -, mechanical . 294a - -n entfetten . 890.7 

- de fabrication ! -bestimmung 1182a -es,minimum of 290.4 --, Erkaltung der28a 

(d’un cAble) 748a -produkt. . . 1184a j-es, no -1 oad296a1,500.2 --, Erwkrmung 

- Active . . . 728.10 ~verminde- i -, ohmic .... 292a der.2f7ai 

- de fll ... .829a rung . . . 1182a i! -es, pole-shoe . 29la; - -, Rebel- . . .840s 

- IdAale de noyau i Losschelbe . . 447.7 : -es in the pole- - -nprufung . 1827a 

262a ! Losschrauben 644ao, shoes .... 291a; - -. wiokel- . . 825a 


- d’lnduit . . . 257a , Loss.290a 

- lndulte . . . 180L4! - of activity of 

- moyenne des active mate- 

llgnes de force rial.46a 

dans la culasse -es, additional 499a 
380.2 -es, - iron . . . 291.7 

- - des llgnes de -, amount of. . 206.7 

force dans les -. armature 
pdles .... 279a iron .... 390.10 

- d’une spire 836a average - of 

- - d un tour . 866a energv . . 724 jo j 

- du moyeu de > -es, brush . . . 298a < 

l’lndult . . 416J1 • -, - friction . . 296a 


- of pow'er . . 894.4 —, Wurg- . . . 8244 
rotor Iron . 290.il -verb in dung . 826a 
running . . 295.10 j -wasser .... 97a 

-es, separate . 2968 1 -zange.97a 

-es, separation -zlnk.96a 

of . 296jo i -Loten . 944 

-es,shortelrcult292a j-, eln-.944 

-es, slip-ring . 293a -, Kabel .... 840.4 

- of speed 246a, 296a! zusammen- . 94a 

477a' 826a 

-, starting . . . 298a 1 -, zusammen- 


-, stator iron . . 29Ll zwe!erMetalle27a 
-es in the teeth 2912 Loter, Kabel- 8562 
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Loter .... 

.8632 

-xelt. 

1340/ 

Lotion .... 

609/ : 

Lotung . . . 

848/ 

-agerlte . . . 

849a ; 

-smaschlne . 

.8492 

Lotung . . . 

94/ 

autogene 

95.4 

-.Harz- . . . 

825Z 

Selbst- . . . 

95.4 

-> Wasscrstoff- 

Stel 

Loud-speaking 


set for ships 1115/ 1 

- - table set . 

1115.7 

— telephone 

1115/ 1 

Lovagc du eAble 847/ , 

Lover le cable 

847.7 1 

I/Ow bar . . . 

475.7 

- -current fuse 

. 557/ 

- -efficiency 


lamp . . . 

.969/ 

- frequency . 

. 194.1 

— current . 

. 133Z 

- - transformer 226/ 

- -pressure . . 

. 160.7 

— cylinder . 

118/ 

- tension. . . 

. 150.7 

- - cable. . . 

. 760.1 

- - coll . . . 

.341/ 

- - current 

. 1334 

- - cut-out . . 

. 560/! 

- - dynamo . 

. 209/ 

— fuse . . . 

. 985/ 

— generator 

. 209/ 

- - Insulator . 

. 7912 , 

— line . . . 

. 756.7 ; 

— motor . . 

. 217.4 ! 

- - plant . . . 

. 704a: 

- - shell . . . 

. 4552 : 

- - switchboard 606.7 , 

- - transformer 226.1 ; 

- - voltmeter 

680/j 

- - winding . 

. 341/| 

- voltage . . 

. 160.7 1 

— current 

. 133.4 

- - dynamo . 

209/, 

- - generator 

209/ 

- - motor . . 

217.4 i 

— terminal . 

. 867/ | 

- -watt lamp . 

969/ : 

- wood stand 

. 104/ 

Lower carbon- 


holder . . 

93*/ 

- limit of mea- 


surement . 

.623/' 

-.to - the vol- 


tage . . . 

1522, 

- -water level 

125/ 


Lowering of the 
freezing 

point . . . 1183/ 
Lowest voltage 05/ 
Lozlone .... 509/ 
Lubrefaction 43‘Uo 

- autoin&tiquo . 441/. 

- k ba^ucs . . . 442-1 
-, bagucdc. . .442.4, 
. du c&ble au 

•mi von .... *32.i 
-au talc . . *81/ 

- rent rale . . . 442.1 , 

- du colleoteur 475.1 
dlsposltlf do . 440/ 

- a gralsse . . 448 1 

- - nuile .... 440/. 

- lumlere dc . . 440.7 

- a la main . . 441.7 
• manuelle . . 441.7 

- a mAchc . . .4412 


Lubrefaction, j 

orifice de . . 440.7 ! 
trou de . . . 440.7 
Lubricant . . . 4432 

- for the com¬ 

mutator . . 424a . 
consistent . . 443/ 1 
liquid .... 441U 

-.solid. 443.7 

Lubricate, to . 440 j 
L ubricating' 

arrang-ement 440/ 

-oil. 448/ 

Lubrication . 480.10 
central .... 442a 
grease .... 448a 
oil . . ... 440/ 

-.ring.442/ 

Lubricator. . 440.1 1 

glass.44lJ 

-. needle- . . . 44Li 
sight-feed . . 441/ 
-.siphon . . . .441/ 
-, Stauffer . . . 441/ 

wick.441/ 

Lubriflant . . . 443/ 

- pour collcc- 

teurs .... 424.1 
-, couche de . 439.11 
-, degrb de flui¬ 
dity du . . . 443z 

- liqulde .... 443.4 

- Holidr .... 443.7 
Lubriticaribn 439.10 
-.agujero nara 1/440.7 

- del cable con 

talco . . . . 88Ls 

- del colector . 475.4 

- por grasa . . 443.1 

- con jabon . . 832.1 i 
Lubrillcador . . 440/ 
Lubriflrante . . 443/ 

- para colec- 

torcs .... 424a 

- percollcttori. 424.1 

- liquido . . . 443.4 
-, materia . . . 443/ 

- solido .... 443.7 
Lubritlcar el 

aparato . . 1016/ 

- - cojincte . . 440.1 
Lubriticare l’ap- 

uareerhlo . 1016/ 

- 11 cuselnetto . 440.1 

- la Hupcrflcie 

di contatto 
della sfera dl 
vetro .... 14/ 
Lubriflcfttlon 439.10 

- automatique . 441/ 

- du cAble au 

savon .... 832.1 
-au talc . . *31/ 

- cent rale . . . 442.1 

- du collecteur 475.4 

- A huile . . . . 440/ 

- - la main . . 441.7 

- - meche. . . . 441/ 
Lubriticatore ad 

ago.441.4 

anello .... 442.1 
Cent rale . . . 4422 
a stoppino . . 441/ 
Lubriticazione 439.10 
ad anello . . 442/ 
anello dl . . 4342 
automatic/ . 441/ 
-, sopporto a 438.il 


Lubriflcftzlone ; 
delcavo conpol- 
vere di talco 831/ I 
-con sapone 882a 

- centralc . . . 442 j 1 

- del collettore 476a 
-, dispositlvo per 

la. 440z 

-. foro per la . 440.7 

- a grasso . . . 443a 
grasso per . . 448/ 

- a rnano . . . 441.7 

- ad olio . . . 440/ 

- a stoppino . . 4412 
Lnbrlfler I’appa- 

reil . . . . 1016/ 

- le palter . . . 440.1 

Luce.908.1 

- ad arco . . . 908/ 
-, mlsuracam- 

plone di . 1344/ 
-triplex . . 927/ 

- dall alto . . . 907.4 

- anodic/ . . 1819.1 

- dell aurora 1301/ 

- bianca * . . . 971/ 

- colorata . . . 971/ 
conduttura 

per.721/ 

- diffusa . . . 973.11 

- elettrlca . . . 9082 
—, costanza 

della . . . 966ao 

- -, flssItA della 966.10 

- ad incandcs- 

cenza .... 908/ 

-, oscllla- 

zionc della . 967/ 
-. oseillazione 

della . . . .966z 

- del pennacehio 

positivo . . 1321a 
-. quantita di . 910/ 
-. raccordo per . 727.1 

- del raggi Roent¬ 

gen .... 1234/ 

- rlcea da raggl 

ultravioletti 1105.1 1 
richiesta dl . 966/ : 
-, sbarra per la 614.1 j 

- delle Hcintlllc , 

elettrlche . 1229/1 

- semi-diffusa . 974.1 i 

- Htratiticata . . 9722 . 

- dei tub! a i 

vuoto . . . 1320/ j 
Lucente .... 407/ 
Lucidata, super- 

fldo.871/ 

Luclente .... 407/ 
Lucignolo 9292.979.li , 
-. materialc del 929/ 
Luette en verre ; 
our l’entrAe 
es fils dans 1 
l’ampoule . . 914/ 

Luft. 861.1 

-amperewindun- i 
gen. 276/ 

- auxpumpen . 917a | 
-ballon . . . 1099.1 

-blase. 7782 ! 

-d&mpfung . . 644/| 

regulierbare 64L4 ; 
-dicht abge- > 

schlosscner , 
Hochspan- I 

nungsaus- 
schalter . . , 551.1. 


Lufldicht ver- 
schlossen . . 564/ 
-er Verschlofi 1350a) 
-draht .... 1077a 

- -d&mofang 1081/ 

- -durenfu li¬ 

ning . . . 1009/ 
—hohe . . . 1077/ 

- -kapazitat . 1081/ 
—nutzdamp- 

fung . . . 106L7 

- dcr-schwingt 
In 1/4 Welle 10822 

- -selbstinduk- 

tion .... 106U 

- -strahlung. 10812 

- - -sdampfnng 1081/ 

- -umschalter 1001/ 

- - vcrlustdaxn|>- 

fung . . . 1081/ 
, -eisenkreis.kom- 
blniertcr mag¬ 
net ischer . 1291.7 
-feld, Haupt- 1202a 
i -gekuhltcrTrans- 


form a tor . 

. 232.1 

-baut . . . . 

1197/ 

-induktion 

. 1734 

-isolation . . 

. 3739 

-kabcl . . . . 

. 7672 

-kanal . . . . 

. 403/ 

-kernel . . . . 

. 9&JS 

-kern transform*- 

tor . . . . 

. 462a 

-klssen . . . 

1834/ 

-kompressions- 

element . . 

. 26/ 

-kompressor . 

. 482/ 

-kondensator 

1286J 

- (Telegr.) . . 

1069a 

-kraftfluU . . 

. 174a 

-kreuzung. . 

.8232 

-k&hlung . . 

.2837 

-leer, die Gluh- 

birne 1st . 

916J3 

-lcerblitzab- 


leiter . . . 

10902 

-leere . . . . 

.917/ 

Luftleltcr . . 

1077a 

—anordnung 

1077/ 

—, daehfbrml 

. 

ger . . . . 

1079/ 

- Doppel- 
kegef-. . . 

10793 

- -, -achlrm . 

. 1079/ 

- -. einfaeher 

. 1077/ 

- -, Em pfang- 

. 1080/ 

- -, Facber- . 

. 1079.7 

- -gebllde . 

1076L16 

- -gebilde mlt 

noher 8elbst- 

Induktion 

1079a 

- -system . , 

1076111 

- -,T- . . . . 

10601 

- -tr&ger . . 

1077.4 

- -, Trichter-. 

10792 


- -. trlchterfor- 

miger. . . 1079/ 

- -. veriangerter 

T-. 10802 

- -, Wasaer- 

st rah1- . . 1080a 
-leitung . . . .7545 
-magnetfeld . . 176/ 
-magnetlscher 
Querschnitt 1268a 
-maschioe,HeUM29/ 
-menge .... 289/ 
-motor, Helfl- . 129/ 
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Luz 


Jjuft. Prefl- . .664* 
-puffer.... 1884* 
-pumpe .... 917.4 

- - (Konden- 

sator) .... 119* 

- -.mechanische917* 
—, QueckNllber-917* 
—, Vakuum- .917.4! 
—, Wanner- . . 817.7 i 
-querschnitt . 276* | 
-reibungsdynamo- 1 

meter.... 486.1 j 
-reibungsverlust i 
296* i 

-rfickstand . I860*' 
-so hel be .... 412* I 
-scblcht . . . 1288*' 

- an der Uliih- j 
lampenbirnc 

1346* 

-spalt.276* 

-thermometer, 

elektrlsches 1864* 
-transform ator 1070* 
-trocknend . . 870.7 
-verdiinnter 

Raum .... 684.7 
-verdOnnung • 917* 
-weg.276.4 

- wide rst and einer 

Dynamo . . 270* 
-widerstand, mag- 
netischer . . 180.7 
-zlrkulation . . 288* 

- in den Iho- 
lierrohren . 881.7 

-zug. 564.4 

—wirkung . . 667* 
-zwlschenraum 276* 
LGften . 288*, 4087 
LGftungsrohr . 883.4 
-scheibc .... 412* 
Lug.40.1 

- bending hook 98* 

- carrying no 

current . . . 40* 
cast cable . . 842* 

- current carr¬ 

ying .... 40* 
-, decayed . . . 41* 
-a, Joining the- 
oy burning . 40* j 
-s - the- by caw- ) 

ting.40* 

-s, - up the . . 40.4 I 
-, projecting . . 422* 
-,straight stam¬ 
ped sweating 841.4 
-.-sweating- for 
bolting . . . 841* 
-, - sweating- for 
soldering . . 841* 
Lugar do con- 
sumo .... 603* 

- montaje . . 716* 

- particularmcnte 

pellgroso . . 514* 
Lulsant .... 407* 
Lukenscheln- 

werfer . . . 960* 
Lame, sorgentc 

dl.966* 

Lumen . . . 876.13 

-meter.876* 

-sekande . . . 976.1 
-stunde .... 976* 
Lumen-hour . . 876* 
-meter.876* 


Lumensecond .976.1 
-s, compteur d* 976* 

- -heure .... 8762 

-metre.976* 

- -scconde . . . 976.1 
-. metro dl . . . 876* 

- -ora.976* 

- -sccondo . . . 976a 
-, contador de . 976*! 

- hora.876* 

- segundo . . . 976.1 
Luml5re .... 008.1 
-, absorption de 

074* 

- de-par les 
globes des 
lampes . . . 964.41 

- de ralgrette I 

positive . . 1821.1 ! 
analyse de la- ! 
a arc .... 927* 

- anodique . 1319.1 

- k arc.808* 

- arc triple . 827* 

- anrorale . . 1801* 

- dc l’aurore 1801* 

- blanche . . . 971* 
boltede jonctlon I 

pour .... 886* i 
-. cable a . . . 910* | 
canalisation 

de.76R*; 

rharbon a - co- 
lor£e .... 828* 

- k-elcctrl- 

que.8284 | 

color6e. . . 871.10 
edne de . . . 978* 
eonsommateur 

de.714* 

courbe de di¬ 
stribution de 866* 

- de reparti¬ 
tion de . . . 966* 

crayon a - eo- 
lor£e .... 829* 
a-51ectrique 

8284 

- demi-dlffus^e 974.1 

- diffuse . . . 973.il 
distribution 

dc.9687 1 

-.divisibility de 

la.066* 

-. douceur spyclfl- 
que dc la . . 072.4 
-.dynamo pour- j 
a arc .... 208* 
6clat de la . 1843.1 | 
-, economic de 968* ' 
effets de-au 
theatre . . . 912* 

- electrlquc . . 8082 

- d’etlneelles yiee- 

triques . . 1229* 
-. exposition n la 

1266.10 

6xlte de la - 
eleetrlquo . 866.10 
-.fluctuation de 
la.866* 

- de graissage . 440.7j 

- k Incandescen- ' 

ce. 908*; 

interrupteur k \ 
gradation de 8884 
-, lampe k arc ren- 
vers6 pour- j 
diffusAe . . . 886 l4 ' 


Lumltre. lampe 
k - subdivide 

018.1 

-.ligne de . . .7683 

- de lubr5faction 

440.7 

quantity dc 910*. 

972* 

- de - nycessalre 
966* 

rale de . . . 9787 
rayon de . . 8784 
rayonnement j 

dc.974.5! 

- des rayons X 1234* J 
ryfracter la . 974.7 • 

-. refraction de 

la. 074* j 

-, reguiateur pour- 
k are .... 941* ! 

- riche en rayons 

ultraviolets 1106.1 , 

- dc Kcpntgcn 1234* I 

- semi - diffusee 974.1 i 

-.stratification 1 

de la - elec- 
trique . . . 972* 

- stratlflee . . . 9722 

-, strie de . . . 9787 

transpoit de- 
et ae force 
motrlce . . . 705.1 

- des tubes ct 

vide. . . . 1820* 
-, unity de . . . 972* 
-.vacillation de 
la -k incandes¬ 
cence .... 967* 

- voltalque . . 908* 
Luminescence 875.il , 

1820.10 I 

Luralnescencla 976.1 1 
1820.10 

Lumlneszenz 1820.10 
liUnilnescenza 976ai j 
1820.10 , 

Luminosidad . 072* 
Luminosity . . 972* 
Luminoso, foco 8662 
Luminous effect 966* 

- effect of an 

eletrlc dis¬ 
charge . . 1319.7 

- envelope . . . 072.1 

- - of the indue-, 

tion spark 1819.41 
-flux . 973*, 12687 

- heat .... 1818.1 

- intensity . . 972.7 

- point .... 9782 

- power .... 976* 

- source .... 9662 
Lump coal . . 1102 
Luna, aparato dc- 

S ara efectos 
e eseenario 948: 
appareechio per 
rlprodurre la- 
suile scene . 9487 


Lune, appareil 
a clalr de- 
pour scenes 948.7 
Luuette d’ap- 
proche . . . 641* 
-s iunices . . . 3992 
-* galvanometre 

k .670.1 

- de lecture . . 641* : 


Lunettes protcc- 
trices • . . 12422 
-, support de . 641* 
-s a verres fumys 

8992 

-s en verre au 
plomb . . . 1242* 
-s en verre plom- 
b!f5re. . . 12483 
Lunghezza . 1247* 

- delrago . . . 6392 

- dell’ albero . 488* 

- - arco .... 926* 

- - arco polare 460* 

- attlva aclla 

scintilla . . 1056* 

- dl cavo . . . 8292 

- del collettore 4287 

- dell’ espansione 

polare . . . 278* 

- di fabbrlca- 

zlone .... 748* 

- del filo ... 829* 

- flttizia . . . 723.10 

- indotta . . . 1884 

- dell‘ indot to . 267* 

- in m per ohm 782* 

- media delle llnee 

dl forza nel 
giogo .... 2802 

-llnee dl forza 

nel giogo . . 2802 

-llnee di forza 

nel poll . . . 279* 

-llnee dl forza 

nello statore 282a 
-spire . . . 886* 

- del mozzo 

deU’ Indotto 415.11 

- - nucleo 

polare . . . 279* 

- cTonda.... 192* 

- del perno . . 488s 

- di polo . . 45811 

- ridotta d un 

conduttore 1814* 

- del rocchetto 829* 

- della scala . 688* 

- di scintilla 

del tubo 

Roentgen . 1287.7 

- del sopporto 486.1 

- dl una spira . 880.1 

- tcoriea acl 

nucleo . . . 262* 

- totale dell’ an¬ 

tenna . . . 1077.7 
Luogo di eon- 
sumo . 608*, 727.4 

- - montaggio 116ao 

- pagamento 710* 

- del palo . . . 809* 

- partieolarmente 

pericoloso . 514* 

- di prodnzlone 

6084 

- - servlzlo . . 619* 

Lustre. 958* 

- yiectriquc . . 968* 
Lustrous .... 407* 
Lut en b&ton . 7842 

- fusible .... 784* 

- pour Joint* . 784d 

Lux. 975.12 

Luz . . . 8212, 908d 

- anodica . . 1819.1 

- de arco . . . 908* 

-. patrdn de 1844* 

-triplex . . 927* 































Luz 1656 Machine 


Luz de la aurora Luz,consumode969s Luz de Incandes- Luz de la resia- 
18012 - de la cresta cencla .... 9069 tend a de se- 

- blanca .... 971a positiva . 1321a - - incandescencia, lento . . . 1177a 

canallzacidn - dlfuBa . . . 978ai vacllacion - semi-difusa . 974a 

de.721a - clectrica . . . 908a de la . . . . 9679 - de los tuboa 

cantldad de . 9106 - -, fljeza de la 966.10 -, orlgen de . . 966a en vacio . 1829a 

- de chiapas elec- - estratlftcada 972a - de los rayos 1234a Lye vat . . . 1198a 

tricas . . . 1229a fluctuacionea - rica de rayoe - vessel . . . 1198a 

- coloreada . 971ao de la .... 966a oltravlolctosllOOd 


m. 1248a Macchina elcttro- 

- (min) . . . 124901 statica a cilin- 

-: ohm, longueur dro .... 1278a 

en.782 j 6 - d’estrazlone 

Macadamised elettriea . . 988a 

road .... 887a - per far treccie 
Macadamiscc, dopplc . . . 742a 

route . . . .837a-le treccie dl 

Macchla d'olio 976oo till. 742a 

Macchina per ar- -treccie Hem- 

mare con na- plici .... 742.7 

stro di ferro 773L2-trefoil doppi742a 

- aslncroua . . 206a-1 trefoli rae- 

- auslllare 117a, 717.4 taliicl . . .742a 

- per avvolgerc 877.1 -trefoli »cm- 

-un cavo . 828a pile! .... 742.7 

- azionata con —fare incastri 392.7 

cinghta . . .2070 fermare una . 479a 
-fuel . . 206.11 -dafllcttarc. .394.4 

- a bassa tempo- - per fonderc . 84a 

ratura . . . 120.1 - a forza idrau- 

- brunire . 1199a lic.a .... 125oo 
-doppia . 1199a - generatricc di 

- callbrata . . 493.4 chiamata . 1164.4 
-, caratteristlca -. gettoa . . .343a 

della .... 002a . - a craft tare . 120R.I 

- dl chiamata lltUaj - di Oraimnc . 205a 
collaudo di . 4vS6a gruppo di . . 206a 

- per la copertura .-e, guasti allc . 4714! 

longitudinal*^ idroclettrica 1279a 
con caucciu <<1.7 - per Inunergero 

- - coprire l’anl- il cavo . . . 849a • 

ma con la Chat- | - - impastare . 8JU 
terton compo- —fncollarc . 4!la 

Hizlonc . . . 771a! - con indotto a 

- acorrcnte alter- 1 circuito apcrto211.4 

nata f indotto |-a circuito 

di una . . . 4IOo I chluso . . . 211a 

-,costante della 249a - di induzione 206.4 
-e, dati caratteri- I - ad inftucnzA a 
Btlcl di . . .487a! corrcnte alter- 
-e, difetto di fun- Data . . . 1279a 
zionamento - da lavorare 1 

dclle .... 471a 1 metalli . . . 379a 

- dlnamo . . . 206a .-e, locale dellc 110.ii 

- dinamoelettri- - magoctoe)ettri¬ 

ca . 205a : ca.206a 

- direttamente - di inarcia . . 206a 

accoppiata . 207a i -, la - ha una mar- 

- a doppio collet- I cia irregolare481a 

tore. 200a - a maschicttarc543a 

- eccitata in aerie, I morsel to della 408a 

reslstcnza cri- | -e motrici, seclta 


tica della . . 602a , delle .... 707a 

-e.edlttzlo dellellO.w |-e, norine per 486.12 

— elettriea206.4,1278a l - non polariz- 

— a dlnchi . 1278.7 . zata .... 206a 

— a disco di Fa- | - per posare il 
radav . . . 1278a I cavo .... 849a 

— dl floltz . 1278a | prova di . . . 484a 

— a palla di ! pulirc la . . 482.10 

solfo . . . 1279.4 - per pulirc a 

— - di Wlms- i oiughla . . 1197a 

hurst . . . 1278a-aoppia . 1197.1 j 


Macchina, regola- Machinable . . 877a 
tore dl -e . 590a Machine, to . . 877.7 

- dl riserva . . 117a - the commu- 

- rlversibile . . 206a tator .... 424a 
-e, sala delle 116oi - armouring . . 402.7 

- per scandagll- asynchronous 209a 

are. 849a -. auxiliary . . 7179 

-e, wcomparto - with one bearing, 

dclle . . . .61813 frame and half 

- sincrona . . 2062 coupling . . 709a 

- per svlluppare — three bearings 

un cavo . . 828a and belt 

- di Bollcvamento pulley . . . 70819 

del cavo . . 862.7 - - two bearings 
• a due Bopporti and belt 

e puleggla . 709a pulley . . . 709a 

- con uno solo belt-driven . 207a 

sopporto.piastra --bronze . . . 366a 
di rondazlone -.casting. . . . 84a 

c disco d’accop- - -costing . . . 8489 
piamento . . 709.1 - characteristic 502a 

- con tre sopporti -.charging . . 92a 

e puleggla . 708a - with closed coll 

- in tandem. . UKa armature . .211a 

- per t a rare . . 0499 j - for coating with 
-e, tipo di . . . 2069 graphite . 1206a 

- per tnbt . . . 771a - constant . . . 2498 

- utcnsile . . . 879a -, direct coupled£072 

- a vapore . . 116.12 - for direct coup- 

-a bassa ve- ling.207a 

loclta .... 119.7 double eommu- 

-ad un ciiin- tator .... 206a 

dro.1179 -, dynamo-elec- 

- - a due ci- trie. 206a 

llndrl . . . .118a -, Gramme. . .2069 

-dicomando 117.1 -.induction . .209.4 

- - -i combinatl 1199 -. magneto-cleo- 

-compound 118a trie.206 jB 

- - a ronden- -.nonpolarised 2069 

sazione . . .119.1 —oil. 4489 

-ad espan- - with open coil 

sione .... 118a armature . . 2119 

-flssa . . .117.4 - panel . . . . 6I8L3 

-a getto dl pasting . . . 88L4 

sabbia . . 1198a -.radial-pole. .2193 

- - a grande - regulator . . 690a 
velocita . . .119a -.reversible . . 206J 

-, impiantodill«9 -.rope-driven 206JI 

-, moto pendo- -, the - runs Irre- 

lare di una . 803a gularv . . . 4812 

-orizzontaleU7a -.secondary . .2169 

-senza eon- - shop.878.4 

(lensazionc . 118.7 - standards . 486J2 

-astantuffo 117a -.starting . . .2069 

-verticalc . 117.7 -, synchronous . 2096 

- verticalc per far - terminal . . .4682 

treccie-. . .7429 - testing . . . .484a 

- - per fartrefoli7429 - tool . . . \ .8792 

Maceracion . 787.12 -winding . . . 8842 

Marerarc . . . 778a Machine k air 
Macerazione . 787.12 chaud .... 1299 
Machacar, ma- - d’appel . . 11649 

quina para .7882 - k armor dc 
Machcfer . . 110.10 ruban de fer 773a 
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Madera 


Machine, arrtter Machine Atalon- Machine magneto- Machines, sol de 

la.4793 n£e.49&4 Alectrlque . 2069 | la salle des 61830 

- asvnchrone . 2062 - A Atalonner . 6493 -s. maladies des 4713 i - k Bonder . . . 8492 

atelier de cons- - detraction -,1a - a une j-, stopper la . .4793 

traction de . 3783 dlcctrlque . 9882 1 marche lrr£- I - synenrone . . 2063 

- auxilialre . . 717.4 - A falre les to- gulldre . . . 4812 j - tandem . . . 1183 

-a. bAtiment desll6.io' rons des -,1a- marche IrrA- | - A tarauder .5483 

- blnalre . . . 1193 cables . . . 7789 gullcrcment 4812 - - tartincr . . 88.4 

- A boblner . . 8843! - - falre les to- ; -s, marche de - - - telllcr . . . 7882 

-,1a- bolte . . 4812 rons m£tal- • en parallAIe 8983 - thermique A 

-> borne de la . 4682 liques .... 7423 ! mettre l’lndutt ba<se tcmp£ra- 

-s. bronze pour 8553 ; - - falre les vis 894.4 S dans la . . . 4882 tore.190a 

- Acaoutchouter I - - filer le cable - la - au re- - a toronner . . 7789 

longltudinale771.7 (pose de cables pos.4792 -- toronner ver- 

-, caracteristique | sous-marlns) 8283 -, module de . . 40lJ ticale .... 7489 

dc.6023, -, la - fonctlonne -s, monter des - , - - travalller les 

-a,donneescarac- Irregulierc- en paralldle 2902. mttaux . . .8793 

teristlques de 4872 ment . . . . 4812 . - motrlcc . . . 117.1 •-- tresser . . .7463 
-A chanfreiner -s, fonctlonne- ,-A mouvement I -- tubes . . .7712 
les aretes des ment de - en 1 alternatlf rcc- -a, tvpe de . . .2069 

galvanos . 1909.4 parallelc . . 29831 tiligne . . . 1173! - A vapeur . . 11632 

-a, cholx des - fonte coulee A 1 -, mouvement -bicylln- 

motrices . .7073 la.8489, pendulatrede drlque . . .1183 

- A clntrer les - A forer . . . 3912 la - A vapeur 8083-s combi- 

tubes isolants876.7 i— forer auto- | -, nettoycr la 482.10 nces . . . .1199 

- commande matlque . . 8923 - non polarisee 2069 -A un ey- 

par cables 20631 1 — forer A co- 1 - -out11 .... 8792 1 lindre .... 1179 

- - commande lonne .... 8912 - A palters et ,-A deux cy- 

par conrroie 207.1 —forer hori- poulie . . .7092 Hndres . . .1183 

- compound . . 1182 I zontalc . . . 8912 - - trois pollers -A detente 1182 

-Acondensatlonll9.il—forer radia!e891.7 et A poulie . 7089 -fixe . . .117.4 

- sans conden- -s, frais d’eta- -s, panneau des 6182-A grande 

sation . . . .118.7, bllssement par I -s, parquet de ! vitease . . .1192 

- A congr^er .77831 kw de puis- I la salle des 61830 I-horizontal 1172 

-,constante de . 8492 : sance des - ' - A percer . . . 8912,-monocylln- 

-, coulage A la . 8489 : Instates . .8963:—percer auto- i drlque . . .1179 

coulee A la . 8489 -b, - d’installa- matlque . .8923 -pilon . .117.7 

- A coulcr . . . 842 tlon par kw - - percer A co- •-a piston . 1172 

-a, coupler des - I de puissance | lonne .... 8912 1 -vertlcalc . 117.7 

en paralltlo 2982 des - instal- - - percer hori- - - petite vitessell9.7 

- A courant al- lees.8963 i zontale . . . 8912 ; Machined state, 

ternatif. . 12792 - A fraiser . . . 89821 - - percer radiale j In.9779 

- eourrole . . 807.1 ■ - de gouvernall j 391.7 Machining . . . 8773 

-s, de (Installation Alectriquc . 9873 -, placer 1'induit Machos, peine 

par kw de - A graduer . .0492 dans la . . .4882 para . . . 648.10 
puissance des - de Gramme .2059.-8, plancher de Macho de terra- 
- Instances . 896.1 - A graphitcr 1208.1 I la salle des 618.10 | jar.5482 

- A decaper . 1196.10 j - - gratte-bos- - A plateau de i MAchoire de con- 

- dc demarrage 2062 ! ser .... 11972 Faraday . 12783 tact. 6883 

-a,derangements ! -s. groupc de .2063 '- - poin$onner 3893 Maciullatura, 

aax.4712 ; - a gulper dc co- — pollr. . . 11993 march Ins per 7882 

- directement ton les His — polir double j Maclzo.... 8S7.it 

aecounlec .2072 conducteurs 7459 11993 i - dc cimlento .1173 


- A double col- , huile de . . 4483 - de pose . . . 8493 | -a, placa .... 48.4 

lecteur . . . 2063 - hydroelec- - A poser les 1 Ma^onnage . . 4673 

- dynamoelec- I trique . . 12793 : cables . . .8493 Ma^onnc'. . . 837.ii 

triqae . . . 2053 - 1mpolarisee . 2059 -s, prescriptions Mayonner . . . 467.7 

- A Acnappement - d'inductlon .206.4 norm ales pour Ma^onnerlc . 83734 


Ubre . . . .118.7 •» avee Induit A les ... . 48532 -,fondation cn 4672 

- Hectriquc . . 20oi4 boblnage fer- - A presser lc massif de fon- 

12782! me .... .21131 chatterton an- dation en . .4672 

- - A boule de — induit a bo- tour de Tame -, placer des tubes 

soufre . . 1279.1! binage ouvert des cables . 7713: Isolants dans 

- - de Holtz . 12783 : 211.4 - - raboter . . 392.4 la.8932 


- tlectrostatique , - - induit A cn- 

A cylindrc 12789 ‘ roulement fer- 

— A plateau 1278.7 1 me.2113! 

- A emp&ter . . 83L4 1 - - Induit A en- t 

— encoller . .4119 roulement 


•s, reception de 4863 [ -. poser des tubes 
■, reguiateur de 5903 ! isolants dans 

■ de relAvement 852.7 I la.8982 

• A relever le Madeja de algo- 
cAblc .... 862.7 don.8693 


- d'enroulcment ouvert . . . 211.4 - de reserve. .1172 Madera . . . .8822 


do cable . . 8283 - A influence 
-A enrouler le alternative 12792. 

cAble .... 8283 . — Influence de 

— en tourer dc Wimshurst 127H/. 1 

ruban . . . .377.1 -s, installation de 

-»4preuve de .4843 . - Mectriques 205.7 

esaal de . . . 4843 -,- de-Avapeur 1169, 

- A Staler le -s, Instructions 

cable .... 8283 pour les . 48532 l 


reversible . . 206.1 1 - dc abeto . . 3683 
A rubaner . . 877.1 j - - abeto rojo . 3632 
- - de fer . . 7782 - - acacia . . . 9642 
s, salle des . 116.11 - alquitranada, 
de secours . . 7173 ! canales de . 888.7 
-serle, resistance ;- de arce . . .3643 
critique dc la 6022 , - - boj .... 884.4 
• A un seul | -. brlda de . . . 3392 

paller .... 709J : caja dc . . . 873 



















Madera 


1658 


Magnate 


Madera de cao- j Magnet, Damp- MognetyRohren- 1643 Magnet, pot- 

ba-anacardo 8643 ; fung»-.... 645a | -, Saug- . . . 18043 1 shaped . . . lli; 

- - carpe . . . 963.7 ! Dauer- .... 150.7 , Schrelb- . . 10143 | regulating . L296ai 

cuadro de . . 460.4 -detektor, Marconi- ; Spiegel- . . . 687.4 : releasing 648j f 6*U 

gorron de . . 8773 ; 10503 -spule.3373 j -> ringshaped . I63L: 

- de frcsno . . 883.4 j -elscnsteln . . . 150.4 -spulen, Befestl- ; rod.1643 

- - hava . 3633, 8633 :-elektrlscherlnduk- ! gung der . . 889.7 shunt . . . . 6S7> 

- - haya,tacode86&4 tlonsapparat 12925 , - -draht . . . . 836.7;-spool . . . . 8873 

- impregnadade J - -e Mascnine . 2063 —endklemme . 8883 , -.standard . . . 68*5 

accite . . . .9623 --er Htromkreis 1633 - -kasten . . .8893 - steel .... S46ai 


-. raodelo de . 884.10 

- de nogal . . 8643 ' 
paslllo de . . 104.41 

- de pino . . 862.10 i 

- pitchptne . 8683 
pulpa ae . . 3623 

- de roble . . . 864.1 

- - tcca .... 8653 1 


-. Elektro- . . . 1643 
- (Telcgrar 
phle) . . . 10143 
-Feld- . . . . 4675 

-feld .174.7 

- -, Ablenkungs-1683 
—, bewegllches 178a 
—, cin - erzeu- 


- Verbindung 


der . . . 

. .888.7 

-. Stab-. . . 

. .160s 

-stab.... 

. .1683 

-stahl . . . 

. 846a l 

-, Stahl- . . 

. .1683 

-streufeld . 

. .2803 


•.steel.1683 

s straight . . . 163> 
sucking . . 18043 
- support . . 627j i 
•, system . . . 1117a 
•. tubular . . . 1643 
>, uniformly mag¬ 
netised . . 1290J 


Madrevlte . . . 5893 gen.1743 -system . . . . 1593 - winding . . .887.4 

Magasin A char- j - -. festes . . . 1773, -system (Tele- Magnete .... 1663 

bon.1103 - glcichforml- phon) . . . 11173 - d accialo . . . 1683 

- - papier . . 10123 ges .... 176ao -system, asta- , -i, acclaio per 346ai 

Maglia della I - -. hotnogenes 176.10 tisrhes . . . 6803 i - ad angolo . 10173 

grlglla . . . 563 1—, konstantes 627.1! -.Topf- . . . . 164.7 : - anormale . 12975 

- grlglla nelle ! --. Luft-. . . . 1753 j -tr&ger . . . . 627 ji ! - anulare . . .168.: 

piastre d'accu- - -, sich perlodlsch | -en, Tragkraft - - blpolare rego- 

mulatorl . . 60.7] umkehrendesl78.4 eines . . . .164.1 labile . . . lll*> 

-e larghe. i - -. permanentes 175 l 4 ! -wlcklung . . . 887.4 - armato . . . 1296L5 

grlglla a . .615 —. polarlsiertes 176a , -wlcklung, falsch -, armatura di 
-e strettc, - -, pulsiercndeslTtls geschaltetc . 8883' an ... . 160is 

grlglla a . . 60o - -. unglelehformi- -wicklungsstrom- - artiflelale . . 1563 

-e -, grlglla con - dl ges.177 j 1 stkrke . . . 3365 -asp Iran te . 13043 

piombo duro 61.1 - -. zusammen- -wicklungswider- ,-,asse del . . 150J# 

-e -.piastra a grl- gesetztes . .176.7 stand . . . .8863 -1, assieme del 11222 

glia con . . 603 -,gleichfdrmlg mag- -, Wlnkcl- . . 10173 - ausiliar . . .5483 

Maglio.383.1 netisierter 1296.1 -. Zylinder- . . 164.4 -. avvolgimento 

incudlne del . 8893 -. Oloeken-. . . 194a Magnet, abnor- del.887.4 

-, che puu essere ,Hllfs- . . . . 648.4 mal .... 12975 - brachlo- 

lavorato al . S83L4, - Hufelscn- . .1633 -, adjustable annu- polare . . 12963 

- a vapore . . 882.10 -, -formiger . .1683 lar bipolar 11163 - a branebe . .456.4 

Magnalium- -Induktlon . 1289.7 -, angular . . 10173 - - campana .1643 

mast . . . 1100a -induktor . . 1120 a-, annular . . . 188L7 - di campo . . 4575 

Magnalium , -en, Joch des 163.il - armature . 129631 -1 - - giranti .4573 


mast . . . 1100a -kern.9405,-, armed . . . 1296a i-, reslstenza 


Magne-crystalllc , - -. hohler . . 457ao ; -, artificial . . . 1593 del.8903 

action . . 12983 ( -e, Klaucn- . . 456.4 ( auxiliary . . 5404 -. clllndrlco . . 1644 

- - force . . . 12935 ,Klopfer- . . 1076a ; band. 1643! - compensators 84Ii 

Magnesia . . . 803 1 -. kombinlerter 12904 -,bar. 1683' 627if 


-, sulfato de . . 14.4 -, Kompensator-341.1 
Magnetic . . . 80a -. Kugel- . . . 1296.7 
Magneslo, ossido -, kunstllchcr .1593 

di.80s -. kurzpoliger 12963 

-, solfato dl . . 14.4 Lamellen- . . 1643 1 
Magnesite . . . 7833 -. langpoliger 12965 , 
Magnesium, schwe- :-Ututewerk . 11223; 

felsaures . . 14.4 -magazin . . 11225 
-sulfatlosung . 14a -, Mantel- . . . 1645 
Magnesium, carbo- -. Molekular- 179ao 
nate naturel -> Xachschub- . 6273 j 

double de eal- ! -nadel. 629.7 | 

eium et de . 7833 I —. die - ablenken i 
Magnet .... 1593 i 631.4 

-, Aolcnkungs- 6273 —.die - wlrd ab- 
-achse .... 159.io gelenkt . . . 631a j 
-en.Ankerelnes 163.10 - -, Xordpol der 6293 
-. anormaler . 12975 — richtung . . 632.7 I 

-armatur . . 12963 —. Ktidpol der 6293 

- armierter . 1296a —.tote . . . 629.li 

-, Ausglelch- . 627.10 1 -, naturlleher . 150.4 
-, Ausiuse- 598.1, 5985 ' Nebenschlufl- 6273 j 
-ausschaltcr . . 524.7 Normal- . . . 627.7 

-.Band- . . . .1643 -optlseh . . . 12973 

-betriebsystem 11685 -, permanenter 169.7 

-, bewegllcher 661.1 1 : -pol. 1663 | 

«, Blatter- . . . 1643 -rad.rotlerende*4o07 i 
Bogcnlampcn- -, Uegelungs- 1296.il 

nebcnschluil- - -regulieruug . 697.4 

mlt Schwebe- -, Riebt- .... 627a 

anker .... 940.7 rlngformlgcr 168.7 


>. bell shaped . 1643 ; - in derlvazione6S73 
•, bipolar horse- - - derlvazione 

snoe . . . 1119a I con armatura 
brarhy polar 12963 sospesa per 

- carrier . . . 627al 1 lampade ad 

- coil.8873 ! arco .... 9446 

compcn- - dldeviazione 6273 

sat Ion . . . 627ao ( - dlrcttore . . . t£7a 
compound . 1643 ; - di dlsgiun- 

11225, 1296.4 zione .... 548a 

controlling . 627a ] - elementare 179a# 
core, arc-lamp 9405 -, elettro- . . . 1643 
cradle . . . 627al - a ferro dl ca- 
cyllndrlcal . 164.4 vallo .... 1602 

damping . .645a --ferro dl cavallo 
.deflecting . .6273 blpolare . 1119a 
electro- . . . 1643 -. forza portante 

-. feed.6273 d’un .... 164.1 

globular . . 1296.7 -1, generatore a 
horse-shoe . 1683 manovela a 

Iron-clad . . 1645 tre .... 11204 
laminated . .1643 giogo del . 16011 

megapolar. 12965 - lamellare . . 164J 
mirror .... 687.4 j - a laminc . . 12104 


.molecular . 179ao - a mantello . .1645 
•, movable . . 061a11 - mcgapolare 12905 

•.moving . . 661al j - mobile 6273, 651ai 

>, natural . . . 1504 - molecolare . 179ai 

*, permanent. . 157.7 - naturale . . . 1504 

1683 - normale . . . 627.: 
•pole. 1663 - a pentola . . 164.; 

























Magnate 


1659 


Mognetisch 


Magnate, perma- 
nente .... 160.7j 

«, portat* d’un . 1$U I 

- regolatore . 1296a i 
rocchetto dun 3870 

- dl soap pa- j 

meuto. . . .6084; 

- acrlvente. . 10140 

- sferico . . . 1206.7 

- svnorzatore. .646.1 
sopporto del 627.li 

>1. spccchlo a . 687.4 

- tuDolare . . . 1640 , 

- tmiformemcutc j 
magnet izzato 1296 J 


. 160.1 


Magnetic . . . 

- action a( a dis¬ 

tance . . . 1290.1 

- after-effect . . 181.1 

- agens . . . 12H9.io 

- axis .... 159ao; 

- azlmut . . . 1800.7 1 

- balance . . . 0*60 

- - method . 12980 : 

- battery . . 1296.4 
-. to become . 12904 

- body .... IOIjo | 

- brake . . . . 462 j | 

- bundle . . . 1296 jo ; 

- cage .... 1826.4 

- capacity . . 1288.7 1 

- chart. . . . 1299.4 

- circuit .... 171.7 

- coherer . . 1076.4 j 

- compensator 12960 : 

- condition . 12890 

- conductance 1269.7 

- conductivity I 8 O 0 

12600, 

- creeping . . . 1820, 

- cross-section 12680 

- current . . . 1730, 

- cycle .... 181.11 

- declination . 628.4 

- decoherence 10760 

- density 12680 ,1268.4 1 

- dip. 628.10 

- dispersion . . 1760 

- disturbance 

6284, 10014 

- drag . . . . 1670; 

- earth-pole . 1299.7 

- effects . . . 12890] 

- element . . 12920 

- energy . . . 12670 1 

- equator . . 1800.41 

- fatigue . . . I 8 I. 1 ! 

- field. 276.1 

- alternating 1780 
—.alteration of 

the shape of 

the.1760 

—, constant . 1784 

- deflecting . 1790: 
—♦ fixed .... 1770j 
—, homogeneous 

176.10 

- -, movable . . 178.11 
—, permanent. 175.4 ] 

- -, polarised . 1760 1 

- -, pulsating 
—, resultant. 

- -, uniform . 

- figure . . . 

- fluctuation . __ 

- fluid.162.7 

- flux .... 178ao 

- distribution 

of.1744 


Magnetic focus 12980 

- force .... 1267.4 

- -.telluric. . 1299.4: 

- friction . . . lM±s 

- - gear . . . 13574 

- hammer- 

break . . . IO 660 

- Inclination . 62H.io ; 

- induction . . 1620: 

1780, 1289.7 

- - tubes. . . 1290.7 

- Inductive ca¬ 

pacity. . . 12900; 

- Inertia .... 1804 

- influence . . 168a 

• interlinking 1 

of coils . . . 2694 

- intermediate 1 
position. . 1298.7 


- iron ore 

- layer . . . . , 

- leakage . . , 

- - resistance , 

- line of force 

- loss 


169.4 
I 8 O 0 
1604 
1760 
281.7 
1700 

290.4 


- main position 1298.4 
_ 1 


1704 

12990 

13000 

12960 

12920 

12670 


- map . . 

- meridian 

- metal 

- molecule 

- moment 

- of the earth 12990 1 
—, specific . 1267.10 

- needle .... 629.7 
—. to deflect 

the.681.4 

—, the — is de¬ 
flected . . .6310 

- direction of 

the.6327 

- oscillation of 
the ... . 632.10 

• oscillation I 

method . . 12980 1 

• path in air . 276.4 

- permeance . I 8 O 0 

- photometer 1297.12 : 

• polarisation . 1620 

168.11, 

- pole.1650 

- -.strength of 

a.169.ll 

- poles of the 

same sign . I 660 

- position, main 6820 

- potential . 1367.7 

- power . . . 12670 

- property . . 128H0 

- pull.1670 

- reaction . . . 266.7 

- receptivity 12687 

- relief of pres¬ 

sure on bear¬ 
ing . 6974 

. I 8 O 0 
12690 1 
. 180.7 
1800 
1800 


- reluctance 

- resistance 

- - of air . 
-iron . 

- retardation 


1780 

. 176.7 - return path . 1710 j 
176.10! 

. 1727' 

1620 


182.1 


1830 


reversal 

- screen 

- sreening effect 1830 

- shell .... 1298.7 

- shunt .... 1760 

- state .... 12890 

- storm . 9890, 18684 


Magnetic stray 
field . . . .2800 

- stress .... 248.4 

- substance . I 6 I .10 

- susceptibility I 8 I 0 

- system .... 1690 

- theodolite . 1297.il 

- torsion . . 1297.10 

- - balance . 1298.10 

- tube of force 171.1 

- variations . 13020 

- wave-detcctorlO690 

- whirl . . . 1 H 2 ju 

- work . . . 166.12 

- writing . . 12970 

- yoke.4650 

-al amplitude 13000 
Magnetleo . . . 160.1 
-. attrito .... 1820 

campo . . . . 278a 
- risultante 268.4 
clreuito . . .171.7 
-a, concatena- 
zionc - del 
rocehettl . . 2694 
-a, conduttivitk I 8 O 0 
effetto - dl 
schermo . . 1880 
- sumeguentc I 8 I .1 
flusso - eh in so 1710 
-a, forza . . . 169.12 
-a, inerzia . . . 1804 
•a, massa . . . 1704 
momento . . 170.4 
-a, perdlta . . 290.4 
-a, reazione . 286.7 
-a, resistenza . I 8 O 0 
ritorno . . .1710 
schermo . . 1830 
sistema . . . 1690 
-a, sollecltazione248a 
spettro .... 1727 
-a, suscettivitu I 8 I 0 
vortice . . . 182io 
Magnetleo . . . 160.1 
-.campo - resul- 
tante .... 268.4 
-a, carga . . . 248.4 
-. circulto . . . 171.7 
-a, conductibili- 

dad.IHO 0 

-. cuerpo. . . I 6 I .10 

-, - no. 1621 

-. enlace .... 2694 
csfuerzo . . . 248.4 
-a, fatiga . . . 181 .1 
-a, fricclon . . 1823 
-a, fuerza . . 189.12 
-a, Inercla . . . 1804 
-a, masa .... 1704 
-, momento . . 170.4 

-, no. 1600 

-a, pantalla . . 1830 
-a, perdida . . 290.4 
-a, reaccibn . . 286.7 
-a, rcslstencia . I 8 O 0 
-, retorno . . . 1710 
-a, substancla 161J0 
-a, Husceptibili- 

dad.181.6 

-, torbcliiuo . 182.10 
Magnetique . . 160.1 

- nord.1690 

- sud.1690 

Magnetisability 161.4 
Magnetl sable \ 1610 
Magnetisante, 

action - de 
rinduit . . . 266.4 


I Magnetisation . 1664 
j - by alternating 
| current . . . 161a 
; -, coefficient of 170a 
-, cross .... 160ao 

- current . . . 1460 

- by currents 18040 
1 - curve .... 1700 

- - of the air . 270L7 
: - -. armature . 2660 
1 -.cyclic . . . 12960 
1 -, direction of . 1604 

- by earth . . 12994 
j -, electric . . 12680 
I - by induction 12900 

intensity of . 1700 
-, internal . . . 160.7 

- of light . . 12944 

- -line .... 170a 1 
-, longitudinal. I960 

: -, rotary . . . 160.ll 

- up to the satu- 

1 ration . . 12910 
, -, specific elec- 
! trie ... . lttiU 
1 -. surface . . 12964 
-, susceptibility 

to.16L4 

Magnetisation 

elcctrlquc 12680 

- - speclffquc 12680 
Magnetlsch . . 160a 

j -, nord- .... 1690 

I-.sud-.1690 

1 - werden . . 12904 
-es Ablenkungg- 

j fcld.1790 

-e Achse . . 169.10 
! -c Achslager- 
1 entlastung . 6074 
' -cs Agens . 1989.10 
j -er Xquator . 1900.4 
-c Arbeit . . 166.lt 
-e AufnahmcfUhig- 
keit . 1810, 1&8L7 
-c -, speziflsche 

12680 

-e Ausglelch- 
! moth ode . 12980 
> -es Auflenfeld . 628a 
-er Azimut . 1800.7 
-t* Bean- 

spruchung . 2484 
i -e Bremse . . . 462a 
—c Bruckc . . . 6860 
-es Bundel . 1296.10 
-c Deklination 628.4 
1 -e Dichte . . 12580 
-er Effckt . . 12670 
1 -e Eigenschaft 12880 
! -cr Eiscnwlder- 
stand .... I 8 O 0 
| -e Energic . 12670 
! -e Entfrittung 10760 
: -e Erdkartc . 12990 
-cr Erdpol . 1299.7 
-er Eaden . . 1296.10 
-es Feld .... 174.7 
-es -, resultie- 

rendes . . . 2684 
-e Feldstttrkc 12680 
i -e Fcrn- 

wirkung . 1290.1 
! -es Fluidum . . 162.7 
j-e Fluktuation 1620 
I -er Fokus . . 12980 
! -er Fritter . . 10764 
-e Gestirn welte I 8 OO 0 
-es Gewitter . . 9800 































Magnettech 


1660 


MagneUssasione 


Magnetisches I 

Gleichfeld .17821 
-er Hammer . 106(13, 
-e Hauptlage 1296a • 
-er Karts . . 1338.4 I 
-er Kompensa- 

tor .... 12964 1 
-er Korpcr . 16lJ0| 
-er Kraftflufl 178 jo, 
-er Krels . . . 171.7 | 
-er -, doppelter 466 j \ 
-er -, einfacher 466ao i 
-er geschlos- I 
seller .... 171 a 
-e Induktlon . 178A : 
-e -skapazlt&t 1290 a i 
-e -srobren . 1290.7 ' 
-e Influenz . . 168a i 
-e Inklination 828ao I 
-es Joch .... 465 a 
- e Kapazit&t 1268.7 
-e Kraft . . . 169.121 
-e -Hole .... 170 a i 
- e Lclstung • 1267 a I 
-e Leitftlhlgkeit 180 a [ 
-er Leltungswider- ; 

stand . . . 1269 a 
- er Luftwider- 
stand .... 180.7 
-e Masse . . . 1702 
-er Meridian 1300 a 
- es Metal 1 . . 1296a, 
-es Molekul 
-es Moment 


1292a 1 
. 170.4 I 
1299A 


-es Moment, spe- i 
ziflschcs - 1267.10 , 
-eNachwirkung 181 . 1 . 
-erNebcnschlufil76A 
-es Photo¬ 
meter . . . 1297a2 
-er Pol .... 166 a i 
- e Polarisation 162 a 
- e Pole, gleich- I 
namige . . . 166 a j 
-e ungleich- I 
namige . . . 166 a I 
-e Polstkrke . 1267 a 
- es Potential . 162 a 
- e -differenz 1267 a 
- er Querschnittl2o8A 
-e Rcibung . . 182 a 
- e -sarbelt . . 182.4 
-es -sgetriebc 13572 
-e Ruckleitung 171A 
-e -wirkung . 266.7 
-e Sehale . . 129a? 
-e Sehicht . . 1602 
-er Schlrm . . 1H3 a 
- e -wirkung . 183 a 
- e Schrift . . 1297 a 
- e Schwingungs- 
methodc . 1298 a 
- c Spulcnverket- 
tung . . . .2692 
-e Stoning . . 6282 
-e - (Telegraphic \ 
10012 1 

-e Strenung . 176a : 
-er StreuwFder- 
stand .... 281.7 I 
-er Strom . . . 173 a 
- c -stUrke . . 12692 
-c Stroraung . 173ao 
-er Sturm . . 13532 
-e Substanz . IHl.io , 
-erTheodolith 12»7ai 
-e Torsion . . 1297.10 
-e -swage . . 1298ao. 


Magnetische 

Trltgheit . . 1802 
-er Verlust . . 290a 
-c Wage .... 686 a 
- es Wechselfeld 178 a 
- er Wellenanzei- 
gcr .... 1059 a 
- cr Wlderstand 180 a 
- er Wirbel . . 182.10 
-e Wirkungen 1289 a 
- er Zug .... 167 a 
- er Zustand . 1289 a 
- e Zwlschenlage 

1298.7 

Magnetise, to . 1612 
Magnetised by an 
electric cur¬ 
rent .... 160 a 
M agnet Isierbar 161 a 
M agnctislcren . 1612 
Magnctislerende 
Kraft .... 170 a 
- e Wirkung des 
Ankers . . . 266.4 
Magn c t i si e rfkh ig- 

keit.161.4 

Magnetlsiert, 
durch elektri- 
schen Strom 160 a 
M agnctlslerung 160.4 

-sart.160 a 

-, drehende . 160a i 
-. elektrische 1268 a 
-, Ent-.1295.4 

- durch dleErde 

12992 

-sfkhlgkeit . 12902 

- durch Induk- 

tion .... 1290 a 
-, In lie re .... 160.7 
-. In tens! tat der 

1267.10 

-skoefflzient. . 170a 
-skurve .... 170 a 
—, Aaiker-. . .265 a 

- der Luft. . 276.7 

- -, Rotor- . . . 266 a 
-. Langs-.... 160A 
-slinic .... 170.il 

longitudinalc 160 a 
- smethode . . 1294 a 
-, Qucr-.... 160ao 
-srichtung . . . 160 a 

- bis zur Satti- 

gung . . . 1291 a 
- sspirale. . . 12957 
-sspule .... 636.4 
-sstrom .... 146 a 

- durch den 

Strom . . 1804 a 
- sverfahren . 1294 a 
-, Verzogcrung 

der.180 a 

-,W©chselstrom-lfll.l 

-szahl.170.1 

-,zyklische . 1296 a 
- szyklus . . . lHlai 
Magnetising coil 

6854, 1295. 

- effect of the 

armature . . 266.4 

- force .... 170 a 
M agnetism, ani¬ 
mal . . . • 1289.4 

-.auroral . . 1802.7 
-, bound . . . 1288ao 
-.circular . . 12892 
decrease of . 161A 
-, to destroy the 161 a 


Magnetism, dl- 
| mlnution of 161 a 
! disappearance 

I of.H1.7 

free .... 128&» 
-. Induced . . 162ao 
-, loss of ... . 16L.7 
molecular . 1293a 
'-.natural . . .169 a 
! -, permanent. . 169 a 
i -. residual . . . 181 a 
| -, reversal of . 182a 

- of rotation . 1290 a 
! -> temporary . 1289 a 
! terrestrial . 1299 a 
i Magnttisme ani¬ 
mal .... 128914 

1 - de l’aurore bo- 
reale . . . 1802.7 

- circulalre . 12892 
i -> coefficient du - 

induit. . . 1289a 
| -, composante Ter- 
ticale du - ter- 
rcstre . . 1900al 
i -> destruction 

du . . . . 1289 a 
distribution 
du . . . . 1289 a 

- Induit . . . 162ao 
' -. Intenslte dc 1268.7 
: -, - speclflquc 

dc. 1268 a 

- latent . . . 1288ao 

- libre .... 1288A 

- molCculalre 1293a 

1 - nature! . . . 159 a 
-, dc - nord . . 169 a 

- passager . . 1289 a 

- permanent. . 169 a 

- remanent . . 181 a 
; —, repartition 

du .... 1289 a 
I - residuel . . . 181 a 

- de rotation 1290 a 
-, de - snd . . . 169 a 

I - temporalre . 1289 a 

- terreatre . . 1299 a 
! variations du - 

i terreatre . 1302A 
I Magnotismo . . 169a 

- animate . . 1289.4 

- dell’anrora bo- 

reale . . . 1802.7 
. - de la aurora 
boreal . . 1802.7 
; - circular© . . 12892 
-, decremento 

del.161 a 

-, destrulr el . . 161 a 
-, dlminuzione 
del.161 a 


-, electro- . . 
-, elettro- . . 

- indotto . . 

- Inducldo . . 
I - latcnte . . . 

- iibero . . . 

- libre . . . . 

- molccolare 

- molecular . 

- naturale . . 
-, di - nord . 

- norte . . . 

- permanente 

- remanente . 

- residuo . . 


164ao 

164.10 

162J0 

162.10 
1288.10 
1288a 
1288a 
1298a 
1293a 
. 169a 
. 169a 
. 1654 
. 169A 
. 18lA 
. 181a 


Magnetismo de 
rotacldn . 1395 a 

- dl rotazlone 1290 a 

- sud.109 a 

- sur.199.7 

- temporal . 129913 

- tern paraneo 1289L3 

- terrestre . . 1299 a 
—, incllnaxione 

del .... 18912 

- -, variation! 

del .... 18 (A* 
togllere 11 . . 191 a 
M agnetism us, Ab- 
nehmen des 191 a 
-, den - auf- 

heben .... 191 a 
IH a- .... 1217a 
-, Erd- .... 12953 
-sfreier . . . 128 Ka 
-> gebundener 1288 a* 
-.tnduzlerter lttas 
-> krcUformirer 

12892 

-, Moleku lar- • 1293a 
-, naturllcher . 155* 
—> Nord- .... 169.1 
-,-licht- . . . 199*7 
-.Para- . . . 1297a 
-, perm an enter 169 a 
-. reman enter . 18L3 
-, Rotations- . 1290 a 
-. Schwinden 

des.16L? 

-starke .... 1258.7 

-, 8ud-.169.7 

ticrischer . 1289a 
vorubergehen- 
der . . . . 12993 
Magnetizabili- 

dad . . . . 12912 
Magnetizable . lflA 
Magnetlzado por 
una corrlente 
eldctrica . . 160j 
Mognetlzante, 

fuerza . . . 170 a 
M agnetlzar . . 1912 
MagnetlzzabiJe 19L3 
Magnet Izzabilita 

12912 

Magnetlzsante, 
forza .... 170 a 
M agnetlzzare . 1912 
contro- . . . 297 a 
-. trasversal- 

mentc . . . 267 a 
M agnctlzzarsi 12954 
Magnetizzato della 
corrente elet- 
trica . . . . 166 a 
M agnctizzazione 

160a 

- clclica . . . 12953 
ciclo di . . 181-11 

-, coefficient© dl 170a 
-.contro- . . 267a* 

- per la cor¬ 

rect© . . . 19013 
-, curva di . . . 170 a 
-.- di-dell'aria 276.7 
di - deUin- 
dotto .... 26oA 
-, direzione 

della .... 160 a 

- elettrlca . . 1268 a 

- - specifica . 1268 a 

- per lnduzione 

1290a 
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MaleU 


Magnetizzazlonc j 
per influenza 1290-5 j 
-, lntenslta della 17(13 1 

- interna . . . 1607 I 

inverslone I 

della . . . . 182.1 
-, invertlre la . 1823 
linen di . . 170 ji 

- longltudinalc 160 a j 

- della luce . 12912 \ 

- medlante cor- 1 

rente alterna- 

ta.16U . 

modo dl. . . 160 a 
ritardo nella 180 a 
-. rocchctto dl. 686.4 1 

- di rotnzione 10O.il 

- alia satura¬ 

tion . . . 1291-5! 

- supcrflcialc 12953 | 

- trasvcrsale 160.10 1 
Magnctoelcktrl- 

•che Induk- 
tion .... 1259.3' 
-elektrizlttt . 13063 1 

-graph.6863! 

-irlstallinische 
Kraft . . . 12983 

- - Wirknng 12903 
-maguetische 

induktlon 1266J! 
Magnetometer. 684 a 
-. liifilar-. . . .0846' 
-.Din- .... 1294.4 
-.Horizontal- .686 a 
K orapen- i 

nations- . . . 686.1 1 
-methode . . 18853 • 
registrieren- 

de*. 6853 

-, CJnlfllar- . . . 684.7 ( 
Magnetomotori- 
sche Kraft 1269.4, 

- speziflsche 1269.5 
Mail 'netooptische 

Aktlvitat. 12903 I 

Magnetophon 12983! 
Magnctoskop . 684A j 
Magneto 205 a, 1120.1 

- -call .... 11203 
-> calling- 1119 a, 1104.4 
-.continuously 

driven . . 112U 

- -electric circuit I 

1683 

- - induction 12503 

- - induction-ap¬ 

paratus . . 12923 

- - machine . . 206 a 

- -electricity . 18063, 

- -generator . 1120.1! 

- - calling 

system . . 1121 a 

- - with double 

magnet . . 1122.1 

- - with triple- 

magnet . . 1120.4 

- - with triple- | 

magnet for 
double trunk 
system . . 1120.7 

- -magnetic induc¬ 

tion. . . . 1259a 
Magnetometer, 
compensation 

68oJ 

- method . . 13853 

Magnetomotive ! 

force . . . 1269a 


Magnetomotive 
force, specific 1269 a 
M agneto-optic 

activity . . 12903 | 
-optical . . . 12973: 
-system 1106 a. 11683! 
Magnctoelettrl- 
cita .... 18063 
Magneto-elettri- 
co, clrculto 1633, 

- -a, macchina 206 a 
M agnctofono 12983 
Magnetografo . 6853! 
Magnetometro 684 a 

- - bifllare . . 684 a 

- - dlcompensa- I 

zionc .... 685.1 1 

- - orlzzontale 686 a 

- - unlfllare . . 684.7 : 

- -motrlce, forzalTO.7 j 
Magncto-ottlco 1297 a I 
Magnctoscopio 684 a ! 
Magnctoelectrl- 

cidad . . . 18063 ! 
Magnetoeleetri- 
co, circuito . 1633 

- -a, m&quina . 206 a 
M agnetdfono 12983 
Magnetografo . 6853 
Magneto de ma- 

nivela, con tres 
imanes . . 112014 
Magnetdmetro 684 j0 

- decompensa- 
ci6n ... .685a, 

- - horizontal . 6853 
Magneto-motriz, i 

fuerza . . . 170.7 i 
Magneto-dpticol297A i 
Magnctoscopio 684 a I 
Magneto (mach. J 

elcctr.) . . . 906A ■ 

- (tcleph.) . . 1120.1, 

- d'allumage pour 

mines .... 9863 | 

- d’appel . . 1119A 

- a commando 

continue . 1121a 
-61cctrlclte . 13063 j 
-graphe . . . 6863 

- a manivclle et | 

a deux al- 
mants . . 1122a 

- manivclle et 
a trois al- 
mants . . . 1120.4 : 

- manivclle et i 
k trois aimanta 
pour llgncs 
doubles. . 1120.7 

Magnetometre . 684.0 

- balance . . . 085 a ; 

- bifllairc . . . 684 a j 

- de compen¬ 

sation . . . 685.1 

- enregistreur . 6863 

- horizontal . . 6853 

- unifllairc . . 684.7 ( 
Magnet o-optique 

1297a ' 

-phone . . . 12983 
-.service d’appcl 

a.1121 a 

Magnetoscope . 684 a . 
Magnltud do la j 
capacidad .1180 a 

- eorrcccion . 648A 

- - la intensi- 

dad . . . . 11804 


Mahagoniholz .864 a 
M ahogany . . . 864 a 
M ai 11 cohort . . 80s 
-, fll de .... 686al 

Malllet.882.7 

Mains.754a 

Main air field 1292a 
-, auxiliary . . 754 a 

- battery . . . 9993 
boosting . . . 7693 

- brush . 425 a, 6013 

- cable .... 760 a 

- circuit .... 142.4 

- - resistance . 146a 
—, to put in the 142 a 

- coll .... 11506 
-. connecting . 758.7 

- connection 1127 a 
-, consumer’s . 759 a 

- contact . . . 6004 

- current . . . 1403 

- cylinder . . . 596 a 
dead .... 18423 
direct .... 754 a 

-s, distributing 722.10, 
739a 

- - frame . . 1140.4 

- dram .... 596 a 

- dynamo . . . 207 a 
- s, dynamo . . 722a 

- - switchboard606 a 
- s, electric . . . 768 a 
- s, equalizing . 728a 

- feeding point 722A 

- field.175 a 

- fuse. 5583 

- generator . . 207 a 
- s, generator . 722a 
—s. house- . . . 755 a 
-, inductive . . 753 a 

non-inductive 758A 

- Intercommu¬ 

nication switch 

1153a 

-s. lighting . . 721 a 

- line.754a 

- - Insulator . 791.4 

- magnetic posi¬ 

tion . 632 a 

-s, network of . 726 a 

- phase .... 200.4 

- winding . . 319 a 

- position, first 1298 a 

- magnetic 12904 

- second . . 1298 a 
-h, power . . . 721.7 
-, primary . . . 753 a 

- resistance . . 578a 
-s, ring- . 7233, 760s 

secondary . . 723 a 

- separating 

switch . . . 5563 
-, service .... 769 a 

- set of cables 723 a 
spare .... 754.4 

- spring . . . 10103 

- station .... 702 a 

- - system . . 1166 a 

- stop-valve . . 115.1 
supply .... 758 a 

- - meter . . . 6903 

- switch .... 520a 

- -board .... 6004 

- telephone 

traffic . . . 1171 a 

- terminal 4604,584 a 

- throw-over- 

switch . . . 6204 
-s, town-.... 7553 


Main transformer 

225.4 

-, underground 754 a 
! - voltage . . . 1603 
; - voltmeter . . 679 a 

- winding . . . 814 a 
M ain, boninage 

k la.8843 

-, cintrer & la - 
un tube iso- 

lant.875 a 

-, enroulement k 

la.8843 

etalonnagc k 

la.649 a 

-.graduation k 

la.649 a 

hauteur de la 617,4 
-, latnpe k . . . 921a 
-, - a - avec 

polgneccn bols 
et crochet de 
suspension . 9223 
-♦ k portec de la 617 a 
r^duetcur A . 5907 
-, rcglablc k la 573.7 
-, reglage a la . 6708 
regulation A la 673 a 
-, tachym^trc k 4803 
-> volant k . . . 5606 
Maintenance . 4703 

- agreement . . 71 a 

- of a battery 10010 

- premium . . 71.4 

Malntenir cons¬ 
tant . 477 a 

Maisons, conduc- 
teur passant 
j par-dessus les 8201 
' Maison.une - eat 
| foudrov^c . 9806 
: installation 

dans unc . . 854.1 
-9, ligne passant 
j par-dessus les 823 a 
| -s, pate de . . . 715 a 
i -, raccordemcnt 

! de. 726.12 

Make and 

break . . . 1066.7 

- position . . . 517 a 
to - astatic . 6803 

i -, to - contact 617.10 
! -. to - an electric 
connection . 734 a 
M aking good the 
road surface 8904 

Mai.5104 

Malachite . . 1216.4 
: Maladies des 

machines . . 471 a 
M alapterure . 1809 a 
M alapteruro . 1809 a 
M alaxagc, opera- 
i tions du . . 7706 
1 -, processus du 7706 
Malaxeur . . . 771.1 
-•laveur . . . 771.4 
, - pour la prepa¬ 
ration de la 
p&tcdcmatiere 
active .... 8010 
,--«6cheiir . . .7713 
l - - de Truman 771A 
MAlc, pelgne . 54010 
iMaleablc . . .881.1 
I -.hierro fundidoS443 
Maleta para he- 
rramlentas . 898 a 
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Manilla 


Mall as ap ret ad am, 
placa de re- 
jilla con .. 008 
-a reja do plo- 
mo duro con 
- y en forma 
de parrillas. 61a 
-s rcjilla con 602 
Mails de la re- 
Jilla ... 58.8. OO? 
-s, reJUla de 

grandes . . . 61-' 
MaTlcabUc . . . 881 a 

ferro. 3442 

getto.844.2 

Malle Able . . .881a 

- cast-iron . . . 844.2 

- iron. 8442 

Malleable . . .881a 
-. fonte .... 8442 ; 
Malleer . . . . 380.8 

Mallet.382.7 

Malta. 8874)' 

Man In charge 

of erection . 932 

- -hole. 880.7 

- cover . . . 881.1 

- - frame . . . 8809 

Management, i 

works .... 7182 
Manager, works 

71K.1, 18208; 
Manantlal dc I 

cnorgia . . . 207.% ' 
Mancanza di per- 
turbazione 1004.] 

- - Kcintille 
Mancha de 


grass 


Manchon de 
Jonction k 
charni6re . . 8722 

- - jonction pour 
conducteurs de 
paraton n er re 9908 

- jonction pour 
tubes Isolants 

8782 

masse de rem- 
p I Usage du . 8452 

- de matierc Iso- 
lante .... 879/1 

- poreux .... 05 

- porte -foret . 891.4 

- poulie .... 421.6 

- protecteur eu 
caoutchouc . 780.7 

- de raccorde- 
ment .... 8792 

- raceordement 
cannclc . . . 8792 

- raceordement 
acouverclc . 879.4 , 

- raceordement 
cylindrique . 8792 

- raceordement 
fllete . . . . 878.4 i 

- raceordement 1 
fllete en T pour 
tubes lsolants878JS 

- - raceordement 
lUse .... 879.1 

- raceordement 
mctalliquc pour ! 
tubes UolantsftTH/; 

. 473-% — raceordement 
| pour tubes 


Manette, com- 
mutatenr a 1021.8 
i ... double k. 1021 * 
! . k douille de 

baionnette . 560.7 
flchc A . . . . 6582 
fixation de la 5492 
- d'interruptcur5492 


Mango de 
lntroduccion 
enporrelana 616.4 

- protector de 

caucho . . . 780.7 
. terminal para 
cables . . . 84±3 

- - de caucho . 842.7 


rheostat k . 6554) | - - mctallco . . 842 jt. 
Manganbronzc 7504 - del tripode . 804.4 
. -kupfer .... 752.7 i - de un!6n a 

-oxyd.21-%. charnela . . 8722 

-scsquloxyd . . 21.5 j Maniable, peu . 5812 
i -superoxyd . . 20jb | Manico, caccla- 
- mit - uber- j avlte a . . . Mj 


zogcnc Papier 
seheibc . 
Manganese - 
bronze . 

- copper. . 

- dioxide . 

- - cylinder 

- plate . . 

-. penble . . 

-, powdered 

oxide .... 
Manganese, bl- 
ossido di . . 
blossldo di - iu 
polverc 


flsso, caecla- 
. U • vite a . . . 10 I 6 L 10 
Manlcotto . . . 


. 7604 ! - d’attacco 


. 960l% 


-dl- 


Manehccnbois 1117.3 

- caoutchouc 780-s i 

Manchon d’ac- j 

coupiement 
(tuyau) . . .8794), 

- - pourcondue- 

tcurs de para- | 
tonnerre . . 9924) 

- - - tubes iso- 
lants .... 8782 

- angulaire n 

charniero . 

- d’asscmblagc 

- de branche- 

ment pour 
cAbles . . . 

--bride de cable 


976.Ui; isolants 


7 « ! 


.879-% 

8794) 


24 2 


- do charbon per- 

fore . . 

- combine pour 

tubes isolauts 879.7 

- de eolleeteiir 421-% 

- eroi>oment 8442 

- - euivre . . . 878.7 

- d equerre avec 

rliarniere . . 879.5 

- d’extremlte de 

cable . . 
en caout- 


8782 

- reduction 871-%. 
880/1 

- reduction en 

matlere iso- 1 

latite .... 880.7 

- - traverser cn , 

porcelniue . 616.4 , 

-,tube d’entree 
en porceloine 
aver .... 8782 
Mandibula de 
contacto . . 538u% 

- de laton . . 10084) | 
Mandrel .... 772/) i 
-.expanding . . 883-% 

- holder .... 7724) 
Mandril .... 772s 

- extensible . . 883-% 

- de torno . . 898.io ; 

- universal . . 394.1 
Mandrilado . . 890.1 

- cilindrico . . 3902 

- cduleo .... 390-% : 
Mandrln 39U, 772/) 

- extensible . . 833-% 
-. porte .... 7724) I 

- do tour . . 399.10 
. 842-3 , - universe! . . 394.1 

; Mandrino 3912, 7724* 


.844.1 

946-% 


ehoue .... 842.7 Maneggiablle, I 

- en Hiatal . . 842/1 difTicilmente 5312 ! 

- d'lntroductlon Manejar, dlfiell 

en porcclaine 016.4 de.5312 

- isolnnt 7964), H 79.0 Mancjo electrleo 


762.7! - autocentrante, 

206 glnnto a . . 88 SL* 
20 l 8 I - biconleo, giun- 

21.1 I to a.824 -h 

20 j 6 1 - dl eartonecom- 

presso . . . 375.1 
20.7 I - a cernicra d’an-> 

! golo .... 879.5 

20.6 - del eollrttorc 421.5 
| - eomblnato per 

20.7 , tubi iso I anti 8T9L7 

-. Hosqulossido dl 21.5 - per corda . . 946L& 
Manganeso ! - d'cbanlte . 1006> 

negro .... 2016 I glunto a - tor- 

- ellindro de . 20.8 | nlto e forato 888.3 

- -, plancha de . 21.1! - d! giunzlone N7®J) 

- - en polvo . 20.7 j-olllndrico 879 j 

-, perdxldo de . 20 j 6 I-percondut- 

-, plla de briqtir- ton dl para- 

tas dc . . . . 21/1 fulmine . . . 982 j* 

-, scsquidxido --con coper- 

de.2lJ> chlo .... 879.4 

Manganin . . . 5856-liscio . . 879j 

-bleon .... 586 jo -metallico 

-draht. 585i) 1 per tub! l«o- 

-widerstand . . 580/1 lanti .... 87Ha 
Manganin ro*i- - _ - ocanalato 8792 
stance . . . 580/1, - — per tubi iso- 

Ian ti .... 8782 

- a vite . . 87814 
Isolante . . . 795j» 
massa di riem- 

plmento del 8452 
dl materlale 
Isolante . . . 879L6 

- ottonc . . . 878.7 
protettore dl 

gomma . . . ?80 lt 
- dl ranie, glunto 
Arid a . . . 8 * 4/1 

- riduzione . 880 jb 

- riduzione In 
materia iso¬ 
lante .... 88017 

- riduzione per 
tubi Isolantl 871.5 

a T per giun¬ 
zlone a vite dl 
tubi isolantl 878 j 


Manganin shed585.10 

- wire. 5864) - 

Manganina . .5864)'- 
-, olambre de . 585i) - 
fllo di . . . .5854), 
lamlera dl . 585 jo . - 
plancha de 686.10 
Manganine . . 5854), - 
-. feuille de . 686.10 I - 
-, fll de ... .5854), 

-, tole de . . . 586J0 - 
Mangelhaft be- i 
louehtet . . 514.7 - 
-e I>ruck soli rift 1006.7 - 
VcrstUn- 


, joint «... 825.10 
-, - k-bleonique824j) 

- de jonction . 8794) 
-Jonetion par . 844-% 

- de jonction 

pour cables H43J) 


de las agujas , 
1052.1 I 

Manors do tra- ' 
bajar . . . 469.10 1 
Manette du ba¬ 
rdlet . . . 10103 


digung . . 1158.1 i 
Mango ..... 391.4 ' - 

- del barrilete 1010 -% 

- de bayonets . 550.7 ! - 
-, destornillador 

eon.99-% 

-, fliaclon del . 5492 i Manl&re de se 

- fllo, destornil- comporter an 

lador eon . IOI 6.10 point de vue 
-.en forms de 5654)' eleetrique 18092 

- deinterruptor5492 Maniglia . . . .580.7 
Manguito . . .5822 -, In forma dI .565a 

- oislador . . . 7964 ) 1 Manilshanf . 788.10 

- para la broea 391.4 -papier .... 7892 

- - cables . . . 946-% 1 Manilla hemp 789jo 

- del colector . 421.5 - paper .... 7892 

- de ebonita 1006/) Mantlle, papier 7892 
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Maquina 


Maniobra . . . 680.7! Manlpulateur, re- 
- por botdn de Her la batterle 

R rcoidn . . . 887.5 i au . . . . 1007 a 
tetrica del ! - au non . . . 1008.1 
aacenaor . . 087.4: - A soufflage elec- 
manivela do . 5882 tromagnetique 

-a, preservado de d'etlncelle# 1000.7 

falsa# .... 597 b i - de iranMinis- 
volantc de . . 550 a . sdon .... 1057.1 
Manlpolatore 1005.1 Manipulation . 580.7 
bottone (lei 1006 a Manipuler, clifti- 
- dl rommuta* eile k ... . 6312 

zionc . . . 1007.4; Manivela, elavija 
• a eontatto elan- | de la . . . . 583 a 
tieo . . . . 100AU Have de . . . 6682 
- ad estlnzlone - de maniobra 6832 
dl Hointille j rco#tato de . 6 o6b ! 

elettromagne- I rcostato de - 

tlca .... 1060.7 . doble .... 050.1 
- fonleo . . . 1008.1 j gincrontemo 
— ad inversione de .... 290.10 

dlcorrentecon i Mauivelle de 

eontatto dl 1 manuMivre . 5882 

aearlea . . 1007.7 l -#, synchronism!* 
leva del . . 100412 de . . . . 290.10 

pometto del 1006 a I Maunloch . . . 830.7 
relate a . . 1057-5 \ -deckel .... 881.1 
- dl trasmlssione ;-rahmen . . . . 830 b 
dl Braun . 1057.4 Manne*mannrohr- 
Manlpulacldn . 530.7 I ma#t .... 801.# 
Manipulador 1005.1 ! Mannesmann 

boton del . 1006.7 pole .... 801A 
conectar la ba- ; Mano. all’altczza 
teria con el 1007 a i della .... 617.4 
- de eonmuta- -.dinamo azlo- 
eion . . . 1007.4 : nata a . . . 2I0 a 
— conmutaelon Inaeritore a . 92.1 

con contacto palina della .187.5 

de descarga 1007.7 ! portalampada 

— contacto elas- a.106.7 

lleo . . . . 1006 . 11 :-. a portata dl . 617 a 
— extincldu de 1 Mano. al alcancc 
chtepa# electro- de la . . . . 617.5 

magnctiea 1060.7 berbi(iul de . 082 

- fonleo . . . 1008.1 | -, dinamo acciona- 
- Morse . . . 1005 a da a .... 210.3 
palanca del 10062 -, martillo de . 98.7 
- t relcvador de 1057.) palma de la .187 a 

- teleirrafleo de porta-lampara 

dob)e ace ion 1026 a de.105.7 i 

- de transmteion Ireductor de . 02.il 
de Braun. 1057.4!sega a. . . . 94n 
Maulpular un tornio a . . . 893A 

aparato tele- Manuiuvre . . . 580.7 

graflco . . . 995 a: - electrlque de# 
Manipulateur 1005.1 aiguille# . 1052.1 , 
- f abalssenicnt -h. k 1’epreuve I 

du .... 10052 de# faunae# . 597i), 
-s bouton de . 1006 a - - de# - ma- 

- de commute- ladroltes . .597 b 

tlon . . . . 1007.1 nianhcllc de 5832 
— commutation volant de . . 550 a 

il plot de de- Manometer . . 1UB 
charge . . 1007.7 -.Ampere- . . 18844 
-. depressiou Manometre . . 1 14 jb 

du .... 10052, Manonietro . .114 b 
- double . . . 1026.5 Manovella di in- 
- d’emtesion de scrzione . . 5832 

Braun . . 1057.4 perno della . 5832 

levler du . 10002 reostato a . . 655$ 

mobllite du le- , - a doppia . 656.1 

vier de . . 10062 -e, aincrontemo 
- Mor#e . . . 10052 di. 299.10 


• Manovre, volan- I Maple.8613 

ttno dl . . . 5606, Mappemonde 
i Manque de coo- inagnetlque 12992 

I rant . . . 137.10 MAuuina acoplada 
l-d’cnergie . . 302 b j dlrcctamcnte2072 
I - de travail . . 8029 ; - de alre 
Manteau, boblna- caliente . . . 129 a 

ge en . . . . 33115 ' - para armar con 
-, enroulement clnta dc 

en . 888 a , hierro . . . 7782 

- combine en i - - arrollar el 
devoloppantes cable .... 824# 

et en . . . . 888a - asinerdn lea .206 a 
-. gaharlt pouren- - auxlliar 1172,717.4 
roulement en 3852 - para barnizar 
Mantelelcktrode, | dlacoa .... 411B 
koniaehe . 1187.1 - de barrenar .6012 
--, zylindriache 1186 a -a, bronee para 356 a 
- magnet .... 1642 - callbrada . . 498.4 
-. Metall-.... 8692 -a, earacteriatlcaa 


-tranaformator 461 a de. 4872 

-wicklung . . . 333 a j - de la . . . .6022 
—. Schablone -, de earga . . . 02 a 

fur.3362,-. caaa de . . 116.10 

Mantcllo, avvol- -# de conmutador 
glmento a . 383 a doble .... 206 a 
- comblnato a i -. conatantc de 

- ed a evol- la.249 a 

vcntc . . . . 888L6 I-. cuadra de . 116 ji 


-. magneto a . . 1642 I - para cubrlr el 
traaformatore alma con 

a.461 a Chatterton . 771 a 

- del trasforma- 1 — cubrlr eon 

tore .... 462 a eaucho longl- 

Manteneren buen tudinalmente 771.7 

eatado arco# 944.1 - - curvar lo# tuboa 

- eouatante . . 477 a ateladorea . 875c? 

—, aecion de . 501 a -a, deaarreglo# 
Mantenere in en laa . . . . 4712 

buono atato , - para deaoxidar 
dellc lampade i a correa . 11972 
ad areo . . . 944.1 1 - - deaoxidar 

- coatante . . . 477 a doble . . . 1107.1 

-, 11 - coatante 50L6 1 - - devanar el 
Mantenlmiento 4702 cable .... 828 a 

- de la batcrial 02 J 0 - dinamo . . .205 a 
M antlee .... 881 a - -olectrlea . . 205 a 

- a getto dl are- - electrlea 205.4,12782 

na.90 j - - de bola de 

Manually opera- | azufre . . 1279.4 
ted exchange — dc disco . 1278.7 
with automa- — de dteoo dc 
tic #ub-cxchan- I Faraday . 1274# 

ge . . 1166.1 - - dc extrac- 


--telephone ex- cldn . . . .9842 

change . . 1164.10 .— de Holtz 1278a 
Manubrlo dcll'in- - - dc tiinon . 987a 
acrltore . . . 5402 — de Winia- 
Manufaeture . 4002 . hurst . . . 1278a 


wholesale . . 400.3 -oletro-oattttica 
Manufacturing de cllindro 12740 

coat- .... 400a, - para cm past ar 834 
- length .... 7449 -a, enfermedade# 
Manutcnolon, de laa ... . 471a 

gaatoa de . .470.4 - de escape libre 1147 
Manutcnzionc 470.1 1 — eacoplear 

470a ranuraa . . . 892.7 

oMsicurazione - exeltada en 
della - dcgli aerie, reaia- 

accumulatori tcncia critlea 

veraopagamen- de la . . . .502a 

to d’un preinio - de freaar . .892a 
annuale . . 712 . fundiclbn hecha 


- parleur . . 1004i 

- k plot*-re# sorts 

1006.11 

raccorder la 
batterle au 
le. 1007 a 


tcuditorc a - 
del 811 ... 399a 
Manovra elettrlcn ' 
degil acambi 1052.1 
Manovre false, ml 
si euro da . . 597a 


- della batteria 102.10 
-.contralto dl . 71 a 
Map, magnetic 1299 a , 

- or network . 710.7 
Mapamundi inag- , 

netico . . . 1299 a 


con.843 b 

para fundir . H4A 
de ga#.... 1237 
eneratriz de 
lamada . . 1164.4 
para graduor 649ii 
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Marcon i 


MAaulna dc ] Maquina de ! March*, mAqulna Marche r^all^re 

Gramme . . 206a trenzar de de.2062 486ii 


-s, grupo de . . 206s I dos bobinas 742a 

- para nacer - - trenzar de una 

clnta .... 7463 I boblna . . . 742.7 

- herramlenta 8792 j - - vapor . . 116.12 

- hldraulica . 126.10 \ -de dos cilin- 1 

- hidro- droH .... 118j | 

electric* . 1279a-de un rllin- f 

- dc inducclbn 206.4 I dro.117.9 > 

- lnfliiCDoia de : -es comblna- 

corrlcnte al- dos.11931 

tern a . . . 12792 |-compound 118a, 

- para levantar <-con conden- 

el cable . . 862.7 1 sac Ion . . . 119.11 
llmpiar la . 482.101-sin conden- 1 

- de llamada 1164 j 6I sacidn . . .118."! 


de las miauinas renversement 

en paralelo . 2982 de.A89L2 

mecanismodc6992 de- do mo¬ 
del motor. In- tear .... 596a 

versidn ae . 695a -, renverser la . 6662 
- verlflcacidn rheostat de mine 

de la . . . . 691.4 en . . . 690 a, 94L? 
en paralelo . 298 j -, - -rAgulateur de 
poner on . . 477.10 noise en . . 596.7 
puesta en . . 4782 - stable .... 8012 

del scrvlclo . 720 j - synchronc . . 29 89 

sinoronioa . . 298s temps de mine 

tranquila . . 717.9 en. 6862 

unlforme . 480Ji - du trafic . . 1169J 

A vacio . . . 4993 - uniforme . 486 ji 


- magneto- I-deAmbolo 117 j 6 - cn vacio del con- I - A vide .... 496a 

electric* . . 206a-de expan- 1 tador .... 697.4 f — vide d’un 

- dc march* . . 2062! sidn.1182 :-. mfetodode 601.4 ! compteur . . 667.4 

la - march* con -flja . . . 117.4 j Marchando sin 1 Marchepied d£- 

lrregularidad 4812-de gran vclo- carp* . . . .478a' montable . 1101a 

- raonocilin- cldad . . . . 119a I Marchant A vide 478s i Marcher . . . .476a 

drica .... 117a-horizontal U7a 1 Marche .... 480a ! - en pleine 

-s motrlces. dec- -dc lmpul- 1 apparel 1 dc mi sc charge . . . 478a 

cion de las . 707a: *16n.117.1 i en. 690.4 Marcher jusqu’A 

- 8 , panel dc las 618a j-, Instalacion dc i -, arbre du change- dissipation de 

- no pol&rl/.ada 2053 la.116a ment de . .6884 la force vive 6063 

-, prueba de la 484a \ -. movimlcnto - bruvante . 480 jo - jusquA disalpa- 

- para pulir . 1199a j de pondulco dc ] -, changemont de tlon dc la vl- 

- - pulirdoblc 1199a 1 la.808a 4802 tesseacquise 606a 

- dc rascar . 1197a |-scml-flja . 119a 1 - sans chocs. .717a -, ne plus . . .4764 

-s, reccpclbn dc 4H6a-vertical . 117.7 - A circuit ferine Marcia.486a 

- para recubrir I - vertical para 997a i -, cambiamcnto 

con cintas . 877.11 trenzar . . .742a-ouvert . ,997a di- d una mac- 

-s, reglos norma- Man u inaria, taller - de la commuta- I chiua . . . .4802 

los para . . 485.12 i do.8784 tion.270a ; - senza colpi . 717a 

regulador de 690a 1 Marble .... 8612 - A courant Inter- { - instabile . . . 861.7 

- dc reserva . . 1172 -, Carrara . . .7882, m It tent . . . 997a | in vert I re la . 666 a 

- reversible . . 2O0J | - drilling ma- !-permanent997a ■ - irregolare, la 

- de rosc&r . . 394.4 chine . . . 617a 1 - sans crachcracnt macchina ha 


-s, sala de . . 116.ii 1 - -glass . . . . 782a j 

- sincronica . . 206a! red.618a 

- para sondar . 8492 - slab. 6 I 81 , 

- sopladora de 1 - switchboard . 606.1 

arena .... 99.1! Marbrc .... 8612 

- con dos sopor- - de Carrare . 7882 : 

tes v pole* . 7092 , - A dresser . . 8822 

- un solo so- 1 - rouge .... 618 a 

>orte, placade Marc*.880a 

undaeion v 1 - del earbonc 929.10 


aux balals . 4782 una.4812 

dn demarrage 590.1 - - di una m*c- 
dispositif de niise ! china .... 481a 

en . 590.4 macchina di. 2062 

jusqu’a dissipa- . - dcllc macchinc 
tion de l’Anercrle ! in parallclo 2982 
cinetiquc . . 500 j 6 : mess* in . . . 4782 
douce .... 7173 i -. mettere in . 477ao 
durcc de mise iuettersi In . 478J 

en .6902 - del motore, ln- 


niangbn de aeo- 1 - della corrcnte 
plamlento . 709.1 ammlsslbilc 900.4 

- tres soportes 1 — tensione ani- 

y pole* . . . 7083 : inlssibllc . . 900a 
-h, suelo de la 1 Marcadel amperajc 
sala dc . . 6 I 8.10 j admlsible . . 900.4 

- para sumerglr ' — carbon . 929.io 

el cable . . . 849a - - voltaje admi- 

- de taladrar . 8912 I slble .... 900a 


sans etinccllcs 4782 i verslone della 
, ctre en ... 479a ; 6662 

par lncrtlc . 600a! - iu parallclo . 298l 
instable . . . 801.7 I - regolarc . . 480a 1 
, intcrruptcur pour , - ruinorosa . 480uo 
lam pc a are avec 1 - senza scintillc 4762 
eontaets pour le 1 - sincrona . . . 2963 
demarrage et la 1 - stabile .... 801a 
941a | - a vuoto . . . 496* 


-tandem . . . 118o Marcador . . 10187 -, Inverser la . . 595a - in vuoto del 


- t^rmicade baja 1 Marcar con el 

temperatura 120.1 | granete . . . 880.4 1 
-. terminal de la 4682 punzon para 880a 

- para terrajar 648a, Marcare col pun- 
-s, tipo de . . . 2063 , teriiolo . . . 88 O .4 
-para trabajar 1 March* . . . ,480a 

los metales . 379a camblo de - dc 

- con transmislon una maquina 4802 

por cables 206.il - sin chispas . 4732 

- transmislon - de la corrlentc 142.1 1 
por correa . 207.1 j - estable .... 801.6 

-s, trastornos en . - estrepitoaa . 480 .io 
las.4712 - sin golpes . . 717a 1 

- para trenzar 746.1 j - in estable . . 801.7 

- de trenzar alam- ’ Inlclar la . . 478.1 , 

bres .... 742a -, invertlr la . . 695a 

- para trenzar al- 1 - Irregular de una 

godbn . . . 745a maquina . . 481 a 


Inversion de - contatore . . 097.4 

du motcur . 695a : Marclantc a 
Irreguli^re . . 4812 i vuoto .... 478J 
la machine a une i Marclaplcde . . 1043 
- irreguliere 4812 - smontabile 1101a 

de machines en 1 Marco.610* 

parallclo . . 293a -. acumulador 

niettre en . 477 jo , con.61a 

si* niettre en . 478.1' - de blcicleta 1101J9 
mine cn . 97.7, 4782 - del cuadro . 6167 
- en- de la ma- - dc hlerro de 
chine motrlce Angulo . . 6 IO .10 
717J0 — madera . . 6169 
operations de placa con . . 6L7 

mlse en . . . 690.1 - deplomo duro 613 
en parallAle . 298.1 MarconifHtter 10662 
position dc mlse - -Magnetdetek- 
cn. 6892 tor.10566 
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Masse 


Marconl-Oszll- 1 

lator . . . 1001x4! 
-schaltung, Ul- 

teste .... 1064-2! 
• -Transforma- 1 

tor. 1070.7 i 

Marconi coherer 

10682 1 

- oscillator . . 1066.4! 

- transformer 1070.7 : 

Marfll.361.4 1 

Marginal coeffi¬ 
cient of an In- 1 
snlator . . . 900a 

- discharge . . 0062 

- voltaic . . 906.4 
Marginal, cocffl- j 

cicnt .... 906.1 1 
-e, decharge . . 9062 
Marinegalvano- 

mcter .... 6882 , 
Marine ammeter 

9772 1 

- galvanometer 6682 ! 

- motor .... 230-1' 

- type dynoroo 2134 

- voltmeter . . 0792 
Marine, coh 6 reur 

de la- ita- 
lienne . . 10682 
Marino, motore 3202 
Maritime station 

10972 

Maritime, poste 10972 
Mark, to - the 
centre with the 
centre punch 

380.4 

distinctive . 1003-1 
-«, quotation 100324 

- showing the per¬ 

missible cur¬ 
rent .900.4 

- - the permis¬ 

sible voltage 9002! 
Markicrpflock- 

chen . . . .808.7 
-zelger . . . 6392 

Marmo .... 8612 

- di carrara . . 7882 
-, plastra di . . 613.1 

- rosso .... 6 IK 2 
Marmot .... 8612 

- de Carrara . 7832 

- dc enderezar 3822 
placa de . . . 613.1 

- rojo. 6 IM 2 

Marmor .... 9612 
-bohrmaschinc 017ai , 

Carrara- . . . 7832 

-glas.7822 

-, roter. 8 I 82 | 

-schalttafel . . 000 a i 

-tafel. 6 I 8.1 j 

Marquagc, I 

piquet de . 808.7 ! 
Marque du char- 
bon .... 929.10 1 
Marquer . . .056.7! 

- an polnteau . 380,4 . 
Marteau 3822, 11222 

boblne deduc¬ 
tion k . . . 1062.7! 

- de culvre . . 3822 : 

-, Interrupteur [ 

k. 106013 


11272 
. 98.7; 
882.10 
88200 

I 


Martean A main 90L71 

- -pllon a va- 

peur . . . 882.10 
tete de ... 6412 
travalller au 3802 
Marteler.... 8802 
Martcllare . . . 3802 
Martello . 98.7, 3K22 
lavorare a . . 8813I 
Marti liar . . .8802 
Martillo . . . .8822 

- de cobre 

- - contacto 

- mano . 

- -pilon . . 

- de vapor 
Martlnetto a 

vite.8992; 

MartinfluQclsen, 
Siemens- . . 8462 
-stahl, Siemens-8462 1 
Maaa. 1260.14 

- actlva, caida 

de la . . . . 60.1 
—, mczelador 
para la fabri- 
cacion de la 82 jo 

- alsladora . 784.lt 
-> contacto con 

la.87821 

-, cmpastamlento I 
de la . . . . 882 ; 

- especifica . 12612 » 

- uaralmprcgnar86.4 1 
-,lncrcla de la 6343 1 

- magnetica . . 1702 
-s raetallcas . . 6649 

- dc plomo es- 

ponioso . . . 402 

- - relleno del 

enchufe . . 8462 

- volante . . . 249.7 
Masaie elec¬ 
tric o . . . 1864.1 

electrodo de 
rollo de . 122817 
Mascara protcc- 
tora .... 1242.1 
Mascarllla de 

respiracldn . 834 
Mascella di con- 
tatto . . . .6882 
Masche, (litter- 582 
Maschera pro- 
tcttrlcc . . 1242a 

- di respira- 

zione .... 85.4 
Maschicttare . 648a 
-, mat-china a . 6432j 
Maschine, eine - ! 

abstellen . . 4792 
-nanlage, 

Dampf- . . .1162 1 
-nanlage, clek- 

t rise he . . . 206.7 ’ 
-, Anlafi- . . .2002 
-, Antrieb- 

dampf- . . .117a 
-nantrieb, 

dlrekter . . 717a ; 
-, asynchronc . 2062 
-, Aushilfs-. . . 717.4 i 
-nbronze . . . 3562 1 
-ncharakterlstik6022! 
-, Dampf- . . 116.12 I 
-, dirckt gekup- 
pclte .... 2075 
Doppelkollck- 
tor.206 2 


Maschine, Doppel- | 
kommutator- 2062 
-, Dynamo- . . 2062 
-, dynamoelek- 

trische . . . 2062 
-nelnhcit . . . 708.7 
-n - von x Kilo¬ 
watt . . . 206.10 
-, elektrische . 206.4 

-nfcld.6182 

-, Oaskraft- . . 126.7 

- mit gcschlossener 

Ankcrwick- 
lung .... 211 2 
-, Olchtgas- . .1285 
Grammes . .2052 

-ngufi.8483 

-* Guttapercha- 
umprefi- . .772.1 
-nhallc . . . II 621 
-nhaus .... 116.10 
-, HeiBluft- . . 1292 
-, Ililfs- . . . .1172 
-. Induktions* . 200.4 
-nklcmme . . . 4685 
-, Kolbcndaropf-1172 

- mit kombinfer- 

ten Damp fen 1192 
-nkonstante . . 2492 

- mitelnem Lager, 

Grundplatte 
und Kuppel- 1 
fiansch . . . 709a ! 

- zwel L age to J 
und Kiemen- 
schelbe . . .7095 

- - drel Lagern 

und Rlemen- 
sebeibe . . . 7082 
-,die - lauft 

unruhlg . . 4815 
Longitudinal- , 
Kautschuk- 1 
bedeckungs- 771.7« 
-, Lot ungs-. . . 8495 ( 
-, magnctclcktrl- 
scuc .... 2062 
-, Mctallbearbel- 
tuugs- . . . 3792 
-nnorraallcn . 486.12 

- mit offener An- 

kerwicklung 211.4 : 

-not. 4482 

-n parallel schal- 

ten.2985 

-nprQfung . . 4H42 
-nraum . . . 116a 1 
-nraumfufi- 

boden . . 618.10 
-nregler .... 6903: 
-, die - reinigen 482.10 , 
-, Reserve- . . . 1175 
-, Reversicr- . . 206.1 ! 

- fur Riemenan- 

tricb . . . .207a 

-nsatz. 2003 1 

Schlaueh- . .7712 

- fur Seiltrieb 206ai 

-nstrom .... 1403 
-, svnehronc . .2002, 
-,'Tandem-. . . IIH 2 
-ntyp. 2062 | 

umkebrbare 200.1 

- zum Umprcssen 

dcr Ader mit 
Chatterton- 
compound . 7712 
unpolarislerte20&3 
-, Viertakt- . . 1289 


Maschine, Waster- 
kraft- . . . 126ao 
-nwerkstatt . .878.4 
-, Werkzcug- . 8793 
-nwicklung . . 8843 
Zweltakt- . 128ao 
Machinist, 

Haupt- . 1829J0 

Maschlo crea- 

torc.6482 

Mask, protec¬ 
tive .... 1242a 
Maske, 8 chut*- 1242a 
Masonry 1173, 887a4 
Masque protec- 
teur.... 1242a 

- resplratoire . 86.4 

Mass. . . . 1260.14 

-, magnetic . . 1705 
-.specific . . 12613 
Massa . . . 1260.14 

-. contatto con la3732 
-, lncrzla della . 6843 

- isolante . . 78402 

- - Hooper . . 7863 

- magnetica . 1705 
-c metalllche . 6643 
-a di piombo 

spugnoso . . 403 

- resinosa . . . 7843 

- dl ricmplmon- 

to del mani- 
cotto . . . .8465 

- rotante . . . 249.7 

- spcclftca . . 12612 
Massage roller- 

electrode . 122817 
Massage elec- 

trique . . 1864a 
Massagglo clettri- 

co. 1864a 

-, elettrodo a rat¬ 
io per . . 1228.7 
Massaging, elec¬ 
tric ... . 1854a 
Masse .... 126004 
->aktlve . . . 4401 

-akkumulator 67ot 
die - anruhren 823 
-nanzichung 1253.4 
-, Blcischwamm- 403 
-ndlchte . . . 12613 
-elnstrich . . . 832 
-, Erhttrten dcr 883 
-nfabrlkation . 4003 
-, fttulnls- 

hindernde . 8062 
-, herabfallende 703 
-nherstellung . 4005 
-, Hooper- . . . 7865 
-kuchcn .... 602 
-, magnctlsche . 1703 
-platte .... 58.1 
Schrumpfen 

dcr.463 

-, Hehwung- . . 249.7 
-.Slnteruug der 463 
-. spezifische . 12612 
-ntr&ghcit . . . 6843 
-ntr&ghcits- 

moment 1252.it 

-,Verblelcn der 762 
-, wirksame . 4401 

Masse, change 
ment de cou¬ 
loir de la . 8 O 2 
-, contact avec 
la. 8782 


II 


105 
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Materi&le 


Masse, crUtallisa- 
tion dc Is - 
exitatrlce . . 25.10 
dedication de 
la-exitatricc 25.11 1 
-> fabrication en 4003 
• falsant volant 249.7 \ 
inertle de la . 63431 

- Isol ante . . 784.12 

- magnetlque . 1703 j 
-s metalllqucs 6643 ! 

mlse k la . . 87 Ea 1 
-, - en communl- 1 
cation avec la 8783 

- de plombspon- 

gleux .... 463 

- polaire . . 169J1 

- de pdle magne- 

tlquc . . . 169.il 

- remplissAge I 
du manchon 846.2 

- rtsincuse . . 784-s 

- §p6cittque . 12613 

- -vltesse 1252.13 
Massette .... 882 a 
M ausiccio . . 837.12 
Massicot .... 44.3 
Mosaic re n, elck- i 

trlsches . . 1854.1 ( 
Massicrrollcn- 

elektrode . 1228.7 ’ 
Massif .... 887.12 

- de fondatlon 

en beton . . 487.4 

-en briques 467.6 

-on ma^on- 

nerle .... 4673 ■ 

-en moel- 1 

Ions .... 467 j> | 
-.plan du - de j 
fondatlon . . 4673 i 
retour a l'etat 452 1 
Masslma, Intcr- 
ruttore a. . 90-» 
Massimo, fattore 
dl.196.7 

- di perdita . . 296.5 
Masslv .... 887.12' 
-or Ankcrlclter 327.10 
-cr blanker 

Kiscnlciter 
-cr - Kupfer- 
leiter . . . 

-e Platte . . . 

-cr Polkern . 

-er Polschuh 
-e Welle . . . 

Massive . . . 
Massonsches 
Rad 


.856.4 1 

I 

. 856.1 ! 
. 43.4 
. 468.1 1 
. 4693' 
. 483.1 
837.12 

13333 ' 


Mafl. 1246^ 

absolutes. . 12463 
-blotter . . . .017/, 
-elnheiten . . 1246.1 
-olnhelt, Inter¬ 
nationale . 1246.7 
vnetrlsche* . . 658.6 
-.Normal- . . . 608.7 

-stab.879.7 

-system, elcktro- 
Htnt inches . 1256.4 | 
-uinrisszeich- I 

nuntc • . . 247.10 
M&Uig ranch lau- 1 

fender Motor217.7 
Mast . . 800.7, 1077.4 

A-.8026 

- anschuhon, 

einen .... 8029 


Mastenaufsatz . 8073 
Mast, A usieger- 9563 
-.einen - aus- 

rusten . . . 812s 
-enentfcrnung . 808s 
-, Ulttcr- .... 8013 I 

-, H-.8023 

-hdhe .... 10773 
-, Holz- . . . .8003 
-enisolator . . 7983 

-lam pe.9224 i 

-enlaternc . . . ®49j : 
-, Leitungs- . . 8 OO 3 
-. Licht- .... 966.1 
-, Magnalium- 11003 
Mannesmann- 
rohr- .... 801.8 
-.Rohr- . . . . 801.6 
-sehalter .... 6283 
-, Htahlrohr- . .801.7 
-. System mit . 10547 
-, Telcgraphen- 801.4 
-. Teleakop- . 11003 
-, t rate barer . 1698a 1 
-, Vertcilungs- . 8013 
-e, die - sind 

wechsclst&ndlg j 
aufgestellt . 809.7 I 
-, zusammcn.Hetz- | 
barer . . . 1100.4 1 
Mast . . 800.7, 956.1 
compouud . 1100.4 

- head light . . 9493 
magnaliiim- 11003 

-, portable . . 109Hj6 ! 
-, telescopic- . 11003 
Mastic en b&ton 7842 
etaueher un 
tube isolant 
an moven de 89231 

- fusible*. . . . 7843j 

- impermeable 788.1 1 ; 

- pour joints . 784.1 
Masticator. . .771.1 
-.drying. . . .7713 
-.Truman's . .7713 
-, washing . . . 771.4 
Mastteatore . . 771.1 

- di Truman . 7713 

- essicatore . . 7713 j 

- lavatore . . . 771.4 1 
Martin- . . . . « 1 R 2 1 

- in baatoni . . 7842 
-, chludere a ten. 

un tubo isol. 
eon.8923 

- fuslbllc . . . 7843 

- di glunzione . 784.1 

- impcrincabilc 783.1 i 

Mastlo. 5483 

Mastlquer un 

tube isolant 8923 
Mat. insulating 5133 
-. rubber .... 619.4 
Mat <adj.) . . 916.12 
-, cloche en 

verre .... 963.1 
-. rend re . . . 916.11 
MAt de Pan- 

tonne . . . 1077.4 
-s, antenne rc- 
eeptriee k 
deux . . . 1080.7 

- k console. . . 9563 

- deinontablc 1100.4 
-, dressage du 1101.4 

- d’eclalrage. .966.1 

- a fleohe . . . 9663 


M&t, hauteur du 10773 
-, lanteme dc . 9493 

- de magnaliumll003 
-, montage du 1101.4 

plantation dullOl.4 

- portatif . . 1096 jR 

- a potcnce . . 9663 
-, svst^me k . 10547 

- telcHconant 110013 

- tubulairc d’eclal¬ 

rage .... 956.4 
Matas*, carro per 
-e dl fllo . . 749.4 1 

- di fllo . . . . 7493 
Mate, haeer . 1198J, 
Matelassee, ca- , 

bine tele- 
phoniquo . 11253 
Mater. . . . 120632 

-tv) .916.li 

Materia . . . 1250.15 

- attlva .... 44.11 

- -. bloeco dl . 603 

- - che cade . . 703 

- -. eaduta della 60.1 

703 

- -. rarublamento 

dl colore della 803 ! 
—. impastamento I 
della .... 883' 
—. Impastatrice 1 
per la fabbrl- 
cazionc della 82io 

- -. indurlmcnto 

della .... 883, 

- -. mescolare Ia 823 i 

- -. pastiglla dl 60.4 

- perdita diefft- 
cacia della . 4o.i 

- poroaa .... 603, 

- restringimento 
della .... 453, 

- -. rienipire le 

piastre a gri- 
glia con . . 88s 

- - che si stacca 703 

- isol ante . . 784l2 

- -, imbottito 

d’una .... 7783 

- prima .... 7503 

- raggtante . 1818.11 | 

- diriempimento8703! 

- per riemplre la 

piastra a gri- 
glia ..... 693 
Materia activa 44.11 
4653 

—, eaida de la 703 

- eontraecion 

de la . . . . 453 
—. Incrustacidn 
de la . . . . 453 

- -. perdida de 

act iv Id ad de la 45.1 

- aislaute, reve- 

stldo de una7763 

- que se cue . . 703 

- lubriflountc . 4483 

- prima .... 7503 
-a primers* . . 7503; 

- radiante . . 1318.11 i 

Material- ! 

abmessungen5827 
-ausnutzung . . 4003 
-beansnruehungiOO.T 
-. bearDeltetes 750.10, 
-beschaffenhelt 7513 . 
-. Dichtuugs- . 719.4 | 
-eigenschaften 761.1 : 


Materlalersparnis 

4O0U5 

-icn, Konstruk- 
tions- .... 842s 
Leitungs- . . 760.4 
-len. Putz- . . 718* 
-. Rob- .... 7503 
-vcrbrauch des 
Elenientes . 844 
Material, active tt.7 
-s for carbons 35&« 
-s. cleaning . . 718 j 
- s of construc¬ 
tion . 842 a 

- electrodes . 2 j* 

- for fastening 

conductors . 865i 
-, finished . . 750 j« 

- for mains . . 7503 

raw.750* 

- for removing 

grease . . 1300.7 
-.soldering . . 96 La 
— s used for 

cleaning . . 7133 
Material als- 

lante .... 7743 
—. aplicaeion 

de un . . . . 616,1 

- - biturolnoso 857.t 

- - oltlstlco . 856 j3 

- - liquido . . 7744 

- - oleaginoso . 3573 

- petreo . . . 857.4 

- plantieo . . 3573 

- - vltreo . . . 857.% 

- de un alambre 747-. 

- - canalizacion 750s 
—cs de const rue- 

cion .... 842 a 
- es, dlmenslones 
de.5827 

- de los elect ro- 

dos.2io 

- para la fabrl- 

rarlon de car- 
bones elcctri- 
cos.356.4 

- de fliaciou . 818.:; 
-ae condae- 

tores .... 863.1 

- Incombustible 687* 

- de Instalaelnn 855.4 

- - la mocha . 9293 
-es. naturalcza de 

los.7513 

- necesarlo para 

la Hinpicza 471 .ii 

- de la pasta . 827 
-cs, propiedades 

de los . . . 751.1 

- protector . . 7124 

- de rcllcno . . 80Clr. 

- para resisten- 

cias.586 l.i 

solldez de un 751^1 

- trabajado . 750 j<» 
-es usados para 

la limpia . . 718Li> 
Material! 1 attivo465y 

- per carbon 1 . 3504 

- - eondutture 750 lk 
- l da costru- 

zione .... S42i; 
-1, dimension! 

del.588.7 

-. durata d‘un . 7513 

- degll elettrodi 2.io 

- per fill ... . 747... 
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Mean 
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Mater tale per As¬ 
sam la con* 
duttura . . . 868.1 

- - guarnizionl 719.4 

- d'lmplanto . 856.4 

- Isolante . . . 7744 

- isolante bitu- 

mlnoso . . . 357.1 

- ceroso . . . 357.2 

- - elastic a . 853.13 

- Hquido . . 774.4 

- - ole oho . . . 857.3 

- - pletroso . . 867.4 

- raccordo a 
gomito in . 874.6 

—. ricoprimcnto 
dt un . . . . 615J 

- - vetroso . . 8574 

- lavorato . . 750.10 

- di legatura . 8IH4 

- del luclgnolo 9294 
-i. natura del .761.2 

- della pasta . 82.7 
-1, propriety dei 761.1 

- per la pullta 471.il 

- resistente al 

fuoro .... 587 j6 

- di resistcuza 586.3 

- riem pimento 803 a 

- per saldare . 96u0 

- sgrassarc 1300.7 
Materie . . . 1350.15 

strahlende . 1318J1 
Materiel de ca¬ 
nalisation . 760 a 

- - fixation . . 8184 

- fixation des 
conducteurs 833.1 

- d'lnstallatlon 866.4 

- k llgaturer . 8184 
Mat£rlanx bruts 7504 

- de canalisa¬ 

tion .760 a 

- - construction 842 jB 
dimensions des 

- mis en teuvre 

688.7 

-. durability des 7514 
-.economic de 4004 
-. effort subl par 
les. 400.7 

- fa^onnes . . 760.10 
fatigue des .400.7 
nature des . 7612 

- ouvres . . . 760jo 
proprietes des 761.1 

-. travail auquel 
sont Houmis 
les. 400.7 

- travailles . 760.10 
utilisation des 4004 

Matiere . . . 1260J5 

- active . 44.11, 4654 
—, chute de la . 60.1 

704 

- -.contraction 

de la . . . . 452 
gateau de - 
active . . • 304 
-> malaxeurpour 
la preparation 
de la pAtc dc - 
active .... 82.10 
pAte de - ac¬ 
tive .82.7 

- active pore use 604 

- rapport£csur 
la plaque A 
grillage . . . 604 


Matiere, remplir 
legrillage de- 
active .... 88 a 

- active qui 

tombe . . . 70 a 
-. boite protec- 
trice cn - iu- 
cassable . . 8814 

- constitutive des 

electrodes . 2.10 

- dt* la m^che 9294 

- d une rwls- 
tanoe .... 5864 

- A l'epreuve du 

feu. 5874 

-s pour la fabri¬ 
cation du char- 
bon Alectrlque 

853.4 

- d'un fil . . . 7474 
-, gouttes de - 

fondue . . . 5554 

- ignifuge . . . 5874 

- Isolante 7744,78442 
manchon de - 

isolante . . .8794 
-.manchon de 
reduction en 

- isolante . . 880.7 
-, nature de la 7512 
—s necessalres 

pour le nettov- 
age . . . 471.li 
! -s dc nettoyage 7184 
j perles dc - fon- 
| due. 5654 

- premiere . . 7504 
1 - radiante . . 1318.11 

- rayonnante 1318.ii 
| - de remplissago 8702 
J - pour rAsistan- 

* ces. 6854 

1 tube coude en 

- isolante . . 8744 
Matrlcable . . 888.4 

| Matrlce 7724, 1203.12 

- de coulee . . 844 
I -, porte- .... 772." 

Matrlce .... 7724 

- di cera . . 1207.1 
I - per fusionc . 844 
! - dl guttaperca 1207> 
j - mctallica . 1207.0 

- stcreotipa . 1209.7 
Matrlccr . . . 8832 

: -. presse A . . . 38B.I 
Matrix 7724, 1203.12 
1 -. casting . . . 844 
i -, gutta-percha 12074 

- holder 7727, 12084 
-. metal . . . 12074 
-.type .... 1209.7 
-, wax .... 1207.1 
Matriz 7720, 1206.12 

- de cera . . 1207J 

- para fundir . 844 

- de guta- 

perena . . 12074 

- metalica . . 12074 
Matrize 7724, 1203.12 
-, Guttapercha-12074 

Metalf-. . . 12074 
Schrift- . . 1209.7 
-.Wachs*. . . 1207.1 
-nhalter 7727, 12082 
Matt brennen 12014 
Mattbrennc . 1201.10 
-gcschllffene Glas- 
glocke . . . 9682 


j Mattschwarz 
j lacklert. . . 6184 
t-vergoldung . 1204.4 

Matt.010.12 

Matter .... 1260.15 
i Mattieren . . 1198.1 
! Mattiert . . . 918.12 
-e Glocke . . . 968.1 
i -e Oluhlampc . 9194 
Mattoni, coper- 
| tura con . . 834.7 
muratura in . 4374 
! Mattonc reslstente 
all acido . . 1064 
Mattonella dl 
carbone . . . 110.7 

Maucr.1164 

-bohrer .... 899d 

-huge I.8144 

-diibcl.8684 

-durchftthrung 8872 

- cine - mit Ilolz- 

diibeln ver- 
sehen .... 89U 
-isolator .... 7964 
-kan&lc fur die 
Aufnahmeder 
Rohre be- 
nlitzen . . . 893d 
-konsole .... 816.1 
, -rohrenlsolator 7994 
1 -trUgcr .... 813.1 
; -verkleldung . 893.7 
'-werk .... 887.14 
: - Fundament- . 1174 
i Maiilwelte . . . 898.7 
! Mausemuhle . 10274 
l Mixima, dcscoDeo- 
tador de . . 904 
! -, dlsvuntor de 904 
Maxfmalaniplitude 
| derausgesandten 
Wellen . . 10884 
j -ausschalter . . 6284 
' -ausschaltiing . 628.4 
-bedarf .... 707.4 
i —, gleichzeitiger 

7074 

-belastung . . . 49lj 
I -bctrleb .... 684.1 
• -geschwlndig- 

keit. 244A 

j -gesprkcliziffer, 
i titgliche . 11594 

-lcistung . . . 1672 
! -spannung . . 160.12 
-strom.1892 

- -anzeiger, re- 
gistrlerender67A4 

-wert.1962 

| — der clektro- 
motorischen 
Kraft . . . 12624 
i - - der Strom- 
j starke . . 1260.7 

I — elnes Wechscl- 
1 stromes . . . 1364 
i Maximale Kntlade- 
i stromstarke . 77.11 

Maximum ampli¬ 
tude of the emit¬ 
ted waves . 10884 

- circuit-break¬ 

ing . 528.4 

1 - current . . . 1392 

- cut-out.... 6284 

- demand . . . 707.4 
! - - indicator . 3984 

- discharge . 1272 a | 


Maximum discharge 
current . . . 7 tji 

- load.49Li 

- of losses . . . 296L* 

- number of con¬ 
versations per 
day .... 11694 

- output .... 1672 

- which can be 
interrupted . 6624 

- permissible charg¬ 

ing current. <42 

- - voltage be¬ 
tween commu¬ 
tator segments2704 

- power .... 1672 

- - which can be 

interrupted . 662ft 

- speed .... 2444 

- tooth-lnduc- 

tion.2344 

- value .... 1932 

- of an alter¬ 

nating cur¬ 
rent .1864 

- - of the electro¬ 

motive force 12624 

- - of the strength 

of current 1260.7 

- voltage 66 a 160.12 

- working . . . 684d 
Maximum de d£- 

bit.1672 

- de decharge 12728 

- d'intensite ad¬ 

missible dans 
an conduc- 
teur.788 a 

- de porte . . . 298 a 

- de vitesse . . 244 a 
M aximum dop£r- 

dida . . . .29615 
Maxwells Ein- 
heltssolenoidl8192 
-sche Korkzieher- 
rcgel .... 176.1 
Maxwell's cork¬ 
screw rule . 175.1 

- unit solenoid 18192 
Mazelador para 

lafabrlcacion 
de la masa 
activa .... 82io 

Mazo. 3827 

Mazza di rame 382 a 
M azzetta, bullone 
a.4372 

- di legno . . . 882" 
Mean current 

density . . . 2714 

- deflection . . 3822 

- diameter of 

turns .... 888 a 

- efficiency . . 297.7 

- energy during 

discharge per 
weight of ^ 

- hemispherical 

Intensity . . 978.1 

- length of mag¬ 

netic path in 
the poles . . 2794 

-magnetic 

path in the 
stator .... 282i 

-magnetic path 

In the yoke 2802 

105 * 
























Mean 
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M6che 


Mean length of 

R ath of the 
nee of force 
in the core . 2654 

-path of the j 

lines of force | 
in the teeth 2856 

-turn . . . 838a 

- number . . . 237.4 
— of revolutions 1 
per minute . 246.2 
-a of protection 5142 
- rise of tempo- ! 

raturc . . . 286.1 j 
- spherical inten¬ 
sity .... 972.il : 
-a for tuning 1093a i 
- value . 19*4, 237.4 
— of an alter¬ 
nating cur¬ 
rent . 136a ; 

-the electro¬ 
motive force 12626 

-the strength 

of current 12606 
- voltage when 
filly dischar¬ 
ged .786 

— of the system72*ft 
Measurable 

losses .... 4996 
Measure . . . 1246-5 

to.621a 

— photome¬ 
trically . . . 9766 
- with the 
planimeter . 1986 
standard . . 658.7 
Measurement . 6213 
alternating 
current . . . 622J 
ballistic . . .6226 
-s, cable .... 622.4 
-, calorimetric 633.11 
- of cell voltage 66a 
-.continuous 

current . . . 6218 
- of coupling- 

coefficient 10916 ; 
— current . . 621ft ' 
electricity . . 621.4 : 
- of frequency 6226 
- - heat .... 6226 
- - hysteresis . 622.7 . 
- - insulation . 6226 : 
- - outpout . . 6226 
— pressure . . 6786 
- - resistance . 621.7 
- - temperature496.7 
- by thermo¬ 
meter .... 4966 
-, three-phase 

current . . . 6226 
- of voltage . . 6216 
- - waves from a i 
distance . 10956, 
Measuring appa¬ 
ratus . . . 622.10 
- arrangement 498.il, 
- bridge .... 672* I 
— with switch | 
contacts . . 6756 | 
- coil .... 10966 
- - with Geissler- 
tube . . . 1096.7 
— with spark- 
micrometer 10966 
- cylinder . . . 6526 
- Instrument . 623a i 


Measuring multi- 
plicator rod 10966 

- pitch .... 810.10 

- resistance . . 579.4 

- scale.870.7 

- stand . . . 1244.7 j 

- transformer . 23*2 j 

- voltage . . . 624a I 

- wire . . 6506, 11866 i 

Meato.86 

MecAnica, carga 2486 

perdida . . . 294s 
Mecaniclen en 
chef.... 1329.10 

- -tldephonlstc 1172.7 
MecAnleo en 

jefe . . . . 1829J0 
rendimlento . 2976 
esfuerzo . . . 2486 

- tclefonlsta . 1172.7 ! 
M^canique, bobl- 

nage . . . .3346 
Electro- . . . 68L7 ■ 
enroulement. 8346 
pertc .... 2946 
Mecanisme d'ac- 
tionnement . 5996 

- de l’aiguillc 639.10 1 

- d'amorfage de 

1'arc .... 9396: 

- da mortage dlf- | 

ferentiel . . 939.4 | 

- d'avanee dcs 1 

charbons . . 9396 j 

- dcs crayons 9396 ; 

- de bloeage ex¬ 

treme . . . 105*7, 

-de passage i 

10506 

-de section 10506 

le - des carac- 
tCrcs rate 103*o 

- de commande 5996 

- commuta¬ 
tion .519.7 

- - comptcur . 695.4 
-n chiffres 

mobiles . . . 6956 

-A chiffres 

sautants . . 6956 

- declanche- 
ment .... 647.7 

- di*joncteur . 5476 

- d’enregistre- 

ment .... 657.1 

- enregistreur . 657.1 ' 

- interrupteur . 5476 , 
support du - 

de compteur 6956 

- tcndcur A res- 

sort.5526 

Mccanismo dc blo- 
queo de cx- 
tremidad . 1050.7 

-intermedio 

10506 , 

- cierrc, toma dc , 
corriente con 
Intcrruntory 890.2 ' 

- eoucxion . 519.7 

- del contador 695.4 i 

- de contador con 

cifras saltan- 

tes.0956 

-, soportedel 

6956 

- desem bro¬ 
gue . 404.6 

- desunlon . 547.7 ! 


Mecanlsmo de 
dotencidn. . 6456 
-de aguja 6456 

- - dlsparo . . 547.7 

- encebado . 9396 
-dlferen- 

cial.939.4 

- - escape . . . 598a 

- flador .... 5486 

- para frenar y 

re (rular . . 10316 

- de Interrup- 

cion . . . .5476 

- - levADtamien- 

to.8466 

- - marcha . . 5996 

- - parada . . 547ao 

6456 

- - proteccion 

automAtlco pa* 
ra lAmuaras de 
Incanaescencia i 
en serie . . 1345.4 1 

- registrador . 657.1. 

- de reloj dife- 


rcnclal 
- rclojeria. 


.6586 
. 6576 
941a 


. 9416 
.944.7 
.9446 


-suspendi- 

do ... 

- de suspen¬ 

sion . . . 

-de seguri 

dad .... 

- tensor a re- 

sorte .... 5526 
Meccanica. per- , 

dlta.2946 

Mollecitazione i 

2486 

-o capo . . . 1829ao | 
-o, rendimento 2976 
-o pel telefonl 1172.7 
Meccanisrao d’ar- 
resto 547.10, 6456 
10616 

- dl arre8to del- j 

Pago .... 6456 

- - avanzamento 

del carbon! 9396 

- - bloccodiestre- I 

mitA . . . 105*7 

-di sezlone 

10506' 

- com an do . 59*9 

- del contatore, 

sopporto dvl695ud 

- di aisglun- 

zione .... 647.7 I 

- frenoregola- 

tore . . . 10316 

- inscritorc . . 519.7 

- di interru- 

zionc .... 5476 

- - levamcnto . *4*2 

- d’orologerla . 6576 

941.1, 10096: 

- di orologeria j 

dlfferenziale 65*3 i 

- d’orologcria a I 

sospensiono 9416 

- registratore . 667a | 

- ascatto . . . 5486 

- di sicurczza ! 

automatico 
per lampade 
ad incandes- 


cenza 
rie . 


se- 

. 1345.4 


Mecchia appon- 
tlta.89*5 

- a centro . . . 89*7 

- spirole . . . 8906 
Mecha . 9296, 979ai 

- capilar, engra- 

sador de . . 4416 

- engrase por 4416 
material de la 9896 

Mechanical air 
pump .... 917a 

- arrangement 52*7 

- brake .... 4946 

- characteristic 

502.10 

- effect . . . 12526 

- - of discharge 

1272.13 

- efficiency . . 2916 

- energy . . 12522 

- equivalent 1261ai 

- force . . . 126L9 

- Impulse . . 125206 

- loss.2946 

- output .... 15*9 

- potential . 12536 

- power .... 15*9 
—. interchange 

of.301 oo 

- preparation 119*1 

- replacement an¬ 

nunciator . 104*1 

- - Indicator 1048a 

- shop.8786 

- stoking . . . 1116 

- stress .... 24*3 

- vibration . . 463a 

- work 155a i, 125103 
Mechanically 

controlled 
switch . . . 52Qj> 
Mechanikcr, Tc- 
lephon- . . 1172.7 
Mcchanisch be- 
tatlgter SchaP- 

ter.52*9 

-e Anordnung. 52*7 
-esXquivalent 1251 Jt 
-e Arbeit . . 126103 
-c Beanspru- 

chung . . . 2486 
-e Bremse . . . 4946 
-e Charaktcrl- 

stlk . . . . 502ao 
-er Effckt . . 12526 
-e Energie . . 12526 
-e Feuerung. .111a 
-cs Fortlauien des 
Apparates 10856 
-c Kraft . . . 12516 
-er Kriifteaus- 

tausch . . 801jo 
-e Lelstung . 1252a 
-e Luftpumpc .917a 
-es Potential 1253L& 
-er Verlust . . 2946 
-e Yibratlon . 4«Lz. 
-e Vorbehand- 

lung . . . 119*1 
-o WerksUtt. . 8786 
-e Wlrkung dcr 
Entladung 127*13 
-er Wirkungs- 
grad . . . .2976 
Meche . . 89*4, 92*2 

- amtricalnc . 89*e 

- a centre . . .89*7 
charbon A . .92*1 

-.crayon A . . . 229.1 
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Melting 


. 890ta 
979 ji 

.9805 

. 890-5 

.4412 


.979.4 

979.10 
.9793 
.9793 
.979.7 
.9793 

609.11 


X^he, dltm^tre 

de. 979.13 

gralssogo k . 4412 
-,gralsscur k .4412 
* ntllcoldale 

- de lampe 
tlaxnpe a - 

ronde . . . 

- k longue 

d’aspic . . 
lubrification 

k . 

-»mature consti¬ 
tutive de la 9292 

- porte- . . . 979j 2 
substance con¬ 
stitutive de la 9292 

- k ttton . . . 8907 
Mechero de Ar- 

gand .... 9792 

- - bajia . . . 9792 

- - Bunsen . . 31.4 
dlimetro del 979.13 

- para gas . . 

- marlposa . 

- de petrdleo 

- piano . . . 

- con ranura 

- redondo . . 
Medecln . . . 
Medecine appli¬ 
cation derelec- 
tricite a la 1228.1 

Media.237.4 

MedlAn, conduc¬ 
tor .7062 

Median, HI. . . 7062 
-c. position . . 619.4 
Mealcamento, 

cotone per . 606a 
Meticated cotton 
wool .... 606 j 
M ediclna, appll- 
cazione dell* 
elettrlcitA 
alia .... 1228a 
Mediclna, apllcs- 
eldn de la elec- 
tricidadila 1228a 
Medicinall. oaa- 
setta del . . 6062 
Medic id n . . .3792 

- de las llamas 980 ji 

- * las on das . 1096.4 
Medico . . . 609.il 
Medlda 8212, 12462 

- absoluta . . 12482 

- - de la co- 

rriento . . . 8992 
•del alslamlento 0222 
de alslamiento. 
alcance de . 9042 
-.alcancede. .8232 
aparato de . 622.10 

- auzillar . . 13282 

- balistica . . . 8222 
-.bases tecnicas 

de la . . . . 624.4 

- de cables 622.4,903.4 
-calorimetries 633 ji 
-, comun . . . 238.it 

eon ex lones de 499.1 

- de la corrlen- 

te.6212 

- - corrlente. al- 

cancc de la 028a 

- - ana co- 

rrlente aiter- 
na.622a 


. 623.1 ; 
. 828.7 
6239 
6232: 
. 6242 ; 


Medlda de nna j 

corrlente 

continue . . 6213 ! 

-corrlente 

trifikslca . .6222; 
-.disposition ! 

de. 498.11 

- elect rica dc la 

velocidad . . 4892 1 

- electrontotrl- 

ca.11812 

esquema de 
conexioncs pa¬ 
ra hacer una0242 

- de la frecucn- 

cia.6223 

- fundamental 12463 

- de la hlstere- 

sls. 622.7' 

instrumento 
de .... 
liniltede 

- Inferior de 

- superior d< 
metodo de . 

- por cl metodo 

del.9037 

- metrics . . . 6682 

- del numero de 

rcvoluciones 4872 1 

- optica de la ve- 

locidad . . . 4839 

paso de . . 810.10 1 

- de las perdidaa 

en el hlerro 499.4 1 

- la potencla 6222 

- precision, In¬ 
strumento de 701.1 : 

puente de . . 6723 

- - reslstcnclas 621.7 

• - resistenelas. 

aparato porta- 1 
til para (a . 6822 

- - la tempera- I 

tura .... 496.7 . 

tension de . . 624.1 

- de la tension 6213 

- - tension,alcance ' 

de la . . . . 6232 

- tension del 
elemento . . 66 a 

- termometrica 4962 

-, transformador I 

de. 2302 

Medldor de la 
atracclon .13212 
Medio . . 237.4, 18683 

• dlagmogne- I 

tico. 1622 ! 

- dietoctrico . 12762 
-s de cxtlncion 

del fuego . 611 jo | 

- ferromagne- 

tico.162.4 

- pa ram ague- I 

tico. 1622 

- del polo . . . 4637 

- dc protecclon 6142 I 

Medir.621.1 

-, cadena para . 6682 
Medium . . . 13683 

diamagnetl- 
sebes .... 1622 
dlclcktri- 
sches . . .. 12762 
-, ferromagnetl- 
sches .... 162.4 
paramagneti- 
sches .... 1622 


Medium, dia¬ 
magnetic . . 1622 
dielectric . 12752 

- emery-cloth 474.10 
fcrromagnetlcl62a 
paramagnetic 1622 

- size. 9873 

-tension cut-out 661a 
-tension plant. 7042 
Medizinlschc An- 1 

wendung der 
Elektrizitat 1226a . 
Megadina . . 1247a 
Megadyn . . 1247.4 
M^gadyne . . 1247a 
Megafarad . . 1266.11 
Mtgafarad . . 1266ai 
Megaloscope, 

electro- . . 1868J2 
Megaloskop, 

Elektro- . 1863.12; 
Mcgaohm . . 12642 
Mcgapolar 
magnet 
Megavolt 
M£gavolt 
Megavoltlo 
Megerg 


12962 
1261J2 
1261.12 
128U2 
12473 
12473 
12642 
12642 
860J 4 
.789.1 
.789.1 
860.14 
86014 
.789a 
6463 


Megerg . 

Megohm . 

Megohm . 

Megohmlt 

- paper . 

-papier . 
Megohmlte 
Megohmlte 

papier de . . 
Mehrarmig . . 
Mehrfacher An- 
strich .... 6162 
-draht/.ug- 

maschlne . . 747.7 
-er Kmpfangs- 

draht . . . 10803 
-o Funkentelc- 
graphie . . 10663 

- gosctilosscne 

Wicklung . 3173 
-leltung .... 763 * 
-er Kiemen . . 4463 
-stromerzeuger 2163 
-schnur. Guuiml- 
ader .... 8692 
-telegraph . . IO 8 H 3 
-telegraphic . 10337 

- -, glelchzeitlge 

1039.1 

- wechselzei- 
tige .... 1041.4 

-tclcphonkabel 8613 
-er Typendrucker 
von Baudot 1042.4 
-e Unterbrechung 
6622 

-verkehr. . . 11023 
Mehrfarbigc Fkr- 
bung dor Me- 
talle durch No- 
bilische Klnge 

1324.1 

Mehrkontaktiges 
Kohlenstttb- 
chen mlkro- 


phon 
-lagenwick- 
lung . , . 
-lciterkabcl . 

- -system . . 
-lochwlcklung 


11072 

.8243 
. 7622 
. 7063 
8223 


Mehrphasen-Indnk- 
tionsmotor . 2282 
-motor, asyn- 

chroner. . . 2282 
—, synchroner 2222 
-stromanlage . 704a 
-stromerzeuger 2163 
-system .... 2063 

- -, ausgeglicho¬ 

nes . 2042 

- -, unausge- 

gllchcnes . . 204a 

- unverketto- 

tes.2042 

- verkettetes 2063 
-umformer . . 284a 
-wcchselstrom . 187a 
-wicklung . . . 8903 
Mehrphaslg . . 2013 

- gewlckelter 

Rotor .... 824a 
-es Wechselstrom- 

feld.178.7 

Mehrpollg . . 168.10 
-e Dvnamo . . 2123 
-es Pcldsvstem 4523 
-er Uniscnalter 6262 
-e Wicklung . 8162 
Mehrspindlig .6082 
-s t u flgeT u r bine 128a 1 

-teillg.4072 

-wegum$chalter6272 
-w’crtlges Ion 11842 
Meidtnger- 

Element . . 183 

- cell.183 

Melle .... 12483 
Mcttlel.8872 

Flach- .... 3872 
MciUeln . . . .8863 
Melstor, Werk-18293 
Melange soldo 613 

- a base de gutta¬ 

percha . . 777ao 

- de ehatterton 786.1 

- chaux-char- 

bon ... . 12243 

- de chaux et de 

charbon . 12243 
derangement 
par - de con¬ 
versations 11682 

- par dissolu¬ 

tion .... 18603 

- des 61s ... 8192 

- a la gutta¬ 

percha . . 777 jo 

- d'oxygtae et 

d’hydrogene06Oai 

- pulverulent Im¬ 

palpable de 
graphite et 
d'argent . 1208a 

- de reaction 1223.4 
M clanger, se - 

(de BU) . . . 747 j 

- I’aclde .... 663 
cuve k . . . . 88L1 

Melangeur, 

valsseau . . 88a 
Meldeamt fur den 
Fe r n v e rk eh rl 1662 
-tisch fiirdenFern- 
verkchr . . 11662 
Melder, Draht- 

bruclt- . . . 6683 
Melt, to .... 843 
Melting fuse 843,6002 

- -point .... 6023 
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Meesin 


Melting pot . . M4.10, 
786.1 

- stove . . . 1208/ 

- table.... 1808/ 

- tank.84.10 

Membran . . 1110.fi 
-»Aluminium- 11 11 1 
-. EUenblcch- 1 IIIjB 

gesprungene 111 Ijd 
-. Konle- ... 1111/ 
-, Pcrgament- 1111.7 
-, spiegclnde . 1178.4 
-, Sprcch- . . 1110/* 
verbogem*. 1111/ 
-.vcrrostete . llll.io 
Membrana. . 1110/ 

- dl alluminlo 1111.l 

- arrug^lnata llll.io 

- dl car Done 1111/ 

- - ferro . . . 1111/ 

- pergamcna 1111.7 

- riflettente . 1178.4 

- screpolata . 1111/ 

- storta . . . 1111/ 
Membrana de 

sluminio . 1111 . 1 ; 

- - carbdn . 1111.2 

- enmohcclda lllUo 

- - hierro . . 1111/ 

- madcra, micro- 
fono con . 1100.2 

- - pcrgamino 1111.7 

- quebrada . 1111/ 

- de reflexion 1178.4 

- torclda . . 1111/ 
Membrane, 

reflecting . 11784 

- en alumimumllll.i 

- charbon . 1111/ 

- crevee . . . 1111/ 
facility avec la- 1 

quelle la - J 

vlbre . . . 1110.7! 

- faussce . . 1111/' 

- en fer . . . 1111/ 
microphone k 

- de tools . 1100/ 

- en parcheminllll.7 

- de reflexion 1178.4! 

- routine . . llll.io 

- vibrante . . 1110/ 

- vlbratilite 

de la ... 1110.7 
M^molre expli¬ 
cate . . . .710/ 
Memorandum 

for telephone } 
rnowages . 1154/ i 
Memorandum 
de conver¬ 
sation . . 1104/ 

- d’entretlcn 1154/ 
Mcinoria expll- 

cativa . . . 710/ . 
Menacer le fonc- 
tionnement 
de 1’usinc . . 012/ 
Menonte, eoiir- 
roic .... 448.12 
Menee, poull(‘ . 444.7 
Metinige, Blei- . 44.4. 
Mensola . 814.4, 056.7 I 

- doupia .... 816/ 

- dl ferro bat- 

tuto. 856/ 

- per lampude 

ad arco . . . 066/ 

- da inuro . . . 816.1 

Menu.110/ 


Menuda, hulla . 110/ 
Mcollo de sa- 
buco . . . 1277.7 
M^plat, fer . . 846/ 
Mer, cable de ] 
haute . . 846.10 I 

Mercure .... 22.1 
-, solution de 
bichlorure de 

606/ 

from pc aspl- 
rante k . . . 017/ 
Mercurial con¬ 
nection . . 1984/ 
Mercuric chlo¬ 
ride . 606/ i 

-nitrate. . . 1218/ ! 
Mercurico,0!iNido57z 
Mercurlo ... 22.1 
barometro a . 669/ 
contacto de . 687.1 
eontatto a . . 637.1 

- natural, stil- 

furo de . . 786.14 j 

- natal rale, bisol- i 

furo di . . 786.14 ' 
ox Ido de . . . 67/ 
-, sulfato de prot- 
oxido de . . 22/ 
termometro a 407/ 
Mercurloso, sol- 

fato.22/ 

Mercurous ni¬ 


trate . . . 1218 l4. 

- sulphate . . . 22/ 
Mercury .... 22.1 | 

- barometer . . 669/ I 

- coherer . . 1068/ 

- commutator . 527.4 

- contact . . . 687.1 

- cup .... 1066/ 

- interrupter . 624.4 

1066.7 j 

- -jet lnterrup- | 

ter .... 1067/ 

- meter .... 696/ 
-, oxide of . . . 67/ 

- reversing 

switch . . . 627.4 

- sulphate . . . 22/! 

- sw itch .... 6244' 

- thermometer 407/ 

- turbine inter- j 

rupter . . 1066/ 

- Interrupter I 
with gimbal J 
suspension 1067.1 : 

- vacuum pump 

017/ 

- vapour-arc 

rectifier . . . 286/ 

- - lamp . . . 1846/ 
Meridian, ostro- 

nomischcr. 1800/ 
-> magnetUcher 

1800/ 

Meridian, astro¬ 
nomical . . 1300/! 
-, magnetic . 1800/ 
Meridiano a*oro- i 

nomlco . . 1800/j 

- magnet!co . 1800/ 
M£rialen astro- ! 

nomique . 1800/ 

- magnetique 1300/ 
Mcrkzelger . .689/ 
Mesa ..... 1182/| 

caja cu forma i 

de .... 1100.4 l 


Mesa de colada 
de la cera 1207/ 

- derrctlr . 1208/ 

- d esc ngrasar1200/ 

- exanien . 1246/ 

- radioschpica 1244/ 

- de regulacionl246z 
Mcscolanza dl 

calce e dl ear- 
bone . . . 1224/ 

- - fill.819/ 

- della pasta . 24/ 

- persoluzione 1360/ 
Mescolarc I'acido 66/ 

- la materia at- 

tlva.82/ 

tlnozza per . 88.1 
truogolo per . 83j 
Mesh connec¬ 
tion . 206.1 

- -.four-phase 206.4 
--.six-phase . 208.7 
MclianordnuDg498.il 
-apparat . . 622.10 

t ran si)o r- 
tabler Wlder- 
stand- . . . 682/ 
-bare Vcrluste 400/ 
-berclch .... 623/ 
-- von x bis y 
Ampere . . . 828/ 
—, Spannungs- 628/ 

- Strom- . . . 623.4 
-bruckc .... 672/ 
-- mlt Ktbpsel- 

widcrstttnden 674/ 
-- flir klelne 

Widerst&nde 674.4 
-draht . 660/ 

- -widerstand . 656/ 
-grenze .... 828.7 

- -, obere . . . 628/ 
—, untere . . . 628/ 
-instrument . . 828j 

- Drehspulen-662/ 
—, elektrlsches 628/ 
—, Induktions- 666.4 

- reglstrieren- 

dos.701/ 

- Torsions- . 662.10 

-ketto. 668/ 

-leitung .... 004/ 
-methode . . . 624/ 
-multiplikator 1096/ 
-protokoll . . . 486.1 
-rohrcdesKnall- 

gasvolta- 
meters . . . 661J 
-schaltung . . 409.1 
-sehrltt . . . 310.10 
-spann ung . .624.1 
-spule .... 1096/ 

- - mlt Punkcn- 

mikronicter 1006/ 

- - mit Gcllilcr- 

rohre . . . 1006.7 
-stativ .... 1244.7 
-tcchnlk . . . 624.4 
-transformator 280/ 
-verfahren . . . 624/ 
widerstand . . 679.4 
-zylinder . . . 662/ 
Messa in clrcuito, 
dispositivodl 617/ 

- fuori clrcuito, 

funzionamen- 
to a - auto- j 
matica del 
roeehettl . 1128/ 


Messa In drett- 
ito dl lungs 
durata . . .61s 

- - eontatto del 

carbonl . . 939 

- - marcla . . 478 

- - marcia, nio- 

mento dl . 26uj 

- - marcla della 

niotricc . 717 j 

- marcia, per- 

dita do v ota 

alia.298L 

- - marcla, peri- 

odo dl . . 478 ji 

- marcla, sfor- 
zo di . . . . 260. 

- - marcia, ten- 

sione di . 478.1 

- a posto . . . 961.: 

- - posto del co¬ 

herer . . . 110±i 

-posto delle 

piastre . . . 100.: 

- in servizio 

07.7, 478A 1830/ 

- fuori dft ser¬ 

vizio 480 a 13814 

- servizio, du- 
rata della . 718.1c 

- a terra . . . 873.4 

- - terra dell’an- 

tenna . . . 1077> 

- terra, oon- 
duttura di .728/ 

Message rate 
subscribers' 
board . . . 1146.1 

- -rate tariff . 1161. 
-, semaphore . 1044.1 

to take a - by 
sound . . . 108KJ 
Message rad 1 ote¬ 
legraph ique 1103/ 

- semapno- 

rlque . . . 1644.1 

- telephonlque 1170/ 
Messen . . . .579.4 
-> mittels Indika- 

tors die Lei*- 


tung der Ma- 

schine . . 

_ IWfl 

- der Zellcn- 


spannung 

. 66.1 

Messenger, tele- 

graph . . . 

.006/ 

Messer . . . 

.ftffij 

-♦ Ablenkung*- 

681/ 

-, Frequenz- . 

.686/ 

-.Gas- . . . . 

. 120.1 

-, Hysteresis-. 

. 666/ 

-, Isolations- . 

.683/ 

-, Kabel- . . . 

.880/ 

-, Llcht- . . . 

.076/ 

-, Phasen- . . 


-*S8urc- . . . 

. 64/ 

-schalter. . . 

.6*2.1 

-. Schlupfungs- 687/ 

-, Spannungs- 

.6737 

Spleitt-. . . 

8611 

-, Strom- . . 

.6764 

-> Verbrauch- 

. 689J 

-.Wellen- . . 

1096/ 

Messing . . . 

.8667 

-armiert . . . 

. 661/ 

-blatt .... 

.866/ 

-blech .... 

.365/ 

-draht .... 

366J0 

-gehtuse . . 

1160/ 
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Metallzeiger 


Measingisoller- 
rohr .... M9 ls 
- kJrmme .... 8637 

-muffe.878.7 

•rthmeD . . . 1003s 
-rd lichen . IOI &11 
-schiene . . . 1003& 
-wonge . . . 10039 
Measo in clrcui- 
to .6164 

- nel rlrculto . 617.4 

- fuori cirruito 617.7 
Mcasung 3794, 6214 

balllstlsche . 6224 
IJ rehstrom- . 8222 

- dcr Eisenvcr- 

lunte . . . .498.4 
Elektrlzltlts- 62L4 
Frequenz- . . 6224 
Gleichstrom- 6214 
Hysteresis- . 822.7 
Isolations- . . 622 a 
-, K abel- .... 6224 
kalorimetri- 
ache . . . 688.11 
Lctstungs- . . 6224 
-, Schlelfen- . . 9037 
Hpannungs- . 6814 
- v Strom- . . . 6214 

- dcr Touren- 

zahl.4874 

WSmie- . . . 6220 
Wechselstrom-622a 
Wellen- . . 10934 
Wlderstaud- . 621.7 
Meat! rage 8794, 62U 

- de la force elec- 

tromotrlce dun 
Anient ... 66.1 

- du voltage d'un 

Element... 66.1 
Mesurc . 6214, 12464 

- absolue . . 12464 

- du courant 6884 

- d’aceouple- 

ment . . . 109U 
-> amplitude de 6284 

- de - de 1 ’ln- 
tensitc du cou- 
rant .... 6284 

- de la - de 
l’isolement . 9044 

- de - du vol¬ 
tage .... 6234 

- de - de x a y 
ampere* . J 6284 

apparell de 622.10 
de- d'induc¬ 
tion . 666.4 

- aaxllialre . 18284 

- balls tlquc . . 6220 
-, boblne de . 10864 

de - 6 micro¬ 
metre d'etin- 
eelles . . . 10964 
de - a tube 
de Oeiiller 1096.7 

- dcs cAblew . . 6224 

- au calorimetre6U3.i 1 

- de la ehaleur 6224 
-.commune . 236.12 
-.connexions de 

.... 489.1, 6242 
-. couplagc de 499 . 1 , 
. 6344 

- pour la - de 
nsolement . 904.4 

- do courant . 6214 
-alternatlf 6881 


Metore du cou¬ 
rant contlnu 6214 
-trlphaaA .6222 

- - d£blt . . . 6224 
disposition de49311 

- 61ectrique de 

la vltesse . . 4892 

- electromet ri- 

que .... 11814 
-, 4talon de . . 6637 
-. HI de.6604 

- dcs flammes 980.1 1 

- dc la force 

yicctromotrlce 
d’un Element 66a 

- - la frequence 6224 

- - {’hysteresis 6227 
-, instrument de 623.1 
-, - de-A boblne 

mobile . . . 6629 
-. - de-A boblne 
tournante . 6624 

- de - 6 cadre 
mobile . . . 6629 

- de - A cadre 
tournant . .6629: 

-, - de- Alectrlque 

6232 

-, - de - enregls- 
treur .... 7014 
-,- de-a torsion 

66210 

- d’lsolement . 822n 

-. limltc de . . 6237 
-. - Inferleure¬ 
de .6239 

-sup^rleure dc623s 
-, methode de . 6244 

- de derivation 
pour la - de 
rlnt.du eour. 6264 

- m^trique . . 6684 
-, montage de . 6244 

- pour la - de 
n*olenirnt . 904.4 

multiplicateur 
de .... 10964 

- du nombre de 

tours .... 4874 

- des ondes . 1096.4 

- ondes A dis¬ 
tance . . . 10964 

- optique de la 

vitesse . . . 483# 
-, pas de . . . 310.ni 
-g des pcries dans 
le fer .... 499.4 
pont de . . . 672s 
-, port£e de . . 6284 

- de - de (’inten¬ 
sity du courant 

6234 

-. - - la - de l’iso- 
lement . . . 9044 
-. - de - dn vol¬ 
tage .6234 

-. - de - de x k 
y amperes . 623n 

- de la resist ance496j< 
resistance de 579.4 

-. - du HI de . . 6664 

- pour la - de I 
la tension . 6644 

-.- pour la - du 
voltage . . . 6644 
-, rheostat de . 679.4 
-, technique de 624.4 

- de la tempera¬ 

ture . 496.7 


! 

i Mesure de la ten¬ 
sion . 6214 , 6738 
-, tension de . . 624a 

- thermometrl- 

que. 4964 

transformateur 
de.8804 

- de la vltesse 

angulairc . . 4874 
-, voltage de . . 624.1 

- du voltage . . 6214 
! - - voltage d’un 

j element . . . 65j 
Mesurer .... 878.4 

- l intcnslte luml- 

neuse .... 9764 
Met* dell’avvol- 
| glmento . . 8074 
| - della cassa . 464/4 
I - nord dell'ago 13004 
' - della rete . . 7264 

- - rnota . . . 402i 

- sud dell’ago 13037 
Metal brush . . 4264 

. - case.6614 

: change of struc¬ 
ture of a . . 294 

- clip. 404.7 

- colouring . 18034 

-s, contact of two 274 

- covering . . . 8694 

- dust. 4744 

- end-sleeve . . 8424 

- eyes.6664 

- for Ailing up in¬ 

terstices . 1208.7 

- flange .... 8894 

- masses .... 6644 

- matrix . . . 12074 

- mouthpiece 1110.2 

- pin.8004 

- pointer . . . 6894 

- -precipitating 

solution . . 11904 

- screw .... 6424 

- sleeve for con¬ 

necting con¬ 
duits . . . .873s 
-s, surface of con¬ 
tact of two . 274 
structure of a 29a 
-. thermo-nega¬ 
tive .27.7 

-, - -positive . . 274 

- -turning lathe 8934 

- vapour . . 66 I .10 

- voltameter . 6604 

- wire. 7404 

- -working ma¬ 

chine .... 8794 
Metal bianco 866J2 

- —, revest!r un so- 

porte con . . 487j 

- paracojinctes866.il 
-es, contacto de 

dos.274 

- delta. 866.1 

- especial para 

u uc 1 cos dc in- 
dneidos . . . 3664 
-, estructura de 
un.29.1 

- evlta-arcos . 667.1 1 

- fundido . . 10194 

- magnet ico . 12054 

- plastico . . . 6644 

- de relleno . 12037 
-es, soldadura dc 

dos.274 


I 

Metal termo-ne- 
gatlvo . . . 874 

- - -posit!vo . . £7.7 
, M£tal anti-arc 667Jt 
I - antifriction 866d2 

- blanc . . . 86312 
i - de cloches . . 8634 
j - composition . 6638 

- pour coussinets 

, 866.11 

- delta.8631 

. - qui nc donne pas 

liceu a la forma¬ 
tion d ares 667.il 

- fondu . . . 10194 
garnir un cous- 

1 slnet de - blanc 
! 487a 

1 - magn£tlque 18836 
j - plastlque . . 6644 
, - de remplissage 

18037 

- special pour no- 
yaux d’lnduits3632 

- thermonegatlf 27.7 

- thermopositif 274 
vapeur de . 661 jo 

Metaux, machine A 
travalller les3794 
tour k . . . . 89619 

Vis k . 6424 

Metilico, vapor 661 ao 
Metallzaclon 12074 
; MetallanlaOwlder- 
stand .... 6984 
-ausscheldcnde 
Losung . . 11904 
-bearbcltungs- 

maschlne . . 8794 
-blattb&rstc . . 4839 
-bolzen .... 800.1 
-b Grate .... 423ft 
-dampf . . . 561 jo 
- dose, vcrnlckel- 

tc.11130 

-draht .7406 

-drehbank . . . 8936 
-endverschlnO . 8424 
-fadenlampe . 917J1 
-ftrbung . . 18034 
-flansch .... 8894 
funkenfreics 667J1 
-gehttuse . . . 6614 
-. Komposltlons-6632 
-leglerung . . . 804 
-mantel .... 8694 
-massen .... 6644 
-matrize . . . 12074 
-muffe zur Verbtn- 
dung vonlsoller- 
rohren . . . 8736 
-niederschlag, elek- 
trolytischer 1191.7 
-osen . , . . . .6664 
plastisches . . 5644 
-rohr, in - verleg- 
ter Lciter . . 8624 
-schalltrlchter 11102 
-schmelze . . 10194 
-schraubc . . . 6424 

-schuh.404.7 

-staub. 4744 

-st re be.8114 

-thermometer . 660a 
-Ubcrzlchung, gal¬ 
vanise he . 11914 
-voltameter . . 6604 
-widenitand . .6804 
-zelger .... 6894 
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Metallic con¬ 
tact .787 j 

- filament lamp 917.il 

- lead. 442 

- powder . . 107513 

- resistance . . 680.2 1 

- selenium . . 1174.1! 

- spikes . . . 1279J ■ 

- starting reals- | 

tance .... 6933 

- thermometer 080.1 

- veins .... 871.1 
Metalllqucs, 

filons . . . . 871.1 
veines .... 871i 
Metallisation 12073 
Metallische 

Adcrn . . . 371.1; 
-es Biel . . . . 44.2, 
-c Berfihrung . 787.1 
-es Pulver . 10783 
-cs Selen . . 174.1 

-e Spitzen . . 1279.1 
Metallised graphite 1 
powder , . 12083: 
Mdallteer . .1207.10 
Metallisierte* ! 

Graphit- I 

pulver . . 12083 
Metallizza- 

zione . . . 13073 
Mctallo anti- 

arco . . . 687.li 

- antifrizlone 366.12 

- bianco . . . 866.12 

- guarnire un 

ho porte con 437 j 
- i, contatto dl 

due.273 

• per cusclnetti 

366.11 

- delta. 86 O .1 

- fuso .... 10193 

- magnetic . 12953 

- plastico . . . 5043 

- di riempi- 

mento . . 1208.7 
-i, saldatura di 
due.273 

- speeiale pel nu- 1 

old d‘indottl3562' 
struttura di \ 

un.29.1 : 

- termo-negatlvo 27.7 
—positivo . . 273: 
-i, tornio per . 8983 , 

vapore dl . 661 JO 
Metalloehromie j 
1324.1 ! 

Mctallocromia 1200.4; 
Metallomagnetic 
cross- 

section . . 12683 
-magnetic her 

Quorschnitt 126HL'» 
-metrisehe 

Wage . . . 120 Xi 
Metallometric 

balance . . 12083 
Metallometriquc, 
balance . . 12083 
Meteor igneo 1853.4 1 
Meter .... 1248.1 
-briicke . . . 18363. 

-kerze. 978.4 j 

-kllogramm . 1261.15 I 
Lumen- . . . 9703 
-quadratkerze . 9783 
Meter . 11623, 1248.1 


Meter, ampere- 
hour . 69Ui, 6903 

- armature . . 6963 
Aron .... 696.1 
balance-beam 694.2 

-, Bastlan . . . 694.1 
battery . . . 6903 
-.bellows . . .692.7 

- bridge . . . 18863 

- candle . . . 978.4 
combined 

pocket volt- 
and am- . . 6883 
volt- and 
am-.6823 1 

- constant . . . 697.1I 
coulomb . . . 6903 

-, current . . 689.10; 
double-rate . 6923 1 
Kdison .... 6943 
-.electricity . .690.1 
-, electrolytic . 6983 
-, feeder .... 698.7 
-, Ferrario . . . 6963 
-field phase . 18833 
five-wire . . 698.4 
frequency-. . 6863 ! 

- hiring .... 7143 

- house .... 696.7 
-, Hummers . . 6923 
-, Integrating . 6943 
-.joule- . . . .6903 
-, main supply . 6902 
-.mercury . . .6933 
-.microhm . .6823 

- for operators 

position . . 1152.7 
-. oscillatory . . 694.4 

- panel .... 6902 
-. pendulum . . 693.1 
-, penny in the 

slot. 6943 

-, prepayment . 6943 . 
-, recording . . 6943 
-.section . . .693.7 
-, short-pen du- , 
lum ... .69321 
-, Siemens . . . 6943 i 

-, slip.6873! 

-, standard pre- I 
cision .... 6983 1 
- testing . . . 6903 | 
station .... 696.7 l 

- super- I 

intendent. . 0963 j 
-.supplv . . . .6893 

- switchboard 0073 

- tariff . . . 714.11 • 
-, Thomson. . . 694.7 ! 

-, time. 890.4 

-, watt-hour . .091.1 
-, Wright’s dis¬ 
count .... 6063 | 

-, - rebate . . . 6903 | 
Meter el indu- I 

cldo. 4833 j 

Metering of eon- j 
vernations. 1162.4 

- telephone 
messages . 11523 

Method of ap¬ 
proximation 627.4 
-, balancing . . 6263 , 
-.ballistic . . .6263 
-, bridge .... 6263 

- of calculation 2473 

- comparison 6263 

- compensation 6263 

- of cooling . . 2893 1 


I 


Method, cumula¬ 
tive .62631 

- of deflections 686.4 

-, direct deflec¬ 
tion .62631 

-.equal deflec- ; 

tlon.6253 1 

differential . 628.7 

- of driving the 

dynamo . . 7163 
-the gene¬ 
rator .... 7163 

- - erection . . 9314 

- - execution 1329.12 | 

- - excitation . 2613 1 

- formation . 803| 
-, heterostatic . 627.1 , 

- of impreg¬ 

nation . . . 806.11 

- - laying . . . 8173! 

- magneti¬ 
sation 1603, 12943; 

- measure¬ 
ment .... 6243 

-, multiplication 626.4 
-.null.625.7 

- of operation 469 jo ! 
-. opposition . . 6263 

- of oscillations 0263 

- - propagation 

through a 
circuit . . 1816.12 
-, shunt - for 
measurement 
of current . 6263 | 

sine.6273 , 

-, substitution . 626.1 f 
-, torsion .... 6273 : 

- of touch . . 12943 j 

- - transfor¬ 

mation . . . 2263 

- - tuning . . 10923 1 

- - using. . . 188831 

-, zero.626.7 ; 

Methode, Ab- 

lenknngs-. . 6254 1 
-, Abzweig- . . 6263 
-. Ann&herungs- 627.4 
-. Ausglclch- . . 0203 

- des direkten 

Ausschlages 6263 
-, ballistteche . 0263 
-, Brucken-. . .6263 
-.Differential- .626.7, 

- der Uegen- 

schaltung. .6263 , 
hetero- 

statischc . . . 627.1; 
-, Konipcn- i 

Rations- . . . 0263 
-, Multipll- 1 

kations-. . . 626.4 

-, Null-. 625.7 

-, Sellwingungs- 8203 ! 
-.Sinus- . . . .6273' 
Substitutions- 626.1 
-.Torsions-. . .6273 
-, Vcrgleichungs- I 

6853 1 

Verstlirkungs-6263; 
Methode d'aiman- 


tation 
-, d’approxl- 
mation . . 
-, par approxi¬ 
mation . . 
-, balistique . 
-, de calcul 


12943; 

.627.4| 

.7283 
.62631 
. 2473, 
- dc combufltlon905s1 


Methode de 

comparalaon 625 

- - compen¬ 

sation .... 626. 

-magn 6 - 

tlque . . . 1296 

- - contre-con- 

plage .... 626 

- - conplage en 

opposition . 626 

- cumulative . 626 

- de ddrivation p. 

la me*, de 
Tint du cour.626 

- - deviation . 625 
-directe . . 625. 

- different Idle . 626. 

- de Hop- 
kinson . . . 495 

- d’egalc devia¬ 

tion .625 

essai par la - 
de la boude 903. 

- de formation 80_ 

- - frdnage di¬ 

rect . 494,1 

-indirect . 494 j 

- du gal van o- 

metre unique 

1885; 

- h£t6ro$tatique€S7.i 

- inductive . 1835: 

- dlnertle . . . 600.< 
-.lecture par la 

- dn miroir . 640 j 
-, lecture par la 

- de reduc¬ 
tion au z£ro 640J 

- magneto- 

mdtrlque . 13852 

- dc marche k 

vide.69U 

- de mesure . . 6243 

- montage eu 
opposition . 626a 

- multipli¬ 
cation . . . 6264 

-, observation 
par la - du mi¬ 
roir.641.1 

- deposition . 6263 

- d osclllatlon . 6 S 6 L> 

- - magndiqae 

129H3 

- du pont de 

Wheatstone 626 j 

- dc pose . . . 817;t 

- reduction au 
zero . . 5043, 625: 

- re froid tene¬ 
ment .... 2893 

- - sinus .... 0872 

- stroboscopique 

488.1** 

- dc substitu¬ 

tion .626.t 

- - torsion . . 627.. 

- - touche . . 12943 

- - transfigura¬ 

tion .505, 

- transforma¬ 
tion .225: 

- des trois am- 

pfcremetres . 6063 

- de trois voit- 

mhtres . . . 505i 

- - z 6 ro .... 625; 
Methylalkohol 9N0.u 
Methylither. UHo.n 
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Mien 


Mtthylique, al- I 
cool.... 080.14 I 
-,6ther. . . . 980231 
Metier k guiper 
de coton les I 
fils conduc- 
teurs .... 74*9! 
-. mot-car de - k , 
timer . . . .2202; 

- k tremor . . . 746a i 
Metodo di ab- 

braccia- 

mento . . . 90*3 | 

• - accnmula- | 

zione .... 82618 

- d'approssima- ! 

zione . 627.4, 72*6 i 

- balistico . . 626a 

- di calcolo . . 247.1 

- - collegamcnto j 

in opposl- I 

zione .... 62*® 

- - compensa- I 

zione . . . .6202 ! 

- - compensa- i 

zione magne- I 
tica .... 1296* 1 

- - contatto . 1204a i 

* - dcrivazlonc | 

per la misura 
di correnti . 625a I 

- - deviazione 625.4 1 

- della deviazione | 

dlretta . . . 625a | 

- dellc deviazloni 


nail 


.6203 
. 626.7 


- diScrenzlale 

- - de Hopkin- I 

son.406a 

- del doppino, 

misura col . 006.7 

- eterostatlco . 627.1 

- di foraiazlone 80a 

- - frenatura di- 

retta .... 484.4 
-Indiretta . 404a, 

- induttivo . 1835a I 

- dl indnzione 

alio zero . . 625a : 

- d'lnerzia . . . 50014 

- dl magnetlzza- I 

zione . . . 1294a: 

- mazrnetometrico ] 

1336a 

- dl misura . . 624a, 

- - moltlplica- 

zlone .... 626.4 1 

- d’oicillazione 626a 

- di - magnetics ! 

129*9 

• - paragone . 62*3 , 

- del ponte, mi- 

aura col . . 90*7 

- - - di Wheat¬ 

stone .... 626a 

- di poaa . . . 817a | 
- riduzlone alio 

zero . 504a, 640a : 

- dei aenl . . . 627a! 

- di sostituzione ' 

626a 

- stroboscoplco 488.10! 

• di tonrione . 627a ; 

- - trasflgura- 

zione .... 505a; 

- dei tre amper- 

metri .... 505a 

- - - voltmetri 606a ; 

- a vuoto . . • 50U 1 


M6todo de aco- 
plamiento en 
oposlcidn . . 626a 

- -acumulaci6nG2*$ 

- por aproxi- 

macion 627.4, 72*8 

- balistico . . . 626a 

- de cAlculo . . 247a 

- - comparacion 62*3 

- compensa- 
clon .... 626a 

-magn6tlca 

1208a 

- - contacto . 1294a 

- dcrlvacion 
para la medi- 
clon de eor- 
rientc .... 625a 

- desviacion . 62*4 
-directs . 626a 

- difereneial . 62*7 

- - de llopkin- 

son.49*6 

- del enfria- 

miento . . . 289a 

- cstrobosco- 

plco .... 488 jo 

- de formacion 80a 

- frenado di- 
reeto .... 494.4 

-Indirecto 404a 

- heterostAtico 627.1 

- de {giiales des- 

viaciones . . 626a 

- - Imanacion 1204a 

- indurtivo . 1335a 

- magneto- 

metrico . . 1336a 

- de Inercia . . 50*4 

- del Inzo, rae- 

dida por el . 90*7 

- de marrha en 

v&rio .... 501.4 

- - medida . . 624a 

- - roontaic . . 8*4 

- de niultfpll- 

cacion . . . 62*4 

- «- oscilacion 

magnetics 1208a 

- oscilacionc* C26a 

- pnente dc 
Wheatstone 626a 

- quema . . . 906a 

- - reduoclun a 

cero . 604a, 626.7 

- - los senos . 627a 

- substitution 626j 

- - tendklo . . 817a 

- torsion . . 627a 

- transfigura¬ 
tion .... 505a 

- - transforma¬ 

tion .... 225a 

- los tress mpe- 
rdmetros . . 600a 

-volt i me¬ 
tros .... 505.1 

- - Tudor . . . 8ia 
Metre .... 1248.1 

- carre .... 1248.1 •_» 

- courant, depense 

movenne par 896a 
—, frals moyens 
par ..... 895a 

- cube .... 1249a 
Metric wire 

gauge . . . 826a 
Metrics, catena 668a 
mlsura .... 668a 


i Metrical 

measure . . 66*6 
I Mctrische Praht- 


tabelle . . .82*3 
I -oh MaO .... 66*6 
Metro .... 124*1 
1 - cuadrado . 1248a 2 
i - cublco . . 1249a 
1 - dl lumen . . 97*3 
; - quadro . . 124*12 
I Metronomo . 1042a 
! Mettere In cir- 

eulto .... 61*2 

- contatto . 617.10 

- - corto-eirrultol39a 

- - dcrivazione 142a 

- una lines . . 817.1 

- in marcia . 477jo 
I - a posto i car- 

1 bonl .... 47*3 

-l’indotto 483a 

I - la resistenza in 
j corto-circuito 674a 

- in Hervlzio una 

batteria . . 97a 

- a terra .... 87*6 

- c togliere la 

cingnia . . . 447a 
Met tend in dr- 
culto, elemen- 
to da . . . . 90a 

- - fuse .... 299.1 

- - marcia . . . 47*1 
Mettre 11 nc batteric 

en activite . 97a 
-service . 97a 

- des charbons 

dans lalampe931.i 

- en circuit 141a,61*2 

- hors circuit . 616a 
-certains ele¬ 
ments .... 90.4 

- en communica¬ 

tion . . . . 1169.7 

-aver . . . 734.4 

-deux abon- 

nes . . . . 1130.1 

- - contact 517.10,73*9 

- - court-circuit 189a 

- derivation . 142a 

- sur le dos . 507.10 

- 1’exploltation 

en danger . 512a 

- Tindult dans 

! la machine . 48*2 
. - un instrument j 
hors circuit 624a 
1 - la machine au I 
| repos .... 479 j 
I - en marche . 477.10 i 
se - en marche 478a 

- en ordre des 

lampcs A arc 944a 1 

- phase . . . 299a 
se - en phase 299.1 i 

- en place les 1 

charbons . .47*3 
-l'lnduit . 48*2 

- Ic posteen ordre 

de service 1101a j 

- relais dans la | 
position de tra¬ 
vail .... 1150.11 , 

- lar resistance 

on circuit . .674a, 

- resistance hors 1 

I circuit . . . 674.7) 
]-en court- 

circuit . . . 674a ! 


Mettre le rhAoatat 
en circuit . 674a 

-hors circuit 574.7 

-en court- 

circuit . . . 674a 

- a la ter re . . 87*6 

- sur zAro . . . 64*3 

Meulc.38*7 

->dispo 8 itlf pour 

rectifier lc 
collecteur k la42*ft 

- en £merf . . 88*4 

-donee . 119*9 

-a fin grain 1196a 

- k gros 

grain . . . 1196a 

-grossicre 119*6 

Mculer .... 386a 
-, apparel l a . . 4742 
diHpositif pour - 
le collecteur 42*S 

- a l'emeri . . 88*3 
Meveralphabet 1042a 

- schrift . . . 1042a 

- signals . . . 1042a 
Mezcla a base de 

gntapercha 777.10 

- dc cal y de 

carbbn . . 1224a 

- - con versa clones, 
dcsarreglo porll 68 a 

- por disolucl6nl36*3 

- de rcaccion 122*4 
Mezclador-bati- 

dor.771a 

- - de Truman 771a 

- para la fabri- 

caclon de la 
mass activa 82jo 
Mezclar cl acido 66.1 
cuba para . . 8*1 
Mezza griglia . 69a 
Mezzcna del 

dente .... 417a 

- - polo .... 46*7 
Mezzo .... 186*8 

- diamagnetlco 1622 

- dlelettrlco . 1276a 

- d’cstlnzione 611 J 0 

- ferromagne- 

tleo.162.4 

- pa ram ague- 

tico .... 162a 

- di protczlone 6142 

Mg. 1250a 

Mho.126*4 

Mi-flxc.119a 

Mica. 868a 

- collar .... 876a 

- condenser . 1286a 

- heating unit 98*3 
prepared . . 86*7 
pressed . . . 85*6 

- ring.87*6 

- segment . . . 37*6 

sheet.86*6 

- slate .... 78*10 

- tube .... 1226.10 
Mica, bague de 

87*6 

- comprime . . 368a 

- foisant salllie 47*8 

- cn fcuilles . . 368a 

- prepare . . . 85*7 

- proeminent . 47*6 

- salllant . . . 476a 
segment de . 875a 
toile de . . 35*11 
tube en . . . 87*2 
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Mikrophon 


Mira, anello dl 87651 Micrdfono . . 11063 J Microphone 'Microphone k 

- comprewa . . 8683 , - ron amortigua- connections 11 l&s: point** . . 11985 

- in fogli . . .3683 ci6n . . . 11095 1 -, contact . . 110614 ~ de poltrine 1I41J 

- preparata . . 858.7 - dc bo la* . . 11183! - - -resistance 11073 - a pondre . 11073 

segmento di 3753 s - - bolslllo de 1 - current . . 1112J resistance de 11123 

- sporgente . .4753 carbon . . 184031-, damped . . 11005 - rotatif a char- 

tubo dl . . .8755 1-, caja de . . 1109.1 - -frame . . . 11093 bon granuIM1082 

Mica, anlllo de 8753 i -. capsula de . 1110.4 -, granular . . 1107.4 - a sachet de char- 

- en hojas . . . 8583 i - de carbon gra- -, granulated car- j bon .... 18493 

- prensada . .8583! nulado . . 1108.1 bon .... 1108a I - - un seul ron- 

- preparada . .368.7:-- clllndros de {--holder. . . 11093) tact .... 1106.7 

- saliente . . .4753! carbon . . 11073 j-, movable gra- 1 -, socle de support 

-, segmente de 8753 - - contactos 1106.4 1 nular carbon 11083 de.11093 

-.tubo de . . .8755 - - un solo con- |-, multiple-con- {- solidback . 1108 .7 

Micanlta .... 3583 tacto . . . 110617 I tact .... 1107.1 1 - k spheres . 1118.1 

-. papelde. . 358 jo -- discos de car- j-, Pellet . . . 11133 :support de . 11093 
-, tela dc . . . 868.11 bon .... 1107.7 1 -, powder . . 11075!-,-mobile de 11003 

-, tubo de . . .8753 - -escudo. . 1141a - resistance . 111221 tournant de 1109.7 

Mlcanlte . . . . 8683 | - giratorio de -.ring .... 111813 j - suspendu . . 11413 

-. carta di . . 36Hao j carbdn granu- single con- ! -, svst^me de - 4 

--linen . . . 808.11 lado . . . 11083 1 tact .... 11063 batterie cen* 
--paper . . . 858.10!-grad u able . 11095 -, solid-back . 110(17 trale . . . 11123 
-, papier . . . 858a 0 1 - de granalla 1107.4 -, suspended . 11415 -,-de - k pile 

tela dl. . . 858.li - con inembrana -, swinging gra- centrale . . 1112> 

-tube. 3755 1 de madera 11092 nular car- 1 - tournant k char- 


tube en . . . 8755 
-, tubo di . . . 8763 
Micaschiste . 7*8.io 
Micascista . . 788.10 
Mlccla ad Incan- 
descenza . . 9853 

- a scintilla . . 985.4 

- tempo . . . 985.7 
Micro-ampere 1259ai 

- -amperio . 1259ai 
Microcoulomb 12563 
Microfarad . 1250.10 
Mlcrofono . . 11063 

- ad ammorza- 

mento . . 11095 

- a cilindrl dl 

oarbone . 11073 

- a cilindrl dl 

carbone a piu 
contatti. . 11072 

- a coneat to . 11062 

- a contatti . 1106.4 

- a plu con¬ 

tatti . . . 1107.1 

- a dlschi dl 

carbone . 1107.7 

- girevole a 

granull dl car¬ 
bone . . . 1108.3 

- granulare . 1107.4 

- a granuli dl 
carbone . 1108.1 

- con membra- 

na dl legno 11092 

- mobile a gra* 

nuli dl car¬ 
bone . . . 11082 

- da petto . . 1141.1 

- A polverc . 11073 

- A punte . . 11085 

- a HAcchetto 

di carbone 18495 

-• scatola dl 1109.1 
scatolctta 
di.1110.4 

- a sfere . . . 11183 
-• sistema di - 

a battcria cen¬ 
trale . . . 11123 
-•flopporto di 11093 

- a *ospen¬ 

sion*' . . . 11413 

- White „Solid- 

baek“ . . 1108.7 


1 - movll de car¬ 
bon granu- 
lado . . . 11082 
| - de polvo . 11073 

- - puntas . . 11085 
1 sistema dc - 

j con bateria 

central . . 11123 
! - del sistema 
1 „solid-back u 1108.7 
-, soporte de . 11095 

- suspendido 11415 

- dc varios con- 

I tactos . . . 1107.1 
, — varios varll- 
las de car¬ 
bdn ... . 11072 
| Mlerofonico, base 
de soporte 11093 
! Microhm . . . 1264.4 
I - -meter .... 6823 
I Mlcrohmmdtre 6823 
' Micrometer 

screw .... 5423 
. spark- . . . 10635 
Micrometre 

d’etlncelles 10635 
, bobine de me- 
sured-d’dtln- , 
cellos . . . 10963 
> Micrometrico, 

tornlllo . . . 8795 
Mlcromdtrlque, 

vis.5423 1 

' Micrometro . . 8795 | 

- di scintillc . 10635 : 
: Micrometro dc 

chbtpa* . . 10635 
Mlcroobmio . 1264.4 | 
MI croohm me tro 6823 
1 Microphone . 11065, 
1110.4 

- -arm .... 11003 

- -, swinging 1109.7 • 

- battery . . 1118.0 
-, breast- . . . 1141.1 
-, carbon-bag 18495 
-.--disc . . . 1107.7 
-.--grain . . IIO 8.1 
-.carbon-plate 1107.7 
-, - point . . 11085 
-, - rod ... 11073 j 

- case .... 1109.1 1 

- cell .... 11133 


bon ... . 11082 

- -transformer 1840JO 

- with wooden 

diaphragm 11092 
Microphone, ali¬ 
mentation 
du .... ilia? 
-s, - centrale 

des . . . . 11183 

- a amortisse- 

ment . . . 11005 
-.batterie de 1112.4 

- k bllles . . 11183 
-.boltler dc . 1109a 
-, bruits Strangers 

dans lc . . 11185 
-, bruit de friture 
dans lc . . 1118.4 

- 4 charbon gra¬ 

nule . . . 1108.1 

- a contacts . 1106.4 

- - contact mul¬ 

tiple . . . 1107a 

- contact 
unique . . 1106.7 

-. couplage de 11125 
-, courant do . 1112.1 

- A crayons de 

charbon . 11073 
-, erdpitement 

dans le . . 1113.4 

- k dtsnues de 

charbon . 1107.7 
-, efticacitc de I 

transmission 1 
par .... 11183 
-, dldmcnt de 11183 j 
-, envelopne de 1109a 

- k grcnallle 1107.4 

- grenaille de 
charbon . 1108J 

- membrane 

de bols . . 11092 

- mobile k char¬ 

bon granule 11082 
-, montage dc 11125! 
-.pile dc . . . 1112.4 

- a plastron . 1141.1 

- pluslcurs ba¬ 
guettes de 
charbon . 11072 

- pi usleurs con¬ 
tacts . . . 1107J 


! Mlcropbonic de¬ 
tector . . . 1060a 
Microscoplque, 

ultra .... 9162 
Microtelefono llli 5 
Micro-telephon 11123 
Micro telephon*lll25 
Microvolt . . 1261a 1 
Middle panel . 6183 

- position . . . 519.4 

- - of the contact 

brush .... 601.7 

- support of the 

segments . . 4885 
Midollo di sam- 
buco . . . 1277.7 
MIglio .... 12483 
Migration de 

rare .... 9245 
Migration of the 
ions .... 11885 
Migration dea 
Ions .... II 885 

- of oxygen . . 45.7 
Migration d'oxy- 

gene .... 457 
Migration, vlteaar 

de.1188.7 

Mlgrazione degU 
Toni .... 11883 
Mikanit .... 86Hj 
-lelnwand . . 358a 1 
-papier . . . 363ao 

, -rohr.375 j 

' Mlkroampere 1259 a 1 
I -coulourab . . 1268s 
-farad .... 1 * 66.10 
Mlkrohmmeter 682* 
Mlkrometer, 

Funken- . 1(168;, 
-meterlehre . . 8703 
-metersebraube 3705 

-ohm. 1264.4 

Mikrophon . llOOj 
-batterie . . . 1112.4 
-, Brust- . . . 1141a 
-element . . . 11133 
-. gcd&mpfte* 110»j 
-gehftuse . . . 1109a 
-, H tinge-. . . 11415 

- mil Holz- 

membran . 11092 
-kapsel . . . 11184 
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Mlkrophon, Kohlen- 
beutel- . . 18493 
Kohlekdrncr-1108.1 
beweg lichen 
Kohlekorncr- 11082 
- t drehbares Kohle- 
korner- . . 110613 
-> Kohleschcibcn- 

1107.7 

-. Kohlcwalzen-11073 
Kontakt- . . 1106.4 

- mil eincm Kon- 

Ukt .... 1106.7 

- - mebrercn Kon- 

takten . . . 1107.1 
Korncr- . . 1107.4 
-»Kogel- . . . 1113.3 
-. mehrkontaktlges 
KohlcnstHb- 
chen- . . . 1107.2 
Pulver- . . 11073 
-schaltung . 11123 
Schwebc- . 11413 
Solid back- . 1106.7 
-speisung . . 111817 
-..Spitzen- . . 11063 
-strom .... 1112a 
-trkger .... 11003 

- -, bewefr- 

llcher . . . 11003 

- -> drehbarer 1100.7 

- -aockel . . . 11003 
-transformator 

1840.10 

-wtderstand . 11112 
Mikrophonlscher 
Wcllendetek- 
tor .... 1060.4 
Mlkrotelephon 11123 

-volt.1261.11 

Mil kilogr*- 

metros . . 1262.7 
Milchglatfglocke9683 
-plattenphoto- 

meter .... 0772 
-reflektor . . . 0063 
-•chirm .... 0773 
Mild steel 344.7,846.4, 
346.6 

- - sheet.... 8473 

- - wire .... 7413 

Mile. 12483 

Mili-amperio. 1260jo 
Mili-amperd- 

metro .... 6782 
Milien .... 1868> 
-. condactcur du~053 

- tie la dent. . 417.4, 

- diamagne- 

tiuue .... 1022 < 

- dielectrlquc 12753' 

- ferromagne- 

ilque .... 162.4 I 
-,fll du . . . .7063 

- paramagn6- 

tlque .... 1623 

- du p61e . . . 468.7 
Miligramo . . 12503 
Milimetro . . 1247.i> 

- cubico. . . 1248.16 

- qaadrado . 12483 
MiiitHrstation, 

fab rbare . 10063 
- fur Radio- 
telephonic 11733 
Military Rontgen 
ray outfit. 1245.7 

- station, portable 

10083 


Military telegraph 
apparatus . 10384 
Millvoltampere- 
| metro.... 6832 
Mlli-voltiiuctro 6802 

- - normal . . 680 j 

- - patron . . . 6802 
i Milivoltio . . 1261.10 

, Milk-glass shade0773 
-, to- a wire 18332 
1 Milking cell . . 023 
i Mill, mouse . 10273 

-, wind.1203 

i -board. 8603 

Mille. 12483 

- chilogram- 

| metrl . . . 1252.7 
I Milled armature4123 
i - nut .... 541.il 
I Milliamineter . 6782 
, Milliammetrc . 6782 
Mllliamperr . 1250.10 
I Mllli-ampere 1250.10 
Mil I lam pore- 

meter .... 6782 
i Mllliampere- 
I metre .... 6782 
, Milllamper- 
| metro.... 0782 
Milligram . . 12503 
Mllligramm . 12503 
! Milligramme 12503 
Millimeter . . 1247.12 
Millimetre . . 1247.12 

- rarre . . . 12483 

- cube .... 1248.16 
Mlllimetro . . 1247.12 

- cubico . . . 1247.16 

- quadro . . 12483 
Millivolt . . . 1261.(0 
Millivolt-am¬ 
meter .... 6882 

Mllllvoltnmperc- 
meter .... 6882 
Millivoltamperc- 
metre .... 6832 
Millivoltamper- 
metro .... 6832 
Mlllivoltmeter . 6802 
Milllvoltmeter, 
standard . . 6803 
Millivoltm^tre . 6802 

- eialon .... 6803 
Millivoltmetro . 6802 

- eampione . . 0803 
Milling machinc3923 

Min. 1240.12 

Mina, hulla dc 110.1 
-s, Inflamaclon 

elect rica dc 

la*. 086.1 

Mindestleistung 157.4 
-vcrlust .... 206.4 
Mine-igniter, 

electric . . . 9852 
Mines, allumage 
£lcctr. des 
fourncaux de 085.1 
Mine, cAble dc 7673 
-s, dotiagrateur 
pour .... 0852 
-, 6clalragc dc . 0122 
-#, cxploseur 

pour .... 9852 
-. lampe de . 922.10 
-s, magneto 

d'aliumage pour 
0852 


Mines, mlse en 
feu elcctr. des I 
I fourneaux dc 986.1 ] 
Mine, accenslone | 
! elettrleadclle085j ; 
: Minenzundappa- | 
rat,elektromair- : 
I netlscher . . 0862 
-zundung, clok- | 
t rise he . . . 986a 
Miner's lamp 922.101 
Minerals, enriehis- I 
sement des 102031 
Mineral, grains | 
de - parama- i 
gnltfques . 12213 
( -> union de . 12203 , 

- de faible perme- ! 

abilite . . 1221.1 
! — haute porm£- 
| abilite . . 12212 

i - pen perme- | 

able . . . 1221.1 1 
: - trto* perme- 1 

' able . . . 12212, 
I -s, preparation 
electron! agne- 
| tlque . . . 1220.4 

1 -, schiamm de 12203 
I -s, separateur 
I de - double 12203 1 
: -s, - electron!a- ; 

gnetlquc de 1220-sl 
-s, trleur de- 

double . . 122031 
-s, - elect roma- ; 
i gnetlquc de. 12203, 
i Mincralkohle . 212 

-4)1. 8063' 

i Mineral carbon 212 i 

- oil.8653 

j - wool.... 1839.10 | 
! Mineral, carbon 212 
1003. 

,-es, enrlqueclml- 
ento ae los 12203 1 
! - de alta perm«»- 
abllidad . 12212 
! - - pequena per- ! 

meaDllidad 1221.1 
-es, preparacion 1 
1 electromagne- 
tica de los 1220.4 1 
; Mincralc dl alta 
permeabilitii 

i 12212 

- 1 , arricehimento 
del ... . 12203! 

- poco perme¬ 

able . . . 1221 a | 
- 1 , preparazlone 
elettromagne- I 
tlca del . . 1220.4 I 
I Minerallsche I 

Wolle . .I 88 O. 10 I 
Mlneur, lampe j 

de. 922.io! 

Miuiera, carbone j 
grezzo di . . 110.1 1 
Minlmalaus- 

schaltcr . . 628.1 
-ausschaltung . 5282, 
-bedarf .... 7073 
-belastung . . 4912 
-betrleb . . . 523.10 
-kontakt .... 6602 
-lelstung . . . 167.4 

-relais. 6202 

-spannung . . I 6 O .10 


Mlnlmalstrom . 1883 

-wert.1063 

Mlnlmo di per- 

dita.200.4 

Minimum circuit- 
breaking . . 6282 

- contact . . . 6602 

- current . . . 1803 

- cut-out . . . 668.1 

- demand . . . 7073 

- load.4012 

- [of] losses . . 296.4 

- output.... 167.4 

- power .... 157.4 

- relay .... 6202 

- tootn-lndur- 

tion. 2642 

- value .... 1063 

- voltage 663, 160.10 

- working . . 638.1ft 
Minimum de 

perte .... 296.4 
Minimum de 

perdlda . . . 290.4 
Mining cable . 7673 

- -, concentric . 7673 

- -. double . . . 767.7 

- -. single . . . 7673 

Minlo. 443 

Minium .... 44.4 

- de plomb . . 44.4 
Minusplatte . . 423 
Minute .... 1240.1* 
Mlnuterie de 

comptcur. . 606.1 
Minutllchc 

Perlodenzahl 1083 

- Tourcnzahl .246.1 
Minuto . . . 1240.12 

- secondo . . 1240aI 

Mira. 6680 

Mlrilla dc mica, 

tapon fusible 

con.0013 

Mlroir.687.1 

-, aiinant a . . . 637.4 

- a aim ants . . 637.4 

- argente . . . 6083 

- concave . . 1175s 

- spherlque . 6373 
-, £loctrodvnamo- 

metre k . . . 6603 
-. galvanom^trc 
a. 6603 

- a cadre mobile 

et a.6712 

-. lecture au . . 6403 

- par la methode 

du.6403 

-, observation 
par le . . . . 641.1 

- par la m^thodc 

du.641.1 

- paraboliqne . 6372 

- - en verre . . 060.1 

1170.1 

Mirror.687.1 

-.concave . . 11753 

- electrodynamo¬ 

meter .... 6663 

- galvanometer 6803 

- - with tele- 

scope .... 670.1 
-.glass para¬ 
bolic ... .060.1 

- maguet . . . 687.4 

- -observation . 641a 
parabolic . . 6872 

-, - glass . . . 1170.1 
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Mirror reading 6405 

- scale.6889 

spherical . . 6879 

-, silver . . . . 6 O 8.0 
Mlscela d'acido 619 

- solforico e 
glicerina . . 519 

- Cnatterton . 786 j 

- alia gutta- 

perca . . . T77JO 

- dl reazlonc 12284 
Mlschbottich . 83 j 
M lschen, die 

86 urc . . . 669 
Mlschung tod 
B arium- und 
Calcium- j 

sulfat .... 9829 
Mise en acti- | 

vlte . . 97.7, 478 j j 
apparell de - j 
en court-circuit ! 
de lampc k 

arc.9429, 

- de - en i 

marche . . . 690.4 . 
borne do - it 
la terre . . . 907*5 ; 
-, canalisation de 

- k la terre 7289 \ 

- en circuit . . 618& 

- - circuit 

brusque . . 6189 

- circuit de 
longue duroe 618.7 

- circuit per¬ 
manent . . 618.7 

- hors circuit . 6179 ; 

- circuit 
brusque . . 618.6 

- en communi¬ 

cation avec la ; 

masse .... 8739, 

- contact des 1 
charbon* . . 93(16 

- - contact des 1 

crayons . . . 930 jj | 
dispbsitif de - i 

on marche . 590.4! 
duree de - en | 
marche . . . 5909 I 
-,- de la - hors \ 

de service . 718.10 [ 

- en feu elcctr. 

des fourneaux 
de mines . . 985.1 > 

- de fonds . . . 711.3 ! 

lampc k arc k ! 

dispos. de - en 
derivation . 937.4 1 
->Ugne de - k la | 
terre .... 7239 1 

- en marche 97.7,478.2 
... automa- 

tlque . . . 1890.10 

- - - de la ma¬ 

chine mo- 
trice . . . 717jo 

- d la masse . . 3789 

- en oeuvre des ' 

mat£rlaux . 8779! 
operations de j 

- en marche 690.t ! 

- en phase . . . 299.4 

- - place . . . 931.2 
-du cohe¬ 
re ur . . . 11016 

-des plaques 100 j 

- au point. . . 6413 


Mlsc, vis de - i 
au point . . 6417 ' 
position dc - i 
en marche . 6889 1 

- au repos 480*. 1381.4 
rheostat de - 

en marche . 6009 

- de - en mar¬ 
che (lampes) 941.7 

-r^gulateur de 
- cn marche 590.7 , 

- en service . 478*5. : 

18306 

- hors de ser¬ 

vice . 4809 

temps de - en 
marche . . . 6903 i 

- 4 la terre . . 3714 i 

- la terre de I 
l’antennc d’ 6 - 
mission . . 1077.8 \ 

- en train . . . 4713; 
Mistake .... 647.5 1 
Mis lira . . 621 J, 1246*5 ■ 

- *cldi.Mil' 

apparecehio 

df.622.10 

- assoluta . . 12406 

- della corron- 

tc.699.x 

- auslliare . . 1820.5 

- balistica . . . 6215 

- calorlmetrica 

G33J1 

- campione foto- 

mctrica del 
cratere d’ar- 
co. 1843.7 , 

- di luce ad 
arco . . . 1344*5 1 

campo di . . 6289 . 

- di cavi . . . 6214 i 
collegamcnto I 

di. 624.2; 

eoinunc . . 236.12 

- dl corrente . 6219 j 

-alternata 622.1 

-. campo 

della . . . .6204 

-continua . 6219 

-trlfase . . 6212 

-e, disegno di con- 
torno con 247.10 

- clettrica della 

velocity . . . 489.2 1 

- d’elettricitA . 621.4 
-. fogli di . . . 617 jB 

- fondamentale 12406 

- della frequen- 

za . 6218 

- ad induzione, 

apparecehio 
dl.666.4 

- d’isolamento 621s 

- campo di . 9013 

- dell'isteresi . 6217 
-s limlte di. . . 623.7 

- Inferlore 

della . . . .6209 

- superlore 
della . . . .6218 

metodo di. . 6249 

- col metodo del 

doppino . . 903.7 
-del pontc 908.7 

- metrlca . . . 6689 

- normale . . . 668.7 

- del numero del 

glri. 487.3 


Mtsura ottica del¬ 
la velocity . 4809 
passo dl . . 810JO 

- aelle perdlte 

nel ferro . . 499.4 
ponte dl. . . 671s 

- dl potenza . 6213 
-e dl preclslone, 

strumento per 701.1 

- di reslstenza 621.7 

- reslstenze, 
apparecehio 

f >ortatlle per 

a.6813 

-, strumento dl 628a 
teenlca di . . 6214 
- della tempera- 

tura. 496.7 

tcnslonc di . 624.1 
- della tenslone 

621^ 678j 6 
- di tensione, 

campo dl . . 623L5 
- della tensione 
dell'elemento 66.1 
- tcrmometrlea 4909 
trasformatore 

dl.2802 

Misuramento . 3799 
Misurare .... 62U 
Misuratore del- 
i’attrazionc 13219 
- di consumo . 6899 
- per gas . . . 129a 
- dello scorri- 
mento . . . 6879 
- - del tempo 10415 
Misurazionc . .6219 
- di eavi . . . 90814 
- elettrometri- 

ca.11819 

- dl fiamme . . 9H0.il 
- delle onde . 1095.4 
- - onde a dis¬ 
tanza . . . 10959 
Mltad del arolia- 
miento . . . 807.2 
- de la caja . . 454.4 
- norte de la 

aguia . . . 13039 
- de la red . . 7202 
- sur de la 

oguja . . . 19007 
Mithorradglich- 
kelt .... 11806 
-stcllung . . . 1144.1 
-stopsel . . . 1183.4 
-taste .... 11303 
-lioren .... 11805 
Mitre gear . . . 4499 
- wheel gearing 4499 
MitschwTngcnaer 
Lelter . . . 1082.1 
Mittelbcfcstlgung 
dcr Lamellen 4202 
-feinzug .... 7479 
-feines Schmirgel- 
lelnen . . . 474.1o 

-feld.6108 

-grobzug . . . 748J 

-l age.619.4 

-letter.7069 

- neutraler . 2029 
- -punkt, Krilm- 
mungs- . . 18829 
-schlene . . . 1006.7 
-spann ung . . 1509 
- -sanlage . . . 7049 


Mittelbefesti- 
gungssicho- 
rung . . . .661a 
-stcllung . . .619.4 

- - der Kontakt- 
b&rste .... 60L7 

-wert.196.4 

- -. elektroly- 

tlscher . . . 1302 

- - der elektro- 

motorischen 
Kraft . . . 18626 

- quadra timber 

1905 

- -> quadratischer- 

efnes Wechsel- 
stromes . . . 1802 

- - dcr 8trom- 

stkrke. . . 12609 

- - eines Wechsel- 

stromes . . . ISOi 
Mittlcre Anzahl 
der Umdre- 
; bungen pro 
Minute . . . 2402 
-er Atisschlag 6802 
I -e Beansprucnui^^ 

; -e Energle bei der 
Entladung pro 

i 

| -e bemisphftrlsche 
I Llchtstlrke. 978a 
I -e Kraftlinien- 
| lunge im Joch 


-er -weg in den 
Zacken . . .2605 
-e Netxspannun^^ 

-e rOumlichc Licht- 
• stOrke. . . 972 ji 
1 -c Spannung . 1609 
‘-e-Del v oiler 

Entladung • 789 

-e Stromdichtc 27Ls 
-e Temperaturer- 
hdhung . . . 280i 
-e WechscUtrom- 
stOrke. . . . 186.1 
; -er Wicklungs- 
schritt . . . 8102 
-er Wlndungs- 
durchmesser 8869 
-e -Unge . . . 8885 
-er Wirkungsgrad 
I 297.7 

! Mix, to - the 

acid.605 

Mixed wave and 
lap winding 8203 
Mixing-trough 884 
Mixtura Aclaa. 619 
Mixture of glyce¬ 
rine ana sul¬ 
phuric add. 619 
! - - gold and 
graphite . 

! - - Ume and 
i coal. . . . 12249 
! - - silver and 
graphite . 1200.4 

, mm.1247as 

M. M. F., magneto¬ 
motive force 1289.4 
MMK .... 12604 
Mobile Klein- 
station . . 10979 
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Mobility della 
leva del manl* 

B yre . 1006A 
du 

levier dc mani¬ 
pulator . 1006 a 
M obility of the 
key lever 1006 a 
M ode d’actlon de 
I'agcnt rao- 

teur.124-3 

-d'aimantation 1294 a 
- de couplage dea 
accumulateur* 88/ 

- d’craplol . . 1333 a 
- dVxecutlon 1829.12 
- d'excitation . 261/1 
- de fonctlonne- 
ment . . . 469/0 
— formation . 80j 

- - montage . . 03.4 

- - propagation 
du eourant 
dans un cir¬ 
cuit .... 1316.12 
— refroldlsse- 

ment .... 289 a 
• - transforma¬ 
tion .226.2 

- - travail . . 460.10 
Modelage, ate¬ 
lier de . . . 87 Hjj 
Module, grand . 037.7 j 
• de machine . 401.1: 
- moven .... 937/1! 

petit. 937 a | 

Model I, groQes 937.7 i 
kleincs .... 937 a : 
- elner Moschlnc401.i 
mittlerc.s . . . 937/1J 
-werkstott . . . 878/* i 
Modello 401.1, 1206/j 
- grande . . . 937.7 i 
- medio .... 907 a , 
- normale . . . 602-3 
-1, offlclna del 87H.r, 
- piccolo . . . 937 a 
M odelo . . . . 401J 
- de arrollo- 

mlento . . . 884/* j 
- para arrolla- 
m lento de ba- | 

rril.8852 [ 

arrollamlento | 

sobre .... 334.4: 
- en forma de 1 

tljeras.... 335.1 

if ran. 937.7 . 

hojas .... 617 a 1 
- de madera 834.10 : 
- medio .... 987/s 
- patrdn . . . 062 a 
- pequeno . . . 987 a ■ 
- de placas . . 334/) 
-a, prensa de . 885 a 
- a, taller de . . 378/* 
Moderador de alta 
teusidn . . l‘«2ji’ 
Moderate speed 
motor . . . 217.7 : 
Mod£rateur de 
hante tension 

1332.li 

rheostat . . . 677.9 
Mod6ratrlce, re¬ 
sistance . . 677/) 
Modiflcacldn fl- 
slca.... 1368.10; 
- gradual . . 1093 a 1 


Modification per- 
manentc . 10937 

- quimlca . . . 871.2 
Modlflcador de 

curva* . . 1233.0 
Modiflcateur de 
courbes . . 1233/s 
Modification de 
racrouple- 
ment . . . 1091.1 

- chimique . . 871.2 

- eontinuelle 109117 

- gradudle . 1096 a 

- permanent!' 1003.7 

- physique . 1868/0 

- de structure . 871J 
Modlfieatore di 

curve . . . 1233/S 
Modificazlone 

ehimlca . . 371.2 

- flslca . . . 1868/0 

- graduate . 1096/s 

- permanente 10037 
Modo d’avvolgl- 

mento di un 
rocehetto . . 337.8 

- dl collcgamcnto 

degll accumu¬ 
lator! .... 88.1 

- - costruzione 402A 

- esecuzlonel829/2 

- - Assart* le latnlnc 

421.4 

--flssare la puleg- 
g-lft ftll’albero 447 a 

- -lavoro . . 469/0 

- - magnetlzza- 

zlone .... 160/S 

- montagglo 934 

- procedure dal 
punto di vista 
elettrico . 13092 

- raffredda- 
meuto . . . 289.3 

- de compor- 

tarse desde el 
punto de vista 
el^ctrlco . 13092 

- - ejecucldn 1329/2 

- - imanaelon . 160/s 

Module d'allon- 

gement . . . 849/s 

- de cisaille- 

ment .... 8633 

- d’elasticlte . 349 a 

- de glissement 853.4 

- rupture d’un 
ckble . . . 13408 

Modulo d'elasti- 
eltk.849^ 

- di rottura dl 

un cavo . 1340 a 

- scorrimento 363.4 
Modulo de clastl- 

cidad .... 349A 

- ruptura de 

un cable . 1340 a 

- - resbalamien- 

to. 363.4 

Modulus of elas¬ 
ticity .... 349 a 

- - elongation 340 a 

- - shearing . . 853 a 

- - sliding move¬ 

ment .... 353.4 
Moellc de su- 

reau . . . 1277.7 
Moellons, massif 
de fondatlon en46?A 


, Mogano, legno 

di.364 a 

1 Moist interior of ! 
the ground . 836.7 

- paste .... 24.7 

Moistened inter¬ 
mediate layer 6a 

Moisture . . . B70.il I 
; Moitie de l'ano- I 
de . . . . 12307 
l — bobinage . 3072 | 
. — la cathode 1280s: 

- d'enrouleraent807/> ; 

- d’euveloppe . 464.4;■ 

- nord de l’al- 

1303a, 


gulllc . 

' - sud de l’ai- 

guille. . . 13007 
1 - dc reseau . . 726 a 

- roue .... 402/ 
Mola da affllare 886.7 

Molarc.38 oa ; 

Molde . 84 a. 1206 / 2 < 

! -s ablertes, fun- 
i dlclon necha 
' en.8433 

- estereotipico 1209.7 
1 -s, fundicidn en 348A 
I - para fundir . 84.4 

1 Molecole, dire- I 
zlone delle - I 
nello stesso 
senso . . . 1292A 
Molecoladlferro 

180/ | 

, - magnetlca . 1292 a j 
j Molecolare, mag- 
| nete . . . 179/0 1 
I Mol^cula, dlrec- ! 
| cion dc las -s ! 
i en el mismo i 
sentldo . . 1292A' 

- de hlerro . . 180/ 

1 - magnetica . 1292 a , 
I Molecular attrac¬ 
tion . . . . 1311 a 

- chain . . . 1292A 

- conductance 731 a 

- conductivity 1184.7 ■ 
! - - for great dl- ! 

lutlon . . 1185/0 
* disturbance 1821/0 

- energy . . . 1868 a 

' - forces . . . 1321A . 
! - friction . . 1321A 

- induction . . 184.2 

- magnet . . 179/o 
; - magnetism 1293.1 

- pressure . . 1821 a 

- repulsion . 1821.4 

- volume . . 1182 a 
, - weight. . . 1821.7 

Molecular,im&nl79/o 
I Molecule, gram- 
1 me ... . 1186.7 
i magnetic . 1292 a 
I - de rer .... 180/ 

| - magn£tlque 1292 a 
M olekulkreis, ge- 
schlossener mog- 
netischer . 1293 a 
magnetlschcs 1292 a 
. -schioht . . . 1292.71 
Molekular- 

abstottung 1821.4 j 
-anziehung . 1321 a 1 
-druck .... 1321.6 • 
-element • . . 1292 a 
- energie . . . 1868 a 


Moleknlarge- 

wlcht . . . 1821.7 
-induktion . . 1842 
-krttftc. . . . 1821A 
-magnet . . . 179/0 
-magnet Ism us 1296/ 
-relDung . . . 1821 a 
- storung . . . 1821/0 
-volumcn . . 1182 a 
- c Anziehung 1811 a 
- e Kette . . . 1292 a 
- c Leistungsfkhlg- 

keit.781 a 

-es Zusammen- 
stofien . . . 1822.11 
Molettc, appareil 

k .IOOHa 

-.axe de la . 1009 a 

- d'encragc . 1008.4, 

1063A 

- d'impresslou 1013.7 

-.porte- . . . 10134 
Moletee. vis . 1026 a 
M olinello elettri¬ 
co . 1288/1 

Mollnete electrlco 
1027 a, 1286/1 
Molla d’adduzione 
della corrente 481 a 

- antagonist a 1016 a 

- -, ampermetro 

a. 6772 

- di arresto . . 646 a 
-. azlonc dt una 646i2 

bilancla a . . 669/ 
-. caricarc una 6684 

- di comando 10102 
-, dlstensione 

della . . . 1010/1 
-, tendere lal010.4 

- - contatto . 686 a, 

1120a 

-della bat¬ 
ter! a . . . 1086/ 
-, cametta del¬ 
la .8832 

- del contatto di 

lavoro . . 10072 
-di rlposo 1007/ 

- didevlazlone 10334 

- a due dlre- 

zioni .... 660.7 

- elicoidale . . 646.7 
-e, fascio di . . 638/ 

- a foglie . . . 645.4 
forza di una 645/ 

-, interruttorc a 522/0 

- d’lnterruzione 

11234 

- Isolate . . . 10633 
morsetto a . 667/1 

- di messA fuori 

circuito del roc- 
chetti . . . 1122 a 

- motrtce, oliatura 

della . . . 10131 
perno di. . . 6682 

- di piomboduro49A 
railcntamcnto 

della . . . 1011A 

- dl regotazlone 646/ 

- - richlamo 1016 a 
scatola a . . 6842 
lo scattare 

della . . . 101U 
scatto a . . . 668/ 

- dcllo scatto 1012 a 

- a sezlone rettan- 

golare . . 646/0 


















Mollft 


Molla di soapen- 
Blone . . . .946.1 

-per lampade 

ad incande- 
acenza . . . 960.4 
spina a . . . 602.4 

- splrale .... 546 a 

- a splrale dt ac- 

daio . . . 1006^ 

-cilindrica 646 l» 

-conica . . 645 a 

tamburo a . 657.10 

- del tasto di chla- 

mata . . . 1161-% 
-di conver¬ 
sazione . . 1151/. 
-. tendere una .545 a 
tend (tore a . 562-1 

- di torslonc . 545 a 
M olten drops . 565 a 

- electrolyte . 1222.7 
Moltipllcatore, av- 

volglmonto del 
686.7 

rocchctto di . 686 a 

- d’elettricitli 1281 a 
-. quadro di . 1027.1 

- dl miflura- 

ziono . . . 1036/ 
roetodo di . . 626.4 
Nomcntablcsung 

640.4 

-drchschalter . 896 a 
magnet ischcs 1257 a 
- sehaltcr .... 622 a 
- umachaltcr . . 526.1 
-uutcrbrcchung 564 a 
M oment of 

flexure . . . 861 a 

- of force . . 1253 a 

- - friction . . 295 a I 

- inertia of I 

bodies . . 1252.il i 

magnetic. . 1257 a 

- of resistance 351 a ; 
Moment de demar- 

rage . . . 260 . 10 : 

- flerhlssant . 851 a 1 

- de flexion . . 361 a . 

- d’une force 1259A 

- de frottement 

295/ 

- d'inertic d uo 

corps . . . 1162.11 

- magnetique . 170.4 

- speciflque 1257.10 

- - de la terre 1299 a 

- terrestre . 1299 a 

- de resistance 361 a 

- - rotation . . 260.7 

- - rotation auxi- 

liaire .... 097.3 

- - torsion . . 353 a 
M omcntan- 

lcistung. . 156.12. 
-wert.198.1 

- - der elektro- , 

motorbehen 
Kraft . . . 12022 

- - der Span- 

uung .... 153.7. 

- - der Strom- 

MArkr . . . 126:)_'» 
-c Tutiuenz . 1275.10 , 
-e Kapazitttt . 1243 a 
- or Strom . . . 137.7. 
-e Stromdiehte 144J 
Momentan^c, 

charge . . . 491 a 
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I Momentary cur¬ 
rent .187.7 

- - density . . 144 a 
: - disturbance . 648 a 

- load .... 491.10 

- output . . . 156.12 
Momcnto de ar- 

ranque . . 260.io 

- d’attrito . . . 293 a 

- d’avvlamento 260.io 

- eritieo .... 502 a 
| - di flessione . 851 a 
■ - de flexion . . 351 a 

- dl una forza 1253 a 
1 - de friecion . 295 a 

- - una fuerza 1253 a 

- inerela de on 
ruerpo . . 1252.1 1 

di inerzia di 
«n corpo . 1252.il 

- magnetfco . 1257 a 

- - speeifleo . 1257.10 

- torrentro . 1299 a 
j - in ague tie o de 

! la tierra . 1299 a 

- di messa in 

mania . . 260.io 

- de resistencla 351 a 

- re?dstente . . 331A 

- dl reslstenza 351 a 
, - de rota- 

, cion .... 260.7 

|-auxiliar . 697 a 

-, rendlmlento 

del .... 1327 a 
I - di rota- 
i zlouc .... 260.7 

|-aitsiliaro . 697 a 

-, rend linen to 

, del ... . 1827 a 

- torsionc . . 853 a 
I Momitteado . . 376 a 
i Momifle .... 376 a 

Monatllehe lirenn- 
dauer . . . 970.4 
Mondado de un 
cable .... 840 a 
1 Monde tech¬ 
nique . . . 1329.2 
Mondo teenleo 1329.2 
Mondvorrichtung 
fur Buhnen . 948.7 
Monieo di 

legno . . . 1117 a 
M onkey wrench 09.4 
Monoeielico, si- 
stem a . . . 204 a 

Monoeilindriea, 
maquina . . 117 a 
M onocyclic sys¬ 
tem . . . ! . 204 a 

- transformer 

system . . . 227.1 
Mon ocy clique, 
system*.* . . . 204A 
machine k 
vapeur . . . 117 a 
M onodbcbcr 

Voltostrom 1227.10 
Monofasc . . . 201.2 
altornatorc . 215-1 
avvolgliucnto 3202 
eampo alter- 
nato .... 178/ 
corrente alter- 
nata .... 138 a , 
indotto . . . 4102 
motore . . . 221 a 
sincrono .221 a 


Monofase-pollfase, 
slstema dl traa- 
fonnatorc . . 226.7 
slstema . . . 201.7 
trasformatore 226a 
Monofiisica, eo- 
rriente alterna 136a 
dinamo (de co- 


| rrientej 
1 Monofasico 


Montaggio 


Montage, atelier 
de . 878a 

- blphote . . . 927.7 

- de*bobinc*d‘ln- 

duit.307 a 

- do canalisa¬ 

tions .... 817 a 
! - a circuit fcrme9982 


a | - - ei 

2012,- dccondensatcur* 
alternador . . 215 a | cn cascade 12842 
ar roll am lento 8202 :— condueteurs 
eampo alterno 178/ £lectriqucs . 817 a 

inducldo . . . 4102-condueteurs 

motor .... 22lA par-dessus la 

— en serle . 2242 rue. 822 a 

-, - slncronieo . 22L» I - a con rant inter- 
-polifasioo, sistema j mlttent . . .997/, 
de transforma- ' - - eourant 

dor. 226.7 . manent . 

, slstema . . . 201.7 : - direct 


transformador 
de eorriente 


alterna 
Monophase 
, - a. e. 

- system . . . 

1 - transformer 

- winding . . 
Monophase 

alternatcur 
bobinage 
-, cnroulenient 
;indult . . . 

1 installation 


226a 
. 2012 
. 136a 
201.7 
. 226a 
. 3202 
. 2012 
. 215a 
. 320.2 
. 3202 
. 4102 
703a 


per- 
. .9982 
. . 6HV> 
-. dispositif de IIOIa 

- eflectuc par 

raeheteur 
menu* .... 98.1 
-.ondroit de . 1!5 jo 

- d’epreuve . . 485 a 

- du til sur les 

isolateurs . . miTa 

- par grouper . 87-s 

- nexaphote . . 927 a 

- indirect . . . 616 a 

- de 1‘induit . . 4164 

- des lam pen a 

an*.ifcJ7 / 


ntoteur . . . 221 a - de deux lampc* 
moteur - a eol- a arc en aerie 927.7 


j leeteur . . 
j - excite en 
derivation 
— excite en 
serle . . . 

: systenie . . 

, transforma- 


223.7 

. 224.1 

. 2242 
. 201.7 

. 226a 


1229.1 I 


I teur . . . 
i Monopolarc* 

Bad. . . 

' Monopolar 
bath . . 
Monotclcphon 1041a 
Monotelephoncl04lA 
Monoteierono 1041A 
i Monotooth wind- 

| Ing. 322a 

Monovalention UH4.i 
Monozy klisrhes 
System . . . 204a 
- Transformator-. 

system . . . 227.1 
Monta-alambres 8182 
-carichi elettrico 
per navi . . 987/ 
Montador . . . 932 
Montage 469.7, 717.7 
-amperemeter 
-auzug .... 

direkte . . , 

, indirckte . , 

! - elektriseher 
| Leit ungen 

Schalttafel- 
Selbst- . . . 
-werkzeug . 


lieu de . . . llujo 

- de ligncs . .817 a 

- du mat. . . 1101.4 

- de mesure . . 6242 

- pour la mesun* 
do risolement904.4 

-. methode de - 
en opposition62&o 

- de micro¬ 
phone . . . 

- mixtc ... 

1229.1 j mode de . . 

outils do . . 

- on parallclo 
des lampes 
arc .... 

- des plaques 

- on pont . . 

- de poste recep- 
teur parfaitc- 
ment syn¬ 
tonise . . . 1039 a 

- - reception 1089 a 

- en s£rie de 
lampes k an* 9282 

serie-parallele 
de lampes . 928 a 

- par soi-m^mc OS.i 

- de svntonic sen¬ 
sible . . . 1089/ 

- de tableau de 
, distribution 617 a 

. 817a I - - transforma- 
617 a , teur. 227.7 


1112a 
. 92Ha 
. 9&4 
. 30*.t 


.928.1 
. 93a 
. 673l1 


. 677a 
. 93A 

. 610A 
. 616A 


93.1 ! - triphote 


. 927> 


. 898.1 j - de watt metre 689/ 
Montage . 92.17. 469.7 : Montagglo . . . 92.1? 

617.1, 717.7 ! 617.1, 469.7 

amperem^tre i - In cascata dl 

dc. 677 a 1 con densat or 112842 

le plus aueien - - di conduttori 817a 

de Marconi 10542 . - diretto .... 616/ 
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Moteur 


Montaggio fat to 
dall'acqulrente 

98x 

- indlretto . . . 0189 

- dcll'indotto . 41&0 
luogo dl . . 116.10 

-. moao dl. . . 984 
offlclna pel . 878 / 

- delle piastre . 98/ 

- del quadro dl 

distrlbuzione617i* 
utenslll di . . 898 x 
Montajc . . . 92.12 

409.7, 017.1 

- del ala mb re ho- 

bre los aisla- 
dorcs .... 817:9 

- de los alam- 

bres ho bre los 
tejado* . . . 8£>9 

- arcos . . . 947jj 

- los carrete* 
del iudueido 307/ 

* del euadro de 
dUtrlbuclon 017.9 

- dlrecto . . . 616/ 

- hecho por el 

comprador . 98.1 
herramlcntas 
de.898.1 

- lodlrccto . . 016/ 

- del inducido 4184 

- de linear elec- 

trie an .... 817/ 
lugar de . . 116.to 
roetodo de . . 92U 

- de pararrayo.H 

a prueba * de 
tempestades 991.4 

- de Ian placas 98/ 
-. taller ae . . . 378/ 
Montant . . . .011.7 
Montar 407x2, 409.8 

- el alambrc . HlH.t 

- aparato . 1010.4 

- una bateria 92.11 

100.1 

- en cantldad . 83.9 

- Ion carbon en . 981.1 

- tineas .... 817.4 

- en serle . . . 33/ 

- aeries mu I- 

liplcH . . . 83.10 

Mon tare 407.12. 469/ 

- rapparccchlo 

1010.4 

appareechto 
per - 11 tllo 818/ 

- una batterla 99.it 

100.1 

- delle Unco . . 817.4 
Montatore 93/, 865/ 
-. ablto da . . . 93/ 
Monte-charge 

electrique . 987/ 

- -fll. 8182 

Monter 407.12, 409/. 

- l’appareil . 1010.4 

- one battorie 92,xi 

100.1 

- la batterlc cn 

parallelc . lOO.io 

- bat telle en 
quantity . 100.10 

- batterie en 
s^rle . . . .101.1 

- batterie en 
tension . . . 101.i 

- k clavetten 408.it 


Monter, la dynamo 
. ct la batterie 
i d'accumula¬ 
te urs sont 
montecs en 
I opposition . 882 

! - le HI.818.1 

• den lam pea k 

arc.944.4 

1 - - lignes . . . 817.4 

! — machines en 
! parallMe . . 2982 
I - en parallclc 

(piles, accus.) 83L0 
quantile . . 88/ 


mul- 


- - aerie 

- series 
tip leu . . . 

- - surface . 

- - tension . 
Monteur . . . 

amp^rem^tre 
de . . . . , 
-. outlls de . , 
-.out Ill age de 


8918; 

33.10! 
88.9 
33/ 
98/ 

i 

877/i 

398x 

898.1 


1 Monthly hours 
of burning . 970.4 
Montleren . . . 409/ 
die Batterie 92.11 
I/dtungcn . . 817.4 
Montlerung . 92.12 

1 - der Flatten . 98/ 

• Montierwerk- 
I statt .... 878/ 
Montureiaolante 
| pour Elements 
de chautfage 988/ 

- dtt repartiteur 

prineipal . 1140.4 
1 Moon-device for 
the stage . . 948.7 
■ Morceau de 

euir.... 1017/ 

, -x, petits - de 
papier . 1277.10 

- tie sole . . 1280.7 
-x de eharbon 

de cornue . 24.t 
Mordaza alsla- 
dora .... 7952 1 

- de apricto . . 0152 ! 
Morsa .... SH4.to l 

i Morsealphabet 1002.7 


Moraetto pel car- 
bonc .... 172 

- a rhiavella . 807/ 

- dl coherer . 1072.4 
-1 - counessione, 

quadro del 1188.4 i 
1 - per eordoueini807/ . 

- da eordotie . 901.4 > 

- dl derlvazione i 

408/, 8084 i 

-bilateraic 800/ j 

-uuilatcrale800/ 

- per dirama- I 

zione .... 8084 
-1, dlsposlzlone 1 
del.400.4 

- dl distanzla- 

mento . . . 014.7 

- dopplo . 408/, 807/ 

- dl eccltazione 684/ 

- d'estremlta . . 6/ 

- di estremlta dl 

un rocchetto j 
dl campo . . 388/ i 

- fissato sulla j 

cassetta . . 097.10; 

- gemello . . 10184 

- <ii giunziotie . 6.7 

-per cavl . 99Bx 

-crociforme 6/ 

- d'inscritore . 649/ 
-1, Isolamento 

del.4087 

- per isolators 807.4 

- di lampada ad 

arco .... 9483 

- della mac- 

china .... 4082 j 
-i, modo di Us- I 
sare 1 . . . . 409/1 

- a molla . . 067xi 

- negativo .... 6/ : 

- in ottonc . . 8687 i 
-i, paio di . . . 666/, 

- della pila . . . 6.4 , 

- a potitc . . . 987 1 

- In porcellana 014/ 

- porcellana 
per sbarre om- 


apparat . 
-knopf . 
-retain . . 
-schrelber 
-schrlft 
-taste . . 
-zeichen 


1002 / 

1047/ 

10242 

1002 / 

1002 / 

1006/ 

1002 / 


nibus 
-i. porta-. . 

- posltlvo . 

- primario . 

- principal 


8688 
408j 
. 6 / 
409a 
4684, 
684/ 
660/ 


Morse alphabet 1002.7 

- code .... 1002 / 

- interwriter 1068.7 

- key .... 1005/ 

- - push . . . 1047/ 

- receiver . . 1002 / 

- recorder . 1002 / 

- relay .... 10242 

- sender . . . 1006/ 

. - signals . . . 1002 / 
'Morse .... 1002.3 

; Morsetio . 5/, 865/| 
' - ud alette . . . 8672 
| - d attacco . . 8002 

- isolato . . . 015/ 

- per bassa ten- 

sione .... 867/ 

- della batterla 102.4 

- a blocco . . . 6.10 


- dl prova . 

-I, quadro del 407.10 
-i, tenslone ai 32ai 

149X1 ; 

sbarra a . . 1023/ 

- per sbarre . . 014/ 

- secondarlo . 4092 

- di shunt . . 663.10 

- - terra .... 907/ 

- - unione . . 408xo 

- universale . . 807.7 I 

- dl uscita . . . 800/ 1 
Mort, danger de 612/ 
Morta. spira . 304xo 
Mortaiseuse a 

falre les ral- 
nures .... 392.7 I 

- - rainer . . . 392.7 ; 

- -raincuse . . 392.7 

Mortar. 837/ I 

Morte. aiguille 629.1 1 1 

Mortel. 837/ 

Mortero .... 837/ 
Mortler .... 887/ 


Morto. punto . 801/ 
Most favourable 
number of 
conductors . 8089 

- - steam con¬ 

sumption . . 717/ 
Moteur, actionnl 
par - elec- 
trique . . . 219x 
aetlvd par - 
Electrlque . 219x 

- a allettes . 1820/ 

- - air chaud . 129/ 

- - alcool . . . 128/ 

- appartcuant k 

un groupe . 219/ 

- k armature 

oscillante . . 229/ 

- d’ascenseur . 219/ 

- asynehrone . 222/ 

- - avee induit 6 

bagues collec- 
trlces .... 222/ 

- avee induit 

en court-clr* 
eult.222.4 

- - monophase 222/ 

- polyphase . 228/ 

- - trip base . . 222.7 
-avee Induit 

a bagues col- 
icctrices . . 228x 

-a induit en 

court-circuit 223/ 
-, attaque par - 
electrlque . 219X 

- auxllialre . . 219.7 

- k basse tenslon217x 

- bateau . . . 220/ 

- biphase . . . 221/ 
carartErlstlque 

d’un .... 608/ 
- de - asyn¬ 
ehrone . . . 604/ 
-, - de - deduc¬ 
tion . 604/ 

- k champ tour- 

nant .... 221.7 
le - est en 
charge . . . 479/ 
- est charge 479/ 

- de x chevaux 219/ 

- a combustion 

intcrleure . 120/ 

- de commande 219/ 
-, commande par 

- electrlque 219/ 
commande par 

- electrlque . 219.1 

- noncompense 

1827.1 

-compound. .221/ 
compteur k . 692X 
-, - k - rever¬ 
sible . . . .092/ 

- a conduction 223/ 
-. conduite du . 691.4 

con rant de. .140.7 

- a courant alter¬ 

nate . . . . 221.4 

- cuirasHe . . . 2l8i 

-, cycle.300/ 

debit d'uu . . 219.4 

- ft decaper . 1197/ 

- de decapcuse 1197/ 
le - demarre 

sans 6-coups 4789 
le - demarre 
sans chocs . 478fi 
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Motor 


Moteur, le - dfr* 
marre douce* 
ment . . . .478L9 
-, deml-ferml . 218.7 
-, - -ouvert. . . 218.7 

- di&grammc 

dun.6004 

- dc - asyn- 
chrone . . . 504* 

de - deduc¬ 
tion .604* 

- de Diesel . . 12818 

- dlphose . . . 221.6 

- k double col- 

lecteur . . . 218.4 

- 61ectrlquc . . 217 j 

- k courant 
continu . . 220.10 

- - fixe .... 218L2 

- sur roues . 218* 

- - transportablc218* 

- k erglnc . . . 128* 

- - essence. . . 128.4 

- - excitation 

mixte .... 221.3 

- excite en derl- 

Yatlon . . . 221.1 

- - en s6rle . . 221.2 

- detraction . 988* 

- ferine .... 218* 
-, le - fonctlonne 

on charge . . 479.fi 

- k gaz .... 128.7 
-de grande 

pulaaance . . 126* 
gros -. k gaz . 126* 

- a gaz de haut 

fourneau . . 128* 

- -g£neratcur . 234.2 

- asynchronc 234.4 

- - d'excltation 284.7 

- synchrone . 2843 

- de gouvcrnail 220.4 
-a, groupe de . 218.1 

- d un groupe . 219.6 

- de gruc . . 219.10 

- k haute ten¬ 

sion .217* 

- - hullc .... 12&7 

- hydraulique 1257.10 

- k hysteresis . 223.4 

- d’induction . 222* 

- avee induit 
k bagues col- 
lcctrfces. . . 222a 

- avec induit en 
court-circuit 222.4 

- - mononha.se 222 j6 

- - polyphase . 223* 

- - triphase . . 222.7 

- triphase avee 
Induit k bagues 
collcctrices . 228a 

- - tri phase k in¬ 

duit en conrt- 
circuit . . . 228.2 
Induit de . . 409* 
-(inversion de 

marche du . 596* 
-, lampe a arc k 985.7 

- de Icvage . . 219.9 

- de metier k 

tisscr .... 22021 

- monophase . 221* 

- a coliecteur 223.7 

- - excite en de¬ 

rivation . . . 224.1 

- - excite en 

s£ric .... 2242 


Moteur ouvert 218*1 
paller de . . . 480.2 
-, petit.220* 

- a petrole . . . 128* 
-.poids. . . . 103Li 

- k polir .... 220* 

| - pour polissage 290* 

' - de pollsseuse • 
1199* 

: - de faible 

puissance . . 220*' 
! - pyromagne- 
i tique .... 217* 
i - k reaction . . 224* 

1 - de reglage . . 219* 

\ -, rendement du 297* 
-, renversement 
demarche du 596* 

- a repulsion . 224.4 j 
-, ressort . . . 1010*: 

- reversible . 219.ii | 

- shunt .... 221J : 

- synchrone . . 221*. 

- - monophase 221*; 
; - - polyphase . 222* ! 
I — triphase . . 222.1 ( 
: -8, systerne a 

deux . . . . 987.t: 
- un seul . 988* j 

j -s, ftystdme k 

| troift . . . . 987.2 I 
. -, - A - unique . 986* | 
-s, tableau dedis- 
I trlbution des 808* ! 
! - k deux temps 12 H .10 
’ — quatre temps 

128* 

i - thermoraagne- 

tlque .... 217*! 

- a train d’en- | 

grenage . . 220.7 ' 

- dc tramway . 220.1 j 

- avee transmis¬ 

sion k fric¬ 
tion * . . . . 220* I 
; - tri phase . . . 221.7 ! 

- type marin . 220* ! 

- k vent .... 129* 1 

- veutile .... 218* 
-, vitesse critique | 

dun. 502* 1 

- a faible vitesse 217* j 

- a grande vi¬ 

tesse .... 217* I 

- vitesse mode- 1 

ree.217.7 1 

, - - petite vitesse 217* | 
j - - vitesse varia- I 

i ble.217* 

i - - voltage elevo 217* 

1 — faible vol¬ 
tage .... 217.4 
i Motion .... 249* 
-, In.589* 

- of a conduc- 

j tor.186* 

. - of the paper I 

! strip . . . 1018*! 
• -, periodic . . 801.1 1 
; Motive cycle . 803* • 
i - pow r er .... 108.1 

! Moto. 249* 1 

1 - pcndolare di 

una (linamo 803* 

- dl una mac- | 

china a va- | 

pore .... 803* I 

. - periodlco . BOIji 
stato dl . . . 589* 


Motocicletta, di- 
namo di . 1102* 
Motocyclette, dy¬ 
namo dc . 1102* 
Motoranker . . 409* 
-anschluO . . 707.10 
Antrlcb- . . . 219* 
-, Asynchron- . 222* 
-. asynchroner 

Elnnhasen- . 222* 
-, - Menrphasen- 223* 
-, Aufzug- . . .219* 
-, der - 1st bc- 
lastet .... 479* 
-. Benzin- . . . 128.4 
-bogenlampe . 935.7 
-charaktcrfstik 503* I 
-, Compound- . 221* I 
-. Diesel- .... 128* | 
-, Doppelkol- 

leKtor- . . . 218.4) 
-, DoppelschluB-221* 
-, Drehfeld- . .221.7; 
-. Drehstrom- . 22L7 
-, Drehstromln- 
duktionr- . . 222.7 

-,-mlt Kurz- 

schluttanker 228* j 

-,-mlt Schlcif- . 

ringankcr. .228.1 
Drenstrom- 
synchron-. . 222J 
-. Dreiphoscn- . 221.7 
-, Drciphascn- 

asynchron- . 222.7 
-, Dreiphasenin- 
duktions- . . 222.7 1 
-dynamo . . . 284* : 
-, Einphasen- . 221* 
-induktions- . 222* 
-, -kollcktor-. . 228.7 
-ncbcnsch I u 0-224.1 
-, -serlcn- . . . 224* 
-, -syuehron-. . 221* 
-, elektrischer . 217.1 
-, Ergin- .... 128* 
-fahrraddvnamo 

1102* 

- mit Friktions- 

getricbe . . 220* i 

-. Gas-.126.7 j 

-generator . . . 234* ! 

- asvnchroner284.4! 

- -, Erregcr- . . 284.7 | 
—. synchroner 284* I 

gcschlossener 218* i 
-, Gichtgas- . .128*' 
-, Gleichstrom- 220.10 
-. Gruppen- . .219*1 
halbgeschlos- 
sener .... 218.7 ! 
HauptschluQ- 221* ! 
HelUluft- . .129* : 
Hilfs- . . . .219.7 

- mit hin und 

hergehendem 1 
Anker . . .220*' 
llochspannungs- I 
217*. 

Hysteresis- . 228.4 
-.Induktions- .222*! 
-, Induktions- - 
mlt KurzschlnB- 
auker .... 2224 
- mit Sehlclf- 
riuganker . 222*, 
-, Klein- . . . .220*' 
-, Kommutator- 228* j 
-. Konduktions- 228* 1 


Motor, Kran- 219ue 
-. KurzschluO- . 222.4 

-lager. 48912 

langsamlau fen¬ 
der .217* 

-lelstung . . . 21914 
-, m&Qig rasch 

laufender. . 217.7 
-, Mehrphasen- 

in dux lions- . 228* 
NebenschluB- 221* 
-. Niedcrspan- 

nungs- . . . 217* 
-, offencr . . . 218* 

-.01-.128.7 

-, Panzer- . . . 218* 
-. Petroleum- . 128* 
-, x pfcrdlger . 212* 
-, Poller-.... 220* 
pyromagne- 
tlscher . . . 217* 

- mlt Radervor- 

gelege . . .2207 
Kcaktions-. . 221* 
-, Regulier- . . 212* 

- mit Reibungs- 

getrlebe . . 220* 
-> RelhenschluB- 221* 
-, Repulsions- . 221.4 
-,Reversier- . 219 ji 
-, Rlppen- . . 1828* 
Ruder- . . . 2204 

-satz.218a 

-schalttafel . . 808* 
Schlirs- . . . .220* 
-, Hchlcifring- - 222* 
-. schnellau fen¬ 
der .217* 

-, Scrlen-.... 221* 
-, Spirltus- . . • 128* 
-steuerung . . 591.4 
StraOenDahn- 220 j 
- strom.1107 

- -prels .... 715* 
-, Synchron- . . 221* 
-, synchroner Mehr- 

phasen- . . . 222* 
-, Thermo- . . . 217* 
therm omagne- 
tischcr . . . 217* 
-, Tnikehr- . . 219 ji 
-, Umsteuer- . 2lftJt 
-urasteuerung . 596* 
-, unkompensier- 
ter .... 1827.1 
-, ventiliertcr . 218* 

- mit verander- 
Ucher Oeschwin- 
dlgkclt . . .217* 

-, Verbrcnnungs- 

126* 

-. Verbund- . . 221* 

-, Vlertakt- . . 128* 

-. Wasser- . . 185.lt 
-, Webstuhl- . . 220* 

- Wechselstrom-221* 
-, - -Kollcktor- 228* 
-, Wind- .... 12ft* 
-wirkungsgrad 297* 

-z abler.892.1 

-. der - zleht stoB- 

frel an . . . 178* 
-. Zwelpbasen-. 221* 
-, Zweitakt- . 128J0 
Motor, alcohol 128* 
alternating 
current . . . 221.4 
-, - current com¬ 
mutator . . 228* 
























Motor 
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Motore 


221a 
228a, 
223a ! 
707.10 


Motor arc lamp 088.7 
asynchronous 222A 
-.-polyphase . 223 j 
auxiliary . . 219.7 

- -car, electric 1866.1 

- characteristic 6086 
- T combustion . 126 a 

compound 
wound . , 
conduction 
conductive 

- connection 
-.continuous cur¬ 
rent .... 220.io 

- control . . . 69U 
crane . . . 219 jo 

- current . . . 140.7 , 
—, direct current220 jo j 

- -cycle dyna¬ 

mo .... 1102^! 

- diagram . . . 608* j 
double-eommu- I 

tator . . . .218.4 

- -driven . . . 219 j 
-, driving . . . 219 a 
-, electric . . . 217 j 

elevator . . . 219.9 

- enclosed venti¬ 

lated .... 2184 
ergin .... 1286 
fixed electric 2182 

- with friction 

gearing . . . 220 a 
gasoline . . . 128.4 
geared . . . 220.7 

- -generator . . 2843 
—, asynchro¬ 
nous . . . .284.4 

- - exciter . . . 234.7 
—, synchronous284x 

. 219j6 
. 2174 
. 217 A 
. 219:8 
. 129A 
126.10 
. 228.4 
. 2283 
.2185 


, group 
nlgb-apeed . 

- -voltage . 
-.hoisting . . 

hot air . . 
hydraulic . 
hysteresis . 

-, Induction . 
Ironclad . . 

-.lift.219^ 

loom- .... 220 a 
low-tension . 217J 
-. - -voltage . . 217.4 
marine.... 220A 
moderate 
speed .... 217.7 
-.multiphase syn¬ 
chronous . . 23 
-. non compen¬ 
sated . . . 1827J 
-.open type . .218 a 

- output .... 219.4 
-, polishing . . 220A 
-.polyphase in¬ 
duction . . . 223 a 

- synchronous 222.2 

-, portable elec¬ 
tric .218 a 

pyromagnetic 2172 
reaction . . . 224 a 
reciprocating 220 a 
regulating . . 219 a 
-. repulsion . . 224.4 
-. reversible . 219 ji 

- reversing . . 696 a 
ribbed . . . 1898 a 

-.rudder. . . .2204 
seml-enclosed 218.7 
-.series . . . .221 a 

II 


Motor, series 

wound . . . 221A 

- set.218 j 

shin's .... 220 a 

- with short-cir¬ 

cuited rotor 222.4 
-, shunt . . . . 221.1 

- wound . . . 221.1 
single-phase . 221 a 

- com mutator 228.7 

-.-induction .222 a 
-, - series . . . 224A 
-, - shunt . . . 224J 
-, - synclironous22lA 
-.slip-ring induc¬ 
tion . 222 a 

-, slow-speed . . 217 a 
small .... 220 a 
-, solenoid . . . 220 a 
-, the - starts 

without jerk 478 a 

- supply meter 892.1 

- switchboard . 606A 
-, synchronous 22lA 
-, tnenno- 

magnetic . . 217 a 
-, totally 

enclosed . . 218 a 
-, traction . . . 220.1 
-. tramcar . . . 220j 
-.tramway . . 220J 
-, three-phase . 221.7 

- asyn¬ 
chronous . . 222.7 

- Induction . 222.7 
-,- Induction - 

with slip-ring 
rotor .... 228J 
-, - induction - 
with squirrel- 
cage rotor . 298 a 
-,- synchronous222J 
two-phase . . 221 a 
-, variable speed217A 
-. wind .... 129 a 
M otor ablcrto . 218 a 


Motor, capacidad 
de un . . . . 219.4 ' 
caracteristica i 
de un ... 603a i 
, -, el - esta car- 
, gado .... 479a ! 

- cerrado . . . 218s 

-. clolo. 803A 

- dccombustl6nl26A; 


.221A 


128.7 

.218A 

. 129a 
. 128A 
1828A 


.219a 


de aceite 

- acorazado 

- de a Ire 

caliente 

- - alcohol 

- - aletas . 
arranque del 478 a 

- para ascen- 

so res .... 

- asincrdnlco , 

- con anillos 
colectores 

- con tnducido 
on corto clr- 
culto .... 222.4 

- - monof&sico 222 a 

- - polif&sico . 228 a 

- - trifasico . . 222.7 
-con indu- 

cido de anillos 
colectores . 228.1 

-con indu- 

cido cn circiilto 
corto .... 228 a 

- auxlliar . . . 219.7 
—, aparato dc 

arranque in- 
versor automa- 
tlco con . . 696 a 

- de bencina . 128L4 

- bifdsico . . . 221 a 

- para buques . 220 a 

- de x caballos 219 a 


. 2285 | 

I 

.220.7 | 

.220A; 

140.7! 


- compound 
j - de conduc- 

cldn .... 

- con contra- 

marcha de 
engranaje 

- con contra- 

marcha k 
frlccidn 
-, corrlente de 

- de corrlente al- 

terna .... 221.4 

- corrlente al- 
terna con con- 
mutador . . 228 a 

- cn derivacidn 221J 

- para desoxi- 

dar . . . . 1197A 

- de Diesel . . 128A 

- - dohle colec¬ 

tor .21814 

- cldctrlco . . . 217J 

- - dc corrlente 

contlnua . 220JO 
-> electro- . . . 217.1 

- de erglno . . 128 a 

- con excltaclon 

en seric . . 221 a 

- dc cxtraccldn 9883 
-.el - funclona 

en carga . . 479 a 

- de gas .... 126.7 

- - gas dc altos 

hornos . . . 1282 

- -generador . 284 a 

- - asincrdnlco 234.4 

- de excita- 
cldn . . . 

- slncronico 

- par gruas . 

-es, grupo de 


.284.7 
.284a 
219J0 
. 218.1 


grupo 

con hfstcresis 2284 

- dc lmpulsldn 219 a 

- lncompensado 

1827J 

- dc induccidn 222 a 
-, diagrams 

de un . . . . 604 a 

-mono- 

faslco .... 222 a 

-polifasico 2283 

-trifasico . 222.7 

-, inducldo de . 409 a 

- con Inducldo 

oscilante . . 220 a 

- dc unam&quina 

pnlidora . . 220 a 

- monofasico . 221 a 

- dc conmuta- 

dor.2287' 

- cn deriva- 

clon .... 224.1; 

- en serie . . 224A i 
pequeno . . . 220 a 

- de pequena 
velocldad . . 217 a j 

- perteneclcnte a j 

un grupo . . 219 a I 

- de petroleo . 1283! 

- piromagn6tico217A I 


Motor, el - se pone 
en marcha 
suavemente. 4789 

- de gran poten- 

cia.126 a 

- para pulir . 1199 a 

- de rcaceion . 224-3 

- - regulacldn . 219 a 
-, rcmiiniiento 

del.297A 

- de repulsion 224.4 

- reversible . 219J1 

- scmicerrado . 2187 

- slncronico . . 22lA 

- - monofasico 291 a 

- - polifasico . 292A 

- - trifasico . . 222.1 
-. soportc de . . 489A 

- dc telares . . 220A 

- - alta tension 217 a 

- - baja tension 217.4 

- termoraagnd’ 

tico.217 a 

- de cuatro tlem- 

pos .1289 

- - dostiemposl28J0 

- - tlmon . . . 2204 

- - tranvia . . 220.1 

- trifasico . . . 22L7 

- de gran velo- 

lldad . . . .217 a 

- velocldad 
moderada . 217.7 

- - velocldad 

variable . . 217 a 

- ventilado . . 2189 

- de viento . . 129 a 
M otore ad alcool 

1285 

- - alette . . 1826A 

- aperto .... 2186 

- - aria caida . 129 a 

- per ascensorl 219 a 

- asincrono . . 222LS 

- - con anclli . 222 a 

- con lndotto In 
corto-clrcuito2224 

- - monofase . 222A 

- - pollfase . . 2283 

- - trifase . . . 2287 

- - trifase con ln¬ 

dotto ad anelll 
2281 

- - trifase con ln¬ 

dotto in corto- 
clrculto . . . 2282 

- auslliare . . . 219.7 
-, il- si avvla 

dolccmente . 4789 

- a benzlna . . 1284 

- bifasc .... 221 a 

- per brunire 1199A 
-, caratteristica 

dl un . . . . 606A 
-, il - e caricato 479 a 

- da x cavalli. 219 a 

- chiuso .... 218 a 

-, ciclo.8083 

- di co id an do . 219 a 

- a combustlone 126A 

- compound . . 22La 

- a conduzlone 223 a 

- corazzato . . 2185 
-, cor rente dl . 140.7 

- a correute al- 

ternata . . . 22L4 

- - corrente alter- 

nata con col- 
lettore . . . 220A 

106 
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Muelle 


Motore Diesel. 1283 

- a doppio collet- 

tore .218.4 

- eccitato in deri- 

vazlone . . . 22Li 

- eccitato In 

serie .... 2212 

- elettrico . . . 217a j 
—. azionato da 

on.219.1 1 

-1 -1, comando 

con.219.21 

- a correntc i 
continue . 220.io 

-, clettro- . . . 217a , 

- per elevatori . 219.9 1 

- ad ergino . . 12S.fi 1 

- d’cstrazione . 988a ■ 

- a gas .... 126.7 , 

- gas degli altl 
forni .... 1242 

- gas di grande 1 
potcnza . . . 12G.S 

-generator© . . 2842 i 

- aslncrono . 234.4' 

- d’eccltazione 1 

234.7 1 

- slnerono . . 234.3 I 

- per grti . . 219.10, 

- di un gruppo 21 OjC 
-i, grupuo ai . 218.1 i 
-e idraulico . 125.10 1 
-Ineoiupensato 1327.1 . 

indotto di . . 4092 | 

- eon indotto 1 

oneillante . . 220.9 

- d’induzione .22231 
—, dlagramma 

di un . . . . 50431 

- mo no fast* . 2223 , 

- pollfa.se . . 2233 i 

- trlfase . . . 222.7 I 

- ad istercsl . . 223.4 

- per march in a 

pulitric© . . 2203 

- rnarino . . . 2203 

- mono fane . . 2213 i 

- a collcttorc 223.7 

- eccitato in 
derivazione 224a 

-in serie 

- ad olio . . 

- a petrollo . 
piccolo . . 

- piromagnctico 217/2 
potcnza d’un 219.4 1 

- per pullre .11973! 

- a rcazionc . . 2243 ; 

- di regolamen- I 

to.2193j 

rendlinento , 

del. 2973 

- con rlnvlo a i 

frizione . . . 2203 

-ad Ingra- I 

naggi .... 220.71 
a ripulsjone . 224.4 

- riverslbilc . 219.il i 

- scmirhiuso . 218.7 i 
-.shunt . . . .221.1 

- slnerono . . . 2213 1 

- monofase . 2213 i 

- - polifasc . . 2223 

- - trlfase . . . 222.1 , 
sopporto di . 4J192 

- per telal . . . 2203 

- a due tempi 12H.io, 


.224 
. 128.7 
. 1283 
. 220j 


Motor a quattro 
tempi.... 1283 

- ad alta ten- 

sione .... 2173 

- a bassa ten- 

sione .... 217.4 

- tcrmoroagnctl- 

co.2173 

- per timonc . 220.4 

- da tranvia . 220.1 

- trlfasc .... 221.7 

- a grande vclo- 

oita.2173 

- - velocity mo- ! 

derata . . . 217.7 ; 

- - piecola vclo- i 

cltA.2173 

- velocita va- 
rlablle . . . 2173 

- ventilato . . 2183 

- a vento . . .1293: 
Motrice, forza . 100a : 

2483 

-. poulie .... 4443 ; 
Motriz, fuerza . 106.1 
2483 I 

Mou d’un cAblc 86131 
Mould . . 843, 3823 1 
Moule . 843, 1206.12 

- pour lc cintrage 

des filaments 
de charbon . 9153, 

- en eire . . 1207.1 | 

- d’clectrophore 

12773, 

- en gutta-per¬ 

cha .... 12073 | 

- metallic]u© . 12073 

- steriotvpique 

1209.7 j 

Moulin elcctrl- 
que .... 10273 
Moulinet dynamo- j 
metrique Kc- 
nard .... 495a 

- de pose . . . H2Sa . 
Moulure en bois 

pour Ills . . 877.4 . 

-u rainure i 

unique . . . 8773 
-s, pose de con- 
aucteurs dans 
des - en bois 8773 
Mouse mill . 10273 1 
Mousseline . 868 . 11 ! 

Mouth.5083; 

Mouthpiece . 1110.1 
-.antiseptic tele¬ 
phone . . 11103 
-, metal ... 11102 
Mou vement . . 2492 
689.10, 6573, 941.1 
-, accouplemcnt a 
- axial . . . 450J) 

- a - longitu¬ 
dinal . . . .4503! 

- alternate . 1331.1, 

- angulaire . 188231 

- d’avanccmcnt 939.1 : 

- de commuta¬ 

tion . 5333 j 

- compteur a | 
chlffres sau- 
tants .... 6953! 

- d’un conduc* 

teur.1883 

- electrocapil- 

laire . . . 1322.fi 
-. etat de . . . 5893 


Mouvement de 
fermeture de 
circuit . . . 5843 

- d’horlogerie . 6573 

94 Id 

- de compteur 6954 j 

- - differentiei 6583 

- suspendu . 9412 

- d'interruption 5389 1 

- limit© . . . 580.10 

- pendulairc de 

la dynamo . 8033 

- de fa machine 1 
a vaneur . .8033 

- periodique . 301.11 

- d’ouvorture de 

circuit . . . 534.4 
-.Quantity de 1252.12 

- ae sonnette . 5463 
-, support du - dc 

compteur . . 6953 : 
-, transmission 

de.CI 6.10 

-, transport de 6 I 6.10 

- de va-ct-vientl33ta 
-, vitesse du - pen- , 

dulaire . . .8087 
- de rotation I 
du .... 10143; 
-. voltm^tre k 

double . . . 6803 
Movable 1 

brush . 428.4, 5382 

- coil .... 651.13 . 

- contact . . 10463 1 

- granular carbon 
microphone 1108a j 

- magnet . . 651.11! 

- magnetic field 178a I 

- pole.1663 

- stage lamp . 9492 j 

- system • . . 6313 i 
Movement, the ; 

- cannot be j 
stopped . . 1085.4 j 
-. limitad . . 530.10 j 
Movilidad de la j 
palanca del 
manlpulador 10063' 
Movimento . . 2492 j 

- alternative 1331a , 

- an go 1 arc . . 18323 j 

- d'apertura di I 

circuito . . . 534.4 

- di avauzamen- | 

to. 939a ; 

- chlusara di I 
circuito . . . 5843 j 

- corarauta- 
zione .... 5339 

- d’un con- ; 

duttore . . . 1863 

- elettro-capil- I 

lare . . . . 1322 3 ! 

- d'interruzione5339, 

- limitato . . 530.10, 

- d’orologerla | 

a cifre mobile 6953 ' 

- - del contatore695.4 
quantlta di 1252.13' 

- telefonleo di i 

arrivo . . 11692 

- prefissato 1169.4 
trasmisslone 

di 


616jo 

Movimiento . . 2492 


- angular 

- de avance 


13324 
. 939.1 


eantidad de 1252.13 


Movimiento de 
cierre de cir¬ 
cuito .... 5843 

- - un conductorI 863 

- - conmutacion 533* 

- dextrbgiro . 243 .11 

- electrocapilarI322>: 
-, cstado de . . 5899 

- de Ida y 

vuelta . . 1881J 

- - interropci 6 no 33 L 9 

- limitado . . 530ao 

- dcpenduleode 

la dynamo . 8033 

-de la maqulna 

dc vapor . . 3083 

- periodico . 301 Jt 

- de ruptura de 

circuito . . . 534.4 
transmisidn 
dc .... 616ao 
Moving coil . 651 jj 

- ammeter . . 677.4 

- - frame . . 1027a 

- galvano¬ 
meter .... 6703 

- - instrument 6629 

- mirror gal¬ 
vanometer . 6712 

- contact . . 10669 

- magnet . . 651 ji 

- sheet . . . 1012J0 
Moven d’extinc- 

tion .... olljo 

- pour laver les 

plaies . . . 5099 

- ae protection 5142 

- syntoni- 
satlon . . 1093a 

Moycnne . . . 237.4 

- de deviation 6322 

- dcs tours par 

minute . . . 2462 
Movcu, alesagc 
du .... 415ao 
-, diam^tre du - 
dc l'induit . 416a 

- fend 11 .... 4022 

- de l'induit. . 4153 
-, longueur du - 

dc l’induit 415.1 1 
Mozzo diviso . 4022 

- dell’ indotto . 4153 
-diametro 

del.416a 

-, foro del 4l5ao 

-, lunghezza 

del ... . 415a 1 
-pulcggla . . . 4213 

- spaccato . .4022 

Mud, anode . 12222 
-, battery ... 4.4 

-collector . . 834.ii 
Mucla . . 885.7, 886.4 
Muelle, accion de 

un.5452 

-, brusco retro- 
ccao del . 101L4 

- de contacto . 5859 
-s - -, caja para 8882 

- del contacto de 

reposo . . 1007a 
-trabajo 10072 

- dc desviaoion 10334 

- espiral . . . 5453 
fuerza de un 545a 

-s. haz dc . . . 588a 

- hellzoldal de 

acero . . . 10069 
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Munire 


. *792 1 
845.2 
. 844-3 j 

. 879j> 


.878.7 


,878s 


8782 


Mu die hcllzol- 

dal cilindrioo < 
545.7, 545>; 

— - conico . . . 545s j 

— de hojos. . . 545.4, 

— - plomo endu- 

recido . . . 402 

— - regulaclon . 546.1 

— - Hccrion rect¬ 

angular . 545.10 

— - suspension . 945.1 

— -parn lAm- 

paras incan¬ 
descent «\s . . 960.4 
—, tender un . . 545.3 

— de torsion . . 545jB 
Mucrta, espira 304.10 
.Muerto, punfo . 301s 
AIufTe, Abzweig- 844.1 
—. AnschluO- . . 879s 
—. aufklnppbare 

Winkef-. . . 
—nausgufiinassc 
—, Gelcnk- . . . 

— aus Isoller- 

material . , 

—. Kabelverbin- 

dungs- . . . 84&9 | 
_,Kombinations~879.7 ] 
-. Krcuzungs- . 8442 I 
-. Messing- . . , 
Mctall- - zur 
Verbindung 
von Isolicr- 
rohren . . 
Bobrverbln- 
dungtt-- fur 
Inolierrohre 
-. T- - fur Ver- 
schraubung 
von Isolier- 
rohren . . 
-nverbindung 
Verbindungs- 

- mlt Deckel 879.4 
-nverbindung, 

gedrehte und 
gebohrtc . . 8332 
gerllltc Verbln- 
dungs- . . . 8792 
glattc Verbin- 
d ungs- . . . 879a 
-, Verblndungs- j 

- der Rohrvcr- | 
schraubung 878.4 j 

-nverbindung, I 
selbstzentric- j 
rendc - . . . 882s 1 
—sstolle . . . 825JO 
—, verstemmte 
Blei- ... .833.1 
—, verstemmte 
ITanfmcnnigc-8332 i 
-. Vlerwegever- 
bindungs- . 844.4 
-, zjlindrl*chc 

Verblndungs-8792 j 
Mflhlc, clektri- 
W'hc .... 1286.il I 
Mausc- . . . 10272 
Muldenakkumu- ! 

lator .... 612 
-platte,Leltncr- ; 
ache .... 62 . 1 1 

Muleta.38021 

Muletllla. tor- I 
nillo dc . . . 542.4 1 
Mulinello elet- 

trico . . . 10272; 


. 2012 1 

. 137.1 1 

. 178.7 | 
.234.1 I 
215.fi , 


. 8782 
.8442 


Mull.110L8 

Mull&ppchen . 061s 1 
Miillersche Ront- . 

gen rob re . 1239.4 
Miillcr’sRdntgen- ! 

ray tube . 1239.4 1 
Multi-anned . . 546s 1 
--pole throw- 

over switch . 6262 i 
-cellular volt- | 
meter . . . 679jo 
-coil winding . 822s i 
-current dyna¬ 
mo .216s 1 

- -layer winding i 

8242 1 

-phase .... 

- alternating 
current . . . 

- alternating 
field . . . 

- converter , 

- - generator , 

- short-circuit 
winding . . 8242 

- synchronous 
motor .... 2222 I 

- - system . . . 208s 

- - winding . . 3202! 

- wound rotor 324.1 ! 
Multiple Reso- I 

nanz . . . 13172. 
Multiple 11382,1139.7 1 
--break . . . . 5522 

- circuit .... 141a , 

- - winding . . 817a ! 
-.common . . 236ai 
--contact-coherer 

1072.10 I 

--microphone 1107a i 

- -core cable . . 7622 ] 

- deck boiler . 109.2 | 

- drawing ; 

bench .... 747.7 I 

- duplex ays- I 

tern .... 1041a 
-jack .... 1143a! 

- - panel . . 11432; 

- line.7582 

- -ply belt . . . 445s 

- point .... 9912 

- radiotelegra¬ 

phy .... 1055s 

- receiving . 

w ire . . . . 1080s j 

- resonance . 13172 
--rod lightning . 

protector . 1019s | 
-x spark tele¬ 
graphy . . 1065s i 

- switchboard II 882 

1139.7, 1142a 

- with autoiua- 
tic self restor¬ 
ing drops . 1146.7 

- for common ' 
battery sys- , 
tern .... 1147a ■, 

- with common 
calling and 
speaking bat¬ 
tery .... 1153a 

- with double 
automatic 
clearing 

signal / . . 11452 

- with drop 
indicators 1145.4 


Multiple switch¬ 
board with drop- 
signals and 
supervisory 
lamps. . . 11422 

- with lamp 
signalling. 1145a 

- for local bat¬ 
tery system 11472 

- for magneto 
and battery- 
working . 11472 

- - with visible 

signals . . 1142.1 

- system . . . 720s 

- telephone 

cable .... 861s 

- transformer . 228a 

- -way switch . 527.2 

- -wire system 705s 
Multiplexappo- 

rat .... 1088s 
-telegraph . 1038s 
-telegraphic . 1088.7 
Multiplex appa¬ 
ratus . . . 1038s 

- telegraphy . 1088.7 

- winning . . . 817s 

- working . . 11022 
Multiplicacion, 

metodo de . 626.4 
Multlplicador, 
arrollaml- 
ento .... 686.7 

- del • . . . 10182 

-. carrete . . . 086s 
-, cuadro del 1027a 

- de electriei- 

dad ... 1281s 

- - mediclon 1096s 
Multlpllcateur, 

bobinage . 101 82 

-, - de. 686.7 

-, boblnc dc . . 6862 
-, cadre de . . 1027a 

- d’electricltrf* 1281s 

-, enroulcment 101&2 
-. - de. 636.7 

- de mesure . 1096s 
Multiplication, 

methode de 626.4 

- method . . . 620.4 
Multlplicator 1281s 
Multiplier . . 10182 

- box. 6542 

Multiplier . . . 654.1 
Multiplikations- 

methode . . 626.4 
-spule .... 1096s 
Multipllkator- 

gewinde . 10182 
-, Mess- . . . J096s 
-rahmen . . 1027a 

-rolle. 636.6 

-wicklung . . 636.7, 
10182 

Multiplo 11382, 1142a 

- con avvisatori 

di chiAmata a 
rilievo auto¬ 
mat ico . . 1146.7 

- avvisatoredl 
chiamataa ri¬ 
lievo automati- 
co e segnala- 
zionc lumino- 

sa.11422 

- coinuD . . 238.li 


, Multiplo, 

1 eomune . . 236a 1 

| - In forma dt 
| tAvolo . . 11452 

- con indicator! 
i di chiamata a 

cartelllni . 1145.4 

- doppl indl- 

I catori auto- 

I maticl di fine 

con versa- 

i zione . . . 11452 

1 — lampadine 
per stazioni 
j telefoniche 
con induttore 
' e battcrie In- 
1 dividuali . 1147s 

- segnalazione 
luminosA . 1146.1 

, — segnalazionl 
| ottiehe . . 1142.4 

- pel sistema a 

batteria een- 
trale . . . 1147a 
, - per sistema a 
batteria lo- 
| cale . . . . 1147s 

• Multiply re-entrant 
I windings . . 3154 

Multiplying 

! coil.686s 

. - gear .... 461 jo 
| - winding . . . 686.7 
I Multlpolairc . 188.10 
1 -, comniutateur 526s 
, Multipolar . . I 68.10 
I - armature . 409a 1 
1 - dynamo . . . 2122 

- field-system . 452s 

- generator . . 2122 

- winding . . . 816s 
Multipolar, arro- 

llamiento'. . 3152 
-, dlnamo . . . 212 s 
lnducido . 409a 1 
Multlpolare . I 68.10 
-, avvolgimcnto 816s 
-, dinamo . . . 212 s 
j-.indotto . . 409a 1 
■ Multistage tur¬ 
bine . . . 123at 
1 Multitubular 
! boiler .... 108.7 
Multivalent 

ion .... 1184s 
1 Multizeilular- 

voltmeter. 679.10 
1 Mumifiziert . . 3762 
1 MummificAto . 8762 
Mummified . . 3762 

I Mund.5082 

-, den -rait einem 
Stuck Holz 6fT- 

j nen.5084 

I Mundo tecnico 1829s 
; Miincca .... 187.4 
, Municipal elec- 
I tricity works 703a 
, Municipale, ecn- 
trale .... 703.1 
Munir leslamoes 
dc leurs (ila¬ 
ments .... 915.1 
Munlrc di fill . HI7.0 


- una lampada 
del huo fila- 
mento . . . 915a 

106 * 





















Mur 


1684 


Natural 


Mur.116a | 

distance au . 610.1 
-s parement de 893,7 
reyOtement de 

808.7 

- tapto86 . . . 808.4 
-, travers^e de . 8872 

- de - pour 
haute tenslon887.4 
Murage .... 467.8 
Mural, interrup- 

tear.624.1 

Mu rare .... 467.7 

- tub! Isolantl. 8932 
Murato . . . 837.il 
Muratura . . 837J 4 

- in mattooi . 467a 
rl vest ire con 467.7 


Murer.467.7 

- des tubes Iso- 
lante . . . .8962 
Mari, trapano 

per.899.1 

Muriatic acid . 28.1 
Muricalcite . . 783ufi 

Muro.110L3 

distanza dal. 610a 
Muro, distancia 

al.610a 

Muschcl . . . 1116J 
Hartgumml- 1116.4 
Muschcllger 
Bruch der Por- 
zcllanxnassc 781a 
Muscular cur¬ 
rents . . . 1853s 


Muselina . . 868ai 
Musikallsch er 

Llchtbogen 1176.4 
Muskelstrom 1868s 
Muslin . . . 

- polishing 
wheel. . 
Musoliera dl 

protezione 1242a 
Musselin . . . 868.il 
Mussoiina . . 868a l 
brandcllo de 661s 
Mutter . . . .689a 
Bund- .... 541a 
-, Flugel- . . . 541a 
Ocgen-.... 542a 
gerflndelte . 541ai 
gesichcrte . . 541a 


868a l 
1198a 


Mutter. Kronen- 

54 L7 

Loch- . . . 541ao 
riUiderievte 54Lu 
-schraube . . . 540s 
Stell-. . . . 641 jo 
M utual exci¬ 
tation .... 2542 

- induction . . 188.7 

- -, coefficient 

of.188a 

• magnetic po¬ 
tential . . 1291a 

- position . . .867a 

- self - repulsion 

1818 s 

MQtze, Schutz- 1242a 


X. 


n-candle lamp . 9692 
n-kerzlge Lampc 

9602 

Nabe, gespreng- 

te. 4022 

Xachbargrund- 
stuck .... 708a 

-zrlle.882 

Nachbohren . . 889a 
-bringen.eineZelle 
in derLadung 
den andcrcn 73a 
-eichen .... 649.4 

-eilen.198a 

-eilendcr Ueue- 
rator .... 300a 
—e Spann ling 1992 
—cr Strom . . 109.1 
-eilung, Phasen-300.7 
-follen.8S5a 


Xachtdienst,tcle-_ ! Xasses Element 12 
phonischer lliOa Xastro d’acclalo 

-tarif.714a i 

Xaekter Draht . 827.6 ; 

. 740a 

Xadel.629.fi 

-ablenkung . 1002.1 i 
-anzeigeappa- ! 

1047a 1 
.630a | 


—, Sehrauben 544.1 
-schub, Kohlen-931a 
—magnet . . . 627a 
—vorriehtung 9392 
-stellbare Lager- 
sehalc . . . 437a 
-stellen, das 

Lager .... 437a 
-wirkung, dlelek- 
t rise he . . 130»a 
—, magnetiseliel61a 
-/.leheu. die 

Sehrauben . 896a 


rat 

-, astatisehc . 
ausgcgliihtc 
Deklinations- 628a 
-elektroskop . 1287a 
-.UalvanosIcop-lOlHa 
-nalter, PunK- 
tur- .... 1231.1 


dl tiraggio . 831.7 

— asfaltato, rive- 
stimento con 760.4 

— di carta 375a, 8952 

— cotonc non 
Hseiato . . . 869a 

, diagramma a 657.7 
ufti.io ! - <il/erro . . . :«*» 

— ferro, nucleo 

d i.4122 ; 

— ferro, spirale | 

di.411.7| 

in forma di . 408a 


InkliDatlon*- Safc |-• f ren° ■ 4#^, 4<&.« 


-fiillen . . 

. . 5ua 

-fullkrug . 

. . 51.1 

—hJture . 

. . . 50.10 

-glilhen . 

. . 944J> 

— der Anker- 

bleelie 

. .4lla 

— der lilfte 

ill leer- 

ten Kdhreu 1320.1 

-iustieren 

. . . 0422 

-kochcn . 

75.11, 76.1 

-laden . . 

. . . 73 :1 

-iadung . 

. . . 73.4 

-Icuchtcn 

. . 975.11 

-pastieren 

all or 

Bleischv 

amin- 

plntteu 

. . . 472 

-regulierun 

g . 405.12 

—»chieben, 

cine 

liiirste 

. . . 429.1 

-selinelden, 

, (U- 

wlode 

. . . 544.1 


Ko in pa 14- 
Magnet- 
-paar 


sehmlergefitfi . 
-tableau . . . 
-telegraph . . 

—. Hotel- . . 

-, wildsrhwin- 
geude 

Xagel, Blci-. 
Nltgelfritter 
Xagel, Haken- . 8642 
X&hcn, den Uie- 


Xatriuxnkarbonat 

1216d 

-nltrat .... 1218a 
-pbosphat . . 1218.7 
-pyrophosphat 1219a 
-sulfat . . 1H.7, 1215a 
-thlo*ulfatlosung81.i 
Natron, Xtz- . . 19a 
12112 

-> doppeltchrom- 
saures . . . 18a 
-, -kohlensau- 

res .... 12162 
-,-schwetlig- 

saures . . 1218a 
-> cinfachschwef- 
ligsaurcs . 1217.7 
-hyarat . . . 12112 
-, kaustischcs 12112 
-, kohlensaurcs 1216a 

-lauge.19a 

n cut rales schwef- 
ligsaures . 1217.7 
' -, phosphor- 

?»a u res . . 1218.7 
pyrophosphor- 
saures . . 1219a 
-salpeter. . . 12lKa 


629.10 | - di gomma . . 780a. 

. 629.7 - di gomma, filo I 
. 630.1 I isolato con . 866a ; 

astatine lies . 630a j— guida . . 10302 
-schmlerer . .441.il- incatramato .7092! 

. 441.4 | -, innesto u . . 451.4 I 
1047a i - isolante ade- ' 

1001.7 I sivo .... 869.10 i 
1047a —, il — fascia I 
1 bene .... 894.7 | 

.632a',— gommato .8942 _ 

87a j — ad ozokerite 894a i -, saipeter- 
1058a - di para . . 369.12 j saurcs . . 1218a 
- para puro saures schwef- 

yii 1 cantzzato 8942 ligsaures . 1218a 

men . . . .445.7 1— piombo laml- ' sohwefelsaures 18.7 
Xail, fiat-headed I nato .... 852; 1216a 

wire .... 865.7 - - rame . 327a, 8542 ! -. schwefUgsau- 

I res ... . 1217a 
zitronensau- 
res .... 12202 
Xaturkraft . . 706a 
I Nature della 

corrente . . 132a 

- del materiall 75L2 
Xatural cooling 289.4 

- draught . . . 11 la 

- frequency . lfciio 

- graphite . . 426.7 

. K152 mat.18a _ logarithm . . 239.4 

. . . 422.io'—ldsung . . . 18a _ magnet . . . 159.4 

cable- 1 -bikarbonat . 12152 - magnetism . 159a 

. . . . X30-, I -bUnl«t,saure» 1218.1 - oscillation . lOHfcr, 

Chlor- . 24.S. 1212.S * • • •. • 70<Ls 

*9.»2. . 4 | - regular rvspira- 

422.10 “°itrst .... 1-20-., f j on .... 6 O 8.10 
llrt .10 ■ -hydroxyd . . 121121 . vibration . .192a 


-. leud 
-.numbering .80Ha 

-.wire.S05.fi' 

Xalssance,don tier 
- a Pare . . 924.1 I 
Xaked wire. . . 740/i 

Napf.51472 , 

Naphta . . . llO.iu 
Xapieriau loga¬ 
rithm .... 239.4 1 
Xappe denu hOuter- 
raine 
Xariz 
Xarrow 
way . , 

Xase ! . , 

-nisolutor 
Xaso . . 

XaUdampf . 


37a |-. avvolgi- 

tnento eon . 884.1 

- - -.rocchetto 

di.831.7 

-, unione a 385a 

sega a . . . . 388,7 

- dl seta, scarica- 
fulmine a . . 568a 

- suierigllrtto 1197a 
Xatriumbichro- 


Xasser Dampf 113.io -kaliumtartrat 1219a |- -, period of 192ao 
























N aturaleza 


1686 


Neusilber 


-© 


X Atnraleza de la 
corriente . . 18&a 

— - loa materl- 

lies.75L2 

Mature of a ma¬ 
terial . . . .7514 
Mature du cou- 

rant.183a 

—, esaal de l'an- 
tenne an point 
de vac ae sa 
- dlectrlqae 1081 j 

— des matmaux 7614 

— de la mAtiere 76L2 
Xaturlicber Gra- 

phit.428.7 

Kuhlung . .288.4, 
Logarith- j 

mu*.239-4! 

r Magnet . . 169.4 | 
r Magnet ism usl59a 
-er Zug.... Ilia 
Xavl, montaca- | 
rlchl elettrieo 

per.987a ■ 

Navlrc cAblicr . 847.4! 
-**, eclalrage ^lcc- 
trique dos . 911a i 
-a. Hot to des - 

cabliers . . . 847a I 
-3, haut-parleur J 
pour . . . 1115a' 
Installation A 
bord d’un . 864.4 
- poseur de 

cables . . . 847.4 
poste de - (ra- 
diotolegr.) 1097.4 ‘ 
Neat's foot oil 1018.7 j 


Xcbbia elet- 

trica . . . 1313.1 ! 
Ncbcl, elcktrl- i 

seher . . . 1313.1 
Xcbcnblock . 105U I 
-biirste . . . .801a 
-cinandcrsehal- 

ten.834 

-cntladung 774.12734 
-gerHuschc Ira Ml- i 
kropbon . 1113a i 
-kontalct .... 637.4 1 
—stuck .... 537.4 
-rkurne .... 718a 
-schluU .... 14±fl 
—bogenlampe 932a i 

- -dynamo . . 213a 
—efektro- 

magnet . . . 840a | 

- -erregerdyna- | 


mo. 209a 

- -erregung . . 263.1 
—erzeugcr . . 213a 

- -kasten . . . 863a 

- -klemme . . . 488a. 

- kurzer . . . 253.7 

- longer . . . 258a 1 

- iu den - 

legen .... 142a 

- -magnet . . . 627a 
—, magnetlscherl7fl.s 

- -meaner ffir 

Kabel. . . .0034 

- -motor .... 221.1 

-. Elnphasen-224.1 

—rcgler . 677.1, 697a 

- -regulierung 574.4 

- -spulc .... 340.1 

- -strom .... 142.7 
-krels . . . 142a 


XebenschluO- 

transformator22fl4 

- -verhftltnls . 886.4 

- -wlcklung . 339JO 
—wldcrstand 148a, 

697.7 

-spulc fur Bogen- 
larapen . . . 940.4 
-stellcnanruf- 

klappc . . 1168.7 

- -bet rich . . 11B8J 
—stroralauf. 1166.4 

- -umschaltcr. 

automatisener 

1168a 

-telle fQr Akku- 
mnlatoren . 98a 

- innero . . . 98a 
-uhr, clektrlsehc 

1048.7 

-wtthler . . . 1163a | 
-wlrkung, dlelek- 1 
trische . . 1308.14 j 
Xecessalrc A 

souder . . . 98a 
Neck-groove . 797 j 

- of the Insula¬ 

tor .... 798.10 
Needle . 629a, 1001a 
annealed . 506 .io 

- annunciator 1047a 
-, astatic .... 630a 
-.compass . . 020.io 

dead .... 029.1 1 
-, declination . 82Ha 
dipping . . . 620a 

- effect .... 667a 

- electroscope 12874 
-, electrolytic 1230.7 

- for electrolysis 

1280.7 

-, galvano*copel018.i 

- galvanometer 671a 

- holder, punc¬ 

ture .... 1231.1 
Inclination . 629a 

- Indicator . 1047a 

- instrument . 1001.7 

- lubricator . . 441.4 
magnetic . . 629.7 
the magnetic - 

is deflected . 831a 

- telegraph . 1001a 
—, hotel . . . 1047a 
-.whirling. . . 032* 
Nccfscher Ham¬ 
mer .... 1066a 

Negatlf radio- 
graphiqiie 1234a 
Negative, elec¬ 
trode .2.7 

Ncgativ, Ront- 
gen .... 1234a 
Negative Biirste 274a 
Ncgativ clek- 
trisch . . . 127Q4 
-c Flcktriesie- 

rung . . . 1270.13 
-c Flcktrizitat 1305a 
-e F.lektrodc . . 2.7 
-c F.ndplntte . . 49a 
-o Klemme . . . oa 
-e Kohle .... 930a 
-e Ladung . . l-'TlJi 
-e Leltnng einer 
Dvnamo . . 722a 
-e Oszillntion 1312.10 
-e Platte .... 42a 


Negatlver Pol . Is | 
-e SchlOpfung . 266j j 
-e Spannung . 148a 
-er strom . . . 134.4 
Negative boosting 
transformer 229.7 

- brnsh .... 274a 

- carbon . . . 930a 

- charge . . . 1271.11 

- current . . . 184.4 

- electricity . 1806a 

- electrification 

1270.13 

- electrode ... 2.7 

- end plate . . 49a 

- lead of a dyna¬ 

mo .722a 

- - of a genera¬ 

tor .722a 

- oscillation . 1812 . 10 ' 

- plate.42a 

- pole.4a 

-of a radio- 1 

graph . . . 1234a 

Kontgen - ray 1284a 

- slip.266.1 I 

-terminal . . . 6a 

- voltage . . . 14Ha 
Negatlvo radio- ! 

grafleo . . 1234a! 
Negatlva radio- 
grafica . . . 1234a 
Negligible . 1330a 
Negligible . . 1330a 
Negro del Japon 1 
367.1*: 

- de plat 1 no . . 23a 
Nelge, charge de- 

(fes tils . . . 822.1 ; 
Neighbouring ! 

cell ..... 38a 1 

- currents . . . 70<U 

- fields .... 700a I 
NeigungskonipaO ! 

067.7 

NeigunjjderPlatten | 
zum Krummen 41a 
Nennleistung . 157a, 
Neperiano, loga- J 
ritmo .... 239.4 
Ncrnstlampe . . 918a 
Nemst lamp . . 91Ha 
Nero di platino 23a 
Nervatura . . . 48.7 
-e, cassa a . . . 483a i 
-a longitudinalc 4Ha 
-e nella piastra 40a 
-e, niastra a . . 48a 
-a ui rlnforzo . 401a 
-e, snnertieie a - 
della pi astra 48a 
-a trasversale . 48a, 
Nerve currents 1859a 1 
Nerven strom 1363a 
Nervi, cccifazionc 
elettroeinctlea 
del .... 1228a 
Nervios, excitacion 
clcetroein^tlra 
de lo* . . 1220a 
Nervlo de refuer- 

zo .401a 

Nervure .... 4H.7 
Nervurcs, bar A 483a 

- de consolida¬ 

tion .401a I 

—s, enve A . . . 483a ■ 
-s. isolatcur u . 794.7 I 

- longitudinalc 48a 


Nervures. reci¬ 
pient A . . . 488a 

- cfc rcnforce- 

ment .... 401a 
-a. surface A - de 
la plaque . . 48a 

- transversale . 484 
Nesselpolier- 

schcibe . . 11684 
Net, Faraday's 1286a 

- profit .... 7164 

- selling price . 714J 
Nettaraento della 

ferita . . . 606J0 
Ncttare . . . 1201a 
Nett etc de la pa¬ 
role .... 1112.7 

- de reception d<S- 

fectueuse . 1168j 

- de reception Im- 

parfaite . 1168.1 
Ncttoverkauf- 

prels .... 714.1 
Nettovage de la 
ble<snre . 606JO 
chiffon de . 1017a 
mature de . . 719L9 
-,-s necessaln^ 
pour le . . 47l.il 
oDiets de . 471 Jl 
substances de 7194 
Nettoyer .... 471j 
brosse A - les 
lampes A are. 944a 

- IVnroiileiiicut 

au Jet d’air . 471.7 

- la machine 482.10 

- un point de con¬ 

tact .636a 

Nettoyeur de 

plaques . . . 83J0 
Network .... 725.7 
aerial- . . . 1076.10 
-.conduit . . .888.4 

- constant . . . 7244 
copper-wire . OOfls 

-.current . . . 725* 

- of currents 1BI0L. 
-.distributing .702.1 

half of ... . 7284 
lighting . . . 726a 
long-distance726.10 

- of mains . . . 7254 
map of . . . 710.7 
protecting . . 990j) 

-.telephone . Ill4 

Xetz. 725.7 

Faradays . 1280a 
Fernlcitungs-725ju 

-hitlfte.7284 

-. Isolierrohr- . 808.4 
-konstante . . 7244 
Leitungs- . .7254 
Llelit- . . . .726a 
-, Rohr- . . . . 1t54 
Schutz- . . .719.7 
-spannung . . 726.4 
—, inittlcre . . 720a 
Strom- . . . 1316.7 
Telephon- . 1114.* 
Verteilungs- . 726 j 
N eublldungsge- 
sehwindigkelt 
der lonen 1190> 
Nciieichung . . 849a 
Neusilber . . . 80a 
-drnht .... 586 ji 
- leglernng . . . 564.r, 
-reflektor . . . 965.1 


























1686 


No-load 


Neu 


Ncuc Elcmente 
ansetzcn . . 848 
Ncuf rales Bad 1195/1 
-cr Mittelleiter 202/J 
-ea Natriumsul- 

flt.1217.7 

-cr Puokt 1668, 202.7 
-or - des Drch- 
Htronisy stems 706/ 
-cs schwetilgsau- 
rcs Natron 1217." 
-e Zone .... 166.1 
-en -. Verschie- 
bung der . . 2688 
Neutral bath . 1106.1 i 

- point 106.2, 202.7 

- - of a three- 

phase system 706:2 
-.the. 705.8 

- wire. 202/v 

- - board . . . 608/ 

- zone. 166.1 

—, displacement 

of the ... . 26Hs 
Neutraliser . 1359.10 
Neutrallsiercn 1859.10 
Neutralising 

brush . . 12S02 
Neutrali/ar . 1959.10 
Neutralize, to 1859.10 
Neutralizzare 1859.10 
Neutro, conduc- 
teur . . 202/1, 706.8 

-,fil.705-s 

point .... 202.7 
point - arti- 
^ field .... 2032 
Neutro, conduttore 
cent rale . . 202/J 
-. conductor 

central . . . 202/> 
punto .... 202.7 
Neve, carico della 
- huI fill ..822.1 
Newspaper, tele¬ 
phonic . . 1157.8 

Nez. 422.10 

Nlchclatura . 12028 

- forte .... 12028 

- dl lastre dl 

zlnco . . . 12012 
Nichclina . . . 586/ 
-. filo di . . . . 5868 
lamiera di . . 5868 
NIchello .... 57 n 
-. aceumulatore a 
ferro e . . . 67.i 
carbonato di 1215/; 
clornro di . 1218s 
-. elcttrodo dl . 57.7 

- clettrolitlco 12228 
-. scqulossldo di 57s 
-. wolfato dl . 12178 
Nicholsons hydro¬ 
meter . ^ . 54.li 

Nichtlcltend . 780/; 
—c l T inbullung 869.4 

-lei ter. 730.7 

-stromfuhrende 
Fuhtic . . . 40j 

Nick. 422.1 

Nickel.5 T.b 

-akkumulator, 

Kl**en-.... 67.i 
-ammonium . 1217.3 
-ainnioiiiumsulfat 

1217s 

-bod. 1202.4 

-bron/c .... 7538 


i Nickel, Chlor- 12139 
-chlorur . . . 1213s, 
1 -clektrode . . . 57.7 
-. Elektrolyt-. 12228 
-feilspttne . . 1073.10 
-karhonat . . 1215/1 

-oxvd.578 • 

-oxydulammonium, 

w’hwefclsaurcs 

12178 

—, kohlcn- 

saures . . . 12158 : 
—, sehwefel- 

saures . . . 12178 
—sulfat . . . 12178 
-papier ... 11118 

-salz.12178 

-silbcrfrltter 10588 
-vitriol . . . 12178 
Nickel bath . 1202.4 
1 -bronze .... 7538 
-.carbonate of 12158 
-.chloride of 12138 
, - electrode . . 57.7 ! 
'-.electrolytic 12228 

- tilings '. . . 1073/0 
i- foil .... 11118 
1 - oxide .... 578 

-plated metal 

case. . . . 111H8 
-plating . . . 12028 

- of sheet 

i zinc .... 12028 

- sulphate . . 12178 
-.sulphate of - 

I and ammonium 
1 121781 

; Nickel electroly- 
! tique . . . 12228 
Nickelage . . 12028 

- dur .... 12028 
! - au nickel- 

cobalt . . 12028 

- de la tolc de 

zinc. . . . 12028 
Nickcllc oxide 578 
Xickclin ... .586.1 

-blech. 5868 

J-draht.5868 

Xlckelin sheet . 5868 

- wire.5868 

Nickelinc . . .586.1 
-. fcuille de . . 6868 

-, til de. 5868 

-, tole de . . . . 5868 
Nickelurc . . 12028 
Nicbla olee- 

trlca . . . 1313j 
Niedcrdruck- 

zylindcr . . 1188 
-frequenz . . . 194.1 
, —strom .... 133/1 
, —traiisforma- 

tor.2268 

-gespannter 

Strom . . . 133.4 
-httngen .... 821.4 
-sc iila g- 

elcktrodc . 1186/1 

- elektrolltlscher 
Mctall- . . 1191.7 

—. glttnzender 1352> 
—. k notiger. 13528 
—, kristullinl- 

scher . . . 1352.1 
—, saiidigcr . 18518 
—zeit .... 1192.it 
-Npanining . . 150.7 


Nicdcrspannungs- I 
anlage . . . 704.4 , 

-serzeuger . . . 209> 

-sgehUusc . . . 4558 

-slsolator . . . 7918 

-skAbel .... 760.1 
-sleltung . . . 755.7 1 

-sniotor .... 217.4 
-sschalltafel . . 606».7 
-ssleherung . . 5608 
-sspule ..... 341 js, 
-sstrom .... 183.4 
-st ransformator 226.11 
-svolt meter . . 6808 | 
-swicklung . . 3418 i 
Niedrigst- 

belastung . 4918 

Niet.3958 ; 

-durehmesscr 395/0! 

-kopf. 396/ 

-Htttrke . . . 395J0| 
-verbindung . 8S5 l8 

-Herstellcn 

einer .... 3958 

Nietc.8958 j 

Nii-ten . . 3968, 3968 
Xictung . . . .895.71 
Nieve, carga de- j 
de los alam- 
bres .... 822.1 I 
Night tarlflT . . 7148! 
Nlgroslna, dlso- 
lucion acuosa i 

de .... 11048! 
soluzione ac- ! 

quosa dl . 11048 1 
Nlgroslnc, solution j 
aqucusA de 11048 j 

Nippel.9608 

-gewinde . . . 96U 
-, Hakcn- . . .9608 j 
-, Isolierter . . 960.7 
-.King- . . . .9608; 
-, Spiral- .... 961/ , 
Nippers .... 97.10 I 

Nipple.9608 1 

-.elastic spiral 9618! 

-, hook.960/11 

-.insulated . .960.7 

-, ring.9608 I 

-. spiral .... 961.1! 

Niquel.678, 

-. aouiuulador de j 
hlerro y . . . 67.1 ! 
-, carbonato de 1215/1 j 
cloruro de . 12188 
-, electrodo de 67.7 

- electrolitlco 12228: 
->6xido de . . 578 
-. sulfato de . 12178 , 
Nlquelado . . 12028 

- del cine lami- 

nado . . . 12028 1 

- duro .... 12028 
Xiuucllna . . . 686.1 i 
-, alambre dc . 5SG8 
-.plancha de .5868, 
Nitrate d’argent 

1218/1 

- mercurcux 1218.4 

- mcrcurique 12188 

- dc potasse . 12188 ' 

- potassium 12188 

- of silver . . . 661.7 

- dc sodium . 12188 

- de sonde 12188 
Nit rat o d’argen- 

to. 1218/1 

- mercurieo . 12188 


Nitrato mcrcu- 
rioso . . . 1218.4 

- mercuroso . 1218.4 

- de plata . . 1218* 

- - potasa . . 12188 

- dl potaasio 12188 

- - sodio . . 12188 

- dc sosa . . 121 Hs 
Nitre .... 12188 
Nitric acid 164,12108 

- oxide .... 16s 
NItrico. acldo . 15* 
-, acldo - con- 

ccntrato . . 16.7 
Nitrlco, Acldo - 
concentrado 1&.7 
Nltrique. aclde 15ur 
Nitrogen diox!del 6 s 
Nltrogeno, oasido 

di.16s 

-.p cross! do dl . 16s 
Xivcaufl&che . 173/ 
Xlveaullnle . . 172s 
Niveau k bulle 
d’air . . . 658/4 

- clrculaire a 

bulle d’air 668/1 

- de l>au do 

bief amont . 1262 

- - l’eau du bief 

aval .... 1268 

- I’eau soutcr- 
raine .... 835.4 

electro! udica- 
teur dc - 
d’eau . . . 1049.4 

- dc l’huile . 1382s 
-, indicateur dc - 

d’eau . . . 11480 
- Alectriqucde 
- d’eau . . 1049.4 
-, latte de . . . 66Ks 
r^glc de . . . 668s 
-.tube de . . 114/0 

- tubulaire k bulle 

d’air . . . 668/2 
Nivel de Agua* 
abajo .... 1263 

- aguas arriba 12&8 

- del agua sub- 

terranea . . 8864 

- de agua tubu¬ 

lar .... 668/2 

- - alre .... 99.7 

- burbuja de 
aire .... 65K/0 

- esferloo . . 658/1 
-. indicador del - 

del agUA . 114 jo 

- del olio . . 1332s 
Nlvelar .... 66 Kj» 
Nlveler .... 668 s 
Nivellicriatte . 668 s 
-schraubc . . . 642.4 
Nlvellicren . . 66 K* 
No estar en fasc 188 j 6 
No-load .... 499s 

- - admittance 190/2 

- characte¬ 
ristic .... 5O0L2 

- - circuit- 

breaker . . . 52H.S 

- - current . . 501 .3 

- cut-out . . . 52K.s 

- - excitation 258.io 

- losses 295/t, 500:2 

- - method . . 501.4 

- power . . . 501.1 

- release . . . 5988 
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Normal 


So -load running: 
of meter . .697.4 

- - switch . . . 90a 

- tent .... 600.1 

- - voltage . . 6012 

- - work .... 166a 

- -voltage circuit 

breaker . . . 620a 

- - cut-out. . . 628a 

- release 698.4, 520.6 
Nobill's rings 1287.4 
Nobllische 

Kluge. . . 1287.4 
Nocclolo coni co 683a 

- ad immersione. 

soccorrltore dl 
chiamata 
con .... 1023LS 
trasformatore 

a.231.3 

Noce, legno di 864a 

Nocke.422a 

Nodal point of 
vibratiou . 1067a 
Nodo. 724a 

- di intensita della 

corrente . 10N7a 

- doscillazlone 1087a 

- dl tensione . 1087.7 

- - tensione, nel 

punto della 
presa dl terra 
si forma un 1087a 

- tubo .... 896a 

- - vibrazione 1087a 
Nodular de¬ 
posit . . . 13622 

Nodule .... 781a 
Nceud.7472 

- d'intensite du 

courant. . 1087a 

- doscillation 1087a 
au point de prise 

de ter re il sc 
forme un - de 
tension . . 1087a 

- de tension . 1087.7 

- - vibration 1087a | 
Nojal, niadcra 

de .804a 

Nolrclr une lame 
dc verre a la 
Damme fll&nte 

977.4 

Notr dc platlne 28a 
Noirclssement 473a 

- de 1’ampoulc 

des lam pcs k 
incandescen¬ 
ce .914a 

Noise of exhaust 

708a; 

Noisy running 480.10 

- arc. 924a 

Nolegglo dl con- 

taiori .... 7142 
Xombre d’alter- i 
nances . . . 19CU i 

- d’amp£res- | 

tours .... 266a i 

-par circuit I 

magnetic ue 255a 

-Bupplemen- 

taircs . . . 256J0 

- de barres . . 306a 

- - bobines . 306.10 

- - circuits dc 

I’enroulement 
dlnduit. . .258a 


Nombre de 

circuits d’in- I 
duit couples cn 
paraltele . . 807a 

- conducteura 

d lnduit . . . 2&&2 

- conducteurs 
le plus a van¬ 
tage ux . . . 80Ga 

- conversa¬ 
tions . . . 1159.4 

- - couches . . 8002 

- - degres . . 686 jo 

- dents . . . 202a 

- d’elements dime 

batterie . . . 89a 

- d’encoches par 

pole .... 3262 

- par p61c et 
pnase .... 825a 

- entler . . . .235a 

- d’etlncelles par 

seconde . . 1063d 

- dc fils dc l’in- 

dnlt.806.7 

- - fils de rotor 2582 

- fondamental des 

encochcs . 4l7di) 

- de rainures 417.10 

- fractionnalre 235a 

- imaginairc . 23(52 

- impair .... 230a 

- lrrationnel. 235.il 

- de lames . . 270.1 
-du collec- 

teur.4212 

- lnmpes cal- 

eule.967a 

-etabli par 

le calcul . . 967a 

- maximum dc 

conversations 

quotidiennes 

1169a 

- d’oseillations 192a 

- - pro pres . 192.10 

- - par seconde 1086a 

- pair.230.4 

- de periodcs . 193a 

- - phases . . . 201.1 

- poles . . . 278a 

- rainures . . 263a 
-par p<Me . 3262 

- — par pole et 

phase .... 325a 

- ratiounel . 235.10 

- reel. 236.1 

- de revolutions 245a 

- spires . . . 304a 
-com poun¬ 
dages . . . 340a 

-d’exclta- 

tion.256.7 

- - - de l’induc- 

tcur.266.7 

- total d'amperes- 

tours .... 256.1 

- des llgnes de 
force . . . 170.10 

- de touches . 270d 
-du eollec- 

tcur.4212 

- tours (revo¬ 
lutions) . . . 245a 

-(spires d’en- 

roulement) . 804a 

-compoun- 

dants .... 340a 
-do l'induit 257.1 


Nombre de tours 
par minute 246.1 

-du rotor . 267J 

-par secon- 

do. 246J0 

-,le - de tours 
varie entre 
x et y ... 246a 

- de trous . . 418L10 

- vibrations . 192a 
-pro pres 192J0 

- - volts . . . 128L9 

- - watts . . . 168.7 
-consommes 

par la lampe 
a arc .... 90<U 
Nomenclatura 
clettrochimica 

1181a 

- electroquiml- 

ea.118U 

Nomenclature, 
electrochemi¬ 
cal .... 1181a 
Nomenclature 
eleotrochlmi- 
que .... 1181a, 
Nomenklatur, 
elektroche- 
mische . . 1181a 
Nominalkerze . 9782 
Nominal CAndle 9782 

- output .... 157.6 

- power .... 167a 
Nominclle Lcls- 

.157a 


tung . . . 

No polar . . . 

No polarizado 
Non-arcing me¬ 
tal .... 667.il 

- plug fuse . 90L3 

- -concentric po¬ 

sition .... 416.7 

- -condensing 

steam engine 1 L 8.7 

- -conducting 

- rover . . 

- -conductor. 


Non-interchange- 
able Edison 
fuse plug . . 9012 

- - system . • . 902a 

- interlinked 
multiphase 
system . . . 2042 

- - polyphase 
system . . . 2042 

Non-isole, fil . 327a 
Non-magnetlc . 160a 

- body .... 162a 

- substance . 162a 
Non-magn5tique 

160a 

- polaire . . . 168a 
• polarls£ . . . 169a 

- polarised . . 169a 

- armature . 409a 

- machine . . 206a 
Non polarizzato 169a 
Non-soude . . . 917 

- uniform mag¬ 
netic field . 177.1 

Nordhillfte dcr 
Nndcl. . . 1303a 
-lichtmagnetls- 
mus .... 1802.7 
-magnetinch . . 169a 
-magnetismus . 109.4 
-pol.1602 

- der Magnet- 
nadel .... 62918 

Nordliche 

Aurora . . 1801a 
168.4 I Norma, pila dc 82a 
169a, Normalampere 1259a 
-belastung . . . 490a 
-er IJctrleo . 1830.7 

-draht.7602 

—tabelle . . . 326.4 
-clektrizit&t . 1362a 
-elektrode 38.7, 1187a 
-elcktrometer . 686a 


-clement .... 82a 


- -electrified 
Non-elcctrlse 1270.7 

- -cquilibre . . 408a 

- -fusible insu¬ 

lating mate¬ 
rial .<<8a 

- -homogenous 

distribution 


. 869.4 

- Danicllsches 

.780.7 

12J0 

y 

-e Entladcdauer 

18072! 

von x Stun- 

1270.7! 

den.79.1 


of current 
l - -inductif . . 

I Non-inductive 
I — cable . . 

I — line . . . 

1 — load . . . 

■ - - main . . . 

| - - resistance 
I — winding . 

I - Inflammable 
insulating 
I material . 

I Non-interchange- 
abilite . . .603a 
1 Non-interchange¬ 
ability . . . 603a 
Non-lnterchaoge- 
ablc arrange¬ 
ment .... 902.7 
i — cartridge 
I fuse.900a 


1315a | 
. 184l| 
. 184.1 | 
. 760a 1 
.758a 
489.11 i 
. 753a' 
. 145a 
. (Was 


76a 


-farbsehrelber 1008a 
-gaslampe. Car- 
cels .... 1348a 
-gesehwindig- 

keit .... .2447 
-hefncrlicht . 978.10 

-kerze . 977a 

—, cngllsehe 978J2 
-kerzenstundc . 978.1 
-kondensator 1284a 
-kupfer .... 751a 

-kurve.66a 

-lampe.91Ha 

-lclstung .... 167a 
-licht, Platin- . 97&7 
-c Llchtbogen- 
spannung . 925.10 
-magnet .... 627.7 

-maB.668.7 

-mi111 voltmeter 680a 
-model! .... 662a 
-ohm .... 1268a 
-porzellan . . . 78L7 
-quadrant . . 1288a 
-schalttafel . . 6062 
-spannung . . 150.ii 

-stroro.662.4 

- -st&rke .... 182a 





























Norm*! 1688 Nacleo 


Xormilthenno* North-pole of a Noyau de p61e Nuclro. diiaftro 

meter 497.7, needle . . . 029-8 creux . . . 457 js esterno <1H . 9E1> 

-wlderstand . . 654a Nose.422 jo -demon- dim metro interao 

Normal arc-vol- - Insulator . . 796a table .... 457.8 del.SL? 

tage . . . 995.10 Notbeleuchtung912j-enlevable 467a dimension! 

-bend.874a Not running . 5N9a-feuillete . 4582 del.941* 

- current . . . 132a Notch. to ... . 387 a-massif . . 4 >j - diritto di tras- 

- cnnre .... 05a Notching . . . 387a-ploin . . 45 *j format ore . 4 *ia 

- duration of Note of exda- -x.raccordement - di eletiromar- 

dlv* ha rge . . 79j mation . . 1008J1 de*.463a nete . . . . *40 * 

- load. 490a -.explanatory .710’ refroid Lavement — ferro dole* 45 T.t 

- output .... 157a - of interro- do.289j 

- power . . . .157a Ration. . . 1009a -. relate d’appel a -- superficie 

- speed .... 244.7 - explicative . 710’ - plongeur 1093a del. 4 * 3.1 

- voltage . . 150 ji Nottolino dl -x, - polarise A- - - fill.4I±i 

charge inter!- arresto . . 1010.7 rotatif* . . 1035a -L, riunzione dei 4*3_ 

cure a la - di rorrrz lone 10923 -x,- polarise k - - deU'indotto . 41L3 

charge parti- Nourrtesage, tournants. 1025a -1 d’lndotti, me 

elle, c harge appareil pour - de rotor . . . 961a tallo speciale 

incomplete . 490a le - du flla- -, section frame pel.354a 

Normalicn . . . 485a ment .... 914a versale du . 962 j - di nn indotto 

- de* AltrufMi- - du filament .914a - transversale ad anello . . 412a 

seben Elektro- Nourriture du fila- active du . .9692 — un indotto a 

techntecbcn ment * incan- sectionnement tamburo . . 419.4 

Kongresse* . 487 j descence . . 914J du.419a induzione nel 

- der Amcrikani- Nouveau delal -x de solenoide lungbezza t*o- 

schenVerehil- pour le pale- de Krlzik . 1996a rica del . . 969a 

gung von meut de* -.subdivision du412a - di nastro di 

Elektrotech- taxe* . . . 1162a surface du . 458a ferro . . . . 4193 

nikern . . . 486a Noyau, amperes- - de-enfer . 463 j -1 polari. dlsper- 

- -franzostechrn tour* de . .2659 -.temperature sione fra { . 9T5L^ 

Kammer fur - annulaire d’in- du .... 286J0 -. perdite nel . 2 *U 

elektrische duit.412a trajet moyen plaatra con . 4 *a 

Industrie . . 4862 - - d un trans- des llgnes de - dl piombo . . 48.4 

-. Kupfer- . . . 782.7 ' formateur .462a force dans le 965.4 - polar*, lun- 

Maschinen-. 485.12 , -x, assemblage - de transforma- ghezza del . 271a 

Prfif-.... 486J0 : des. 4632 teur. 462.7 - sezione trms- 

- des V. D. E. . 480J charge sped- ■ transformateur versale del. 27*2 

- der Vereinl- I fique du . . 465a | * . . . 281a, 461.4 - del polo . . . 457a 

{rung Engl. - conlquo . . . 688 . 1 , transformateur , - di polo aspor- 

Elektrotech- dlantetrc ex- j k- d’alr . . 462J tablle . . . . 457a 

niker . . . .4862. tArleur du .2612 - A-exterieur 461a !-lamlnato 4562 

Normc. 4862 : - lnterieurdu 261.7 , - triangulalre . 462s-massicclo 456 j 

- della „Ameri- dimensions du261a ventilation du 412; rafTreddamento 

can Institution - droit de trans- ; - vertical . . . 457s ; del.9S9 j 

of Electrical formateur . 462a volume du . 2624 -1 rotantl, soc- 

Engineers * 4 . 486.4 ^chauffemcnt Noy^, contact - corritore po- 

- - -Chambrc du.288 j dans lc mur 889a larizzato 

Syndicate des - de 1’dectro- - dans. 325.4 con .... 1625J 

Industries \ almant . . . 9402 Noy^e, tete . . 5412 , -, sezione traaver- 

dectriques de 1 -, £paisscur du 961s Noyer, bo Is de 364a, sale del. . . 362i 

France . . . 486a - cn fer doux . 467.7 Noyer le cAble . 848a sezione tras- 

- per lacondotta - de fer feuil- ' - un cAble dans versale attiva 

degllaccumu- | lard.4122' le sable . . .8272, del.9622 

latorl .... TlJ , - en fll metalll- - dans Ismail . 688 j , -1 di solenoide 

- del Congrcsso i quo.4121 \ — TenduIt du di Krizlk . 1996> 

elettrotecnico j-, hauteur du . 261s ; mur . . . . 891a spessore del .961s 

dell’ Impcro Induction dans !—le sable . 587.10 . -. suddivteione 

russo .... 487.1 1 lc. 262a ! - les tubes dans | del.419/ 

- della „ln*titu- - d'induit . . .411a, lc plAtrc . . 892a! -, superfleie del 458a 

tion of Elec- I - - en forme de Nozzle . .962, 124.7 surrlscalda- 

trieal Engi- tore.412a 1 888.1 i mento del . 288 j 

neer*i“.... 4862 — en tambour 4124 n*** harmonic . 197.7 temperatura 

- per mace hi ne 486.12 -, longueur ideate 1 Nu, fll. 827a' del .... 296 jo 

- la posa del do. 262a pose de tubes - del trasforma- 

oavi.826a -. - theorlque de269a I iso I ants k . 8682 ! tore. 462.: 

- di prova. . 4HTi.io -x, m£tal spe- Nublados, efocto - triangolare . 462s 

- pel rame . .7327 rial pour - d’in- de Induceten 1 ventllazlone 

- - sleure/za . 719s dull .... 8562 ■ de loa . . 136212 . del.4127 

- del ..Vorbancl -. paquot des fcull- Nueleo, ampere- - verticale . . .457s 

Deutseher les du ... 458.4 | girl del . . . 9652 volume del . 962.4 

Elektrotech- 1 -,- des tolcs du 4WU - anulare dl on Ndcleo de alre, 

niker 4 * . . . 486.1 ,pare ours moyen trasformatore462a 1 transformador 

-b pour lecuivrc 7827 des llgucs de - d'arla, trasfor- con.462J 

North-half of the 1 force dans lc 265.4 , ms tore a . . 462J - - alambres . 412.1 
needle . . 1808a I - de pastille . . 60.4 1 carieo speclfl- altura del . . 96ls 

--magnetic . . 169 j 1 -, pertes dans lc 290a, co del . . .466a amperios-vueV* 

- -magnetism . 169.4 - de pole . . .457a 1 - cavo del mag- tas del . . .9662 

- pole. 1692;-amoviblc 457a nete .... 457J0 - titular .... 412a 



































Nucleo 


1689 


Xumdro 


i 


Nueleo an alar de , 
uu transforma- 

dor.4629 

CAlentam lento 

del. 288.1 

carga especiftca 
del. 4069 

- de clnta de 

hlerro . . . 

- conico .... 
dirt metro ex¬ 
terior del . . 

-. di&mctro in¬ 
terior del. , 
dimcnsiones 


. 4129 i 
. 633.1 


1 Nudo de tensldn 

1087.7 

-, cn el punto 

dc la pueata k 
tierra se forma | 
un .... 10879 

- - vlbraclon 108791 

Nuez.8919; 

- de torno . . 393.10 

- universal . . 394.1 | 
| Nnit, tarlf dc 

Nullablesung 
261.7 I -auslosung . 

^ . -ausschalter . 

del.261*0 : auf - eln- 

- del electro- atellcn .. 

Irn^n .... *409 -letter. 7069 

cnfrlamlento -schalttafel . 608.1 

del.289j ... 

- de hlerro I-llnle . . . 

dulce . . . 661 jo - method . 

-hlerro, super- -methode . 

ficie del . . 468j , -potential . 


— Inmcnddn, 
rolcvador de 
llamadacon 10239 

- t induccion 

cn el .... 2629 

- del Inducido 4119 
-a de inducldos, 

metal especial 
para .... 3602 

-un inducido , 

de tambor . 412.41 -stellung 


7149 
0409 1 
6903 1 
6289; 

.6403 


241.10 
. 6049 
. 604.9 
. 1479 


-punkt . . 240J, 0423 

- absoluter . 643 j 

- -abwclchung 642.10 

- falscber . 18349 

- kunstlleher 2083 

- - links. . . 642.11, 
| -spannung . . . 1492 

! —sauslosung . 698.4 
I - -sausschalter 6209 
.6429 


Number, mean 237.4 
odd.2369 

- of oscillations 633.4 

- oscillations 

per second 1086-5 

- - periods . 1266.10 

- phases . . . 20 U I 

- plate.89.10 ! 

- of poles . . . 2789, 
-.rational . . 235.10 

real. 236j 

- of revolutions 2469 

- rotor con- , 

du( tors . . . 2682 

- on scale . . 688 .ii 

- of segments . 270.1 

- - slots .... 2639 I 

- - sparks . . 1063.1 

- - spools . . 8 O 6.10 

- steps . . . 68 O .10 . 

- - swings . . . 633.4 

- switch . . . 11639 

- of teeth . . . 2628 

- - telephone con¬ 
versations 

- tunnels 

- - turns . . 

- watts 
whole . . 

-Ing .... 

- nail . . . 
Numeration 


-a,jiintura de 1 os 4(I39 i -wert dcr elcktro- 

- laminado . . 468-'; motorlschen 

longltud ideal Kraft . . . 12629' 

del. 2625 : - - dcr Strora- 

- macizo . . . 468.1 sdrkc . . 12609 j 

magn^tico „ _ ; Null, auf-zurftek- 


zufubren . . 6432 
Number of addi- , 

tional ampere- I 

turns . . . 266.10 
48.4 — alternations 103.11 
.4679 —ampere-con- 

I ductors per ' 

cm of circum- | 

fere nee . . . 2609 


hueco . . . 467.10 

- de la pasta . 60.4 
-. perdiuas cn el 2909 

plaea dc . . . 489 

- dc plomo . 

- del polo . . 

- de polo mo- 

vlhle . . . .4679 

- recto de trans- 

formador . . 4629 — ampere* 
-9 rotatorios, rele- turns . 
vador polari- 
zado con . 10259 
section trans- 


. 266u0 i 
— ampere-turns 
per magnetic 
circuit . . . 2669 


vernal del . 262i , - - armature clr- 
- transversal I cults .... 2689 j 
activa del . 2622 I — armature clr- 
-9 de solcnoide j cults In pa- I 
de Krizlk 12909 rallel .... 3079 
•.subdivision ,— armature con- 

del .4129 ' duetors . . . 258 " 

-. superticlo del 4689 j - - bars .... 3069 
t crape rat lira 1 —cells .... 899 j 

del .... 288.10 - - coils . . . 808 . 101 
transformador —coniutator 


dc 

- del transfor¬ 

mador . . 

- triangular . 
ventllaclon 

del ... . 

- vertical . . 
volumen del 


2319 bars .... 421J2 
■' - - commutator 
4627 segments . . 42L2 
4629. — compounding 

turns .... 8409 


4127 | — cycles . . . 1989 
4679 i - disc .... 11649 j 
2624 1 even- .... 286.4 ! 

Xodo. 7479 - of exciting* 

fllo.3279, turns . . . . 265,7 

Nndo de inten- - - holes . . . 418jo 
sided . . . 11679 -i irrational . 235.1 1 : 
— oscllacidn 10679! - of layers . . . 8069 


115fU 
418.10 
.8049 1 
. 168.7 1 
. 2369 
. 813.7 
. 8089 
. 313.7 | 

- de las convcr- 

saciones . 11524 
Numerar, punzdn 
para .... 8089 
Numcrare, pun- 
zone per . . 8089 
Numerazlone . 318.7 
Numero dellc I 

alterna/ionl 193 j I 

- dl ampere . 1269.7 

- degll ampdre- 

glrl. 2669 

- amp.-g., cal- 
colo del. . . 2669, 

- amp.-g. per 
circulto mag- 
netico . . . 2659 : 

- amp.-g. supple- 
mentarl. . 266J0 

- dl base dclle 

scanalature 41790 | 

- dei clrcuitl del- 

l'lndotto colic- I 
gati in paral¬ 
lel . 8079 

- eomplesso . . 2309 

- del conduttorl 

deli indotto . 305.7 

- dl conversa¬ 
zioni . . . 1159.4 1 

- dei denti . . 262s; 

- dispart . . . 2369 

- di fasi . . . . 201.1 , 

- del fori . . 418.10 

- frazlonarlo . 2369 . 

- dei girl . . . 2469 

- - aumento 

del.2469, 

-, cam hi a- 

mento del . 246.7 

-, curve del 247J 

-, dimlnuzlone 

del.246.4 

-, indlcatore 

del.4879 


Numero del girl 
dell’ indotto 

267J 

-per ml- 

nuto .... 246j 

-per mlnuto 

secondo . . 246.10 

-, nil sura de14879 

-,11. oscllla 

fra x e y . . 2469 

-, varlazionc 

del. 2469 

-, variazlone 

gradualc del 4779 

- lmmaglnarlo 2369 

- lntero .... 2869 

- lrrazlonale 236 ji 

- dellc lamelle 270.1 

- dl lamine . . 4219 

- di lampade cal- 

colato .... 9679 

- moss!mo <iuotl- 

diano dellc 
conversa¬ 
zioni . . . 1159» 

- medio del girl 

per mlnuto . 2469 

- dl osclllazlonl 1929 

- dellc oscllla- 

zionl .... 633L4 

- - osclllazlonl 

nroprle . . 192J0 

- d osclllazlonl 

per secondo 10869 

- pari.2864 

- dl perlodl . 1266a0 
-, determl- 

nazlone del . 6869 

-per mlnuto 1939 

- per secon¬ 
do .198.7 

- 11 piO vantaggioso 

del condut- 

tori. 3069 

placchctta con H9.io 

- del poll . . . 2789 

- razionale . 236.1 o 

- reale.288j 

- dellc sbarre . 3069 

- scanalature 2639 
-per polo . 8269 

- — per polo e 
per fase . . 8259 

- del segmenti 686.10 

- dellc sezionl 8 O 6.10 

- - sezionl dcl- 

lindotto . . 2689 

- spire 8049, 6409 
-compoun- 

dantl .... 8409 

-d’coeltazione 

256.7 

- degll strati . 3069 

- tclefonico . 11699 

- totale degll am¬ 

pere-girl . . 256.1 

- dellc llncc di 
forza . . . 170.10 

- - del watt . . 168.7 

- di trasporto 

dcll'anione 11839 
Numero d'appcl 
du telephone 11699 
-.clou k ... . 808 9 

- de fll ... 825di 

- grandeur d’unc 
dynamo . . . 7089 
plaque k . . 89ao 

- t4l6fonlqnc 11699 































Ntimero 


1690 


Oblique 


Numero de log 
agujeros . 418jo i 

— alternaclone* I 

193 J J 

— los am period- [ 

vueltas . . . 255 b i 

— - arnp.-v., oal- 

culo del . . 255s , 

— - amp.-v. por dr- i 

oulto magne- | 

tiro.2559 i 

— amp.-v. suple- 1 
mcntarlos 255io 

— barras . . . 305s 

— eapas . . . 306.2 

— carretes . 306.10 

— cirouitos del 
lnducldo aco- 

( dados en para- 

elo.807.* 

- complejo . . 236.3 
- de los conduc- 
torcs del indu- 
eldo . £>Hj 2 , 305.7 
— convcrsa- 

elones . . 1160.4 
— lax deltas . 270.1 
— d lento* . . 26ix 
- - log elcmen- 

tox.892 

- eutero .... 236.x 
- de egpirax . . 304i> 
646.2 

— las esplras del 
compoundaje8404 
— e*piras de ex- 
eitaeion . . 266.7 
- - faxes . . . .201.1 
- fracclonario . 15158 
- fundamental de 
ranuras . . 4l7.ini 
- de grades . 636.10 | 
- Imaginarlo . 2362 j 
- impar .... 2362 | 
- irraelonal . 235.il 
- de lamina* . 4212 
— lam pa rag rnl- 
eiilado . . . 9672 


Numero m&ximo 

3 uotidiano 
c las ron- 
veraacloncs 1150 j 6 j 
- medio de 

las vueltas 1 

J por minuto . 2462 ' 
e oscilaeiones ; 
192 a, 6334 1 

-par . 236.4 I 

- de periodos . 193L'>: 

1266.10 

-. determina- I 

cion (lei . . 6862! 

-por minu- ! 

to.193 jC 

-por sec'lln- i 

do .....ioa: 1 
- - polos . . . 2784 
- racional . . 236.io 
- de ramas del 
arrollamicnto 
del inducido 2584 
— ranuras . . 26112 

-por polo . 8262 

-por polo y 

por fase . . 3252 

- real. 286.1 j 

- de revolueiones, 
niedida del . 4372 
- del lelefono 1169s 
- total do los 
ampcrio*-vuel- 

tas. 266.1 

- - de las linea.x ' 

de fuer/a . ITO.lo 
- de lox vatic* 163.: 

- mas ventajoso j 

de eondue- j 

tores .... 305.0 1 
- de vibracioncs 
propiax . . 102.10 
— las vueltas 245i» 
— vueltas, aurncn- 
to del .... 2462 

-, eamblo 

del. 246.7 

-, eurva del 247.1 1 

-. dixminueion | 

del . . 2464, 2962 | 


Numero de vuel- 
tas, Indlcador 

del.4*72 

-del indu¬ 
cido . . . . 267J 
-por minu¬ 
to . 246.1 ; 

-por scgun- 

do .... 245 jo 

-. cl - van a j 

entrc x p j 2464 i 

-, variat ion j 

gradual del . 4774 1 
— variation 

del. 2462 

Numerotage . . 81&7 
Nummernagel . 8082 1 
-seheibo . . . 11542 
-sehalter . . . 1153s 
-xehild .... 89jo 
Numinorlorung 313,7 
NuQbaumholz . 3642 j 

-kohle.1102 , 

Nut.4174 

-enabmessun- j 

ire n.263.4 i 

-ciiRnker. . . .4144) 
Bandaire- . . 419.4 , 
bllnde .... 4132 
-enbroitc . . . 263,7 
-end imcnsionen 263.4 
-enfold .... 264s; 
-enfeldkurve . 2644 , 
-enform . . . 417.11 j 
-eufullfaktor . 330.6; 

geschlosacne 4182 | 
-ougrundkrcis 4184 
-enirnindzahl 417.10 
halbolTene . . 418j 
hAlbiresehlos- 

M*ue.413.1 

-en isolation . 373.10 
-, Keil .... 43-3.11 
-eukeil . . . .4184 
-enotrnunir . . 418s 
-onsteg .... 418.7 
-stobinaschine . 302.7 
-enstreufeld . . 264s , 
-onstreuuiig . . 264; | 


XutenteiltiDjr . 26!L. 
-entiefe .... 963s 
nnbewickel- 

te.418s 

-on wand .... 41 
-enwicklung . 332* 
-enzahl .... 2^4 
-en pro Pol . . 3252 
-en - Pol und 

Phase .... 3252 

Nut.&»* 

adjusting . 641 jo 
bolt and. . . 6441" 
butterfly . . . 641s 

- -cap.6I2s 

castle- . . . .641.7 

-.circular . . 541.m 

- coal.110s 

-.collar . . . . 541.0 

flange .... 6414 
lock. 542.! 

- -lock.64 lr 

locked . . . .5414 

-.milled . . . 541 ji 
winged . . . 541> 

Nute -.417s 

Xutrizlonc del 

fllamento . . 914.1 

Nuts. 110 J 

Nut/.bare Wind- 
fllehe . . . 101K9 

-brenndauer 970 ji 
- effekt .... 296.10 

- - ties Akkumu- 

la tors .... I5 Ka 
—. l T mw and- 

lungs- . . . 13272 

-feld .17 iU 

-kapazitkt . . . 67s 
—. Adsniii/.iingx- 
verhttltnis der 
- zur absoluten 
KapazItAt . .67.il 
-lciatung 67.;, 1573 
-lose Lclstung 157jo 
-spannung 67.it, 150 li 

-stroni.1464 

Nuvole elettriche, 
eflfetto d’ln- 
du/.ione di 1362a: 


0. 


Oak. 364.1 

Obenquc de : 

acero . . . 110121 
Oberbund . . . 7074 

-deck. 8494 

ObertlUchcuak- I 

kumulotor, 

(irofl- .... 622' 
-ndiehtc . . . 1313.1 
-ueinheit . . 1276.7 
-nentladung . . 3732 
-ncnt wick lung 822 
-n - der lMatten 454 
geglttttete . . 371.% 
-• gerippte - der 1 

Platte .... 462 
gc/.ahntc - der 
Platte. ... 462 
-nhkrtung, elek- 
trische . . 13562 


ObertlUehcn- 

isolation . . 878.1 
-ni*olationsweg9062 
-nkondensator UO.i 
-nkiihlung . . 289.11 
-nniagnetisie- 
rung . . . 
Platteu- . . 
Hoheiubare 
Platlen-. . 
-nspaunung . 
-nstrom elnes 
Loiters . . 
-ntemperatur 
-nverteilung . 12764 
w all re 


12952 
. 89.4 

. 892 I 
1313-'. j 

. 732.x 
.2862 | 

Plattcn- | 

302! 

wlrkllche Plat- 

ten- .302 | 

-nw Irkuiig . . . 452 i 
-nzustand . . 1276.0! 


Oberfiadiliche 
Diehtigkeit 
des Magneiis- 
nius .... 12914 

- Verkohlung . 0157 

- Wirbclstronic 1291JI 
Oberlngenleur 1829.0 
-irdisehe Lei- 

tung . . . .754s 
-lie lit.967.4 

- -retlektor . . 9652 
-sehwiuguug 10864 
-spannung . . . 1072 
-standlger 

Anker. . . .414.0 

-stroni.1972 

-wassersplegel 1252 
-wellen, noliere 
harmonlsehc 1974 
-os Drabtlager 7972 


. Uberer Kohlen- 
haller .... 9^84 
-e MeUgrcnze . «23.s 
-en Tell, den 
- der Kohle 
1 In fliissiges 
Wachs tali¬ 
chen .... 1&6 
—. den - der 
Kohle galva- 
nisch ver- 
knpfern . . . 16.7 
Objective fa¬ 
ding . . . 13372 
Oblcktive Ab- 

lesung . . 1837 a 
O bjcts de nettov- 
age .... 471.il 
1 Oblique, cir¬ 
cuits . . . lSltls 



























Oblique 


1691 


Oil 


Oblique win- 

iIItut . . . .3iHj« 
Obliuuely slotted 

pole.439.1 

Obra dc ladri- 
11 os, cerear 
con.467.7 

- - fundacio- 

n«-w de ... 467/; 

- - tierra . . 835.il 
Obrt.TOs, aparato 

protector 
para .... 512s 
proteecioii dc 
low .... 1331/1 
Otorero para cl 
eierviclo del 
cable .... 853/ 
Obscure heat 1317.it 
Otoscurcir . . .9712 
Otowrvac*Idn . 64(Ui 
error do . . . 641.2 

- con el espojo 041.1 
Otonervador de 

Ampere . . . 109.1 
Obwcrvar • . 640.12 
Observation . 640.1 1 , 
erreur d*. . . 6412! | 
O tower vat Ion, 

error of. . . 485.7 
Observation par 
lamdthodedu 


mlrolr . . . 641.1 , 
- - le niirolr. . 641.1 ! 
Observation, I 

mirror- . . .641.1' 
Observational 

rrror .... 0412 
Observe, to . 640.12 
Observer . . 640.12 1 
Occasional earth- 
connection due 
to defective 
insulators . . 906s , 
Oeehiali dl ert*- 
tallo . . . 124*3 

-protezionc 12422 

Occhiclli pereavi j 
starapatl e 1 

stagnati. . . 841s j 
>0 dl Iamlera 

per cavi . . 842.1 ' 
-1 metallic! . . 550/ J 
Ocehio di guida 8494 

— sclenio. . 1361/ 
Occhloli a vetrl 1 

affumieatl . 399.2 
Occlusion . . 11032 : 
Oclusldn . . . 11032 
Occluslone . 11932; 
Occupation, 

demande d’ 1133s 
-. ess a I d’ - de la 
ligne . . . 1181.7. 

lampc d* . . 1148/ 

-.signal optlquc 

d’.1148/ I 

Occupazione, ! 

domandad’ 1133s 
Ocontta . . . 866.12 

Oconlte . . . 866 j 2 

Oeioplex tele- . 

graphy . . 10422 
Odd coll.... 332.7 | 

- number . . . 238.5 1 

Odeur elec- , 

trique . . . 12862 | 


Odor clectrleo 12862 
Odorc elettrieo 12862 
(Kil, boulon a . 463/ 

- -guide .... 8494 

- de selenium 1361.5 
(Fillets. eulot a 956.1 

douille a . . 950.6 

- metalliques . 566/ 

(Kuf.96 *9 

- elcetrlquc . 1286.10 
(Euvre, mettre 

en. 377.7 

inise cn - des 
materlaux . 377s 
Ofen. Uampf- . .‘176.7 
elektrlscher .081/ 
12232 

Freidraht- . . 98*2 
-. Gicfi- . ... 344 

(lias-.916.7 

Oluhlampcn- 98* 1 
Karbld- . . 1224.7 
-, Kurzschlufi- 1224s 
Liehtbogcn- 12212 
-. Sehmelz- . . S44 
Trocken- . . 376/; 
Vakuum- 
trocken- . . 376s 

- init Wldcrstand- 

erhltzun«r. 1224J 
-widerstand, 

innerer . . 1223s 
Off position 5182,589.1 
Offene Anker- 

wicklun. . 315.1 
-c Armlerung . 765s 
-e Hauart . . . 402-5 
-e Hewebrung . 765s 
-c Dvnamo . . 212 /; 
-es Element . . .62 
-cs Gestcll . . . 458.1 
-e Isolierrohrver- 
legung . . . 8682 
-cr Motor . . . 218/; 
s* Nut . . . . 417.12 
-er Kiemen . . 445.1 
-cr Sehwingungs- 
kreis . . . 1088/ 
-er StromkrcU 141.7 
-e Zelle .... 88 s 
Offcntliche An- 
leihe . . . 710.10 
Office buildings 710.1 1 

- expenses . . . 713.4 . 

- galvano- I 

meter . . . 10182 

- for removal 

of faults . 1172/i; 
telephone ex¬ 
change . . 1114.7 
Official tele¬ 
gram . . . 1348s 
Offieina . . . .3782, 

- di costruzione ! 

meccanica . 378s 
disegno per la 247.9 

- elettriea <022^328.7 
per la fabbnea- 

zione di cavl 7689 

- di £alvaui/.za- 

zione . . . 1192s' 

- idraulica . . 124s 
im pi an to 

d'una .... 8542; 

- meccanica . . 378.4 1 

- del modclli . 878/. 1 

- pel montagglo 378s 
pianta generale I 

dell* .... 1157, 


Offieina del pro- 
gicttl . . . 1829.11 
prova d’ . . . 4H4.7 : 

- di riparazlone378 7' 

- tclcgrafica . . 906/ 
Offnen der Fcder- 

tronimel . 1011A 
den Htroni- 
kreis . . . .141/1 
Offuungsbogen 553.1 | 
926.il 

-exlrakurrent 1*272 

-funke. 562s 

-induklions- I 

strom . . . IH 4.10 
Oficina para alla- 
nar las dltt- 
cultades . 1172/; 

- de alumbrado 909.7 ! 

- aviso para tcdc- 
fonia inter- 
urbana . . 11552 

- cambio . 1128.:; 

- central con e*tu- 

ciones princi¬ 
pals y seeun- 1 
darias . . 

- tclcfonica 

- electrics . . 

- extrema . . 

- intermedia 

- para la liqui- 

daeion de 
las tasas . 1162.6 

- deproyectosl329.il 

- telefdnica . 1114.7 

- elcctromcea- 
nica .... 11532 

- para infor- 
uiaclones . 11712 

- - principal 1189s 

- de rcserva 11702 
-s -s seenndarias, 

sisteniA de 1169a 

- de telegrafos 996.1 

Ohm. 12642 

- e talon . . . 126&9 

- -kg, resistance 

en.782s 

- -km, resistance 

en . 732.4 

-s law.145/ 

legge dl . . . 146/ 

ley dc . . . . 145/ j 

meg-. . . 

Metra- . . 
Ohmmeter . 
direct reading 099/ 
direkt zeigen- 
des. 699/1 


1168s 
1139.4 , 
1328.7 ! 
1128.1 1 
11282 j 


1264s | 
1264S 
. 68i 1 - 


Mikr- . . . .682/ 
standard . . . 682.7 
Ohnimetre . . 682.4 1 

- k lecture 1 

directe . . . 699/ . 

- de precision . 682.7 1 
Ohmmetro . . 682.4 

- de lcctura 
directa . . . 699/ 1 

- a lettura diret- 

ta . 699/ 

- de precision . 082.7 • 

- di precisione 682.7. 
Ohm. micr- . 1204.1, 

Mitro- . . 1264.41 
-.Normal- . . 126341 

- normalc . . 12634 

- scale. 682s j 

Ohmskala . . . 682s, 


Ohm, standard 12634 
Ohmic armature 
voltage drop 20IJ 

- loss. 292s 

- resistance . . 145s 

- of the cell . 344 
Ohm lea, rcsisteu- 

za .145/ 

-, — deH’clemeu* 

to.844 

scala.68*.') 

Ohmiea, eseala 082s 

- perdida . . . 292s 
resistencla . . 145s 
— del elemen- 

to.344 

Ohmio . . . 12642 

- normal . . 12634 
Ohmiquc, resis¬ 
tance .... 145s 

Ohmit. 7804 

Ohmite . . . .7864 
Ohmscher Anker- 
spannungsab- 

fall.261s 

-cs Ocsctz . . . 145/ 
-er Veriest . . 292s 
-er Widerstand 145s 
-er Zelleuwider- 
stand .... 344 
Oil ... . 4432, 44fU 
-. amber .... 787s 

- -bath. 442s 

- -break switch 6232 

5514 

- -can. 440s 

- - with pump 440.4 

- -, valve . . . 440.4 

- chamber . . . 442/ 

- channel . . . 4424 
-, clock . . . 10107 

- -cloth . 868 . 7 , 368jo 
-, coal-tar . . . 7N7.1 
-, colza .... 0452 

- consumption 717/ 

- -cooled resis¬ 

tance .... 580.7 

- - transformer 231.7 

- -cup .... 440.li 

- damping . . . 644.7 

- -dish .... 44OJ0 

- distributing 

box .... 4422 

- drain .... 44*4 

- -drainer . . . 442.7 

- engine .... 1207 

- filling .... 481.4 

- filter .... 1107 

- -groove . . . 440s 

- -hole. 440.7 

- insulation . . 790.7 

- - of the trans¬ 

former . . . 461s 

- insulator. . 791 jo 

- -level . . . 13324 

- lightning ar¬ 

rester . . . 571s 
-, linseed . . . 305/ 

- lubrication . 440s 
-. mineral . . . 365/ 

neat's foot. 10107 
-, olive .... 365.4 
paraffin . . . 7872 

- pump .... 116s 
-, refined cotton¬ 
seed .... 365.11 

- reservoir . . 442/ 
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Oil ring .... 4424 ollelnwand . . 8667 Olio lubrlflcante Onda Inacnatura 
- -tank . . . . 463J1 -n Mineral- . . .9662 44815 I92s 


• -thrower . . . 4812 -motor.128.7 

- transformer . 231.7 -,Oliven- . . . 8664 

- of turpentine 866.7 -, Paraffin-. . . 7872 

- varnish . . . 888j -pumpe .... 1162 
-, vaseline . . 10663 -, rafflniertes 

- of vitriol . 1210.4 Baumwoll- 

- -way. 4402 samen- . . 866ll 

Oil, to.440j -schalter .... 6232 

to - the appara- { -schleudcrring 4842j 
tns .... 10163 -schmierung . . 44031 
Oiled linen . . 8683 -spiegel . . . 189231 

- paper .... 8693 -, Teer-.787 j i 

- preaa-spahn . 8602 ; Terpen tin- . . 366.7 

- wood .... 3623 -tinte .... 10183 
Oiling .... 489J0 , -transform ft tor 231.7 

automatic- . . 4412 1 -tueh .... 868.10 

- of the commu- 1 Uhren-. . . 1016.7 

tator .... 4763 1 -umlauf .... 4813 

-main spring I-vase .... 440 ji 

1012.7 -verbrauch . .7172 
self-.4412 ! -widerstand . . 680.7 


•, lubrificazlone - luminosa . . 9723 
ad.4403 -c lunghe. la- 

• per macchine 4433 voro ad . . UOCLl 

• mincrale . . . 8663, -a, lunghezza 

motore ad . . 128.7 d’.1123 

• d’olivft .... 866.4 - parztalc . . 1082$ 

- da orolqglo 1016.7 -e, produzione 

- di paraffin® .7872 ai-elettriche 

pompa per . 1162 j 10824 

«, raccoglitore d’ 1 - riflesse . . . 10869 
440JO -, seguito di . 10843 

• di resina . . . 866.4 sistema di . 1084.4 

riemplmento Onda di trasmis- 

d’.481.4! slone . . . 10827 

scanalatura per j Ondas de ampli- 
T .. 44018 tud creeiente 

■, scaricare 1* . 4422 \ 10842 

scarico dell*. 4427 - - amplitod de- 
trasformatorc j crcclentc . 10643 

ad.46L7 j - cortas, trabajo 

■ di trementina 886.7 1 con .... 11033 


Oily ink . . . 10183 j 

- insulating ma¬ 

terial .... 8673! 
Ointment for j 
burns . . . 6113 1 
Ojctes metali- 

cos.6603 

Ojo-guin .... 8493 i 

- de selenio . 18613 ! 
Okklusion . . 119331 
Okonlt.... 8O6.12' 

-kabel.7662; 

Okonite . . . 866.12! 

- cable .... 7663 ■ 
-. cable sous . . 7663 
Okonomie . . . 7093 

Betrieb- - der 1 
Tclephonan- 
lage .... 11692 
Okonoroischc ( 

Verteilung 1 

von Kupfcr 
und Eisen . 2682 j 
OlablaO . . . .442.7] 

- ablasscn . . . 442s 1 
-abscklutt'Untcr 5643 
-aufwchaltcr . . 6613 | 
—, Hoehspan- : 

nungs- . . . 6621! 

-bad.4425 

-.Bernstein- . . 7873 | 
-blitzschutzvor- 
riehtung . . 6712 
-d&mpfung . . 644.7 
-fllnger . . . 440.10 

-filter.116.7 

-flrnls.863.1 

-fQllung .... 46L4 
-gefttB .... 468 ji 
- gekuhlter Trans- 
formator . . 821.7 
-getrfinkter 

PrcQspan . . 8602 
-.Harz- . . . .386.4 
-isolation . . . 790.7 

- desTransfor- 
matoro . . . 4612 

-Isolator . . . 791 jo ; 
-kammer . . . 4426 

-kanal.4423 1 

-kanne. 4402 

- Ventll-. . . 440.41 
-, Klauen- . . 1016.7 
-, Kolza- .... 6462 | 
-. I*ein-. • . . . 8663 - 
-leinen . • . . 8683 | 


-zirkulation . . 4813 
Oleaginoso, mate¬ 
rial aislantc 8673 
Oleiquc, encrc 10183 
(Men des Kollek- 
tors.4763 

- der Trieb- 

feder . . . 1012J 
Oleo, pintura al 868.1 
Oleopolym^tre 4423 
Oleoso, inateriale 
isolante . . . 8672 
Olerglas .... 44U 
-* Tropf- .... 4413 
Ollare 11 collctr 

tore.4763 

Ollata, carta . 8693 
-o, cartone 

compresso . 8602 
-o, panno . . 868.10 
Oliatore .... 4403 

- a goccia visi- 

bile.4413 

- a valvola . . 440.4 
-, vaso per. . 440.11 

- di vetro . . . 44Ll 
Oliatura della 

molla mo- 
trlec . . . 10121 
Oliges Isolatlons- 
material . . 8673 
Olio di ambra 
glalla . . . .7873 
-, bagno d’. . . 4425 
-, camera dell*. 442c 

- canforato.inie- 

zione con . . 6102 
cassa ad . . 463.U 

- di catrame . 787 j 
clrcolazione 

dell’ .... 4813 

- di colza . . . 6462 
consuroo d* . 7172 

-, conduttura 

dell’ . . . . 4423 

- di cotonc ossl- 

dato . . . 786Ji 

- - cotone raffl- 

nato . . . 866.11 
filtro per . . 116.7 
laseiare uscl- 

re V . 4422 

-, legno impreg- 
nato d* . . .3623 
-, lino ad . . . 868.7 

- di lino .... 8663 


— vaselina . 10663 
; -. vernice ad . . 388j 
, Oliva, accite dc 366.4 
i -, olio d’ . . . . 386.4 
I Olive oil ... 866.4 
, Olive, huile d* . 366.4 
i Olive du pendan- 

I tlf.9682 

! Olivcnol .... 3664 

Ombra. 9764 

| - elettrira . . 1287.7 
< fonnazlone d’9762 
: Ombr elee- 
I trlque . . . 1287.7 

i -, formation d* 9763 
! - portae . . . 976.4 
Omnibus, barre 613.7 
Omogeneo, corpo 

2882 

1 Omomorflei. tras- 
formatorl . . 282s 
; Omopolarc, dina- 

mo.216J 

dinamo - a corr. 

I continua . . 2112 
I -, Induzlone . . 186.1 

'On .6163 

1 - full load . . . 4903 

— no-load . . . 490.4 

1 Onda.1921 

-c di ampiezza 
crcsconte . 10842 
-e - ampiezza de- 
crescente . 10843 
-e armoniche su¬ 
perior! . . . 1972 
-e corte, lavoro 

ad.11033 

-a, eresta dell’. 1922 
-c debolinente 
ammorzate 10843 
-e,diflerenza di 1091.7 
-a elettrlca . 10823 

— vertlcaic . 10843 
-e clettrichc 

continue, radio- 
tele grafi a con 

1066J 

-a clettroma- 

gnetica . . 10823 
-e emease dlf- 

ferenza dell e 1083.1 
-a di emissione 10827 
-e fortemente 

ammorzate 10842 
-e, impulso di 1088.4 


. Onda, eresta dc 

I una.1922 

; —s debilmente 
amortiguadas 

10843 

-s, diferencia de 
I 1091.: 

1 - electrica . . 10823 
, -s —s continuas, 
radiotelegra- 
fia por . . 1066J 
! —s -s, produceion 
dc. 1082.4 

- electrica ver- 

I tical . . . 10843 
■ - electromag¬ 
netics . . 10823 
| fondo de una 1923 

- fundamental 197.4 
-s harmonicas 

I superiores . 1972 
< —s largas, tra- 
I bajo con . 1108U 
-.longitud de . 1925 
| - luminosa • . 9723 
j -s muy amorti- 
gnadas . . 10842 

- pareial . . . 1082$ 
-s refiejadas . 10863 
-s, glntema de 10844 
-s, sucesidn de 10842 

1 —s, tclcmediclon 
de .... 10963 

- de transmlsion 

10827 

-s transmitidaa, 
diferencia de 
las .... 1083J 
, On d ft metro . 100&3 

Onde.192i 

-s, absorption 
des .... 1066.7 
-s tr&s amorties 10842 
-s, amplitude 
dca . . . . 10062 
-s damplitade 
croissante 10842 
-s d’amplitude 
decroiaaante 

10643 

-a, amplitude 
maximum dea- 
6misea . . 10883 
-, choc d’une 10683 
-, cr#te d’un© . 1922 
-a, dttccteord* 10713 
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Orellles 


Ondes, detectoox 
d*-Dolometrlane 
de Fessenden1060ft 
-b, - d* - eleetro- 
lytlque . . 1059.7 

- d’ - 

tlque . . . 1069.5 

- d’ - micro- 
phonique . 1000.4 
difference d* 1091.7 

- des - £ ml sea1088a 
-«, diffraction de* 

1065ft 

-«, dutee d'oscllla- 
tlon des . 1086ft 
-, - de vibration ! 
dc« . . . . 1066ft 

- tlectrlquc . 1062ft 
-s -anon-amortles 

1179ft; 

- vertical**. 1064ft 

- electromagn6- 

tique . . . 1062ft | 
-«,6mettredetf 1082ft 

- cmlse . . . 1062.7 
-«, Emission d' 1062ft 

- demission . 1082.7 

-8 faiblemcnt J 

amort lea . 1064ft; 
-s, fonctionnement I 
k courtcs . 1108ft 1 

- k longues 1103d j 
-a fortemcnt 

amorticM . 1064ft 1 
-s, generation d'- 
?lectrlques 10624 ' 
-a, gen^rafrice pour : 
radlotelegra- I 
pblc par-con¬ 
tinues . . . 1066ftI 
-8de l'harmonique j 
fondamcntal 197.4 
-8 — sup6rleur 197ft . 

- bertzicnne . 10623 j 
-8, Impulsion dcs 

1088L4 ^ 

-8, intensity Initiate ! 
des- 6misea 1063ft 
llgnc dcs . . 1924 
-. longueur d’ . 192ft 

- lumlneuse . . 972ft 
-8, mesurc den - 

k distance 1096ft 
-8, - des - . . 1096.4 

- partlelle . . 1062ft 
-8, periodc d’os- 

cillation dcs 1066.4 
de vibration : 
des ... . 1086.4 
-gpeu amorties 1064ft 
-, point baa d’une 

192ft. 

bant d’une 192ft 
-«, production d'- | 

electrlqucfl 10624' 
-8, propagation i 

tiiaues . . 1083ft. 
-ft, radlotel£graphle 
par-tlcctriques i 
continues . 1066a 
-8,reception des- I 
electriques 1066ai 
-8 tefl*chles . 1066ft ' 
-s,r£flectcur d' 1064a , 
-ft, reflexion des1066ft 
-S,r6v61ateur d’1066a ; 
-s,^terle d’. . 1084ft 
-a£systemc A d' 1064a I 


Ondcs, svnto- 
nUcr rant, 
teceptr. sur one 
longueur d’ - 
Inconnue . 11027 
-8, telegraphic 
sans fil par - 
61ectriaues 1063ft 
-8,- sans fil par - 
bertzlennes 1063ft 
-s, theorle des 1066ft 
-s, train d’. . 1064ft 

- de transmission , 

10627 i 

-s, travail k courtes 

1103ft | 

-s, - k longues 1103a , 
Ondem£tre . 1096a 

- thermomdtre k 

fil calorique 
pour . . . 1097ft 
Ondimctro . 1096ft 
Ondulada, clnta 
de plomo . . 48 .10 
-, linea .... 1924 
Ondulata. banda 
di piombo . 43.10 

linea.192ft 

Ondulador . 1026ft 
Ondulateur . 1026ft 
-. ecrlture do 1’ 1028ft 
signaux dc 1* 1028ft 
Onaulatorc . 1028ft 
One-armed . . 646.7 
"One-fluid" theory i 
lSlla 

- -legged telephone 

translator 1136ft; 

-phase.201ft 

- - a. c.1240-5 ! 

- - system . . 201.7 1 

--piece lnsulator793i». 
--slot winding 822ft | 

- -watt lamp . . 969.* ■ 
Onorarlo . . .712ft! 
Opaco . 910.12, 974ft 
Op ft 1 gifts . . . 916.10 
-glocke .... 963ft 
Opal glass . . 916 jo 

- photometer 977ft 

- reflector . . 966ft 

- globe .... 963ft 
Opale, globe en 

verre .... 963ft 
Opalescent glass 
globe .... 963ft 

- reflector . . 966ft 
-. globe en verre 963ft i 
Opalin .... 867a 1 
Opaline . . . .867a 
Opaque .... 974ft 

- screen . . . 1178ft 
Open armourIng766ft 

- Wit. 446a 

- cell.88ft 

- circuit 141.7, 997ft 

- circuit coll . 127 

- - connections 997ft , 

- - control sy¬ 

stem . . . 1167.7 

- current . . 997ft 

- - working . . 997ft 
-coil armature 

winding . . 316 j 

- conduit wiring868ft 

- frame .... 468 j 
- hearth steel . 846ft 1 

846ft 

- Insulatlngtube868ft i 


Open oscillation 
circuit . . 1068ft 

- oat, to ... . 888.7 

- sand-castings 349ft 

- slot .... 417as 

to - the cir¬ 
cuit .141ft 

-, to - the mouth 
bv means of a 
piece of wood 608.4 

- type.402ft 

- - dynamo . . 212s 

- - motor . . . 218ft 

- wire radiator 9622 
Opening the 

spring drum 1011ft 
Operacloncs de 
trabajo . . . 878a 
Operador, puesto 
del ... . 1171.7 
Opcrai, prote- 
zione dcgll 1881ft 
Operate ur du 
telegraphc 

- telephone 
Operating 

gallery . . 

- platform 

- voltage . . 
Operations de 

decharge . 

- - degraissage 1200ft 

- demarrage 690.1 ■ 

- dessoufrage 780.1 
-- desulfuratton780.i 

- faconnagc . 878a 

fA.rn.tUn -O.A 


.996.1 

11721 

. 619ft 
. 619ft 
160a3 

77.7 


formation 

- - galvani¬ 

sation . . 

- du lamlnage 

- malaxage 

- dc mlsc en 

niarche . . 

- faconnagc 

- - travail . . 

- d’usinage . 
Operator . . 
Operator's 

cramp . . 

- enquiry . . 

- device . . 

- - key . . . 

- position . . 

- sot 


9.10 

1192ft 

77Hft 

.778ft 

. 690j i 
. 878.1 1 
.378.1 
. 878.1 
. 996.1 

1847.7 | 
1188ft 
H83.7; 
1140ft 1 

1171.7 
11426 


- triple listening 

key .... 1138.1 

-plug . . 1138ft 

Op^ratrlce du 

telegraphc . 996ft 

- - telephone 11722 
Operazionl di 

lavoro . . . 878.1 
Operment . . 1212ft 
Oppose, dlam6- 
tralcmcnt. . 318a 
Opposed cur¬ 
rents .... 184ft 
Opposite char¬ 
ges .... 12723 

- currents . . . 184ft 

- magnetic polesl66x 

- phase . . . 1068.1 \ 

- poles .... oft | 
Opposltlon-connec- j 

tlon for start¬ 
ing . 698ft | 

couplage en . 600ft 1 
- en - pour le ( 
d6marrage . 698ft! 


Opposition 

method . . .6269 
-, ntethode de cou¬ 
plage cn . .6269 
- montage en626o 
Opposto, diametral- 
mente . . . 819ft 
Optical energy 12663 

- exposure . . 1256J0 

- force . . . 1266ft 

- method of speed 

m easu re men14889 

- power . . . 1266ft 

- telephone 

system . . 117918 
Optlk, Elcktro- 1229ft 
Optische Bcsetzt- 
anzeige . . 1148ft 
-e Besctzuugs- 

anzeige . . 1146ft 
-cr Effcfct . . 1266ft 
-c Energie . . 1266ft 
-e Qcschwindlg- 
k e i tsmessu ng 4669 
-e Kraft . . . 1266a 
-c Leistung . 1266ft 
-es Telephon- 

system . . 1178ft 
Opto-galvanlc 

reaction . 1812ft 
Optogalvanlsche 
Reaktion . 1812ft 
Opucsto, diame- 
tralmente . . 319ft 
Ora. 1249.13 

- d'accenslonc 970ft, 

970ft 

-. ettowatt-. . . 1669 

- di illumlna- 

zionc .... 7264 
-.kilowatt-. . 168.10 
-e dl servlzio 

telefonico. 1170.4 
-. watt- .... 168ft 
Orage, clectrl- 

clte d’ . . . 989a 
-, indicateur d- 
dc Popoff 1064a 

- magnetlque . 969ft 
Ordenada . . 289a* 
Ordinary plate 88.7 

- Rontgen 

tube . . . 1286ao 
Ordlnata . . 289.12 
Ordinate. . . 289 j2 

Ordine. 236ft 

Ordonnancc con- 
ccrnant les fa- 
hrlqucs d’aecu- 
mulateurs . 66ft 
Ordonnce . . 239a2 
Ordrc,mettre cn - 
des I am pcs a 
arc. 944.1 

- de service . 719.10 
Ordures m6na- 

g&res .... 110ft 
Ore concentra¬ 
tion .... 1220ft 

- of high permea¬ 

bility . . . 1221ft 

- low permea¬ 
bility . . . 1221a 

- slime . . . 1220ft 
Orellles, ampere- 

metre A - de 
fixation . . . 677ft 
-, borne k . . . 867ft 
-, tcrou k . . . 641ft 
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Oscillatore 


’883 i 
13303 
. 948.1 ( 

. 442 . 7 ! 


. 442.7 


Oreille de 

fixation . . . 677.6 ; 
Uolateur a . 7963 i 
-8, serre-fil ft . . 8673 ! 
-a, via u ... . 6423 
Orcja do fljaH6n677.fi 
-s, tomlllo de . 6423 
-a, tuerca de . 6413 : 
Organes inter- 

changeable:* 470J1 
Organos de intcr- 
ruptor . . .6313' 

- recmplaza- 

bles .... 470at! 

- de mauulna*, I 

recamuio de 4703! 
Organsln . . . 7883 
Organsino . . . 7883 1 
Orgauslnseide . 7883 
Organzlnc . . 
Orgelanlasser 
Orgue, jeu d’ 

Orifice d’eva- 
cuatlon 
d’huile . . 

- dc era Usage . 440.7 

- luo refaction 440.7 I 

- purge d'huile4427! 

- rem pi Usage 8443 1 

- ventilation 6603, 

- vtdange 
d’huile . 

Orlflcio de 

eolada . . 12263 

- - inspecclon . 8312 
Oriflzio d’lspc- ! 

zione .... 8312 
Orlgcn del arro- 
llamiento . . 8133 

- de corrlente . 131.4 

- corrlente de 

de llamada 11642. 

- - clectrlcid»dl80fl.o! 

- - errores . . 4863 | 

- - luz. 0662 | 

Origin. 240a ' 

Original connec¬ 
tion by Mar- ! 
coni . . . 10642 

- telegram . . 13473 
Origine .... 240a 

- du boblnage 8133 

- dc la canali¬ 

sation . . . 

- - l’cnroule- 

ment . . . 

- - la ligne . 

Orin . . . 
Oripimente 
Orlo .... 

- dl sgocclola- 

racnto . 
Ornamental 
base . . 

- collar . . 

- bead . . . 


Orologcria, avan- 1 
zamento ad - j 
per lampade | 
ad arco . . 1346 a' 

- meccanismo , 

d’ . . 6673, 10093; 

—. meccanismo 
dl - differen- 
ztale .... 6583 
Orologio coman- ! 
dato . . . 104a? 1 

- di controllo | 

per condnttori , 
dl raccordo 11643 
-, nella direz- 
contraria a 
qu. in cui ro- 
tano le lan- | 

cette d* un . 1863 
-.nella dir. in 
c. rotano le 
lane, d’ un . 186.7 

- elettrolltlco 

10483. 13563' 
-, frontone dell* 612.4 

- a pendolo 

elcttrlco . 10483, 
Orpiment . . 1212.fi 
Orpimento . . 12123 
Orthodiagraph 12443 
Horizontal- 12443 
-. Vertikal-. . 
Orthodla- 
graphe . . 

- horizontal . 

- vertical . . 
Orthodia- 

graphic . . 1236.7 
Orthodia¬ 
graphy . . 1286.7 
Orthoradio¬ 
graph . . 


Oscilacion, ampli- 


.6332 
632J1 
. 9243 
10863 


10664 


12454 | 

12443 1 
12443 
12464 j 


-graphic 

Orthoron 


.739.1 

.8133 

.789.4 

11973 

12123 

4363 

. 3640 


. 802.1 
. 8022 
.8023; 

- ring. 8022 | 

- socket .... 802.1 
Oro, cloruro d’ 1214.1 ' 

foglla d*. . . .7.4 
grafltc . . . 12083 

- en hojas . . . .7.4 

pan de.7.4 

-, separation 

del .... 12043 , 
separation e I 

dell* .... 12043, 

- sesquicloruro 

dc .... 1214.1 


123431 
12343 

rthorontgeno- ! 
graph ... 12443 ! 
-graphic . . . 12343 1 
Ortliche Er- I 

wftrniung . .2833i 
| - Stromdlchte . 144.4 j 
Ortabatterie . . 9994 
-bcstimmungclncs i 
Leitungsfehlers i 
10003 I 

-festc Darapf- 

maschine . . 117.4 

- -c Lokomobilcll93 

—er Elektro- j 

motor .... 2182 • 
-strom.9983 

- -krels .... 9983 
-verbindungs- 

schrank 
-verkehr. . . 
Ortodiagrntia 
Ortodiagrafo 

- horizontal . 

- orizzontalc 

- verticale . 
Ortoradio- 

grafia . . , 
Ortorndiografol2443 

Os.3613 

Oscilacion 172.7,1086.4 | 

- de la aguja 
niagnetica 632.10 

-cs. amortiguar ' 

las- dc la I 

aguja .... 6433 


tud de 
arco de 

- del arco . . 

- clara.... 

-es continual, 

transmisor 
para . . . 

-, duracidn dc 

la. 19241 1 

-es clectrlcas sin 1 
amortiguado 

11792 j 

eje de . . . . 633.1 

- fundamental 1086r. ’ 

- hert/.iana . 13183 

- impresa . . 1086 a 

- induclda . 1086.7 , 
-es, metodo de 6263 

- negativa . . 1312.10 1 
-es, ntimero dc 1923 1 

- de la palanca i 
del freno . 49441' 

-. periodo de . 8014 

- propla . . 

- senoidal . 

- superior . 
Oscilador . 

- de antena 

- Marconi . 

- rectilineo 

- Rlghi-Marconi 

10662 

- de tres chLs- 

pas .... 10652 
Oscilamiento . 801.41 
-. amplitud de . 8013 
Oscilante . . . 1944 1 
Oscllar . 194.4, 10863 

- libremente . 63231 
Oscillant . . . 1943 I 
Oscillare 194.4,10864 

- liberamcnte . 6323 ; 
Oscillate, to 

194.4, 10863 


.3012 

19443 

10863 

10643 

1066.4 

1066.4 

10664 


11462 

113LS 

1236.7 

12443 

12443 

12443 

1264J 

12343 


Osclllatcur . 10643 

- & antenne . 1066.4 

- Marconi . . 1066.4 

- rectiligne . 1066.1 , 
Oscillating . . 1943 I 

- clockwork . . 1412 I 

- discharge . 1273.7 ■ 

- load. 349.1 I 

- spark . . . 1318.7 I 
OHciliationl 92 . 7,10864 

amplitude of 0332 
axis of . . . 633.1 : 

- circuit . . . 1088.4; 
-, constrained 10865 
-s, to damp the- ! 

of the needle 0433 , 
-. forced . . . 10863 
-frequency . 10863 ! 
fundamental IO 860 
fundamental- 1 
of antenna 10942 I 

- galvanometer 6767 
harmonic . 1086s 
Hertz . . . 18183 

-, Induced . . 10867 

- loop .... 1087.1 

- of the niAgnc- I 

tic needle 632.10 I 
-, natural . . 10863 
negative . . 1312.101 
-. period of . . 6333! 

pure .... 10863; 
-s, slightly dam- I 
ped .... 108431 


Oscillations, 
strongly dam¬ 
ped . . . 10843 
-s, w-cacklv 

damped . 10843 
Oscillation de 1* 
aiguille aiman- 
tee .... 632 jo 
- s, amortir les- 
de l'aiguille 
aim an tec . . 6433 
-s, amortissement 
dcs . . . . 1084.7 
-.amplitude d* 6332 
arc d* . . . 63241 
-. axe d* . . . . 6384 
caract^re de 1*1087.4 
-.centre d* . 13165 
-s, coincidence 
d*.SOU 

- contraintc . 1086& 
-s, dephasage di0SS2 
-s, difference de 

phase d’ . 10882 
-.durce d* . . 19241 

- d’- dea ondes 

10654 

-.etat d’ . . . 10884 

- fondamentalelQ86fl 

- de l’antcnnel0942 
-s, frequence 

dcs . . . . 10864 
-s.galvanometre 
k .6767 

- hcrtzlennc . I318.fi 

- Induite . . 10667 

- du levicr du 

frein . . . 49441 
methode d* .6364 
-, - d* - magn6- 
tique . . . 12983 

- negative . . 131240 

- nette .... IQ 863 
ntrud d’ . . 1087a 

-s, nombre d’ 

1923, 6364 
-s, - d’ - propres!9±if 
-s,- d’ - par se- 
conde . . . 10864 
-, periode d’ . . SOU 

- d*- nettement 
definie . . 10873 
d - dcs ondcslOS64 

-, phase d’ . . 108740 

- propre .... 1923 

- slnusoidale 19443 

- supericure . 1086s 
-. temps d*. . . 6334 
-s, transmettenr 

pour - conti¬ 
nues . . . 10564 
ventre d’ . 10874 
-s, vitessc de pro¬ 
pagation (1 cs 1083LG 
Oseillatoire, cir¬ 
cuit. . . . 10864 
-, phenom£nc . 3064 
Oscillator . . 10643 
-, antenna-. . 1065.4 
Marconi-. . 1065.4 
-. Righi-Mar- 

conl . . . 10652 
-, straight . . 106&4 

- with three spark- 

gaps . . . 10662 
Oscillatore . 10643 

- ad antenna 1065.4 

- Marconi . . 10654 

- rettillneo . 10664 




















Oscillator© 
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Oxidised 


Oscillator© 

Righl . . . 10664 
• a tre sclntillc 10664 
OscUlatorio, 

carico . . . 8494 
Oscllatory cir¬ 
cuit .... 1088.4 

- impedance . 190.7 

- load.349.1 

- meter .... 094.4 
Osclllazione 192.7, 

.1086.4 

- dcll'ago mag- 

netico . . . 632.10 
amplcz/.a dell’6334 
arco di. . . 632.li 
assc di . . . . 638.1 

- ncl carico . 490.13 
-I continue, tras- 

mettitorc per 1058.4 
durata dell' 192.1 1 
6334 

-i elettriche senza 
smorzaraento 

1770-5 

- fondamentalcl086jft 

- hertziana . 13184 

- Impressa . . 1086 j> 

- indotta . . 1086.7 
-i dell'intensita 

deH’arco clet- 
trico . . . 11764 

- della leva del 

freno . . . 494.il 

- luce .... 966.fi 

- luce ad in- 
candescenza 967/1 

-. nietodo d' . . 020/» 

- negativa . . 1312.10 

- netta .... 10H6i» 
-i, numero dl . 1919 
-i, - dellc . . . 63.3.4 

- propria . . . 1924 
-1 proprIe t numero 

delle . . . 192.10 

- sinusoidalc 194.13 
-I, smorzarc le - 

dcll'ago ma- 
gnetico . . . 643.r, 

- superior** . 10864 
-1 della tempera- 

tura delrnrro 
voltaleo . 1176.7 
Oscillcr 194.4, 1086.3 

- llbrement . . 6324 
Oseillografo . . 498.1 
Oscillograph . 498.1 
Osrlllographe . 498.1 
Oseuro, render© 971.2 
Oscnbolzcn . . 463/1 
-fansling .... 960/1 
-schraube . . . 463/1 
Oslampe, Auer- 918.1 
Osmio .... 916.10 
Osmium . . . 916.io 
Osmium lamp . 918.1 
Osmlumlampc . 918.1 
Osmium,lampe A918.1 
Osinoreglage du 

vide . . . 1239.3 
Osmoregullcrung 
dcsYakiiumsl2394 
Osmoregulation 
of the vacuum 

1239/1 

Osmose .... 7.io 
-.electric . . 13234 
Osmose Alcctri- 
que .... 1823/) 


Osmotd. 7jo 

- elettrica . . 1828/1 
Osmosis .... 7 .ia 

- el^ctrlca . . 18233 
i Osmotic pressure fld 

! Osmotira, pres- 
1 sionc .... 8.1 

! Osmotique, pres- 

sion. 8.1 

i Osmotlscher 
1 Drnck . . . . 8 j 
O ssana's circle 18284 
i Ossannos Kreis 1828/1 
Ossature en fer 6104 
; - -support . . . 011.5 
Osscrvarc . . 640.12 
Osservatorc di 
i Ampere . . . 169.1 
Osservazione 640.il 
errorc dl . . 6412 

- collo spccchlo 641.1 
Ossidazlone . . 464 

! Ossido di cal- 

cio.1211.4 

- - carbonio.pila 

, ad. 2 &c 

,— carbon io,tr os- I 

1 formazione di ' 
- in acldo car- 
bonico . . . 23/) 

- ferro . . . 1199.7 t 

- ferroso . . . 67.4 ! 
I - di magnesio . 80 / 1 ! 

- merciirlco . . 67/; i 

- di nitrogeno . 15.0 

- ramp, piastra 

di.19.4 

- - zinco . . . 7864 
strato dl . . . 38S/, 

Ossigeno. 34 

- attivo . . . 1359.il ; 
-, trasporto d’ . 45.7 ‘ 

Osso.861 4 

Oszillation . . 1944 

negative . . 1312.10 
Oszlllator . . 1064/1 
Antennen- . 1065.4 
gcradliniger 1066.1 
Marconi-. . 1065.4 
. stabformiger 1066.1 
' Oszillatorischcr 
Funke . . 1318.7 
Oszillieren . . . 104.4 
Os/.lllicrend . . 194/) 

, -e Entladung 1273.7 
. -e Impedanz . 190.7 
j -er Zlihler . . . 694.4 
j Oszillograph . 498.1 
Ottonatura . 1202.11 

Ottone.366 i7 

filo dl . . . 865 jo 
foglio di . . . 8664 
lamiera di . . 3664 
. placrato in . 661/1 
1 Otturatore . . 1225/1 
Ouate hydro- 

philc . . . .606.1 

- a pansements 606.1 

Out.516.7 

-, cut- .... 618.10 ' 

j - ofphase, to be 198.6 
i - -of-phase cur- 

i rent.136/1 

-voltage . 198/> i 

-door illumina¬ 
tion .911/1 

j Outer, the . . . 705.7 
1 - armature of a I 
Leyden jar 12884! 


Outei coating 
of a Leyden 
Jar. 12834 

- diameter of Iron 

core .... 2014 

- globe .... 962.7 

- layer.2884 

- mains .... 706.7 

- -pole armature40fl.7 

- - frame . . . 4684 

- reflector . . . 9936 

Outgoing cur¬ 
rent .998.4 

- telephone 

traffic. . . 11694 

Outlls.879.1 

bolte k ... 974 
caisse a . . . 3984 
Outil dc dres¬ 
sage . . . 12094 
-s, emplol d' - 
isoles .... 6134 
machine- . . 8794 
-s de montage . 398.1 
—s - montcur . 898j 
-s, revAtenient d’ 

- normaux 
ftvec du caout¬ 
chouc .... 518.4 

- de tourneur . 3944 
-s, trousse A . . 3984 
-s, volture a . 11004 
Outillagede mon- 

tour . 898.1 

Outlet box . . 882.1 
Outline draw¬ 
ing .... 247.10 
Output .... 166.7 
actual .... 1574 
alternating cur¬ 
rent .1674 

apparent . . 167.7 
-, continuous .167/ 
effective . . . 1674 
-.electrical . .1664 
-, instantancousl&6.i2 

- per kg of cell 

weight . . . 69.4 
-, maximum . . 1574 
- which can 
be interrup¬ 
ted . 5524 

mechanical . 1664 
-.minimum . .167.4 
-, momentary 166.12 
-, motor .... 219.4 
-. normal . . . 167.3 
-, nominal . . . 157.6 
three-phase 
current . . . 1684 
-.total .... 150.li 
-. unit of . . . 1684 

-, useful 1574, 1674 

-. wasted . . . 167.10 

Outside chaser 643.10 
Ouverte, cour- 

role. 445.1 

Ouvcrture . . . 398.7 

- du barlllet 10114 

- pour le bou- 

ehon .... 901.6 

- d'encoche . . 418.4 
-. intenslte du 

courant lors . 
de 1'- du cir¬ 
cuit .... 6304 
-. mouvement d’- 
du circuit . 634.4 

- du pavage 888J0 


Ouverturc de 

J pave . . . 888/0 
c rainure . 418.4 
- - remplissagc 8444 
- du service . 13204 
j - de ventilation 6664 
I Ouvre-porte elec- 
trlque . . 18674 
j Ouvrier-cAb11ste8684 
-s, protection 

des .... 18814 
Ouvrir la bouche 
avt»c un mor- 
ceau de bols 608.4 
- le circuit . . 1414 
! Oval glow-lamp 9204 
Ovalarsc . . . 478.7 
j Ovale, globe . . 9024 
Ovale Gluh- 
! lampe .... 9204 
Ovaliser, s’ . . 473.7 
Ovalizzato, es- 

I sere. 473.7 

j Oven,steam-heat¬ 
ed . 876.7 

I Over compounded 
| dynamo . . . 2144 
j -all dimensions 248.1 

i-of the cell 354 

| — efficiency . 2974 
--length of turn3054 
I -charge, to . . 744 
j -charging . . . 74.4 
: - -commutation 272.4 
- -compound ex¬ 
citation . . . 2634 
. - -comnon nding2534 
- -discharge . . 78.4 

- -. to.784 

I - -excitation . . 261.4 
1 - -excited . . . 2514 

- How. 12734 

-head crossing 8234 
— line .... 764/) 
- - traveller . 399.4 
-house construc¬ 
tion . 8234 

-hung pulley . 447.1 
— type .... 216.6 
I -lapping . . . 407.4 

-load.49a; 

— capacity . . 4004 
— circuit-* 

breaker . . . 5284 
! — cut-out . . 6284 
— release . . . 5984 
. -loading of a 

battery . . . 1014 
1 — of the Ront- 
gen-ray tube 1239.1 
-type armature 4144 
1 - - dynamo . . 212.4 
1 Ovlllo, arrolla- 

mlento de . 383.1 
Ovo elettrlco 1286.10 
Oxhidrica, pila 284 
-o, soplete . . . 964 
, Oxhyarique, 

! cfiaiumcau . 004 

-, element . . . 234 

-, gaz .... 660/1 

-. voltamdtrc 660.10 
Oxidaeldn . . 454 

! Oxidation . . . 454 

Oxide of magne¬ 
sium .... 804 
- of mercury . . 574 
Oxidised cotton¬ 
seed oil . 780j i 
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Palo 


i 


Oxido dc car- 

bono. pila de 234 

— carbouo, con¬ 
version de - en 
Acido carbo- 
nico .... 23 a 

— cine .... 786.9 

— de eobre, 
plancba de . 19.4 

— hierro . . 

— - merrurio 

— niqucl . . 

-, pelienla de 

— de plomo 

Oxidriea 

dura 


1199.: 
57r, 

57 a , 
368A 
44 J; 
ho I da- | 

. . . .95a 1 


Oxigcno .... its 
- actlvo . . . 13o9.il j 
tran.sporte de 45 lT ; 
OxTchlorure. so¬ 
lution d'- de . 

zinc et d am- | 

moniuru . . 203 


Oxvdhaut . . . 4441 
-aehicht .... 368.5 
Oxydation, degre 
d’- de la li- 
muille . . 10734 1 
Oxydatlonsgr&d 
dcr Feil- 
sp&ne . . . 10734 
Oxyde azotique 154 

- de calcium 1211.4 j 

- carbone, trans- j 
formation d’ - 
en acide earbo- 
nlque .... 29Ls 

-, eouehe d'- . . 3684 
-. eoucbe de peln- , 
turc ami-. . 6ll.i 1 

- de euivre . . 752.4 ' 

- - fer, sesqui-.. 11149.7 ; 

- ferreux . . . 57.4 

- de magnesium *0.8, 

- mereiire . . 57«« 

- nickel . . . 574 


Oxvde, peliicule 

d’.358 a 

per - de plomb44A 

- de plomb . . 443 

- dc zinc . . . 7864 
Oxidiertes Baum- 

wollenol . 706J1 
Oxygen .... 34 

-.active . . 1359.11 

migration of 45.7 
Oxvgene .... 34 

- aetif . . . 1359.li 

-, migration d‘- 45 l7 

transport d’- 4&7 
Oxvhydrogon 

blowpipe . . 96J 

- -hydrogen cell 233 

- - gas . . . 660ji 

- gas volta¬ 
meter . . 660.10 

Ozioso .... 1593 
Ozocerite . . . 866.1 ■ 

- raffinee . . . 7844 ! 


Ozokerit.... 966j 
-Uolier-band . 8944 
refined .... 7844 
Ozokerite in¬ 
sulating tape 

8946 

Ozokerite . . . 366 j 

- raffinee . . . 7844 
-, ruban .... 8944 
Ozoquerita . . 366_i 

- refinada . . . 7844 

Ozon.52j 

-gltter .... 12254 
-rohre .... 12254 
-rohrensystem 1225^ 
Ozone.52 j 

- tube .... 12254 
Ozoniseur a 

grille . . . 1225 a 
O zono.52a 


P. 


Paeehetto dl car- 
bone . . . 1224.4 
(amine del nue- 


leo . . . 

. . 458.4 

Packing . . 

. .719.4 

rubber . . 

. .892.4 

- up the joint of 

a cable . 

. .827.4 

white-lead 

. . 892A 

Pad saw . . 

. . 98.6 

P&diglione di fili 

aerel . . 

. 1076.10 

- del telefono 11163 

Paga . . . 

. .712.7 

Pagamento, 

condi- 

zlonl di 

. .710.4 

luogo di. 

. .710a 

Paglfuolo . 

. 1277a 

Pago, condieiones 

dc ... 

. .710.4 

prorroga para i 

el ... . 

. 1162a 

sltio dc . 

. .710a 

Pagodlte . 

. . 7S3a 

Palement,compteur 1 

elect rlque 

a - pre- 

alablc . . 

. . 6943 

conditions de 710.4 i 

-. lieu de . . 

. .710a 

-.nouveau delai 

pour le - 

des 

taxes . . 

. 1162a 


-. po»«te t<>lepho- 
nioue u - pre¬ 
amble . . 1155 a 
H iirsln accord? 
pour le - den 
taxes . . . 1162 a 
P allle.oleetrometre . 

u brlns de . 663 a | 
Pailleux .... 751.7 

Pain.510.4 

Pain de caoutchouc 
brut ... <<<.13 

Paint, to . . . 397 ji 
acid-proof . . 1034 
Insulating . 867.14 
Palo dl morscttl 

6664 

- - poll .... 1684 


Pair, astatic . . 6304 

- of jacks . . 1187 a 

- - needles . . 630.1 

- - poles . . . 16HA 

- scales . . . 6693 

- supervisory 
lamps. . . 1137.7 

- of terminals 5664 
Paire d’aiguille*630.i 

- ostatiques . 6304 

- de bornes . . 566.fi 

- lampcs annon- 
rlatnees de fin 
de communica¬ 
tion . . . 1137.7 

- plaques . . 41.1 

- poles . . . 168 a 
P alabra, transmi- 

sion de la 1114 a 
P alan . . 399 a, 9454 

- diflercntiel . 946 a 
P alanea .... 6473 

- acodada . . . 546 a 

- de ajuste de cs- 

cobtllas . . . 429.7 
-, brazo de . . 583a 

- de combina- 

dor.696 a 

- oonmu tailor 550 a 

- del contacto 535.11 

- de contrapeso 533 a 

- descarga . 91 a 

- de.su n Ion 1012.4 

- freno . . 493.10 

- del freno. oscila- 

clon de la 494JI 

- creniela . . 1137 a 

- de guia de la 

cinta . . . 16324 

- Impresion 1033 a 

- Imurcsora . 10163 
—, Histema dc 1015.7 

- de inscrclon . 4303 
Interruptor de 522.1 

- delnterruptor547.4, 

550.4 

- - inversion 1633.10 

- del labio . 1034J1 

- de Uamada al 

bianco . . 16833 


Palanea del manipn- 
lador 1006 a, 10163 

- multiple . . 1143.4 

- de parada . 645.10, 

1631.7 

- geneilla de cornu- 

nicacion sin se¬ 
rial de llamada 
1140J 

- de transmisi6D54fi4 
| Pal astro .... 848.4 
i -. lAmina dc . . 348.4 
j - negro .... 3474 
| Paleo del uuadro 

di distrlou- 
zione .... 619.1 

- di servlzlo . . 6193 
I Paleta . . 124A, 584j 

, - amortigua- 

dora .... 644A 

- del araortlgua- 
dor, brazo de la 

i 6444 

! Palette . 1244, 696.7 
! - d’amortUacur 644A 
Palier .... 434J2 
-, alcsage du .4363 

- autograisseur43Sji 

- a bllles . . . 438 a 
, bouclier a . . 4873 
! - de butee 6 can¬ 
nelures . . . 437 a 

, -> chapeau de . 430J 
chevalet de . 437.4 

- k circulation 

dVau .... 439 a 
| - - collets . . . 438 a 
construction 

de. 435.7 

1 corps de . . . 4S7 a 
dechargemcnt 

I du. 489 a 

1 -, diametre de l’a!6- 
sage du . . . 4353 
| - dlvlse .... 437.7 
I - de dynamo . 439j 
. -, echaiiffement 

(lu.499L3 

- d'extremits . 487 a 
| - frontal.... 437 a 


I Palette k frotte- 
ment de glis- 
sement . . . 43oA 
-de roula¬ 
ment .... 4864 
j genre dc . 

- a graissage au- 

I tomatique 438 ji 
1 graisser le . . 440a 

- graisseur . 439 ji 
le - grippe . 439 a 

-. longueur du . 436j 
Iiibrifler le .440.1 
-s. machine a deux 
- ct poullc . 7093 
1 - k un seal . 709a 

, A trois-et k 
poulie . . . 7084 

- de motcur . . 4393 
plateau k . . 4873 

- en plusieurs 

parties . . . 437.7 

-places . . 437.7 

-, pression snr le 435a 
-refroldl a 1‘eau 439 a 
refroidlsaement 

du. 439a 

rodage du . . 4394 

- a rotule . . . 4383 

- rouleaux . 438.4 
I socle dc . . . 4384 

-s, temperature 

i des.867a 

1 - & tourillon sph£- 
rique .... 438a 
; type de . . 438ao 
le - s'use . . . 439.7 
i Palina .... 807J9 
Palla, pinzetta a 398 a 
P allinadi mldollo 
l di sambuco 1277 a 
P alm of the hand 
i 187 a 

Palma della mi- 
1 no.187 a 

- dc la mano . 187 a 
I Palmoladlgulda 

1 della carta 10394 

I Palo.800.7 

-id A. 8024 



























Palo _ 1697 _ Papier 

Palo aocoppiato Pane, a - dcstror- Pan cement (acci- i Paper oondcnser 

802.4 so .5402 1 dents) .... 6072 i 1286.2 

-.altezza del 1077.3 - dl yomma greg- I-, boltcde. . . 505ar - disk . 7.5 


applicare pled! gia .... ?77.13 1 -a, ciseaux k . 606.7 - - coated with 

gemelli al .8038 a - slnlstrorao ouate k . . .506a dioxide of 


armare un . 81£s | 640.4 Pantelefono . 1350.1, manganese . Til 

• dl ottravcrsa- Panel, conccntra- Pantclepbon 1350.1 i- feed roller . 1013.10 
men to eon ca- tor .... 1022.1 Pantelephone 1350.1 I - filament . . 1345.1 

blna . . . . 8235 -, intermediate 6135 Pantelephone 1350.1 - fillet .... 10UJ 

- biforcazlone 8032 -.jack .... 1140.0 Pantins, danse des -guide . . . 1083s 

-i blnati. . . .802.4 lamp . . . 1137.4 - eleetriqucs 1287.1 — cam . . . 1082.4 

- di conduttura 800.3 machine . . . 613 j Panzcradcr . . H59jfl —roller . . 1083.7 

-Imprcgna- -.meter . . . .8902 -dynamo . . . 213.1 gutta-percha . 858.4 

to.801.1 middle .... Ol&a I -galvanometer 070.5 • -, Impregnated 788.13 

-l, i-sono dls- -.side «... .618.4 -motor.2135 - Insulation . .790.9 

post! alter- -.switchboard 0132 -sehnur . . . . 859.7 -, isolac . . . 788.12 

nati. 809.7 Panel del ouadro --.Stahl- . . .860.8 -.Japanese . .789.4 

-1, distan/.a del 803a do distrlbu- ,-ungxmaschine, -.Manilla . . .7892 

- dl distrlbu- cion . . . .0132 Kisenband- . 7732' -. megohm It . .7*9.1 

zionc .... 8012 - intermedlo . 613 a Panel .... 358.12 -. mlcanite- . 368.10 

-. cquipagglare - lateral . . . .613.4 - de aceite . . 359.8 - moving lever 10824 

un.H12J) - de las nuiqul- - aislnnte barni- -.oiled. 359 j9 

erezlone di un H09 j nas.013.1 zado . . . 788.12 -.paraffined . .860.9 

1101.4 - medio . . . .0136 - amarlllo . . 358 .13 -.parchment- «76.n 

-, estromlta Infe- | Panneau. garnir - de amianto . 7«fLi -,-lsed.859.1 

riore del . .80331 le - dun ope- - apcrgaminado360.i -.perforated. 788.1 1 

-I, flla del . . . 808.4 1 rateur de I - barnizado . .359.8 -.pole.72.1 

-aH. 802a x ligncs . . 1129.7 !-busca-polos . 72.1 ; -, - finding . . 72.1 

- per lampada 950.11 - intermedialre 013.3 -, caja para . 10123) |red rope . . . 800-1 

-ad areo I347 j 1 - de jacks 1022a, - carborundo . 47fLi - roll .... 1002-3 

- di legno . . . SOOj) 1140.fi - de celulolde 359a 1 - roller . . . 1014.1 

-I, llnea del . . 808.4 - - jacks multi- cinta de . . . 375n -sheet lightning 

- pcrlineead alta pies. . . . 11433 - compound . . 760.4 arrester. . .571.4 

tensione . . 803.1 - des laropes 1137.4 - para cubrir los -.shellaced . .350.3 
-, luogo del . .8092 - lateral . . . .0134 inducldos . 389.il - strip .... 10142 

- di magnalluni - des machines 613.1:— diagram as . 122.1 - tape . 8952, 10142) 

1100a :-median . . . 6136disco de . . . . 7 a -.tissue . . . .300.1 

- a mensola . . 060.5 - du milieu . .0136 - de cstano . . . 72 - tubing . . .8702 

-i, piantarc del 8 OH. 10 de tableau de - de flbra de -tuft. 1277.11 

piede del 8034,8042 distribution 6132' madera . . 359.12 -.varnished . .359.6 

- con pied! . .803* Panier. abat-jour -, guia del . . 1033s -, wood-pulp . 369J2 

- portatile . . 101)8.6 emaille A - - ae gutaper- I -. yellow . . . 358.13 

- smontabile 1100.4 protectciir . 964i), cha. 789 a -e*d wall . . . .8934 

- di teleseopio 11002 -, aouillc A - pro- '- Impregnado 7H8a3 Papier .... 358.12 

- a tralicclo . .801 a teeteur . . .9553 — eon goma Ankerbeleg- 869ai 

-per lampa- ! - protccteur . . 957 a laea. 359.5 Asbest- . . . 789.1 


- di tuboMannes- Panno carbonlz- -mache . . . ..‘159.7 -blitzschutzvor- 

mann . . . . HOIa , zato . . . 1383s -Manila . . . .7892 riebtung . .571.4 

- tubolare . . . 801A ' - oliato . . . 368.10;- de megohmita 789.1 -, braunes . . 358.14 

- d’acclaio . 801.7 1 -. spazzatoio dl 1199.4 -- mieanita . 368ao ■ -briicke . . . 1033s 

- tubolare per 1 Pano carboniza- |—niquel . . 1111-3 \ -bftschel . . .1277.11 

lampada . . 956.4 do .... 1333s - oscuro . . . 358j 41 Compound- . 7634 

Palo, altera del 1077 a -. escoblllbn de - - paraflnado . . 859 a I -, diirclilorhtes 788a 1 

- para arcos 1347 a para pulir 1199.4 - perforado . 7 kh.ii 1 -faden .... 1H45.1 

- dcsmontablc 1100.4 .-ae limpicza 1017.5 ■ - pergamino . 970ai -fiihrung . . 10135 

le van tado dell 101.4 1 Pantalla . . . . 964.5 , - de plata . . . . 7a —sdoumen . 1032.4 

- de magnalluni j -. do chana . . 964.7 — plomo . . . 43.12 —shebel . . 10339 

1100g» -, efeetoue-electro- - para pulir el —srollc . . . 10035 

- portatil . . 10036 dlnAuilco . .1834 colector . . 424.4 !-, geflrnlGtes . .359.6 

- telegrAflco . .801.4 - electrlca . . 1276a ,rollo de . . 1014a !-, gelbes . . . 368.13 

- de telescopio 1100 a , - esmaltada . . 964a)! - rojo.3635 -. geoltes .... 35918 

Pallonc, alAgglo --con protec- , - secante . . . 6ao -.Guttapercha- 789 a 

del .... 1099.4cion .... 904.8 : - de seda . . . 300a -, Holzfaser- . 359.12 

- eervovolante 10992 - fiuorescente 12434 I - untado de . -,imprttgniertes788a3 

forza d'asceu- - fotometrica . 977 a Manila . . 369 jo I -. isolackiertes 788a 2 

alone del . 1090-1 - - de Hunscn 13436 1 - de vidrio . . 385a) -isolation . . . 790 jb 

- volante . . 1099a - Inductlva . 1297a - - yoduro -isollerrohr . . 8702 

Pan de caucho j - contra la Uu- 1 potasico . . 087.5 -, japanlschcs .789.4 

crudo . . . 777.1.1 via.9042 Paper ...» 358a2 . -kabcl.763a 

- oro .... 7.4 - magnetlca . . 1836 . -, armoture-insu- ! -kohle .... 1346 a 

-et de oro, elec- —, efeeto de la 1835 1 lating . . . 369.li -kondensator 12852 

trdmetro de 6637, - opsaca . . 11733 asbestos . . . 7892 -, lackiertcs . . 869 a 

- - electrosco- ! - deplatino-cianu- 1 -, blotting . . . 6ao -lade .... 1012a) 

plo de . . .6634 ro de bario 1096 b 1 - box .... 1012a) -mache . . . .859.7 
Pan, vacuum dry* !—protecclon 1241.x -.brown . . . 358.14 -, Manila- 859a 0 , 7892 

lng.370A-vidrio . . . 964a - cable .... 766 a -masse.859.7 

Panal, arrolla- {--vidrio de --carbon. . . 1346a 1 -masse, Diaphrag- 

mlento de .3333 1 6paIo . . . . 977 a -> celluloid . . 369a 1 1 mi au9 . . . 13a 
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P&ralAje 


Papier, Meg- 
ohmit- . . 
paraffiniertea 369 a 
pcrforiertea 788 ji 
P erpament- 976 j i 
perpamcntlcr- 

tca. 850.1 

Polsuch-. . . 72 j 
R capenz- . . 72J 

Rot-. 860 a 

-acheibc .... 7 a 
- achelbc, mlt Man- 
pansuperoxyd 
fibcrzopcne . 7 a 
B cht'llack tar- 

tea .359 a 

-schnitzel . . 1277 jo 
S elden- . . . 360 j 
- strdfen 895.1, 101 4 a 
—, lichtcmpfind- 
licher . . . 1080.4 
-walze . . . . 1014.1 
Zcllulold- . 859.li 
Paiiler .... 858.12 

- a’amiantc . . 789.3 

- d’asbestc . . . 789A 
-, bande dc . . 895.1 

bande[lcttel de - 
sensible . . 1030.4 

- brim .... 358 j2 

- -buvard .... 0.io 
cAble sous . . 705 a 

- an carboruu- 

dum .... 476 a 

- dc cellii loide 859.il 

- eherehc-polo . 72.1 

- compound . . 708.4 
—eo u vert u re 

pour Induitti3ft0.il 

- -euir.380.15 

- k d I apra mines 122.1 

disque de . . 7 a 

- a lVineri . . . 424.4 

- pomnie-laque 359 a 

- a la pom in c- 

laque .... 859 a 

- de putta-pcr- 

rha.789 j-, 

-huile.359 a 

- imnr^pne . 788.13 

- ae com¬ 
pound . . . 768.4 

- a Modure de 
potassium . . 687 a 

- isolant laque7SS.i2 

- du Japon . . 789.4 

- japonais . . . 789.4 

- jaune . . . 858.13 

- -mildie .... 359.7 
—, diaphrapmc 

de.13.6 

—.element a 
diaphrapmc 
de .|3 a 

- manille . . 359.10 

- de nieirohmite789.1 

- mieanite . . 358.io 

- de nickel . 1111.3 

- paraffine . . 359 a 

- -pardieiiiin .359.1 

- pnrdicminf* . 359.1 

- perforO . . 788.n 

- -pole.72.1 

- a polir le 
collccleur . . 424.4 

- de pulpe dc 

bolt!. . . . 369.it 

- k recouvrir les 

induits . . 389.1 1 


; Papier, rondelle | Parada, meca- 
l de. 7 a nlsmo de 647.10 

- roape .... 960.3, 646 a, 1031a 

-. ruban de . . 895 a . palanca de 646 jo 

- de sole . . . 880.1 re* or to de . . 645.0 

i - verni .... 869 a , volante de . 646L2 

- dc verre . . . 385 a dtsposicion 

- verre .... 8808 dc .... IOIOjB 

Paplllon, bee 979 jo - mecanica, 
Pappdute . . 1097.1 cuadro Indb 
-elemcnt.... 13 a cador con 1048.1 
-rohr. imprl- - del inducido 471.8 

imlertcs . . . 5659 - de la mAqnlna 
-trichter . . . 1097.1 1831A 

' Pappe. 360.2 Paraffin . . . 789.14 

-, Asocst .... 362 a festes .... 866 jB 

Fuller- .... 860.4 -kerze.978 a 

Starke .... 300 a -lack. 785 a 

Paquet dc char- -dl.787.2 

bon .... 1224.4 -pfropfen . . # . 22 a 

- des feu 11 lea du -trUnkunp . . *865 jo 

noyau .... 458.4 -wachs .... 790.4 
' - dc reports . . 688 . 1 ' Paraffin . . . 789J4 

- det* tolcs du : - candle .... 978 a 

I noyau .... 458.4 - -tmprepna- 

Faquete de car- tlon .... 866.10 

bon .... 1224.4 - oil.787.2 

- lAminas del - varnish . . . 786 a 

nucleo . . . 458.4 - wax.790.4 

Par dcrricre . . 313.3 Paraffin a . . 789J4 

- devant .... 3132 Imprepnazlone 

Par dc apujos con .... 866.10 

i 630 j - solida .... 365 a 

1 — airujus astA- turracclolo dl 22 a 

ticas .... 630 a Paraftinape . 36&J0 

- bornas . . . 668r» Paraffinata. 

I — la in paras dc carta .... 869 a 

! fin ... . 1137.7 Paraffiue . . 789.14 
-, numero . . .236.4 bouchon dc . 222 

- dc placas . . 41.1 cire de . . .790.4 

- polos .... 168 a -.huile de . . . 787 a 

Para. 777.3 -.Impregnation 

-band .... 309.12 A la ... . 865.10 
—, reines vulkoni- . - sollde . . . .1485 a 

siertes . . . 894 a , vernls a la . 785 a 
• -purnmi .357 a, 777a Paraffine, pa- 

Para. nAstro di389.12 pier. 359 a 

ruban de caou- Paraffined 
tohouc . . 389.12 paper .... 359 a 

- rubber. . . . h7a - wooden rod . 49 a 

- tape . . . 869.12 Paraffinlerte 
Para, poma . . 357 a Holzleiste . 49 a 
P ara-apuas para -es Papier . . . 859 a 

lamparas . . 957 a Paratina.imprcpna- 
Parobel . . . 240.io cion con . 366.10 
Parabolsplepel 8372 - sblida .... 365A 
plaserner . 1179.1 -. tapon de . . 222 
Parabola . . 245.1 n Parafinado, 

! ParAbole . . 240 jo panel .... 359 a 
1 Parabolic ploss Paraloudrc . 1O02A 

mirror . . 1179.1 - Automatiquc 669 a 

- mirror .... 6372 - k antennes . 571 a 

Paraboliquc, ; - k bandc dc 

iniroir - en sole. 568 a 

verre .... 960.1 - k boblnc . . 669.2 
rettecteur - cn — boblncs 

verre . . . . 950.1 | fuslbles . . 1126 a 

Paracarro di I - - cape . . . 1362.1 1 

lepno .... 810 a 1 — carioucbe . 671 a 
1 - in pietra . . . 8 IO .7 ! — chnrbon pour 
1 Paraehlnpas . . 663.4 llpne k deux 

| Parado . . . . 646 a fils .... 11252! 

! dlcnte dc . . 646.1 1 — conden- 
!-. dtsposicion dc 646 a I sateur . . . 6722 

-, patlllo de . . 548 a 1 — cornea . . .671 a 

; plrar por fiierz.a 1 - pour courant 

dc inercia alternatif . . 568 a 

hasta la . . 600 a -contlnu . 56814 

, fcorrdn dc . . 646 a -faible . . 668 a 


| Parafoudre pour 
1 courant fort 6682 

-dc faible 

1 intensity . . 568 a 

■-de trrande 

I Intensity . . 668LS 

! - £ coutcaux . 670a 
1018a 
. 571j 
.5712 


.669.4 

. 6714 
10205 
. 66819 


1020J 

. 571a 
. 672.4 
. 67IA 
,572a 

1019a 
.670a 
. 668a 
1018a 
. 671.; 


- cvllndrcs 
; - - dlaques . 

- 41ectrodyna- 

mique 

- k feulllc de 

papier 

- - fuaeau 

- galets 

- de Qattin^er a 

plaques de 
charbon . 

; - k huile . . 

: - - let d’eau 

- - lames . . 

- - llqufde . 

- multiple de 

poteau . 

, - k pelcuea 
• - - pendule 
1 - - plaques 
' - - pointer 
1 -s, nont pour la 
determination 
dela resistance 
de*.673 a 

-s, - de mesure 
pour .... 673 a 
; - do poste . . 1018 a 

-poteau . . 1019 a 

; - k reservoir . 669j 
I — ruban de 
soic .... 

- simple de 

poteau . . 

- a soufflaire 

magrnetique 

- dc station . 

- pour hautes 

tensions 
tijre dc . 

- k vide 668.7, 10202 
1 Parafnlminc . . 99(l2 

- ad asta . . . 990 a 
asta di . . . 990jo 

-, cobina del . 993 a 
1 - a carbonc per 
tina lincA a 
1 due till . . 11252 
catena da . . 9922 
ravo dl . . . 992A 
conduttorc dl 
terra del . 

1 conduttura 
! del fabbri- 
! cato del 

- a pabbia 
Impianto di 

: punto dl . . 

; - a roccbcttl fusi- 
| bill .... 1125 a 
! sbarra di . . 992.7 

- di stazlone . 99016 

- a treed a di 

paplia . . . 990.7 
tubetto . . 1195.1 

Paraponej me- 
] todo di . . . 696 a 
I rcostato dl . 666 a 
I Paralaje .... 640 a 
I error de - dc 
lcctura . . . 647.7 


1019.4 

1019a 

572J 
. 990A 

, 57as 
1125.1 


. 992A 


.992.4 
1352L11 
. 990a 
, 99 lJ 
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Pare 


Paralelo. acoplar 
mAguin&s cn 298” 
-. arroftamiento 

en.8164 

-, man*ha en . 298.1 
-gramo .... 23Ha 
Parallactic er¬ 
ror .647.7 

Parallaktischer 
Ablesefehlcr 647.7 
Parallassc . . . 6404 
errore dl - nol- 
la lettura . . 647.7 
Parallax .... 6404 
Parallaxc . . . 6404 
ParaUelarboltcn2983 

- von Maschi- 

nen.2983 

-betrich . . . .2983 
-fflhrungsbursten- 
haltcr. . . .4304 

- ge-schaltete 

Transforma- 
toren .... 2284 
-e leitende Fill- 
cben . . . 13144 
-regler .... 50L3 

- schaltcn . . . 334 
-achaltung der 

Bogenlampon 9283 

- - vod Selbst- 

lnduktion und 
Kapazitttt . 1913 
— shy stem . . . 7204 
-stellung der 

Kohlen . . . 9814 
-e Stromkrcise 13144 
-wicklung . . . 8164 

- Ring- . . . 3164 

- -, Sericn- . . . 8164 

- Trommel- . 3164 
-zwllllngsleitcr 8682 
Parallel arcs . 928i 

- brush-holder 4304 

- circuits . . 13144 
to connect In 834 

— the cells 

In.100 jo 

— machines 

In.2984 

— couple ma¬ 
chines in . . 2984 

- conducting 1 sur¬ 

faces . . . 13144 

- connection of 

arc lamps . 928.1 

- drum winding3164 

- grouping . . 310.3 

- placing of the 

carbons . . . 9314 

- regulator . . 6914 

- ring winding 3164 

- running . . . 2984 

- system .... 7204 

- twin conduc¬ 

tors .8684 

- vulcanised twin 

conductor . 8534 

- winding . . . 3104 
-.working in .2984 
Para lie le, coupler 

labatterieen 100 jo 
dcs machines 

en.2984 

-, fonctionnement 
de machines 

en.2984 

marche de mach. 
en.2984 


' Parallele, mooter ! Pararrayos, apa- 

en. 3341 rato para oxa- 

I - la batterie niinar los . . 993.7 

■ cn.100.10, - automatlco . 5694 

- des machines - de barra . . . 9904 

en.2984 ! barra de 990.10,992.7 

I nombre de cir- ' cable dc . . . 9924 
! cults d’induit cadena del . 9924 

couples cn . 3074 1 - del carbon pa- 
rheostat - regula- ra uua linea 
I teur monte en 5914 de dos con 


-.systeme dc 


ductores . 11254 


couplage cn 7204 - de carrete . . 5694 


transforma- 
tcurs couples 


I - con carretes 
fusibles 


11254 


en.2284, - dc cartucho . 5714 

! - montes en . 2284 ! — chorro de 

j Parallelo, avvol- ago a .... 572.4 

I gimento in . 3104 — cilindros . 571.1 
collcgarc in . 334 . - con cinta dc 
marcla in . . 298.1 I seda .... 5684 
Parallelogram . 2384 - de condensa 


I Paralli*logramm2384 
1 Parallelograui- 

| ma.2384! 

-> portaspazzole 

! a. 4304 

, Parallelogram me 

2384 

! Paralume . . . 9644 
; - griffa pel . . 9554 
- metallfco . . 964.7 


- smaltato 


dor.5724 

^conductor del 
ediflelo del . 992.4 
- dc tlerra del 9924 

- dc corriente 

alterna . . . 5684 

- corriente 
contlnua . . 568.4 

- para oorr. de 
alta tension 5684 


, 9644 | — corr. dc baja 


— con rete di I tension . . . 5684 
i protezionc . 9644 j - de cuchlllo 10184 
| - dl vetro . . . 9644 ; — cuchillas . 6704 

-opalino . 9774 — cuernos . .6714 

1 Paramagnetic ! - - disco . . . 6714 

medium . . 1624 ! - elcctrodinami- 

- ore grains . 12214 co. 569.4 

| Paramagnetica, I - de esta- 

i sostanza . 161.101 cl6n 9904, 10184 
1 corno . . . 10Uo - - Gattlngcr 
medio .... 16241 de placas de 
, Paramagnetico, carbon . . 10203 


mezzo 


. 1624 — hojas de pa- 


Paramagnetique, I pel 

milieu . . . 1624 j — husillo . 

I Paramagnetische 
Erzkorner 1221.7 

-es Medium . . 1624 
i Paramagne- 
i tism . . 

Paramagne- 
! tisme' . . 

! Paramagne- 
tismo . . 

Paramagne- 
tismus . 

Paranco . . 

Parupioggia per 
lampade . . 9574 

Parapluie, an- 
tenne en . 1079.4 
■ - a faisccau 

biconique en 

10794 

- pour lam pcs . 9574 
; - de poteau . . 807.4 

! Parar. 4804 

. disposlclon , -, viistago del 

i para . . . 10124. - vegetal . . 

- un instruinen- I Parascintille 


12974 

12074 

12974 

12974 

.8994 


571.4 
10204 

- - jaula . 1852.11 

- liquido . . 5724 

- magnetico . 572.1 

- de peines . . 6704 

- - pcndulo . . 5684 

- placas 6714,10184 

- postc . . 10194 

- poste mul¬ 
tiple . . . 10194 

puente para la 
detcrminacion 
de la resisten- 
eia de ... 6734 
punta de . . 9913 

- de pun- 

tas . . 671.7, 10187 

- con rccipiente561U 

- de rodillos . 5684 

- scncillo dc 

poste . . 

- en vacio 


10194 

6687, 

10204 

1125.1 

.990.7 

.5584 


to . 645.7 Parasitas, corrl- 

- una maqulna 4704 1 entes . . . .1833 
Pararrayos 568.1,9904 i Parassite, cor- 
I - de aceite . . 5714 I rentl .... 1883 
I - para altas ten- Paratonnerre . 9904 
I siones . . . 5704 i - (v.parafoudre)5683 


Paratonnerre, 

| accouplomcnt 
| de cables dc 9933 

- a plaques 
pour cables 

j de.9984 

■ -s, appareil pour 
Texamcu des 9987 
barre de . . . 992.7 
cable de . . . 9924 
! chaine de . . 9924 
-, condueteur de992L3 
| de b&timent 

du.992.4 

I -, - de terre d’un9924 

- ik cordes de 

, paille .... 990.7 
j dispositif re- 
i cepteur du 9914 

! fixation A 
l’eprcuve dc 
! la temp£te du 

rt'cepteur de 991.4 
-, guerite de . . 9980 
installation de9904 
Isolate ii r de . 7914 
manchon d’ac- 
couplement 
pour conduc- 
teurs de . . 9924 

- de jonction 

de.9924 

plaque conduc- 
trlce du . . 9984 
polnte de . . 9913 

- dc - dor6e 
au feu . . . 9914 

retain dc . . . 9984 
systAme de - 
de Franklin 990.4 
& tige .... 9904 
-, tige de . . 990.10 
| Parchemin . . 8594 

- animal.... 8594 
Parchemin, 

papier 8593, 970.11 

- vegetal . . . 869.4 
Parcneraln6, 

| papier . . . 859.1 
Parchment. . . 8694 

- diaphragm. 1111.7 
i - -insulated wire867j0 
1 - -paper . . . 976.11 

-.animal. . . .8594 
-, vegetable . . 359.4 
j Parchmentised 

paper .... 3593 
Parc ours dans 

j I’air. 276.4 

, - du courant 14130 

- dans l ent refer 2784 
. - des ligocs de 

j force .... 1714 

- moven des lign. 

dc f. dans lea 
dents .... 2664 

-lign. dc f. 

dans le noyau265.4 

-lign. de f. 

dans le stator 2823 

- du plot dc 

contact . . . 5824 
Parcouru par le 
courant. . . 1313 


L, 


I Pardune,Stahl-11014 
1 Pare-etineelle, 


balai 

- -, plot 

- -8 . . 


. 537.7 
. 5874 
.6584 
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Passage 


Pare-Atlncelles Parole. nettetA Particular de car- Pas resultant 

pour rAduo- dc la ... 1112.7 bdn. desprendl- de 1’enroule- 

tears .... 9L5 transmission mlento ae . 476s meat . . . .8101 

Pared del elc- de la . . . 11145 Partlcula de - retrograde • 8101 

mento . . . 803 Parquet, contact 1 esc or la . . . 9105 - total.808s 

espesor dc . . 876.7 { de. 1046.7 Particular en sus- Pasador para ase- 

- estanque ' tsolateur de .7939: pension. . 1189.1 \ gurar, collar ala- 

para cl cable848L2 j pAdalc de . 1046.7 . Part leu le de lador con . . 9649 

- de piomo dc |- pour sailer d*ac- 1 crarsc . . . .91615 - de cable. . .8601 

cajaparaacu- cumulatcurs 1007 - de scorle . . 9165 — resorte . . .6084 

muladorcs . 875 - de la ralle des 1 -s cn suspen- Pasaje, bruaco - de 

-- ranura . . .4185 machines . 618.101 sion . . . . 1189J la aguja . 18882 

- - rcelpiente .6842 Parrilla . . . . 111.1! -s, arrachenient de Pasar.1804 

-, taladro dc . . 399.1 ! placa de . . . 683! - de charbon 4769 - A traves el 

- taptzada . . . 8984 -s.rejilla de piomo -s Incandcseentca alambre . .8772 

- del tubo, os- en forma de 69.7 i 479 jo Pasillo de ma- 

pesor de la . 8689 -, resirtcncia de . -s lumIncuses 473.10 : dera .... 1014 

Parcmcnt de la.699.-s, projection de - | Paso hacla ade- 

mur.8987 superflole de j de charbon I lante . . . . 809J 

Parcntesl . . 1008.13 la.1112 arrachecs . .4789 - del arco . . 664J0 

ParcnthAsc . 1018.13 Part-pitch . . . 309.7 ; Partlda, punto - - arrollamiento 

Parenthesis . 100813 - of a cable . . 8292 de . . . . 313L10 309 j6 

Parete della - - shaft .... 4322 Partlc d’arbre . 4829 i - - arrollamiento, 

cassa . . . .6842 PartcdeU'albero4329 - blcssAe . . .6069 1 dlrminuclbn del 

- rivestlta In pi- I -i accessorle in- I -s, compost de : 3105 

ombo della terne .... 98s deux . . . 406.il!-disminuido 8104 

cassctta degll - anterlore. . SIOji - flic tee . . . .9686 1 - del campo . .8102 

accum. . . . 375 . - - della spaz- - inductrlee . . 1869 , - - chispas de un 

- dl protezione 1241-8 I zola.2786 i - indulte . . 186.10 ; lado a otro . 278l 

- - scanalatura 4185 !-1 da camblarsi 470.il -s, cn pluslcurr 4072 - - colector . . 8109 

-,sponsored! . .376.7 - dl ravo . . .8295 -s, eu quatre .407.1 - - la corriente 

- tanpezzata. .8984 - conciata della -.section trans- , 141 jo. 729.7 

- del tubo, spes- dnghla . . .444.4! versale de la -,--A derechas 6402 

sore del. . . 8689; -I, in diverse . . 4072 \ - fixe .... 280.4 i — los dlentes 26&J0 

- della vasett . .8482 -1, In due . . 406J1 1 - tournante . .409.4 1- hacia atrAs . SlflJ 

- del vaso . . . 383 - ferita . . . .6069 Partiellcs Vakuum !- de hellce . .6872 

Pareur de - Indotta . . 186.10 1300.1 -, de - A izquicr- 

plaqucs . . . 84.1 - inductlva . . 18691 Partir. l’appareil ■ dar.64<U 

Parfaire le fo- - induttrlee . . 1869 I ne part pas 10883'- - las lineas de 

rage .... 3892 -1 dl macchlne, ; Partition . . . 6881 1 fuerza . . . 1725 

Pari, numero . 236.4 ricambio dl 4702 ; insulating . . 777.1 - - medida . 8lOjo 

Parlatore . . 1038.1 1 - naturale della i Partly closed | - medio del arro- 

Parler.apparefl per- 1 cinghla . . . 4445 j slot.418i Uaroiento . .8102 

mettant a l ope- , - posteriori* . . 31lJ Parts of an arc | - parclal .... 809.7 

rateurdedeman- - posterior? della i lamp . . . . 94851 - perjudieial de 

dersi Ton parle spazzola . . 2787 i -s of a cell . . . 62 corriente entre 

encore . . 11387 -1, in quattro . 407j Party-line system dos placas, . 70 j 

-, demande de -i slngole dl una 1 ‘ 1167.1 j - de los polos .8107 

I’opAr. pour 1 lampada ad arco , Pas en arriAre 31 0 j 1 — potenclal . 8109 
savoir si I’on I 9485 - - avant . . .8099 - - las ranuras 2685 


parlc encore 11339 '-1 staerate dl un | -, avec - a droite - rcsultantc dc) 
Parleur . . . 10379 interruttore 6315 6402 arrollamlen- 

-, manlpulsteurlOOHj Parte herlda . 6069 -.--A gauche 640.4 to.8103 

relais . . . 10249 i - Inducida . . 186.10 - de bobinage 8095 !- total.800$ 

systAme dc . 1037.7 - roscada . . -9639 -- bobinage I Passage of the 

-, tolAgraphe . 1087 jG Partenza, punto moyen . . . 8102 ! current . . . 7207 

Paro, duracidn dl.313.10, - du champ . . 8109 - - the lines of 

del .... 718.10 Partialturbinc . 1242 ! - - collecteur . 8109 I force .... 1725 


- deserviclo. .7192 Partlalwelle . 10829 
Parol du bac . 883 Partial current 1432 1 

- de la cuve . . 8482 , - disconnection 

- d’encoche . .4185 | 18184 

epaisseur de . 3787 ' - earth-connection 

-, - de- de tube 8689 i 906.7 1 

- en plomb de , - load. 4905 

la caisse d’ac- i - sparking dis- 
cumulateur. 375 ( tance . . . 10642 

- portant les ap- ■ - vacuum . . 1860J 

pareils de dls- | - wave .... 10829 

tribution . . 0065 Particella dl 

- de protection 12419 ' scorle .... 9165 

- - ratnurc . . 4185 1 Partlcellc dl car- 

- du recipient . 6842 bone, dlstacco j 

- - vase .... 883 dl.4769 1 

ParoU,trasmlssl- - Incandescent! 

one della . 11145 .' 47810 

Parole, compre- - lumlnose . 47810, 

honsibillte de i - in sospenslone i 
la.1112.7 I 1189J I 


- des dents . 262 jo ! - - sparks . . 10629 

- d’enroulemcnt Passage de l'arc 

8099 de ... A... 664J0 

- - moyen . . 3102 - brusque de 

- - raceourcl . 810.41 l alguille dc 

filet A - dit du | ... A. 18889 

gaz. 640.7 - du courant . 72917 

- d 7 belice . . . 6H72 - d’etlncelles . 10689 

- dc mcsiire . 810jo - des etlncelles 

- partiel .... 309.7 d'un point A 

- polalre . . . 810.7 un autre . . 27&1 

- du pdle . . . 810.7 - - lignes de 

- des pOles . . 277j force .... 1789 

- de potentlel . 8102 m Ac an Ism e de 

- progress!f . . 8099 blocage de 106QJ 
raccourcissement ' - nulslble du 

du - d’cnroulc- courant d une 
ment . . . . SlOuv | plaque surune 

- dc ralnurcs . 2685 > autre .... 7CL3 

- resultant du bo- j rAs (stance de 60U 

blnage . . . 81051 - souterrain . . 880.4 




















Paaa&g&re 
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Pedal 


PassagAre, 

charge . . 49U0 
Passagglo, brusco 
- (ftlTago . 1888L2 

- della corrcnte 1806 

- - corr. attra- 

verso ad un 
conduttorc . 729.7 

• dannoso di corr. 

tra doe piastre 
d’accnm. . . 70.3 

- delle linee dl 

forza .... 172^ 
Paasare .... 180.4 
Passe-fil de par¬ 
quet . . . .7936 

- plancher . . 7986 

- en porcelaine 

616.4, 886.4 

Passer.18a4 

faire - les flls 
par-dessus la 
rue.8236 

- le 111 dans . . 877.2 

- au trlpoll . 11900 
Passereila di 

legno .... 104^4 
Passerelle . . . 104.4 
Passif, Atat - do 

fer.16 l11 

Passive state of 

iron.15 ji 

Passive r Zustand 
des £lsens . 16.11, 
12966 

Pssso in avanti 3009 

- d’avvolgimen- i 

to.809 j6 i 

- - rldotto . . . 810.41 

—, rldozione ! 

del.810-5 

—, seorclamcnto 
del.810-5 

- score lato . 310.4 

- del campi . . 3106 

- del collcttorc 810.0 

- del denti . 262J0 

- dell'dlca . . 687.2 

- indletro . . . 310 j 

- medio dell’av- 

voleriraento . 3102 

- di misura . 810.10 

- parziale . . . 309.7 

- polarc . 2T7 j, 810.7 , 

- di potenziale 8106 ! 

- risultante del- 

1'avYolgimen- 
to.3106 [ 

- delle scanala- I 

tore.2636 | 

- totale .... 8096 I 

- d’uomo . . . 880.7 1 

• bo tola del. 881a i 

- telaio per . 8806 

Pasta.826 

• attiva .... 4411 
—, l'osciugarsi 

della .... 26a 1 

- -, cri stall izza- 

zione della. 26ao 

- eccitante, l’a- 
sclugaral della 26.1 1 

—, cristallizza- 
zione della . 26.10 

- da impregnare 86.4 
-, matenale della 82L7 
-, mescolanza 

della .... 248 

- porosa . . . . 60L3 


Pasta omida . . 247 
Pasta actlva . . 44li 

- Uenar las 
placas de re- 
jilla con . . 8816 

- alsladora . 78417 

- glslantc Hoo¬ 

per .7862 

amasar la . . 82 jB 

- de cal . . . 12009 
camblo de co¬ 
lor de la . . 80.3 

-, cndurecimlcn- 
to de la . . . 80s 

- cxcitante, erts- 

tallzacion de 

la.26.10 

—. desecackm 
de la . . . . 26.li 

- huraeda . . . 247 
-, ingrediente de 

la.248 

-, material dc la 82.7 
nuclco dc la . 60.4 

- para rcllcnar 

la placa de 
rejllla . . . 696 

- de relleno . . 3702 1 

- - reslna . . . 7848 
-, torta de . . . 006 
Paste v . . . . 8218 

Beimischung 

dor.24.8 

-. feuchte . . . 24.7 
Paste, to ... . 828 
to - plates . . 802 
Paste, active . 44.it 
-, admlxtion of 

the.24.8 

core of . . . 604 
falling oat of ; 

the.60J 

hardening of 

the. 888 

-, insulating . . 870.1 1 
-, moist .... 24.7 

- plug of an accu¬ 

mulator iH'id 608 
-. porous filling 60.3 
Pasted grid plate 68.4 ; 

- plate . . . 46.4, 68.1 

Paster.8SL3 

Posticren . . . 828 

- der Bleiplatten 828 
Platten ... 802 ! 

Pastlermaschlnc 88.4 
Pa 8 tlertc Gltter- 
platte .... 68.4 

- Platte .... 404 
Postlglla di ma¬ 
teria attiva . 60.4 

Pastillas, acumu- 
lador de . . 67j 2 
placa de . . . 68 j 
P astille . . 604, 608 
-, noyau dc . . 60.4 

- dc plomb pul¬ 

verulent . . 60s 

- - plomb spon- 

gleux .... 47.1 | 

- poreuse . . . 603 
Pasting .... 803 

- of the lead 1 

plates .... 8213' 

- machine . . . 88.4 
Pastmaterlal . 82.7 
Pata de desen- 

ganche . . . 6404 

- de seda . . 12807 


PAte.828 

agiter la ... 828 
• de bois . . . 8628 
- - chaux . . 12008 
durcisBement 


de la .... 888 

- isolante . . 784J2, 

- humlde . . . 247 1 
malaxeur pour 

la preparation 
de la- de mat 
active . . . 82 jo 

- de matlAre ac¬ 

tive .82.7 j 

- rempllssage 8708 1 
PAte de malsons 716.6 
Patera block . 864.4 

- without inlet 8648 

- withtwolnlet«6647 
Paterc,douille mu- 

rale niontee 
sur- en por- 
celaine . . . 9598 
- murale montee 
sur- rnAtal- 
lique . . . .9602 

- isolante . . . 8644 

- A deux en- ; 

tr^es .... 8647 

- sans entree 864s 

- en porce- 
laine .... 8643 

Path. 249J | 

- of current . 141 jo ■ 

- - the lines of I 


. 1718 
10849 
12068 
12062 

1306.2 
12068 

1206.2 
1206-2 


force 

Patln . . . 

Patina . . . 

Patlnar . . 

Patinare . . 

Patinc . . . 

Patiner . . 
Patinleren . 

Patrol appara¬ 
tus .... 1088.6 
Patron, feuil- 

lcts-.617 /j 

Patrdn. 668.7 i 

-es.617 j6 

-, electrdmctro 0656 

- fotometrico del 

crater de or Co 

18407, 

- dc luz de arcol844J>; 

-, pila.82 js ; 

- ae platino . . 978.7 
-, rcsfstcncla . (U9.ii , 
-. instrumento . 649.6 
Patrone, Asbcst- 9026 
-nblltzschutzvor- 

richtung . . 6718 
-nelnsatzvorrich- 
tung .... 664.1 
-, elektrolytl- 
schc . . . 

-, Feinsiche- 
rungs- . . 
Grobsiche- 
rungs- . . 

-, Schmelz-. . 

Slcherungs- 
-nslcherung . 

- -, unverwechsel- 

bare .... 900j6 
8ilberschmelz-666j 
Patroullle, appa- 
rell de . . 106&S 
Patroulllen- 

apparat. . 10886 


18282 

10203 

1020.7 i 
1021.1 ! 
668.10 I 
.669.4; 


Patte, console A 8184 

- d'aralgn&e . . 4408 

- de sole . . 12807 
-, support A . . 8184 
-s, grappin A- 

trail chan tea 8684 
Pattern .... 40lJ 

- shop.8786 

Pat rail a, aparato 

de .... 10886 
Pattuglla, anpa- 
recchio ao 10886 
Paume de la 

main .... 187.5 
Pausch&lgebfthren- 
tarlf . . . 116L2 
-gebtihr-Teilneh- 
merschrank 11466 

-tarif.714IO 

Pause, Betriebs- 719.2 
Pause in conver¬ 
sation . . . 11607 
Pavage (paves) 8806 

- (travaux) . . 8880 

-, ouverture du 888J0 
-, travaux de . 83 Gj 9 
Pave.8866 

ouverture du 88040 
Pavement . . . 8866 

- work .... 8866 
Pavilion . . . 1110.1 

- antiseptique 11106 

- mAtalllquc . 1110.2 

- du rAcepteur 11102 

- [receptenr] 11166 

- (r6cepteurl en 

ebonite . . 11184 
-, - teiephonlque 
A - lateral 1117.4 
Pavimento per 
sale d‘accumu- 
latori .... 108.7 
Pavimcntata a 
macadam, 
strada .... 8872 
Pavimentazione, 
lavorl dl . . 8866 

Pawl.1010.7 

Pay out, to . . 828.2 
Paylng-out . . 828.4 

- a cable . . . 8286 

- drum .... 849.7 

- - guide . . . 8496 

- machine . . . 8286 

- reel. 828j 

Peak of a wave 192a 
Peaked curve . I960 
Peaky curve . 1966 
Peana para acu- 

muladorcs . 1042 
Pear push . . 10404 

- -shaped reflector 

lamp .... 92lJ 

- - glow-lamp . 9203 

Peat.1106 

Peau.6103 

-, battre avec une 

- de chat. 1277.2 
Pebble manga¬ 
nese .... 20s 

Pccc.8666 

Pech.8666 

Pecho, berbiqui 

de.8909 

-. lado del. . . 6096 
Pedal-driven 

dynamo . . 2106 

- -dynamo . . 1)016 

- generator . 11016 






































Pedal 
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POrdida 


Pedal throw-over 
switch . . . 626.7 
torno de . . . 393.4 

- wheel . . . 1102.1 
Pedale, commuta- 

teur a . . . . 626.7 

- de parquet 10*6.7 
Pedale, tornio a 393.* 
IVdales, dvnauio 

a . . 210 ^ HOIJO 
-, generatrices 1101 J) 
Pedalier, roue \ 

dentee de . 1102.1 
Pedazo de 

cuero . . . 1017.3 

- pequcno de ! 

tela.0614 

-s de carbdu de 
retortas . . . 24.1 
—m, hulla eu . . 110.2 
Pedestal lamp . 9214 

- of the pole . 8021* 
Pedldo anual de 

energia . . . 728.1 
Pedir comunica- 
eion tclefd- 
niea . . . 11094 

Peg.808.7 

-, to - out a line 808.1 
Pelgnagc . . . 7 S *3 
Peignc .... 12783 

- femclle . . . 6434 

- a fllcter . . . 6434 
-. f raise eu forme 

de. 670.7 

- male .... 6*3.io 
Peign 6 , lin . . 788.4 
i'elgnes, para- 

roudre a . . 5704 
Peinado .... 7KH4 
—, hllo de yute . 787.7 
Peiudre .*. . 397 . 11 
Peine.6434 

- eolector . . 1278.5! 

fresado en ! 

forma de . . 670.7 

- para hembras 543.0 

- machos . 543.10 
Pclnturc . . . 397.12 

- antiaeide . . 30.l 
couebe de - 

antirouille .611.1 

- de - antl- 
oxyde . . . 611.1 

- de - an oar- 
bolineuin . . 804.7 

Pelicula do 

eobre . . . 425ai 

- eontacto dc 

las escoblllas 274.6 

- - graHto . . . 420.6 
-s, njaciou de 

las eonversa- 
cionessobrell78^ 

- de bxldo 4*4, 3083 
Pellgro . . . . 512J2 

- de eon Rela¬ 
tion .... 821.12 

- eontacto . . 612.4 ; 

- explosion . 719.5 
poner la explo- 

taeldn eu . . 5124 

- para la insta- 

laeidn . . . 5123 

- de. muertc . . 5l2o 

Pelle.5I0o 

- di gatto, battere 

('on una . 1277.2 
-. effetto della . 191.0 


Pellet micro¬ 
phone 


11133 


phone . . . 
PellicolA di gra- 
tlte. 4264; 

- - rame . . . 426.11 | 

- fotografiche, i 

flssazlotic delle | 
con versa- ’ 

zionl . . . 1178i) 
Pcllicule dechar- | 
bon.9661) 

- contact de 
balai . . . .2744 

- ciiivre . . 42601 • 
-s, tixagedes con¬ 
versations sur | 
- photogra- 
nhiques . . 11784 

- ae Rraphitc . 4264 

- d'oxvde 444, 86H3 

11974 

Pelote, enroule- 
ment en . . 333 j 
P eltier effect . 283 
PeltiersehesPlitt- 
nomen . . . 283 
Pen, recordinR 6673 

- carriaRe . . 1337.10 
Pencil of light 9734 
Pendant .... 022.1 

ceilinR .... 9684 

- cord. 8603 

- - with suspen¬ 

ding strand 800.4 

- of insulating 

tube .... 968.7 

- lamp.958.4 

Peudantlf . . .9684 

olive du . . . 9584 

- cn tube iso- 


lant. 968.7 

Pendeladcr . . 8603 
-blitzschutzvor- 
richtunR . . 6684 
Decken- . . . 9584 
— aus Isolier- 
rohr .... 068.7 
-erscheinung . 303.4 
-geschwindig- 

keit.903,7 

-kraft.3034 

-linsc. 6062 

Schnur- . . . 0693 
-sc h n u rj) o p pel-8603 

- - mil Tragseil- 

chen .... 860.4 
Schnurzug- . 9594 
-stange . . . 10313 
-uhr, elektri- 

schc .... 10484 
-/abler . . . .693.1 
Pendelclicn, elek- 
trisehes . . 128612 
Pendelung, 

Dampf- 

inasenincn- . 3033 
-. l>ynamo- . .303.6 
Peudenza . . . 807.1 
Pendolare, feuo- 
ineno .... 803.4 
-. for/.a .... 3034 
-. velocity . . . 803.7 
Pendolo, asta 

del .... 10313 

- elettrleo . . 1380.12 
lento del . . . 6953 

-, searlcufulmine 

a. 6684 

Pendre * . . . . 821.4 


Pendulairc, vi- 
tesse du mou- 
vement . . . 303.7 
-, force ..... 3084 
-, mouvement - 
de la dynamo 3034 
-, mouvement - 
de la machiue 
a vapeur . . 8083 
-, phcnomcne . 303.4 
Pendular, fuer- 

za. 3034 

-, veloddad . . 303.7 
Pendule, comp- 
teur k . . . . 693a 
-, - a - court . 6933 

- electrique . 1286.12 
-, horloge elec- 

trique k . . 10484 
-, lentillc du . . 6953 
parafoudre a 6684 
-, tige dc . . 10813 
Peudulco . . . 303a 
-, niovimlento dc 
- de la dina- 

mo.3034 

-, - de - dc la 
maquina de 
vapor .... 8083 
Pendulo elec- 
trico . . . 1286.12 
-. leuteja del . . 6963 
pararrayos de 5684 

- para techo . . 9584 
-, varllla del . 103L3 
Pendulum bob 6953 
-, electric < . 128602 

- lightning arres¬ 

ter .6684 

- meter .... 698a 
Penetraclon, pro- 

fundldad de 291.4 
Penctrar .... 474 
Penetrare . . . 474 
Penetrate, to . 474 
Penetrating 

power . . 12874 
Penetraclon, fu- 
erza de . . 12374 
Penetration, pro- 
fondeur de . 20L* 
-. force de . . 12374 
Pcnetrations- 

kraft . . . 12874 
Pcnetrazione 
della carlca, 
effetto della 1309a 
forza dl . . 12874 
-, profondita di 291.4 
Penetrcr .... 474 
Penna .... 10264 
Peunello .... 4744 

- duro .... 10164 

- elettrleo . . 12284 

- th'Hsibllc . . 10164 
Peuny-In-the-slot 

meter .... 0943 
Pentafasico, sls- 
tema .... 2033 
Pcntatllairc, sy¬ 
ntonic .... 7053 
Pentaulampe . 980.4 
Pentane standard 
lamp .... 980.4 
Pcntano, lampa- 
da a .... 9S0t4 
-. lam para dc . 980.4 
Peutaphase, 

^ systoinc . . . 2083 


Pentasulfure d an- 
timoine . . 12123 
Pentola, mag¬ 
neto a ... 164.7 
, Peuzolaro . . . 82L4 
; Pequeno motor ©0^ 
Pera di contatto 

1046.4 

- della lampada 

ad incandes- 
cenza . . . 0164 

- dl vetro . . . 9164 

Perat.1102 

Peroec . . . 12253 
Pereemont, boitc 

hour .... 8S24 

- electrique . . 3724 
; -, cssai de - elec¬ 
trique . . . 372.10 

-, resistance au - 
par la decharge 
electrique. 371ot 
Percentage of 
acid ..... 6103 

- degree of roll a- 

, biilty .... 6984 
I - of resin in the 
! guttapercha 779 1 
1 - voltage regu¬ 
lation .... 6044 
Percent uale in 
resina della 
guttaperca . 77112 
Pcreer, cliquet 


a 

8904 

889.7 
3914 
3884 
3894 
39 L2 
9920 
8914 
39U 

61701 

61700 

391.7 
8913 


- au foret . . 

-, machine k . 

- au poln^on 

- des trous 
Perccuse . . 

- automatique 
i - k colonne . . 

; - horizontale 

- a marbre 

- muralc . . . 

1 - radlale . . 

: - vcrtieale . . 

| Percezlone imper- 

fetta . . . 1168a 

Perchlorate, solu- 
! tion de ... 8 O 01 
i Perolorato pota- 
slco , disolu- 
eion .... 80a 1 
; - dl potassio, so- 
| luzione di . 80a 1 

Percorso del bloc- 
co di con tat105824 
, - della corrcnte 

18lo, 14100 

!-, schema 

! del.1424 

Pereusldn . . 1960a 1 

- del descohesor 

10764 

Percussion . . 1360ai 
-. centre de . 182101 
-, decoh&dou 

1076.7 
k la 
10T76O 

Pcrcusslonc . 10764 
1360.U 

P 6 rdlda .... 290a 

- de activldad de 

la materia ac- 

tiva.460 

-s adlclonalcs . 4994 

- - en el hlcrro 291.7 


par . 

-, scnslbilite 
























Pdrdida 
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Perlterica 


Perdldas en 
los an 11 los 
colectores . 2983 
P6rdlda de ca!or2963 
calor debido a 
la - de energla 
etectrica . . 2823 

- de capacldad 683 

- - carpa . . . 743 

por circuits 
corto .... 2922 
-s en el cobro . 292.1 

- los conduc¬ 
tor** .... 7383 

- de conocimlen¬ 

to .507.fi 

-g const antes 499.10 

- por contacto 294.2 
-« en el colector 293.4 
-s por conmuta- 

clon .... 2933 

- conrientes de 
Foucault . . 290.8 

- corrlcntcs pa- 
rfoitas . . . 290.8 

- debida 6 las corr. 

en el interior 
del indiicido 2923 

- 4 las corr. 
paras, en Ior 
conduetores 

del inducido 292.4 

- - 41adistribuci6n 

desipual de la 
corrlentc . . 292.7 

- 4 la cxclta- 
clrin .... 2923 

-s —8 a la fabrica- 
c!6n . . . .291-8 

- 41africci6n de 
las cscobillas 2933 

- - 41aproduccidn 

de cnispas . 2983 

- 4 la pucsta en 
marena . . . 29&2 

- 4 la repula- 
cion . . . .293.1 

- - 4 los tornlllos 

del inducido 
no aislados. 2913 
-s en los dientcH 29L2 

- durante el tra- 

bajo .... 296.10 

- etectrlca . . . 291.9 

- de electrlcl- 

dad .... 1300.4 

- - encrpia . . 1663 
-9 en las esco- 

billas .... 2983 

- por cxclta- 

clon .... 501.fi 

- frlceibn . . 294.fi 

- la friccion del 
aire . . • . . 296.3 

- friccion de los 
coHnctes . . 294-8 

- de tuerza . . 294.4 

- por fnpas . . 1196.4 
-a en el hlerro 290-7 

- el h. del csta- 

tor.291 j 

- el h. del indu¬ 
cido .... 290.10 

- el h. del rotor 

290J1 

- el h., valor 

de la . . . . 40&fi 

- por histtresis 290 l 7 
-sjlndividualeg 2963 


Ptrdlda de 

inten 8 idad . 7883 
-luminosa 974^4 

- mapn£tlea . . 290.4 
maximum de 2983 

- mec4niea . . 2943 
[ - media de ener- 

pia. 724.10 1 

! -s inedible* . . 499.8 i 
1 >8 mensurable* 499.8 j 
j minimum de 296.4 
I -s en el nueleo 2903 
: - dbmlea . . . 2923 
| >8 en las plezas 

polares . . . 2913 . 
-8 a plena carpa 290.1 
| -s, separation de i 

j las. 2963 1 

I - total.2963 , 

, -8 totales en el 
hierro . . . 2913 
I - de trabajo . . 156.4 1 

- - transforma- 

I cion .... 2903 | 
i -8 en vaeio . 295.1 1 
I valor de la . 296.7 
I -9 variables . 499 . 11 

- en vatios . . 2903 j 

- dc veloeidad 4773 , 

| - por vibration 295.4 , 

! - de vueltas . . 2463 

1 Perdita .... 290.1 , 
j -e addizionali . 409.r, 
,-e- nel ferro .291.7 
-c netrli anelll 
I collettori . . 293i) 
i - per attrito . . 2943 
! — I’attrito dcl- 
1’aria .... 2953 

- attrito nel 
sopporti . . 2943 

- di calore . . 2963 
.calore dovuto 

alia - d’ener- 
ffia elettrlca 2323 
• - di canacita . 6 S 3 
: — carica . . . 743 
> - per colature 1195.4 
I -e nel collettore 

20 at 

-e perlaeommu- 
I tazione . . . 2933 
1 - nella eondut- 

tura .... 7333 
, - nel contatto 2943 
1 - di eorrente . 7333 
' - pereorrenti di 
Foucault . 2903 

-parassite 2903 

1 -c - corto-clr- 

eulto .... 2923 
-e eo^tanti . 499.10 
-e nci denti . . 2913 

- dovuta ft I bol- 
I loni dell’in- 

dotto non iso* 

lati.2913, 

-ftllc eorrenti 

. nell'interno 
1 dell’ind. . .2923 

- ftlle corr. pa- 

rass. net con- 1 
duttori del- 
lind. 292.4 

- alia ecelta- 

! zlone .... 2923 , 
: — alia frizionc 
I delle spazzo- 
I le. 2983 


Perdita dovuta 
all’lneguale 
distrlbuzionc 
della eorrente 

292.7 

-c -e alia lavo- 
razione . . . 2913 

- alia messa in 
marcia . . . 2983 

- alia produ- 

zione dl sein- 
tlllo.2983 

- alia rcpola- 
zlone .... 293.1 

- per ecclta- 

zlone .... 5013 

- - effetto Joule 2923 

- dl cfficacia della 

materia attiva46j 

- elettriea . . . 2913 

- d’elcttricita 1306.4 

- di enerpia . . 1553 
-c nclle esnan- 

eionl polari 2913 
-c nel ferro . . 2903 
-c —. mlsura 

delle . . . .499.4 

-dellindot- 

to. 290 jo 

-del roto re 290.li 

-dello sta- 

tore.291.1 

-. valorc del¬ 
la . 4653 

- di forza . . . 294.4 

- - piri .... 2463 

- dintcnsitA lu¬ 

minosa dovuta 
al plobo delle 
lAmpade . . 974.4 

- per isteresi . 290.7 

- dl lavoro . . 156.4 

- magnetic a . 290.4 
mans!mo di . 2963 

- meceanlea . . 2943 

- media di onor- 

pia . . . . 724.10 
mlnimo di . . 296.4 
-e misurabili . 4993 
-e nel nueleo . 2903 
-e a pieno carico296.i 
-c nel rame . . 292.1 
-c, separazione 
delle .... 2963 
-e sinpole . . . 2963 
-e nelle spazzolc2983 

- totnlc . . • . 2953 
-e totali nel 

ferro .... 2913 

- nella trasfor- 

mazione . . 2903 
valore della . 296.7 
-c variabili . 499.it 

- dl veloeitA . 4773 

- per vibrazione295.4 
-c a vuoto . 296.11 

- in watt . . . 2903 
Perdre sa forme 

eirculaire . . 478.7 

- rondcur . . 473.7 
Perfll en forma 

de earn . . . 401.4 
Perforation . . 3723 
ensavo dc . 872.10 
prueba dc - de 
los cables . 903.fi 
resistenda A 

la.871.li 

Pertorador . 1029.1 


Perforadora. . 891° 

- autom&tica . 892 j 

- de colnmna . 891.7 

- horizontal . . 8913 

- para marmol617ji 


mural 

- radial 

- vertical 


617.10 

.891.7 

.8913 


Perforamento . 8723 
prova di . . 372.10 
I-. - dl - deieavl9033 
! - reslstenza al 871 .11 
. Perforar .... 889.2 
disposition 
para . . . 1029.7 
| Perforare . . . 889.2 
-»dispositlvo 
I per .... 1029.7 

| Perforate, to . 389.2 
I Perforated carbon 
I cylinder . . 24° 

I - paper . . . 788.il 
| - sheet . . 69.4, 348.1 
! Perforateur . 1029.7 
I Perforation elec- 
' trinue . . . 3723 
, essal tie - Olcc- 
! trlquc . . . 872.10 

dlspositlf de 1029.7 
| resistance A la- 
par la decharpe 
| electriquc . 371.it 

Perforator. . 1029.1 
I Perforatore 1029.1 
1029.7 

I Perforatrioeelce- 
trique .... 0863 
I Pcrforatricc elet- 
1 triea .... 9863 

Perform, papier788.it 
I Pcrforer .... 389.7 
1 Perforiertes 

Blech .... 348 f 

- Papier . . . 7S8.u 
1 Perpatnena . . 359° 

’ - animale . . . 3593 

- vepetale . . . 359.4 
I Perpament . . 359° 

-draht . 8573 

I-membran . . 1111.7 
-papier . . . 976.il 
, tierisches . . 3593 
! vopetabillschcs 
.... 8 . 12 , 359.4 
. Perpamentlertcs 
Papier . . . 359.1 
Perpamlno . . 8592 
1 - animal .... 3593 

- veprtal . . . 359.4 
, Perleolo .... 512J2 

- di eontfcla- 

zione . . . 821.12 
I — contatto . . 612.4 

- d’csplosionc . 7193 
esporre a - 11 

servizio . . . 5123 

- per l implanto 5123 
, - dl vita .... 5123 
1 Perlfcria . . . 2^17.12 

- deU'indotto . 257.4 
1 - del inducido 257.4 
( — inducido, am* 

per i os-eon d 11 c- 
tores por eni 

, dc. 2593 

PcrifcrlcR, vclo- 

cltA. 2443 

j Pcrifcrlcn, velo- 
i cldad .... 2443 






















Perilleux 1704 Peroxide 


Plrrilleux, en- Periodico . . . 1982 

droit .... 6143 PSrlodlque . . 1982 
Period . . 1933, 3013 charge .... 849j 
10083 ! Periodlsch . . . 1983 

- of commute- - abnehmcnde 

tion. 270.7 ; Entladung 12733 

- concession . 7103 -e Bewegung 801J11 

- cooling . .284.4 -, sich - u ink eh- | 
-.duration of a 193.4 rendes Mag- j 

- of excitation 26oj netfeld . . . 178.4 ; 

- li^rhtinir • .7283 -or Unter- 

-» per minute . 1983 brocher . . 1838.4 

- of natural vibra- | Periodizitl&t . 1267J ! 

tion .... 192 jo | Periodo .... 1933 

- oscillation . 638 j» - di carlea . . . 74 jo 1 

- the return- I - del earico . . 4913 

movement of | - nolle correntl 

the relay . 11513; alternate . .3013 

-s per second . 1987' - di corto-eir- 

- orshort-circuit2693 euito . . . .2693 

- use.7283 ! -. durata d’un . 1984 

- vibration . 8013 - d'eceitazione 2563 
Perlode . . . . 1933 -di frenatura 49811 
-. auf die glclche | - d’lnerzla . . .5003 

- abstimmen 10923 j - dl messa In j 

-nzahl 1933, 1266 .io marcia . . 478.10 
—best i miming G 8 G_ r » -1, numero dl 1266.10 

- -. minutlirhe . 1983 -i, numero del - 

- sekundliche 1987 1 per mlnuto . 1986 

-. Zeltdauer j -1, - del - per | 

einer .... 1984 1 sccondo . . . 1983 
-n,zwei anf gleiebe - dl osclllazione 

- goat Irani to dellc onde 10884 

Kreise . . 10952 -, quarto dl . . 1942 : 

Perlode .... 1983 - ai raffredda- 
aeeorder a la mento .... 284.4 

mbme . . . 10923 — dl rcglstro 6573 
deux eircuits a — risealdamen* 1 

- svntonlsee 10952 to.2833 

- dcehurge74jo, 4913 — searica . . . 783 

- - eoimnutation270.7 ; — ritoruo del 

- - eourt-eircui 12693 Hoeeoritorc 11513 

- decharge . 78s — vibrazione 

- demarruffc 478.10 nettamente 

-a,determination defluito . . ltViTii 

du nombre de 6863 Periodo .... 1983 
dtirec d'une . 1984'- de arranqiie 47Mjo 
-d'eehauffement288s - - calentamien- 

- d’excitation . 2553 to.288s 

- d’enregistre- — carga . . . 74.io 

ment . . . ,657.n —eircuito ror- 

- de fonetlonne- to. 2693 

ment par iner- - - comnutacion 270.7 
tie. 6003 euarto de . .1942 

- frelnage . 493.11 - de desrarga . 78s 
- 8 , nombre de 1983 duraciou de 

- d'oseilluliou .3013 un.1984 

-nettemeut - de cnfrlamien- 

detinie . . 10873 to. 284.4 

-desondes 10S5.t — excitacion .2553 

miart de . . . 1942 - - frenado . 493.il 

- ue refroidis.se- -- funeionainen- 

inent . . . . 284.4 todcbldoula 

- retour du rr- 1 iuereia . . .5003 
lals .... 11513 -s, numero do . 1983 

- vibration . 3013 -s, - do - por , 

-nettement minuto . . . 193.6 

detinie . . 10873 -s, - de - por 

-des ondes 1085.4 segundo . .1987 

Periodic .... 1982 - de oseilacinn 3013 

- motion . . . 301 ji -de las on- 

Periodlcally , das ... . 1085.4 

decreasing ! — registro . . 6573 

discharge . 1278s 1 -s por segundo, 

- reversing Held 178.4 | alteruador 

Periodicity . . 1933 con.2152 

Pcriodlclta, de- - de vibraelbn 

tcrmlnazlone claramcnte , 

u. della . . . 501.U' dcflntdo. . 10873! 


Peripheral Permeameter . 6854 

speed .... 2443 Permeam^trc . 6884 

- - of armature Permeametro . 685.4 

(rotor) . . . 2572 Permeance . . 1803 

-commuta- Permeancla . . 1863 

tor. 2693 Permissible 

Peripherie . 237.12 load .... 4984 

- d’induit . . , 257.4 , - stress .... 84 H 3 

Peripherique, - voltage . . . 162.7 

Vitesse . . . 2443 Permission to 
Periphery . . 237J2 1 transmit . 1004 ji 

- of armature . 257.4 Premlsslvc block 

- - rotor .... 267.41 indicator . 106U 
Perishing . . . 857.4 j Permutabile . . 4082 
Pcrkussion . 1800.it' Permutablc . . 6252 
-siuittclpunkt 1321.il Permutacibn de 
Perlas de fusion 5653 los alambres 

- luminosas . 473 jo agrupados on 

Perlc di fusione 5553 parafelo . . 8422 
IVrlcnblitz . . 9893 - cicllea .... 2003 
Perlen,Schmelz*55u3 Permutar las co- 
Pcrles Incan- nexlones . . 48:13 

descentes . 478io Permutare le 

- de fusion . . 5553 connesslonl . 4833 

- lumlneuses 473J0 , Permutatcur, com- 


- de mati&re mutateur-. . 5253 

fondue . . . 66631 - dam per e- 
Pcrmanecer In- | metre .... 6273 
candcscentc 9443 - k trols direc- 
Pennanence, tlons .... 627j 

charge en . 4913 - electro- 
Permanenter magnetique 5273 

Magnet . . . 159.7 ; - sans Intcr- 
-es Magnetfeld 1754 1 ruption . . .6253 
-cr Maguetis- ! - a lcvler . . . 6263 

mus .... 1593| - k mercure . . 627.4 

Permanent alter- j - multlpolaire . 6263 

natlng cur- , - a p£dale . . . 526.7 

rents .... 999.4 j - k plaques . . 6263 

- closing of the > - principal . . 626.4 

circuit . . . 6187 - raplde .... 626 j 

- contact . . 1182.7 - unipolalre . .6262 

-current . . .1873 -devoltmetre . 6273 

- magnet . . . 159.7 Permutation . . 5253 

- magnetic held 176.4 appareil dc . 6284 

- magnetism . 1593 - des connexions 

j - set.8493 polalrcs . . . 899j 

- wiring . . . . 862.4. - cycllquc . . .2003 


Permanent, allon- ,- de flls couples 
gcincut . . . 3493, en parallelc 3422 
courant . . . 997.7 Pcrmutatricc .2843 
Permanently Permutazlone 

damp places 8623 ciclica . . . 2003 
Permatiganetc de ! - del fill collegati 
pot asst* . . . 17.10 in parallelo 8422 

- of potassium 17.10 Permute .... 625a 

Permanganato Permuter . . 624J0 

pot ansico . . 17.10 - lea connexions 4*33 
Permeabile . 1291.4 Pernio d’agata 6962 

Permeabill- Perno. 438: 

dad . . . .1268.10 - dl arresto 6463,6463 
variacibn de carico sul . 433J0 

la.I 8 O .10 diametro del 438a 

Permeability 1268.10 inseritore con 913 

variazione , lungbezza del 4383 

della . . . ISO .10 - della manovcl- 

Permcabllltttt 1268.10 la. 6883 

-sAnderung . I 8 O .10 - dl molla . . .6682 
Permeabilite . 1803 presslone sul 433 jo 

-, variation de j - de resorte . . 6682 

la.I 8 O .10 Perossido di man- 

Permeability 1268 .10 gancse, disco dl 

- bridge . . . 6863 carta copcrto 


change of . I 8 O .10 da. 73 

variation of 180 jo ; - - manganese, 
Permeable . . 1291.4; plla a) . . . 19.7 
Permeable . . 1291.4! - - nltrogeno . I 63 


Permea-electro- 1 Peroxide.forma- 
..ith^raplc . 12313 1 tion of . . . 463 
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PAtlllement 


Peroxide layer, 
active . . . 44J2 

- sediment . . 70.7 
Peroxido, capa 

activa do . . HJl 
-, depdsito do . 70.7 
-, formacion de 46s 

- de mangane- 

eo.203 

-, disco de 

papcl cubicrto 
de. 73 

- - plomo . . . 445 

-, placa de . 44J0 

-, varllla cu- 

biertaporana 
capa de . . . 24.4 
Peroxydatlon . 463 
Peroxyde, 

d'azote . . . 163 
-.boue dc . . . 70.7 
oouche active 

de.44J2 

formation de 463 

- de manganese 203 
-agglomArd, 

plaque de . 21.1 

-» cvlindre 

de .' .... 203 

-, disque de 

papier recon¬ 
vert de . . . 73 

-pulvArlsA. 2017 

- plomb . . . 44 a 

- de plomb t 

J plaque de . 44J0 
e plomb, tige 
de charbon re- 
couverte d'une 
couchc de . 244 
Persienne, con¬ 
tact de . . 10473 
Persolforico, 

acido .... 5L7 
Pcrsolfuro dl an- 
tlmonio . . 1212a 
Persona atolon- 
drada .... 607.4 
- desacordada. 6073 
- svenuta . . . 6073 
Personal, Bcdie- 
nungs- . . . 6103 
Personal de ser- 
vicio .... 6193 
Personate di ser- 
vUlo 6193. 11713 
Pcrsonne en <16- 
faillance . . 607.4 
- 6vanouic . . 6073 
- en syncope . . 607 a 1 
Personnel opAra- 
teur du t6l6- 
phone . . 11713 
- de service . . 6193 
- t616phonistc 11713 
Persulfurico, 

Acido .... 6L7 
Persnlpburic 

acid .... 61.7 
Perrillo tensor 
de alambres 819 jo 

Perte. 290j 

- d’octivitA de la 
matiAre ac¬ 
tive .46d 

-s additionnelles 

4093 

-h additionnelles 
dans le fer . 2047 


Pertes, amor- 
tlssement 
dee - de l’an- 
tenne . . . 10813 

- aux bagues 

collectrices . 2083 
-s - balals . . . 2983 

- due aux bou- 

Ions d'induit 
non isoles . 2913 

- dans la canali¬ 

sation .... 7833 

- dc capacite . 683 

- - chaleur . . 2963 
—s, cbaleur due 

aux-d’Anergic 
• elcctrique . . 2823 

- dc charge . . 743 

- en charge . 296.10 
-s au collecteur 298.4 
-s par commu¬ 
tation .... 2993 

- de connais- 

sancc .... 6073 
-s constantes 499.10 

- par contact . 294.2 

- - coulage . 11963 

- de courant . 7883 

- par courants de 

Foucault . . 2903 

- cour. de F. 
dans les ron- 
ducteurs de 
l'induit . . . 2924 

- courants in- 

terleurs de l’in- 
duit.292s 

- courants para¬ 
sites .2903 

- - cour. par. 

dans Ice con- 
ducteurs de 
rindult . . .2924 
-s - court-cir¬ 
cuit .2922 

- crachement 
aux balals . 2993 

-s dans lc cuivre 

2921 

- due au demar- 

rage .... 2982 
-s dans lee dents 2942 
-s, determination 
des-dans lc 

fer.499.4 

-s dues A l'usl- 
nage .... 2948 

- due A l’exclta- 

tlon.2928 

- par eftet Joulc2923 

- d'clectrlcitA 1806.4 

- 6lectrique . . 2913 

- d’energic . . 166ft 

2944 

-s dans les 6pa- j 

nouissemente I 

polalres . . . 29131 

- par excitation 

6013 

-8 dans le fer . 2903 
-s - le fer de 
l'induit . . 290.10 
-9 - le fer du 
rotor . . . 290ji 
-s - le fer du sta¬ 
tor .291.1 

- de force . . . 294.4 

- par frottement294s 

- - frott. del'air 2963 


Perte par frott 
des balals . 2983 

— frott des 
coussinets 

— fuites 


- - hysterAsis 


.2943 

1196.4 

.290.7 


-s individueilcs 2963 \ 


d'intcnsltA . 7383 
i - - lumincuse . 9744 

- dans la ligne . 7883 

- magnAtlque . 290.4 
1 - maximum . . 2963 

i - mAcanlauc . 2943! 
; -s menu rabies . 4093j 
' -s, mesure des- | 
| dans le fer . 499.4 
1 - minimum . . 29<U 

- moyenne d'Aner- 

gie .... 724.10 
-s, nombre cx- 
urimant la va- 
leur des-dans 
le fer . . . . 4663 
-s dans lenovau2903 

- pendant fe 

fonctionne- 
ment . . . 295jo 
-s dans les piAces 
polalres . . . 2913 

- en plcinc charge 

296J 

- par production 

d'dtinrellos . 2983 

- de puissance . 2902 

- due A la regu¬ 

lation .... 298.1 

- par repartition 

inAgalc du cou¬ 
rant .2927 

-s, separation 

des. 2963 

-s scparAes . . 2963 

- de tension . . 149.4 

- A la terre . . 8724 
-s to tales . . . 2963. 
-s - dans le fer 2913; 

- de tours . . . 2922 

- - transforma¬ 

tion .2903 1 

- travail . . 16614 
-, valeur de la . 2927 
-s variables . 499 ji 

- par vibration 2924 
-s A vide . . 296.il 

- de vltessc . . 4773 

- - wattage . . 2903 
Pcrtuls de flit Are 7483 
Pertorbaclon 180210 

- de la aguja 

imanada . 18083 

- atmosferica . 6283 

- instantAnea . 6483 
-es, jornal de 

las .... 134 83 

- de la linca por 

trabajos . 1158.4 

- magnetics . . 6222 

- molecular . 1321J0 
-es radiotelegrAfl- 

cas, proteccion 
dc las tineas 
contra las 11723 
Perturbation dc 
raigutlle 
a l man too . 13033 

- atmosphe- 

rique .... 6283 

- magnAtiquc . 6222 ( 

- moleculalre 1321 .10 1 


Perturbations, pro¬ 
pagation deal903.4 

- aans le ser¬ 

vice .4727 

Perturbatrice, 

cause .... 9043 
Perturbazione 1802JO 

- all'ago magne- 
tico .... 19083 

- atmosferica . 6283 

- causata da la- 

voro sulle 
linec . . . 1168.4 
determInazlone 
della . . . .6482 
-i clottro-magne- 
ticbe, propaga- 
zionc delle 18083 
-1, giornale del 18483 

- istantanea . . 6483 

- magnetics . . 6282 

- molecolare 1821J0 
-I radiotelcgrAflchc, 

K rotczloni delle 
nec contro 

le.11723 

- telefonlca . 11682 
Pesa Acid os . . 643 
Pesanteur . . 12613 
force de la 12613 
PAse acide . . . 643 

Peso. 12603 

- dell'albero . . 4883 
- del Arbol . . 432 a 
-, aumento <11 . 89J 
-, buona utilizza- 
zlone del . . 693 
- del cobre del 
inducido . . 2624 
- costante, areo- 
metro a . . . 64 ji 
diminuzlone 

dl.9212 

- dell'clemento 86.4 
- del elemento, 
capacidad por 
kg de . . . . 69.4 
- dell’ elemento, 
energla media 
durante la sca- 
rlca per kg di 727 
- deUelernento, 
potenza per 
kg di .... 693 
- equivalente . 7014 
- - chlmico . 11813 
- especifico . 1260J2 
- dclrindotto . 2673 
- del inducido 2673 
- motor .... 4962 

- -e.1081 j 

- molecular . 1821.7 
- della piastra 32io 
- de la placa . 82io 
- del ramc del- 
l'indotto . . 2524 
- rotante . . . 2493 
- scorrevole . . 4962 
- spccittco . . 1260j< 
variacidn dc 32ii 
-, variazionc di 88.11 
- del volantc . 2493 

Peson.069.t 

Pestana del coji- 
nete .... 4863 
Pcterreo del 

arco .... 924.7 
PAtilleraent dc 
l’arc . . . .924.7 



























Petreo 1706 Phase 


Petreo, DAteriil 


aialante . . 

. 357.4 

Petrole . . 

IIOjj 

-.bain de . . 

. 6uu.8 

Petroleo . . . 

110.1) 

baho de . . 

. ftw.* 

-, motor de . 

. 12U 

Petroleum . 

11043 

-lther .... 

. 7794 

-bad. 

. 65jls 

-brenner. . . 

. 979j 

- burner. . . 

. 979^1 

- ether .... 

. 779.4 

-motor.... 


- oil rngine . 

. 12*4 

Petrolic . . . 

110J3 

-. bagno di 

. 655> 

rnotore a 

. 1^ 

Petticoat . . 

. 792-7 

-.porcelain 

. 792-8 

-. rim of . . . 

. 85.10 

Pettine . . . 

. 543s 

- collettore . 

127*3 

—. punta del 

1279a 

- femmina . . 

. 543S 

-. fre*ato in for- 

ma dl . . . 

. 670.7 

- m&jtrhlo . . 

543.J0 

J'cttinato. fiJo 

di 

juta .... 

. 7*7.7 

PiMtiuatura . 

. 7^-s.i 

Pez. 

. .m8 

Pe/zettL, carbone 

In* . . . . 

. noj 


Pezzo d'angolo 
per tubi iso- 
lanti *7U, *72 j 

- ad arco per 

curvare . . . *76.1 

- d atUcro del- 

linwritorc . 91.1 
-i, rarbonc in . 110 a 
- i di carbons dl 
Ktorta . . . . 24 j 

- pezzo di con- 

catto .... 530 

- a croce per tubi 

isolantl . . . *7 2 a 

- croce p. tubi 

Inol. con co* 
iM*rchio . . . *72.7 

- ai cuolo . . 1017 a 

- fusibile . . . 563-; 

- fusibile di ri- 

cambio . . . 902 a 

-i - di piombo di 
ricambio . . 56&Jt 

- di fiiHlonc . . 401.2 

- di giunzlone a 

ccrnlcra . . *722 

- Intcrmcdio. in- 

wrltore con - 
e resistonze 
Intermedic . 91.4 

- polare mobile 

1026.7 

- dl raccordo 11154 
-l - ricambio 404.11 
-i - rlc. per 

lampadc ad 


arco .... 9434 

- riwrva . . 404.n 

- scorrevolc . . 530.7 

- polare dell* in- 

scritore . . . ttl.i 
dun solo. . 406.10 

- a T con roper- 

cliio per tubi 
isolanti . . . *72.1 


Pezzo a T per 
tubi Uount 


i *7L7 

Pfahl, Anker- 

. *1L5 

: 

. *074 
. *00A 

-, Prell- . . . 

. *10a 

Pfeife, Zungen- 1I2L3 

-n des Licht- 


bogenj . . 

. 924A 

Pfeil. 

. 244-3 

-.Blitz- . . . 

. 620g 

Pfeiler .... 

Kf7j3 

Pfcrdekraft . 

1252.4 

-, indizlerte . 

. 122J. 

-stunde . . . 

125£A 

PferdeMlrke 

1252.4 

-. effektive . . 

. 122A 

elektrLsche 

. 15*4 

-, gebremste . 

122.7 

indizierte . 
Pferdig, x-er 

. 122A 

Motor. . . 

. 219A 

Pfettentrlger 

. *162 

Pflanzenelektrizl- 

tttt .... 

130H.7 

-Icim .... 

7*7.13 

-talg. 

. 7*Ti.7 

-wachs .... 

. 7*57 

Pfla*»terarbeiten HT46s 

StraOen- . . 
Pflugen. elek- 

. 

trisches . . 

18574 

Pfund . . . . 
Phlnomcn, 

1250.il 

Hallschcs . 

1322J 

-, photoelektrl* 
aches . . . 
-, Thomson- 

1177a 

when . . . 

13114 

Phare .... 
Phawnanord- 

. 910s 

nung . . . 

. 319.7 

-nanzeiger 

. 6*6.1 

-ndifferenz 
-, ngleich- 

. 196a 

belastete . 

.200.7 

-ngleichheit . 

. 19*1 

Hanot- . . 

. 200.4 

-n, Hintereinander- 

whaltung 
zweier . . 

199.11 

-.llilfs- . . . 

. 200a 

-nindlkator . 

. 6*6.1 

-, Kunst- . . . 
-n- und Kurz- 

. 200a 


scliluttanker, 
komblnierter 410.7 
-, Lftufcr- . . .200s 
-nmesser .... 6*62 
-nnachcilung . 300.7 
-ureglrr .... 0932 
-nregulleruug 199.io 
-, Kotor- .... 200s 
Schwin- 

cun^ . . 10*7.10 
in - win . . . 29*4 
-nspannung • • 2t4s 
-, Stftnder- . . 200.io 
-, Stator- . . . 200.io 
-n*trom .... 2(4.7 
-, Strom- .... 200 j 6 
-n*yst<*m, Kin- . 201.7 
—. Me.hr- . . . 203s 
- Zwri- . . . 201.8 
-ntransforinator230n 
-nuhcrelnandcr- 
lagcrung . . 19Sa 


Phosentiberrin- 
fttimmung . lttj 
-n, ungleicb- 

belairtete . . 900lA 
-nunterschied . lfru 
-nvergleieber . 6*6 l 4 
-nverhlltnU . . 465 a 
- nverkettung . 3oiS 
-nvemchiebung 19*2 
—, idee lie . . . 19*2 

- -swinkel . . . 1*14 

- in der - ver- 

'tehoben win IWa 
- nverachobene 

Spannung . 19*2 

- -er Strom . . 19*.; 

- -er Wechwl- 

tftrom .... 135a 
-nverteilung . 2002 
-nverzogcrung 199 a 
- nvoltmeter . . 6*i2 
-nvoreilung . . 3 moa 
- nwicklung . . 319.8 
—, getrennte .320.7 

- Haapt- . . 319s 

- hemitro- 
piwhe . . . 321A 

- -en, unab- 

hant:lire . . 3304 
-nwiderstand . 205 a 

-nzahl.201 j 

Z&hlerfeld- 133 *a 
P haw angle . . 19*4 
artificial . . 2 in>a 
-, auxiliary . . 200 a 
-h, balanced . . 2*HI: 
-, to be in . . . 29*4 

- -coincidence . 19*.i 
current 200 a, 204.7 

- difference . . 19 *a 
—. angle of . . 19*4 

- indicator . 6*6.4 

- - of vibration KJH** 


-displaced alter¬ 
nating current 

135a 

-displacement . 19Hs 
—, theoretical ]9 Ha 
- distribution . 200.2 


- grouping . . 319.7 

- indicator . . 6*6.i 
-s, interlinking 

of .201s 

-.lag of ... . 300.7 
-lagging . . . 199 a 
-. lead of ... 300 a 

- leading . . . 199-8 

-. main. 2004 


-, meter-field . 183 *a 
- s, number of . 201.1 

- of owillationl0*7.io 

- regulation . 190.10 

- regulator . . 5933 

- relation . . . 465> 

- resistance . . 2052 

-, rotor. 200s 

-and short-circuit 

rotor, com¬ 
bined . . . 410.7 

- squirrel-cage 
winding, com¬ 
bined . . .3242; 

-. stator . . . 200.JO 

- transformer . 230a 
-s, unbalanced 2Wa 

- of vibration lOST.io 

- voltage . . . 204s 

- voltmeter . .6*22 

- winding . . . 819 a 


PbueartifleieUe9Mb 
-4, angle de deca- 
lace de . . . 1*4 

- auxiliaire . . 

-s avance de . . 19t> 
bob in age de - 
auxiliaire . . S90J 
bob inage a . Sib 
-a, - a - hemitro- 
piques . . . 32LA 
-ft. -a de - in- 

dependantes 9 BQa 
-. - de - princi- 
pale .... 319s 
-s.- de - *eparee*S9U 

- de champ de 

compteur . 13$v* 
-a, coincidence 

de.19KJ 

-a, com para tear 

de.6*64 

-ft, concordance 

de.l9Ki 

-.etre en concor¬ 
dance de . . 29*4 
-a. con plage en 
aerie de deux 199J1 

- du courant . 2ufts 
-, courant de . 214.7 
-a, - alternatif a - 

deealee* . . 135 a 
- a, - A-dec a lees 10S.7 
-a. - a - relieea 
-a, decal age de 10**- 
-, etre decalc en 19 *a 
- s t decal age de - 
theorique . . 19*J 
-. difference de HMa 
-, - de - doftcilla- 
tion» . . . KrW.2 
-, - de - de vi¬ 
brations . lOtttJ 
-a, distribution 

dea. 2002 

-s, enronlement 

A.819.8 

-. - de - auxili¬ 
aire . 820.1 

-a, - A- hemitro- 
piquea . . . 32lJ 
-a de - in- 
dependantes 38ib*> 
-,- de - prin- 

cipale .... 319s 
- de - se- 
parees . . . 320.7 
-a, faunae jonction 

de». 200 j 

-»generatriee en 
avance de . 300.8 
-, - en retard de 900s 
-a, groupement 

des.319.7 

-ft, indicateur de6H6a 
-a, - de decalage 

de.6S6 4 

-s, induit mixte 
A - et a cage 
d’ecoreuil . 410.7 
-8 tnegalement 

chargees . . 200* 
-ft,jouctlon deft 201s 
-. met!re en . . 299s 

- fte mettre en . 299.1 
-, mine en . . . 299.4 
-s, nombre de . 2014 
-« non-untforme- 

ment ebar- 
gte* .... 200s 
























Phase 1707 Piano 


Phase d'oscilla- Phenomenon, ! Photographic , Photometre A 

tion .... 1087JO I of flexion . 1360.3 \ par les rayons 1 verre opale 9773 

-s, point dc jonc- ’ Hall’s .... 1822.1 i Roentgen *. 1243.1 ; Pholometrer . 976* 
tion dc . . . 204.1 I interference . 197.8 : -rayons X 1243.1 Photometric . . 97(17 


- principals* . . 200.4 - of polarization 9* . Photographischer | - intensity . . . 976* 
-s, raccordcmont : Phlyctenes. for- j Entwiriciungs- - unit . ! . . . 972* 


dcs.201.9 mation do - ; apparat . . 1030* , Photonietrie . . 076.4 

-s, rapport dcs 406* 1 (accidents) 510.10 1 Photography, Photometric . . 976.4 

-. r£gulateur de 5933 Phoniquc,effct 1112.8 ( radio- . * . 1248.1 - dcs rayons X 1237.8 
-s, regulation i Phonophor . 1157* -. Rontgen-ray 12343 Photo met rieren 976* 

dc .... 199.10 Phonophore . II&TjO , Photogravure 1209*, Photometriquc 976.7 
-.resistance de 2053 , Phosphate d am- i Photogravure 1209.9 -.reran . . . . 977.6 

-.retard dc . .300.7 moni&que 1211* Photometer . . 976* , inrensite . . . 976* 

- de rotor . . .200*,- d’&mmonium 1211* aktinlsehes 134.84 -, nnitiS . . . .872* 

- stator . . 200.IO - dc sodium . 1218.7 , Bunsen- . . . 976* t Photometrisch 976.7 
-s,8y*tAme diphasA - - soude . . 1218.7 i -, chemisches 1344* 1 -es Bogrnkrater- 

k - reliees entre Phosphor- - Ausglclch- 1343*, normale . 1343.7 

ellcs . . . .202.1 bronze . . . 351x3! clcktnsches 18443 ’ -e Intensity. . 97G* 

-s, - diphasA k - - -draht .... 741.9 -. Fcttfleck- . . 078* Photometry . . 976.4 

sAparees . 201.10 -kupfer . . . . 762* j -, Flacker- . . 976J2 . -. Rontgrn*. . 1237.x 

-s, - polyphaxA k ; Phosphor- Flimmer- . 976.12 Photophon . 1175* 

- rcllecs entre 1 bronze . . . 866* I-, Ciluhlampen- 9773, -geber . . . . 1175,7 

elles . . . . 208*wire . . . . 741.9 ! kalorimetrisehes | Photophone . 1175* 

- polyphasA -copper .... 752* j 13433 -, transuiettcur 

k - separees 2043 , Phosphorc, |-. Idchtstab- . . 977.1 j de .... 1175.7 

-8, - trip base k - | bronze . . . 356* -, magnet inches -transmitter 1175.7 

relives entre i Phosphorescence, 1297J2 j PhototAle- 

ellcs . . . .20231 chemical . 1351.4 Milchglasplat- phonic . . 1173L.V 

-8, - triphase k - - chimique . 1851.4 ten-.9773 I Phototelephony 

separecs . . 2023 j Phosphorcszcnz, -, Rontgcnsclcn- 1 1178* 

tension de . . 204*1 chemlsehc 135L4 1238* I Photo-therapen- 

-s, - entre - I Phosphorcux, 8chattcn- . 1843* 1 tics .... 1231* 

rellAes . . 204J0 1 bronze . . . 85531 -schlrm . . . . 977* i Photothcraple 1281* 
-. tomber hors , Phosphorsaures -, StraBcn- . . 1344.4 . PhotothAraple 1231 ^ 

de.2993 ; Ammonlak 1211* j -, Tangcnten- 1343.10 | Phulax it. . . .8073 

transformateur Natron 1218.7,1219.1 ■Zerstrcuungs- Phulaxite . . .3073 

de.230*! Photo, Ront- 1344.1 1 Physical change 

-8 unlformAmcnt gen- . . . 1236* ! Photometer, to 976* i 1368 . 1 (r 

chargees . . 200.7 ! Photocalquer, I actinic . . . 1343.4! - energy . . . 1817.7 

- de vibration 1087.10 lampc k . . 949.4 -. balance . . 1343-*), Physician . . 509.it 

-opposcc 1088.1 rcflccteur A . 949*, Bunsen’s . . . 976* ! Physikalischc 

-.voltage dc . 204* 1 Photocopier, -,calorimetric 1343* Anderung 1858.10 

-9, voltage entre larope A . . 949.4 chemical . 1344*; - Energle . . 1317.7 

-relives . 204.10 - reflcctcur A . 949*!-. dispersion . 1344.1 Physiologlalac- 
wattmAtrc tri- 1 Photoelectric 1308* -.electric . . 13443; tion of electrl- 

J ihasA pour - !- cell .... 1351* -.flicker-. . . 970.12 city . . . .1231* 

negalement j- force . . . 1311* -.glow-lamp. . 977* i Physiologic, 

chargees . . 688.4 - phenomenon 1177* i light-rav . . . 977.1 1 Elektro- . 1281.4 
Phasemeter . . 0803 i Photoelectrl- -.magnetic . 1297J2 Physlologischc 

tangent . . . 680* 1 cite .... 1808* opal glass . . 9773 ! Strome . . 13143 

PhasemAtrc . . 6803 Photoelectrl- Rontgon-selo- - AVirkungcu dcr 

- des tangentes 686* 1 city. . . . 1808* niuni . . . 1288* | Elcktrizit&t 1281* 
PhaaevoltmAtre 0823 PhotoAlco 1 shadow- . . 1343* Physiology, elec- 


Phasig, drei- .201.4 trique . . 1808* - screen . . . .977*, Iro- .... 1281.4 

-,eln-.2013 Photoelek- -.street- . . . 1344.4 Piallare . . . 8923* 

-, mehr- .... 201*! trlsch . . . 1308* tangent- . . 1343.10 Piallatrlcc . . . 392.4 

-. vlel-.201* -e Kraft . . . 1311* PhotomAtre . . 976* Piano.710* 

-, vier-.201* -es PhiLnomen 1177* - aetinlque . 1343.4 , -. avvoglimento 

-.zwel- . . . .201* ’-e Zelle . . . 1351* - de Bunsen . . 970* disposto in 
Phasometer . . 6863 Photoelek- : - calorimAtrlque un solo . . . 321* 

-*Tangenten- .686*. trizitiit . . 1808* 1343*!- dlsp. in due 321.7 

Phcnomene elec- Photogalvano- -chimique . 1344* -. - disp. in tre 321* 

trique . . 12703 graphy . . 1209jo - do eompen- - della condut- 

-8 electrocapll- -graphic develop- satlon . . 1343* tura . . . .710.7 

laircs . . . 1312.4 Ing device 1030* - A dispersion 1344.1 -. cordede. . .348* 

—statique . . 1274* Photogalvano- ,- A eclats . . 976.12 euerdade . .348* 

- de flexion . 1360* graphic. . 1209.10 - eleetriqne . 13443,- per eguagliarc 

- Hall . . . 1822J Photographic durch pour lamprs A in- 8823 

- d’induction . 188* dunkle Entla- candeseence 977* - d’inverslonc. 


- d’interference 197* dungen . . 1320* - magnetique 1297.12 spostamento 

- oselllatoire .308.4 -, Fern- . . . 1177.4 - A ombre . . 1843* del. 268,s 

- Peltier. . . . 28* 1 Rontgcn- . 1243.1 - de rue . . . 1344.4 - dl polarizza- 

- pendulaire .308.4 -.Tele-. . . . 1177.4 - a selenium dc zioue, rota- 

- photoelec- , Photographic A Rrrntgen . 123S* zlone del - 

trique . . .1177* distance . 1177.4 - - tachc d’huilcOTH* della lure pel 

- de polarisation 9* ■ - par les efflu- - dcs tangentes magnetismo 12943 

Phenomenon, ves .... 1320* 1343.1o ‘ — posa di un 

electric . . 12703 lampc A are - A tlge de Rum- eavo .... 829.4 

-.electrostatic 1274* pour la . . .949* ! ford . . . . 9h.i — rifrazlone I860* 















Piano 


1708 


nice 


Piano dl rotazione 
dell’ ago . 1294J 

- della gala delle 

maccbine . 618jo| 
-1, gcafTale di 

legno a . . . 104.6 

- di una npIra 304.11 

- gt rad ale, rifa- 

cimento del 838.4 

- utile .... 1098s 
Pianoforte, eorde 

da.348^ 

Plano wire . . 3483 
Planta.7163 

- generate del- 

l’officina . . 115.7 
Plantare del 

pall .... 808 jo 
P lastra .... 012ai 
• d'un accuinu- 
latore .... 38s 

- dell’ace ci mu la- 

tore, cainbia- i 
mento dl vo¬ 
lume della . 30.7 
-e d'aceumula- 
tori, passai'gio 
dannoKo di 
rorrente tra 
due.703 

- degli ai’t'iimii- 

latori, griglia 
della .... 58s 

- d’accumulatori, 

processo di 
Tudor per la ( 

fabbriea/.ionc ! 

dl.81 2 

- degli accumu¬ 

lator!. torehio 
idraulico per 
1 a fabbrica- 
/.ione delle . H5.I 
-. agglustatore til 84 a 

- ad alveoli . . 02.1 

- di bane 4362, 465.11 

- biossido di 
manganese . 21.1 

- - blosnido dl 

pionibo . . . 44.10 
-e. bloeco di . . 422 
Dordo laterale 1 
della . . . . 30.3 

- in eelluloide . 617-3 

- conduttrice del 

parafulmine 9032 

- dl eon tat to . 5*2.7 

- - eopertura . K34.1 
-e, eoppia dl . . 41.1 

- a eorno . . . 570.2 
-e, corto eireuito 

fra le . . . . 413 
-e, eostru/ione 

delle .... 42.7 

- di cbaiiitr . . 7*1.1 
elettrodo a . 40.i 

- dVspaii'dnne, 

distribu/.iorie 

a.120-J 

-c, c«dcamento 

delle- .... H3.7 

- da (*H«iieazlone:rr«i) 

- d*e>t remith . 5ft.i 

1009.1 

- d’est rent it i\ 

dell' acrumu- 
latore .... 40.2 

- anpoggio 

della .... 40.4 


Plant ra d’estremlU 
negatlva . . 4913; 
—, sostegno 

della .... 49.4 

- dl fondazlone465ji 
-e. fondere le . 843 1 

in forma dl . 686a 

- a formazione 

autogena . . 43.4 

- di gesso imbe- 

vuto di aeido 1 
solforlco . . 234 

- giunzione . 612.1 

- a grande super- 

Heie.623 

- - griglia . . . 633: 

- - griglia Im¬ 

post at a . . . 534 

- griglia eon 
maglie strettefiO.s 

- - griglia, ma¬ 

teria per riem- 
plre fa . . . 69s 

- dl Ouleher . . 4$.n 

- a griglia, riem- 

pire le - eon 
materia attlva83<i 

- d’immersione 598s 
-e, impost are le 332 

- impost at a 46.4, 5S.1 
-c impastate, 

aceumulatore 

a.67.12 

-e, ineiirvamento 
delle .... 41.4 

- dlnserilore . 541U 
-e, intonaeatore 

dl.H4.i 

- isolaute . . . 79G- r > 

- lainellare . . 46.fl 

- laterale . . . 403.1 
-e latcrali tipo a 4033 

- dl manno . . 613i 

- mediaua . . 1005.7 

- metalliea, porta- 

lam pad a per 
parete hu . . 9532 
-e, messa a posto 
delle .... 1003 
-e, moiitagglo 

delle- .... 933 

- negativa . . . 42s 

- a ne-rvature . 4*s 
- nella .... 463 

- eon nuele-o . 4*3 
-e omonltnc . . 42 .io 

- onposta . . . 43i 

- ell oftsldo di 

rame .... 19.4 

- ottone- . . 10053 

100H.S 

peso della . . 88. io 

- dl pionibo . . 43-i 
-e - piomho, Im- 

pasto delle* . K2 j> 

-spugno-o 46.7 

-e*-spuglioso. 

vnrlazlone- della 
resUtenza delle 

47.4 

- dl Plante* . . 48.W 

- polare .... 540.1 

- posit iva . . . 42.* 

- d un potcn/lale 

Infe-riore . . 43?. 
-superlore* 43.2 

- dl protezlone 4032 

- prova . . . 4H4.r, 
-e*, pulltore dl 83.m 


Plastra a qnadro 

6L7 

- - qnattroeampl 

4&5 

-e, resistenza 

delle .... 42.4 

- di rieambio . 49s 

- rimasta lunga- 

mente In ser- 
vizlo .... 89s; 
-e rotative, eon- 
dcngatorc re- 
golabilc a 1068s 
sagoma a . . 884s 
-e, gballare le 92ao 
-e, sbavatura ! 

delle .... 94d 

- a neorrcvolc 1012.10 ■ 

- smaltata . . . 6172 

- di Hostegno . 49.io 
-e,- per .... 412 
-e, goatituzlone 

delle . ... 60 2 
-. spessorc della 392 

- di sughero 366.il 
superticie della 39.4 
- apparent** 

della .... 893 
-, - reale della . 39s 

- del teuditore 466s 

- di terra . . . 9073 
-, eorrente 

nella . . . . 907.4 
-. tipo dl . . . . 42s 

- a truogoli . . 62.1 , 

- dl Tuuor . . 623 

- - unione . . . 612.1 

- valvola . . 566.7 

- - ve-tro . . . 93s 

- vieina .... 43.t 

- di zlne-o . . . Ilf* 
-amalga- 

mata .... 122 
Plastrolle rivesti- | 
mento e-on . 618s 
Piastrine fusiblli, 
tavola pe*r serra- 
filo d unione 866.1 
Piastrone del 

sopporto . , 436s 
Piotta, curva 195J« 
Piatto dt conden¬ 
sate re . . . 1284s 
Piaz/amento del 
filo sopra gli 
isolatorl . . 817s 
Plazzare una 11- 

nea.817.1 

Pice-hetto . . . 808.7 

- dl tirante* . . 8| 13 
Piccone.e-olpodl 837.1 
Piekenhieb . . -837.1 
Picking-up ma¬ 
chine .... 852.7 

- a submarine 
cable .... 862s 

Pickle, to - cleau 

1201s 

Pickling bath 1201.7 
-.dull .... 1201.10 

- solution . . 1201.4 
Pie 611.it, 950S, 12483 

- uislador . . . 796s 

- para acmmila- 

dores .... 1042 

- euadrado . I248.u 

- eiibieo . . 12493 

- del elemento 35s 

- diente . . . 4173 


Pie, dlnamo 
acelonada por 
el.2109 

- -libra. . . . 1262 L 1 

- del pogte 8093, 

806L4 

Piece of cable 82&j» 
-g. In four . . . 407a 
in one . . . 400jo 
-g, in geveral . 4072 
-g. in two . . 406ji 
Piece, aux -9 13313 
-, amp^reg-tours 
de - polalre 2783 
-, angle de - po¬ 
lalre ... .277.4 

- d angle & oou- 

vercle pour tube 
Isolant . . . *72.4 

- pour tubes 
Uolants . . 871s 

-a, biYti en plu- 
sieurs . . . 4583 
-s, carcaasc en 
plusieurs . . 458s 
-s, chanfrelnage 
des- polaire* 4593 

- coefficient dc - 

polaire . . . 277s 
-g, compose de 
deux . . . 406 ji 
-, cote de - po¬ 
lalre . . . .339s 

- en erolx pour 

tubes isofants*72s 
-g detaehees de 
commutateur53lS 
-s - d’iuterrup- 

teur.631> 

-g - de lam peg a 

are. 9433 

-s, en deux . 406.li 
-. dispersion de - 
polalre . . . 278s 
enort de flexion 
gubi par une - 
chargee de¬ 
bout .... 3624 

- dV'palaseur . 468s 
-, epaigseur dc* - 

polaire . . . 278.4 

- d’cpaisscur en 

porcclalne . 614s 
-s, Hexion de - 
chargees de- 
bout .... 3522 

- en fonte . . . 4012 
forme de - po¬ 
laire . . . .2773 

- forint ou venn 

d’nnc seule 406.10 

- fusible .... 6633 

- Britannia . 665.4 

- en plomb . 6653 

- de reehange 
pour coupc- 

eIren its . . . 9023 

- d’insertion }>our 
appArell d’eclai- 
rage .... 9582 

—s, interehan- 

gcables . . 470al 
-g, isolateur en 
deux . . . .794i 
-.longueur dc* - 
polaire . . . 2 f 783 
-s. pertes dans 

les - noln ires 2913 
c»n plusleurs 4072 
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Pi&ce, points de - j Plegatore per code Piexas de recam- Plla Chandron 296 
polaire . . . 4603 ai placche . 984! bio .... 404 ji - de clnc j 

— polaire .... 4594 Pieeatura . . . 747a ! -s - recambio hicrro . . . 15ao 

— feullletee . 4692 | - dl un tubo . . 870.4 i para arcon vol- - a circoito 

— massive . . 459 a ! Pieghevole . . 3844 telcos .... 9434 aperto ... 04 

— pieine . . . 469a [ Pleghevolezza — reduction . 8714; — circuito chin- 


-h, en quatre . 407a del cavo . . 770.4 — reserve . 404al so ... . 04, 124 

- de raccorde- Plel.5102 -s separadas de - 4 clrcuito cer- 

_«a< e a m _-iH>A • ___ I ii - * a iq • _a i 


UIVUl • • . IVIU.9 i ItTVLT • . • . UOUJj UH U YUIUUPU H4UU.. 

-« - rechange 404Ji Plcrite.788.4 ; - dc T con tapa - en cerrado . 124 

- rechange Pierre .... 837.10 para tubos ais- - Clamond . . 294 

pour lampe k - bouteroue . . 810.7 (adores . . . 872a - Clark .... 21ao 

arc. 943.4 -,clment & . . . 6182 | - - union . . 1015.4 close de . . 10.10 

-reduction .8714 colie a. . . . 6182; Piezoelectric 1308.4 de cloro . . .22.10 

-* - reserve . 404ai - de couverture 1 Piezoelectricl- — cobre y cine 114 

resistance a la de c&blc . . 8324 , dad .... 13084 - - cobre y cons* 

flexion de - - - defense de i Plezoelcctrl- i tantan . . . 29.10 

chargees de- cable .... 83241 cite .... 13084 ; - a combu- 

bout .... 3524 - gem me . . . 6522 1 Plczoclcttrlco 1308.4 ' stionc .... 23.7 
•.surface de - - infernale . 12184 j Piezoelectrlque eompcnwarc 

polaire . . .2782 - ponce . . . .7834; 1308.4 una.34.1 

- eu T pour tubes - precieuse . . 6622 Plezoclcktrlsrhl30H.4 - a comprcssionc 

isolants . . . 871.7 - dc protection ; -clcktrizit&t . 13084 darla .... 264 

- venuedefonte 4012 de cAble . .8326 Pig-Iron . . . .8426 - de conccn- 

Pied (comme Plerrcux, iso- \ Pigna.6114 tracion . . . 26.4 

support) . 011.lt lant. 367.4 Pignon a lau- - a eoneentra- 

• (comme Pietra .... 837 jo ; terne . . . 1009 a zione .... 26.4 

mesurc) . . 12484 - per eopertura i Pignouc a pe- constancla de 

- (de poteau) .8034, di cavo. . .8324! dall . . . . 1102.1 la.324 

- earre . . . 1248.14 - infernale . . 601.7 Plla. la consumo di ms- 

- cube .... 12494 - pomiee . . . 78514 accessor! del- 1 lerlalc della 34.4 

• a coulisse . . 3794 - prezlosa . . . 6522 la. 62 j consumo de 

- de la dent . . 4174 - sanguigna, -» aecesorlos de ! materials de 

hulle de - de ematlte . . 1200.4 la. 62, la.34.4 


bccuf . . . 1016.7 Pietrame. fonda- - ad acqua . 13504 - dl coutrol- 

• Isolant .... 7964 zione in . . 4674 - agotamiento | lo.1127.7 

•.lampe a . . .9214 Pietroso,matcriale de la . . . . 324 - a corrente co- 

- dc poteau . .803.4 Isolante . . .367.4 - de agua . . 13504! stante . . . 10.11 

Plede . 61 lai, 12484 1 Pleu boutcroue 8106 — alre compri- |— corrente dl 

- eublco . . . 12494' Pieza, dc una 406.io mldo .... 264 lavoro ... 12.7 

dlnamo azionata j-s t en dos . . 406 ji —alumlnio, rcc- - dc corrlcntc 

col.210 a! - de bornas . . 468 a titlcudor con 235.1 I constante . . 10ai 

-isolante . . .7966 — coutacto . .534 a - batcria en for- ■eostauza dcl- 

- dcll’clc- i-s, en di versus 44)72 ma de . . . HHao ■ la.324 

mento . . . . 854 - dc emimlme .6142 - Becmierel . . 13.1 I - rupron . . . 194 

- di vetro con j— funuiciOti .4012 - al bieromato i- Danicll . . . 11.4 
ggocciolatoio 35.7 | - fusible .... 5634 potassiro . . 17.7 - con dcpolarizza- 

- -libbro . . . 1262.1 - polor . 2772, 4596 borna dc la . 5.4 tore gasoso . 224 

- quadro . . 1248.14. 10144 -H-botellas, bo- — depolarlzza- 

- del palo 80&4. 8042 -s-es, chaflonor teria de . . . 864 tore liquido 112 

Pledl, anplicarc - las. 4594 - de brlquetas de - eon depolariz- 

gcmelli al palo . —. omperlos-vuel- , manganeso . 216 z a tore solido 19.1 

HOHa tAS de la . . 27841 - Bunsen . . . 164 — despolarizu- 
Plcdcstallo . 1127.4 —. angulo de la j - Callaud . . . 13.7 dor gaseoso. 224 

- ehe porta Tap- 277.4, 460ao - de cable . . 1341a-Iniuido. . 112 

pareeebio . 1012.7 i —, coeflcionte dc - canipione . . 324 -solido . . 19a 

Piedra .... 837.10 | perdlda de la 277 a i— di Danicll . 12.W - dc diAfragma 

• de atilar . . . 385.7 —, diaractro In- capacidad de de carton . . 134 

- csmerll . .386.4 terlor de la 460.7, la. 332 - con diafram- 

fundaciones —, dispersion • capacity del- ma di ear- 

de. 4674 en la . . . . 2786 la. 332 tone. .... 134 

- infernal . . 12184 —, disnerddn la- - de carbon y , - ditneusione 

- pbmez . . . .7834 tcral dc la .278.7 dnc amalgama- della .... 1.9 

- precious • . .6522 -s-cs, distanela dos.162 esaurimento 

- proteccibn entre las . . 278.1-en forma de della .... 324 

del cable . . 8326 , —, espesor de cstrella . . . 2lA - de experien- 

Picga, falsa - del | la. 278.4 de Tonimasi c.ias.32.6 

cavo .... 847 a —. forma de la 277.9 y Kadiguet . 23A - al ferro . . . 16a 

Picgamento . . 3514 — dc hojas . . 4602 -c a carbone, bat- , - a ferro e cou- 

Picgarc . . . .3844,—, lado dc la 339 a teria di . . . H0.t:> stantana . . 29A 

dispositivo per —, longitud de - con carbone — tiaanna. . .31.10 

8762. la.278 a sagomato a -dl gas . . 322 

- a mano un tubo — maeixa . . 459 a Stella .... 2lA - Fleischer . . 21.7 


isolante. . . 8756 |-s -es, perdidas -a carbone di - Hotantc . . 13236 
- un tubo iso* en las . . .291.3 Tonimasi e Ra- - fotnelettrica 13516 

lante .... 875.4 —, punta de . 4004 dlguct . . . 23a - Fuller .... 997.1 
Piegarsl, attitu- —, superfine de — carbone e - galvanica . . 16 

dine a . . . 384.7. la. 2782 zlnco .... 162 - a gas .... 22A 

Piegato . . . . 427.4,— mdvil . . 1026.7 — cavo . . . 1341 .J -e--. bat teria dl 86.13 
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Pila agasdicloro, 
pila di Tit- 
ward .... 22.101 
-. generc di . . IO .10 i 

- grove .... lf *2 i 

- Gtilcher . . . 314 1 

- do Hawkins . 15.10 1 

- Hellesen ... 26.1 * 

- hi drooler trie a 12 

- de hiorro . . 16.1 
-v const an- , 

tAn.20*>! 

- idroolottrictt . 1.2 j 

- a Idrogcno « | 

osslgcno . . 23.2 j 
-. ineonstancia I 
de la .... 32.4 i 
-, incostanza I 

della .... 82.4 
-e.inserire nuove34J I 

- Krueger . . . 14.io; 

- Lalandc . . . 192 

- Leclanche . . 10.7 

- a due liquid! 7.7, 

- do un solo 11 - 

quido .... 1.7 

--llama . . . 31ao : 
-de pas . . 32 2, \ 

- Meldinger . . 134; 

- di mlcrofono 1113.0 i 
morsetto della 5.4 

- de norma . . 824; 

- normal de i 

Daniell . . . 12 jo 

- ad ossido di I 

carbonio . . 234 1 

- oxhidrlca . . 282 ! 

- de oxido do 

carbono . . 284 

- patron Sift, 1127.7 , 

- al pcrossldo di 

manganese . 19.7. 

- a it last re de 

bi ossido di 
manganese . 214! 

- plat mo o pla- 
tino-niehcl . 30.1 

-e platino- 

rodio .... 80.2 

- do polartzza- 

cion . . . 1144.4 

- dl polarizza- 
zione . . . 1144.4 

-s t preparar 

nuevas . . . 344. 

- a ramc e con- 

stantana . . 29.10 

-o xinco . . 114 

recipiente della 1.4 

- regenerativa 124 

- reversible . . 204 

- no reversible . 26 j 

- a rigcncrazione 

12.9 

- riverslbile . . 204 

- non rlversiblle 204 

- de sal amonia- 

ea.19.7 

- sooa.244 

-e a secco, 

batterla di . 87.1 

- seeondaria . . H4.o 

- de selenlo . 1174.7 

- seimibilc alia 

luep . . . . 11784 

- sensible . . 11784 
sodlmeuto do 

la. 4.4 

- Siemens . . . 134 


I 


Pila a solfato di 
rame .... 184 
-s, soporte para 
las.1024 

- per sporimenti 32.0 

- del sulfato de 

eobre .... 134 
tamano do la . 14 

tensione dellaSiio 
- Iniziale della 83.1 
-, tension de 

la.32.10 

- term 0-0 leetrioa 

204, 304 

- termocloetriea 1 

do Beeqnerel 29.4 

- tcrmo-cleetrica, 

conduetibili- | 
dad termlca 
de una pila . 814 j 

-diferencial 

1850.4 

- ter mo - elet- ! 
trica . . 264, 304 

- - - di Bee- 1 

quorel . . . 29.4 

-, eonduttl- 

vita tcrmica 
di una . . . 814, 

-differen- 

zlale . . . 1360.4. 

- tipo.824 

di. 10.10 i 

- de trabajo . . 12.7 j 
-a, trasegar . . 844, 


-c, travasarc 


delle .... 844 
-a Upward . . . 22 jo 
-, uso intermlt- 

tente della . 824 
-, vaso do la . . 14 j 

-, vetra della . . 14 | 
-s.vlsita do las 1064 1 

- Volta. 64 ! 

- voltaira . . . . 14 

- Zamboni . . .7.1 

- a zlnco e ferro 15.io j 

Pilar .... 837.13! 
Pil&stro . . . 887J3 
Pile, thermo- ! 

electric . . . 304 

voltaic. 64 

Zamboni dry . 7.1 
Pile (v. element) 

- A cAble . . 1S4U 
-s, batteric de - 

du telegraphe 996.7 
-s-boutcilles, bat¬ 
teric de . . . 864 
Constance de 
la.324 

- eonstante . . 10 .ii 

- de eontrole 1127.7 

- A can . . . 13504 

- d’essai .... 324 

- ctalon .... 324 

- A Hainme de 

gaz.824 

- flamme* . .31.10 

- de Oiileher . 814 
Inconstauce de 

la.82.4 

- de Hgne . . . 9994 

- A un llquide . 1.7 

- de micro¬ 

phone . . . 1112.4 

- normalc . . . 824 

- polarisable . . 94 

1144.4 


Pile, presse A . 5.4 1 

- prim a ire . . . . l.i I 

- scchc .... 244 i 

- secondaire . 844 j 

- de Siemens . 134 ] 

- pour telegra¬ 

phed de cam- I 
pagne .... 9994 | 

- tnermoclcc- | 

trbiue . . . 804! 

- dineren- 

tiello . . . 1850.4 

- de Volta . . . . 04 

- voltaiquc . 14, 64 

- formic par 
un bout de 
conducteur 
sous-marin en 
euivre et sa 
gainede fer 1841.1 

- de Zamboni . . 7 j 
P ile, verre flne- 

ment .... 5324 
Piled field coll 8874 
Pilier .... 837.13 
Piling of the discs 

6714 

Pillar .... 887 j 3 
-> cable .... 8444 j 

- drilling ma- 1 

chine .... 8914' 
feeder .... 8444 ■ 

- switch .... 5234 
Pilon, marteau- 882.10 
Pilot lamp . . 9224 : 

11374, 1148.7! 

- lamp relay 11504 1 

- relay .... 11484 ! 

- wire . . 728.4, 768.4 
Pilota, fllo . . . 6604 
Pilote, fil 6504, 723a 1 

7584! 

Piloto, alambre 6504 i 
Pin. 8964 

- -box .... 1084.7 1 
-.contact . . 10064 j 
-.guide . . . 10134! 

- Joint .... 396.10 \ 
spring .... 6684 i 

stop.6464 

w ooden . . . 86641 

Pin. bois dc . 862J0 
Pinee. 398.4' 

- Arid. 824.7| 

- a balai .... 4814' 

- A ebarbon . 1347a | 

- coupante 

- a dresser 


97jo 
Mjb 
3984 
5134 : 


- a gaz . . . 

- Isolante . . 

- pour faire le 
joint Arid .824.7' 

-, plaque de - A i 
balais .... 431.7 ; 

- plate. 984 ' 

- pointue . . 10174 

- de raceorde- ' 

ment .... 93.7! 

- A souder . . . 97.4 , 

- A tiges .... 8984 1 

- A torsades . . 8244 I 
-, torser A la . . 8244 ! 

- A eiutrer les 1 

tubes isolauts 8704 
Plneeau . . . .4744 

- dur .... 10164 

- electrlque . 12284 ; 

- souple . . . 10104 j 

Pin eel. 47441 


Pincel duro . 10 I 6 J 

- eiectrico . 12284 

- suave . . . 1016s 
Pine, pitch . . 8632 
Pinion, lantern 1010 a 
Pink gliding 1204a 

- gutta-perena TTHjfl 
Pino, legno di 882ao 

madera de . 362J4 
Pinolo incandcs- 
eente . . . 13444 
PI non de peda- 
les .... 1102 a 

Plnsel. 4744 

elektrischer 1228s 
-elektrode . 12284 
harter . . . 10164 
-verkupferung 1206.7 
weieher . . 10164 
Pintar .... 397 ji 
P intnra ais- 

lante . . . 367.14 

- anti-acida . . 1064 
eapa de . . 397a: 

- inatacable por 

los acid os . 36.1 

- al oleo .... 368a 
Pinza per attor- 

ciglfarc . . 8244 
attorcigliare 
eolla .... 8242 
-s para el carbon 172 

- ai carbone 1347a 

- para cl empal- 

mc Arid . . 834,7 

- per fare II 

giunto Arid 8817 
-s para porta-es- 
cobillas . . . 4317 
-s dc resorte 66701 

- per sal da re . 97 A 
-s dc soldador 974 

- per tagliare 97J9 

- de torsldn . . 8944 
Plnzetta .... 964 

- a p&lla . . . 3964 

Ploche, coup de 887a 
Plolo.8632 

- di acciaio . . 8636 

- clicoidale . . 8694 

- dl ferro . . . 8637 

- - piombo . . 8634 

- reggia di fer¬ 
ro con cami- 
cole di por- 
eeliana . . . 864a 

Plombarc . . . 5337 
Piombata. caaaet- 
ta dl legno . 87 jB 
Piombo . . 484 , 5636 
accumulator** 

al. 66 a 

- a - e zlnco 664 
acetato di . 12331 

- antlmonioso, 

griglia di . . 662 
-, asta di - isolato I5d 
bi ossido dl . 444 
earbonato di 78600 
-, chlodo dl . . 874 
cillndro di la- 
mlera di . . 144 
chloruro dl . 44 j* 
-.disco di . . 48 ji 

- dolcc, griglia 

di.56.1 

- duro .... 87> 

- -. griglia con ma- 

glieutrette di 6 K 1 
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Piombo duro, in- 
telalatora di 6L8; 

- -, molla di. . 494 : 

fascia dl . . . 40.7 
foglio di. . 43.12 . 

-, fond i to re di. 84.7 : 
-,forbice per 87.12 
griglia di . . 58 jo 

- Indurlto, cas- 

actta dl . . . 87.7 
-> ioni di.... 4a* 
lamina di . . 432 

- lamlnato . . 44.1 
—, nostro di . 852 

lima per. . . 98.1 

- metalllco . . 44.2 
nucleo di . . 48.4 
pezzo fusibile 

di - di ricam- 

bio .6664 

piastre di . . 434' 
-, polvere di . . 60a ! 
- t pontc di . . . 40.s 
protossido di 444 
ranella di . . 854 , 

- raschlatoio per 

U4.S I 

-, raschietto per 942 

- per aaldarc . 90.7 

- sano d’una pi¬ 

astre .... 43.7 
sol fa to di . . 444 
Holfuro di . . 44.7 
-. spazzola per 97.li 
-, spugna dl . . 4 &m 

- spugnoso . . 46 lh i 

—. accumula- I 

alone di . . 704 
—. massa di . 462 
—. II - nuovo £ 
attlvo .... 474 

-, piastre di . 40.7 

—. poroslta del 48 j 
* riempimento 
di . . . . 47 j 

- rimpasto del- 
le voochic pi¬ 
astre di . . . 472 

-, tipo fuori di 2104 
Piovana, acqua 53.10 
Pipa deentrada 8804 

- d'entrata . . 8804 1 

- en porcclana I 

eon fllete y I 

tucrca . . ‘ .S73:i 
Pipti, concrete 832.7 ! 
-.concrete - with 
iron cover . 8384 ! 

- -cutter .... 898j) 
earthenware . 8324 
Franklin's . 13204 
glazed earthen¬ 
ware . . . .882.4 

- hook.8704 

- entrance . . . 8354 

- range .... 1154 
-.reed .... 11214 

- support . . . 8774 
-, ventilation . 833.4 
Pipe d’entreo . 8852 

8804 

- enporcelaine 
avec filctagc 

et ecrou . . 8734 

- d'introduc- i 

tlon.8804 

Pipeta. 524! 

Pipetta .... 524 

- a entrata . . 8804 


Pipetta d'entrata 
in porcellana 
con impana- 
tura e madre- 

vlte.8734 

Pipette .... 524 

Piping.1162, 

-.steam . . . .1154 
Piquet d'acier llOLi 

- d’amarrage . 8114 

- de hauban . . 8114 • 

11004 1 

- - niarquaire . 808.7 1 
Plquete . 807 . 10 , 808.7 

- de acero . . 1101.1 

- arrlostrado 11004; 
Piramide di car- 

hone . . . 11084 
Piramide de car¬ 
bon .... 11084 
Piriforme, lampe j 
a incande¬ 
scence . . . 9204 | 
lampe - a re* 
fleoteur . . . 921.1 1 
Piroelectricl- 

dad . . . . 1308a 
Piroel5etrleo . 130821 
PiroclettrhitA 1308.11 

- del cristalli 1307.10 
Piroclcttrlco. 130812 
Pirofosfato di 

sodio . . . 1219.1 1 

- de sosa . . 1219.1 j 
Pirolusita . . . 204 
Plromagnetico, 

motore . . . 2172 
Plrostato . . 300 j 5 
Pistol, Volta's 12804 
Pistoladi Volta 12804 
Pistole, Volta- 

sc he . . . 12864 1 
Pistolet de 

Volta . . . 12804 
Piston.772.4 

- engine .... 1174 
souffle! a . 471.10 

Pit, brick- . . . 8304 

- cable .... 707.4 
-.cable . . . 884.10 1 

- coal . . 1094, 110.1 

-signal, electric 9804 
Pitch 8094,8004.5872 
-, average wind¬ 
ing .8102' 

-.backward . .810.1 
-, commutator . 8104 
-.compressed 784.11 
-, cquipotentlal 8104 

field-.8104 

-, forward . . . 8094 
-, fractional . . 809.7 
-. measuring . 810.10 

-, part-.309.7 i 

-. pole-.277.1 

-, resultant wind¬ 
ing .8104 

- of a short chord 

winding . . 810.4 
-.shortening of 

the.3104 

-.tooth- . . . 202.10 

-, total.8094 

-.winding . . .3094 

- of wires . . . 829.7 

-cd wood tank 1194.1 
Pltchpin.bois de 8034 
Pitchpinc . . . 3682 
-liolz.8684 


Pltchplne, legno ! 

di.8084 1 

-, madcra dc . . 8684 , 

- tank with pitch 

lining. . . 11944 
-wanne . . . 11944 1 

Piton. 4534 

Pittura, strato 

dl. 397J2 

Piuolo d'accialo 

1101 a , 

- d'ancoragglo 1 

11004 1 

Pivot.5824 

- lathe.3934 

- de porte-balal 481.4 

- suspension . 635.il 
Pizarra .... 861 4 
-, placa de . . . 922 ; 

- pulida .... 7834 
Placa .... 612.11 

- acanalada . . 484 
-, acanaladura 

en la . . . . 4641 

- deacumulador 884 

- del acumula- 

dor, cambio 
dc volumen 
de la . . . . 89.7 < 

-, enrejado 

de la . . . . 584 
-a dc arumula- 
dores, metodo 
dc Tudor para 
la fabrication 

dc.812 

-s dc acumula- 
dorrs, prensa 
hidraulica para 
fabrioar Ins . 85.1 J 

- aisladora . . 7904 I 

- de aviso . . . 5144 
-s. bloque de . 422 . 
-. borde lateral | 

dc la . . . . 394 

- de las bornas 

dc union . 1138.1 
-s, cambio dc 1 as50.2 

- de ranglloncs 62.1 
-s, caucho cn . 85H.I 

- de cclnloide . 0174 

- central . . 1006.7 

- dc cicrrc . 1009.1 , 
-s, colocacidn dc | 

la«.1004 

- de condcn- 

sador . . . 12844 

- conductora 1018 jo 

- -. la - y la de 

recubrimiento 
se han soldado 
a consecuencia 
dc un ravo 10192 

- conductrlz del 

pararrayos . 9932 
-s, construction 
dc las . . . . 42.7 

- de contaeto . 582.7 
-dc reposo 10054 

- contigua . . . 43.1 

- dc corcho . 86fl.n 

- - cortacircuito 560.7 
-s, corto-clrculto 

entre .... 414 

- de cuarzo . 11044 
-campos . 484 

- la cublerta 834.1 

- - ebonita . . 781.1 
-, electrodo de . 49.1 


Placas. desemba- 
lar las . . . 9 £jo 

- empastada. . 46.4 
-s, empastar las 882 
-s, encorvadura 

de las ... 41.4 
-s, enderezador 
de.84J 

- enrejada em¬ 

pastada . . . 68.4 

- esmaltada . . 6172 
-,espesor de la 392 

de.5822 

- esponjosa de 

piomo . . . 46.7 

- cstereotipica 1209us 

- extrema . . . 50a 

- - del acumula- 

dor.492 

- -. apoyo de la 49a 

- - negativa . . 494 
-, en forma de 685.1 
- dc cuerno 

6702 

- defundaclon 465.li 
-s, fundir las . 842 

- fusible .... 563.7 
-g, giratorios, eou- 

densador dc 
una capacidad 
regulable 
con .... 106.3.9 

- de gran super- 

ficie.624 

- - Oulcher . . 4H.n 

- interruptor 649.4 

- honnigdn . 8384 

- laminada . . 404 

- dc largo ser- 

vieio .... 892 

- lateral .... 408.1 
-s -es, tipo con 4084 

- de laton . . 10054 
-8, iimpia de 

las rebabas 
de las .... 94.1 
-s, limpiador de 83ao 

- rnaciza . . . 43.4 

- con marco . . 61.7 

- de marmol . 613.1 

- mayor poten- 

cial.432 

- men or poten- 

cial.434 

-h - la misma 

polaridad . . 42.10 
-s, modelo de . 3342 
-s, raontaje de 

las.934 

- negativa . . . 422 

- de nucleo . . 484 

- numerada . . 89.io 
-s, par de . . . 41 .1 

- de parrilla . 684 
-s, paso perjudi- 

cial decorrient«» 
entre dos . . 704 

- de pastillas . 58a 

- perbxido de 
piomo .... 44.10 

-, peso de la . . 88.10 

- di piombo col 

dati del cavo 

838.10 

- de pizarra . . 922 

- de Plante . . 48.10 

- piomo . . . 434 
-8 —, cm pasta- 

I cion dc las . 824 
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Planter 


PIacm de plorao, 
esponjoso, 
yariacion de 
reslstencla en 
1 m.47 A 

- polar .... 540.1 

• positlva . . . 424 

- de protect* ion 4092 

- - pruebas . . 4844 

- re cam bio . 49 jB 

- recubri- 

m lento . . 1019a 
-0 - rejilla, Uenar 
las - con pasta 
actlva . . . 856 

-con malias 

ap re tad as . . 604 

- - -,past a para 

relfenar fa . 604 
-s, reslstencla de 

las.42.4 

-s, secado de 1 m 857 

- para secar . . 8789 

- ae soporte . . 49ao 
-s t soporte para 4lJ2 

- de sumersidn 5989 
superflcie dc la 89.4 

-, - actlva de la 394 

- aparente de la 894 

- del tensor . . 4089 

• de tlerra . . 1019.7 
-. tlpo de . . . 424 

- de transml* 

si6n .... 1005s 

- - Tndor . . . 624 

- - unldn . . . 612.1 

- vlbrante . . 1110.6 

- de vldrio . . 95s 
-de 6palo,fo- 

tometro con 9772 
Placcato in otto- 

ne.66 La 

Placchetta con | 
namcro . . . 89ao 
Place of cable 
joint .... 8402 

- - erection . . 1159 

7156 

- - settlement . 7104 

- subject to great 

risk of lire . 6114 

- of supply . . 727.4 
to - in circuit 1412 
to - the conduit 

in wall cha- 
nucls .... 893a 
to - a wire . 818.1 
Place expose k 
rincendie . .6114! 
mettre en - lea I 
charbons . . 4783 ! 

- en - Hnduit 4852 
-. mise en . . . 9812 

- en - du cohe- 


Placcr rindnlt 
dans la ma¬ 
chine .... 4832 
j - la tete dans 
I une position 
| rclevec . . . 608a 
, - les tubes dans 
les condnits 
du mur . . . 893a 
- des tubes Iso- 
I lants dans la 


Plan d'une spire 

804di 

- snstentateur 10989 

- de sustention 10989 

- d un tour . 804a i 
Plancha dc ami* 

an to . . . 88123 

- - cine . . . 114u.6 
-amalgama- 

da. 122 

- tubo de . 870 j 


mafonnerie . 8932 ; - esmaltada, re¬ 


flector de . .9657 

- de hierro . . 847.4 
-dulce dc 

fusion . . . 3474 

-, envoi tura 

dc.6112 

-s —, escalonar 
1 m ... . 41120 

— manganese 
negro . . . 212 

- manganina 68620 ! 


sur zero . . . 6432 
Placing the plates 
in position . 1004 

- the wire on 
the insulators8179 

Plafon del cstan- 
que para el 
cable .... 8484 
Plafond, articu¬ 
lation spberi- 
que de . . . 969.1 

- de la cuve . 8484 
douillc de . . 9654 

-. £clairage de . 911.4 
-, fixation de - k 
articulation 
sph^rique . . 969.1 
-, - de-Arotule 969.1 

-. interrupteur _„ 

de.5242 ! - dc tierra 

-, isolateur de . 7953 tijeras de 
-. lampe dc . 921 20 | - mecAnicas 

-, r^flecteur de 9653 
rosace dc . . 9692 
- de - poursus* 
pension . . . 8862 
rotule dc . . 9692 
-. spirale de - pour 
le montage dc 
doulllesdelam- 

pcs.9692 

traversee de . 887.1 
Plafonnicr . . . 9684 
Plain black con¬ 
duit .... 8704 
Plankollektor . 4204 
Leitungs- . . 710.7 
-schcibe .... 3957 
-spicgelanode 12862 
Pfan, general . 1157 
ground . . . 7153 

- of the position j 

of the cable 829.4 

- - switchboard 6044 | _ 

Plan. 7164 | Planear 

- d’agate . . . 6862 * Planer 

- de la canalisa¬ 

tion .710.7 

- d'cmplacement 

du cdble . . 829.4 

- d’enscmble .1157j 


Plano de distii- 
bocldn . . . 604s 

— emplaza- 
miento . . . 11&7 

— una espira 90421 

— - fundacion . 4679 

— polarizacion, 
rotacidn del - 
de la luz por 
imanacidn 12042 

— - refraccion 19603 

— - rotacion de 

la aguja . 12049 

— situacldn del 
cable .... 8254 

util .... 10689 

Plant, accumula¬ 
tor .723 

-.agricultural 18673 

-. alternating- 

current . . .705s 

-1 - - high-ten¬ 
sion .7042 


- - niquelina .6864 -.boiler- . . . .1063 

- ondulada, reel- !-» combined alter- 

piento de . . 4658 nating and 

- de tixido dc contlnuons- 

cobrc .... 19.4 current . . .7044 

- - proteccidn 405s continuoua- 

-s, recorte de las 3874 current . . .7057 

- para rejlllas 69.4 j-* conveying . .7156 
9074 . current gene- 
8851 | rating . . .7011 


de.8882 

- deyeso impreg- 

nada de acldo 
sulfOrico . . 254 
Planche k bor- 
nes .... 46720 
Plancher . . .1044 

- poursallesd’ac- 

cumulateurs 1057 

- de la salle des 

machines 61820 
Planchette des 
bornes dejonc- 
tion .... 11854 

- de centrage 1244.4 
Plane mirror 

anode. . . 1286a 
to ... 8922, 8924 

- of refraction 18604 

- - rotation of 

the needle 12944 

- - turn . . . 804.il 


Planer <— apli 

nlr).8822 

Planimctcr, to 
measure with 
the.1958 


rear . . . 11024 

- d’operateur 1171.7 

- d’opcratrice 117L7 
-, remettre en - le 

barillet . . 10122 

- dc service . . 619 j 

- - telephonistel 17L7 
Placement de 

conducteurs 
eicctriquea . 8822! 

- des tubes iso- 

lants .... 868.1 

- de tub. Isol. dans 

un endult dc 
dment . . . 892.7 j 


- equipotcntiel 1474 j Planimetrar . . 1964 

173a PlaninuUrcr . . 1958 

- de la fonda- Planimetrieren 1964 

tion. 4679 


- Installation 
du tableau de 
distribution 6044 

- du massif de 

fondation . 

- de niveau . . 175l 

- - refraction 13604 

- du reseau . . 710.7 

- de rotation de 
1’aiguillc . 12944 

- situation du 
cAble . . . .8294 


PI an 1 metro, in te- 
grare col . . 1964 
Planing ma¬ 
chine . . . 
Planish, to . 

4679, Plauo, arrolla- 
mlento dis- 
puesto en un 


distribution . 7263 
-» electric . . . 9057 
— with earthed 
neutral wire 795i 

- electricity . 1908.7 
high-tension . 704s 

-.Isolated . . .7053 
-» lighting and 
power . . .7064 
-» low-tension . 7042 
medium-ten¬ 
sion .7043 

-.polyphase . . 794a 
pressure gas . 127.7 
provisional 19009 
-> single-phase .705s 
-.steam . . . 
-.suction gas 
-.switch . . . 
-.temporary . 

-. three-phase 
-, turbine . . 

-. water-power . 1244 

. 9924 : Plants.715s 

992.4 I Plantation, dla- 
positif dc - 
(poteaux) . 11014 
fouillc pour 
la - d un po- 
teau.8056 

- du mAt . . 110L4 

- d un poteau . 809a 
Plante-Akkumu- 

lator . . . .6510 

-platte.48ao 

-schicht .... 90as 
. 8924 -verfahren . . . 809 
. 882a * Plants accumu- 

1 lator .... 6620 
I - -layer .... 80ao 
-b method . . . 809 


. 115s 
. 1274 
.9057 
1895s 
• 7042 
.1254 


solo.82141 - plate.48ao 

-s, - dispuesto en ! - storage bat- 

tres.8214 ! tery. 66 J 0 

- de la canalizar j Planter des po- 
cI 6 n . . . .7157| teanx . . . 808ao 
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Plat 


Planter, lea po- I Plaques, coaler 

teaux sont | dea.842 

plants en i Plaque de coupe- 

qulncoace . 809.7 j circuit . . . 600.7 
— sont plan- ] -, courant de la - 
tAa en zigzag 800.7 de terre . . 007.4 
Plantilla para I -a, court-circuit 

roacar . . . 543LS' cut re .... 41.5 
- exterior p. rose. . - de couverturc 884.1 


-h, dAballer lea 92.10 
de derivation 
cd porcelatne 88 L 2 
i, ebarbage dea - 
d’accumula- 
tcura 


Plaque, mature 
active rappor- 
tee aur la - A 
grillage . . . 69a I 
- mediane . . 1006.7 i 
• - de mAme nom 42ao | 
I - - mAme pola- 

rite.42J0 

I -s, mise cd place 

1 dea. 100.3 

-a, montage dea 932 
, - negative . . . 42a 
I -a A Dervurea . 484 
a. nettoyeur de 83.10 


643.10 

• Interior p.rosc.6434 
Plaque .... 012 ai 
-a, accouplcmcnt 

A- pour cables U BUl,UUiUiB* j »: 

de paraton- tcura . . . . 94a ; - A numero 

nerre . . . . 9994 j - d’ebonite . . 78la - numerotee 

- d'accumula- 1 - d'ecllssage . . 612.1 - d’oxyde de 

teur. 88 a | Electrode k . 49a | cuivre . . 

-a, accumulateur i -, - cd forme de 49a — cuivrlque 
k - empAtees 67a2 , - Amalllee . . . 6172 1 agglomerA 

-a, - k - tartl- : -a, empAtage den 82-*> - 8 , paire de . 

nAea.67.12 - erapatcc . 40a, 6 Ha , -a, barafoudre 

- A Ame .... 482 1 -a, empater dea 8321 a. 

- d’amiante . 86 Lis ' -a, ensemble dea 422 ; -s, pareur de 

- d’ancrage . . 467a Apalsseur de . 892 j passage nuislble 
d’ardoise . . 922 - d epreuve . .4842' du courant 

i- d’essai . . . .4842; d’une- aur une 

- extrdme d'accu- autre .... 702 
mulateur . . 402 . - de peroxyde de 

- - negative . . 492 1 manganese ag- 
i -a, falblc jcu du , glomere . . 2 La 
! bloc de . . . 422 | - - peroxyde de 
I - de fermeture 1009a plomb . . . 44ao 

- pincc A ba> 


89ao 

89ao 

19.4 

19.4 

41.1 

1018J 

84a 


arete laterale 
de.392 

- d'asbeate . . 361.13 

- autogAne . . 43.4 

- d’avertisae- 

ment . 6142, 620a 

- avaut fait un 
long service 394 


-a, ftnisaeur de 84.1 


a, bloc dc . . . 422 1 - de fondation 466a i 

- a cadre . . . 61.7, — formation 

-s, cadre de mon- autogAne . . 43.4 I 

tage pour lea 412. - - formation I 

-. calage dc la- I hetorogAno . 68.1 j 
extreme . . 49.4, en forme dc . 686 a I 
cannelures dans : - - forme de 
la. 462 cornc .... 6702: 

-a, caoutchouc i - de fusible . . 666.7 ■ 
cn-.7774 -a, gabarit A . 8344 

- de cellaloide 6172 -s, gondolement 

- champ . . 12794 1 aes.41.4 1 

changement de i - A grande aur- 


volume de la- 
d'accu mulateur 
80.7 

-a, chevalet pour 

lea.412 

clolaon dc . . 6822 
- de condensa- 
teur . . . 12844 
-a, condenaateur 

a. 10212 

-a, condenaateur 
rAglable A- 
rotatlvea . 10684 
-a, condenaateur 
rAglable A - 
tournantes 10694 


622 


lals.43L7 

- Plante .... 48 jo 

- de plAtre imbi- 

bee d’acido 
sulfuriquc . 23.4 

- plAtre impre- 
guoc d’aclde 
sulfuriuue . 23.4 

- de plomb . . 4315 
plomb sainc 

d’line .... 48.7 

- de plomb 

apongieux 

- - plongcc . 

- plongeuse , 

- poids de . 

- polalre . , 
ae pole 


face 

- - grillage . . 682 
grillage dc la- 

d'accumula- 
teur .... 694 
-a A grillage A 1 - positive 
pctlteaalveoles004 - - d’liu potentiel 

- avec grillage plus Das . . 432 

A augets . . 62.1 i -potentiel 

- A grillage em- plus Aleve . 432 

putAe .... 68.4 -s, presse hydrau- 


46.7 

6984 

6984 

38.10 

649.1 

649a 

424 


Ilmic pour la 
fabrication 
des - d’accu- 
mulatcurs . 86 a 
! - dc prise de 

terre .... 670.4 


— grillage tar- 
tlnAe .... 68.4 

— grille .... 682 
-, grille de la-d’ac¬ 
cu mulateur. 684 

conduct rice 1018.10 i - Gulcher . . . 48.1 1 
- du paraton- j - d'immersion .69941-9, procAdA Tu- 
nerre .... 9932 1 - 9 , Influence dc I dor pour la 

la- conductricc Tepalsscurdes- | fabrication 

sur la capaclte 68lh de - d’accu- 
, - d*lntcrrupteur649a ; mulateurs . 812 
j - Isolante (Isola- ; - de quartz . 11042 
| tours) .... 7962 , - A quatre eom- 
t - - (commute- ! parti men ts . 482 

teurs) 


et la plaque de 
recouvrement 
ae sont soudees 
ensemble sous 
Taction d un 
coup de fou- 
dre .... 10192 - de jonction 
-a, construction i - - laiton . . 
de.42.7 1 - lamellaire . 

- de contact. . 682.7 - A lamellcs . 

— contact de 1 - de liege . . 
repos . . . 10054! — raarore 

II 


. 6824 , - de rechange 
. 612a — recouv re- 


494 


10062 
. 464 -s, 
. 464 

866.11 i 
. 613a 


ment . . . 1019a 
reenipAtage 
de vieillcs - 
de plomb 
sponglcux 


472 


Plaques, re m place¬ 
ment dea . . 602 
Plaque, renforce- 
ment de la - 
extreme . . . 49.4 
- 0 , resistance dea 42a 

- rouillee . . Ullao 
-a, sAchage dc . 83.7 
_ de selenite. 11062 

- aeparatrice ex¬ 

treme .... 60a 
serrage de la 
- cxtrAme. . 49a 

- de long service 894 

- stArAotypique 12094 

- -support . . . 49 jo 
surface de . . 89.4 

-, - apparente dc 
la.392 

- dentAc de la 462 
-, - effective de la394 

- A nervures 

de la . . . . 462 
-, - nervuroe dc la462 

- reelle de la 394 
-a, aystemc de 

capacltes A 10642 
-s, systAme de 
I capacite A - 
avec prise de 
| terre . . . 10644 

- 8 , tart in age des 
1 - de plomb . 822 

1 - tartinec . 46a, 68 a 
, —s, tartiner des 832 
> -s, teudance dea 
: - au gondole- 

I ment .... 412 

I - de terre . . . 670.4 
1 — tetc .... 60a 
I — tole .... 348.4 
: - - transmission 
1 10064 

i -a, transport de 
1 I’aclde entre 

j les.52.11 

I - Tudor .... 622 
-.type de . . . 424 

- unique . . . 012.12 
; -s, variation de 

resistance des 
I - de plomb 

1 spongieux . 47.4 

i - de verre . . . 934 
I - vibrante . . 11104 

- voisine.... 43.1 

- de zinc ... 114 
-amalgamee 122 

I Plaster. 8932 

stone.6182 

-.wall.8934 

Plastic metal . 6642 
' - insulating ma- 
; terial .... 774.7 

PIAsti co, material 
alslante . . . 3672 
1 Plastiquc, Iso- 

lant. 774.7 

, -, metal .... 6642 
1 Plant inches Iso- 
1 latlonsmate- 

rial. 774.7 

- Metall .... 6642 

Plastlt.7862 

Plastitc . . . .7862 
Plastron en 

cnir .... 11412 
; Plat, bobine A 828.12 
- 9 , dcssous dc . 984.4 

108 
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Platt* 


I 


Plat, cnroulc A 32*.i; 

-, fer. 

Plata.366* 

- alemana . . . 80* : 
—, alambre dt* 585a l 
—, aleacton de 664a ' 

cartucho fusible 

dc.666.1 

-. cianuro do 1214* 
eloruro de 1213.ll 
fusible de . . 665* 
graflto- . . 1208.4 

- cn hojas . . . . 7* 
nltrato dc . 1218* 

-, papel dc . . . .7* 
-.preeipitado dc001* 
separaclbn de 

la. 1208*2 

Plataforma del 
cuadro dc dls- i 
tribucion . . 619.1 ; 

- dc strvielo. . 619.2 ; 
Plate, accumu¬ 
lator .... 3&a 

-.auxiliary . . 3*# 
-s. bending of tlie 41.4 
boiler- .... 847* 
-s, buckling of 

the.41.4 

-s, to cast . . . 84* 
-.celluloid. . .017* 
-. channeled . 847 jo 
-. ehecquer . . 847.10 , 
-cleaner .... 83 jo 

- condenser . 1021* 
-. construction of 42.7 i 

- of copper oxide 19.4 ! 

core.48* : 

-coupling . . . 460.7 J 

- coupling lor con¬ 

ductor rope 993* 
cover .... H84.1 
cupric oxide . 19.4 ' 
-s, drying of the 887 
-h, durability of 39* i 
-dreaser .... 84.1 I 
-, earth .... 6784 j 
-. edge of . . . 39* i 

- electric ma- 

chine . . . 12787- 

- electrode . . 49.1 I 
-. enamelled . . 617.2 j 

-.end.60.1 

-. first. 60.1 i 

- former .... 334* 

-. frame .... 61.7 , 

Franklin's . 1284.4 

(Class.98d 

-grid.683 

-. ground . . 1019.1 , 
Ouclchcr . . 48.il 

- of higher potcu- - 

tial.482 

-. horn-shaped . 670* 
-.laminated . . 40* 

- with lar(ce sur¬ 

face .62* 

lead-.43* 

- with lead frame 

forming 4 di¬ 
visions . . . 485 
lead peroxide 44.io 
-■<. life of . . . 39* 

- ll(chinin(c ar¬ 

rester .... 671* I 

- protector 10189 

-• line .... IOIS.io 

- of lower poten- 

tial.43* 


I Platln-Platln- 

nlckclclemcntdO* 
- rhodium- 
element 
; -schwarz . 

41a . -sichcrung 
. 584 Platinado . 

48.10 i - tadj.) . . 

. 649.1 I Platinage . 

: Platinato . 

: Platinura . 

Platino . . 

: - ooulissantc 
i -. etalon dc 


887 


42*: 

60 * 


. 80*i 

. 23*| 
.669*1 
12047 
991.10 
1204.7 
991.10 
1204.7 
. 15.4 
1012.10 
.9787 
. I008S | 
. 16*1 
29*, 


, Plate, negative 42* 

! niumber . . . 89.10 
• - of opposite po¬ 
larity .... 43.1 
-.ordinary. . 

' -s, pair or . . 

-. pasted grid 
-, Plante . . . 
pole- .... 
positive . . 

-s, renewal of 

the. 

-, replacement of 

the.60* 

-s, resistance of 42.41 - en laiton 
-s. set of ... 42* -, lame dc . . . 

-, in the shape , -. noir de . . . 

of a. 686.1 ! -. unite de - de , 

-shaped . . . .685.1, Viollc . . . .9786, 
i -s or similar po- ; PlatlnO . . . 991.10 
larity .... 42.10 , Plating, antl- 

solid.48.4 1 raony- . . 1206.4 

spare .... 49* 1 - balance . . 1861.7 i 
-, spongy lead . 46.7 : brass- . . 1202J1 , 

- spring* .... 646.4 -, cobalt-. . . 1202a : 

-.supporting . 49jo -.copper- . . 1802* [ 
-. - frame for . 41* -, gold-.... 1203* 
-surface . . . 89.4 -, hard-nickel- 1202*! 
-, switch .... 549.4 lead- . . 1204.13 ; 

-.thickness of . 89* - plant . . . 1192* i 

-.thin. 847* -.platinum . 1204.7 1 

-. trough .... 62J - process . . 1192* 
-.Tudor .... 02* - room . . . 119271 
-.type of . . . 42* - shop .... 1192*! 
-.weight of . . 88jo -.silver- . . . 1208* I 
Platea di ealce- ' steel .... 1206* j 

struzzo . . . 888* , tin .... 1204*, 
Plateado . . . 1203a i - works . . . 1192*! 

- por con- « I Platiniert . . 991 jo | 

tacto . . . 1206* : IMatinierung . 992i I 
Platear .... 991* Platinised . . 991.10 
Plateau d’accouplc- . Platinising . . 992a I 
ment .... 460* : Platinocyanuru 
-x, accouplement j de baryum 1243* 

4. 460.7 - -cyanure, ecran I 

~ 1284.4! au - de ba- 

. 417* rvura . . . 1096* 
1279* Platino .... 16.4 

. 376*. -. bieloruro dl 12143 
393* ! -cianuro di barlo 


- de Franklin 

- k paller . , 

- rotatif . . , 

- de scehagc 
-, tour k . . . 

- de tour . . 

- tournant 


. 898*1 
1279*! 


- - di bario, 


Platoformc de bat- | sehermo di 


104* i -. elettrodo di 
484* ; -, lamiera dl . 
484* nero dl . . 
619* j - -uiehel, pila 
platino c . 
019.1 - -rodlo, pila 
104.4' platino e 
619* Platinoclanuro 


terie 

- d'epreuve . 

- d'essai . . . 

- de service . 

- - tableau de 

distribution 
Platform . . . 

-, operating . 

-.switchboard . 819a i dc bario 
Platilio do cojl- | — dc bario, 
notes .... 437* 1 pantalla dc 

- Franklin 1284.4 .cioruro de . 

Platin.16.4 -. elcrtrodo de 


bad 
-blech . . . 
-. (’hior- . . 
-ehlorid . . 
-drabt . . . 
-elektrode . 
-spule . . . 
-einheit . . 
-elsenrohre 
-elektrode . 
-lampe . . . 
-mohr . . . 
-uormallicht 


1248*, 

1096*. 
. 16* 

. 16* 

. 23* 

• 80.1 | 

. 80*| 

1243*! 

1096*' 

1214* 

16* 

16* 

23* 


1204* -. lamina de 
. 16* -, negro de 
1214* - -iiiquci, pila de i 
1214* platino y . . 80a : 
74l.li - -rodlo, pila dc 
1071* platino y . . 30* 
497.1n Platinum \ . . 16.4 
. 978 b - bath .... 1204* 
1240.1 -.chloride of 1214* 

. 16* - electrode . . 16* 

. 980a - foil.lu* 

. 23* - fuse.569* 

. 9787 - -Iron tube . 1240.1 


Platinum lamp 980a 

- -plating . . 19047 

- -platinum-nickel 

couple ... 89a 

- - -rhodium 

couple . . . 80* 

- sheet.16* 

spongy ... 28* 

- standard light 978.7 

- thermometer 497ao 

- unit, Viollc’8 978* 

- wire .... 741ai 

- - coil . . . 497as 

- - electrode 1071* 

Platinurc . . 12047 
Plato.883.7 

- de aropla- 

miento . . . 460* 

- - sujeclon . 467a 
-. torno de . . . 896* 
Pldtrage de* iso- 

latours sur 
leur support 816.7 

PlAtre.86* 

noyer les tubes 
dans le . . . 8926 
-, plaque de - im- 
bib£e d’acidc 
sulfurlque . 2814 
-, - dc - lmprtgn£e 
d’aclde sulfu- 
rluue .... 28* 
-, seellement au - 
des isolateurs 
sur leur sup¬ 
port .... 816.7 
Platte .... 612al 
-. Akkuraulator- 88* 
-,-end- .... 49* 
-n, die - aus- 

paeken . . 92*6 

-n, A us wee ha- 

lung der . . 60* 

-, Biel-.43* 

-. Blelschwamm- 46.7 
-, Bleisuper- 

oxyd- . . . 44 jo 
- nblltzableiter 1018* 

- - Hchutzvor- 

rlehtung . . 671* 
Roden- . . 1019a 
-.Deck- . . . 1019J 
-ndleke . . . .682* 
—. EintiuO der 

- auf die Ka- 
pazit&t ... 68* 

-nelektrisier- 

mascblne . 1278.7 
-n, Einbau der 98* 
-n, Elnsetzen 

der. IOOls 

-uelektrode . . 49a 
-. Erd- . 6704, 1019a 
-, Ersatz-.... 49* 
-nfahnen, Vcr- 

einigung der 40.4 
-nfahnen. ver- 
elnigungder 

- dureh 

Oieden ... 406 
-nfahnen, Ver- 
elnigungder 

- durch L6ten 40* 
-nforin, in . . . 686a 
-uformig . . . 686* 
-. Ocgen-.... 48* 
-, gepastete . . 40.4 

gerlppte Ober- 
H&clic der . 40LS 
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Plomo 


Platte, gesundes | 
Biel ciner . 43.7 
-ngewlcht . . . 38.10 
gezahntc Ober» 
flftche der . . 46.2 
-n glebe n . . . 84.2 
-,Gltter- .... 68 a 
- n, gleich- 

namlge . . 42.10 
-ngllmmer . . . 868A 
Qrobober- i 

fUchcn-. . . 62 a, 
-v GOlchcr-. . . 48 ji; 
-ngummi . . . 777.8 

- ndbcren Potcn- ! 

tials .... 432 j 
hdrnerartige 6702 ■ 
-ninnern, Silure- I 

dlcbte im . . 62 a 
- nkautschuk . . 358a! 

Kern- .... 4813 I 
-nkondensator 1021^ 
-nkonstruktlon 42.7 
Kopf- .... 60a 
-n, Kruminiing 

der.41.4 

-nkupplung fur 
eln Blitzab- 
Ielterseil . . 993J 
-nkurzAchluO . 41 a 
L amellar- . . 40A 

- von lancer Bc- 

triebszelt . . 89 a ■ 
-. Ijcltungs- . 1018.10 ; 

Masse- .... f>8.i . 
-, massive . . . 43.1 
-.Minus- .... 424. 
-n r Montierung 

der.98 a 1 

Mulden- . . . 62.1 

-.negative. . . 42 a 

- niederen Poten¬ 

tials .... 43 a 
- noberflttche . 39.4 
-. scheinbarc. . 39.3 
-, wahre .... 39iS 
-. wirkliche . . 39 a 
- n, Oberrtaehen- 
entwicklnng 

der.464 

-npaar.41a 

-n pastlercn . . H32 
pastierte . . . 40.4 
-. Plants . . . 48.10 

-.Plus-.4*8 

-.positive . . . 42A 

-nputzer .... 88.10 
-. Kahmeu-. . . 61.7 
-, Randaufhan- 

gung der . . 89ao 
-, It life lung in 

der.46^ 

-. Rippeu- . . . 48a 

-n, 8tturctrans¬ 
port z wise hen 


den.52.11 

-nschabloue . . 334 a 
-, Srhafcrsehc 1069.4 
-n schmieren . 8312 1 
-nseitenkante . 39a 
-nst&rkc .... 892 
-n strcicben . . 832 
-, Stiitz- .... 49.10 
-nsvstem . . . 422 
- -s, gcrlnge Ver- 
sebiebbarkeit 

des.422 

-n, Traggertist 

ftir.412 


Flatten, Trocknen 

der.88.7 

-.Tudor-. . . . 62^ 

-ntyp.42a 

-nverputzer . . 84 j 
-, Vlcrfclder- . 48 a 
- nwiderstand . 42.4 
Plattleren . . . 77&4 
Plat tier wage 1861.7 
Platzfrage . . . 7082 
-lamne .... 1187 a 
- re la is .... 1160a 

Play.406 a 

Plegado .... 427 a 
P legar, aparato 
para - las ba- 

rras.884.7 

Plegarse,aptitud 

de. 884,7 

Plein .... 837a 2 
-, bouebon - en 
porcelaine . 901A 
-e, bride .... 8462 
Pie tin a de co- 
rredera . . 1012JO 
Pll, faux .... 747a 
Pllabllltc . . .384.7 
Pliability . . .884.7 
Pliable .... 384 a 

Pliant.884 a 

Pile.427.4 

-, aptitude a pou- 
voir etre . . 384.7 
Pliegue .... 747a 
Pller.884A 

- tin tube iso- 

lant.875.4 

Pliers, Hat nosed 983 

-, gas.898-1 

insulated . . 618A 
-, jointers . . .824 a 

- for making 
Arid’s joint 824.7 

-.pointed . . 10172 
twisting . . . 824A 
Plomo, oxido de 442 
papel dc . . . 43J 2 
-, pcrdxido de . 44 a 
-, placa de . . . 48 a 
-, polvo de . . 56.4 
-, protosulfuro 

de.44,7 

-.puente de . . 40 a 

- pulverl/.ado, 
aoumulador de 562 

- -. relleno de . 5413 
-. rauueta para 942 

- rerfnado, rejllla 

de. 59.1 

rejilla de . . 68.10 
rejilla de - y 
antimonlo . 592 

- sano de una 

J daoa .... 43,7 
e seguridad 6 o7a 
- para soldar . 96.7 
-. sulfato de . . 44 a 
-. tajador de . . 97 . 12 
-, varilla de . . 441.7 
-. - alslada dc . 16.1 
Plongec, plaque 

de.698 a 

Plonger dans . 88,4 
- la partlc sup£- 
rieure do char- 
bon de cornue 
dans de la cire 
en fusion . . 10 a 
P longeur . . . 772L4 


Plongeuse, arma¬ 
ture .... 1037 a 
-. plaque .... 6989 
Plot, to - a line HOHa 
P lot de batterie 102 a 

- - connexion 649.io 

- - contact 6344, 68 U 
-des accumu¬ 
late urs . . . 600.7 

-auxillairc 687 a 

-en char- 

bon . . . . 1100 a 

-d£placable 589 a 

-feidlfete . 681 a , 

-4 galet . 6374 1 

-intermedlaire I 

587a I 

- - A levee ! 

brusque . . 600 a i 

-reglable . 689 a 

-dc repos 1006 a 

-sautant . 000 a 

-secondaire 537.4 

- - eourt-clrcuit687A 
-s, distance entre 

les.600 a 

-s, 4»earte men t 

des.600 a 

. - de fermeture dc 
circuit . . 1128 a j 

- d’interruption | 

du circuit . 638.7 ! 
! -, manlpulateur de 
commutation 4 
- de dtalmrge 

1007.7 

-, paroours du - dc 
! coutaet . . . 682 a 
' - paro-ctinecllc 587 a 
I -s> position du ba- 
| lai a chcvai sur 
deux .... 601A : 
| - de raccorde- 
j ment . . . 640.io 

- - reductcur . 912 
I - -ressorts, manl¬ 
pulateur a lOOCai 

i -, ressort du - de 
1 repos . . . 1007.1 

-, - du - de trans- 
| mission . . 10072 

, -, - du - de tra- 
1 vail .... 10072 

- de rupture du 
circuit . . . 638,7 

-, trajet du - de 
' contact . . . 6 S 2 a 

- de transmis¬ 

sion .... 1006.1 

- travail . . 1006 a 

1006.1 

, Plotzlirhc Austtchal- 
tung .... 518 a 
j - Einschaltung 61 Ka 
' - Kntladung . . 76.7 
I - Erw&rtuung 


trie . 
Ployable 
Plover . 


Plomb durci, 
ressort de ca- 
lage en ... 49a 
fusible. . . .667a 


- lamine . 


44.1 


- cyllndre de 14A 

- metallique . . 442 

- mou, grillage 

en ..... . 692 

- pulv 6 rulcnt • 56,4 

- sain d'une 

plaque . . . 48.7 

- 4 souder. . . 96.7 

- spongleux . . 46 a 
—. accumulation 

de.708 

- dcp 6 t dc . . 70 l« 

- le - frais pos- 

s 6 dc de l’acti- 
vite.47 a 

- -. masse de . 464 

- -, pastille de . 47.1 

- -, porosity du 48a 
—, rccmpAtagc dc 

viellles plaques 

de.472 

—, retrait du . 482 
Plorabage . . 1204O3 
Plombaginagel207ai 
Plombaille . 18894 
Plombatitra . 1204.13 
Plombe .... 566 a 
P lomber .... 666.7 
Plombiereu . . 566,7 

Plomo.48 a 

-, acitmulador dc 56o 
- dc - y cine 66 a 

- antimonioso . 28 a 

- arandeia de . 36 a 
-, azucar de . 1220 a 
-. carbonato de 786.10 

ceplllo para . 97oi 
-, eilindro de - la- 
minado . . . 14 a 
clavo de . . . 874 
-, cloruro de . . 44A 
-, diseo de . . . 48.il 

- duro, marco deOLA 
—, rcia de - con 

malias apreta- 
das y en parrl- 
llas. 6 I .1 

- endurccido . 87 a 
—, raja dc . . 37.7 

- -, inuelle de . 49 a 

- esponjoso . . 46A 
—, aeumulacion 

de.70 a 

—, contraction 
del.482 

- -, masa dc . . 464 

—, el - nuevo posee 

actlvidad . . 47 a 
—, porosidad del48.1 


- antimonie . 

- antimonlcux 
-, cable sous - as- 

J Dhalte . . . 7642 
oux, grillage 

en. 66.1 

- durci .... 87 a 


. 283J 

to de placAH 
vie las de . . 

472 

1857.4 

- -.relleno de . 

47a 

.384A 

- estanado. olea- 

. 3H4a 

cion de . . 

6644 

. 565a 

- estirado . . 

440 

e 284 

—, cinta de . 

862 

. 23A 

-. fundidor de 

84.7 

28a 

fusible dc . 

666 A 


—, eortacireuito 

de.667 a 

- en hojas . . . 43 a 
-, tones de . . . 43 a 
-, llnia para . . 98 .1 

108 * 
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Pointe 


Plomo mctAlico 442 
-, nuclco de . . 4Hj 
Plug . . 58iU, 1130*, 
1225* 

-.blank porce¬ 
lain .901.8 

-.blind porcelain 

*89.7, 901-8 
--board of the 
switchboard 

1 I 88 *| 

- box rover . . 899.1 
calling. . . 1132.1 | 

-.change-over 632.10 

- clamp .... 807/5 

- commutator 662J1 
-, concentric 

wall . . . . 889* 
-.connecting 1132.1 
-.connection 1131.2 
-, contact 639.2, 662* 

- - resistance . OKU 

- cord . 898,6, 1130.4 

-, double con¬ 
tact .889* 

-, Edison fuse . 901.1 i 
-, electrolytic 1323.2 
elastic .... 9022 | 
-.enquiry . . 1181.1 
floor.889* 

- fuse.899.7 

-. use.9002 

- -. double-pole 900J 
-, fuse- with mica 

window . . 901* 

- -s non-arcing 901* < 

- -, single-pole . 899* . 

- key.6632 \ 

-.listening. . 1183.4 
-, non-interchange* 

able Edison ! 
fuse.9012 

- of paraflln- 

wax. 222 

- rheostat . . . 666 * i 
-. rubber .... 63* 
-.safety - with arc 

extinguisher 901* 

- selector . . . 663.1 
-. short-elreuIt .639.4 

-.silt. 902.1 | 

-»solid porcelain 

889.7 

- switch .... 624* 

- test.901.7 

-. three-pin . 888 . 10 , 

two-pin . . . Hhh* 

- wall . . . 888.7 
-, wall - with switch 
and locking 
device . . . 8902 

- for watertight 

concentric so¬ 
ckets .... 8892 
-, wooden . . . 866* 
Plug, to ... . 652.7 
-»to - wall . . 891 .1 
Pltima . 667*, 1026*1 
Plume . 657*. 1026* 
Plunge battery H6* 
Plunging arma¬ 
ture .... 1037* 
Plusplatte . . . 42* - 
Pneumatic-break j 
switch . . . 663* | 

- liquid interrup¬ 

ter .... 1238* 
Pncumatica, pom- 
pa .119*| 


Pneumatlscher 

Flussigkcita- 

unterbrechcr 

12332 

Poblacldn, den- 
sldad dc . . 707.7 
Pobro de metal, , 

el bano >e hace 

1201 .il 

Poche (du terrain) 

886.1 - 

-, compte-tour* 1 

de. 487.7 ! 

- A couler . . . MJi 
Pocket accumu¬ 
lator .... 03* 

- ammeter . . . 677* 

- compass . . . 667* 

- counter . . . 487.7 

- galvanometer 671* 

- gal van oscope 607 jo 

- lamp-testing 

set.971*' 

- voltmeter . . 681* i 
Pockholz . . . 3662 | 
Poder aislador 372.4 

- oislantc . . . 906* | 

- de extlncidn 667.10, 

- Irradlaclon 916* 1 

- luminoso . . 975* 

- radiador . . . 688.7 

- dc reflexion 1344.7 

- refraccion 974.10; 
PoHe61ectrlque981*; 
Poids . . 633*, 1250* 

- daccuraula- 

teur.86.4 

- dc l'arbre . . 433* 
-, augmentation 

dc.39 j 

-, changemcnt ! 

de.38J1 1 

-, coefficient de 901x9 

- du cuivre de ! 

l lndult . . . 268.4 1 

-du rotor 268.4J 

-, diminution de 3Hj2 

- d’electrodc . 88.10 i 

- Equivalent. . 70.4 i 

- chimique 1181 * 1 

- falsant volant249.fi' 

- d’induit . . . 267* 

- mobile .... 496* 

- molEculalre 1321.7 

- moteur . . 1031J 

- de plaque . . 88.10 

- rotor .... 257* ' 

- spEcIflquc . 1250 J 2 ; 
-. variation de . 38.ii ; 


Poln^onnage de i Point de docom- 


Polgnee on bols 

1117* 

-, fixation dc la 649* 
-, en forme dc . 666 * 
- d’intcrrupteur549* 
-, lampe a main | 

avee - en bois , 

et crochet de 
suspension . 9222 
Polgnct .... 187.4 
Poll, c 6 tE - de la 
eourroie . . 444.4 
Poin^on 389*. !W9* 
772.4 ; 

-. perccr au . . 38*9 
Polneonnahle, | 

porcelainc 781jo 
Poin^onnage de ! 

la mp 4 * rage ad¬ 
missible . . 900.4 I 


PlntensttE . . 900.4 

- la tension ad¬ 
missible . . 900* 

- du voltage ad¬ 

missible . . 900* 
Poln^onner . . 888 * - ■ 
-, machine a . . 389* -s, 

- des trous 3SHjo,8892 
Poin^onncuse a 

main .... 389j i 

- mEcanlquc . 889* ! 
Point . . fill*, 991.1 ; 
Points .... 1003.4 
Point of appli¬ 
cation of a 
force . . . 1831.10 

-, branching . 724J ' 

- of break . . . 666 * 

- coherer . . 1072* 

- of collection 4202 I 

- - connection 813.il I 

-s - co uhuin p- ! 

tlon. 6O0L& 

- - contact . . 636.4 ' 
-.critical . . .602.4 

- of decompo¬ 

sition . . . 1191.1 

- discharge . 1274*; 

- of emission of 

rays . . . 1236* 

- - excitation . 264* 

- - inflexion of 

a line .... 809.4 
-, interlinking . 204 j | 

- of intersection 

240js I 

- - junction . 814.1 1 
-.junction . . . 724J , 

- lightning arres- 1 

tor.671.7 

- - protector 1018.7 

-. neutral 202.7, 204J , 

- of stay . . . 821J | 

- support of a 

line. 809* : 

- suspension . 634* 

- view, from an I 
economic . 709* I 

-. from a flnan- ! 

cial.709* | 

-, from a tech¬ 
nical .... 709.7 
Point .... 1003* 

- d , allmentation722.7 

- - principal . 722* . 

- d’application 

d’unc force 1331.10 , 

- d’appui de la 

ligne .... 809* 

- d’arrEt de la 

ligne . . . .821.1 

- has d’unc ondc.192* 1 

- de branche- 

ment .... 738*' 

- branchement 
multiple . . 724.1 J 

- captation du ! 
conrant . . . 420* 

- changemcnt 
de direction de 
la ligne . . . 809.4 

- ronsomma- 

tlon. 727.4 | 

- - contact . . 636.4 1 

- contact de deux 
mEtAUX . . . 27*: 

- critique 264*, 602.4 

- de oroiscmentl021.7 


lOUftji 

.6(52* 

1922 


position . . 1191J 
dcfectueuxde 
Hsolemcnt 904*0 
de depart 8I3 jo 
739.4 

- dErivation . 7382 
deux - (te- 
legr.) . . . 1003* 

-s, distance entre 
! - d’appui . . 407* 

! -, double - (le- 

legr.) . . . 1003* 

- d'emission des 

rayons X . I 1 S 8 * 

- dVxcitatlon . 264* 

- d’exclama- 

tion .... 

- dc fusion . 

- haut d’une 

onde . . . 
hauteur du - 
lumineux . .973* 

- d'inflexion de 

la ligne . . . 809* 

- d’lnterrogo- 

tlon .... 1008* 

- d’interruption 

565* 

- d’interseetion 

240J 2 

- de jonction 313 ji 

314j 

- jonction de 
phases . . . 204 j 

-, lampe A arc en 
derivation k - 
lumineux flxe 
pour courant 
eontlnu ... 9 

- k arc dlfteren- 
tlelle A - In- 
mineux flxe 
pour courant 
alternatif . . 968* 

-, - a arc diffErcn- 
tiellc A - lu¬ 
mineux flxe 
pour courant 
continu . . . f 

- lumineux . . 978L2 
-, mettre au . . 642* 
-, raise au . . . 642* 

- raort.801* 

- neutre . 1662, 902.7 

- - artifieiel . . 9082 

- du systeme A 
courant trl- 
phasE .... 7062 

- de prise du 

courant . . . 4202 

- raccordcment 

813J1. 814* 
-, remettre au . 6422 

- dc rotation . 243* 

- - saturation . IK]* 

- - suspension . 6342 

- vleieux de l’lso- 

lement . . 9O4J0 

- -virgule . . 1003* 
-, au - de vuc 

Economtque 709* 
-, - - dc vuc 

financier . . 709* 
- de vue tech¬ 
nique .... 709.7 

Pointe.611* 

-s, action de . . 6672 

- dc I'arc . . . 926.4 


I - 
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Polarisd 


Pointe dc balai 427.fi 

- - cbarbon . . 930 a 

- collectrioe . 1279 a 

- de crayon . . 930 a 

- on cuivrc . . 991 a 

- d'epauouisse- 

ment polaire460A 
-«, gerbe dc . . 990 

- de l’interrup- 

tenr .... 1066 a 
- s metalliques 1279.1 

- multiple . . . 991 a 
- s, para loud ro a 571.7 

- du paratonnerro 

991.1, 991.7 

- dc paratonnerro 

dor£e au feu 990 

- - pl£cepolairc460A 

- - poteau . . . 807 a 
-, rtceptour k - 

s£cnc . . . 1008.4 
-3, tour k . . . 393.5 
Pointeau . . . 880 a 
amorcer on trou 

an.380.4 

coup dc . . . 380 a 
marquer au . 880.4 
Pointed .... 806.4 

- brush elec¬ 

trode . . . 1228 a 

- conductor . 1282 a 

- pliers . . . 1017:2 

- screw . . . 1006.4 
Pointer 689.1 1001 a 
-, deflection or . 689 a 

length of . . 689 a 
metal .... 689 a 
reading of . . 689.7 
to secure the - 
of an instru¬ 
ment .... 645.7 

- stop. 645 a 

- telegraph . 1001 a 
P ointer (■ mar¬ 
quer au poin¬ 
teau) .... 880.4 

- instrument k . 663a 
P ointsmen . . 1042A 
Polntue, l’ecri- 

ture est. . 1015 a 
P oire d'appcl 1046.4 

- de contact . 1040.4 
lam pc k incan¬ 
descence en 
forme de . . 920 a 

Poisoning, lead 85 a 
P oisson, colic defllSA 
Poitrinc, c5tc de 

la.609.7 

Poll.866 a 

Pol.4 a, 166.7 

-abstand . 4A, 167.11 
-aehse .... 167.10 
-amperewin- 

dungen . . . 279.7 
-e, analoge . . 5.1 

166a 

-anker .... 409 a 
- e, ausgcbuchstc 

469j 

AuOen- . . . 167 a 
- bestimmung 501.iu 
-jbewegllcher . 166 a 
- bogen .... 277 a 
—» ideeller . . 277.7 
—lUnge .... 400 a 
- brett .... 467.10 

- -block . . . . 468j 
-bOehse .... 461 j 


Pold&mpfung . 804 a 1 
-dlstanz . . . 167.n , 
Kinheite-. . . 166 a 
cisenumschlos- 
sener .... 697 a 

-endo. 458 a 

-entfernung . I07.il ( 
-e, entgegenge- 

setzto.5A ' 

-e erzeugen . . 168 a 
- erzeugung . . 16 Ha ! 
-e, Feld-.... 457.4 : 

fester .... 166.7 I 
-flttchc . 105 a, 458jo j 
Folge- .... 100.4 ! 
-form. 458 a | 

- Fritter- . . 1071.7 
-e. glelchnamigc 6.1 i 
-. Hilfs- . . . . 467 a, 
-Indicator . . 007 a , 
-induktion . . 279.4 j 

Innen- .... 167 a ■ 
-kante .... 458.12 

-kern. 457 a | 

—, abnehmbarer 

467a; 

- lAmelllerter 

458a 

- massiver . . 468.1 

-klemme.6 j 

Kompcnsations- 

459a 

-,Kupfcr- . . . .4.7, 
-lUnge . . 279 a, 458.ti ' 

- mitlitLngsnuten469A 

-los ..... .168.4' 
-lticke.46 Ha 

Magnet- . . . 16oA ! 
magnetischcr 166 a , 

-mitte. 458 w7 

-, negativer . . . 4A | 
-obcrflache, wirk- 
same .... 277 a , 

-paar.168 a 

-platte .... 549a | 
positiver . . . .4.7 
-quersehnitt . 279 a | 
-reagenzpapier 72.1 

-ring. 456 a j 

-rtick wirk ling . 167.7 
-sttttigung . . . 279 a • 
schrUg genu- 
teter .... 469.4 | 
-Hchraube . . . 459.7; 
-schritt .... 810.7 i 
-sehuh . .277 a, 459a, : 

1014A i 

- -ampen*win- I 

dungen . . . 278 a 

- -bogen, dem - 

gleich Hein . 808a , 

- -bohrung . . 460.7 i 

- -ccke .... 460 a ' 

- -faktor . . . 277 a , 
—form .... 277 a : 

- lamelllcrter 460 a ' 

- -lUnge .... 278 a ' 

- massiver . . 459 a 
— oberflttche . 278 a 

- -seite .... 839 a j 

- -spitze . . . 400.4 < 

-, hintere . 460 a 

-, vordere .460 a 

—stftrke . . . 278.4 , 

- -strcuung . . 278 a 
— verlnste . . . 291 a . 
—winkel . . . 277.4 I 

- -, Zellenscbai¬ 

ter- .91.1 ' 


Poisp itzenabstand 
278.1 

-starkc .... 169J1 
—, magnetic he 

1257a 

-stern. 4661s 

-streuung . . . 279 a 
- suchcr .... 667,4 
-such papier . . 72.1 
-teilung .... 277j 
-uinkehrbarkclt 

169a 

-umschaltung . 839.1 
-c, ungleioh- 

namige . . . . BA 
—e, versetzte . . 469 a 
- weehsul .... 192 a 

- -zahl . . . 193.1 

-weehsler . . 1155.4 
-wlckiung . . . 837 a 
- zahl. 278 a 

- VergrdBerting 

der. 278 a 

—, Verringerung 

der. 279a 

-zcntrlwinkel 400ao 
-.Zink- .... 4 a 
P olaraurora . 1801 a 
- diagramm . . 241 a 
P olar arc . . . 277 a 

- axis .... 167.10 

- diagram . . . 241 a 

- reaction . . . 167.7 
-.single* .... 168A 

- surface, active 

277a 

-, two-.168.7 

-. uni-.168 a 

Polar, amortigua- 
clon .... 804 a 
- es, amperlos-v li¬ 
cit as .... 279.7 
anillo .... 46la 
arrollamlento 387 a 

-. bi-.168.7 

-, cucrno .... 460.4 
-, diagrama . . 24Lfl 
-, distancia . . 4,A 

-,eje.167ao 

-, multi- . . . 168ao 

-, no-.168.4 

-, pieza . 277A, 459 a 
-, superfleie . . 165 a 
458.10 

-, superfleie - 

activa . . . 277 a 
-, tetra- .... 168 a 
-, tornillo . . . 459.7 

-, uni-.16115 

Polarc, ainnior- 
tizzamento . 304 a 
- 1, ampere-girl 279.7 
-, asse .... 167ao 
avvolgluicnto 337 a 

-, bi-.168.7 

-, diagramm a . 241 a 
-, distanza ... 4 a 
-, espanslone . 277 a 
459a 

-, fianco dell’cspan- 
sionc .... 889 a 
-. multi- . . . 168.10 
-. passo . 277a, 810.7 
punta .... 460.4 
-, scatola .... 46la 
-, superfleie . 105 a 

458.10 

-.superfleie - 

attlva.... 277 a 


, Polare, tetra- . 108 a 

uni-.108 a 

i Poiaridad . . . 168a 
-, campos dc la 
misma . . . 177 a 
| - contraria, ram- 
j nos de . . . 177A 
I- aiamagnetica 

1297a 

|- In versa . . . 4.10 
!-,invortlr la . 160ao 
. - dc la mole- 
I cula . . . 1294a 
, -, plaeas de la 

misma . . . 42ao 

| -, uni-.168 a 

Polaris, aurora 1801 a 
I Polarisable . . 9 a 
1 -, element ... 9A 

1 pile. fiA 

1 Polarisant, cou- 

rant.10a 

! Polarisation . . 9 a 
- sbatterie . . . 80.4 
; -, dielektrlsche 
| 1312.7 

, - der Eiektroden 

9.10 

1 -selcmcnt ... 9 a 
i -, elcktromoto- 
rische Kraft 

; der.10 a 

-serscheinung . 9 a 
; -, galvanische . 9 a 
'-.G as- .... 1190 a 
; gegenelcktromo- 
torlsehe Kraft 

I der. 9.7 

-skapazitkt . 1190J 
, -, Konzcntra- 
: tlons- . . . 1190.4 

j -skurve .... 9.4 

-, magnetIsche . 162A 
i -sspannung . . 10 a 
, -sstrom .... 10 a 

.10.7 

, -, Vernlchtung 

I der.10.4 

-szelle .... 1144.4 
1 Polarisation bat- 

j tery.80.4 

i - -capacity . 1190 a 

- cell .... 1144^4 

1 -, concentra¬ 
tion- . . . 1190.4 

-, dielectric . 1812.7 
-.gas- .... 1190 a 
: -, magnetic . 168ai 
Polarisation 9 a 
j battcrie dc . 86.4 
■ -, eapaclte de 1190A 
| - de concentra¬ 
tion .... 1190.4 

| courant dc . 10 a 
-, e.ourbe de . . 9.4 

1 - di^lectrlqiic 1312.7 

- des electrodes 9 a 

| 9ao 

-, forec 61cetromo- 
triee de . . . 10 a 

- d un gaz . . 1190 a 

inversion dc 

la.10.7 

- maguetiuue 168.il 
-. tension cic . . 10 a 
P olarise, induit 

non. 409 a 

, -c, machine non 906 a 
non- . . . . . 160A 







































Polaris^ 


1718 


Pole 


PolarlsA, r£cep- 
teur.... 10082 
recepteur A 
encre . . . 1017a 
-e, sonncrle 

d'appel . . 112216 
Polarised 

alarm . . . 1122a 

- - with one 

gong • . . 1122.7 

- armature . . 409is 

- bell with two 

gongs. . . 1123a 

- box relay . 1024 a 

- Ink-writer . 1017a 

- magnetic held 

176a 

- ray.9762 

- receiver . . 10082 

- relay 102&3, 1028a 

- with movable 
core . . . 1026a 

- with vane 
armature . 1026.4 

- step-by-step 

relay . . . 1024a 
Polariscr ... 9a 
Polarisicrbar . 9a 
Polarisicrcn . . 9a 
-der Strom . . 10 j 
F olarlstcrtcr 

Anker . . . 409a 
-er Doppclschrelber 
von rTstienne 1026a 
-es Dotienrelal8l024a 
-er Em Dfttnger 10082 
-er KarV 

schrelber . 1017a 
-er Lichtstrahl 9762 
-e» Magnetfeld 176a 
-es Rclais . . 1023a 
-es - mlt drehbarcn 
Kernen . . 1026a 
-es - mit Flugel- 
ankcr. . . 1026.4 
-es - von 

Siemens . 1024.4 
-esStu fen rclais 1024a 
-er Wecker . 1122a 

- mit einer 

Olocke . . 1122.7 

- mit zwel 
Glocken . 1123.1 

Polarita .... 168.1 
-, determlnazione 
della . . . 601.10 

- diamagne- 

tlca .... 1297a 

- in versa . . . 4.1ft 
-. Invertire la 169.10 

- della mole- 

cola .... 1294.1 

-, nni-.168a 

PolaritUt . . . 168.1 
dlamagne- 
tisrhe . . . 1297a 

- dos Molcktils 1294.1 
umgokehrte . 4.10 
die - tini- 

kehren . . 169.10 
Polarite .... 168.1 

- diamagne- 

tlquc . . . 1297a 

- Invcrsee . . . 4.io 
inverser la 169.10 

- de la mole¬ 

cule. . . . 1294J 

- renversee . . 4.io 
renverser la 169.10 


i Polarity .... 1682 
determination 

of.60120 

diamagnetic 1297a 

- indicator . . 722 

- of a molecule 12942 

plate of oppo¬ 
site .432 

-, -s of similar 4220 

-.reversed . . . 420 

Polarizable . . 9a 

Polarlzacion 92 
bateria de . . 8614 
camblo do . . 10.7 
capacldad de 1190a 

- de concentra- 

cion . . . 1190.4 
corriente de . 102 
curva de . . 9.4 

- dlelectrlca . 1312.7 
1 - de los electro- 

| dos ... 9a, 9 jo 
, fenomeno de 9a 
fuerza contra- 
electromotriz 
de.9.7 

- de un gas . 1190a 

- magnetlca . 168.11 

i tcnsldn dc . . 10a 
: vaso de . . . 9a 

Polarizada, rna- 
qulna no . . 206a 
I -o, campo magne- 


176a! 
169a I 

10.1 

9a 

92 

9a 


tico 

-o, no . . . 
Polarizante, 
corriente 
Polarizar . 

, Polarization 

! - cell. 

j counter-electro- I 
motrice force 

of.9.7 

| - current . . . 102 j 
curve of. . . 9.4 ; 

- of the elec- j 

trodes . . . 920 
electromotive \ 
force of . . 10a j 
-, galvanic. . . 9a 
-. phenomenon I 

of. 9a 

reversal of . 10.7 
Polarize, to . . 9a 
Polarizing 

current . . . 10.1 
Polarizzabile . 9a 
Polarizzante, cor- 
rente .... 10.1 

Polarizzare . . 0a 
Polarizzata, mac- 
china non . 2069 
-o, cauipo tnag- 
netieo .... 176a j 
-o, indotto . . . 409a 

-o, non.169a 

Polurizzaziouc 92 
batteria di . . HtU 
carabio di . . 10.7 
capacity ill 1190a 

- dl eonccntra- | 

zionc . . . 1100.4 
-, correntc di . 102 I 
curva di . . . 9.4 1 

- diciettrica . 1312.7 
-.ciemento dl . »a 

- degll elcttro- 

di .... 9a, 9.10 
fenomeno dl . 9a 


Polarizzaztone, 
forza contro- 
elcttro-motrice 

dl.917 

-, forza elcttromo- 
trlce dl . . . 10a 

- dl un gas . 1190a 

- magnetlca . 16821 
tenslone dl . . 10a 

Pole (cell) ... 4 j6 

- (magnetic) . . 166.7 
-, (post) .... 9662 

- A-.8026 

- for aerial lines 800a 

- -arc, theoretical 

277.7 

- -armature . . 409a 

- bolt. 459.7 

- centre .... 468.7 

- -changer . . 1156a 

- clearance . . 468a 

-.coherer . . 1071.7 
-.commutating 275a 
-.consequent .106a 
-, copper .... 4.7 

- -core. 467a 

-s, coupled . . 8024 
-, cross-over . . 823.4 

- -damping . . 304a 

- distance . . 16721 
-s, - between the 4a 
-, distribution-. 8012 

- -edge .... 468.1* 

- -end.46Ka 

- excitation . . 168a 
-s with extended 

pole shoes . 4692 
-, external 

(salient). . . 167a 

- -face. 2772 

- - end .... 839a 

- -finder .... 667a 

- finding paper 72.1 

-, fixed.166.7 

- -footing . . . 8094 

-, four-.168a 

-, girder .... 80la 

-,Il-. 802a 

-s, high-tension 8082 
--hole.803a 

- -horn. 460a 

impregnated 801J 

- Indicator . . 667a 

- induction . . 279a 
-. Inner .... 167a 
-, inter- .... 276a . 
-. internal . . . 167a 
-, iron-clad . . 697a 

- leakage . . . 279a 

- lightning pro¬ 

tector . . . 1019a 
-s, like (cells) . 5a 
-s, - (magnetic) 106a 
-s, line of . . . 808.4 

- with longitudi¬ 

nal slots . . 469a 
-, magnet . . . 165a 
magnetic . . 165a 
-s, magnetic - of 
the same sign 166a 
-, Mannesmann 801a 
-, movable . . . 16(18 \ 
-. negative ... 4a 
-, north .... 1692 1 
-s, opposite . . 6a 
-s, - magnetic 166a j 
-8 of opposite 

sign.166a 

- paper .... 72ai 


Pole piece . . . 469a 

- -pitch .... 277a 

- -plate .... 64911 

-, positive ... 4J 

-. reversing . . 276a 

I - -ring.466a 

i -, rotating field 179a 

- saturation . . 279a 

- screw .... 46917 
-s, to set . . 9082* 

- -setting . . . 8091 

- -shape .... 4686 

- -shoe .... 2772 

- - (lines) . . . 8042 
-, to shoe a . . 809a 

- -shoe ampere 

turns .... 2785 
! - - angle . . . 2772 

- - area .... 2782 

- - coefficient . 277a 

- -, depth of. . 278.4 

- - horn .... 460.7 

- - leakage . . 2784 

- -> length of . 2785 

- - losses . . . 291 a 

- -, shape of . . 2774 
< - thickness of 278.4 

!- - tip.4603 

, shoed .... 8084 

-s, similar . 5a, 1665 
-. south .... 169a 
—, the - are stag¬ 
gered . . . .8007 
stationary . . 1697 
stay-. 8204 

- surface . . . 166a 

- switch .... 6934 
-, telegraph . . H0L4 

- -terminal.... 64 

--tip. 4604 

; - —s, distance be¬ 
tween .... 278a 
-, tubular . . . 8014 
. -»- steel .... 801.7 
| -s, unlike . . . 1664 

- winding . . . 8374 
-> wooden . . . 800a 

-tzlnc.44 

Pole (piles, accus.) 4J 

- (mach. electr.) 1667 
; -s alternes . . . 4692 

-, amperes-tours 

de.279.7 

-s, anneau de . 4664 
-, arc dc . . . . 2774 
: ar6tc de . . 46822 
-a, augmentation 
du nombredeSTRa 

- auxiliaire . . 2764 
—s, bAti A - con¬ 
sequents . . 459T 

-s, - a - exte- 

rleurs .... 4684 
-s, - A - lnte- 

rieurs. . . .4694 
-s, boite de jono- 
tion a - irre¬ 
versible* . . 884.4 
-s, carcassc A - 
consequents 4597 
-s, - A - exte- 

rieurs .... 469a 
-s, - A - Inte- 

rleurs .... 4694 
-s de champ . . 4674 

- champ tour- 
nant .... 179a 

-, chcrche- . . . 987 a 
-,chcrcheur de 667.4 

































T r? 


Pole de coh6reur 

1071.7 

- - commuta¬ 

tion .2764 

- compcnsateur 4594 

- de compcnsa- 

sat ion .... 4694 

- consequent . 1004 
-a, creation de 1684 

- cuirass6 . . . 0974 

- de cuivre ... 4.7 
-s, determination 

des .... 601ao 
-g, diminution du 
nombre de . 279a 
-a, distance des 167.11 
277a 

-a, dynamo ik - 
dentes . . . 2164 
-a, - k - ext& 
rieurs .... 21L7 
-a, - a - int£- 
rieurs .... 2114 
-a, - k - radiaux 2104 
enroulement 
de.8874 

- k enveloppe . 6974 
~s k dpanoulsse- 

ments raccor- 

d*a. 459a 

-a, 6tollc des . 4664 
hi ytoitea.... 4664 

- ext4rleur . . 1674 
-, extremity de 4584 

- fixe.166.7 

-.flux de Ugnes 

de force par 2764 
-, forme de . . 4584 
-s k fourrurc . 459a 
-s, ff£n£ratrice 

a - dentes . 2164 
. - k - radiaux 2164 
indicatcur de 6674 
inducteurs . 457.4 
-.induction de 279.4 
-s, induit k - ex- 
terieurs. . . 409.7 
-a, - it -intericuni4O04, 
-s, instrument k j 
- spheriquea 662.11 I 

- d’lntensite un 1664 | 

-, Intensity de - | 

magnytique 169al; 

- int^rieur . . 1674 | 
-.longueur dc 458a 1 ; 
-s, - moyenne des 

Ugnes de force 
dans les . . . 2794 I 

- magn^tique . 1654 
-s niagnetfques 

de nom con- 1 
traire .... 1664, 
-s - semblables 1664 I 

- magnetlquc 

terrrstre . 1299.71 
-, masse dc - niagny- 1 
tique . . . 169.11 i 
-h de mfme nom 5a ' 
-s magn^tiques 
dc m(*mc nom 1664 
-, milieu du . . 466.7 > 

- mobile .... 1664 | 

- negatif . . . .44 
-k dc nom con- | 

traire.54, 

-s, nombre de . 2784 j 

- nord.1694 j 

- - de l'alguillc 

al man tee . . 6294 ; 


POle, noyau dc 

4574 

de - amo- 
vible .... 4574 
-,- de - crcux 467ao 
-,- dc - d6mon- 
tablc .... 4574 
de - enlc- 
vable .... 4574 
dc-feulllcty 4582 

- de - massif 458.1 

- de - pleln . 468a 
-s t paire de . . 1684 
-, pas du . 277a, 810.7 
-, plaque de . . 549a 

- positif.4.7 

- 0 , production 

de.1684 

hi en quinconcc 4692 

- k rain urea lon¬ 

gitudinals . 4694 

- rainures obli- , 
ques .... 459.4 j 

reaction dc . 167.7 
-8, reversibility 

des.1694 

-s, sans .... 168.4 
-.saturation de 2794 
-.section trans- 
vcrsale de . 2794 
-s scmblables . . 6a 

- sud.1694 

- de l’alguillc 
almantee . . 6294' 

- de zinc . . . . 44 I 
Polea .... 445ai 

- alsladora . 795ao 

- de cruce . . 796.1 
ancho de la . 4462 

- para arco . . 9454 1 

- de cable . . . 8274 

- para cables . 4484 

- ac coloeaoion 828a 

- contra peso 9602 

- cuerda para 
arco . . . .9464 

-, dlametro dc 

la. 4464 

- directrix . . . 860a 

- dlrlglda . . . 444.7 

- en aos mita- 

des .... 446ao 

- de ebonita 11414 < 

- entera .... 4464 

- flja. 4474 

- y loea . . . 4474 
fljaeion dc la 4474 

- de freno . . . 498.7 | 

- fundlcion . 4464 

- - garganta . 4484 j 
-.garganta dc 

la. 447.4 I 

- guia. 4484 

- de guia . . . 946.7 | 

- - hienro for- 1 

Jado . . . . 446.7 

- impulsada . . 444.7 

- interior . . . 4472 

- ioquey .... K502 
llanta de la 445.12 

- dc Hants bom- 

bcada .... 4464 

- llanta cur- 
vada .... 4464 

- llanta plana 446.4 

- loea. 447.7 

- dc madera . . 4464 

- raotriz .... 4444 1 
multiple . . . 447.4 I 


Polea partida 446J0 

- de popa . . . 860.4 
-s de porcelana, 

taco dc hierro 
llanta con . 864.1 j 

- - proa .... 8504 ] 

- proa, soporte 

de la . . . . 850j6 1 

- - un solo | 

soporte . . . 447a t 

- dos soportes 44721 

- - tenslbn de ! 

una corrca 466ai I 
-, visto por el I 

lado de la . 2442 1 

- volantc . . . 447a I 
Poll . . . 88617, 4074 

susceptible de 

f >rendrc le . 8864 1 
lrlcllco, 

sistema . . . 2044 
Polierftthig . .8864 
-komposition 1200a 
-maschine . . 11994 
—, Doppel- . 11994 
-motor . 2204, 11994 I 
-pulver . . . 1199.1 j 
-raum .... 119841 
-scbclbe . . . 119841 
- Fllz- . . . 1198.7 I 
- -, Flanell- . 1198ao 
- -, Nessel- . 11984 
—, Tuch- . . 11984 
-schmutz . . 12004 
-stahl .... 19004 
-staub .... 11992 I 
Polieren .... 8864, 
mit Trlppel 11994 I 

Poliert.4074 j 

-er ftchlefer . . 7884 ! 
Polifase . . . .2014 
sistema . . . 2084 
- compcnsa- 

to .2044 

- non com- 
pensato . . 204a I 
— concatena- ! 

to .2084 

-, - - non eonca- | 
tenato . . . 2042 1 
Polifaslco . . .2014 
Politico . . .SOMI 
- t slstcma . . . 2084 
- - compcnsa- ! 

do. 2044 

-,— nocompen- I 
sado .... 204.4 
- de fascs se- I 
parados . . 2042 . 
— de fascs I 

unidas entre 

si.2034 I 

Polig, eln-. . . 1684 
mebr- . . . I68.101 

vler-.1684 

-, zwei- .... 168.7 | 
Poligono dellc 
forze .... 2422 
Poligono dc las 
fuerzas . . . 2422 , 
Polimento . . . 886.7 i 
Polimeraelon 370an, 
Polimerazione 370ao 1 
Polimorilca, di- . 
namo .... 2164 1 

Polir.3864, 

machined. 11994 
- a - double 11994 \ 
moteur k . . 2204 ! 


Polir, papier k - 
le colfecteur 4244 
-, poudre k . 1199a 

- au trlpoli . 11994 

Poltre.8864 

-, ehe si puo . . 8864 

Polish.886.7 

-,to ... 8864, 8864 
-,— the com¬ 
mutator with 
emery . . . 4249 

- with trl¬ 
poli . . . 11994 
PoIUhable. . .8864 
Polished .... 4074 

- slate.7884 

Polishing . . . 8864 

- brush . . . 11964 

- buff .... 11964 

- disc .... 1196a 

- dust .... 11992 

- machine . . 1196ao 


PoIUhable. . .8864 
Polished .... 4074 

- slate.7884 

Polishing . . . 8864 

- brush . . . 11964 

- buff .... 11964 

- disc .... 1196a 

- dust .... 11992 

- machine . . 1196ao 

11994 

- motor 2204, 11974 

11994 

- powder11964,1199a 

- room 11962, 11964 

- wheel, buff 11984 
Pollssable . . . 8864 
Pollssage . . . 8864 
-,boue de . . 12004 

compost de 1200a 
erasse dc . 12004 
-.ecouvillon de 
- en drap . 1199a 
moteur pour 2204 
poudre de . 1199a 
poussUre de 11992 
-.roue de . . 11984 
de-en drap 11984 
- de - en 
feutre. . . 1198.7 
de - en Ha¬ 
ndle . . 1198J0 

-,- de - en 

moussellne 11989 
-, sallc dc . . 11984 
Polisseuse . . 11994 

- double . . . 11994 
moteur de . 11994 

Polito.4074 

Politur . . . .386.7 

-fthig.8864 

Politura .... 8864 
Polivalente,l6nll842 
ione .... 11842 
Pollice . 187.7, 1248a 

- eubico . . 1249a 

- quadro . 124823 

rcgola del.. 174.10 

Polo.165.7 

areo di - ldealc277.7 

- ausiliare 2764, 4674 
-, bollone del . 469.7 

- del campo ro- 

tante .... 179a 

- di coherer . 1071.7 

- eommuta- 
zlone .... 2754 

- compensa- 
zione .... 4694 

- consecuente . 186a 

- esterno . . . 1674 
-, esfremita del 4584 

- flsso.166.7 

-, Huhso della li- 

nee di forza 
per. 2764 
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Polo, forma dl 4683 
Induzlone del 2T70.4 
•^lntensitA del 169 ji 

- interno . . . 167 j* 
-,lunghezza dl 468.li 

- magnctico . 1853 
-, mezzerla del 458.7 | 

- mobile .... 1683; 

- negatlvo . . . . 4 -h • 

- nord.1892 

- - dell'ago ma- 

gnetico . . . 629.8' 
-* nucleo del. . 4673! 

- posltivo . . . . 4.7 l 

- di rame .... 4.7 
reazlone del . 167.7 

- rivcstlto di 

ferro .... 697 j» 
saturazlone 
del. 279 j» 

- a scanalature 4593 
-oblique . 459.4 

spiff olo dl . 458.12 

- Had.1(593 

- dell’ ago ma- 
gnetico . . . 629.9 

- units .... 1663 

- dl zlnco .... 43 

- alterni .... 4503 
Poll, audio dl 4663 

aumento del 
numero del . 27Hj> 

- dl ratnpo . . 467.4 

- oonseeutivi, 

carcassa a . 453.7 
diminuzione 
del numero 

del. 270.1 

dinamo con - 
a dcntl . . . 2103 
distanza del 167.il . 

- esternl, car¬ 

cassa a . . . 4583 
—. dinamo u .211.7 
—, indotto a . 400.7 
generare del 1683 ! 
generazione I 

di.1683 

indicatore dl 6673 
Indotto a . . 4093 

- Intern!, car¬ 

cassa a . . . 453.4 

- dinamo a .2113 

- -. indotto a . 4003 
intervallo fra 4583 ' 
lunghczza me¬ 
dia delle linee | 
di forza nel 2793, 

- magnetic! di 

nome contra- 
rio.166uS 

- dello stesso 
nome .... 1663: 

- di nome con- I 

trario.62' 

numero dei . 2783 

- omonimi . 5.i r 1603 
paio di ... 1683 
a quattro . . 1689 

- rauiali .... 2163 
rl vcrsibilitA 

dei.1693 

- a rivoHtiniento 459.1 
sonza . . . . I6H.4 

- sferlchi, stru- 

mento a . 062.11 
Stella di . . . 45tU>, 
Polos altcrnados 

4592 


Polos an&logos 

5J, 1063 
-a, anlllo de . . 4563 
arco de . . . 2773 
arco ideal de 277.7 , 
arista de . . 468 j 2 
-8, aumento del I 
numero de . 2783 ! 

- auxiliar 2753, 457.6 j 
-s, busca- . . . 667.4 j 
~h del campo . 457.4 
-rotatorlo 170.1 

- cine.43 

- oobre.4.7 

- de cohesor 107L7 

- - compensa- 

eiou .... 4593 

- - conmuta- 

cion .... 2753 

- consegucnte . 106.4 
-s conseeutlvos, 

armazdn de 453.7 
- 9 , de cuatro . 1083 
-s, determina- 

clon de los 601 jo 
- s, dinamo de 

cuatro . . . 2122 
-s, dinamo con - 
dentados . . 2163 
-g, dismlnuelon 
del numero 

de. 279.1 

dispersion de 2793 
-*,dlstancia entre 
los. 277J 

- con cnvolrento 

de hlerro . . 6973 
-s esferlcos, apa- 
rato de . . 602J1 
-9 con espansi- 
ones unldas 459.1 
-8, cstrclla de . 4563 

- exterior . . . 1673 
-s exteriores, ar- 

mazon eon . 4533 
-8 exteriores, di¬ 
namo de . . 211.7 
-9 inducldo de 409.7 
extreraidad de45H3 

- fijo.166.7 

Hujo de lineas 

de fuerzo por 2763 
forma del . . 458.fi 
-s, indicador de 6673 
lnducciOn de 279.4 
- 9 , Inducido do 4093 
intcnsldad de - 
magnet loo 109.1 1 

- Interior . . . 1673 
-9 interiores, ar- 

niazdn con . 453.4 
-9 dinamo dc 2113 
-s inducldo de 4093 
-s, intervalo 

entre .... 4683 
-,lougitud de .2793 
458Ji 

-8. - media dc 
Ian lineas dc 
fuerza eu los 2703 

- magnetlco . . 1653 
-8 -s de nornbre 

eontrarlo . . 1663 j 
-r -8 si mi la res . 1663 | 

- magnetico ter- j 

rest re . . . 1299.7 1 
medio de . . 458.7 

- movll .... 1663 

- negativo ... 43 I 


Polo norte . . 1692 

- de la aguja 

1 manta da . . 6293 
nucleo del . . 4673 
-s, numero de . 2783 
-s opuestos . . 62 

—8, par de . . . 1683 
-9, paso dc los . 510.7 

- posltlvo ... 4.7 

-s, producci6n 

de.1683 

-9, produeir . . 1682 
-s radlales, di¬ 
namo dc . . 2163 

- con ranuras longi¬ 

tudinals . . 451)3 

-oblicuas . 459.4 

reaecion del. 167.7 
-9 t rcversibilidad 
de los . . . . 1693 
saturacion de 2703 
-.scccIon trans¬ 
versal del. . 2792 
-8, 8ln.168.4 

- sur.1693 

- dc la aguja 
iraantada . . 6293 

-. unidad de . . 1663 
Polpa del legno 3823 
Poltiglla per 

f mlimento 12003 
vere .... 474.4 
- d’acciaio . . 10743 
- per brunire 1199J 
- di carbonc . 4743 
— grafitc meta- 
lfzzata . . 12083 
- del brunl- 

mento. . . 11902 
- mctallica . . 4743 
- di pletra po- 
mice . . . 1197.10 
- - plombo . . 56.4 
-, accumula¬ 
te re a . . . . 662 

-, ricmpl- 

mento dl . . 563 
- per pullre . 11963 
- aI vetro . . . 5823 
Polvcrizzazlone 
degll elettrodl 

11872 

- del fllamento 
de carbon . 914.4 

Polvo. 474.4 

- de acero . . 10743 
- de carbon . . 474.fi 
- para desoxi- 

dar .... 11963 
- dc grafito me- 
talico . . . 12083 
- ltietOlieo . . . 4743 
- dc piedra 

pome/. . . 1197.10 
— plomo . . . 66.4 
— pulimentar 1199.1 
— pulimento 11992 
- - vtdrio . . . 5323 
Polychrome, 

comm utateur 9483 
Poly current dy- 
nAmo .... 2163 
-cyclic system . 2043 
- - transformer 
system . . . 2272 
Polyeycliqiie, 

systeme . . . 2043 
- de trans- 
formateur. .2272 


. 1761 
. 894J 
. 187j 
.2158 

. 2283 

. 2333 
.7042 

.584a 

. 9999 

ms 

.8803 
. 894J 
. 2013 
21U 
. 8203 
.32tU 
704J 
.8083 


Polygon, 

Krftfte- . . . 8488 

- of forces . . 8481 
Poly gone con- 

plage hexaphaat 

j en.8663 

| - des forces . . 8481 
Polymerisation 870 li§ 
Polymerisation 870J6 
Polvmorphlquc, 
dynamo . . 8163 

- gene rut rice 8193 
Polyphase . . . 8013 

- alternating 

field . . . 

- converter . 

- current . . 

- generator . 

- induction 

motor .... 

: - motor, asyn- 
| chronous . . 

1 - plant.... 
j - short-circuit 
winding 
I - synchronous 
motor . 

- system . 

- winding 

- wound rotor. 
Polyphase . . 

; altcrnateur 
1 bobinage . 

! enroulemcnt . 

1 -e, installation 
systemc 

systeme - £qui- 
libre .... 8643 
1 systeme - non- 
1 £quilibr6 . . 204.4 
. systeme - a 
phases reliees 
I entre elles .2083 
1 systeme-4 pha¬ 
ses s^parecs 8643 
Polyphaseur . . 8303 
Polyphotc, lampe - 
ft arc enferme 
pour courant 
j continu . . . 9963 
lampe - k arc 
cn vase clos 
i>. cour. codL936j 
P olyscope . . . 9833 
Polyslot wind¬ 
ing .5884 

Polyzykllsches 
| Svstem . . 

- - Transfor- 
! matorsvstem 2S72 

Pometto d’eba- 
■ nite .... 10093 
1 - del maulpola- 
torc .... 10093 
Pdraez, piedra 78BU 
> Pomlce, pietra , 7853 

1 Porno. 9583 

; Pompa.8893 

- per acldo . . 52JS 
! - dallmenta- 

zione .... 1143 

- d'aria .... 917.4 

- ad aria . . . 1193 

- d'aria ad ac- 

qua.9173 

- - mccranlea . 9173 

- a mcrcurlo 9173 

- per olio . . . 1163 

- pnenmatica . 1193 
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Pompe.... 

- A acidc . . . 62.10 

- - air.119* 

- - air m6cani- 

que.9172 

- all mental re . 114^1 

- 4 hulle .... 116* 

- vide .... 917.4 

Ponce. 788* 

Poncelet. . . 1252* 
Ponctuation, 

slgne de . 1008.4 
Pondera bile . 18582 
Ponderabili- 

dad . . . . 1868a 
Ponderability 1368.1 
Ponderability 1868.1 
Ponderability 1868a 
Ponderable . 18682 

- so beta nee . 1358* 
Ponderable . 18682 

13582 

Poner cn eJreuito 
corto .... 139* 

- el clrcnito 
derivado . . 1424 

- - conexion . 786.1 

- eontacto . 617.10 

- derivacion . 1424 
• la explotaciou 

en peligro . 512* 

- foera de cir- 

cnito una lam- 

f ara .... 971* 
fusible . 662.11 
- una linea . . 817j 
- en marcha . 477ao 
- - marcha sin 
carga .... 4782 
- la resistencia 
en clreuito . 574* 
— resistencia en 
clre. corto . 574* 
- en servicio una 
bateria . . . 97* 
- A tierra . . . 873* 
Poncrse en fase 299a 

Pont.672* 

-,branche du 672.10 
- k chevilles 

doubles . . . 076.1 
cle de . . . 660.11 
- eondueteur . 561* 
-, connexions 

d’un .... 673j 
- de connexion 
en plonib . . 40* 
- - contact . . 538.4 
coupe-circuit 

k .668* 

— k - court 6584 
— k - long . 650.1 
couplagc en . 678a 
- k coiirant 

alternatif . 1888.1 
- pour la deter¬ 
mination de 
la resistance 
des para- 
foudres . . . 6784 
- double .... 0732 
-a, Alectroaimant 
de frein pour - 
roulants . . 986* 
- d’encoche . . 418.7 
- k flebes dou¬ 
ble* .676a 

fll de . . . . 660JO 
- A ill circulaire 674.1 


Pont k 111 divisy 
d'un m^tre de 
longueur . 1886* 
fll gradu£ de 6724 
fusible k . . . 668* 

- k - court . 6684 

- a - long . . 669a 

- d’lnduction . 6742 
Installation 
yiectriaue de - 
roulant . . . 986* 

- magnAtlque . 686* 

- de mesure . . 672* 

- - mesure k 

cheville . . . 6742 

- - mesure A 

chevilles ct k 
resistances cn 
decades . . .674* 

- mesure k 
chev. et A re¬ 
sist. en series 674.7 

- pour la mesure 

de falbles re¬ 
sistances . .674.4 

- de mesure k 

flehes .... 6742 

- - mesure k 

flehes et k 
resistances en 
decades . . . 674* 

- mesure A f. 
et A res. en 
series .... 674.7 

- mesure A fll 6742 

- mesure A 
manette . . . 0752 

- mesure pour 
parafoudres 6734 

- mesure unl- 
verselle . . . 673* 
methodc du - 

de Wheat¬ 
stone .... 626* 

- metrique . 1336* 
montage en . 673a 

- de poste tele¬ 

graph i que . 672.7 

- resistance . 672* 
resistance du 

fll dc . . . . 655* 

- roulant . . . 399.4 
i - de serroge . . 887* 

- superieur . . 849.4 

- dc telephone 673.7 
1 — Thomson . 673* 

pour tubes 
i isolants . . . 875.1 

- uni verse I . . 673* 

I - d’Uppenborn 674* 
1 - de Wheatstone678* 
!-KirchofT 673* 

-A resistan¬ 
ces de preci¬ 
sion .678.4 

, Ponte. 672* 

I - r ehiave del . 650.11 
collegamento 
a .. 673.1 

- conduttore . 661* 

- acorrcntealter- 

nata . . . 1838a 

- per deboli re- 

slstenzc . . . 674a 

- ladetcrmina- 
zionc della rc- 
sistenza del 
scaricaful- 

mlnl «... 6734 


Ponte dopplo . 6782 
filo del . . 660ao 

- afllocalibrato674* 

-circolare 674a 

-di Wheat- 

stone - Kirch- 
hoff.678* 

- d'induzione . 6742 
latodl paragon e 

del. 6724 

- magnetlco . . 686* 

- a manovclla 0762 

- metrico . . 1896* 

- di misura . . 672* 

- a morsetto . 887* 
morsetto a . . 93.7 

- di possagglo per 
condutture In 


Porcelain roller 
with book 
or thread for 
Insulated sus¬ 
pension . . . 887.7 

- saddle .... 8772 

- socket .... 964a 

soft.781a 

standard . . 781.7 

- that stands 

punching. 781ao. 

- tube . . 616a, 79817 

- wall block . 8642 
Porcelaine361*, 7812 

- d’amiante . 1889* 

- d’asbeste . 1839* 
cylindre en - 

cannelA . . . 607.7 


tubi isolator! 876a ! - cn - raln[ur]A 

- piombo . . 40* | 687.7 

- rcslstcnza . 672* j - dure.781* 

- - scanalatura 418.7 1 - normale . . . 781.7 

- a spine dopple 675.11 - poin$onnable 

- superiore . . 849a 

- a telcfono . . 673.7 

- di Thomson . 673* 
unione a . . . 98.7 

- nnlversale . . 673* 

- dilJppenborn 674* 

- Wheatstone 6732 , 

-, metodo 

del. 626* 

-con resisten- 

ze di precl- | 
sione .... 673.4 i 
Poor contact 685.4 


781ao 

- tendre .... 781a 

- artlflclelle . 781* 

- veritable . . 781* 
Poreelana . . . 7812 

- que se aguje- 
rea .... 781.10 

- de amianto 1889* 

- blanda .... 781.4 

- - artificial . . 781* 
cilindro de - 

acanalada . 587.7 

- dura.781* 

736.7 - normal . . . 78L7 

Popa, polea de 860.4 ; Porcellana . . 7812 
Popofl-I>ucretet, i - di amianto 1889* 
System . . 1056.44-. cilindro in - 


PopoflFeiupfttnger 

1059* 

-sober Oewltter- 


scanalata 

- dura . . . 

- normale . 


.687.7 
.781* 
. 78L? 


anzeiger . 1064a \ - starapata . 781.10 

- -’’Pucrctct sys- - tenera .... 781a 

stem 44 . . . 1056a ! — francese . . 781* 

- receiver . . 1069* Pore.8* 


.860a 


-’s storm indica¬ 
tor .... 1054a 
Poppa, puleggia 

dt. c 

• Poppet valve 

gear .... 120a 
Population, den¬ 
sity de . . . 707.7 
Porcelain . . . 7812 
artificial soft 7H1* 
asbestos . . 1339* 

- base. 964.1 

- branch block 8812 

- clamp for distri¬ 

buting bars 866* 

- cup.792* 

- -cylinder, 

grooved . . 687.7 

- distance piece 614* 

- duct.886.4 

hard.781* 

insertion . . 614* 


Poreux, cylindre 82 
manchon ... 8* 

va«e ,.8.7 

Poro.8* 

Porose Fiill- 

masse .... 00* 

- Schelde wand . 7* 

- Tonzeile, 

Durchwachsen 
der -n -n . . .9a 
Porosa, materia 
attiva .... 60* 
pasta .... 60* 

-o, vaso.7* 

Porosidad del 
plomo espon- 

joso.48.1 

PorosItAdel piom¬ 
bo spugnoso 48.1 
PorositUt des 
Blelschwam- 
mes.48a 


" }“^or n ; . 792.1 | Porosity du plomb 
: !oX,r intubf^ i 8p0 ^ ic o u ,\ he 481 

- - tube with , spongy load 48.t 


thread and 
nut. 873* 

- patera block 864* 

- petticoat. . . 792* 

- ring.968* 


Porous cell 

- evllnder . . 

- tilling paste 
Porta-ago di 

puntura 


.a7 
. . 8 * 
. 60* 

1281a 
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Port«-dlectrode 


68 * 

63.4 


1173.fi - 
1102.4 - 

1245/; - 


Porta-aguja dr 
punzbn . . 1231a 
—aislador . . 8l2ao 
—alambrededos 
ganchos . . 815.4 
Portable accu¬ 
mulator . . . 

- with liquid 
electrolyte . 

- - with solid 

electrolyte . 633 

- ammeter . . . 677ai 

- battery . . . 8S> 

- boiler .... 107.li 

- box.061.4 

- electric motor 21 Na 

- electrometer . 666.4 ’ 

- electromotor 21Hj 

- galvanometer 071.5 ■ 

- lamp.92L4 ! 

- lighting stan- | 

uard .... 9003. 

- mast .... 1098/} 

- military sta¬ 

tion .... 10963 

- station for 
radio-tele- 
phony . . 

- receiver . . 

- Kontgen-ray 

installation 

- set for resi¬ 

stance measu¬ 
rements . . . 6823 

- station . . . 1101.* 

- for wireless 
telegraphy 1098.4 

- switch hoard 

for testing 
purposes . 

- transmitter 

- tuning coil 

- wattmeter . 
Porta-brocas 
--cable . . . 
--campana 
--campanula 
--carbon . . 

- inferior . 

- superior . 
--carbouc 938.7, 93H.io 

- - Inferlore . . 938 a 

- superiore . 98 Ha . 
-carta .... 1012A j 
• •ciivi, agraffe . 849j 
•cencre ai una 

lampada . . 943.fi ' 
--contaeto . . . 888*5 
--coutntto . . . H*M3 
-elect rodos . 122*3 
--eonreostato 1228.4 
-clettrodi . . 12283 

- a reostato 1228.4 
--escoblllas . . 430.7 

- -. anillo de . 4323 , 

- - de tres bra- | 

zos .... 10433; 

- eaballetede 432.1 

- de charnela 431.1 
—♦ collar de . 431A 
—, eiierpo del 431.2 
—, eje de . . . 431.4 

- - para eseobl- 

IIas de carbon 481.6 

- eon giiia dc 
paralelogra- 

ino. 480u» 

- pinzas para 431.7 

- dc reaccion 4303 


Porta-filo a due 
ganci .... 815.4 | 
--iman .... 627.ii j 

— isolatorc. . 81230 

— - d’acciaio con 

piede di por- 
ccllana . . . 799i» | 
—, braceio . . 800.2 j 

— curvato . . 814.5 

— dlrltto . . . 8143 

— doppio a col- i 

l a re.8163 ■ 

— doppio d*in- 

c roe fame u to 816.4 

— dl ferro per 


Portalampada, Portarlflettorc, 
sopporto del 963,5 portalampada 

- a vite .... 952fi con - e mor- 

PortaUmpara . 9603 setto pel eon- 
-s, alambre para duttore . . .9663 

8583 Portaschermo . 9674 

- anular .... 9513 ! Portaspazzole . 4357 

- para atom!- I - anello per . . 4325 

liar.952/;, - a tre brace! 1043J 

- de bayonet a . 9503' - a cerniera . . 431J 

- con boquilla | eollare dl . . 431a 

rose ad a recam- I corpo del . . 4312 

biablc . . . 955.7 lamine per . 431.7 


. 484.3 
1102^T 

1094.4 I 
. 089.1 1 
. 391J ; 

. 843.1 i 
1045.fi I 
1045.fi 
.938.7 
. «i8> 

. 938a 


isolator! . . 813* 

- - ad I ... . 814a 

- laterale . . 816.1 

- dl legno . . 815.2 

- da murare . Hi3a 

- a piastra . . 313.4 

- - a pontc . . 800.4 

- - a seggiola . 816* 

- a sella . . . 8183 

- sempllced'in- 
crociamcnto 8163 j 

- - dl tensione 8003 j 

- - ad U ... . 814a 

- a vlte In forma I 
di gancio . . 814.7 

con vite a 
legno .... 814.1 

- con zanca a ! 
niuro . . . .813a I 

Portalampada. 950a 

- anulare . . . 951a! 

- a baionetta . 950a 

- per candclc . 951.7 

- candclc eon 
tubo di carto 951a 

-, cappcllo del 955ai 

- con ciiiave . 951.1 

- scnzA chiavc 951.2 1 

- Edison .... 950.7 , 

- - con entrata 

eentrale del 
filo.961a 

- - con gancio di 

sospensionc 9ola ’ 

- clettromagne- 

tico a corr. i 
cont. .... 962a j 

- per illumina- I 

zione .... 962* j 

- d'llluminazionc 

per lampada i 
oriz/ontali . 9523 

- - p. lamp, ver- 

tleall . . . .962.4 

- lmpermeablle 062.1 

- a mono . . . 105.7 

- ad ocehielli . 950a 

- per parete di- 

rltto . . . .962.7 

-obliquo .963.1 

-su piastre 

metallica . . 9632 

-su rosone dl 

poreellana . 9533 

- dl poreellana 956.4; 

- poreellana im- j 
permcabile . 055a j 

- con portariflet- 

torc c morsetto I 
pet condut- I 

tore. 966a 

- - raccordo ri- 

cambiabilc . 966.7 

- per soffitto . 968.4 


- para bujia . . 951.7 - a parallelogram- 
-dc tubo | ma. 430a 


de papcl . . 951a 
cuerpo del . 965a , 

- Edison .... 950.7 , 

- con entrada 
central del I 
flexible . . . 951a 

- con gancho de 
suspension . 951a 

- electromagnetl- 

co para corr. 
cont.952a 

- herm^tleo . . 962.1 

- de ilumlnacion | 

para lampAras 


- a reazlone . . 430s 
-. sopporto dl - 432J 

sostegno dl - 432a 

- per spazzole 
di earbone . 481a 

Portata . 125a, 407a 
975.4 

- di carico . . 489a 

- d’un magneto 164a 
a - di mano 617a 

- di trasmis- 
slone . . . 1088.7 

Port atif, apparel! 

_,_ d’^clairage ,909a 

horizontales 902a j PortAtil, electro- 
- iluminacidn i motor.... 2183 
p. lamp, vcnl- ] Portatreccla ad 
calcs .... 952.4 j angolo . . . 6153 
Porta-tubos . .8773 
Porte-abat-jour 967.4 


- para llumlua- 
ciones . . . 9o2a 


con Have . , 

.951.1 

-> doullle avee 

sin Have . . . 

.9612 

-et borne pour 

de mano . . . 

. 1057 

cordon . . 

.966A 

de orejos . , 

. 9503 

-, doullle de 

- pared obll- 


lampe k 


cuo. 

.953.1 

bague . . 

.966* 

- - recto . . . 

, 962.7 

- -aiguille dc 


— sobre base 

puncture . 

1281a 

metalica . . 

9632 

- -aimant . . 

627a i 


- s. base de 
porcclana . 953a 

- de porcclana 966.4 

- - porcclana 

herm^tlco . 9653 

- eon porta-reflcc- 

tor y borna 


- -balal . . . .48017 

- - pour balal en 

cnarbon . . 481a 
—s, balancier 

de .43 L» 

- k charuWre 4SlJ 
! - chevalet dc432a 


para cordon 965a - -s, collier de 
— proteceion . 9653 —.corps du . 
soporte de . 953a . — a guldage 
parallel? . . 
- -s, ioug de . . 
—. juvot de 


- con soporte do 

pantAlla . . 956* 

- ac techo . . . 953.4 
Portalueignolo 979.12 
Porta-mandril . 772a 
-mandrino . . 772 a 
- matriee 1.2.7, 120K2 
Porto-matriz . 772.7 

12082 

Portameeha . 979a2 
Portamierofono 
glrcvole . 1109.7 
—, zoecolo di 11093 
Portamorscttl . 468a 
Portaparalume 957.4 
Portare un ele- 
rocntoallo stato 
di earlea degli 
altri .... 78a 

- sullo zero . 6483 
Portarctieetor, 

portalampara 
con - y borna 
para cordon 965s 
Portariflettore 967.4 


4323 

4312 

430a 
43 L9 
431.4 
490> 


reaction 

. support dc 432a 
- -s,0 trols bras 1(433 


. 848a 
. 8433 
. 938,7 
988a 
. 9383 
. 88K3 
1048a 


- -cable . . . 

- m .... 

- -charbon . . 

- infarlcur. 

- supcrleur 

- -contact . . 
contact do . 

-s, - pour - d’en¬ 
tree de mai- 

son.887 a 

de - avec 
roue k rochet 8883 
- de - A simple 
effet . . . 1047A 

- -crayon . . . 988,7 

- - ini6rieur . . 988 a 

- supAricur . 988 a 

- -doullle . . .9683 

- -Electrode . 1828 a 
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Position 


Porte-Alectrode k Porzellan, Pose de la can*- Potlddn de las es- 

rheostat. . 12804 Fritten-. . . 7815 llsation 8175, 8175 coblllas . . . 4725 

- -A-faux, poulie -glpcke .... 7925 charrette de . 8285 - - la escobllla 

montAc en . 4475 -rHartfeuer- . . 7815 - de conductcurs sob re dos con- 

- -HI A deux cro- -isolator .... 792i 8175, 8175 tactos.... 6015 

Chets . . . .815.4 —, Andrew’s . 7965 - - - Alectrlques 8625 Posibilldad de 

-- k double cro- -.Normal- . . .78L7-sur Ten- escuchar . 11885 

chet .... 816.4 -ring.0685 duit .... 8685 Poslcion excen- 

-,interrupteur -rolle mit Haken -dans des trlca . . . .416.7 

de.8875 oderGewinde moolures en - extrema 6195, 68 SU 

- -mandrin . . 7725 zum isolierten bob* .... 8775 j - falsa de las 

- -matrice (fabri- Aufhttngcn . 887.7 - A dome are dun j escoblllas. .4765 

cation des -rohr .... 665a 1 condueteur. 862.4 - Anal.6105 

cAbles) . . . 772.7 -schienen- - directe de con- I — de la eseobilla 

- (Aiectro- klcmme . . . 8665 ducteurs dans de contaeto 6015 

ohimie) . . 12065 -sockel .... 964a le sol . . . . 8885 | - de freno . . . 6805 

- -mAche . . . 070J2 Stanz- . . . 78Uo -> devidolr de . 828a - horizontal . . 66L7 
-•microphone 11095 -stopsel, blinder 880.7 -,frals de . . . 7245 | - del inducido 4165 

- -molette . . 1018.4 -tulle.616.4 -, instructions , - inlclal .... 619.1 

- -moule . . . 12085 -, Welch- . . . 78L4 de.8265 - - de la eseobilla 

- -out 11 . . . .8015 -zyllndcr, gerill- | -, - pour la - des de contaeto 6015 

- -timbre . . 10465 , ter. 687.7 cables . . . 8265! - Intermedia . 6105 

- -tube .... 8775 I Posa-bracclo 11275 | - de la llgne . 8175 . - de interrup- 

PortAe (distance j -, carretto di . 8285 8175 1 cldn . . 61<5, 6185 

entre points 1 - del cavo 8285,848.7 — lignes tAlA- , - magnetics 

d’appui) 4075,8215 :-cavi, flotta . .8475 graphlques . 094.4 | intermedia 120617 

- (salllic apla- 1 - del cavl flu- -, methode de .8175 - - principal 12085 

nle).4065 I viali .... 8265 -, raoulinct do . 828a - media .... 619 l4 

- (* tourillon) 483.7 '- del cavo in un -, sonde pour la - - de la cscobllla 

- de charge . . 4895 i letto dl sabbia - des cAbies848.10 de contaeto 60L7 

-, A - de la main 6175 ! pura . . . .8275 -, svstAme de - - mejor de las 

- de mesnre . . 6285 I - -cavi, vapore 847.4 i dans le sol . 888.7 j escobillas . . 4765 

-de l’intcn- ! - di conduttori 8175 1 - dcs tubes iso- ! - paralcla de los 

fitA du cou- I 81751 lants .... 868 a ; carboncs . . 9815 

rant.6284 !-In liste dl - de tubes Isol. , -. prima- prlncl- 

- la mesurc do I legno .... 8775 couvcrts . . 8685 pal .... 12085 

Tisoleracnt .9045 1 — condutturc -isol. A eou- i- de puesta en 

- mesuredu vol- elettriche . .8625 vert.8685 marcha . . .6895 

tage .... 6285 I-sul Into- -isol. A dA- j - reciproca . . 6875 

-dcxAyam- I naeo . . . .8626 cou vert. . . 8685 | - relatlva . . .807.1 

pAres . . . .6285 - definitlvadl una -isol. dans de reposo 580.1,6825 

-,ombre . . . .976.4 1 conduttura .882.4 un enduit de I-.sceunda-priu- 
pression dc - ! - diretta del con- ciment . . . 892L7 ' clpal . . . 12905 

par unltA de | duttori ncl -Isol. mas- - deseparacionl0265 

surface . . . 4365 suolo .... 888 s ques .... 8685 - de trabajo . . 6895 
-, surface de . . 4865 i - del fill ... . 3205 I-isol. A nu 8685 1 - vertical . . . 06L8 


- dc transmit 1 

ston .... 1063.7 I 
-s y voltmetre A : 

plusieurs . . 6805 | 
Porter, At re port A j 
au blanc . . 6885 | 
-, - portc au I 

rouge .... 6885 1 
Porteur, isola- j 
tour.7005 I 

- de tAIAgram- 

mes.0065, 

- -tdlAgraphiste 9065! 

Portion, effec¬ 
tive .186.4 

Portone di casa, 
contatto per 8875 
Porzellan . . . 9615 
-abzwclg- 

schelbe . . .8815 
Asbest- . . 18805 
-doppelklemme 8675 
-durchftthruug 616.4 
Edeb . . . .7815 
-^inffihrungsrohr 
mit Gewinde 
and Mutter 8785 
-mit Muffe 8785 

- -tfi lie .... 886.4 
-elnsatz .... 6145 

-erde.475 

-famung . . . . 066 l4 

- wmrrdlchte0665 


- del filoNopragll 

isolator! . . 8175 
-,motodo dl . . 8175 
-, piano dl - dl 
un cavo . . 829.4 
-, puloggia di . 828a 
slstemA dl . . 833.7 
-.spesedi . . .7245 

- stabile dl una 

conduttura . 862.4 

- dl tubl iso- 

land . . . . 868 j 

- di t Isol. ncl 

ccmento . . 892.7 

- dl t isol.copertl8685 

- dl t Isol. a nudo8685 
Posare 11 cavo 8485 

- un cavo 

terrestre . . 826.4 

- 11 filo .... 8 I 8.1 

- una llnea . . 817 j 

- delle Unee . . 817.4 
Pose d’un cAble 

(sous-marln) 848.7 

- du cAblc (sou- 

terrain . . . 8265 

- dcs cAbles flu- 

vlaux .... 8265 

- du cAblc dans 

un lit de sable 

J pur.8275 

e cAble sou- 
terrain . . . 8205 


Poser un cable 1 

dans.8275 1 

-terrestre . 826.4 

- une canalisa¬ 

tion .817a 

- les conductcurs 

dans la terre 827 j 

- le fll. 8 I 8.1 

- une llgne 817j.817.4 
-, machine A - los 

cAbles . . . 8405 

- les tubes dans j 

les conduits 
du mur . . . 893a 

- dcs tubes I so¬ 

lan ts dans la . 
maeonnerie 8035! 
Posibilldad dc 1 
sustltuddn . 6685 I 
Poslcion de los 1 
alsladorcs . 8105 I 

- - arranque . 6805 , 

- axial .... 13005 

- de carga . . . 765 

- del cero . . . 6425 1 

- de cierre . . 6175 1 
-decorricnte6175 j 

- clrcuito 

corto .... 680.4 

- - comunlcAcldn 

directa . . 1026a 

- - descarga . . 705 

- ecuatorial . 18005 


Posit If radio- 

graphlque 12844 
Position, on . . 6175 

- of the arma¬ 

ture .4165 

braking . . . 6805 

- of the Drush on 

two contacts 6015 
-, charging . . 765 
-, discharging . 705 

- of insulation 

fault . . . 90410 

- - the insulation 

fault . . . 1000.7 

- insulators . 8105 

-, listening . . 1144J 
—1 off.6175 

- of a pole . . . 8005 

- - rest . 680a, 6325 
-, running . . . 6805 
-, separating. 10265 
-.short circuit . 6894 
-.speaking . 11445 
-, starting . . . 6805 
-.through . . 10265 

translating 1026a 
-, working . . . 6805 

-. zero-.6425 

Position d’arrAt 689a 

- la plus avanta- 

f reuse de ba¬ 
sis . 4765 

- axlale .... 18005 
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Poste 


Position dcs ba- ! 
lata. 4724' 

- du balai kcheval 

sur deux 
plots .... 6014! 

- de charge . . 7ac; 

- de communi¬ 

cation directe 
(telegr.) . . 1026.1 
-Ucleph.) 1129a , 

- de coupurc 10254 1 

- - court -cir- j 

cuit. 689.4! 

- dechargc . 7fl.« j 

- dn d£faut d'lso- 

lemcnt . . 1000.7 

- defectueuse dc 

balais . . . 4764 

- de demande 
d’occupation 11484 

- demarrage 680.2 

- d6saxee . . . 416.7 
deuxieme - prin- i 

cipalc . . . 1298s | 

- de dtajonction617j6 1 
* d'£coute . . 1144.11 

- equatortalc 13002 

- d^quilibrc . 632-'. \ 

- excentrique . 416.7 

- extreme (com- 

mutateurs) . 6194, 

- - (instr. dc 

mes.) .... 632.4 

- defermotiire du 

circuit 617.3, 6174 

- finale .... 6192 

- du balal de 
contact . . . 6014 

- de froinage . 689.3 

- horizontale . 661.7 

- de l'indult. . 41(Lo 

- Initialc . . . 619a * 

- - du balai de 

contact . . . 60Lft 

- Intermedlaire 619.5 

- d’interruption 6184, 

- des isolateurs 8102 

- magn6tiquc in- i 

termedialre 1298.7 

- princlpalc 1298.4 

- mediane . . . 619.4 ; 

- du balai dc 
contact . . . 601.7 

- de mine cn 

marc he* . . . 6892 , 

- parallclc des 

charbons . . 9314 

- des crayons 931.5 
premiere - prin- 

cipale . . . 1298.5 

- reclproque . 307.1 

- de repos 30L\ 680.1 

- repos de I'al- j 
gulllo .... 6824 1 

reprendre brus- I 
quement sa- 
initiale . . .683.6 

- de rupture du 

circuit . . . 617/1 
seconde - prin- I 
clpale. . . 1298.6! 

- de separation 1026ir 

- - travail . . . 6894 j 

- verticale . . . 0614 I 

- de zero . . . 6424 
Positive Burste 274.4. 
-cs Buschellicht 

1881a 

- elektrtacl) . 127018 


Positive Elek- 
trislerung . 1270.12 
-e Klektrizitat 13062 j 
-c Elektrode 2 jG 

-e Klcmmc . . 64 

-e Kohle . . . 930.1 1 
-c Ladung . 1271.10 
-c Lcitung einer 
Dvnanio . . 7224 
-c Platte .... 42-s 

-cr Pol.4.7 

Itontgen-. . 1234.4 
-e Spannung . 148.4 
-cr Strom . . . 1342 
Positiva radio¬ 
s’ru lie a . . 1234.4 
Positive brush 274.4 
-light . . 1321a 

- carbon .... 930.1 

- charge . . . 1271.10 

- current . . . 1344 

- electricity . 13062 

- electrification 

1270a* 

- electrode ... 24 

- lead of a dy¬ 

namo .... 7224 

- plate.424 

- pole.4.7 

- of a radio¬ 

graph . . . 1234.4 
Rontgcn-ray 1234.4 

- terminal .... 64 

- voltage . . . 148.4 
Positivo radio- 

grafico . . 1234.4 
Posizionc d’aper- 
tura.6174 

- dl arresto . . 689a 

- asstale . . . 13004 

- di avviamento 

6892 

- carica . . . 754 

- chiusura . . 6174 

- - chiusura della 

corrcntc . . 6174 

- eomunicazione 
dlrctta . . 1026.1 

- corto-circui- 

to. 689.4 

- del difetto d’iso- 

I amen to . 1000.7 

- eccentrica . . 416.7 

- cquatoriale 13002' 

- cstrema . . . 6194 
falsa - delle 

spazzole . . 470,6 1 

- finale .... 6192 | 

- della spAzzola | 
di contatto . 6014 

- di frenatura . 6894 

- dell'indotto . 4164 

- inizialc . . . 619a ; 

- della spazzola 
di contatto . 6014 

- intermedia . 5194, 

- dinterruzloncolHj 

- degli isolutori 8102 I 

- di iavoro . . 6894 

- Iavoro, mettere 
il soccorrltorc i 
nelta . . . llSOal 

- raagnetica inter¬ 

media . . . 1298.7 

- prineipalc 1298.4 

- mediana . . . 519.4 

- della spazzola 
di contatto . 601.7 

- opposta . . . 6874 


Posizionc oriz- 
zontale . , . 661.7 

- parallela del 

carboni . . . 9314 
prirna - princi¬ 
pal** .... 12084 

- relative . . . 807.1 - 

- di riposo 589a, 6324 

- scarica . . . 794 
scconda - prin- ! 

cipalc . . . 12984' 

- dl separa- 

zione . . . 10254 

- delle spazzole4724 

- delta spazzola 

sopra due con- 
tatti . . . .6014 

- la piu vantag- 

giosa delle 
spazzole . . 4704 

- verticale . . . 6514 

- zero. 6424 

Possibility d'ascol- 

tare .... 11334 
Possibility d'ccou- 
ter .... 11334 
Possibility of 
listening . 11334 
Postamtbrucko 672.7 
Post . . . 800.7, 956a 

- -office bridge 672.7 

Poste. 800.7 

- d'abonne . 11294 

- de bateau . 1097.4 
-,bAtiment du 1097.7 

cabane du . 1097.7 
-s, circuit des - 
auxiliaires 1156.4 
commutateur 
uutomatique de 

- auxiliaire 11564 
- de - telcpho- 

nique inter¬ 
mediate . 1128.4 
connexions de - 
tclcphonique 11274 
construction 
diin . . . 10984 

- cotier . . . 10974 
couplagc de - 

reccpteur parf. 
syntonise . 10894 
disposition con¬ 
structive d'un 

10984 

-, - d’ensemble 
d'un . . . 10904 
-,equipcment du 

- tclcpho¬ 
nique . . . 11264 

- d'essai des 

cables . . . 9064 
essay cur de 1096.7 
-s, exploitation 
des - Auxi¬ 
liaires . . 11564 
-s, fonctionnement 
de - auxi¬ 
liaires . . 11664 
grand - radiotele- 
graphiaue 10974! 

- haut-parleur d’ap- ; 

partement 11167' 

- maritime . 10974. 

-> mettre lc - en I 

ordre de ser- t 
vice .... 11014 1 

- militaire sur 

roues . . . 10984 


Poste mobile k dis¬ 
position cnbioue 
des appareita 10974 
montage de - 
recepteur parf. 
syntonise . 10894 

- mural . . . 11262 

- de navire . 10974 
parafoudre de 

10184 

pont de - Wife, 
graphique . 672.7 

- portatif . . 11014 

- principal . 11274 
-h, raccordcment 

automatique 
de - groupes 11674 

- radiotelcgra- 

phique . . 10664 

- - roulant . 1098.4 

- radioteltpho- 

niuue. . . 11734 
reglage du 11024 

- roulant pour 

radiotclcphonie 
dc campagne 

llTai 

- pour radio- 
tetaph. mili¬ 
taire . . . 1178.4 

- semapborique 

10484 

- special de de¬ 

mande d’oeeu- 
pation . . 113 
-s, syst&me auto 
matique de - 
groupes . 11674 
-s, - a-grou¬ 
ps .... 1167a 
-s, - k groupes 

de.1167a 

-s, - de-group6s 
y raccorde- 
ment automa¬ 
tique . . . 11672 

- telegraphique9964 

- tyiephoniaue 11062 

- - automatique 

11664 

- auxiliaire 11664 

- 4 paiement 
pr6alable . 11664 

- 4 |»rypaie¬ 
ment . . . 11564 

-s, les - transmet- 
tenr et recep¬ 
teur sont ac- 
eordes . . 109B.T 
-s, les - transni. et 
rcc. sont cn 
syntonic . 1093.7 
Poste cn A . . 8024 
-s acoplados . . 803.4 
-s, alineacion de 
ios. 80814 

- de alumbrado956L2 

- de a mar re con 

garita para 
cables . . . 8234 

- - bifurcation 8032 

- celosia . . . 8014 
contera del . 8042 

- de cruce . . . 8334 
-s, dtatancia de 

los.8084 

- dc distribu¬ 
tion .8012 

-, equipar un . 8124 
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Potential 


Posto, erecclon I Potasse causti- Poteau, baubaner ! Potenclal con¬ 
do un ... . 809.1 : quo.19.3 I lo.8103 , stantc .... 147-5 

-s, erlgir . . . 808 jo Potassieo, blcro- - pour haute ten- ! - snperticicde 147ja 

-s, los-ostAn al- mato .... 1<3 slon.808.1!-. curva del . . 2723 

tornados . . 809.7 -, permanganatolTjo interruptcur , - do descompo- 

-. extremo inferior solfato. . . . 18.1 de.5283 1 siclon . . 119L4 

del.8083 , Pot&ssio, bicar- isolateur do . 7983 1 -, difcrcncia del47ao 

- on H.8023 j bonato di . 12143 -x jumelcs . . 802.4 j - clcctrodinA- 

hoyo para. . h<) 03 :car bonato dl 12143 lampe de . . 922.4; mico . . . .1473 

levantado del 1101.4 [ -, clanuro di . 12143 ; - dc llgnc elec- i - do los elcetro- 

- para lincas ;-, idratodi. . 1211.1 trique . . .8003 1 dos.2ai 

aAreas . . . 8003 -. nitrato di . 12183 parafoudrc | - clectro-cstA- 

- lineas de alta ! prussiato giallo ! do ... . 10193 tico . . 1250.12 

tension . . .803.1 dl.1214.7!-,- multiple de 10193 : - clcetro-estAtiro 

- de madera . .8003 -. solfuro di . 1211.7 1 simple de 10193 1 alterno . . 12783 

- madera im- tartrato acido . -. parapluic de 807.4 ; energia . . . 1643 

pregnado . . 801.1 di .... 12193 -, pied de . . . 803.4 ’ - de las esco- 

- madera in- Potassium, alumi- , plantation billas .... 2753 

yectado . . 801.1 nium and - sul- d un .... 809.1 - - las escoblllas. 

-,ple del 8033,808.4 pbate . . . 12103 -x, planter des 808.10 I curva del. .2753 

- reclbido en un -, antimony - tar- -, pointe de . . 807.# -, funcidn . . 147.li 

soporte de ma- i trate . . . 1219.4 - a potencc . . 9503 -, igualador de 148.1 

dera .... 8083 j -, bicarbonate -, sabot de . . . 8043 -. magnctlco . 1023 

-, reeibir la punta j of ... . 12143 - sabot^ .... 8033 - - alterno . 12933 

dc un - cn un i - bichromate . 173 saboter un . . 8033 - - rautuo . . 1291.1 

sop. de mad. 8083 : - bitartrate . 12193 - telAgraphique 80L4 - mecanlco . 12583 

- dc retencidn 8203 - carbonate . 12143 -, t£te de . . . . 8073 paso de . . . 8103 

sitio del . . . 8093 -, cyanide of . 12143 - de traversee avec -, placa de mayor 433 


- tclogrAHco . . 80L4 - ferrocyanide 1214.7 guerltc A cA- -, placa demenor 433 

- de tubo Man- - hydrate . . 1211a hies.8283 - terrestre . . . 147.4 

nesmann . . 8013 - nitrate . . . 12183-d'unc rue 823.4 - vector .... 1543 

- tubular . . . 8013 -, permanganate - en troillis . . 8013 Potencidmetro 6753 

- - de acero . . 801.7 of .17 jo -, trou a . . . . 8083 Potential . . . 1472 

Postodllavorol 171.7 ' - sulphate . . . 18.1 - en tube Mannes- -.absolutes . .147.7 

- da parete . 11263,-sulphide . . 121L7 mann . . . .8013 -susgleicber . .148a 

- dlprova . . .484J -.tartrate of - - tubulaire . .8013 -, Bursten- . . .2763 

- radlotologra- and sodium 12193 - - en acler . . 80L7 -differenz 66.10,147jo 

fleo .... 105 <Lb Poteau.800.7 — d'eclairage 956.4 12613 

sagsiatore dl 1096.7 - en A.8023 Potence, mat a 9663 - clektrosta- 

- speciale di do- - d’arrAt.... 8203 -, poteau A . . . 9503 tischc . . 1257a 

mando d’occu- -s accouplAs . .802.4 Potencia . . . 150ao --, magnetische 
pazione. . 11343 -s, biseautage - absorb!da . . 60L9 12573 

- telefonico . 11063 des. 8063 I - ac us tic a . . 1265.1 -egalisator . . 148a 

- d'abbonato 11293 - de bois . . . 8003 ' - aparente . . . 167.7 Elektroden- . 2 ai 

—, equipaggla- -ImprAgnA 801.1 . - calbiica . . 12583 -, elektrodyna- 

mento del 11253 -injecte . . 801a - calorifica . 12553 misches . . . 1473 

- intermedio, - dc branche- ;—, dcterminacion -, clcktrostatlsches 

commutatore ment .... 8082; de la . . . . 1123 12o6as 

del .... 1128.4 — canalisation ! - de la central 707a ; Entladungs- 12723 

Pot for filling up 50a Alcctrique . 8003 | - - una corricnte -, Erd- . . 147.4,8783 

melting . . . 84 jo -x, carbonisation j altcrna . . . 1673 -, Funken- . . . 2783 
--shaped magnet superficielic -- la corricnte -funktion . . 147ai 


Potass, bicar bo- -, cimcde . . .8073 - cfcctlva . . .1673, magnetisches 
nato dc . . 12143 1 - A console . . 9563 - electrica . . 12663 : 1291.1 

-, birromato de 173 - creux . . . .8013 - electroquimi- I -koeffizient . 147a2 


nitrato de . 12183 — dispersion . 801.2 | - dc evapora- | -kurve. 2723 

permanganato -x, distance entre 1 cldn . . . . 1123; -, Biirsten- . . .2753 

de.17.10 les.8083 factor dc . . I 68 .i -. Lade- .... 753 

Potash .... 12143 1 -x, Acartemcnt - magnet lea . 12573 -, magnetisches 1623, 

- alum .... 12162 i des.8083 -. medida dc la 022 n 1257.7 

-.caustic . . . 1211a i - d’Aclairage . 956.1 -, motor de gran 1263 -. mechanlsches 

-, powdered bi- 1 -, cm base de . . 9663 - nominal . . . 1673 12583 

chromate of 17ai -x, emplacement ! - optica . . . 12553 ;Null- . . . .1473 

-, solution of bi- des.8093 - de sincroniza- ; -s, Platte hoheren 

chromate of. 18L4 -, Apaisscur du - cion . . . .299.6 433 

Pot Astro, hidrd- a la cimc . . 807.7 - term lea . . 12583 -s, Platte niederen 

xido .... 193 . Aquipcr un . 8123 -. unidad de . .1583 483 

-a, legla .... 193: -x, cspacement Potenclal . . . 1472 -schritt .... 8103 


Potasio, clanuro -x. file dc . . . 808.4 -, caida de . . . 1473 -, Yektor- . . . 1543 

de.12143 -, ftambago des 8063 - de carga . . 762wcchselndes 

->ferrocianuro - A ft Ac he . . .9563 - de descarga 12723 elektrostatl- 

de .... 1214.7 fouille pour la - ccro . . 1473, 1492 aches . . . 12783 
Potassa cau- plantation - de las chispas 2783 wcchselndes mag- 

stica . . . 1211a d un . . . .8093 coeficlentc netisches . 12983 

idrato di. . . 193 - en H.8023 del ... . 147aa Zersetzungs- 119L4 




























Potential 


1726 


PouMitae 


- energy . . 

- equalizer 
fall of • 


147.11 
1087.2 

1267.7 : 
12584 

1291.11 

1087.7 ! 


Potential, abso¬ 
lute .147.7 

alternating elec¬ 
trostatic . . 1273V 
-, - magnetic 12934 . 
-, brush .... 2762 ; 
-, charging . . 754 

- coefficient 147.12 
-, concentration 4.2 

constant . . . 147-5 ! 
-, contact - . . . 27.10 j 

- curve, commu¬ 

tator .... 2723 ; 

- of decomposl- I 

tion . . . . 1191.4! 

- difference . 147.10 
-, discharge . 12724 ; 

- drop ..... 1474 : 
earth .... 147.4 ! 

- of electrodes 2 n ! 

electrodyna¬ 
mic .147-1 

electrostatic 1266a? 

.1644 
. 148.1 
. 1474 ■ 

- function . , 

- loop .... 

-, magnetic . 

-, mechanical 
-.mutual mag 

nctic 

- node 

—.a - - is formed 
at the earth 
connection 10874 
plate of higher 434 
-.plate of lower 43-3 I 
spark- .... 2734 ; 

- theory . 1310.1 1 1 

-. vector .... 1644 : 

zero.1474 

Potent! cl 147.2, 12624 

- absolu .... 147.7 

- des balais . . 2764 

- de charge . . 76.2; 
-, chute de . . . 1474 
-. coefficient do 147.12 , 

- constant . . . 1474, 
-. courbe de . . 2724 i 

- dc - des balais > 
2764 

- dc deeharge 12724 

- - decomposition i 

1191.4 | 

difference de 66 ao I 
147.10 

-. Agalisateur de 148a 

- des electrodes 2.11 

- electrodynamique | 

1474; 

- eiectrostatique 

1266.12 

- - alteraatlf 12734 

- des etincclles 2734 
-, Influence des ray- 1 

ons sur 1 c - de 
deeharge . 

- mogn£tique 

- - altcrnatif 

- mutuel . 

- mccanlque 
-. pas de . . . 

plaque d’un - 
plus bas . . 4841 
d’un - plus 1 
Glove .... 484 
thGorle du . 1810.14■ 

- de la terre . . 87841 


167a I 


Potentlel de vec- 
teur.1644 

- z^ro.1474 

Potenticll . . 12624 
-c Energic . . 1644 
Potentiometer . 6764 
Potentiometrc. 6764 
Potenza . . 

- acustica . 

- appamite 

- assorbita 

- CAlorica . 

- contlnua 

- di una corrcnte 

Alternate . . 1674 

- - una corrente 

trifase . . 
curva dl . . 

- effettiva . . 

- elettrica . . 

- in cavalll 

- clettrochiml 

ca .... 
fattorc di . 

- instantanea 

- per kg di peso 

dcU’elemento 09.4 

- magnetics . 126* 


Potenzlale dl 

spazzole . .2764 
-, curva del 2764 

- super lore, piastra 
d r un . ... 422 

- terrestre . . . 147a 

- vcttoriale . . 1644 

166.7 ! - zero.1474 

1266a PotenzialltA . 166ao 
. 167.7 i - della ccntrale 707a 
. 6014 ! Potenziometro 6754 
12684 I Potcrc calorlfico 


1122, 12664 | 
dctermlnazione 

del.1124 

Induttorc di , 

16«4 : un cavo... 783.1 
. 503.7 j - irradiantc . . 9164 ! 

. 1574 - lsolante . . .8724, 

12064 - protcttorc del- \ 

. 158.4 1 liiDpregna- 

zione .... 805.4 
1208a I - radiante . . . 688.7 . - -guide .... 8601 

. 168.1 I - dl riflessionc 974.10 - guide-cAble . 4484 

166a2 ! - rlflettentc . 1344.7 . - -guide pour 

- di spegnimen- lam pen A arc 9464 

to. 607.10 - dc hissage de 

Poteric.caniveau 1 a mpe a arc 9464 

ceramique en834.4 ,-interieurc . .4474 
j - lsolante . . 79Oi0 
| — dc croisc- 


Poulle fixe . . . 4474 
-s fixe et foil© 4474 
-poullc folle 4474 

- folle.447.7 

- en fonte . . . 4466 

- de frein . . . 498.7 

- de freinage . 498.7 

- - friction . . 4484 

- A gorge (trans¬ 

mission) . . 4483 

-(suspension >9684 

-, gorge de la . 4484 

- a gorge pour 

lamp© a arc L 
-s, gou ion en fer 
rcuiflard avec 
. - cn porce- 

1 laine .... 864a 

- de guidage . 86011 

-du cable . 4484 

-pour lam- 

pcs k arc . . 948.7 


- massima . . . 167.2 

- che si pul> met- conduit© mul- 
tere fuori cir- | tlplc en - k 
cuito .... 652o | sections pro- 

- meccanlca . . 1564. fllGes .... 8884 

- minima . . . 167.4 gainc protec- 

-, rnisura di . . 6224 | trice en - 

d’un raotore . 219.4 1 pour cables 8325 


-, motore a gas dl 
grande . . . 1204 

- nominale . . 1574 

- normale . . . 1574 

- ottiea . . . 12564 

- perduta . . 167ao 

- di slncronlzza- 

zlone .... 299.0 

- tcrmica . . 12584 

- totale . . . I 6 O .11 


-, tuyau de. 


.8823 


- en - vernissG 8324 j 


ment .... 796U 
-, jantede. . 44602 
; - lockey .... 8602 
j -, large ur de la 4402 
limb© de . . 44602 
. machined deux 


Pottasb 
Pottasche . . 
Pottery . . . 
Pouce‘(de la 
main) . . . 

- (mesure) . . 

- cube . . . . 

- carre. 


1584 i Poudred’aclcr 10744! 


unitA dl . . _ 

- utile.1674 I -, cohereur a 

- di vaporlz/.a- ! - a deeaper . 

zionc .... 112 o - d’Gmeri . . 
Potenzlale . . . 1474 ■ - de graphite 

- assoluto . . . 147.7 | metallisGe. 12084 
CAduta di . . 1474 - mftalllque . 10734 

- di carica . . 764 -.microphone k 11074 

-, coefficient© , - de pierre 

del .... 147.12 ponce. . .1197.10 

- costant© . . . 1474 - A polir. . . 1199a 
-, curva del . .2724 - de polissage 1199.1 

- di decomposi- -.sourre en . .7804 

zionc . . . 1191a 1 - de verre tenue 6320 
-, dlfferenza dl 147.10 Poullc .... 446.1 1 
-, eguallxzatore - d’arriGre . . . 860.4 


palters et . . 70912 
, - A trois pallors 

et A.7089 

, manchon- . . 42La 
menante . . . 4444 
menee .... 444.7 
montee entre 
pallors . . . 447a 
- en porte-A- 

faux.447a 

10734 I - motrlce . . . 444il 
11904 -cndeuxpi< v ces446Llo 
. 8864 — plusieurs 

| pieces . . . 446.10 


698.10 \ 
12144! 
801 JO 

. 187.7 
1248.4 
1249a 
124H.13 


11044! 
. 1620 
1293s 
1291a 
126315 
.8104 


di. 148a 

- degli elettrodi 2 u 

- elettrodinami- 

co.1474 

- elettrostatico 

1266a? 

- - alterato . 12734 
-. funzione . . 147 ji 

- inferior©, piastra 

d’un . . 

- magnet ico 

- alternato 

- routuo . 

- mcccanico 
passo dl . 

- dl scarica 


- d’avant 

- en bois 

- bom bee . . . 4404 

- de com man de 444 ji 

- commandee . 444.7 
console-sup- 

port dc la - 
de proue . . 8604 

- de rontrepoids9604 


484 - cyliudrlque 
1267.7 -, diametrc de 
12984 ; - divisee . . . 
1291a - doullle- . . 
12684 ! - en Ebonite . 

. 8104 - etogGe . . . 
12724 - en fer forgG 


- d’une piece . 4464 

- de poupc . . 86014 

- - proue . . . 8603 

- - tension d’une 
courroie . 466L11 

-, vu du c 6 t 6 de 
la - dc com¬ 
mando . . .2442 
Pound .... 1250LU 
Poupe,poulie de860a 
Pourcents, pre- 
8604 cision cn . . 6908 
. 44081 Pourrir (plaques 

positives) . . 46a 
Pourriture . . • 8064 
Pourvu d’un© 

graduation • 6874 
Poussee, barre 

de.6472 

-, bicilc dc . . .6472 
-, tige de . . .6472 
Pousner la dG- 
chargc a 1 ’cx- 

ces.70S 

Pousslere . . .474a 

- de charbon . 4740 


446a 

4464 

446.10 

.4214 

11414 

.447a 


4407 - mGUllique . . 474a 


- delie scintlllc 2784 i -, ttxation de la 4472! - de pollssage 11992 




























Poussolr 
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Presa di corrente 


Poussolr<t616gr.) 

10644 

- (d'appel) . . 104412 
lntcrrupteurk 8976 

Pontre de fon- 
dation . . . 46(13 
Pouvoir calori- 
flque 11212, 12652 

- Oclairant . . 9756 

- extlncteur . 567jo 

- d'extinction 667 jo 

- indnctcurd'un 

cAblc .... 788.1 

- Uolant 372.4, 905-. 

- radiant . . . 588.7 

- rayonnant . 588.7 

9154 

- rOflOchlssant 974.10 

- de reflexion 974 jo 
P owder coherer 

10722 

- microphone 11074 
Powdered bichro¬ 
mate of potAsh 17 ji 

- gloss .... 5316 

- manganese di¬ 

oxide .... 20.7 

- sulphur . . . 780-1 
Power . . 16(17, 242.7 
-, absorptive . 13215 

acoustic . . 1256J 
-, alternating cur¬ 
rent .167.0 

-, apparent . . 157.7 

- on the brake 501.8 

- bus-bar . . O13.io 
-, calorie . . . 125&0 

- consumer . . 7146 

- consumption 150.1 
-, continuous . 157.1 

- current cable 760.4 

- - fuse 667.4, 1020/1 

- switch . . . 619/i 

- curve .... 608.7 

- dynamo . . . 2063 
electrical . 12652 

-, electro-chemi¬ 
cal .... 1268.1 
--factor . . . 1267.5 

- pas .... 126 jo 

- generating 
plant .... 127.5 

- generator . . 2063 

- house .... 7022 
hydraulic . . 1246 
instantaneous 

166.12 

-less current 1207.4 

- line.7654 i 

magnetic . 1257.5 1 

- mains .... 721.7 
maximum . . 1572 
mechanical . 1504 j 

—* minimum . . 157.4 , 
-, motive .... 108 j j 
-, natural . . . 7066, 
-.nominal . . .167/1 
-, normal . . . 1572 
-. optical . . . 12565 
--plant switch¬ 
board .... 6067 i 

- required . . 158J2 I 

- - for excitation | 

501.7 ! 

- station .... 708.4 
steam- .... 1062. 

- switchboard 607.41 
thermoelectric I 

*12664! 


I 


7fl0.n 


j Power, total . 156 ji 

- transformer . 230.1 

i - transmission 
1 cable . . . 

| - - line . . . 

unit of. . . 

: useful . . . 

: -, wasted . 
water . 

Pozo para cables 

834.10 

- dc entrada . 8819 ; 

- - mam poster! a 
8308 


Prcclo de tarlfall6U! Prelsllstenkapazl- 

- del terreuo . 7082 tilt.67.8 

Precipitacidn • Preliminary 

anodica . . 1192J j drawing' . . 2476 


. 7584 : - ca tod lea . .1191.10 - work . . . . 606jO 
1563 - del deposito j Prcllpfahl . . . 810b 

metAlico . 11912 i-stein.810.7 

-, duracion ! Prcmlo annuale,pa- 

dc la ... It92.li ! gamento d un 712 
-. clectrodo de 11806 - d assicurazione7L4 
Precipitado me- 
talico electro- 
litico . . . 1191.7 
de plata . . . 8614 


. 1674 
167jo. 

1244 


— mina, serial I Precipitar metal, 


clectrica dc 980s 

- para transforma* 

dorcs .... 4646 
Pozzetto di deri- 
vazionc per 1 
eavi.84561 

- d'lspczlonc . 830.7 

- murato . . . 830/*! 


disolucion 
para . . . 
Precipitation, 
anodic . . 
- electrode . 
-> kathodic . . 
Precipitation 
anodique . 


1190s 

1192.1 

1180a 

1191.10 


Pozzo del eavi 834.10 | - k Ianode 

- dl mina . . . 9HOs j - - la cathode 119ljo 

- d'accesso . . 8344; - cathodique 1191.10 


- per trasforma- 
tore .... 4846 
Practica de in- 
stalacldn . . 854-1 
Practical effl- | 
ciency . . . 969-5 ! 
Prilgcpressc . 1207.4! 
Praktfseher Wir- 
kungsgrad . 9694 
PrUparlerter 

Glimmer . . 3507 
Pratlca d’lm- 

pianti . . . 8544 
Praticablc, cani- 
veau .... 830-5 
Pratique d’ln- 


- du depot m6- 

tailiquc . . 11916 
-, duree de . . 1192ji 
-, Electrode de 11866 
-.temps de . 1192J1 
Precipltato me- 
tallico elettro- 
litleo . . . 1191.7 
Precipitazionc 
anodica . 1192.1 

- catodica . . llOl.io 
-, durata di . 1192JI 

- del deposito 


Premium, main¬ 
tenance . . . 1U 
Prendere a bordo 
un cavo . . 8474 
Prenotare, leva 
per .... 11384 
Prcnsa . 383.1. 1207.4 
-, abertura de la 3907 

- para carbones928.7 
cilindro de la 7724 

- para cubrir con 
gutapercha . 772.1 

1192.1! -, estampar A la 3882 
1192.1 - hldr&ulica para 

cables . . . 7722 

- para fabricar 
las piacas de 
acumuladores86j 

- a mano con 
volantc . . 12074 

- de modelos . 8363 

- t£cnlca . . 1829.1 

- de tornillo . 3986 
Prensado, cable 3282 
Prensar, que se 

puedc .... 8834 
Prepaiement.eomp- 
teur eleetri- 
que a . . . . 6944 


len<- -- .... 

metalllco . U9Ls -. postc tclepho- 
-, elottrodo di 11866 nlque k . . 11565 


stailation . . 8544 
-, Instrument pour 

la. 698.7 

Prttzlslonsampere- 
meter . . . 678j 
-fernhbrer . . 1118.7 
-mettlnritrument701.i 
-nebenschluii- 


rheostat 
-platinunter- 
brecher. . 
-rheostat . . 
-voltmeter . . 
-widerstand . 
- -raenser . . 
-zilhler 


.656.4 


i Preclpite 
, d’argent 
I - brillant 
! - cristaliin 

- luisant. , 

- de metal electro- 

lytiuue . . 1191.7 

- noduleux . 13522 

- sableux . . 18514 

Precision re¬ 
ceiver . . 1118.7 


12884 | Precision, ampere- 

mAtva /a (T?( 


.656 
. 680.1 
.654.0 
.682.7 
.6934 


pre-arranged telc- 


m£tre dc .‘ . 678.1 
compteur de 6934 
-, instrument de 701.1 
- en pourccnts 6984 
procentuellc 


j Prcparacion elec* 

. 66Ls i tromagn£iica 
13526 de los mine- 

1352J rales . . . 1220.4 

1852/* - del selenio . 11744 
Preparar nnovas 
pilas .... 344 

- una batcria . 1004 
Preparare una 

batteria . . . 1004 
Preparation 41ec- 
tromagnetique 
des minerals 12264 

- mOcanlque 1196J 

- de selenium 11744 
Preparato d’a- 

inianto . . 30lJl 


, .resistance de 6546!- di selenio . 11744 
phone traffic 1169.4 j rheostat dc . 6557 ' Preparazione clct- 

- -selector . . 1154.1 • -, - shunt de . 6564 trom&gnetica 

Precedent . . . 1994 1 - svntonlquc 1093L8 1 
Precessione, cor- - de x % ... 6464 

rente dl . . 1996 Precision, 

-I, dUgramma grado de . . 6986 

dclfe .... 303j ! -, rcsistencla dc 6546 

- dl fase . . . . 199 -h | 
tensione di . 199.7 ; 


Preclntar . . . 565.7 
Precinto .... 5656 
Preclo de 

abono . . 11614 

- del alambre 

nor kg . . . 895.7 

- de la corriente 

para fuer/a 
motriz . . . 7152 

- - coate .... 713s 

- neto de venta 714J 


dei minerall 12204 
Prepare, mica . 858.7 
Prepared mica 8567 
Preparer une 
batterie. . . 

- de x % ... 6464 , - dc nouveaux 

Precisione, grado j elements . , 
percentuale di 6986 1 Prepayment- 


1004 


844 


resistenza di 6546 
- sintonica . 10936 
Predetermina- 
cldn .... 2476 
Predetermina¬ 
tion .2476 

Predetermina¬ 
tion .9476 

Prole des Drahtes 
pro kg . . . 895.7 


meter .... 9944 
PreposO k la sur¬ 
veillance de la 
batterie d’accu- 
mulateurs 104J0 
Presa . . 125.7, 1256 

- d’acqua . . . 125.7 

- della corrente, 

punto di . . 4202 

- dl corrente . 889 j 













Presa dl corrente 
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Pressure 


Press dl corrente 
afTondata nel 
muro .... 889s 

-concentrlca 

morale . . . 889s 

- — dlslnperibilc 

con dispositlvo 
dl blocco . . 890a 

-doppU . . 889.4 

-a nlo . . 889s 

-con inter- 

ruttore . . . 890.1 

-lsolata . . 889,8 

-a linguctt*896s 

-morale . . 899s 

-a sospcn- 

slonc .... 890 a 
-a spina . 888.7 

- dl corrente, 

spina per . . 888s 

-a spina per 

scatole dl con- 
tatto impermea- 

bile. 8892 

-per trazione898s 

- a molla . 1021 . 10 . 

1130s 

- dl terra, nel pun to 

della - si forma 
un nodo di 
tensione . 1087s 
vapore dl . . 11&7 
Prose rlpelones 
espeelales de 
condueta . . 614.1 

- norm ales . . 4859 

- do scgiiridad 7199 
Prescription sp<S- 

elale coneernant 
la manlere de 
se com porter 
[en c&s do..1614.1 
-s coneernant la 
conduite ctl’en- 
tretien des accu- 
mulateurs . 71.1 
-s normales . . 486s 
-s - de la Ohambre 
Syndicale des 
industries £lec- 
triques de 
France . . . 488s 
-s - pour le 

eulvre . . . 782.7 
-a - d’6preuve 486.10 
-s - pour les ma¬ 
chines . . 485.12 
-s de seciirite . 719s 
-gdeservice pour 
installations 
d'accumula- 
teurs .... 105 j 
P rescrlzloni nor- 
mall .... 486s 

- di sieurezza . 7199 
PrAftAlecteur . 1164.1 
Preselettore . 1164J 
Presence, action 

de .... 1231a 
Preservado de 
falsos m&nio- 
bras .... 697s 
Preservato . . 697s 
Preservation, puis¬ 
sance de - de 
1‘im preda¬ 
tion .806.4 

- de - de I’injec- 
tlon. 806.4 


Preservative sub¬ 
stance . . . 806u5 
Prcsilla . . . .7982 
Preston . 1482, 8609 

- de admUfon . 1232 

- en la base de 

los cojlnetcs 2949 
caldera de al- 
ta.107.4 

- de eontacto de 

las escobillas 274s 

- - las escobil¬ 
las . 427.7 

- electro-esta- 

tlca .... 1276s 

- -dinAmlca . 1261.1 

- cspeciflca . 12682 

- - del eje . . 294 jo 

- del soporte 436s 

- molecular . 1821s 

- Interior . . 1182s 

- osmotiea . 1182.7 

- sobre la base 

del soporte . 436.4 

- - el gorron 

carga . . . 483 .10 

- de superfleie 638 .11 

- tangeneiai . . 302s 
-es tangcnclaleg, 

diagram a de 302.7 


Prease, hydraull- 
sche - znr Her- 
stellung der 
Akkumulator- 


platten . 

, Kohlenstift- 


Prilge- . . 

1 Sehmlede- 


86a 
. 928.7 
1207.4 
.883a 


-,tornillo de 

- de trabajo 

- del vapor 

- vlento . 
PreOglas . . 
-glimmer . 
-kontakt. . 
-luft .... 


-span . , . 
-spanhulse 
-span, 61 gc- 

trUnkter . . 360s 
-stem pel .... 7724 
-zyllnder . . . 772s 
Press block for 
colls .... 836s 
-. forging . . . 883.1 
-, hydraulic - for 
making accu¬ 
mulator plates 86.1 

- contact . . 1046s 

- -cylinder . . 772s 
for moulding 


6. 

. liar. 
. 113s 
. 8224 
.7829 
. 358s 
1046s 
.664s 
.380.7 
.876a 


carbons 

- -rod . . . 

- -spahn . . 

- oiled . . 

- -tube . . 

- switch . . 

- -telegram 
-.to .... 
Press pan 

douille en 


9287 
1143s 
.860.7 
. 860s 
. 876.1 
. 522S 
1847.11 
.8832 
. 860.7 
876.1 


- hullo.860s 

-, tube en . . . 876a 
Press* da fucl- 

na. 88&1 

- idraullca per 

cavi.7722 

rlcopcrto colla 
- eon .... 7662 

- per rivestlre dl 

guttaperea . 772.1 

- - sagome . . 886 s 

- tecnica . . 1829a 
Pressable . . . 888.4 
Preflbar .... 888.4 
Presse, Gutta- 

percha- . . . 772a 


So hlagra ri¬ 
band- . . 1207s j 
-telegramm 1847a 1 1 

Presse < - somv 
joint) .... 896A | 

' - 4 charbon . . 172 1 
1 — chattertoner 
l’Ame des j 

cables . . . 771s 
-, cylindre de . 7725 ■ 

- 4‘emprelntes 1207.4. 
-. entoure ft la . 7662 

- -enveloppeuse I 

k gutta- 

percha . . . 772a 
j - k forger . . . S 88 a 1 
1 -. gabarit - poor ; 
bobines . . . 886 s | 

- hydraulique k 

cAblcs . . . 7722 1 
; — pourlafnbri- 1 
cation des 
plaques d’ac- I 
cumulatcurs 85a 
j - 6 main k vo¬ 
lant . . . 1207s 

- matrlcer . 883a 

, — pile.6.4 

pot de . . . . 772s 
1 —, pouvant setra- 
vailler k la . 383.4 
1 -. recouvert a la 7662 

- technique <po- j 

blications) 1829a 
-, travalller it 1 a 8832 
j Pressed glass . 7829 j 

- mica .... 858s I 

- strand .... 32K2 

I - stranded bar 828s I 
I Pressella . . 1046s 
I Presson .... 3882 
1 Prosser, machine 1 

a - le chatter- | 

ton autour de 
! PAme des I 

eAbles . . . 771s 
j - ensemble . 407a 1 
I Pressing con- I 

tact . . . 686.10 
1 Press ion . . . 1482 
' - dc l'arbre par 
unit£ de sur- ! 
I face .... 294ao 
' - d’&ppul sped- 1 
fique . . . .486s! 
i - - unitalrc . . 436s 
1 - des balais . . 427.7 
: -. bouton de . 10462 
chaudiere k 
| vapeur k 

haute . . . 107 a 
-, commande par 
boutons de . 987s 
-, contact de . 6 S 6 jo 
- a - (tAlegr.) 

1046s 

- de contact des 

balais.... 274s j 
-.cylindre de 10142 
dlagramme de 
contre- . . 802ail 


Preaalon, di¬ 
gram me de - 
tangcntielle 128s 

- dectrosta- 

tique . . . 1275s 
-, £trier de . . . 887a 

- cxerc4c sur les 

coussineta . 2949 

- interleurc . 1182s 
-, interrupteur A622s 

- moteculaire 18219 

- osmotlque . 1182.7 

- sur le palter. 435.4 

- de portee par 

unite de sur¬ 
face . 485s 

- - regime . . .118s 

- service . . . 118s 

- gpAclflque . 1263s 

- de l’arbre 294a« 

- de surface . 6 S 6.11 

- du tourillon 43Sao 

- de travail . . Ill* 
unir par . . ifiTfai 

- unltalre dc 

l’arbre . . 294a* 

- de vapeur . . 113s 

- vapeur 4 

l’admission . 1232 

- du vent . . . fc£i 4 
vis de - pour til 

6847 

Pressionc 1482, 8509 

- d’ammissione 12312 

- dappoggio . 435.4 
-, eanco dl . . 35U 

- di contatto delle 

spazzole . . 274s 

- elcttrodlnami- 

ca.1261a 

- elettrOHtatica 1276s 

- d’esercizio . . 113A 
forza di . . . 351s 

- interna . . lltes 

- del man!pota¬ 

to re .... 10052 

- molecolare 1821.7 

- osmotiea . 11 K 2.7 

- sul porno . 433J0 
resUtcnza 

alia.351a 

pforzo dl . . 3312 

- delle spazzole 427.7 

- specifics . . . 435s 

- dell'Aftse . 294J0 

- superficial'? 586a 1 

- tangenziale . 802s 

- per unitA di 

superfleie . . 485s 

- del vapore . 115A 

- - vento . . . 822.4 
Pressure (cleetr.i 

1482 , 148s 

- (mech.i . . . 8509 

- of admission 123s 

- the air . . . 988s 
atmospheric . 98Hs 

- of batn . . 1198i 

- on bearing sur¬ 

face . . . .4354 

- coil .... 686 ai 
-, continuous 

current . . . 151s 
-, contact . . . I486 
-, decomposi¬ 
tion .... 1191s 

- difference . . 141s 
-s elastic .... 645a 
-.electric . . . 148s 





















Pressure 
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Pressure, electro- 
dynamic . 1261a 
-static . . . 12753 
equalizing . 168jo 

-.external . . 149 jo 

- gauge .... 1143 

- gas plant . . 127.7 
Internal 1493,11823 

- load.4823 

lamp. 968.4 


Primary cell . . la 

- circuit .... 1813! 

- coll .841.8 I 

- current . . . 1913. 

- Held .... 176ao ; 

- leakage . . . 2813 

- line.7583 

main.7583: 


lighting 

- or mains. 
molecular 
osmotic . 

- regulator 

- -resonance 
specific . 

-. steam . . 
supply 


9683 
. 482.4 
18213 
1182.7 
.576,4 
. 191.7 
.4353 
. uat | 
482.4 ! 


- regulator 

- starter . . 

- terminal 

- voltage . 

- winding 


.5772 
.5923 
.469.1 
. 160.1, 
.341.4 


- per unit area 4353 


.822.4 
. 1133 ! 
. 7103 1 
710.10 
. 710a ' 


. wind- 
working . 

Prestito . . 

- pubblico . 
Prcsupuesto 
Pr£t a fonc- 

tionner . . 13803 j - 
Prevention of ; 

accidents . 13813 j 
Prevention des 

accidents . 18813; 
Preventive . . 710J 
calcolo . . . 2473 
Prezzo di ab- 

bonamento 11613 

- della corrente 

per forza mo- 
trice .... 716.2 

- dl costo . . . 7133; 

- del fllo per kg 895,7 i 

- terreno . . 7083 | 

- di vendita [ 

netto .... 714a 
Price, net 

selling . . .714.1 

- of site .... 7083 i 

- wire per kg 806.7 i 
Prick punch . . 3803 
Priestlcyj>ehc 

Hinge . . . 12873 
Priestley’s 

rings . . . 12873 
Prima anual, 
seguro de las 
baterias a cam- | 
bio de qna . 712 

- de segaro . . 71.4 
Primttranlasser 6923 , 
-batterle .... 863 i 


. 6253 
80.fi 


. 252.fi 
.3133 


-dynamo 
-element . . 
-feld .... 
-klerome . . 
-konduktor 
-e Leitung . 
-rcglor. . . 
-spannung 
-spule . . . 
-station . . 

-e Strenung 
-stroro . . . 
-er -kreis . 
-wicklnng . 
Primaire, cir¬ 
cuit . . . 
courant . 
dispersion 
-, tension 


. 207.4 
. . la 
176.10 
. 409.1 


1282.1 | 
. 7533 | 
.5772 

. 160j 
. 841.r. 
•702.4 
.2813 
. 1313 
. 1313 i 
. 341.4 


.1813 

.1313 

.2813 

160.1 


Primary battery U 

II 


Prime conduc¬ 
tor ... . 1282.1 

- cost. 400.4 

- d’entretien . 71.4 
Principal connec¬ 
tion. . . . 11273 

- data. 2483 

- dimensions . 248.1 
Principe de l’au- 

tocxcitation 262.fi 

- la conserva¬ 
tion de l’ener- 
gie . . . . 18173 

construction 
dynamoelectri- 
que. 3993 

- £lectrocalorifi- 

que. 6252 

—chimique . . 6243 
—dynamique . C26 j 

- -magndiqwe 624.10 
—thermique 

- de Faure 
Prlneipio dcl- 

1’autocccita- 
zione . . . 

- dciravvolgi- 

mento . . 

- della condut- 

tura .... 739.4 

- conserva- 
zione dell’ener- 
gia .... 13173; 

- di costruzione 

dinamoclcttri- 
eo. 8993 | 

- elettrochimi- ! 

co. 6243' 

—dinamico . . 625.1 
—magnctico 624.10 

- -termico . . . 6262 

- dl Faure . . 803. 
Principio de la 

autoexcita- 
cl6n . . . .2623 

- la conserva¬ 
tion de laencr- 
gia .... 13173 

- construction 
diriamoelce- 
trico .... 8993 

- electrodinaml- 

co. 626.1 

- -magnctico 624 jo 
— quimlco . . 6243 
—termico . . . 6262 

- de Faure . . 803 
Principle of the 

conservation 
of energy 18173 
-, electrocnemi- 

cal. 6243 

-dynamical .625a 
-,-magnetic . 624.10 
-, thermoelec¬ 
tric .62521 


Print, faulty 1006,7 
Incomplete 1O06 w 7 
Printer . . . 10083 
Printing appara¬ 
tus for long 
distances . 1037.4 

- axle .... 10813 1 

- cam .... 1082J 

- lever.... 10383 

- mechanism 10313 \ 

- roller . . . 10893 

- wheel . . . 1002.4 
Prinzlp, clektro- 

ehemisebes . 6243 
-dynamisches 626a i 
-,- kalorisches .6252 
-, -magnet iscbes 

624J0 

- der Erhaltung 

dor Enorgle 18173 
-, Fauresclies . 80.fi J 

- der Sclbsterre- 1 

gung .... 2523 1 
Prise, bolte de - I 
de courant mu- 

rale . 8993 

-, - de - de cou¬ 
rant suspen- 

due. 8993 

-, canalisation de 
- de terre . 7283 

- dc courant . 8843 

-double . . 889.4 

-a fiches . 888.7 

889.1 

- k interrup- 

teur .... 890a 

-h interrup- 

teur avee dis- 
positif de ver- 
rouillage . . 8902 

-murale . 8993 

- A suspen¬ 
sion .899.4 

fiebe pour-de 
courant etan- 

che. 8892 

-, ligne de - dc 
terre .... 7233 
-.point de - du 
courant. . . 4202 
-, au point de-dc ■ 
terre il sc forme | 
ud nceud de I 
tension . . 10873 1 

- de terre . . . 670.4 
-del’atitcnne 

d’emission 10773 

-del'antennc 

de transmis¬ 
sion . . . 10773 
Prism stereo¬ 
scope . . .12433 
Prisma d’antimo- 
nlo.30.4 

- di bismuto . 803 

- de carbon . . 1$3 

- di carbone . 163 
Prisme de char- 

bon.163 

Prismenstereo- 
skop . . . 12433 
Privat- 

anschlufi . 1348.4 
-telegram m . 1847.10 
Private connec¬ 
tion . . . . 1348^ 
telegram . 1847.101 


Prlx d'abonne- 
ment . . . 11613 

- -courant, capa¬ 

city dc ... 673 

- ducourantpoor 

force rootnee 7152 

- cofttant . . . 7183 

- du fll au kg . 8907 

- de revlent. . 7183 

- du tarif . . 1161a 

- - terrain . . . 7083 

- de vente net 714a 
Proa, polca de 8503 
Probable life . 712i 
Probar .... 488.7 
Probador dc es- 

tacion . . 1095.7 

Probe. 4833 

-, Daner .... 4843 
Fabrik- . . . 484,7 
-, Wasscr- . . . 9043 
Problem a dl av- 
volgimento . 8083 

- de arrolla- 

mlento . . . 8083 
Probleme de bo- 
binage . . . 8083 

- d’cnroulemcnt 0083 
Proc5de d'alman- 

tatlon. . . 12943 

- a cloche . . 12213 

- eleetrolvtique 

centrifuge pour 
la fabrication de 
tubes pii euivre 
12223 

- elcctrother- 

mlque . . . 12293 

- de fabrication 

du carbure do 
calcium . . 1224.fi 

- d’impregna- 

tion. 806.1 

- d’injcction . 806.1 

- dc Plante . . 803 

- Bondage . . 396a 

- syntonisa- 

tion .... 10923 

- Tudor pour la 
fabrication de 
plaques d’accu- 
mulatcurs . 812 

- par le vide . 9173 
Procedimcnto dl 

scartca . . . 77.7 
Proccdimiento 
de arranque 690a 

- rampana 12213 

- la con mu ta¬ 
cion .... 2703 

- galvantza- 
cion . . . 11923 

- clectrolitico por 

accion centri- 
fuga . . . 12223 

- electroter- 

mlco . . . 12209 

- dc fabricaddn 

del carburo 12243 

- quimlco ... 33 

- ac soldadura 395a 

- por ei vacio . 8007 

9173 

Proems-verbal 

d'^preuve. . 485a 
Proceso de forma- 
cidn.79 jo 

109 
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Proceso de Plan¬ 
ts .80s 

Process, cheml- 

84 


.970ft 

. 780a 
. 77.7 
79J0 

.878.1 


cal 

- of commuta¬ 

tion .... 

- - desulphuri- 

sation . . . 
discharging 

- of forming 

- - of machin¬ 

ing ... 

- removing 
grease . . 12004 

Proccsso dl avvla- 
raento . . . 590 j 

- a cam pan a 122La 

- elettrochl- 

mlco . . . 11802 

- elettrlco a forza 

centrifuga 12224 \ 

- elettroter- 

mico . . 12208-9 

- dl fabbricazionc 

del carburo 12244 

-del carburo 

dl calcio . 1224a 

- per fare 11 vua- 

to.917.8 

- dl formazlone 79.10 

- galvanico. ra- 

mare con . . 16.7 

- dl Plante . . 80s 

- said at ura . 396.1 

- - Tudor . . . 81.2 

- col vuoto . . 806.7 
Processus chl- 

mlquc . . . 

- de la commu 

tat Ion . . . 

- - ddcharge 

- - de degrais- 

sage . . . 1200.6 j 

- dessoufrage 780.1 

- desulfura¬ 
tion .780J I 

- Glectrochi- j 

mlquc 644,11802 

- Alectrother- ! 

mique . . 12234 | 

- de fabrication du ! 

carburc de cal¬ 
cium . . . 1224ftj 

- formation . 79.10 j 

- galvanisa- , 

tion .... 11924' 

- du laminage 7784 

- - malaxage . 7784 . 
Prodotto della 1 

combustione, 
analisi del . 113.1 ; 

- finale . . . 1185.2 

- intermedio 1185.1 - 

- di solubilitA 11849 | 
Prodiiccion de ' 

calor .... 2824: 
ccntro dc . . 6084 

- de chisn&s . . 2734 
-, per did a dc*- i 

blda a la . . 293J0 

- del deposito de 

carbon sobre el 
fllamento . . 9142 

- de elcctricidad j 

por reacciun 
qiiimica . . 34 

- frio por elec- ! 
trlcidad . 13564 

- - polos . . . 1684 


34 I 

I 

, 2704 1 
77.7 1 


Produce, to - a 
current . . . 1314 

— a difference 
of temperature 
between the two 
contact points 284 

— a magnetic 
field .... 1748 

— poles . . . 1684 
Producer . . . 1274 

gas . . 126.li, 128a 
Producir una cor- 
rientc .... 1314 

- - dlferencia de 

temperatura 
entre los meta- 
les en contacto284 

- polos .... 1684 
Product, final 11864 

intermediate 1185a 
Producteur 

d are . . . 13464 
Production of cold 
by electricity 13664 

- - current . . 1814 

- electric 

waves. . . 1082.4 

- - heat 2824, 13184 

-poles . . . 1684 

Production d'un 

arc. 923.7 

centre de . . 80&4 

- de chaleur . . 2824 

- courant . . 181.0 

- d’electriolte par 

reaction chimi- 
que.84 

- par les flam* 

mes.314 

- d'etincelles . 2734 

- du frold par 

Polectricite 18564 

- de gaz- . . . 764 
lieu de . . . . 008.4 

- d'ondcs electri- 

quos . . . 1082.4 

- de pOles . . . 1684 

- rougcurssur le 
corps humaln 6104 

Productiveness 7094 
Productivity cal- 
cul de la . . 709.4 

- financl^rc . . 7094 
Producto final 11854 

- intermedio 1186a 

- de solublli- 

dad . . . . 1184.0 
Produlre Parc . 924a 

- un courant . lSLft 

- unc difference 

de temperature 
entre les points 
dc contact . 284 

- un champ ma- 

gn6tlquc . . 1744 
Prodult, Pare se 9234 

- final .... 11854 

- Intermedl- 

alrc. . . . 1186.1 

- de solubility 1184.li 
Produrre un cara- 

po niagnetico 1744 

- una differenza 

dl temperatura 
In correspon- 
denza del con- 
tatto fra mc- 
talll.284 


Produzione dl 
calore . . . 2824 

- del deposito dl 

carbone sul 
fllamento . . 9144 

- dl elcttricltA 

per fiamme . 314 

- d elettricitA mo- I 

dlante reazione | 
chlmica . . . . 84. 

- di freddo per 

elettricitA . 13564 

- - gas, impianto 

per la - per forza 
motrice . . . 1274 
luogo dl . . . 60314 

- dl scintille . . 2734 

- scintille, per- j 
dita dovuta 

alia.2934 j 

Preeminent, I 

mica .... 4754 

Profil.326.7 1 

-olsen.8484 | 

-instrument . . 700.7 | 
-kupfer .... 854.7 
Profil des bras 401.9, 

- de connexion i 

cn plomb . . 404 

- des croisllions 40L9 1 

- cn forme de j 

calsse .... 40L4 j 
-, Instrument de , 
700.7 

- transversal . 4014 
Profile copper . 354.7 

- Irou.3464 ! 

Profile.3464. 

-, cuivre .... 854.7 ! 

- dc cuivre . . 854.7; 
Profilo d‘un filo 325.7 

- in forma di I 

cassa .... 401.4 j 
Profit, net . . . 7154 ■ 
Profondeur dc 

forage . . . 618.1' 

- dc foulllc . 803.7 1 

- penetration 29L4, 

- radlale de Pen- I 

roulcmcnt . 83041 

- de ralnure . . 2634 ! 

- - trou .... 8017 
ProfondltA di 

foratura . . 6l8j 1 

- della fossa . . 803.7, 

- di penctra- 
zionc .... 291.4 1 

- radlale delP av- 

volgimento . 3304 1 

- delle scanala- I 

turc . . . . .263.0, 
Profundidad del 
diente . . 262JI . 

- hoyo .... 803.7 \ 

- dc pcnctra- i 

cion .... 29L4 j 

- radial del arro- 

11amien to . . 8304 

- de la ranura 2634 , 

- taladro . . 61 Hj 
Progetto 2354, 7064 

- dettagliato . 706ft! 
disegno di . . 2474 

- generate . . . 706.4, 
Progreslvo . . 8124 , 
Progrcsslf . . . 3124 
Progressive . .8124 

resistance . . 5774 
Progressive . .8124 


Prolettore ad 

arco .... 9417 

- dl abbalno . 95tu 
-% carbone per -1 929 j 
P rolezlone . . . 2$ta 
Project .... 701s 
Pro iecteur 1 arc 94U 
Projecteun*, char- 

bon pour . . 9285 
-, crayon pour . 929* 
lampe a arc hori- 
zontale pour 9415 

- dc sabord . . 9502 
volture de . . 9603 

Projecting com¬ 
mutator seg¬ 
ment .... 476 j 

- lug.4±L» 

- mica Insulation 

4754 

Projection . . . 294* 
collet de - 
d'huile . . . 4342 

- d’etlncclles . 27is 

- de flammes aox 

balais . . . 472_» 
galvanomytre a 
- ovec cadre 
mobile . . . 671i 
-s, lampe d'apparri) 
a - elcetriquc*94~J 
-s, lampe electrique 
A.947j 

- de m6tal Incan¬ 

descent . . . 5614 

- particulcs de 
cnarbon arra- 
chees .... 4764 

Projector lamp, 
electric . . . 9474 
Projekt .... 7064 
gcuerelles . . 706.4 
spczielles . . 7064 
-cnbureau . . 1329J1 
Projcktlon . . 2336 
-slampe, elek- 

trischc . . . 9474 

Projet.2854 

-s, bureau des 1329al 
dessln de . . 2474 

- dctalliy . . . 7064 

- general . . . 706.4 
Projeter des etin- 

cellcs .... 27H.7 
Prolongation . 4062 
Prolongamleuto 
de la antena 
por carrctes 10932 
Prolongation . 4062 
Prolongeroent . 4062 

- de Pantennc par 

des bobines 10962 
bobine de . 1098.4 

- cn forme de 

corne . . . 531J0 
fils do - horizon- 
taux de Pan- 
tonne . . . 10782 
Prolungamcnto 4062 
Prompter's lamp949.i 
Pronto A funclonar 
18904 

- a funzionare 18904 
saldato c . . 944 

Prony brake . 4944 
Pronyscher Zaum 
4944 
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Proof, fire . . . 40&.8 
Prop, to ... . 811a 
Propagacldn de la 
electriddad, ve- 
locldad de 1806A 

- de la electr. 

en los con- 
ductores . . 729.4 
modo de - de la 
corr. en un cIr¬ 
en ito . . . 1310J2 

- de las on das 
etectricas. 1068-5 

- de las pertur- 

baciones electro¬ 
magnet icas 1308.4 1 
Propagation of elec-j 
trio waves 1088 a 

- of electricity in i 

conductors . 729.41 

- of electromag- ( 

netlc pertur¬ 
bations . . 1808.4 

- -velocity of elec¬ 

tricity . . 1306-5 
Propagation du 
courant. . 1314.7 

- de Tdectricite 

dans les con- 
ductcurs . . 729.4 
-.mode de - du 
courant dans , 
on circuit. 1316a* 

- des ondes elec- | 

triques . . 1088 a i 

- des perturbations 

dectromagne- 
tlques. . . 1803.4 
vltesse de - de 
1’dectriclte 1806 a, 
-,- dc - des oscil- I 
latlons . . 1083u01 
dc - des vibra¬ 
tions . . . 1083 a 
P ropagazione della | 
clettrlcitk nei j 
conduttori . 729.4. 

- dell' clettricitA, 

velocity di 1306 a 

- delle onde elet- 

triche . . 1088A 
-.modo di - della 
correntc in un 
circuito . . 1316.12 

- delle perturbn- 

zloni elcttro- 
magnetlchc 1808-4 
Properties of ma¬ 
terials . . . 761a 
Propledad aislante 
8722 

- magnet ica . 1288s 
-es de los materi- 

ales.76 Li 

PropletA magne- 
tlca .... 1288a 
Proporcldn de la 
ntllizaclon de 
la capacidad 
pr&ctfca & la 
absoluta . . 67 ji 
P roporclonal . 236.16 
Proportion alidad, 
lunite dc . . 860.2 
Proportional . 286J6 
ProportlonalittUs- 
grenze . . . 8602 
Proportionality, 
limit of. . . 8602 


Proportionality 
lfmlte dc . . 8602 
Proportionnel 280J6 
Proporzionale 296a5 
ProporzionalitO, 
lfmlte di . . 8602 
Proposition . . 706 a 
detailed . . . 700 a 
-, general . . . 7004 
Propping . . . 811.7 
Propre, oscillation 
1086 a 

-. vibration . 1088 a 
P ropriety iso- 
lantc .... 872A 

- del material! 761a 
Propria iso- 

lante .... 8722 

- magnetlque 1288 a 
- 9 des mat£riaux761a I 
Prorroga para ei I 

pago . . . 1102 a | 
ProscTugamcnto885A! 
Proteccidn contra 
los accldentes I 
1881 a | 

- - ray os . . . 990.1 1 
-, raja de . . . 403.4 
-. dispositivo de - 

preserita . . 514A 

- hermetlea para 

1dm par a lncan- 
descente . . 967 a 

- dc lAmpar&s . 967 a 

- las lineas con¬ 
tra los pertur- 
bacioncs radio- i 
telegrallcas 1172 a 

-. medio dc . . 614 a 

- de los obreros . 

133IA 

-. placa dc . . . 403 a '< 
-, plancha de . 403 a j 
-, red de . . . . 614 a 
-, traiede-contra \ 

aita tension . 618a j 
Protect, to . . . 667.11 
Protected against 
short-circuit 66lA| 

- conduit . . . 871A 1 
Protectcur auto- 

matique pour | 

lamoes a in¬ 
candescence 1 

monies en I 

s£rle . . . 1846.4 1 

-,fll.719.7 

-. filet.614A j 

- d helice . . . 8607 1 
-, rev£teraent . 811 a 
-. treillis . . . .611.4 
Protecting cap 649.7 

- of inaiarub- 
ber . . . . • 780 a 

- cover . 40814. 649.7 

- for the cable 
Joint .... 844.7 

- - forearthenware 

pipe .... 882 a | 

- - for joints . 880 a 

- hood.943.7 | 

- network . . . 990 a , 

- roof. 807 a i 

- sheet. 403 a 

- shield .... 4082 

- tube .... 1022 a 

- wire.9908 

Protection against 

lightning . . 990a 


Protection, ap- 
pareil pour 
la - desouvriers 

612a 

-, boite de . . . 6694 
-, chapeau de-(in- 
termpteurs) 668A 
de - (lampes 
d arc)... . 948.7 

- contre les acci¬ 

dents . . . 1881 a 

- - la foudre . 990.1 
-, corbeilic de . 967 a j 
-.costume de - I 

contre haute | 
tension . . . 518a ! 
-, envcloppe do 666.4 l 
-, fll de . 719.7, 990 a I 
filet de 614 a, 670j 
globe dc . . . 964a 1 
-, - de - de lampe I 
k incandesc. 964 a 
-. nioyen de . . 6142 ' 

- des ouvricra 1331 a 
-, panicr de . . 967 a 
-, pierre de - de 

cdble . . . .882 a 
-, roseau dc . . 990A ! 

- des telephones I 

contre les d£ran- I 
gements radio- j 
telegraphi- 
ques . . . 1172 a! 
-. tenuc de-contre | 
haute tension&18a 


-, toit de . 

-, tele de . . 
-.treillis dc 
-, tube de . . 
Protective 
apron . . . 
- beard-cover 


.8072' 
. 408A 
. 611.4 j 

1022a! 

124&4 1 
X242.V 


- cap . . 

- coll . . 

- covering . . . 974 a ! 

- globe .... 964.1 

- glove . . . 1242.7, 

- grating . . . 611.4 

- mask . . . 1242a 

- rubber sheet 1242A 

- screen . . . 1241A 

- spectacles . 12422 , 

- value of the i 

i m p regnat l on806a 
Protector, electric ! 

body .... 613a j 
-, lightning . . 668a I 
Protector lateral 
de madcra . 810 a : 

- de pledra . 8197 | 
Protectrlce, oou- 

verture . . . 874 a I 
Prot6g6 contre lc 
court-circuit 661 a 

- par un fusible 617.7 j 
-, non- - par un 

fusible . . .617 a 
P rotegcr.... 667a 
Prot6ger .... 667a | 
Protcggerc . . 667a . 
Protegido contra 
un circuito I 
corto .... 661 a ; 


- por fusible . 017.7 
-,no - por fuslble617A 
Protettoeontro i 

corti-circultl 561 a 

- per fusibile . 617.7 

-, non.617 a 


Protezione, ablto 
di - per aita 
tensione . . 618a 

- contro gll ac- 

cidentl . . 1881 a 

- 11 fulralnc . 990a 
-, dispositivo dl - 

prescrltto . . 614 a 
invlluppo di. 4094 
lamlera dl. . 406 a 

- delle linee contro 

le perturbazioni 
radlotclegra- 
flchc . . . 1172 a 
-. mezzo di . .6142 

- degli opera! 1881 a 

- piastra di . . 4002 
-, rctc di. . . . 614 a 
-. r l vc sti men tod1874 a 
P rotochlorurc of 

sulphur . . 779a 1 
Protochlorurc de 
cuivre . . 12182 

- - soufre . . 779a 1 
Proto-cloruro de 

estAtio . . 1218.4 

- - dl stagno 12194 
Protocollo dl 

prova .... 486a 
Protokoil, Me5- 486a 
Protosolfuro d’an- 
tlmonio . . 1212 a 

- di ferro . . 1212.7 
Protossido dl 

piombo . . . 44 a 
P rotosulfato dc 
hierro . . 12194 
Protosulfure de 
fer .... 1212.7 

- - plomb . . . 44.7 

- potassc . 1211.7 

- - potassium 1211.7 
Protosulfuro de 

plomo . . . 44.7 
Protoxydc of 

iron*.67 A 

Protoxido de 

hierro . . . 57.4 
Protoxydc dc fer 67a 
Protractor . . . 687 a 
P roue, console- 
support de la 
poulic de - 
(pose des cables 
sous-marines)860A 
-. poulic de . . 860 a 
P rova. 483A 

- dell'antenna in 

quanto alia sua 
disposizione 
clettrlca . 1081a 

- degli accumu¬ 

lator! .... 71 a 

- coii aequa . . 904 a 
apporcechio di 

- per batterie 89A 

- delrazlone egua- 

llzzatrice d’una 
batteria a rl- 
pulsione . . 694 
-, batteria dl . . 897 

- dl caldaia . . 116 a 
- c di canallzza- 

zionl .... 9093 

- capacity . . 67a 

- cavi, appa- 
recchio per la 684 a 

- cavi, carretto 
per la ... . 684-4 

109* 
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Puesta 


Provarclrcuiti . 683.7, 

- di collaudo . 481x4 i 

connessioni 1 

di. . . 4H5 a, 4992 

- dl corto-oircul- | 

to. 604.2 ■ 

datl della . . 486* 
disposizionc . 

per la . . . 49821 
dtirata della 483.12 1 

- d'elosticitu . 746 a 

- del ferro, appa- 
rccrhio per 


la 

Hlo dl . 

- del lilo . 

- al frcno 


. 49Sj 
. 660> 
. 740.« 
. 49421 


-e, ingegnere ! 

delle .... 484.4 i 

- -isolamento . 683 a ! 

- - aperiodieo . 684.1 | 

- d’Uolamento . 372 a 
- t istruzionl per 

la. 48521 

laboratorio di 484.1 | 
lampada dl . 663d I 

- delle laiupade 1 

ad incandes- 
cenza .... 971 a | 
-e, locale per le 484* i 

- di lunga du- 

rata. 484 a 

- macchine . 4842) 1 
norme di . 48520 

- d'ofdcina . . 484.7 

- dl perforamcn- I 

to. 372 jo 

- perforamcn to 
oei eavi . . 903.0: 

plastra di . . 4816 
posto di . . . 48421! 
protocollo dl 435d I 
rolazionc I 

nulla . . . 484 jo 
risultato dl . 484i>' 
-, rocchetto dl . 498 a I 

- di searlca . . 798 ' 
apazzola di . 49821 

- sperlmentalc 483 ji 
spese di . . . 485 a i 
suonerla di . 71.7 I 

- dl tenacity . 746.7 
tensione di . 499.7 

-e, traaformatore > 
per. 2302) 

- a vuoto . . . 500.1 { 
Provarc .... 483.7 
Provecho . . . 709.3 1 
Proveer unal&m- ( 

para del flla- , 
mento . . . 915.1' 
Provided with 

fuses .... 617.7 
Provisional 

plant . . . 13302) ' 
Provlaoriaehe 

Anlagc . . 13302), 
Proycccion . . 238.6 , 

- de chispas . . 2722) 

- metal incan- 
deseonte . . 5612)! 

Provecto 235.4, 706 a | 
diDujo de . . 247 a 

- dctallado . . 7062*! 

- general . . . 706.4 
Proycctor para- 

bdlico . . . 949.7 

- de tronera . . 950.2 


Prozentuale 
Spannungs- 
anderuntr. . 5042) 1 

- ZuverliUsig- 

keit. 6982) 

Prozell . . . 1180*! 

chcmiseher . . 32) 1 
-, clcktrocheim- 
acher .... 642) 
Prua, pulcggla 

dl. 850j ! 

Prucbo ....W 

- del ucldo . . 522) 

- alatnbre . . 746a j 
bateria de . . 88.7 | 

- de la caldera 1152) 
->rampana de . 71.7 

- de capacidad 67.4, 
-, carrete de . . 4986 ; 
-a de canaliza- 

ciones . . . 9013 
-a, central de . 484.3. 

- cn circuito 

eorto .... 6042! 1 
—8, conexion de 4852) 
-a, datos de . . 4852!. 

- de dcscarga . 792) ‘ 
duraclon de la 

488.12 

-a de larga du- j 
radon . . . 484A 
-a, eaeobilla de . 498a , 

- de elaBticidad 746*s 

- experimental 483.11 

- al freno . . . 4942) i 
-a. gastos de . . 486A 1 

- nidraullca . . 9042): 
-s, informe de 48420, 
-a, ingcnlero en- 

cargado de ! 

las. 484.4, 

-s, inatrncoionea 
para l&a. . 485.il ! 
-8, laboratorio 

dc. 484.1 1 

lAmpara dc . 6632 j 

- dc la maquina 4842) 

- - perforacldn ' 

dc los cables 903,0 
-8, plaea de . . 4842) 
-a, pueato dondc I 
se coloea el ! 
ingcuiero que 1 
dirige las . . 484.3 j 
-8 de rceepcion 486.4 « 
-s, reglas de . 485.10 
-a, resultado de 4842) i 
-a, sumaria dc . 4852 ! 
-8 en el taller . 484.7 

- detenacidad . 740.7 
tension de . . 499.7 ! 

-8,traii8formador ' 
para. 230.5 

- eu vacio . . . 500.1 
Prufbatteric . . 88.7 | 

-burste. 498j» 

-daten. 485* 

-draht . . G60A, 723.4 
-clcktromotcr . 6652); 

-feld. 4842 . 

-glocke .... 71.7 
-klemme .... 650.3 I 

-lampe. 063.1 

-normallen. . 485.10, 

-platte. 484i) 

-Hchaltung. . . 486a ' 
-spannung 1612,499.7! 
-spule. 4982)! 


Priifstand . . . 484A 
-stopsel .... 901.7 
-transformutor 2302) 

Priifeu. 483.7 • 

Prufer, Eisen- 

blech- .... 68 o 2 > 
-, ErdsehluU-. . 6832 ! 
Garnfestig- 
keits- .... 787.8 
-, Lcitungs- . . 683.7 
-, Schienenstott- 699 a 
P riifung .... 483.4 j 
-, Abnahmc- . . 485.4! 

- der Akkumu- j 

latoren . . . 712. 
-sbericht. . . 484.101 
Gluhlampcn- 9712) I 
-singenieur . . 484.4 
Kabol- .... 903.4 
-skosteu .... 4852) 

- derLeitungauf 

Besctzuug 113L7 1 
-en, Leitungs- . 903* | 

- des Luftleiters 

auf seine Be- | 
schatfenlieit 10812 ! 
Maschluen- . 484 a i 
-natation, Kabel- I 
9032) 

Cbernahmc- . 485.4 
-svorschriftcn 48521 
-, Wirkun^s- 

prad- .... 4992 
Prussiate jaune 
de potaase 1214.7 
Prusalato ^iallo 
di uotasaio 1214.7 
Prussiate, 

yellow' . . 1214.7 
Prussic acid . 1210.7 
PS . . . 122/4, 1252.4 
Public, eclai- 

rai?o .... 91lA 
Public loan . 71020 
Publicity, eclai- 
raire de - la- 
mincuse . . 91LS 
Puchero, imAn 
en forma de 164*7 
Puddclciacn . . 3442) 

-stahl.345 a 

Puddellato, 

acciaio . . . 345-. 

-, ferro.S44 jB 

Puddle, acier . 346 a 

-, fer. 3442) 

Puddled iron . 344 a 

- sicel.345 a 

Pudelado, acero3452) 
Puente . . 5682 ), 672a 

nlambre dc 

65020, 6729, 

- de alambrc j 

circular . . . 6742 | 

- con elavijas ! 

doblea . . . 6752 , 

- conductor . . 561 a | 

- de conexion . 93.7 
-. conexioncs dc j 

uu.6732 | 

Puentes corrcdi- j 
zos, electro- 
iman de freno 
para .... 9S6A 
Puente dc corri- I 
ente altcrna 13382 | 

- corto .... 558 a j 
-, dcrlvacioniMt 

del .... 672.10! 


Puente para la de- 
terminaclon de 
la rcabitcncia de 
pararrayos . 673a 

- doble .... 673 a 

- - de porce- 

lana .... 867 a 

- dc cstacion tele- 

l^rafica . . . 672.7 
-, tfrua de . . . 399.4 

- de induccion 674A 

- largo .... 5592 
Have de . . 60 O 21 

- magnetico . . 685.^ 

- de medida . 672s 
-con clavlja y 

resistencia en 
decados . . 674 a 

-con elav. y 

reslsLen aerie 674." 

-con conexi- 

ones dc clavi- 

jas. 6745 

-con maui- 

veloa .... 675 a 

-para resist. 

debilea . . .6742 

- mcHrico . . 1336 a 

- de plomo . . 408 

- - presion . . 887 a 

- - ranura . . . 418.7 

- resistenela . 672 a 

- resistencia 
Wheatstone 6732 

- superior . . . 849.4 

- para telefonos 673.7 

- de Thomson . 673 a 

- universal . . 6738 

- de Uppenborn 

de alambre dl- 
vidido . . .674 a 

- Wheatstone* 
KirchhofT. . 673 a 

- Wheatstone, 
me to do dc . 626A 

- W h. con resist, 
dc precision 673.4 

Puerta, contacto 
para .... 887 a 
P uesta en circuito, 
disposicl 6 n 
de.517 a 

- - circuito de 

larga dura- 
cion .... 618.7 

- - m&rcha . . 4732 
-, aparato de 

5904 

-, cillndro dedOOA 

-, dlsposicion 

dc- automa- 

tica.5946 

-de la maqul¬ 
na motriz <1720 

-, p£rdlda de¬ 
bt da a la . . 293*2 

-, posiclon 

de. 589* 

-, reostato de590A 

-, reostato 

Inversor dc . 506A 

-, reostato me- 

talico de . . 5906 

-, resistencia 

de.590 a 

- - transforma- 

dor de . . . 402* 

- - serviclo 

478a, 1830b 
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Pulverlslert 


I 


- apparcnte 

- d an alm&nt 


167.7 
. 1*4.1 


Puesta fuera de , 

serricio . . 4802, 
1331.4 

- - dc servlcio, i 

duracion de 
la.718ao ! 

- a tlerra, en cl 

punto dc la- 
ae forma un 
nudo dc tlerra 

1087.8 

Puesto en cir> 
cuito .... 517.4 

- fuera dc clr- 

culto .... 617.7 

- donde se coloca 

el lngcnlero que 
dlrige las prue- 
bas.4842 

- del operador 1171.7 
Pufferbatterle . 882 
-dynamo . . . 209a 
-versuch einer 

Akkumulatoren- 
batterle . . . 66.4 
-wirkung einer 
Akkumulatoren- 
batterlc . . . 88.4 
Pulsard . . . 834ai 
Puissance . . 166.10 

- acoastiqnc . 1266.1 


- calorlfique 

(radiateurs) . 98L4 

- (charbons) 

1122 , 12662 

- ealorique . . 12592 

- dela cent rale 707.1 

- de chauffe . 981.4 

- consommee cx- 

primde cn 
watts . . . 158.11 
courbe de . . 608.7 
-, determination 
de la- calorl- 
flque .... Ills 

- en watts . . . 168.7 

- electrique . 12652 

- d’un Slectro- 

aimant . . . 166 lS 

- effective . . . 157.8 

- tlectrochimlque 

1268.1 

-, frals dVtablUse- 
ment par kw 
de - des ma¬ 
chines Instal- 

Ikes .896.1 

facteur dc . . 1 & 8 J 

- frelnee . . . & 0 Ls 

- hydraulique . 1242 

ootit dc 1 Instal¬ 
lation par kw 
de- dcs ma¬ 
chines instal¬ 
ls .896a 

- llmlte dc rup¬ 

ture . 6 & 2 i) 

- magn 6 tique 1 * 57.3 

- mesurce au 

freln .... 5012 

- nOceasalre . 158.12 

- nominate . . 1572 

- optlque . . 12554 
perte de . . . 2902 

- de preservation 

de rimpr 6 g- 
nation . . . 805.4 


Puissance de pre¬ 
servation de 
l’injection . 8 OO 4 

- preservatrice de 

Impregnation 

805.4 

- dc rejec¬ 
tion .806.4 

- rclevGe au 

freln . . . . 50Ls 
-,releve dc la- 
d'unc machine 
k l’alde de l'ln- 
dlcateur . . 1222 
relevcr la- d* , 
uuc machine 4 j 
l’alde dc l’ln- 
dicatcur . . 1222 

- requlse . . 168 d 2 1 

- synchronl- I 

sante .... 2992 1 

- de synchroni¬ 

sation . . . 2992 

- thermlque . 12592 
unite de 1582,125lJ<> 1 

-, - dc . . . . 1251ao 

- de ia vapeur IO 62 

- vaporisation 112s 1 

- k vide .... 601a 

- cn watts de- 

I iensee par la 
ampe a arc 069a 
Puits a’accds . 8342 
-, cAble de . . . 767.4 
- a rubles . . 834J0 
signal elec¬ 
trique dc . . 9862 
- des transfor- 

mateurs . . . 4642 
- de visitc 

ma<jonn6 . . 8902 
Puleggla . . 445.11 
- di arcasso . . 850.4 
- da cavl . . . 8272 
- cilindrlca . . 446.4 
- a corona curva 4464 
dlametro del¬ 
la . 4462 

- divisa . . . 446.10 
- fantino . . . 8502 
- di ferro . . . 446.7! 

- fissa. 4472 

- fissa e folic . 4474 I 

- folle. 445.7 1 

- del freno . . 493.7 
- a func .... 44*2 1 
- di ghisa . . . 446.0 | 
- a gola .... 902.4 : 

gola della . . 448.4 
- a gradini . . 447.4 
- di guida della 
func .... 4484 
- per guidarc II 

-, larghezza del- | 

la. 4462 I 

- di letrno . . . 44621 
modod His s arc 
la-allalbero 4472 
- mossa .... 444.7 1 
- motrice . . . 4442 
- multipla . . . 447.4 
- in un pezzo 

solo. 4462 

- di poppa . . 850.4 
- - pogft .... 828a 
— prua .... 85013 

-, supporto 

della . . . . 860.0 


Puleggla a sbal/.o 
447.1 

- tra due sop- 

port i .... 4472 1 

- al tensione di 

una ciughia 4C6ai, 
visto dal lato ! 
della . . . .2442 
Pulgada . . . 1248.4 

- cuadrada . 1248.13 1 

- ciiblca . . . 1249.4 

Pulgar.187.7. 

regia del . 174ao : 

Pulido. 4072, 

Pulidora 7732, 11992 
motor de una I 
m&qulna . . 2202 
Pulimento . 3862 u. 7 1 
773.4’, 

-, composlcion I 

de .... 1200a 
-. sala dc . . 11982 

Pullr.3862! 

auarato de . 7782 | 

- el colector, pa- 

pel para . . 424.4 
muquina pa¬ 
ra . 11992 

que se puedc 3862 
-, rueda para 11992 

- cou tripol . 11992 
Pullre . . 471.1, 12012 

- l’avvolgi- 

mento . . . 4712 

- 11 collettorc, 

carta di smeri- j 
glio per . . 424.4 ) 
-, com post zlone 
per .... 1200a 

- la macchina 482.10 
macchina per 

1196ao 

-, polverc per 11962 

- con tripoli. 11992 
Pulita, materia- 

1c per la . 471.U 
Pulitore di 1 

piastre . . . 83.10 | 
Pulitrice, motore 
per macchina 2202 1 
Pulitura^sAla dill 962 1 
Pull. 350.4 1 

- of the belt, 

lateral . . . 4342 j 

- - the cable . 861.4 

- contact . . 10482 
magnetic . 434.1 0 1 

- rod. 5472 1 

- switch .... 8902 

- of the wire 821 jo 
to - out . . . 8982 I 

Pulley .... 445.li' 
-. arc-lamp . . . 9452 
— rope . . . 9462 ; 

- between bear¬ 

ings . 4472 

- -blocks . . . 9452 j 

- -block, dlflcren- i 

tial chain . . 0452 < 
-.brake . . . .493.7 
cast-iron. . .44*2 1 
-, con©- .... 447.4 I 

- of counter¬ 

weight fitting 9602 
crowned . . . 4462 

- with curved 

rim. 4402 

driven .... 444.7 
-.driving- . . .4442 


Pulley, ebonite 11412 

fast. 4472 

-, - and loose . 4472 
flat face . . . 446.4 
-, guide - of rope4482 
guide . 850a, 946 l 7 
-, jockey . . . .8502 
-.leading . . .860.1 

- -like hub . . 4212 

loose. 447.7 

overhung . . 447a 

- rim .... 446a2 

rope. 4482 

solid. 4462 

-.split .... 446ao 

step. 447.4 

wooden . . . 4462 
-»wrought-iron 446tf 
Pulling of the 
tongue, rhyth¬ 
mical .... 6092 
Pulpade maderaSffiU 
Pulpe de bols . 3622 
papier de - de 
bois .... 359J2 
Pulsador 10062,10642, 
10462 

Pulsating cur¬ 
rent .1872 

- exciting cur¬ 

rent .354.7 

- magnetic field 1782 

- reactance . . 19*6 

- rotating field 1782 

- voltage . . . 168.4 
Pulsatoirc. 

charge . . . 849a 
tension . . . 168.4 
Pulsatorla,carga349j 
Pulsatorlo, ca- 
rico . . . . .849a 
Pulsatory cur¬ 
rent .1972 

Pulshammcr. 13202 
Pulsierende B©- 
lastung . . . 349a 
-es Drehfeld . . 1782 
-er Errcger- 

strom .... 254.7 
-es Magnetfeld 1782 
-e Reaktanz . . 1902 
-e Spannung . 153.4 
-er Strom . . . 1372 
Pulso, torno do 3982 
Pultfbrmiges Qe- 
h&use . . . 1109a 

- WandgehttU9cll282 
Pult. Scnalt-. . 006.4 

Schreib- . . 1127a 
Untersatz- . 11322 
Pulverfritter 10732 
Pulver, metalli¬ 
se lies . . . 10792 
-mikrophon . 11072 
Pulverisation of 
the electro¬ 
des .... 11872 
Pulverisation des 
electrodes 11872 

- du filament dc 

charbon . . 914.4 
PulverU6,soufrc7802 
-. verre finement 5822 
Pulverised soap¬ 
stone .... 784.4 
Pulverisiertes 
doppeltchroro- 
saurcs Kali . 17a t 
-er 8 chwcfel . 7802 
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Put 


PulYerlzacldn de Punta dl rame 
lot electro- 991a 

dot .... 11872 - dello tcarica- 

- del filamento fulmlne . . . 001.7 

de carbon .9144 - della spazzola 427* 
Pulverizado, -e, tornlo a . . 8925 

blcromato po- -s, accldn de . 607* 

tfolco .... 17ai - acerada . . . 991a 

Pulverulent, - del arco . . . 925.4 

toufrc . . . 780a Puntaa, broca 
Pumloc .... 7885 de tres . . . 890.7 

- stone .... 788a - de carbdn . . 980a 

- - powder . 1197.10 i - - cobrc . . . 99Ls 

Pumlclte . . . 788a - colcetora . 1279a 

Pump.389a - del interrup- 

-,alr-.119a tor .... 10609 

acid. 62.10 -8 mctallcas . 1279a 

feed-.1143, - del pararrayos 991.7 

mechanical j - dc pararrayos 

air.917.5 dorada k 

-, mercury va- j fucgo .... 991.3 j 

cuum .... 917a-pieza polar 400a 1 

-, oil.116a - del soplctc . . 96.2 

vacuum . . . 917.4 - - trapauo . . 89L3 j 

water-jet air 917.7 Puntal . . . . 611ao! 

Pumpe.883a I Puntellamento H 11.7 

Lurt-.917.4 j Puntellare . . . 81 lx, 

(Kondcnsu- | Puntello . . . 611 .io 

tor).119.3 | Punteruolo . . 880a 

01-.116a | -♦ mareare col . 380.4 

S&uro- .... 62 jo Punto .... 10035 

SpeUe-.... 1143 - d'allmenta- 
Puna dc ma- zione .... 722.7 

dera . . . 1117-3 - - princlpale . 722a 

Punch. 889.3 1 - d'allcntamcnto 

belt. 389.4 j della linea . 821 j , 

- holes, to . . 388J0 - amnilrativo 1003.il | 
hollow .... 389.4 - di applieazlone 

- press. 389a ' dl una forzal33lao 

to.3892 ! - - blforcazlonc738a 

Puncher . . . 1029.7 j — collegamcn- 

Punching ma- I to.814a ; 

chine .... 389.5 ' - - concatena- 


Punto nodale d*ot- Punto de tolda- 
clllazione . 1067a dura, rcfrige- 

- - dl vlbra- radon del . ttd 

clone . . . 1067a - - suspension 6841 

- di partenza 818J0 - - tangcncia . 6604 

- presa della - - tom a de co- 
corrcnte . . 4S0L2 rriente . . . 4802 

- - rotazlone . 632.4 - - union 81Sai, 8141 

- - sal datura . 94a-de las fasea 8041 

-del cavo . 840 ls - de vista, desde el 

• - saturazione 181a - economlco 709a 

- - sospensione 634s-, desde el - 

- - unione . . 818 ji flnanclero . 700a 

614jo -, desde del - 

-d’un cavo 840* tecnico . . . 700.7 

- -virgola . . . 1008a Pnntone .... 811a 

- di vista, dal - - metallico . . 811a 

economlco . 709a Puntuacion, slgno 

- - vista, dal - de . . . . 1006.4 

tinanzlario . 709a PunzOn . 889J, 889a 

- vista, dal - 888a 

tecnico . . . 709.7 - para m a rear 380a 

Punto de apli- punto de . . 880a 

cacidn . . 1881.10 - para numerar 8089 
-8 - apoyo, dis- - de la prensa . 772a 
tancla entre 407a Punzonadora . 880a 

- - bifurcacion 7882 taladrar k la 868a 

738a Punzonar agu- 

- y coma . . 1008a leros • • • 38fiUt 

- de congclaciou, alsposiclOn para 

reduce 16n I 1089.7 

del .... 1183a 1 Punzonare del 

- - contacto . . 686.4' fori .... 888110 

- contacto entre I Punzonatricc . 889a 

dos met ales . 27a Punzone . 889a, 88013 

- eritico .... 603.4 ! 889a, 7^4 

- de cruce . . 1021.7 , - per numcrarc 808a 

- defectuoso de , Pupitre 1127a. 11822 

la capa alsla- i caja en forma 
dora . . . 904.10 de . . . . 11094 

- de dcscomposl- | - dc d 1st rib u- 

rion . . . .1191.1 cion . . . .0064 
-s, dos .... 1003a — distribution 0064 


Puncture . . . 872a zione .... 204a 
porte-aigullle — congclazlonc, 

dc .... 1231a abbassamento : 

Puncture needle- del .... 1183a 

holder . . 1231a - - eontatto . . 536.4 
- test .... 872.10 - eritieo .... 602.4 


de emislon dc . - para escrlbir 1127a 
los ravos . 1236a j Puppentanz, elck- 

- erapalme del I trischer . . 1287a 
cable .... 840a , Pure oscilla- 

- cscobilla . . 427a | tlon .... 1060a 

- excitaciOn . 254a - vulcanised rubber 


Punkt .... 1008a - dilcltoso del- 
Doppel- . . 1003a i'isolamento 904ao 
-, Knoten- . . . 724a - dl d l rant a- ; 

ueutraler - des | zione . 788.2, 7882 
Drehstrom- - - dlstribuzione789a ! 

systems . . . 7002 -i. due .... 1003a 
Strlch- . . . 1006a - d'eccitazionc 254a! 


- fusion . . . 662a taoe .... 894ft 

- de Inflexion de j Purely automatic 
la linea . . . 809.4 system . . 11074 

- intersecci6n240a2 ! Puree, orifice de - 
luininoso fljo. I d nulle . . . 442.7 

arco en deriva- I -, trou dc - d'hutle 
cion dc . . . 933a 1 442.7 


Punkturnadel- 1 - d’emissione di 
halter. . . 1281a raggl . . . 1236a; 
Punta . 611a, 1003a - csclamatlvo 1003al 

- anterlorc . . 460a - fisso, lam pad a 

- dell* arco . . 925.4 . ad arco in deri- 
-e, azlone delle 667a vazlone a - per 

- del beeeo a ! corr. cont. . 933.1 

sal da re . . . 96a - dl fusione . . 66±s 
• di carbonc . 980a - d’implombatura 

- eontatto . 1005a del cavo . . 840a 

- del dito . . . 167a - dl incrociainrn- 

- dell'lntcrrut- to.1021.7 

tore. . . . 1066a - lntcrrogatlvo 1003a 
—e xnet&lllche 1279a - di Interru- 

- del palo . . . 807a , zione .... 555a . 

- dl parafulmlne991a 1 - d’!nterHezionc240a2 J 

- parafulmine - luminoso . .978a; 
dorata a fuocoOOla - morto . . . .801a 1 

- del pettine - neutro . 166a, 202.7 . 

collettore . 1279a ' - - artificial . 208a 

- polare .... 460.4 . - - del slstema 

- del poiitc . . 807a trifase . . . 700a I 

- poster!ore . . 460a I - nodale*. . . . 72411 


muerto . . . 801a Purper I builc . 4428 
neutro . 166a, 202L7 - Puriflcacldn del 

- artificial . . 208a | apia .... 1148 

- del sistema trl- | Purificador . . 1278 
fasico .... 706a l Puriftcar . . '. 47U 

vntimetro para I Purification, water- 


corr. trifas. | 1146 

con.688a -, electric - of ai¬ 

de partida. 818ao cohol . . . 18694 

- partida del con- Posh. 10402 

due tor . . . 789.4 - button .... 88614 

- punzon . . 880a — control . . 987a 

- i etcncion de la - - switch . . . 8078 
lin-a . . . .821.1 Morse key . 10478 

• rotaclon . . 243a -.pear .... 10404 


- HAiurseion . 181-s repeating bell 

- sol dad lira del 1047.7 

cable . . . .8408 --rod. 6472 

—.calentamiento ^suspension 10804 

del.27ai table . . . 10408 

—.dlferencia de Put, to - the app*» 
temperatura ratus together 

del.[28.7 «*O104 
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Quantity 


Pot, to - in the 
armature . . 4882 
->— a battery in 
circuit . . . 1082 

— in circuit 1412 

— In the fu8c662.il 

- in .... 898.7 

— in the main 
circuit . . . 1424 

— in shunt (to) 

1422 

— the station tn 
working order 

1101.6 

- the telephone 
back .... 1117.1 

- together, to 407ai 


Putrfacclon . 8062 
Putrefaction . 8052 
Putrefazionc della 
gomma . . . 867.4 
Putting in circuit 
610JV 

- out of circuit 617.2 

- into service . 4783 

- together . . . 617a ■ 

- out of action 4804 I 

- together of the 

cores .... 4632 
Putzinaterlal 471.li 
Putzer, Lampen- 

071a 

PylAne .... 8014 

- d’eclairage . 9662 


Pyramid switch¬ 
board . . . ll&ds 
-c, antenne en - 
renversee . 10792 
-os de charbon 11084 
-c, lampe en forme 

de.919.7 

Pvramidcnlampc 

919.7 

-schrank . . 11586 
Pyroelectric . 13082 
Pyroelectricite 1308.1 
- des cristaux 1307jo 
Pyroelectricity 1308a 
Pyroelectricity of 
crystals . . 1807ao 
Pyroelcetrique 13082 


Pyroelektrlsch 13082 
-elektrlzitat . 1908a 

- - der Krlstalle 

1307.10 

Pyrolusit . . . 206 
Pyromagnetic 

motor . . . 2172 
Pvroinagn6tique, 
motcur . . . 2172 
Pyromagnetlscher 
Motor . . . 2172 
Pyrophosphate 
de sodium 1219.1 

- - soude . . 1219.1 
Pyrostat. . . 830.15 
Pyro-sulphurlc 

* acid .... 614 




Quadrant . . . 6842 
-elektrometer . 084a 
—schlussel . . 0842 
—, Thomson- 

sches .... 084.4 
-.Normal- . . 12882 
Quadrant electro¬ 
meter .... 684.11 

- - key .... 684-*) | 
-. standard . 1288.6 j 
-S electrom£trc ! 

k .664.1 

normal . . 12882 
Quadrantc 8372,8842 
apparccchio a 

6832 

- bllateralc, stru- 

mento a . . 700j6 

- normale . . 12884) 
Qnadratdezl- 

meter . . . 1248.11 ' 

-eisen. 346.4! 

-full. 1248.ii ; 

-meter .... 1248.12' 
-millimeter . 124&9 
-zeutimetcr . 1248J0 

-zoll. 1248.13 

Quadratlco, valore 
medio . . . 196.5 
Qnadratischcr 

Praht . . . 739.101 
-e Lagerung . 329.4 
-er Mlttclwert . 1904 
-or - elnes Wcchsel- 
stromes . . . 1362 
Qttadrillagc en 
plomb . . . 69.7 
Quadro, accumu¬ 
lator a . . . 6Ls 

- dl avvolgl- 

mento . . . 808s 

- base .... 486a 

- blocco . . 10614 • 

- blocco permis- I 
sivo .... 10614 | 

- a cartellinl, si- ! 

sterna telefonico 
interurbano I 

con .... 1136L41 

- commutator 

addizionale 11422 

- - pel servizlo 

Interurbano 1189a 

- -, tastlera del 

1188LS 

- del contatori 8982 


Quadro di dlstri- 
buzlone 604.7,009J 
-per accumu¬ 
lator! .... 8084 

-ad ar- 

madlo . . . 606 l& 

-, ballatolo 

del.019a 

- per bassa 

tensione . . 6087 

-a battcntl 0006 

-di carioa 8083 

-pei cavl . 607/1 

-a due con- 

duttori . . . 0092 

-a tre con- 

duttorl . . . 0092 

-, contatore 

del.690.7 

-pel conta¬ 
tori .007.5 

-di cor- 

rente .... 903a 

-per corrcnte 

trirase . . . 6072 

-, costruzlone 

del.6042 

-, disposizlone 

del.6042 

-, equippag- 

giamento dl 

un.804a 

- per forza 

motrice . . . 807a 

-, incendlo 

del ... . 619.10 

-per lampade 

ad arco . . . 8086 

- a leggio . 606a 

- per luce . 607 j 

- in marmo 608a 

• montaggio 
del ..... 617J) 

■ - per mo- 
tori.8086 

• - per la barra 
neutra . . . 0081 

• - normale . 8082 

• - palco del 619a 

- a parcte . 0094 

• - per dlnamo 
6002 

- piano . . 60914 { 

- princlpale 8084! 


::: Pt 


Quadro di dlstri- 
buzione prin¬ 
clpale dei gene¬ 
rator! . . . 006.5 

-rcslstente 

al fuoco . . 610.0 

-, schema di 6044) 

• — scoinpirto 

del.6182 

-staccato 

dalla parte 809.7 

-di una sta- 

zione cen¬ 
tral** .... 605.7 

-, strtimento 

per. 699.4 

-di tension* 6082 

-per alta 

tension** . . 007.1 ! 
-unlco . 012 . 12 1 

- - fondazlone 400a ■ 

- - fondazlone in 

plu pczzl . .4662 

- fulminante 1284.4 ! 

- dl ghlsa . . . 5842 • 

- per Impiantl 

in tern I . . . 9082 

- indicator . 10474 

- - ad ago . . 1047.9 

- - adlschioscil- 

lanti . . . 1037.1 

- a due bo- 

blne . . . 10482 

- Janus . . 11572 

- - Janus con 

commutator! 
a manovella 11672 

- - a sparizione 

clettrlca del 
disco . . . 10482 

- a spar, mec- 

canlcft d. dis¬ 
co . 1048a 

- del jacks . 11404 

- delle lamnade 1137a 

- I&mpaue 
d’avvlso . 1166.1 

- in legno . . . 4084 

- di moltiplica- 

torc .... 1027.1 

- dei morsettl 467.10 
-, corpo del 488a 

- dei morsettl di 

connessione 11884 
-> plastra a . . . 6L7 


Quadro platto, 
avviatore a . 694.1 

- a plramidc 11686 

- di rame, smorza- 

mento con . 844a 

- - regolaztone 1246* 

- - ri parti to re 11482 

- servizlo, elct- 
tricista . . . 0188 

- per taratura . 608 a 
telaio del . . 610.7 

- dei tr as forma- 

tori .... 1883.7 

- per valvole dl 

sicurrzza . 6087 
Quadruple coil 
winding . . 322.7 
Quadruplextele- 
grapliie . . 1040a 
Quadruplcx tele¬ 
graph . . . 10412V 

- telegraphy . 1040.4 
Qualitattr, coeffi¬ 
cient .... 9064 

Qualite, coeffi¬ 
cient de . . 908s 
cuir de la meil- 
leure .... 4444 

- du filament . 918.1 
-s au point de 

vne strate- 
gique . . . 1101.7 
Quality of car¬ 
bon .... 929.10 

- coefficient of an 

insulator . . 9062 

- of filament . 918a 
QuantltA d’acqua 

706.10 

- di aria .... 289:9 

- - calore . . 1268s 

- - calore prodotta 

per la cor* 
rnte . . . 12674 

- chimicamcnte 

equivalent! 1181a 
collegare in . 832 

- costante . . 23813 

- clettrica . . 12662 

- d'elettrlclta 12662 

- - dinamica 12687 

- - statics . . 12683 

- di lavoro . .1683 

- - luce .... 9724 

- - movimento1262.13 
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Raccordement 


QuantitA rime 

Impiegata . 7243 

Qnantlt&t, die Bat* 
terie auf - 
schalten . IOOjo 

Quantity d'alr 

2893 

alioma^e par den 
amorce* de . 9863 • 

-, amorce de . . 986 b | 

- de chaleur . 12683 I 

- chaleur d£ve- I 

lopp^e par le 
processus chi* i 

mique . . 11893 1 

- chaleur produitc i 
par le courant j 
electrique 12673 \ 

-s chlmlquement 1 
equlvalcntcs i 

1181.4: 

- eomplexe . . 2863 
coupler la bat' 

terie en . . lOO.io 

- de culvre em¬ 

ploye .... 7243 

- cfcaii . . . 706.10 

- d’electrlclte 12563 • 

- dynamique 1206.7; 

- - Ktatlque . 12663 

- de lumiere .9723 

- lumW're ne- 
ccssaire . . 9063 

nionter en . . 33i) 
- la batterie 


100.n» 


cn .... 

— de mouve* 

ment . . . 1262.13, 

— travail . . . 1603 
Quantity of air 2893 | 

compfex . . . 2803 

— of dynamic elec¬ 

tricity . . 1206.7; 

— electricity 12663! 

— hear . . . 1263.* \ 

— heat produced 1 
by the electric 
current . . 12873 

imaginary . . 2803 

— of 1 fell I . . . 9723 

— - motion . . 1252.13 

— static electri¬ 
city .... 12663 

— water . . 706.101 

— - w ork . . .1603 
Quart, eoude ail | 

- pour tube* j 
Isolants . . . 8723 I 


Quart de perl- | 

ode.1943! 

Quarter-period 1943 ' 
• -phase .... 2013 

- - a. c.1863 

Quarto di perto- i 

do.1943 . 

Quartz .... 78230 : 

- lens of the ! 

Zickler appa- | 

rat us . . . 1104.7 

- plate .... 11043 i 

- thread .... 6363 ' 
Quarz .... 782.10 

-laden.6363 

-llnse des Zickler- 

schen Appara- l 

tea .... 1104.7 
-nlatte .... 11043 
Quarzo . . . 78230, 
-.filo dl . . . . 0853 
Quebradizo . . 7613 
Qticbrado, cubo 4023 
Quecksllber . . 223 
-barometer . . 6693 
-dampfgleieb- 

richter . . . 2363 
-dampflampc 1840.1 
-einheit . . . 1263,* 
-element . . . 21.10 
-fritter. . . . 105*3 
-gettB .... 10603 
-kontakt .... 637 j 
- luftpumpe . . 9173 
-oxyd.673 

- oxydulsulfat . 223 

- -nftrat . . 121H.4 
-oxy/initrat . 12183 
—. salpeter- 

saures . . 12183 
-oxydul, salpeter- 
saures . . 1218.4 
schwefel- 
saurcs . . . 223 
-strahlunter- 

brecher . 10673, 
-subllmat, TrUn- j 
kung mlt . SOOj 
- tauchunter- 

breehcr . 1066.7 
-thermometer .4973 1 
-turbinenunter- 
brecher . . 10083 

-mlt (.’arda- 

nlseher Auf- , 
h%ngung . 1067.1 | 
-umsehulter . . 627.4! 
-unterbrecher . 624.4 1 


Quecksilber- 

verblndung 18843 

-wlppe. 624.4 

-z&nfer .... 6863 
Quedar lnean- 

desccnte . . 9443 
Qucmaduras, bAl- 
samo para . 6113 
Quemadura del 
cuerpo hu- 
mano 6103, 6103 

- de primer <so- 

gundo.tercer) 
grado .... 5103 
Quemar .... 3813 i 
-, lenapara . .1103 

- la cublerta ala* 

lante .... 8913' 

- cl desorden 1327.7 
Quern arse . . . 472a 
-, accion de . . 687.4 
Querfcld .... 17<U 1 
-induktion . . 17117 ; 
-magnctlslcrung 

100 jo 

—fteffekt . . 1296.1 
-riogel . . . .8123 

-rippe.483 

-scnnittaun- 

niitzung . . 7483 { 

- eincsI)rahtcs76Q.4. 
—form .... 4013 
—grenze . . . 724.7 
—. lu ft magne¬ 
tise her . . 1258.4 

—, magnetiseher 

12583 1 

—, mctallomag- 
netischer . 12583, 
-Stan ire . . . .5463 t 
-strafle .... 880.7 I 
-tracer .... 802.7 ; 
-verbindung . 8113, 
8853 

-magnetisieren 2073 
-niagnetisierendc 
Wirkung . .207.7 
Querce, legno d 1864.1 
Query .... 10033 
Question of site 7083 

- de Templaciv 

ment .... 7083 
Quest lone della 
localita . . 7083 

- del luogo . . 7083 
Queue, eu - d’n- 

ronde .... 4003 
-. assemblage a - 
d'arondc . . 4003 ’ 


Queue corro- 

d£e.413 

-.crampon a - 
de carpc . . 870L3 

- conductrice . 402 
-s, connexion 

do* - dea pla¬ 
ques par cou¬ 
lee .403 

-s, - des - plaques 
par souaure . 403 
-s, griffe a cintrer 
lea-des plaques 
d'accumula- 
teurB . . . . 98J 

- Uolante ... 409 
-s, jonctlon des - 

des plaques 404 

- non-conauc- 

tricc .... 409 
-s, raccordement 
del - dcs pla¬ 
ques .... 404 

- de suspension 40a 
Quickbcize . 1203.4 
Quick-break 

switch . . . 5226 

- - throw-over 

sw itch . . . 526j 

- turning 1 
switch . . . 896a 

- -drying . . . 3705 

- lime .... 1211.4 

- solder .... 96 j0 

-silver.22J 

Quiebro por fle¬ 
xion .... 8622 

Quiet arc . . . 92&J 
Qlneonce, poles 

eu. 4592 

lespoteaux soul 
plantes en . 809.7 
Qulrlanker . . 86£3 
Quiroseopio . 123*3 
Quitar .... 89H3 

- dc eircuito un 

aparato . . . 6243 

- un contacto 786jo 

- con cortafrio 3K7 j 

- con cscoplo . SS7 j 

- cl fusible . 662J0 

- la rcsistencia 574.7 

Quittung . 1004 js 

Quota crammor- 

tizzazlone . 711.7 
Quotation marks 

100&J4 

Quote, Amorti- 
fe nations- . . . 711.7 


R. 


Uabals.716.1 

-, compteur a - 
dc \Vright . 6903 
-, BVBtcme dc 714.13 
Rabatt, Ucld- . 71&.1 
-system . . . 714.13 
Rabot, enlever 

an. 8923 

Raboter . 8923, 8923 
-. machine a . . 892.4 
Rabotcusc . . . 892.4 
-.enlever A la . 8923 
Raboteux, collec- 
teur. 4703 


Uacagnae . . . 8003 
Kaeoogliore . 1119J) 
Kaccoirlitore 

d olio . . . 440.10 
Raccord . 8883, 9603 
1 - k anneau . . 9603 
: - auto-lnterruptcur 
coupant lccour. 
i ouandlalampe 
descend . . 947J 
* -8, chapeau pro- 
tcctcur dcs . 8803 
, -s, couvcrclc pro- 
i teeteur des . 8803 


Raccord k crochet 

0603 

douille k - in¬ 
terchangeable 956.7 
-, flletagc dc . . 9613 

- isolant .... 900.7 

- a s pi rale . . 90lJ 
-♦dastiaue 9613 

- dc tubes Lso- 

lants .... 8783 
Raccordamento 736.4 
Raccordarc . . 785.1 
7362 

Raccordato 7263,7863 


I Raccorde . . . 72&o 

: - avec. 7863 

l Raccordement. 7263 
I 736.4 

! arc de . . . . 3363 

- automatlquc de 

postes grou¬ 
pies .... 11673 

- auxlllaire fait 

a la main . 11662 
-,boite dc . . . 8822 
i - a bande de 

cuivre . . . 886* 
! -* barre de647j,6143 
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Radiasione 


Raecordement 
dec barres 
colie ctri ccs . 614a 

-omnibus . 614 jd 

bloc de . . . 666a 
• des boblnes des 
Electros . . . 88817 
-, borne dc 68.7,468.10 
boulon de . . 616.4 

- pour - par 
aerrlEre . . 66ds 

-, - pour - poste- 
rlear ... .6603 
cable dc - des 
balais aui 
borncs . . . 468a 

- de . . 469a, 847a 
. du c&blc dc 

traverse . . 823a 

- A la canalisation 

d’eclalragc . 727.1 
canircau dc . 880a 
capaclte de - 
du bureau cen¬ 
tral .... 11692 
conditions dc 726.il 
contact de . 68L7 i 

- double .... 8802 

- electrique des 

boblnes . . . 269a . 

- dtanchc & bri- i 

des. 880.1 1 

- d'cxtremlte . 335a 
Ache dc 11312,1132.1' 

- de fils . . . . 824.1 1 

- k fourche . . 835u 
llgne de758.7,1129a I 

- de - au 
bureau . . 1181a! 

- magnetlque des 

booines . . . 269a 

- de raaison . 726a* 
manchon de . 879a! 

- de - canncle i 

8792 1 

- de - k cou- I 

▼erclc . . . 879.4 

de - cylin- | 

drique . . . 879a 

- de - fllete . 87&4 ! 
de - tiletE en 

tE pour tubes 
lsolants . . . 878a I 
-, - de - llsse . 879.11 
de - metallique , 
pour tubes Uo- 
lants .... 878a 

- de - en T pour j 

tubes lsolants 878a! 


Raccordement 
systEme de - 
Indlvlduel au 
bureau cen¬ 
tral ... 1166J 
- postes grou- 
pEs k - auto- 
matlque . 11672 
-, te de - flletE 
pour tubes Iso- 
lants .... 878a 

- tElEphonlquc 

Interurbaln 1136a 
-, tige de ... 547a 

- par torsade . 824a 

- total. 727a! 

-transversal .836a| 

- en triangle . 947a 
-, trlngle de . . 547a , 

- dc tubes iso- I 

iants .... 877a 
vis dc . . . . 550.1 

- cn YOl d’oiscau335.7 
Raceordcr . . . 32Ha 

- aver. 7362 

- ies barren . 614a i 

- la batterie avec 

le manipula- 
tour.... 1007a 

- k la cent rale 726.7 

- par soudure 825a 
Raeeordo . . . 726a 

- ad audio per 

attacchi . . 960a 

- ausiliare con 

escrcizlo a 
mano . . . 11662 

- automatieo dl 

lines collettlve 

1167a 

- dl easa . . 726.12 

- delcavo dl attra¬ 

ve* rsa men to . H23a 
condizlonl di 726al 
-l, copcrehio di pro- 
tezione pel . 880a 

- per eorpo lllu- 

mlnante . . 9582 

- con copcrehio 

per tubl Isolantl 
a go mi to . . 872.4 

- doppiodi tubo8802 
-, flletto del . . 961a 

- a ganelo . . 960a 

- gomito In ma¬ 
terials Isolantc 

874a 

-pcrtubiUo- 

lantl .... 872a 


Raeeordo per 
soffltto, sea- 
tola con . . 888a 

- a splralc . . . 961a 
-elastlca . 9612 

- totale .... 727a ; 
Raccourclssement 

de l’antcnnc par 1 
unc capacite 1093a j 
condensatcur 
de .... 1098a| 

- du pasd'enrou- | 

lement . . . 310a 
Race, to ... . 502a i 

- wav.125a' 

! Rachls . . . . 509a 

Raciona1,numcro I 
235.10 

, Rack, battery . 102.7 | 
I-.cable ... 1341a 

- and pinion . 449a 

Rader. 8392! 

RAcloir . 942, 398a 

' Racor.HHKa 

IUcordc .... 960a, 
' - alslador . . . 960.7 I 
i - de espiral . . 96Lo 
| - eon espiral elA- 
1 stica .... 9612 
! -, fllete de . . . 961a I 
I - con gancho . 900a 
1 - de suspension I 
para portaUm- 1 
paras .... 960a: 
Radankcr . . . 413.4 
-,Arretler-. . .6462 
i -, Harlowsehes 12872 , 
-, Farben- . . 1033a 1 
. -, Friktlons- . 1032a 
-h&lfte .... 402a j 
1 -, Kontroll- . . 646.7 
I -, Korrektlons- 643.4 
1082.7 

|-kranz .... 401ao 
| -, Massonsches 1333a 
-, Steig- . . . 1009a 
• -, Tv pen-. . . 1033a 
| RUderwcrk . 1009a 
d&s - ablaufen 
I lassen . . . 1011a 
I Raddrizzamento 
dd galvanl 1209a 
I Raddrizzare . 381al 

- la eorrente 
alternata . . 134a 

I - a freddo . . 381a2 
I -, utenslle per 12092 
I Radrizzata, cor- 
! rente .... 134a 


Radlador de co- 
rrlente alterna 

984a 

- elEctrico . . 982.7 
-, espiral . . . 983a 

; - piano .... 988a 
-, poder .... 688.7 
| Radlalankcr . 414a 
j -bohrmasehinc 89L7 
| -burste . 425a, 60L4 
; -polmaschine . 216a 
-schema .... 309a 
-e Tiefe derWlck- 
j lung . . . .8809 
1 -turbine .... 123a 
Radlal-arma- 
I ture.414a 

- brush . 425a, 60U 
1 - -coll armature409a 

- depth of wind¬ 

ing .880a 

- diagram . . . 809a 

- drill press . . 391.7 

- drilling ma¬ 

chine .... 391.7 
I - flow turbine . 123a 

- poles .... 456a 

- -pole machine210a 
Radiant, pou- 

i voir.588.7 

Radiante, 

I potcrc . . . 688.7 
1 Radiate, to . . 915.7 
j Radiatcur k cou- 
rant alterna- 
1 tlf. 984a 

- A cvlindres con- 

I eentriques 1080a 

! - Electrique . . 982.7 
| - ft fll librc . . 9822 
! — lampes k In- 
, candescence 982a 

- plat.983a 

spirals do . . 988a 

Radiating capa- 

j city. 688.7 

1 - electricity . 1305a 

- matter . . . 1818 . 1 1 
I - surface . . . 284.7 

Radiation 283a, 915a 
I - of the an¬ 
tenna . . . 10812 
I - of heat . . . 284a 
I - of light . . . 974.5 
Radiation amor- 
• tlssement de 

I la - de 1'an- 

tenne . . . 1081a 
i - de I’antenne 10812 


de - pour tu- !- individuals, si- I Radrizzatorc dl -, coeffleient de - 

bes lsolants 8782, sterna dl - all'uf- , eorrente . .2342 de ehaleur 12542 

- mixte . . . .7272' flcio ceutralcll652 i - d’eeeltazionc 235a i-, lntensite de 1238a 

- des noyaux . 463a | - Isolantc . . . 960.7 - ad elementl j -s, telegraphic 

- phases. . . 201a -- con carrueola ! d’alluminio 235a, sans fll par Ies - 

apiece de 937,1015.4 in porcellana j - a vapors di i lu fra rouges 1053.4 

-.plot de . . 549ao per sospen- I mercurio . . 2352 1 -s, - sans fll par 

-> point de313ai.314.1 slone . . . . 887.7 , Radiacion . . . 2H3a ! Ies - ultravlo- 

- prlvE . . . 1348.4 - per luce . . . 727a - de la antena 108L2 1 lettes . . . 1053a 

-principal . 1127a - misto . . . .7272|- - - antena. I -8, - par les - ultra- 

- des queues des - con motori 707ao amortiguaclon ! violettcs . 11042 

plaques. . . 40.4 - principals . 1127aI de la ... 108Ls Radiator . . . 983a 

- mu reseau - prlvato . . 1348.4 I - - calor .... 284a -, glow-lamp . 9H2a 

d’Eolairagc . 727a ] - ricamblabile, , -, intensldad del238a 1 -, open wire . . 9822 

-dc force portalampada - dc ltiz . . . . 974.5 j Radiators pluttoOsHa 

motrlce . . 707ao| eon. 966.7superflcle de 284.7 Radiazlone . .283a 

-.surface de . .6502 - ad 8.87L4 -es ultrarojas, - dell'antenna 10812 

-, systEme de - - da soffltto, guar- 1 telegrafia |- di calore . . 284a 

central pur ct nizione di gom- sin alambres -, superflcle di 284.7 

simple . . 1165.4 ma dl un . . 892.4 por las . . 1053.4 -, intensity dl 1238a 
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Rah men 


Radlazione dl 
luce . . . .974 a 
- 1 ultrarossc, tele- 
gratia senza 
fill per . . . 1068.4 

- nltraviolette, te- 

legrafla senza 
fill per . . 1063 a 
R adio . 401 a, 1249a 
- g. c&lculo de 

los.415.7 

-a. diatancia de 

loa.416.4 

-a, inducido dc 
dobles . . . 415 a 
- g, secclOn trans¬ 
versal de los 401A 
—8, Bistem a de . 401.7 
Radioconduc- 

teur. . . . 1071 a 
R adioconduo 

tor ... . 1071 a 
R adiocondut- 

tore .... 1071 a 
R adloderma- 

tite . . . . 1286.1 
Radiodermatl- 
tla .... 1286.1 
Radiodlagnos- 
tlc .... 1244.1 
Radiodiagrafia 1286 a 
R adiodiagra- 

phie . . . 1236 a 
R adiodlagra- 

phy . . . . 1286 a 
R adiodia8Copial236£ 
Radiodiascople1286.2 
Radiodiascopy 1236 a 
R adiofontca tcle- 
grafia senza 

fill .... 1068 a 
R adlofonlca, tcle- 
grafia sin alam- 
bres . . . 10632 
Radiofono . . 1077 a 
R adiofotogra- 

fla .... 1248a 
Radiofoto- 

mctrla . . 1237 a 
R adiofotome- 

tro .... 1288J 
Radlografia . 1234A 
1236 a 

—, sottoporre 

alia .... 1234A 
Rudlogram . 1236 a 
R adiogram m 110&6 
Radiograph, 

ortho-. . . 1244 a 
R adiographic 1234 a 
1236a 

Radiography 1234 a 
1236a 

Radlologia . 1232 a 
R adiologic . 1232 a 
R adiokonduk- 

tor ... . 1071A 
Radiometer . 1288 a 
1317.10 

-, (’hromo-. . 1238.4 
-, Krintgcn-rav 1237 a 
X- ray . . '. 1237 a 
K adiormHrc . 123S.3 
1317.10 

- pour rayonsX 1287 a 
K adloinctro . 1238 a 

1317J0 

- per raggi 

Rccntgen . 1287 a 


Radidmetro para 
rayos Roentgen 

1237a 

Radlophon . 1177 a 
i Radiophone . 1177 a ' 
j Kadiophonic wire- 
lens tclegra- | 
| phy .... 1058A , 
■ Raaiophonicjuc, | 
telegraphic sans i 

I fil. 1068A 

Radiophonische I 
drantlosc Tele¬ 
graphie . . 1068 a : 
Radlophoto- 

graphie . . 1248a 
Radio-photo¬ 
graphy . . 1248J 
Radiophoto¬ 
metre . . . 1288a 
Radiophotome- 
trie .... 1237 a 
R adioscope 

box .... 1244 a 

- - chair . . . 1244 a 
R adioscopla . 1284.1 

! Kadioscopic 

tabic . . . 1244 a 

; Radioscopie . 1284a 

i Radloscopico. 

| apparecehio- 
! senza Inter- 
. ruttore . . 1288 a 

I Radloscopico, 
aparato - sin 
Interruptor 1283 a 
i Radioscopy . 1284a 
Radloskople . 1285 a i 
Radiotelegra- I 

fare .... 1108.4 | 
Radiotelegrafla 

1068a! 

- diretta. . . 1106 a 

- con onde elet- 

triche conti¬ 
nue .... 1066.1 

- multlpla . . 1066 a 

- sintonica . 1064 a 
R adlotelcgra- 

fia .... 1068 a 
| - dirigida . . 1106 a 

- multiple . . 1066 a , 

! - por on das elec- | 
I tricas contl- | 

nuas . . . 1066a 

- sintonica. . 1064 a 

Radiotelegra- l 

flar . . . . 110&4! 
Radlotelegra- 

flsta .... 1103 a : 
Radiotelegram 1103 a 
R adio- 

telcgramma 1103 a 
R adlotclo- 

gramnic . 1108 a; 
Radio-telegraph, 
to.1103.4 

- apparatus 1066.7 

- cart . . . 1099 a 

- - division . 1103 a; 

- high power i 
station . . 1097 a 

- long-distance 
station . . 1097 a j 

- - st At Ion . . 1066 a 

- - w'agon . . 1099 a . 
Radiotclegraphic I 

plant . . . 1066 a, 


Radiotelegra¬ 
phs. . . . 1068A 
Radio-telegra¬ 
phy ... . 1068A 
-.multiple . . 1066 a 
R adiotellgra- 

phlc. . . . 1063 a 

- k direction 

deterrainee 1106 a 

- dlrig^e. . . 1105 a 
-, gtneratrice 

pour - par 
ondcs conti¬ 
nues .... 1056 a 

- multiplex . 1066 a 

- par ondes £lec- 

triques conti¬ 
nues. . . . 1066a 

- syntonique. 1064 a 
R adlo- 

telegraphier 1108a 
Radlotelegraph- 
ing speed . 1108.7 
Radiotelegra- 
phique, de- 
p6cne . . . 1106 a 
message . . 1103 a 
voiture . . . 1099 a 
R adlotclegraphl- 
setae Anlage 1066 a 
R adiot616gra- 

phiste . . . 1106A 
-s, division des 1103 a 
- 8, section des 1108 a 
R adiotclefonia 1173 a 
ufficlo milt- 
tare mobile 
per ... . 1173a 
Radiotelcfonia, 
estacion mill- 
tar sob re rue- 
das para . 117814 
Radiotelefonlca, 
stazione. . 1178 a 
R adlotelefdnica, 
estacion. . 1178 a 
R adiotclepho- 

nie . . . . 1178A 
Radiotelepho¬ 
ne ... . 11732 
-, poste roulant 
pour - dc com- 
pagne. . . 1178a 
- pour - mi- 
lltairc . . . 117a4 
Radlo-telc- 

phooy. . . 11732 
-.station for. 1173A 
Radioterapla. 1284.7 
Radiothcrapeu- 
tlcs .... 1284.7 
Radioth^raplc 1234.7 
traitor par la 1284 a 
R adius .... 1249 a 
R adius-Vector . 241 a 
R adius vector . 241 a 
R aftinaiuento a 
brunltura 1201 a 
R afttnarc greg- 
gio . . . . 1201 a 

- il rarae . . 1201 a 
R afflnazione 

greggia . . 1201.10 

- preliminary 1201.7 

- del rame . . 1201 a 
R affiniertes 

Raumwoll- 
samenol . 865.il 

- Erdwachs . . 784 a 


Raffrcddamento2842 

- con acqua . . 283s 
I - d’acqua, sop 

porto a . . . 479a 

- coli’aria . . . 289.7 
! - ad aria coin- 

preasa . . . 464 a 

■-. trasforma- 

I fore con . . 232a 

- urtificiale . . 2S9 a 
j - automatieo . 4632 

-, camera di . 403io 

- del collcttore 4239 

-,curva del . . 284j 

-, dispositivo di 40&9 

-. dlsnosizione 

pel .... 289j« 

- dell’indotto 288at 

- interiore . . 18812 


mo do di. . . 289 j 

- naturale . . . 2884 

- del nucleo . . 289a 

- ad olio, tras- 

formatore 

con.28U 

periodo di. . 2&U 

- del rocchettl 9832 

- della sal da¬ 

tura .28a 

- del sopporto . 4884 

- supcrnclale 28811 
supcrflcle dl. 9843 
- speciflca dl. 284s 

Rafter.8187 

Rag-bolt 4672, 8187 
Raggio . . . 1248s 
-i ai Bec- 

querel. . . 18189 
-> fasclo dl. . . 2482 

- del foco . . 1293 1 
-> indotto a . . 418J 

influenza del - 
sul potenziale 
dl scarica . 11049 

- di luce . . . 9734 
-I luminosi, azione 

in diretta dei 1179 a 
! - polarizzato . 9782 
-l, punto 
demlssione 

di. 1288s 

- riftcAso . . . 874J1 

- rlfratto . . . 9749 
-I Roentgen . 12829 
-l -, sottoporre at 

1284a 

-1 sccondari . 1288 a 
- i ultravioietti 1104 a 
! -i luce rice* 

! da.1106a 

; Raggiungere il 
| si ncron ismo 299a 

! Raggrupnamcnto 
| dclle llnee degli 
abbonati . 1129 a 
, Rftgnatela di 

Franklin . 1823s 
Ragiicr, le cAble 
| rftgue .... 861a 
Rahmen . . . UXHs 
|-akkumulator . 6 Lb 
' -, Fundament- . 466a 
Hartbiel- . . 61A 
-. Ilolz- 466.4, 610 a 
-. Mannloch- . . 830A 
Messing-. . 1006 a 
M ultipfikator- 

1027a 
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Rapid 


Bahmenplatte . 6L7 
-, 8chalttafel- . 616.7 
-wlderstand . . 6802 
•s Wlnkeleisen- 610ao 
Raia Torpedo 13092 

Ralde.82U 

Raideor de cu- 
lasse . . . 879.12 

Raidlr.408* 

Rale de luwicre 073.7 

- lumlncnse . . 973.7 

Rail.614.4 

- bond tester . 699.4 

- -contact . . 10512 
-a, essay eur de 6992 
Railway - alarm 

10492 

- - signalling 13492 

- generator . . 203.4 

- signal appara¬ 

tus .... 1349a 

- setting de- 
Tice . . . 1848J1 

- telegraph . . 9962 

- - line . . . 1349a 
Rain box . . . 9042 

- -cover 807.4, 9672 

- -roof. 807.4 

- water .... 63 jo 
R ainer, mortal- 

seuse & . . . 392.7 
Ralnurc .... 4172 
-a, bobinage a 8322 
-.bobine* par 306.u 
-, cale dc . . . . 4138 
-s, cercle dc fond 

des.4136 

-S, champ des . 2642 
-,- dc dispersion 
de. 2642 

- de clavcttc . 433.11 

- - la cloche . 7972 
-s, courbe du 

champ des . 264.0 

- demi-fermcc 41S.1 

- - -ouvertc . . 418a 

dimensions 

dcs.263.4 

dispersion dc 264.7 

- sans enroulc- 


Rainures, p61e 
4 - longitudi¬ 
nal es . . . 4502 
—9,- 4-obliques469.4 
profondenr de2632 

- de rotor . . . 2682 
-s, temperature 

an fond dcs 2862 

- de t 6 te d'iao- 

latcur.... 7972 

l - vide.4182 

Ral[nujr 6 . . . 407.7 
I Rais, calcul dcs 416.7 
' distance dcs . 415.4 
indult 4 . . . 413a 
I - 4 doubles . 4152 
, Raise, to - the 
I brushes . . . 4292 
-, to - the vol¬ 
tage .1522 

Raised footway 104.4 
Raising of the 
mast . . . 1I0L4 
Raker insulator 794.4 
Ralentir la vltcsse 

4772 

! lUlla.4362 

: - d'agata . . . 6362 
Rallentamcnto 
della molla 10112 
• Rama de arrolla- 
miento del in- 
! ducido . . . 259a 
: -s del arroll., 
numcro de - 
del ind.. . . 2682 
! - ascendentc . 2402 
j - desccndcnte . 240.4 
Raman* con pro- 
! ccsso galvanlco 
la parte superl- 
1 ore del car- 
I bone .... 16.7 
RAmatura . . 12022 

- al pennello 1205.7 

Rame. 3542 

> accumulators 

al.66.7 

-,acc.a-e zlnco 662 
I acetato di . 12192 


Rame lamlnato, 
strlscla dl. . 809 
-, lega dl. . . . 7532 

- manganealfero752.7 
-, nastro di . . 327:9 
-, mazza di . . 8822 
-, nastro dl . . 8542 

- normale . . . 7512 
norme pel. . 732.7 

-,pelllcola dl 425a 1 
perdite nel . 292a 

- platto .... 7522 
-, plla a-e con- 

stantana . . 29.10 
polo di .... 4.7 

- profllato . . . 8517 
quantltA di - I 

impiegata . 7242 
-, rafnnazlone 

del ... . 12012 
-, raffinarc 11 12012 

-, resistenza elct- 
trlca del . . 827a 
ripartlzione 
economica del 
- e del ferro 268.fi 
sezionc del . 826a 

- silicloso . . . 762a 
Holfato di . 1216a 

-, tela di . . . 354J2 
-, tirato a freddo 
j 364ai 

l Ramener au 
j zero .... 6432 
: Ramiflcacion de 
un conductor 737.7 
Ramlficado . . 738a 
Ramificarc . . 7372 
Ramification, 
syst4me de 
distribution 
parall61e 4 . 7252 
, lUmificAto . . 738a 
I Rami tie . . . .738a 

arc.926.fi 

' Ramificr, se . . 737a 
1 Kamo asccn- 

dente .... 2402 

- deU’avvolgi- 

! mento, correntc 


Range .... 106&7 
Range, 4 deux 5812 
lUng, 4 un soul 661a 
Range.6282 

- from x to y 

amperes . • 629a 

- of current . . 628a 

- - load capa¬ 

city .489* 


- of voltage . . 6282 
Rang6es, 4 deux 5812 
Rangee, 4 une 

seule .... 581a 
Ranlmatlon. essai 
de -(accldents)607* 
Ranura .... 4172 
abortura de . 418a 

- abierta . . . 417a2 

- del alslador .797a 
-s, aislamlento 

de los . . 87800 
-, anchura de la 263.7 
-s, arrollamlento 
de.8329 

- sin arrolla- 

miento . . . 4182 

- para bandaje 419.4 

- de la cabeza 

del alslador 7972 
cajetin con 
una. 8772 

- de lacampano7972 
campo dc . . 2642 
carretes por 806Jl 

- ccrrada . . . 4182 
chaveta dc . 4182 

- dc chaveta 433.11 
-s, circulo prlml- 

tivo dc las . 4132 
-8, dimensioned 
de las ... 263.4 
-, dispersion de 264.7 

- de engrase . 4402 
- 9 , factor de utlll- 

zacion dc las 3302 
-.forma dc la 417ai 

- del inducido 2632 
—s. inducido dc 4142 

- lateral .... 7972 


ment . . . .4182 -, - baslco di 1219.fi. 
-s, cnroulement 4 -, affinamento del I 

3322 75221 

—s t facteur dc - carlco dl . .3312 

rempilssage cavodl . . . 328j , 

dcs .... .3302 -, cianuro dl . 1214.41 
forme dc. . 417ai - cillndrlco . .7522, 

- franchement -, cilindro dl .3542 

ouverte . . 41702 - con la conduct- I 

- d’lndult . . .2682 bliitA del x 751* 

indult 4 . . 4142 - dl alta eonduel- I 

- de l'isolateur 797a bllita . . . 751 jo 
largeur de . . 263.7 - - alta condut- | 

- laterale . . . 7972 tlvlt4 .... 8272 I 
mortal sc use 4 -.disco di . . . . 6.7 

falrc les . . 892.7 - dolce .... 7622 j 
-a t rooulure cn —, ttlo dl . . . 7402 | 
bols 4 deux 877.7 - duro .... 354.10 
en bois 4- - fllo dl . . .7402 

unique . . . 8772 - d’cccltazionc 3862 
-s, nombre de . 2632 - elettrolltlco . 354:9 
- fondamen- fattorc di riempi- 


tal des . . 417oo I mento col .330.7 
de-par pole 'filo dl . . . .3252 
8252:fogllo dl . .3542 
-s, - de-parpOle - fosforoso . .7622 
et phase . . 3252 - dell’ indotlo . 2582 
-, ouYcrture de 418.4 - indurlto . . . 752.1 
- 0 , pas des . . . 2632 -, lamlora dl . . 854a 


in un - dell’in- .-s longitudinal™, 
dotto .... 2592 polo con . . 4592 

- dell'avvolg. dell’ , -s, muquina dc 

Indotto . . . 259a : escoplear . . 892.7 

- diseendente . 240a . - medio abierta 418a 

Ramoilir pur 1 -s, numcro de . 2632 

trempage . . 1 * 82 - 8 , num. fundamen- 
Rampenbeleuch- tal de . . . 417Jo 

tung .... 912.7'-s. num. dc - por 
Rampe, tVlairage polo .... 3242 

de la . . . .912.7 -s.num.de-por polo 

- de graissage 4422 y nor fase .8252 
-, illumination j-s obllcuas, polo 

dc la . . . . 012.7 1 con. 459a 

Ramponc, vlte a 6122 , -. pared dc . . 41 82 
RanaaufhUngung , -s, paso de las 268 2 
der Platte . 39.10 i -, profundidad 
-cntladespan- 1 dc la . . . . 2632 

nung . . . .906.4 -.puente de . .418.7 
-entlaaung . . 906j -a, rasgaduras 
-st&rkc .... 446a ! dc las . . . 408ufi 
-zlffcr clncs Iso- -s. tempera t lira 
lators .... 900a cn cl fondo 

Rttnderlcrte de las ... 2862 

I Mutter . . 641ai RAper.77814 

' Ranella . . . 539ao Rapid charge . 79L7 

- di contatto . 5382 - discharge . . 762 
| - - piombo . . 352 - galvano- 
| - a vitc .... 422.4; planting . 1206J1 
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R&zza 


Rapldltc de succes¬ 
sion dcssignaux 
radiotelegra¬ 
ph lquc« . . 1108.7 
Rapidity of signal¬ 
ling In wireless 
telegraphy 1103.7 
Rappel, cfo do 1162.1 
dispositif de - 
au blanc . 10328 


, lovier de - au 


l 

blanc . . . 1083.21 
relals de . . 1150.2 
-. ressort de . 10168 
vis de . . . . 6427 
Rappeler, essai de 
- quolqu'unilia 

vie. 6078 

Rapport (flnan- | 
eier) .... 7093 

- d’amortlssc- 

ment . . . 646.4' 

calcul du . . 700.4 I 

- de la capacity 

utile a la capa¬ 
city absoluc 67.1 1 

- - derivation 838.4 ; 

- entrelediametrc i 

de I’&mc et 
eelul de la 
couchc Isol. 906.4 
sons le - eeono- 
mlque . . . 7098 \ 

- d’^preuve . 484.10 

sous le - finan¬ 
cier .7008 ! 

- des phases . . 4668 i 

- dc reaction . 8028 ' 
-.sous le - tech¬ 
nique .... 700.7 

- de transforms- i 

tion . . 226J, 604.1 | 

- transmission 4492 

Rapporteur . . 6378 
Rapportatorc . 6878 
Rapnorto tra 11 t 

dlamctro del- I 

1’anima e qu. 
dello strato ! 

isolante . . . 906.4 

- dl deriva/.ione 

886.4 

- delle fast . . 4668 

- dl reazlone . 8028 , 

- smorza- 
mento . . . 645.4 

- trasforma- 
zlone . 225.1, 604.1 

- - trasmUsione 

4402 

- - utllizzazlone ! 

fra la capacity 
pratlca et la c. 
assoluta . . 67.it 
Ropprcsenta7ione 
aellc llnee dl 
forzn .... 172.7 
Rapprochement, 
sonder a . . 8952 . 

- des eharbons 

jusqu'au eon- 
tact . 0308 

- crayons 

jusqu’au con¬ 
tact . 9308 

- a mouvement 

d’horlogcrle 

} >our lampes 
i are . . # 13463 1 


Rapprochcr, les 
eharbons de la 
lampe n are 
sont rauprochts 
1’un deVantre930.7 
- crayons de la 
lampe a are 
sont rappro- 
ehes l’un dc 
l’autre . . . 930.7 
-,1c rcgulAtcnr 
rapprochc les 
eharbons Tun 
de 1’autrc . . 930.7 
-,— rapproehe 
les crayons l’un 
de l’atitre . 930.7 
Rarefler .... 916.4 
Kaqucta para plo- 

mo.042 

Rarefaction . . 0172 
Rarefaction de 

lair.0172 

Rarefare .... 916.4 
Rarcfazlonc del- 
1‘arla . . . 917JJ 
Rarcfie, espace 
d’alr . . . .634.7 
Rarlficacion del 

alrc.9172 

Rarlficar .... 916.4 
Rascador . . . 3088 

- giratorio . 1197 ji 
R ase hi are . . . 8392 
-. macehina perl 1978 
Raschlatoio per 

plombo . . 942 
Raschlatura di 
piombo . . 13398 
Raschletto . . . 3088 

1017.4 

- per plombo . 942 
Rasgadura de las 

ranuras . . . 4088 
Rasp, to ... . 778.4 
Raspador . . 10178 
Raspar . 778.4, 8392 
Rasparc .... 778.4 
Raspcl, Rlei- . . 98.1 
Kaspcln .... 778.4 
Rasselglockc 10462 
-Uutwcrk . . 10462 
Rassurer, se . . 6338 
Rastremazlone 422.7 
Ratchet . . . .648.7 

- -brace .... 3008 

- -drill. 3908 

-.friction . . 648.10 

8olf-adjti8tin£648.n 

- wheel .... 6488 

Rate. 1161.1 

- account office 

1162.0 

- of change . . 1872 
-. charging . . 87.r> 

- for rural dis¬ 

tricts . . . 11618 

- of subscrip¬ 

tion .... 11018 
-. value of char¬ 
ging .... 87.7 

- of working . 1562 
Rate du courant 

137.10 

Rated capacity 678 
Rater, 1'apparcil 
rate .... 1010.1 
-.certains si- 
gnaux rAtent 10362 


I 


Rater, le meca- | 
nlsme des carac- 
t^res rate . lOfitLn 
Ratio of dam¬ 
ping .... 645.4 
i— core dla- 
I meter to thick- j 

1 ness of insu¬ 

lation .... 905.4 
1 - - gearing . . 4492 
I - - reaction . . 3028 

- - transforma¬ 

tion . 225.1, 604.1 

— useful to ab¬ 
solute capacity67.it , 

Rational number 

236.10 

! Rationale Zahl 236.10 
KatschenbohrerSOOis 
Rattrapagc, cous- 
| sinet a - de 

1 jeu. 4378 ; 

: - k - d’usure . 4378 j 

, Rattraper le jeu , 
i descoussinets4378' 
j- i nsure des cous- 


slnets .... 4378 
! Rauch .... Ill JO 
! -gasanalyse . . 118 j 
- glasbrllfe . . 8902 
-rohrkessel . . 106.7 
-rohrcnkcssel . 108.7 
| -verbrennung 111J1 
-verzehrende 
I Feuerung . lllJl 
! -verzchrung . lllJl 
Rauchende 
' HchwefelsAarc 618 
Rauhc Flflche . 2888 
-er Kollektor . 4762 
Rauhwalze . . 778.7 
I liaumausnutzuug 
l $308 

-bedarf .... 116 j i 
R& urac, dauernd | 
! nasse .... 8628 , 
I Rauschgelb . 1212r. 

| Ravlver le filet 644.1 
: Raw material . 7608 
' - rubber .... 777.4 

- silk thread . 7888 I 
Rays, Reequerel 

| 13188 

i Ray, electric . 1800/, 

- of light . . . 973.4 . 
-s, light rich In 

ultra-violet 1106.1 1 
polarised . . 9762 ■ 
-.reflected. . 974.il 
i refracted . . 9748 j 
secondary ; 

Rontgen- . 12363 1 
secondary X- 

12308 

Raya .... 637.10 
Kayo . 566jo, 989.4 

0898 , 

- de la aurora 13022 j 
I -a - Reequerel 181 Hj»; 

- cadcna . 1352.10 1 
-, cl - cac en una 

casa .... 0898' 
-s del foeo . 12362 
-s. haz de . . . 2402 
' infiuenela de , 

los - sobre el | 

potenelal de 
desearga . 11048, 


Ravo lineal . . 0007 

- de luz .... 973.4 

- polarizado . . 9762 
-s, proteccl6n 

contra . . . 9MU 
-s, punto dc emi- 
sldn de los 12368 

- refract ado . 9748 

- refiejado . 974 ji 
-h Rcrntgen . 11329 

- cn rosano . . 9808 
-s sccundarios 1236J 
-s ultravioletos 11048 
-s -. luz riea de U06d 
Rayons de Bec- 

querel . . 13189 
Rayon de 

cerclc. . . 1240s 
-s, decharge de 

- electriques 12743 

- desservl . . . 7213 
-s, diffuser les - 

lumlneux 97 Sjo 
- s, faisceau de 2462 
-s, - de - luml¬ 
neux .... 9739 
-s du foyer . 12382 
—s, Influence des 

- sur le poten- 
tiel de dy- 
charge . . 11048 

- de luml^re . 073.4 

lumi^re riche 
en - ultravio¬ 
lets ... . 1106J 
-8. - des - X 12348 

- lumlneux . . 973.4 

- polarise . . 9762 
-s, photographic 

B ar les - de 
centgen . 1243J 
-s, - par les - X’1243J 
- refleehi . . 074.11 
- refract^ . . . 974s 
-8, refraction des9748 
-s de Rccntgen 12928 
-8, science des - 

X.12328 

-s, source des - 
X .... 12368 
-8, technique 

des ... . 12327 
-s, tyiegraphle 
par les - ultra¬ 
violets . . 11042 
-s, traitement 
medical par 
les - X . . 1234.7 
-s ultraviolets 11048 
- vecteur . . . 2410 

-s X. 12329 

-s - second a ires 12363 
-s -vagabonds 12363 
Rayonnc- 

ment . 2893,0168 
- de chaleur . 2S48 
- - lumi£re . . 0743 
- ltiminenx . . 0743 
Rayonnant, pou- 
Volr . . 688.7, 9160 
Rayonnement, 

surface dc . 284.7 
Rayonner . . . 915.7 
Rationale, mi¬ 
ni ero . . . 236.10 

Razza.4018 

-c, ealrolo delle 416.7 
-e, distanza 

delle .... 416.4 
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Receiving 


Kazzc, Indotto a 
dopide . . . 415.6 
-e, sczione tras- 
versale dclle 4015 
Rcaccion, calor 
do .... 12235 
carrete de . 2265 
3195 

- del cohesor 1076/ 

- constantc del 

indueido . . 203n 

- elcctroquimi- 

ca.II 8 O 5 

-cs -s.645 

-oh clectrotermi- 
cas .... 12235 
-oh de la fabri¬ 
cation del car- 
buro de cal- 
cio .... 12245 

- del Indueido 266.8 

- magnet lea .206.7 
motor de . . 224.3 

-es dptlcogalva- 
nlcas . . . 1312/ 

- del polo . . . 167.7 

- q in mica, pro¬ 

duction de 
clcctrlcidad 

por.3f> 

-08 -». 35 

relacl6n de . 302/1 
-. rcsistcncia de 578.7 
-es secundarlas 465 
-. turbina de . 1237 
Reach, within . 617.5 
Reactance . . 1264/; 
-, armature . . 267.1 
—coefficient . 190.2 

- coil. 942.7 

effective . . . 100.5 

-. inductive . . 1905 
-.pulsating . .190/5 

-. stray.281.4 

-. sychronous 13125 

- voltage . . 182&3 
Reactance . . 1264 jG 

amp^res-tours 
de champ de 1825.4 
bobinage de 13255 
-. bob I no de22&3,942.7 
-. champ de . 1325.5 
coefficient de 1905 

- de dispersion 281.4 

- effective . . . 190.5 
enroulemcnt 

de .... 13252 

- inductive . . 1905 

- d’induit . . . 267.1 
lampe k arc 4 

courant altcr- 
natif avec bo- 
bine dc . . . 934.1 

- pulsatoire . . 190.6 

- reclle d’un me¬ 

tal .... 12645 
resistance de 678.7 
spires de . 1826/ 

- synch rone . 13129 
tension de . 13255 

Kcactancla . 1264/1 
coeficlentc de 1905 

- de dispersion 281.4 

- efectlva . . . 1905 

- del indueido 2417/ 

- indnctlva . . 1905 

- pulsatorla . . 1905 

- slncrdnica . 13125 
-. tension dc . . 272/ 


I 


Reacting EMF12625 
Reaction, arma¬ 
ture .... 2665 

- brush-holder 4305 i 

chemical . . 35 ! 

- coil.8195 I 

- mill, electric 1286.ii | 

- mixture . . 1223.4i 
-,opto-galvani(i3125' 

magnetic . . 206.7 

- motor .... 2245 
ratio of . . . 3025 

- turbine . . . 123.7 
Reaction, bobine 

de . . . 2265, 3195 , 

- de - de lampe \ 
a arc .... 942.7 

chaleur de . 12225 

- devcloppee 

par la . . 12235 

- chimiquc, pro¬ 

duction d'elec¬ 
tricity par . 3/1 

-8 chlmiques 85 

- du cohereur 1075/ 
-8 yiectrochlmi* 

ques . . . 1180.2 
-s electrotheriui- 
ques . . . 12235 

- d’induit . . . 2665 

- const ante 


. 2665 
. 266.7 
12234 
. 2245 


- magnetique 
melange de 

-, moteur k 

- optogalvanl 

que . . . . 13125 

- polaire . . . 167.7 

- de pble . . . 167.7 
portc-balai k 4305 

-, rapport de . 302/1 j 
-, resistance de 678.7 
-.h sccondaircs . 43s ! 
Read, to - off a 1 
dispatch . .9965. 
-,— off a message 
from the tape 99 ul 0 
Read, to ... . 640/ 
Reading .... 639/1, 

- an angle . . . 640.7 i 

- device .... 6405 
-, direct .... 040.6 

- error .... 647/1 1 
finished . . 1004.13 | 
instantaneous 640.4 1 

- lamp .... 640/0 
mirror .... 6405 . 

- off the inten- | 
sitv of radia¬ 
tion .... 1238.7 

- - of the volume 6605 

- of pointer . . 639.7 

- -telescope . . 641/1 

zero.6405 , 

Readjust, to . . 6425 I 
Readv to start 13305: 
Reagir.le cohereur I 
reaglt k la ten¬ 
sion .... 10765 
R£ajustcr . . . 6425 , 
Reaktanz . . 12645. 
Anker-.... 267/ j 
efTektlve . .1905 
-faktor .... 1905 
induktive . .1905 
Kapazlt&ts- . 191.4 
pulsierende .190/, 
-spannung . . 272.1 
-, Htrcu- .... 281.4: 
-, Svnchron- . 18125! 


Reaktlonsbttrsten- 
halter .... 4305. 
-gemlsch . . 12234 

-motor. 2245 

-rad, elek- 

trisches . . 1286/1 

-spule.3195' 

-turbine .... 1237 
-vcrhaltnU . . 302/ i 
-wttrme . . . 12235! 
Real load . . 400/o j 

- number . . . 236/ ; 

- plate surface 89/j 

- resistance . 12645 
Real, nunicro . 286/ : 
Rcale, nurnero . 238/ 
Realisation do 

l’astatlcite . . 6305 

- r^quilibre 10285 

- - la syntonic 10925 

Real iser une diffe¬ 
rence de tempo- j 
raturc enlrc les | 
points dc con¬ 
tact . 285 , 

- l’etanchelte d'un | 

interrunteur 8925 | 
Realizzazionc dell’ 
equilibrio 10285 
Re&nlmaeidn, en- ( 
sayo de . . . 6075 
Rear* at the . . 3185 

- brush edge . 2737 ! 
Reattanza . . 1264/ 
-, coefficiente dl 1905 ; 

- di dispersione 281.4 | 

- effettfva . . . 1905 

- delHndotto . 267/ 

- induttlva . . 1905 

- pulsante . . . 1905 

- sincrona . . 18125 I 
tensione di . 272/ 

Rcazlonc, calorc 
dl. 12235 

- chlmlca . . . . 85 
—, produzione 

d'elettricitk 
medlante . . . 36 ' 

- del coherer 1076/ 

- costante del- 

l’indotto . . 2665 

- elettrochlmlca 645' 

- dell’indotto .2665! 

- msgnetica . . 2637 
-, rootorc a . . 2245 I 

- otto-galva- I 

nlca .... 18125 

- del polo . . . 167.7 
-, rapporto dl . 302/1, 
-, resistenza dl 678.7 j 
-, roechctto dl . 3195 

- secondaria . . 465, 
-, turbina a . . 1237 1 
Rebabas, limpia , 

de las - de las l 
placas . . . 94/ , 
Reoaja .... 716/ 
contador de - 
de Wright . 6933 
Rebajar la ten- I 

sion.1625 

Rebord dn cous- ! 

slnet .... 4339 j 
Rebordc para 

escurrir . . . 86.10 

- del cojlnctc . 4339 , 
Rebore, to . . . 8895 I 
Rebotar .... 683/. 
Recalcar .... 3836 


Recalentado. 

vapor . . . Il3.il 
Recalcntador 113li, 
114.7 

Reealentamiento 
de las chapas 
)>ara indu- 
cido . . . .4115 

- un con¬ 
ductor . . . 734/ 

Rc-calibrate, to 649.4 

- -calibration . 6495 
Recamblable . 4065 
Recam bio de or- 

ganos de ma- 
quinos . . . 4705 
-. piezasde . 404/1 
-. placs de . . . 495 
Recarga .... 734 
Recargador . 12815 
Rccsudacion 
automatics, 
estacion tcle- 
fdnica con 1166.1 
Receive, to - a 
telegram by 
sound . . . 11025 
Receiver . . 10295, 
1067/0, 11165 
-.Ader. . . . 11195 

- arrangement 1067.7 
-.d’Arsonval 1119/ 

Bell .... 11165 
-, bipolar . . 1116/ 
-, box - with 

handle . . 11185 
coupled . . 1090/ 
-, double head 11182 

- with earpiece at 

the side . . 1117/ 

- lateral ear¬ 
piece . . . 1117.4 

-> electrolytic - 
with tele¬ 
phone . . 10605 
-.head- . . . 1118/ 
-.Morse . . . 10025 
polarised . 10082 
Popoff . . . 10695 
-. portable . . 1102.4 
-.precision . 11187 
Reiners . . 11175 
-,selenium. .1174/1 
-* simple . . . 10905 
-, single-pole . 11165 
-, spoon-shaped 1117/ 
-.telephone . 11165 
telephonic . 1060/ 
Receiving alarm 
current . . 11245 

- aerial . . . 10805 

- antenna . . 10805 

- clock . . . 10487 

- device with con¬ 

centric cvlin- 
ders . . .* . 1080.3 

- Intensity of the 

coherer . . 10745 

- station for 

radio-tele¬ 
phony . . 11732 

- system for 

wireless tele¬ 
phony . . 11795 

- transformer 1070/ 

- wire .... 10805 
—, double-mast 

10837 

multiple- 1080.6 
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Reciplepie 


Recepclbn del 
conesor, lnten- 
sidad de . 1074a 

- de conexlbn 

movil . . . 109017 
conexibn de - 
perfect* me nte 
sintonizado 1089 a 
conmatacion 
para la . . 1061.8 

- de corriente . 87 a 
fin de ... 1004*13 

- de maquinas 4863 

- de las on da* 

elect ricas . 1085ii • 
pruebas de . 485.4 i 
slstcraa de . 1057.7 ; 
slat, de - para 


11795 
. 5375 
1029a 


telcfonia 

Receptaculo 

Recepteur . . lusuAi 
1057 jo 

- accouple . . 1000 a 
accrocher de 

nouveau le 1117a 

- Bell .... 1117 a 

- a cohbrcur . 1057 ji 
corps du . . 
deeroehage 

du .... 

-. dberochor k 
depend re le 

- droit.... 

- a ecrlture 


1116.1 

1110.7 1 
1116a; 
1116a 
1115a 1 
en I 
relief . . . 1008.4 | 

- bleotrolvtlque 

k telephone 1060 a 
enlevcr le . lllflA 1 

- forme montre ! 
avec poigneelllHA! 

- lmprlmant . 1068.71 

- lmprimeur a I 

encre . . . 1003 a \ 

- normal a l 

encre . . . 1008 a 1 
-.pavilion du 11165 | 

- HpointesechclOOH.4' 

- polarise . . 10035 

- a encre . 1017.0 

- double 
d’Estiennc 1026 a 

- Popoff . . . 1059 a 

- port at if . . 1102.4 

- do precision 1113.7 
remettre le-cn 

place . . . 1117J 
rependre le - 
en place . 1117.1 : 

- au selenium ll74.il : 
sensibilitedu 1057 a 

-s, serre-tete a 

deux . . . 11135 

- simple . . . 1000 a 

- a siphon . . 1026.S 

- de telephone 11155 ( 

- telephonique 

105ftj f 11165; 

- bipolaire 1115.4 

- a pavilion 
lateral . . 1117.4 1 

- - unlpolaire 1115 a ■ 

- pour le trafic k 

longue distance , 

1126.1 

- a trait ondulb 10224 ! 
Receptibilidad ea- j 

lorica . . . 125441 

- eloctro-esta- | 

tloa .... 12575 


Receptibilidad 
dln&mica . 1260L8 

- magnctica . 12627 

- - especifica 1268 a 

- tbrmlca . . 12544 

- relativa . 12546 
Reception of the 

electric 

waves . . 1006.11 
Reception k ac- 
couplement 
faiblc. . . 1090.7 
antenne de 1080 a 
- de - 4 eylin- 
dres coriccn- 
triques . . 1O0OA 
commutation 
pour la . . 1061 a 
cou plage de 1039 a 
courant de . 098.7 

- de courant . 87 a 
bpreuve dc . 485.4 
intensity de - 

du cohereur 1074 a 

- dc machines . 435 a 
montage de 1089 a 

- des ondeselec- 

triques . . 1085JI 
systerae de . 1057.7 

- terminec . . 1004.13 
transformateur 

de .... 1070 a 
R eceptivitecalo- 
rique . . . 12544 

- eloctrodyna- 

mlque . . 1266A 
—statique . . 12675 

- raugnetique 1263.7 

- speciflque 1268 a 

- thermique . 1254.4 

- relative . 1254.6 

Receptivity, ca¬ 
loric . . 1254.4 

electrodvna- 
mio . / . . 1266 a 
- static . . . 12575 
magnetic . 1268.7 
relative ca¬ 
loric . . . 1254 a 
-. specific mag¬ 
netic ... 1268 a 
R eceptorl029A, 1057.10 

- ftooplado . 1090 a 

- acuslico . . 1037 a 
apcrturadcl 11165 

- Bell .... 1117 a 
boquilla del 11165 

- dc cabcza . lUMj 

- cohesor . 1058.1 
descolgar el - 

del iruncbo 1116A 

- clectrolitlco con 

receptor telo- 
fdnico . . 1060 a 
-, euganchar de 
nuevo cl . 1117 j 

- en forma cu- 

chAra cou 
mango . . 1113 a 

- Imnresor . 10535 

- - <ic tinta . IOOHa 

- do lineasoudu- 

ladas . . . 1028.4 

- Morse depunta 

seca .... 1008.4 

- normal de 

(iuta . . . 1008 a 


Receptor del pa- 
rarrayos . . 9915 

- polarizado 10005 
• Popoff . . . 10593 

- portAtll . . 1102.4 

- ae precision 1118.7 

- recto .... 1115 a 

- de selenio . 117411 

- sencillo . . 1090 a 

- de stfon . . 10263 

- telefbnico 1059j, 

11155 

- - abribndose la- 

teralmente 1117.4 

- - bipolar . 1115.4 

- - forma cu- 

chara . . . 1117.4 

- unipolar . 11153 

- de tinta polari¬ 
zado .... 1017 a 

Recess.406J 

- for binding 

wires . . . .4194 
Recessed glass 

jar.14i 

I Recettes . . . 718 jo 
; Reccttivita calo- 
riea. . . . 12544 
: - term left *. . 1254.4 

- relativa . 12546 
Reccvoir, aptitude 

a - le courant 87.7 

- un telegrammc 

au son . . 1102 a 
R ccezione, fine 
della . . . 100413 
Rechangos (pieces) 

' 40411 

. bobine de - pour 
lam pc a arc 940 a 
1 fusible de - pour 
coupe-circuits 902 a 
1 induit dc . . 4146 
interrupteur 

| dc.6205 

! isolate ur de . 791 a 
1 pieces dc . 40411 
; piece fusible 
de - pour 
coupecircults 902 a 
piece de-pour 
lampe 0 arc 943.4 
resistance dc 578.4 
Recharge . . . 73.4 
Reehargcment. 73.4 
Rccharger . . . 73A 
Rechargeur| . 1281 a 
R bchaud .... 9844 
Rechauffeur . . 114.7 
Recherche experi- 
mcntalc . . 483LU 
Rechnung, Kon- 
troll- . . . .247.7 
Rechteck . . . 238.7 
-feder .... 545.10 
Rechtecklge 
1 Kurve ... 1057 
-er Draht . . . 325 a 
R cchten, zur - 
Hand .... 186 a 
R echtsdrehen 243.10 
-drehung . . 243 ji 
- gUngig .... 5405 

- -e Wleklung 312 a 
- gewickelt . . 812.4 

i -gewinde . . . 540j 
-wicklung . . . 312 a 
R eciblr a bordo 
un cable . . 847 a 


Reciblr tarugos 
en una pared 

89U 

- un telegrama 

al oido . . 16985 

- los tubos en 

yeso . . . .8926 

Recipient . . .7723 

- d’accumulateur86a 

- A ailettes . . 4685 

- en arglle . . 04 

- de carbonisa¬ 

tion .... 13885 

- l’blcmcnt . Li 

- formation . 8L4 

- k gaz compri- 

rae.924 

- de grta . . 11965 

- k huile . . . 468dl 

- pour la mesure 

de la conduc¬ 
tance . . . 11824 

- a nervures . 4685 
paroi du 355 5*445 

- a sciure . . 119SA 

- en tble ondu- 

I lbe. 463 a 

- de transforma¬ 

teur .463.7 

- en verre & etran- 

glement . . 14l 

|- k redan . 14l 

Reeipientc . . . 7723 
, - di argilla . . 24 

- carbonlzza- 
zlonc . . . 1332s 

- celluloide per 
accumulator! 365 

- ebanite per 

ac Camilla tori 37 j 

- formazione 81.4 

- gres . . . 11995 
I - - legno . . . 873 
1 -i, livellare i . 1005 
I - a mcrcurio 106&A 
I - per la misura 

' della condut- 

I tanza . . . 1186.4 

1 - della pila . . 1.4 

- a segatura . 1193 a 
' - dl vetro per ac¬ 
cumulator! . 86 a 

i -curvato . 14j 

Rcciplcntc acaua- 
lado .... 4635 
; - para acelte 462ii 
' - del acumula- 

dor.35.1 

, - para acumula- 
j do res de celu- 

| loidc .... 365 

| -s, alincar los . 1002 

- de arcilla 24,11995 

- carboniza- 
cibn . . . 13329 

, — caucho vara 
| acumulaaores 37 j 
' - de formacibn 81.4 
j - per gas . . . 924 
. - para la medida 
de la conduc¬ 
tance . . . 11824 

- de mcrcurio 1066 a 
pared de . . 6845 

! par array os con 

509.i 

| - de la pila . . 1.4 

I — plancha ondu- 
lada .... 4226 












Recipients 
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Recipients de trans- Reconvert k la I Recnit des t61es Redresser nn con¬ 

form ado r . .408.7 preaae . . . .76051 d'lnduit. . . 4112 rant alternatlf 1848 

- - vidrlo para Recouvremcnt. 407.4 Recnl. 7782 Rcdrcsseiir . . 2848 

acumul adores 362 - a l’alde de i - de la dissocla- - Alectrolytique 

-cn forma briaues . . . 8847 1 tlon . . . 11882 avecanodeen 

de gradtlla . 862-de mAtal | Reculer brua- aluminium . 286d 

Reciprocating par vole quement . . 588a - d’excitation . 2862 

engine . . . 1172 electroly- I Recuperation . 67a - k vapeur de 

- motion . . . 1881.1 tique . . . 119121 - of the accumn- mercure . . 2865 

- motor .... 22019 -de mltal , lator .... 005 Redrlll, to . . . 8889 

RAcIproque, po- par vole gal- ; Recuperative abi- Reduction . . . 4500 

sition . . . .587.® vantque. . 11912! lity.66.10 - de carga . .4082 

Recken des , plaque de . 1019a ; Red. 726.7 - a cero .... 6402 

Drahtc* . . . 82La souuer k . . . 8965 , - antimony sul- - - metodo de 

Reclame. Aclai- Recouvrir un I phide. . . 12125 6049, 626.7 

rage de - lu- cAble d’aa- - beech .... 8682 -, factor de . . 048.7 

mine use . .9112 phalte. . . . 7695 1 - deal. 8682 pleza de . . .8715 

Reclinatorio . 11272 Recovery of the 1 - gilding . . 12041 - del pun to de 
Recocer . . . .9162 accumulator 662 - neat .... 1869.4 cougelaclon 1188L3 

Recocldo, ; Rectangle . . . 288.7 - hot .... 18592 tabla de . . . 64&8 

alambre . . 8275 Rectangular cell . - lead.44.4 tabla de - para 

- electrico . . 136621 switch . . . 0L» - marble . . . 6IH2 acido .... 68.1 

Recoil of the | curva .... 196.7 1 - rope paper . 3602 - de tensldn . . 1622 

spring . . 101L4I-curve . . . . 196.7 I Red alambrada transformador 

Re-colling . . .77821- win?. 82621 de protcccldn 570a de.227.4 

Record. . . . 10272alambre . . . 8259, - de alumbrado 7282 Reduce, to - the 

- -curve .... 6672 , Rectangulo . . 288.7 - de las ante- resistance . 6762 

-.to. 666.7 Recti ftcacldn. .8212 nas .... 1076ao to - the speed 4772 

- key .... 11382;- electrlA del - - conductores 7262 to - the vol- 

- for telephone alcohol . . 1856.1 j constante de tage .... 1622 

messages . 1164 a j Rectiticador, I la.7242 -d diagram . .80(14 

undulator . 1028 a! conmutador 2342 | - de corrlente 1816.7 - length of a con- 

Recordor. . . . 6562 - de corriente . 2842-continua, ductor . . .18146 

-.Morse . . . 10022 -- excitaclou .2862' excltaeidn in- Reducer .8712,8802 

-. short-circuit . 6842 !-con pi las de , dependiente - of insulating 

siphon . . . 10262 1 aluminio . . 236a por ana . . 2622 material . . 880.7 

-, wave-line . 1028.4 ! - de vapor dc I disposlclbn de Reducing bush 88Q0 

Recording am- I mcrcurio . . 2865 la. 726.4 - gear .... 46ia0 

meter . . . . 6782 1 Rectification - de dlstrlbu- pressure - trans- 

- apparatus . . 66621 Alectrique de cion .... 726.1 former . . . 227.4 

- card. 6572' I’alcool . . 1866.1 - electrlea . . . 7262 - resistance . . 6772 

- disc. 6572 j - du 111 8212 - de Faraday 12872 - value .... 6482 

- drum. . . . 656ao Recti tied cur- j - k larga d 1st an- Reducir k cero 6482 

- electrometer . 6662 ' reut. 1849 cla .... 726.10 - la resistencla 6762 

- galvanometer 670.4 - exciting cur- -, mltad de la .7265 — tension . . 1625 

- ink.6675 rent.264 a - dc proteccion 6142 Reducteur (math.) 

- instrument. . 70L2 Rectifier .... 284s 9902 6482 

- maximum cur- -.aluminium- - proteetora . .719.7 -s (accus) . . .6992 

rent lndlcator678.4 cell.236a - proteotriz de - -adjoncteur .6902 

-mechanism . 667,1 1 -, commutator . 2849 ventilador 1828a - automatique 6992 

-meter . . . . 6942 j -. electroly tic ,286a - subterraneade -. balai dc . . . 9Ll 

- paper .... 667.7 ! exciting . . . 2362 alambre* de - A chariot . . 912 

- pen. 6572 mercury va- cobre . . . .9062 -.chariot de . .6002 

- period . . . . 067.0 | pour-arc . . 2865, - telefdnlca . 11142 - circulaire . .6022 

- strip. 667.7 Rectifier, appa- -.tension de la 726.4 -,conducteur de 902 

- stylus .... 6572 roll pour - lc - media de la 7262 - double .... 6005 

- tachometer . 48H.I collecteur a | - de tubos a is- - droit. 6022 

- telegraph . .10025 la mcule . .4232, ladorcs . . .868.4 -. frotteur de . 91a 

- (hermo-electrle Rectify, to - an Redan.142 - Agroupespour 

galvanometer6502 alternating -s, bao d’accu- la charge de 

- time meter . . 6902 . current . . . 1348 mulateur en batteries d’ac- 

- voltameter . . 892.4 Recublerto, verre k - ere- cumulateurs 6022 

- voltmeter . . 6812 alambre - y nelAs .... 882 - A main .... 699.7 

- watt-hour trenzado . . 74ta j recipient en -s, pare-etincelles 

meter. . . .6912 - de arena. . 6H7.I01 verre A . . . 14a pour .... 912 

- wattmeter . .6882 - dc csmalte . . 6HS.1 Reddening of the -.plot de . . . 915 

Recorrido del 1 Ueeubrlmieuto I body .... 5102 - A plots morts 

bJoquedecon- con ladrillos . 834.7 , Redditl . . . 713ao ct A rAslstan- 

tacto .... 5822 Rerubrlr con Reddito .... 7092 ces intercalces 

- por la cor- cintas, ma- |-, calcolo del .709.4 91.4 

riente . . . .131.1 quina para . 877.1 Redondo, alam- - reetiligne . .602.fi 

Keeortadura de • Kecueilllr le | bre .... 325ao - simple .... 600a 

papel . . . 1277.10 1 eouront . . . 4102 Redress, to - an ,- A tige filetee 912 

Recorte de las Recuire . . . .9152; alternating j-. tige filetee do 602.7 

planchas . .3872 Recuisson elec- j current. . . 1342 1 -, transforma- 

Rccourbor. on re- trique . . . L856J | Redressed cur- | tcur- .... 227.4 

courbe lcs ex- Reciilt, couleur I rent. 1349 , Reduction . . . 46.10 

tremites des du.12015 Redrcsser I - bush . . 8802,880.7 

conducteur* 89L4 - elcctrlque. .13582! ( dresser) 881.11 i - factor . . . . 64*7 
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Refrigerants 


Redaction of 

load . . . .4922 

- in the namber 

of poles . . . 279.1 

- of number of 

sparks . . 10682 

- speed . . . 249.4 

- table.6484 

- of voltage . . 1624 
Reduction 45 jo, 449.2 

- de charge . . 4922 
-.element de . 90 j 

facte ur de . . 048.7 
lecture par la 
methode de - 
au zero . . . 040.3 
manchon de . 8714 
8804 

- de - en ma* 
tiereUoIantc 880.7 
mdthode dc - 
au zero 5044. 025.7 

- du nombre de 

tours .... 240.4 
piece de . . .8714 
table de . . . 0484 
Reductor 5994, 0484 
Arbol de. . .002.7 

- autoraatico . 5994 

- de carro . . . 914 
carro del . . 0004 

- circular . . . 0024 
eontaeto de . 000.7 

- di recto . . . 0024 

- doble .... 000.2 
-, escobllla del 91a 

frotador del . 91.1 

- por grupos . 92.4 

- de grupo para 

cargar las ba- 
ter. de acum. 0024 

- dc mano . . . 599.7 

- con reslstencias 

auxiliares de 
cirouitocorto 91.4 

- seucillo . . . 000.1 
-es, supresor dc 

chispas para 914 
Reduire la resis¬ 
tance .... 5754 

- tension 1624,2274 
-vitessc . . . 4774 

- le voltage . . 2274 
Rcduktion . . . 46 jo 

- der Touren- 

zahl. 246.4 

-sbiichse .... 8804 

- aus Isollor- 
material . . 880.7 

-xfaktor . . . .048.7 
-stabolle .... 0484 
Reduktor . . . 0484 
Reduzicrtrans- 

foriuator . . 227.4 
Reduzlerte LHuge 
clnes Leiters 

13144 

-es Schema . . 309.4 
Reed pipe . . 11214 

Reel.8104 

-, cable- .... 8274 

- carriage . . . 740.4 
-, paving-out . . 828.1 
Reelle Zahl . . 230J 
Reempastamicnto 

de plants vie- 
jas de plorno 
esponjoso . . 474 
Reempastar . . 83a 


! 

.8904' 
. 503.1 ! 
. 317.7 


RAempAtage de 
vieilles plaques 
de plomb spon- 
gieux .... 47 2 
RecmpAter. . . 834 
Reemplazablcs, 
organos . . 470Ji 
Reemplazar . 470JO 

- un alambre 

conductor 

- los fusibles 
Iie-entrancy . 

Refaire un trou 

au diametre 
voulu .... 8894 i 
Refection de la I 
surface de la I 

rue.830.4 

Refill for fuses 9024J 
Itefinaelon elec- 
trolitica del i 
clnc .... 12224 1 

- - del cobrc 122La. 
Re fin ado del 

cobre .... 7624! 
Refined cotton- | 
seed oil. . 305.it; 

- ozokerite . . 7844 ; 
Refining, electro¬ 
lytic copper 12214 

zinc . . . 12224 
Reflechies, on- 

des .... 10854 
Reflechl, rayon 974.il 
Reflected ray 974.il 

- waves . . 
Reflecteur . 

- coquille . 

- d emission , 

- exterieur 

- bemispherique 0654 

- indirect . . . 9654 

- intcrieur . . . 936.7 
lampe a . . . 9204 . 
- A arc avee - 

en fer blanc 9304. 

- de lampe a in¬ 

candescence 905j 
lampe piri- 
forme a . . . G21.1, 
-, - spherique a 9214 

- en maillechort 965.4 i 

- d’ondes . . 1054.4 

- parabollque | 

en verre . . 950j. 

- A photocal- 

quer .... 9494 1 

- photocopier 9494 

- de plafond . 9654 

- en tolc 

emaillee . . 065.7 

- verre opale 9654, 

- verre opa¬ 
lescent . . . 9054 ! 

Reflecting mirror 
moving coil 
galvanomctcr67lJ 

- membrane . 1178.4 ■ 

- power . . . 1844.7 
Reflection of 

waves. . . 10854 
Reflective 

power. . . 074.10 
Reflector 964.10,1054.4 
celling. . . .0654 
-.emission . . 10544 
enamelled 
sheet-metal .905.7! 
german-silver 9654 ; 


Reflector, glow- 
lamp .... 905 j 
—, hemispheri¬ 
cal .9054 

Indirect . . . 9054 

-, inner .... 930.7 

- lamp.9204 


- pear-shaped 921J j Refouler 


Refonlement de 
l'arc vers le 
haut . . • . 507.7 
- - la gomme- 
laque au-de- 
hors du collcc- 
teur.423 j 


-, opal glass 
-, opalescent 
glass . . . 
-.outer . . . 

- for printing 
spherical - 

lamp . . . 
Reflector para 
copiar . . 

- dc emislOn . 

- exterior . . 

- indlrecto 
interior 


. 8894 


9054 

.9054! 
. 9304 
.9494 

.9214 

j 

. 9494 
10544 
.9304 
.9664 
. 93&7 

-. lAmpara con . 9204 | 

- de fampara dc | 

incanucscen- 
cia.905 j! 

- movil para la 

lluminacion 
de la escena 9494 1 


-, on refoule sur 
ellcs-mAmes les 
extre mites des 
condueteurs 8914 
Refraccion do¬ 
ble ... . 1300" 

- electrics . . 13194 

- electro-ests- 

tica .... 1275Ji 

- de las lincas 

de fuerza . 129U 

- la luz . . . 9744 

- los rayos . 974/ 
Refract, to - the 

light ... . 974.7 
Kefractaire, 
cylindrc d’ar- 

g'lle. Kft 

-. isolant . . . . ate 
tube isolant . 868/ 


1085a 
964.10: 
.965.1 I 
10544 
. 936 ft 


- de plancha ! KefracUr los 

esmaltada . 955.7 ' • • • • JJ* 4 *' 

- - plata ale- ' Remote, rayon 9744 

Diana .... 905.4 Refracted ray . 9744 

- scmi-esferico . 9654 Refractor la 

- de techo . . . 9654 ^ lumiere . 
Refraction . 


- vidrio opaeo96o4 

- - vidrio opa- 

lino.9654 

Reflektlerter 

Lichtstrahl 974.11 
-e Wellcn . . 1085a 
Rcflektor 964JO, 1054.4 
Auden- . . . 9304 
Ileeken- . . . 9064 
-, cmaillierter 
Rlech- . . 

-, Gluhlampen 
-, Hulbkugel- 
-, Innen- . . . 

- zum Kopieren9404 

-lampe. 9204 1 

- birnenformige 

921.1 

- ku gel form ige ' 

9212 

-, Mllchglas- 
Neusiloer- 
-, Obcrlicht- 
Sender- . 

-, rbcrfanggIas-9654 | 
Reflexgalvano- | 
meter .... 609a 


. 974.7 
. 974/ 
1360/ 
1300.: 
13ia> 


- axis . . . 

-, double- . 

-, electrical 

electrostatic 1276.1 1 

- of light . . . 9744 

- - the lines of 
force . . . 129L3 

Refraction, axe 

de.1390/ 

double . . . 1360.7 
i - electrique . 18104 
electrostati- 
que .... 1275.il 

- des lignes de 
force . . . 12914 

-, lol de la . . 1960.4 

- de la lumlAre 974> 
-, plan dc . . 1364k 

- des rayons . 974/ 
Refactorv clay 

cylinder . . 8/ 

Refriego, esco- 
billa dc . . . 424/ 
Refrigeration por 
agua .... 1294 

- aire com- 
primldo 


905.1! 

.9654 

.mu 


. 9654 
. 965.4 
.9652 
10544 


. 4644 
. 4042 

403JU 

423a 


Rctlexionsvcr- i _ a'utomatlca 

mogen . . . 974J0 , camara de . 

- dor Wcllen 10864 _ del colector 

-swinkel . . . 974J2 • disposition 
Reflexion, angle 1 de.4004 

de ..... 974J2 , _ Interior . . 13312 

- des ondos . 10864 _ del punto de 

-, pouvoir de . 974J0 solaadura . 28U 
Reflexion, Angu- serpen un de 403J1 

lo de . . . 974.13 Refrfgerado por 
,/wsr '' acelte, trans- 


- de las ondas 10854 
Reformation . . 80.4 
-, vitesse de - 

des ions . 11904 
Re-forming . . 80.4 
Rcforzar 408a, 408 . 10 , 


formador . . 23 Lt 
— aire, trans- 
formador . . 232J 
Refrigerant, ser- 
pentin . . 403 ji 
812J , Retrigerantc . 2844 
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Refrlgcraute, RAgAncratlon . Rcglstrlcranipcre- i Iteglage auto ma¬ 
ser pen lino . 408J1 dc I'accuroula- meter, elektro- | tlquc .... 67819 

Refrigeration. tenr. 66 lo ! magnet ischcs 0783 - en commuu .730.2 

dlspositif de 4083 element A . . 123 | -apparat. . . . 866.9 1 contact do . 681jj 

- Aleetrlque . 13603 lampc A-jpour -galvanometer 670.4, ! -. dispositif de 11193 

- interieure . 1330.2 tubes de Kraut- j -karton .... 0573 - de - des ba- 

- interne . . 1830.2 gen .... 12873 -kurve 667ji| lain.432.4 

• de la soudure 28.1 vitessc de- des |-periode . . . .0673)-,- de - de prAci- 
Refroldi, palter- ions. . . . 11903 >-scheibe . . . .657.4: sion A la main 

A I’eau . . . 439.5 Rcgoncrativa, ! -streifen .... 667.7 1 660.1 

Refroidlssant . 284J plla.12 j> j -tinte 6572 1 - Indivlduel . .7203 

Refroidissemcnt2843 Regenerative cell -trommel . . 666 . 10 ,- des lam pcs A 

- par 1'alr . . . 280.7 123 -voltmeter . . . 6813 1 arc.9433 

- artiflclel . . .2893 - lamp for Ront- |-voltmeter, elektro- Ilanipc A arc A- 

- automatique 4643 gen-ray tubes magnctisches 681.4 1 automatlque 9843 

- dea bobines . 2893 I 12373 Registrleron . . 666.7 i - A la main . . 67818 

chambre do 403.10 Regeneratlv- Rcgistrlerendes | - inanuel . . . 6783 

- du collecteur 4233 | element . . 123 Amperemeter 6783 -, motcur de . .2193 

- A courant d’air | RAgAnerer, aptl- -es Elektro- - osmotique du 

force . . . .4643 1 tude A so . . 66 . 10 ' meter. . . . 0063 1 vide . . . 12893 
courbe de . . 284.1 Regenerlerlampe !-er Kurzschluft- |- du poste . . 11023 

dlspositif de 2S9.10 ! fQr Rontgen- | anzeiger . . 6843 - de la rAsis- 

- par I’eau 1293, 2893 1 rohren . . 12373; -es Magneto- ' tanee . . . 675.1 

- ae l indait . 288.12 Reggia dl ferro 1 meter .... 6853 j resistance de 6783 

- IntAricur . 18813 846.7 i -er Maximalstrom- :ressort dc . . W 6 .t 

-interne . . 13313 Regime dl carlca 74 j j anzeiger . . 678.4 - separe . . . .7203 

mAthodc dA . 2893 — scarica . . 77.7 1 -es MeOinstru- ! - subsequent 405.12 

-, mode de . . . 2893 RAgime de i meut .... 7013 j - de transforma- 

- natural . . . 289.4 charge . . . 763 1 -er Strom- I teur.2283 

- du noyau . . 289J -.courant dc \ zeiger . . . 6783 transformateur 

- paller . . . 489.4 4183, 4823 -es Tachometer 488,4 I de. 229.1 

pAriode de . 284.4 1 - de dAcharge . 793 ! -es Thcrraogal- j - du vide par 

serpentin dc 406.il |-, intensitA ae . 132 -h i vanometer .6693; osmose . . 12393 

- de la soudure 28j : -, prewdon de . 1183 -es Voltameter 092.41 -. vis de 642.7, 642.7 

- A soufflage . 4643 vitessc de . . 244.7 ; -es Voltmeter 0813 lteglaje de la 

- superficial . 289.li!-. voltage de . 663 -es Wattmeter 6883 estacidn . 11023 

surface de . . 2843 1 Regimen dc des- -er Wottstunden- | Regiamento dc 

- speclflquede ! carga .... 77.7 zilhler . . .6913 las fabricas dc 

2843 Region, extra- -er Z&hler . . 6943 1 aciimuladores 863 

- par ventllateur polarc . . 1300.10 -or ZeltzUhler 6903 ! - - lincas tele- 

sou fti ant . . 4643 Region, extra- Registrlerte j gruHcas. . 1043.4 

Refroldlsseur, polar . . . 1800 .10 Kurve . . . 6673' - - servicio para 

serpentin . 403Ji RAgion extra- Registro . . . .830.7! lnstalaclones 

Refuerzo del polatrc . . I 8 OO. 10 . - de las con versa- | de acumula- 

campo . . .177.7 - dcsservle . .7213 ,' clones 11643 ,11 6 O .1 , dores . . . .106.1 

- de la corriente 188a Register, Hclz- 9833 1 - de la cuerda 10103 - telefbnico . 11703 

- - la cnlata .4663 Register . . . . 605 j ,eurva di . . .6573 1 - para el uso de 

nervlo de . . 4013 -.to. 866.7 1 disco de . . . 667.4 , acum a 1 adores 71.1 

- del sonido . 11123 Registered tele- - individual dc las Regie .... 879.10 

Refus, serrer A 40631 gram . . . 13483, con versa- !- d Ampere . 168.12 

Regard . . . . 8813 j Registrador, apa- , clones . . 11523 j - de eondulte 

-, bouchon fusible rato.0603 - periodo dl . .6673 special**. . .514.1 

A- en mica . 90131-, - automAtico 093-s , - della tensione lOHXs 1 - pour le cou- 
faces cn- des '-.cilindro . . 866,10 Regia .... 37 «.in plage de l’in- 

Alectrodes 1072.1 1 -. mccanismo . 667.1 - de Ampere . 168.12 1 dult. 807.4 

Regelmittige na- Itamhor . . . 666.10 - para las cone- | -s - le cuivre .782.7 

tQrlirhe At- ! -es, tinta para 6573 1 xlones del In- 1 - de dAvlation . 6313 

mung . . . 6 O 8 . 10 1 Registrar . . . 666.7 ! ducldo . . . 307.4 - A dresser . . 9H.S 

Gang . . 480ji , carton para . 6673 - de Ion trea dodos I - de la main . 1873 

Regcln . . . .6723 -,cinta para. .067.7! dc Fleming 1873 —niveau. . .6683 

Regelrechtcr Be- I Registrarc . . . 666.7 | - - desvlaeiou . 6813 ' - du pouce . 174.10 

trieb . . . 1880.7 cartone per .6673 ,— Maxwell . . 176.1 ( -s de service .4703 

Regelung, ge- j - 11 cuscinetto . 4873 1 -s normales de la - du tire-bouchon 

meinsame . .7203!—reostato . .6763! „Chambre Svnd. ! de Maxwell 175.1 

-omagnet . .1296.11 Registration of tele- des Industries , RAglec, amorce 986.7 

Sonder- . . . 7203' phone conver- 1 Alectr. de fusee. 986.7 

Kegendach . .9673, Nations . . 1160.1! France - . . . 4803 1 Reglement des 

-kappe. 807.4 1 Registratorc, -s normales de la j comptes Inter- 

-dchrank . . .9043! cilindro . 666.10 .Inst, of Electr. nationaux 1162.1 
-vrasser .... 68.10 . meccanismo . 667.1 Eng.“ .... 4863 . Reglement con- 

RAgenArabillte 66.10 1 tamburo . . 666.10 -s normales para 1 cernant les fa- 

Rcgeneracion del {Registrator!, in- muquinas. 486.12, briques d'accu- 


acuraulador 663 chiostro per 6673 1 -s de pruebas 486.10 1 mulateurs . 863 
aptitud de . . C 6.10 j Registrazlone delle - del pulgar . 174.10 ' lieu de - de 
velocidad de l con versa/lo- | — saca-corchosl76.i , comptc . . . 7103 

11908' ni . 1162.4, 1160.1 RAglable. . . . 67H3 Reglement tAlA- 
Regen oration . 67.1 1 - individuate delle 1 - A la main . . 573.71 phonique . 11703 
- velocity of the ' con vers. . 11523 1 RAglage 6723, 6423 Regler 6723, 676.to 
ions. . . . 11903:-del reostato . 676.1 - aperlodique . 0423 -, Achsen- . . . 120.7 
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kegler 


Regulating cell 


Reglcr, automa¬ 
tize her Errc- 

ger-.697.6 ■ 

Broma-.... j 

Feld-.697.3 

-* Fernspan- 

nungs- . . . 676a' 
Flach- ... .120.71 
Geachwindig- I 
keits- . . . .J20.ol 
-.Hand- . . . 680.ioj 
Hauptstrom-. 676.8 j 
Induktlons- . 570.7 
Leistung*- . . 120a 
Kebenschlull- 677.1 
Parallel* . . . 69La 
-, Phascn- . . . 693l>. 
Primar- . . . 677.2 . 
Sekund&r- . . 677J : 
selbstttltigcr . 670.i 
Spann ungs- . 646.4 
-, Speise- .... 6972 I 
Strom* .... 676a ! 
-.Turblnen- . . 126.5 j 
Wech9elstroni-6796 | 
Zentrlfugal- . 576” 
Regler . . 672a, 642 j 

- par augmen¬ 

tation .... 572.7 

- lea coussinets 487:9 

- par diminu¬ 

tion . 672a 

- de nouveau . 642.2 

- la resistance . 576 ”! 
Rcglettedi Jack 1143a 
Rcglettc de jack* 

multiples . 1143a 
R^gncr, le vide 
r£gne dans 
l am pou le . 916.13 ! 
Hcgola di Am* I 
p£re.... 168 . 12 ! 

- d avvolglmento i 

dell’ indotto 307.4 

- del cavaturae- j 

ciolo di Max¬ 
well .175.1 

- di deviazione 631a 

- di Fleming- | 

Jenkin . . . 187a, 

- del pollice . 174.10 j 
Kcgolubile . . . 673,0 1 

- per different! 

larghczze . 1118.4 I 

- a mano . . . 673.7 I 
Kegolamcnto con* | ■ 

cernente le fab- i 
briehe d’aecu- j ■ 
inulatorl . . 86a • 

- d'esercizio per 

lmpiantl d ac¬ 
cumulator! . 105.1 
motore dl . . 219a ■ 
Kogolare . . . 572i) | 
Kegolatore. . . 672a | ■ 

- di aliinenta- I 

/ionc .... 697.2 ! - 

- usniale .... 120.7 

- ostatico . . 630.10 - 

- automatico dl 

eecltazione . 597.0 ' - 

- dl campo . . 697a 

- del canco . . 120a I - 

- eentrifugo . . 676” i - 

- del cireuiio 

prineipale . 676a | - 

- dl eorrente . 676i3 1 - 

- per eorrente \ 

alterna . . . 676a ! - 


Kegolatore in 

dertvazionc 577.1 
. 697a 

j - differenziale . 941.4 

- ad eccentrico 

Npoztabile . . 120.7 
' - elettrico degli 
j orolog! . . 1049.1 
I - dl fase .... 693a 
I - a freno . . . 598a 
: - per lllumina- 

zione scenica 948a 

- ad induzione 676.7, 

593.1 

- per lampada ad 

arco .... 94la 

- di macehiue . 590.8 

- a mano . . 680 .io 

- in parallelo . 691a 

- primario . . . 677a 

- sccondarlo . 677a 

- in serie . . . 576.* 

- di tensione . 670.1 

- tensione a 
distanza . . 576a 

trosformatore 229.1 

- della turbina 126a 

- di velocity . 120a 
Regolatrici, forze 

804.1 

Rcgolazione . 672a 

- operiodiea . . 642a 
aumento per 678.1 

- automatics . 673a 

- di campo ma- 

gnetieo . . . 697.4 

- del cireuito 

prineipale . 574a! 

- comunc . . . 720a j 

- della eorrente 673.4 . 

- in derivazione574.4 | 
dimlnuzione 

per.678a | 

dlsposltlvo dl - j 
dl preeisione , 
a mano . . 660 . 1 ! 
elemento di . 90.1 ; 
elevare per . 672.7 ! 
elevazlonc 
per .... 1673.1 , 

- dellc fasi . 199jo 

- grossolana . . 674.1 : 
gruppo di . . 599.1 

- dell’ induzione I 


674a 

- delle lampadc , 

ad arco . . . 943a 

- a mano . . . 573a j 

mcccanismo ! 

di - per lam- 
pade a sospen- I 
•done . . . 1389a: 

- osiuotiea del 

vuoto . . 1239a 
perdita dovuta 
alia. 293.1 

- a pieeolc grada¬ 

tion i .... 674a | 
ridurre per . 672a , 
riduziono nor 673” 
segmento ai - 
intermedlo . 600a 1 

- separata . . . 720a! 

- sensdbile . . 574a i 
tensione di . 151a . 

- della tensioneo73a 

- di trasforma- , 

tore. 228a i 

- della velocity 678,3 


Regolazione della 
velocity di rota- 
zlonc . . 1000 jo 
R egolo . . . 879 jo 

- per livelletta 668 a 
Re-grouped con- 

tlnous-current 
winding . . 323.4 
1 Regulable . . . 578a 
I Regulable A la 

mano .... 573.7 
Kegulacion . . 572a 

- aperlodica . . 642a 
1 - de los arcos 943a 
j - por aumento 578.1 

j - automatics . 573a 

- brusca . . . 674J 
! - de campo ma- 

gnetico . . . 697.4 
del cireuito 
principal . . 574a 

- eomun . . . 720a 

- de la corrientc 57814 

- la deriva- 

clon .... 574.4 
; - por disminu- 
; cion .... 573a 
I - de fases . . 199.10 
] grado de - in- 
! termed io . . 600a 
: gruno de . . 699j 

- de fa induc- 

eion .... 674a 

- a mano . . . 573a 
, mecanlsmo de - 

para lam paras 
de suspension 
; 1889a 

motor dc . . 219a 

- osmotlca del 

I vacio . . . 1239a 
p^rdlda debida 
; a la .... 293.1 

- del reosiato . 676.1 j 
| - separada . . 720a 

; - suave .... 574a 
| - subslguicnte 406.12 

- de la tension 573a 
tension de . . 151a 

- de la vcloel- 

dad. 573a 

- - la vclocldad 

de rotaeion 1009.to 
Hegulador . . 572a 

- allmentador . 597a 

- para el alum- 

brsdo de la j 
esccna . . . 948a i 

- astatico . . 630.10: 

- automatico 

de exeitaeion 597a 

- axial.120.7 

- de campo . . o97a 

- capacid&d . 120 a j 

- eentrifugo . 576a i 

- de corrientc . 576L3 | 

- para corriente j 

alterua . . . 576j6 j 

- de dcrivacldn 697a | 

- diferenciAl . 941.4 | 

- de fase . . . 693a j 

- freno . . . 598a 

- - induction . 576.7 | 

- para luz de 

arco .... 941a I 
de mano . . 680.10 

- de maquina . 690a I 

- cn paralelo . 691a ; 


| Rogulador pri- 

marlo.... 677a 

- secundario . 577a 

- en serle . . . 570a 

- de tension . . 6764 

- - tension Adis- 

tancia . . . 679s 
transfor- 
mador . . . 229.1 

- dc la turbina 1263 

- velocidad . 1200 
-os, fuerzas . . 804J 
Regular .... 6720 

- por aumento 672.7 

- por disminu- 

cion .... 672s 
Regular work¬ 
ing ... . 1330.7 
Regulate, to . . 672s 
to - down¬ 
wards .... 672a 
to - upwards 6727 
-d, capable of 
being - by 
hand .... 678.7 
Regulateur 
(- lampc a arc)908a 

- (rheostat) . 676.10 

- k ailcttes 

(tolegr.). . 10090 
ailette de . 1010 j 

- d’alimen- 

tatlon .... 697a 

- sur l'arbre . . 129" 

- astatique . 680 jo 

- automatique. 697/ 
axe de - a 

ailcttes . . 1000J2 

- axial.120.7 

- de champ . . 697a 
I - de debit . . . 120* 

- on derivation 607a 

- differentiel . 941.4 
disque - a air 10120 

- d’eclalrage de 

scene . . . .9482 

- d’cxcitation . 697J 

- A freln .... 698L* 
frein .... 1031.2 

-, groupe . . . 699.1 

- d’lnduction . 593 j 

- de lampc k arc 941a 

- pout lumiere k 

arc.941J 

- de machine . 690a 

- k main . . . 68 O .10 

- dc phase . . . 698a 

- place dans le 

volant . . . 1297 
le - ranproche 
les cnarbons 
Tun de I'autreSSfeT 
- rapproche 
les crayons l un 
de Taut re . . 939; 
rheostat de de- 
marrage k - 
en derivation 598-> 
- de demarrage 
a - shunt . . 698a 

- shunt .... 597a 
transforma- 

tour- .... 229J 

- de turbine . . 126-'* 
-, vis de - it 

ailcttes . . 1009.7 

- - vltcsse . . . 120/5 
Regulating cell 90 .1 

920 















Regulating clock 
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Relais 


Regulating 

clock . . . 10483 

- contact . . . 6813 

- forces .... 804.1 

- lever.6882 

- magnet . . 1296 . 1 1 

- motor .... 219.8 

- resistance . 675.10 

- screw . 542.7, 642.7 

- set.699.1 

- switchboard 12453 

- transformer . 229a 

- voltage . . . 161.2 

- of the working 
•speed . . . IuOOjo 

Regulation . . 6723 
automatic . . 6783 
capable of . . 6783 
common . . . 7202 
current . . . 67a* 
downward- . 6782 

- by few steps . 674a 

- - hand . . . . 57a» 
-, induction . . 674.5 

- by many steps 6742 
series .... 674.3 

-•separate . . .7203 
shunt .... 674.4 
-, speed . 4893, 573J 

- of transformer 2283 
-, upward- . . . 678a 
-»voltage . . . 6783 
Regulation . . 6723 

- approxima¬ 

tive . . . .674a 

- par augmen¬ 
tation . 


Regulation de la 
vitesse de rota¬ 
tion .... 1009al 
- du voltage . 6793 
Regulator . . 675ao 
Achsen- . . . 120.7 
astatischer . 630JO i 
Bogenlicht- . 9413J 
-, Dfihncnllcht- 9483' 
-, Differential- . 94L4 i 
-, Gcschwindlg- ; 
keits- .... 120j6 I 
Leistungs- . . 1203 j 
-, Turblnen- . .1263 1 
Regulator 6723,10423 I 
>, alternating- 


Regullerung der 
Laufgescnwin- 
digkeit . . 1009.10 
Magnet- . . . 697.4 
-, NebenschluB- 674.4 
- durchOsmose12893 
sclbstt&tigc . 6733 
Spann ungs- . 5783 
Strom- . . . 678.4 
Tonren- . . . 4893 


Reiben 

Rcibrad 

Reibung 

-sarbeit 


. 673a 
antomatlquc . 6733 

- du champ . . 5743 

- champ ma- 
gnOtique . . 697.4 

- en commun . 7202 

- commune . . 7203 

- du courant . 573.41 

- courant prin¬ 
cipal . . . . 6743 

-»degr£ dc - in- ! 
termediairc . 0003! 

- par petitfi dc- | 

gr£s .... 6742 | 

- - grands de- 1 

gr^s .... 674.1 i 

- ac derivation 6744 

- par dlminu- | 

Hon.67as! 

dlupoaltif de frel- I 
nage et dc 10313 

- dc Excitation 6743 

- groHfldre . . 574a 
groupe de . . 609a 

- lndlvlduelle .7203: 

- de l’lnduction 6743 I 

- & la main . . 5793 1 

- manuelle . . 5733 I 

- du nombre de 

tours .... 4893: 
-. perte due k la 293a [ 

- precise .... 6742 , 

- de phases . 199.10' 

- sensible . . . 5742 j 

- s£par£e . . . 720 j 

- s6rie. 5743 

- shunt .... 5744. 
tension de . . 1512 I 
de la tension 5793 


I current . . . 5763 
>, arc-light . . 9413 
!-, astatic . . . 680.10 
automatic . .576a 
-, - exciting . . 5973 . 

- brake .... 6983 ! 
centrifugal . 6763 ■ 
current . . . 6763 

j -, differential . 941.4 
-, feeder .... 6072, 

-•field.6973 | 

hand .... 580ao i 
-, Induction . . 693a 1 
machine . . 6903 | 
parallel . . . 6913 i 
-. phase .... 6932 I 
-•pressure . . . 676.4 j 
primary . . . 6773 \ 
-. remote control j 
pressure . . 6763 j 
-. secondary . . 5773 
-• series .... 6763 
shunt .... 5973 

- for stage light¬ 

ing .9483 

starter and . 690.7 
R 6 gulatrlce, vis 642.7 
Regulieraggregat 

699a 

-kontakt.... 5813 

-motor.2193 

-schraube 042.7,10313 
-simnnung . . . 1613 
-tlsch .... 12463 
-transformator 229.1 
-verlust .... 293.1 
-widerstand . 57oao 
666.4 

- AnlftQ- und 69a? 

- -, selbsttiitiger 

676a 

Regulierbar . . 6783 
6423 

-, von Hand . . 678*7 
-e Funkenstrecke 


Regulation de la 
vitesse . . . 5733 
-angola Ire 4893 


6693! 
-c Luftdttmpfun^ 

Regulleren . . 5723 
abwirts . .6723 
a u fwarts . . 6727 
Reguliereude | 

Krafte . . . 804a 
Rcgulierung . . 6723 ! 

Abwkrts- . . 6783 j 
-, AufwUrts- . .678.1 
feinstuflge .6742 
Geschwindlg- j 
keits- .... 5733 
-» grobstuflge . 674a 
- von Hand . . 6733 
-, Hauptstrom-. 6743 
-, Induktions- . 6743 


12803 
.4493 
.2943 
. 296.7 

- magnetische 

182.4 

-, BQrsten-. . . 275.4 
-sfl&che . . . 1280a 
-sgesetz .... 2963 
-sgesperre . . 648.10 
-sgetriebe . . . 449.7 

• “i ID AffII91Ischcs 

18673 

-skegel .... 4602 
-skoefflzlent. . 2963 
-skontakt . . . 6863 
-skupplung . 450ao | 
magnetische . 18&3 1 
-smoment . . . 2963 1 
-srad. 4493 

• “i zylindri^cbcs 

450.1 

-sveriust .... 2943. 
-sw&rmc .... 2823' 
-swiderstand . 294.7 I 

- -, elektrolyti- 

scher . . . 11883 

-szahl.2963 | 

Reicbweltc . 1088*7 

Relf. 82 £ 2 i 

mit - bedeckt 8223 : 
Reihcn,dicBattcrie ; 
wlrd in zwei - t 
geladen. . . 89.4 

-folge. 2383 : 

-, In - schalten 833 
-schaitung der | 
Bogenlanipen 9282, 
-schluOmotor . 2212 : 
-transformator 2273, 
-wicklung . . . 3403 
Relnc Druektur- | 
bine .... 1283 
-es Handbetrieb- | 
system . . 1166.7, 
-es HauptanschluB- I 
system . . 1166.4 j 
-c Schwingung 10863 • 
-cs vulkanlslertcs i 
Paraband . 8943, 
Reiner's receiver ! 

11173 

Reinforce, to 408ao. 
Reinforcement of | 
the field . . 177.7 ; 
Relngewinn . .7163 
Rclnigen . . . 471a ! 
-.cine Kontakt- 
stelle .... 6863 1 
-. die Maschine 482.10 

- der Wunde 606ao 
Relnlgungsburste i 

fur Bogenlam- 

Den. 9443 

Reinigung, Wasser- t 
1143, 

Relfllknge eines 
Eabds . . 18403 ' 


Reitendes R611- 
chen . . . 1029.4 
Reiter. Dach- . 8163 
-scheibe .... 8602 
Relzbarkeit durch 
Wechselstrome 

18583 

Reizung. elektro- 
kinctlsche - der 
Nerven . . 12262 
Reja de plomo duro 
con mallas apre- 
tadas y en forma 
de parrlllas Ola 
Rejector . . . 10843 
Re] 11 la, acumulador 
de. 682 

- para caldeo el£c- 

trico . . . .084.7 

- con canales de 

dllatacion . 613 
construction de 
la. 682 

- de Correns . 813 
-* electrodo de . 683 

fuerza de resi- 
stencia dc la 603 

- de grandcs mallas 

612 

-1 malla de la . 683 

- con mallas apre- 

tadas .... 602 
placa de - con 
mallas apreta- 

das.OO 3 

-s, planch a para 69.4 

- de plomo . . & 8.10 
-y antiruonio 

692 

-en forma dc 

parrlllas . . 69.7 

-reflnado . 69a 

rcllcno de la 693 
resistencia de la 
003 

semi- .... 693 
varilla de . . 58.7 
Reklamebelcuch- 
tung . . . .9113 
Rekorderschrlft 

10273 

Rclacibn de amor- 
tiguamlento 6451 

- de derivation 330.4 

- entre el diAmotro 

del alma y dc la 
caua aislante 9054 

- de las fases . 4663 

- de reaction . 8023 

- - transformation 

225.1, 604J 

- - transmlsidn 4492 
Relais . . 629a, 1023.1 

Absehalte- . 1149a 
-anker .... 1160.4 
-, ankerloses . 102&7 
-, Anruf- . . . 11493 
-, das - in Arbeits- 
lage uberfiihren 
1150.11 

Baudot- . . 1048a 
-, Blltzableiter- 9933 
-.Block- . . . 1149.10 
-.Differential- 1024.1 
-. Dosen- . . . 10243 
Drabtbruch- 18373 
Feder- . . . 11493 
-gestell . . . 11603 
-, Gleicbstrom- 1028ao 

no* 




















Relate 
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RelAvement 


i 


Kclais, Hochspan- 
nungs- . . . 5204 

- mlt Hornor- 

polen . . . 1023^ 
-.Hughes- . . 1024-3 
Induktions- 10233 
Klopfer- . . 1024 a 
-.K on troll- . 1148 a 
L inien- . .114011 
Minimal- . . 529.2 
-.Mono- . . . 10243 
Platz- . . . 1150 a 
-. polarisiertes 102&3 
polarisiertes - 
mil drchbaren 
Kemcn . . 1025 a 
polarisiertes - 
mlt Fliigcl- 
anker. . . 1025.4 
polarisiertes - 
von Siemens 1024-4 
Ruckstell- . 11503 

- -schaltung . 10293 
SchluB- . . 1149.7 
-zeichen-. . 1149.7 

-schrank . . 1150.1 
Spannungs- . 5293 
Sprech- . . 1348.7 
-stromkrete . 1026a 
Stufen- . . 1024.7 
Taut- .... 1057 a 
T elephon- . 116010 
Trcnn- . . . 1149 a 
F bersetzungs- 

10253 

Uberwachungs- 

11403 

das - verharrt 
In der Arbeits- 
loge . . . 11513 
Verhnupfungs- 
schalt- . . 1153.7 
-.Week- . . . 10873 
-.Week- - mlt 
Taucbkern 10283 
-,Zeit- .... 11493 
Relate a action 
dlffercc . . 11403 

-graduclle 1024.7 

-retardee 11403 

- antennes po- 
iaire* . . . 10233 

- d'appcl (t£Rgr.) 

10373 

- - (t£l£ph.) . 11403 

- a noyan 
plongeur . 10293 

- sans arma¬ 

ture . . . . 1023.7 

- divertisse¬ 

ment . . . 10373 

- Baudot . . 1043.1 

- de blocage 1149io 

- a boite . . 1024 a 
-. circuit du . 1025.1 

- de cloture . 1149.7 

- -conimutateur 

de connexion 115917 
-, le - conserve la 
position de tra¬ 
vail .... 11613 

- de contrOle 114 Ha 

11493 

- A cornes po- 

lalres . . . 10283 
couplage de 10233 

- de coupure 1149 a 

- pour courant 

continu . . 1028 jo 


Relate differen¬ 
tial .... 1024J 

- de fin dc con¬ 

versation . 1149.7 

- frappeur . . 10243 
I - graauel . . 1024.7 
I — polarise . 10243 
I - de Hughes . 1024.3 
, - interrupteur 1149.4 

- des lampes pi¬ 

loted . . . 1150 a 

- de ligne . . 1149ii 

- manipulateurl057A 

- A minimum . 6293 

- de Morse . 10243 

- de paraton- 

nerre .... 998 a 

- parleur 10243,1348.7 

- phonlque . 1848.7 

- polarise . . 10283 

- avec armature 
A ailettes . 1025.4 

- k noyaux ro¬ 
tates . . . 1025 a 

- - k noyaux tour- 

nAnts . . . 1025A 

- - Siemens . 1028.6 

1024.4 

- k pbles en forme 

dantennes 10283 

- & poles en forme 

dc corncs. 10283 

- de rappel . 11503 

- k ressort. . 11493 
le - reste dans 

la position de 
travail . . 11513 

- retardateur 11493 

- de rupture dc 

fll. 1837 a 

- - separation 1149 a 

- tabatlAre . 1024 a 

- du tel6phonell50io 
I - 4 temps . . 11493 
I - 4 tension dAtcr- 

I min£e . . . 529 a 
. - a haute ten¬ 
sion .629.4 

j - translatour 10253 
Relate di con- 

trollo . . . 11483 

- a manlpola- 

tore .... 1057 a 
R elamnago en 
cullDrlna . 989.1 1 

- difuso .... 9893 
! - globular . . 989.10 
| -s, tubo de . . 948 a 

- en zigzag . 989.il 
1 Relative Dichtel251.4 

-e Eichung . 1385 a 
- c elcktrlsche Lei- 
tungsf&bigkclt 

12633 

-er -er Leltungs- 
wlderstand 12683 
-e Wanderungs- 
geschwlndlg- 
keit .... 11633 
-eW&rmeaufnahme- 
flihigkcit . 12543 
Relative calibra¬ 
tion .... 1835 a 

- caloric recep¬ 

tivity . . . 12643 

- density . . 125U 

- electric conduc¬ 

tance. . . . 12683 

- - resistance 12683 


Relative posi¬ 
tion .5873 

- velocity of mi¬ 

gration . . 11883 
Relay . 629.1, 1023a 
-.alarm . . . 10373 
alarm - with 
plunger. . 1023 a 

- armature . 1160.4 
-,Baudot . . 1043a 
-.block . . .1149ao 
-.box .... 1024 a 

box-sounding 

1348.7 

-.call .... 1149 a 

- circuit . . . 1025a 
clearing . . 1149.7 

- -combination 

switch . . 1153.7 

- connection 10283 
continuous- 

current . . 1028ao 
cut-off . . . 1149.4 
differential 1024a 

- frame . . . 1150a 

- with horn-shaped 

poles . . . 10283 
-.Hughes . . 10243 
-.kev- .... 1057 a 
lightning-arres¬ 
ter . 998 a 

-.line .... 1149.li 
-, minimum . . 5293 
-.Morse . . . 10243 
-, pilot .... 11483 
-.pilot-lamp . 1150 a 
-. polarised . 1028 a 
10283 

polarised - with 
movable core 1025 a 
- step-by-step 10243 
-, polarised - with 
vane armature 

1025a 

-.to put the - In 
working posi¬ 
tion .... H60ai 

- rack .... 1160 a 
the - remains 

in the working 
position . . 11512 
repeating . 10252 
-, separating . 1149 a 
-. Siemens' pola¬ 
rised . . . 1024.4 
slowlv acting 11493 
sounding . 10243 
-.spring . . . 11493 
-, step-back . 11503 
-, step-by-step 1024.7 
-, supervisory 11493 
-.telephone-. 1150.10 
-, high-tension . 629.4 
-.time lag. . 11493 
-, voltage . . . 629 a 
-. wire-oreak 1887 a 

- without arma¬ 

ture .... 1028.7 
-Ing sounder 10243 
Rolazlone expll- 
cativa . . . 7103 

- sulla prova 484ao 
Release .... 5473 

automatic . 1017.7 
-. no-load . . . 698 a 
-, no-voltage . . 5203 
696 a 

overload . . . 698 a 
R eleasing cam 646 a 


Releasing de¬ 
vice. . . . . 59811 

- lever.... 1012.4 

- magnet . . . 5982 

- mechanism . 547.7 
, Relevador 529J, 1023a 

-, acoplado de 10282 

- sin armadura 10267 
' -. armario para 11501 
I - de Baudot. 10481 
I - cn caja . . 10242 
I circulto de 1025d 
■ - de compro- 

bacldn 11483,11493 

- con matador de 

| conexidn . 1168.7 
| - para corriente 
continua . 1Q2310 

- cortacirculto 1149A 
I ouadro para 11502 
I - de cuernos 10233 

- desconector 11492 
I - diferenclal 10241 

- de enclava- 

miento . . 114910 

- - fin de conver- 

aacldn . . 1149.7 

- fdnico . . . 184&7 

- graduado . 1024,7 

- Hughes . . 10242 

- de las 14m pa¬ 

ras - pi lotos 1150 a 

- - linea . . . 114911 

- - llamada . 10872 

11493 

-con niicleo 

de Inmeniidn 1028s 

- - 11amam Lento 

11502 

- - manipulo- 

dor . . . . 1057 a 

- - minima . . 5892 

- - Morse . . 10242 

- - pararrayos 9802 

- parlantc . . 10940 

- polarlzado . 10882 

- - con armadura 

de alctas . 1026.4 

- - cn caja . 10243 

- graduado 10243 

- - con nilcleos 

rot at or! os 1025J 

- de Siemens 10233 

1Q24A 

| -, poner el - en la 
j poslcidn de 
1 trabajo . . 1150 lu 
-♦ cl - queda en la 
pos. de trab. 11512 
1 - de resorte . 11493 
; - - ruptura de 

alambre . 1887 a 

- del tetefono 115010 
| - de alta tcnsldn 529.4 

- tension deter- 
minada . . . 529 a 

1 - - tiempo . . 11493 
tiempo que tarda 
el - cn volver 
: Asu poslcldn 11513 

! -, vuclta del - A 
la posicidn de 
reposo . . 1151.1 
Reldvc-balais . 4293 
Relevement du 
cAble sous- 
marln.... 8623 
dlspositlf pour 
le - des b alai* 429s 
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RelEvement, 

machine de . 852.7 
RelevE de la puis¬ 
sance d’une ma¬ 
chine lU’aidc de 
l'lndicateur. 1224 
Relever les balais 
du collecteur 4204 
-> machine k - le 
cAble . . . .862.7 

- la puissance 

d'une machine 
k l’alde de 
Tindicateur. 1222 

- la t6te (acci¬ 

dents) .... 608 j 
R elevense de 

cAble .... 862.7 
RellE k 

734s. 7347, 7303 
Rellefschreiberl0004 
-schrift . . . 10005 
Relief operator 11724 
-,Ecriture en 10084 
rEcepteur k Ecrl- 
turc en . . 1008.4 
Reller k 

469.7, 7844, 7362 

- deux abonnes 

1130J 

- unc batterie 
auxappareils 1082 

- la batterie au 
manipulatcurl0074 

- au sol . . . . 873 r 

- k la terre . . 8734 
Relieve, cscritura 

de .... 10084 
Rellenador, jarro&U 
Rellenar .... 604 
Relleno de 

acelte.... 48L4 
icido de. . . 604 
dllaido para 
el.60 jo 

- de los acumula- 

dores .... 60.4 
-, factor de - con 
cobre .... 830.7 
pasta de . . . 8702 

- de plomo 

esponjo*o • 47.1 

- plomo pul- 
verlzado . . 60s 

- del punto de 

union de un 
cable . . . .827.4 

- de la rejilla . 69.fi 
Reloj de corapro- 

bacldn para 
conductores 
de nnl6n . 11642 

- electrico . . 10405 

- electrolitico 18564 

- front!* de . . 612.4 

- de pendola clEc- 

trlco . . . 1048a 

- secundario 1048.7 
en el sentido dc 

las agujas del 

186.7 

- el sent con- 
trario dc las 
ag. del . . . 1884 
Relojena, avance 
de - para ar- 
cos .... 13464 
mecanlsmo de 

6672, 94lJ 


Reluctance of 
air.180.7 

- - iron .... 1804 
magnetic . . 18015 

Reluctance . 12694 

- de l’air . . . 180.7 
alternateur k - 

variable . . 216.4 
de dispersion 281.7 


, 1804 
12094 
. 180.7 
. 1804 
.7864 
.7864 
. 7864 
, 1804 


.262.4 

. 264 4 . 
, 1844 


- du fer 
Reluctancla 

- del alre . 

- hierro . 

Relugit . . 

Relugite . . 

REluglte . . 
Reluktanz . 
Remachado3964£9a7 
Remachar . . . 3964 
Remache . . . 8962 

cabeza del . 896.1 
-, di&metro del896.io 
espesor del 895.10 
Remanence . . 1812 
REmanedce . . 1812 
Remanencia . . 1812 
Remanente Er- 
regun? . . 

-er Erreger- 
strom . . . 

-e Induktion 
-er Magnet Ism us 181-3 
Remanente, excl- 
taclon . . . 252.4 
Remanenz . . . I 8 L 2 
Remblayage . . 8034 
Rembourrage du 
joint d’un 
cEble ... .827.4; 
Remettre en place | 
le bardlet 10122 ! 

- le recepteur en 

place . . . 1117.1 

- sur zEro . . . 6432 : 
Remise, dispositlf 

de - 4 l’neure 1 
Electrlque des I 
horloges . . 1049.1 | 

- en Etat de la I 

surface de la 

rue.836.4 

Rcmolque elEo- 
trico. slstema 

de. 987.7 

Remontage, con- . 
tr61e du . . 10104 

- du ressort 

ruoteur . . 1010.4 ■ 
Remonter, disposl- 
tif Electrlque I 
pour - les hor- | 
loges . . . 10492 

- uu ressort . . 658.4 
Remontolr Elec- 

trlque pour 
horloges . 10492 
Remorquage elec- 
trique . . . 987.7 | 
Remote control 720.4 1 

- - pressure regu- 1 

lator .... 6764 j 

- switch . . . 656tf j 
RemovalofashesTO'U 

- fault . . . 13274 I 

- pressure from J 
bearing . . . 4394 

Remove, to - the 
armature . . 483 j , 
- grease coldl 201 i; 


Remove, to - grease 
hot ... . 1200JO 
- the grease 
from joints to 
be soldered . 89017 
Removing the 
insulation . 889j 

- - main Hpringl 0 ll 2 
Remplafable . 406J 
RemplacE, qul 

peut Etre . . 406 j 
R emplacement 4702 

- automatique 

dcs lames fu- 
sibles .... 5684 

- d’un fusible . 5632 

- des plaques . 502 
Rem placer . . 470jo 

- un ill conduc¬ 

ts ur . 8904 

- les fuslbles . &68 j 
Rem pi lr .... 504 

- le grillage de 

matiErc ac¬ 
tive .894 

- de nouveau . 502 
Rempllssage des 

accumulateurs 

60.4 

-, ocide de . . . 604 

- -culvrc, facteur 

de.880.7 

-,entonnolrde . 50.7 
facteur de-des 
encoches . . 8304 
- dc - des rai- 
uurcs .... 8804 
-, frals de . . . 844 

- de grillage . 694 

- d'huile . . . . 48U 
-, masse de- du 

manchon . . 8452 
-, mat IE re de . . 8702 
-, orifice de . . 8444 
-, ouverture de 8444 
pate de . . . 8702 
t rou dc . . . 8444 | 
Rencontre, roue I 

de. 10094' 

Rcnderocnt . 1252.10 

- de l’accumu- 

lateur.... 689 

- en amperes- 

heure .... 69.1 

- annuel .... 2974 

- apparent. . . 297.4 

- du couple de 

rotation . 13274 
courbe de . . 4994 
determination 
du. 4992 

- Economtque . 694 

- Electrlque . . 297 j 

- Electrolvtlquell82LS 

- industrlel . . 2974 
limite dc . . . 694 

- mEcanlque .2972 

- du moteur . . 2974 

- moyeu .... 297.7 

- pratique . . 9694 

- quotiaien . . 2974 

- tliermique . . 112.7 

- de transforma¬ 

tion .... 13272 , 

- en watt - heure«692 | 

Render, to-asta¬ 
tic .6802 | 

-♦ to -conduc¬ 
ting .... 120740 I 


Rendimento 126240 

- dell* accumu¬ 

lator .... 6819 

- in ampEre- 

ore.694 

- annuale . . . 2974 

- apparente . . 2974 
curva del . . 4994 

-, dctermlnazlone 
del. 4992 

- economlco . . 694 

- elettrlco . . . 297j 

- elettrolitico 11824 

- glornallero . 2974 

- industrial© . 2974 
-, limite del . . 694 

- meccanlco . . 2972 

- medio .... 297.7 

- del momento 

dl rotazione 18274 

- del motore . 2974 

- pratico . . . 9694 

- termico . . . 112.7 

- di trasfomia- 

zione . . . 18272 

- In watt - ore . 692 
Rendimlento 126240 

- del acumula- 

dor.684 

- en amperios- 

horas .... 69.1 
-anual .... 2974 

- aparente . . . 297.4 

- comercial . . 694 
-, curva del . . 4994 

detcrminaclon 
del. 4992 

- diario .... 2974 

- electrico . . . 297.1 

- electrolitico 11824 

- Industrial . . 2974 
lfmlte del . . 694 

- mecanico . . 2972 

- medio .... 297.7 

- del momento 

de rotacion 18274 

- del motor . . 2974 

- pr&ctico . . . 9694 

- termico . . . 112.7 

- dl transforina- 
clon .... 18272 

- en vatlos- 

horas .... 692 
Rendre et&nche 
un interrup- 
teur.8922 

- un tube Iso- 
lant au moycn 
de mastic . . 8924 

- mat .... 916.il 

- plus rigide . 4084 
Renew’ to . . . 504 

to - the cell- 
liquid . . . 342 
Renewal costs . 7134 
-. of the plates . 502 
Renewing of the 
bath liquor 11964 
Renforcement de 
champ . . . 177.7 

- - la culasse . 4564 

- l’intensitE du 
courant. . . 1884 

-, nervure de .4014 

- de la plaqua 

extreme . . 4914 

- du son . . . 11124 
Ren forcer . . 4084/10 

- 1’acide .... 664 
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Rcnforoer la bat- 
tcrle .... 101 s 

- par des contre- 

flches . . . . 815i 
Renfort.battcrle 

de.105i 

Renouvellement, 
frais de . . . 715s 
llcnselgnements, 
bureau de - 
t616phonlques 

1171.2 

Hentabilitftt . . 7002 
-sberechnnng . 700.4 
Rentr£e (bob ma¬ 
ges electr.) . 317.7 
-a, boblnage k 
deux .... 818a 
- k une seule 8172 
-a, enroulcment 
k trols . . . 8182 
Kenvcrsement 
d'aimanta- 
tlon ..... 182.1 
lampe k . . . 021.7 

- de raarche . 4802 
-du moteurDOta 

- du sens de ro¬ 

tation .... 6018 
Renvcrsor l’al- 
mantation . 1822 

- la marche 480 j .5062 

- - polaritd . 169ao 
Renvoi de com¬ 
mando . . . 481.9 

- k courrole 443a l 
ensemble de 

barres et de 
lcviers de . . 6482 
ayat^mede bar- 
res et de le- 
viera de . . 5402 
-, - de tringles et 
dc leviers de 6402 

- 4 tiges et le¬ 

viers .... 6402 

- train d’engre- 
nagc .... 4482 

- - tringles et le¬ 

viers .... 6402 
Reostato 67510, 6554 

- di accenslonc 041.7 

- addizlonale . 0662 

- automatico . 676a 

- dl avvlamento5902 
-immerso 

nell'olio . . 6932 

-con regola- 

tore in dcriva- 
zione .... 6032 

-e di regola- 

zlone .... 600.7 

-con resl- 

stenzametalll* 
ca. 5082 

- avviatore inver- 

1 1 tore .... 6853 

- invertltore 
con freno elet- 
trico .... 6054 

- a cillndro . . 0562 

- in decadl . . 6662 
-i, determlna- 

zione delle di- 
menatoni dei 5882 

- dl dlrama- 

zione .... 0602 

- per lampada 

ad arco . . . 042.1 


Reostato a mano- 
veil a .6809,0558 
a doppla ma- 


.056.1 
. 570.4 
.0662 
.0657 
.5752 

. 676a 


novella 

- di mlaura . 

- paragone 

- - precNlone 
-, registrare il 
-, rcgistrazione 

del. 

segmento del 6862 

- shunt dl precl- 

slone .... 666.4 

- a spine . . . 055a 
Reostato adlclo- 

nal. 0602 

ajustar el . . 6752 

- de arco . . . 042a 

- - arranque . 6002 

04L7 

-liquido . 6057 

-de drgano 

13302 

-con regu- 

lador en aerl- 
vaddn . . . 6982 

-en serle . 6012 

automktloo . 676.1 

- de carga . . 6782 

- ciUndrico . . 0602 • 
■ - con clavijas . 065a I 
' - de compara- 

[ cion .... 0582 

- cuadro . . 5802 

- en decadas . 8062 
1 - de derivacldn 6662 
I - Inversor de 

puesta en 
marcha . . . 605s 

- - de p. e. m. 

con ireno el 6 o- 
trico .... 5054 
I - de manlvcla . 6659 

!-doblc . 

1 — medida . 

- mct&llca de 
I puesta en 

marcha . . 

- de precision 

- puesta en 
marcha . . 

-en marcha 

con caja de 
accite .... 6959 
regulaclon del575a 

- rcgulador de 

puesta en 
marcha . . 690.7 

- shunt de preci¬ 

sion .... 656.4 
Reotano .... 586.4 
alambre de . 5802 
filo dl . . . . 6862 
Reotropo . . 18332 

Repair. 8962 

-) to.47&2 

- expenses . . . 715s | 

- shop.375? 

I - of tne arm a- i 
I ture .... 416.10 | 
! Reparabtle . . 4051; 
! ReparaclOn . . 8062 

- del cable . . 8629, 
• - - inducido 416J01 
1 -es. seguro de las 

| bateriaa 

contra . . . 712 
'-.taller de. . .87&7 i 
I Reparar .... 4752 j 


.050a 
. 679.4 


.6882 

.0657 

.6002 


Reparation . 
-.atelier de . .875? 

- de cAble . . . 8559 
-, frals de . . . 715s 

- de linduit. 416ao 
Reparatur . . . 8002 
-. Kabel- .... 8559 
-kosten .... 7153 
-en. Versicherung 

aer Akkumula- 
torbatterlen 
gegen - fOr 
jkhrllcbe 
Quote . . . 712 
-werkstatt. . . 8757 
ROparer .... 4752 
Reparleren . . 4752 
Reparticidn de 
la carga . . 7052 
Repartidor, cuadro 
de .... 11452 

- Intermcdio 1143a 

- telegrkAco . . 0082 
R£partiteur, 

cadre de . 11482 

- interm6dlairell48a 
-.monture du - 

principal . 1140.4 
Repartition de la 
charge . . . 490a 
-.courbe de - de 
lumiere . . . 9662 

- de la density 

de courant . 1442 
-, dlsque de . 10432 

- lumlncuse . . 008L7 

- du magn£- 

tisroe . . . 18892 

- non-unlforme 

du courant 1 S 1&2 
perte par - ln- 
egale du cou¬ 
rant . . . .293.7 
Repasar con el 
taladro . . .8899 

- an tornlllo . 644a 
Repasscr lc filet 644a 

- k la lime . . 385s 
Repaste, to . . 85o 
Rcpastlgren . . 85a 
Rcpastlng of old 

spongy lead 
plates .... 472 
Repeating bell 
push . . . 1047.7 

- relay . . . 10252 
Repel, to . . . 107.4 
Repeler .... 107.4 
Repelling force 1872 
Repend re lertcep- 

teuren placelll7a 
Reper^age des 
encoches . . 4082 
RepcrcOe, 

encoche . . 418a 
Rep£re, aiguille 

de.0899 

R 6 p 6 tltlon, bouton 
ae sonnerie 

k . 1047.7 

Replaceable . . 406a 
Replace, to . 470ao 
- the fuses 668 a 
-» - - the spring 
drum . . . 10122 
— a wire . .8002 
Replacement of 
fuse.6652 

- - the plates . 602 


.0452 


. 470a 
12812 


.6898 

. aou 

. 65.4 
187-4 


Replacer sur 
z6ro . . . 
Replacing of 
machine 
parts . . 
Replenlsher 
Report of test 484oo 

Repos.4752 

contact dc 1006dl 

- dc conver¬ 

sation . . 11697 
-tendnme de 10857 
-, etat de ... 689s 
fctre au . . . 4794 

- delamachlnelSSLs 
mettre la ma¬ 
chine au . . 479s 

-> mlse au 4802,1331.4 
-, plaque de con¬ 
tact de . . 10052 
-»plot de contact 
de .... 10059 
-, position de . 680a 
-, ressort da plot 
de .... 1007a 
-, retour k la po¬ 
sition de . 1161a 
-, - du relals au 1151a 

- de service . . 7192 
Rcposo .... 4752 
-, ebulicidn en 76a 1 
-> estado de . 
-,poslcl6n dc 
-, tension de . 
Repousser . . 
Rcprendre brua- 

a uement sa po¬ 
tion Initiate 6852 
Representaci6n de 
las fuerzas 133L9 
Representation 
of forces . 1831-9 
Representation 
des forces 183L& 
- - llgnes de 

force .... 1757 
Representative 18297 
Repulsion, elektro- 
induktive. 187 ji 
- smotor .... 2554 
Repulsion . . . 187-5 
elcktro-induc- 
tlve .... 187jt 
- electrometer 12894 
-, molecular . 183L4 
- motor .... 254.4 
! ROpuislon . . . 187.3 
| - electron)d ac¬ 
tive . . . 18721 
-, 61ectromttre 

k . 19882 

- mol6calalre 182L4 
moteur k . . 2844 
Rcpulsibn . . . 107.3 
- electro-1 nd no-! 

tiva . . . 18721 
-. fuerza de . . 1672 
- molecular . 1321.4 
-, motor de . . 2544 
Resa, condizlonl 

di.7193 

Resbalamiento 9072 
4712 

aumento del 13992 
- de la correa . 5902 
-» curva de . . 408ao 
-.escala de me¬ 
dida del . 13302 
- del Inducido 90&s 
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Resbalam lento i Reserve, pieces 

modulo de . 868.4 de . . . . 404.li 

- negatlvo . . . 266.1 1 turbine de . . 128 a 

resistcncia . unit£ de . . . 717A I 

al.1826.7 ; Reservoir, Was- I 

-, superfleie dc 406A | ser-.125 a 

602.1 ; Reservoir, storage , 
Resclssione . . 352 a I 126a 

-, forza di . . . 868.1 j Reservoir d’air 96.10 
Research, expc- - d'eau .... 126 a 
rimental . 4H3.li | - - ehaude . 1198.4 ; 
Roseau . . . .725.7 parafoudre a 569.1 

- d’antennes 1076.10 - de thermo- I 

- de conduc- m^tre . . . 4972 j 

tours .... 7260 Residu d’acide 11962 
eonstante du 724 2 - cleetrique . 127018 

- de eourant 18167 - de l*element. . 4.4 
demi- .... 7262 j formation 

-. disposition du725.4 d un . . 1276al 

- de dlstribu- Residual at mo¬ 

tion . 728.1 sphere . . 1360.2, 

- d'eclairage . 7263 - capacity . . 68.1 1 

- £lcctriquc . .7268 - charge ’762, 1276.10 

jonction au - - effects . . . 1276 a 

d’ecla rage . 727.1 - excitation . . 262.4 

- an - dc force Residual exciting 
motricc . 707.10 current . . . 254.8 i 

- k longue dis- - Induction . . 184.4 

tanco . . . 725.10 - magnetism . 181.3 
-,molti6de . .7262 Rcsiaucllc Kapa- 
-, plan du . . . 71(17 zitttt .... 68a 

- protecteur . 990.0 Rcsiduo, -h . . 1168 

- de protection 9004 - de Acido . . 11952 

raccordement Rcsiduo, ecclta- 

au - d'Gclai- zlone - a . . 252.4 

rage .... 727.1 Rcsiduo eloctrl- 

- au - dc force co. 12764 

motricc . 707.10 Reslduo elet- 

- souterrain de trico . . . 12768 

fils dc culvre 906 a Residuum, eiec- 

- tdephouique 11144 trie .... 12764 

tension du . . 720.4 Resin. 8662 

-, - moyennedu 7264 - oil.8664 

- de tubes iso- j - rod .... 1276.12 

lants .... 888.4 ! rubber . . 784.10 

- tuyaux . . 116.9 Resina. 8662 

voltage du . 726.1 j - de caucho . 781.10 

-, - moyen du . 726 a pasta de . . 7844 : 
Kcscrva .... 7172 ' R£slne. 8662 

- de capacidad 68.7 - de caoutchouc 

dlnAmo de . 207.7 784.10 

-,m&quina dc . 1172 -s, extraction des 
Reserve .... 7172 - de la gutta 779.1 

-anker . . . .4144 ' -, huile de . . .8664 
-dvnamo . . . 207.7 -h, separation des 
-efnhelt .... 7172 j - do la gutta 779.1 

-fond*.711.4 1 — T soudage k la 826s 

-Isolator . . . 7012 -, sou dure k la 826s 

-kabel.7612 | -, teneur cn - de la 

-kessel. 1072 . gutta-percha 7702 

-leltung . . . . 754.4 Resincux . . .8662 
-maschine . . . 1172 1 Reslnoso .... 8662 ! 
-telle .... 404.il! Resinoso, massa 

-teiephoulstin 11722 j - a. 7844 

-turbine .... 1232 Resinous .... 8663 
Reserve capacity 68.7 - cake .... 12774 
-capital. . . . 711.4-charge . . .1271.11 

- engine . . . 1172 - compound . .7844 
Reserve . 711.4, 7172 Resistance 1454,577.4 
-, cAble de . . . 7612 - of the acid . 54.7 

- de capacity . 68.7 j -, additional . 6784 ! 
capital de . . 71U | -, to adjust the 6752! 
chaudiere de 1072 1 -, adjustable . 865.4 i 

-, dynamo de . 207.7 adjusting . . (Tie, 
-, fonds de . . .711.4 -, adjustement of I 


-, gencratrlcc 1 the. 576i 

de.207.7 ! - alloy. 5882 

indult de . . 4144 ; -, apparent . . 1454 


isolatcur de . 7914 - of the arc 926s' 


; Resistance, arc 92541 Resistance,non- 
arc-lamp 697J,042.1 ; inductive . .1464 
armature . . 2924 : -, infinite . . . 654.7 
-. artificial . . 580.1 , - of instrument 624.7 
-,--ofgraphite 1022.7 -.insulation-. .8724 

- ofmanganin -.Intermediate 001 a 
wire . . . 1022/5 -, internal (cells) 88L7 

-, assymetrlcal 13174 -. - (machines). 1464 
-, automatic regu- -.internal - of a 
lating .... 676.1 furnace . . 12234 
-, auxiliary . . 5782 -, lever. 680i) 

- of battery . . 101.7 -, line.7822 

- to bending -,-of.146o 

stress .... 8614 -, liquid .... 679.7 

- body.5844 -> loading . . . 4984 

- box. 6894 -, magnetic . . 180/, 

—, decimal . . 6544 -, main.67H.i 

-, braking 4984, 5962 circuit . . . 146.1 

- bridge .... 6724 -, manganln . . 580 la 

- of the bridge - material . . . 6854 

wire . . . .6664 -.measuring. .679.4 
-, built-in . . 18392 1 -, metallic . . .6802 
-.calibration 649.il -.moment of .8614 

- capacity of the -, microphone 11122 

vessel'. . . 11864 -,- contact- . 11074 
-, carbon - -, ohmic .... 1464 

(machines) . 2764 -, ohmic - of the 

-, carbon - cell.844 

(switches). .669A - In ohms per kg78&r» 

- during charge 744 — ohms per km 

-, choking . . . 678.7 78214 

- coefficient . .1464 oil-cooled . . 6867 

-, coherer . . 1072.7 - per phase . . 20&2 
-, the - of the - of plates . . . 42.4 

coherer falls 10724 -.plug contact 6634 

- coil. 687.1 • -, real .... 12644 

-, coil .... 686.10 -, to reduce the 5764 

- when cold . . 6992 -. reducing . . 6774 

- column . . 586 ji -, regulating . 675.10 
-, combination 6792 -, relative elec- 

-, comparison 578J0 trie .... 12632 

^compensating -.resultant . .146.7 
5794, 942.1 -, safety .... 654j> 
-, component . 1464 -, series . 6774, 654.1 
-, conductor . . 731.7 series - box . 6542 
-, constant . . 579.! - to shear . . . 362.7 
-, conxtantan . 6804 -, sheet-metal . 580.4 
contact- - at -, to short-cir- 

the plates . 424 cuit. 5744 

-, critical -of series -, shunt - (ma- 
machine . . 502 a chines) . . . 1464 
to cut out. . 674.7 -, shunt - (rcgula- 

- diagram . . . 69“.4 tors) .... 597.7 
dielectric . . 8714 - with sliding 
diffusion . 1814 a contact . . . 6534 

- to earth of light- -. slip- .... 1326.7 

nlng conductor -, spare . . . . 578,4 
connections 992 a - of the spark- 
-, effective . . 145.10 gap .... 10644 

electric . . 12624 -, specific 146.10, 68&4 

- of the va- ; -, - electric . 1263.1 
ouuni . . . 1314.4- magnetic 1269 a 
electrical - of | -, standard 578 .io,654a 
copper . . . 327a 1 -. starting . . .690 a 

.external. . . 146 a !-, steadying 5784,942.1 

field. 3364 ! - step *.686 a 

of field-coils . 33 €a | - of one step . 676 a 
fixed .... 600.JO -, stepped . . . 577 a 
llame .... 32.1 -.subdivided .653.4 
frame .... 580 a -, supplemen- 

galvanometer 669 a tary. 678 a 

glow-lamp . . 579 a -, to switch in . 674 a 
graded . . . 577 a - In tens . . . 654.4 

graduation .5757 -.total.146 a 

when hot . . 599 a true - of the 

all - is iu . . 675 a \ arc.926.7 

to Increase the 575 a - unit. 665a 

increased . . 675.4, - value .... 576 a 
inductive . . 145.7 variable . . 578.it 
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Resistance, pont 


Resistance, vario* Resistance du 

tiou of - of ' charbon . . 2755 
spongy lead - cn charbon . 669.C . 

plates'. . . . 47.4 - do choree I 

- for voltage moo- taccus) . . . 74.9 

suroments . 6645 — charge (rheo- i 
water .... 579> stat) . . 4935, 5785 

- of the winding 33flj» -.charge dune 68 &n . 

-.wire. 580.3 - a chaud . . .590.3 

- wire.6H4.S - du circuit de- 

- of a wire . . 732.1 ! rive.1405 

Resistance (elcc- j - - circuit prin- 

trique) . . . 145.4 I oipol .... 146.1 : 

- (mEcaulquc) . 84*n - olroulaire en 

- (piece douEe do selenium . 1174J0 ' 

resistance - au cisaillc- 

Eloctr.) . . . 677.4 moot .... 362.7 

- d’aeidc . . . 54.7 -.coefficient de 1405 

- additionnclle 5785 - do cohorour 1072.7 . 

- on scrie . .664.1 -.la- du cohorour 

- do l air dans I baissc . . . 10725 

lino dynamo 276.5 -.la- du cohorour 
-s, alii age pour 5885 , dlminue . 10725 

- d’amortUse- i -, colonno do 686 . 11 . 

ment . 804.4, 57Hj*j - A corabinai- 
-s, apparcil porta- sons .... 6705 
tlf A menuror -.combustion 
les.6825 do la ... . 687.4 

- apparonto . . 1455 - dc conipen- 

- do l’arc . . . 926c • nation . . . 579j 

- auparente do > - eompenHatrioe5795 

rare .... 925m - do compo- I 

- artificielle santc .... 1405 

680.1, 10225 - A la eompres- 

- - en fll dc man- slon. 861.1 

ganinc . . 1022 s - d un condne- 

- - cn ^raphltel022.7 tcur.781.7 

- asyniotriquc 1817.fi - des eonduc- 

augmentation tours . . . .7825 

do - par accrolK- \ - on constantan 680.5 i 
Komont do tern- |- eonsianto . . 670.1 i 
peratorc . . 2875 i - de contact des j 

- do - par balats .... 274.7 

ecbaunenient2875 j - do contact aux j 

- augmentoo .676.4, Electrodes . 425 j 

-, augmonter la 576.3 : -des Aches 663-3 \ 

- auxilialrc . . 6785 -des micro- j 

- A bain d’hullc 680.7 ; phonos . . 11075 

- do battcrlo .101.7 -.corps de . . . 5845 

- du boblnagc 330.9 - do oourt-clr- 

- do la bobine 686.10 cult. 2695 

-. boito do . . .6625 -. court-cl mil tor 

-. - do - on do- la. 6745 

cades .... 6645 - crltlauo de la 
-.-de-deci- maclilno-sorio 

male .... 6645 602c 

- do- shunt . 663> - A curscur . .6635 

- do- unite .655.1 - ovltndrlquc en 

-. bouehon fusible selenium . 11745 

foil son non- - on decades . 664.4 
rernula^ablo par i- A la dcchargc 
do* nouchons elootrique 1310.7 

de-dlfforonte00l5 - deoimale . .664.4 

- on boudin . . 687.1 dogre dc . .6865 

boudin dc . . 687.1 . - A degres . . . 5775 , 

- a cadre . . . 6805 - d’un dogre . 6765 

- do la ranall- - do demarrage 6905 

sation . . . 7325 - cn derivation 
-. eapaeite de .872.1 697.7,6665 

- de eaimrlte 1264.0 -.determination 

onpacito d- do la . . . . 4965 

<le la ciivo 11865 -, - do 1 a . . . 62L7 
-. - do- du reel- -s, - dos dlmcn- 
plent . . . 11805 *lons dos . . 686.it 
-. oliangoniont do- -. diagram mode 699.4 
par eelairo- - diclcctrinue . 3715 

im-nt . . . 11765 - do diffusion 13145 

- do- du sole- -s, dimcnslonnc- 
niiim . . . 1175.1 moot dos . . 686 .fi 


RosiManoo, dl- Kesistnucc, iu- 

minuer la . 6765 tercaler la - 
disruptive . 371.11 on circuit . 674x 
dissymetrique - intericuro38.7,146.1 
1317 j 6 — du four . . 12235 
dc la distance - - d’un instru- 
explosive . 10645 ment .... 624.7 
divisoe . . . 663.4 - interraediaire 601.1 
a divisions . 663.4 -. intcrruptcur a - 
effective . . 145.10 reglablc . . 898.4 

- elootrique . 12629 - Invariable . . 679j 

- - du culvre . 827.1 - de l’isolcmcnt 8723 

- - relative . 12685 - - lampe A arc 697j 

- specifique 1263.1 -, ligne de . . . 146a 

- du vide . . 1317.4 - de la ligne . 7825 

- enchAssee - llqnide.... 679.7 

(dans...) .13395 - magnctlqne 12691* 

- dc l'cnroule- — de l’nir . . 180.7 

ment . . . . 3309 - -dedispersion281.7 

-des indue- — du for . . . lSOx 

teurs .... 3365 — spec it! quo 1269m 

- ctalon 67 s. to, 6645 - cn manga nine 680 jC 

- oxtorieure83jR, 1465 -s, mat lore pour 0865 

■, fil do.6845 - constitutive 

- du ftl .... 8265 d une .... 6865 

- on fll .... 6805 - mccanlquc du 

- d’un fll... . 782 j dielectrlque 87ijo 

- du fll de mo- - - du grillage 695 

sure.6665 mesnre de . . 4905 

- de pont . 6665 - dc la . . . . 621.7 
fixe . . 679.1, OOO .10 - dc me.suro . . 679.4 
dc la flamme 82.1 - pour la mesure 

A la flexion .3615 de la tension 664m 

- flexion axi- — la mesure du 

ale par com- voltage . . . 664m 

pression. . . 3625 - mEtalliuuc . . 6805 

- — flexion do -. mettre la - on 

pieces char- circuit . . . 674 js 

geos debout 8625 - la-cn court- 

•, force de . . . 872.1 circuit . . . 6745 
■ formccdc lam- -. - la - hors clr- 

pos A Incan- cult. 674.7 

dcscence . . 6795 - dc mlcro- 
-, froinage sur . 4935 phone. . . 11125 

- do froinage - pouvant Etre 

(eloetr.) . . . 6965 mlso hors cir- 
-iiiiecan.) . 4985 cult. bt*Ji 

- a froid. . . .6995 - qul no pout 

- de frotteiucut 294.7 pas etre raise 

-Elcotroly- nors circuit 6<*.7 

tique . . * 11885 -s, toutes les - 

- -galvanomotre sont mines cn 

6695 circuit . . . 6769 

.galvanomotre - moderatrico . 6<«jp 
a - on derha- -.moment dc . 851.9 
tlon. 6724 - montee dans 13895 

- a - shunt . 6724 - en ohm-kg . . 7325 

- dcgllssenicnt 132&7 - - ohm-km . . 732.4 

-.gradation dc - ohmlqnc . . .1465 

la.6767 - - dc leloment 34 j» 

- A gradation . 6775 - dc passage . 601 .1 

- cn graphite . 6795 — passage aux 

■, ln*lic*o do. . .687.1 Electrodes. . 425 

- holicoidalc . 687.1 - au perccnient 

- A huilc .... par la do- 

hydrauliquc .6795 charge elec- 

sans induction trlquc. . . 871.11 

189.7 - a la perfora- 

- Inductive . . 146.7 tlon pour la 

- non inductive 189.7 . dEchargeElcc- 

- d'induit . . . 2925 trique . . . 87IJ1 

- Intinic .... 664.7 - do phase . . . 2065 

- intorealeo dans - dos plaques . 42.4 

lo circuit en - plate cn sele- 
avant de . .6775, nium . . . .11745 
•s, toutes les - 1 -. pont do . . .0725 

sont intcrca- I-s, — Wheat- 
lees dans lc I stone h - de 

circ uit . . . 6769 I prEcision . . 678*4 
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Resistente 


Resistance dc | 

pr^cUion • . 664.fi; 

- principal . . 67«.i | 

- progressive . 577A ' 

- de reactance 678.7 I 

- reaction . . 678.7 I 

- rechange. . 678.4 
redulre la . . 676 a 

- r6elle de l'arc 926.7 

- d un metal 1264 a 

- reliable 676.10,666.4 
-» rbglage de la 676.1 i 

- de rdglage . 678 a 
regler la . . . 676 2 , 

- regulatriec . 67 ha 

- resultantc . 1204.7 

- de sclflnduc- 

tion .... 1204 a ! 

- en selenium 1174.7 j 

- sensible k la ' 

lumierc . . 117*16 j 

- sertlc dans 1399.2 

- shunt . 607.7, 6552 

- spdclflquc . 146.10, 

731a 

- de stabilisation 

142a 

- stabilisatricc 912-3 

- de substitution 

invariable pour 
lampes A arc 942A 

- supplemen- 

taire .... 578 a 

- de sftrete . . 664A 
systeme prbve- 

nant la con¬ 
fusion aver des 
fusible* dc - 
di He rente . . 902 a 

- non-rempla- 
oablc par des 
fusible* de - 
ditferente . 902 a 

-s, table des . . 73*3 

- en tdle . . . 680.4 

- A la torsion . 353A 

- totale .... 146 a 

- k la traction S50 a 
unltd absolue 

de .... 1263.7 

- dc - sp£clfl- 
que .... 1264.1 

*, valeiir de la . 675 a 

- variable . . 67Hji 
variation dc - oar 

Aclalremont 1176 a 
dc - des pla¬ 
ques dcplomb 
spongieux . 47.4 

- dc - da able- ! 
nlum . . . 1176.4, 

-a, voltmetre k - j 
additionellcs 
en scrio . . 682.1 
Kesistencia 146.4. J148.fi 

- (aparato) . . 577.4 
accion dc frenar 

J r»or medio dc 4932 
e aceite . . 680.7 
- del Acido . . 64.7 
- adicional 678 a, 664.1 
— invariable 

para arcos . 9422 
- del alrc cn una 
dinamo . . . 276 a 
deaislamicnto372A 
Alambrc de . 684 s 
- dc alambrc . 6S0 a 
- del alambrc . 78*2.1 


Kesistencia dc I 
alambre dc | 
medida . . . 656 a I 
-s, aleacidn par®5882 I 

- de amortlgua- i 

cion .... 304.4 | 

- - an)ortlzacion67*ie t 

- aparente . . . 146 a \ 

- - del arco . . 92uA 

- del arco . . . 926 a 

- de arranque . 690 a 

- del arrolla- 

miento . . . 330 a 

-dc low in- 

ductorcs . . 836.3 

- artificial . . 680 . 1 1 

- - dc alambrc dc I 

raanganina 1022 a | 

- - dc graflto 1022.7 j 

- asimctrica . 1317 a 

- aumentadft . 575.4 j 
aumentar la . 675 a ! 

-. auinento de la - 
porunaumento 
de la terapo- 
ratura . . . 287 a i 

- dc autolnduo- ! 

cion . . . 1264 a | 

- autoinduccidn 

sin.189.6! 

- auxiliar . . . 5782 

-s auxlliares, re¬ 
dactor con - , 

do corto-clr- i 
cuito .... 91.4 1 

- de la bateria 101.7 
caja de 683 a, 663a 

- en callente . 699 a | 

- decapacidad 1264 a 
capacidad de - I 
del reclpIentcll86A! 

• dc carbon . 664 a, I 
679a 

- del carbdn . 276 a 

- de carga 74 a, 493a I 
carga de una 688 a | 
carrctc de . . 687.1 

- del carrctc . 636.101 

- dc chapa . . 580.4 1 

- ciltndnca de I 

sclcnio . . 1174 a ' 

- de cilindro . 606131 

- clrculto corto , 

269a! 

- del clrculto j 

derivado . . 1462 1 
-principal 146.1 j 

- circular uc sc¬ 

lcnio . . . 1174.101 
coeficlentc 1 

de . . 146 a, 731a 

- de colicsor 1072.7 J 

- del colicsor, la - | 

dismiuuyc 1072s 
column® *de 686.il 

- combinada . 679 a 

- dc compen- 

saclbn . . . 679 a 

- compcnsadora9423 I 
-dccomponcutcl466 | 

- los compoucn- 

tes.69.7 

-ulacomprcsion35lJ ! 

- dc la conduc- 

clbn . . . . 7822*' 

- dc un conduc- I 

tor.781.7 

- de constantana580-. j 

- constontc . . 679.1 I 


Kesistencia de 
contacto cu los 
electrodos . 42 a 

-dc las csco- 

billas . . . . 274.7 

-dc las 

llaves . . . .663 a 

- - los contactos 

del mierdfo- 
no .... 1107 a 

- a la cortadura 3627 

- critica de la mA- 

quina excitada 
en serle . . . 602« 
cuerpo dc . . 684 a 

- cn dOcadas . 664.4 

- - derlvaclbn . 597.7 

- derivaci6n,gal- 
vanoractro dc 6724 

- a la descarga 

electric® . 1310.7 
determinaclones 
de las dimensioned 
de una .... 686 a 
diagram® dc 590.4 

- dielOctrica 371 a-io 

- dc difusldn I3l4.fi 
disminulr la . 676 a 

- dc la distancla 

explosiva . 1064.0 

- cfectlva . . 

- electric® 

- del cobre 

- espcciflca 

- relative . 

- de vacio . 

- embutida . 

- cspeciflca . 

- exterior . . 

- de fasc . . 

- flja. 

- k la flexion 

- dc freno . . 

- - friccion . 

- en frio . . . 

- dc frotanilento 

elcctrolitica 1188 a 
fuerza de . . 372l 
- de - de la 
rejilla . . . 

- del galvano- 

metro . . . 

-, grado de . 

- ae uu grado 

- gradnada 


146.10 
12629 
.327.1 
1263.1 
1263A 
1317.4 
1339a 
. 731A 
. 146A 
. 206A 

eoojo 
.861a 
.493a 
. 294.7 
. 699a 


. 69a 

. 669a 
. 680a 
675a 
. 577a 


-, graduaeibn de I 
la. 575.7 j 

- de grafito . . 679.6 j 

- hidrAulica . . 579 a j 

- del inducido 292 a ! 

- inductive . . 146.7 

- no-inductiva . 145 a 

- inflnltA . . . 664.7 
Intcrcal&r la - 

en clrculto . 674.fi 

- interior . . . 140.4 ! 

- - dc aparato 624.7 1 

- - del horno 1223 a: 

- dc lumpara dc 

arco .... 697.1 I 

- laruparas in- 
candescentcs 579 a 

linca de . . . 140 a 1 

- liquids . . . 579.7 : 

- dc la llAnia . 32i | 

- magnetic® . . 180 a 

- del aire . . 180.7! 

- dcdispcr»ion28l.7 

- espcciflca 1 200 a 


Resistencla magnb- 
ticadel hlerro 180 a 

- do manganina680A 

- roauubrio . 680 a 
- s, medida dc . 621.7 

- para niedir la 

tension . . . 664 a 

- metalica . . . 580 a 

- del miorbfonol 1122 

- modcradora . 677 a 
momento de . 861 a 

- con muchas dl- 

vlsiones . . . 653.4 

- normal . . . 67 Ha 

- oh mica . . . 145 a 

- del elemento 34 a 

- patron cn for¬ 
ma dc cajlta666j 

- cn ohmios por 

kg.732 a 

-por km . 7824 

- dc la parrilla 69 a 

- - paso .... 601.1 

- patron 678 jo, 649.it 

654a 

- a la perfora- 

clon . . . 871.li 

- dc las places 424 
poncr la - en 

circuito . . . 674.fi 
- la - cu circ. 
corto .... 674 a 

- dc precision . 6&4 a 

- principal . . 67N.1 

- que puede po- 

uerse fuera de 
circuito . . . 677 a 

- - no puede po- 

nerse fuera de 

clrc. 677.7 

puente de . . 672s 

- ae puesta en 

march® . . . 590 a 
ouitar la . . 674.7 

- de reaccldn . 678.7 

- real del arco 9267 

- - dc un metal 1264 a 
reduclr la . . 676 a 

- reductora . . 677 a 

- dc la rciilla . &9 a 

- al resbalamlen- 

to. 1326.7 

- de reserve . . 578.4 

- resultantc . 1264.7 

- a la rotura por 

flexion . . . 8523 

- de scgiirhiAd 6&4 a 

- del selenio, cam- 

bio de . . 11764 

- h upiementaria 578.3 
-s, tabla do . . 7323 

- tipo .... 649.ll 
-s, todas Ifts-estau 

interealaclfts 575 a 

- a la torsion . 363.fi 

- total.146 a 

- k la traccidn 3 o0a 
valor dc la . 676 a 

- variable . . 67H.ii 
-. variacidn dc - 

en las placas 
de plomo cs- 
ponjoso . . . 47.4 
Resistente al 
fuoco, mate¬ 
rial© .... 687 a 

- fuoco, quadro 
di distrlbu- 
/ionc .... 619 a 
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Resonance 


Rcslstenza 1454,848a 

- (apparato) . . 677.4 
abbruciamcnto 

della .... 587.4 

- dell’acido . . 64.7 

- ad acqua . . 679.8 

- addlzlonale . 6782, 

94*3 

- - costante per 

lampadc ad 
arco .... 9422 

- di ammortlzza- 

mento . . . 8044 

- ammortizza- 

trlce .... 678a 

- apparentc . . 1462 

- - dcU’arco . . 9258 

- dell’arco . . . 926a 

- dell’aria In una 

dlnamo . . . 2762 

- d'arla, dlnamo- 
metro a . . . 496 j 

• artiflclale . . 680.1 

- - dl graflte 1022.7 

- - di fllo di 

manganlua 1022 a 

- aslmmetrica 1817a 

- d'attrito . . . 2947 

- di attrito elettro- 

litica . . . 1188a 
aumentare la 676a 

- aumentata . . 575.4 

- auslllare . . . 678a 

- di autolndu- 

zlone . . . 12048 

- avviamento 590a 

- - - a cllindro 6903 

- deU’avvolgl- 

mento . . . 830a 

- della batteria 101.7 

- a caldo . . . 699a 

- rampionc . 678.10, 

649ji. 6643 

- dl capacity 12049 
capacity di - del 

reclplente 1186a 

- del carbone . 276a 

- di carbonc . 669a. 

679a 

- - carica 749, 493a 
carlco dl una 688 a 
cassetta dl . 683a, 

663a 

~ clllndrlca dl 
selenio . . . 11749 

- circolare dl se¬ 

lenio . . . 117410 

- del clrculto 

derivato . . 146a 

-prlncipalc 14CU 

coerflclentc 
di . . 146a, 73L9 

- dl coherer. 10727 

- del coherer, la 

- si abbassa 1072a 

- a colonna . 686.11 

- comblnata . . 679a 

- di compensa- 

zione .... 579a 

- complcmen- 

tare.678a 

- di compo¬ 

nent© .... 146a 

- del compo¬ 
nent! .... 69.7 

- della con- 

duttura . . . 7322 

- di un eon- 

duttore . . . 73L7 


Rcslstenza dl 

constantana 680a 

- - contatto agll 

elettrodi . . 42a 

- dci contatti del 

microfono 1107a 

- dl contatto dclle 

spazzolc . . 2747 

-delle spine 653a 

corpo di. . . 684 jd 

- dl eorto clr- 

cuito .... 269a 

- costante . . . 679.1 

• critica della 

macchina ec- 
citata In sorie 

502a 

- a decadi. . . 6544 

• in derivazione 

597.7 

-, galvano- 

metro a . . . 6724 
-, diagramma di 699.4 

- dielettrica . . 371a 

871 jo 

- dl dlffuslonc 1314a 
dimlnuire la 676a 

- della distanza 

esplosiva . 1064a 

- effettiva . . 145.10 

- elcttrica . . 1262a 

- - del rame . . 827.1 

- rclatlva . 12622 

- - specifics . 1263 j 

- ael vuoto 1817.4 

- chc pu6 esclu- 

dcrsl dal clr- 
culto . . • . 677a 

- che non pub 
escl. dal circ. 577.7 

- esterna . . . 146a 

- dl fasc. . . . 8052 

- della flamma 82J 
fllo da ... . 684a 

- dl fllo .... 782i 

- del fllo dl mi- 

sura .... 666a 

- flssa .... OOO.io 

- alia flessione 861a 
-asslale per 

com pressione 8623 

- formata con 

fllo.680a 

-lamiera . 680/1 

-lampade ad 

arco.697 j 

- - da lampadc 

ad lncandc- 
scenza . . .679a 
forza di . . . 872l 

- a freddo . . . 5992 
frenatura mo- 

diant© . . . 4982 

- di freno . . . 6962 

- del galvano- 

metro .... 669a 

- graduata . . 677a 
graduuzione 

di una . . . 676.7 

- di graflte . . 579a 

- della grlglla 69a 

- incassata in 18392 

- dell' indotto . 292a 

- induttiva . . 146,7 

678.7 

- non-induttiva 146a 

- inflnlta . . . 664.7 
inscrire la - 

nel clrcuito 674a 


Resistenze Inter- 
mcdle, Inseri- 
tore con pezzo 
in termed Io e 91a 

- interna . . . 146.4 

- - del forno 12232 

- - dcllo stru- 

mento . . . 6247 

• Invariable . 679a 

- d’isolamento . 872a 
lega per . . . 6882 
linea de . . . 1462 

- liqulda . . . 679.7 

- magnetica . 1269a 

- dell’ aria . 180.7 

- dci magneti 

di campo . 8862 

- magnetica di 

dispersione 281.7 

- - del ferro . . 180a 

- - speziflea . 1269a 

- dl manganlna680a 
matcriale dl . 6862 

- metallica . . 5802 

- reostato di 
avviamento 

con.6932 

mettere la - in 
corto-circulto 

6748 

- dl microfono 11122 
mlsura dl . . 62L7 

- per misurare la 

tcnslonc . . 6648 
raomento dl. 861a 

- normale . . . 6643 

- in ohm per kg 782a 

- ohm per km 7824 

- ohmicft . . . 1462 
—, autoindu- 

zlone senza 189a 

- - senza auto- 

induzionc . 189.7 

- - dell’elemento 849 

- ad olio . . . 580.7 

- di passaggio 601J 

- al perfora- 

mento . . . 371 ji 

- dclle piastre . 424 

- platta di so- 

Icnlo .... 1174a 
ponte dl. . . 672a 

- alia pre*8lone35lj 

- dl prccisione 664a 

- prlncipalc . . 678j 

- realc aell’arco 9257 

- - d un metallo 

12642 

- di rcazlone . 678.7 

- di rlcarablo . 578.4 
ridurre la . . 6752 

- riduttrice . . 677a 

- rlsultante . 1264.7 

- rocchetto dl. 587 j 

- del rocchetto686 jo 

- alia scarica 
elettrica . 1810.7 

- alio scorrl- 

mento . . 1896.7 

• dl un seg- 
mento . . . .675a 

- dl selenio . 11747 

- del selenio 11754 

- dl slcurezza . 6649 

- spcclflca . . . 781a 

- s uddivisa 6772,668.4 

- supplemen¬ 

tal . . . .6782 
tabclla delle . 7882 


Reststenza al tag- 
lio ... .78627 

- a tel&lo . . . 680a 
togliere la . . 674? 

- alia torsione 8632 

- totale .... 1462 

- alia trazlone 8602 
-e, tutte le - sono 

Inserlte . . 575s 
v a lore della . 675* 

- variable . 578di 
variazlone del¬ 
la - delle pi¬ 
astre dl piom- 
bo spugnoso 47j 

• zavorra 578a, 654i 
Resistor fur¬ 
nace . . . 12241 
R&lstibllit* . 146 j* 
Resisting power872i 
ResUtividad . 126Sj 
Resist IvitA . . 1263J 
Rdslstivite . . 1268 j 

- magnetique 12892 
unit* de . . 12641 

Resistivity . . 1268j 
Resolution . . . 2424 
Resolve, to . .9423 
Resolver . . . 287a 
Resonador cir¬ 
cular . . . 10921 

- elbctrico . 1807a 

- de Hertz . 1807a 

- - las ondas 1086a 

- recti 1 Ineo . 1091a 
Resonance 1912.199L- 

- board . . . 11062 
--current . . . 191a 

current . . 13l4i§ 

- curve for a close 

coupling . 10912 

- - for a loose 

coupling . 1091a 

- effect .... 19U 
electric . . 1091a 

- frequency- 

meter . . . 686a 

- Instrument . 687a 
-.multiple . . 1317a 

- oscillatory cir¬ 

cuit .... 10892 

- of two oscilla¬ 

tory circuits 1096 j 
R esonance. . . 1912 
action dc - Alcc- 
troacoustique 687.4 
antenne en lO^ti 
appareil A . . 6872 

- n - tlectro- 
optlque . . 687a 

augmentation de 
tension par 13112 
de voltage 
par ... . 13112 
cnambre de 1063.1 
circuit oscilla- 
toire de . . 1089a 

- de deux circuits 

on d u latoires1095i 

- - deux circuits 

vibratolres 1096J 
-,conducteur 

en. 1082i 

- du courant 1314 m 
-, courbc de - 

pouraccouple- 
ment faible 10912 

- do - pour accoup- 
lement fort 10912 
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Resonance, effet 

de.19Ls 

de - Electro¬ 
acoustic] uc . . 687.4 

- Electrlque . 1091.8 
frEqucncc- 

metrc A . . . 6883 
lnductcurs A - 
accord Es . . 10917 
-, - A - syntonlsEs 

10917 

- multiple . . 1817.3 
-.survoltage par 

18113 

-.table de . . 110<L5 

- de tension . . 19L7 
Resonancia . . 1913 
-. aparato de . 6873 

- dedosclrculto* 

vlbratorlos 1096a 

- - corriente 1814.10 
-.efccto de . . 191s 

- elEctrlca . 10913 
-♦ intensidad de 

corriente de 1913 

- multiple . . 1317.3 
tabla dc . . 11063 

- de la tension 191.7 
Resonant conduc¬ 
tor .... 1082.1 

Resonanz . . . 1913 
-apparat.... 6b73 
—, elektrooptl- 
scher .... 6873 
-brett .... 11063 
elektrische 10913 
1807.7 

-frequenzm eager 

6863 

auf- gcstimmte 
Induktoren 10947 
-kurvc fur fcste 
Koi 


pplung 10013 

-lose kopp- 

lung .... 10913 
multiple . . 13173 
-schwlngungs- 

kreis . . . 10893 
Spannungs- . 191.7 
Strom-. . . 1314.10 
-stromstttrke . 1913 
-wlrkung . . . 19Ls 
—, elektroakustl- 
sche .... 687.4 

- zwlschen zwei 

Schwlngungs- 
krcisen . . 1096.1 
REsonateur . lOHO.i 

- clrculairc . lO'.fcia 

- electrlque . 13073 

- de Hertz . . 13073 

- rectillgne . 10013 
Resonator . . 1086a 

elektrlseher 18073 
gcradllnlgcr 10913 
Hertzscher . 18073 
k reisformlgerlOOSa 
Resonator . . 1086a 
circular . . 1092.1 
electric . . 18073 
Hertz’ . . . 18073 
straight . . 10913 
Resorto, act ion dc 
aflojar el . 10113 

- alslado . . 10623 

- antagonist a 10163 
arrollar un . 668.4 
balanza de . 669a 


Resorte, csja de 6843 

- de conducddn 

de la corriente 4813 

- - contacto . 11203 
-de la ba¬ 
te ri a . . . 1066a 

- - dos dlreccio- 

nes. 660.7 

-, dlsparo dc un 6883 

- del escape . 10123 

- - lmpubribn 10102 
-,aar cuerda 

al.1010.4 

- - lnterrupclon 

1122.4 

mecanlsmo ten¬ 
sor a . . . . 6623 

- motor, engrase 

del ... . 1012a 
! - -, expansion 

del ... . 1010.il 
: - de parada . . 6463 
I pasador dc . 602.4 
j perno de . . 6682 
I pinzas dc . 667al 
| tambor de . 667ao 

- dc la tecla de con- 

I versacion . 11613 

- - la tecla de 

! llamada . . 11613 
l trlnqaete dc . 668.1 
Resouare . . . 2873 
Resplngcre . . 167.4 
Kespintore . 10643 
Respiracldn . . 608.7 

- artificial . . 506a* 

- del carbdn . 213 
-, mascarllla dc 864 

- natural regu¬ 

lar .... 608.10 
Respirar . . . 608a l 
It eg pi rare . . 608.il 
Respiration . . 6087 
artificial . . 506.12 
| - by carbon . . 213 
1 natural regu¬ 
lar .... 608.10 
Respiration arti- 
fidcllc . . 608a2 

- du eharbon . 213 

- naturellerEgu- 

llere . . . 508.10 
, Respirator . . . 86.4 
j Kespirazlone . 6087 

- artlflolale . 608.12 
1 - del carbone . 213 

-. ni&sehera dl . 86.4 
! - naturale rlt- 

mica . . . 508.10 
Respirer . . . 608.11 
Resserrer les bou- 

. Ions.8963 

1 Ressonncr A la 
fin de la con- 
1 versatlon . 1124.7 

, Ressort, action 
de.6463 

- d'actionne- 

ment . . . 10102 
j - d’amenee du 

courant . . . 4813 
I -, anipErcmEtre 

1 A. 0772 

I - antagoniste 1016.8 
! - d‘arret 6463, 10123 
I balai de ctiivro 
falsant . . . 426a 
- falsant. . . 426a 
■ balance A . . 669a 


Ressort, bander 

un. 6463 

barillet de . 10103 
-.bolte de . . .6842 
-s, - des - de con¬ 
tact .... 8882 
-> borne A . . . 6604 

- a boudin . . . 6463 

- - boudin en 

acler . . . 10063, 

- de calage en 

plomb durcl 403 ; 
cncville a . . 602.4 1 
-, - falsant. . . 602.4 ' 

- declEd’appel 11613 1 

- - cle de con- . 

vernation . 11513 1 
cllqnet A . . 668.1 
contact A . . 6853 
1 - de contact (com- 
I mntateurs) . 6853 

-(telEph.) 11203 

I-de la bat- 

tcric . . . 1086.1 
' dEtendrc le 10113 1 
lalsser sc dE- 
tendre le . 10113 
detente du. 10113 
1 - du - mo- 

| tear .... 1010 a 1 
| - dc deviation 10384 
■ - A deux dircc- 
I tlons .... 66017 

! -, effet de . . . 6462 
; -, ergot de . . . 6682 
• falsccAu de . 688.1 
, - A feuilles 
1 - feuilletE 
!-,fiche- . 

-. - falsant 
I -, force Elastlquc 
I d un .... 645.1 1 

! galvanomEtre 

I A.6723 I 

-, godet dc . . . 5842 1 
! - en hillce . . 546.7 1 

- helicoidal . . 546.7 i 
I — en acler . 10063 

j — eonique . . 6453 1 

- cylindrlciuc 6453 i 
! - de mlse nors 

circuit . . 11223, 
i huilage du - 

moteur . . 1012.1 1 

- lnterrupteur 1122.4 

- A. 522.10 1 

- isole .... 10823 : 

- A lames . . . 646.4 ! 
-, lalsser marcher j 

le mouvement ' 
d'horlogerle 
iusqu'A ce que 
le - sc solt de- 
tendu . . . 10113' 
mEcanlsme ten- | 
dour A . . . 6623 

- moteur . . 10102 , 
-s, paquet de . 688.1 

- du plot dc | 

repos . . . 1007.1 

-dc transmit I 

sion .... 10072! 
-de travail 10072 j 

- de rappel . 10163 

- rectangulalre646.101 

- de rcglage . . 646.1 j 
remontage du 

- moteur . 1010.4 
rcraonter un 6684 1 


. 645.4 | 
. 646.4! 
.602.4 1 
.602.4! 


Ressort, retonr 
brusque du 101L4 

- dc rupture . 1068.4 

- - rupture pour 

la mlse hors 
circuit des bo- 
bines d’Elcc- 
tro.11223 

- A section rec¬ 

tangulalre 546.10 

- spiral .... 5463 

- cn splrale . . 6463 

- de suspension946.1 
-, suspension A 9463 

- de suspension 

pour lampes A 
incandescence 

960.4 

tend re an . . 6463 
tension du - A 
boudin . . 1006ao 
-dc tEte garni de 
culr. . . . 11183 

- - torsion . . 6453 
voltraEtre A . 6793 

Rest. 4722 

-.at. 6893 

Restare incan- 
descente dopo 
lo spegnimen- 

to. 9443 

Reste d’aclde 11962 
Rester Incandes¬ 
cent aprEs in¬ 
terruption du 
courant. . . 9443 
Restituible . . 406.1 
Restrlngersi . . 463 
Restringlmcnto 422a 
grado dl . . . 782.4 

- nella materia 

attiva .... 462 

- porcollana . 7823 

- spugna dl 
piombo . . . 482 

Result of experi¬ 
ment .... 4843 
Resultado finan¬ 
cier© .... 711.1 

- de pruebas . 4843 
Resultant . . 241.1* 

- current . . . 1443 

- - density . . 2713 

- electromotive 

force . . . 187.10 

- field strength 1793 

- magnetic field 

17a7 

- resistance . . 1487 

- voltage . . . 1643 

- winding pitch 8103 
Resultant** . . 241.12 
REsultante . . 241.12 
REsultat d’E- 

preuve . . . 4843 

- financier . . . 711a 
Result icrcndc 

clektromoto- 
rische KraftlNTao 
-e FeldstUrke . 1793 
-e Kapazltttt . 1009.4 
-es magnetlsches 
Feld . . . .268.4 
-e Spannung . 1543 
-e Stromdichte 2713 
-er Wicklungs- 
schritt . . . 3103 
-er Wlderstand 146.7 
1264.7 
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Revestir 


Rcsultlerendes 
znsammengc- 
setztcs Magnet- i 

feld.173.7 1 

Resulting capa¬ 
city .... 1087.4, 
Retard d'alman- | 
tation .... 1803 : 
angle do . . . 109.4 

- do eourant . 1383 ! 
-, gene rat rice cn 

- dc phase . 300s 

- do pha«e 199.3.300.7 | 
Retard acion . 1260.4 1 
Retardation . 1250.4 

- curve .... 600.7 

- of current . . 1383 | 
-, magnetic . . 180.3 1 

- method . . . 600.4 1 
Retardar . . . 198s 
Rctardec, luter- 

rupteur A ac- | 

tion.6293 

Retarder.... 19Hs 
Retarding tor¬ 
que . 4933 

Retardo de la 

imanaeion . 1803 
Retartiner . . . 83s 
Retc.726.7 

- dl conduttori 7269 

- - eorrente . 1310.7 

- a eorrente con- 

ttnua. ecoita- 
zione indipen- 
dente eon . . 2523 
costantc della 7243 j 
disposizionc 
della . . . .726.4 

- di dlstribu- 

zlone .... 720.1 

- elettrlca . . . 7263 

- di Faraday 1280/, 

- - fill, eontrap- 

pc*o con . . 1078.7 

- dilluminazlone 

7203 

- a lung* distan- 

za. 725.10 

-, metA della . . 726.2 

- metallica . . 427.2 ' 

- protettrlee . .719.7 

- - dl ventlla- I 

tore .... 1326/2 

- dl protezlone 6143 1 

670.1, 990s I 

- - protezlone, J 

paralume 
Hmaltato con 904s : 

- aotteranea di 

All dl ramo . 9003 ! 

- telefonlea . . 114-s 
-, tcnslonc della 726.4 

- media della 72031 

- dl tub! i*o- ' 

lantl . . . .868.4 
Retencion, alsla- | 
dor de . . . 812.7 I 
alambre de . 812/, 1 
-del alambre . 819.9. 

- alambre en I 

el sent Ido ' 

lougitudiiial 820.« 

intensidad - 
de los lone* 

1190.7 

pOHte de . . . 820> 
-> puuto de - de 
la liuca . . . 821.1 


Retener el alam¬ 
bre en panto* 
Intermedio* 820.7 

- la linea . . . 819.7 
Retcnue, cale 

dc. 386.10, 

Retlcclla . . . 9673 1 

- dl sicurezza 
d’un globo di 
lamp, ad arco 9683 


Retieolo 
Reticule . 
Keticulo . 
Retlrer de 
Rctoear a 
ma . . 
Retorccr. 


041:9 
. . . 641.9 
. . . 0413 
.. .8983 
la 11- 
. . . 386/, 
742.1 


103 


- eon los alicatcs 824/2 
Ketorno magne- 

tico.171s 

Retort-carbon . 104 
Retort-carbon . 9183 

- graphite . . . 17.4 
Ketorta graflto 

de.17.4 

Retortenprapbit 17.4 
-kohlc . . 16 l 4, 918* 
—, den oberen 
Tell der - In 
llussigcs Wachs 
Oder Paraffin 
tauehen 

—, den oberen 
Tell der - gal- 
vanlaeh ver- 
kupfern 
—stiickc 
Retoucher 
lime 

Retour. 767.3 

- brusque du 

ressort . . 1011.4 
-, canalisation 
de .... 

-, choc en . . 
conductcurs 
d’arrivbc et 
de .... 
eourant de 


a la 


16.7 

24.1 


.386/, 


. 7233 
1000> 


767.4 i 

139.4 
998* I 

- A 1'ttat massif 46/; j 
lii/ne de . . . 728 a 

- magnbtique . 171s 

- a la position | 

de repoR . 1151.1 

- du relais au I 

repo* . . . llol.i I 
Retrait, deL r rede782.4 j 

- du plonib Hpon- 

gleux .... 48.2 I 

- de la porce- I 

lalne .... 782s | 
Rctrasado, co- • 
rriente - a . 199.1 

- en el pngo de 

tasas . . . llfs >3 

tension - a . 199/; 
Retraao, angulo I 
de.199.4 | 

- de la corriente 1883 

- fasc .... 300.7 

- - -, generador ! 

eon.800s 

-. subexcltado 

eon. 2983 , 

Retr^cissemcnt 422.7 I 

Retroceso, brus- ! 
eo-delmnelie i 
1011.4 1 


Retroceso dc la dl- i 
Hoclacibn . 118831 
Rbtrogradation < 
de la disso- 
elation . . 1188-5 
Retropradazlone 
della disso- 
clazione . 11883 
Retrograde . . 818/ ; 

rotation . . . 7733 
Retroprado . . 813/ ‘ 
Retrogression of I 
dissociation 11883| 
Retrogressive . 818/ I 

- wave winding 3283 I 

Rcttanpolare, \ 

curva .... 196.7 I 

-,fllo.826SI 

Rcttangolo . . 238.7 I 
Rettifioazlonc, 

curva di . . 4923 

- elettrlca del 

alcool . . 1856/ 
Return conduc¬ 
tor .7673 

- current . . . 998a 

- line.7283 

- Into the rest- | 

position of | 
the relay . 1151/ 

- -shock . . . 1000s 1 
—.electric . 1168.7! 
Rtunlr . . . .8283 

- par cuisson .7823j 

- Ics fils eon- I 

ducteurn par l 
fusion . . . 826/! 
Revclado foto- | 
prAftco. apa- I 
rato de . . 10603' 
Rove lad or tras- I 
lator . . . 10263 
Revelor, bano 

de .... 10603 
R^velatenr d*on- 
de* . . . . 1086/ 

Revenue. . . 718/0i 
Reversal .... 1343! 
Reversal of cur¬ 
rent .184.7 

- the direction 

of rotation .6943 

- a machine . 480/* 
mapnetlc . . 182/ 

- mapnetism 182/ 

- polarization 10.7 
Re verge current 189.4 

999.7 1 

- switch . . . 628.7 
-, to ... 480.1. 69631 

to- the current i 

133.10, 134.0 1 
-, to - the magne¬ 
tism .... 1823 
-, to - the pola¬ 
rity .... 169/0 
Reversed pola¬ 
rity .4/0 

Reverser, cur- i 

rent . . . 10223 
Kcversibilidad 2443 j 

- de lo* polo* . 169s; 
HbverMbilite .2443 1 

- des pbles . . 169s 
Reversibility . 2443; 

- of pole* . . . 169s I 
Reversible cell 202 

- lamp.921.7 ! 

- machine . . . 206/ 


Reversible mo¬ 
tor supply 
meter .... 692/2 

- switch .... 666.4 
Reversible, 

mbquina . . 206/ 
-.motor . . . 219/1 
-motor.... 219/1 

plla. 263 

- no. 2 CJ 

Reversible, 

machine . . 206/ 
moteur. . . 219/1 
Reversieranker- 
zttblcr. . . . 6923 
-ma-chine . . . 200 a 
-motor.... 219.il 

- -ztthler . . . 692/2 
Reversing of 

battery con¬ 
nections . . 101.4 

- charplnp 

switch . . . 923 

- device .... 6284 

- field.271.7 

- key .... 1007.4 

- - with dis¬ 

charge con¬ 
tact .... 1007.7 
motor .... 695x 

- pole.27o3 

- shaft. 583.4 

- starting restis- 

tauee .... 6963 
-with elec¬ 
tric brake . . 696.4 

- switch drum . 690L7 

- with plate 
contacts. . . 6201 * 

Rcvcstidodcuna 
materia ais- 
lante .... 7703 
Revestimlento 402s, 
406s, 430/0, 763/, 
7643 

- aislador, tubo 

de lilcrro sin 8693 

- alslante de la 

caldera . . . 109.4 

- del alambre . 744/ 

- de alpodbn . 744.4 

- - asfalto deun 

cable . . . .7693 

- - baldosas de 

▼ldrlo. . . .6183 

- del cable . . . 7762 

- de cuero barni- 

zado . . . 1016/ 
-. factor de . . . 7443 

- de plomo para 

caja de acu- 
mu(adores . 87.4 

- galvAnlco de 

un metal . 11913 

- de herram len¬ 

to* normales 
eon caueho . 6124 

- con hilo tor- 

eido . . . . 7443 

- de latbn. tubo 

aislador con 870s 

- - muro. . . . 8987 

- protector . . 0113 

- de vldrio . . 6189 

- de yutc . . . 764-4 

-compound 764.7 

-impreg- 

nado .... 7643 
Revestir . . . 748to 
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Ricevitore 


Revestir un coji* i 
netc con metal 
bianco . . . 487.1! 

- un soportc con 

metal bianco 487.1, 
RevAtemcnt (ma¬ 
chines electr.)402LD 1 

- (cAbles) . . . 764J, 

- d’asphalte d on 

cAble .... 769.2 

- calorifugc de I 

chaudicre. . 199.4 

- de carreaux ! 

glachs . . .618a 1 
-, couche de . . 776a 

- en culr veinl 101&J 

- extArlcur mb- 

talliquc du 
tube isolant 869J 

• Intbrleur . . . 405© 
-,4 - IntArieur I 

isolant . . . 776.8 ! 

- de jute .... 764.4 

-compound 764.7 | 

-imprbgne. 764a j 

muni d'un - in- | 
tArieur isolant 7768, 

- da mur . . .893.7, 

• d'outils nor- : 

rnaux avec du I 
cautchouc . 618.4 I 

- cn plomb de I 

la caisse d'oe- 
cnmulatcur. 87,4 

- protecteur . . 61L3 
tube en fer k 

-intArleur iso- 

lant.809.7 

tube en fer nans 

- interieur 
isolant . . . 809.6 

-»tube isolant A 

- extArieur de 
laiton .... 876s 

- de verre . . . 818a 
RevAtir un cAble 

d’asphalte. . 769.5 
Revicnt . . . 12012 

- prlx dc . . . 71816 
Revision .... 7192 
Revtsione . . . 7163 
Revivtficacion . 67.1 

- del bano . . 119fiu6 
Revivification . 67 j 

- du bain . . 1196a 
Revolueibn . . 2466 
Revoluciones . 246a 

- pormlnuto. dl- 

namodexkilo- 
vatlosy n . . 2092 

- - unidad de 

tlempo . . 1260.1 
Revolution . . 2462 
Revolutions . .2468 
armuture . . 267j 
Revolution 

counter . . . 487.4 

- with moving 
numbers . . 4872 > 

-8 per minute . 246.1 . 
>8 per second 24&J0 
-8 per unit of 

time . . . 1260.1 
Revolution 246a, 246a 
durAe de . . . 24M 
nombre de. 246a 


Revolving 

- doubler 

- field . . 


. 24815 
1281a 
. 467J 


Rezipicnt . . . 7722 

Rezon.8523 

Rheostat 676.10, 666.4 \ 
Dekadcn- . . 6665 
Doppelkurbcl-666.1 
-elektroden- 

haltcr.... 128.4 
Kurbel- . . .666a 
PrAzIsions- . 6667 
-n ebense hi uB-666.4 
Stopsel- . . . 666a; 
-, Vergleich- . . 666a! 
-,Verzwelgungs-856a 
Walzen- . . .666a 
Zusatz- . . . 666a 
Rheostat . 678a, 6664 
additional . . 666a 
carbon .... 679a 
comparison . 666a 
cylinder . . . 056a 
decimal . . . 6665 

- electrode-hol¬ 

der ... . 1228.4 
graphite . . . 679a 

•.plug.6668 

standard . . . 6667 
- shunt . . . 6664 
starting . . . 690a 
-.switch .... 666a | 

• with double . 

switch con- I 
tacts .... 656.1 
Rheostat. . . 675.10 

- additionncl . 656a 

- amortUseur . 57Ma 

- d'arc. 942.1 

-autodAmarreur 694a 

• automatique . 676.1 : 

- k bain d’huile 680.7 : 
boite de . . . 688a 

- de branche- 

inent .... 666a 

- k cadre . . . 680a 
cage dc . . . 683a 

• dc charge . . 4963; 

- k chevllTes . 656s 

- de comparai- 

son.666e! 

court-circ alter J 
le. 674a; 

- k curseur . . 663a j 

- - cylindrc . . 666a : 

- en decades . 666a 

- decimal . . . 666a j 

- dc demarrago 690a < 
-avec boite 

k huile . . . 693a > 

-A rcgulateur I 

cn derivation 593a 

-A rcgulateur ! 

shunt .... 693a 

- dbmarreur auto¬ 

matique . . 694a: 
--Acourantalter- 
natif . . . .691.71 

- - Acourant mono- ; 

phasA .... &9la > 
-- Acourant trl- | 
ph&sA .... 591a i 

- -inversenr . 696a! 
-inverseurA frcl- 

nage elec tri¬ 
ll ue. 695.4 

- des lampes 94L7 

- - d’orgue . 1339a 

- --rAgulatcur . 6967 

- A instance 
metallique . 598a 

- - en scrie . . 691a 


Rheostat dAmar- 
reur simple 
A courant trl- 

S hase . . . &9U0 
doubles balais 
dc contact . 056.1 

-frottoirs de 

contact . . . G 56.1 

-touches de 

contact . . . 656.1 
— defies . . . 656a i 
- - huile. . . .680.7 
-, Intercaler le - 
en circuit. . 674a 
• del am pc A arc 942.1 
lampc a arc A 
courant alter¬ 
nate avec . 9842 
- a mauettes . 665a 
- - manivelle . 680a 
- de mesure . . 679.4 
-, mettre lc - cn 
circuit . . . 674a 
- le - cn court- 
circuit . . . 674a 
- le - hors cir¬ 
cuit .574.7 

- de mise cn 

marche . . . 690a 
- - miseen marche 
(lampes) . . 941.7 
- moderatcur . 677a 
- dc precision . 6667 
- -rAgulatcur cen¬ 
trifuge . . . 6763 
— de cnamp . 676.7 
— de courant 
altcrnatif . . 676a 
- -enderlvation&77.i 
- - d’excltation 676.7 
- - d’induetlon 676.7 
— d’intcnsltA de 
courant. . . 676a 
— in tore alb dans 
lc circuit prin¬ 
cipal .... 676a 
— ue mise en 
marche . . . 690.7 
— month eu pa- j 
railble . . . 69L3 
— primaire . 

— sccondairc 
— en serie . 

- - shunt . . 

- - de teuslon 
— de tension A 
distance . .676a: 
- shunt de prccl- i 

sion. 066.4 1 

- -telArAgulatcur de ; 

tension . . . 676a j 
Rhcostatiquc, • 

interrupteur 898.4 
Rheotan .... 686.4 

-draht. 686a | 

Rheotan wire . 686a 


. 6772 
. 677a! 
. 676a I 
. 677.1 
. 676.4 


Rhcotane . . . 686.4 
di dc .... 686a i 
Kheotom . . 1333.4 ! 
Kheotome . . 1333.4' 
Rheotomc . . 1333.4, 
Kheotrop . . 133.‘l5 
Rheotropc . . 1333a 
Rhcotrouc . 13335 
Rhythmical pulling 
of the tongue5092 ! 
Rhvthmisches 
Ziehen dcr 
Zunge . . . 6092 


Rladattarc . . . 6422 
Riagganciare il tele- 
fono di nuovo 

1117.1 

Rtalzarc la testa 608 j 
R iaupendere 11 tele- 
fono di nuovo 

1117.1 

Rib.48L7 

longitudinal 48a 
Ribs on the plate 46a 
Rib, transverse 48a 
RIbadire . . . .896a 
Ribaditura . . 396a 
unlonc a . . 395a 
Ribasso .... 716.1 
RIbattcrc . . . 383a 
Ribattini, giunto 
di Hofmann a 

824a 

Ribbed casting 13302 

- heating unit 983.4 

- Insulator . . 794,7 

- motor . . . 182641 

- plate.4H.r, 

- surface of the 

plate .... 46.:: 

- tank. 463a 

Ribbon . . . .739a 
-.guide . . . 1030a 
Riboccarc . . 60a 
-, acido solforico 

dilulto per . 60.10 
-, brocca per . 51.1 
Ricamblo di parti 
di maccliine 470a 
pezzl di . . 404.li 
-.piastra di . . 49a 
Ricarlcare . . . 782 
Ricclo. trasforma- 
torc a ... 230.7 
RicettlvltA cleltro- 
dlnamlea . 1260a 

- elettrostAtica 12572 

- magnctica . 1268.7 

- specific* . 1288a 
Ricettorc del pa- 

rafulmiuc . . 9912 
ttlceverc un tele- 
gramma ad 
orecehio . 10882 
Riceviiucnto ad ao- 
coppiamento 
mobile . . 1090.7 
-. collcgainento di - 
sintonizzato 1089a 
commutazione 

di.1001a 

disposilivo di 1067.7 
- t intensltA di - del 
coherer . . 1074a 

- delle onde elet- 

trichc . . . 1085.il 
-islstcma di - per. 
la tclcfonla sen- 
za fill . . . 11792 
Ricevitore . . 1029a 
1057.10 

- acconpiato 1090a 

- a coherer . 1067.11 

- - cuffia . . 1118.1 

- dlrltto . . . 1116a 

doppio - a 
cuffia . . . 11182 

- elettroiitico a 

telefono . 1060a 

- fonico . . . 1087a 

- a llnee on- 

degglanti • 1028.4 
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King 


Rlcevitore Mone 
a punta secca 

10044 

- - In rillcvo 1008.4 

- normale a rotella 

scrivente . 10003 

- ad orologio con 

manico . . 11183 

- polarizzato 1008L2 

- - a rotcila acri¬ 

ven te . . . 10173 

- di PopoflT . 10693 

- porta tile . . 1102.4 

- al precisione 1116.7 

- a rotcila scrl- 

vente . . . 10043 

- scrlvente . 10647 

- a selenio . . 1174.1 1 

- sempllcc . IOOOls 

- a stione . . 1024s 

- telefonico . 1069a 

11153 

- - blpolare . 1116.4 

- - a padiglione 

laterale . . 1117.4 

- - unlpolare 11163 
Klcezlone di cor- 

rente . . . 87.0 

Ricbiamar in vita, 
tentativo di 6079 
Richiamo, soccor- 
ritore dl . 11602 
Klchiesta d’ener- 
ala. 7279 

- dl luce . . . 9663 

- masslma simul- 

tanea . . . 7073 
masslma - d’encr- 
gia. 707.4 

- minima . . . 707 a 
R lchtholz ... 98 a 
- kraft . . . . 7003 

-latte. 668J 

-magnet . . . 6273 
-platte . . . .8823 
-zangc .... 94a 
Richten . . . 381.1 1 
-,geradc . . . 381.ii 

kalt .... 881.12 
Richtung der elek- 
tromotorischcn 
Kraft . . . 148.li 

-slinie. 8083 

-sstangc . . . 807.10 
-swcchsel . . . 1843 
-szeigcr, Dreh- 
feld- . . . .087.7 
—, Kraftlinien- 686.7 
Ricopcrto colla 
pressa con . 7663 
Rlcotto, fllo . . 3273 
Ricoprlmento dl 
un matcriale 
isolante . . . 616.1 

- dl piu strati di 

lacca dl 

smalto . . . 6163 
Ridge iron . . . 800.4 
Ridurre per rego- 
lazlone . . . 672L8 

- la roistenza 6763 

- le spazzole . 4293 

- la velocity . . 477 a 
R iduttorc . . .6483 
Hiduzionc . . . 46.10 

- di carlco . . 4923 
-> fattore dl . . 6447 

- del Dasso dell‘av- 

volgimento . 8103 


Ridu alone per re- 
golazione . . 6783 ( 

- della spugna dl 

piombo . . . 483 1 
-itabella di - per 
gli acidl . . 63.1 1 
tavola di . . . 648 a 

- dl tenslone . 1623 
-v trasformatorc 

di. 227.4, 

I - alio zero, me- 

todo di . . . 6403! 
Rlegcl, Quer- . 8123 1 
Riemcn . . . 448.13 
-antricb 121a, 443ao I 

-breite.444.1 | 

-bremsc .... 4944: 

- -> selbstrcgulle- i 

rende .... 4963 

-dicke.4443 | 

-, Doppcl- . . . 4463 
-v Dynamo- . . 1213 I 
gekreuzter . . 4463 ! 
gclcimter . . 4463! 
-»geschrknkter 4463 
-kralle .... 445ao 
-kupplung . . . 451.4 
-» menrfacner . 4463 
-,den - nkhen 4447 
-, offener.... 446.1 
-scheibe . . . 446.1 1 
-schelbenseite, 
von der - aus 
gesehen . . . 2443 
-, der - scbiagt 121.4 
-schleif- 

maschine . 11973 
-schlupfung . . 2963 
-schraube . . . 4463 
senkrechter .4444 
-spannung . . . 4443 
-spannvorrich- 

tung .... 446.7 
-stkrkc .... 4443 
-tachometer . . 4883 
Trelb- . . . .1213 
-, vertikaler . . 446.4 
-vorgelcge 1212,448.11 
-, wagrechter . 4463 
-zug, scitlieher 4843 
Rlempimenlo 

d’acido, accu- I 
mulatore tras- I 
portnbile con 63a I 

- clegli accumu¬ 

lator! .... 60.4 
-, fattorc di - col 
rame . . . . 330.71 
-, - di - delie sra- 
nalaturc . . 880 a ! 
-, foro dl . . . . 84431 

- della griglia . 693 i 

- griglia di un I 
accu mulatore 60 a ! 

-. materia di. . 8703 1 

- d’olio .... 481.4 

- di piombo spu- 

gnoso .... 47 j ; 

- - polvere di 

piombo . . . 6631 

- a sccco, accu mu¬ 

latore traspor- 
tabllc con . 633 
Ricmpire . . . 603 
-, acqua acidulata 1 
per. 6031 

- lc piastre a grl- | 

glia con materia j 
attlva. 8<u! 


833 


Riempttore . 12813 
Rlcmschelbe. 446J1 
bailie go- 
drehte . . . 4463 
-> - gewolbtc . 4463 
-, einteillge . . 4463 

-v feate.4473 

-»ganze .... 4463 
-, gorade gc- 

drehte . . . 4463 
-, gctellte . . 444i0 
guBolserne . 4463 
holzerne . . . 4463 

lose.447.7 

-»schmiedc- 

ciserne . . . 444.7 
-> ungeteilte . . 4463 
Rlentranza . . 817.7 
-, avvolgimonto 
a doppia . . 818.1 
ad ana sola 8173 
a tripllce .8183 
Rlfacimento del 
piano stradale886L4 
Rirfelblecb . 847ao 
Rlffelung In der 
Platte .... 463 
Riflcssione, angolo 
dl. 974.12 

- delle onde . 10863 
Rltiettore 964JO,1064.« 

- d’argentana . 966.4 

- emisferlco . . 9663 

- dl emlssione 10643 

- esterno . . . 9663 

- indiretto . . . 9663 

- interno . . . 996.7 

- di lamiera smal- 

tatm.966.7 

- lam pad a ad in- 
candescenza 966d 

- da soffitto . . 9663 

- per tlrature . 9493 

- di vetro opales- 

centc .... 9663 

-opalino . 9663 

Riformazlone . 80.4 
Rlfrangcre 

i raggl . . . 9747 
Rlfrazfone 

doppia . . 1980.7 

- elettrica . . 181031 

- elettrosta- I 

tica .... 1276.li i 

- delle Unee dl 

forza . . . 12913 

- della luce . . 9743 

- dl raggi . . . 9743 
Rigcnerazione . 67a 

- a cl l’aecu mu la- 

tore .063 

-. attltudlne dl 06ao 
-,pila a . . . . 12s | 
-, velocity di - 

degli ioni 11908] 
R i ghl-M arcon Ischo 
Funken- 

strecke . . 10063 
Righl-Marconi 
oscillator . 10663 
Right, to the . 18631 

- angle bevel j 

gearing . . . 4493[ 
-handed .... 5403 

- - thread . . . 640a , 

- winding . . 8123 j 

- - ly wound . 812.4 i 
Rlgiaez de la 

culata . . 279ait 


Rigidity del 

giogo. . . 27932 
Rigid!tc de 

cuiasse . . 279as 
-, donner plus 

dc.4083 

Rigo. 379.2* 

RlJlevo automa- 
tico, multiplo 
con avvisatori 
di cbiamato 
a.11447 

- -v - con avv. dl 

chiam. a — e 
segnalazione 
luminosa . 11423 
-.sciittura in 10083 
Rille, Hals- . . 797a 
-, Scheitel-. . . 7973 
-»Selten-.... 7973 
Riluttaoza. . 12093 

- dell'aria . . . 180.7 

- del ferro . . . 1803 

- variabile, alter- 

ns to re a . . 2144 
Rim.40130 

- of pulley . 446az 
Rimbalzo . . 10009 
Rimontare il tam- 

buro . . . 10122 
Rimorchlo elet- 
trico, sistema 

dl. 987.7 

Rlmozione della 
cenere . . .7044 

- dcU’lsola- 

mento .... 889a 
Rim pa stare . . 84s 
Rimpasto delle 
vecchle piastre 
di piombo 
spugnoeo . . 472 

Rimv.8223 

Rlniorzamento 
del campo . 177.7 
Rinforzare 4044 
408ao, 812a 
Rlnforzo . . . .6113 

- della rorrentc I$U 

- dlagonale . . 6122 

- del giogo . . 4663 

-. nervatura dl 4013 
Ring, Abspann- 8123 
-anker.7113 

- -kern .... 4123 
-. Burs ten- . . . 4823 
-, elektrlscher 12873 
-elektromagnet 1644 
-fassung .... 9613 
-formlgc Burste 

687a © 

- -or Elsenkern 

elncs Trans- 
forraators. . 4623 

- -er Magnet . 1647 
-, Gramme*chcr41Qai 
-, Kontakt- . . . 662s 
-lampe .... 920a 
-lcitung .... 758 a 
- magnet, einstell- 

barcr, doppel- 
poliger . . IIIHa 
- nippei .... 980 ls 
- e, jJoblllsche 1287.4 
-parallelwick- 

lung . . . .814s 
-c, Priestleysche 

12873 

Sammel- . . . 4822 
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Rivefltimento 


Jtlngschaltung, 

Bechsphasen- 203.1 
- Vlerphasen- 203.4 
-sc h inter lager 488ji 
-schmlerung . . 4423 , Ripartlztonc . 
> Schrumpf- . . 4344 I - dl cartco 


-segment 
-serien wick- 
lung 


Rlparti tore prin- 
clpale, tntelala- 
tura del. . 11404 
quadro di . 11432 
288j3 
705.2 


. 582.4 - economlca del 

I rame e del ferro 
. 8109 I 2584 

. 4364 | Ktparto d’illumt- 

. tell-. 434.4 j nazione . . . 000.7 

-transform a tor 4814 Rtpassare, 11 - 11 


-fkbertrager, el sen- 
geschlossener 11302 
-vertellungs- 

systcm . . . 726.1 
-wlcklung . . . 8154 
Ring armature 411j 
— core .... 4124 

bell.6624 

clamping 4224,4234 
, collector 419.10,4322 


collettore 

- - filetto . . 

- al trapano . . 3894 
RIpiani, scaffale 

a.1044 

- morale . . 1049 
. Rlpiegamento a 
go mi to . . . 4074 
! Rlportare a zero 

6432 

»commutator . 4234 I Riposo . 4722, 7192 
building . . 4234 i -, ebollizlone a 76.it 
contact- . . . 6824 ! -» postzione di . 8014 
--core of a trans- |-, stato dl . . .6804 

former . . . 4624 j Rlppe.48.7 

distributing . 8014 j -ngefttQ .... 4639 
electric . . 12874 j -nglaa, Akkumula- 

-, Gramme . . 410 ji tor-.364 

locking . . . 4223 -nguB .... 18802 

- lubrication . 4424 -nneizelcment 
-•mains . 7232, 7684 1 -nisolator . . 

- microphone 11184 !L&ngs- . . . 


- nipple . . . .0604 
—s, Noblli’s . 1287.4 
-, to - off . . 1124.7 

- off indicator 1137.1 
--off system . 11244 
-s f Priestley’s 12874 

rocker- . . . 4324 

- segment . . . 6824 
--shaped electro- 


439 


-nmotor 
-nplatte .... 

Quer- .... 
Rlpresentazlone 
dellc forze 18814 
Rlprlstinatore della 


, 165.4 


8124 

404.1 


magnet 

- magnet . 
short-circui¬ 
ting. . . . 

-.slip- .... 
-.stretching . 

-, supporting 

- transformer . 2314 
--translator with 

closed magnetic 
circuit . . 11964 

- tvpc transfor¬ 

mer .4614 

-.to - up . . 1118.7 

- winding . . . 8154 
Ringer. . . . 11644 
Ringing key . 10344 

- on signal . 1124.1 

Rinnc. 8374 

Kabel- .... 820.7 
-nverschluO . .8294 
Kinnstein . . . 8374 
Rinvio a clnghia 

443.il 

- dl comando . 4814 

- ad lngranaggi4484 

- - iugranaggi, 

motore con . 220.7 
Riparare .... 4754 
Riparazione . 

- ael Cftvo . . 

- dell’ Indotto 
-.offlclna dl . 


128 L& j 
. 1674 
. 883 1 
. 209j | 

18741 i 
1674, 


carica 
Rlpulslone . 
batteria a . 
dlnamo a . 

. 1637 | - elietrolndut- 
tiva .... 

. 430.4 i -, forza dl . . 

419.10 - molecolare 
-. motore a 
RUcaldamcnto 
canacltk di . 084.1 

- del collettore 2874 

- d un condut- I 

tore.734.1 1 

-, corpo di - elet- | 
trico .... 9827 ! 
costante dl .2824 
-,nirva del . 288.12 
dlfetto dl . . 4724 ! 
-, elemenlo di .0834 

- elettrieo . . . 081.1 

-, essiearc me- i 

dlante .... 8764 

- graduate . . 282io 

- dell’ Indotto . 287.7 

- - lamicn? dell’ 
indotto . . . 4114 

- locale .... 283a 
periodo di . . 2834 

- della saldatura 

I 27.il 


Riscosslone auto¬ 
mat lea, stazlone 
tel efo nice a 11664 
Rise, to-(pres¬ 
sure 1 ) .... 1624 

- of current. 1304 

1884 | 

- - the electromo- ; 
live force . . 140.1 1 

- - temperaturc285.il I 
Riserrare . . . 3964 I 
Rlscrva .... 7174 ' 

. 4764 j caldaia di . . 1074 I 
. 644j - di capacity . 68.7 
Rising branch . 2404 

- current . . . 13814 
Rlsoivere . . .2374! 
Risonanza . . 1914 I 
-s apparecehio a 6874 

- dl corrente 1314.10 1 
-, effetto dl . . . 19L« ! 

- elcttrica . . 10914 : 

- fra due dreuiti 
oscillator! 1005.1 

-,intensit& dl cor- 
rente di . . 1914 

- multiple . . 18174 
sopravoltaggio 

per .... 13114 
-,tavola di . 11064 

- dl tensione . 191.7 

. 9834 1 Rlsonatorc clrco- j 
.704.7| lare. . . . 1092 j 
. 484 j - elettrieo . . 13074 I 

182619 - di Hertz . . 18074 

484 - rettillneo . 10914, 

R Is post a, posi- 

zionc al . 11439, 

RIO. 746.10. 

Risultantc . . 241.12 1 

Rlsultato fin an- I 
zlarlo .... 71U | 

- dl prove . . . 4844 
Ritagli dl carta 

1277.10 

Ritagllare le la- 
. , miere .... 8874 j 

182L4 Rltardaro . . .1984 
. 2244 I Rltardazlone 1260.4 
2824 , Ritardo della cor- j 
rente .... 1884 > 

- di fase . . . .1994 

- - fase, angolo ! 

del.199.4 | 

- fase. gen era- 
tore In . . . 8004 

- nolle magnctlz- 
zazlonc . . . 1804 1 

Rltontiva . . . 191.2 
Rltcnuta, lnten- I 
silk di-degll 
lonl .... 1190.7 
Rltoecare . . . 3854 j 
Ritorno al bianco, 
dlsposltivo di 

1032s 

- bianco, leva 

di.10332 

- raagnctico . . 1714 


Rtpartltore . 
- intermcdlo . 


89)14 

8524 

416.10 
.8737 

788.10 
1143.1 


- del soccoritore 
alia poslzlone I 

- del sopporto 4394, di riposo . 1161.1 
spiralc dl . . 9H3 j Ritratto di Frank- 

- subitanco . . 283.1 lin . . . . 1284.4; 

- superficie dl . 111.7 Kiunire . . . 407J2 

- unlfornn* . . 2S32 Rivelatorc dl 
Riscaldarc . . .8814 onde . . . 107141 

Riscaldarsl 2924,481.1 1 -bolometrlco dl | 

Rlscaldatorc .114.7 Fessenden 10694. 


Rlvelatore dl onde 
elcttrolitico dl 
Schlomilch 1069.7 

-magnetico 

di Marconi 10594 

-mlcrofo- 

nlco . . . 10604 

-con tubo a 

valvola dl 
Flemming 10602 

-termlco 

Telefunken 1060:) 
River (falre une 
rivurc) . . . 8964 
River cable . . 7674 

- -, concentric 767 jo 

- - with light 

armour . . . 768.1 

- with heavy 
armour . . .7632 

Riverslbile, mac- 
china .... 200-1 
motore. . . 219.1 1 

-, pile.262 

- non .... 264 
RivcrsibllitA. .2444 

- del poll ... 1609 
Rivcstimento 4024, 

4059, 7631, 7644 

- con arena 687.10 

- dl asfalto dl un 

cavo .... 7692 

- con canape . 741a 

- del calvo . . 7702 

- colbentc . . . 869.4 

- dl cotonc . . 744.4 

- - cuoio inver- 

nlclato . . 1016.1 
-, fattorc di . .7444 

- dl ferro, car- 

cassa a . . . 4632 

- del fllo . . . . 744.) 

- galvanico con 

metallo . . 119Ls 

- isolante . . .7764 

- - della caldaia 

109.4 

—, tubo di ferro 
con . . . . .8607 

- -, tubo dl f. senza 

860r. 

- con juta 744.7,764.4 

- di juta com¬ 

pound . . . 764.7 

- - juta impreg¬ 

nate .... 764> 

- con lacca . 367.1 :• 

- lamiera di 
ferro . . . .6112 

- - lino filato . 7444 

- In metallo del 

tubo isolante 8694 

- di rauro . . . 8037 

- con no>tro WW.io 
-asfaltato . 769.4 

- di ottone, tubo 

isolante con m70ai 

- con piastrelle 6I8 jj 

- In piombo della 

cassette degll 
accumulator! 37.4 

- protettore . .6114 

- dl protezione 374r. 

- con smalto . 688.1 

- d'litensill nor¬ 

mal! eon- 
gomniti . . . 6134 

- dl vetro . . .6139 
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Rlvestlre (da 01o 
eec.) . . . 748.10 

- con muratura 467.7 

Rivet.896s I 

-.to.396a 

- -head .... 366.1 

- joint.896.7 

Rivet*, assemblage I 

k .§95>; 

dlametre dc 396 .10 
epaitwour de 896.io 
-s, joint A - de 

Hofmann . . H24a 
t 6 te de ... 396.1 i 
Rlveiagc . . . 395* I 
Riveted joint . S96.s 
Riveter .... 895a 
Riveting .... 396.0 
Riviviticazlone 
del bagno 1195.0 
Rlvure . . 396.7, 8964 
assemblage k 8964 1 
Rlzzone .... H52a! 

Road. 886.0 

macadamised 8372 : 

- roller .... 8364 | 

- -work . . . 886 . 10 ! 
Roaring of the | 

arc.924a 

Robar la electri- 
cidad . . . 188a2 
Roblc, mad era ; 

de. 864.11 

Robldn . . . .396a 
Roblonado 395 . 6395 . 7 ; 

unibn por . . 896a 1 
Robo, campanula 1 
dealarmacon- I 
tra cl. . . 1364.7 
Roburin . . . .786a; 
Roburlna . . . 786a 
Roburlne . . . 786a 


Robustesse du 
grillage. . . 69a 
Rocchetto . . . 806a 
-I, accessibility 
del. 839a 

- d’accoppia- 

raento . . 1096a 

- dl allunga- 

mento . . 1093.4 
-I, ancoraggio 

del ... . 416.11 : 
11-dell’armatura j 
6 perforato . 472a I 

- d'autoindu- I 

zione . 189.4, 225a 1 

- dl autoindu- 

zione d’ecclta- 
tore .... KWK.7 
-I, avvolgimento 

a.820a 

-1 a barre, awol- 
gimento con 321a 

- blfllarc . . . 189a 

- dl campo . . 887.7 
-con avvol- 

gimento co- 
nleo .... 887a 

-, collcga- 

mento del . 838.7 ■ 

-, corpo di | 

; | ud .339a | 

- an campo, | 

fllo di un . . 836.7 , 

- campo, mor- ! 

setto d’eatre- ! 

mlt* dl un . 838.0 

-suddlvlso 38H.1 : 


Rocchetto dl cam- j 

po ventllato 838a 
-l, carro per-dl 
fllo. 749L4 

- dl commuta- 

zione .... 819a 

- compound . . 840.6 
-l,concatenazlone 

elettrlca del 269a. 
-i, - magnetica 

del. 269a 

corpo di . . . 889a 1 
-1 cortl, avvolgi- 1 
raento a . . 821.4 
-, corto-circulto ! 

in un . . . . 269.4 ; 

- del decohererl079s 

- in dcrivftziom*340.1 1 

636ii 

-per lampa- 

dc ad arco . 940.4 

- differenziaie. 940.4 

- diritto .... 8814 i 

- doppio . . . 832.4 | 

- delrclettroma* I 

gnete . . . 1014.7: 

- dl estlnzlone 

dellescintilleSSSa. 
-, extremity in¬ 
terna d un . 888 a j 
flan co del . . 881a I 

- di fllo 881a, 749a 

-di piAtino 497.10 

-1, fissamento deiS39.7 

- ftsso . 467a, 661.12 j 
ttangla dl un 389.4 

-i fuHibili, para- I 

fulmine. . 1126a! 

- di un galvano- 

metro .... 636a 
-i, gruppo di 832a j 

- da incannare | 

il Hlo . . . . 749a I 
-i lncrociati . . 33L9 j 

- Incurvato . . 832.1 1 

- d'induttanza 1022 a: 

- lnduttivo d’una 

lampada ad 
arco .... 942.7 

- d’induzlonc 

186.1, 34la, 1096.4 

- cnergia dc 1102 a 

- - dl RuhmkorfT 

1062a 

-i, isolamcnto 

del.874.1 

- di lavoro . . 466a 

- - localizzazione 

di difetti . . 683a 
ltinghezza del 329a 

- d un magncteSSTa 

- dl magnetizza- 

zione .... 636.4 

- - mlsura a micro- 

metro dl scin- 
tillc. . . . 1096a 

- misura con 
tubo dl Gobb¬ 
ler .... 1096.7 

- rnlsura- 

zlone . . . 1096a 

- mobile . . . 66U3 

- gal van o- 
metro a . . . 670a 

- strumento dl 
misura a . . 6829 

-, modo d’avvol- 
gimento di un 

887a 


Rocchetto dl moltl- 
plicatore . .6864 

- - dl nostro dl I 

rame . . . .881*7! 
-1 non-lncrociatl 

881 jo 

- primario . . . 841a 

- di prova . . . 498a 
-l, raffredda- 

mento del .289ai 

- di rcazlone . 819a i 
-s resistenza del 686jo ; 

- di resistenza 697.1 

- riserv a per 
lampade ad 
arco . . . .940a 

- secondarlo . 34L7 

- in serle 8404, 6484 

- di stcurezza . 832a | 

- slourezza per 
lampade ad 
arco a corrente 
alternata . .940a 

- - sintonizzo- 

zione . . . 1094a 

- sintonlzza- ! 
zione traspor- 
labile. . . 1094.4 1 

- sopranamcrario I 

8327; 

- storto .... 8324 ; 
-1, suddivlslone 

del. 466a 

-i, surrlscalda- 
mento del .287a 

- tclaio del - dl 

un galvano- 
metro . . .660a 

- di tenslone . 648a 

- ad alia tens. 34Uo 

- a bassa tens. 341a 

- dl Tesla . . 1070a 
testa del. . . 82U 

- dl trasforma- 

tore.466J 

- triplo .... 832a 
uscita fuorl della 

cstremity del 388.4 

- vicino .... 2C9a 
Rocc, deterloro 

de la cublerta 
alslante por 877.4 
Rochefort-Ducre- 
tetfritter . 1068a 

- coherer . 1068a I 
Rochelle salt 1219a 
Rochet . . . .6484 
-, encllquetage k 

648,7 

-, rone y. . . . 648a 
Rock-drill, elec¬ 
tric .966a 

Rocker, brush . 4314 

- -ring.4323 

Rocking devlcel202i 

- key .... 11464 

- -lever . . . 1034J1 
Rod, anchor . . 811a 

antimony . . 30.4 
-, bismuth . . . 80a 
branch- . . . 8094 
-> chafe- . . . .810.4 

- connecting 

647J, 1025a 
-.cross- . . . .8124 
draw .... 1026a 
-.guide . . . 646J1 
-,guy-.8114 

- -insulator . 1840J 


Rod, Iron . . 

- lightning con¬ 

ductor ... 9 

- - protector lOiia 

- magnet . . . I#t4 
measuring multi¬ 
plica tor . . 10864 

-> pull.6474 

-.push- . . . .647a 
-, resin. . . . 12?«J2 
sealing-wax 1277 j 
-, 81aby*s multi¬ 
plying . . 10864 
-»stay-.8112 

- strainer . . 464 js 
-, switch . . . ,647a 
—, tie-.... 6472 il 1 

-.zinc.164 

Rodage du balal 

4974 

- - collecteur . 476a 

- palter . . . 4884 
Rodaja de franelaAai 
Rodaje . . . 1008a 
Rodamlento del 

eje en el coji- 
nete .... 4394 

- de la escobiUa 

4974 

Rodante .... 243a 
Rodar . . 2434, 4724 
Rodb .... 427 js 
R odear .... 175a 
Roder, se . . . 479L4 
-, se - (coussinet)286a 

- le collecteur k 

l’bmerl . . . 473j 

- y rkmeri. . . 386a 
Rodllla . . . 406 ji 
R odillo 

438a, 839 a 1029.4 

- de dar tinta 10024 

- escritura, eje 
del ... . 10094 

- - madera 1012it 
-s, pararrrayos 

de.6864 

-a, soporte de . 438j 
- del... . 1013.4 
Rognage des 

t6les . . . .887a 
Rognurcs de pa¬ 
pier . . . 1277ja 

RoneUen . . .8424 
-gummi . . . .777.4 
-material . . . 7504 
-seidenfaden . 788a 
Rohrabschnel- 

der.8*l» 

-,Anschluft- . . 873.7 
-armatur . . . 869j 
eln - aufwei- 

ten.3837 

-.Bergmann- .870a 
-bruchventll .1162 
Dlstanz- . . . 612s 
-durchroesser . 863; 
->Ebonlt- . . .975.4 
-, EinfGhrungs- 873d 
-endverschluO 

aus Gummi 880.4 
-, gebogenes . 8762 
gesehutztes 
Isolier- . . . 8712 
-e in Gips cin- 
betten . . . 892s 
Glimmer- . . 8752 
-grdfle . . . .8692 
-haken .... 876a 
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Rohrhalter . . 877 j R 6 hre, Franklin- Roller, printing 10UL2 Rontgenrohre, 

-. Hartgumml- 8694 sche . . . 18205 106*6 harte . . . 12645 

Hauscinftth- -, Fritt- . . . 1071.4 -, road.88*5 - sehr harte 1287.4 

rungs- . . . 878.4 -. Geifilcrsche 1320.4 -.steam . . . .8865 --, MfUIersche 1239.4 

Isolier-. . . 867.10 Glas-. . . . 1071.5 - -switch . . .661.8 — mit Wasaer- 

-.lsollcr-- mit Glleder- . . . 8605 -, wooden . .1012.11 fuliung . . 12894 

Eiscnarmlerung -ngliihlampe . 919.5 | Rolling friction, j - weiche . . 1287.1 
8<0.7 -, Hlttorfscno 18204 bearing with 48*9 - sehr weiche 1287a 
Isolier-- mit ver- -, Kabel- . . . .838.1 Kollo dc -selonphoto- 

bleitera Elscn- -nllbelle . . . 668.12 a 1 ombre . . 7494 meter . . . 12884 

uberzug . . 87lJ -nmagnet . . . 1644 — cinta.... 8984 -strahlen . . 12324 
Isolier- - mit of- -. Platincisen- 1240 j - - papel 10024,1014.1 - -, mit - behan- 
fenem Lungs- -nschalter . . . 6284 Romper el con- deln . . . 12344 

achlitz . . .8784 -nschrank . . 12454 tacto . . . .582.1 —raesscr . . 12874 

Isolier- - ohne -nstcherung . 660JO Rompi-areo, con- 1 -technik . . . 1233.7 
Metallschutz 87 1 j - Hochspan- tatto .... 6374 -theraple . . 1284.7 

Isolier- - mit ge- nungs- . . .660.1 Kompre le clr- -wlssenschaft 12824 

schlossener Yakuum- . 10964 cult.1414 -zlmmcr . . . 1246.4 

Naht . . . .874^ Rollblendc.horizon- - la commnnl- Kontgen box 12434 

-, Isolier- - mit of- tale fa hr bare 12404 cation 7867, 11804 -ology .... 128*4 

fener Naht . 874a Rollkontaktan- 11704 - photo . . . 12884 

-kanal.8934 la«ser .... 694.2 - un contact . 682j - -metry . . . 12874 

-krdpfungsstfick Roll, to .... 8884 : 780.io - rays .... 12324 

87L4 - calibre .... 7484 1 Ronce artlfi- ; - -ray dlagnos- 

-leltung .... 8874 - out, to ... . 82*2 clelle .... 8124 tics .... 1244J 

--.Dampf- . .1164 -.paper . . . 10024 Rond, fer . . .8464 -- diaposltlvc 12344 

-llchtmast . . . 966.4 -, wire.74*7 Kondelle . . 639jo - - Installation 

.mast.8014 Rollable .... 8884 - de contact . 6884 without Inter- 

-, Messing- Rollehen, relten- - - cuivrc . . : 6.7 rupter . . 12884 

isolier- . . . 8694 dcs .... 1029.4 - - drap carbo- - -ray light . 12844 

Mlkanlt- . . . 8754 Messing- . . 1013.12 nlsce pour - - negative . 12344 

-netz.1164 Kollc.43*5: grandes r 6 sis- --outfit . . 12364 

Papierisolter- 8704 -nausschalter . 5614! tances . . 133*7 — photo- 

-, Porzellan- . 566.li -nblitzschutz- - -eerou . . . . 422.4 graph? . . 12844 

Porzellaneln- vorriehtung 6684 | - de flanclle . . 6.11 - - positive . 1234.4 

ftihrungs- - -, Bogcnlampen-0454 j — papier ... 75 — radiometer 12874 

mit Gewinde -, Bug-. 8504' - - plomb . . . 365 - - room . . 1245.4 

nnd Mutter . 8784 Draht- .... 7494 — zinc .... 64 — technics . 1232.7 

Porzellaneln- -, Druck-. . . 1033.6 Rondeur, perdre — tube, Qun- 

fQhrungs- - Fuhrungs- . . 94*7 sa. 478.7 dclach’s . . 12895 

mit MufTe . .87*2 -,Gogenstrom- 10224 Ronflcr (raach. -.hard . . 12874 

-achelle . . . . 8764 -,Heck- . . . .860.4 dlectr.) . . .4725 -.Muller’s 1289.4 

— aus verzlnk- Induktanz- 10224 -,l’indult ronfle 472.7 -.soft . . 1237.1 

tem Eisen . 87*7 Isolier-. . . 796.10 Rontgenapparat, -, very hard 12874 

— aus Porzel- -kreuz- . . .796.1 Krleg- . . 1245.7 -, very soft 12874 

Ian. 8774 -, Kabel- .... 8275 -aufnahme . 12844-. water- 

— fur eln Rohr 87*s -, Klemmcn- . .6154 -bchandlung 1234.7 cooled . . 12894 

— ffirzwel neben- -nkontaktstiick 6874 -dermatitis . 1236.1 --selenium photo- 

elnanderliegen- -nkondensator 10214 -dlagnostlk . 1244J meter . . . 128*5 

de Rohrc . . 877J -nlager .... 48*4 -diagraphle . 12855 - tube .... 12354 

-schllnge . . . 8964 -, Lclt- . . 44*5, 850.1 -dlapositlv . 12845 Ronzare .... 4725 

schwarzcs Iso- 1083.7 -durchleuch- Ronzio clettroll- 

lier-. 8704 -, Multlplikator-63*6 tang . . . 1234J tiro .... 13514 

-spitze, Lot- . . 964 -, Papier- -einrichtung, tran*- - del fill elettriei8225 

Mtahlpanzcr- fiinruugs-. 10025 portable . 124*4 - della iampada 

isolier- . . .8704 -, Wlder^tand-. 687.1 1 - - ohne Untcr- ad arco . . 924.10 

-, U-formlges Rolled iron . . 846.1 1 brecher . . 12335 Roof.116.4 

Isolier- . . . 8764 - lead. 44.1 ' -instrumen- - end-standard 81*6 

-verbindungH- - - strip .... 854 tarium . . 12354 - -like. 8075 

mufTe fur Iso- - plate shell . . 454.7 , -isleren . . . 12345 protecting . . 8074 

licrrohre . .87*2 - wire .... 749 . 11 . -kassette . . . 124*2 j -, rain. 807.4 

—stclle .... 878.1 Rollende Kclbung, -Ichrc .... 12125 - -saddle .... 8164 

-verschraubung Lager mit-r-43*9 -licht .... 12845 - -shaped an- 

dor Isolier- Roller.43*5 - -messer . . 1238.1 tenna . . . 10794 

rolire .... 87*3 - bearing . . . 438.4, - -messung . 12374 - standard . . . 8165 
Vcrtollungs-. 87*6 -.brass. . . . 1013.1 1 1 -negatlv . . . 12345 Roofing of the 

~wand«Urke . . 86*9 - condenser . 11214 [ -odlaskopie . 12364 poles . . . .80*0 

Zemcnt- . . . 870.4 - contact-piece 6875 -ographlc . . 12344; Room, accumu- 

_c zlehen . . . 384.1 -, disc .... 1002.4 ‘ —, Ortho- . . 1234.0 lator .... 1034 

-e, Ziehen dor *84.2 -.jockey- . . 1029.4 -ologic . . . 12824 j -a. auxiliary . .7164 

— aus Zinkblech 870.1 - lightning ar- -oskople . . . 1284.1 -, battery . . .10*5 

Zweig- . . .8735 rester . . . . 66*9 .-photographie 1248.1 1 -, boiler- . . . .10*7 

Rdhre, Branly- -.paper . . . 1014J -positlv . . . 1234.4. dynamo-. . .716.7 

sche . . . 10735 -.paper feed 1013JO 1 -rohre .... 12354 -.engine . . . II 6.11 

Crookessche 13205 -.paper guide 1033.7 —nblende.bieg- -a,floor foraccu- 

Dauer- . . 12894 -, porcelain - with j same . . . 12404 mulator . . . 10*7 

Ebonit- . . 10714 hook or thread j—,elnfache . 1236J0 -.generator . .71*7 

-nfdrmlge GlQh- for insulated I - -, Gundelach- Root-raean-aquarc- 

lampe . . . 11475 suspension . 887.7 1 sche . . . 12395 1 value .... 19*5 

II 111 
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Root-mean-sq a a its 
value of ah 
a. c..13*2 

-YOltAg* . 153/ 

- of tooth . . . 417.5 

Rope. 447.11 

- -clamp .... * 4*5 
-.cotton .... 121 / 

- -coupling 44*2,99*1 

- for ar a win* cab¬ 

les into pipes 83Lz 

- drive .... 447/ 

- driven ma¬ 

chine . . . 906.11 
hemp .... 121 / 
hoisting . . . 9462 

- pulley .... 44*3 

- sheave .... 44*3 
-.steel .... 11012 

- tension . . 447 . 10 ' 
twisted . . . 448.1 

Rosa v ergo 1- 

dung . . . 1204/ 
Rosace de canali¬ 
sation .... 88 * 6 . 

- lsolantc . . . 864.4 

- k deux 
entrees . . . 8617 , 

- - sans entree 864/ 

- en porce- 

laine .... 8615' 

- de plafond . 969/ 

- plafond pour 
suspension . 886.1 

Rosea .... 589.12 

- i derechas . 540.1 

- Izquierdas . 5402 

- de madera,tor- 

nlilo de . . . 542/ 

- - metal, tornlllo 

dc.542/ 

- para tubos dc 

gas. 640.7 ' 

Roscado de tubos 
alsladores . 87*3 
Hoscar, maqulna 

dc.894.1 

plantilla para 543/ 

- plantilla exterior 

para . . . 543 jo 

- - interior para 543a 
Hose-bit .... 39U 
Rose, ceiling - for 

pendants . . 886.1 ! 
-.connecting .885/ 
Rosenberg dynamo 
90*2 1 

- -Dynamo . . 908.2 i 
Roscta alslante 864.4 

- con dos entra- 

das. 864.7 ; 

- sin entrada 864/ 

- - dc porcclana 

864/, 

Ro«et 6 n .... 886 / 

- de tccho para 

suspension . 880.1 . 
Rosetta . 467a, 46*3 ! 

95H.S 

Rosette, ecillng 959.3 
Rosette, Isoller-8014 

- ohuc Aus- 
bohning . . 864/ 

— mIt zwel Aus- 
bohrungen . 8617 

- au-i For* 
zellati .... 864/ 

-, Hcltungs- . . 885/ 
Rosin.300.2 


Rosone dl con- 
duttura . . . 885/ 

- lsolantc . . . 8614 

- a due fori . 8617 

- di porcel- 

lana .... 864/ 
-, - aenza foro . 864/ 

- di poreellana, 

portalampada 
per parete su 953/ 

- da soflitto per 

sospensione . 886a 

- per sospen- 

siool .... 959/ 

Rost.Ilia 

-flAche.1112 

-formlgcs Blel- 
gitter .... 59.7 

- engmaschiges 

- HartblcigitterOiJ 
-slcherer An- 

strich . . . .611a 
Rosteo . . . .787as 
Rotbuche . . . 863/ 
-gluhcnd . . 1359/ 
-gluhhitze . . 18594 
-er Marraor . . 618/ 
-papier .... 860/ 
-es Schwefelantl- 
mon .... 1219/ 
-vergoldung . 19011 

Rot, to.46a 

Rotacion . . . 9432 
-. centro de . . 5324 

- a derechas 943.it 
-, dlreccion de 243.7 
-,eie de .43*5,634/ 

- elect romagne- i 

tloa .... 18011 1 
-, esfuerzo de . 280/ 

- de inercia hast a i 

la paroda . . 500/ , 
-, inversion del 
sentido de . 594/ 

- k izquierdas . 243/ 
momento de . 960.7 ; 

- del piano de po- 

larizacton de la 
luz por ima- 
nAclon . . 19912, 
-, punto de . . 243z 
-, sentido de - 
del rodaje 1009.4 
-> vclocidaa de 243/ 
Rotala. 837/ 

- pedale, con tat to ! 

dl.10512 | 

Rotante, campo 178/, 
Rotare. 243.4 ! 

- a destra . . 243.10 

- a sinistra . . 243/ , 
Rotary converter 

2323 

- current . . . 196.7 

- magnetisation 

160.it i 

- transformer . 461/ 
Rotate, to . . . 21*4! 

- to the left 243/ 
-, — to the right 

243.10 

Rotatlf . . . .243/1 
Rotating .... 211/ 

- armature . 1279s 

- brushes . . 1325/, 

- carrier . . . 1280.1 j 

- current . . . 196.7 

- disc . 698/, 1279/ 

- Held.178/ I 


Rotating field 

converter . . 282/ 

- direction of 1792 

- instrument 69H® 

- ^magnets . 457/ 

- - pole .... 179a 
—, pulsating . 17*9 
—, speed of the 179/ 

- - winding . . 3372 

- hysteresis . . 182z 

- magnet-wheel 456.7 

- scratching 

brush . . . 1197.il 
Rotation .... 21*2 
-sapparat . . 18042 
clektromag- 1 

netische . . 18011 
-«magnetl*mu* 1290/ 
Rotation appa¬ 
ratus . . . 190421 
-, electromag¬ 
netic . . . 1804.1 

- to the left . . 24*9: 

- of the plane of j 

polarisation of 
light by mag¬ 
netism . . 12942 

- to the right 248/1 
Rotation 24*2,245/ 
-, appareil de 13042 

- en arri^re . . 773/ 
axe dc 432/, 634/ ' 

.243/I 
I 


.697/ 
24*11 I 
.245.7 1 

1804.1 | 
. 24811 


-, centre de 
-, couple dc - 
auxllialre 

- k droitc . 

-, dur^e de 

- elect roma- 

guetiaue 

- a gauche 
Inversion du I 

sens de . . . 594/ I 
-. moment de . 980.7 j 
-, - de - auxl- 

liaire .... 697/: 
-, plan de - de 1 
lalgullle . 1294/; 

- du plan de po- I 

larlsation ae la 
luml^rc par 1c i 
magnetisme 12942 i 
-, point de . . . 213/ 
-, regulation de la 
vltesse de . 1009.il 
-, renversement 

du sens de . 591s j 

- retrograde . . 778/ 
-, sens de . . . 24*7 ! 

- dans le sens des i 

aiguilles d une I 
montre . . 243ai 

- le sens con- | 
tralrc des al- I 
gullies d une 
montre . . . 243/ ( 

-, sens de - du 

rouage . . 1009.4 
-, vitesse de . . 243/ 
1009.16, 1249.15 1 
- de - do 
niouvement 1014/ 
Rotational force260/! 
Kotativo .... 2115 i 
Rotatlva, forza 260/ 
Rotatolre . . .213/ 
Kotatorio . . . 243/j 
campo .... 178/ 
Kotazionc . . . 2132 ‘ 

- alPindletro . 77*6! 


Rotazlone, aase di 
492/, 58*« 
-, centro dl . . 243* 

- a destra . . 94*li 

- elettromagne- 

tica .... 1894J 

- per forza d’iner- 

zia fin la fer- 
mata .... 50Qz 
In versione del 
senao dl . . 694/ 
momento dl . 269; 

- del piano de po- 

lanzzazlone 
della lac* pel 
magnetismo 1294/ 
-, punto dl . . 582.4 
-, senso di - dellc 
ruote . . . 10094 

- a sinistra . . 243/ 
velocit* dl . 243/ 

-. verso della . 24*7 
Rotella dl con- 
tatto . . . 543je 
deU’inchio- 
stro .... 1033/ 

- scrivente . 100*4 

101*7 

- -, asse della 1009s 

- -, ricevltore a 100 *j 

- ricevltore po¬ 
lar! zato a . 1017/ 

—, sopporto 

della .... 10ia< 
Rotellina vlag- 
glante . . 1029.4 
Rotten stone 1199/ 
Rotleren .... 21*4 
Rotierend . . . 843/ 
-e Armatur . 1279^ 
-c Burs ten . 1325/ 
-c Feldmagnete 457/ 
-e Feldwlck- 

lung .... 887/ 
-er Halter . . 1280a 
-e Hysteresis . 18*5 
-e Kratzburstc 

1194Jt 

-cs Magnetrad 45*7 
-e Schelbe . . 696/ 
1279/ 

-er Transfor- 

mator.... 461J 
-er Verdopplcr 

1281/ 

Rotting .... 805/ 

Rotor.256/ 

-anlasscr . . . 592x 
-durchmesser . 257/ 
-clsenverlast 290. ti 
-gewlcht.... 257/ 

-kern.261/ 

-konstante . . . 2602 
-kraftflnll . . .25*4 
-kraftllnie . . . 256/ 
-kupfer .... 268/ 
-kupfergcwicht 26*4 
-kurxschlufi . . 2662 
-kurzschluft- 

strom .... 206/ 

-1 tinge. 257/ 

-maguctlslerungs- 
karve .... 266/ 
-, mehrphaslg gc- 
wlckelter . . 824a 

-nute.26*2 

-obcrflttche . . 267/ 

-phase.200/ 

-reaktlon . . . 206/ 





















RotorschHipfiing 
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Rubau 


Rotorschliip- 

fung .... 2656 
-spannung . . 281.2 
-streuflufl . . .2666 

-strom.250.3 

-tourenzahl . . 257.1 
-volumcn . . . 257.7 
-wlcklung . . .828.7 

-zahn.282.7 

Kotor, combined 
phasc-and short- 
circuit . . . 41L7 

- constant . . . 280.2 

- copper....2685 

- core.281.5 

- current . . . 269 js 

- diameter . . 267.3 

- flux.266.4 

fly-wheel . . 4185 

- iron.411-5 

- - loss . . . 200a 1 

- line of force 2685 
multiphase- 

wound . . . 824a 

- phase .... 2009 
polyphase 

wound . . .824a 

- short-circuit 

2882, 4106 
-current . 2665 

- slip.2 65 

-, -ring .... 4105 

- slot.2885 

- speed .... 267a 
squirreL-cogc 4106 

- starter .... 6926 

- stray flux . . 2665 

- surface . . . 2675 

-tooth. 262.7 

- voltage . . . 2815 

- winding . . . 8207 
Rotor, bobinage 

du.828.7 

caract6rl*tique 

du. 265* 

constantc dc 2605 
courant de . 2503 

- court-cir¬ 
cuit de . . . 286L3 

courbe d'aiman- 
tation de . . 260c 
court-circuit 

de.2665 

culvrc de . . 2685 
-, demarreur de 602o 

- Intercast dans 
le circuit du 5926 

dent dc . . . 2827 
dlanuMrc dc . 2575 
encoche dc . 2635 
enroulcment 
du.323.7 

- & enroulcment 

polyphase . 324a 
fer de . . . . 4115 
—, flux magn£- 

tique ae . . 2584 
glissemcnt de 2666 
Fongeur de . 2675 
nombre de 
fils dc . . . 2502 
noyau de . . 2015 
pertes dans 
le fer du . 290ai 
phase dc . . 200J) 
poids de . . . 2574 

- du culvrc du2624 
rainure de . 2835 
reactance dc 267a 


Rotor, surface 


de.2576 

-, tension de . . 2615 
-volant .... 4185 
-♦ volume dc . . 257.7 


Rotor, aparato dc 
arranque dc 592c 
arrollamicnto 
del. 828.7 

- con arrollamicn¬ 

to pollfasico 824.1 
-, corrientc del 140.12 
-, fase de . . . 2009 
-, blerro dc . . 4115 

- volante . . . 4185 

Rotorc. 2665 

-,avvlatorc sul 592c 

avvolglmcnto 
del.823.7 

- adavvolgimento 

polifase . . . 324a 
correntc del 140.it 
-, fase di . . . . 2009 
-, ferro del . . 4115 

- a volano . . . 4135 
Rotten .... 787 j 2 
Rottura deU’arco 

666a 

-, arco dl . . . 653a 

- dell'arco . . . 9245 

- di un cavo . 8285 

- del clrculto. in¬ 

tensity della 
correntc nel 
momento della 

6805 

-, d l*post tiro di 689.7 

- dl filo . . . 748ai 

- - -, avvlsatore 

dl.6886 

-, soccorri- 

tore di . . 18874 
Rotule, coussinet 

de. 4885 

-, fixation de pla¬ 
fond A . . . 969a 
-, palier A . . . 4885 

- de plafond . 969a 
Rdtula de techo 969a 
Rotung dcs 

menschlichen 
Kdrpcrs . . 6109 
Rotura dc alam- 
bre .... 748.11 

- por flexion . 8522 
-,esfuerzo 

dc.3524 

-, rcslstencia 

A la.8523 

- de tubos, vhI- 

vula dc segurl- 
dad contra la 1165 

r. p. m.246a 

r. p. s. .... 245.10 
Rouagc . . . 10095 
-,scns de rotation 
du .... 1009.4 
Roue A ailettes 10094 
axe de la - 
dcs types . 1032 a 

- de Barlow . 12875 

- controle 

646.7, 10104 

- - correction 643.4 

10827 

- correctricc 648.4 

10827 

-s, coupe-circuit 
sur.6605 


Roue k d6c*per 11984 

-Alastique 1196.7 

-cn liAge 11986 

-, demi- .... 402.1 

- dentoe .... 4489 

- de p£daller 1102a 

- - cyIlndrique448.il 

- - droite . . 448.il 
-s,dynamom£trc 

a - denies 496a 

- d'cchappe- 

roent . . . 10096 

- d'engrenage . 4489 
-s, engrenage k - 

denies drol- 
tes. 449a 

- dc friction 4496 

10626 

- - friction cylln- 

drique . . . 450.1 

- - friction 

droite .... 460.1 
-s, fusible sur . 6605 

- des Induc- 

tcurs . . . 46810 

- lnductrice . 468ao 

- d'lnduit . . . 4165 
-, indult k . . . 4124 

jante de . . 401ao 

- magn£tique . 4687 

- de Masson . 18885 

- mobile .... 1245 
-, moitl6 de . . 402a 

- motrice . . . 1245 

- dc polissage 11086 

- en drap 11086 

-cn feutre 11987 

-en Handle 

1198jo 

-en mousse¬ 
line .... 11989 

- rencontre 10096 

- k rochet . . . 5486 
sonnerie k - 

unique . . 10496 

- dcs types . 1083a 
Rouge, eleven lr 7845 
-, 6cnau(Tement 

au - des char- 
bons .... 474.7 
-, Atrc chauffc au 5885 
-, - portA au . . 5886 
Rongeurs, produc¬ 
tion dc - sur le 
corps bumain6109 
Rough coal . . 110a 

- commutator . 4765 

- contact path 6025 

- polishing 

wheel. . . 11966 

- -side. 4445 

- surface . . . 2886 

Roughing cylin¬ 
der .7787 

Kougir. 7845 

Kouillc, couchc dc 
peintureanti-611.i 
Rouissagc (du 
lln, etc.) . . 787a2 
Rouleau .... 4885 

- compresseur. 8865 
-x. palier k . . 4884 

- de papier . 1002 a 

1014.1 

Roulcment, an- 
ncau dc « . 488s 
-, bague de . . 4886 
palter k [frottc- 
ment de] . . 4869 


Round bar . . 8485 

- - -iron .... 848s 

- branch box . 8826 

- copper .... 7625 

- dial instru- 


ment . . . 

.7006 

- distributing 


box.... 

.8829 

- head . . . . 

.641.1 

- -headed wood 

screw . . . 

. 8666 

- junction box 8827 

- mallet . . . 

.8827 

- switch box 

.8865 

- twin cord . 

.8624 

- wire . . . . 

.7809 

Route empierr£e8875 

- macadamICe 8872 

Rouverln . . 

. 761.7 

Roventc . . . 

186018 

diventar . . 

.6889 

-. csser . . . . 

.6628 

Row, in one . 

.68L4 

-s, In two . . 

.6815 

- of multiple- 

Jacks . . . 

11428 


Rozamlento de 
bo las, soporte 
con . . . . .4829 

- de contacto . 5889 
-, superflcle de 4945 
—, — dc • • . . ■ 5889 
Rozar .... 12805 
-, cl disco roza con 

los cojinetcs 12809 
Rub, to . . . 12805 
Ruban, bobine 
dc. 8989 

- de caoutchouc 7805 

-para . . 869aa 

-para pur vul¬ 
canic . . . 8945 

- - coton . . . 8695 
-non - calan- 

dr6 .8095 

- - culvrc . . . 8645 

- k l'emcri. . 11979 

- 6meriC . . 11979 
-. cnrouler du - 

autour de ... 87810 
entourage avec 
du .... 80210 
->entourcr dc 870JO 
-,envcloppe en - 
asphalt^ . . 7824 

- de fer . . . . 7685 
til isolA au - de 

caoutchouc 8689 
-, en forme de . 4085 
frein A . . . . 4965 
- dlfferentlel 
A.4965 

- goudronne . 7605 

- de guldagc 10805 

- -guide . . . 10805 

- isolant . . . 8989 
-, le - Isolant ad¬ 
here blen . . 804.7 

- Isolant adhesif 

869.10 

- de caout¬ 
chouc .... 8045 

- - collant. . 860JO 

- - A 1’ozokerite 8049 
isolcment en - 

de caout¬ 
chouc . 804J, 894.4 
-,- en - de caout¬ 
chouc simple 8045 

111* 
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Rnbans, - k deux - dc 
caoutchouc . 894.4 
-, lam pc k . . . 934.4 
different Idle 


k - pour cou- 
rant alter- 


natif . . . 

.0344 

machine k armor 

de - de for 

.7732 

-.machine k cn- 

tourer de . 

.877.1 

- ozokerite . 

.8944 

- dc papier . 

.8954 

-, parafoudre a 

- 

de sole . . 

1019.4 

-, scic a . . . 

. 888.7 

-, le - tient blen 894.7 
- de tirage cn 

acler . . . 

.831.7 

Rubanage . . 

898.10 

Ruban6 . . . 
Rubaner un 

. 4084 

c&ble . . . 

876.10 

-, machine k . 

. 877J 


7464 

- k - dc for . 7732 
Ra bane use 377.1,7464 
Rubarc l’elettri- 

cita .... 

18332 

Rubber . . . 

- cable, load- 

.8574 

covered . . 

.7654 

—. vulcanised 

.766.1 

-.Congo . . . 

. 7774 

- cushion . . 

12804 

- end-cap . . 

. 8tMU 

- -sleeve . . . 

.842.7 

- Anger . . . 

. 939 

-.hard .... 

. 367.7 

-, Indio- . . . 

.8574 

-insulated con 

. 

ductor . . 

.8674 

-, - multiple 
cord . . . 

- - single con- 

.8594 

doctor . . 

. 857.7 

— wire . . . 

.8564 

- - wire with wire 

covering . 

- insulating 

. 867J 

tape . . . 

- Insulation . 

.780.4 

-.iron .... 

. 778J 

- mat .... 

. 619.4 

- packing . . 
-.Para . . . 

. 892.4 
.7774 

- plug .... 

. 634 

-.raw .... 

- resin .... 

. n 4.4 
784.10 

sheet .... 

. 7774 

—, protective 

12424 

-.soft .... 

. 777.7 

- substitute . 

13404 

-tape insulation 804.1 

-taped wire . 

- tube of the 

.8564 

blowpipe . 

- varnish . . 

. 06.1 
786.11 

-, vulcanised . 

857Jl 


Rubbing contact 1 

636.0 

- surface 533s, 12804 

- of path . . 602.1 | 

- the cable with 1 

powdered ! 

talc.88 L* 

-with soap 882 . 1 1 

Rubbing contact 

8964, 1047.1 | 


Rubefaction du 
corps hu main 6109 
Rnbicundcz del 
cucrpo huma- 

no.5104 

Kuckdrchung . 773a 
-entladung . 1272JJ 
-gang des Relate 
in die Ruhe- 


lagc . . . 1151.1 
-gangperiodc 

den Rclais 11614 

-grat.5094 

-Idler.7574 

-leitung .... 7234 


- magnetise he 1714 
-ruftaste . . . 1152.1 
-schlag . . . 10004 
—, elektri- 

scher . . . 1158.7 
-seitc . . 311J, 6104 
-stand, elektri- 
sober . . . 12764 

- -bildung . 1276.il 

- -effekte . . 12764 

- -ladung . 1276J0 
-stell relate . . 11504 
-strahlungavcr- 

mogen . . 1844.7 

-strom.9984 

—ausschal- 

ter.628.7 

-warts an gese hi os- 
senes Ampere¬ 
meter . . . 6774 

- -schrcltcnd . 813.1 

- -schrltt . . . 8HU 
-wlrkende 

clcktromoto- 
rlsche Kraft 12624 
-wirkung, 

Anker- . . . 2664 

- -, magnetische 266.7 
Riickcn, auf den - 

legen . . . 507.10 
Ruckwelse . . . 689.7 
Rudder motor . 220.4 
Kudermotor . . 220.4 

Rue.8884 

-, eanlveau de . 8374 
-, conduirc lea 
flls par-dess us 

la.8284 

-, fairc passer lea 
His par-deaaus 

la.8284 

- traveraer la 
- par lea Ala 8284 
montage de 
conducteura 
par-dessus la 8224 
-s,eclalrage dea 9114 
-s. garniture pour 
r^clairage dea 

967.7 

-, refection dc la 
surface de la 836.4 
remise en etat 
dc la surface 
de la . . . . 836.4 
ruteseau de . 8874 
transformateur 
de.2294 

- de traverse . 838.7 
traversee de la 8224 

- traverdure . 886.7 
Roue dea types 1088.1 


Roue, la - dea ty¬ 
pes ncrcvlent 
pas au blanc 1086.4 
Rucda de ale- 

tas .... 10094 

- - disco de 

la.10124 

-, tornillo de 

la. 1000.7 

- - Barlow' . 12874 
-, caice dc la 401.10 

- catallna . . 10094 

- cllindrica . 448al 

- - de friccldn 460.1 

- de co in proba- 

cion . . . .648.7 

- - contaoto . . 53741 

- - correccidn 648.4 

1032.7 

- dentada . . . 4484; 

- colector dc 6974 
-s -s, dlnamo- 

metro de . . 496a 

- para desoxi- 

dar . . . . 1196.1 

-dccorcho 11964 

-cl&stlca 1196.7 

- de engranaje 4484 

- escape . . . 5484 

- esmcrilflno 11969 
- de grano 

grucso . . 11964 

- - fleltro para 

pulir .... 1198.7 

- franela para 
pulir . . . 1198.10 

- frlcclbn . 4494 

- impresora . 10884 
Indueldo de . 418.4 

- del inducido 4152 

- de Ioh Induc- 

torea . . . 456ao 

- magnf'tica gl- 

ratoria . . . 456.7 
media .... 402a 

- mdvil .... 1244 

- de muaelina 

para pulir 11984 

- - i>auo para 

pulir . . . 11984 
para pulir . 11854 

- recta .... 448.il 

- de reglstro 10104 

- retencion, 
contacto dc 
puerta con . 888a 

- - tipoa. . . 1088.1 

-»eje dc la 10824 

-, la - no se 

puede aju- 
atar .... 1066.4 
Ruedecillaa, apa- 
rato de arran- 

? |ue de . . . 5944 
dynamo . 11644 
-kontrollampe 11874 
- -zclchcn . . 11844 
-maschlne . . 11644 
-numiner, Tele- 
phon- . . . 11694 
-sp&nnung . . 11644 
-strommaschl- 

ne .... 1164.4 
—quelle. . . 11644 
-tastenfedcr . 11614 
-umschalter . 1184.4 
-zeichen . . . 10044 
- -klinke . . 114&4 
Kufen . . . . 1119.7 


Rugosa, super- 

dele.288s 

Rugoso, hacer 120ojo 
Kugucux, collec- 

teur.476S 

rugueux, cy« 
lindrc . . . .773? 
Ruheanschlag 1025: 
-kontakt . . . lOOftai 

- -fedcr . . . 1007a 

- -schlene . . 1065s 

-lagc.SOU 

- - der Nadel . 682a 

-pause.472s 

- -n. Aufladung 

elnes Akkumu- 
lators mlt . 78a 
-schlene . . . 1005s 
-spannung ... 66a 
-stcllung .... 589a 
-strom.997.7 


.9974 
.9974 
. 124 
.998a 
.998,7 


- -batterle . 

—betrieb . 

—element. 

- -krete . . 

- -achaltung . 
--weekbetneb 1121a 
-zustand .... 6894 
Ruhende Bela- 

stung . . . .&48J 
Ruhlger Licht- 
bogen . . . OfibJ 
Ruldo del arco 8944 

- electrolitlco 1361a 

- del escape . . 706J 
-s exterlores en 

I el micrdfonolllfc 
Ruisscau de rue 887a 

Rule.878? 

-, Ampere’s . 168Jf 
|- for connecting 
up the arma¬ 
ture .807.4 

- for deflection 68U 
-s of operation 7l9j* 
Ruler .... 879a# 
-.straight edge 984 
Rullo . . 4834, 8885 

- di contatto 5S4ae 

- - gutda della 

zona . . . 1018a* 

- - legno . . 10 I 2 J 1 
-1, sopporto a . 488a 
Rum ore deMarco 

9244 

-1 cstranei nel 

mlcrofono 11184 

- dello scappa- 

mento . . . 708s 
Run, to - away 602a 

- down 784, 482.7 

- hot . . . 481a 

- in . . . . 47at 
-, — In (of a 

bearing) . 

- out, to - of 

truth . . . 

-, to - on full load 
4784 

- true . . . 4784 
Rundbrenner .9794 
-dochtlampc . . 9804 

-draht.7889 

-elsen.846a 

-feuer .... 27310 
-kupfer .... 7624 
Rund laofen . . 478a 
-e Doppelschnur 

8564 


. 296a 
.478.7 
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Sal 


Hander Draht 326.10 
-e< Instrument 700 a 
- er Kouf . . . 64U 
-er Zellenschal- 

ter.602 a 

Runner 124 a 102(17 
Hanning .... 688 a 

- down of the 

main spring 101 Oji 

- - of cell . . . 77.4 
Irregular . . 481 a 

- light. . 478 a, 499a 

- on no load . 478 a 

- loss .... 296.io 

- of a machine 480 a 

- off of the cable 8603 

- position . . . 689 a 
smooth . . . 717 a 

- speed of the 

clockwork 1014 a 

- stable .... 801 a 
synchronous . 298 a 

--together of the 
signals . . 1016 a 
unstable . . . 301.7 
Ruota ad alette 1009 a 
-, disco del¬ 
la . 1012 a 

-, vitc della 1009.7 

- d'arresto . . . 648 a 
—, contatto dl 

porta con . 888a 

- dl Barlow . 1287 a 

- per brunlrc H98A 

cerchlone del¬ 
la . 401ao 

- cillndrica . 448ai 
-e conlche, ln- 

granogglo a 449.4 

- dl controllo . 646.7 


Ruota corrett ri¬ 
ce. 1082.7 

- dl correzlone 643,4 

- dentata, collet- 

tore a . . . . 697 a 
- e dentate, dlna- 
moractro a . 496.1 

- dl feltro per 

brunire . 1198.7 

- - fianella per 

brunire . . 1198.10 

- - friz lone . . 449 a 

1082A 

-cillndrica 460a 

-e —, trasmls- 

slone a . . . 449.7 
indotto a . . 4184 

- dell'indotto . 416 a 

- deirinduttore456.io 

- d'ingranaggio44HA 

- magnetica gl- 

rante .... 466.7 
metA della . . 402a 

- mobile . . . 124 a 

- dl mussolinaper 

brunire . 1198 a 

- panno per 
brunire . 1108 a 

- per pullre . 1196.4 

-elastica 1196.7 

-In sugbero 1 196 a 

- smerigllata di 

grana grossa 1196 a 

- a smerigllo 

flno .... 1196 a 

- del tipi . . 1033.1 
-, a**e della 1062 a 

la - del tipi 
non ritorna al 
bianco . . 1006.4 


Ruptenr .... 609.7 
Rubtura de alam- 
bre, avlsador 

de.683A 

-, relevador 

de .... 1387 a 
arco de . . . 668a 

- del arco 924A, 666j 

- de cable . . . 828 a 

- circuito, in- 
tensldad de la 
corr. en el mo¬ 
menta de la . 680 a 

-, movimlento 

de. 634.4 

-, contacto dc . 688.7 
disposiclon de 669.7 
Rupture .... 862a 

- or the arc 924A, 666.1 
Rupture, arc de 

668J, 926.li 

- dc Tare 666J. 924A, 

926A 


-, avertlsseur dc 
- dc ill . . . 683 a 

- brusque . . . 664 a 

- de cable . . . 828 a 
commutateur 

a - brusque 626a 
courant induit 

de. 184.10 

--limite de . .662.4 
dispositlf de . 669.7 
dlncellc de 662 a, 
1066.4 


cxtra-courant 

de.184J0 

-, tiche A - 

brusque. . .807 a 
- de ill. . . . 746.11 


Rupture Instan- 
tan6c .... 664.3 
-, intensity du 
courant lor* 
de la - du 
circuit . . . 680 a 
intcnait£-limlte 

de.662.4 

-, intemipteur A 
- brusque . .622 a 
896a 

-doable . 621 a 

-lentc . . 622.7 

-simple . 621.7 

module ae - 
d'uncAble. 1840 a 

- multiple . . . 562A 
plot de - de 

circuit . . .638.7 
position de - 
du circuit. .517 a 
pulssancc-li- 
mite dc . . . 662 a 

- raplde .... 664 a 
ressort de . 1083.4 

-, tenslon-llmitc 

de. 662 a 

voltagc-limltc 

de.662 a 

Rupturing de¬ 
vice . 669.7 

Rush of current 188A 

- discharge 
current . . . 78l 

Hull.110J1 

Rust proof coa¬ 
ting .611.1 

Rusty dia¬ 
phragm . . 1111.10 


S. 


rt. 1249.11 

S bend.871.4 

8 de raccordc- 
ment .... 871.4 

8abbia.26.4 

Babbiatricc . . 99j 

Sable.26.4 

coulogc en . 3484 
coulee en . . 3484 
-, fonte couRc 

en.3484 

-* noyer dans le 687.io 
Sable use. ... 99.1 

- k vapeur . . 1198 a 
S abor galva- 

nlco.... 18182 
Sabord, projec¬ 
tor dc . . . 960 a 
S abot de balal 431 a 

- metallique . . 404.7 

- de poteau . . 804A 

- 4 vis. 804 a 

8abot£, poteau 808s 
Saboter un po¬ 


teau . 806a 

Sac de toilc . . 24 a 
Sacsboeados. . 889.4 
Saca-corehos, 

regia del . . 176 j 

Sacar. 898a 

- el indurldo . 488.1 
Saccade .... 689.7 


-e, d'une fa$on 689.7 


Sacchetto dl 

seta. . . . 1111.4 
Sacco dl tela . 24 a 
S achet de sole 1111.4 

Saddle.876 a 

aluminium . 1027 a 

- -bracket . . . 813 a 

- chair.816 a 

Saddle, double 877.1 

- of galvanised 

Iron. 876.7 

porcelain . . 877.2 

roof-.816 a 

-.supporting. .884.3 

- for one tut>c 876A 

Saetta.821 a 

-c, tabella dolle82lA 
Safe load . . . 348 a 
S afety appliance 

for workmen 612 a 

- coil.832 a 

- for a. c arc 
lamps .... 940 a 

Safety cut-out . 666 a 

- -device . . . . 614A 
factor of. . . 243 a 

- fuse.666 a 

- gauze .... 96 a 

- of insulation 906 a 

- lamp.922 a 

- plug with 

arc extin¬ 
guisher . . . 901 a 


Safety resistance664A i 

- specifications 719 a . 

- su>pension dc- | 

vice.944 a 

- switch .... 620.7 

- valve .... 114.il 
Sag of the line 821 a 

—, to.821.4, 

Sage, Band- . . 888.7 I 

-blatt.388 a 

-, KrcU- . . . . 88 Ha . 

-mehl.26A 

-spttnebehkltcr 1193 a 

Sagen. 388 a i 

-, kalt. 888 a! 

Saggiare .... 483.7 j 
Saggiatore dl 

coherer . . 1074.11 j 

- lamlere di | 

ferro .... 686 a 

- posto. . . 1096.7 i 

Saggio. 488 a ! 

dispositivo dl 1133.7 

- d'oeeupazione 

della linea 1131.7 

- dellc saMa¬ 

ture .... 1327 a , 
Sagoma d'avvol- ; 
gimento. . . 384 a < 
avvolgimento 

su. 334.4 | 

-per avvolgimen¬ 
to a mantello 836.2 


Sagoma In forma 
di forbid . . 886.1 

- dl legno . . 834.10 

- a plastra. . . 834A 
-e. pressa per . 836A 
Salgnee . <87.7, 826,7 
-s, conducteur k 

- faltesd’avan- 

ce.86a7 

-s,te-agrafe pour628A 
Saillant, mica . 476A 
Salllle aplanie . 406 a 

- de la aent . . 417A 
-, lanicde collec¬ 
ted r falsant 476a 

-, mica falsaut 476 a 
touche de col- 
lecteur fal- 

sant.47CJ 

Sakulare magne- 
tische Scliwan- 
kungen . . 1303A 
Sal-arainonlac 1212 a 

- - for soldering 97a 
—.solution of 20 a 
Sal aniouiaca 1212 a 

dlsolucion de 20 a 
—, - de — y cal- 
do. 20 A 

- -. plla de . . 19.7 

- comun . . . 1212 a 
—, disoludon de 

la.1221.7 












































Sal 


1766 


S&turatiou 


Sal conductors 119&J 

- de Epsrtn . . 14.4 

- de cstano . 121 B-& 

- - Glauber . 12156 
Sala dcgll accu- 

mu la tori . . 1036 

- d’accumulatorl, 

pavimento per 
sale.103.7 

- degli appa- 

recchi $966, 11906 

- d’avvolgl- 

mento . . 888 . 11 

- del bagnl . 119*0 

- per brunlre 119H6 

- delle caldale 10&7 

- dlnamo . . 716.7 


- di dlstribu- 

zionc .... 6036 j 

- - formazlone 816 : 

- - galvanlzza- I 

zlone . . . 1192.71 

- delle machine lltt.ii 1 
-. piano 

della . . . 618.10 

- di pulitura 1196.2 | 

- per radio* 

grafle . . . 1246.4 
Sala dc acumulo- 
dores . 1016, 7166 
-a--, suelo para 108.7 

- - aparatos . . 9906 

1130-3 

- - barton . . 11924 

- - bobtnado 828.11 

- calderas . . 10017 

- para la desoxl- 

dacion . . 11962 

- de las dinamos 

716.7; 

- - dlstribu cion 0036 

- - formaeion . 816 

- - galvanlza- 

cion ... 1192.7 
-a humedas, dl- 
namo para . 2182 

- de ni&quinas llttui 

- - pullmento 11986 1 

- radlologlca 1246.4 I 
Salaire . . . . 712.7 1 
Salaries .... 7126 1 
Salario . . . .712.7 
Kalbe. Brand- . 511.3 
Saldablle 8946, 894.7 | 
Saldare . 944, 3946! 
-. acqua per . . 972 

apparccchlo ' 
per.94.10 i 

- del cavl . . . 840.4 
ttamraa a . . 962 
forchetta i>cr 976 ! 

- a gas ossldrlco, 1 

apparecchlo 
per.906 j 

- ad idrogeno, ap- ! 
pareccnlo per 956 i 

- insieme . . . 9461 
lampada per . 95.1 
materials per 966 
pinza per . . 97.4 
piombo per . 96.7 

- a smusso . . 8052 
soda per . . . 97.1 
soluzione per 97.2 j 

- a sovrapposl- 

zloue .... 3966 
tubo di ffomma 

r >cr.96.1 

nco pei . . 9tLs 


Saldato Insieme 8256! 
non.947 

- e pronto. . . 946 
Saldatore . . . 826? : 

- di cavo 8406, 8582 
lampada da . 96j I 

-, tenaglia da . 97.4 | 
Saldatura 946,8946-10 

- dell'anima . . 8412 

- autogena . . 96.4 ; 

- ad areo toI- ! 

talco . . . 1228 jo 

- del cavo . . 861.in : 
dlfTerenza di | 

temperatura 
della .... 2S7 i 

- dolce .... 964 | 

- elettrlca . . 1223.7 

- di una fascia- I 

tura di filo . 8256 | 

- del All con* 

duttori . . . 946 j 

- ad Idrogeno . 956 ! 

- llquida . . . 82541 

- dl due metalli 276' 
processo dl . 896.1 ! 
punto di . . . 949 1 

-, raffreddamento 1 
della .... 28.1 1 

- raplda .... 90 jo I 

- con resina . . 8256 | 
riscaldamento 

della . . . .27.11: 

- a stagno . . . 964 

-, temperatura I 

dl. 896.41 

Sale of energy 713.it 
Sale ammomaco 206 
—, soluzione dl 20.1 
—, - dl - c cal- | 
cldo. 202 j 

- comune . . 12126 

- conduttore 1196 j | 

- dl Saturno 1220a I 

- - zlnco . . 121861 
Salida de las ex* 

trcmldades del 
carrete . . . 888.4 i 
lado de . . . 268.7 
tubo de . . . 442.7 
Sallre, lo - delle 
soluzlonl . . 206 : 
le soluzlonl i 

tendono a . . 20.4 ; 
Salisccndi, filo i 
dl guida del - 1 

f ier lamp, ad 
ncand. . . . 960.1 I 
Sallta dcll'acldo 582 1 
Salle des accumu- 
latcurs . . . 1036 ' 
-s d’acciimula- 

tcurs, parquet i 
pour .... 108,7 ' 
-s plancher i 

pour . . . .10&7 
-s -, sol pour . 103.7 
- des appareils I 
(telegr.) . . . 9986 I 
- - appareils 

(teleph.) . . 11806 , 
- - bains <£lco- ; 

trochlinic) 11924 
- de bobinage 828.il ; 
- des chandieres 100.7 
- de d£capagc 

mecanlquc 11962! 
- des dynamos 716.7' 
- d’epreuve . . 484.1 


8alle d’essai . . 484J i 

- d'experimenta¬ 

tion .4842 I 

- dc formation 8U 

- - galvanisa¬ 
tion .... 1192.4 

- desmaehlnesll6.il 
parquet de la - 
des niachines6t8.io 1 

- de polissage 11986 

- radiologique 1245.4 I 
-s secondalres 7162 \ 
-.sol de la - des 

machines . 618 jo 

- du tableau de 

distribution 0034 
Salmlak .... 2061 
-calcidumlosung202; 
-element .... 19.7; 
-gelst . . . . 12116 
-losung .... 20.1 I 

-salz.12124; 

Salpeter, Chill-12186 1 
-, Kali-. . . . 12182 | 
-.Natron- . . 12186! 
-, Sllber- ... 12184 
-stture . . 154, 12106 

- -, konzentrierte 15.7 
—, Unter- . . . 164 
Salpetersaurcs 

Kail. . . . 12182 

- Natron . . . 12186 

- Quccksilber 12186 
—oxydul . . 1218.4 

- Silberoxyd 12184 
Salnetrc . . . 12182 
-.chill .... 12186 
Solprttre du 

Chili . . . 12186 

- de potasse . 12182 

- - soude . . 12186 

Salt.12124 

-.common . . 12126 

- -Impregnated 

core-carbon 11706 
Saltar .... 427.il 
Saltare. . . . 427.il 
Salted carbon . 9294 
Saltcrelll, rasset- 
ta di ... 1064.7 

Salto.126^ 

-, a salt! . . . 689.7 
-s, k .589.7 , 

- dell’arco . . 554.10 i 

- dello seintilic 278 . 1 ' 

Salve for burns51l6| 
Salzlosung, in ! 

elner - ge- I 

tr&nktc Pooht- 
kohlc . . . 11786 
SalzsUure 28.1, 12104 
SamniellcituDg 7282 

-ring.1822 

-acnlcne .... 6136 

- -nlsolator014.4,7896 
Sammeln 

(Strom) . . ,4194 i 
S ainmlerbatt^rle 876 1 
-, der-siudeine An- j 
zahlvon Kupfer- 
clementen vor- | 
gcschaltet . 9906 I 
Hammier, clck- J 
trisclier . . . 346: 

Sand.25.4 

-guB. 843.4 1 

strahlgeblkse . 99.1 


SandstrahlgcbUlse, 
Dampf- . . >1986 


Sand blast. . . 99.t 

- -casting . . . 8414 

- —s, open . . . 841s 

- paper .... 386* 
Sandlger Nlcdcr* 

Hchlag . . 136U 
Sandy deposit 186U 
Sanguine . . 1200.4 
Sano, piombo - 
d’uua plostra 41: 
plomo - de 
una placa . 41; 

Saphir.6523 

Sapln, bols de . 8 ©j 
- de - rouge 3613 
Sapone, lubrifi- 
cazionc del 
cavo con . . 83ti 
Sapore galvanl- 
co. . . . . 18112 
Sapphire . . . 05U 
Saque de las 

centzas . . . 7014 
Sarraco .... 684 
Sarte d'accialo 11012 
Satlnatn .... 860.1 

Sating. 4076 

Satt dampf . . . 1134 
Sattcl, Alumi¬ 
nium- . . . NK7-3 
-formlge Isolator- 
stutze .... 8136 
-, Unter- 

stutzungs- . 884-3 
Sttttigen .... 54-4 
SHttigung . . . 642 

- des Eisens . . 181*4 
-, Elussigkclts-. 5917 
-sgrad . . 546, 181*7 
-sgrenze .... 1816 
-skapazitttt . . 1819 

-,Pol-.*79 jv 

-spunkt .... 1819 
Saturacldn . . 542 
-,capacidad dc 

la.181A 

- de los dlcntes 2644 

- - la disoluci6n69&? 
-. grado de 546, 181.7 

- del hlcrro . . 18U 
-, limi e de . . 181*5 

- de polo . . . 2796 
-, punto de . . . 1815 

sob re- . . . 10lJ‘> 
Saturado . . . 18U 
Saturar .... 54.4 
Saturarc .... 54.4 
Saturate, to . . 54.4 
Saturated . . . 161* 5 

- steam .... 1183 

Saturation . . 542 

- capacity . . . 1816 

- curve .... 

-. degree of 546, 181.7 

- of iron . . . 18U 
-, limit of . . . 1816 

- point .... 1816 

-, polo.2796 

- of solution .6687 
-.tooth . . . .26*4 
Saturation, aiman- 

tation k . . 1291** 
-. capacity de . 1819 
degre do 546, 18L7 

- des dents . . 264.4 

- du fer . . . . 181.4 
-, limit© de . . 181-5 

- d’un llqulde . 6*<7 























Saturation 1767 


Saturation, point Slurc, Konzentra- Sbalzodicorren- | 8cala graduata da 

de.18Ls 1 tion der . . 52s1 te.18821 zero alia plena 

- de pdie . . . 070 a I -konzentratlon, j -, pulcggia a . . 447.1! devlazlonc . 68&7 

Satarazione . . 542 die - erhohen 626 Sbarra.accordare j -, graduazlone 

caparitA dl . 1819 kon/.entrlertc 61 a fralorolc-e6l4.il, della . . . .637.$ 

- del dcntl . . 264.4 , - Salpctcr-. . 137, - adduttrice . . 6139 1 - illuininata . . 64(b) 

- del ferro . . 161.4 -, Lot-.07 a 1 - d'anodo . . 11049,—, strumento 

-tirrado di 64 a, 18L7 i -messer .... 54fl; apparocchlo per con.70ft9 

-.limited!. . . 18LS . -Hebor-. . . 55.4 prepare le . 834.7 ,lunghezza 

- del polo . . . 270 a 1 -, die - raise hen 62 a - dl attacco . .0143, della . . . . 0889 

-,punto dl . . . 18ts i Xachffill- . . 6O.10 — cartca . . . 92o . - dl mlsura dcllo 

-.aonra- . . . 181.I0 -prufung . . . 629 \ - collettrice . .018.7 scorrimento 1826ms 

- della soluzionc5927 i -pumpc . . . . 62.10 --, Isolatore dl 014.4, - ohm lea . . .682 a 

Saturt.181 a -rest.1106c . - - attacco deile6l4A j - dellospecchlo 6828 

Saturcr .... 544 1 Sal peter-. . . 126 ; - conduttrlcc 1194.7 j - a spccchio, wat- 

Saturnina, Intoxi- |-,8chwefel- . . . 23 j -c,dl*posltivo per | to metro con 680.7 

caeidn .... 85 a 1 schweftigc . . 61.4 curvarc le . 016a , - dellc tangentl 668 a 

Saturnlno. av- -temperatur . . 55 a : - di dlstribu- i - del termome- 

vclcnamento 85 a 1 -transport zwl- zlone .... 014 a tro. 407.4 

Saturnlsme . . 85 a schen den . - per la forza - t rasversa le . . 688 a 

Saturo.181 a | Platten . . . 62al : motrlee . . 618.10 Scald, to ... . 610.7 

Satz,Maschlnon-206A,Cberkricchen .- della grlglla . 58.7 I Scaldlglia . . .0844 

Sauerstoff ... 8 a der.532 ’ -, gruppo al . . 306 a ' Scale ~.381 a 

-.aktiver . . 1350.il -umrechnunga- -c, indotto a . 4l0a0i Scale.688 a 

-Ion. 27 tabelle . . . 58a - dell’lnaerltore 600J -, boiler . . . .114 a 

-transport . . . 46.7 -, Untersalpcter- 15 a - per la luce . 614a - divided through- 

Saugcr. . . . 1278 a -nntersuchung 629 - magnet lea . .1638 out.6327 

Sauggasanlagc 127 a -verarmung . . 634 -e, morsetto per 014 a - division . . 63Hao 

-kamm . . . 1272 a jdie - verdftn- - a morsetto . 1023 a I-, full-range . .632? 

-magnet . . . 1304 a | nen.55.7 -e, numero delle 806 a !- of hardness of 


-seite .... 1270 a;-, VerflQchtigung -e omnibus, mor- Rontgen tube 

-spltze . . . . 1270 a der. 633 setto In porce- 1286.10 

-transformator 220.7 ,verschuttete . 612 lana per . . 866 a : -, illuminated . 6409 
Siulc.61L7 |die-verstdrken55A - di parafulmlne |-, mirror . . . 638 a 


Abspann- . . 820 a -, Verunrelnl- 9027 -, ohm.682 a 

-nbohrma*chiuc39lA | gungen der . olao i - - prcsslonc 1143 a I -s, pair of . . . 6692 
-nelektroskop 12823 wasserfrele . 51ai — rame 013A, 749a 1 - of slips . . 1306 a 

-, Gulohcrsche . 8lA -wlderstand . . 647 ■ - - scarlca . . 027 I-, tangent . . . 668A 

-,Kabel- . . . .8440 -zlrkulatlon . . 63 a - - sopporto . 1141 a ; transversal .632 a 

Sr halt-. . . .606a -zufuhr .... 63fl! -e, unlone di . 6149! Scalpellarc . .8809 

-.Thermo-. . . 80 a Saures Bad . 11069 ! Sbavatura delle I - via.887a 

-, thermoelck- Sautant. plot de piastre . . . 04a I Sealpello . 092, 8872 

trlsche .... 30 a 1 contact . . . 600 a . Sbiccaraeuto del - piano .... 387 a 

-ntransformator23lA 1 Sauter (balals) 427aI ! pall.806 a j -, togliere alio . 887a 

-, CberfQhrungs-8234 -, l’algullle saute Sbfecarc un palo - da tornire . .8042 
Voltaschc . . 0 a de. . . stir... 18382 1 806 a Scambio, manovra 

-.Wlderstand- 586a l!-. l'are saute d eel Sblccarsi . . 881.10 elettrica degll 

-. Zambonlselie 7a i delik .... 024.4 ! Sblecato .... 407 a 1062i 

Slure, Akkumu- j -, - saute dc...& 554.10 Sbloccato . . 1060 a :-di calore . .2849 
lator- .... 60 a i - en arrl^re . . 683 a i Scabra, superfl- I — forze mecca- 

-anzug .... 93A Sauvcgarde.appa- i cie.282s 1 niche . . . 801.10 

-n, tttzende . .836 a reil pour la - j Scabs, formation j Scampanlo elettrl- 
-best&ndig . . . 362! des ouvrlers 612s I of .611.1 1 co. 12809 

- -er Anstrleh . 80a ' Saveur galvani- • ScafTale degll ac- ' Scanalare . . . 4057 
-dkmpfc .... 61.12 que .... 13132 cumulatori . 1042; Seanalato 44)7.7, 570 a 
- dlchte .... 622 I Saving In mate- - della battcrla 1027 Scanalatura . . 417 a 

Xnderung der52A' rial. 400 a - doppio . . , . 104.7 -aperta . . . 417.12 

- des freien 1 Savon, lubrefnc- - a gradinata . 104 a apertura dl . 4184 

Elektrolvtcn 624 tion du cilblc ' - di legno a pi- - senza avvolgl- 

- 1m Flatten- au.8321 anl. 1046! mento . . . 418 a 

innern . . . 52s 1 Savonnage du - In legno della , -0, avvolgimcnto 

-,Durch- cAble . . . . 8321 I battcrla portato I a.8329 

trttnkung*- . 537 I Saw, band . . .8887 sul suolo . . 104 a 1 - della campaua797A 
-, die - elnfullen 662 1 - blade .... 382o - muralc a gradl- -c, campo delle 204 a 
- feat. 302 -.circular . . . 8S8AI nata. 1049 j -e, eerchlo di 

- -er Anzug . . 93s -. disc.382s' — a rlplanl. . 1049 : fondo delle . 418 a 

- -c Fliese . .103s -dust. 252 - a rlplanl. . .104 a -,chlavetta di .412$ 

- -er Lack . . 86 a - - box . . . 1193s j - pel soccorrl- j - per chlavetta 433.11 

Formlcr-. . . 81 a -, hand.08 a j tori .... 1160 a - chlusa .... 4122 

Fail-.60 a I -, pad.08 a Scaglic .... 881 a - clcca.4123 

-fullung.transpor- to.882a Scagllonarc le ; -e, dlmcnsionl 

tablcrAkkumu- | - cold, to . . . 388 a spazzole . . 470 a delle .... 263.4 

lator mit . . 6341 - out, to . . . .3824 Seala . . . 379.7. 6323,-e, dispcrslone 
-gehalt . . . . 61.13! Sbaglio . . . 100491 -, divislone della delle . . . .2647 

-gemlsch . . . 61 a | -, corrente dovuta | 637 a, 638jo , - di fasciatura 410.4 

-glclchgewIchtA- I ad uno . . . 6479 - dl durezza del | -c, fattore dl riem- 
zustand . . . 626 - di dlrezlone 1158 a tubo lUent- pimento delle330A 

-heber. 627iSballarc le pla- gen .... 1230.10 j -e.fcssura delle 4026 

-Ion.1187 a stre.02.u> -, in forma dl . 610 a forma di . . 417.il 


Scanalatura 









































Scanalatura 
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Scellement 


Scanalature, In- 
dotto a . . . 4142 

- dcU’indotto . 2682 
-c, isolamcnto ! 

delle . . . 878.10, 

- del collo deU’lso- I 

IA to re .... 797.1 . 

- dell'isolatorc 797.4 
larghezza dl 

una.268.7 

- lateralc . . . 7972 | 
lista dl leguo a | 

una sola . . 8<*.o 

- mezzo Aperta 418.1 
-e, numero delle 2683 
-e, numero dl base i 

delle . . . 417.10; 
numero delle - 
per polo . . 8253 ■ 
- delle - per polo 
e per fuse . 8262 j 
ue,poloa 460.4 ' 


- obliq 

- per l'< 


per l ollo . . 440.8 ] 
parete dl . . 4182 
-e, passo delle . 2632 
-e, polo a . . . 469.3 
ponte di . . 41H.7 
-e, profoudltA 

delle . . . .2680, 
sezioni per 906.n 
-e, temperatura al ! 
fondo delle . 286.0 j 

- di tesla dell’ Iso¬ 

lator .... 7972 | 
Scandagliare . 84 Ka, 
attrezzl per . 849.1 j 
maeehina per 8492 | 
Scandaglio . 848.10 j 
Hcappainento 1000a i 
dUpoallivo dl 698.1 
magnete di . 698 . 1 ' 
runiore dello 7(Kfi j 
vapore di . . 118s j 
Scnpparc . . . 602.1 i 
.Scarf welding . 8962 | 

-, to.8002 - 

Scarlca 67.4,4922,6672 i 
aeoumulatore j 
In.702 

- alternativa 12784 

- a period lea . 1273.1 

- nelT aria rare- I 

fatta . . . 1274.1 

- atmosferiea 560.li.' 

989.1 i 

Seariche atm os- | 
feriohe, disposl- 
tivo dl prote- 
zionc eontro Ic 

600.il; 

Searlca attra- i 

verso i gas 1273.12 
batteria dl . . 89.7 
-. capacitn di . 792 | 
carieo dl . . 79.4 1 

- ronduttiva 1273.10 

- coutinua . . . 77.1 

- eonvettiva . 1278.it ; 
eorrente di . 77 a : 
curva di . . . 792 j 
durata della 7 Ha 
- nonnale della I 

- di x ore . 79.1 

- a dlmiiiuzione 

periodica . 1278s , 

- diretta uello *trs>o 

seiiso . . . 1273#. 

- dlsronipitrlccl2742 

- eecesslva . . 78.4 


Scarlca elettrlca 
nei gas rare- 
fatti . . . 1319 a 
—, reslstenzA 

alia .... 1310.7 

- dVlettrleita 1271.7 
-»energia media 

durante la - per 
kg di peso dell’ 
eleiuento . . 78.7 

- a fioceo . . . 667.1 
intensity della 

eorrente dl . n.to 
inseritore dl . 524 a 

- Intermittcnte 76.10 

- instantanoa . 76.7 

- lateralc . . 12789 
lavoro dl . . 792 

- lenta.76 a 

leva dl . . . . 91 a 

- locale .... 772 

- marglnale . . 9002 

- tensione del¬ 
la .006.4 

- masslma . . 1272 a 
nella - salgono 

del lioeohl tor- 
bidi.7a: 

- oscillatoria 12787 

- oseura .... 667.4 
periodo dl . . 782 
powlzlone dl . 792 
procedlinento 

di.77.7 

prova di . . . 79 a 

- delle punte 1274.fi 

- raggionante 1274.4, 

- raplda .... 762 | 
regime di . . 77.7 

- dl rltorno . 1272.12 
sbarra dl . . 92.7 

- a scintilla . 1062 a 
scintilla dl . . 6672 

- seeondarla . 772 

- di spazzola 12742 

- spontanea . 12732 ( 
—, correnti dl 772 ! 

- statira .... 667 a , 

- superficial . 3782 1 

tensione di . 782 i 
- media a I 

plena .... 78a ! 
Searicafiilniine 10022 

- ad aria rare- 

ftttta . . . .6687 

- automatieo . 5692 ; 

- a carta . . . 571.4 

- a cartuccie .6712 

- cilindrl . . 671.1 

- - colonna d'ac- 

qiiA. 672.4 

- eondensatore 

5722 

- corna . . . 5712 

- per eorrente al- 

ternata . . . 6682 1 

-coutinua . 5684 1 

- dl grande 

intensity . . 6082 

-di niccola 1 

intensity . . 6683 i 

- a dIsold 5712, 1018 a 

- elettrodina- [ 

in I co .... 509.4 

- a fuso . . . 10202 

- dl Uuttingcr a 

plnrche di car- 
bone . . . 1020.1 

- a lame 6709, 1018 a 


10182 

. 6702 
10202 
762 


Scariea a liquido6722 

- nastro di set a 

668a, 1019.4 

- ad olio . . . 671 a 

- da palo . . 10192 , 

- da palo mul- I 

tiplo . . . 1019 a 

- da palo sem- 

pliee . . . 1019 a 

- a pendolo . . 6682 

- a pettlnc . . 670 a 

- a piastre . . .5712 
-I, ponte nor la 

actcrmina- 
zionc della 
reslstcnza del 673 a j 

- a punte . . . 671.7 

10187 I 

- - rocchctto . 6692 

- rotelle . . 668 a 

- - serbutoio . 609.1 

- spegnlmento 
magnetlco . 672.1 

- di stazionc 

- per alto ten¬ 

sion! . . . 

- a vuoto . . 

Scar lea men to 

- magnetlco del 

sopporti del- | 
1 'ahsc .... 0972 i 
Scaricare 702, 492.1 

- lentamcnte . 76 a 

- I’ollo. 442 a 

ScarlcAto . . . 490.4 
Searicatorc a 

uiano . . 12812 

- manubrl di 
vetro . . . 13182 

Scarico, livello 
di.1262 

- deU'ollo . . . 442.7 

- del sopporto 4892 
Scarpa metal 

lira .... 
Scarpata . . . 

Scarpe dl gora 
ma . . . 
Scartamento 

tubo di . . . 612 a I 
Seatola .6602,882.71 
10087 I 

- ad angolo In 

ghisa con ri- 
vestimeuto 
Isolantc . . . 882.3 

- di contatto . 584.4 

- a deeadi . . . 6542 

- di derlvazioucHHl.i 

- - der. ad an¬ 

golo .... 884.1 ! 

- der. per ravi 8452 

- der. in ghisa 883 a ! 

- der. in ghisa j 
Con rivestl- | 
mento iso* 
lante .... 891.3 , 

- der. imper* 
meablle. . . 8887 ! 

- der. imper- ! 

meable . . 881.U j 

- der. in ma- 
terlale Iso- I 
lante .... 888eI 

- - der. lit piu | 

pezzi .... 883 a 

- der. eon rl- \ 
vest!rnento dl j 
ottone . . .8842' 


.404.7 
. 807.1 

99 jo 


Seatola di dUtrl- 
buzione . . . 845J 

- d’entrata . . 845.' 

- dl glunzlone 
per oavI . . . 845c* 

- d'incrocia- 

mento . . . 882.4 

- d'lnscritorc . 549> 

- di interruztone 

8 V 0 

- Intcrruzlone 
intermedia- 

ria.8*5/ 

- d’introduzionc 

W1.7 

- - per galleria 845/ 

- Isolante . . . 652 j 

- d’ispezione . H45i 

- metalliea . .651/ 

- di mctallo ni- 

chelato . . 1118/ 

- - mlcrofono llOM.i 

- a molla . . . 534- 

- polare .... 46Li 

- per presa dl 

eorrente a 
spina .... 999.1 

- pres a dl cor- 
rente a »o- 
spensione . . 89tb 

- di protezlone 566-4 

- - raecordo . 8*42 

- - race, a for- 

elietta .... 885 .1 

- race, per II- 
luminazione MTu 

- - race muraleS8x< 

- - rare, eon poll 

non scambia- 
bili.Wit 

- con race, per 

soft!to .... 883> 

- dl race, a so- 

spensionc . . 8*5: 

- race, senza 
valvola dl si- 
eurezza . . . 884.: 

- - rare, eon valv. 

dl sicur. cam- 
biablle . . . 8MJ 

- a squadra . . 896.7 

- del telefono 1116 1 

- per tirare i 

eavi ... .845-7 

- - valvola dl si- 

eurezzu . . . 902> 

- vcntilata . . . 6587 
Scattare, lo - del¬ 
la mollA . . 1011.4 

Seatto.5*85 

meeeanlsmo a64H:* 

- a molla . . . 65*.i 
-.molla dello 10122 
Seatoletta dl mi- 

erofono . . 1110.4 

- mlcrofono 
ricambiabllellKft 

Scavare una 

fossa .... 838: , 
Scellement, bou- 
lon de . . .467^ 
dc - du sup¬ 
port d’lsola- 

teur.818: 

collier Isolant 
A boulon de H04A 
console a . . 815.1 

- crampon a . . 870J 
-> etrler A . . . 814A 




















Scellement 


Scellcmcnt, 

f Ache isolantc 
boulon dc mji 
- au nlAtre dee 

isoiatcurs Hur | 
lour .support 81a* 
support a . . 813.0 . 
Scelta della forza I 
motrice . . . 707.2 
- delle macchine 
motrlci . . . 707.3 ! 
Scenes, appareil i 
A clalr de lane I 
pour .... 94817 | 
appareil A 
Eclairs pour | 

la.948.4 

—h, appareil pour | 
1‘eclairage den | 
- de theatre 947.7 
-pour effets dc 948.1 
-s cable de . . . 862.1 
eclalrage dc 

la.912-5 

-* effets d edal rage 
de la . . . . 9122 
lampe mobile 
de coulisse pour 
I'AcIairairc de 

la.9492 

rcgulateur 
d’eclairagc de 9482 
Schaber 1017.4 

Blei-.942 

Schablonc, Holz- 

884J0 

- fur Mantelwick- ! 

, 8352 I 
.3344 J 
. 336-11 
. 336.1 I 
, 334.4 ! 

, 3342 


1769 


Sckalinciglocko 

10462 

Sehaltanlage . 008.7 
-anordnung . . 88.1 
-apparat .... 5192 

- Akkumulator- 

90.7 

-bewegung . . 6334 | 
-brett. 604.7« 

- -Instrument . 699.4 I 

- -wArter . . . 8192 


. 8862 ! 
.886.0! 
. 6062 ! 
. 550.4 | 
. 6062 . 
U462i 
. 6832! 
. 0042 
. 005.4 I 
. 5602 
.6032 
.606.1 ! 
. 6052 | 
. 5002 | 
. 647.4 
. 897.4 i 
. 6822 ! 
.60321 


lung 

Flatten- . . 
-npresso . . . 

-. Scheren- . . 
-nwicklung . 

Wicklungs- 
Schacht, Einstein- I 
8344 

gemauerter . 8302 ; 

-kabel.767.4 

-signal, elek- j 

triaches . . . 9862 | 
SchAdlleher Strom- \ 
ubergang zwi- | 
schen 2 Xkku- 
mulatorplattcn 702, 
fichAferscner Anti- 
kohUrer . . 1059.4! 
-c Platte . . 1059.4 
-or Spiegel . 1069.4 | 
SchAter auti- 

coherer . . 1059.4 
Sohale, Abtropf- 852 | 
Baldachin- . 9592 
-nbund . . . .4804 1 
-ndektrode . 1186.7 

-nguft.843.6 

magnetise he 12917 1 
-nrand .... 4864. 
-ntransformator231.4! 
Schttlen der 

StAmme . . 806.6 , 
SchalldAinpfer 

8222, 10642 
-kammer . . 1088.1 
-offnung . . . 11162 , 
-slehere Sprech- 
zelle . . . 11262 
-trlchter . . . 1110 . 1 1 
—, fAulnlssiehercr 
11102 

- Metall-. . 11102! 


-dose 

- Zwisehe 
-hAuschen 
-hebcl . . 

-kasten . 

-kipper . 

-kurbcl . 

-plan . . 

-pult. . . 

-rad . . . 

-raum . . 

-sAule . . 

-schrank 
-sickening 
-stangc . 

-stern . . 

-stufe . . 

-system . 

—. Akkunni- | 

latoren- . . . 88.i 1 
Schalttafel . . 004.7 ! 
Akkumulatoren- 
608.4 

-anordnnng . .6042! 
-aufstellung . . 0174 | 
-ausriistung . . 604.4 , 

-bau. 0042 

Bogcnlampen- | 

6082 

-brand .... 

-biihne . . 

-, Drehstrom- 
-, Drcilelter- 
-, Dynamo* 

-, Eioh- . . 

-feld .... 

-, feuersiehert 
-.Flftoh- . . 

-, Flugel- . . 

-, freistehende . 609.7 i 
-, Haupt-.... 606.4; 
-. liauptdynamo- ; 

6062 | 

-. Hochspannungs- i 
007.1 i 

Kabel- .... 0072 j 
-, Kraft- .... 007.4! 
-, Kraftstatlons- i 

605J j 

-, Lade- . . . .0082 
-, Licht- . . . .0072 
-, Marnior- . . . OOCj ! 
-montage . . . 0174 
-, Motor- .... 0062 j 
-, Nlederspau- ! 

nungs- . . . 600.7 : 
-, Normal- . . . 0062 I 
-. Nulleiter- . .608.1 
-rahmen .... 010.7 ; 
-schema .... 6042 I 
-. Suannungs- . G082 
-, Wand- .... 6092 
-zAhler .... 690.7 ! 
-./Abler- . . .0072 1 
-, Zweileiter-. . 0092 j 
Sehaltwand . . 6052 1 

-werk.619.7 ! 

-zcllc.90.1 


619.10 > 
. G19j , 
. 6072! 
. 009j 
. 6062 
.6082 I 
. 6132 , 
. 6194 I 
. 009.4 
.6092 


Schalten .... 616.1 
die Battcric auf 
OuautitAt. KKUO 
- Batterie auf 
Spannung . 101J 
-, Bogenlampen 944.4 
-, iremIncht . . 83.10 
nintcreinander-382 
-, Maschlnen 

parallel. . . 2982 
nebcncinander-384 
-, parallel- 884, IOO .10 
-, In Reihc . . . 332 
-, In Serie . . . 10 U 
Schalterabmessun- 

gen.6562 

Anlaft- .... 694.7 
-. Batterie-. . . 1012 
-, BogeuIampcn-9412 
Bogcnlampen- - 
mit Htcllung fur 
AnlaB und Be- 
trieb .... 941.6 
-deckel aus Iso- 
liermassc . . 898.1 

- aus Messing . 8982 

- zuni t'bertapc- 

zlercn . . . 8982 
-, Dccken- . . . 6242 
-. Doppclmesscr-6222 
-. Dreileiter- . . 6212 
-, dreipoliger . 6212 
-. I)ruck-.... 6224 
-, Druckknopf- 8972 
-, Dunkel- . . .898.4 
-, Kinbau- . . . 897.1 
-. cinpoligcr . . 621.4 
elektrischcr . 6182 
Fntlade- . . . 6244 
-. Krsatz- .... 6202 
-, Feder- . . . 522.10 
-gehAusc . . . 6492 

-griff. 6492 

-, Gruppen- 92.4, 62 82 
-. Hand- .... 6202 
-, Ilaupt- .... 620.1 
-.Hebei- . . . .622.1 
-, Hilfs- . . .6202 

-, Hoehspou- 

ntings- . . . 6502 
-, Hochspannungs- 
hcbcl-.... 5504 
Installations- 8962 
-klenime .... 6494 
-. Kohlen- . . . 6232 
-, Konsolen- . . 628.4 
-.Kronen- . **-. 8972 
-, Langxuui- . . 622.7 

- mit Luftunter- 

hreehung . . 628.1 
-, Most- .... 6282 
-, mcchoniscb be- 
tAtigter . . . 5204 
-, Messer- . . . 622.4 
-, Moment-. . . 6222 
-, Momeutdreh- 8902 
-, Ntimmcr- . 10682 

-, 01 -.6232 

-platte. 649.4 

- mit pneumati- 

scher Funkcn- 
loschung . . 6632 

- mit Rohr- 

ausatz . . . 89751 
-, Rohren- . . . 6282 
-, Schnur- . . .5224 1 
-. Hchwacli- 1 

strom- . . . 5194 
-, Sektions- . . 520 la ■ 


Schaltuog 


Schalter, selbst- 
ttttiger .... 622 
-, Sicherhelts- . 620.7 

- und Sicberung 

kombiniert . 66 O 17 
j -sockel .... 6492 
-, Starkstrom- . 6192 

- mit Slcck- 

schluHseicln- 
rlchtung . . 897.7 
8terndreleck- 6284 
Stopsel- . . . 624 a 
S tufen-.... 623.7 

-teile.6312 

Tumbler- . . 8964 
-, Turkontakt- . 8874 
Umforraer-. 1834.1 

- mit einer Untcr- 

brcc.hu ngs- 
stellc . . . .621.7 

- zwel Unter- 
breehungs- 

, steilen . . . 6212 
-, versehllcB- 
I barer .... 6242 
I-, Vertellungs- 18332 
I Wand- .... 624.1 
1 - In wasserdichtem 
I OchAuse . . 5284 

|-.Zclt-.6215 

■ - mit Zeitele- 
| ment .... 6294 
-, Zellen- 902, 6992 
I Zentrlfiigal- . 6282 
I Zweig-.... 620.4 
-, zweipollger . 6212 

, Zug-.6612 

. Schaltung, Alteste 
Markonl- . 10645 
, -, Anker-.... 8072 
i-, -spulen- . . .8072 
-.Aulaft-. . . .691.1 
1 -, Arbeitsstrotn- 9972 
1 -, Batterie-. . .100.9 
! - der Bogen- 
I lam pen . . . 9272 
Brucken- . . 678.1 
-gegen- 

sprech- . . 10892 
Delta- . . . .203.1 
j -, Differential- 1089.4 
1 -gegen- 

I spreeh- . . 10892 

I -, Doppel- 

. spreeh- . . 11305 

! Drclcck- ... 203.1 

-, Dreiiampen- 9272 
Dreiphasen- 
Dreileiter- . 202.4 
-. Krregungs- . 261.7 
! -, Gegen- . . . 60013 
' Gruppen- - der 

Bogcnlarapen9282 
Harwoodsehe 
Gegen- 

sprech- . . 1028.1 
-, Isolationsmeft-904.4 
-.Janus- . . . 1167.1 
Kaskaden- - der 
Kondensa- 
toren . . . 12845 
Lade- .... 742 
Meft- . . 499.1, 6245 
-. Mikrophon- 11122 
Parallel- - der 
Bogcn la ra pen928.1 
Pruf- . . . .4862 
-, Reihen- - der 
Bogen lam pen 92&2 





























Schaltung 


Schild 


Schaltung, Re¬ 
late- . . . . 10203; 
Ruhc- .... 9983 ! 
Sechtdampcn- 9273; 
Sechspbonen- 1 
Ring- .... 20&7 
-Stern- . . . 2033 j 
Spar- .... 5003 
Sprcch- 

stellen- . . 11273 
8tern- .... 2023 
Obcrtrogangs- 

10073 

nnTerkettete 
Drelphanen- 2023 
Zwei- 

phaHen- . . 201.10 

verkettcte Prel- 
phasen- . . . 2023 
- Zwetphasen-202.1' 
Vicreek- . . .2064! 
VierphoHen- 
Rlng- . . . . 208.4 j 
-Stern-. . . . 2003! 
Wattmeter- . 6893 \ 
Zweilampcn- 927.7 1 
Schaniotte- 1 

zyllnder . . 83 ' 

Scharfe Abgren- 
zungder Schrlft- ■' 
zelchen . . 1014^4j 
-esOrwlode . . 5403 
-e Schrlft . . 1014.4 1 
Scharn lerelekt ro- 
raagnet . . 18043; 
Scharn lerartlger 
BQrstcnhaltcr431.i 
Schattcnbil- 
dung . . . 

-, clektrterhnr 
-photometer . 
-.Schlag- . . 
Sch&tzen . . 
SchUtzungs- 
fehler . . . 
Schaufel.... 1243 
Schaufenster- i 

beleuchtung 9113 1 
Scbaukelappa- 1 
rat .... 1202.1 ! 
Srhauloch . . . 8813 ; 
Scheibenanker 4183; 
-nmaschine . . 21l3| 
-. A ragOM elek 
trische . . 

-nartlg . . . 

—e htichsc . 
-nblit/Hchutz- 

vorrichtung 6713 
-nbrelte .... 4463 

-, Bug-.8603 

-ndrchbank . . 8903 
-ndurchmcsHcr 4463 
-ndvnamo . . . 2113 
-iicfektromcter 6043 

Feat-. 4473 

-, - und Ix>h- . . 4473 
-, Feuer- . . . 11963 
-, flicgende . . 447.1 
- getrlebene . . 444.7 
Glanz- . . . 11963 
-, Heck- . . . . 86 O. 4 I 
-. Holz- . . . 1014.10 I 
-, die-der lutluenz- 
maschlne relbt 
gegen dan Relb- 
zeug . . . 12803 
Innenliegende4473 


1770 


8chelbe, Isolier- T96L7 


860j 

1282.4 

446.12 

.460.7 


Kabel- 

-nkonduktor 
-nkranz . . . 
-nktipplung . 

-, Lelt- .... 

-, I/O*- .... 
-nmaschlne, 
Faradays . 

-, Poller-. . . 

-, Reiter-. . . 

-, Kiem[enJ- . 

-, rotlerende . 

-, Schlelf- . . 

-, Schnur- . . 

-. schwebendc 
-, Sell- .... 

Stufen- . . 

-, trelbcnde . 
-numschalter 
-, Verlegnngs- . 828.1 
-nwieklung 


Schcllc, Rohr- - 
ous verzink- 
tem Eiaen . 87617 
Schema di av- 


. 860.1! - 

- un evvol* 


versale . . 

124 L4 

. 447.7 

gimento . 

805.10 

- da tavolo . 

1240.7 

1 - 

della distri- 


1 Schcuerbock 

.8104 

1278usi 

buzione . , 

.6043 

-mQhle . . . 

1198.4 

11983 1- 

di quadro dl 


-trommel . . 

119814 

.85031 

d 1st ribuzione 6043 

Scheuern, das 



445J1 
. 6963 
12793 
119614 
.962.4 1 


- equivalence . 8093 

- del percorso 
della corrente 1423 

- di j>onte . . 18863 

- raalale . . . 8093 


.9763 

1287.7 

13483 

.976.4 

.6413 

.641.4 


Scheidcwand, 
isolierende 

-, pordse.73 | 

Sene Id er, j 

Schlamm- 1220.7 j 
Schelnbare Be- I 
lostung . . 490Jl | 
-e Leistung . . 167.7 ' 
-o Platteuobcr- 
ilttche. ... 893 
-e Selbstinduk- I 

tton. 209.7 

-oh Watt . . 1266.10 
-cr Widerstand 1463 
-er - defl Licht- 
bo^ens . . . 0253 
-cr Wlrkuugs- 


1279.7 
.6323' 
. 4213 | 


grad .... 297.4 j 
Scheinwcrfer, 

Bogcnllcht-. 949.7 | 
-. Luken- . . . 9603 1 

-kohle.9293. 

-wagen .... 9603 
Schcitelfaktor . 196.7 | 

-rille.7973' 

-wert.1863 

— dor elcktro- 
motoriHchen 
Kraft . . . 12623 1 

- - der Ktrom- 

Htttrke . . 12603: 
-wicklung . . . 817.i; 
Sehcll*0k . . .8673 
-h, lieraimquet- | 
Hchen des . . 428j ' 
Schcllacklert . 867.C! 
—es Papier . . 8693 • 
Schelle . . . 

-, Abidutz- . . 

-. Donpelrohr- . 
-nisolatorstutze, 
doppeteeltlge8l53 1 
-, tenller- - nut | 

Stciuschraube8643, 
K«b.l- .... 848* ! 
-, Kontakt- . 665.12 
-.Rohr- . . . . 8763 j 

— aiiH Por- 
zcllan .... 8773 

— fiir el 11 I 

Rohr . . . . 8763 

— - fur zwel 1 

nebcneinanclcr- 
liegende Rohre 

K77.1 


447J ; - rldotto . . . 809.4 
. 4483 - aerapllflcato . 809.4 
. 447.4 - Hvlluppato . 8093 
. 4443 Schema de bo- 
. 6263 I binage . . . 8083 
1 - de* conne- 
. 818.4 xions .... 1423 
8423 1 - dEveloppo . . 3093 
j - d’enroulement 8083 
777j 1 - Equivalent . . 8093 

- de pont . . 18863 

- radlul .... 8093 

- rEdult .... 809.4 

- aiinpliflE . . .809.4 

- de tableau de 
distribution 6043 

Scheme .... 7063 
-, detailed . . . 7063 
-, general . . . 708.4 

- of winding . 3083 
Sehenicl, 

IHoller-. . . 1278.1 
Schenkclntrom 140.10 
Schermaschine, 

1 Blech- . . .8883 


Schere . . . 887.10 
-, Bloch- . . . . 888J 
-nschablone . . 835.1 
-, Verband- . . 6067 
Schermo a brac- 
cio muralc 1241j 

- a compres¬ 
sion'; . . . 12403 

-, effetto elettro- 
dinamlco dl 183.4 
-. - magnctico 

di .1883 

- elettrlco . . 1276.1 

- per rename 
radloscoplco 

12413 

- fluorcscente 1240L4 

- fotometrlco . 9773 

- - dl Bunsen 13483 

- ad Imbuto . 1240.4 

804.1 | - iuduttlvo . 1297.1 
612.7 - ad lride . . 12403 

877.1 


- magnctico . 1833 

- opaco . . . 11783 

- orlzzontaletras- 

Dortablle . 12403 

- picghevolc per 

tubi Roent¬ 
gen .... 12403 

- di platlnocia- 

nuro dl 

barlo . . . 10963 

- protettore dl 

vetro . . . 12403 

- a quadro dl 

legno . . . 12413 

- di rinlorzo 1243.m 

- a scrido . . 12413 


Schermo, con 
sopporto uni¬ 
versale . . 124 Li 

- a Honpensione 124L7 

- con statlvo unl- 


Kabel achca- 

ert. 86 I .1 

Schiacciata del- 
rdettroforo 1277.4 
- dl realna . 12773 
Schicht . . . . 304 j 
- von getf'erten 
HauflUden . 7693 
Schichtung des 
elektrlschen 
Lichtes . . . 9723 
Schieblehrc . . 8793 
Schicbeblech 1012.10 
Schicberblendc 
fiir Durch- 
lcuchtungcnl24Ln 
8 chleber, Bur* 

sten.4813 

-Hteuerung . . 1203 
Schlcfer .... 8613 
-, Glimmer- . TKS.io 

-platte.923 

-. pollertcr . . . 7889 
Scniene, An- 

schluO- . . . 6143 
-,Arbeits- . • 10063 
-nbefestigung . 6143 
-nblcgcvorrich- 
tung .... 6 I 6.1 
-, Blltzablclter- 99±7 
-nklammer . . 6143 
-, Klemm- . . 102£L> 
-nkontakt . . 106L2 
-.Kraft- . . . 6 I 8.10 
-, Kupfcr- . . .6183 
-. Licht- .... 614J 
-> Mewing-. . 10663 
-, Mltiel- . . . 1006.7 
Kuhe- . . . 10063 
-, -kontakt- . 10063 
-, Sammel- . . 61&T 
-, Schlelf- . . . 6823 
-nstofiprufer . 6993 
-, Telegraph ier -10063 
-numschalter 10213 
-nverbindung . 6143 
-, VertcilungH-. 6143 
-, Zuleitung*- . 6183 
-n, die - zusam- 
menpasw^n 614J1 
Schlffbelcueh- 
tung, elck- 
trlschc . . . 9113 
-dynamo . . . 2184 
-galvanometer 1886.1 
-nebewerk, elek- 
triKchea . . . 0873 
-Installation . . 864.4 
-lautsprecbcr 11153 
-motor .... 2203 
-station . . . 10073 
Schild, Email-. 0173 
-, Leder- . . . 11413 
Schutz- . . . 4083 
-, Seiten-. . . . 401i 

-tvp.4063 

-, Warnungs- .5143 
-.Zellulola- . .6173 
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8ohnell 


Schirmantennel0784 
Schirra, Blech- 964.7 
-blende . . . 12412 
-, elektrlscher 1276.1 
-, cmoillierter . 9648 
-, Glas-. . . . .964 jj 

-belter.957.4 

-, Induktlons- 1297.1 
Lampen-. . . 9645 
magnetlscher 1886 
Milchglas- . . 9772 
-netz .... IIOQjO 
Photometer-. 9779 
undorchslch- 
tiger . . . 11783 
-, Versthrknngs- 

1348ao 

-wtrkung, elcktro- 
dynamlsche 1884 

- -, clektrostati- 

sche - dcr Man¬ 
tel .9062 

Schluma di 

zlnco . . . 1222.4 
Schlacke . . 110.10 
-npartikel . . . 91(15 
Schlaff han gen¬ 
der Draht . 821.7 
Schlag, elektrl- 
>scher . . . 6O0dl 
Entfritter- . 10762 
-radhandpressc 

1207.5 

-achatten . . . 975.4 
-weite, Funken- 

072.li 

Schlagcn, mlt 
einem Katzen- 
fell .... 12772 
der Riemen 
schlttgt . . . 121.4 
Scblager, Lang- 
aam- . . . 1045.1 
Schlamm, Ele¬ 
ment- .... 44 

-sack .... 884J1 
-schclder . . 1220.7 
Schlamm de mi¬ 
neral . . . 1220.8 
-s, separateur 

dc .... 1220.7 
-g, trlcur de . 1220.7 
Schlauchleltung, 
bcweglichc 
Lampen- . . 1059 
-machine . . . 7719 
Schlecht gasende 
Zelle .... 75.10 

- leitend . . . 7002 
Schlcchter Kon- 

takt . 585.4, 788.7 

- Letter .... 730.4 
Schlelchcnde 

Wicklang . 8222 
SchleifbursTe . 424fl 
119(15 

-feder .... 11209 

-flache.6309 

-kontakt.... 427.8 
-maschine . . U96ao 
—, Poppel- . 1197.1 

- -, Riemen- . 11972 

-motor.... 11972 
-pulver . . . 119(13 
-raum .... 11982 
-ring.41940 

- -anker .... 410.5 
—motor.... 2224 
—verluste . . . 2984 


Sehlelfscheibe 

11984 

- -, elastlsche 11987 

- -, Kork- . . 11988 
-schiene .... 6822 

-stein.885.7 

-vorrichtung, 

Kollektor- .4288 
Schlcifo . . . .8084 
-, Abtropf- . . . 889 

E64Chlo9B6D6 

18187 

-ndrahtbrftcke 674.1 
-nmessung . . 9087 
-nstCitze . . . 18412 
-nwicklung . .8174 
Schleifen . . . 8880 
Schlenpsvstem, 
elektrlsches 967.7 
Scblenderring, 

Ol .4842 

Schllchtfeile . .8884 
8 chliefbarer 

Kanal . . .830.5 
Scblieren,bel der 
Entladung 
stelgen - auf 787 
SchlieSen, den 
Strorakrcis . 1414) 
SchlieBungs- 

bogen 5522, 928 10 

-draht . 85 

-funke. 662.7 

-induktlons- 

stroin . . . 1849 
Schllnge, Rohr- 8983 
Schllttcn . . 1084s 
Entlade- ... 92.7 
Kontakt- . 1084s 
-kontakt.... 588s 
Lade- .... 986 
-, Zellenschalter-91.3, 
6003 

Schlitz . 6388, 1018s 
-isolator .... 794s 
-schraube . . . 5483 
Schlitzer . . . 992 
SchloB, Ban¬ 
dage- .... 4192 

-, Kell-.4192 

-.Bell-.9485 

Schlot.1129 

SchlupfvergroBe- 
rung . . . 1828s 
-widerstand . 18287 
Schliipfung . . 2687 
Anker-.... 2662 
-skurve . . . 498ao 
-smoBstab . . 13286 
-smesser .... 6379 
-, negative . . . 266.1 
-, Riemen- . . . 2983 
Rotor- .... 268s 
-swlderstand 13287 
SchluB, Erd- . 8784 
-, Korper- . . . 3732 
-lampe .... 114H2 

- -npaar . . . 1137.7 

-relaU .... 1140.7 
-stein. 8842 

- der Cbermitt- 
lung .... 100410 

-zeichen . . . 10047 

- -abgabe . . 11244 

- -, automatlschcs 

doppeltes . 11132 

- -, elnlaches 11245 

- -, das - - er- 

sohelnt . . 11484 


ScbloBzelcben- 

f alvanos- 
op, automatl- 
senes . . . 11442 

- -klappe . . 11874 

- -lampe. . . 11482 

- -relats . . . 11487 

- selbsttatigcs 

11892 

SchlQssel . . 1006.1 
-, BrOoken- . . 66041 
Doppel--(MeB- 
lnstr.) .... 66La 
->— (Schrau- 

ben) . . . .8987 
-, doppelmhull- 

ger.8987 

-fur Dosen- 

dcckel . . .8884 
-, Galvano¬ 
meter- . . . 6687 
-, Quadrantelek- 
trometer- . . 6643 
-, 8ehrauben- . 8986 
Stopsel- . . . 6582 
-. Telegraphen- 9946 


Schinelzappar 

rat.7864 

-bares Isolations- 
material . . 7762 
-barer Kitt . . 7842 
-draht.5686 1 

- -legierung . . 5642 ! 

- -sicherung . 567.7 

-oinsatz .... 5684 
-herd .... 1208s 
-kossel.84.10 

- -, Wachs- . 12072 

-ofen.849 

-patrone . . . 1021a 
-pcrle.n .... 5552 

-punkt.668s 1 

-raum. 6682 

-stopsel .... 9002 
-stuck.5685 


-temperatur . . 9162 
-wttrmc . 5629, 9152 
- spczlfische 

125410 

Schmelze, Metall- 

10192 

Schmelzen . . . 84s 
eino Slchc- 
rung sehmilzt 1 

aus. 562.7 

Schmerstein . . 7887 
Schmerz . . . 610.4 
Scbmicdbar . *7 381.7 


-es Eisen . . . 8442 
-cr GuB .... 8442 
Schmiedeeisen 8442 
-eiserner Aus- 

leger .... 9589 

- -es Geh&use . 4547 

- -e Kiem- 

scheibe . . . 4487 

-feuer.8812 

-presse .... 888 a 

-stock.3882 

Schmieden . . 8812 
-. elektrlsches 18588 
Schmierbuchse, 

Docht- . . .4412 

-fett.448s 

-gefUfl, Tropf- . 4412 
-kanne . . . .4402 

-loch.4487 

-mittel.4482 

-nute.448s 


8 chmlerftl . . . 4482 

-ring.4484 

-scblobt . . . 489J1 
-vase .... 440a 1 
-vorrichtung . 448a 

- -, Zentral- . . 4422 
Schmlere . . . 4402 

flOsslge . . . 448a 
-, Starr- .... 4487 
Schmleren, den 
Apparat . 10102 

- dcs Ko!lektors475.4 
das LAger . . 440a 

-, Plattcn . . . 802 
Schmlerer . . . 883 
Nadel- .... 44U 
Schmlerung . 489jo 
-, Docht- .... 4412 

Fett-.448a 

-, Hand- .... 44L7 

- dcs Kabels mlt 

Seife . . . .8881 

- - Kabels mlt 

Talgpulver . 88 Ls 
-.Dl- I .... 4485 
-.Ring- . . . .44213 
-, selbstttttlge . 4419 
-, Zentral- . . . 442.1 
Schmirgcl . . . 8862 
-apparat . . . 4742 
-band .... 11972 
-leinen .... 386.1 

- -, feines . . . 4749 

- grobes . 474ai 

- mittclfclncs474ao 
-lelnwand . . . 886a 

- -, feine .... 4749 
-pulver .... 8862 
-schelbe .... 8884 
-vorrichtung . 4742 
Schmlrgeln, den 

Kollektor. . 475a 
Srhnarrweckerl04&3 
Schnecken- 

ge trie be . . 44916 
-radwlnde, elck- 
trlschc . . . 9882 
Schneebelastung 
der Drtthte . 822a 
Schncldbacken 5487 

-eisen.5484 

-kluppe .... 548s 
Schneide 406.10,685ao 
-anker .... 852.4 
-naudilingung . 6859 
-nblitzableiter 10182 
-nblltZHchutzvor- 
richtung . . 5709 
Schneiden . . 387.7 
-, Gewlnde . . . 8942 
Schneider, Blcl- 97a2 
-, Glas-.... 93.ift 
Schuellauf- 

ladung ... 787 
-entladung . . 706 
-frequenzkrels 1089.4 

- -Ntrom . . . 1069.1 
-galvanoplo- 

stik . . . 120811 
-iaufende Dampf- 
maschlne . 119/. 

- -er Motor . . 2172 


-lkufer.1196 

-lot. 9810 


-telegraph . . 10296 
- - von Poliak 
and Virag 10292 
-trocknend . . 078s 
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SchwalbenschwanzfOnpig 


8chnelllgkelt dcr 
Zeichenfolgell08L7 
8choittbrenner 079.7 
-punkt.... 240.12 
-schraube . . . 642 a 
S chnur .... 860.7 
-bandage . . . 4194$ 
Doppelpcndel- 

8804$ 

Elnfach- . . . 866 a 
- elnstellvorrich- 
tung. . . . 1840 a 
G ehlnge- . . 062A 
-.Glubllcht- . . 90L6 
Gummiader- 
mehrfncb- . 869 a 
- klemme .... 867 a 
- leltungsumschal- 
tung . . . 1190 a 
L ahnlitzen- 1117.7 
Leltungs- . 866.7, 
1117 a 

-loser Klappen- 
sohrank . HSU* 
Panzer- . . .869.7 
-pen del . . . .969 a 
P endel- mlt 
Tragsellchen 860.4 
-, runde Dop pel-868.4 
-»ebaiter.... 622J) 
-schelbe .... 962.4 
-spanner .... 902 a 
-, Stahl panzer- 869 a 
-, versellte Dop- 

pel-.858.7 

-,-Dreifach- .869a 
wa&serdlchtc 
Leltungs- . . 869 a 
- zug.66L7 

- -pendel . . . 969 a 
Z uleitungs- . 861a 

School - galvano¬ 
meter . . . 1336.7 
Schorfbildung 61U 
Schornsteln . . 112 a 
S chottischer 

Kessel . . . 108A 
8chrUg genuteter 

Pol. 469.4 

-e Wandfassung963a' 
-wlcklung . . . 818 a j 
Schrank, Ansatz- | 
1138.7; 

-, Fern- . . . 1189a | 
-, -vermlttlungs- - 
mit Unter- 
brechungs- 
klinken. . 1146 a 
- formlger Vlcl- 
fachumschal- 
tcr .... 1140 a 

- -es Wandgc- 

h&use. . . 1126.7 
JuionkliippoD* 

11672 

-, Ortsverbln- 

dung* . . 1146A 
-.Pyramlden- 1166.n 
-, RelaU- . . . 1160.1 
-, Rfthren- . . 1245 a 
—» 8chalt-.... 606 a 
S lfDftlldlDpCO 0 

1165a 

-tastenwerk . 1138 a 
-.T ransit- . . 1146.4 
-, Trocken- . 1198 a 
-, Vlelfacb- . 1188 a 
-. Vorschalte- 1142A 
Schranke . . . 514.4 


Sohraubstahl . 648a 
• AttBW6D(lif0r 

648.10 

—. Inwcndtgcr 643 a 
- stock .... 884ao 
-zwinge .... 898 a 
S chraube . . . 689 a 
- nanlasser . . . 598 a 
A nschlag- . 1016 a 
A nschluB- . . 660a 
-n, dle-anzlchen 

896.4 

-» Begrenzungs- 646 a 
- nbonrer . . . 648 a 
- nbolzen . . . 539.7 
Daumen- . . 642 a 
-, Einstell- . . .642.4 

-, Erd-. 804 a 

-nfeder .... 6467 

- -, Stahl- . . 1006 a 

- -, zylindrisebe 546 a 
F ltigcl- . . .642 a 

-nfdrmlge Feder 

6467 

-.Fundament- 466 j 2 
ger&ndelte. 1026 a 
-, gerlffeltc . 1026 a 
- ngewinde. . 639a2 
-, llakcn- . . . 612 a 
H olz- .... 642» 
Klomm- . . . 642 a 
K uebel- . . . 542.4 

-kopf. 689 a 

-, Kordcn- . . 1026s 
-nloeb .... 639.il 
-, olne-lockern 644 a 
M e tall-. . . . 642A 
-, Mikrometer- . 642 a 
(I iehre) . . 879 a 
-, Mutter- . . . 640 a 
- n nachschnei- 

den. 644a 

-, dle-nach- 
ziehen . 

-, Nlvellier- 
-, Regulier- 


.896a 
.642.4 
642.7, 
1031a 
. 422.4 
642A 
396.fi 


-nscholbe 
-, Schlitz- 
-nfichlussel 
—, englischer . 99.4 

- -, franzoslscher99.4 
-nschncidebank894.4 
-n schuelden . 894 a 
-. Schnltt- . . .642 a 
- nschOtzer . . . 860.7 
-nsWherung . .641.4 
-. Spltzen- . . 1000.4 
-, Stein- .... 467 a 

Stell- . . . .6422 
-nstiitze, haken- 
formlge . . 814.7 
-.cine- uber- 

drehen . . . 644.7 
-nwinde .... 399 a 
- nzlchcr .... 896 a 

- - mit Heft. . 99 a 

- - mit festem 

Heft . . .1016ao 

- zura Urn- 
stecken . . . 09 a 

Schrelbapparat 

1002a! 

-empfttnger . 1058.7 \ 
-feder. 667 a 

- - de.s Estiennc- 

apparates . 102flLfl 

- -schlitten . 1387ao 


Schreibhebel 10162 

- -system . . 1016.7 
-magnet . . . 1014 a 
- me chan ism us . 667a 

—pult.1127a 

-rUdchen . . 1018.7 

- -achse . . . 1009 a 
- telegraph . . 1002A 
Schrclber, 

Farb- . . . 1008A 
-.Heber-. . . 1026 a 
-.M orse- . . . 1002 a 
-, Relief- . . . 100&4 
Wellenllnlen-1028.4 
Scbrlft, die - blelbt 
aus .... 1016a 
-,dle- erscheint 
spitz . . . 1016 a 
E stlenne- . 1026.4 
-, magnetische 1297 a 
- mater.... 1209.7 
-matrize . . . 1209.7 
Morse- . . . 1002 a 
-, Rekorder- . 1027 a 
- ischarfe . . 1014.4 
-.Undulator- 1028 a 
S chrltt, Feld- . 810 a 
G esamt- . . . 809 a 
-, Kollektor- . . 810 a 
-. MeO-.... 8lOao 

-,Pol-.810.7 

-, Potential- . . 810 a 
-. Ruck warts- .810a 

-.Tell-.800.7 

-. Vorwttrts- . . 809 a 
-, Wlckel- . . . 809 a 
S chrumpfrlng . 484 a 
S chrumjifen . . 46 a 

- der Masse . . 462 

Schub.862 a 

-beansproohnng 

362a 

-fostlgkelt . . . 862.7 
-koefnzlent . . 868 a 

-kraft.868a 

-lehre. 879 a 

-spannung . . 8682 
-stange .... 647 a 
8chun, Bilrsten- 

481a 

-c, Gummi- . . 99ao 
-, kabel- . . . 468.12 
Pol- . . 2772, 1014A 
-, Stungen-. . . 8042 
-winkel, Pol- . 277.4 
Sch u (galvano¬ 
meter . . . 1836.7 

Schulter . . . 600.7 

Schuppcn- 

graphlt . . . 17 a 

-. Kohlen- . . . 116 a 

Schiirze, Schntz- 

1242.fi 

SchuC, Kabel-. 847 a 
S chutzapparat, 
Arbeiter- . . 612 a 
- bartbindc . 1242.4 

-blech.408 a 

-brllle .... 1242A 

-dach. 8072 

-deckel .... 649.7 

-draht.770a 

-eisen, Kabel- . 888 a 
- gchttuse . . . 403.4 

- der Kabel- 
verblndung 844.7 

-gitter.61L4 

-glas, Gliih- 

lampen- . . 964A 


Schntzglocke .964i 
-halbbugel . . 796a 
-handsenoh . 19487 
, -baube. Blech- 807 a 
1 -hulse aus 

Gummi . . . 786? 
-kappe . . 666 a, 948: 

- - aus Gummi 

7868 

- - zum Vcr- 
decken der An- 
sc hi (Use . . 880i 

-kasten .... 6661 

- - aus lsolier- 

material . . 881 a 

- - aus unzer- 

brechllchem 
i Material . .881 a 
- kleldung gegen 
Hochspan- 
nung .... 513.1 

-korb.957 a 

,-maske . . . 1242a 

-mit tel.6142 

-mutze .... 1242 a 
l-netz. . . 6142, 990 a 
!- rohre .... 1022 a 

- -, Kabel- . . . 838^ 

-schild. 403 a 

-schurze . . . 1242s 

-spule.382 a 

-stoff, Gummi- 1242* 

- der Telephone 

gegen radlo- 
telegraphische 
Stor ungen 1172> 
-verkleldung . 611 a 
- vollbOgel . . . 7982 
-vorrlchtung 
gegen atmo-] 
spnttrische 
Entladungen 6068 

- -, automatische 

- fOr hlnter- 
einander ge- 
schaltete Gltih- 
lampen . . 1346.4 

- -, vorgeschrle- 

bene .... 614 a 
- wand .... 1241 a 
- wert dcr Ira- 

pr&gnlerung 806.4 
ScbOtzender 

Cberzug . . 874/ 
Sch w abb el, 

Tuch- . . . 11994 
Schwach errcgttfOJo 

- gedUropfte 

Schwln- 

I gungen . . 1084 a 
| - permeables 
, Erz .... 1221 a 
-st romblei kabel 767.1 

- -blitzxchutz- 

vorrichtnng 66 Sa 
— isolator . . . 791a 
—kabel .... 760 a 

- -leitung . . . 766 a 
! - -fichalter . . . 618 a 
: —nichcrung . . 667A 
i SchwSchung*- 

ankcr . . . 102&4 
j 8 chwilchung dcs 
elektriHchen 
Zustandes. 1909.4 

-. Feld-. 267J 

Schwalben- 
schwanz- 
formig . . . 406 .A 
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Scorrimento 


1212.4 
. 47&0 


. 447J 
. 80 U 
. 80l.fi 

1127a 
. 8669 
1212J 

1212a 

1212 * 

1212.4 

1212A 


8cbwalben- 

schwanzverbln- 
dung .... 406 a 
S chwamm . . . 26d 
-tges Biel . . . 46A 
Schwankende 
Betriebs- 
kosten . . . 7iaa 
Schwankung, Be- 
last urn?*- . . 7167 
-en des Erdmag- 
netlsmus . 1802 a 
- en, JIhrliche 

magnetlsche 1S06L2 

- der Magnet- 

nadel . . . 68&10 
-en, silk ul are 

magneti*chol806s 
-, Spannungs- . 718 a 
- v Strom- .... 718 a 
- en, tlgllche 
magnetlsche 

1808J 

Sehwarzblech . 847 a 

- gebrannt . . 618.7 
-eu Iaollerrohr . 870 a 
- ea 8chwefel- 

»antlmon* . 
-werden . . . 

- der Glas- 
wandung von 
Gluhlampen 914 a 

Scbwebemlkro- 
phon . . . 1141 a 
S cnwebende 
8cheibe . 
Scbwebung 
-^amplitude 
Schwede. . 
Scbwefel 
-ammonium 
-antlmon . . 

- rotes . . . 

- -, scbwarzea 
-arten .... 

-liber.779 a 

-cblorikr . . . 779ai 
-eisen .... 1212.7 
-kallum . . . 1211.7 
-kohJenstoff . 1212 a 
- leber .... 1211 a 
-, pulverislerter 780 a 
- alia re ... 2 a, 1210.4 

- -,engli*che . 61 a 

- -. mli - ge- 

trftnkte Glps- 
platte . . . . 2&4 
--.Gltzerln- . 61 a 
— koroflasche . 106 a 
—, rauchendc 
—, verdunnte 

- Cber- . . 
-wamemtofT . 
-saures Ammo¬ 
nium . . . 1216.1 

-aluminium 

1216a 

- - Blei . . . . 44A 

- Elsenoxydul 

1216.4 

-ammon. 1216 a 

- - Kali . . . . 18J 

- - Kaliumalu- 

mlnlum . . 1216A 

- - Kobalt- 

oxydul . . 1217 a 

- - -ammonium 

1217a 


Schwefclsaures 

Kupfer[oxyd] 


ScbwingungskreU. 
offener . . 1088 a 


18a. 1216a ; - der Magnet- 

- - Magnesium 14.4 nadel . . . 632J0 

— Natron 187, 1216 a -en, die - der Mag 


- - Nickel 

oxydul . . 1217 a 

- - -ammonium 

1217a 

- - Quecksllber 22 a 

- - Zlnk[oxyd] 11.7, 

1217.1 

Schwefeln . . . 779 a 
S cb wefltge Sftur6 5L4 
Schwefligsaures 
Natron . . 1217 a 
-, doppelt - 

Natron . . 12161 
SchwelBbar . . 894,7 

-eisen.844 a 

-bttze.896.4 

-naht .... 894ao 

-stahl.846.4 

-stelle.894 a 

-verfabren . . . 896J 
8chwelBen . . . 894A 
-,*turapf. . . .896 a 
-, Oberiappt . . 896 a 
S chweiBung . . 894 a 
-, elektrUcne 1223.7 
-, Llchtbogen- 1228.10 
Scbwer zu hand- 
haben .... 631A 
-kraft .... 126Lo j 
-punkt.... 1261.7 
-punktskrels . . 249.4 

-spat.783A 

Scnwere . . . 1261 a 
S chwlmmregel, 
Amperes . 16612 
Schwlmmendes 


nctnadcl damp- 

fen .843 a 

-smetbode . . . 626 a 
• IDAf DCtlflChc 

1298A 

-smittelpnnkt 1818 a 
-.O bcr- . . . .IMS 
-sperlode . . . 901 a 

- -, genau de- 

flnierte . . 1087 a 

- - der WeUen 1086.4 
-sphasc . . . 1067 jo 

- entgegen. 
gesetzte . 1088 j 

- - ndlfferenz 1088 a 
-, reinc . . . 10669 
-en. schwach ge- 

dampfte . 10649 
-en. stark ge- 
dlmpftc . 10648 
-sweite der Wel- 
len • . . . 1086A 

-szahl . 1929 

-szahl. Eigen- 192.10 
-szustand . . 1068 a 
S chwund des Blei- 
schwammes 48 a 
S chwung- 

gewient. . . 249 a 
- maiue .... 249.7 
-radbremse, 

clcktro-magncti- 
sche .... 462 a 
- radd.vnamo . 218 a 
- radfeldkorper 418A 
, -radwirkung . 249 a 
! 8cle clrculalre 888 a 


Elektroskop ltXUi d^couper 4 la 3884 

- Element . . 132a« | u me dc . - . 888 a 
S chwimmer . . 189.1 . ma i n . . . 98A 
Schwinden des i - - manche . . 98 a 

Magnetism us 16L7 | — ruban . . .8887 

- - Porzellans . 782a Science des 
1 rayons X 

. 782.4 1 oil de Rccnt- 

Pen .... 1232 a 
. 7882 I Scienza teenlca 


Scbwludungs- 
grad . . 
Schwlng- 
| raaschlnc 
Schwlngeu 
I - des Brems 
hcbels 

1 -, frt* l . . . 
i -des l>aufwork 


1086 a j delle correnti 

alternate . . 136 a 
4W.li I scier . . . 388 a, 8s6i 
. 6329 1 _ & frold . . . 388 a 
WlA, Scintilla . . . 1062a 
; Schwlngung . . 192.7 i - d'apertura . . 552.8 


6lA 

2.4 

6L7 

1211a 


1086.4 

-sachse .... 683.1 
1 -samplltude . . 633 a 

: -sarm. 677.7 

-sbauch . . . 1087.1 
-sbogen . . . 882J1 
-scharakter . 1087.4 
I -sdauer . . . 192.li 
I - - der Wellen 1086a 
-, Eigen- .... 192a , 
-, erzwungene 1086a i 


- di chlusura . 662.7 
-e, commutazione 

senza .... 272 a 

- di corto-clrcul 

to.6679 

-, dlrainuzione del 
numero di 1063A 
-.distanza esplosl- 
va delle . 372.11 

- elettrlche, luce 
delle . . . 12299 


-sflhlgkelt der ; -, estlntore di . 4764 
Membran . 1110.7 ; -,- di - per Insert* 
-sgalvanometer 670.7 | tori di elementi 91 a 
-.G rund- . . 1066A -, estlnzione di 668A 
-, Hertzsche . 1318a ! - estlnzione 

-, induzierte . 10667 i elettromagne- 
-eknoten . . . 1087a i tica di . . . 668a 

-skrels . . . . 1088a -a d'induzlonc 1308.il 
— geschlos- |-a -, invlluppo lu- 

sener . . . 1068a mlnoso della 10164 


Scintlllc lente 1068A 
-a, lunghezza 

della . . . 1063*4 
-e, marcia senza47&2 
manganza di 478A 
-, numero dl - per 
secundo . . 1068J 
-a oscillatoria 1818.7 
-e, para .... 6664 
-, potenziale 

delle . . . .2765 
-, produzlone di 273 a 
- a rami flea ta 10667 

- di rottura 10664 
-e, salto delle . 278j 
-a di scarlca . 567 a 
- e, spegnimento 

delle . . . 10660 
-, - elettroma- 
gnetlco dl . 668 a 
-, tenslone della 
produzlone dl2764 
Scintillamento 272 a 

- perifcrlco . 272do 
Sclntlllare . . . 272.7 

lo - del collet- 

tore .4768 

-, la dinamo mar¬ 
cia senza . . 476l 
Scintillaztono alle 
spazzole . . 472.10 
Sclsser-shapcd 
former . . . 886.1 
Scissors, dres¬ 
sing .606.7 

Selure de bols . 262 
Scodella .... 637 a 
S colo, canale di 887.4 
-, cunetta dl. . 887 a 
S comparto Inter- 
medio . . . 618 a 

- laterale . . . 6164 

- delle roacchine 

613A 

-, medlano . . . 616 a 

- del quadro dl 
dlstribuzlonc 6162 

Sconiporrc . . 242 a 
S cornposizlonc 242.4 

Sronto.716.1 

sistenia a . 714J3 
Scoppiettlo del 
I areo .... 924.7 
Scorciamento del 
passo dell'av- 
volgimento . 310 a 
S coria .... 110jo 
Scorie. partlcclla 

dl.916 a 

Scorie .... HO.io 

-s. 110.10 

parllcule de . 916 a 
S corrcvolc, 

pezzo .... 685.7 
Scorrimento . . 266.7 
-, aumento dcllo 

1326s 

-, barra di . . . 682L2 
contatto a . . 427 a 
686a 

-, enrva dl . . 496n> 

- dell'indotto . 265 a 

-, m l*o rat ore 

dcllo . . . .687 a 
modulo dl. . 8664 

- ncgatlvo . . . 266.1 
-, sc ala di mlsura 

dcllo . . . 1826 a 
-, sopporto a . . 485 a 
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Section 


Scorrlmcnto. super- 
fide di 4053. 602 j 
S corzamento del 
tronchi . . . 806 a 
Scops*, * - e . . 689.? , 

- di decoheslonc 

10763 j 

- elettric* . 606.ii 

- di sesrir* . 1272.11 
Scotch boiler . 108 a 

- fir. 86210 

Scotolatura, mac- 

china per . . 7883 
Scotts Transfor- 
mator.... 226 a 
S cott's trans¬ 
former . . . 226 a 
S cottare .... 610.7 
Scottatura del 
corpo umano 5103 

- di primo grado 610 a ! 

Scovel, (cloth I 

mop).... 1199.4 
Scozzese, cal- I 

data . ... 1083 
Scrape, to . . . 7784 
to - off . . . 839.2 
Scraper 8983, 1017.4 

-. lead.94.2 

Scratching brush 
bench . . . 1197.4 

- - machine . 1197 a 
S creen .... 108^.1 

Iiunscn . . . 1343 a 
-, electric . . . 1276.1 : 

- of barium pla- 
tlnocyanide 1096 a 
fluorescent . 124&4 ! 

- t magnetic . . 183 jt 
-. opaque. . . U78 j i 
photometer . 077 a 
strengthening 

1248.10 1 
protective . 12413 
Screening effect, 
clectrodyna- 

mir.183.4 

Screw.589 a 

-. adjusting . 1016 a 
-. belt-fastener . 4453 

- bolt. 639.7 

cap. 436 a , 

- clamp: .... 398 a 

- collar . • . . 422.4 
connecting . 650.1 
contact . . . 635.1 

- conveyor . 1225.1 

- cutting lathe 894.4 

- -dies. 643.7 

--driver. . . . 99 a 

- - with fixed 

handle . . IOIOjo, 

- - with rever- | 

sible ends . 99 a; 
-> earth .... 804 a 
E dison .... 9603 
governor . 1009.? 1 
-. grub. 6423 

- -guard .... 860.7 

- head. 6393 ; 

- less .... 6423 , 

- -hook .... 8703 
hook- .... 6123 

- -Jack.899 a : 

- levelling . . . 642.4 j 

limit.646 a j 

- -locking do- 


Scccidn de blo- 
queo .... 1060 a 

- - cable . . . 829 j 

- crinlca .... 4223 
contador dc las 

conversaciones 
dc una . . 1152.7 

- del conductor 724 a 
I nterruptor de 

6203 


Screw, micrometer 
542 a 

- with milled 

head . . . 10263 

- -plate .... 643 l 4 
pointed . . 1006.4 

-. regulating . . 642.7 I 

- ring. 422.4 ! 

set-. 6423 ; 

- starter .... 6933; 

- stock .... 643 a . Umtte dc . . 724.7 

stop.646 a | - transversal ae- 

- -tap.5433! tiva del cable 7703 

- terminal ... 6j - - actlva del 

- thread . . . 689j2 nurleo . . . 2623 

- to chase a . 644.1 - - aeromagntS- i 
thumb . . . .6423 tica .... 126814 j 

-. tommy .... 542.4: - - del alambre 750.4; 

wood .... 6429 j-arbol . . 4833 

-.to.544 a ;-arrolla- 

- in . . . .644 a | mlento . . .830 a| 
--off. . . 644J0 —delo*brazos40Li>: 

- on . . . . 644 a - - del calce 40Ui | 

- up . 896.4, 6443 I - - del cob re . 8263 

Screwed conduit j - - de la culata 279 a ' 

. 8783 1 - - del dlentc . 268A 1 
! — del entre- 
8783 ! bierro . . . 2763 ! 


Second . . . 1249U1 

- class conduc¬ 

tor .780 a 

--erg .... 1247 a 

- main position 1298 a 
S econdalre, cir¬ 
cuit .... 1S2 j 

-,courant- (piles, 
accus). ... 10: 

-,— (mach. 

£lectr.) . . 181 j& 

-, dispersion . . 281 a 

-, tension . . . 1602 

Secondary bat¬ 
tery .873 

- cell. 84 a 


coupling 
- T-joint for 
coupling 
Scrlttura, la 


- * 


appuntlta . 1016 a 
- rhlara . . . 1014.4 


- magnetic* 

- di Meyer . 

- dcU’ondula- 

tore .... 

- in rillevo . 

- del siphon re¬ 

corder . . 10273 

- tlpograflca dl- 
fettosa 


12973 1 
10423 

1028A 

100&S 1 


1086.7 


- de la esco- 
billa . . . . 424 a. 

- - del estator 280.4 

- -. forma de la 40(3 1 

- dc la llanta 401.11 

- - magnetic* 12683 

- metalomagne- I 
tica .... 1258 a I 

- - del nucleo . 262i 

- - del polo . . 2793 | 

- - delos radios40lA 
Secco, pila - a 24 a 


Scrubber . . . 127 a 1 S^chage, etagAre 
Scudo in pelle 114L2 de .... 772it 
Scutcher .... 7882, - des plaques . 83.7 
Sdopplamento | plateau de . . 876 a 
dcgll loni. 1188 a - des tubes iso- 

Seal . 565 a lants .... 892.1 

hermetleal . 1359.13 ■ SOchant A l’alr 870.: 

665.7 - rapldemcnt . 8703 


979J 4 
.6924 
. 4692 
1236a 
. 1503 
46510 
. 34 La 
1249J1 
I249.li 


.7595 
.9121 
. 7593 
717.4 


88.4 


-.to .... 

Sealed cell 
Sealing com 
pound . 

- -wax . . . 

- - rod . . 

8earch-light car¬ 
bon . 9293 

- electric . . 949.7 

- - with lowering 

device . . . O 0 O 2 


. 784.1 , 
. 785.10 
1277.1 


- vile. 370.5 

Seche, r^repteur 

a pointe . 1008.4 
SOcher .... 870 a 

- a I’alde de la 
chalcur . . . 3763 I 

- par chauffagc 8763 1 

- le courant 
6lectriquc . 376.4 ; 

- k 1‘electHcitO 870.4 

— wagon . . . 9503 I - Olectrique- 

Seat.143 ment .... 878.4 

Sec (scconde) 1240 .11 j 86cholr .... 778.1 ■ 

- (- cassant) . 587 a : -, etuve [A sAcherl 

751a I o76« 

Secado de los tu- -A vapeur . . 3767 
bos aifiladores j - - vlae .... 8763 , 
892.1 Sechsecklgc La- 


vice 
-• metal 


. 54L4 
.6423 


- - las placas . 83.7! gening". . .329a 
Sccador . 778.1, 1193.0 I -kautdrabt . . 740j 
Secante al airc 870.7 | - -elsen . . . .846a 1 

- rApido..... 8703 j - -kopf .... 640 a 

Secar. 870 a : -larnpen- 

-.armarlopara772.il schaltung . .027 a 

- por la corriente ;-leitersvstem, 

electric* . .376.4' Drelphasen- 2023 1 
estufa para . 876 a -pbascn-King- 

772li' schaltung . 203.7 

- por medio de | - - -Stcrnschal- 1 

calor .... 8763 tung .... 203 a 

- plaoa para . 876L0 Seco, plla - a . 24 a 


- circuit . . . 132i 

- clock . . . 10457 

- coil. 84 Lt 

- current . . 1S1J* 

- discharge . . 77’ 

- dvnamo . . .2163 

- field.1763 

- leakage . . . 28U 

- line. 753.: 

- machine . . . 2163 

- mains .... 7233 

- reaction . . . 45> 

- regulator . . 5773 

- Rontgen-raysl296A 

- standard 

lamp . 

- starter . 

- terminal 

- X-ravs 

- voltage 

- - drop 

- winding 
Seconde . 

Sccondo 
Secours,boltede 

(accidents) . 505 a 
canalisation 
de .... 

-, Aclairage de 
-, llgne dc . . 
machine de 
premiers-ene**_ 
d'accident . 60&J 
Seeteur .... 2&U 
-. romptcur de 6987 
Section insula¬ 
tor .798.7 

- meter .... 6037 

- switch .... 520 a 

- block mecha¬ 

nism . . . 1056 a 
S ection dc bio- 
cage . . . 1050/5 

- - cAble . . . 829J 
-s.condultecAra- 

mique multiple 
A - profllAes . 888 s 

- d'AcIalragc . 9067 
-, forme de la - 

transversale 4013 
-, llmitede-trans- 
versole . . . 7247 
-, m£cani*me de 
blocasrc de 1050> 

- radlotclOgra- 

pliique . . llOto 

- acs radlotel£- 

graphlstes 1108* 
ressort A - rec- 
tangulalre 54 &J 0 

- transversale 

active dun 
cAble ... .7703 
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Sekundftr 


Section tronsver- 
sale active du 
noyau.... 26*2 

- aeromagn6- 
tique . . . 1268.4 

- de l’arbre . 433 a 

- de balai . . 4243 

- - du boblnagc 3308 

- - dca bras . . 401.9 

- de condnc- 

tear. 724.6 

- - conlqae . . 4223 

- dcs croisll- 

lons.4013 

- da cuivre . 823« 

- - de culasse . 2793 

- cuntiforme 421s 

- de dent . . 2639 

- de 1’enroulo- 
ment .... 880 a 

- - de l’entrefer 270A 

- - da fil ... 760.4 

- - en forme de 

calsse .... 401.4 

- - de la jantc 401 Ji 

- da llnibe. 40lai 

- - magn£tlque 12533 

- m6tallomagne- 
tique . . . 1263 a 

- - du noyau . 262a 

- de la partle 

fixe.280.4 

- - de p61e . . 2732 

- - du stator . 280.4 
Sectional area 

of a wire . . 760.4 

- strain insula¬ 
tor .7938 

Sectlonncmcnt 
dea cornea po- 
laircs .... 460a 
Interrupt* ur 
de.620.5 

- dn noyau . . 412jb 

Sector.238.1 

Secular magnetic 

variations 13033! 
Secure, to - the I 
pointer of an I 
Instrument . 645.7! 
-, to - by screws 644.4 
Securing of the 
armature . . 4163 
S4curit6, bobine 

de.8323 

-»coefficient de 243fl 

- de fonctionnc- 

ment .... 470i>! 
instructions dc7l931 
Interrupteur 

de. 620.7! 

prescriptions 
de.7193 

- de service . . 4703, 

- travail . . . 4703 i 
Security of ser¬ 
vice .... 4703! 

Seda . . «... 7883 ; 
-, hilo dc . . . . 636.7 | 
-, papel de . . . 360j 
Sedative action 
of the electric 
wind . . . 1281.7. 
Sedative Wlr- 
kunqdesclek- 
trlscnen Win¬ 
der . . . . 1231.7 
Sede dell’lndotto ! 

434.7 


Bed la radlosco- 
plca .... 12443 
Sediment .... 4.4 
-.peroxide . . . 70.7 
Sediments . . . 1143 
Sedimento dell' 
eleraento ... 4.4 
Sedimento de la I 

plla.43 I 

Scekabclllnle . 996.11 
-tolcgraphcn- 

linlc ... .996.11 
Seeker .... 10423 

- combination 10423 
Seele cines Ka- 

bels.7703 

Seen from the 
commutator 

end. 244.1 

-pulley end 244.2 i 

Sega clrcolare 3838: 

- senza fine . . 3837 \ 
-. lama della . 3836 

levare colla . 388.4 

- a mano . . . 93 b 

- - nastro . . . 8837 

Segare.8833 

- a freddo . . . 8835 
Segatura di 

legno .... 252 
Segment. . . 420al 
-artig angcord- 
nete Leiter. 770la 
-befestlgung. . 421.4 
Segment . . . 287.14 

-.bar. 420ai 

-s, number of . 270a 
Segment annu- 
lalrc .... 682.4 

- de baguc de 

serrage . . . 422.6 

- de ccrclc . 237.14 

conductcurs 
disposes en . 7705 

- de frette . . . 4223 

- de mica . . . 375a 
Segmental con¬ 
ductors . . . 770a 

Scgmcnto 420.11, 6837 

- di anclio . . . 6823 

- deU’anello per 

strlngerc . . 4226 

- anteriore . . 6839 

- di circolo . 237.14 

- dl collcttore 

sporgente. . 476a 

- inserzione .6823 

- - mica .... 3763 
-i, numcro del 686.10 

- dl rcgolazione 

intermedio . 6009 

- del rcostato . 6838 
Segmento ana- 

lar. 682.4 

- de circuio . 237.14 

- del colector 

salientc . . 

- dc mica . 

- zuncho de 
anlllo . . . 

Scgnolazlonc. 
apparecchi 
per - l . . 

- di chiamata 
lampadinaad ln- 
candescenza 11462) 

- luminosa, multi- i 

plo con . . 1143i 1 


. 476a 
. 8763 

.4223 


1043a 

a 


Segnalazlone, 
ad osclllazlone 
di lace della 
lampadlna dl 
chiamata . 11432 
- ottica di linea 
occupata . 1143 a 
-1 ottlcne, multi- 

f )lo con . . 1142.4 
sterna di - dl 
fine conversa¬ 
zione medlante 
suoncrla . 11243 
Segnale 1004 a, 10433 
-1 dellalfabeto dl 
Morse . . . 10023 
-1 d aIIarme dl 
strada ferrata 18492 
- automatlco di 
fine conversa¬ 
zione . . . 11893 
- dl blocco . 1060 a 
- a cam pan a 1045 a 

-per strade 

ferrate . . 1049 a 
- di chiamata 1004 a 
11893 

-, conneaslone 

semplice 
senza . . . 1140a 
- - chlusa . . 1004.7 
- - controlio di 
chiamata . 1184 a 
— copertura del 
treni . . . 1060.1 
- elettrlco di 

pozzo di mina 9833 
- di fine . . . 1004.7 
—, 11 - dl fine appa- 
risce . . . 11434 
- dl fine doppio 
automatlco 11192 
— protezione 
del treni . 1060a 
-1 radlotelegr&flci, 
velocity dl tras- 
m is*lone del 11037 
- semplice dl fine | 
conversa¬ 
zione . . . 1124 a I 
-ldl strada ferrata, i 
dlspositlvo dl I 
comandodi 1843n • 

Segno.2857 j 

- alstlntlvo . 1003s | 
- dl divlsionc 10032 | 
- - frazione 
- d'integra- 
zionc . . 

- d'interpun 
ztone . . 

- dl separa- 
zlone . . 

Sego mincrale 
Segnlto dl ! 

ondc . . . 10842 1 
Scgundo . . . 1249a t! 
Scguridad del i 
alslamiento' 905r, | 
-, carretc de . . 882 a 
-, coeflclcnte de 2483 
- dc serviclo . 4703 
-, valvula de . 114.il 
Seguro contra los 
accldentes . 713l 
- dc las baterios 
contra repara- 
cioncs . . . 712 j 
contrato de . 7lAl 


10032 

242ao| 

10034 

10042 

784.4 


Segnrldad de In- 
cendio . . .7182 
Sehncn wick- 

lung . . . .8162 
Scldc . 80312, 7836 
-nbandblltzab- 
lciter . . . 10134 

- - schutzvor- 

richtung . .663a 
-nbeutel. . . 111L4 
-ndraht . . . 744ao 
-. Elnschlag-. 788.10 
-, Ketten- . . . 7839 
-nklappc . . 12837 
-, Organsln- . . 7839 
-npapier.... 800a 
Tram a- . . 788.10 
mlt - umspon- 
nener Draht 749ao 
Sclgncttcsalz 1213s 

Sell. 447ai 

-, Aufzug- . . .9432 
-, Baumwoll- . 1213 
Blitzablelter- 9923 
-. Draht- .... 121.7 
-fiihrungsrolle 443 a 
-, llanf- . . . . 121 a 
- lampe .... 9843 

- -, Differential-935a 

-note.4434 

-rille .4434 

-rolle ..... 4433 

- Bogenlam- 
pen- .... 943s 

-scnclbe . . . .443s 
-schlofi . 4432, 943 a 
- spannung. . 447ao 
Spiral- .... 4431 
-trieb . . 1213, 4473 

-verbindungs- 

kupplung . .996a 
-winae .... 9457 
Seismograph, 

clcktrischer 1866 a 
S eismograph, 

electric . . 1866 a 
S elsmographe 

electriquc 1866 a 
S eitenarm . . . 800 a 
- befestlgung der 
Lamcilen . . 42SA 
-blndung . . . 797.7 

-bund. 797.7 

-fold.6134 

-fittchc des An¬ 
kers .2834 

-induktion . . . 186 a 

-rille.7972 

-schild. 406a 

-trttgor .... 816.1 
-wlcxlung . . . 815 m 
S eltllchcs Draht- 
iager .... 797a 
-cr Iuemcnzug 4343 
-or Spielraum 1882LN 
Sektlonssch al¬ 
ter . 620 a 

Xckund&ranlas- 

ser. 692.4 

-battcrle . . . 87 a 
- dynamo . . . 2139 
-element .... 843 

-fold.1762 

-klemmc .... 4692 
-lettung .... 723a 
-mascbinc . . . 213» 
-prozess .... 46 a 

-rcgler. 677 a 

-spannung. . . 1602 
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Sekundttrspule 341.7 , Sclbstrcgulicren- i 
-strahlen . . 12364 de Dynamo . 211.1 
-strom .... 181.10 , — Rlcmenbrcmse 
-wlcklung . . . 8414 4954 

-e ]<cituug . . 763.7 I -ucbmicrondos 
-or Spannungs- 1 Lager. . . 438.il 
abfall . . . 465.10 -ttttigc Anlafl- 
-e Strcuung . .2814 vorrlchtung 6944 : 
-er Strom . . . 10 J 2 -or Ausbchatter 521.1 
-or -krels . . . 182 j - Hlitzschutzvor- | 
Soknndc . . . 1240.il richtung . . 5694 
-nerg .... 1247.7 -or Ersatz von 
-njoule . . . 12654 i Sichcrungs- 

Lumen- . . . 970J I strclfcn . . . 6634 ■ 

Sekundllche Pe- -or Grupponstellen- • 

rlodonzahl . 103.7 1 anscnluti . 11674 

- Tourenzabl . 246.10 j -or Ilakcnum- ! 

- >Vawi*rmon^e 1264 I schalter. . 11264 I 
Sol ammoniac 12124 -or Magnetaus- I 

- conductour 1105.1 | schalter . . . 5244 J 

- do cuisine . 12124 -or Roller . . . 67(U 

- d etain . . . 12184! - Regulicrung . 6784 

- dc Glauber 1215us ' -or Rcgullerwider- i 

- marln . . . 12124 stand .... 570.1 | 

- de Selgncttc 12194 , -er Schaltor . . 6274 

-.solution do - 1 -oh SchluOzcichen 

do soude . 668.10 • 11304 

- de soude . 1215a - Schroicrung . 4414 

SclbstabstoQung. - Spcrrvorrich- 

gegenseitige 13184 1 tung . . . 648Jt 
-angchcn . . 1830.10 -or UtnkehranlaQ- 
-an lasso r . . .6844 widerstand mlt 
-anschlufigruppcn- j Hilfsmotor . 6964 
stellcnsystcm 1167.2 1 -er Zellenschaltcr 
-ausloHung . 1017.7 1 6004 

-entfrittung . 10764 1 -unterbrechor .6284 
-entladestrome 774 i -untcrbrcchung6l7.s 
-cntladung77.4,12784 ! -zellenschalter 024 
-erregend . . . 262.7 | -zontrlorondo 
-erregt .... 2524 Muflcnverbln- 

—e Dynamo . 2184 dung .... 8324 

-erregung . . . 2524 Solclato .... 8364 
—. Prlnzlp dor 2524 1 dlsfaro il . 830J<> i 
- induktlon . . 1884 Sclcctcur a Ache 

- -selnhelt, abso- ' 668.1 

lute. . . . 12064 - de lignes . 11534 

- elcktromoto- ;—lignes A 

risoho Kraft chovlllo . . 1153.4 

dor .... I 88.10 i - prealable . 1164.1 1 

- -sfrol . . . .1894!- principal . 11634 

- -s^esetz . . . I 88.0 - scconuairc . 11534 

- Hintorein- I Selection of mo- 

anderschaltung 1 tive power . 707.2 . 

von - und — prime mo- 

Kapazltttt . 191.2 vers. 7074 

- -^koeffiziont 180.io Selective call- 

- dues Loiters7324: signal. . . 11204 

—, Luftdraht- 1081.4 - multiplex tele- 
—. Parallelschab 1 grnpny . . 1041.4 

tung von - und Selector de co- i 
Kapazltttt . 101.1 rrioute con 


~scholnbare 200.7 clavljos . . .653.1 

- -<spannung I 88.11 1 - - lineas . . 11534 

- --»spulc . . . 180.4 -, prcvlo . . . 1154.1 
—swlderstancl 12644 - principal . 11534 

- widerstand- 1 - secunaario 11634 
frclc .... 180/, Selcn .... 11734 

-induktiv . . . 1804 -augc ..... 1351.7 


-induzlertes Feld das - wlrd eiuer 
1884 1 intermlttlcren- 
-kassicrcnde den Helcueh- 

Sprechstdlo 11654 tung ausge- 

-kostm . . . .7134 set/.t . .’. 11764 

-k 11 hlung . . . 4044 -cmpfttnger . U74.li 
-ldtung .... 96.4 -, glasartlges 11744 
-montage . . . 03.1 krUtallini- 
-regiMtrfereiid .6664 sches . . . 11744 

-regullerende I mctalllsches 1174.1 

Bogenlauipe 0344 -prttparat . . 11744 


Selenschlebt. 1174.4 j Sclflnduction . 1884 
-uberzug . . 11744 j -Induction of 
-widerstand . 1174.71 antenna . 1081.4 
-zelle .... 1174.7 ;—induction, ap- 

- - flachcr \ parent . . . 200.7 

Form . . . 11744 1 — and capacity 

- von KreU- in parallol . 101.1 

form . . . 1174J0 I -- and capacity 

—zdle zvlindri- in scries . . 1014 

schcr Vorm 11744, - -, coefficient of 
-zQudapparat 1170.1 189.10 

Sclcnio . . . 11734 -electromotive 

accendltore a 1170.4 force of. . 188 jo 
aparato de in- ! —, law of . . . 1834 
namacionde 1170.4 : - - without rests- 

- cristallno . 11744 ' tance .... 1884 

- cristallino . 11744 - - voltage . 188 ji 

- metAHco . . 1174.1 I Sclflnduction . 1883 

- metallico . 1174.1 ! - de l'antennc 1081.4 

- vetroso . . 11744' - apparente . . 26a: 

- vidrioso . . 11744}-, boblnc de . . 18SU 
Selcnita, piaca I -, - de - d'exci- 

de .... 11052; tatcur. . . 1068.7 
Selenite, plastra ; -, champ de . . 1884 

di.1K&2 j -, coefficient dc I89.u» 

--plate. . . . 11064 I 12664 

Selenltplattc IIO 02 - d’un con due- 

I Selenium . . 11734 ' tcur.7824 

-cell .... 1174.7 | -, con plage cn 
| - -, circular . 1174.10 I parallele de la 
> - -. cylindrical 11744' - cl de la ca- 

-flat. . . . 11744 paclte . . .191.1 

-coating . . 11744 1 - en sArie de la 

1 -, crystalline . 117422 - et de la ca- 

- eve .... 18614 paclte . . . 1011 

1 - film .... 1174.4 -, aenuc de . . 1804 

- ignition de- 1 dlspositlf de 

vice .... 11704 ; l'antenne A 
-.metallic . . 1174.11 forte . . . I(t7#j 

- preparation 11744 1 -, exempt de . . 1894 

- receiver . .1174.11 -.force elcctro- 
vltrousy . . 11744! mo trice de 188 jo 

Selenium' . . 11734 '- Alectromotricc 

- cristaltin . 1174.2 de . . . . 19062 

- hyalin . . . 11744: - ideale .... 1804 

- m^talllque . 1174.1 : -, lol de . . . .1884 

- vltrcnx . . 11744 -, resistance de 12644 

Selettore dl cor- I-, sans.1804 

rente a spina 653.1 I — resistance . 1804 

- delle linee . 11634 1 tension de . 18Hjl 

- dl linee eon— 1 unlt^? absoluc 

spine ... 1153.41 de .... 12664 

- priucipale . 11684 'voltage dc . 188.il 

- secondario 11684 w lf-inductive . 1802 

Self-adjusting 1 -induzlone . . I 8 K 4 

ratenet . . 648.1 1 - -lubricating 
--aligning bear- 1 bearing . . 438.ii 

ing. 4382 1 - -oiling .... 441> 

--centering I --recording . .6664 

joint . . . . 8324 |w ire gauge 18414 
--connecting !- -regulatingarc 

party-line sys- lamp . . . .0344 

tern ’. . . . *1167.2 — belt brake . 4964 
--cooling . . . 4644 — dynamo . .211.1 
--discharge . . 77.4 - -repulsion,inn- 

- discharge . 12732 tual .... 18134 
--excitation . . 2524 1 -repulsionmutu- 
--exeited . . .2624 elle .... 13134 

- - dynamo . . 2134 - -staHer . . . 5044 

i — generator . 2134 ' - -starting . . 1830jo 

-exciting . . . 252.7 | Selladlsopporto8H44 
Sclfinduccibn . I 884 Selle-snpport . 8S4-i 
Self-induced 1 - de support . 8344 

field .... 18&i> support d'iso- 
--inductancc of Jateur A . .8184 

a conductor 782a Semaforo . . 10434 

- exciting Semaphor . . 19484 

coil .... 108K; -, Elektro- . . 1340a 

Self-iuductif. .180^ -scbelbe . . . 10437 
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8emaphorst*tlon 
• 1048LS 

-telegramm . 1044J 
Semaphore . 10436 

- disc .... 1043.7 
-.electro- . . 1349 l3 

- message . . 1044.1 

- station . . . 1043s 
Semaphore . 1043/ 

- £lectriqiie . 1849/ 
Semelle en boi* 812.4 

- de feutre . . 466/ 
Semiabierta, dl- 

namo .... 212.7 
Semlanular. elec¬ 
tro-1 man . . 165/ 
Semiaperta, di- 

namo .... 2127 
Seml-archetto dl 
protezlone . 798J 

- -arco de pro- 

teccidn . . . 798.1 

- -automatic 
switchboard 1146/ 

—cerrado, tipo 402 a 

- -chluso, tlpo . 402/; 

- -circularelectro¬ 

magnet . . . 165/ 
Semlclrcolare, 
clettroraa- 
gnete .... 166/ 
Semi-coion . 10036 
Seml-conduc- 

teur.730/ 

Hemi-conductor 730.5 

- -diffused light 974 j 

- -enclosed dy¬ 

namo .... 2127 

- motor . . . 218.7 

-ty ne .... 4026 

Scmlnja, ma¬ 
il uina de va¬ 
por .119,8 

- -nssa, locomo¬ 

bile .119/ 

Semi-incandes¬ 
cent lamp . 919.4 
Seml-incanaes- 
cente, lampe 919.4 
Semikolon . . 10036 
Semi-liquid Insu¬ 
lating mate¬ 
rial . 774 jB 

Seml-llqulde, Iso- 
lant. 774/ 

- -portable 

engine . . . 119,8 
Semircjilla . . 69-3 
Semi-symmetri¬ 
cal winding 3224 
Send out, to - - 
waves. . . 10826 
Sendestation, z wi- 
schcn - und 
Empfangsta- 
tion herrscht 
Abstim- 

mung . . . 10927 
-taster .... 1067.4 
-vorrichtung 1067.1 

- mit kon/cn- 
trlsehen Zv- 
lindern . .* 10803 

Scndcranord- 

nung . . . lOftlj 
-antenne . . 1077.2 
-dttmpfung . 1061.4 
elnfacher . 106L2 
-energie . . . 1061/ 

n 


Senderfrequenz 

1061/, | 

gekoppelter 1061/' 

- furkontinuier- i 

Uctae Schwin- | 
gungen . . 10634 ; 
-reflektor . . 10643; 
! - mltschwlngen- 
i dem Spiegel 11 <<.i 1 
i t rag barer . 11023 
. -transformator 1069/ 

! -typ. 1067/ j 

, -welle .... 10827 ! 

- des Wheat- i 

stone . . . 10293 
Sender . 1006 . 1 , 1067.1 ! 

- for continuous ; 

oscillations 1066.4 
Morse . . . 10063, 
Sending device 1067.1 | 

- key .... 1067.4 I 

- transformer 1067/ 1 
; - wire .... 10773 

Kenkrerhter ! 

Kicmcn . . . 446.4 
Senkrechte Ver- 
lltzmaschinc 7429 
Senkung, 

lloden- . . . 836/ I 
Senkwage . . . 64/1 

Seno. 239.1 | 

forma de . . 1949 
Seni,metodo del 6273 | 
Senos, nW*todo i 
de los ... 6273 | 
Senoidal. . . 194.10 , 
Senoide . . . 194J11 
Sens, dans le - 
des aiguilles 
d’unc montre 1837 

- d'almautation 160/ 

- du bobinage 8123 
! changement 

i de.1342 

• -, - de - du cou- 
rant . . 134J, 134.7 
' -, changer le - du 
courant 133 io, 134/ 
charge agissant 
alteruativcraent 
cn - inverse 3493 

- du courant . 1839 

- de l’enroule¬ 

nient .... 812/ 

- hrpoth^tique 

d'un tiui . 13163 
indlcatcur dc - 
de courant . 6673 
cn - inverse des 
aiguilles d’unc 
montre . . . 186/ 
Inventor le - du 
courant . . 183.10 
dans le - nega- 

tif.186/ 

- le - positif . 1837 

- de rotation . 2437 

- - rotation du 
rotiage . . 1009.4 

- suppose d’un 

flux .... 1816/j 
Sensibilo . . 646.10; 
Scnsibllidad . 646 ji 1 

- de un aparato 630/ 

- del cohesor 1074/ 

- detector de 
ondas. . . 1060/ 

- a los golpes 107311 
grado dc . . 6473 


Scnsibllidad para 
la iutensldad 646.12! 
limite de . . 647/ 

- a1apcrcusi6nl070.i , 

- del receptor 1067/: 

- para la tcn*idn647.i 

- vibratorla . 1110.7 ' 
Sensibiliscr l’appa- 

rcil .... 1016/ 1 
Scnsibtlita . . 646.il | 

- di un appa- i 

rccehlo . . • 630/ 
coefllcieute dl 647.4 

- del coherer 1074/ 

- alia correntc 646.12 ! 
grado di . . . 6473 , 

-, limite dl . . . 647/ 

- del rleevltorel067/ 

- del rlvelatore | 

dl ondc . . 1060/; 

- alle MCOS8C . 1076.1 

- alia tenslone 647.1 
Scnsibillte . . 646.1 1 

- d’un appareil 630/ 
-, auginenter la - 

de l'appareii 1016/ 

- aux chocs . 1076.1 
coefficient de 647.4, 

I887.il 

- du coh^rcur 1074/ 
cohereur A - 

reglable . 10747 
-, degr£ de . . 6473 

- du d^tecteur 

d’ondes . . 1060/ 

- A l'intcnslt^ 646/2 
limite de . . 647/ 

- k la percus¬ 

sion .... 1076.1 

- du r^ceptcur 1057/ 

- k la tension . 647.1 
Sensibility . . 64C.n 

coefficient of 647.4 
degree of . . 6473 
limit of . . . 647/ 

- to current . 646.12 j 

- to pressure . 647.11 
Scnsioilizzare l’ap- 

parecchlo . 1016/ 
Sensible . . . 646jo 
hacer mas - el 
aparato . . 1016/ 
Sensitive . . . 646 jo 

- syntonic arran¬ 

gement . . 1089/ 
Sensitiveness 646J1 

- of an appa¬ 
ratus ... .630/, 


- - the receiverl067/ 

- to shaking . 1076.1 

- tapping . 1076.1 

- of tne wave de¬ 

tector . . . 1060/ 
Senso dell* avvol- 
glmcnto . . 3123 

- ipotetico dl un 

flusso . . . 1316/ 

- opposto, eor- 

rentl di . . . 134/ 

- di rotazionc 

deile ruote 1009.1 
Scntldo, en el - 
de las agujas 
del reloj . . 1837 
en el - contrarlo 
d. 1. ag. d. 
reloj .... 186/ 

- del arrolaml- 

onto .... 8123 


Scntido, camblo 
dc.1342 

- de la corrientelSSZ 

- - la corr., Indl- 

cador del 723,6673 

- dc la corr., 
invertir el 183io 

- hipotetico de un 

tlujo . . . 1316/ 

- opuesto. corrien- 

tes de . . . . 134/ 

- de rotaclbn del 

rodaje . . 10034 
Kenal .... 1004.1 
-es de alarma de 
ferrocarrll 18493 

- automat lea para 

indicar cl nn de 
la conversacidn 
1189/ 

- de block de 

tren .... 1060.1 

- - bloquco . 1060/ 

- campanula 1046/ 

- comprobacion 
de llamada 1184/ 

- ei^ctrlca de pozo 

de mlna . . 9833 

- de espera . 1004/ 
-cs - ferrocarrll, 

aparato de 1849.1 

- fin doblc auto¬ 
matic* . . 1118/ 

la - de fin de con- 
versacion apa- 
rece .... 1148L4 

- del fin dc trans- 

mislon . . 1004/ 

- por lampara in- 

candescente 1144/ 

- de llamada 1189/ 
-. comunicacidn 

sin .... 1140.1 

- optica que indica 

fas lincas ocu- 
padas. . . 1148/ 
-es radlotclegrAflcas 
velocidad de 
transnilslon de 
las .... 11037 

- senclllade fin 1124/ 

- vacilaute de la 

lampara de lla¬ 
mada . . . 11483 
-es visibles, eon- 
mutador mul¬ 
tiple con . 11424 
Schalar, aparatos 
para . . . 1043/ 
Scparacion de un 
allmentador 719/ 
borna de . . 6147 

- clcctrohtlca 1191/ 

- del oro . . 1204/ 

- de las ru^rdldas 

296/ 

- - la plata . 12032 
tubo de . . . 612/ 

Separador de al- 
qultran . . 127.10 

- electromagnetico 

de los minerales 
1220/ 

- de fango . . 1220.7 

- - lodo . . . 1220.7 

- minerales doble 

1220/ 

Separate driv¬ 
ing .... 481 jo 

112 
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Separate enquiry | Scrbatolo. sea- | 8erle transforma- ■ Series parallel 
Btation . . 11342: rlcafulmlne dor cn - y en connection of 

- excitation . . 2615 j a.639.1 1 paralelo . . 228a arc lamps . 9263 

- - from contlnu- i Sergcnt .... 89816 Serie.2305 - - winding . . 816* 

ous current 1 Scrgeutc a vite 8985 bob In ago en 84013 - regulation. .6743 

mains .... 8522 Senendynamo . 214.1 -, boblne en . . 840.4 - regulator . . 6705 

- - by an exciter ' -orregung . . . 2632 -. - montec en . 64812 - resistance . . 6772 

252.1 , -funkenstrccke 1004.4 - cn - do watt- - -<lnstruments)664a 

- - by a storage j -motor.2212 ; m£tre .... 689.4 - - (arc lamps) 942a 

battery . . . 2622 I - -, Einphasen- 2242 eondensateurs --box . . . .6642 

- exciting current i -paralleltransfor- couples cn 1068.7 - ring winding SlflJ 

2545 | in at or .... 228j | -, - montes en 106&7 ' - spark-gap . 10649 

- losses .... 2905 I - -wicklung . . 8104 - de con due- ' - starter .... 6612 

- phase windings Serie, In - schal- | teurs . . . 806ao thermo-electric26s 


320.7 ten.10U construction - transformer . 227J 

- regulation . . 7203 j Sericnsystem . 1222.1 j cn . 4002 - winding . . . 8172 

Separated con due- j -transformator 2273 j -, coupler la bat- - wound 

tors .... 13172 , -wicklung . . . 316.4 tene en . . . 101a dynamo . . 214i 
Separately excited King- . . . 3164 -. distancescxplo- --motor . . .2212 


251.101- -.Trommel- .316.7 slves en . 10644 Serpentln de chaof- 

- dynamo . . 218/7; Serie, avvolgi- -, dynamo excl- fage electrique984ft 

--generator .213.7 men to in 316.4 3402 j tee en . . .214.1 - refrigerant 406 ji 
S 6parateur Electro- - adanelloln 8165 1 -, enroulemcnt - de refroidlsse- 

magnetique de -, - iii-parallclo3t65 | en.8402 raent . . . 406L11 

minerals . 12205 a tamburo In 816.7 1 -. excitation cn 2682 - refroidlsseur 4O0L11 

- de goudrou 127.10 -, la batterla£ ca- -, excitatriee en 209.4 Serpentln para cal- 

-, Interrupteur-- ricatalndue 89.4!-de Fourier .1905 deo electrico 984ft 

principal . . 5562 collegare In . 384 i genGratrice ex- - de refrigera- 

- de minerals dinaino in . . 214.1 : cltee en . . 214.1 I cion . . . 408J1 

double . . 1220^ eeeitatrice in 200.4 -. lanipe a arc en 982.7 ' Serpentina dl rls- 

- schlamms 1220.7 eeeitazlone in 2532 'mooter la bat- I caldamento 

Separating line 10042 !- di Fourier . .1969 terie en . .101.1 elettrico . .984ft 
-position . . 10255motorccccitato .-. moteur excite - ref riger ante 466di 

- relay .... 11495 in.2212 en.2242] Serra-cavo, 

- surface . . . . 43 ] - -parallelo, eolle- -, - monophase attacco . . . 8464 

- switch .... 656.1 garc in . . . 33.10 excite cn . . 2242 Serrafllo 52, flj, 6162 

Separation of gold rcgolatorc in 6705 -, un certain nom- 8869 

12046 -» rocchetto in . 34014 bre d elements > - dopplo .... 807J 

- losses . . . 499.8 | - dl tensione clot- au euivre sont I - - in porcellana8675 

- - silver . . 12082! triea .... 32 montes en - 1 - lsolante . . . 7902 

Separation de Tar- I-clettrica, l avec labatterle - a molla . . .6564 

gent . . . 12082 j legge della . 32 d’aecumula- |tite a . . . .6847 

- Mcctrolytique 1 -tcrmoelet- j teurs .... 9905; - dl unlonc, 

11912 1 triea .... 285 - d’ondes . . 10842 tavola per 886J0 

interrupteur : -, trasformatore - -parailole, trans- Serrage, bague 

de. 556.1 ’ in. 2275 J forniateur . 228.1 de.4fi3 

- principal de 5502 - in-ed In pa- 1 regulation . . 5742 ; -, £trier de . . . 867 j 

- de Tor . . . 12045 rallelo . . . 228.1 rheostat regu- - de la plaque 

- de* pertes . . 4995 • Serie.2365 . lateuren 5705.6912 ■ extreme . . 464 

position de 10255 -. arrollamlento transformateur -, pont de . . .8875 

relais de . . 11495 ] en . . 316.4, 3402 en. 2275 , -, taquet de . . 6162 

- des resines de la | -, - dc auillo en 8165 Series. 2305 : vis de . . . . 6422 

gutta .... 779.1 ; -. - en - y para- - are lamp . . 982.7 I Serrar.8883 

-, signe dc . . 10042 bio.8165 - coil. 840.4 I Serrare .... 4063 

surface de. . . 43 I -detamboren 316.7 ; - of conductors306.io | Serrato . . . .6882 

Separator, double 1 -s, se cargu la ba- 1 to connect in 885 : Serratura a chlft- 

orc .... 12205; teria en do* 89.4]-,— the cells in 101a ! vetta . . . .4195 

-.slime. . . . 1220.7 -, earrete en . . 340.4 i - -connected con- Serrc-cAble . 40611 

tar.127.10 - de conducto- densers . . 10667 - -fll . . . . 65, 8065 

Scparatore di ca- res .... 306ao' - connection of .— A bloc . . . 6ao 

trame . . . 127ao dinamo en . 214.11 arc lamps . . 9282-double en 

- clcttromagnctico -, excltaelon en 2532 - - of two pha- porcelalne .8075 

del mineral! - de Fourier .1965. ses .... 199.11 !— de jonction 

12205 -. montar en . . 835 , -, contact ... 32 1 en crolx . . 65 

- di fango . . 1220.7 ! motor con ex- ; - drum wlnding81&7-jonction pour 

- - miuerale doppio 1 citacion en . 2212 - dynamo . . . 214.1 deux fils . . 6tf 

12205 - monofasico ' - of electrical -jonction pour 

Senarazionc del- I en . 2242 potential ... 32 quatre fils . 65 

rargento . 12062 1 -»multiples, mon- -excitation . .2632 - - en lalton .8067 

- elettrolilica 11915 Ur en ... 38.10 - exciter . . .209.4 - - A orellles .8672 

- di un feeder . 7195 regulador en 5765 -.Fourier’s . . 1965 - -.vis.6847 

- dell’ oro . . 12045 - de tension cldc- - generator . . 214.1 - -joint .... 8985 

- delle perdite 2965 triea .... 82 - grouping . . 816.4 - -t£te double 11182 

Kepar£e, regtila- -clectrica, -, law of contact 34 — 6 deux ra¬ 
tion . 7202 ley de la . . 63 - -method of ceptcurs . 11162 

Scrbatolo d'acqua -tcrmoelec- copper re- — A un seul 

1265 triea .... 285 fining. . . 1222a rtcepteur. 1118a 

- - calda . . 1193.4 transformador ' - motor .... 2212 — simple . . 1118a 

- d’arla .... 96ao en . 2275 - -parallel . . . 83ao Serr^e,ligature 816s 
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Sforzo 


Serrer k bloc 

- lea boulona . 390.4 

- k refus . . . 4064 

Serrin.264 

Serrucbo . . . 93e 
Serrurc, inter¬ 
rupts ur k . . 624J 

Service .... 4704 
boiler in . . 1074 
electric . . .763a 

- Instructions . 4704 

- main.769.3 

Service d'appel 

k courant per¬ 
manent . . 1121.4 

- a magneto 112L5 

- magn£to-£lec- 
trlque . . 1121.5; 

- dea cables . . 708.4 | 
chaudldre de 107 j 
couloir de . . 720a 1 
courant de . 7133 ! 
derangement I 

dans le . . . 479.7 | 
dur£c dc . . 719a ; 
-, - de la mis© i 
hors de . . 718ao [ 
61ectrlcicn de - 
au tableau dc I 
distribution 619.8! 
Otrc en . . . 479.31 

- hors de . . 479.4 
fraU dc . . . 4704 
galerie de . . 720a , 
non res de - tele- 

phonique . 1170.4 
homnie propose 
au - du cA ole 8534 
tngenleur du - 
dea cAbles . 7635 
Instruction de 4708 
719.10 

Interruption 
de. 4794 

- dans le . . 4794 
mettro unc bat- 

terlc cn . . 974 

- 1c poatc cn 
ordre de . llOLo 

mine cn 4784,18304 
-> - hors dc . . 480a 

- normal . . 1380.7 
en ordre de . 4824 
ordre dc . . 719.10 

-,ouverture du - 
(services 

publics). . 18904 
personnel de 6194 
perturbation 
dans le . . . 479.7 | 
place de . . . 0194 i 
plateforme de0l94 i 
presslon de . 1136! 
regies de . . 4704 1 

• r6gulier . . 1830.7 1 
repos de . . . 7194 

-,s6curlte de .4704 1 
sphdre de . 1172.4 
-s,statlstlque dcs - 
telAgraphlques | 
et tel^phoni- 
ques . . . 1171a 
suspendre le - 
telepbonique 11694 

- du t61egraphe 996.7 

• de t^l£graphie 

de campagne 10334 
-t616grapnique 9007 

- de campagnol0684 


Service dea t6l6- 
phones . . . 11144 

- de telephonic 

urbaine . . 112941 

- tclephonique in 


torurbain . 1186,4 


- k longue dia- i 
tance . . . 1186.4 

- de nnit . 11704 
trctcau de . . 6194 i 

Servlcio de los 
cables . . . 768.4 

- - - Ingeniero 
encargado del 7684 

- - cables, sociedad 

para el . . 18284 
caldera dc . . 107a 
desarrollo del 1159.1 

- con desconexidn 

autom&tica de 
los carrctes 11234 
-, duracldn del 719a, 
9704 

elcctriclsta dc 6194 
esfera de . . 1172.4 

- oxpreso, taaa 

dc .... 11632 
hora de . . . 9704 
-.Instrucclon de719ao 
interrupcldn 
de 4737,4794,11684 

- con interruption 

automatic^ 11234 

- interurbano 1136a 
—, cuadro con- 

mutador para 
el.1189a 

- local .... 11314 

- k raano, central 

telefdnica 
con .... llC4ao 

- dc las maquinas 

en paralelo . 2984 

- normal . . 1830.7 
personal de . 6194 
plana de largo 894 
plataforma de 6194 

-, poncr la esta- 
clon en dispo- 


Scrvlzlo del 

cavl.7634 

- di cavl, socletA 

pel ... . 18239 

- acorrente inter- 

mi ttentc . . 9974 
casere in . . . 4794 
-, - fuorl dl . . 479.4 

- dellc grand! 

llnee . . . 1136.1 I 
-, interruzlone , 

nel . . 479.7,4794' 

- interurbano 1135a 
—,quadro com- ! 

mutatore pel 1189a 1 
—, tavola di av- 
vlso pel. . 11664 . 
Istruzlone di 719.10 1 


- locale 
luogo dl. 
mess a in . 

- fuorl dl 

- norm ale . 
palco dl . 

-, person ale dl 


11314 
. 6194 
. 4784 
. 4804 
1880.7; 
. 6194 i 
6194; 


sicidn de 
pnesta cn 
- fuora de 

- regular . 
sltlo dc . 

- telefonlco 


11014 
.4733 
. 4804 
1330.7 
.6194 
11144, 

1185.4 
1170a 

1170.4 
11704 
11714 


—, desvio del 

- horas de . 

- - noctumo 

- principal _ 

- suburbano 117U 

- -, suspender el 11694 

- - urbano . 11294 

- de los tel6- 

fonos 11144, 11144 

- latelegrafiade 
campana . 10884, 

- telegnktico . . 995.7 
-, tension de . . 064 
Serving .... 7644 
-.coinpound Jute764.7! 
-, impregnated 

jute .... 7644 

-»Jut©.764.4 

Scrvlre un appa- 
recchio tele- 
grafleo . . . 9964 
Servizio, accumu- 
latore in . . 64a 


. plastra rimasta 
lungamcnte in 394 j 

- regolare . . 1330.7 

- del telefoni 11144 

- telefonlco . 11854 

- - notturno . 11704 

- ore di . . 1170.4 

- - principale 11714 

- -, sospendere 

11.11694 

- - suburbano 1171a 

- telegrafico . . 996.7 

- di campo 10684 
Scrvomoteur, de- 

raarreur-lnver- 
scur k ... 5964 
Servomotore,avvia- . 
tore Invertltorc . 
automatico a 5964 t 
Scsquiossido dl ; 
manganese . 214 

- - nlcbello . . 574! 
Sesquicloruro de I 

oro .... 1214a 1 
Sesquioxide of 
manganese . 214 
Sesquloxido de 
manganeso . 214 
Sesquioxyde de I 

fer . . . . 1199.7. 

- manganese 214; 

Set-back of ! 

brushes . . . 4774 

- of brushes . . 4804 i 

- - cables, main 7238 | 
generating . . 2037 | 

- of machines . 2064 
motor .... 218a 

- -off.871.4 

- of plates . . . 424 

- - ozone tubesl2264 

- -screw .... 5424 

- of springs . . 638.1 , 

- for testing 

lightning con¬ 
ductors . . . 9937 

-.to.642.1 ! 

-, to - poles . 808ao i 
-i- - up a 

battery . . . 1004 
to - up new 
cells .... 844 

Seta. 783a 

-,filo di ... .686.7 


8eta greggla, fllo 
dl 7. . . .7884 

- ritorta .... 7839 

- da trama . 76310 
Setting of the 

brushes . . . 4284 
Settle down, to 6835 

to.6835 

Settlement, place 

of.7104 

Settling down of 
the deposit 11914 
Scttore .... 288d 
Several coats ot 
Insulating 
enamel . . . 6164 

Sewer.887.4 

Sezione .... 806a 

- dl blocco . 105&fl 

- della condut- 

tnra.7244 

- conica .... 4238 
con tat ore per 

le comunfca 
zlonl d’una 1152.7 
-i, distanza fra 
le.8032 

- del fllo ... . 76014 

- dell’ indotto . 8064 
-1 deirindotto, 

collcgamento 

delie.8074 

lnteruttore di 6204 
llmite di. . .724.7 
-I.numero delle306JO 
-.quadra, fllo a 8264 

- del rame . . . 8264 
-i per scanala- 

dura .... 806.il 

- tras vers ale . . 4014 

- - acromagne- 

tica .... 12634 

- - dellalbcro . 4884 

- - attiva del 

nuelco . . . 2624 

- - attiva del 

cavo .... 7704 

- - dcll’avvolgl- 

mento . . .8804 

- - del ccr- 

chlone . . 401 ji 

- - di un dente 2639 

- - del glogo . 2794 

- delTlntra- 
ferro .... 2764 

- - magnetica 12638 

- - mctallo- 

magnetica 12538 

- - del nucleo . 2624 

- - del nucleo 

polare . . . 2794 

- - delle razze . 4014 

- - della spazzo- 

la.4244 

- - dellostatore 280.4 
Sfera del deco- 

hexer . . . 107640 

- di vetro . . . 14.7 
Sfllacclamento 

dell' isolamen- 

to.8394 

Sformatura, ta¬ 
vola di . . 12036 
Sforzo . 8437 

- d'awiamento 2604 

- dlclettrico . 10604 

- deirindotto . 2604 

- di messa In 

marcia . . . 2604 


112* 
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8 forzo dl prea- Sharpen, to . . 886 * Shifting counter 8 hort-circolt, to- 
slone .... 3615 Sharpness of to the dlreo- - resistance 671s 

- tangenzlale, tuning . . 1093* tlon of rota- - clrcuiter, band- 

diagramma Shear . . 858*, 868 * lion.488* 18814 

dello .... 302.7 -s. 387.10 - in the dlrec- - circuiting de- 

Sfregamcnto dl -s, cutting . . . 888 j ' tion of rota- vice.684* 

contatto . . 688 * - strength . . . 862.7 | tlon. 428.7 | — device for the 

superticie di . 630* I - stress .... 8682 - -spanner ... 99.4 rotor .... 480 j 

Sfregare . . . 1280* ; to. 887* ; Shiny.407* - - disc .... 480* 

Sfregatoio dl ! Shearing . . . 862* Ship, cable . . 847.4 j - - ring .... 4804 

cuoio . . . 1880* - force. 853.1 1 - lifting device, - coil winding . Ml* 

- di gomma . 1280* - load.862*! electric . . . 987* - pendulum 

Sfuggire .... 6023 1 - -machine . . 8802 j - station . . . 1097.4; meter .... 8902 
Sgabello a pledt - stress .... 8538 , -’s dynamo . . 2104' - pitch windingSli* 

isolanti . . 1278.1 Sheath. Indue- -*s motor. . . 220* - shunt . . . .851: 

Sgancianiento tion . . . 1297.1 ' Shirt-collar . . 607* | Shortening of 

del tclcfouo 11107 Sheathed with 7002 Shocks . . . . 471.7» antenna by 

Sganciare il tele- Shcating wire . 770 j Shock, electric 608.il ! means of ca- 

fouo . . . 1118*, Sheave, bow .860* -.return- . . 1000*' pacity . . 10903 

Hgocciolamcnto, j Sheave, leading 860.1 Shoes, lndiarub- -condenser. 1090* 

orlo di . . . 86.10 1 -, rope. 448* ber. 99.10 - of the pitch . 81<b 

-tsnperflcie dl . 86*'-. stern. . . . *860.4 -.insulating . . 99.10 , Shot ftrer . . .9852 

Sgocclolare . . 60* Shed, coal. . . 110* Shoo, pole - . . 804.2 1 Shoulder 14.2, 609.7 

Sgocciolatolo . 85* Shedding of the - of the tripod 804.4 : Shrink to ... 463 
-,piedo Isolante active mate- -,to-a pole . .803* Shrinkage of the 

dl vetro con 867 rial.70* ; - d pole . . . .808*, active materia)452 

Sgocciolatorc . 440* Sheep gong . 1046* | Shop. 878* | - of the porce- 

Sgorbia .... 99* | Sheet, cork . 808,11-, erecting . . .878*; lain.7K5* 

Sgrassamento, I - brass .... 866* ; -, forming . . . 81* — the spongy 

processo . 1200* - charcoal-iron 848* j -, machine . . . 878.4 lead ..... 482 

Sgraasarc a I - -copper strip 90* I -, mechanical . 87H* 1 Shrnnk-on ring 484* 

" caldo . . .1200.10 -.dynamo . . . 848* i pattern . . . 87H* Shunt. 660* 

- a freddo . . 1201.1 - -insulation. . 3745repair . . . . 3707 j -klemme . . . 0683* 

-, materiale per 1200.7 - -iron. 847.41 testing . . . . 484.1 I Shunt . . 142*, 6662 

-.tavola per. 1200* iron. 847* -, winding . . 828.li - arc lamp . .982* 

Shaekle-Isolator799.4 1 - -iron. 848.4 - window Hgh- 1 - box. 069* 

-Insulator . . 799.4 - iron covering 01L2 I ting.911* circuit . . . .142* 

8hadc carrier . 967.4 - - dla- | Shore -end . . 846* j - coil . .840.1,88011 

-.enamelled . .004*, phrftgm . . 1111* Short bridge - current . . .142.7 

-, enamelled- with --strip .... 29* fuse. 668* I - dynamo . . .213* 

wire guard .904*!- lead . . . 48*, 44.1 - circuit .... 140.1 j - electron? agnet846T 

—, glass. 904* ; - -lead cylinder 14*-, armature . 200* - excitation . . 868J 

-,-tulip . . . .904* - lightning . .089*;—brake . . .462* - exciter. . . .8093 

- holder .... 067.4 ( - -metal brush 420* — brush . . . 480* • - focussing arc 

-, lamp- . . . . 004* | - metal eye for | - - of a coil. .269.4 lamp for con- 
-,milk-glass . .977* cables . . .8423 - -contact . .681* tinuous cur- 

Shadow, cast- . 076.4 - -metal hoods I—contact-piece rent.1801 

-.electric . . 12*7.7 for wooden 687* 1 - generator . .810* 

-photometer 1343* poles . . . . 807* -- current . . 180* ' -, long.868* 

Shaft. 482.7 - - lamp-shade 904.7 ; - - current, ar- - magnet . . .027* 

-.driving- . . .432* - -resistance .680.4 mature . . . 2603,magnetic . .170* 

- governor . . 120.7 - mica . . . . 368* - - current, rotor 1 - -meter . . . .900* 

-, hollow .... 483* mild steel . . 847* j 860* > - method for 

-.solid . . . . 4374.1 1 perforated . . 60.41 --dlagrani(ccUs)06* measurement 

- speed .... 296.1 platinum . . 15* - - diagram (ma- of current . 026* 

- with spur gear- '--rubber . . . 35H.i chines) . . .6043 - motor . . . . 2213 

ing. 448*'-zinc.11*. - - electronio- '-ratio . . . .8804 

Shafting . . . 481* ]-- tubing . . 870.1 j tive force . .161* - regulation. .6744 

Shallow-water Shelf, writing 1127.1 I - - excitation .261* - regulator . .697* 

cable .... 846* Shell ...... 464.1 1 - - furnace . 1224* ' - resistance . . 697.7 

Shank of the bell- - -iron. 454* 1 - - Impedance 100* - - <lnstruments>6662 


insulator . .7909 - transformer . 23L4 - - losses . . .292* -, short.2607 

Shape of bar . 421* 1 - type transfor- - - between pin- - terminal . . 060U* 

- - the brush . 424.7 mcr .... 401* tea.41* ; - transformer . 228* 

- - cross-aeetion401* Shellac .... 867* - - plug .... 689.4 1 - winding . . 330io 

- - curve . . . 104* | Shellaced . . . 867* ; - - position . . 680.4 - -wound dy- 

- pole-shoe . 277* - paper. 369* ; —, protected namo .... 210$ 

--segment . .421* Shield, end . .408.1 against . . . 661* --motor . . . 22lJ 
--slot . . . 417.il -.protecting .408* - -recorder .0845 Shunt, to . . .1409 

- - yoke . . . 455.4 - tvpe. 408* - - resistance . 209* -. - put in . . . 1429 


Shaped copper 854.7 Shielded galvano- 1 - - rotor 410c, 2002 Shunt 142*, 577J, 6509 

- iron. 340* meter . . . 070* - - rotor, combi- -. bob.nago . 889.10 

-wire . 740.4 Shifting, brush 274* ned phase- -, bobine . 8403, 689* 

Shaper . . 382*, 892* - of the brushes 428* - and.4107 borne des 668.10 

Shaping - back of the ; - - spark . . . 667* -. court .... 3607 

machine . . 802* brushes . . 4773 j - - test .... 6045 | -, dynamo . . . 218* 
Shaping- - contrary to the — voltage . . 151.4 compound 0 

inaschine . .302* direction of - - winding . .8245 court . . . .214* 
Shareholder 182830 rotation . . 428* : - -, to.189* - 0 long . . 214* 
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Signal 


Shunt, Alectro- i 

almant . . . 8402! 
-, enroulemcnt 889.io i 
excitation . . 258i I 
-, gAnAratrlcc . 218* 
-,- compound & | 

court .... 214.4 
-% - - 6 long . . 214* | 

-. long.258 a 1 

-mAtre.9088. 

motcur . . .221.il 
rAgulateur . . 697-5 1 
regulation . . 574.4 I 
-, resistance . . 597.7 ■ 
6552 | 

transforma- 

teur. 228 . 1 1 

Shunt, cassetta 
di resistcnza 6588; 
circuito . . . 142* 
corrente . . . 142.7 , 
-, dlnamo . . .2188 
-,- compound a 
corto .... 214.4 | 
— a lungo . 214.1 
cccitazione . 258.1 j 
-metro per cavl 903* 
morsctto dl 658.10 : 
- -motorc . . . 221.11 
reostato . . . 650.4 
Shunt, born a dc653.io | 
-,caja de re«U- I 
tencla . . . 668s . 
-.circuito . . .142* 
-, corrlente . . 142.7 i 
-, dlnamo . . . 218* I 
-. dinAino com¬ 
pound con I 
corto . . . .214.41 
- con largo 214*1 
-, electromotor 221.11 
cxrItaeidn . . 258.1 
Shuntmetro para I 
rabies . . . 003181 
reostato - de 


Sicherung . . . 5588 1 Sicherungsstrclfrn, 
Abschmelz- . 5589 j selbstttttigcr 
-. ausfahrbare . 560*; Ersatz von . 668* 

-en, die - aus- , Syphon- . . . 659* 

wechseln . . 583.1! -stafel.6087 

Biel-. 657* Uberspannungs- 

BrUcken- . . 558* ! 661* 

Doppel- . . . 557* I -. Vertellunga- . 5584 

-sdosc. 902* | -, zwelpollge . 557* 

-, Dosen- .... 901.4 | Slcurc/.za, coef- 


Drehstromver- 
teilungs- . . 558* 
Drcifaoh- . .658.1 
Drellclterver- 
tcllungs- . . 658* 
einpolige . . 6572 
-.die - einsetzen 

562.il 

- Elnzcl- . . . 567* 
-•element . . . 560.4 

- Universal- . 660* 
-, Ergknzungs- 553* 
-sersatz .... 6682 
-.Fein- . . . 1020.4 

- Frellcitungs- 501.4 
-. Grob- . . . 1020* 
-. Haupt- .... 5582 
-, die - hcraus- | 

nehmen . . 562*0 j 

- Hochfrcquenz- I 

1062a | 

-, Hochspan- I 

nuogs- . . . 561* 
-, -rohren- . . . 600a | 
-. Horner- . . . 500* 
-•isolator . . . 708», 
-sk&stchcn . . 1020* I 


precision . 

.6584 

Shuntar . . . 

. 1429 

Shnntare . . 

. 1429 

8huntcd galvano- 

meter . . . 

. 672.4 

Shnnten . . . 

. 142* 

Shunter . . . 

. 1429 


Shut, to-down 479* 
480*! 

Shatter-contact i 
1047* 

Shotting down 480* i 
8huttle-arma- 1 

turc.418* j 

Sibilo dell' arro 924* j 
Sice at If .... 870.7 > 

-. trAs. 870* 

Slcherheltsauf- i 
h&ugevorrich- 
tung . . . .944*| 
-hoebspannunga- I 
ausschaltcr . 551* 
-koeffizlent . . 243* ; 

-lam pc.922* 

-•chalter . . . 520.7 

-§leb.96* | 

-•pule fur Wechsel- 
strombogen- 
lam pen . . . 940* 
-vcnt'il. . . . 114*1 
-vorschriften . 710* ■ 
-wideratand . . 654* 

-zahl . 248* 

Slchcrn .... 557a, 


ficicnte di . 24** 

- - dl eserclzio 470* 

- d’isolamcnto 906* 
-, roerhetto dl . 832* 
-.valvola dl . 114al 
Sicuro, al - da 

manovre false 597* 
Side-binding . 797.7 

- bracket . . . 816a 
-, brass . . . 1008* 

- of a cable tank 
8482 

- - chest .... 509* 

- - a coil 806.7, 881* 

- groove .... 797* 

- leakage . . . 2787 

- panel .... 6184 

- support of the 
segments . . 4282 

- surface . . . 412* ■ 

- of tooth . . . 417.7 

- wall .... 1008* 

Slob. 778* 

Sieder.109.1 I 

-kessel.109a • 

Siege de l’induit | 

484.7) 

kurze BrUcken- i Slegellack . . 785ao i 
66891 -stange .... 1277a | 
-, Lamellcn- . . 550* ! Siemens-Anker 413* , 
-, lange Briicken- . - -Element . . 18* | 
559a I - -MartiutluB- 
. 6587 I eisen .... 845* I 
| - -Martinstahl . 3460 | 
. 561a | -sockel .... 954.7 
' -ztthler .... 694* I 
. 560* I Siemens arma- 

. 559.4 : ture.413*1 

56810 i - cap.964.7 

. 559* 1 - cell with paper j 
-splatte .... 506.7 i pulp dia- I 

Rohren- . . 550. 10 ! phragm . • . 1 

Schalt- .... 560* I - clectrodynaino- 
-. Sehalter und - meter . . . 666* 

komblnlert . 560.7 , - meter .... 694* 
Schmelzdraht- I -' polarised relay 

567.: 1024.4 

- cine - schmilzt I - unit .... 1263* 

aus. 662.7 ; Sierra de clnta 8887 | 

-, Schrauben- . 64L4 - circular . . . 888* • 
-, Schwachstrora- \ -, eortar con la 8884 
557* - sin fin ... . 8887 j 
-, Silbcrstreifen- , hoja de . . . 888* 

659* Sieve.778* i 

. 560* Siffiemcnt de I 

. 559* i l’arc 924*, 0262, 
.559.7 1176*! 

. 557.4 i Sifflet k anche 1121* 

. 8987 -, appcl au . . 1121* 

. 900* , Sifon para acido 62.7 ; 
. 901a I -. acidoraetro de 55.4 : 

1 - grAflco . . . 1026* ! 
. 901* - de vldrlo . 1027* 
i Sifone per ocido 62.7 , 
-, acidoraetro a 564 

- di vetro . . 1027* | 
Sight-feed lubrl- ] 

cator .... 441* 


-, Llcht- . . 

-, Mittelspau- 
nuug.s- . 

-, Xicdcrspan- 
nungs- . 
Patronen- 
-spatronc . 
Platin- 


19* 


-, Spannungs- 
-, Stanniol- 
-lamellcn- . 

-, Starkstrom- 
-, Stdpsel- . . 
-sstdpsel . . 

- Edison- . 

- - mlt Glim- 

raerfensier 

- mit Licht- 
bogenloschung 

901*, 

- -. verwechsel- 


barer .... 900* , —„... 

-, Strelfen- . . 550* i Sighting line . 808* I 


Sign.2867 

- -lighting . . 911* 
Signalanlagc, 

Hans- . . 1046a 
-apparat . . . 1044* 
-> Etscnbahn- 1849a 
-.Block- . . . 1060* 
-fiugclkupplung, 
elektrl.sche 10617 
-. Ulookcn-. . 1046* 
-lampe.922.7 

- -nschrank . 1165a 
-schcibe . . . 1048s 
-stroinkreis . 1144* 
-voltmeter . . . 681* 
-. Zugderkungs- 

1050a 

Signal .... 1004* 
-», the - appear 
pointed . 10169 
-a, the - fail . 1016a 

- -apparatus . 1048* 
-.automatic rtng- 

ofT.11899 

bell. 1046* 

-.block . . . 1060* 
call . 1004*, 1189* 

- circuit, indi¬ 

cator lamp cir¬ 
cuit . . . .1144* 

- controlling the 

call .... 1184* 
-.end .... 1004.7 
Estlenne . 10284 

- lamp.922.7 

-, lamp .... 1144* 

- -lamp board 1156i 
-s, Morse . . 1002* 
-. single clear¬ 
ing .... 1124* 

train-blocking^ 

- to transmit 1004ai 
-. visible engag¬ 
ed ...: . 1148* 

- voltmeter . . 681* 
-. waiting . . 1004* 
Signal .... 1004* 
-, accouplement 

elcctrique des 
bras de . . 1061.7 

- d appel <t616gr.) 

1004* 

- d appel (t£16ph.) 

1189* 

- d'attente . . 1004* 

- automatique de 

clftturc . . 11899 

- - de tin de con¬ 

versation . 11899 

- de blocage 1050* 
1c - de cloture 

apparait . 11484 

- dc cldture 

simple . . 1124* 

- de contnMe 

d appel . . 1184* 

- de couverturc 

dc trAin . 1050a 

- Aleotrlque de 

puits .... 986* 
-. Amission du - dc 
cldture . . 1124a 
-, - du - de fin de 
communica¬ 
tion .... 1124.1 
-, - du - de termi- 
nalson . . . 1124.4 
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Single 


Signal de fin 
double auto- 
matiqne . . 11183 

- de fin de com¬ 

munication 
simple . . 1124-5 
le - ae fin de con¬ 
versation ap- 
parait. . . 1148.4 

- de tin de trans- 


Signaux. 11 vlent Silure 6leo- 
trop ae . . 1066* trlque 


Slgne.230.7 

- distlnctlf . 10033 


1809* 

Slluroelcttrico 1809* 
Silver.866* 


- del'integrale 242.10 1 -.chloride of 1218.11 

- ponctuation I - cyanide . . 1214* 

1003.4 * - electrode . 1071 jo 

- irfparatlf. . 10043 - filiug* . . . 1074a, 

; — separation 10043 • -foil.7* 

| Signo.23a" , - fuse cartridge 605. 


mission . . 1004.7 I -s de alfabeto , German 
lampe- . . . . 922.7 Morse. . . 1002* - mirror . . 

- par lampe A in- - distlntlvo . 100113 - nitrate . . 

candescence 1144* - de la integral 242.10 i - of . . . 

- optlque d’occu- i - - interroga- I -plating . . 

pation . . 11435 1 cion . . . 1008 a 1 -strip ruse, 
tableau indicateur 1 - - puntuacion 1003.4 - voltameter 

- - separaclon 10043 - weighing ba* 
Silbato de len- lance . . . 

giieta . . • 1121*;--wire fuse . 
luimada por 11213 -.to- plate . 

| Silber . . 30.io, 866A ' Silvering by 

; -blatt.7 a contact . 

Chlor- . . . 1213.il Simbollca, es- 
Cyan- . . . 1214* pressione 

' -electrode . . 107Uo j Simbdllca, cx- 
i -fellspttne . . 1074a | presto n 

“ Klni£trlca,cnrva 196 a 
S imilar poles 6a, 160 a 
S im dria .... 238.4 
Shiimetrla . . . 238.4 


AelTacemcnt Elec¬ 
tric] ue du . 10483 

— a effacemeut 

mEcauique 
du .... 1048a 

- - A disparation 
Elect rique du 10483 

-, - - A dfsparition 
mAcanique 
du .... 1048a 

- de term In alson j -folic. 7 a 

double automa- ! -graphit . . . 1208.4 
tique . . . 11133 -nleaerschlag .661* 

-simple . 1124a -nltrat.... 1218* 

- A timbre . . 1046 a -oxyd, salpeter- 

- vaclllant de la I saures wl.7, 1218* 


80$ 
.608* 
1218* 
.681.7 
1203a 
. 669 a 
. 66lA I 

1203* i 
. 666 *; 
.9ml 

1*0*8 ! 

. 288.9' 

. 2881a 


lampe 
pel 


Signalling ap¬ 
paratus . . 10443 
Signalisatlon j 

d'alarme de che- 
min de fer 13493 
apparell dc 10443 
lampe de . . 922.7 
Signaux de l’al- 
phabet Morse 1 

1002 *, 


d ap- : -salpeter . . 
11483 -scheidung 


1218* 
12063 
66&a 
. 566.1 
. 508* 


schmelzdraht 
- -patrone . . 
-splegel . . . 
-streifcnslcbe- 
rung . . . 
-voltameter . 
-welQbad . . 
-welfisud . . 
Sllbldo del 

arco . . 942*, 9253 


.569a 
. 661a 
1205a 
1206a 


Signaux, apparell • Silencer, chain 822.7 

A. 10443 Sllcncicux, arc 925a 

- (chapltre)1043 a Silencingdcvice822* 

-, - A - de chemin 1 Silica. 782a 

de fer . . . 1349a I Silicate dc po- 
-, certains - ra- 
tent .... 10863 1 
-, certains - ne 
viennent pas 10363 
-> commutateur 
multiple A - op- 1 
tluucs . . 1142a 
-, delimitation nette 
des - lmprimto 

1014.4 

dlspositif de com- 
raande des - des > 
chemin de 
fer .... 1848ai 

- Estienne . . 1026.4 

- de Meyer . 1042 a , 

-, lea - sont nets au 

bureau transmet- 
teur et dofec- 
tueux au bureau 
rccepteur . 1036* 

- de l'ondula- 

teor .... 1028* 
rapidltd de suc¬ 
cession des - ra- 
diotElEgra- 
phiqucM . . 1103.7 

- au siphon-re- i 

corder . . 1027* i 


Slmmetrica 

curva .... 195 a 
S imple accumu¬ 
lator .... 91* 

- - switch . . . 91* 

- antenna . . 1077 a 

- arc.926 a 

- - ligth bath 1280.4 

- battery switch 
91*, 600a i 

- bracket for 
crossings . . 816 a 

- cell-switch . 600a 

- circuit . . . 140a4 

- connecting key 
without call * 
signal. . . 1140a 

- curve . . . 196ao 

i- receiver . . 1090 a 

tasse .... 24ao j - starter .... 690* 

- - soude . . . 24.10 I - stranding ma- 

Silice.782.1 ; chine .... 742.7 | 

Slllcleux.bronze866* - three-phase 
Sllieclo, acldo . 25 a starter . . 691ao 
Sillcloso,bronze 856*; - transmitter 10613 

bronzo . . . 355* i - twisting . . . 743 a i 
S iliclum, bronze I simplex wlnding317A ■ 

au. 866* Simplified dlo- : 

Silicon acid . . 2oA grain .... 800U ! 
-bronze .... 855* Simultaneous 

- - wire .... 741* i maximum de- 

- cooper .... 762* mand .... 707 a . 
Slllztunibronze 866*1 - multiplex tele- j 

- -draht .... 741* I graphy . . 1039a ! 

-k up for .... 752* - telephony and 
Silk.788* telegraph v 1172 a j 

- bag.1111.4 1 Slncope .... 507* 

- covered wire 744.10 Slucmnlco . . 298 a 


Slncronlsmo dl 
manovelle 299110 
ragglungere 
il.299a 

- superior, coman- 

do A una veloci- 
dad de . . .300 a 

- -, veloddad dc 9003 
velocldad dc 300a 
velocitk di . . 800a 

-, voltimetro indl- 
cador de . . 637 a 
S incronizaclon 290* 

- potencla de . 299* 

- de los relojes 1366.7 
Slncronizador 

acustlco . 13867 
Slncronlzar . . 2993 
Slncronlzzare . 290 a 
S lncronizzatore 0873 

- acustlco . . 1830.7 
-. volt metro . . 687 a 
S lncroniua- 

zlone .... 299.4 
-, corrente di . 2907 

- degli orologl 13567 
-. potenza dl . . 299* 
Slncrono . . . 298 a 
- a, macchina . 206 a 
- a. marcla . . . 29 Ka 
-, motorc . . . 221* 

-generatorc . 234 a 

- sottoeccitato 298* 

- sovreccitato . 208.7 
trasfornialorc 232.4 

Slncronoscopio 209* 
Siucronoscopo 299* 
Sindetleo . . . 618 a 
S lndeticon . . . 618 a 
S ine. 289a 

- current . . . 196 a 

- curve . . . 104ai 
-electrometer 605ao 

- function . . . 106a 

- galvanometer 6602 

- method . . . 0273 

-shape.104* 

-shaped . . . 104ao 

- voltage . . . 1064 
Slngende Bogen- 

lampe. . . 1346* 
Singing of the 
arc .... 11763 
-arc.11764 

- - lamp . . . 1346* 
Single branch 

terminal . . 809* 

- break switch 69L7 

- cell appara- 

1206* 


1124* 

1072A 


, mAquina - a . 206a 
, mare ha - a . 298* 
. 221 * 
.234a 


- fibre.686.7 

- ribbon lightning 

protector . 1019.4 -. motor . . , 

-tape lightning ■-generador 

arrester . . . 668*. transfor- 

- wire .... 744.10 j mador . . .282.4 

Silla radios- Slncronlsmo . . 299a , 

copica . . 1244* 1 -,alcanzar el . 299.1 j 

- de sopporte . 834a • -, lndicador de 6873 | 
Sllurus . . . 1809* I - de maul vela* 299J0! 


tus 

- clearing 

signal . . 
-contact- 
coherer . 

- - microphone 110117 

- coll winding 822 a 

- cord.866* 

- - system . 1139* 

- -core cable . 761* 

- covered wire 745d 

- -cylinder steam 

engine . . .117A 

- field.176* 

- -fluid cell . . 1.7 

- fuse.667* 

- galvanometer 

method . . 1886* 

- -groove casing 877* 

- -layer winding 884.7 
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Single line . . 767.3 

- magnetic cir¬ 

cuit .... 456.10 

- mining cable 707.6 

- -motor sv stem 9309 

- -needle instru¬ 

ment . . . 10013 

- telegraph 10013 

- -phase .... 20L2 

- - alternating 

current . . . 130 a 

-current 

transformer 230s 
-field ... 1709! 

- - armature . 410.2 

- - cable . . . 7008 

- commutator 
motor.... 2207 

- - generator . 215 l3 

- - induction 

motor.... 222j6 

- - line .... 7604 

- - motor . . . 2213 

- -multiphase 
transformer 
system . . . 2207 

- - plant . . . 7009 

- - -polyphase 
transformer 
system . . . 2207 

- - series motor 224.2 

- - shant motor 224a 

- starter . . . 5913 

- supply meter 

09L7 

- - synchronous 

motor .... 22L9 

- - system . . . 20L7 

- - winding . . 820.2 

- wiring . . . 7504 

- -polar . . . *. 18051 
-pole fuse . . . 567.2: 

- plug fuse . 8993 

- receiver . 111531 

- switch . . . 521.4 , 

- throw-over 
switch . . . 5202 I 

- - telephone 11163 

- transformer 10703 

- -range wlndin^^ 

Single rod light- ' 
nlng protcc- I 
tor.1019.6! 

- rubber-tape In- ' 

sulation . . 8943 

- slab .... 012 J 2 

- spark-gap . 10«8 jo j 

- -stage turbine 123ao, 

- -stroke bell 10443 

- touch . . . 1294.7j 

- transformer . 225n | 

- system . . . 7203 , 

- -way throw-over 

switch . . . 5208 

- -wire line . . 767a I 
Singly re-entrant 


winding . . 3173 | 
Sinistra, a . . . 1805: 
-, rotare a . . . 2433 
rotazlone a . 2409 . 
Slnlstrorsum . 1803 
-, bobinage . . 812.7 I 
-,enroulemcnt 8107 
ienrouiement 8123 1 
Sink, to - a cable 840s 
Sinken (Span- 
nung).... 162a 
Sinking fund . 7113 


SIntern .... 453 
Slnterung der 
Masse .... 452 
Sintonia . . . 1065ao 

- degll apparatl 1092.4 
rcallzz&zlone 

della . . . 10923 
Sintonia . . . 108&JO 

- de los apora- 

tos . . . • 1092.4 
reallzacldn dc 

la. 10923 

SinLonlca, precl- 
slone . . . 10906 
Sintoulzacldn, 

carrete dc 10943 
clarldad en la1090s 
conexion sen¬ 
sible de . . 1089.7 

- Imperfecta . 10923 
-.medio de . 10901 

procedi mien to 
de .... 10923 
Sintonizar . . 10922 

- la antena reeep- 

tora sobre una 
longltud de 
onda desco- 
nocida . . 1102.7 

- al misrao pe- 

riodo . . . 10923 
Sintonlzzarc . 10922 

- l'antenna rice- 

vltrice sopra 
unalunghezza 
d'onda inco¬ 
gnita . . . 1102.7 

- alio stesso pe- 

rlodo . . . 10923 
Slntonizzazione, 
collegamento 
scnsiblle allal089.7 

- Imperfettta 10923 
metodo dl . 1092s 
mezzo dl . 1093.1 

-, proeedlmento 

dl. 10923 

rocchctto di 10943 

Sinus.239.1 

-bussole .... 0682 
-elektromctcr 065.10 

-form.1943 

-formlg . . . 194ao 
-funktion . . . 195a 
-kurve .... 194.11 
-linlc, Hquiva- 
lente .... 1952 
-methode . . . 0272 
-schwingung 194as 
-spannung . . . 195.4 

-strorn.1953 

Sinus,courbe del94ai 
fonction de . 195.1 
-, forme de . . . 1943 
lignede - equl- 
valente . . . 1952 
Sinusoidal . . 194ao 

- current . . . 1953 

- faradisation 12273 

- vibration . 194.13 

- voltalsatlon 12273 
Sinusoidal . . 194 jo 
Sinusoidale Fara¬ 
disation . 1227.6 

-er Strom . . 1227.7 
-e Voltaxation 12273 
Slnusoidale . 194ao 
-, forma .... 1943 
Sinusoid* . . 194ai 


81nusolde equi- 
valcnte . . . 1952 
Siphon-Rekor- 
der ... . 10203 
-slcherung . . . 5593 
Siphon, glass 10272 

- lubricator . . 4413 

- recorder . . 10203 
Siphon k aclde 62.7 

coupe-circuit 

k.5593 

-, receptcur h 1020s 

- -recorder . 10263 

- -, £crlturc du 10273 

- signaux du 10273 

- de Terre . . 10272 
Siringa . . . 471 JO 
Slrlus-Kollold- 

i&mpe.... 9104 
Sirius lamp . . 9104 
Sirupeux, Iso- 

lant.775a 

Sismdgrafo el£o- 
trico . . . 13563 
Slsmografo elct- 
trieo . . . 18553 
Slsmographe 6Iec- 
trique . . . 13563 
Sistcma ad anten¬ 
na . 1054.7, 1070a 1 

- astatlco . . . 0807 

- automatlco a llnce 

collettlvc . 11072 

- a battcrla centrale 
con dlstribuzlonc 
elettrica dell’- 
energia . . 11004 

-individual! 

e gcneratorl mag- 
neto-elcttrlcl 11605 

- bifase .... 2013 

- a quattro con- 
duttori . . 201.10 

-tre condut- 

torl.202.1 

- dl blocco . 10602 

- bracci . . . 401.7 

- Braun . . . 1055a 

- dl campo . . 462.4 

-bipolare . 4623 

-multi- 

polare . . . 4523 

- - capacity a 

piastre . . 10543 

- capacity a 
piastre con co- 
munlcazionc dl 
terra .... 10543 

- di carica degli 

accumulator! a 
distanza . 11604 

- a cinque con- 

duttori . . . 7053 

-fasl ... 2033 

-till ... . 7063 

- di collegamento 

del trenl . 11683 

- a comrautazlone 

completamentc 
automatica 1107.4 

- dl controllo a ten- 

slone aperta 1107.7 

-a tenslone 

chlusa . . 1108a 

- - coordinate 239.10 
1 - a due cor¬ 
don! . . . 11893 

; - dl cordonl a tre 
I con duttori 11653 


8i8tema 


j Slstema a corrente 
altcrnata . . 1863 
!-contlnua 1882 

- di distrlbu- 

zlonc . . . .6003 

I-ad anello 725a 

:-a pill con- 

I duttori . . . 7006 

-a ramiflea- 

zionc . . .7202 

- esclusivamente 

| a mono . . 11607 
l - Fessenden . 10605 
I - a due fill . . 7005 

- - tre fill . . . 7004 
I - dc Forest . 10606 
' - a galleria . . 8303 

- d'implanto . . 8643 
i - degll lndut- 

torl.4604 

- a linee collet¬ 

tlvc . . . . 1167a 

- Lodge-Mulr- 

I head . . . 10607 

- a magnete . 11173 
; - - magnet! . 11602 
, - magnetieo . . 1509 
I - - astatlco . . 6803 
I - dl mlsura elot- 

i trostatica . 125614 
I - mobile . . . 5813 

- monocicllco . 2043 
| - monofasc . . 20L7 

- a due motor! 967a 
| - a tre motor! . 9672 

- polieicllco . . 2043 

- pollfasc . . . 2003 
I - - compcnsato 2043 

- - non eompen- 

| sato.2043 

- - concatenate 2009 
I — non concatena- 

! to. 2042 

- Popoff-Ducre- 

tet . . . . 10504 

- di raccordo al- 

1 l ufHcio centrale 
seuza stazionl 
secondarie . 11604 

- - ricevitore 

fonlco . . 1007.7 

- a sconto . . 714as 

- in serle dell’af- 

flnameuto 1222a 

- sintonlco ad tn- 

duzione . . 10909 

- slntonlzzato 10943 

- Slaby-Arco 10502 

- ad un solo cor- 

doue . . . 11893 

-solo mo- 

tore .9609 

- dl sostegnl a 

tlranti . . . 4643 

- spangatura 5479 

- - stazlone ansi- 

Hare con cser- 
clzloa mano 1166a 

-tariff a . . . 6905 

! - a doppia tarlf- 
I fa.m* 

- telefonico a bat- 
teria centrale 11607 

- - comblnato 11606 

- couvertlblle 

11606 

- - Interurbano 

con quadro a 
cartcllini . 11804 
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Slime 


I 


Sistema „Tele- , 

funken 4 * . . 10663 
• dl tendlmento 8313 

— trasformatore | 

monociclico 227j 

-monofase- 

poHfo.se . . . 228.7 ; 
-policlcllco2272 | 

- atrasforroatorl 

separaii . . . 7203 

- di trasforma- i 

alone .... 2252 ' 

- trifase a sol 

conduttorl . 2022 

-a quottro 

conduttorl . 2023 

- dl ufficlo cen- 

tralecon cscr- 
cizloaniano 1106.fi 

- con ufflci tele- 

fonlcl secon- 
daril . . . 1169.1 

- dl valvole non ! 

Hostitulblll . 902 a ! 

— Zickler. . 1104.4! 
Sistema de a cop- i 

lam lento on 
paralelo. . . 720.fi 

— antenas . 1054.7 

1076al 

- ast&tico . . . 680.7 

- antonufctlco de 

estacioncs I 

aprupadas 11672 

- de bateria cen- | 

tralcon distrl- j 
bucidn el£o- | 
trim do la I 

enerpia . . 1166.4 

— batons* Indi¬ 
viduals con 
Inductores 11663 

- bifasieo . . . 201a* 

— de cuatro 
conductors 20lao 

-tres con- 

ductoros . . 202a j 

- blfllar .... 7053 I 

- de bloqueo 10602' 

- Braun . . . 1065a 

- de brazoH . . 401.7 

— campo . . . 4524 1 

-bipolar. .4523' 

-multipolar 4526 

— capacidades 

de placas . 10543 

— cicrre . . . 547j) 

— clnco con¬ 
ductors . . 7053 

-fases . . . 2033 

— coraproba- 
cion de ten¬ 
sion ablcrta 1167.7 

-de tension 

ccrrada . . 1168a 

— dos conduc¬ 
tors .... 7053 

— tres conduc¬ 
tors .... 705.4 

-multiples 7053 

— conmutacion 
completamcntc 
automatics 1167.4 

- -construction 4023 

— dos cor- 
doncs . . . 1139.fi 

— cord ones de 
tres con due- 
tors . . . 11653 


Sistema de coor- 
denadas. . 289ao 

- - corrientc al- I 

terna . . . . 1883 1 
-continua . 1332 

- - dcscuento 714a3 : 

- - la distrl- ! 

buclon . . . 8003 j 
-anular . . 725a i 

- distribution I 
de la corrl- 1 
entc. . . . 724ai 

-de ramifl- 

cacion . . . 7252 | 

- cstaeloncs 
aprupadas 1167a' 

-auxillares 

con scrvlcio 
a mano . . 1166.1 

- eon cstacion 

principal sin > 
estacioncs sc- 
cundarlos . 1165.4 i 

- Fessenden . 10563 

- de Forest . 10553 : 

- imancs . . . 1693 

- - instalacion 8643, 

- lineas Inter- 
urbanas del 
cuadro indi- 
cador . . . 1136.4 

- IiOdpe-Muir- 

head . . . 1056.7 

- mapnetlco 

astatico . . . 6303 

- a mano . . 1165.7 

- dc medida elec- 

tro-estatica 1256.4 1 

- monociclico . 2043 

- monofasico - 201-7 | 

- dodos motors987a i 

- tres motors 9872 j 

- radvil .... 6313 I 

- ofletna cen¬ 
tral con ser- 
vlcioamauo 11663 

- - oficlnassecun- 

darias. . . 1169a 

- pcntaf&slco . 2033 

- policiclico . . 2043 

- polifasiro . . 2033 

- - compcnsado 2043 

- no compen- 
sado ....2014 

- dc fases sepa- 
radas .... 2042 

-fases unl- 

das outre si . 2083 i 

- Popoff-Du- I 

cretct . . . 1056.4 j 

- de radiadores I 

y de comunl- ! 
eacldn con j 

tierra . . . 10543; 

- radios . . . 401.7 

- receptor acus- 
tico .... 1037.7 

- seriede la re- 
fin aclon del 

- cobre . . . 12221 
- servlclo con 

imancs . . 11683 

- -sintonl/.acidn 

k Induction 10963 

- slntonizado 10943 
-Slaby-Arco. 10552, 

- - un solo cor- i 

don. . . . 11893; 
-solo motor 9863 


Sistema no sustl- 
tulble.... 9026 

- de tarifa . . . 6983 
-doblc . . 696.4 

- telefonico con 

alimentation 
central de 
enerpia . . 1168.7 

- combinodo 
con estaclones 
indlvldualcsy 
estac. Intcrme- 
dias y term!- 
nalcs* . . . 10663 

- - de comunlca- 

clonentretre- 
nes .... 11683 

- - convertible 11683 

- ,.TeIefunken“ 10563; 

- do tendido . . 8313 ! 

- tirentes . . 4549 . 

- trifAslco de gels 1 

conductors 2022 

- de cuatro con- ■ 
ductores . .202s; 

- trifilar .... 705.4 i 

- dc tunel . . . 8303! 

- - Zickler . 1104.4 ; 

Site.115.10 1 

-.area of . . . 116.1 
Sitio dc consu- 

mo. 727.4 

- - papo .... 7103 

- del poste . . 8092 

- dc servlclo . 6193 
Situation de la 

falta de alsla- 
mlento . . 1000.7 
-> piano de - del 
cable .... 829.4 
Situation du defaut 
d'isolement 1000.7 
-, plan dc - du 
cAble .... 829.4 
Six arcs In series 9273 

- -lamp connec¬ 

tion . 9273 

- -phase mesh- 

connection . 208.7 

- - rlnp-connec- 

tlon.203.7 

- star-connec¬ 
tion . 2093 

Size of battery 100.4 

- - brush . . . 4243 

- - cell .... 13 

- - commutator4203 1 

- - conduit . . 8692 

- - dynamo . . 7083 , 

- - penerator . 7083 
larpc .... 987.7 
medium . . . 937/* 

- of the sand- 

prains . . 11982 
small .... 9873 

- of wire . . 826.il 

Skala.6383 

belcnchtctc . 6403 

- von Null- bis Voll- 

ausschlap . . 6387 
Splepel- . . . 6883 
-. Tanpcnten- .6383 
Thermometer-497.4 
-.Transversal- . 6383 
vollstkndipe . 6387 
Skalenar&omcter 1 
54J0 i 

-lUnpc.6389 | 

-tell. 688 . 10 1 


Skelp, to . . . 8843 
Sklapram . . 1288a 
Skiameter . . 12883 

Skiametre . . 1238a 
Skin.6103 

- of oxide, cast In p 

skin .... 1I97> 
Skln-efecto . . 19L? 
Skin-effect . . . 19U# 
Sklncffekt . . . 19L* 
Skylipht .... 967.4 

Slab.612jt 

concrte . . . 8383 
-> marble . . . 613a 
sin pie . . . «12jt 

-. slate.922 

Slaby-Arco, 

-. System . . 10562 
’a spulc . . . 1096> 
-s multiplvlnp 

rod ... . 10963 

Slack of a cable 8613 

- side of belt . 444 jc 

- wire.821.7 

Slacken, to - a 

screw .... 6449 
to - the speed 4773 
Slap.llOje 

- particle . . . 9163 

Slate.3613 

-> mica.... 7S3 jo 
-, polished . . . 783L9 

- slab.922 

Sleeve. 844Li 

branch . . . S79u» 

-. brass .... 8787 
-, combination . 8797 
-, coupllnp . . . 8784 

- with cover . 8704 
-, cylindrical 

coupllnp . . 8793 
-,prooved coup- 

linp. 8792 

-v hlnped elbow-8793 

- of insulatlnp 

material . . 879* 

-, metal - for con- 
ncctinp con¬ 
duits .... 9783 
-.smooth coup¬ 
ling . 879i 

-, watertipht 

flanpe.... 890 j 
S lide-paupc . . 379s 

- -plate .... 4663 

- -rails. 4663 

- valve pear . . 1203 
-r, adjusting - of 

tunlnp coll 10943 
Sliding bar . . 6822 

- brush .... 4243 

- calipers . . . 8798 

- condenser . 12847 

- contact . . . 5853 

- - of the charpinp 

lever .... 923 

- - of the disebar- 

pinp lever . 927 

- diaphragm for 

radioscopy 12413 

- friction, be'arinp 

with . . . .4363 

- surface . . . 4053 

- weight .... 4962 
Slightly damped 

oscillations 1084s 
Slime, anode 12222 
-, ore. 1229s 

- separator . 12397 
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8ocorro 


81 ip 


811p.26*7 

Slip.266 l7 

armature . . 285* 

-.belt. 296* 

--carve . . . 488.io 
SUp meter . . . 687* 
negative . . 266a 

- -resistance . 1826.7 , 
-•ring .... 419.10j 

- Induction mo¬ 
tor . 222* ! 

- louses . . . 293/5 

- rotor . . . 410* I 
Slip, rotor . . . 261x8 
Slip Indlcador | 

del.«W73 1 

Slipping . . 47Le; 
Slit.o87* 1 

- plug.902.1 

Sllttamento . . 471* ! 
Sllttamento della 

cinghla . . . 290* 

Slot. 632* 

Slot.11662 1 

-> armature . . 2632! 
-•base circle . 41H* 

- -bridge . . .418.7 

- -burner.... 979.7 
-.closed . . . .4182 
-, depth of . . . 26 &J 0 

- dimensions . 2664 
dummy . . .4182 

-, electric . . 1061.7 

- field. 2642 

--field curve . 264* 

- lusulatlon . 878.10 

- -leakage . . . 264.7 ; 
-s, number of . 2692 1 
-.open . . . 417.12 

- opening . . . 418.4 | 
-. partly closed 418a . 
-•pitch . . . . 263* 
-a per pole, num¬ 
ber of . . . 8262 1 

-s- pole and phase. j 
number or . 826* 
-, rotor .... 263 l2 , 

- space-factor . 330* I 

- stray-field . . 264.8 


wall of . . . 418* 
--wedge .... 418*! 
width of. . . 2667 

- winding . . . 332*; 
Slotted armature i 

414*! 

- brush .... 425.1 
Blotter . . . .892.7 
Slow-break 

switch . . . 622.7 

- discharge . . 76* 1 

- down, to . . 600* ! 

- interruption . 554.2 | 

- sparks . . . 106813 1 
--speed motor. 217* 

-steam cnginell9L7 j 

Slowing down 600* 

- - curve . . . 600.7 ; 

- method . . 500.4 ' 
Slowly acting 

rclav . . . 1149* 

- striklug bell 1045.1 ' 
Smagnetizzante, 

azione . . . 267.4 1 
Smagnetlzzare 161* 
Smagnctlzzazlo- 

ne.161* 

Small ball of 

elder pltth 1277*; 

- calorie . . . 1264a 


Small consumer 714.4 

- end of a pole 807* 

- motor .... 220* 

- portable sta- ; 

tion .... 1097*! 

- size.937* 1 

Sraaltare . . . 782* j 
Smaltata,plastra6172 
Smaltatura . . 782.7 I 
Smalto .... 867.7 
-, colore a . . . 86*. 

- elettrlco . . 1366" ; 
lacca di . . . 867* 

-, rlvestimento j 

con. 588.1 

-, strato dl . . 375.1 1 
Smell, electric 12*62 1 
Smerlgllare . . 886* . 
-, apparecchio 

per. 4742' 

- II collettore . 475J I 
-, disposltlvo 

per. 423* 

Smcrlgllata carta 

8H6*> 

-, tela. 886.1 

-. tela - fina . . 474* j 
Smerlglio . . . 8862 
disco di . . . 886.4 
Smoke . . . 111.10 I 

- combustion lllai 

- consuming 

furnace 7 . 111.12 1 

- stack .... 112* ; 

-.to. 977.4 

Smoked glass 1 

spectacles . . 3992 , 
Smontagglo . . 469* j 
717* 1 

- d’una batterla 100.7 , 

- del tamburo 10112 
Smontare 408.1,469*; 

- I'appareechiotOlO* 

- una batterla 100* 
Smooth armature 

414* 

- core winding 832* 

- coupling sleeve 

879.1 

-file.885.4 

- running . . . 717* , 

- -side. 444.4 

- surface . . . 871* 

to.885* 1 

- off, to ... . 392* | 
Smoothing . . 773.4 1 

- device .... 773* I 
Siuorzaniento . 648* 1 

- del!' antenna 1081* 

- ad aria .... 044* j 

- aria regola- 

bile. 644.4! 

camera di . 644.10 j 
disposltlvo di 643* 

-, dclrirradiazione 1 
dcll’antcnna 1081* 1 

- a liqiiido . . 644* ' 

- ad olio . . . 644.7 I 

- delle pcrdlte | 

dell’ antenna 1081* 1 

- con quadro di 

ramc .... 644.1 i 
-, rapporto di . 645.4 ! 

- utile dell'an¬ 

tenna . . . 1081.7 
Smorzare . . . 648* 

- le oscillazlont j 

dell’ago ma- 
gnetioo . . . 643* ; 


Smorzato, assai 648.7' 
9morzatore . . 5864 j 
-, aletta dello . 644* 1 

- a cllindro . 1834*’ 

- deila corrente ! 

643J0! 

- a liquldo . . 644* | 
-, magneto . . . 646.1 

- di ramc . . . 6442 
Smusso, saldare 

.8962 
.896* 


Snap contact 
Snapping out . 683* 
422.10 
. 778* 

. 7867 i 
.786s 1 
.784.4 
. 490.7 


Snug 

Soak, to . . 
Soapstone . 

-, Chinese . 

-, pulverised 
Sobrecarga 

- de la bateria 101* 
-, capacldad de 490* 

- escape de . . 698* 

- de los tubos I 

Roentgen . 1289.1 
Sobrecargar . . 74* : 
Sobrcsaturaeidn 

181.10 '• 

Sobresaturado 1291* | 
Sobretasa . . 1161.7, 
Sobrexcltado cn 


. 296 


-I 


1023.1 \ 
. 1160.1 

iosaj! 

1097.2: 

mo*! 

1043.1 I 
1149.10 


avancc . . 
Soccorrltore 
629.1, 

-, armadlo di , 

- senza arma- 

tura . . . 

- avvlsatore . 

- ad azione 

differita . . 

- dl Baudot 

- blocco . 

- chlamata 

10372, 1149* 

- - chlamata con 

nocciolo ad 
Immendone 1023* 
-, clrculto dl. 1025* 
collcgamento 
di. 10232 

- dl controllo 1149* 
-, a corna . . 1028* 

- per corrente 

contlnua . 1023ao 

- dlfferenzlale 1024.1 

- dl fine conver¬ 

sazione . . 1149.7 

- a foggla di j 

orologio . 1024* 

- fonlco . . . 18467 1 

- graduato . 1024.7 . 

- Hughes . . 1024*1 

- ad lnduzlone 1023* 1 

- interruttore 1149.4 

- per la lanipada i 

pilots. . . 1160* 

- di linea . . 1149.11 
-, mettere 11 - 

Delia post/tone 1 
dl lavoro . 1160.ii 

- a minima . . 629* 

- molla . . 1149* 

- dl Morse . . 1024* 1 

- - paraful mine 993* 

- parlantc . . 1024* | 

- perlodo di 

rltorno del 1151.3 

- polarlzzato 1023* 1 

- con armatura , 
ad alette . 1026.4 


Soccorrltore pola- 
rlzzato a foggla 
dl orologio 1024* 

- graduato 1024* 

- - con nuclei 

rotanti . . 1025* 

- - di Siemens 1024.4 
-, il - rc*ta nclla 

posizlonc dl 
lavoro . . . 11612 

- di richlamo 11602 
rltorno del - 

alia poslzione 
di rlposo . 11611 

- di rottura di 

fllo . . . . 1887* 
-1, scaffale pel 1160* 

- separatore . 1149* 

- a sopraooarlca&OG* 

- del telefono 1160.10 

- ad alta ten- 

sione .... 529.4 

- a tenslonc deter- 

mlnata . . . 629* 
-zero . . . 6864 

- traslatore . 10252 

- a zero .... 5963 
Soccorso, prlmi - 

i In caso d’acci- 
dentc .... 606* 
Soclcdad produo- 
tora de elcc- 
trlcldad . 1328* 

- para cl servldo 

de cables . 18260 
Societk produt- 
tricc d’elettri- 
citi .... 1828* 

- pel servlzlo di 

cavl. . . . 1828* 
Socl^te du 

cable - . . 1828* 

- product rice 

d'electrlcite 1828* 
Sockcl, liajo- 

nett- .... 964* 
Edison- . . .964.4 
Gliihlampen- 964* 
-, konzentri- 

schcr .... 964* 

- mlt Osen . . 956.1 
-, Porzcllan- . . 964* 

Siemens-. . . 964.7 
-, Thomson- 

Houston- . . 964* 
-, Zcntralkon- 

takt- . . . .964* 

Zier-. 802.1 

Socket of bea¬ 
ring . 436* 

cable.841* 

- for candle with 
paper tube . 961* 

do ii ole plug . 889.4 

- of the jack 1188* 

- joint. 844* 

-.lamp- . . . .960* 
-.ornamental . 802* 
-, porcelain . . 964.1 

-. wall. 889a 

Socle deco rat If 802 j 

- d , Intcrrupteur549* 

- de palier . . 486* 

- cn porcelalne 964.1 

- de support de 

microphone 1109* 
Socorro, prlmeros 
- s en caso de 
accidentc . . 605* 
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Sollecitamento 


Soda.1216o 

-Idsung . . . 50&1O 
bichromate of 183! 
-.caustic . . lSILsj 

- caustics . . 1211 . 2 ! 

- per saldare . 97.1 i 
solution of bi¬ 
chromate of 1831 

soluzlone dl 698 jo , 
-.sulphate of . 18.7 i 
-.sulphate of . 18.7 j 
Sodlo, blcarbo- 
nato di . . 12162 1 
bicromato dl 183 
-.bisoltlto dl. 1218.1 
-. cltrato dl . 12202 
-. cloruro di . 12123 j 

- cristallizzato, ! 
carbonato di 1215.1 

-. fosfato dl . 1218.7 1 
-,idrato di . . 12112 
idrosoMto di 1218.1 
-t nitrato di . 12183 
pirofosfato dl 1219o 
solfato di . 12153! 
. solflto di . 12173 


>- neutro di 1217.7 


Sodlo. cloruro 

de .... 12)231 
-.hldrdxldo de 12113 j 
Sodium, bicarbo¬ 
nate of . . 1215.2 

- bichromate . 183 

- bisulphite . 1218.1 

- carbonate . 1215.1 

- chloride . . 12123 

- hydrate . . 121L2 

- monosulphlte 1217.7 

- nitrato . . . 12183 

- phosphate . 1218.7 

- pyrophos¬ 

phate . . . 1219.1 

- sulphate . . . 18.7 
-»- of . . . . 12153 

- sulphite . . 12173 

- tartrate of po¬ 

tassium and 12193 
Sofflameoto In alto 
dell’arco . . 567.7 

- dell'arco . . . 9253 

Soffit* t to . . . 471.10 | 
Sofflo clettrlco 12313 : 
Soffocamcnto i 

dell'arco . . 5553 
Soft brown coal 110.4 


brush 

- carbon . . 

- copper. . . 

- wire . . . 

- dry cloth . 

- iron . . . . 

- armature 

- - core . . . 

- - filings . . 

- lead grid . 

- porcelain . 

- rubber. . . 
solder 


10163 
.3563 
.7523 
. 7403 
. 4743 
. 343.7 
.4113 
. 457.7 
10743 : 
. 59.1 ; 
. 781.4 
. 777.7 1 
903 | 


Sohle den Kabel- 
grabens . . . 830.1 : 

Sole. 7883 

-, til de .... 7883 
papier de . . 860.1 
- de tramc . . 788.10 ; 

Sol. 8733 

-, affaissement 

du. 8860 

-.contact parfait 
avec lc . . . 9073 


Sol, contact nar- 
tlel avec le . 906.7 
-, enfoncement 
du.888j 

- humide a l’in- 

torleur . . . 885.7 
-. intorieur humide 1 

du.881x7: 

isolateur de . 7983 : 
rclier au . . . 8783! 

- de la salie des I 

machines . 61840 I 

- pour salles I 

d'areumula- \ 
teurs .... 103.7 i 
Solapa, soldar A 8953 I 
Soiarifrltter . 10583 
Soldablc . 8943, 394.7 
Soldado, no . . 94.7 

- y listo .... 943 ; 
Soldador . . . 825.7 

- de cable 8403, 8583 
pinzas de . . 97.4 

Soldadura . . 943-9 1 
8943-10 

- de los alambres , 

de conexlon 943 

- del alma . . 8413 

- con el arco vol- 

tAico . . . 1228.10 

- autogena . . 95.4 

- del cable . HolJO 

- eleetrlca . . 12227 

- de un empalme 

de alambres 8253 

- de estano . . 963! 
-,juntarpor. . 943 

- liquids . . . 825.0 

- llama de . . . 953 

- de dos metales 273 

- oxidrlea . . . 953 
procedimiento 

do. 896.1 

- rapida .... 96.10 

- con reslna . . 8253 
-, unir por. . . 943 
Soldar . . 94.4, 3943 

acido para . 973 
oirua para . . 973 

- cables .... 840.4 
cine para . . 963 

- con hidrogeno, 

aparato para 953 
horqullla para 973 [ 
-. lam para para 95.1 1 
plomo para . 96.7 i 

- a solapa . . . 8953 j 
HOplete para . 94.10 
(emperatura 

de .... 

- a tope . . . 

Solder, lead . 

-.quick . . . 

-.soft .... 

-, tin- .... 

-, to - cables . 

-. to - in . . . 

to - together 


895.4 
8953 

96.7 
96.10 
963! 
963 

840.4 
94.4 
943 I 

8253 

Solderablc . . . 8943 j 
Soldered joint . 943 
Soldered cable 
joint.... 861.10 

- ready for use 943 

- twist joint. . 824.4 

Solderer, cable 8403 
Soldering . . . 943 
-, autogeneous . 95.4 
-bit .826.7 


Soldering of the 
connecting 
wires .... 943 

- flame .... 953 

- fluid.973 

- flux, liquid . 8266 

- fork.973 

hydrogen . . . 953 

- Iron.8267 

- joint in cable 8403 

- lamp.960 

- material . . . 963 

- with resin . . 8253 

- together two 

metals . . . 273 

- tongs .... 97.4 

- tweezers . . . 97.4 

- of a wire joint 8263 

- zinc.963 

Sole. 12243 

- of the electro- 

phorus . . 1277.4 
Solcillampe . . 9883 
ttoicil lamp . .9883 

Soleno.166s 

Solenoid .... 1653 
-enkerne, 

Krizik- . . 12963 
-, Maxwells 

Elnhelts- . 18193 
-wirkung an Bo- 
genlampen . 027.4 
-, Max weirs 

unit . . . 13193 

- motor .... 2203 
Solenoidal . . . 6363 
Soltaoidal . . 6863 
Solenoldale . . 6883 
Solenoide . . . 166« 

- de Imanacldn 12967 

- dl magnctlzza- 

zione . . . 12967 

- unidad do Max¬ 

well . . . 18193 

- unitA di Max¬ 

well .... 18193 
Solenoide . . . 1660 

- d'uimanta- 

tion. . . . 12967 
-s, action des - 
dans les lampes 
k are .... 927.4 

- unite de Max¬ 

well . . . 18193 
Solera .... 12243 
Solfatare . . . 47.7 
Solfatazlone. . 473 
Solfato d’allu- 
mlnio, soluzlone 
dl.80.7 

- - e d'ammo- 

nio . . . . 12163 

- d’ammonlo 121 0 j 

- dl bario . . . 7883 

- - cobalto . 1217.4 

- cobalto - e 
d'ammonlo 12173 

- ferro c d’am¬ 
monlo . . 12163 

- ferroso . . 1216.4 

- dl magnesio . 14.4 

- magnesio, so- 
luzione dl . 143 

- mercurloso . 223 

- dl nlehelio 12173 

- - nlehelio e 

d'ammonlo 12173 

- - plombo . . 443] 
-, potasslco . . 18o ! 


Solfato potasslco, 
crlstallo di . 18s 

- di ramc . . 12163 
-. crlstallo dl 143 

- —, lmprcgnarc 

al.8063 

-. pila a . . 183 

-, soluzlone 

dl.164 

- - sodlo . . 1216s 

- - zlnco . . 1217o 

-, crlstallo di 22.4 

-.soluzlone 

dl.12z 

Solflto neutro dl 
sodlo . . . 1217.7 

- di sodlo . . 12173 

Solfo.8863 

Solforico, acido 23 
Solforosa, anl- 

dridc . . . . 5L4 
Solfuro d'am¬ 
monlo . . 12121 

- d’antimonio 

ncro . . . 12124 

- di carbonlo 12123 

- - plombo . . 44.7 

- - potassio . 121L7 
Sol Id back . . 1108.7 
-mikropbon . 11067 
Solid .... 406JO 

- armature con¬ 

ductor . . 827J0 

- -back micro¬ 

phone . . 1108.7 

- carbon . . . 9283 

- contact . . . 8783 

- frame .... 4593 

- fuel.1093 

- Insulating 

material . . 7743 

- lubricant . . 4427 

- plate.424 

- pole-core . . 458a 

- - -shoe .... 4693 

- porcelain plug889.7 

- pulley .... 4429 

- shaft.4821 

- strand .... 7703 

- wire.7503 

Solidc, l so lan t. 7743 
Solldez de un 

material . . 7513 
Solid Iflcacion 185802 
Solidificado . .8703 
Solidification 185802 

- temperature 185803 
temperature 

de. 185803 

Solidiflcato . . 8703 
Solidiflcazioncl36SLi2 
Solidifle . . . .8703 
Solidified . . .3703 
Solldlt* della 

griglla . . . 593 
Solid 1 to du 

grillage. . . 593 
Solido. combu¬ 
stible . . . 102s 
Solido, combus¬ 
tible . . . .1093 
Sollecitamento 
alia fleHxione 
assiale per com- 
prexsionc . . 3524 

- - flexMone, coef- 

ficlente di. 35100 

- - torslone . . 8527 

- - trazlone . . 850.0 






























8ollecitazk>ne 


Soporte 


8o)lecltazione . 848tf 

• elettrica . . . 248a | 

- alia flesslone 861.7 

- limite . . . .3484 

- magnotlca . . 248.4 

- del raateriall 400.7 

- meccanlca . . 248j 

- al taglio . . . 862 jb 
S olleclto per sforzo 

elettrlco . 1307.3 
Sollevamento 
del cavosotto- 
marino . . . 852.6 
macchina dl - 
del cavo . . 862.7 
Soltar chapas . 377.2 

- la cucrda . 1011a 
Solub le, vetro 24uo 
Solubllidad, dc- 

terralnaclon 
do la . . . U8SL9 
dlsminuclon 
de la . . . 1183.11 
producto de 11844 
Solubility, detcr- 
minazione 1 

della . . . 11824 
dlmlnuzlone 
della . . . 1182.11 , 
-, Influenza 

sulln . . . 1182.10 
•.prodotto dl 11H4 d 
S olubllite, de- 
croisscment 
de la . . . 1182.li 
determination 
de la . . . 11824; 
-, diminution de 

la.1I82JI 

-* influence ox- i 
cerceenurla 1182.10 ( 
-,produltdc. 11844 
Solubility pro- 1 
duct . . . 1184-0 i 
Soluble, vldrlo 24 .10 , 
Soluciou .... 237D 

- gnifle* .... 239.7 
Solution .... 237 jo j 

• of ammonium | 

and calcium 
chloride. . . 902 
-- aniline blue 1027.7 

- bichromate 

of potash . . 18.4 
-of soda . 1 Hjb 


Solution of blue I 
vitriol ... 13.4: 

• - white vitriol 182 
Solution d'aclde 

chromtque . 18a 

- - phenique . 608L7 , 

- oqueusc de nl- \ 

groslne . . 1104a 

- de bichlorure 

de mercurc . 508.6; 

- - bichromate , 

de potasae . 18.4; 
-ao sonde 18a! 

- bichromate 

potassique . 18.4, 

- - sodlque . . 18a: 

- de bleu d’anl- I 

line .... 1027.7 | 

- carbonate de 1 
sodium . . 698.10 

-de aoude 608ao ( 

- chlorhydrate 
d’aramo- 

niaque . . . 90d 

- - chlorure d'am- 

monium . . 20.1; 

-mercuri- 

que. 608a: 

-de sodium 1321.7 1 

-a correspon- 

dantes . . U88j j 

- Aqulmolecu- 

laire . . . 1183.1 
-equivalents 118112! 

- graphlque . . 239.7 j 
-a, grlrapement 

de*.20a! 

-a iaohydrlques 118 H .1 , 

- d’oxychlorurc I 

de zinc et | 

d’ammonlura 204 i 

- de perchlorate I 

de potaaslum 80.1 1 

- precipitant du | 

metal . . . 1100a| 

• de ael ammo¬ 

niac . 20.1 

-dectiialne 1221.7 ; 

-marin . 1231.7 1 

-de aoude 598.10 

- aubliml cor- 
roaif .... 508a 

- aulfate d’alu- 
minium . . . 80.7: 

-de cuivre 13.i 


Solution! corrl- 
Bpondentl 1188J 

- equimoleco- 

lare .... 1188.1 

• equlvalente 1183a 

- graftca .... 289.7 
-l laoldriche . 1188.1 

- di pcrclorato 

dl pot&ssio S0.ll 

• a precipitato 

mctalllco . 1190a 

- per aaldare . 97.2 

• al sale ammo- 

nlaco . . . . 20 a 

-ammoniaco 

e calcido . . 202 

• salina, carbone 

animato Im- 
merao in 

una .... 1178a 
-I, lo aallrc delle 20a 
aatnrazioue 
della . . . .698.7 

- di aoda . . 598.10 

- Holfato d’ai- 
luminio . . . 80.7 

- Holfato di 
magnesio . 14a 

- - sol fat o dl 

rame .... 18.4 

- HOlffttO di 

zluco .... 18a 

- - Hubllmato . 608a 
-1, le - tendono 

a spandcral . 20.4 

• dl tioaolfato dl 

aodio .... 81.1 
8olve, to ... 287a 
Solvent . . 1194.12 

Sombra arroja- 
da. 975 l4 

- electrlcn . . 1287.7 
formaclon de 

la. 976a 

So mbr erete de 
tornlllo . . . 812a 
Soraetcr al tra- 
tamlento con 
ray oh . . . 1234a 
Somma algebrl- 
ca. 287a 

- geometrlca . 237a 
Somme alge- 

brtquc . . . 237a 

- dcstfnee k l‘a- 


Sonde poor la 
pose dea 

cAblcs . . 848J0 

Sondeo para la 
colocaclon de 
i lo* cable* . 848J0 

Sonder, machine 
k .849a 

Sondererre- 

gung 251a, 720a 
, Sonldo, refuerzo 
del .... 11I&0 
! Sonnerie 

d’alarme . 10417 

- d’appel con- 

tin u .... 1123L0 

- - y courant 

continu . . 1122a 

- - polarise 1122a 

- polarise k 
deux timbres 1128J 

- - polariaee ft un 

aeul timbre 1122.7 

- - y volet . 1128a 
bouton de - k 

repetition . 1047.7 
i - centrifuge . 1840a 
' - dc chemln de 
fer . . . . 1040a 

- y un coup . 10449 
1 — courant alter¬ 
nate . . . 11224 

- double . . . 10418 

- £lectrlque . 10444 

- d'essai . . . . 7L7 

-a, installation 

de . . . 1046J0 

- domcstlquc 
de .... 1048a 

- lente . . . 1046a 
1 - y roue uniquelO404 
1 — une Hcule 

I roue . . . 104914 
I - de table . . 10414 
| touche de . 10812 
: - trcmblcuse 10412 
| - - d’amor^age 10802 
j Sonnettc, mouve- 
ment de . . 6484 
I Soot.llOai 

Sopladorde trans- 
formador . . 4817 
: Sopladora, ml- 
quina - de 
arena .... 99a 


--carbolic acid 508.7-de magnetic 14a 1 mortlssemcnt7ll.7 1 Soplete oxhidrl- 

— chlorate of -de zinc . 134 - g6o met ri cine 237a co.96a 

potassium . 80.ii lea - ont une Son. amplifies- -, puntadol . . 982 

— chromic acid 18a tendance au tion du . . 1113a;- i»ara soldar 04ao 


- corrosive ' grlmpctncnt 20i4j 

sublimate . .500a - de thiosulfate | 

-, creeplug of a 90a de sodium . 8la 
--mixture . . 1350a-de aoude 8la 

- of sal-ammo- Soluzlone . . . 237a 

niac .... 20.1 -l aelde, iaoldria | 

- - soda . . . 588.10 delle . . . 11812' 

- - sodium clilo- - di acldo cro- 

rlde.... 1291.7 mleo .... IRa 


■ yiectroly- ! tela iuetalica 

tique . . . 1851a ' de aegurldad 
■, enregistrer un para .... 08a 

telegram me ' tubo de caucho 

au .... 1038a i para .... 08J 

■, lire un tele- ‘ Soporte; 434 J2, 812.10 

gramme au 1038a - ac alslador . 800L2 
manipulateur -. ailsaje del. .486a 
au .... 1008.1 - dc angulo . . 813a 


— sulphate of -fenlco . . 600.7 -, recevolr un te- anlllo de . . 404J 

aluminium . 80.7 - aequosa dl nl- 1 legramme au 1102a -, armazon dc .811a 

-of copper 134 ; grosina . . 1104a I renforcement - del arrolla- 

-of magne- ! - d 1 azzurro I au.1112.6' miento . . . 417a 

alum .... 14a d’anllina . 1027.7 1 Sondage . . .84Sa - de bolas . . .4884 

-of zinc . . 13a - del bagno . 1194.li i -, apparelU de . 849u 1 — los cables 134La 

-a t the - show - dl bicromato Sonaaje . . . .8484 - para caballete 818a 
a tendency to potassico . . 18.4 Bondar, a para- -, ealentam lento 

creep .... 20.4 |-dl soda . 184 tos para . . 849.1 del. 48913 

- of thiosulphate - - cloruro dl mAquina para 849a - de cojineteaes- 

of sodium . 81 j ' aodio . . . 122t7 Sonde, Kabeb 848jo f^rlcoa . . . 488a 















Soporte 


Soporte, construc- 
cl6n del . . 436.7 
caerpo del . 4879 

- de cuerpo lu- 

mlnoso . . . 9632 I 

- curvo .... 814.fi 
descarga del 439.* 

- del dlafrag- 

mi ... . 12419; 
-,diametro inte¬ 
rior del. . . 436.2 ; 

- de dlnamo . 489.1 

- del distributor 
principal . 1140.4 

- doble con col¬ 

lar .8159 

- de cruce . . 810.4 j 

-» del cjo, des- [ 

carga magn6- ! 
tica de los . 6972 , 

- enfriado por 

agua .... 489.5 
enfrlamiento 
del. 439.4 

- de engrave 

automatlco 438 ji 

- escalera . . 1049 

- forma puento 800.4 

- frontal .... 437.5 

- para gorron es- 

ftrico .... 438.1 ! 

- de hlcrro para | 

alsladores . 8182 

- - hllera . . . 8102 

- CD J.814.0 

- de imAn . . 097.li | 

- lateral 8003, 810a I 

- dc lazo . . 18419 
longltud del . 435.1 | 

- de madera . 8102 
-, recibir la , 

punta de un j 
poste en un 8039 

- del mccanlsino i 

de contador 090 a j 

- de medida . 1244.7 j 

- micrnfono 11092.1 

-giratorio 1109.7 

-movil . 11099 

- - motor . . 4892 ; 

- mural .... 813a | 

- de escalera 1049 i 

- ordinarlo . . 4359 ! 
de pantaila . 957.4 

• part Ido . . . 437.7 

• con patos . . 813.4, 
placa de . . 49.io . 

- para placa* . 4121 j 

- las pilas . . J02.A 

- de la polea dc | 

proa .... 850.n 
polea de do* 44721 
-> - de un solo 447.1 , 

- de portalam- 

para .... 9534; 
preslon especi- 
flea del . . . 436-5. 
- sob re la base 
del.43a4 

- para recibir eu 

la pared . . 813ft, 

- recto . . . .814.3 

- del rodillo . 10134 

- dc rodillo* . 438.4 

- con rozamlento 

dc bolas . . 4369 

- scnclllo dc 

cruce .... 8169; 
sllla de . . . 8349 
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8oporte,tapa del 4807 
temperatura 

dof. 287a 

tlpo de . . 438ao 

- de tornillo en 

forma de 
gancho . . . 814.7 

- eon tornillo de 

rosea de ma¬ 
dera .... 814.1 

- tubular . . . 6129 

- en r.8149 

zoealo de . : 4369 

Sopporto 434.121,812.10 

- ad augolo . . 8189 
-1 dell ftsse, sca- 

ricamento mag- 
netico del . w72 

- con attrito vol- 

vente .... 4354 

- d’avvolgl- 

mento . . . 417.1 

- dl base . . . 480a 

-ad anello 4309 

-a blglie . 4389 

- a blglie . . . 43K« 
bollone del . 4359 

- a bueleo . . 13419 
cappello del . 4307 
cassa di . . . 4879 

- del ravi . . 13419 
consurao del 4399 

- a cuseinettl 

sferici . . . 4889 
diumetro del 4852! 

- dl diuamo . . 489a 
disco dl . . . 4879 

- per gli demen¬ 

ti .1029 

- d'cstrcmltA . 4379 

- formato di piu 

parti .... 437.7 
guarnire un 486.li 
-,11-81 Ingrana 4394 

- a lubrlflcazlone 

automatica 438.n 
-. lunghezza del 435a 

- del magneto 627Jl 

- meccanlsmo 

del contatorc6954 

- di mlcrofouo 11099 

- mlsurazlone 

1244.7 

- motoro . . 4399 

- murale . . . 818.1 
-1, perdlta per 

attrito nci . 2949 

- per pern! a 

eollare . . . 4309 
-,plost rone del 4309 

- del portalam- 
jpada .... 9539 

- di portaspazzo- 

le. 432a 

-I, puleggia tra 

clue. 4472 

rafTreddamento 
del.430.4 

- a retiredda- 

mento d’ac- 

(pin. 4399 

rU raid a men to 
del. 4399 

- della rotella 

scrivente . 1013.4 

- a rulll .... 4334 
scarico del . 4399 

- del schermo 12419 

- a seorrlmento 4359 


Sopporto, sella 
di.8349 

- sferico . . . 4331 

- snodato di ml- 

crofono . . 11094 
-1, temperatura 

di. 287a 

tlpo dl . . . 438.10 

- tubolare . . . 6129 
Soppressloue di 

un dlfetto 1327.8 
Sopracarlea . . 74.4 
soecorritore a 5989 

- del tub! Roent¬ 

gen .... 1239a 
Sopracarlcare . 749 
Sopraccarico . 490.7 

- della batteria 10L8 
capacita dl . 400.8 

Sopraeoperta . 849.4 
-poslzlone . . . 241.4 
-saturato . . 12914 
-saturazione . 181ao 
-scarlcarc . . . 733 
-tenslone . . . 1529 
-voltaggio per 

risonanza . 13119 
Sordina . 8229, 10049 

- di catena . . 822.7 
dc cadena . . 822.7 

Sorgente dl 

correntc . . 18L4 

- correntc di 
chlamata . 11042 

- - elcttriclt* 18004 

- d’energia . . 2079 

- di lurnc . . . 9602 
Sortie, borne de 8669 

come poialre 

de .2637 

c6te dc . . . 2037 

- des extremiu'** 

des bobincs 3334 
Sorvegllante . 863l 
Sorveglianza . 4709, 
6199 

- degli condut- 

tori, incaricato 
della . . . 18429 

Sosa.97.1 

bicarbonato 

de.12162 

blcromato de 139 

- caustica . . 12112 
-,citrato de . 12202 

dlsoiuclon de 698.10 
fosfato de . 12137 
legla de . . 12112 
nitrato de . 12133 
pirofosfato del219.i 

- sulfatada . 12169 
sulfato de . 12159 
sulflto dc . . 12179 
- neutro de 1217.7 

Sospendere . . 0842 

- 11 scrvizlo tclo- 

fonlco . . 11099 
Sospenslone . . 684.1, 
969.4 

altezza dl . . 6849 

- astatlca . . . 6852 

- bifllarc . . . 034i> 

- cardanlca . . 636J 
—»Interruttore- 

turbina amcr- 
rurlo eon . 1067a 
Centro dl . . 0349 
coda dl . . . 40.1 

- a coltello . . 6359 


Sottollneato 


Sospenslone a con- 
trap pesso per 
lampade aa in- 
candcscenza 9694 

- controfllare 684JS 

- a cordone . . 9639 
dlspositlvo dl 6864 

! - dl - deilan- 

tenna . . . 1078J 
ftlo dl .... 6864 

- a fllo.684.7 

gancio di . . 

- con introdu- 
| zlone .... ^ 

- delle lampade 0444 
| - a molla . . . 8464 
; particclle in 11831 
' - della plastra 

pel bordo del 
vaso . . . .8811# 
I punto di. . . 0849 

- a punto . . 886iis 
; - per soffltto ad 

ariicolazlone 
sfcriea . . . 968a 
1 - aspiraledasof- 
I fit to pel mon- 
taggio dl por- 
' talampade . 8682 
; - - torslone . 684ai 
i - - trlangolo . 8479 
. - di tub! 1 sola- 

tori .8744 

| - unlfllare . . . 8844 
i Sosta nella con¬ 
versazione 1168.7 
: Sostanza . . . 126U 

-e dissimlll . 18637 

- impondera¬ 

ble ... . 18(84 

-e d'lmpregna- 

zlone .... 8889 

-c lumlnose . 1318 J 0 

- paramagne- 

tlca .... 16Lia 

- ponderablle 18589 


Sostegno, arma- 


.8119 
. 49J0 
412 

49.4 

. 488a 

, 4649 


I 

i90 ^ 

turn di 

, plastra di . 

1 - per piastre 
I - della plastra 
| d’estremitA . 

! - dl porta- 
spazzole . 

: -i a tirantl, si- 
stoma dl . 
Sostltulblle, tu- 
I racciolo fusl- 

bile.9009 

Sostitulrc . . .8419 

- un fllo condat- 

tore.890s 

i Sostltuzlone,com- 
| mu tat ore a 184(4 

me to do dl . . 686a 

- delle piastre . 602 
> Sotano para 

I cables . . . 83412 
Sottcrraneo degli 
accumulator! 1064 

- per cavi . . 884at 
; Sotterrare un 

cavo .... 8272 
Sottocarica del 
tubl Roent¬ 
gen .... 1233 d 
S ottoeccltato, sin- 
crono .... 293* 
Sottollneato . 1004.1 






















Sottoporre 
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Spanning 


Sottoporre alia 
radlografta 12344 

- ai roggl Ront- 

gen .... 1294s 
Sottostazlone . 72U 

- con accumula- 

tori.721.4 

- automatic*, uf- 

flcio centrale 
telefonicocon 
eaercizlo a 
mano e . . 1166.1 
Soubresaut dc 

Tare . . . .9243 

- de courant . 1382 
Soubrcsauter (ba- 

* lab) . . . . 427.11 
Soadable . . . 8947 
Sou d age . 948, 894s 
Bondage k Tare 
Electrlque. 1228.10 

- Electrlque . 12267 

- des Ms de con¬ 

nexion . . . 943 

-dc raccor- 

dement . . . 94.8 
• d un joint de 
flla.8252 

- de deux me- 

taux .... 27.8 
proc-EdE de - . 895.1 

- a la rtainc . 8254 
Soudant, acier 845.4 

blanc .... 395.4 
-e. chaude . . 395.4 

-»fer.9445 

Sonde (sel de 

aoude) . . . 97 j 

- raustlque 

1016, 1211.2 
-> ael de .... 97 j 
solution de car¬ 
bonate de 696.10 
— ael de . 698.10 
SoudE, acier . . 346.4 

fer.344-5 

-.joint. 825.4 

- prEt pour l’ein- 

plot.946 

Souder . . 94.4, 3944 
-,aeide k ... 972 
-> apparell k - a 
nydrogEnc . 954 

- des cAbie* . . 840.4 
-,Ie» charbons 

ae aoudent . 931.7 

- lea conducteura 

par fusion . 8252 
cosse de cAblc 
droitc k . . 841.5 

- par culsson . 782-5 
-. eau k . . . . 972 

- ensemble 945, 825 l5 

fer k . 825.7 

-.fourche it . . 972 
-, nEcessalre a . 964 
plnce k . . . 97.4 
-,ploinb k . . . 96.7 
-.la plaque con- 
ductrice et la 
plAque de rc- 
couvrcment 
se sont sou- 
dEca ensemble 
sous faction 
d'un coup de 
foudre . . 10192 

- k rapproche¬ 

ment .... 8962 


• Souder k recouvre- 
I ment . . . .8952 
-» zinc k . . . . 96LS 
Soudcur den 
i cAbles . . . 8402 
I Soudure . 944, 994.10 
I - (canalisations) 825.41 
| - k l'arc elec- I 

trlque . . 1228 J 0 i 
I - autogene . . 96.4 , 
I - de cubic . . . 8402 
j - chaude, tern- 1 
I pEraturedela i 
- (thermoEl.) 284 1 
! chauffage de 

| la.27.11 : 

j -B.dEgralsser do*890.7! 
i - electrlque . 1228.7 
,- k 1'etaln . . . 962 | 
| - froidc, tem- 
i peraturc dc j 
la-(thermo el.) 282 
j - 4 1’hydrogenc 952 ; 
,jolndre par .8252, 
! ligature . . . 8252 1 

- llqulde . . . 8254 , 
I -. raccordcr par 8252 j 

refrigeration | 
I de la. . . . 2H.1 
' -, refroldlssement 
de la . . . . 28.1 

- k la reslne . 8254 
! - tendre .... 904 

torsade- . . . 8244 
i - vlve .... 90-to 
SoufHagc . . . 568.7 
j bobine de - 
| d'etlncellcs . 566ft 

- ElectromagnE- 

! tlque detin- I 
1 cel lea . . . . 668 j' 
Interrupteur k - 
pneumatique j 
! des Etincellcft 5582 , 

1 -, manlpulateur | 
k - electro- i 

I magnEtiquc 

d'Etmcelles IOOOlt I 
; -, parafoudre 4 - 
j magn6tiquo 5722 : 
Souffle Electriquc I 
! 12314 

, Soufflerle . . . 881.4 ! 

- de transform*- 

I teu r. 404.7 , 

Soufflet . . . .8812 
I compteur 4 . 092.7 , 
i - 4 piston . . 47l.io 
I Sourflcurlampe 949.1 I 
Souffleur electro- ' 
magnctloue 
j d'Etlncelles . 5684 
| lanipe dc . . 949.1 i 
Soufflure . . . 7782 1 

Soufre.8669, 

| - do re d’antl- ! 

| molne . . . 12122 
l - en poudre . . 7802, 

- pulverise . . 7802 i 
| - pulverulent . 7802 ! 

Soulagemcnt ma- 
gnetique des ■ 

I coussinets . 697.2 1 
i Soulier dc cable8412 
1 Souliers de 

caoutchouc . 99.10 
Soulier d’Equerre 
pour c&bles 6152 j 
8ouligne . . 1004.1 


8oumettre au tral- 1 
tement radio- ! 
therapique 1234sj 
Sounds 4 un effort I 
electriquc . 13072 
Sound-effect. 11124 ; 
- -proof telephone 


11252' 
10374 1 
1008a 1 
102491 
1037.7 ! 
.8484 
849a j 


call-box 
Sounder . . 

- kev . . . 
-.relaying . 

- system . . 
Sounding . 

- apparatus 

- -lead for laying 

cables . . 848.10 j 

- machine . . . 8492! 

- relay . . . 10244 

- telegraph . 10374 j 
Soupope d’arret 

principal . lloa i 
-, burette k . . 440.4 I 
-s, distribution 4120.4 1 

- Electrlque arcc 

anode en alu¬ 
minium . . . 285.1 i 

- electrlque 4 va¬ 

pour dc mer- ■ 
cure .... 2352 | 

- 4 etincclles 1288a 

- gaz .... 67ao i 

- de rupture pour j 

tuyaux . . .115.2 

- de surete . 114air 
-. tube 4 - de I 

Wehnelt . 1060a, 

Souple.870.4 

Souplesso du 

cable .... 770.4 j 
Source of calling | 
current . . 11642 1 

- current . . 181a j 

- - cleetrifl- i 

cation . . 13064 

- - energy . . . 207 2 , 

- error .... 4854 ! 

- - light .... 9662 

- - the rays . 12384 i 
Source de con- j 

rant.131.4i 

- courant d'appel i 
(tElEph.) . 1164.21 

- d’ElectrlcitE 13064 

- d’Energie . . 2072 

- d’erreurs . . 4854 , 

- dc force mo- I 

trice .... 2072 | 

- lumlncusc . . 9662 1 

- des rayons X 12884 1 
Sourdc, eabine 1 

telEphoni- i 

quo .... 11252! 
Sourdine 10642,1341.7 

- (flls aeriens) . 8224 ; 

- (radlotelegr.) 10642! 

- 4 chalnette . 822.7 
Sous-centrale . 721.1 , 

- -cutanee, injec¬ 

tion . 510a 1 

- -fluvial, cable 7674 

- -. cAbie - con- 

centrique . 767.10 1 

- -marlns, cables 

- (chapitre) . 8464 

- -marln, cAbie 7663 ] 

- -e. canal!**- i 

tion.8462 1 

- -e, llgne . . . 8462 1 


So u&-station . . 721a 

- - d'accumular 

teurs ... .721.4 
-charge des tubes 
de Roentgen 12884 
-excitation . . 26L2 

- -,4.251a 

-excite.25la 

-synchrone . . 2984 
-traction de cha- 

leur .... 28411 
Souterralnes, 

canalisations 826a 
South-half of the 
needle . . 18067 

- -magnetic . . 1094 

- -magnetism . 16917 

- pole.1692 

- - of a needle 6294 
Souticn, collier 

de .612.7 

Sovrappoftizione407.4 

- dl conversa¬ 

zioni, <11* turbo 
per .... 11583 

- dischl . . . 6712 
-. saldarc a . . 8952 
Sovratensionc, 

valvola per . 5612 
Sovrcccitato, 

sincrono . . 2987 
Sovrcecltazlone, 
comando con 8002 
-, velocitA con . 3002 
Spaccato, mozzo4062 
Space-factor, 

copper . . .8867 

- -. slot .... 8804 

- required . . . 116i 

Spacing .... 8094 
Spall*. 5094 

squadra con . 8802 
Spalt, Luft- . . 2762 
Spalter, Strom-12867 
Spaltung . . 13604 
Span (machines) 4072 

- (mains) . . . 8212 

- (wireless tele¬ 

graphy) . . 1100.7 

- pole .... 11004 

- between poles 806ft 

- wire.8202 

Spandersi,lesolu- 

zlonltendono a 20.4 
Spangatura. 

slstema di . 5474 
Spannisolator . 7967 
-platte .... 4669 

-ring. 4222 

—segment . . 4224 
-rolle .... 468.11 
-schlenen . . . 466s 
-schlofl . . . 454.10 
-schraube . . 466ao 
-vorriehtung 10272 
—, Rlcmcn- . . 4667 
-weitc. 4072 

- - des Prallies 8212 
-work, Fcder- . 5522 
-wlrbel . . . 454.10 
Spannen,Prfthtc8194 
-, cine Feder .5452 
Spanner, Draht-819.10 
-, Schnur- . . .9622 
Spanner .... 8964 

double - cndcd396.7 
Spanning of wires 
across the 
street . . . .8224 
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Spa seat ms 


Spanming (elektr. 
Strom) . . . 1432 

- (1m Material) 349* 

-sabfall 66 . 1 , 149.4 

- indnktlver . 189.3 
-Induktiver 

Anker- . . . 281.4 i 
—, ohmscher I 

Anker- . . . 261.3 | 

- HekiindttreriOS.Hi i 
Akkumulator- 64.7 

-sttnderung . 161* 

504.7 

- prozentuale 604* 

Anfangs-. . . 65.7 
Anker- 201.2 

-sanzeiger . . . 678.7 
-, Arbeit*- . . 150J3 
—, atmosph&rl- 

sehe. 988* 

Ausglclch-. . 158.10 
-sausgleich . . 154.1 
ausschaltbare 552* 
UuQere . . . 149.10 
-s Bad- .... 1193.1 
Batterie-. . . 108* 
-, die Batterie auf - 
schalten . . . 101.1 
-sbauch . . . 1087* 
Belastungn- .482* 
-, Beleiielitung , s-968j. 

Beru hr lings- 27.10 
-,Betrieb- 66 *, 113* 
150.13 

-.Blege- . . . 851.10 
BogonIampcn-963« 1 
BGrsten- . . . 275.1 
-sdifferenz . . . 149* 
Doppel- . . . 153* 
-, Dreh- . . . 868.10 
Drchstrom- 
Drossel- . . 

Druck-. . . 
Effektivwert 

dcr.163* 

Eich-.... 649.10 
-seinhclt.... 149* 
elektrlsche .148* 
elektrodyna- 
mlsche . . 1261.1 
Element- . . 32.10 I 
-scrap ft ndlich- I 

kelt. 647.1 ! 

-, End-.06* i 

End- - nach be- | 
end ip ter La- \ 
dunff .... 74.7 
Entlade- . . . 78*! 
-, die - erhdhen 162* 1 
-serhoher 209.2, 228.4 ; 
-erhohunir . . . 152* I 

- durch Roso- 1 
nanz . . . 1811* 

die - ernledri- 

ffon.152* 1 

-ernledrigung . 152*! 
Erreffer- . . . 151* 

Feld-.151.7 

Funken- . . .278.4: 
Oesamt- . . . 154.4 | 
-, Qleieh[strom|- 1633! 
-Kffleiehunff . . 154.7 

-sgrad.148.7 , 

-sgrenze .... 148* 1 
-»groiltc .... O 6.0 , 
liaiipt-. . . .160*: 
Htir»- . . . . i 6 ojv ! 
Hoch- .... 150* 
Hochst- . . 150.12 


Spannung, Induk- 


tlona- 
-, Inncrc . . 
-, kleinste . 
Klejnmen- 


148.10 \ 
. 149* I 
. 65*1 

32.11; 

149.11 
.852*' 
1087.7, 
. 154.2 
152.10 


. 153* 
1825* 

. 361.4 


Knlek-. . . 
-sknoten . . . 
-skomponente 
konstante . 
Kontakt- 27.10,148* 
Kon/.entra- 

tlons-.4 2 

-, KurzschluQ- 15U 
-skurve . 66.2, 154* 
Lade- .... 74.8 
Ladunff mlt 
konstanter . 73.1 

- cwlscben den 

Lamelicn . . 270* 
-> Lampcn-. . . 968.4 
Leerlauf- . . 601* 
Lei lungs- . . 7332 
Lichtboffen- . 925* 
Linien- . . . 7332 
-slos.785* 

- -er Zustaud 

der Leitunff 613.7 
-.Maximal- 150J2 

Med-. 624.1 

-smcdbereich . 623* 
-smesser .... 6737 

- Cardew- 

scher .... 679* 
-smessung . . . 621* 
-smedwider- 

stand .... 654* 1 
Minimal- . 150jlo ; 
-, Mittel- .... 150* I 
mittlere . . .150* 
inittlere-bel | 
voller Ent- I 

ladunff . . . 78* j 
Momentauwert 

der.1537: 

naehellende . 109.*» 1 


8 pannang, Selbst- 
Induktlons- I 88.11 
Sckund&r- . . 1602 
-ssicherung . . 660* 

- der Spiral- 

feder . . . IOO 6.10 
-sspule .... 548* 
Station*. . .7134 
-ssteigerung . . 482* 
Stern- .... 206.1 
Streu- . . . 280.10 
-steilerdynamo 208* 
—transformator 

229* 

Torsions- . 368.10 
-trausforinator 230* 
rber- . . 66 *. 162* 
uberschusslgc 152* 
-subcrschuti . . 162* 
-suntcrschled 

66 . 10 . 140* 

- untcr- stehend 

786.4 

verttnderliche 168 j 
Y erbrauch- 


Spark, break* 10634 

- on closing . . 563.7 

- coil .... 1062* 
-coil energy . 1003a 

- - with hammer- 

break . . . 10037 

- coils tuned to 

resonance. 10017 

- coll with vibrat¬ 

ing break 10037 

- damping . . 

- detector . . 

- discharge . 


1008a 

1086j 

.507* 

1002 * 

.547* 


.6634 


disruptive . 
-drawing de¬ 
vice .... 

- electrometer 

- extinguisher 653* 
-s, formation of 2782 

-fuse.9634 

-gap. 10036 

—, adjustable . 600 * 

- alternative- 1062* 

- exciting-. 1008* 


204.10 

149.4 

151.1 

149* 

199.7 


verkettete 
-sverlust. . 

-, Vcrsuch-. 

- In Volt . 

-, vorellendc 
-, Wechsclstrom-153* 
-szeiger, aperiodl- 
schcr .... 678* 
—. Ferrarls . . 6792 
—, Haupt-. . . 679* 
-. Zellcn-.... 64* 
Zersetzungs- 1191* 
-. Ziiff- . . 
zul&sslgc 


4834, 718* 1 - series- 


10614 

- -, single- . . 1063d* 

- threc-branch- 
ed- . . . . 10013 

- -, tripartite- 10013 

- indicator. . 1063l 
-.induction . 1803ii 

- lighter, induc¬ 
tion- . . . 1854* 

- at make . . . 662.7 
-micrometer. 10083 

- on opening 
-v oscillating. 

360* I -potential . . 

162.7 -reducer. 


.5536 
18137 
. 2733 
1821* 

-, Zusatz- 60 . 11 , 160* | - resistance . 1064* 
Sparbogcnlampe -.short-circuit .6^7* 
1346.4 | -s. slow- . . . 1003s 


-, ucgatlvc . . . 148* 
Netz- .... 726.4 
-, Niodcr- . . . J50.7 
-.Normal- . . 150.li 

-.Null-.1492 

-, Nutz- . 07,*, 150.1 
-. Oborflftchen- 1313* 
-, Phasen- . . . 204* 
-, Polarisations- 10* 
-. positive . . . 1434 
Primkr- . . . 150.1 
-.Priif-. . 151.1, 499.7 : 
-. puMerondc . 153.4 ! 
-, Random lade- 906.4! 
-sregler .... 576.4 
-, Regulier- . . 161* , 
-sreffulierung 

161*. 673* I 

-sreihe. 32 

—, Gesetz der . 8 * ! 
—, thermoelek- ! 

trische .... 28* , 
-sreiais .... 629*. 
-sresonanz . . 191.7 1 
-. rcsnltlerende 164* 
Rotor- .... 2612 , 
-sriickgaug . 151 .10 i 
- R 11 f- .... 1164*, 
-, Ruhe- .... 65.4 
-sschalttafcl . . 6082 
-, Schub-. . . .3582 
-sschwankung 

1632, 718* 


-lampe . . . 918.U) 
-schaltung . . 600* 
-transformat or 

2234, 1070.1 

Spar.8137 

heavy .... 783* 
Spares .... 404.1 1 
Spare armature 414* 
-boiler . . . .107* 

- brush .... 426* 

- cable .... 761* 

- cell.90* 

- dynamo . . . 207.7 

- engine.... 117* 

- generator . . 207.7 

- insulator. . . 791* 

- line.764.4 

- main.764.4 

- -parts . . . 404.li 

- parts for arc 

lamps. . . .948.4 

- plate.49* 

- resistance 

- switch . . 
turbine 


- unit.717 

Sparizionc elct- 

triea, quadro 
indicatore a 
- - del disco 10432 

- meccanlca, 

quadro ind. 
a--de disco 10431 
Spark .... 1062* 
branched- . 10637 

- at break . . . 662* 


-telegraphy 

plant . . - 1066* 

•s to.2717 

-valve .... 18631 
Sparking. . . .972* 

- at the commu¬ 
tator . . . .478* 

- contact-brush 687.7 

- -piece .... 637* 

- distance . . 10638 

- length of Ron t- 
gen-ray tubel2S7.7 

- over.273L1 

- tube. . . . 12S2JS 

- voltage . . . 2734 
Spark less com¬ 
mutation . . 272* 

- -. limit of . . 2733 

-ness. 4733 

- running . . . 4733 
Sparklet fuse . 66613 
Sparso acido . 612 

. 6734 ! Spsto pesante . 738* 
. 520* Spazio d'arla 
123*1 rarefacta . .684.7 


' - d’avvolgimen- 
I to.889* 

- Interposto . . 4037 
' -di interruzlone, 

suddlvlsione 
dello . . . . 664.7 

- necessario . . I HU 

- oscuro . . . 1813s 
-, utilizzazlone 

dello. . . .890* 
Spaxzatura . .116* 


























Spaizatoio _ 1791 _ Speiche 

Spaxxatoio di Spazzola lamlnAta 8pecchio . . . 687a Specksteln . . . 788.7 

panno . . . 1199.4 di Mordey . 424.1ft - concavo . . 11754 chlneslschcr . 7884 
Spazzola. . . . 4244 - a lamlne . 426Ji --, focodcllo 1178a Spccolare, ferro 843.1 

-.adattare la. . 4274 -, larghezza - - sferlco . .6874 Spectacles, lcad- 

-e, aggiusta- della .... 6014 - inargentato . 5064 glass . . . 18424 

mento delle 4284 j - melalllca . . 4864 - a magnet! . . 687.4 protective . 12422 

-e. alzare le - dal !- mobile . . .6864 - oscillante, tra*- smoked glass 8994 

collettore . .4294 - negatlva . .2744 mettltore a 1177a Spectre dcs etln- 

- annulare . . 637JO - dl neutrallzza- -, osservatorc cellos . . . 18194 

-e, angolo d’avan- zlone . . . 12604 collo . . . .641a flxagc du - 

ro delle . . . 4774 -, parte ante- - parabolico . . 6874 magnetlque 1297.7 

-e, Angolo d'ln- rlorc della . 2734 - - dl vetro . . 960a - magnetlque . 172.7 

ellnazione , -, - posteriore - piano, anodo Spectrum of 

delle . . . . 4M2 della . . . .273.7 a.1286.1 sparks . . 13l9i 

-e, Angolo dl | -e, perdlte nelle 2984 seala dcllo . .6384 Specular-Iron .848.! 

spostamento j - per piombo 97.il Special construe- Spcdire un tele- 

delle .... 2744 i - positlva . . . 274.4 tion.3994 gramma . . 9994 

-.attrlto delle . 276.4 -e, poslzione - Instructions .514a Speech trans- 

-e, aumento del aelle .... 4724 Specialist . . 1328ai mission . . 11144 

numero delle 3124 |-, - della - sour a Specialista . . 1328a l Speed.244s 

- auslllare . . .425.7; due contattl 6014 Speclallste . . 1328al -.armature . .267.1 
avanzarc una 429.1 |-c,- la plu vantag- SpecificcapadtyftT.is -.critical . . .6024 

- a blocco . . . 4254 > giosa delle . 4764 , - conductance 7314 - curve .... 247a 

-e, ealettare Ic 4724 -e, potenzlale , - conductivity - of diffusion . 42.1 

-e, calibro per 4294 delle . . . .2754 of the electro- -.hypersynchro- 

- dl carbone. .4264 -e, pressione lyte .... 11844 nou» *. . . .8004 

-e dl carbone. delle .... 427.7 - cooling sur- - indicator . . 4674 

portaspazzolc -e, - di contatto face.2844 - measurement 4674 

per.4314, delle . . . .2744 - carrent-out- —.electrical .4694 

-e, cavo di giun- - principa)c4264,60L2 pout .... 774 —.optical me- 

zloue delle - al - dl prova . .4964 - density . . . 534 thod of . . .4884 

morsettl. . .4684 - per pullre . 11964 - electric conduc- - motor, mode- 
-€, chlave per 4294 - -pullre le lam- tanee . . . 12634, rate.217.7 

- collettrice . 1279.10 padc ad arco 9444 - - magnctlsa- ■ - -regulation . 48913 

- combinata dl -, punta della 4274 tlon .... 12084 | - of the rotating 

carbone e - radlale 4254, 601.4 - - resistance 1263a Held.1794 

rame . . . .4254 - di rime . . .4254 - gravity . . . 634:— rotation . .2434 

-c, consumo del- --elastlca . 426a - - of arid . . 524 j rotor.257a 

lc. 477.4 | -c, reslstenza dl - heat of com- i — signalling In 

- di contatto . 5374 j contatto del lc 2747 bustion . . 12554 wireless tele- 

1030a i - dl ricambio . 4264 - - of a conduc- graphy . . 11027 

-. poslzione i-e, ridurre Ic . 4294 j tor.7844 -.synchronous 800.1 

finale della . 6014 | - dl riserva . . 4254, — of fusion . 1254J0 - of telephone 

- - poslzione -e rotative . . 13254 - - of vaporlsa- trausmis- 

inizialc della 6014 -c, scaglionare Ic | tion .... 1255a sion .... 1157.10 

-, poslzione | 4764 - loading of the — tran«mis- 

mediana -e. scintlllazione core. 4654 . sion .... 11027 

della .... 601.7 allc .... 472.10 - magnetic - - transmission 

-e, contatto Im- . - sccondaria . 00Ui moment. . 1257.10 | on oable- 

perfetto delle 2744 .sezionc tras- \—receptivity 12684 lines . . . 13*24 
-e, corrcnte delle ! vorsale della 4244 ,— resistance 12694 -, transmitting 1000a 
2927 -, spina dl . . . 431.4 magnetomotive '-.turning . . 1249.1 .s 

- dl corto clr- -e spostabili . .4224. force . . . 12694 1- variation . .2464 

eirito .... 4304 -c, spostamento - mass .... 12514 , -, working . . 10094 

-e, crepitlo delle 428.1 delle . . . . 4284 ,- pressure 4354,12534 Spegncrc . . .6434 
-, custodia dl 4314 - delle - Indie- - resistance3274,588.1 j - uuilampada . 9714 

-o dlsporre In j tro. 477.1 - .softness of the I Spegnimento . 0434 

Iscagllonl le 4727!- strlsciautc . .4244; light . . . .972.4 1- d'arco, turac- 
-e dispositlvo dl 1 -, supcrflric i - strength of ciolo fuslblle 

agglusUnien- della .... 27341 magnetism 1252s | a.9014 

delle . . . . 432.4 -e, - di contatto -volume . .1250.13 dispositlvo dl 6434 

-e, - per 11 solle- i delle . 2734, 2744 i - weight . . . 1250.12 - elettromagnetl- 

vamento delle 4294 j -c, surriscalda- I SpeelHeatlons for co dl scintille 553/. 

-c, disposizione I memo delle 2884 the manufac- , - della lnmpada 

delle .... 274a ; - togllata . . . 425.1 . turc. 400.1 , ad Incandes- 

-, estrcmlta rl- , - tangenzlalc . 4254 safety . . . . 7194 i cenza . . . 1148a 

dotta della . 4274 -e, tcnslone alle 275a . -.standard - of - magnctico. 

-e, falsa poslzione - dl tessuto dl | the ..Verband I scaricafulmlne 
delle . . . .4784 rame . . . 425.10. Dcutscher Kick- ! a. 572.1 

- di fill ... 426.10 -, zoccolo di . . 48L3 trotechnlker** 486.1 !-, potere dl . .567.10 

-c flsso.4284 Speaking arc 11754 -.testing. . . 486.il ! - delle scintille 

-dl foglle metal- --lamp. . . 13467 SpeelHeatlons , 10634 

llche .... 4264 - of the arc . 11754 d’ex^cution . 400.1 | - del trosmcttl- 
-e, forblee per 429.4 - key .... 11464 Speeifieo. peso. 634. tore. . . . 1061.4 

forma della . 424.7 j - position . . 1129.1 Specified safety- Spegniscintille, 

grandezza 11444 \ device . . .5144 ; tasscllo . . .5374 

della . . . . 4244switch . . . 11844 Spccklger Bruch Spcgnitrice, 

-c, gruppo dl . 430.0 -wire key . . 11524 des llartpor- azionc . . . 5534 

-, liinesto A . .4614 - -lamp. . . 11494 zcllans . . . 781>! Spciehe . . . .4014 




















8peichenanker 


1792 


Spin] 


Spelchenauker 418.1 
-Dcrechnung . 418.7 
-teilung .... 416.4 
Spelsckabel7220,78O9 
-feitung . 7224, 7680 
-pumpc .... 114-3 
-punkt .... 722.7 , 
- Haupt-. . . 722* ! 

-rcgler. 6972' 

-transformator 229.4! 
-wasscr . . . .1142! 
Hpeisen .... 722.4! 

GlOhlampen . 907.7 , 


Spelsung. zentrale - 


derMlkrophoue 
llia-M 

Spcktruro, Fun- 
ken- . . . 18194 
Spcrimento a 
cost l a dl gra- 
n ocelli a . . 18234 
-1, pila per . . 8210 
Spermaceti candle 
978JI 

Spermaceti, bou¬ 
gie de . . 978a l 
Sperrfedcr . . 1012-5 
-nebel .... 1012.4 
-klinkc 6489, 1010.7, 

-rad.6484! 

-vorriehtung 1010a 

- -. selbsttiUipe648.ll ! 
Sperren, don 

Strom . . . 1414 1 
Sperrung der 
Amtanschlu li- 
leitung . . 1131.4 
Spese d'ammtni- 
strazlone . .718.4 

- di carbone . 713-5 

- carlca . . . 844 

- per cavl . . . 724.4 

- di conduttura 7242 

- eserclzlo di- i 
rettc .... 7122 j 

- cserc. tisse . 712.41 

- eserc. indi- ' 

retie .... 712J | 

- cserc. total! 712i» i 

- eserc. varla* 1 

bill.712-5. 

- - fabbrica- 

zione .... 4004 | 

- d’iniplanto . . 400.4 j 

- d’imi). per kw I 

della condut- ! 
tura .... 890.1 I 

- d'imp. per lam- ; 

pada ill 18 ean- 
dele normal! 
lnstallata . . 896.0 

- di manuten- I 

zione 4702, 470.4; 

- posa .... 724-5 

- prova . . . 4 SolC , 

- rinnova- | 

zione .... 71&s i 

- riparazione 7182! 
Spcssore del car- 

bone .... 929.iij 

- cliiodo . 306.10 

- della cinghia 4442 

- corona . . 440.1 1 

- del dlafram- 

ma. 6822 

- dcll’cspan- j 

slone polare 278.4 

- del glogo . 279.il ! 


Spcssore dell'ln- 
traferro . . . 276.4 

- dl unAlAraeUa68S2 1 

- del nucleo . . 2019 

- di parete . . 376.7 

- del parete did 

tubo .... 8684 

- della plastra . 892 

- delle piastre . 684 
Spettro magne- 

tico.172.7 

- delle seintille 13194 1 

Spezialankcr- I 

korpermetall 8662 
-konstruktion . 3999 
Sppzlclles Projckt 

7004 j 

SpczlHschcr Auf- i 
lagcrdrnck . 436-5 
-er Druck . . 12682 
-e elektrlschc I-el- 
tungsffthigkclt I 
12682* 1 

-er elektrlscher 
Leltungswidcr- 
stand . . . 1263.1 j 
-e -e Magnetisle- ' 
rung . - . 12630; 
-es (icwlcht . . 539 ; 

1250.12 

-e KapazItSt . 67J2 , 
-e Kernbclastung 

4662) 

-e KQ hill ache . 2844 
-e LcltfUhigkclt 7812 
-c - des Elekt ro¬ 
ly ten . . . 1184.0 
-e niagnctischc 
Aufnahmc- 
ftthigkeit . 12084 
-e -e Lcitungs- 

f&higkeit . 1269.9 ; 
-er-er Leltungs- j 
widerstand 12694■ 
—es Momcntl257ao : 
-e magnetomoto- 
risene Kraft 1269.5 
-e Masse . . . 12512 
-e Schmclzw&rme 

1264.10 

-e Starke des Mag- 
netismus . 12538 
-c Ktromabgabe n4 
-e Stromstttrke 144.1 : 
-e Verbrennuugs- 
w Urine . . 12552 
-e Vcrdanipfungs- 
wllrmo . . 1265.1 ■ 
-cs Voluinen 1250.13 1 
-e WUrmc eincs 
Letters . . .7842 
-c Weiehheit des 
Lichtcs . . . 972.4 
-erWlderstand 146ao, : 

7819 

-er Zapfcn- 

druck . . . 294 jo! 
Spezzarsl, lo - del ! 

tubo .... 666.1 1 
Spe/zone dl 

cavo . . . 828J0 
SphilrNchor Hohl- 
spicgcl . . . 6372 
Sphere conduc¬ 
tor .... 1282.7 

- of service . 1172.4 
Sphere d excita- 

teur. . . . 10665! 

- de service . U72a i 


Spherical be¬ 
aring .... 4881 

- condenser . 12841 

- glow-lamp . . 9201 

- mirror .... 687j 

- reflector lamp 9212 I 
Spianare .... 882.1 
Spianatricc . . 774.1 : 

- stradale . . .8835 i 

Spider.401.7 , 

Spider armature418.l ; 

armature- . . 416 j 
-, Franklin's elec¬ 
tric .... 18280 

- lines.64L9 

- metal .... 8662 
Spicgamento 1100.7 
Spiegel .... 687.1 
-ablesung . . . 6404 
-bcobachtung . 641.1 

-elsen.848i 

-galvanometer 0699 
-, Olasparabol-. 960.1 
-, Hohl- . . . 11764 
-magnet .... 637.4 
-. Parabol- . . . 6372 

Schllferschcr 1069.4 ! 
-. Silber- .... 6080 

-skala.638LS 

Splcgelelscn . . 343.1 
Spiegel-iron . . 843.1 
Spiegelnde Mem- 
bran . . . 1178.4 
Spiclraum . . . 4003 
seitlicher . 18888 
SplcGglanzbntter 

1218a 

Splgolo dell' espan- 
slone polare 4602 

- dl polo . . 468.13 
Spilled aeld . . 612 
Spina . 866.5, 1180-5 

- allungablle . 8885 

- d’ascolto . . 1183.4 

- di chiamata 1181.1 
-, chiave a . . . 6632 

- dl collegamcn- 

to.1182.1 

- T eommutatorc a662.il 

- di commuta- 

xlone . . . 662.10 

- - eoutatto . 680.12, 

66*0, 8884 
contatto a . . 6892 

- di contatto 

doppla . . . 8892 
-tripla . 888.10 

- dorsale . . . 6094 

- di tilo di ferro 866i> 
-di ferro a 

testa piatta . 866.7 
-c, iuserire le . 662.7 

- dl In.Merzione 6629 1 
-, introduzlone 

d'una .... 9980 
-, - della - nel 

jack . . . 1180.7 
tncssa in cor- 
to-eireulto . 689.4 j 

- a molla . . . 602.4 

- per prese di 
eorrente . . 8889 

-e, reostato a . 6660 
seiettore di cor- ! 
rente a . . . 663a 

- dl spazzola . 481.4 

- tripla per 

lapparecehio 
tclcfonlco U882 




Splndel, Blitz- 
ableiter- . 1126a 
-blitzablelter . 109QLS 
-Ittutwerk . . 1048s 
-zellensch alter 9L» 
-, Zellenscbalter-6087 
Spindle .... 482.7 

- -alarm . . . 1048s 
cell switch . 602.7 

- lightning 

protector . 1088s 

- of the lightning 

protector. 1 laid 
-. with one . . 6Q61 

- [treasure per unit 

area . . . 2840# 
0, -with several 6002 

- speed .... 296a 
Spfndlig, ein- . 6O&1 
-, melir- .... 6082 

Spine. 5090 

Spinue, elek- 

trische . . . 18230 
Splnta, cuselnetto 

dl. 4879 

-e, a.6887 

Spira.8040 

-, altezza dl una 8062 
-e, avvolgimento 
misto a - ed 
a gabbia . . 3240 
-c compoundantl, 
uumero delle948s 
-e, eontro- - del- 
l’indotto . 307 ji 
-, diametro di 
una .... S29a* 
-e, diametro me¬ 
dio delle . .8880 
-c d'eccitazione, 
numcro delle266.7 

- elcmentare . 806.4 
-. dl fllo * . . 186a 1 
-, larghezza della 

9062 

-, lunghezza di 

una.390a 

-e, lunghezza me¬ 
dia delle . . 38te 
-a morta . . 304JO 
-e, uumero delle 

3049, 6462 
-a.nlanodi una804ai 
-e ili reattanza lSttod 
-a, superfleie di 
una. 306.1 

- tesa libera- 

mente .... 697> 
Snlralbohrer . 390a 

-d iibel. 8634 

-durehmesser . 829ju 
-feder.6464 

- -, Stahl- . . 10009 

-gang.6872 

-kerzenlampe . 918s 
-nippel .... 961a 

- -. federndcr . 9612 

-sell.44HJ 

-wlcklung . . 8160 
Spiral candle • 

lamp .... 9194 

- connector . . 311> 

- dowel .... 8684 

-, freely-stretch¬ 
ed . 6874 

-. heating . . . 918.7 
-> Induction . . 1862 
-, iron-ribbon .411.7 
-, iron-wire . . 7044 
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Spring 


Spiral, nipple . MU 
-,ressort . . . .6409 

- spring .... 6404 
—.conical heli¬ 
cal . . • . . 6409 

—, square-section 
helical . . 640io 

- wave winding328.1 

- winding . . . 3164 
Splrale, Band- 8Ms 
-, Decken- - zur 

Montlerung von 
Gluhlampen- 
fassungen . . 9602 
Elsenaraht- . 7044 
frel gespannte6874 
Heir . 918.7, 9801 
Induktlons- . 1802 
-nUnge .... 830.1 
-»Magnetlsic- 

runga- . . 12907 
Widerstand- .687.1 
Splrale . . . .8474 
-,allumolr k - in- 
can dcHCente 18644 

- d'amorcage de la 
lampe Nernst 918.7 

- de chauffage 988.1 

- en fer feuillard4lL7 

- - til de fer . 7844 

- nuc condnc- 

trice . . . 114L9 

- de plafond pour 
le montage de 
doullles de 

lam pen .... 969.2 
raccord A . . MU 
- 6- £la*tlque Ml2 

- de radlateur 983J 
rcssort en . . 6464 

Splrale . . . .8044 

- d’accensione . 918.7 

- ampermetrlca del 

wattometro . 689 j > 
-, avvolgimento I 

a.8164 

- dl compendia- 1 

zlone .... 819.4 

- - conduttorc , 

uudo . . . 11414 

- - tilo di ferro 7844 1 
func a . . . . 448.1 

- d’induzlonc . 1802 I 
-, mecchla . . . 8904 1 

- dl nastro . . 8984 1 

- - nastro dl 

ferro . . . .411.7 1 

- - riscaldamcn- 

to. 983.1 

trapano a . . 8904 

- TOltmctrlra del 

wattometro . 689.4 

Spire.8044' 

conlre- - dc \ 
Tlnduit . . 207 ji I 
-, dlamctre de 829.10 1 
hp. - moycn den 8384 . 

- deduction .1802' 
-, largeur d’une 8064' 

longueur de . 880.1 
d'une . . . 8062 
-*- moyenne 

d'une .... 830 a 

- morte . . . 804 jo 
- 8, noinbre de . 3044 
-a, - de - com- 

poundantes . 3404 
plan d'une . 004.11. 
-s de r6actancel836j 

II 


Spire, surface 
d'une . . . 
Spirit .... 
killed . . . 

- lamp . . . 

- -level . . . 
s of salt 


. 806a 
. 074 
. 974 
.9804 
. 907 
12104 


Splrituslampc . 9804 

-motor.1284 

Spitzbohrer . . 8904 
-e Kurve . . . 1909 
die Schrlft 
erschelnt . 10164 
-range .... 10174 
Spltze . . 6114, MU 
-nabstand, % Pol- 278.1 
-naufhkngung 686.10 
-nblitzableiter 1018.7 
-nblltzschntz- 
vorrlchtung . 67L7 
-ndrehbank . 8994 
-nentladnng 12744 
-nformlgtr Kon- 


duktor 


12824 


-, Kupfer- . . . 9914 


Spokes, calcula¬ 
tion of . . . 4107 

-s, distance apart 
of.4104 

Sponge . . . . 201 

Spongy lead . 408 

- - fllling ... 474 

- -, the fresh - - 

possesses ac¬ 
tivity .... 474 

- - mass .... 409 

- - plate .... 407 

- plates, repast¬ 
ing of old . . 472 

-. variation of 

resistance of 474 

—.porosltv of 
the.48.1 

- -.shrinkage of 


the 
- platinum 
Spool 


402 
. 284 
.800s 

-of field coil .8894 


1279.1 
11064 1 
10004 1 
.MU 
.6672 
>f Ro¬ 
wing metal . 66L» 


-n.metallischc 
-ntuikrophon 
-nschraube 
Staehel- . 
-nwlrkung. 
Splashing of 
wing meti 
Spleillbock . . 8614 
-hasten .... 84U 
-messer .... 8622 
-stelle, Kabel- . 8404 
8p!eificn, ein 

Kabel. . . .8406 
eln Untersce- 
kabel . . . .8614 
Spleifiung . . . 8407 
Ader- . . . .8412 

- der Kabcl- 

enden . . . 840.10 
Splice box . . 840s I 
-, cable .... 8409 
-, to - a cable . 8404 
conductor . . 8412 
to - a submarine 1 
cable .... 86Ls : 
Splicer .... 8682 | 
Splicing of the 
cable .... 840.7! 

-ends . H40.10 

Splint.6414 

Splissen, ein Tmer- 
seekabel . . 8614 
Splisser .... H682 
-. Kabel- .... 862.1 
Spllssung . . . 8407 
Split. 740JO 

- bearing . . . 487.7 

- boss. 4022 

- branch box . 8834 

- continuous-cur- I 

rent winding 3284 

- frame .... 4684 I 

- grid. 6941 

- pin.6414 

- plug contact 6394 j 

- pulley . . . 446.10 
Splitting up of the 

current . . . 148.1 

- of ions . 11884 
Spluttering of the ! 

arc. 924.7 1 

Spoke.4014: 

- armature, j 

double . . . 4106 


.839.4 
796.10 
. 8374 
. 7494 


, 308.10 
in- 

. 4772 

.2744 
1814.11 
. 1982 


1 - 


flange 

- insulator 
-, magnet 

- off, to . 

Spooling frame 88441 

-off. 7494 

Spoon-shaped re¬ 
ceiver . . . 1117.4 

8porgenza . . . 4224 1 
Spostamento 12702 

- angolare . 

-.angolo dl ■ 

dletro . . 
dl - dclle 
spazzole . 

- dl corrcntc 

- di fase . . . 

-, cor rente I 

alternata a . 1806 ' 
- - teorlco . . 1984 I 

- dclle Unee di | 

forza .... 172.4 

- del piano d’ln- 

verslone . . 2684 

- in senso contra- 

rlo a quello della 
rotazione . . 4284 

- nel senso della 

rotazione . . 428.7 

- dclle spazzole 4284 

-, angolo di 4284 

-indietro . 477.1 

- di valore ango¬ 

lare della fascl98.4 
S post at a, corrcntc - I 
di fase . . . 198.7 
Sprachbl&tt- 

chen . . . 1U04| 
-iibertragung 11144 
Spreading out of 
the lines of I 
force .... 2774 
Sprechdauerein- ! 

heit .... 11614 | 
-garuitur . . 11424 
-geschwlndig- 1 
kelt .... 1167.10 | 
-kapsel . . . IUO.4! 

- -, auswechsel- I 

bare . . . 11104 
-lage. der Hakcn | 
gent in die - 
uber . . . 11172' 
-leitungslampe 11492 | 

- -taste . . . 11622 
-membran . . 11104 


Sprechplatte. 11104 
-relais .... 18407 
-stelle .... 11002 

- selbstkassieren- 
de .... 11664 

-stellenschalt ung 

11274 

-tastenfedcr . 11614 
-telegraph . . 10874 
-umschalter . 11407 
-vcrstlndlgung 

11107 

-zelle .... 11204 
—4cballslchcrel 1206 
Sprechen, 

Oegen- . . 10694 

- des Llcht- 

bogens . . 11762 
Sprechende 
Bogenlampe 

18407 

-er Llcht- 

bogen . . 11709 
Sprelze .... 8114 
Spreu .... 12774 
Springkontakt 0004 

Spring.6402 

-, adjusting . . 6401 

- ammeter . . . 0772 
-.antagonistic 10164 

- attachment . 6609 
-, back contact 1007.1 

- balance . . . 0604 
-, battery con¬ 
tact- .... 1086a 

- bush.6842 

- of the calling 

key . • . . 11614 

- catch .... 6601 
-, coach .... 6404 
-.conical helical 

spiral . . . 6409 

- contact . . . 630s 

- - -niece . . . 6004 
cut-out . . . 11224 

-, cylindrical he- 
(leal . . . .M&m 
disconnec¬ 
ting .... 10804 
-, driving . . 10102 

- drum . . . 667ao 

- - axle . . . 1011.1 
front eoutACt 10072 

- galvanometer 0724 
hard-lead . . 494 

-, helical . . . 6407 
-, Insulated . 10829 
-.interrupting 1122.4 
-jack .... 11804 
main .... 10102 

- -pin. 6024 

-, plate .... 6404 

- relay .... 11494 

- of the speaking 

key .... 11614 
-, spiral .... 6464 
square-section 
helical 

spiral . . . 64010 
-, steel spiral 10009 

-, stop.0409 

-, to stretch a . 6464 
-, suspension . . 9401 

- -suspension . 9404 

- for glow 
lamps .... 9004 

- switch . . . 622.10 

- terminal . . 067.11 

113 
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Spring, torsion 646 a 
trembler . . 1128.4 

- Toltmeter . . 679.5 
two way . . . 660.7 

Sprlngen (Burstcn) 
427.il 

Springiness . . 5452 
Sprode . 587 a 761a 
- cs glasartlge* iso- 
latlonsrnate* 

rial.857.5 

Sprtihen des Licht- 
bogcns . . . 924.7 
8prungwcisc Xn- 
derang . . 58610 
SpruZzamento 
di mctallo 
rovente . . 561 a 
S pugna .... 26.1 

- dl piombo . . 40 a 
-, contrazlone 

della .... 482 

-, restrlngi- 

mento della 482 

-, ridazione 

della . ... 482 
Spugnoso, piom¬ 
bo .46LS 

Spulmaschlne . 334.5 

Spnle.306 a 

-nabstand . . . 8082 
Abstlmm- . 1057 a 
A nker-.... 306 a 
-, Arbeit#- . . . 4652 
-, benachbarte 269 a 
bewegllche 661.13 
-,Bifilar- . . . .180 a 
B ogcnlarnpen- 
ersatz- .... 940 a 
C ompound- . 340 a 
-> Differential- . 940 a 
D oppel- . . . 832.4 
Drant- .... 331 a 
-. Dreh- . . . 1027a 
-♦ Dreifach- . .332 a 
-> Drossel- . . . 225 a 
- nende, inneres 838 a 
-, Errcger- . . . 337.7 | 
-nerwarraung . 887 a | 
-, Fehlersuch- . 683 a ■ 

-, Feld-.387.7 

-, feste . 457J, 651.12 
-nflansch . . . 339.4 
-, Funkenldach- 568 a 

- elnes Galvano¬ 
meters .... 688 a 
gebogene . . 332.1 

-n, gekreuzte . 331 a 
gokropftc . . 332.1 
geradc .... 88Ls 
-ngruppe . . . 832 a 1 
-> HauptschluB- 340.4 
Hauptstrora- 340.4 
Hocnspan- 
nungn- . . 341.10 
-, Induktlons- . 186 j 
- nlsolatlon . . 874.1 
-nkosten .... 839 a 
-, Magnet- . . . 889 a 
-. Klo'pfer- . . 1070 a 
-, Kommuta- 

tlona- .... 819 a 
-»K ompcnsa- 

tlons- .... 819.4 

-nkopf. 821.1 

-» Kopplungs- 1095 a 
krumme . . . 3822 


SpulenkOhlang 2892 

- Kupferband- 88L7 
-nkurzschluB . 269.4 
-nlftnge . . . . 829 a 

Magnet- . . .887 a 
M agnetlsie- 
rungs- . . . 6364 
MeB- .... 1090 a 
-, Multlpltka- 

tlons- . . . 1096A 
Xeben- - fur 
BogenUmpen946i 
-schluB- . . . 340.1 
-, Xiederspan- 

nungs- . . . 34lA 
-n pro Xut . 306.11 
-, Platlndraht- 497.10 
Primer- . . . 341 a 
P ruf- . . . . 49 Ha 
R eaktlons-. . 819 a 
S chutz- . . . 832A 

-nseite.881 a 

-, Sekundttr- . . 84L? 
-. Selbstlnduk- 

tions- .... 189.4 

- Slcherheit*--fur 

Wechselstrom- 
bogenlampc 940 a 
S pannungs- . 548 a 
- nstabwiekliing 821 a 
S trom- .... 548 a 
T esla- . . . 1070A 
Transformato- 

ren-.466.1 

ubcrzAhligc . 332.7 
-n, ungekreuzte331.io 
-nuntertcllung 465 a 
- uvcraakerung4l0.il 
-nverkettung, 

elektrisehc . 269 a 

- magnetische269A 
-. VorlUngc- 

rlings- . . 10064 
Wattmeterspan- 
nungs- . . .689.4 
Wattmeter- 
Rtrom- . . . 8 9 a 
- nwicklung . . 320 a 
W iderstand- . 687a 
-nwiderstand 638.10 
-nzahl .... 306.10 
-n,ZugftnglIchkelt 

der. 889 a I 

-, Zweifach- . .3364 
Spurlager . . . 438a I 

- Kugel- . . . 43HA I 

- Ring- . . . 436 a 
- pfnnne .... 436 a ; 

-platte. 480 a I 

-ring . . . 

Spur gearing 


- wheel . . 

Squadra . . 

- doppla . . 

- dl legno . 

- con Hpalla 
-ftT. . . . 

Square . . 

-.back. . . 

- bar . . . 

- -Iron . . . 

- centimeter . 1248.10 

- decimeter . 1248ai i 

-foot. 1248.14 j 

- head .... 540.10 

-inch. 1248.13 i 

- meter . . . 1248.12 j 

- millimeter . 1248 a | 


430.4 
. 448.fi 

449.1 j 
448.11 ! 
. 380.1 i 

880a 1 
812.4; 

880a 
380a I 

380.1 
3X0* I 
8464? 
3464 i 


Square order of 
bedding . . 829.4 

- - of piling . . 829a 
-section helical 

spiral spring 

- thread .... 540 a 

-.try.380a 

- wire . . 835 a, 789ao 
Squeezing out of 

the shellac . 426i 
Squirrel-cage 

rotor .... 4106 

- - winding . . 824.4 
Staatstrie- 

f rramm . . 1848a 
egraph . . 1347a 2 

Sub.827 a 

-anker .... 410JO 
-blcgevorrich- 

tung .... 884.7 

-risen.8462 

-elektrometer 18864 
-formlger Oszll- 
lator . . . 1065a 
- aus gcpreBtern 
Kabef. . . .828 a 
- gruppe .... 806 a 
- isolator . . . 1340.1 
-magnet .... 168 a 
- wleklung . . . 388 a 

-zabl.805 a 

Subtler Lauf . 801 a 
S tabile, marcla 801 a 
SU bilire un con- 
tatto .... 53 Gl 2 
Stabilisateur 1840a 
Stabilisation, re¬ 
sistance de .942 a 
S tabllit . . . 860.12 
Stablllta. . . 800.12 
Stability. . . .809 a 
-. liraite di. . . 002.4 
Stabilitfttsgrenze 

802.4 

SUbllltc . . . 360 j 2 ; 
Stability .... 809 a 
-. llmite de . . 802.4 j 
Stability, limit j 

of. 802.4 I 

- of a pole . . 809 a , 
Subllizzatore 1340.1 
Subic running 301 a ! 
Sue care 11 tele- 1 

fono . . . 1116s I 
Stacclo .... 778 a 
S ucheldraht . 669 a i 
812a I 

-spltze.991 a 1 

Stadtfcrnsprech- i 

betrieb . . 1129 a 
- fern verm Ittiung*- i 

amt .... 1185 a ! 
-leitung .... 766.2 I 

Staff.1171 a i 

Staffa . . 632 a, 938ao , 
- dl conUtto . 5864j 
— lissazionc . 820 a ! 

-universale 820 a | 

-e, getto In . . 848A I 
- da muro . . . 814 a . 
- di presslonc . 867.11 
-e per sal ire sui 


pall 


819.4 


-a vlte 

- per tub! . 
Staffeltarif. 


945a 
. 896 a I 
.877a 
11002 ! 


8Uffeln (BOrtten) 
476? 

Staffelong dcr 
BOrsten . . . 471s 
Stage cable . . 8ttj 

- dimmer . . . 948? 

- lamp, movable 

94ftr 

- lighting . . . 912; 

- - apparatus . 947.: 

- - effects . . . 9124 
Stagger, to - 

(brushes) . .471: 
SUggered poles 4692 
-.the poles are 861: 
Staggering of the 
brushes . . . 471* 
SUgionare (lamlcra 
di ferro) . . 182s 
lo - d’un mag¬ 
neto . . . 1298/ 
Stagnare . . . 3975 
SUgnatura . . 997/ 
19W* 

Stagno, blcloruro 

di.12J3/ 

-. foglia di . . . 75 
protoclornro 

di.1213a 

-. saldatura a . 96s 
SUgnola ... 72 
valvola a . .669/ 

SUhl.8462 

-achse, konisch 
angebohrte 1# 
-.Bessemer- . .345: 
-blattkupplung 461: 
-bolzen mlt Por* 
zellanfuB . . 799* 
-dr a hi.741a 

- -krampe . . . 8653 
-dubel . . . . . M& 
-elektrode . . 10 72J 

FluQ- ... .345/ 
-fritter.... 106 M 

-gall.S44i 

-, GuB-.346/ 

-hiring . . . 1101J 
-kratzbGntc . 1197.: 
-magnet .... 188* 
-.Magnet- . . 846J1 
-panzerisolicr- 
rohr . . . .879/ 
—schnur . . .869/ 
-pardune . . 110L2 
-.Poller-. . . l*W 
-, Puddcl- . . .346a 
-pulver . . . 1674* 
-rohrmast . . . 801.: 
-schrauben- 

feder . . . 160p 
-. SchwelB- . .9454 
Slemens-Martln- 
345* 

-spiralfedcr . 1006* 

-, Tiegel-. . . 945J° 
-.Thomas- . . .84®* 
-zunge . . . -904.4 
SUhfcrnes Zug- 
bond . . . .8* 1 - 1 
SUircase lamp 

Staking out of * 
telegraph line 80J3 
Stammendc . . 8W 
8ump.»» 

Stampare i««2 
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Stain pare, l’appa- 
recchlo stain pa 
prim a o dopol036a 
Stampfasphalt 784.11 
Stamping’ press 1207.4 
Stampo . 771U, 8820 
-tClllndro dcllo7724 > 
Standfestlgkclt 8094 | 

-gias.ias; 

-instrument . . 7004 j 
-kohleelement. 21.7 1 

-ort.8094 

-pnnkt, vom 
flnanzlollen 
- aus .... 70618 
—, Tom technl- 
schen - aus 700.7 

- - wirtachaft- 
llehen - aus 7094 , 

Stand, accumula¬ 
tor .104.2 1 

battery . . . 1027 ; 
- floor .... 1044 
-.double-storied 104.7, 
-s. double wood 1044 I 
-, low wood . . 1044! 

measuring . 1244.7 i 
-> telescope 

- In tiers 
-s, two tier 

wood . . 

Stand d’6preuve 48441 

- d'essai .... 484J | 
Standard ther¬ 
mometer . 

Standard . . 
Standards . . 

- of the Amer. 

I. E. K. . . . 486.4 . 
Standard-am- ! 

perc . . . 12604 

- candle .... 9774 I 

- -> English . 978.12 

- -hour . . . 978.1 j 

- cell. 824 | 

- condenser . 12844 1 

- copper .... 7514 | 
-s, copper-. . . 732.7 I 
-s of the Electri¬ 
cal Congress 1 
of the Russian 
Empire . . . 487.1 

-electrode . 11874 1 

- electrometer . 666.7 j 
-1 of the French 

Chamber for 
Electrical In- 1 
das tries . . . 4864 I 

- gas-jet, carcel 13434 
-s Hareourt . . 980.4 

- Hefner lamp 978.10 , 
-a I. E. E.. . .4862 

- ink-writer . 10084 1 
-s of the Institu- ! 

don of Electrl- ! 
cal Engineers 4864. 

- instrument . 6244 , 

- lamp . . 9214, 9184 : 

- light, platinum 978.? ; 
-a, machine . 485.12 | 
-magnet . . .627.7' 

- measure . . . 658? j 

- milllvoltmeter 6804 

- ohm .... 12634! 

- -meter .... 682.7 1 

- porcelain . . 78L? 

- precision am¬ 

meter .... 678a | 

- - Instrument 701 j I 


.6414 
. 1044 
.1044 
. 1044 


. 497.7 
. UM.1 1 
. 486J>! 


Standard precision 
meter .... 6984 

- - voltmeter . 68 O .11 

- quadrant . 12884 1 

- resistance . 67HJ01 

- - (instruments) 6544 ' 

- rheostat . . . 666.7 1 

-, roof. 8164 . 

—, - -end .... 8164 I 

- shunt rheostat 666.4 I 

- specifications I 
of the ..Verband j 
Deutscner Elek- j 
trotcchniker* 486a | 

- switchboard . 6002 

- thermometer 6694 
-s, testing . . 486.10 

- - meter . . . 6904 

- type.6624 

- wire.7604 

- - gauge . . . 826.4 1 

-ise, to.6484 

Stftnder, Abspann- . 

bock- . . . .8164 
-am pore w l n- 

dungen . . . 2804 1 

-anlasser . . . 692.7 

-.Bock- . . . .8164, 
-impedanz . . . 2824 1 
-phase .... 200 . 10 ; 
-querschnltt. . 280.4 1 
-streufcld . . 281.10 
-strom .... 140J11 
t'berfOhrungs- 1 

- mlt Kabel- 
hauschen . . 8234 
-, Versatz- - fiir 
Buhnenbeleuch- 

tung.0494 I 

-wlcklung . . . 3234 
Stange, Ab- 1 

steck-. . . 807ao 1 
-, Abzwelg- . .8084 
angcschuhte . 8084 1 
-nblitzableiter 9904 
10194! 

—. Elnfach*. 10194: 

- -, Vielfach- 10194 1 
-nflucht .... 808.4; 
-n. gekuppeltc 802.4 1 
-, Harz- . . . 1276.12: 

-nkitt. 7844 

-nloch. 8034 1 

-. Rlchtungs-. 807ao 
-nschuh .... 8044 
-. Siegellack- 1277a \ 
Stannic chloride i 

12134 

Stanniol.' 

-belag .... IO 68.1 
-cinlagen . . . 664.7 
-laraefle .... 6644j 

- -nslcherung . 659.7 
-slcherung . . 6694; 
Stannous chloride 

121&4 

Stantuffo, macchl- 
na a vapore a 1174 : 


Stansen . . 
-, Locher . 
Staple . . . 
-, coppered 
steel wire 


.8884 

888ao 

.865a 

:» 


Star-connected- 
system . . . 2024 

- -connection . 2024 

- -, four-phase . 2084 

- six-phase . 2084 

- contact . . . 8904 

- -delta switch 6284 

- -point .... 202.7 

- -, artificial . . 2064 

- -shaped carbon 

cell.2L9 

- switch .... 897.4 

- -voltage . . . 205.1 
Starch paste . . 868.4 
Starkstrom . 132ao 
-blltzschutzvor- 


richtung . . 5684 ( 
-Isolator . . . 790.12 

-kabel. 760.4: 

-lcitung .... 7554! 
-schalter .... 5194. 
-sicherung . . 657.4 
Sthrkeklelster . 868.4 
St&rke des Magne- 
tlsmus . . 1268.7 
-, Pferdc- . . . 122.4 
Starrschmierc . 443.7 
Start, to ... . 478.1 
-, to - an arc . 924.1 ! 
-, to - a battery 974! 
-. to - light . . 4784 I 

- without ierk . 5904 

-, to - without , 

load . . . .4784 

Starter.5904 

-, alternating I 

current . . . 591.7 j 
arc lamp . . 941.7 
automatic . . 6944 
-, carbon . . . 6044 

- combined with 

shunt regulator 
6134 

drum . . 

-, flat-frame 


, graphite 
-, Impedance 
-, liuuid . . 
primary . 

- and regulator 690.7 

- with roller 

contacts . . 6944 
rotor .... 6924 
-, screw .... 6934 
-. secondary . . 692.4 

self-. 6944 

-.series . . . .6914! 
-.simple . . . .5904 
-, - three-phase 691.io 
single phase . 5014 
-* stator .... 692.7 
three-part . . 6922 
-, - -phase . . . 6014 
-, - -phase rever¬ 
sing .602a 

Starting .... 97.7 
-. cascade . . . 696.4 

- connection . 691.1 

- couple . . . 260.io 

- current . . . 479a 

- drum .... 6964 

- effort .... 260ft 

Starting force. 2604 
-loss.2984 


.6964 
594.1 
.694.4 
.6924 
. 693.7 
.6924 


Stanzapnarat 
(Metallbear- 
beltung . . 389a 
- - (Paplerstrelfen) 
1029a 

-maschlne, Loch- 

8894 

-porzellan . . 781 JO 
-vorrlchtung 1029.7 
StAnze . . 889a, 8894 
Loch 


Starting machine 

2064 

- of a machine 478J 

- moment . . 260ao 

- period . . . 478ao 

- point . . . 818ao 

- position . . . 6894 

- process . . .690a 

- resistance . . 6904 

- -.automatic 

reversing - - 
with auxiliary 
motor.... 6964 

- resistance, 

metallic . . . 6984 

- - with oil box 6664 

- reversing . 6064 

- -, reversing - - 

with electric 
brake .... 606.4 

- and reversing 

switch . . .606a 

- rheostat . . . 6004 

- -switch 690.4, 694.7 

- - for organs 18804 

- time.6004 

- torque . . . 260JO 

- transformer . 4624 

- under load . 478.7 

- voltage . . 478ai 

- winding . . . 8244 

- of work . . 18804 
State of chemical 

equilibrium of 
acid .... 624 

- - equilibrium 286.7 

- - insulation . 8724 
-of the plant7194 

- - motion . . 6894 

- - oscillation 10884 

- rest . . . .6804 

- - vibration 10884 
Static discharge 6674 

- electricity . 12704 

- hysteresis . 1276.7 

- transformer . 2244 
Statical charge 12. Lb 
S tatico, carlco 8484 
-. trasformatore 2244 
Statlonsaufbau 10984 

die - in Betriebs- 
bcreitschaft 
setzen . . 11014 
-sblltzableiter 9904 
10184 

-sblock . . . 10614 
-seinrichtung . 996a 
fahrbare . . 109&4 
-, Haupt-.... 7024 
-shaus .... 1097.7 
Kraft- . . . . 7084 
-.KOsten- . . 10074 
-, Primkr- . . . 7024 

- fiir Radiotele¬ 

phone . . 11734 
Schifl- . . . 1007a 
-, Semaphor-. 10434 
-sprflfer . . . 10027 
-sspannung . . 718a 
-, tragbare . . 11014 
-, Transform a- 

toren-.... 7214 
-, Unter- . . . .721.1 
-. Verteii- . . . 72L2 
Wand- . . . 11264 
-, Wurfel- . . 10074 
-, die - 1st fur zwei 
Weilenllngen 
elngerlchtet 1104.1 

113* 
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Station, an tornado I Station de trans- | Stato d'isola- I Staubflgnren, 
telephone . 1165 a formatear . 721 a , mento . . . 8726 elektrische 1287/ 


- bloc mecha- - - transforma- - - degll lm- Kohle- .... 474/ 

nlsm . . . 1061s tlon.721s | plantl.... 719 a 1 Me toll- .... 4713 

-.central . . . 702.4 -. voltage de la 718.4 ‘ - magnetico . 1289.9 Stauchcn . . .883/ 

-,- electric . . 7022 > Stationarer Akku> , - - terrestre . 1290.1 Stauffer . . . . 441x 

-, coast . . . 1097J | mulator. . . 631 - di moto . . .6809 -bOchse . . . .441* 

-.distributing . 702* j -er Anker . . . 464.2 - d'oaclllazioue - lubricator . . 44U 

electric central -c Batterie . . 87 a 1088a. Stauwehr . . . 13 l> 

7022 : -e Dampfmaschine - passlvo del Stay.HR* 

- light.... 910.4 i 117.4 fcrro .... 16n -.to.HRs 

- equipment. . 996.4 -er Elektromotor - perlcoloso . . 906.1 chain .... 81U 

-, the - la fitted up 21&2 - dl riposo . . 689 a - -pole .... Hfci.' 

for two wave- -cr Kessel . . . 107.7 - della superficie I - -rod.811- 

lengths . . 1104.1 -er Znstand . . 286 j9 1276a - wire.811J 


-, generating . 702.4 Stationary accu- - variablle . . 1868 . 11 1 -. to - a wire at 

- -nouse . . . 1097.7 | mulator. . . 68a - - della linea 1000 a ' veral points 83Ct* 

intermediate 1128.2 - battery . . . 87 a - di vibrazione 1088 a l Staving, loogitu- 

lighting . . .708 a,- coil. 467.1 Statoranlasser . 692.7 | dlnal - oi the 

- lightning- -engine. . . .117.4 -elsenverlust . 29U line.8#k 

arrester. . . 990 a | - external anna- -gehhuse . . . 464 a | Stazlonario, accu- 

- protector 1018 a, lure.4643 -phase .... 200.10 i mulatore . . 63.1 

-.long-distance 70&2 -field-winding 887.1 -querschnitt . . 280.4 Staziono di ca- 


-.main.702 a - pole 16<L7 -strcufeld . . 281.i« i rica.71* 

maritime . 1097a | - state of the are 6664 -strom .... 140.11- cent rale . . .702: 

-.meter . . . . 695.7 - steam engine 117.4 Stator. 464a - quadro di 

-, portable . . 1101 a i Statique, de charge -ampere-turns 280 a I dfstribuzlone 
military . 1096AI 667 a - current . . 140J1 di una . . .606; 

-> portable - for I Statlsche Elektri- - disc-core . . . 464 a , - costiera . . . 1067 a 


wireless tele- zitkt . . . 1270 a I - impedance . 282 a i dlsposizlone 

graphy . . 1098.4 ' - -smenge . . 1266 a ' - iron loss . . . 291.1 di.16963 

-.power . . . .708.4 |-c Entladung . 667 a - phase . . . 200.1O - a dlsposizlone 

-.radio-telegraph -c Hysteresis 1276.7 [ - shell. 464 a cubica degll 

high power 1097 a ; -e Ladung . . 1271 a : - stray field . 281.10 apparcrchi 1097 a 

- - long-dU- I -er Transformator I - starter .... 692.7 1 - di distribu- 

tance . . . 1097 a ! 224a, 46L2 I - winding . . . 828 a 1 /.lone .... 721- 

- for radio-tele- ! -es Voltmeter .679 a Stator, amperes- fabbricato 

phony . . 1178 a Statistics . . . 71117• tours de . . 280 a \ della . . . 1097.7 

-.separate en- I - degll implant! -.boblnage du 823 a;- d’illumlnazlone 

quiry . . . 1134.2! telegraficl e champ dc dis- i elettrica . . 9HU 

-.ship .... 1097.4 telefonlcl . 1171.1, pcrsion du 281.101 - maritima . 1097 a 

-.small por- i - telefonica . 1 170 a i -,courant de . 140.il - su nave . . 1097.4 

table . . . 1097 a j - telegrafica 1848 a -, dlmiarreur du 692.7 i - port&tllc . . 1101A 

-»sub-.721.1 Statistics . . . 718.7 - infercal£ dans | - primaria . . . 7<tt< 

-.subscriber's 1129 a |- of telegraph and I le circuit du 692.7 - principalc . . 79&> 


-.supply . . . . 702.4 1 telephone scr- enroulement .- dl prova del 
-, telephone . 1106A vice .... 1171.1 du. 823A | cavi.006 a 


-. terminal . . 1138.1 i -, telegraphy- 1848 a . cnvcloppe de 464 a ! - radiotciegraflea 

-tester . . . 1096.7 , Statist Ik . . . . 713.7 I impedance de 2822 di grande po- 

-, traction . . . 703 a j - der Telcgraphcn- -, parcour* moycn j tenza . . . 1097/ 

-.transfer . . 1128 a und Fcrnsprcch- des lignes de --telefonica 1171 s 

-.transformer . 721 a i betriebe . . 1171.1 force dans lc 282.1 -1 secondarie,ser- 

- voltage . . . 71tU telegraphischc -, perte dans le | vizio con. llM* 

Station centrale 1848 a fer du ... 29U! - seniaforica 1043> 

d’^lectrlcltd 702A ;Telephon- . 1170 a Iphase de . 200 jo - telefonica . 11062 

- 6lcctrlquc . 702A : Statistique . . . 710L7 1 -. section trans- | - - automatically# 

- de charge d’ac- i- des services tele- versale du .280.4'— afortesuono 

cumulateurs 72 a j graphlques et -, trojet moyen ! per apparta- 

- c6tlerc (radio- telephoniqnes i des lignes de ! mentl . . . 11167 

t^legr.) . . 1097 a| 1171.1 | force dans lc 282.1 ;—a riscossione 

- de distribu- - t£16graphiq tie 1348 a 1 St at ore, ampere- i automatica 1166 s 

tlon.721a - telepbouique 1170 a | girl per lo . 280 a — second aria 116 BA 

- d'eclalrage Statlvo del can- . -. avviatorc sullo i - telegrafica . - 966 7 

elcctrlqnc . 910.4 nocchiale . . 641 a 592.7 I - -, impianto 

-, grande - radio- - di mUurazionc i avvolginiento d'una- . . . 906 4 

tel^gra- 1244.7 ! dello .... 828A; - di trasforma- 

phlquc . . 1097 a - del schermo 1241 a , campo dl dls- 1 tori. 

- maritime (radio- ! Stato di carlca, | persione dello - - traslazione 

telegr.) . . 1097 a I portare un cle- 281 . 10 1 telegrafica 

-, parafoudre de 990o mento alio - , -, care ossa dello 464 a fatta col tele- 

- primal re . . . 702.41 degll altri . . 78 a -, corrcntc dello fono . . . 11663 

- principalc . ,702 a 1 - del colicttore 294.1 140.li Steadiness of the 

- r^ceptrlce poor - elettrieo . . 1309 a j-.fasc dl . . . 200.10 i electric light966*° 

telephonic sans . - elettrotonico 1863 a . -, ferro dello . 464 a Stcadv, to • • • ®®r 

fil.1176A - d’eqiiilibrio . 286.7 -, Impedenza i- load.6*6P 

- sdmaphorlquc — dell’ acido . 62 a dello .... 282L2 - running . . 

1043a - Analc .... 285 a -, sezione tros- | - state.986/ 

-i sous-.72Li - flsso. 286 a versale dello 280.4 | Steadying resi- 

- tension de la 718J - Inlzlale . . . 285.4 Staub. 674.4 i stance 9421, 9423 
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Stirred 


Steam.118J 

- -boiler . ... 106.4 

- consumption 12&B 

- driven genera- 

tor.210.4 

- -driving . . . 106 a 

dry.lias 

- dynamo . . . 210.4 

- engine . . . 116.12 

- high-speed . 119 a 
—, horizontal . 117-8 

- -, non-con den- I 

sing.11&?! 

- slngle-cvlin- I 

der.117:0 

—, slow-specd . 110.7 1 

- stationary . 117.4 j 

- -, two-cylinderll8j | 
—.vertical . . 117.7 i 
-.exhaust . . .liasI 

fresh.113.7 | 

- hammer . . 882.10 

- -heated oven 876.7 

- -jet sand-blast 

noas 

-.live.na7 

- piping .... lias 

- plant .... 1160 : 

- -power.... 106a 

- pressure . . . 1184 

- - above atmo¬ 

spheric . . . 1 18 jj 

- -roller .... 838 a 
-> saturated . 

-. superheated 

- turbine . . 

-.wet .... 

- working . . 
Steamer, cable 

- cAbller. . . 

Stearic acid 
Stearin . . 

-allure . . . 

Stearina . . 

Stlarlnc .... *3 
Stearlque, aeide 

786.13 

Steatlt. 788,7 

Steatite .... T8&7 

- cincsa .... 783 a j 
Steatite .... 78a7 | 
St^atlteusc, cuh- 

sure - de la 
porcelaine . 78lA , 
Stecca dl legno 377a j 


, lias! 

118J1 
. 124.4 ; 
118.10! 
. hwa 

. 847.4 ! 
. 847.4 I 
VT86.13 | 
. 790a■' 
780j3! 
.790a 
90A 


Steckdose 
-klemmc . 
-kontakt . 
- -dose 
-achlussel, 
Her 


Iso- 


. 899j 

,867a, 

.hhx.7, 

. aso.i i 


.897.9: 

fur Moment- 
schaltcr . . 897 a 
S tecker . . . 1190a j 
-, Abfrage-. • 1181.il 
-, Drillings- - 1 

der Sprech- , 
gamitur . 113*2! 
-leituug . . . 1180.4 
-.Verbindungs-1181 a 
S teel. 846 a I 

- armoured I 

cable .... 763a ! 

- - conduit . . 870 a i 

- - cord .... 869 a 
basic .... 845 a 

- bath .... 1206a | 
-> Bessemer . . 346tf ! 


Steel, cast . . . 844J 
-, crucible . . 845jo 

- dowel .... 868 a 

- electrode . 1072 a 

-lip . 1084 jo 

- magnet 163 a,845ji 

mild. 844.7 

open-hearth . S46A 

- pin with por¬ 

celain base . 799 a 

- plating . . 1206 a 

- pole .... 1101.1 

- powder . . 1074 a 
-, paddled . . . 846 a 

- rope .... 1101A 

- scratching 

brush. . . 1197.7 

- spiral spring 1006 a 

- tape for draw¬ 

ing cables 
into pipes . 881.7 
-, Thomas . . . 846 a 

- tongue.... 404.4 

- wire.741 a 

—, copper-plat¬ 
ed .741.1 

- mild . . . . 74Lfl 

- - staple . . . 865 a 

Steeping. . . 787.lt 
Steering ma¬ 
chine, elec¬ 
tric . 987 a 

Stehenblciben 
des Licht- 
bogens . . . 556.4 
Stchcndc Dampf- 
maschlne . . 117.7 

- elektrische 

Welle. . . 1084 a 
- r Kessel . . . 107 a 
S tehlampe . . 921 a 
S tehlen, den 

Strom . . . 18382 
Steiflgkelt, Joch- 

279.12 

Steigeisen . . . 819.4 

-rad. 1009 a 

Steigcn (Span- 
nung).... 152.4 
Stcigcrung der 
LiehtempHnd- 
lichkeit . . 1178A 

Stein. 887.10 

-artiges Inola- 
tlonsroaterial 867.4 
-fundament . . 467 a 
- grund .... 804 a 
- gut.361.10 

- -wanne . . 1198 a 

-kitt.618A 

-kohle.109 a 

- -nteer .... 784.7 
-, Prell- . . . .810.7 

-saiz.1212 a 

-schraube . . . 4675 

- - der Isolator- 

stutze . . . 813.7 
-zeuggefUfl . 1193 a 
S tcllmutter . 641.10 

-ring. 434.4 

-schraube . . . 6425 
-vorrichtung, 

Handfein- . 650.1 
Stella, collega- 
mento a . . 202 a 
-, Indotto a . . 412 jo 

- dell' Indotto . 416 a 

- di interruzione897.4 

- - poll .... 460 a 


Stella rotante, 
contatto a . 690 a 
-, tensione fra 
! due fasi della 205J 
Stcllung, AnlaB-689 a 
-.B etrieb- . . . 689A 
I -, Brems-.... 689 a 
1 - der Burste auf 
, zwcl Kontakt- 
, stucken . . . 601 a 
I -, 1>urchsprech-1026.i 
1 - derlsolatoren 8105 
i KurzschluC- . 689.4 
-.Ruhe- ... .689.1 
• Trenn- . . . 1025 a 
i StemmcUen . . 99 a 
1 Stcmpcl .... 772.4 
1 - der zulllssigen 
Spannung. .900 a 

-Strom- 

st&rke .... 900.4 
Stendere e riple- 
garc le braccla609J 
! 8 tenoly.se elcc- 
| trlq'uc . . . 1189 a 

Step.486A 

! Step.686.7 

, - the armature 
I core discs, to 411 jo 
! - -back relay 1160 a 
! -, to come into 299.1 
I - of coll or helix 587 a 
-, to - down . . 227 a 
i —, — — down the 
insulation of 
the cAblc . . 889.4 

- -down trans¬ 

former . . . 227.4 
-, to fall out of 299 a 

- pulley .... 4474 

- by step . . . 689 a 
-relay . . 1024.7 

- switch .... 628,7 
-, to - up . . . . 227 a 

, - -up trans- 
I former . . . 227 a 
j Stepped .... 6 ! 0 a 
1 - resistance . . iA 
Stereo .... 1209 a 
S tdreo .... 1209 a 
S tereoscope . 1243 a 
: Stereoscope & 

, prisme . . 1243 a 
I Stercoscoplo a 
| prisma . . 1248 a 
' Stereoskop, 

| Prismen- . 1248 a 
1 Stcreotipia. . 1209 a 
. Stereotype . . 1209 a 
| Stereotypic . 1209 a 
| Stereotypic . 1209 a 
I Stereotyping. 1209 a 
| Stereotypplattel209A 
j Sterilisation, 
j elektrische . 986.4 
i Sterilisation, 

! electric . . . 986.4 
I Sterilisation 
j eldctrique . . 986.4 
! Sterilise, to . . 606 a 
S teriliser . . . 606 a 
I Stcrilisieren . . 606 a 
! Sterillzzare . . 505 a 
. Sterllizzazione 

clettrica. . . 986.4 
I Sterling-Firnis 867.11 

- -Lack . . . 867JI 
j Sterling var- 

! nlsh .... 867 ji 


{ Sternanker. . 412J0 
j -dreieck- 

sebalter . . . 628a 
-kohleelement. 2 la 
-punkt.202.7 

- - kQnstlicher 203 a 
- schaltung . . . 202 a 
—, Sec ha- 

phase n- . . . 208A 
j - Vlerphasen- 206A 
I -spannung . . . 206d 
! Stern sheave. . 86014 
i Stetigc Yerttndc- 
I rung . . . 1098,7 

Steuermaschine, 
elektrisehe . 987 a 
; Steuerung, Cor- 

1 1IB-.120A 

’ -, Druckknopf-. 987 a 
' -, Expansions- . 120A 
i -, Fern- .... 7204 
-, Motor- .... 6914 
| -, Schieber- . . 1201 
| -. Ventll-.... 120.4 
i Stichflamme . . 96a 
I Stick-cement . 784a 
| Sticking of the 
armature . . 471 a 
! Stickstoffdioxyd 16 a 

I - oxvd.16 a 

Stiefel des Drel- 
I fuBes .... 8044 
, Stiff brush . . 1016 a 
I Stiffen, to . . . 408a 
Stiffening rib . 40Le 
I - of yoke . . . 4664 
1 Stiffness of the 

grid.69 a 

, - - yoke . . . 279ji 

I Stlft, Anschlag- 646A 

-, Arrctler-. . . 646a 
I -, Bcgrenzungs- 646 a 
| -buense . . . 1084,7 
-, Draht- .... 866 a 

-.llolz-. 866 a 

j Stile.667a 

Stillsetzung . 13814 
-stand der Ma- 
I schlne . . 1881a 
Stlmarc 287.10, 641a 
I Stimmgabeltele- 
j graphic . . 1041.1 
! - -unterbrecher 

I torn 

Stimulation, elec¬ 
tro-kinetic - 
of the nerves 1226 a 
S tipendio . . . 712A 
1 Stir,to- the paste 82a 
Stiramcnto . . 821a 

; St i rare.882a 

| - a freddo . . . 882.4 

- 1 tubi .... 884A 

- tnbl.884.1 

Stlrn.609.4 

-flache.412A 

- - dor Elek- 

trode . . . 1072.1 
, - -n. die - dcr 
Silberclektro- 
1 den sind ab- 
geschr&gt . 1072A 
-kollcktor . . . 4204 

-lager. 487 a 

! -rad. 448.11 

! - -getrlebc . . 449j 

I -wlcklung . . . 888,4 

Stirred electro- 
I lyte .... 1196 a 
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Strafienbeleuchtung 


Stock, anvil 
die. . . . 
-a and dies 
screw . . 
ticker 


.8884 
.6434 
. 6434 
.6434 
10074 


Stoff. 1260J 5 

lichtausscnden- 
der .... 1318.10 
-vlicliteraittle- 

render . . 1318.10 
-acheibe, vcrkohl- 
tc - fur groilo 
Widcrstttn- 


8t6psel, Doppel- 
kontakt- . . 8894 
Einschalt- . . 652fl 
-,federndcr . .9024 
- clner Flaschc 1284.1 
-, geschlltzter . 902.1 ! 


Storta, graflte di 17.4 


Storto 
rocchetto . 
Storting, 
atmosphUri- 
schc 6284, 


-, Kontakt- 639.1, 6624 Bau- 
-kontakt.... 5394 , -sbeaniter . . 
i —, federnder . 6394 , -sbehebungs- 
: KurzsehluG- . 639.4 stclle . . . 
-linienwfthler 1163.4 j -sbestira- 
| -mcQbruckc . . 6744 
- - mit Dekadcn- 1 ■ 

6744 1 

i. 


610.11 

.8824 


1001.1 j 
11&&4 ! 
I17ii 


Strahlende Elek- 
trizitttt . . 1306* 
-e Materic . 1318 ji 

-er Stoff . . 18lHji 

Strahlung 2834. 916« 
Antennen- . 108L2 

-slntcnslUU . 1288/ 

-. Luftdraht- 10814 
j Straight .... 8214 
11724 ! - battery-switch 

ism 

mung 6484, 10014 j - bore.390? 

- in einer I*el- - cell-switch . . 602/ 

de .... 1838.7 i schaltung . . 6744 1 tung .... 9044; - coil.831/ 

-> st rah lender 1818.il 1 —mit Serien- i-,Betricb- . . 11684 - connector . . 31LT 

Stoffa di gomma schaltang . . 674.7 -. blitzartige . 648.3 i - core. 462/ 

dlprotezione 12424 Mithor- . . 1183.4 I -sfrclbelt . . 1094.1 - edge.98* 

Stoker.116.6 -offnung . . . . 901.C I magne- i - insulator pin 8144 

Stoking, auto- , Priif-.901.7 : tische 6282 , 1001J2 1 - magnet . . . 163s 

6664>- dcr Magnet- -oscillator . lOtfid 

6244 nadel . . . 13034 ' - -out former . 336/ 
663-'! -en an Maschl- - resonator . 1091/ 

9002 ! nen.4714 ' - stamped swea- 

13484 1 ting lug . . 841.1 
1168^ - sweating lug 
11684 ; for bolting . 841/ 

. 9044 i - - lug for sol* 
1802.10 ' dering . . . 8414 
I - telephone . 1U5> 
1063.4 | - through cable 
. 462.4 | junction boa 843$ 
-freier Anlauf. 5904 - wall lamp- 
! - - Orag . . . 717 jb | holder . . 

«53L3 1 -fuife.46ia j Straighten. to 

662.10 | -maschine, Nut- 892.7 i Straightening 


made .... 1114 | -rheostat 

hand.111.4 1 -schalter . . . 

-.mechanical . IILa I-schlussel . . 
Htollenkabel . . 7674 ! Schmelz-. . 

Stone .... 887.10 -schnur . . . 

- drill.899.1 -slchcrung . . 

- foundation . 4674 - clnpolige 
-, grinding . . . 886 j - zweipollgc 
-•ground . . . 8044 , Sloherunga- 

- plaster .... 6132 Sleherungs- 

--ware . . . . 881.10 mit Gliminer- 

- - tank . . . 11034 1 fenster . . .9014 
Stony insulating i -strom wtthler . 663.1 

material . . 357.4 -tibergangwldcr- 
Stool, insulat- I stand . . 
ing .... 11004 1 -i Umacholt- 


8984 -stagebuch 
899.7 , -, Telcphon- . 
t'bersprceh- 
-sursache . . 
-en .... 
Stofl. elek- 
trischer 
-flUche 


. 8994 
. 900.1 
. 900.2 


.962.: 

88Ui 


Stop 4044, 647.10,6464 -umschalter . 662.il | -mittelpunkt 1821 ji j tongs . ... 96* 

-, to.48QJ I 1022.3 ; -stclle .... 614.10 - of the wire . 821J 

-.back. . . . 1026 t 7 Verbind tings- 888 /i Stofle.471.7 I Strain.8494 

- bar .... 10064, _ 1IB2J Stofler .... 106441- of discharge, 'ills 


to - the cur- 1 - fur wassserdicht 

rent.14L* versehlossrnc An- 

-, to- gradually482.7 ■ sehlufldosen 8S9i* -. melting 

to - a machine 4794 Stbpseln .... 662.7 ' -. vacuum 
--pallet . . . . 646j ; Storage battery j ing . . 

-pin .6464 (A). 344 | S to vigil a 

-.pointer . . . 0454 alternating , Stozzatricc 
- screw . . . .6464 1 current . . 
spring . . . .8454;- - cell (A) 


-, to - the tele- ■—.construction Strada 

phone service] 1694 1 of . 664 j - ferrata, 

- -, copper . . 60.7 
; -copper oxide j 

and zinc . . 664 

- eonper-zine 664 
—, Eaison-Jung- | 

tier.67.1 

- engineering 72.4 ; 

Stoppage of the 1 —.lead .... 66.1 ' 
machine . 13314 - -. lead-dust . 662 


Stove, drying . 8764 1 - Insulator . . 796.: 
-, electric . . . 9814 to - the line . 813: 

. 12084 - pin. 800/ 

dry- : to - wires . . 819/ 
. . 376LS 1 -, wire .... 819 j<* 
. 861.10 | Straining strap 8202 
. . 392.7 I - -, universal . tWOs 
67.11 1 Straecio dl lana ; - of the wire 
84.7 1 ben asciutto 4744 \ Strand, to . 


.8364 -. 


- np, to 
-. to - up con¬ 
duits with 
cement . . 

--valve, main 
--watch . . . 

- wheel 


. 8922 


8924 

115.1 

4874 

6407 


per . 
ile . 


819s 

7411 

7415 

7414 

3282 

833$ 


go of the 
machine . 13314 
Stopper, Kabci- 8614 
8topper .... 4804 I 
cable .... 8614 
Stopper la ma- 

chine .... 4794! 

- plug .... 12H4.1 
Stopping 6464, 1331.4 • 

- device 10124, 10814 

- lever . 646.10, 1031.7 
Stopplno . . . 979.il j 

lubrificatorea 4414! 
-, lubrificazione 

a. 4414 I 

Stoppuhr . . . 487.6 
Stbpsel fiir An- j 
schluOkon- 


664 


- -, lead-zinc . 564 

- Plante . . 66.10 

—, separate ex¬ 
citation by a 2624 

- sub-station 721.4 

-tvpe of . 

—, zinc. . . . 

- of electrical 

energy . . 

- energy 

- reservoir 
Store, to - 

electrical 
energy 


-. copDe 
. appa- -, doubl 
recehio a seg- , -, pressed 
nali dl . . 1349.1 - -winding 

-, linca telegra- | -, wire.7422 

fir* per . . 1340.4 ! stranded copper 
setrnall d’al- wire . . . . Hfflj 

larrac di . 1349a i . triple cord . 8 Mu 
Stranding . . . 7412 

- machine, cableTTSP 

- -, simple . . . 7427 

- -, tandem . . 744/ 

- -, vertical . . 7429 

- -, wire .... 7428 

Strang, llaupt- 723* 
-. Kabel- .... 8292 
Strap.3644 

- -braided con¬ 
ductor . . . 8674 


-c -c, scgnale a 1 
ram pan a perl 0494 1 

- telegrafopcr9964 1 

- paviinentata a i 
macadam . . 8372 j 

- trasvcrsale . 8364 

Straff.8214, 

Strahlen. Bee- ■ 

uuerel- . . 1813a! 
664 j -enbrechung . 9744 | 
; -enbundel . . . 2402 1 
644 I - -, elektrischesl2744 j 


164.12 -eucntladung 1274.4 ' “■ • • S902 

. 1254 ! -gcblilse Sand- 99.1 * Strappare il 
up j Licht- .... 973.4 I verme ad una 

' -enpriifer . . 1238.1 j ▼!*• .... 644.7 

. 642 j -pumne, Dampf-114.41 Strafle. 8368 

Storm, auroral 13014 1 -cm, Srkund&r- 12364; -narbclten . . 885/* 
- indicator, Po- , -en, ultravlolette | -nbahngene- 


1064.11 


takt.8839 | pofTs 

> Anschlufikon- | magnetic . . 9894 j -en. vagabon- 
takt--mltdrei --proof fixing dierende 

Kontakten 888 . 10 ; of the rod . 99L4 I Rbntgen- . 


11044; rator . . . .9034 
-n bah n mo tor . 280u 
|-nbeleuchtung 9114 
1283 a I - -armatur . . 967.7 





























Strattenoberfl&che 


1799 


Strom 


Strafienoberfiftche, 
Wlederher- 
stellen dcr .886.4 
-npflaster . . . 833a 
-nphotometcr 1344.4 
-> Quer- . . . .836.7 
-n transformator229 2 
-nfiberspannung 

82210 

-nwalze .... 8302 
Strattglquc, quali¬ 
ty au point 
de tuc . . . 110.1 
Stratification of 
light . . . .9724 

- de la lumlfere 

61cctriquc . 9724 
Stratlflcaziooe 
della luce 
elettrlca . .9723 
Stratified light 9722 
8trailfl£e, lu- 

mldre .... 9722 
Strato . . 803J, 7762 
Strato d’arla 128 Sj6 

- all’ampolla 
della lainpada 
ad Inc. . . 18462 

- attivo dl blos- 

sldo.44 jj 

avvolgimento 
a due .... 824.8 

- dl canapa . . 769.7 

- - carbonc . . 353fl 

- - cavo .... 8472 

- corrente . . 269.4 

- esterno . . . 2882 

- dl fultro d’a- 

mlanto . . . 769.8 

- - formazione 

Plants . . . 80jo! 

- - ghlacclo . 821.il 

- Uolante . . . 776.4 

- - per element! 

dl rlscalda- 
mento . . . 9832 

- - lacca . . . 867 j 5 

- lubrificante 489.11 

- magnetIco . . 1602 

- dl molecole 1292.7 
-» numero degli 3062 ; 

- dl ossido 4ifl, 3682 

- - plttura . . 897J2 j 

- - sclcnlo . . 1174.4 i 

- - am alto . . 875.11 1 

- tela .... 709.6 | 
Strati, tonal one 

fra gll . . . 330.4 | 
Stratum of air 12836 | 
Straw-band light- | 
^ niug-con- , 

< ductor . . . 990.71 

- electrometer . 033$ i 

Stray. 280.6 

-»to.280.7 

- field.1737 

• -.armature .2684 

- magnetic . 280$ 

- -, slot .... 2642 I 

- -, stator . . 281.10 

- joke . . . 280.1 

- flux.2812 , 

- -, armature . 2538 | 

- rotor .... 2538 
head .... 2642 | 

- induction . . 28Ls 

- lines. 280* 

- reactance . . 281.4 

- voltage . . 280 jo 


8 tray less . . .2812 
Stream, auroral 

1801.10 

Strobe 611 jo, 81 La 
Diagonal- . . 8122 
Mefall-. . . . 811 jo 
S treckbarkeit . 760.7 
-grenze .... 8602 
Strecken .... 8822 

kalt.882.4 

-blockwerk . 10602 
-rohre, Funken- 

1282.10 

-zllhler . . . .698.7 

Street . 8836 

cross.8837 

- crossing of a 

cable suspen¬ 
ded on a wire , 
rope .... 8222 ‘ 

- distribution , 

box.8462 i 

- -door contact 887.$ 

- -lamp fitting 967.7 ; 

- lighting . . . 9112 I 

- -photometer 1344.4! 

- standard lamp 922.4! 

- transformer 2292 
Strchler, AuQcn- 

643.10 1 

ftewlnde- . . 6432 > 
Innen- .... 6439 , 
Strelchen, Plat- 

ten. 832! 

Strelcher . . . 833 


Strclchkontakt 1047 


i 

t 

i 

. 351.6 ' 
. >1522 | 


74.1 


77.10 i 
871.11. 


Streifen. Ab- 

schmelz- . . 6637 ! 
-slcherung . .5692, 
Strength .... 8482! 
-.the - of the ac* ! 
cumulator bat¬ 
tery U main¬ 
tained bv a 
Dumber of pri¬ 
mary cells . 9962 
bending . . 
breaking 

- of charging 

current . . 

-, compressive . 861.1 
dielectric . 371.10 

- of discharge 

current . . 
-.disruptive . 

- of electric cur¬ 

rent .... 1259.4 

- for extension 3502 

- of field . . . 1792 

- firing cur¬ 
rent .9862 

- of flexure . . 3512 

- - the grid . . 692 

- - lllumination12562 

- - light . . . 12662 

- magnetic 
current . . 12692 

- magnetic field 

12682! 

- magnetic i 

pole .... 12672 j 

- - magnetism 12537 

- pole at the I 

top. 807.7 

shear .... 862.7 ' 

- of short-circuit ! 

current . . 139.10 1 
tensile .... 3602 
torsional . . . 35321 


Strengthen, to 40310 
Slrengthenlngof 
current . . . 1882 

- - the field . . 177.7 

- screen . . 1248 jo 

- of yoke . . . 4662 
Stress . . 8437, 8602 

bending . . 851 in 
breaking . . 862.4 
buckling . . 3622 
compressive . 861.4 
dielectric . 10692 

- due to ben¬ 

ding . . . 861.10 j 
electric . . . 2432 i 
magnetic . . 248.4 j 

- on material . 400.7 , 
mechanical . 243s 
permissible . 8432 

-.shear . . . . 8632 
shearing . . 8632 \ 
-.tensile . . . .3502, 
torsional . . 3537 | 
-. ultimate . . . 3622 
Stretch, to . . . 3822 , 
-.to - a spring 6452 I 
Stretcher, cord 9622 
-, wire .... 819J01 
Stretching In- ] 
sulator . . . 812L7, 

- ring.8122 

- screw . . . 454.10' 

- wire.8122 ! 

- of the wire . 8212 

Strettolo. aper- , 

tura aello. . 3937 

- a vite .... 8982 1 
Streufeld . . . 1737 j 
—. Anker-. . . 2812 

- Joch-. . . . 2H0.11 

- Magnet- . . 2802 

- -, Xuten- . . . 2642 

- Stllnder- . 281.10 

- Stator-. . 281.10 

-flufl.2812 | 


- Anker-. . . 263$ 

- Rotor- . . . 263$ 
-Induktlon . . 2812 
-koeffizlent . . 281.1 

-linlen. 2802 ; 

-rcAktanz . . . 281.4 
-spannung . . 280.10 | 
-widerstand, ma- | 

gnetischer . 281.7 
Streucn . . . 
Streuung. . 

-, Anker-. . 

-sfaktor . . 

-, Flan ken- . 

-. Kopf- 


. 280.7! 
.2802 
.2537 
. 281.1 
. 2737 1 
. 2642 


- derlvraftllnlent762 j 


. 28 Ls 


1762: 
264.7 1 
2792, 
2782! 
2812 
2812 
281.1 ! 


-slos 

- magnctlsche 
-, Nuten- . . . 

-.Pol- .... 

-, Polschuh- 

pritnttre . . 

-. sekundlire . 

-szahl .... 

Striae.9737 

Strich.Doppel- 12942 
clnfacher . 1294.7 1 
geteilter . . 12942 
kreisfbnnl- 
ger .... 1294.10! 
-methode . . 12942 1 
-punkt. . . . 1003s 
Strlc de luml£re 9737 

- 1 urn Incuse . . 9737 , 


Strike, to - 

against . . 683s 

-, to - an arc . 924J 
Striking of an 

arc.9237 

String, to . . . 813l 
Stringcre, anello 

per. 4222 

-. le vltl .... 3934 
Stringing a wire 8172 

Strip ..7892 

-.to.4692 

-bending appa¬ 
ratus .... 834.7 

- fuse.6694 

Indlarubber . 7802 
to - off the 

Insulation . 8892 
-, paper . . . 10113 

- of sensitive 

paper. . . 10834 
sheet-copper. 804 
-.sheet-iron . . 292 
-, to - the thread 6417 
-wound field 

coil.8884 

Stripping (dis¬ 
mantling) . . 4694 

- (unwinding) 82310 
Strlscla dl carta 896a 

10113 

-sensiblle 10802 

- - contatto . . 4984 

- - cotone . . . 8694 

- - ferro lami¬ 

na to .292 

- - gomma. . . 7802 

- - luce .... 9737 

- - rame larai- 

nato.804 

Strisclante, con¬ 
tatto . . . .6862 
Stroboscope . . 489j 
Stroboscopic 

method . . 48310 
Stroboscoplco, 
metodo . . 48310 
Stroboscopie. 488 jo 
S troboscoplo . 489.1 
Stroboskop . . 489 j 
S troboskoplsche 
Methode . 48310 
Strofinacci. . .7134 
Stroflnaccio . 10172 

- di lana ben 

asclutto . . . 4742 
Strofinarc . . 12804 
Strohhalmelek- 
trometer . . 6632 

Strom.180J 

-abgabcf&hlg- 

kelt.794 

-abgabc, spczl- 
fische .... 772 
Abgangs- . . 9934 
abgehender. 9934 
-es. ablenkendc 
wirkungdes 1634 
-, Ablenkung- . 6814 
-abnahmc . . . 1884 

- -Htelle .... 4204 
-abnehmer. . . 4242 
-, Absorptions-181311 
-, ab wlrts files- 

sender . . . 8136 
-, einen - ab- 

zwelgen. . . 1434 
-abzwefgung . 7872 
-.Achslal- . . 1318.it 
































Btrom 


1800 


Stromst&rke 


Strdme, Amperc- 
Bche Elemen¬ 
tal . . . . 18113 
Strom, an- 

dauernder . 137* 
Anker- . 140*, 260* 
ankommender998.7 
altcrnie render 135* 
-inderung . . . 133* 
-, anschwellen- 

der.138.4 

-anzelger . . . 675.4 

- -. regUtricrender 

Maximal- . . 678.4 
iquivaleuter 144.7 
-arbclt.... 155.10 
-.Arbeits- . . . 997* 

-art.132* 

Strome, atoml- 
sche . . . 1314.1 
Stromaufnahme 87*. 

- -fahlgkeit . . 75.11 

- aufspeichern 64.2; 

>herung»- 

S kcit . . 87.7 
rts flle- 

Gender . . . 813* 
-, Angcnblick- 137.7 1 
-ausbeute . . 1182* 
- - elnes Bades 1192.10 , 
Aun|?lelch- . . tabs 
-,auB8chaltbarcr552.4 
iufierer . . . 143* | 
-bahn .... 141.10 

-band. 250.4 ; 

Batterle- . . . 103.4 , 
-bauch . . . 1087* 
Strdme, benach- 
barte .... 700.4 
Strom, Betrleb- 482* 
718*! 

8trdme, Bewc- 
gung*- . . 1315* 
Strom, Bogen- 

lampen-. . . 967* ! 
-dimplcr . . 643.10 
-dauer .... 1035* 
-diagram m . . 141s 
-, diakrltlscherlOIS.io 
Diaphragmen- 7* j 
-dlchtc . .66*, 144.1 
- -, anodUchc 1192*i j 
- -.aquivalente 144*, 
- -Jcathodischc 1192*: 
- konstantc . 271.11 
-mittlcre . .271* 
—, momentane 144*, 
—, ortllche . . 144.41 
- - f rcsultlerendc271.fi, 
- verknder- 

lichc . . . .271* 

- -verteilnng . 144* ! 
- - dcrWicklunir33l.i \ 
—, zeltliche . . 144* j 
- -, zusitzlichc 271* 
Differential- . 180.7 \ 
-, Diffcrenz- . . 130.7 , 


Stromempflnd- 

llchkeft . . 646*2 
Strome, entgegen- 
gesetzte . . 134* 
Strom, Entlade- 77* 
-entnahme . . 727.7 
-es, Enlstehung 

dea.130* 

-entweichungs- 
sucher . . 1828* 

Erd-.998* 

einen - crzeu- 

gen.131* 

-erzeugcr . . . 207.4 
-erzeugung . . 181* 

- -saggregat . 206.7 

- -sanlage . . . 702.1 

-faden. 259* 

faradlwcher 1227.1 
Fehler- . . . 647* I 

-fold.174* j 

Flammen- . . 927* 
-os, Flleiicn des 130*' 
Strome, Foucault- j 
selie .... 183.1 
Strom hoher Frc- | 
uuenz . . . 188.7 ■ 
-.Fritter- . . 1074*, 
-fuhrend . . . 131.1 I 

- -er Anker . . 266* 
—e FAhne . . . 40* 

- -er Leiter . . 736.1; 
galvanischcr 140* 

-gebung .... 998* 
-, Gegen- . 189*, 999.7 | 
Strdme, gekreuzte 1 
1316*, 

Strom, gcmcln- 

1313* 


Frc- 


, 133* : 
. 139.1 j 
. 133.11 

. 134* 

, 140* 

. 140.4 


999.6* 
138.10 j 
. 136.7 
1*4.0 


-d re leek . 

-, dcr - durch- I 

flleflt den Lei- | 

ter.180* 

-durchflossen . 131j 
-, Dynamo- . . 140* j 
-cinheit . . . 1259* i 
-. elektrischer . 180* j 
-element. . . 1816* 


samcr 

- gerlnger 

quenz . . 

-, Gcsamt- . . 

-, Glelch- . . 

-, glelchgcrieh- 
teter . . . 

-, Haupt-. . . 

Hllfc- . . . 

-,lIoehfrequenz-13&7 
hochgespann- 

ter.133* 

-, Hochspan- 

nungs- . . . 189* 

-, Ideeller . . .145.1 

induzicrender 181*, 
-. Induzlerter 181.1*4j 
-, innerer . . 148.10 j 
-intonsitat . • . 132.4 
-, lntennitticren- 

der.137* | 

-.Jodko- . . 1227.10 1 
Strdme, Kabel-1341*! 
Stromkapazitat 33* 1 
-. Kapillarltats-1818* I 
-, Knochen- . 1353.11 ! 
-knoten . . . 1087* I 
-. kommutlerter 135.1 
-komponente 144 jo 
- konsum . . . 
Stromkrels 

- -.Anrnf- 

lainpen-. . 

—, Arbeits- . 

--, UuOerer . 

—, einfachcr 

- -. in den - eln- 
schaltcn . . . 141* 

—. elektrostati- 
scher . . . 1816.1 

- -clement. . 1816* 


Stromkrels mlt Erd- 
r0ckleltungl8l6J0 

- -,gal v an i.sr her 1316* 
—e, zu elnander 

f^cnelgt stehen- j 

- geschiosscner 

141*1 

- -. Im geschlos- ! 

aenen . . . 1316* 

- -, Haupt-. . . 142.4 ; 

- Innerer . 143.il 

- -. Dampen- 

- Lokal- . 

—. magnetelektrl- 

Bcher . 

- -. ofTcner . _ 

—, den - offnenMl* | 

- -, Orta- .... 998* ! 

- -e, parallelc 1814* 

- -, prlmarcr . . 181* 

- lie lata- . 

- Kuhe- . 

- -, den - 

schlleden 

- sekundarer 182* j 

- -. Signal- . . 1144* ; 
--, unvollstan- 

dlger . . . 1316.41 

- AVechsel- . 1089.4 ' 

- -. zunammen 

gesetzter . 

—. Zweig- 
KurzscnluU 
-, Lade- . . 

-, Dampen-. . 

-lauf .142.1 

- -beschrei- 

bung . . . 

- -schema . . 

-, Liufcr- . . 

-, Lecrlanf- 
-. den - leiten 
-leiter .... 

Lleht- . . . 
-lieferung . . 

—sanlage . . 

Linicn- 


1178* 

.998* 


168*1 

14L-' 


1025.1 
. 998.1 

141* 


. 141.1 
.738* 
. 189* 
. 73* 
.967* 


1162*0 I 

. 142*; 
140.121 
.501*1 
.729*1 
. 131.7 | 
.978* 

. 132* 1 
1163.1 
.204*; 
Lokal- .... 998*' 

-los.181* j 

- -, ein Instrument 


I 

145* ! 
140*< 
139* 

623.4 

675.4 


. 182* 
140*3 

1144* 1 

.997* 

. 143*; 
140.it - - 


- maehen . . 624* ; 
—er Anker . . 266* i 
—or Leiter . 735.10 j 
-losigkelt . . . 181* j 
-, Mrtguetisie- 
rungs- . 
Masehinen- 
-, Maxtmal- 
-medbereich 
Strommcaser . ©iu.t. 
—. d’Arsonval- ! 
scher .... 677.4 1 

- - mlt Aussrhlag | 

nach beiden j 
Selten . . . 676* 

- -, elektromagnc- 

tlseher . . . 676.4 

- mit cxzentrl- 1 
scher Elsen- 
scheibe . . . 676* j 

-Federgegen- ' 

kraft .... 677*, 
gegen- 
wlrkcnder 
Schwere . . 677.1 

- -. llitzdraht- . 676* I 
Strommcasung 621* I 

- -, absolute . . 699* | 


Strom, Mikro- 
phon- . . . 11L2j 
-, Minimal- . . . 13 »j 
momentaner. 137.: 
Motor- .... 146 : 
-. Mu.skel- . . IS&3* 
nachcllcnder 194i 
NebenschluO- 142.7 
negativer . . 134.* 
-. Nerven- . . 1352L 

-netz. 725* 

N ieder- 

frequenz- . . 13J/ 
-, nicdergt'Bpann- 

ter.133-t 

-, Niederapan- 
nungs- . . . 133.1 
-, Nutz- . . . . 14tb 
Oberflachen- - 
elncs Loiters 732“ 

Orts-.ML' 

-phase.20Qi 

Strdme, phrsio- 
logische ‘ . 1314* 
Strom, Polari¬ 
sations- ... 10* 
-, polarisicrenderlOj 
-.positIver. . . 134* 
-preis. Motor- . 715* 
-. Prlmar- . . .131* 
pulslerender . 137r 
-quelle .... 131.1 

- -.Kuf- . . . 1144J 

-regler.674: 

-n^gulierung . 678i 
-resonanz . . 1314*' 
-richtung . . . 138* 

- -. die - and cm 183 j* 
—. Xndernng 

der.134J 

- -sanzelger . . t/Sli 
Kotor- 140.1&, 259J 

-, Kiick- . 189.4, 9WLfi 
-, Kuhe- .... 997.: 
-sammler . . . 41i: 

- -buchse . . . 42L» 
—endring . . 422i 
-sammlung . . 414> 
-, Sehenkel- . 140*» 

Sehnell- 

freciuenz- . 1080 j 
- schnellwage . 675* 
-schluQ .... 14U 

- -biirste . . IOWj 

- -stellung . . 517J 
—Htiick . . . 11283 
-schwachung . 13A“ 
-sekwankung . 1SHJ 
-, Sekundar- . 18Lie 

wknndarer . 102 
-. sinusoid aler 1227.7 
-spalter . . . 1233: 
-, den - sperren 14L“ 

-spule.5482 

Stander- . . 140.ii 
-. Stark- . . . 132.lv 
Stromstarkc . . 132« 
—, Abschmelz- 662* 

- - In Ampere . 132.7 
—, A uaschalt- . 53(b 

- cflTektive . . 196* 

- Ein belt der 132.' 
—, Etnschalt- . 59(U 
—, elekirische 1259.4 

- -, Entlade- . 77j<* 

- -, Lade- . . . 74.1 

- -, Ladung der Ak 

kumnlatoren bei 
konstanter . 72* 





















Stroms tArke 1801 Sublimato 


• 1 i 

stromatArkc, | Stromwendungs- ; Strumcnto con , Stutzen .... 846.1 

Lampcn- . . 968J zelt. 270.7 j scaln lllumi- Style.6674 

- -,maguetiachel2692 -zAhler . . . G89.to nata .... 7004, Stylos .... 10064 

- -, Magnetwick- ; -zclger. 687.1 , - per taratura . 6244! recording . . 6674 

lungs-.... 8884 - reglatrieren- - tondo .... 7004 Suante. chande 896.4 
• Normal- . . 1824 der. 6784 I - universale . . 6994 , Suavidad especi- 

- -,spezlflsche . 144.1 -zufuhrungs- I - verticals . . . 7004 flea de la luz 972.4 

- ZQndungs- .9864 feder .... 4314; Strut, to . 8114, 812.1 Subcarga de los 

-.Stator-. . . 140 ji ; -zunahme . . . 1837 ; - . . . 611 . 10 , 8114 i tubos Roent- 

den - stehlen 18384 i zusammengesetz- j -, diagonal . . . 8124 1 gen .... 128819 

-stofl.1382 ter. 1444 1 Strutting . . . 81L7 Subcentral . . 78lJ 

- Entlnde-. . 78a { zusiltzlicher . 271.4 Struttura, cambla- - de acumula- 

Tell-.1432 Zwelg-. . . .1434: mento (11 . .3714 do res . . . .721.4 

-tellung .... 143.1 -zwelg, Anker- 259a - dl - dl un me- . Subcon mu ta- 

Strome, Tesla- 13194! Strdmungskurve tallo .... 292 cion . . . .2724 

Strom, Tesla- ' 1704 -, dlffcrenza di 294 Sub-connection 

d'Arsonval- 1228a -rlchtung, hypothe- - dl un metallo 29a with manual 

-* theoretlscher 145.1 1 tisclie . . .13154 Stud, contact . 89921 operation. 11662 

-.Thermo-. . . 27.4 Strong current 182ao -.Insulating . . 8894 Subcutaneous 

-transformator 230.4j Strongly damped Stuckkohle . .1102 I injection . .610a 
-. Transforma- 643? | Stiitze, Arm-. 11272 , Subdivided Held 

toren-.... 1404 — oscillations 10844 | Stufa elcttrica 9814 coil. 8881 

-tibergang, schttd- I - excited . . 250ai - a fllo libro . 9822 - resistance . . 6634 

licher-zwisehen Strozzamcnto . 422.1 1 - - lampade ad in- - winding . . .808.4 

2 Akkuniulator- |-. tubo a . . . 12834 candescenza 982a , Suddividerc . .8837 

platten . . . 704 Structural iron 3464 1 Stufc. 5867 Sobdividlr . . .3867 

-nmkehr .... 732 Structure, arma- | Stufenbatterie . 86.11 Subdlviscr . . 886 ? 

-umkehrung . . 134.7 : ture 415.1 -gcstell .... 1044 ! Subdivision . 288.13 

Undulations- 1874 1 difference of. 294 | - Wand- . . . 1044; - of the are . . 926» 

-s undulleren* 1 - of a metal . . 29.1 -glas, Akkumula- |- - breaking 

der .... 1227.9 i Structure, change- . tor-. 884 f distance . .664.7 

-.slch den - un- 1 ment de . . 3714 | -rad. 447.4 - - coils .... 4664 

rcchtmttfllgan- difference de 294 -Trials .... 1024.7 1 --core . . . .4124 
eignen . . 13332 - dun metal. . 29a j--,polarlslertesl0244. - - the current 143i 

-unterbreeher 10654-. changement -scnalter .... 6237 | — the spark- 

-unterbrcchungl4U> de. 292 -schelbe . . . . 447.4 gap .... 1064.1 

untcrbroche- j modification ! -weise.6894 \ Subdivision de 

ner.137.4 de.3714 - - Verttnde- \ fare . . . .926# 

ununterbroche- , Struktur elnes rung . . . 1098 c-des bo blues .4654 

ner.1374 Metalles . . 29.1 1 -wlderstand . . 5764 I - du chcmin d* 

-variation . . . 1834 -vcr&ndcrung . 3714 | -zahl. 686.10 1 Interruption 664.7 

-verbrauch . . 1324 -verschiodenheit 294 1 Stuff un, to . . 8922 i - de courant . 143.1 

verketteter . 2044 ' Strumcnto . . 622ai Stuhl, Ilurch- —la distance 

-verlust .... 7334 - a eampo Fer- j leuchtungs- 12444 explosive . 1064.1 
-versehlebungl314ai raris . . . . 608a -, Isolier- . . 1278a - du noyau . .412a 

-versorgungsge- -rotante . 6939 Stunipf sehweis- ; — trajet d'intcr- 

biet ..... 7214 j - di controllo . 6244 sen. 3962 ; rnptlon . . . 664.7 

-verstttrknng . 138a - per corrcnte al- | Stumpy carbon - uni forme . . 688.4 

-verteilung . . 1422 ternata . . 700ao. ceil.2L7 ( Subdivision . 28H.n 

--sanlage . . . 7254!- dopplo . . . . 6824 i Stundc . . . . 1249.13 - de los car rotes 4664 

—say stem . . 724.it ! - elettrolitlco 12360 ' -, Heleuchtungs-728.4 1 — los cuernos 

- -stafel . . . . 903a j escludcre dal ; -, Brcnn- .728.4,9704' poiares . . .460.1 

-verzogerung . 1384 1 circulto uno 624 a 1 Kerzen- . . 977ao - - la distancla 
Strome, ver- - a flangia . . . 699a -, Lampen- . . . 9767 explosiva . 1064a 

zwelgte . . . 143« ; - per franklinlzza- ; -. Lumen- . . . 9762 - - la dlst. de 
Stromverzwel- zlone . . . 12282 1 -nsteiler, elektri- 1 ruptura . . .664.7 

gung . . . . 1434 - di laboratorio scher . . . 1040.1-del nucleo . .412a 

-volumen . . . 2594 8884 1 Stunned .... 507.4 Sub-exchange 

voreilender .199.0 - a lettura dlretta Sturm, magneti- switchboard 11234 

-wage.6754 6992 scher . . . 18632 Subexcitado con 

-wAhler, - dl mlsura . . 623a -slchcre liefest!- rctraso . . .2984 

Stopsel-. . .*653i'-elettrieo .6232 gung der Auf- ! Subfluvial cable 764 j» 

-wJtrmeverlust 2924 - per misiire In- fangvorrich- 1 SubUsant 11 n effort 

- der Wick- dustriali . .698.7; tung . . . .991.4 Mectrique 18074 

lung . . . . 3314 l-di preci- ! Sturzelemcnt . 13s Subkiitanc Eln- 

Watt- .... 1452 sione .... 701a ! Stiitzlager . . . 486.1 snritzung . . 610a 

Wattcvillcscher -registra- | -plattc.49ao Sublimado, dlso- 

12274 tore.7012 -punkt, Lei- lueibn de . . 606a 

w’attloser . .1454 -a rocchctto tungs- . . .8094 Invecclrin con 896a 

-, Wcchsel-. . .1364 mobile . . . 662» j -sehclbe . . . . 49ao , Sublimatlbsung 606a 

-weg.14tao-a torsione662ao ' Stiitze, F.isen- - Sublimate, Impreg- 

-weFchc . . . . 3422 !- a poll sfcrlebl 662a 1 | ffir Isolatoren 8182 nation with cor- 

-, Wellen- . . . 1874 - - profllo . . . 700.7 |Holz- . . . .8152 1 rosivc . . . .806a 

-,den - wenden 134a - - quadrante bl- I-.814a .treatment with 

-wender 419.7, 10222 ( latcralc . . . 700a 1 Isolator- . . 812ao corrosive . .806a 

- -Isolation . . 422 jo ' - per quadro dl ! -, Lasehen- - fflr Sublimato corro- 

- -konstruktlon 420a dlstribuzione699.4 ( Isolatorcn . 8134 sivo, impreg- 

-wendung . . . 134.7 -. reslstenza Interna i-, U-formlge . . 8144 1 nazione al .806a 

- funkenfrele 272a ! dello . . . . 624.7 I-, Winkel- . . .8133 -, soluzlone dl . 606a 



























Subllm6 


Sulfuro 


8ublim6, Im¬ 
pregnation an 
- corroslf. . 806 j 
-, Injection au - 
corroslf . . . 806* 
-, solution do - 
corroslf . . . 606* 
Rub-line-switch 1168* 
Submarine eable~69* 1 

- - connection 847.1 j 

- line.996* , 

Submerge, to - a 

cable . . . .84818: 
Rubrayado . 1004.1 
Subscriber's 

line .... 1181* 
-station. . . 1129.8, 
-.telephone . 1129* 
Substance . . 1251.1 
-8. dissimilar . 1368.7 | 
imponde¬ 
rable . . . 1868*' 
-, ponderable 1368*, 
Substance antl- 

putride . . . 806 l^ 

- constitutive des 

electrodes . 2 jo , 

- de la raeche929*, 

- dcgralssante 1200.7; 

- deoolarisante 10* ' 
-s dissem- 

blables . . 1368.7 
-• £mettant de 

la lumicro 1818*o 

- d’un HI ... . 747.8 

- Imponderable 1868* 

-a d f impr6^na¬ 
tion .929* 

- In ter medial re 

humeetde . . 6* 

- Isolante . . . 774* 
-a 1 urn Incuse* 1318.10 

- magn£tlque 161*0 

- non-magnetl- 

S ue.162.1 

e ncttovago718* 
- ponderable 1858* 
SubHtancia . 1261.1 
- antiputrlda . 806* 
—a disfmlles . 1368.7 
- imponderablel368^ 
-a de Inyeeoion 929* 
-a lumlnosas 181H*o 
- magnet lea . 161 .10 j 
- ponderable 1358* 
Rubstanz . . 1261.1 
-en, unglelchc 1368.7 
unwftgbare 1368* 
wUgbare . . 1358* 
Sub-station . . 702* 
—, aecumulator721.4 
— circuit . . 1166.4 
- - service . . 1156* 
—. storage 

battery . . . 721.4 
— switchboard 
with manual 
operation . 1106* 

- telephone 1166* 
Substitution, 
con mu tad or de 
- automatics 
de lampara* 1346* 
metodo de . . 626.1 
Substituer . . . 241* 
Substituicren . 241* 
Substitute, to . 241* 
Substltutions- 

metbodc . . 626J 


1802 


Substitution 

method . . . 686j 1 
Substitution, I 

methode do . 626 j ' 

- riciproque de 

flls couples en 
parallele . .842*, 
-, resistance de - 
invariable ponr 
lampes k arc 942* ! 
Subtend, to - 

the span of ' 

the pole piece 308 j j 
Suburbain. trade 
t^lephoniquc 1171.4 
Suburban tele¬ 
phone trafHcll71.4 
Subway .... 830.4 
Succ6<fan£ du 

caoutchouc 1340* 
Succcdaneo del 
caucciii . . 1340* 
Sucedfineo del 
caucho . . . 1340* 
Succession, rapl- 
dite de - de* 
signaux radio- 
telcgraphi- 
ques . . . 1103.7 
Sueeessione . . 238* 
Suecin .... 782J1 
hulle de . . . 787* 
vernis au . . 368* 
Suecino . . . 7*2 ji 
S uccsidn. . . .236*; 

- de ondas . . 1084* I 
Suecur, almant 1804* j 
Suchanker . . . 862* 
Sucher .... 1042* 1 
-kombinatlon 1042* 

-,Pol-. 667.4; 

Sucking-mag- j 

net .... 1904* 
Sucre de Saturue 

1220.1 ; 

Suction gas 

plant .... 127* 

- poiut . . . 1279*! 

- side .... 1279* j 

- transformer . 229.7 
Sod. Gold-. . 1206.1 1 

Silbcrwclft- 1206*' 
Sudhalfto der I 

Nad el . . . 1803.7 
-llche Aurora 1301.7 
-magnet Uch . . 169* 
-magnetismus . 169.7 
-pol.169* 

- - der Magnet- 

nadel .... 629* 
Sodden altera¬ 
tion .... 688.10 

- breaking of the 

circuit ... 618* 

- closing of the 

circuit . . . 518* 

- discharge . . 76.7, 

- heating . . . 283.1 

- Interruption . 664* 
Suddivislonc 

dell arco . . 926* 

- della dlstanza 
esploslva . 1064.1 1 

- deMo cstre- 

mlta polar! . 460.1 ' 

- del nucleo . . 412* 

- del rocchcttl . 466* 

- dcllo spazio dl . 

Interruzione 664.7 1 


SuMols . . . 1127*| 
Suela del elec- 

truforo . . 1277*' 
Suelo.104*' 

- humedo en el 

Interior . . . 8367 ; 

- pedregoso . . 804* 

- para sal as de 
acumuladoreslOQJ 

- dc la sala de 

m&quinas . 618 .10 
Suclta del glo- 

bo. 1099.1! 

Sufficiently 

lighted . . . 514* 
Sugar of lead 1220* 
Suggeritore, lam- j 
pada del . ..949* ! 
Sughero, piastra ’ 

dl.W 6 . 11 1 

Suie.110*1 1 

Suisse, com mu- | 
tateur . . . 1021 * I 
Suitability for ] 
military pur¬ 
poses . . . 110L7 
Suite.286* 1 

- des reactions de 

fabrication du 
carburcdc cal¬ 
cium . . . 1224* 
Sujccidn a un es- 
fuerzo . . . 84&7 
Sujetador . . 1042* 
Sujeto k un es- 
Tucr/o elec- 
trico . . . 1307* 
Sulfataelon . . 47* 
Sulfatar .... 47.7 
Sulfatatlon . . 47* 
Sulfate d'amiuo- | 
nlaque . . 1216.1 1 

- dc baryte . . 783* | 

- barvurn . . 783* 1 

- - cobalt . . 1217.4, 

- culvre . . 1216* 

- culvrlque . 1216* 

- double d’alurol- 

nlum et d'ammo- 
niuni . . . 1216* 
-et de po¬ 
tassium . . 1216* 

- de cobalt ct 
dammonlnmI217* 

- - de fer et d’am- 

mouium . 1216* 

- de nickel ct 
d'ammoniaque ! 

1217* 

- - do nickel et 
d'ammoulum 1277* 

- ferreux . . 1216.4 j 

- - ammoniacall216*! 
Improgner de - 

de ouivre . .806* ' 
Injecter au - de 
culvre . . . 806* 1 

- de magnesie . 14.4 

- mercurcux . 22 * 

- dc plomb . . 44* ; 

- potassc . . 18* ! 
-.cristalde 1 K 2 j 

- - potassium . 18* 

- - protoxyde de ! 
cobalt ammonia- 
cal .... 1217* 

-dc fer . 1216.4 

-de mercure 22 * 

-de nickel 1217* 


Sulfate de plomb 
de nickel am- 
moniacal . 1217 j 

- de sodium . 1216* 

- soude . . 1216* 

- - zinc . . . 12l7j 

-, cristaux de2±4 

Sulfater .... 47.; 
Sulfatieren . . 47.: 
Sulfatierung . 47/ 
Sulfatlsierung . 47/ 
Sulfato de alumina. 

disolnelOn de 80.; 

- - aluminio y de 

araonlo . . 1216 * 

- ambnieo . . 1211i 

- de barita . . 783* 

- - cine . . . 1217 j 

-. orbital dc 22.4 

-, disolucibn 

de.132 

- - cobalto . 1217.4 
-y dc arao¬ 
nlo .... 1217* 

- - cobre . . 1216* 

- - - cristallzado 14* 
-, dlsolucidn 

de.13/ 

-.Invcctar con80&2 

-, pila de . . 11s 

- - hierro . . 1212: 
-y de amo- 

nio . . . . 12163 

- magnesia . 14.4 
-,dtaolucton deli* 

- mercurloso . 223 

- - niquel . . 12172 
-y de amonio 

1217* 

- - plomo ... 44/ 

- pot&aico ... Ill 

- -aluminlco 12162 

- crlstal de . 182 

- de protdxldo 

de mercurio 223 

- sosa . . . 1211s 
Sulfite aclde de 

sodium . . 1218* 
-soude . 1218.1 

- neutre de so¬ 

dium . . . 1217.7 
-soude . 1217.; 

- dc sodium . 1217/ 

- - soude . . 1217* 
Sulflto acldo de 

sosa .... 1216.1 

- ncutro de sosa 1217.: 

- dc sosa . . 1217* 
Sulfuro d'ammo¬ 
niaque . . 12121 

- d'ammonlum 12121 

- d'antimolne 

noir.... 12124 

- d’hydrog^ne 1211* 

- mercurique 

natnrel . . 786*4 
proto - de fer 12127 
- de plomb . 447 
-, trl - d'antl- 

moine . . . 1212s 

- de carbone 12122 
Sulfurico, acido 2* 
Sulfuro amdni- 

co .... 12121 

- deantlmonio 1212s 
-negro . 12124 

- - carbono . 12121 

- dorado de antl- 

monio . . 1212* 













Salfuro 


Supply 


1803 


Salfaro de mer- I Suonerla a cadi- | Saperflcle lnegua- Superflcle de con- 

carlo natural pana . . . 10462. le dl contat- tactoentre pasta 

786.14 i - con cartelUno to.60Sl y soporte . 60j 

- potdalco . . 121U| indlcatore 11332 - a laralne . . .4682 - - untar la . 14a 

Sulfa ro*o, : - centrlfuga . 18492 1 - latcrale dell’ln- - dentada de la 

Acldo .... 61.4 : - contlnua . . 10452 • dotto .... 288.4 placa .... 482 

Sulphate of , - doppla . . . 1044s Superflcl lavo- -> desarrollo de 

ammonium 1210J - elettrlca . . 1044a rate.4062 la.82J 

crystals of j—a rorrentc 8 uperflcle levi- - disponlble . 430J 

potassium . 182 contlnua . 11322 gata . . . .8712 - dc enfrlamiento 

- or ferrous am- j -, impianto dl 1046.10 - liscla .... 288.7 2842 

moolum . 12162i - lenta . . . 1046.1 - lisciata . . . 8712 - cqulpotenclal 178.1 

- - lead .... 442 - polar!zzata 11222 - dl llvello . . 178a - de la escobllla2?39 

- - magnesium 144, — a due cam- j - lucidata . . . 8712 - especiflca de en- 

-, mercurous. . 222 pane . . . 1123d - a nervature j friamlento . .2846 

-, mercury . . . 222 — ad una cam- 1 della piastra 462 I - de la csplra . 806d 

- of nickel and pana . . . 1122.7 - del nucleo. . 4682 - del inducldo 2672, 

ammonium 12172 - dl prova . . . 71.7! - - nucleo dl l 2882 

potassium . . I 8.1 - ad un solo ferro .... 468.1 * de junta . . 4624 

- of soda ... 18.7 colpo . . . 1044a - - della piastra 39.4 ! - lamlnada . . 4682 

- - sodium . 12162 . — una sola piastra a - lateral del in- 

- - zinc .... 11.7 ruota . . . 10402 grande ... 622; ducido . . .2884 

to.47.7 - a huooo con- ; - delle piastre, svl- ; - lisa.288.7 

Sulphatfng . . 472 tlnuo . . . 1138 a: luppo della. 45.4,- del nucleo. .4682 

Sulphatlon . . 472 - da tavollno 1146.4 , - polare 1662, 468.10 -de hierro 468l 

Sulphrous chlo- Superficial car- - - attlva . . . 3772 ] - de la parrilla 1112 

ride. . . . 779.il bonisatlon . 9187-- attlva dun -pleza poIar#7&2 

Sulphur . 8862 ,779di - current of a magnetc . 12969 -placa . . 89.4 

-ball electric ma- conductor . 7322 - dl radlazlone 2847 1 - placa de gran 622 

chine . . . 1370.4 -eddy currents 12912 - - raffredda- - de la* placa*, deo- 

- dioxide . . . 61.4!-. enfrlamiento 289.li, mento . . .2845 arrolfo de la 4&4 
powdered . . 7802 -, temperatura . 2802 1 - reale della pla- - polar 1669, 458.10 

Sulphuretted j Superflclale, raf- stra. 892 1 - - actlva • . .2772 

nvdrogen . 13112 rreddamento 289.u 1 - dl ri seal da- -de un iman 

Sulphuric acid .22 -, temperatura . 2*12 mento . . .9842 12969 

- ether.7792 SupcrHcle . . 1248.7 I - scabra .... 2882 - de potencial con- 

Suma alge- -, accumulator a ; - dl scorrlmento stante . . . .1472 

br&ica . . . 2372 irrande . . . 622 4069, 602.1 - - radlacidn . 2847 

- geom 6 trlca . 2372 , - d alesatura . 460 ~h - - separazlonc 42 -- rcsbalamlento 

Sumaria de prue- 1 - apparentc della 1 - - flfregament 06882 ‘ 4062 , 603.1 

has. 485.1 piastra . . . 892 1 - - sgocciola- -ro/amiento 4942. 

Sumerglr . . . 889 - d appogglo . 4362; mento . . . 362 6362, 1280.4 

- el cable . . .8432 - attlva dl car- i- della spazzola 2789 . - rugosa . . . .2882 

Su mention, placa bone .... 1021 - gpccifica dl raf- de separacton 4s 

de. 6962 - - del catodo . . 2 _s! rreddamento 2842 Supcrficielle, car- 

Sumidero . . 884u -, azlone della . 462 : - dl una splra 8 O 6.11 bonisatlon . 91147 
Suminlstro de - della cossa . 4012 - stroflnantc . 1280.4 Superheated 

corriente . . 1832 ; -, condensatore -. sviluppo della 822 steam . . . 118.11 

Summatlonsdla- 1 a.119.4 J - d'linfoue . . . 462.4 Superheater . 113L12 

gramm . . 1332.4 - conduttrlcl Superficlc . . 1343 l 7 | Supcrintcndanoc, 

-kurve .... 13322 , parallelc . 18142! - acanalada de la works . . . 7182 

Summation - conica . . . . 63L4 I placa . . . • 402, Superintendant, 

curve . . . 13322 1 - dl contatto . 148 I-, acclon de la. 462 works. . . .718.1 

- diagramm . 1332.4 6362, 66021 - actlva del car- ; Superoxydbll- 

Somme, algc- ■ - dl cont., lubri- | bon.109! dung .... 462 

bralsche . . 3372 ticare la . . 140 ,-catodo . . 29 , Superoxydschicht, 

geometrische 2372 — - fra materia . - - de la placa 302 aktive . . . .44.12 
Summon . . . . 4722 1 e sostegno . 602 -, acumulador dc Superoxyd- 

- der Bogen- -dl due mo- gran .... 622 ' schlaium . . . 70i7 

lam pc . . . 934ao talli.279 1 - de alambre . 68 H 2 Superposed field 1764 

-, elektrolytl- -delle spaz- - allsada . . . 3712 I -poslcion 24U, 407.4 

aches . . . 13612 zolo . . 27a9, 2749 - del allsaje . . 4609 : Superposition . 24L4 

- der Leltungs- - dentata della anterior . . . 4122 1 8upersaturatedl29l9 

dr&hte . . .822.% piastra . . . 402 -aparente de la I-saturation . I 8 L 10 

Summer . . . 1096.1 - dlsponibile .4209, placa .... 8021 -vision. 4702 

Summierung, ab- - eouipoten- - ae apoyo . .4362 - - of work . .7109 

aatzwelse . .6982 zlalo . . . . 173.11 - - la caja . . . 40 Ij -visory control 11848 

-svorrichtung .698.1 - dell’espanslonc , - - calefacclon 0842-lamp. . . 1149.1 

Sampner * con- polare . . . 2782 I -, condensador --relay. . . 11499 

nection . . . 5002 - dl filo . . . .5882 de.• 119.4 Suposlclon . .2472 

Sumpner, eollega- — frenatura . 4042 , -s conduct rices Supplementary 
mento dl . . 6002 - frontale . . .4122 paralelas . 18148 c harge . . 1161.7 

Sunk wall - frontale dellVIet- - de concxldn . 6602. - fuse. 6082 

switch . . .897.1 trodo . . . 1072.1 - conica . . . .631.4 - resistance . .6782 
suola deU’clottro- dl glunzlone 6612 - de contacto . 142 Sup ply arc-lam p940a 
faro .... 12772 - della gratlcola 6862 , area of ... . 7372 

- del focolare 12249, 1112-deslgual . 6022 i - of current . . 1322 

Saolo umldo - dell’lndotto 2679.,-de las csco- - main. 7689 

neirinterno . 886.7 2882 1 blllas .... 2789 - meter .... 6899 




















Supply 
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Surface 


Supply 

•Iteri 


alternating- 
current . . . 0913 
- -, continuous- 
current . . . 091.4 
—, dynamo¬ 
metric . . . 0923 
—, Induction . 0923 
—, motor . . . 092.1 
—, reversible 

motor.... 6922 
* single-phase 691.7 


- switch board 690.7 | - lateral 


8upport en J . 8143 
lsolateur- . . 799 jB 

- d'isolateur . 8 I 2 J 0 

- - courbe . . . 8143 

- - droit.... 8143 

- - monte sur la 

flliere d’un 
coinble . . . 8102! 

- - d’isolateur k I 

selle . . . .8183 1 

- pour lampc A 
main .... 106.7 i 


—, three-phase 091.8 

- three-wire . 0913 

- type of . . . 09L» 

-.place of . . .727.4 

- pressure . . . 482.4 

- station .... 702.4 

- transformer . 229.4 

- voltage . . . 7183 

-, to. 728.0 

-glow-lamps967.7 i - mural . . . 
Support, cell . 1023 I -. ossaturc de 

- for counter . 696.0 
-> double clip . 8163 

- for the end plate49.4 
-, insulating 863,7963 

pipe.8773 

-, tube.6123 ' 

winding . . . 417.1 , 

-, wooden . . . 8162 | 

Support, (lam- 

938.10 
1127.4 
.967.4 

627.11 
18163 
. 8183 


pea) 

-,(teleph.) . 
-d’abat-j onr 

- d’aimant. 

- d’Amp&re 

- d’angle 

- de i’antenne 1077.4 
bagne .... 404 j 

- bilateral d'lsola- 


816. 

- de lunette . . 6413 j 

- du mOcanisme I 

de comptcur 6953 I 

- de menu re . 12447 I 

- - microphone 11093 j 

- mobile de micro¬ 

phone . . 11093 

- du mouvement 
dc compteur 6963; 

. 818.1 

: ..-. .6113, 

1 - a patto . . . 818.4 i 
-, platragc dcs 
isolatcurs sur 
leur.816 l7 

- dc porte-balals 432.1 I 

- k scellement. 8183 
-. 8cellcment an 

plAtre des iso- 
Iateurs sur 

leur.815.7 

selle de . . . 8343 

- simple decrol- ; 

seen cd t . . . 8163 ! 

- tonmant de 

microphone 1109.7 

- de tube . . . 8773 

- cn U.8U3 


, - avec vis & bols 814.1 
teur k collier 8163 1 Supporting barll4l3 i 

- en bols . . . 8162 ; - bracket insu- I 

- k boucle . . 18413 I lator .... 7992 

boulon de scelle- 1 - clip.612.7 | 

ment du - I - core.483 

d'isolateur . 813.7 ; - frame for plates 

- des cables . 13413 412 

calsse- - (tOlegr.) 1 - framework . 0113 1 

1012.7 - Insulator . . 7993| 
chanvrage des I - pane .... 49.io i 

Isolateurs sur I - plate .... 49.10 | 

leur.8163 I - ring. 404.1 

collier de . . 612.7 - saddle .... 6843 

console- - de la I - slab.49.io; 

poullc de proue - tube.0123 . 

(pose de cable Supporto della 
sous-marins) 860.6 puleggla dl ' 
-, crochet du - prua .... 86031 

d'isolateur . 8183 Supposition . . 2473 I 

- - k vis . . . . 814.7 Supposizione . 2473 ' 


- de dlaphragme 

12413 

- double de crol- 

sement . . . 816.4 

- d’isolateur k 
collier . . . 8163 

- de douille . .9633 


Supreslon de un 
defecto . . 13273 i 
8 upresor de chis- 
pas para rcduc- 
tores .... 913 
Suppression de 
la charge . .4923 


- pour 61^ments 1023 ; - d’un derange- 
■ a’enroulement 417.1 1 ment . . '. 1327.S 
Rnpprlmer la 


- d’ 6 aucrrc . . 8133 

- en ferpour iso- 

lateur .... 8182 

- de fllttre . . 8162 
fixation des 

Isolateurs sur 
leur - k i’alde 
de chanvre . 8163 


charge . . . 492j 
Surcharge (accus.) > 
74.4 

- (mach. Olectr.) 490.7 ' 
capacite de . 4903 
d 6 clanchement 
k .6983 


Surcharge dc tu¬ 
bes de Roent¬ 
gen .... 1289.1 
Surcharger . . 743 
Surchauffeur de j 
vapeur . . 118J3 1 
Stircorapound.cxci- 1 
tation .... 2683 
Surcompoundage 

2683 

Surcompound£e, 
dynamo . . 2143 
g£‘n 6 ratrice . 2143 : 

Surd. 28641; 

Sureau, raoelle 
de .... 12777 
80ret£ (coupe- 

clrcult) . . . 6603 
boblne de . . 8823 
- de - pour 
lampcs ft arc 
k courant 
altcrnatlf . . 9403 
- de boite de 

jonction . . 8843 
coefficient de 2483! 

-, disposltlf de | 

suspension de 

W4.S | 

-.filet de - d’nn j 

f lobe de lampe I 
arc . . . . 9883 • 
interrupteur de 

620.7. 

- de - k haute 
tension . . . 5513, 

- d'isolement . 9063 j 
-, lampe de . . 0223 j 
resistance de 6643 ! 
Surexcltation .251.4' 

k .2613 

Surexclt£ . . . 2613 | 
Surface action 463 i 
apparent plate 893 I 
- or bore . . . 4693 
- condenser . . 119.4 
- conductance of 
a wire . . . 781.4 < 

- of contact of 
two metals . 273 
- cooling . . 289.li 
- of core .... 4683 
- density . . 1818.4 
- development 823. 

- discharge . . 8782 i 
- distribution 12703 j 
grate .... 1112 1 
-.beating . . .111.7, 

- insulation . . 373.1 j 
- - path .... 9003 
- or iron core . 4634 
- - joint .... 462.4 
- to be machined i 
4063; 

- magnetisation 

12952: 

plate.89.4 

- plate.3822 

- of the plate, 

corrugated . 462 i 
— the plates, 

development I 
of the .... 45.4 : - 
- - the plate, 

ribbed ... 403 - 
- pressure . . 63641| - 
-, real plate . . 893, 

-, separating . . 43 - 

- -temperature 2863 1 -> 


Surface tension 13134 

- -unit .... 1276,: 

- winding . . . 832>. 

- wiring .... 8624 
Surface . . . 1248.7 

- d'about . . . 462.4 
-, action de . . 4 o 4 

- active du char- 

bon.16> 

- de la cathode 

- d'alOsage . . 460.' 

- alOsee .... 460.? 

- nntOrieure . . 412i 

- apparente de 

la plaque . . Jfib 

- d'appul (piles) 14 j> 

- (mach. clectr.) 

43uJ 

- gralsser la - 
du ballon . . lis 

- de balal . . . 2734 

- la eaisso . . 4014 
carbonisation 

dc.913: 

- de chauffe 

(chaudidres) 11 L: 

- chaufle (appa¬ 
rel Is de chanf- 
fage) . . . . 984r 

-,chetnin lsolant 
de la . . . . 9064 
-s conduotrlcos 
paralhMes . 1314> 

- conique . . . 53Li 

- de connexion 6603 

- - contact tnon- 

Olectrique) . 14.- 

-(01ectrique)5a64 

-de balal . 2783 

-inegale . . 6 fct? 

-dc la raatifcre 

active et du 
support ... 604 

-rugueuse 0022 

-, courant de - 
d'un condnc- 

teur.7B5L* 

-, d£charge de . 8732 

- dent™* dc la 

plaque ... 464 
-, aOvcloppe- 

ment de . . 823 

- dispontble . . 4205 
-, 6 clat de . . . 9754 

- effective de la 

plaque ... 89^ 

- d Opanoulsse- 

ment polaircS7&£ 

- 6 nulpoten- 

tlelle .... 147 jr 

- feullletde . . 4683 

- de fll metal- 

lique .... 6 $^> 

- freinage . . 4942 

- frontale . . . 4122 

- frottante . . 6863 

12804 

- de frotteraent 686 / 

- - glissemcnt. 4053 

0OM 

- - grille . . . 1112 

- - l'huile . . 18825 

d’indult . . . 2883 

isolement de 373 j 
de Joint . . . 462.4 
laterale de 

l'lndult . . . 288.4 
lisse . . 288.7, 8713 
m on ter en . . 335 























Surface _ 1806 _ Sustention 

Surface nerv[ar]Ae Surtension, fusible Suspension jane- Suspension, hau- 

de la plaqae 46L3 de.661.3 tlon box . . 886£ tcur de - de 

* & nervuras dc Surveillance . . 4 'jOa knife-edge . . 886s la lampe . . 647 2 
la plaque . . 464 81916 - of the lamp . 9444 - Isolante . . . 8746 

- du noyau . .4686 pr6pos£ k la - - lamp-holder .0504 Isolateur A cro- 

- dc noyau en de la batterle length of . . 6344 chet dc . . . 799a 

fer. 463.1 d’accumula- -loop.9462 isolomentdcla- 

-piecepolaire2782 teurs . . . 104JO -.pivot . . . 686.11 del'antcnne 1078a 

-plaque . . . 89.4 Survelllant de - of the plate on -»lampe a 922a, 968.4 

- des plaques, d6- batterle . . 104ao ] the edges of - de lampe . . 9444 

▼eloppement Surveying-rod 807 jo the box . . 89 jo lampe a main 
de.46.4 Surveyor . . . 8074| - point .... 6844 avee polgn^e 

- polairc 1664, 468.10 -’s chain . . . 6584 - of.6844 en bols et cro- 

-active . . . 2774 Survoltage . . 664 1 - push .... 1046.4 chet de . . . 9282 

-active d’un - par resonance ; - ring with screw particules en 1189a 

aim ant . . 129641 18114 8964 - a pivot . . 686.10 

- de portae . . 4854 Survoltatrlce .2284;- spring . . . .946a - de la plaque 

-potentlel con- j Survolter . . . 227 j» - - for glow au bord du r6- 

Btant . . . . 1474; Survoltcur 2002 2274 lamps. . . .960a clpient. . . . 89J0 
_» prcsslon de . 636 ji , charge au moyen ' top-bottom . 684io point de . . . 6843 

- de l’arbre par | d’un .... 894 , torsion . . 684.il prise de cou- 

nnlte de . 294 jo | Survoltrice, carica -.unlfilar . . .6844 rant de . . .899.4 

- - roccorde- medlantc . . 894 . - wire.8194 -. queue de . . 40a 

ment .... 6602 -, dinamo . . . 2092 ; - - of a cable . 8432 | - A rcssort. . . 946s 

- rayonnantc . 2847 | Susceptancc .1264.11 Suspension 634a, 969.4 ressort de . .946a 

- de rayonne- Susceptancia 1264n (lampe) . . .968.4 ressort de - pour 

ment . . . .2847 Husceptibill- -, dispositif de . 6364 lampes k in- 

- reelle de la daa .... 12684 lampe k . . . 922.1 candescence . 960.4 

plaque. . . 894 - de adtnislrin dc :accessoirea dc - -.rosace de pla- 

- de refroidisse- corrlente . . 87.7; pour lampes k fond pour . 886a 

ment .... 2844 - magn^tlca . . 1814 arc. 947.4 talon ae . . . 40.1 

-rotor . . . 2674 ! Susceptibility 12684 anneau de . 11164 - k torsion . 634Ji 

- rugucuse . . 2884 1 - mag unique . 1814 - astatlque . . 6862 tube de . . . 968L& 

- de separation 4s ] Susceptibility 12684 axe de . . . .6844 - dc tube isolant8744 

- speclnquc de re- magnetic . . 1814 -. baguede guidage turbo-interrup- 

iroidissemcnt284A j - to magnetisa- | de la - a con- teur k mercure 

- d'unc spire .806.1 ! tlon.161.4 trepoids . .960a avec- k la 

temperature Susceptible de '■ - -guide de la - Cardan . . 1067a 

A 1. OOfl . I _1 1 ^ A * _1 J.. 


- d’un tour . . 306a , poll.3864 1 - blfilaire . . . 6844 Suspension . . 684a 

.... .. ! ACAi 


- utile dc la ca- SuscettivitA . 12684 tlon a . . . . S 862 altura dc . . 6844 

thodc .... 24 - magnetica . . 1814 - a la Cardan . 685.1 - de la antena, 

Surgeon . . . 609 ji , Suspend, to . . 6842 centre de . . 634.4 disposition 

Surgical case .6054 Suspended dla- -.chape de . .9462 de .... 10784 

Surging .... 801.4 phragm . . 1241.7 j - contrefllaire 634.10 ; - de los arcos . 9446 

- Amplitude . . 3014 - junction . . . 899.4 1 - k contrepoids 9694 - astAttca . . . 6862 

Surinam eel . 1809.7 - lamp.922.1 j - 4 cordon . . 9694 : - bifilar .... 6849 

Surnumeraire, -microphone 11414 -* cordon de la . 9622 - CardAn . . .686a 

boblnc . . . 382L7 - particles. . 1189.1 - k couteau . .6864 - -. interruptor- 

Surplombant, Suspender . . . 6842 | -, crochet dc . 685.4 turbina ae mer- 

type .... 2164 - el serviclo tele* 1 -. - de - double curio con . 1067.1 

Surplus capacity 684 fonlco . . 11694 pour til . . .816.4 -, Centro de . .684.4 

- de capacity . 684 Suspcndlertc - dc - pour , -, cola de . . . 40a 

Surrlscaldamento Tcilcheu . 1189a lampes a arc 9454 | - contrafllar . 684ao 

del nucleo . 288.1 1 9uspeudre . . . 6842 dispositif de - i - de contrapeso 9694 

- del rocchettl 2074 - le service tAiy- (appar. de mes.) ; - de corddn . . 9594 

- delle spazzole 2882 phonique . 11694 6864 1 - a cuchillo . .6864 

Surriscaldato, Suspension . .6841 -, - de- (lampcs)9447 , dispositionde6864 

vapore . . 113.ii - arrangement -. - de - de l’an- eje dc . . . .6844 

Surriscaldatorel 18.12 with wire-duct9604 tenne . . . 10784 -. ganchode. .686.4 

Surround, to . 1764 -. astatic . . . .6362 - de - d’entree - con guia de 

-ing air ... . 2862 -, axis of ... . 6844 de fils ... 9604 alambre . . 9604 
Su maturation I 8 I .10 bifilar . . . .6844 -, - de - isolant 8744 1 -, hllo de . . .6854 

Sursature . . 12914 - box.8994 - de - de sOrete 1 - por hilo . . .684.7 

Sorsls accordy -.cardan. . . .636.1. 9448 ■ - de muelle . .9464 

pour le palement centre of . . 6844 -, doullle Edison | -, particular on 1189a 

des taxes . 11624 - clip. 896.4 : k crochet dc 9614 1 - de pivote . 68&ao 

Sursy neb rone . 298.7 - cord.9622 > etricr dc - (In- - de la placa por 

-•commando a - device . . . . 6864 ! stallation into- el horde del 

unc vitesse . 3004 --for antennal0784 rieure) . . .896.4 reclplente . 89jo 

-> vltesse. . . .8002 - fibre. 6364 -, Atrierde- (lampes punto de . .6844 

Surtapisser, cou- -> fibre.6847 k arc).... W 62 - ae torsion . 634ai 

vercle d’lnter- - gear.9447 i -, - de- k flletage89&4 - en triangulo 9474 

ruptcurA. .8984 - globe . . . .9684 fer de . . . .8484 - de tubos ais- 

Surtaxe . . . 1161.7 height of . . 984a fll de . 6864 , 819a lantes .... 8744 

Surtension . .1624 - boric.9464 i - de- du cAble 8432 - unlfilar . . .6848 

coupe-circuit - insulator . . 799a 1 globe de . . 9684 Sustention, plan 
de.6614 - Iron.84841 Hauteur de . 684 a de.10989 

























SastJtuci6n 


1806 


Switch 


8ostituci6n, lm- i 
posibilidad . 663* i 
posibilidad de 663* i 
Sustltuiblc, topon 
fusible . . . 900.3 
Hustituir .... 24 1 j 
S usurrarc . . . 472* 
Suszeptanz . 190.io 
Buszeptibllitttt. 181* 
8vo«are . . . .3837 
Svenlmento . . 607* 
8venuta, per¬ 
sona .... 507.4 
8viluppante . 240.1 1 
8viluppato, 

schema . . . 8092 
Sviluupo dell'av- 
volglmcnto . 809.1 
bagno dl . 1030* 

- fotograflco, ap- 

{ ►arecchlo per 

o.1080* 

- della super- 

flcie.82* 

-d’isola- 

mento . . . 900-3 

-delle 

piastre . . . 45.4 
- del traffiro 1169.1 
Svitare . . . 544.10 
Svolgerc . . . 35l», 
749-3, 82*2 
Svolgersl (idro¬ 
pe no > .... 3 ji 
S volglmento 

328.10, 749/4 
- del cavo 828*, 850* 
tamburo di .84917 
- della zona . 1013* 
Swan-neck 

bracket . . . 814* 
8waiata, cor- 

rente .... 145* 
Swedish desk 

set .... 1127.3 1 
Swell, to ... . 41.7 

S. W. (i.338.4 

Swift.HSU 

Swimmer . . . 169.1 
Swlnbnrnscher 
Transformator230.7 
Swing lamp 

bracket . . . 967.3 i 
- clear, to . . . 633d 

-, tO.10*6* , 

Swinging . . 1086.4 
- of tne brake- 
lever . . . 494.il 
- bracket . . . 677.7 
- granular carbon 
microohone 11082 
- microphone 

arm .... 1109.7 
- switchboard 

transmitter 1141* 
Switch. .6180,518.10 
9637 

- with air blow- 

oat .563s 

air-break. . . 533.1 
- -tight high- 
tension . . . 551.1 
ammeter . . . 527* ; 
- apparatus . . 519* 

- for arc lamps 941 a 
arc lamp-with 
-adjustments ■ 

for starting 1 

and running 941* i 


Switch, automa¬ 
tic . 637.* 

- for repla¬ 
cing lamps 1346* 

- field-break . 634* 
auxiliary . .630* 

- base. 649* 

-. battery- . . . 599* 
-.-reversing .101* 
-, double bladed 

knife-.... 633* 

- box. 606* 

box. 896.7 

-, bracket . . . 5334 
-, branch .... 530.4 
-.double break 531* 
-.call .... 1134.4 
-. carbon-break 523* 
coiling .... 5342 

-. cell-. 599* 

-.centrifugal. .633* 
-, change-over . 535* 
-, changing . . 535* 
-. chopper-. . . 535.4 
-. duster- . . . 897* 
-. colour .... 948* 

- -column . . . 605.1 
-. combined fuse 

and. 560.: 

-.conduit wall- 897* 
-.convertor . 1334.1 
-, cord.561* 

- cover .... 649* 

- of brass . . 8982 
-insulating 

material . . 898.1 

- for papering 
over . . . .898* 

- cupboard . . 606* 

- desk. 606.4 

-.differential .598* 

- dimensions . 556* 
-, dimmer . . . 898.4 
-.dimming. . .898.4 
-, discharge . . 534* 

- which discon¬ 
nects lamp when 

It is lowered . 947.1 
-. distributing 1333ft 
-, door-contact. 887* 
-, electric . . . 618* 
-, electromagne¬ 
tic remote 
control . . . 565* 
-. - throw-over 627* 
-, field-break . . 624.7 

- -fuse.560* 

- gear. 603.7 

-.group .... 93.4 
-, hand. 520* 

- wheel . . . 550* 

- handle .... 5492 
-, high-tension . 550* 

- change¬ 
over. . . . 550.10 

- horn . . . 551* 1 
-> — lever . . . 560* 
-, - - oil . . . . 655.1 
-, - tension re¬ 
mote control 665* 

-, — -safety . . 661* 

- tubular . 5512 
-. horn type . . 651.4 

- -hut.6062 

Installation 

change-over 896.4 

- for insulating 

tubes .... 897* 


Switch, Intercom¬ 
munication 1163* 
knife- . . . .522.4 
-. lever . 6322. 1021* 
-, double lever 1021* 
-, lever throw- 

over.526* 

-, lock-up . . . 634* 

- with loose key 

arrangement 897.7 , 

-. main.520j 

-. - intercom¬ 
munication 1153* 
-, - separating . 6562 ! 
-, - throw-over . 6364 ! 
-, mechan rally 
controlled '. 520* 
-.mercury . . .624.4 

- reversing . 527.4 
-.multiple-way 527* 
-, multi-pole 

throw-over . 526* 
-.no load . . . 90* 
-.number . . 1153* 
-. oil-break 5332,561* 

- parts.531* 

-, pedal throw- 

over .... 5367 
-. pillar ... 633* 

- plant .... 803.7 

- plate. 549.4 

plug. 524* , 

^pneumatic- 

break .... 563* 

-. pole. 533* 

-. double pole . 521* 
-, power on rreiit 619* 

-, press. 522* 

-.pull.551* 

-. push-button . 897* 
-, quick-break . 633* 

- throw-over 636j 

- turning . 896* 
-. rclav-commna- 

tion. . . . 11567 
-, remote coutrol 

556.7, 

-, reserve-current • 

528.7 ‘ 

reversible . . 6564; 
-.reversing - with 
plate contacts 536* 

- rheostat . . . 655* 

- rod. 647.4 

-s roller- .... 651* 

- -room .... 603* 

-»safety .... 530.7 

section . . .620* 

-» separating . . 566.1 
single break 531.7 
-» - pole .... 521.4 

--throw- 

over .... 6282 
slow-break . 522.7 
-i spare .... 5302 
speaking . 1134* 
-.spring . . . 532 10 
star. 897.4 

- -ddta . . . 528* 
starting- 590.4, 594.7 

- and revers¬ 
ing . 696.1 

step . . 6267, 682* : 
-. subline- . . 11566 1 
single-way j 

throw-over . 62**1 
-.sunk wall . . 897j , 

- terminal . . 549* 

-. three-phase . 656* \ 


Switch, three- 

way .557 J 

-s - -wire .... 52 b 
double throw 625: 
throw-over - 
with break . 525: 
-,— without 

break . ... 625 a 
-. time.521: 

- with time - ele¬ 

ment . . . .521. 
-.time limit . . 52 l 
-. toggle . . . . fc£L‘ 
triple pole . . acfl* 

- tubular . . . 
-.tumbler . . . Wl?. 
-.turn type In¬ 
stallation . .864? 

voltmeter . . 5£7/ 

-.wall.524: 

- w all.6953 

- plug with . 890 j 

- in watertight 

case.52L* 

- for weak cur¬ 

rents .... 6115 

-, to.514 

-. to - off . 4864, Sit* 
to - on . . . . 51*: 
-. to - in resis¬ 
tance .... 674/ 
Switchboard . 90t: 

-s. 

Switchboard. 

additional 1142: 
-,arc-lamp. . .60/ 

- attendant . . fill* 
-, automatic 

sub-station 1136* 
-.automatic - 
for sub-sta¬ 
tions . . . 1165: 
battery . . . 90u 
bracket . . . 666-' 
-, cabinet-pat¬ 
tern multi¬ 
ple .... 1146.' 
cable .... 607/ 

- central . . 1157: 

- construction. OOt: 
-s cordless . . 1J31* 

- diagramm . . 694.' 
dynamo . . . 6063 

-. feeder .... 607/ 

- fire .... 616-H 1 
-, fire-proof . . Hit* 

flat.6fl6« 

- frame .... 610.: 

freestand¬ 
ing .604: 

- gallery . . . <1 Vj 
generator . . 6063 
high-tension . 607: 

-* hinged .... 904* 
indicator-for 
double line 1132/ 

- instrument . 99C 
-, intercommu¬ 
nication pluj^ 

Jonas indi¬ 
cator . . . U&72 
Janus indicator 

- with lever 
switches . U5TJ 

-.lamp signal 1127* 
-> lighting . . .907* 
line- . . . . item 
-v low-tension .9047 































Switch 


1807 


System 


Switchboard, 

main .... 606.4 
main dynamo 606 a 
marble . . . 606.1 
meter .... 607 a 
motor .... 6066 

-.multiple . . 1189.7 

multiple - with 
automatic self 
restoring drops 
11467 

— for common 
battery system 

1147.1 

.... with common 
calling and 
speaking bat¬ 
tery .... 1168a 
- with double 
automatic clear¬ 
ing signal 1146 a 

— - with drop In¬ 
dicators . 1146.4 

— with lamp 
signalling. 1145a 

— for local bat¬ 
tery system 1147.2 

— for magneto 
and battery¬ 
working . 1147 a 

— with visible 
signals . . 1142.4 

- panel .... 6162 

- platform . . 619a 
power .... 607.4 
power-plant . 6067 
pyramid . . 1166a 
regulating . 1246 a 
semi-automatic 

1146a 

standard . . . 606.? 
sub-exchange 1128.4 
sub-station - with 
manual opera¬ 
tion .... 1166s 

- supply meter 690.7 
taofe-pattern 
multiple . . 1146 a 
three-phase . 607.2 
three-wire . . 609a 
trunk-line Indi¬ 
cator . . . 11864 

two-wire . . . 600.2 
-.voltage . . .0062 

wall.609a 

Switched off . 6167 

- on.616 a 

- -.capable of 

being .... 6164 

- out. capable of 

being .... 517a 
Switching mo¬ 
tion . 633a 

- -in motion . . 684 a 

- Off.617A 

- on.610 a 

- -out motion . 6814 

Swivel.811 a 

Symbolic expres- 

’ sion. 236a 

Symbollscher Aus- 
druck .... 2368 
Symitrie . . . 288.4 
Symmetrical alter¬ 
nating currentl867 

- curve .... 196 a 
• electrometer. 666s 

- winding . . . 822 a 

- -.semi-. . • . 8964 


Symmetric . . 9664 
Symmetrlsches 
Elektrometer 6669 
-e Kurve . . . 106 a 
- er Wechselstrom 


-e Wlcklung 
Symmetry . . 
Sympathise he 

Synchron . . 


185.7 

.822a 

.2864 


10467 

.2963 

.298a 

.9967 

.296s 


-, Ober- . . . 

unter- . . . 
-geschwindlg- 

keit.800a 

-laufen .... 2969 
-e Maschlne . . 206 a 
I -er Mehrphasen- 
I motor .... 222A 

[ -motor.221 a 

I - -, Drehstrom- 222.1 
. —, Elnpbasen- 221 a 
j -er Motorgene- 
I rator .... 2813 
i -reaktanz . . 18129 
: -er Umformer . 282.4 
! -e Watt . . . 13164 
i Synchrone . . . 296ft 
i -,'commande a une 
I vitesse hyper-800 a 
j -, - & une vitesse 

sur-.800 a 

fonctlonnemcnt 
i 2969 

-, hyper . 2967, 800 a 

| hypo.296s 

i -, machine . . . 206ft 
| marc he . . . 2969 
-, moteur . . . 221a 
-. - monophase 


221a 
. 222A 

w i 

! 2967 


- polyphase 

- trlphase . 

• sur- .... 

I sous-.2968 

I transforina- 

! teur . . . .232.4 
' vitesse .... 800.1 
i -, - hyper- . . . 900 a 
| -, - su r- .... 800 a 
, Synchronisations^ 
j - courant de . . 299.7 
( - des horloges 18667 
j - puissance de 299a 
I Synchronise, to 299 a 
|- r 299a, 299 a, 087a 
; Synchroniser 299 a j 
I - acoustique . 13867 

- d’ horloge 61ee- 

I trique . . . 1049.1 

Synch ron isier- 
apparat, aku- 
stlscher . . 13367 

Synchronisle- 

ren. 299 a 

I -de Kraft . . . 299a j 
I -er Strom . . . 299.7 
' Synchronises I 

I rung .... 299.4, 
i - der Uhren . 18667 | 
' Synchronising ' 

of clocks . 18667 i 

- current . . . 299.7 

- power .... 299a 

- voltmeter . . 687 a 

Synchronism . 299 a 

- of cranks . 299.10 

- Indicator . . 687A 


Synchronlsme . 299 a 
attelndre le . 299a 

- de manlvelles 299ao 
-, vitesse de . . 800.1 
-. dont la vitesse 

est infericure 

au.2968 

-, - la vitesse 
est sup6rieure 

au .2967 | 

-, voltmttre de 687 a | 
Synchronisms 299 a 
- anzeiger . . . 687 a 
- indlkator . . . 687 a 
- voltmeter . . . 687A 
Synchronizer, 

acoustic . 18867 
electric clockl049a 
Synchronoscope 

299a, 1386a, 
Synchronoskop 299 a; 
Synchronous . 296ft 

- converter . . 282.4 
-, hyper- .... 2967 
-, hypo- .... 2968 

- machine . . . 206 a 

- motor .... 221 a 

- - generator . 234 a 

- reactance . 1812 a 

- running . . . 2969 

- speed .... 800a 

- watts . . . 18164 
Syncope .... 607a 

personne en . 607 a 
S yndeticon . . 018 a 
S yndetikon . . 6163 
Syntonic tele- 
* graphy . . 1041a 

- wireless tele¬ 

graphy . . 1064A 
Syntonic . . 1086.10 

- des appareils 1092.4 
-. co u plage de- 

senslble . 1089a 

- Imparfalte . 1092a | 

-, montage de - ; 

sensible . 1089a j 

- les postes trans- 1 

metteur et re- | 
ceptcur sont 
en .... 1092.7! 
-.realisation de 1 

la. 1092 a I 

Syntonique, pr£- 1 
clsion . . . 1098 a i 
radiotelegra* j 
phle .... 1064 a 
telegraphic sans 

Al. 10643 

Syntonisation 1092 a I 
-. bobine de 1067 a, ' 
1094A 

- de - porta¬ 
tive .... 1094.4 
moyen de . 1O90J 
proeed^ de 1092A 
Syntonise, sy- 
stfnie . . . 1094a 
Syntoniser . 1092A, 
10923 

-, l’antenne recep- 
trice sur une 
longeur d’onde 
inconnuc . 11027 
les postes trans* i 
metteur et r6- 
cepteur sont 
syntonises 1092.7 


Syntonising 

coll .... 1094 a 
S yntonize, to 1092 a 
S yntony . . . IO 8610 

- of the appa¬ 

ratus . . . 10924 
-.exact-for re¬ 
ception . . 1089 a 
S ystem Braun 10661 

- de Forest . 1066a 
Doppeltarif- . 6964 

-, Drehstrom - 
Olelchstrom- 
nmformer- . 7967 
-, Drellelter- . . 7064 

- mil Drellelter- 

schnttren . 1166ft 
Einzeltransfor- 
matoren- . . 726ft 

- Fessenden . 1066ft 

- von Fl&chen- 

kapazltlitcn 1064 a 

- - Flkchenkapa- 

zltftt mit 
Endverbln- 
dung . . . 1064a 
-, FOnflelter-. . 706ft 
-, reines Hand- 
betrieb-. . 11667 

- Lodge-Muir- 

head . . . 10667 

- mlt Mast. . 1064.7 
-, Mchrlelter- . 706a 

Parallelschal- 
tungs-.... 720a 

- Popoff-Ducre- 

tet. 10664 

Rabatt- . . 714.13 

-, Ringvertci- 

lungs-.... 726a 

- Slaby-Arco 10662 

. . . . 6 # 8 j 

- Telefunkcn 10663 
Wechselstrom- 

OlelchAtrom- 
umformer- . 720 a 
-. Zfthlcr- . . . 691 a 
-, Zwelgvertei- 

lungs-.... 726A 
-, Zwcfleiter-. . 7063 
System, alternat¬ 
ing-continuous 
current con¬ 
verter . . . .7268 

- of arms . . . 6463 

- w ith automatic 

switching-out 
colls . . . 1128 a 
closet - of pa¬ 
rallel distribu¬ 
tion .726a 

- of connection 88 a 

- - connections 608a 
-, discount. . 714.13 

double-tariff 698L4 
-, five-wire . . . 706ft 

- of Installation 864a 

- laying . . . 888.7 

- levers . . . &46s 

- - lines of force 1084a 

- - manually ope¬ 

rated centra] 
exchanges 1166a 

- - manually 

operated sub¬ 
stations . . 1106a 

- with mast . 1064.7 
-, multiple . . .720a 
-.--wire . . . .706a 
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8yit£me 


System, parallel 8y6time de 8yst6me k deux Syst&ne Popoff- 

780^ capacity k flls.7063 Ducretet . 1055* 

- with plate-ca- plaques avec — trois fils . . 7054 - de pose dans 

parities . . 106ift prise de - de fln dc com- le sol . . . . 888.: 

- of plate- terre . . . 1064 a m unload on par - k postes grou- 

capaclties with - - champ . . . 482.4 1 sonnerie . 1124 a pte .1167.1 

earth connec- -bipolaire j - 0 troupes de - de postes grou- 

tion .... 1054 a |-multipo- 1 postes . . . 1187.1 pea k racoor- 

single trans- i la Ire . . . . 452 a I - d’indiicteurs 468.4 dement auto- 

former . . . 720 a - - charge des i - Interchange- matlque . . 1167* 

- Slabv-Arco 10652 1 accumulateurs able .... 908 a - prevenant la 

-.tariff.09K3 i k distance 1163.4;-d’lnstallatlon 854 a confusion avec 

three-wire . . 706.4 - - chaudl^rc . 107 j j - Internrbaln du j des fusible* de 
three — of pa- - a cinq conduc- tableau k to- resistance dif- 

rallel distrl- teurs .... 7055 j let* .... 1186.4 rente . . . 908* 

button . . . 7252 — cinq flls . . 706-5 ; - de lampc k - de rabais . 71 4 j: 

trlphasc-contl- - de comniuta- I arc.988s - de raccorde- 

nuous current tion complete- ; - de lcvler lm- ment central 

720.7 ment automa- I prlmeur . . 1016.7 pur et simple 

- tuned by in- tlque . . . 1167.4' — de lignes de 11654 

ductlon . . 1096a - - compteur .691a 1 force . . . 1084-1 - - raccordement 
two-rate . . . 698.4 - - condcnsa- [ - Lodge-Mulr- Indivlduel au 

- -wire . . . ,706a teur . . . . 1067a head . . . 1056.7 bureau cen- 

- of winding . 814J - a deux con- - magnetlquc . 169A tral .... 11651 

- wiring . . . 654 a ducteurs . . 705 a — astatiuue . 680 a — reception . 1067.7 

Syst£me accor- — trois con- - a la main pro- ■ - - reception 

d6 .... 1094 a ducteurs . . 706.4 prement alt 11657 i pour tciepho- 

- d’accumula- - de controle 1167 a 1 - k mAt. . . . 1064.7 i me sans fll . 1179.: 

teurs .... 87.4 '- k tension - de mesures elec- >- on s<*rle pour 

- d'actlonnement i din*Ira alee 1168.1 : trostatlaues 1256.4 1 l’afflnage du 

par magneto 1 168 a 1 -A tension microphone cuivre . . . 1222 j 

- a’almant. . 1117 a i ouverte . . 1107.7: k batterle cen- - Slaby-Areo 1056: 

- d’antenne . 107tt.li ■ - - conversations tralc .... 1112 a 1 - de stations Inter- 


- d’appei facul- 

tatif pour 
quatre abon- 
n& groups* 1168.4 

- k arcs-bou¬ 

tants .... 454 a 

- astatlque . . 680.7 

- autoraatique 

dc postes j 

group^s. . 1167 a 

- divertissement 

de derange¬ 
ments du 
cAble . . . 1S28L4 

- de ia fln d'un 
entrctlen tele- 
phonique en 
sonnant. . 1124 a 

- de barres et de 

levlers de ren¬ 
voi .546 a 

- k batterle cen¬ 

tral avec dis¬ 
tribution dec- 
trlque de l’e- 1 


norgie . . 1106.4 

- de batteries ln- 

dividucllc* k 
magnetos . 1166 a 

- blfllalre . . . 706 a 

- biphase . . . 201 a 

- de boblnage . 814A 

- - bras .... 401.7 

- Braun . . . 1056.1 


- de bureau cen¬ 

tral sans bu¬ 
reaux Inter- 
mediaires . 1165.4 

— bureau cen¬ 
tral dcsservi 

a la main . 1 165 a 

— bureaux tele- 
phonlaues se- 
condafres . 1169.1 

- - capacites k 

plaques . . 1054 a 


taxers . . 1160 a! 

- eoordon- i 

n^es .... 288 jo| 

a deux cor¬ 
dons . . . 1189 a 

- cordons tri- 
filaires . . 116GA 

- - triples . 1166 a 

- un seul cor¬ 
don ... . 1189 a 

- cordon ■ 

unique . . 1189 a 1 

de couplage i 

des accumu- j 

lateurs . . . 88.1. 

- - en parallels ; 

720a 1 

a courant alter- 
natif .... 186 a 

- - continu . 133 a i 
[ de| de ForestlOOoA I 
dlcorde . . 1139 a 1 
dlphase . . . 201 a 

- a quatre con I 
ducteurs . 201 jo i 

- a trois con- 
dneteurs. . 202.1 

- a phases re- I 

ll£o* entre 

dies .... 202 j 

- a phases s£- 
parecs . . 201.10 

de distrlbii- , 

tion . 608 a. 789a 

- - du courant i 

724.11 , 

- - paralldeen I 

celnture . . 725.1 

- - parallele k < 

ramification 725.2 

- parallele 
ratnifle . . . 726 a i 

a double tarif 698.4 I 
d’rclairage . 909 a 
d’cnroulementSUA, 
Fessenden . 1065 a l 


- microphone I 
k pile centrale i 

1112a 

- mobile .... 581 a 

- monocorde 1189 a 

- monocvcllquc204A 

- monophase . 201.7 1 

- k deux mo teurs 

987.1 j 

- k trois moteurs 

987A I 

k un seul mo- 1 
tenr.9869, 

- inoteur unique i 

986a 

multinUiro . 706* I 
multiple en du¬ 
plex .... 104U 
non-remp la- 
able par des 
uslbles de re¬ 
sistance dlffe* 
rente .... 902 a 
d’ondes . . 1084.4 
dc paraton- 
nerre de 

Franklin . . 990.4 

- parleur . 1037.7 
pentafllalre . 705 a . 

- pentaphase . 203 a , 

• a plusicurs con- 

cluctcurs . . 706 a | 

• - plusicurs tt 1*706.0 , 

■ polycvcllque 204A 

• polyphase* . . 203 a 

• - equlllbre . 204J 

■ - non equl- 

libre . . . . 204.4 

• - a phases re¬ 

lives entre 1 

ellcs .... 20SA 

■ - k phases se- 

parecs . . . 2042 
>, point neutre 
du - k cou¬ 
rant tri phase 7062 


medlalrcs den¬ 
ser vies k la 
main .... 1166i 
syntonlque k in¬ 
duction . 1096 
syntonise . 1094/ 
de tarif . . . 9*u 
a taxe de base 

1160* 

de telegraphic 
automatlque 
de Wheatstone 

1028/ 

„Telefun- 
ken u . . . 1066 

- telephonic op- 
tlauc . . . 1178/ 

tclephonique 
combine de 
bureaux ccn- 
traux et auxl- 
Hal res . . 1196/ 

- converslble 1168s 

- k source 
d’energle cen¬ 
trale . . . 1198.7 

- de tiges et 
de levlers de 
renvoi . . .5463 

- de tirage . . 881 a 

- k tiranfa . . 4549 

- de transfor- 

mateur . . . 225.7 

- - alternatlf- 
continu . . . 720 a 

- - continu- 
trlphase . . 7207 

0 transforma- 
tcun* indlvl- 
duels . . . .720 a 

- - isoies . . 720 a 
de transfer- 

matcur mono- 
cycllque . . 227J 

- - monophase 
polyphase . 2267 










System© 


Tableau 


Syst^me de trans- 
formateur po- 
lycycllque . 2273 

— transposi¬ 
tion . 810-1 

- trlfilalre . . . 706.1 


l©6d 


System e do trlng- 
les ot do levlers 
do renvoi . . 5465 
- triphase itquntre 
conductcurs 2025 

-six condno- 

tonrs .... 2025 


Svst^ine triphase Systemo do tubes 

a phases re lie*-* ozoullajours 12255 

ent ^.«r* •“•--tunnel . . 880.1 

' "rfpWci, . . 80221 - - 1 :„T° UU - 

- de tubes Iho- \ 1*^°.^■ n 

lantg . . . . 8685 - - Zlcklcr. . 1104.4 


T. 


T-elip for a Cable 
braneh . . . 826/ 
T-Elsen . . . 346J0 
T-formlge An- 

tenne . . . 1080.1 

T-head.S41 ji 

T-lron .... 846.10 
T junction box 844.1 
T-Luftlciter . 1080.1 
T-Moffe fur Ver- 
schrAubung 
von Isolior- 
rohren . . . 8785 
T-plecc for con¬ 
duits . . . .871.7 
T-plece with lid H72 j 

t : s. 246.10 

T-shaped anten¬ 
na .... 1080.1 
T-square .... 8805 
T-Stfiek ffir lso- 
Herrohr . . . 871.7 
T-8tfick fur Iso- 
llerrohr mit 
Deckel . . . 872a 
Tabati^re, coupe- 
circuit k . . 5605 
fusible k . . . 5605 
relate . . . 10245 
Tabclla di avvi- 
00 .5145 

- Brown ft Sharpe 

dei fill ... 8265 

- del calibri nor¬ 

mal! . . . .826.4 

- dclle conver¬ 

sazioni . . 11545 

- del dlaniotri 

del fill ... 8265 

- - fill. 7505 

- metrics dei 

fill. 3265 

- normale dei fi¬ 

ll dl Birming¬ 
ham .... 8265 

- delle resisten- 

*c.7825 

* dl riduzlone 

per gll acldi 63.1 

- delle fiaettc . 8215 
Tabique .... 682.1 

- alftlante . . . 777.1 I 
Tabla de alam- 

bres.7605 

- - Ampere . 18165 j 

- - blouueo . 10515 

- para ooma de 

unldn . . 860 J 0 . 
. - borna d. an. 
para chapas 
fusible* . . 866.1 

- Brown a Sharpe j 

de los alam- ! 
bres.8265 1 

- de los calibres 

normales . . 8214 • 

n 


Tabic de los oat 
norm, de alam- 
bres en Bir¬ 
mingham . . 8265 

- - centraje . 1244.4 

- decllnaclon 6285 

- los espesores 
de los alam- 
bres .... 8265 

- - flcchas . . 8215 

- - graduaclon 6417 

- metrics de los 

alambres . . 8265 

- de reduccidn 6485 

- reducciOn 
para ncido . 53.1 

- resisteucias 7325 

- resonancla 11065 
Table .... 11825 

Ampere’s . 18165 

- bell .... 1045.4 

- of declina¬ 

tions .... 6285 

- diaphragm 1240.7 

- -form of switch¬ 

board . . 1142.7 

- lamp.0215 

- -pattern mul¬ 

tiple switch¬ 
board . . . 11455 

- push*..... 10465 
radioseoplc 12445 

- for removing 

f rease . . 12008 
resistances 7.325 
- - sags .... 8215 
Table addltlon- 
nelle . . . 11885 
- des calibres 

des fils . . . 8202 
- - calibres nor- 
maux des fils 
m^talliuues . 826.4 
-.contact cle . 11465 
- k couler la 
cire . . . 12075 

- de d6clinalson6285 
— degrals- 

sage . . . 1200A 
- - demoulagea 
chaud . . 12085 
- pour Tenreglstre- 
ment du ser¬ 
vice k grande 
distance . 11665 
- d'etalonnage 649.7 
- d'examen . 12452 
- des fils ... 7503 
- - fieebes'. . . 8215 
- de graduation649.7 
lampe dc . . 9215 
- radioseo- 

ptque . . . 12445 
- de reduction 6485 
- - reduction 

pour 1’acldo Mil 


Table de riglage 

12465 

- des r6fri8tancc*782L3 

- de resonance 11065 
j sonnerle dc 10404 
I Tableau . . . 10475 
| -% N adel- . . . 10475 
I Tableau dea 

•bonnes & con¬ 
versations ta¬ 
riffs . . . 1146a 

- abonn^s k 
conversations 
tax6es . . 1146J 

- - abonnfa k 

forfait . . 11465 

- addltionnel 1138.7 

- 0 agulllc . . 10475 

- dc bloc . . 10615 

- - bloc permis- 

slf .... 10515 

- - boblnagc .8085 

- branche- 

ment .... 6O0J 
cadre de - de 
distribution 6107 

- pour communi¬ 
cation locale 11463 

- commutatcur 

addltionnel 11423 

- forme table 1142.7 

- a lampes an- 
noncia- 

trices . . 1187.13 

- - de liguc . 10215 

- - des gran des 

llgues . . . 1139.1 

- - multiple . 11385, 

1142.1 

- - multiple forme 

armoire . . 11405 

- du service a 
grande di¬ 
stance . . 1139.1 

- - du service in- 1 

terurbain . 1139.1 

- pour le service 
intcrurbahi avec 
jacks dc rup¬ 
ture .... 11465 

- - k volets sans 

cordons. . 11315 

- de eompteurs 6965 
compteur dc - de , 

distribution 090.7 | 
-> construction du - i 
dedistribution6043, 

- des coupe-cir- I 

cults .... 608.7 
-x de distribution I 
(chapltre). . 60913 ! 

- de distribu¬ 

tion . 604.7 

disposition de ! 
- de dlstrlbu- I 
tion . . . .6045! 


Tableau dc distri¬ 
bution des ar¬ 
ea mu lateurs 608.4 

-des arcs . 608/, 

-pour ar- 

tercs .... 607/. 

-pour barre 

neutre . . . OOS.i 

- k battants 6095 

-dc centrale de 

force raotrice 
dlectrlque . 005.7 

-de charge 608.:; 

-pour lcs coinn- 

tcurs .... 6075 

-u deux eon- 

ducteurs . . 6093 

- k trots con- 

ductenra . . 6095 

-dc cou rant 908.1 

-pour courant 

triphase . . 6073 
-de la dyna¬ 
mo .6005 

-pour l eclal- 

rage .... 6075 

-pour Anergic 

motrico . . . 607.4 

-d’etalonnage 

6085 

-pour fee¬ 
ders .6075 

-a deux fils 6093 

- k trois fils 6095 

-pour force 

motrice . . . 607.4 

-de la genera- 

tricc .... 6065 

-ignifuge . 6195 

- independent 

609.7 

-des lampes k 

are.. 6085 

-cn niarbre 000.1 

-mobile pour 

essals .... 4845 

-des motcur* 606/ 

-mural . . 009/, 

-normal . 6063 

-plat . . . 609.4 

-principal 606.4 

-principal des 

dynamos . . 6065 
— - principal des 
generatrices 6065 

-de tension 6085 

-it basse ten¬ 
sion . 606.7 

-it haute 

tension . . . 607.1 

-de voltage 6083 

electriclen pro¬ 
pose A la sur¬ 
veillance du - 
dc distribu¬ 
tion .619/ 
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t&mbnro 


Tableau, Electro- 
aimant de - k 
volets . . .11816 

- d'enroulement80&8 
~, equipement 

d’uD - dc dis¬ 
tribution . . 0014 

- ties futdbles . 008.7 
incendle de - 

dc distribu¬ 
tion .... 019ao 

- indlcateur . 1047.8 

- 1 disparltlon 
electrlque du 
signal. . . 10482 

-disparltlon 

mdcaniquedu 
signal. . . 1048t 

-effaccment 

electrique du 
signal. . . 10482 

-effa cement 

mEcanique du 
signal. . . 10481 

-volets . 1087J 

Instrument de 
- de distribu¬ 
tion .000.4 

- dc jonctlon 

d’mtErieur . 0082 

- lea lam pea an- 

nonciatrices 1156a 
montage de - 
de distribu¬ 
tion .617.9 

panneau de - 
de distribu¬ 
tion . 6182 

plan dc rtnstal- 
lation du - de 
distribution 0016 
plateformede- 
de distribu¬ 
tion .619a 

- pq pyramide 

11508 

schema de - de 
distribution 0016 ; 
-. svstEme inter- j 

iirbaln du - k 
volets . . . 11884 I 

- des transfor- j 

mateurs . 18887 
-, transformateur 
dc - de distri¬ 
bution . . . £802 

- de transit . 11484 
volet de - in- 

dicateur . 1048s j 

- h volets de 

Janus. . . 11672 

- de Janus I 

avec commu- I 

t a tears k ma- I 

net tea . . . 1167.3! 

-pour llgnes 

doubles . . 1188s 
Tablero dc las 
Inmparas . 1187.4 , 
Tablette k 

bornes . . 407JO 

-de jonc- I 

tlon .... 866.10 

-de jonctlon 

pour lames fu¬ 
sible* .... 8881 

- des ells . . 1188a 
eoips de la - 

k Domes . 


Tabllerdc caout¬ 
chouc k garni¬ 
tures In to¬ 
ri eu res de 
plomb . . 10486 

- - - au plomb 

10480 

Tablilla del 
cuadro con- 
mutador . 11886 

- In d lead ora de 

pellgro . . . 690a 

- portadora de 

los jacks mul¬ 
tiples . . . 1148s 
Tabouret Iso- 
lant . 11009, 1878.1 
-c alslante . . IIOOjb 
TA chc, k la . 183L6 
Taehe d’buile 976jo 
photomitre k - 
. . 976.9 


Tagliare 887.7, 8870 
-, plnza per . . 97 jo 

- i tubi uiolanti89L8 
Tagliato apunta8084 
Tttgliche tfrenn- 

daucr .... 0703 

- magnetische 
Senwankungen 

: 18081 

- MaximalgesprUch- 
ziffer . . . 11698 

Tagllo . . 8686, 688s 
-, coefficient di 868s 

- deU’lsolamen- 

to.880.7 

- obliquo dellc es- 

panHloni po- 
lari.469.8 

-, resistenza al . 8687 
sollecitazlone 

al.8686 

__ Tall water. . . 1268 

. 4884 | Tailler, les faces en 


d'hulle _ 

Tachlgrafo. 

Tachlmctro . . 488j 

- a cinghia . . 4882 

- mano . . . 4**3 

- reglstratore . 488i 

- dl tasca . . . 487.7 Tajador de plo- 

Tachitclegrafo 1029.6 I mo.97 j2 

““ Tajar 


regard des Elec¬ 
trodes en argent 
sont tail lees eu 
biseau . . . 10782 


Tachograph . 
Tachometer . 

Hand- . . 
-, rogistrieren- 


1029.$ 

.4884 

.4881 

.4883 


des.4884 ] - off, to 


jar.887.4 

Take, to - apart 1006 
— the appara¬ 
tus to pieces 10164 
- In a cable 847JS 


.4882 


4882 

4883 

4884 
4884 
488.1 

4882 

4884 

488 


-. Riemen- 
Tachomctcr, 
belt- . . . 

-> hand- . . . 
-.recording . 
Tachygrapbe 
Tachymctre . 

- k courrole . 

- cnreglstreur 

- k main . . . 
TachytEIEgraphe 

1029.6 

Tack. 8664 

Tackle.8994 

Taco . 8682 

- de acero . . . 868 s 

- - bo ton . . . 8689 

- - hierro . . . 8687 
-llanta con 

poleas dc por- 
colana .... 864.1 
-s, listen para . 8642 

- de madera de 

haya .... 863.4 

- madera para 
muros .... 86&J 

- plomo . . . 8686 

Tacomctro . . . 488.1 
Tafel.612.li 

Elnzcl-. . . 6 I 2 .U 
-, Marraor- . . 6 I 8.1 
8 ehalt-. . . 

-, Sicherungs- 
Umformer- 
Vertcilungs- 
Warnungs- 
Tagestarif . . 


.7872 


1 - out, to - -the ar¬ 
mature . . . 4881 
-, to - to pieces 4694 
-,— the telephone 
off the book 11166 
Taking a cut of 
the commuta¬ 
tor . 474.1 

- off the protec¬ 
tive covering 8404 

- receiver 11167 

-telephonelll 6 ? 

TaktschJ&ger 10424 
Taladrar 8892, 8867 
-, maqulna de . 8912 

- k la punzona- 
dora . . . .8882 

Taladro 8894, 890.4 

- elEctrlco para 
mlneros . . . 9864 

- de pared . . 899a 
-v profundldad 

de.618a 

-, repasar con cl 888 b ! 

Talc.784.4 

-, 1 ubriflcation du 
cAble au . . 8814 
Talcage du c 6 ble 88 L* 

Talco. 784.4 ; 

lubrlflcazione 1 

del cavo con 

. 604.7 | polvere di . 8814 
. 608.7 j Talco, Itibrlfica- 
183071 cion del cable l 

.609.1 con.8814 

. 620a Talg, Pttanzen- 786 l7 : 
. 7144 1 Talk[um] . . . 7844 | 

-wlrkungsgrad 2974 | Taller.8782 

Taglia.8994 • - dc construccldn 

-piombo .... 97.12 mecAnlca . . 8784 

- -tubl.8989 I dibujo detalla- 

-vetro.98ao: do para . . . 8474 

Tagil ante, forza - - de galvaniz*- 

nnltarla. . .86821 d<Fn . . . UttA 


119*4 

748-1 


Taller de maqnl- 
naria . . . .878.4 

- - modelos . . fTfU 

- - montaje . . 878a 
-, pruebas en cl 484.: 

- de reparacidn 878.: 

- telegraflca . . 99&£ 

Talon.422a 

- en forme de 

corne . . . 68ljr 

- de suspension 4<Li 

Tal6n.426J 

- en forma de 

cuerno . . .68 Lk 
T alsperre . . . 12k: 
Tamano de una 
b a ten a . . . HtiU 
! - del colector . 4 

- de la dlnamo 7(6' 
-la plla .... La 

- del tubo . . . 8662 
Tambor . . . . 583 j 
-, arrollam lento 

de.31 A: 

->- en paralelo 
de.311> 

- para cable . 827.: 

843/ 

- de catodo . 12201 

- combinador596a 

- - desarrollo .846: 
-,cuchlllo del 846? 

- - desox ida- 

ci6n . . . 

- - estirado . 

-, inducido de . 41<b 

- reglstrador 666i<> 

- de resorte . 667-rt 
Tambour 446.4, 6332 
-> bobinage en . 8167 
-, - parallele en 316* 
-,- serie cn . .816: 

- en bols . . . 446> 

- k cAble 827.7, 849/ 

- de la cathode 12SU 

- cathodlque . 1223a 
-, chariot a - pour 

cAbles . . .827a 
-,couteau du - 
de dEroule- 
ment .... 8463 

- de dEcapage 119*4 
-- dErou lenient 846: 

- dErouleur . . 846: 

- d’enreglstre- 

ment . . . 666a« 

- enreglstreur 666a« 
-, enroulement 

en.815: 

parallElcen 816* 
-, - sErie cn . . 816: 

- en fer forge . 446: 

- dc frein . . . 4667 

- - freinage . . 4967 
-, lndult en . . 410u 
-> noyau d’lndult 

eu.4164 

Tamburo . 6862 , 819a 

- d’allunga- 

mento . . .74*1 
-,apertura del 101U 
-,asse del . . 101 la 
avvolgimento 
a.8167 

- per b run Ire 119*4 

- del catodo . 1223a 

- - cavo . 8272, 846s 

8663 

-1 ohlave del. 1010a 


































T&mburo 


1811 


Tarif 


T*mbnro dl con¬ 
troller . . . 6904 
—, far girare in¬ 
die tro adagio 
il.1011* 


Tangential- Tapa de la eaja 8884 Tapdn para tubos 

druck .... 8024 - - codo . . . 8724 alsladores . 6804 

- -diagramm . 1284 - - eras .... 8724 Tapped off . . 788J 

802.7 - - in term p tor 8084 Tapper . . . 10764 


, indotto a . . 4104 Tangential 
m mol la . . 667jo brush .... 4264 

della molla 1010 s - key.4S4d 

registratore 666.10 - pressure . . . 8024 
, rimontare il 10122 Tangentielle, 

, amontaggio vltease . . . 2444 

del .... 10114 Tangenzlale, 
di svolgimento840.7 forza .... 200.4 
— svolgimento, press lone . . 9024 

col tello del . 8404 Tangled, to be- 


- -magnet 

- -winding 


Tamis 


. 484j - - laton para - -casing . 

interruptor . 8082 - -roil . . . 
. 4264 — proteccidn . 6664 - knob . . . 
. 4S4d - del soporte . 4887 - -magnet . 
. 8024 -bocas de pro- - -winding 
teccldn . . 1242.4 Tappeto di 
. 2444 Tape adhesive 869 jo gomma . 

- drawer . . 10124 Tapping mi 
.200.4 Indlarubbcr .7804 chine . . 
. 8024 -, Insulating . . 8984 - point . . 

- layer.7604 Tappo . . . 


Tamlz.7784 Tan; 


come .... 7474 -> paper 


ffllng of 
dre* . . . . 


Tampon, action 
regulatrice 


joint . 827.4 I Tankblitzschutz- 


d’une batterle 
(d'aecumula- 
teurs plae^e 

en].8814 

, batterle placte 


vorrichtung 609a 
-boden, Kabel- 848.4 
-decke, Kabel-. 848* 
Kabel- .... 848 j 


paper . . . 10144 - ciceo dl por- 
pure vulcanised cellana . . . 889.7 

rubber . . . 8944 - dl gomma . . 684 

para rubber 969J2-per tubl . 880.4 

serving, com- Taquct d’amarrage 
pounded . . 769.4 du cable . . 8614 


589j - serving, com- Taquct d’amarrage 
848.4 pounded . . 769.4 du cable . . 8614 

848* -, tar-.7694 - pour cordons 

848j -, tarred .... 7694 conductcur . 8674 


kegel, Kabel-. 848s - telephono- 
en] .'.... 8814 -luke, Kabel- . 8484 graph . . . 11674 - - haut . . 
batterle placte -wand, Kabel- 8482 -»to . . 8287,876.10 - de serrage 

en. 884 Tank, accumu- Taper bore . .8904 Taquigrafo 

k bouton . . 8694 la tor.874 - core.588a Taquimetro 

, chasser des - -, cable.848 j Tapering . • . 422.7 - de bolsillo 

dans un mur 891.1 -, cast-iron . . 1194.4 Tapetenblei . 43a* - - correa . 

dynamo- . . . 209.1 -, concrete . . 1193.10 -wand.896.4 - - muio . 

, gamlr un mur enamelled Tapeur, boblnage - reglstrador 

ae.891.1 cast-iron . 11944 dc .... 1070.7 Tar, to. . . 

de h 6 tre . . .8684 earthen ware 11934 boblnc de . 10764 Tar .... 

obturateur 12264 -.impregnated boule du • 10764 ->coal- . . . 

d'obturatlon 12264 wood . . . 1193.12 -,coup de . . 10704 -,gas- . . . 
amp 6 n, bateria 884 -1 impregnating 7784 electroaimant -separator 
imp one, dina- larchwood . 11944 de .... 10704 -tape . . . 

. mo.209a | -»lead .... 18894 enroulement -, wood . . 

imponnement, 1 lined wooden 874 de .... 1076.7 Tarare . . . 

essal de-d’une - lightning ar- enveloppe de 10704 - perconfron 

batterle d’ac- roster .... 669.1 Tapezzerla, coper- -, macchina p 

cumulatcurs 684 -.melting . . 84.10 chlo d’lntcrrat- - dl nuovo 

impounoir . . 899.1 pitched wood 1194a tore da esser Taratura . . 

inagil*adiriz- - for plating collocato -.apparecchio 

zare .... 98o baths . . . 1198.7 sotto .... 8984 - assoluta . 

platta .... 984! -»stoneware . 11994 Taping . . . 893J0 - del contato 

perpiegarctubl -.tarred wood 1194a - machine . . .7464 -,curva dl . 

isolanti . . .8704 Tannage Electro- • v. . . .826a - lnvariabile 

appuntlte. 10174 lytlque . 1366.10 Tapis de caout- gal van o- 

mdem- Tannenholz . . 868 a chouc.... 619.4 metro. . . 

maschine . .1184 Tanning, elec- - tsolant. . . .6184 -, istrumento] 


- Iso 1 ant bos 
11674 — haut . . . 


en. 883 Tank, accumu- 


k bouton . . 8694 
s, chasser des - 


.s, garntrun mur 
ae.891a 

- de hfttre . . . 8684 

- obturateur 12264 

- d'obturatlon 12264 
Tamp 6 n, bateria 884 
Tampone, dina- 

**. mo.209a I 

Tomponnement, 1 
. easalde-d’une 
* batterle d’ac- 
cumulatcurs 66 a 
Tamponnoir . . 899.1 
Tanagilaa dlriz- 
zare .... 98o 

- platta .... 984! 

- per piegarc tubl 

isolanti . . . 8704 
-e appuntlte . 10174 
Tandem- 

maschine . . 1186 
-verlitz- 

maschlne . . 7424: 
Tandem cora- 


lator.874 

-, cable.848a 


Tapeur, boblnagi 
de ....!< 


- reglstrador 


boblnc de . 10764 
-.boule du • 10764 
-.coup de . . 10704 
electroaimant 


070.7 Tar, to 


10764 Tar.7844 

10764 -»coal-.784.7 

10704 -.gas-.784.7 

t - separator . 127ao 


de .... 10704 -tape.7694 

enroulement -»wood .... 7844 

de .... 1076.7 Tarare.6484 

-, enveloppe de 10704 - per confronto 64&10 


_ er- -. macchina per 6494 

i 66 a |-. melting . . 84.10 chlo d’lntcrrut- - dl nuovo . .64914 

. 899.1 -, pitched wood 1194a tore da esser Taratura .... 649.1 

Iz- - for plating collocato -,apparecchiodi6494 

. 98o baths . . . 1198.7 sotto .... 8984 - assoluta . . 18964 

. 984! -»stoneware . 11994 Taping . . . 893ao - del contatorl 0904 

ibi -.tarred wood 1194a - machine . . .7464 -,curva dl . . .6494 

.8704 Tannage Electro- • v. . . ,826a - lnvariabile diun 

10174 lytlque . I 866.10 Tapis de caout- gal van o- 

Tannenholz . . 868 a chouc .... 619.4 metro . . . 1836a 
.1186 Tanning, elec- -tsolant. . . .6184 -,istrumentopcr6494 

trie .... 13604 Taplss 6 e, elol- - alia mano . . 6494 

. 7424: Tanque de fun- son.8984 - nuovo . . . . 6494 

dlcidii . . 1194a I Tapisse, mur . . 898.4 ->quadro per .6084 


pound enginclias ! - - fundlclou cs- 


Htranding ma- maltada . 11944 1-deuuabotella 1284a 

chine .... 7424 j Tantal .... 916.1 1 1 - - caurho . . 634 
andem, mac- -I am pc.9184 j-para tubos 880a 


12264 - rclativa 


Tandem, mac- -I am pc.9184 

china in . . 118* Tan tale . . . 916.1 1 
miqulna . . . 1184 -, lampe au . .9184 
Tangencia, i>unto I Tantalio . . . 91 6.11 

de.58Ga Tftntalo . . . 915a 1 

Tangencial, pre- Tantalum . . 916ai 

Hu>n.8024 : - lamp.918.2 

Tangens .... 2394 : Tap . . . 6482, 7374 
Tangent .... 2394 - (blow of tap- 


fleuuabotella 1284a strumento per 624* 

- caurho . . 63-s tavola dl . .649.7 

— para tubos 880a -, tenslouc dl . 649ao 
915a 1 I - - clerre para Taraud .... 6484 
. 9184 I tubos aislado- j Taraudcr 3944, 643.1 

res.8804 machine a . . 6484 

clastico . . . 9024 Taraudeuso . . 6484 


916ji ' - fusible Edison 901a Tari^re 


-nskala . . 
Tangcntlal- 
burste . 


-galvanometer 6683; per). . . . 10764' de arco . . 

- phasemeter . 0864 , to.7874 1 -mirilla 1 

- -photometer 1348.10 -, — the battery i mica . . . 

-scale. 0684 at different !—desegtirldi 

Tangente . . . 2804 points . . .1014'—sustituiblc 
-nbussole . . . 0684 - -hole . . . 12264 , - con hendidu 

- absolute . . 608a to - a wire 13832 - marizo de j 

nphasoineter .0804 Tana. 402.11 \ celana . . 

nphotometer 134H.10 - ciel agujero de - d<* paraflnn 
nskala .... 6684 llmpieza . . 831.1, — porcelana 
Tangential- - alsladora dc marizo . . 

burst* . . . 426a 1 Interruptor 89641 - - prueba 


-, - no susti- Tarif.714.7 

tuiblc .... 9014 -, BauschgcbQh- 

- con extincldn I ren- .... 11014 
de arco . . . OOLs j -, Poppcl- . . 714.12 

- mirilla dc 1 Elnzel- 

mlca .... 9014 j gesprhch-. 11014 
-desegurldad9004 ; Kernverkehr- 1101 a 

- sustituiblc . 9004 j -, Oesprttch 

con hen did ura 902.1 . zonen- 
marizo de por- Laudbezi 

celana . . . 889.7 -, Nacht- . 

<!<• paraflnn . 224 Pausehal- 


a 902.1 . zonen- . . 11604 
ar- 'Laudbezirk- 1161* 
. 889.7 -, Nacht- .... 714J> 
. 224 Pausehal- . 714.W 
-, -gehiihren- 1161.2 

. 901* -satz.1101a 

. 90U Staffel- . . . H6O4 




































Tarif 
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Tavoto 


Tarifsystem • . 698* 
-,Tages- . . . . 714.8 
-»Zlnter*. . . 714 ji 
T arif.714.7 

- aa compteur 714JI 
compteur a 

double . . . 892* 

- k conversations 

tax6es . . 1167* 

- double . . . 714JJ 

- k forfait (cen¬ 

trales Alcctr.) 

714J0 

- - forfait 

(tAteph.) . 11812 

- lnterurbain 1161,4 

- dc Jour . . . 714* 

- mobile (instrum. 

de me<o . . 698* 

- - (tfleph.) . 1160.2 

- de nuft . . . 714* 
-»prix du . . 1161.1 

- rural.... 1161* 
-,8yst£mc de .688* 

- k double . 698* 
• par zones . 116019 

Tarifa.714.7 

de base, sistema 
con .... 1160 lo 
- a, capaeidad de 
las.67.9 

- de contador 714 ji 

- por couvcrsor 

clones k precio 
fljo . . . . 1161* 

- de dia .... 714* 

- para gran 

distanria . 1161.4 

- doble . . . 714.12 

- sistema de . 698.4 

- gradual 698*, 1160* 

- dc noelic . . 714JI 

- rural.... 1161* 
sistema de . . 098* 

- a tanto alzado 

714*0, 11811* 
-s telefdnicas 1160.7 

- por zona* . 1160.3 
Tariff . . 714.7, 1161.1 
-.bulk- . . . 1101 22 

day.714* 

-.double. . . 714.12 
-, Hat-rate . . 1160s 
-.graduated . 1160.2 
mes* Age-rule 1161s 
-.meter . . . 7I4.U 
-, night . . . .7142) 

- system .... 098s 
-.trunk-line . HOl.i 

zone - for tele¬ 
phony . . 1160s 
Turiffa.714.7 

- per eointiniea- 
zioni luuffhe 1161.4 

- a contatoie 714.11 

- conversazioni 


Tarred wood tank, 
pitched wood 
tank . . . 1194J 
Tartar emetic 1219.4 
TArtaro . . . 121922 
Tartinagc . . . 83s 

- des plaques de 

plomb . . . 82* 
Tartiner .... 826 
machine k . . 88.4 i 

- des plAqucs . 882 
Tartineur . . . 88* 
Tartrate of potas¬ 
sium and 
sodium . . 1219* 

- acide dc po- 

tasse . . . 12192 

- - de potas¬ 

sium . . . 12192 

- potassico-antl- 

monique . 1219.4 

- double de potasse 

et d’antl- 
molne . . 1210.4 

- potassico- 


sodlquc . 121919 i Blank- 


Tassa, esenrione 
dalla . . . 11622 

- per espresso 11622 

- per parola . 1161«8 

- supplementary 

1161.7 

- telefonlche . 1160.7 

- dl tran.slto 1161.10 
Tasse, Akkumu- 

lator- .... 36.7 
Tasscllo . . . .8632 

- a bottone . 

- di lcgno dl 

facirio - * 

- - legno per 

muri . . . 

-i - lcgno, In- 
caRsarc In un 
muro .... 891.1 
-i, lista per . . 8642 

- Hpctrnisclntlllc537j6 

- ai chiamata 1142* 
Taste . . 

, Anruf- . 
i -nanschlag 


.8614 

.8632 


tassute . , 
-, doppla . . 

- a forfait . 

- di giorno 

- graduate . 

- mobile . . , 

- di notte . 

- mrale . . 
sistema di 
- a doppia 

- a zone . . 

-e iirretrate 
Tuned tape 


1161.3 
714.12 
714.10 
. 714> 
. «1W* 
1100.2 
. 7112. 
1161.6 
. IMVI 
. 698.1 

1100.3 

lllrO.N 

. 70921 


- double de potas¬ 

sium ct de 
sodium . . 12192 
Tartrato acldo dl 
potassio . . 12192 

- doppio di po¬ 

tassio e di 
sodio . . . 12192 

- di potassio e 

antimonio 1219.4 

- de potasa y de 

antimonio 1219.4 

- doble de potasa 

y dc sosa . 1219-3 

Tartro.11421' 

Tarugo .... 8632! 

- heUzoidnl . . 863* 
-s, recibir - en | 

una pared . 891 j , 
Taya, exoncracion i 
de la . . . 11029 

- pagada por ade- 

lantado . . 1162.4 

- por palabra 1101* 

- de servielo ex- 

preso • . • 11621 ! 

- suplcmen- 

taria ... 1161.7 

- dc tninsito 1161 .10 

Tascabile, ae- , 

cumulatore . 63* 
Taschrnakkumu- 
lator .... fi3.ii 
-amperemeter . 677-3 
-galvanometer 671 j; 
-galvanoskop 067.10 
-kouipnl) . . . 087* 
-lampenpriifap- 
parut . . . . 97Ls 
-umdrohungs- 

ziihler . . . 487.7 1 
-voltampereiiietcr, 
koinbinlei‘tes6S3.i 
-voltmeter . . . 681* 
Tasche, Wcrkzeug- , 
398* 

Tassa antecipaU 1 
1102.1 

- di base, sistema 

a. 1160.0 

-. dila/loue al 


10843 

1034* 

10002 

1084.4 

1006.4 


-nbrett 
-, Buchstaben- 
blank- . . 1084* 
Doppcl- . . 1026* 
—> Doppelkontakt- 

060* 

- mlt federnden 
Kontakten 1006.11 


Taxes, arr&age 
des. . . * . 1160» 
Taxe d‘express 11612 

- par mot . . 1161 * 

- a payer . . 11614 

- - prelever 

d avance . 11614 

- supplementaire 

116L: 

-s telephoniques 

1160.1 

- dc transit . tieijf 
Tauchanker . 1057.3 
-batterte .... 809 
-clement, [Ore- 

nets] ... . 17.T 
-lampc 4 . 444 105* 
Tan chen, den 
oberen Teil der 
Ketortenkohla 
in flusslgcs 
Wachs oder 
Paraftin . . 16* 
Tauschen, Vcr- 
bindungen . 483* 
Tauscndktlo- 

gram meter 12617 
Taux d amor- 
! tlssement . . 7lL; 
Javola di avvlso 
! pel servlzlo 
I Idterurbano 1165* 
! - per centrare 1244.4 

- di colatura della 


-nhcbel . . 

. 1006* i 

eera .... 

1207* 

-, Klopfer- . 

. 1008.1 

- dellc decll- 


-nknopf . . 

. 1000* 

naxionl . . 

.6289 

1 -, littutc- . . 

. 10342 

- dl distribuzionc 

I —, Mithor- . 

. 1188* 


1021/ 

1 -, Morse- . . 

. 1005* 

- indicatrice 

.6201 


pBL r UtUClllO 

dellc . . . 


1102 * 


-, Ruckruf- . 1162.1 
Sprcchlcitungs- 

11622 

Weehsel- . 1007.4 
-, Week- . . . 1142* 
-nwerk . . . 1038J1 
Zlfferblank- 1084* 
Taster .... 1006a 

- init elcktrooiag- 

netischcr Fun- 
kenlbschung 1060.7 
TAstlera 1005.4, 1033J1 
del quadro 
eommutatorc 

1138* 

Tasto . . 1005.1, 1034.1 

- bianco . . . 1084.1 

- di chiamata 1034* 

10462 

- - chiamata, 

mol la del. 1151* 

- combinato di 

chiamata e di 
conversazione 

1151.4 

- a doppio con- 

tatto .... 050* 

- di conversa¬ 

zione, molia 
del ... . 1151* 

- a doppla leva 

1026* 

- linen di eon- 
vei<uzione 1152* 

- Moi>e . . . 1005* 
di riehinino U52i 

-. di suonerin 1031* 

- da tutnlino HUOtrt 
Tastrelais . . 1057* 


- del jack . . 1022.1 

- radioscopies 1244* 

- di riduzfonc . 64K* 

- - risonansa 1106* 

- per serrafllo dl 

unlone . . 86610 
| - - serrafllo 
| d’unloue per 
piastrlno fusl- 
bili. ms 

- di sformatura 1208.^ 

- per sgrassare 1200.^ 

- di taratura .649.: 
Tavolo . . . . 1132-3 
, - degll abbonati 

a forfAlt . 1145/ 

; - - abbonati a 
! tariffa . . 114*1 
! - d'Ampere . 131tb» 

I - addlzionale 1KW 
j - commutatorell38-s 
1 - - multiplo . 1142 j 

- dicommutazionc. 
assegnare x 
llnee ad un 1129.7 

; - - comm, a car- 
! telline, elettro- 
magnete del 1134* 

- coinm. con cart, 
a doppio fllo 1132* 

- - comm, a car- 
tell. senza eor- 
doni . . . 1131/) 

- comm, eon 
chiamata 
lumino&a . 1137* 

; - per la comuni- 
1 ca/.ionc locate 
I 1146* 
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Tavolo per Ja 
comun. col 
servlzlo Inter- 
urbano, con 
Jack d’lnter- 
ruztone . . 1148/ 

- da esamc . 12452 

- d’lntercomniunl- 
cazione . . 1148,4 

- di jacks mul- 

tlpli . . . 1143.% 
Tazza ad lnenstri36/ 
-e. battcrla a . 86/ 
To.380/ 

- -agrafe pour 

saignees . . 826.8 

- & couvcrclcpour 

tube isolant 872.1 

- de raccordemcnt 

Alet6pour tubes 
1 sol ants . . . 878-*) 

- pour tubes Uo- 

lants .... 871.7 

Teak. 365.3 

-holz.886/ 

Teatro.cavo per862.1 
-fono .... 1348.10 
Teca, madera de 366/ 
Technical point 
of view, from 
a. 709.7 

- pres* . . . 1329.1 

- world . . . 1329.2 
Technics of illu¬ 
mination . . 909.fi 

- measure¬ 
ment .... 624.4 

Technlk, Meli-. 624.4 
Technique des ao- 
curaulatenrs 72.4 

- eon rants alter- 
natlfs .... 135* 

- cables . . . 768/ 
dlrectcur . .718.1 

-, direction . . 7IK2 

- de l'eclalragc 909/, 

- d'insullatlon 855.1 

- dc menu re . . 624.4 

sous It rap¬ 
port . 700.7 

- radlogra- 
phique . . . 1232.7 

- des rayons X 1232.7 

- dc Roentgen 1232.7 

- des tele¬ 

phones . . 1114.4 

- telephonliiue 1114.4 
-, au point de 

\ ue. 709.7 

TechnUche 

Kalorle . . 1254.2 
-s Instrument .698.7 

- voro -n Stand- 

punk t aus .709.7 
Teeho ...... 116.4 

Te(elk. bois dc 886/ 
Teek. leguo di 365/ 
Tecla .... 1034.1 

-s. im.u 

- avIsadora . 1034/ 

- comblnada de 
Uamada y do eon- 
versaclon . . 1151.4 

- dc couvcrsaclun, 

rcsortc de la 1151/ 

- hueco . . 1034.4 

- - la linca de 

convention 

11522 


Tccla dc llama- 
da .... 11423 

-, resortc de 

la.1161/ 

Teclado . . . 1033.it 
Tecnica degll ac¬ 
cumulator! . 72.4 

- dl misura . . 624.4 

- del cavl . . . 768/ 

- dell'lllumina- 

zione .... 909/ 

- dcll’impianto 866 j 

- radiograflea 1232.7 

- del tclcfonl 1114.4 
Tecnica de alum- 

brado .... 909/ 

- - instalaclbn 855.1 
Tccnologia dc los 

acumuladores 72.1 

- radlogrAflra 1232.7 

- de los tcle- 

fonos . . . 1114.4 

Tccr.784/ 

-abscheidor . 127.10 

-band.789.3 

Holz- . . . .784/ 
Kohlcn- . . . 784.7 

-51 .787.1 

-, Stelnkohlcn- . 784.7 
Tccrcn .... 76*11 
Teeth ampere- 

turns .... 266.3 
-.armature . . 417.3 
Tcirolo dl piombo40/ 
Tcllbarkolt des 
Llchtcs . . . 966/ 

-fuge. 406/ 

-funkenstrecke 10642 
-krcls .... 637.11 
Tcilnehmer, Fem- 
sprech- . . 1129/ 
-leltung . . . 1129.4 
-schrank.Bausch- 
gebiihr- . . 1145/ 

- Grund- 
gebiihr-. . 1146.1 

- -, Pauschal- 
gobuhr- . . 1146/ 

-stcllo .... 1129/ 
-, zwcl - VCI- 

blnden . . 1130.1 
Tcllscheibe . . 637.7 
-schrltt .... 309.7 
-strlch .... 637.10 

-strora.143.2 

-welsor Krd- 

schlufl . . .906.7 

- -c I’nter- 

brechung . 1315.4 
Teller, geniein- 
schaftlichcr 238.10 
Telller. machine 

^. 7882 

TelHeuse .... 7882 
Tdlumr, glolch- 
inttUige . . . 638.4 

- des Jorhes . 466i7 

- Lirhtbogcns 926/ 

- der Sknla . . 637/ 

- mit elner - 

versehen . . 637/ 
Tdnture elec- 
trlaue . . . 980J 
Tejadlllo, on for¬ 
ma de ... 807/ 

- d • proteccidn 8072 
Tejido ai*lante 776.7 

- de aniianto . JW2/ 

- cobre . . 354.12 


Tcjuelo .... 486i 

- anular .... 48819 

Tela. 787.10 

- d'amlanto . . 882.4; 

- empire .... 368/ j 
-, fabortcazlone j 

dl. 787.li i 

- luclda .... 368/ 

- mctallica di 

. 96/ 
868J1 
de 

1242/ 
864.12 
. 24/ 
.386.1 j 


, slcurezza . 

- dl mlcanlte 

- protectora 

caucho . . 
I - dl romc . , 
i -, sacco dl . . 
1 - smcrigllata 

- - llna . . . 
| - - grossa 


. 474/ 
474.11 

- - mezzo flna 474.10 
j -, strato dl . . . 789/ 
, - de amlanto . 862.4 
' - - cobre, escobilla 

I do. 426.10 

! - embebida cn 
f accitc .... 868.7 

- de csmerll . . 386.1 
-flna . . . 474Z 

.-granada 474.11 

-de grano 

I semlfino . . 474.10 
t -,fabr!caci 6 n de787.n 
I - dc hilo . . . 86*0 

- Imperlo . . . 368/ 
| - metullca . . . 427.2 
I — dc sogurldad 

para soplclc 96/ 
, - de micanlta 868 ji 
I pedazopequeflo 

l dc.861/ 

Telal, motorc 

per. 2202 

Telaio dl bicl- 

110L10 


610.10 
. 84.4 
.610/ 

.830/ 

610.7 


| delta 
• - - ferrl ad 
angolo . . 

- per fusionc 
! - dl legno . . 

- per passo 

d'uomo . . 

- del quadro 

- rocchetto di 
| un gulvano- 

I metro .... 860/ 
! Telares, motor 

para .... 220.2 
Tclautografla 1177/ 
Telautographc 1177.7 
Tolau tographie 1177/ 
Tclautographle 
apparatus 1177.7 
Telautograph)' 1177/ 
Telcautografla lln/ 
Telcautbgrafo 1177.7 
Teleautographio 

1177/ 

Teleautographl- 
sober Appa- 
rat .... 1177.7 
Tcleconmutador 
de antena . 
Telcfbncma . 

-s cmitidos, 

numero dc 1100/ 
-s recibidos. 

numero ae 
Tclcfonia di 
cam pagnn, 
cavo per . 1340/ 

- elettrlca . . 11142 


1061/1 
1170/ S 


11692 


Tdefonla a 

flamme . . 11782 

- senza All. . 11782 

- ottica, sistema 

di.1178/ 

- e tclegrafla si- 

multanca . 1173.1 
Tclcfonia sin 

alambrcs . 1173.1 
-de cam po, cable 
para . . . 1340/ 

- cldctrloa . . 1114/2 

- por llamas . 11782 
-, sistema de - 

optica. . . 1178/ 
Telefonica, Ma- 
zionc . . . 1106.2 
-o, posto . . 1106/ 
-a, eBtaclon . 11082 
Tclcfonlsta . 1172.1 
11722 

- auslllare . . 1172/ 

- auxlllar . . 11729 
Telcfono 1114J, 11162 

- Ader .... 1119/ 

- d’Arsonval. 11194 

- Bell .... 1117/ 

- blpolarc . . 1116.4 

- a condensa- 

tore .... 1349/ 
-acucchiaio 1117.4 
-, cnstodla del 1118.1 

- doppio . . . 10802 
-l,esercizlo del 1114/ 

- afortesuono 1116/ 
-suono per 

navi. . . . 1116/ 

- per grand! di¬ 

stance . . 1126.! 
-i, Impiegato al 1171/ 
mono . . . 1041/ 
-, numero del 1189/ 
-, padlglione del 

11182 

riappenderc 11 
- di nuovo 1117.1 
riagganciarc 
11 -al nuovo 1117.1 
-, seatola del . 1116.1 
-i, servlzio del 1114/ 
sganclare 11 1118/ 
-, staccare 11 . 1116/ 

- de tavolo . 1127/ 
-i, tecnica del 1114.4 

- unipolare . 1116/ 
Teldono. . . 1114.1 

- Ader. . . . 1119/ 
-dealtavoz. 1115/ 
- voz para 

buques . . 1116/ 
-d’Arsonval. 1119.4 

- de cabeza . 1118.1 
-eon dos re- 

ccptores. . 11182 
-. cajade. . . 1118.1 

- de condensa- 

dor .... 1349/ 

- doble . . . 10302 

- para gran dis¬ 

tance. . . 1128.1 
-.numero del 1169/ 

- de pared . . 1126/ 
-s, puente para 673.7 

servielo de 
los . 1114/, 1114Z 
tecnologia de 
los .... 1114.4 
Telefonografo 1167.4 

- a tilo .... 1157/ 
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Telefonografo 
a nastro . 1167* 
Telefonografo 1167.4 

- de ala mb re 

de acero • 1167 a 

- de clnta . • 1167 a 
T elefotia. . . 1177 a 
T elcfotografla 1177.4 
Telcfotograflco, 

apparecchio 1177 a 
-♦ aparato . . . 1177 a 
T elefunken- 

fritter. . . 1068.6 
System . . . 1066 a 
- thermodetektor 

1060j 

Telefunkcn“ 

coherer . . 1058 a 

- system . . . 10 o6l3 

- thermo-detec¬ 

tor .... 10603 
Telegrafla auto- 
matlca,sistema 
dl - - dl 

Wheatstone 1028 a 

- dlcampo. . 1088 a 

- a diapason . 1041.1 

- diplex . . . 1040 a 

- in duplex . 1039 a 

- elettnca . . . 994 a 

- senza dll. 1062 a 

- con fill ... . 994.1 

- multipla . . 1038.7 

- alternaftlva 10414 

- - In duplex 104U 

- - simultanea 1039.1 

- octoplex . . 1042A 

- oraria clottri- 

ca. 1048.4 

- privata . . 10487 

- Implanto 

di. 1046 a 

- quadruple! 10464 

- medlantc radia- 

zione ultra- 
▼lolette . . 1104 a 

- senza fill . 1062 a 
-per con- 

duzlone . 1052.4 

-per Indu- 

zlone . . . 1052 a 

-perlnd.elet- 

trodinamlca 1063 a 

-per influenza 

elettrostatl- 

ea. 1052 a 

-per onde 

elettrlche . 1058 a 

- senza fill per 
onde Hertzlane 

1063a 

-radiofonl- 

oa. 1068A 

-per radia- 

zloni ultra- 
rosso . . . 1053.4 

-per rad. ul- 

travlolette 1063A 

- e telefonia 

simultanoa 1172 a. 

- trosatlantloa . 99^.7 ' 
Telegrafla sin 

alambres . 1062A 

-por conduc- 

ci6n . . . 1062.4 

-por Indue- 

cl6n . . . 1052 a 


Telegrafla sin 
alambres por 
Ind. electro- 
dinAmlca . 1058 a 

-porind.elec- 

trostatlca . 1062 a 

-por ondas 

eleetricas. 1063 a 

-por las radia- 

clones ultra- 
rojas . . . 1053.4 

-por las rad. 

ultravloletasl053A 
-radio font calOGflA 

- automatics, sis- 

tema de - de 
Wheatstone 1028 a 

- de campana 1038 a 

- cuadruplex 1040.4 

- diplex . . . 1040 a 

- dom£*tica . 1046; 

- duplex . . . 1039 a 

- el6ctrlca . . . 994 a 

- - sin alambreslOoSA I cipher 

- de la hora 1048.4 j to give a 

- multiple . . 1038.7 

- slmultAnca 1039.1 

- alternative 1041.4 

- - de dlapasdn 1041.1 

- octuplex . . 1042 a 

- por radlaclones 

ultravloletasll04A 
sistem a de - 
automation dc 
Wheatstone 1028 a 

- y telefonia sl- 

mulU'inea . 1172 a 

- transatlAntica 994.7 

- a traves decon- 


Telegrafo de aguja 
scncilla . 1001 a 

- avisador de tn- 

cendlos . . . 996 a 

- de campafta 1038.4 
construcclon 

de. 994.4 

- cuadruplex 1041 a 

- dom6stico . 1045 a 

- duplex . . . 1039 a 

- del estado . 1S47A2 

- de ferrocarrll 995 a 
• impresor . 1002A 

1037.4 

- - dc bolsa . 1037 a 

- de Hughes 1030 a 

- - multiplex 1042.4 

- Morse . . . 1002 a 

- multiple . . 1038 a 

- rApido . . . 1029 a 

- deWheatstonelOSSj 
Telegrafono . 1167.7 
Telegram . . . 999 a 

1348a 
,999a 
governcment 1348.1 


inland . . . 1347 a 
official. . . 1348 a 
original . . 1347 a 
press .... 1347.il 
private . . . 1347.10 
registered . 1348A 

Tclegrama . . . 990a 

- en clfros . . 1848 a 

- del estado . 1348J 

- para el in¬ 

terior . . . 1347 a 
leer un - en la 
inta .... 996 a 
1348a 


1348a 


1347a 


T616gramme, 
envoyer un 

- de l’Etat. 
-.expedler un 

- pour l’in- 

t^rieur . 

-♦ lancer un 
lire un - en- 
reglstre sur 
la hande . . 995 a 
un - au son 10882 

- offloicl. . . 13483 

- original . . 1347 a 

- personnel . 1S47 j» 
-s, porteur de . 996 a 

- de la presse 1347.il 
recevolr un - 

au son . . . 1108s 

- semaphori- 

que .... 1044a 
tr&nsmettreunODQ* 
Telegraph . . . 994 j 

-cuamt.996.4 

-enanker . . 1015 a 
- enanlage . . . 994 a 
-> Feuerwehr- 1044 a 
H ans- . . 
-enanstalt . 
-enapparat 
elnen - be- 
dienen . 

-.Feld-. . . 

-enbau. 994a 

Borsen- . . 1067 a 
- enbote .... 996J 
|-cndienst . . .995.7 
! -> Feld-. . . . 1038A 
Diplex- . . 1039 a 
j Doppel- . . 1069A 
Doppelnadel- 1001 a 
1030a 


1045* 
. 995a 

100L4 

,996a 

105*4 


ductores . . 994a . - oficlal . 

TelegTaflnta . . 9902 | - original . . 1347-* I I)ruck-. 
Tclegrafo . . . 9943 * <J«Iaprens* JW7.il \ -.Einuadel- . 

- adaeo 100L7 ~ privado . . 1347.101 Elscnbahn- 

- - ago per hotell047it i roc j blr ’ »> „ I ’• Feuerwehr- 

-1, ammlnlxtra- i ol( !° • iS a »^ ‘ 1 

zloae del . .996*!- reifiatrado . 134A2 Hotelnadol- 

- da compo . 1088.4 , * «‘niaforleo . 1044-1 -rnI«olator . 
-l.costruzlone dl994.4 ,»r«n*mltirun 999j.,-enkabel . . 

- domeetico . 1046ji, T.-l.-ratmn . 999 a -cnleltonp, 

100IA 1 - ahhoren . . 1102* Bohn- . . 

1039.2 amtliches . 1348 a -enlinie, See- 

1001- ,-. chifTrlertes . 1348 a j -enmast 
1038 a 1 “»elugeschrlebe- 
1037a 


1041a 

1029a 

10023 


- a due aglii 

- duplex . . . 

- a indlce . . 

- multlplo . . 

- parlante . . 

- quadruplex 

- rapido . . . 

- scrlvente . 

- per segnalare 

incendl . . . 996 a 

- ad un solo 

ago .... 1001 a 

- stampante . 1030 a 

1087.4 

- da Borsa 1037 a 

- - di Hughes 1030 a 

- 'multlplo 
Baudot . . 1042.4 

- dcllo stato . 1347.12 

- per strada fer- 


ncs .... 1348 a 
ein - nach dem 
dehor uuf- 


1001 * 
. 996A 
.996a 
104&A 
1047* 
. 792;* 
.768.7 

. 1349.4 
.996.1 
. BOLl 
1038* 
103H* 
100L7 
. 994* 
1029* 
1002a 
1087* 

1347.12 

996a 


Mohrfach- 
Multlplex- 
Nad of- . . 
-cnschlusscl 
nehmen . . 1038a Schnell- . 

Inland- . . 1347a Schrclb- . 

Prcsse-. . . 1347a l Spreeh- . 

Privat- . . . 1347ao Staats-. . 

Scmaphor-. 1044a i -enstation . 

-4 Stauts-. . . 1348a | - Typendruck- - 
ein - vom von Hughes 1030* 

Streifen ab- j -enverwaliung 996* 
lesen .... 996a ! Yierfach- . . 1041a 
Ursprungs- 1347a i -on wegegesetz 1043.4 
Telegranima . . 999* -euwerkstatt . 996* 
- leggerc un - dal ! Zclgcr-. . . 1001a 
nastro . . . 996a | Telegraph . . . »94a 
. , -» ricevere un - ad j - adinini*tration996* 

100U 
losat 


rflta .; orecchlo 1038 a, I - apparatus 

TeMgrafo 9943, 1029* 1 110£s field . . 

- acustico . . 1037* - semaforico . 1044a —, military 
-s,administracl6n . sued Ire un . .999* 

de. 996.6 Telegram me . . 999* 

- dc agu ial00lA, f 1001.7: - ehiffr^ . . . 1348 a 

- dohleagujalOOlA - enreglstr^ . 13482 
- agiya para | enn glMter un - 


hotefes 


1047* j au son 


106821 


radio 

- battery 

- cable 

- code. 994 n 

- construction . 9944 
-7 dial .... 1001 * 


1038.4 

1066.7 

.9987 

60A 
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Telegraph, dl- • 
plex . . . 10392 1 
-,double-nccdlel001it | 
exchange . 1037/5 
—fire-alarm . . 996/5 
—, governement 

1347.12 

- T high-speed . 1029/5 
—, house . . . 1046a 
Hughes type¬ 
printing . 1030i) 
-.Indicator . 1001/> i 

- insulator . . 792/5; 

- line.76oe 1 

-line, railway 1341U : 

- messenger . . 996-5 | 
-.multiplex . 1088 a. 
-.needle . . . IOOIjv 

- office . . . . 006.4 

- plant .... 994/5 | 

- -, H re-alarm 1(44-1! 

-- house . . 1045.9 

pointer —, . 100L& 

- pole.80U I 

Poliak and 

Vlrag’s fast 
apeed . . . 1029A 
quadruplex 1041-1! 
-. railway . . . 9962 | 
recording . 10022 I 

- service .... 905.7 

- -. field . . . 103H/> 

- single-needle 1001.s’ 

- station .... 906u» 
..sounding . 1037/1 

to.990-s | 

type-printing 1080a . 

- workshop . . 99on 
-.writing . . 1002-21 
Tdlegraphe . . 904-1| 
-a, administration | 

des. 996 lA 1 

- & aiguille . . 100L7 | 

-double al- | 

guille . . . lOOLftj 

-aiguille pour I 

hotels. . . 1047/5 1 
- f atelier du . . 996/5 j 

- avertUseur I 

d’incondie . 1044.4 j 
battcrie pour I 
i - do cam- 

pagne .... 909.3, 
battcrie de pl- 
w lea du ... 990.7 

- k cad ran . 1001.5 

- decampagne 1088.4 

- commercial. 1037/5: 
-g t construction 

dcs.994.4 

- dlplcx . . . 1039.2 

- domestique 1045 a 

- £crivant . . 10022 

- de l£tat . 1347.12 
-a. facteur des 996j 

- Imprlmeur. 1030 a 

- de Bourse 1037/5 
installation 

de - avertis- 
seur d’incen- 
dio .... 1044/5 

- militaire . . 1088.4 

- de Morse . 10i>2j 

- multiplex . 1038 a 
operateur du 996/ 
opera trice du 9962 

- parleur . . 1087/5 
-s, pile pour - de 

camp ague . 999J 


Telegraphe, qua- 


1041/5 
1029/5 
. 996.7 

1001 J* 

1008.4 


! 999 / 5 ! 


Telegraphic 
duplex . 

- eicctriuue 

- - sana fll. 

- k til ... 

- sana HI. . 


dr u plex . 

- rapiae . . 
service du 

- a simple 

aiguille . 

Telegraphic 

embosser . _, 

- Installation . 994/5,- - - par indue- 

- message 
Telegraphic, ab- 

gestimmte 


1089/5 
. 9042 
1052/i 
. 914.1 
1052* 


-par con¬ 
duction . . 1062.4 


drahtlose . 1064/5 
Achtfach- . 10422 j " 
Diplex- . . 10402 | 
Doppel- . . 10402 
drahtlose . 10522 
-, drahtlose - mir- 
tels elcktro- 
dynamischer 
Induktion 1063.1 j 
drahtlose - inlt- | 
tcls elektro- j 
statlscher In¬ 
duktion . . 1062/5 
drahtlose - mit- j 
tcls Indnk- i 
tion .... 1062/5! 

-, drahtlose - mit- 
tels kontinulcr- 
lleher cloktri- 
scherWellen 1066.1 
drahtlose - mit- 
tels Leltiing 1062.4 
drahtlose - mit- 


tion .... 1052-') 

• - par induc¬ 
tion elect ro- 
dynamique 1053.1 
■ - par induc¬ 
tion elcctro- 
statlque . 1062/)! 

-par ondes 1 

^lectriqucs 1063/> 

-par ondes 

herfzienne* 1053/> I 

-par les ra- | 

diations intra- 
rouges . . 1063.4 i 
-par les ra¬ 
diations ultra- 
vlolettes . . 1063/5 , 

-radio- 

phonique . 1063/2; 

-Hvntoniquc 

I 1054a 

Installation de 
i - domestique 

1045/) j 

- militaire . . 1038/5 j 

- multiple . . 1038.7 


Telegraphist. . 996/ 
female .... 9962 
-.wireless . . 1108.3 
Telegraphiste . 996.1 
9902, 1103/) 
facteur . . . 9903 
porteur . . . 99013 
TelegraphUtln . 9962 
Telegraphon 1157.7 
Telegraphone 1167.7 
Telegraphonc 1167.7 
Telegraphy appa¬ 
ratus, „wlre- 
less“ . . . 10607 
-.diplex . . . 10402 
directed wire- 


tcls ultrarotor | - multi,.lex 0.KT 
Hi rah Ion . 10WU' - * » tentative MU 
drahtlose - | - flmnltam-e W . 

- par les rayous ; 
ultraviolets 11042 

-.service de - de 
campagne 1038.5 

- simultance 
double dans le 


. looaa; 
1030/5! 
. 9942 
B48.4 ! 
1038/5 


| in6me sens 10402 i 

i-en sens in- 

j verse . . . 106913, 
; syst£me de - 
automatique 
de Wheat¬ 
stone . . . 1020* 

- et telephonic 

simultanees 11722 

- transatlan- 


len 

-, Duplex- . 

-, elektrische 
-. - Zeit- . . 

-, Feld-. . . 

-, Funkcn- . . 106&5 
geriohtete draht- 
lose .... 1106/) 
gleiehzeitigc 
Mehrfarh- 1039/ 

-. llaus- . . . 1046.7 
l^ltungB- . . 994/ 

-, Mehrfach- . 1088.7 
-, mehrfachc 

Funken- . 1065.*: 

Multiplex- . 1038.7 | 

-.Quadruplex- 1040.4 
-, Radio- . . . 1068us 
radlophonisehe 
drahtlose . 10532 
-, Stlmmgabel- 1041/ ~ . . . 

0bersee- . . . MU.7 , TcleR-rophlcr- 

- dutch ultra- “*** e ^* e * • 

violcttc Strah- -yeschwlndlff-_, 

len . . . . 1104.2 1 k«*lt • • • • * 000 . 1 , 
Vlolfaoh- . 1088.7 - - In derdraht- | 
-.vlelfache Fun- | lo»en Tele- 

ken-. . . . 1055.S| praphle. . 1108.7 
_ wechsel/cltlirc —sebiene ... 1006.8 
Mehrfach- Noil.t , Tclesraphlcren WOsj 
W’ellcn- . . 1063/5. Telegraphier . 906/5, 
Telegraphic de i 999i), 1103.4 

campagne 10382 i T£l£graphiquc, 

- chemin de cAblc .... 766.7 

fer.9962 ! -, encrc . . . 101321 

- k diapason 1041/1 TelegraphUcher 

- diplex . . . 104021 Krampf. . 1347.7 

- domestique 1046a i -e Statist!k . 13482 


tique 

- trannoeeo- 

nienne . . 

- transoceani- 
que 


.994.7 
.994.7 
. 904.7 
. 996.7 


less .... 1106/1 
-.duplex. . . 10892 
electric . . . 9042 

- time . . . 1048.4 
field .... 1038/t 

-.house . . . 1046.7 
multiplex . 1038.7 

- spark . . 1066uS 
octonlex . . 10422 

-.quadruplex 1040.4 
radionhonlc 
wlreh»ss . . 10682 
selective multi¬ 
plex . . . 1041.4 
simultaneous 
multiplex . 1030/ 
telephony 
and .... 1178/ 

- -statistics . 1348/» 
-.syntonic . . 1041/ 

- wireless . 10642 

- transatlantic 004.7 

- trough wires 994/ 

- by ultraviolet 

rays . . . 11042 
-.wireless . . 10622 
wireless - by 
conduction' 1062.4 

- by conti¬ 
nuous electric 
waves . . . 1066/ 

- by elec¬ 
tric waves 

1063/> 

- by electro¬ 
dynamic in¬ 
duction . . 1063.1 

- by electro¬ 
static Induc¬ 
tion .... 1062/1 

-, wireless - by 
induction . 1062/5 
wireless - by 
ultrared rays 1063.4 
wireless - by 
ultraviolet rays 
1663-1 

Telelmprlmeur 1037.4 
-interrupteur . 665.7 

- electroma- 
gnetique . . 566 a 

- k haute ten¬ 
sion .655.0 

Telemedlci6n de 
ondas . . . 1096/5 
Teleplion 1114/, 11162 
Auersehes . 11192 

-amt.1114.7 

-aualvsc . . . 1181// 
-anschluD, urn - 
crsuchcn . 1169r. 
d’Arsonval- 
schc* . . . 1119.4 

















Telephon 


1816 


Tempermtor 


Telephonauskunft- 
8telle . . . 11712 
-beam ter . . 11712 
Bell- .... 11172 
-betrlcb, den - 
elnstellen . 1169L5 
-brfleke .... 078.7 
-depesche . . 11702 
-dlenstanwol- 

sane . . . 11702 
-dienststunden 1170.4 
-,Doppel- . . 10602; 

-drant.861.7 ■ 

Fernverkehr-1126.1 
-gebtihren . . 1160.7 
-gespr&ch . . 1115.1 
—, aringendes 1170.7 
-handbetrieb- 

zentrale . . 1164.10 ' 
-isolator .... 7922 
-kabel.76621 

- - niit Luftisola- i 

tion.7662 

- Mehrfach- . 8612 
-, Kondensator-1349.8 

lantsprechcn- 
dcs . . . . 11162 1 
L5fTcl- . . . 1117.4 
-mechanikcr . 1172.7 
-, Mlkro- . . . 11122 
-, Mono- 10412, 18602 \ 
-netz . . . . 11142; 
-> Pan- .... 1850.1 | 
-relah .... 1150.10j 
-rufnununcr . 11692 j 
-statistlk . . . 11702! 
-stdrung. . . 1158” • 
-system mlt zen- i 
t ruler Kuerglc- 
spclsung . 1168.7 
-verkehr, ab- 

gehendcr . 11692 
—, ankommon- 
der . . . . 11692 
—, Haupt-. . 11712 

- verabrede- | 
ter .... 1169.4 

- -. Vorort- . 1171.4 
-vcrwaltung 11712 
-zeltung . . 11572 
-zentrale . . 1114.7 
Telephone . . 1114.1 j 

- receiver . . 11152; 

- adminlntra- j 

tion . . . 11712 i 

- arm-rest . . 1127” | 


Telephone.headlllSd 

- book.... 11162 

- - switch . . 11962 

- switch with 
two-armed 
lever and an¬ 
vil contacts 11972, 

- Information of¬ 

fice ... . 11712 

- insulator . . 7992 

- journal . . 11572 

long: distance 1126J 
-, loud-speaking: 

11152 

- matters . . 11142 

- mechanic . 1172.7 
-.micro- . . . 11122 

- network . . 11142! 

- night service 11702 

- operator . . 1172a 

- rates .... 1160.7 

- relav .... 1160.10 

- service hours 1170.4 
--Instructions 11702 
-.single-pole 11152 

- station . . . 11062 

- statistics . . 11702 
-.straight . . 11152 

- subscriber . 11292 

- sub-station 11562 
-, the - switch- 

hook moves to 
the talk posi¬ 
tion .... 11172 

- switch room 11802 

- traffic, Inco¬ 

ming . . . 11692 

- -, main . . . 117Li 
—, outgoing 11692 
—, pre - arran¬ 
ged ... . 1169.4 

—.suburban 1171.4; 

- translator . 1135.7 
-.two-pole . 1116.4 
-.wall .... 11262 

- wire.861.7 

- working . . 11142 
TWphone . . 1114a 

- Acfcr .... 11192. 

- d’Arsonva! 1110.4 i 

- automatlquc 11562 | 
-, communication | 

par .... 1115a 

- A condenseur 13492 t 
conversation i 


T616phone qul 
pent trana- 
mettre tons 
les sons vou- 
lus .... 1360a 
Telephonic ana¬ 
lysis .... 118U2 

- communica¬ 

tion . . . . 1115a 

- conversation 1115a 

- news paper 11672 

- receiver . 1069a, 

11152 

- transmission 11142 
Telephonic, draht- 

lose .... 1173a 
- durch eiek- 
trlschc Wcl- 
len .... 11732 
-, clektHsche 1114? 

Flam men- . 11782 
-, Llcht- . . . 11782 
-.Radio- ... 11732 
Wellcn-. . 11732 

T£l£phonle, do- 
mainc dc la 11142 i 

- ^lcctriqnc . 11142 ! 
exploitation | 

dc - nrbalnc 11292j 

- sans fll . . 1173.1 
-par on dcs 

61cotriqucs 11732 

-par ondes 

hcrtzlennes 17732, 

- A Hammes . 11782 1 
-, service dc - 

urbalne . 11292 
-.station r£cep- 
trice t>our- 
sans nl . . 11762 
-, systdme dc - od- 
tlquc . . . 11782 
-.tout ce qul con- 
cernc la . 111421 
T51£phonique, 

cable .... 7662 I 
-, cAhle- k iso- 1 

lenient d'alr 7662 1 
-.cable- mul- I 

tiple . . . .8612 

-,fll.86L7 

Telephonischer 
Nachtdienst 11702 
-e t'bertragung 


Telephony, 

simultaneous - 
and tele¬ 
graphy . . 1172s 
-, wireless . . 11782 
THephotie Hec- 
trlqne . . 1177> 
Telcpnotographlc 
apparatus 1177a 
Tele photo¬ 
graphic . . 1177a 
TAIcphoto- 

graphie . . 1177a 
Telephotographl- 
scher Appa- 
rat .... 1177a 
Telephoto¬ 
graphy . . 1177 a 
Tclephoty, eleo* 
tncal . . . 1177> 
Telescopant, 

m&t .... 1100a 
Telescope . . . 6412 
-, reading- . . . 64lx 

- stand .... 6412 
Telescopic-mast 

1100a 

Tclescoplo . . . 64La 

- para fecturas 64Lc 
-. trlpode para 

el.641> 

Telcskop . . . 641a 
-mast .... 11002 
Tellcrakkumn- 
lator .... 62.7 
Rlektrophor- 1277a 
Telluric magne¬ 
tic force . 129814 
Tclointerruptor 56a: 

- clcctromagnc- 

tico. 655* 

- de alta 

tension . . . 5552 
Temoin, lampe- 663 j 
T emperatur . 1254a 

-abfall. 287a 

-Kndcrung. . S85lo 
-, Anfang- . . . 8863 
-. Anker-.... 280.7 
-ausgleicli . . . 287.6 
-dlffercnz . . .987a 

- zwischcn der 
kalten und dcr 
helflen Lot- 

stelle .... 98.7 
-.durch den elek- 


-, automatic . 11552 par .... 1116a I Telephonist . 1172.1 trlschcn Strom 

-bridge. . . . 673.71-, cornet de . 11152 11722 erzeugtc . 1967 a 

- cable .... 760a , derangement T616phonlstc 1172.1 End-.986.4 

-call-box . 1125.4 1 au .... 11582 11722 -erhohung. . 985ii 

-.sound- | - double . . . 10802 1 - auxllialre . 1179a!--,mitllere . . 888 jl 

proof. . . 1195a entretien par 1116 . 1 1 Tclcphonistln 11722 am <>r unde der 

- call number 1160a ] -s. exploitation '-.Reserve- . . 1172a | Nuten . . . 286A 

- case .... 1116.1! dcs .... 1114a | Telephonograph -.Kern- . . . 2S6 jo 

- casing . . . lllO.i fll dc . . . . 861.7 1167.4 -koefllzlent llJ,287a 

- census . . . 1170a - haut-parleur 1116aBand- . . . 1167a J - - dcr elektro- 

-, condenser . 1849a - Jumele . . . 10802 | Draht- . . . 1157a motorischen 

-.desk .... 1127a 1 -,pont de . . . 678.7 i -, tape .... 1157 a Kraft . . . 1180 a 

-despatch. . 1170a receptcur dc 11162 wire .... 1167a -, Kollektor- . .9862 
-district . . 1114 a Alectrolyti- 1 Tclcphonographc -konstanz der 

- disturbance 11582 j que A . . . 1060a I 1167.4 1 Losung . .1187.10 

-. double . . . 103021 -, rclais du . . 1150.101 - A fll d’acler 1157a | -cn, die - der Kon- 

-, - head . . . 11182.-s, service dcs 1114a — ruban d* taktsteilen in 

- employee . 1171a -s, technique acier . . . 1157a Dlffcrenz brln- 

- engineering 1114.4 des .... 1114.4 Telephony, elec- gen .... 282 

- exchange of- - qul ne peut trie .... 11142 -kurve.985a 

flee .... 1114.7 transmettre -, flame- . . . 11782 -> Lager- .... 987 j 

- fork .... 1116a qu'un seul -. photo- . . . 1178a - der helflen Lot- 

- girl .... 11722 son . . . . 18502 radio- . . . 117821 stelle .... 98a 






















Temperatur 
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Tendeur 


Temperatur der 
kalten Lot- 
■telle .... 2815 
-melder, elek- 

trlscher . . 1049 j 
- messung . . . 49617 
-, Oberflachen- 286L5 
-schwankungcn 
des FJammen- 
bogcns . . 1170.7 
-unterschled . 287/> 
Wick lungs- . 286.8 

-zahl. 287.3 

-zunahme . . 286.11 

- -> Widerstanda- 

zunahme 
durch .... 287.2 
Temperatura 12643 j 
-,aumento dl 285 ji 
- medio di . 288a 
caduta dl . . 287.4 
coefttclente dl 287.3 
costanza dl - della 
soluzlone . 1187.10 
curva di. . . 281x8 
dlfferenza di 287.5 
egualizzazionc 
nella .... 287/1 

- finale .... 286.t 

- al fondo delle 

scanalaturc . 286s j 

- di fusion© . . 916/i: 

- d’lncande- 
scenza . . . 915.4, 

- lnlzlalc . . . 28flj | 
mlsura della 498.7 | 

- prodotta per 

la corrente 
elettriea . 1287/1! 

- di saldatura . 895.4 


Temperature, bear¬ 
ing .287a 

- at tne bottom 

of the slots . 288 j6 

- of carbon fi¬ 

lament . . 913.11 
-coefficient . . 287 j 

- - ofihe electro¬ 

motive forcell80/i 
-.cold junction 265 
-, commutator . 286.9! 
-,core .... 286to 

- curve .... 286.8 

-.final. 288.4 

- of fusion . . 915 j 6 
-, hot junction . 2816 

- of incandes¬ 

cence .... 916.4 
initial . . . .2863, 

- produced by the 

electric cur- j 
rent. . . . 1267.7; 
-, surface- . . . 286.3 j 
-. variation of . 28.4 j 

- of winding . 286 & 
Temperature . 986a1 

1264jI 

-, accroisscment 
de.285ai| 


I 

lDsaisj 
. 2865 

286.10 1 


- solidifica¬ 
tion© . . . 

- ■uperfleiale 
variazione 

della . . . 
Temperatura. 

aumento ae 285.il I 
- medio dc . 286.1 . 
-, caida de . . . 287.4 i 
coeflciente de 287/): 
-, compensation , 

de. 287/1; 

-. constanela de - j 
de la disolu- ‘ 
cidn. . . .1187.10 
-, curva d* • • 2868 
-. dlfereneia de 287.5 ! 

- final.286.4 

- en el fondo de 

las ran liras . 286c ' 

- de fusion . . 916s i 

- - incandeseen- 

cla.915.4 

- inlcial .... 2863 i 
medlda de la 496.7 1 

- produelda por 

la corriente 1 
el^ctrlea . 1207.rt, 

- de soldar . . 396.4 1 

- - solldiflcacldn 1 

1368.13 , 

- del sonorte . 2S7.1 

- superficial . 286.) 
varlacion de 


-, - tnoyen de . 286a 

- de 1’acldc . . 56 l3; 

- - l’arc .... 9264 j 
-, augmentation 

de. 286.il 

-, - moycune de 286a ] 
-, - de resistance ! 
par accrolsse- 
ment de . . 287.2 
avertUseur £Iec- 
trique de . 1049.3 

- du blanc sou- ! 

dant .... 395.41 

- de boblnage 286s 

- de la bolte . 8862 I 
-, changemcnt 


la 

Temperature 
-, acW . . . . 
- of the arc . 
armature 


286.10 

1254.3 

55/) 

926.4 

286.7 


de . . . 28,4, 286.10 j 
-, chute de . . . 287.4 
-, coefficient de 287/) 

- dc-dola force | 
61ectromotrlce ; 

1180/1 

- du collecteur 286® | 
-, compensation , 

de la difference 

de. 287/1 j 

-. eourbe de . . 286s - 
-. determination 
de la . . . . 496.7, 
-. difference de 287.3 

- de - entre les , 
sou du res frolde 

et rhaude . 28.7 | 
legalisation de 
la. 287/i i 

- d'enroulcment286s 

- du filament de j 

eharbon . 913.111 

- finale .... 286.4 
fluctuations de | 

la - de Tare 
61ectrlquc 1176.7 

- au fond des 

encochcs . . 286/1 

-des rainu- 

rcs. 288j6 

- de fusion . . 916a 

- d’lncan- 

descence . . 916.4 

- d’induli . . . 286.7 


Temperature 

lnltiale . . . 286s 
-, mesure de la 49(17 

- du noyau . 286.10 

- des nailers . 287.1 
proclulre une 

difference de - 
entre les points 
de contact . 283 

- produlte par le 

courant Alec- 
trioue . . . 1267/* 
-, realiser une 
difference de - 
entre les points 
de contact . 262 

- de solidifica¬ 

tion .... 1358as 

- sou dantc . . 896.4 

- de la 60udure 

chaude (piles) 26fl 

-soudure 

frolde (plies) 265 

- superflclelle . 2865 

- 4 la surface . 2865 
variation de . 2814 

285aoi 

-.variations de 
la - de Tare 
dlectrlque. 1176.7 
TemperguQ . . 8444 
Tempering co¬ 
lour . . . . 12012 
Tempest a dell’ 

aurora . . 180L9 
Tempest ad de la 
aurora . . 1301.® 

- magnetics . 18562 
-es, montaje dc 

pararrayos 4 
prueba de . 99L4 
Tempetc dc l'au- 
rore .... 180L® 
-, fixation 4 
l*6preuvedela 
-du recepteur 
de paraton- 
nerre . . . .99L4 

- magnltique . 089/j 
Templates . . . 617/1 
Temple por la I 

clectrlcldad 1966.4 
Tempo .... 1249.10 
cost ante del . 189.1 
-i; dlagramma 

del.242/); 

- dl fusione . . 6623 i 
-I, linca del . . 241.7 1 
-I, mot ore a due 128.10 | 
-i, - - quattro . 128i)! 
Temporale, elet- | 

tricita di . . 989.2 | 
TemporJtre An- j 
lage .... 1330/1J 
Temporary i 

break .... 736®! 

- disconnection 480.7 

- end-sleeve . . 842/1 

- magnetism. 1289.3 

- plant.... 1330 b 
T cmpra per 

elcttrlcltA . 1366.4 
Temps .... 1240.10 
amorce A . . 9867 

- dc charge (ae- 

cus).74ao I 

- (roach. 

Alectr.) . . . 49L3 
comptcur de . 690.4 I 


Temps, constant© 
de.189a 

- de dtcharge. 786 

- - dAmarrage . 690 l 2 
-, diagramme 

des. 242/1 

fusee A . . . . 9867 

- de fusion . .6623 
Interrupteur A63L2 
ligne des . . . 241.7 

- de mine en 

marche . . . 690/2 

- d’osclllation . 688LS 

- de prAcipltlon 

1192J1 

-.vecteur des . 24 L" 
Tenace ....76L5 
-> isolant .... 7762 
Tenacidad, prue¬ 
ba de ... . 7467 
Tenacillas holan- 
desas .... 820.4 
Tenacious insula¬ 
ting material 7762 
Tenacity prova 

dl.7467 

Tenacity, ossal 

de.7467 

TenagUa .... 3964 

- Isolan te . . . 5163 

- da saldatore . 97.4 

- a Stella .... 852a 

Tenaz.76L5 

Tcnazas .... 8064 

- alslantcs . . . 5163 

- para carboncs 1847a 

- dc cortc . * * 97ao 

- para enderezar 96® 

- de fragua . . 3863 

- - lampista . . 8965 

- - plco piano . 965 

- - punta . . 10172 

- para tubos als- 

ladores . . . 8763 
Tcnda dl salda¬ 
tore .... 1840 b 
T endance des 
Ions A conscr- 
ver la charge 
electrlque 11907 

- - plaques au 

gonaolement 41/) 
Tendcnela de las 
plaeas A eu- 
corvarse . . 41/1 
Tendency of the 
plates'tobcnd 41J 

- plates to 

buckle . . . 41/) 
Tcndenza delle 
piastre a cur- 
varsl .... 41J 
Tender.710a 

- Ion olambrcH . K19/i 

- linear .... 817.4 
-tin miiellc . . 545/1 
Tender© i HU . 819/i 

- una molla . .645/) 

- la molla di 

comando . 1010.4 
Tendeur 454ao, 819ao, 
1027/) 

-, chassis- . . . 466® 

- de cordon . . 962/) 

- dynamo- 

ra6trique . 1841.6 

- -grenoullle . 820.4 
-, Isolateur . . . 796 t 
- f - - sectlonnd 795> 


























Tendido 
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Tension 


. 899j 
.6623 


Tendido de cab¬ 
les .881.4 

-,c!nta de accro 
para el . . . 83L?, 

- deconductores j 

cn los tubos 1 
subterriincos 8813 
mAtodo de . . 8173 
slstema de . . 8313 
Tendimento dl 

cay! .... 831.4 j 

- - conduttorl In i 

tub!.8813 | 

-,slbtcma dl . . 8313 1 
Tcnd!tore454.to, 10273 

- del cordonc . 9623 

- dluamometrl- 

co.18413: 

- dl fill ... 819.10 
guide dl Mcor- 

rlmento del 4663) 

- a manovella 

del 1111 . . 

- - molla . . 
plastra del 

- a rana . . . 

Tendre lea fils 

- un rcfwort . 

Tcndu, fortc- 

nient . . . 

Ten due, h Alice 
llbremcnt . 

Teneur en acide 6 lJ 3 j 

- resine do la 
gutta-percha 7793 

Tenir, le ruban 
isolant tient 
blen . . . .894.7: 
Tenons, isolatcur 
de desccntc A 
deux .... 7943 i 
isolatcur de I 

dcscentc A 1 

trois .... 7943 j 
Tcnore In aeldo 61.13 
Tensile force . 850.7 

- load.360.7 

- strength . . . 86 O 3 : 

- stress .... 860.« , 
Tension . 8493, 860.4 j 

- (eleetriei . . 1253.1 

- between elec¬ 

trodes .... 3.1 

- of the spiral 


Tension augmentee 
de Tare . . . 926.1 
-, aug-menter la 1623 

- auxiliairc . . 1603 

- d'un bain . 1193.1 
baissc de la I 6 L 10 

- aux balals . . 276.1 
basso .... 160.7 

- de battorle . 10&3 
batterle A haute8&0 j 

-.boblnage a 

.8413 
. 842.1 1 
.6483, 
.8413 
841.10: 


. 4663 j 

.820.4 
. 8193 | 
. 6463 

. 8213 

.6873 


spring .’ IOO6.10’ 

-.surface . . 18133 
-.wire .... 821.10 
Tension .... 148.2 
abalsser la . 1525 
absenee de - 
dans la cana- 
lisation . . . 6137 
-♦ accroissement 
de. 4823 | 

- d'aceuimila- 

teur.64.7' 

- additionnelle 150.6 

- admissible . 162.7 
al him age par 

amorce de . 9853 

- alternative . 1683 | 
amoree de . . 1IM5.4 1 
amperemetrea 

haute .... 676.2 

- de 1’arc . . . 9263 

- atnio 

sphArique .9883' 
augmentation 
de. 4823: 


basse 

- a haute 
-, bobiiie de 

- a basse 

- a haute 

- do - du watt- 
metre . . .8893! 

-aux bornes 149.1 1 | 
borne A basse 8673 1 

- du cAble . . 447.10 
cAble k basse 760j 

- k haute . . 7603 

- de la canalisa¬ 

tion 482.4, 7335 

-.canalisation k 
courant de 
basse .... 766.7 

- A eourant dc 
haute . . . 7663 

- A haute - et 
a grande dis¬ 
tance .... 766j 

- de champ . . 161.7 
changcmcnt 

dc . . . . 1613 

- de charge (ae¬ 

ons) .... 74.C 

- en charge 

(maeh.electr.)4823 
chute de . . . 149.4 

- inductive de 1893 

- Inductive de I 
-dansrindiiit26L4 • 

- ohmiqiie de - 
dans rlndult 2613 1 

- de - seeon- j 
dalre . . . 465.101 

- de cisalllc- 

nient .... 353.2 
-, le eohereur est 
influence par , 

tension . . 10765 
-, - eohereur re- ; 

agIt A la . 10755 1 

- au eolleeteur 27Uo ! 
-, commutateur 

A haute . . 650.10 j 

- de compcnsa- I 

tlon .... 163.10! 
-.compensation 

de.164.1 | 

-, composante de | 

la. 1645 I 

- composee . 204.10 

- de compression351.4 

- concentration 45 
condensateur 

A haute . . 10605 

- de consomma- 

tion . . 482.4, 7183 

- eonstante . 152.10 

- de con¬ 

tact . . 27.10, 1483 
-.costume de 1 

protection 1 

contre hante 618.1 

- entre deux , 

couches . . . 380.4 


. 1583* 

.482.4 
. 1643 
.4443 

, 151.4 


Tension, coupe- 
circuit de . 6603 

- poor 

basse .... 6603 

- pour - ex¬ 
cessive . . . 6613 

- pour haute 6615 
-,— pour 

movenne . . 661.1 
— A tube 
pour baute . 660a 
-, coupler la bat- 
tone en . . . 101.1 

- de eourant alter- 

natlf .... 1633 

- du eourant 

d'appel . . 11643 
-.eourant A basse 

183.4 

- de eourant con- 

tinu.1533 

- du eourant 

employA . . 482L4 
eourant A haute 
1383 

- dc eourant t 

triphase 

- du eourant 

ntllisA . . 
courbe de . 

- de courrole 

- courts 
circuit . . 

- crachement 278L4 

- dAoharge . 783 

- decharge par 

le bord . . . 906.4 

- decharge 
marginale . 906.4 

-, declanchenient 
A - nulle . . 598.4 

- de decompo¬ 
sition . . . 11913 
dAcroissement | 

de la . . . 161.10 
-, degre de . . 14&7 I 

- de demarrage 1 

478.11 

-, determination 
de la . . . . 6783 
-, difference de 1493 

- diniinuec de 

1‘arc . . . .9265 
dimlnuer la | 

1525, 2273 
diminution de 1623 I 
dlsjoncteur A - | 

nulle .... 620.6 

- de dispersion 280.10 

- double .... 1583 
-.dynamo A basse 

2093 I 

dynamo a - 
eonstante . . 2105 j 
i>our la 
determination 
de la - du fil 820.1 
- A haute . . 210.1 

- d’eelairage . 9683 
egalisation de 154.1 

- elect rique . . 1483 

- aux electrodes 8.1 

- oleetrodyna- 

mique . . 1261.1 , 

- Alectrolytique j 

de la solution ! 

11893 

- de l'element . 82.u» 
-, Aleve 1 * la . . .2273, 


Tension, enroule- 
ment A basse 8413 
a hante . . 842 j 
enveloppc pour 
basse .... 4565 
-1 - pour haute 455.1 
-»Aquation de . 164.7 

- d'essai .... 499.7 

- d'Atalonnago 849 .ip 

- en etoile . . . 206.i 

- Atollee .... 206.1 

- exagerAe . . 161« 
-, excAd&nt de . 152* 

- d’excitatlon . 266 j 

- extArleure . 149 ja 
-, falre decroltre 

la.152J 

- du fil ... 82lJ* 

- de flexion . 861 ja 

- - flexion axiale 

par compres¬ 
sion . . . .851s 
-1 fluctuation dc 
la.71K* 

- fondamentalelMjs 

- de formation 

d’Atlncclles . 27!< 
fusible de . . 5003 
-. - pour basse 6603 

- pour - exces¬ 
sive .68iJ 

- pour haute 6615 
pour - 

moyenne . . 66Li 

- A tube pourf 
hante .... 560.1 

gAneratrice A 
basse .... 906.$ 

- a haute . . 210 i 

- de l’harmonlqne 

supcrlcur . . 1975 
haute .... I 6 O 3 

- d'inducteur . 161.: 

- d’indult . . . 1613 

- InAqtiilibrAe . 90&* 
installation A 

basse .... 704,4 

- A eourant 
alternatlf de 
haute .... 704.: 

A haute . . 7043 

- a moyenne 7043 

- intertcure . . 1493 
Intcrrupteur A 

antennes A 
hante .... 5613 

- A eornes A 
haute .... 6613 

-. - A haute . . 6603 

- hermAtlquc 

A haute . . . 651 j 

- a hullo pour 
haute .... 662J 

- pour levler 

A haute . . . 5503 
a - nulle .620/ 

- de sArcte A 
haute .... 5513 

-.-A tubes pour 
haute .... 6615 
IsolAteur A 
basse .... 7915 

- pour eourant 

A basse . . . 7915 
-, - pour eourant 
A haute . . . 7913 
Isolatcur A 
haute .... 7913 






















Tension 


1819 


Tentton 


Tension entre les Tension da res- Tension abierta, Tenildn de cor- 
lames .... 870.2 sort A boadln slstema de com- rlcnte alterna 168 a 

- des lampes . 868.4 1006JO probacldn del 167.7 -, corrlcnte de 

- de lampe k arc - r&ultante . . 164 a -, acoplar en . . 88 a baja .... 193.4 

968a rheostat-r£gu- del aeumulador64.7 - de corrlente 

lampe A arc en 932.7 lateur dc . . 676.4 - adlcional . .150 a contlnua . . 169A 

lampedIncandes- — do - k dls- - admlslblc . . 152.7 — la corr. de 
cence a haute 068.7 tance . . . .676 a - del alambre 821.10 llamada . 11618 

- de la llgne . 7832 rhcobtat-tM£- alta.160 a - - corrlente 

- llgne k courant regulatcur de676A - de alurabrado 068 a trlfAslca . .1616 

de basse . . 766.7 - de rotor . . . 2612 , - - arco . 926 a, 068a cortaclroulto 

llgne a courant inans .736 a I—arranque 47H.il para alia . .6612 

de haute . . 766 a - sccondalrc . . 15021 arrollamlento - baja 667 a, 660a 

- a haute - et - de selflnduc- ! de alta . . . 842.1 curva de . . 164s 

& grande dis- ilon .... 188J11 -, - de baja . . 841 a - entre las del- 

tance .... 766 j sensibility k la ! - atmosferioa . 988 a gas 270 2 

limlte de . . . 148A 647.1 1 - aumentada del - de dcscarga . 78 a 

- -llmlte de rup- - de sendee . 160 js j arco .... 026.1 - - la descarga 


tore. 662 a - simple .... 204 a aumentar la . 162 a por el borae 008.4 

-maximum . 160.12 - slnusoidale . 196.4au men to dc .162s — descomposl- 

-entre les sous.786.41 - de autolndur- clbn . . . 1101 a 

lames .... 270j - de la station 718.4: cion . . . 188 ji - con dcsplaza- 
->mesure de la 621 a - superflclclle 1313 a i - auxillar . . .160 a mlcnto (le 

- de mesure . . 624J - de surface . 1813 a | - avanzada . . 190.7 fases .... 19flA 

- minimum . 160 jo -.tableau de -.baja.160.7 dctermlnacldn 

_ » 1 . _ J _ _ 1 l * _ ?ur. I J -v 1 _ Ml. 


IIBUU: . . . iomui uc .WWW I - uc uu kinnu nw i uim iimiubuo, 

monter la - de distribution I— la bateria . 103 a relevador de 620 a 


batterle en .101.1 | a basse . . . 606.7 bateria (lealta 88A diferencla dc 140 a 
moteur a bassc217.4 -,-do distribution j - entre los bor- -.dlnamodealta 210 j 

moteur A haute A haute . . .607.1 nes .... 140.il — baja • . . 209A 

217a telelnterrupteur !- del cable . 447.10 - una - dc 

- moyenne . . 150 a a haute . . . 566 a <caida de . . . 149.4 x voltios . .200.7 

- A deeharge tenuc de pro- j-, - dc - Indue- -, dlsminueion 

complete . . 78 a tection contre tlva.189 a de la . . . 161.1ft 

- moyenne du haute . . . . 613.1 j-, - de - Induct. - de dispersion 280.1ft 

r£seau . . . 726 a - thermoelectrl- \ en el Indnel- - doble .... 168L0 

- negative . . .148 a que. 272 | do.261.4 -. eeuarldn dc .164.7 

ncrud de . . 1087.7 - de torsion . 863.1ft 1 -, - ohmlca de la - electrlca . . . 148.3 

- non-equilIbrfe303A - totale . . . .164.4 - del ind. . . 261A - -♦ sorie de . . . 82 

- normale . . 926.10 - de traction . 850 a - dc - socun- - electrodinA- 

-s, parafoudre - transforma- darla . . . 465.10 mlea . . . 1261 .1 

pour hautes 670 a teur de . . . 230 a - de alta. . .466.1 - de los electro- 

perte de . . . 140.4 transformateur ! -. - de baja . . 4642 dos.3d 

- de phase. . . 204 a A basse . . . 226.1 cambio de . . 161 a - electrolitlca de 

- entre phases - dlvlseur de 229 a, - de eampo . . 161.7 la dlsolti- 

rellecs . . 204.10 -,--^levateurde227.rt i—cargo. 74 a, 482a cion . . . 1189 a 

-. polngonnage - A haute . .2262 -, carrete de . . 648 a - del elemento 64 a 

de la - admLs- - -reducteur . - de. alta . . 841.10-, me.didadela66.i 

slble .... 900 a de.227.4 - de baja . . 841 a -, elevador de 2002 

au point de traversec murale -entredoscapas330.4 228.4 

R risc de terre pour haute . 887.4 - de la central 718.4 - de ensavo . . 151.1 

se forme un unity de. . ,149 a - cero, escape de69K4,-noequilfbrada 308 a 

nceud de . 1087 a,- utile.150.4 cilindro de !- en las escobl- 

- de polarisation 10 j - d'utllNatlon . 482.4 alta.118.4. Has.276.1 

-positive . . . 148.4valour efflcacc - de baja . . 118 a!— estrella . .206.1 

-, poteau pour de la . . . . 168 a - de elrcuito s - exagerada . . 162 a 

haute . . . . 803.1 valcur instan- corto . . . . 151.4!-cxeeslva . . . 66 a 


politic de - tan£e de la . 163.7 . - cneloolcetor 271.10 —, eortaeirrulto 

d'uue eour- 1 valeur momen- coumutador j para . . . ,661 a 

role .... 466.11 I tance de la . 153.7 de alta . . 560jo -, cxceso de . . 162A 

- prlmaire . . . 160.1 - de vapeur . . 113.4 - de eompensa- - de cxeltaclon 161 a 

- priuclpale . . 160 a ! - variable . . . 163.1 cion . . . 163.10 - exeltadora . . 266.1 

- pulsatoire . . 153.4 -, variation de . 604.7 compcnsaclon -exterior . . I40.io 

- de reactance 272.1 - pour cent de de la . . . . 134.1 - de fase . . . 204 a 

-. red iiI re la 16224227 a i la. 604 a -, componcntc - entre foses unl- 

- de regime . 160.li ' -, - de - en pour- ; de. 1642 das .... 204.1ft 

-regulation .1612 cents . . . . 604A I - de conccntra- - Anal.Cn.s 

-, regulation de .- procentuelle cion.42 — despues tennl- 

la. 678 a de. 604.S — los conduc- nada de la 

-. relals A - dO- ventre de . 10872 tores .... 7382 carga .... 74.7 

tormlnee , ,620 a - A vide . . . .6012'- constnnte . 162.10 - de flexion axial 
- A haute . . 620.4 vis de . . . 466.10 --, carga eon una73.i por eompre- 

- au repos. . . 65.4 J-, voltim'tre A I - dinamo para 2102 sion. 862 a 

- du reseau . .728.1 bas*c . . . .680 a - dc consumo . 71 Ka -, fluctuacliSn de 

-.resistance pour •- it haute . .680.7 — contAOto . . 27.1» | la.718A 

la niesure de - en volts . . . 149 a — la correa . 444 a 1 - fundamental 106.13 


la. 664 a 

resonance dc 191.7 


Tension (eK-ct.) 1482 
- (moc.) .... 340.:i 


corrlente de 
alta.!33 a 


grado de . . 148.7 
dc indueldo . 15 Lb 






























Tension 
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Tension* 


Tension, Iniclal Ml? Tenaidn, telo- ; 

- - de la pila . 83i ; lnterruptor 

- Interior . . . 140.9 1 do alta . . . U&B' 
lnterruptor dc - terinoelectrica, | 

aceltc para eerie de . . 23* 

alta.662.1 < - dc tipo . . 649 jo 

-s- de alta . . 6604 ;torn illo de 466.10 

- de entcnas - total.164.4 

dc alta . . . 66Li - dc trabajo . 150J3 

- hermctico ; transformador 

’ de alta . . . 661.1 I de.2305 

- de palanca : - dc alta . . 226.2 
para alta . . 6604' - de bajA . . 226.1 

de »eyuridad itransformar 

dc alta . . . 661 - 1 1 la - lumen- 
de tubos para ! tandola . . .227.5 
alta.6612 unldad de . . 149.3 

- de la# lam pa- - util.150.4 

raa. 968.4 - en vacio . . . 501.2 

ilimite de . . . 1484 valor efeetlvo 

- maxima . . 150.12 de la . . . . 1534 

- admbdblc - InatantAnco 

entrc lag deb de la . . . . 163? 

yas. 270.3 - del vapor . . 113.4 

- que ho pucde - variable . . . 153.1 
intcrrumplr 562 js variaeidn de 

- media .... 1604 1685, 504.7 

- eortaclrculto - de- en por 

para .... 561.1 elento . . . 5044 

- en deNcarya Tenslonc (elettr.) 

coinpleta . . 784 148.2 

- de. la red . 7264. - (moor.) . 849j, 3504 

- dc medlda . 624.1 | ahbaMsamcnto 

- de la . . . . 6214 I della . . . 151.10 

- minima . . 150jo abbassare la 1625 
motor de alta 2174 - deU’accumula- 

- de baja . . 217.4 tore.64.7 

- del mucllc hell- - addlzionalc . 1604 

zoidal . . . IOO 6.10 alta.1504 

- ncyatlva . . . 1484 - ammlsslbllc . 152.7 
-normal . . 160.il i - auerta, ristema 

- - del arco . 925.10 dl controUo 

-,pararrayo* para a.1167.7 

alta. 5704 - deMarco . . . 9264 

- dc la pila . . 82.10 -abbansata 926.2 

- de polarb -Hopraclc- 

zaelon . . . 104 vata .... 926J 

- positivn . . . 148.4 armonlea fonda- 

- priniaria . . . 160.1 mentalc della 

- principal . . 1504 106.13 

- dela produccion - supcrlorc 

dc c ill span . 273.4 della .... 1975 

- prueba . . 499.7 - atmosferlca . 9884 

- pulsatorla . .153.4 aumentare la 1524 

- de reaetan- aumento dl . 1624 

cla. 272.1 : - atiaillare . . . 1504 

rebajar la . . 1525 - dl autolndu- 

- de 1 a red . . 720.4 zione . . . 188.1 1 

reduce Ion de 152.3 av volirimento 

- reducida del ad alta . . . 342.1 

arco . . . .9265 - a bassA. . .3414 

reyulacidn de - dl un bay no 1193.1 
la.151J bas*a.150.7 

- de reyulacidn 1615 - della batteria 103-3 

-. reyulador de 576.4 batteria ad 

relevador de alta. 884 

alta. 629.4 -, eaduta dl . .149.4 

- de repoHo . . 65.4 - dl - indut- | 

renonancla de tlva.1895 1 

la.191.7 - indiittiva dl 

- resultante . .1645 -nell’lndotto261.4 

- retrasada . . 1995 - ohmica dl - 

- necundaria . 1605 ncU'lndotto 2614 

- neuoldal . . . 1954 - dl - Mceon- 

- dc servlelo . 665 darla . . . 465.10 

-. nin. 7864 - dl campo . . 151.7 

- Hiiperficlal . 1818-6 canallzzazlonc 

- superior . . . 1975 ehe non e 

- an piemen tarla 66.11 Hotto . . . .513.7' 


1 

Tenslone, eareawa Tension* fra doe 
ad alta . . . 466.1 ’ fas! della steb 
- a baasa . . 4665 la.206J 

- dl carica. . . 744 - tra foal ronca- 

- a eariea Anita 74.7 tenate . . . 204 jo 

- in carieo . . . 4824 - del AIo . . . 82U* 

- chlufta, sistema 1 - Anale.63* 

dl controUo 11 68.1 ! Auttuazioiie 
cillndro ad 1 della .... 718* 

alta.118.4 - della fune . 447 j* 

-.-a baasa . . 1184 yrado dl . . . 148.: 

- della clnghia 4444 - dlllumlna- 

- a elreulto zione . . . .9684 

aperto . . . 654 - dindotto . . 1514 
•. coefAelente dl 8504 1 - inlzlalc . . . 63: 
colletrarc in . 83s - - della pila . 38j 
al collettore 271.10 - interna . . . 149* 
■, commutatore interrutiore 

per alta . . 660.10 per alta . . . 55fl> 

• al eompen- - alta - a 

sazione . . 153.10 chlusura er- 

comnensazlone metlea . . . 651 j 

della .... 1644 -. - ad alta - 
, comnonente eommandato 

della .... 1645 ( a distanza . 6559 


- di concentra- 


- a rorna per 

zione . . . . 

.45 

alta. 

56 Ls 

- della eondnt- 


- a leva per 


tura. 

7835 

alta. 

6604 

- di consumo . 

7138 

-. - ad olio per 


- - eontatto . . 

27J0 

alta. 

662J 

-, corrente ad 


-. - dl sicurezza 


alta. 

133a 

per alta . . . 

65U 

- dl eorr. aiter- 


a tubl per 


nata. 

1635 

alta. 

6615 


, eorr. a baasa 183.4 - tra le laniclie 
> della eorr. dl 2705 

e.hlamata . 11644 - dellelampade 98i4 
dl eorr. con- - dl lampadc 

tinua . . . .16313 ad arco. . .968a 

- - trifa.se . . 1584 - dl lavoro . 160.13 

dl eorto-clr- lavoro nclle 

eulto .... I 6 L 4 partl sotto . 512 j 
costantc . . 162.10 lfmlte di . . . 148* 

—. carlra a . . 73l - niaaslma . . 150 j2 

—, dlnamo a . 2105 — ammlssibilc 
curva della .1644 tra le lamellc 2793 

- dl docoinposl- — ehe si pud 

zione . . . 11914 lnterromperc66£4 

- determlnata, - media .... 1604 

soceorrltorc 6295 — a plena «ca- 

diflerenza di 1495 rica.784 

dlnamo ad — della ret* . 7235 

alta.210 j - dl measa In 

- a baasa . . 2094 mart*la . . 473ii 

- - alia - di - minima . . 160.it 

x volt .... 2097 mi sura dl . . 6214 
-di dlspersione 280.10 - dl mlsura . . 684J 
-, doppla .... 1539 - della molla a 

- recess!va. . . 059 spirale . . .1006.10 
eocenso dl . . 1624 - al morsetti. . 8 L 11 

- d’eerltazione 1614 149.il 

- dellVlemcnto 644 -, mo tore ad alta 

-. nil sura 2174 

della .... 65.1 -, - a bassa . .217.4 

- elettriea . . . 1485 1 - neyativa . . . 1484 

- -, aerie dl . . . 35 I - normale . . 160.H 

- deyli eleltrodl 8.1 — dell’ arco 926 jo 

- elettrodlna- I - della pila . . 82.10 

mica . . . 1261a - dl polarlzza- 

- elettrolltieadella zione .... 10J 

Hohizione . 1189a - positiva . . . 143.4 
-. euuazionc - dl precession* 199.7 

della .... 154.7 - prlmaria . . . 160a 

- non equllb - princlpale . . 1504 

brat a . . . .3034 - della produ- 

- d'eocreixio . 150.13 zione di scln- 

- externa . . W9.10 ; till©.2734 

- dl faxc .... 2044 I - di prova . . . 499.7 



































Tension© 


1821 


Terrajar 


Tensionc, puleggla i 
dl-di una 
cinghia . . 466J11 

- pulsante . . . 153.41 

- at re At tan za . 272.1 
registro della 1010* j 
regolutorc di 676.4 1 

- di rcgoIazloncl51* 
rcgoluzlone 

della . . . . 151.3 

- della retc . . 726.4; 
riduzlono dl . 152* j 
rUonanza di . 191.7 

- risnltantc . . 154* 

- In ritnrdo di I 

faso.199.2: 

rocohctto dl. 648*; 
-, - ad alta . 841.10 
-, - a bass a . . 341.S | 

- dl ararlra . . 78-5 1 

- della scorica | 

marginnle . 906.4 
-I, aearTeftfulinine 
per alto . . 670* • 

- aecondarla . 1&0L2 i 
senza .... 786* 1 

- alnusoldale . 196.4 | 

-, soceorritore | 

ad alta . . . 529.4 
-. sotto.786.4 

- alia spaxzole 275.1 j 

- spostata di 

fane.198* I 

- della st&zlonc 718.4' 

- fra gll strati . 830.4 

- Hiiperflciale 1313* ! 

- supplemen- I 

tare.65.11 , 

- dl taratura 649jo, 

- tenniea . . . 27.2 

- termoelettrica, 

aerie dl . . . 28.* 

- dl torslone . 358.10 

- totale .... 154.4 1 
-. traaf’omiaro con | 

abbassamcnto | 
dl. 227.3 

- eon eleva- 
zlone di . . 227* 1 

trasformatore 1 

dl.280.3 

-, - ad alta . . . 226* 

- a basna . . 226.1 1 

- dlvisoro dl 229* 

- elevatore dl 227 jO i 
unltu dl . . . 149* | 

- utile.150.1 ■ 

valore efHeaoe 

della . . . .153*, 

- latnntaneo 
dell* . . . . 153.; 1 

-, valvola per 

alta.561* 

-, - per bas*a . 560^); 

- per media . 561.i | 

- del vapore . 118.4 

- variable . . 158.1 
varlaziorie della \ 

161.0, 16.12 
-, - pcrrentuale 

della . . . .504*; 
-. rite dl . . . 466.10 j 

- in volta . . . 149* ! 

- a vuoto . . . 501.2 

- zero.149.2 

—. Interrultore ; 

a. 620.0 | 

- zero, xoeeor- 

rltore a . . . 598.4 1 


Tensor 454.10, 1027* 

- delcorddn . . 962* 

- de correa . . 466.7 

- dinamomA- 

trlco . . . 1341 jB 
-. plaea del . . 466 l 9 
Tcntatlva dl rl- 
ehiamar in 

vita. 507.9 

Tente de sou- 
deur.... 1840* 
Tenue de lalne 613* 

- - monteur- 

eleetrlelen . 93* 

- protection 
eontre haute 
tension . . . 613.1 

Tenuta d'arqua, 
unlone a flan- 
gia a . . . . 880.1 
Tcodolito nia* 
gnetico . . 1297.il 
Teoria di Am¬ 
pere .... 1317.1 

- del contatto 1810.(3 

- delle correuti 

alternate . . 185.4 

- della dlssocia- 

zione . . . 1185* 

- clettromagne- 

tica.165.1 

- - della 1 uee 1819* 

- dell’ etere . 1810.12 

- del due fluid! 1311* 

- delle omle . 1086* 

- del poten- 

ziale . . . 1810.14 
Teoria de Am¬ 
pere . . . 1817.1 

- - contacto . 1310.13 

- Ian corrienten 
altornas . . 135.4 

- Ia disoeia- 
eibn . . . 1185* 

- elcetromagne- 

tiea.165.1 

- - de la lux 1819* 

- del eter . . 1310.12 

- de los dos 

flu Ido* . . 1311* 

- monotluidiea 1311.1 

- de onda* . 1066* 

- del notenclol 1310.14 
Teppleh, 

(inmmi- . . 019.4 
-kabel .... 1342.7 
Terapia olcttro- 
litiea . . . 1232* 

- -magnctlca 1232.4 
—ter mica . . 1232* 
Terebenthlne, 

essence de . 366.7 
liulle de . . .3tHx7 
Tereila . . . 1296.7 
Tormieo . . . 633.10 
-a, eonrluttivlta - 
di una plla 
termoelettrleaJJI*, 
-o, rendlmetito 112.7; 
-a, tensionc . . 27* j 
Termieo . . . 633.to i 
- t aparato . . . 062.7 
-a, condiietibllidad , 
- de una plla i 
teruio-elee- 

trlea .... 31* 
-, rendlmiento 112.7 
-. voltoje . . . 27* 
Termlnado . . 377* 


Terminado, no 877* i 

Termlnaison, j 

signal de - double 
automatlque 11 IB*; 

Terminal .... 6 * i 

-.arc-lamp. . .948* 

- bar .... 1023*; 
battery . . . 102.4 
binding . . . 866 * 

- bloek .... 468.1 , 

- board . . . 467.10 

- connect ion 866.10 
branch . . . 86614 i 
bra** .... 866.7 ‘ 

- bolt. 468* 

carbon- . . . 17*! 
case .... 697 jo | 
clamp . . 5 . 4 , 615* 

1072.4 : 
. 614.7 
1016.4! 
. 866 * 

. 907* 

. . 5J4 1 
. 584* 1 
. 616* 
.46a-, 
. 866 *: 
867*' 


coherer 
distance . . 
double . . . 

- branch 
earth . . . 
end .... 
exciter . . . 
insulated 

- insulation . 
lcading-out 
low voltage 

main. 584* 

negative . . . .5*1 

- plug for con¬ 

duits . . . .880*' 
positive . . . . 5* j 

- screw, wire . 584.7 ! 
-. shunt . . . 608.10 
-.single branch 866 * 

spring .... 650.4 I 

- station . . . 1128.1 1 
s* itch .... 641U); 

-.testing. . . .650*1 

- voltage (cells) 82.11 1 

- (machines) 149.11 
Terminal angu- ; 

lar.615* 1 

- de la bateria 102.4 | 

- de cable . . 468.1 1 

- lntcrruptor 549* 

- - la niAqulna 468* j 

Termlne della | 

conduit lira .739* 
Temiin5e, recep¬ 
tion .... 1004.13 
Terminer le fo- I 
rage .... 389* 
T6rinIno medio 237.4 
Terniodeteetor 1 
Telefunken 1000*1 
Tormo-clectricl- ' 

dud.27.1 

Tomio-eleetrieo 27* 

- -a, bateria . . 87* 1 

- -a, eorrientc . 27.4; 

- -o, ctccto . . 26* I 
—a, ftierxa . . 26*1 
—a, pilft . 26 a 80* 
Termo-elettrielta 27.1 
Ternio-elcttrico 27* 
—a, batterla . 87* 
—a. eorrente . 27.4 
—o, effetio . . 26* 

- -a, for/.a . . . 26* 

- -a. pilft . 26*, 30* , 

Termogalvano- 

met ro . . . . 659.4 1 

- registratore . 659* 
Termogalvano- 

metro registra- ! 
dor. 659* : 


Termolndlea- 

tore .... 1049* 
Termomagnetlco, 
motore . . . 217* 
Tcrmomagndtico, 
motor .... 217* 
Tcrniomtorica, 
medida . . . 496* 
Termonietrleo, 
niisura . . . 496* 
Tcrmometro . . 497.1 

- ad alcool . . 497* 

- camplone . . 669* 
colonna del . 497* 

- dltferenzlale . 497* 

- elettrleo . . . 660* 

- ad aria . 1354* 

- a fllo ealdo per 

ondametro 1097* 
-, globo del . . 497* 

- a mereurlo . 497* 

- mclallico . . 66 O .1 

- norinale . . . 069* 
seal a del . . . 497.4 

- a squadra . . 497* 
Tcrmometro . . 497.1 

- de alcohol . . 497* 
bola de . . . 497* 

- calbrlco para 

ondimotro 1097* 
columna del . 497* 

- diferencial. . 497* 

- electrleo . . . 660* 

- de aire . 1354* 

- de escuadra . 497* 

- mereiirio . 497* 

- metalleo . . . 66 O .1 

- normal . . . 659* 

- patron .... 497.7 
Ternio-ncgalivo, 

metal .... 27.7 

- -. mctallo . . 27.7 

- -posltivo, metal 27* 
—, mctallo . . 27* 

-stato. 697* 

TerpentinbI . . 866.7 

Terra. 873* 

-, eondnttiira di 373* 
-, ossere a . . . 878.7 

- interinitlente 

causata da iso¬ 
lator! difel- 
tosi. 906* 

- causata dal 
vento .... 907.1 

-, messn a . . . 873.4 
-, mettere a . . 373* 

- par/iale . . . 906.7 

- perl'ctia . . . 907* 

- silicea .... 782.1 
Terracotta . . . 832* 

canale di . . 884.4 
-, guaina protet- 
triee in - per 

cavl. 8 : 12 * 

-.tubo di . . . 882* 
-, tubo profllato 

di.83M* 

Terrain avoUi- 
nant .... 708* 

- contigu . . . 708* 
-. depression du 836.1 
-. prlx du ... 70H* 
Terraja .... 548.4 

- de anillo . . 64JU 

- - cojinetc . . 548* 
Terrajar . 894*, 548.i 
-. macho dc . . 548* 

maqulna para 548* 
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Thdorie 


Terrasaement, 

travaux de 835.11 

Terre.373* 

borne de . . 907* 
-,- dc mise k la 

907.5 

-, canalisation dc 
mlse k la . . 723* 
-,- canalisation 
de prise de . 728* 
communication 
avec la - de 
l’antennc d’ 
Emission . 1077* 
-,- avec la - de 
l’antenne dc 
transmission1077.8 
conductcur de 570.5 
contact do - 
Intermittent 
provoque par 
fc vent . . . 907a 
-,- dc - inter¬ 
mittent par 
suite d’lsola- 
teurs defec- 
tueux .... 906* 

- dc - parfait 907* 

- de - partiel 906.7 

- partiel avec 

la.90(17 

-, courant de la 
plaque de . 907.4 
derangement 
dO k un con¬ 
tact de . . . 907.8 
derivation k la873.4 
etre on contact 
avec la . . . 878.7 

- mis k la . . 87&7 

- glaise .... 78±2 
lndicateur dc 083.4 

- d’lnfusolrcs . 25* 
installation 

elcctrique k 
conducteur 
neutre mis a 

la. 706a 

Ilgne de inlse 
a la.733.6 

- de prise de 723* 
mettre A la . 373.0 
inisc u la . . 373.4 

- la-del’an- 
te.nnc d’cmls- 
sion .... 1077* 

- la - de Tau¬ 
ten nc de 

t ran sm las i on 1077.8 
perte a la . . 373L« 
plaque de . 570.4, 
907.3, 1019.7 

- de prise de 570.4 
potentiel de 

la ..... . 873* 

- pourrte . . . 1199* 
prise de - dc 

Tantnine d' 
emission . 10 <<* 

- de - de Tan- 
ten ne de trans¬ 
mission . . 1077.8 

reiier a la . . 373* 
Tcrrcno, prccio 

del.708* 

prezzo del . . 7083 
I'erreno proximo 

708* 

- vlcino .... 708* 


Terrestrc, 

courant . . . 998* 
-> potencial . . 373* 
potenzlale . . 373* 
Terrestrial in¬ 
tensity . . 1299* 

- magnetic In¬ 

clination . J30L2 

- magnetism 1299* 
Teaado . . . .821* 

muy.821* 

Tesla-d’Arsonval- 
strom . . . 1228a 
-lamne .... 1320.2 
-spule .... 1070* 
-stromc . . . 1319* 
-transforma- 

tor . 225*, 1070^4 
Tesla-d’Arsonval 
current . . 1228a 

- coll .... 1070* 

- currents . . 1319* 

- lamp .... 1320* 

- transformer 225* 
Teslaisatlon . 1232* 
TeslaUaciun . 1232* 

! Tcslulz/aziouc 1232* 

Teso.821* 

] Tessa to d’ami- 

anto .... 302* 

- di lilo metal- 

11 co .427a 

- isolantc . . . 7787 

- dl rame, spaz- 

zola dl . . 425.10 
Test . . 483*, 1181.7 
acceptance . 485.4 

acid.52* 

-, bending . . . 7457 
-, boiler .... 115* 
-, brake- .... 494* 
-, cable .... 903.4 
- break-down 903* 
-, capacity . . . 08* 
cell ..... 72* 

- circuit .... 904* 

- -connections . 499j 
-, discharge . . 79* 
-, efficiency . . 499* 

elongation . . 740* 
-.engaged . . 1131.7 

factory . . . 484.7 

- for fault. . . 904* 

heating- . . . 484* 

-, Kapp-liopkin- 
son. 490* 

- lamp.008a 

8. line.903* 


long-run . 
loop-.... 
no-load . . 

- -plate . . . 

- pluir .... 

■, report of . 

■ -room . . . 

■ - engineer . 

, short-circuit 
, tensile 


484* 

. 90:17 
.500a 
. 484* 
. 90L7 
484ao 
. 484* 
. 484.4 
504* 
40.7 


time-. 484* 


-, water- .... 904* 

-, to. 483.7 

Testa.53tt* 

- atfondAta . . 541* 

- d attacco . 408.12 
- per cavi . . 016.7 

- dellacampana790* 
di cavo 841*. 842* 

-dlritta da 

aTvitare . . 841* 


Testa di cato 
dlritta per sal- 
dare .... 841* 

-di fuslone842* 

-a squadra84L7 

-stamp at a 

dlritta . . .841.4 

- del chtodo . . 396a 

- colma, vltc da 

legno a . . . 865* 

- decorat I va . . 802* 

- del dente . . 417* 

- esagonale . . 540* 

- incassata . . 541* 

- piattA, spina dl 

filo di ferro 8657 

- quadra . . 540ao 
rialzare la . . 608a 

- del rocclietto 38L4 

- a spinettA, vltc 

con.542.4 

- a T.541* 

- tonda .... 541a 

- dl tors lone . 651a 

Tester. 484.4 

accumulator 71* 
battery . . . 89* 
dead-beat insu- 

684J 
085* 
683* 
885* 
099* 

yarn. 787* 

Testing . . . .483.4 

- of the accumu¬ 

lators .... 71* 

- apparatus for 
glow-lamps . 971* 

- battery . . . 88.7 

- bell.71.7 

-.busy .... 118L7 

- -connections . 4*5* 
cost of... . 485* 

- data.485* 

- electrometer. 605* 
-.glow-lamp . . 97L* 

- Insulator . . 904a 

- laboratory . . 484* 

- lamp.603a 

machine . . . 484* 

- record sheet.485a 

- shop.4H4a 

- of soldering 
Joints . . . 1327* 

- specifications 485ai 

- standards . 485.10 

- terminal . . . 050* 

- transformer . 230* 

- voltage . . . 151a 

-wire .050* 

-. 746* 

Tote, beliOre a - 
d’entree de fils 960* 

- dcbobinc32la,331.4 


latlon . 
hysteresis 
-. insulation 
iron-sheet 
-.rail bond 


- - boulon . . 539* 

- - cAble . . . 842* 

- earree . . . 540.10 

- de cloche . . 71*6* 
decorative . . 802* 

- de la dent. . 417* 
dispersion dans 

la. 204* 

dlspositlf dc sus¬ 
pension k -d’en¬ 
tree dc fils . 900* 

- d'entree pour 

deux fils . . 886* 

- - pour trois fils 886* 


T5te hexagona- 

lc.540» 

-. isolatcur k - 
fenduc . . . 704i 

- de martean . 641* 

- noy£e .... 541* 
-, placer la - relevte 

(accidents) . 606a 

- de poteau . . 807* 
-, rainure de- 

d’isolateur . 797* 
relevcr la . . 508a 

- de rivet . . . 398 j 

- rondc .... 64Li 

- en T.541* 

- de torsion . . 651 j 

- vis.58a> 

Teton, foret a . 3Mt: 

m£cne k . . . 
Tetracdtat© de 
cellulose . 789jj 
Tetracetato di 
ccllulosa . 789a;i 
Tetracetato de 
celulosa . . 789*3 
Tetrafase . . . 201* 
-> collcgamento ad 
anello .... 200.4 
- a Stella . . 2003 
Tetrafosico . . 901* 
Tetrafasico . . 201* 
-a, conexion-de 
anillo .... 203.4 
-a, - en estrella 2003 
T<Hraphas£ . . 201* 
-. couplage - en 
6toile .... 203* 
Tetrapolairc . . 16HJ 
Tetrapolar . . . 168s 
Tetrapolare . . 168s 
dinamo . . . 212? 

Tetto.1164 

-, in forma di . noT:> 
Tcttoia a car- 
bone . . . .116* 
Theatre, effete de 
lumiere au . 912* 
Thcatrophon 1348ao 
Thcatrophone 1348 jo 
T h6atrophone 1348a* 
Theodonth,mag¬ 
net Isohcr . 1297a 1 
Theodolite mi- 
gnetlque . 1297a 1 
Theoretical cur¬ 
rent .146.1 

length of core 202* 

- phase displace¬ 

ment .... 198* 

- pole-arc . . . 277.: 

- tooth-induc¬ 
tion .... 263,11 

Thcoretischer 
Strom . . . 145.1 
-e Zahnlnduk 
tion 


903LU 

Theorie d'Am- 
p£rc . . . 1317a 

- bifluidique 13112 

- de contact 131(113 

- des cou rants 

alternatlfs . 135.4 

- de la dissocia¬ 

tion .... 1185* 

- 6lcetromagn6- 

tique .... 165a 

- ac la iu- 
mi^re . . . 1319* 

- de Tdthcr . 1310a< 
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Thret-ph&se 


Th^orie 


Th^orte des deux Thermometer . 497J Thermobatterle 87J Thomson-Houston 
v qi fl aides . . 1811.2 -^Differential- . 497s -dAtecteur de la cap.954s 

- du flaide nnl- elektrisches .680s StA „Tele- -meter . . . .694.7 

quc .... 181 Li Hltzdraht-. 1097s funken - . 1060s -s quadrant elec- 

- monofluldl- -kugel.497s -electricity . . 27.1 trometer . .664.4 

quc .... 1811.1 -messung • . . 496s -Alectrique . . 27s -Houston short- 

- dcs ondcs . 10865 Mctall-. . . . 680j -galvanographe 659s circuit lamp 985/. 

- du potentlel 1810.14 -, Normal- . . .669s -galvanomAtre 669.4 - - winding . .818.7 
Theory of alterna- -, Quecksilber-. 497s - - enrcgNtreur659s Thorax, cotA 

ting currents 186.4 -sllule. 497s -magnetique, anterieur du 609.7 

Thi'rapeut, Elck- -skala. 497.4 moteur . . . 217s Thread .... 635s 

tro- .... 1282.1 -, Standard- . . 497.7 -mAtre. 497j angular sharp 640s 

Therapeut, elec- -, Weingelst-. . 497s — A alcool . . 497s - contact . . . 889s 

tro .... 1231.1 -. Wlnkel- . . . 497s —, boulede. . 497S gas.640.7 

Franklino-. 1282s Thermomotor ,217s - - dtffArentlel 497s -, left-handed . 64fls 


Therapeutic appll- -negatives 

ration of elec- Mctall . . . 27.7 

triclty . . 1226.1 -positives 
electro- . . 1231.il Metall . . . 27s 

-a, electrolytic 1282s -sttule.80s 

-a, electromagne- - Dlffcren- 

tlc . 1231s, 1232.4 tial- .... 1360.4 


-a, electro-ther- I - -, Warmelel- 

mlc .... 1282s | tungsftthigkelt 


-h, photo- . . 1231s einer .... 81s 
-a, radio- . . 1284.7 -spannung . . . 27s 

Theranie, -slat.697s 

KleVtro-. . 1231J1 -strom. 27,4 

-, clektromagne- Thermo-electric 27s 
tlsche . . . 1232.4 — battery . . 87s 

-, -thcrmlsche 1232S - - call . . 1864s 

Franklino-. 1232S - - couple . . . 25s 

Liclit- . . . 123L8 — current . . 27.4 

-, Permca-Elck- - - effect 26s, 1266.4 
tro- .... 1231s - - gal van o- 
Photo- . . . 1231s meter . . . 659.4 I 
Rontgen- . 1234.7 - - hardness . 18237 | 
ThArapie electro- - - pile .... 30s; 


iytique . . 1232S - - J)llc. heat-con- 
Al'cctromagne- auctivlty of a 3ls 

tique . . . 1232.4 - - power . . . 2lS 

- Alec tro- — principle . 626s 

thermique 1232s - - series . . . 2fis 
Thermal . . . 683.10 -electricity . . 27.1 

- efficiency . . 112.7 -E. M. F.27s 

- unit .... 1253J1 -magnetic 

Thermic . . . 683.to motor .... 217s 
Thermique . 633.10 Thermometer . 497 j 
T hermIsehesXqul- air- - of the 

ralent . . 1253JO wavemeter 1097s 
-er EfTekt . . 1268s alcohol . . . 497s 

-e Energic . 1253s -, bent-tube . , 497s 

-e Kraft . . . 1268.7 - bulb. 497s 

-er NVirkungs- -column . . .497s 

• grad . . . .112.7 -.differential . 497s 
Therniobottcrie 87s -, electric air 1354s 
Thermoelek- -.electrical resis¬ 

ts trlseh .... 27s tance . . . .660s 
-er Alarm . . 1354s -.mercury . . .497s 

-er Kffekt . . 12654 -.metallic . . .660.1 

-es Element . . 26s -, platinum . . 497.10 
-os - von - scale .... 497.4 

Beequerel . 29.4 -.standard. . .669s 
-e Ilttrte . . . 1323.7 Thermo-negative 
-e Kraft .... 26s metal .... 27.7 

-e -wirkung . . 26s -pile.8fli3 

-e Eelstung . 1265.4 - -. balancing 1350.7 
-c Saule .... 80s Thermopile, Bcc- 
-e Spannung*- auerel’s . . . 29.4 

relhc .... 28s -, Chaudron's . 29s 
Thcrmoelektrlzl- -, Clamond’s . . 29s 

tttt.27.1 -.differential 1860.4 

-element.... 26s -. gas-flame . . 32s 
--.Differential-186017 -, Uuelcher’s . . 81s 
-galvanometer 669.4 Thermo-positive 
—. registrleren- metal .... 27s 

‘ I des^.059s -stnt. 697s 

-magnetUchcr j Therinoavertlsseur 
v Motor. . , ,217si ^electriqae X049s 


- Alectrlque . 660s - of nipple . . 961s 

- - d’equerre . 497s -, right-handed 640.1 

- - Atalon . . . 669s screw . . . 589.!? 

- - A til calorlque - screws, to . . 894:t 

pour on do- square .... 640s 

mAtre . . . 1097s - through, to . 877s 

- a fil chaud Three-ammeter 

pour onde- method . . . 6065 

mAtre . . . 1097s ; - arcs in series 927> 

- - A mercure . 497s -armed brush 

- - metallicue . 660.1 holder . . 1043a 
—, reservoir dc 497s -branched spark 

- A tube coud£407s gap .... 1064s 
-nogatif, raAtal 27.7 -column trans- 

—posit! f, raAtal. 27s former . . . 281s 

-Htat.697s -cord system 1166s 

Thick wtre . . 789.7 -cord cable with 
Thickness of triangular con- 

belt . 4445 doctors . . . 762.2 

- of conduit -filament lamp 9195 

wall .... 868s -lamp system . 927> 

- - lamination 6885 - legged trans- 

- plate . 895, 5325 I former . . . 281s 

- - pole-shoe . 278.41 - -motor system 987:/ 

- - rim .... 448J - -part starter . 692.: 

- - rivet . . . 896.10 --phase . . . .201.1 

- - of wall . . 8757 — alternating 

- - yoke . . . 279.il current . . . 186.: 
Thimble .... 841s — armature . 410.4 
-, angle sweating - - asynchronous 

84Lt motor .... 222.: 

Thin plate . . . 847s - - cable . . . 762s 

- wire.789s - - to continuous 

Thiosulfate, solu- current con- 

tlon dc - de verter .... 233s 

sodium . . . 81j - - current arc 
de-dosoude 81j lamp . . . .932s 

Thlosulfatosodlco,-measure- 

disolucldn de 81.1 mont .... 6225 

Third harmonic 197:»-outpout . 1685 

-wire.706,s - - distributing 

ThotnasfluQelsen fuse.668s 

846.1 - - Held .... 178.* 

-stahl.845s — generator . 215;> 

Thomas Iron . 846J — induction 

- steel.8455 motor .... 222.7 

Thonisonsche .-motor with 

Brileke . . . 673s slip-ring rotor 223.1 

-er Effekt . . 1311.4;-motor with 

-e Formel . . 1095s, squirrel cage 
-es PhHnomen-1811.4 j rotor . . . .2285 
-cb Quadrantelck- - - line .... 75fls 
trometer . . 664.4 1- - longdistance 

Thotnsouzahler 694.7 1 line.756.7 

—HouBtonsche ' — motor . . . 221.7 

Kurzschlutt- — motor - d. c. 
lampc . . . .985s generator set 283s 
--Houston- —plant. . . .7045 

sockel.... 964s ' — reversing 

- -wlcklung . .818.71 starter . . .602.1 
Thomson brldgeflTSs - - six-wire sy- 

-s deflector . 1803> stem .... 202.: 
-s effect . . . 1811.4 — starter . . . 69iJi 
-a formula , r |1095s --supply meter 69]^ 
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Tipo 


Three-phase 

switch . . . 6665 
-board . . . 6075 j 

- - synchronous j 

motor .... 222 j 

- - system with j 

three-wires . 202.41 

- - transformer 226.5 : 

- - voltaic . . 1638 i 

- - wattmeter . 688.4 ; 

- - winding . . 320.4 j 

- - wiring . . . 756a 1 

--piece insula¬ 
tor .7945 

--pin plug. . 888.101 

- -range windingSlla 1 
--voltmeter me¬ 
thod .... 60&J , 

- -watt lamp . . 9705 : 

- -way leading-in 

tube . . . . 886a j 

- - switch . . . &27J i 
--wire distribut¬ 
ing fuse . . . 668a 

- - generator . 208a ! 

- - line .... 768.11 

- - supply meter 691a! 

- - switch . . . 62la! 
-board . . . 609a, 

- system . . . 706.4 j 
Throttling go- | 

vernor . . . 120a. 
Through board 1146.4 ; 

- position 1026J, 1129.1 j 
Throw, to-in and 

out of gear . 447a | 

- Into, to - - gear478.4! 
T -off, to - - the | 

load .... 492.1 ; 
--over switch . 52oa • 

-with break 626.7 

-without I 

break .... 625a 
-er, oil- .... 4345 
-Ing-off of the 
load . . . .4925 
Thumb .... 187.7 
--rule .... 174.10 
—screw .... 642a 
Ticker .... 106951 

- interrupter 10595 | 

-.stock. . . . 1037a: 
Tic-rod. 547a j 

- system . . . 464a 
Tlefseckabel. 846.10 

-weg. 830.4 j 

TicgelfluQstahl 345.10 i 
Ticgelstahl . 346.10 
Tlcmpo . . .1249.101 

- dc carga 74.io,491a 
coustante de 189.1' 

- de desearga . 78a | 
-s, diagranuna 

de los . . . . 242a | 
eje de los . 241.7 

- dc fusion . . &02a i 

motor de 1 

cuatro . . . 1285 i 
- s, motor de dos 128.10 

- quo tarda el 

releva dor on ! 
volver A su 
position . il&la 
Ticnda de solda- 
dor .... 1340.0 
Tlerra.873a 1 

- arclllosa blanca 47a | 
conductor de 723a 

-. coiifacto A . . 373.4 i 


Tierra, hallarse 
en comnni- 
cacion con . 3737 
poner A . . . 873a 

- sllicca .... 782.1 
Tlers-point . 1017 j 
-, stand in . . . 104a 
-, wall-stand in 1045 
Tierlsehe Elck- 

trlzitJU . . 1306.1 
-er Moguctis- 

mus.... 1289.4 
-es iVrgament. 859a 
Tigc de l’allctte 
d'amortisse- 
ment .... 6445 

- d’attaque de 
rinterruptcur 647.4 

- dc charbon re¬ 

convert c d'une 
couche de per- 
oxyde de 
plomb . . . 24.4 

- con duct rice 1194.7 

- filetee dc rA- 

dueteur . . . 602.7 

- de guldage . 646.11 

- -guide . . . 546.11 

- dc la palette 

d'amortisse- 
ment .... 6445 

- de parafoudre 1126J 

- - paratonnerre 

990.10 

-.paratonnerre A990a 
-dependule. 1031a 
—s, pince A . . . 898a 

- de plomb isolee 15.1 
-s, A plusieurs - 

filet^cs . . .6035 

- dc pousscc . 6475 

- - poussoir . 1143a 

- raceorde- 
ment .... 647 j 

-s, renvoi A - et 
levicrs . . . 646a 

- servant d'a- 

node . . . 11945 
-, A une seule - 
filet^c . . . .603.1 

- -tirant .... 647a 

- de traction . . 647a 

- transmission 546.4 

- transversal? . 546a 

- cn verre . . . 49a 

- de zinc .... 19a 

Tight.821a 

- clothes.... 507.7 

- coupling . . 1090.1 

- side of belt . 4445 
Tighten screws, 

to ...... 396a 

Tightening de¬ 
vice . . . . 1027a 

- -screw* . . . 466.10 
Tijeras .... 387.10 

- de curacion . 505.7 

- mccaideas de 

planeha . . . 3885 
-, inodclo en for¬ 
ma de . . . . 335.1 

- de planeha. . 38X.j 
Tile covering . OKs 
Tilguug . . . .71 la 

-ssntz.711.7 

Timbre d'appcla 

courant con- 
tinu . . . . 1121a 

- forme calico 11235 


Tinaia de ccmen- 
to. . . . 119 Sj< 

Tinelura, Hoff¬ 
mann's . . . 507 j 
T ine-plate . . . 347.; 
Tingerc . . . 397.u 
Tinned copper 
bindlng-wirc8l8.e 

- wire ... . 74<b 

. - sheet-iron . . 347.: 
! - w ire.74a* 

Tinning . . . . 397/ 
Tinozza per bag- 
nl galvanici 1193.7 

- di ghlsa sinal- 

lata 

- - gres . 

- - larice 

- - legno 

- - legno 
data 


! Timbre forme 
I cloche . . 11285 1 

- eonique . . 1046a j 
signal A . . 1046a 

| Timbre de alanna > 
de corrlente 
continua . 1122a \ 
i - centrifugo . 1849a; 

| - con disco avi- , 

; sad or . . . 1123a 

- electrleo . . 1044x ! 

I -s, instalaeion I 

do. 1045.10 

1 - do llaniada 

I continua . 11236 _ 

; - lento .... 1046J lata . . . 1194a 

- de mesa . . 1046.4 ! - - gres . . . 1193* 

I - polarizado 1122a -- larice . . 1194. 

I - - conunacam- - - legno . lMKLn 

pana . . . 1122.7 - - legno lmpc- 

-dos cam pa- | ciata . . . 119ti 

nas .... 1123 j , - - legno impre- 

- de una sola i gnata . . 1196 jz 

rueda . . . 1049aper meseolare 83 j 

- un solo • - dl pitch - plue 

toque . . . 10445, impeciata . 1194a 

- vibratorio . 10965 , Tinsel cord . 1117.: 

Time. 1249.10, Tinta .... 10133 

- alight .... 9705 i - para aparatos 

- of charge • - 74.10 telegrafleos 1013a 

- check for tele- ; — rcglstra- 

phonc con- i dores .... 667a 

sations . . 1154.4 Tlnto, 01- . . 1013a 

- -constant . . 189 j -, Kegistrler- . . 6672 
--of a circuit 1816a Tintero . . . 10131 
-a conden- Tlntura elettrica 

ser .... 1285a 986.1 

- diagram . . . 242a ! Tlntura electri- 

- of discharge 78a 785 J ca.986 j 

-, electric --tele- | Tlosolfato di so- 


graphy . . 1048.4 
( - extension for 
payment of 
churges . . 1162a 

- -fuse.9867 

, - of fusion . . . 662a 

- lag relay . . 11495 
i - limit switch . 529a 
I - meter .... 690.4 

—, current . . 690.4 

—, recording . 690a 
i - of oscillation 1085a 
, — revolution . 246.7 

-slowing 

down .... 500a 

- - swing . . . 633a 

- switch .... 5215 
I - taken for de¬ 
positing . 1192.11 

, - -test. 484a 

- vector . . . .241.7 
, - of vibration 192.ii 
i Timon, motor de 220.4 
! Timonc elet- 


trlco . . . 

. 987a 

- motore per 

. 220.4 

Tin bath . . 

1204.10 

- dichloridc . 

1213.4 

Tin-foil . . . 

75 

— coating . . 

10631 

— fuse . . . 

. 659.7 

- s .... 

.664.7 

- - lamina . . 

. 564a 

- fuse . . . . 

. 559x 

- -plaliug . . 

12045 

- -salts . . . . 

1213a 

- -solder . . . 

. 96i> 

- tetrudiiorid. 

1213.0 

-flO . 

, 397-. 


dio, soluzionc 

i dl .81 .j 

Tip, arc .... 926.4 
: -, bottom loop . 965.1 

- of a brush . . 427a 
: -, carbon . . . 83iU 
! -, copper . . . 991a 

glow-lamp . . 9&4J 
1 - of a lightning 

rod.99L: 

, Tipi, alcuui - 
I non vengonolOtft: 
Tipo aperlo . . 402:* 
I - chiuso .... 401* 

- dl foudazione 4675 
, - fuori di piom- 

bo.216a 

i - di macchlne . 2065 

- a piastre late¬ 

ral! .403.1 

-l, ruota del . 10832 

- semi-ehiuso . 402/ 
-i, troppi - ven- 

gouo . . . 1086a 

- abierto . . . 401:* 
; Tipo del acumu- 

lador .... 65a 
-s, algunos - fa- 
llan . . . 10865 
i- del arrollami- 
I ento .... 314.4 
j - dc arrolianii- 
ento de un 
carrete . . . 887a 

- cerrado . . . 4014 

- desplomado . 216o 

- inferior, dina- 

mo del . . . 212a 
-, instrumrnto ,643s 
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Tope 


Tipo 

1 

TIpo, Uegan de- ! Tlrolrs, dUtrlbu- Tottare, cavalier Tommasl and 


maslad os -s 1086a I tlon k . . . . 120 . 2 1 do.8164 Radlguet’s 

- dc m&qulnas 2064 Tlsch, Ansatz- 1138.fi !choralct dc . 816-% ' carbou roll. 28i> 

plla.82a -apparat. . . 1127a iTolo.8474 1 Tommy-screw . 542.4 

- con placas la- -> Arbeits- . . . 878.* -, bac cn - on- : Tonerdc .... 7822 

tcrales . . . 408a -blende . . . 1240.7 1 dulfa .... 4634 I —by drat . . . 25.* 

reslstencla . 649.il Durchlcueh- | clsaille a . . 388.1 [ - -, welllc . . . 47.3 

-s, rueda de . 1088.1 tungs- . . 1244a j -, cisaillouse a . 3882 -fassonrohr . . 888 a 

- seml-eerrado 402r, -formlgo Um- I - coasc cn - pour -gefUG. 

- superior, dina- j sehaltetafel H42.7 j c/iblcs . . . . 842.1 -kabelschutz- 

ino del . . . 212.4 -cr Vlelfarh- -, couronne de . 4644 hiille .... 832a 

-.tension de . 649.10 ! umschalter 1145a cuvc en - on- -kanal.884.4 

Tira dc cobre . 804 ! -kontakt. . . 1046.6 dul 6 c .... 4688 - t kllnkerhart ge- 

-s - cobre, arro- -lampe. 9&1j6 -a, disposer les - branntcr . . 8822 

llamiento <le 334J Rcguller- . 1245a en grading 4UJ0 -rohr, gebrann- 

--cobre, earre- Uutersuchungs- -, disque en - de tes.832a 

to de . . . . 381.7 12452 l'indult . . . 4114 - -, glaslcrtes . 832.4 

- cobre, eo- j -weeker . . . 1046.4 -s, echelonner les -zclle.8.7 

ncxlon con . 3854 : Tlssotkonden- 411.10 -zyllnder . ... 8 a 

- - papel . . .895.1 sator . . . .10062 - au charbon de Tdncn des Idcht- 

- paiud sen- Tlssot condeuaer bois.8482 , bogens . . 11752 

siblo . . . 1080.4 10662 - k chaudlcrc . $47.8 Tondo fllo . . 325.10 

Tirade artlficlel 11 14 TUhu d amlante$023! - dc chau- .Tones.808.4 

-, boite do . . .845.7 - d’asbeste . .9622; dronnerie . . 8474 -, carbon . . 1347.1 

- des cables . .881.4 - de cuivre . 354 . 12 , - - culvre . . . 854.4 - for conduits . 8762 

-, eonunutateur t - isolant. . . . 776.7 | - pour dynamos8482 soldering: . . 97.4 

a.55Lfi 1 - metallique . . 4272 j - dc fer . . . . 847.4 straightening 984 

- dccoudueteurs | Tissue paper . 860j — fer, bande Tongue . . . .5092 

dans les con- i Titolare . . . 1189.7 dc.29.8 Tonneau de d£- 

duites souter- ■ Titolazlone . 1189a —fer homog<>ne capage . . 1198.4 

ralues . . . . 831a; Tltrage . . . 1189.8 347.5 Tonneaux, lampe 

- eondueteurs Titrate. . . . 1189.7 - fine. 847.9 pour . . . .923.1 

dans les tubes Titration . . 1189.8 - forte.347.8 Tools. 379.1 

souterraius .8314 Tltrer .... 1189.7 - gaufree . . 847.10 Tool-bag . . .8982 

-.contact Titrieren . . 1189.7 1 - a grillages . 59 . 4 --box .... .8982 

a . . . 8964 , 1046.S t: in.240j : isolement des 8742 i -s, fitter’s . . . 898.1 

-.cordon de - lobe r a . . . . 124.7-de laiton . . 861x8 I - for placing: 

aver menotic Tocar .... 736.li — manganinc 585.10; wires . . . .8182 

en bols . . . 831.fi, Toccaro . . . 736.il - mince .... 847.9, - - stringing 

-, interrupteura 6224 Toggle. 820.4 - dc nlckcline . 586-3 wires .... S182 

- naturel . . . llLftswitch . . . . 5224 - ondulee . . 847 ji i trimming: . 12092 

-, ruban de - cn i Togllere dal ~ !-s, paquet des - |-, turning . . .8042 

bols.831.7 1 elrculto . . . 5164 j au noyau . . 458.4! - wa^on . . . 11002 

systenic de . 8312 - dal (drculto - perforce . . . 348.1 , Tooth.4172 

Tiraggio, corda slngolt ele- --pour grillages 59.4bottom of . .4172 

dl - con tra- ; meuti . . . . 90.4 -.plaque de . . 348.4 ! -, depth of. . i2tt2.il 
versa dl leg- - 1’lndotto . . . 483.1 de protection 408.3-dimensions .2619 

no.S31.fi ; - 11 magnetismo 16(4 , - protectrice . 4083 : - -induction . 268.10 

iiastro d’aeel- ! - la rcslstcnza . 574.7 -, recipient en - —, actual . . . 264.1 

uio dl . . . . 83L: - alio scalnello 387.1 ondulee . .4034 - -.maximum .2642 

Tirant. 647a - la valvola . 562.10 -s, recuil des- —.minimum .2642 

-s, system** a . 4544,ToiI«*.T87.to d’induit. . .4114 —. theoretical 208.il 

Tirante 546.3, 547a - d'andantc . .362.4.-8, roguage des -.locking . . .646a 

- a catena. . . M1.4 . - d’asbesto . .302.4, 3874 - -pitch . . . 262.10 

- eordone . .551.7 - dc cuivre . 354.12 - strive . . . 847.10 -.root of . . . 1174 

-diagonal. . . 8122 j --emeri . . . 474.li Tolto dal cir- -saturation . . 204.4 

- de dlstancia . 4034 ! — tine .... 474 jb culto .... 516.7 - section . . . 2634 

- <li filo motalli- - a l emeri de Toma dc cor- j -, side of... . 417.7 

co.811.1, tiuesse moyenno 1 riente . . . . 889.1 -, top of . . . .4174 

-s. sistema de . 4544 474.10 -con inti*- j-, volume of . .2034 

- di spessorc . 4034 - - lemeri k gros rruptor . . .890a -. w bit h of. . . 203a 

-i, Hssare eon . 3974 grain . . . 474.il-con inte- Toothed gearing 

Tirar los cables, — Tenier! rruptor y me- 44H.« 

caja para. . 845.7 grossierc . 474.1 1 caniHUO de - wheel . . . .4482 

Tirarc i cavi, sea- --TiMnerl mo\enue- cierre . . .8902 — circuit- 

tola per . . 845.7 ment line . 474ao-mural . . 899a breaker . . 1384a 

Tirata rorzata.llla - emcrlsee . . .380a-. puntode 4202 —dynamo- 

- naturale . . .1114 — line .... 4744-de suspen- meter . . . 490.1 

liruto.821> - empire. . . .3084 slou. 899a ! Toj>-blndlng . . 797.s 

- a freddo, rame , -, fabrication de I-de techo . 899.4 - of the cable 

854.il i 787.11!-de vapor, val- tank . . . . 84K« 

Ti rat 11 re, lampada j - huilee . 30H.7, 8684 i vula principal -end.H07.r, 

per.»49.t j - metallique . . 427 2\ de.llo.i - groove. . . . 797a 

Tlrer, boite u - •— de surete . 96a | To mar de nuevo - -bottom aus- 

les cAblcs . . 845.7 - de mica . . 358.1 1 su nosiciou Inl- I pension . . 634J0 


10032 Tolt.110.1 Tomber (d une Tone . . 531.11, 1015a 

Tiro artificial . 1114 en. 807a courbe) . . . 240a - de detenclon 640a 

- natural . . . Ilia - do protection 8072 - hors de phase 2092 -. soldar a . . .8962 

H 116 
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Total 


Tope, tornlllo de4043 | 
Topfmagnet . . 164.7 
Toracc, lato del 509.8 j 

Torba.1103 

Torbelllno ma- 

gnctleo . . 182 jo j 
Torbclliuos mucl- 
lagiuonos . . 79.71 
Torcerc .... 7432! 
Torcerse . . . 88140 
Torcersl . . . 881.10 
Torch, electric 1347.4 1 
Torchio per car¬ 
bon! .... 928.7 

- idraulieo . . 85.1 

- a imp route 1207.4 

- m&uo con 
bllanclerc . 12073 

Torcla clettrical347.4 1 
Torclda, engra- 
gador de . . 44LS 
-, engrase por . 44L2 : 
Torcido . . . 610.11 
Torcltolo . . . 746.1 1 
Torcitura . . . 748a j 
Tore, noyau d’ln- 
duil cn [forme 

dc].4 lift 

Torf.110.5 

Tornapunta . OILjo 
811-S, 

- metalica . . 81L9 
Torn a re indietro 

celeramente 68516 
Toruear .... 8904 

- el colcctor . . 4242 

- colector, dis- 
posiclun para 423.7 

Tomeo del colec¬ 
tor . 474.1 

Tornero, cinccl 

dc.3942 

Tornlllo . . 639.0-7 

- de acero con 

base dc por- 
celaua . . . 799.0 
-«, ahnnzar eon 544/' 
aflojar un . . 644/ 
agujero para 639.il 

- de ajustc . . 642.4 

- alinohadillado 

10263 

-s, aprotar lo* . 8963 
-h, asegurar con 6443 

- de banco . 384.10 
rabeza de . . 6893 

- eon cabeza ,v 

tuerea . . 640/ 

-s. cerrar eon . 6443 

- de eouexibii . 650a 

- para eonexion 

posterior . . 6603 

- do conlacto . 535.1 

- oont. para 
un tapon fu¬ 
sible Edison 902.4 

- para correa . 4452 
defomiar el . 644.7 

- Edison .... 950.8 

- para empotrar 

on la piedra 4672 

- empotr. en p. 
del soporte . 813.7 

-h, fijar con . . 644.4 
fllele de . . 539.12 

- sin tin, nporato 

de arranque 
(Je. , . , , , 690,8 


Tornlllo sin fin, 
engranaje de 44916 

- de rundaeldn 46648 

- con gancho . 6122 

- dc inducldo . 4183 

- limltacion 646u0 

- madera con 

cabeza redon- 
da. 8663 

- nietAlico . . . 8 OO .1 

- inlcromAtrlco 8799 
642.0, 

- de muletllla 

- con ojo . . 

- dc oreias . 

- - p&saje . . 

- polar . . . 
prensa de . 

- de prcsldn 6 a, 6422 

- presion para 
alambre . . . 684.7 

- prisioncro 

- de punta . 

- rcgulador 


Toron conduo- 
tcur en cuivre 
nu.8659 


- en fer nu 

- de cniyrc . 

- double . . . 

- de (11 raetal- 

llque . . . 

-a, machine a 
falre les - des 


8662 

7423 

742.4 


8283 


cables . 


. 7783 


.542.4 

.46331 

.6423 

. 616.6 1 

,469.7' 

.8983 


metalllque . .7423 


.6423, 
1000.4 1 
. 642.4 | 
10813! 

- de regulaclon 642.7 
repasar un . 644a ; 

- de rosea de j 

madera . . . 6423 j 

- rosea de me- i 

tal. 6423 

- la rueda de 
alctas . . . 1009.7 i 

Hornbrercte de 6123! 

- de la tApa . . 436.0 

- teusidu . . 466ao 

- del tensor . . 8003' 

- de tierra . . . 8043 

- - tope .... 4043 1 

- - transporte 1226a 1 

- union . . . 615.4 

-s, union por . 89flao 
-s, unir con . . 6442 
Tomlo.3932 

- a coppa I a . . 8983 
coppaia di . 393.10 


. 8933 ! 
.39831 
.8983 
. 393.4 
.8933 
. 393.1 ! 


lungo 

- a mflDO . 

- per inetolll 

- a pedale 

- punte . , 

Tornlre . . . 

- 11 collettore, 

disposltlvo ! 

per. 423.7 

- eollettore. al . 
tornlo .... 4242 
11 - del collet- 

tore . 474a 

«eal pel lo da . 8942 
Torno.89,32, 

- para cables . 827.r.! 
eaja del . . . 946a 1 

- clectrieo . . . 988.4 

- de clevacion . 946.7 1 

- largo .... 395)3 

- liraador . . . 392.0 
mandril de . 393 .10 ! 
duo/, dc . . 898.10, 

- de pedal . . 393,41 

- ploto .... 3903 ' 

- pulso . . . 8933 

- punt as . . . 8983 

- rascar . . 1197.4 

- para torncar 1 

metal .... 8933: 
Torons, connnet- 
tage eu . . . 7422. 
coiiimettrc cn 742a I 


Toronnage . . 7422 
Toronncf . . . 742a 
-, machine a . . 7739 
Toronne use . . 7783 
-double. . . .7423 

- A his m£tal- 

llques .... 7423 

- simple .... 742.7 

- tandem . . . 7423 

- verticale . . . 7429 
Torpcdine . . 18093 
Torpedo . . . 18093 

Raia .... 1809.0 
Torpille (poU- 

son) .... 18093 
Torque . . . .2603 
breaking- 
down .... 5023 
retarding . . 4903 
Torre dc ama- 

rrc.822ao j 

Torretta per attra- 
versamento 822.10 

Tors.748.1 

cable .... 448a 
Torsade, joint a8243 
-.jonction par. 8243 
-s, pincc a . . . 8243 
-, raccordemcnt 
par.8243 

- -soudure . . . 824-4 
Torser A la pincc 8242 
Torsinee, lampe 

en forme ae 
bougie . . . 9193 
Torslonsauf- 

hunguug . 634 ji 
- dynamometer 4963 
-ciektrometer 664.10 

-feder. 646.6 

-fcstigkelt . . . 858.6 
-galvanometer 6702 

-kopf.661a 

-kraft. 8683 

Torsion, raagne- 
tisehe . . . 1297ao 
-smcBinstru- 

mont . . . 662.10 
-smethode . . . 6273 
-sspannung . 853.10 
-swage, magne- 
tlsche . . . 1298.10 
-swlnkel . .354.1, 6512 
Torsion . 8583, 353.7 

- dynamometer 4962 

- electrometer 664.10 

- galvanometer 6702 

- head.6ola 

- instrument 662ao 

- method . . . 6273 ; 

- spring .... 6453 , 

- suspension . 684a 1 
Torsion .... 8633! 

angle de . . . 6512 
balance de . 6753 

- do champ . . 177.41 


Torsion, dynamo- 
m&tre ae . . 496a 
-, effort de . . .853.7 
-, force dc . . . 3583 

- magn£tique 1297.W 
-, moment dc . 85Jb 
-» resistance A la 363* 

rcssort de . . 545/ 
tension de . 853 jd 
t 6 tc de . . . . 66 U 

- unltalre . . 358 jo 
T orsldn . 3533 , 743.1 

8241 

- Angulo de 364a,6512 
-, cabeza de . . 66 I .1 

del campo . . 287a 
-, dlnamometro 

dc. 496a 

-, esfuerzo de . 853.: 
-, fuerza dc . . 85fc 
lntensldad de 353 j« 

- magn£tlca . 1297 ji 
m^todo de . . 627a 
momento de . 353s 
plnza dc . . . 824a 

-. rcslstenclaa la3S3/ 
Torsional load¬ 
ing . 353.7 

- moment . . . 353s 

- strength . . . 353/ 

- stress .... 853.7 
Torslone .... 353s 
-. angolo dl . . S54 j 

- del campo . . 267i 
dlnamometro 

a.4*D 

for/a di . . . 553/ 
-, glunto a . . . 824a 

- magnet lea . 1297.10 
metodo dl . . 627a 

-, momento dl . 3589 
-, reslstenza alia 863/ 
sollecltamento 

alia.853.: 

-,tenslone di 359J* 
-, testa dl . . . 651a 
Torta del elcctro- 
foro . . . 1277.4 

- de reslna . 12773 

- - pasta . . . 60a 
Tote Lcltung 18421 
-cMaguctnadel 629ai 
-puukt .... 5019 
-e Wlndung . 904ao 
Totale Abschal- 

tung .... 460/ 
Totalverlust . . 295* 
Total capital . 7112 

- characteristic 5029 

- connected load 

7272 

-connections . 7272 

- current . . . 189a 

- disconnection 480/ 

- flux .... 170.10 

- - variation . 187a 

- Iron losses . . 291/ 

- length of an¬ 

tenna . . . 1077.7 

- losses .... 2969 

- number ot am¬ 

pere-turns . 356 j 

-lines of 

force . . . 170ao 

- operating ex¬ 

penses . . . 712/ 

- output . . . 156.li 

- pitch .... 809> 

- power , , , 15641 
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tnodar* 


Total resistance 1468 

- to I tape . . . 164.4 

- work .... 1664 

- working expen¬ 

ses . 712j6 

Total des frals 
d'exploltatlon 712 jB 
Total isatcur, 

comp tear . . 6944 
disposltlf . . 698 j 
T otalisation par 
colonnes . . 6984 
Totalizzatorc . 6944 
dlsposltlvo . 698.1 
Touage 61ec- 

triquc . . . 987.7 
Touch, clrcu 
lar 


divided 
-> double 
single . 
Touch, to 
Touche <- 


1S94J0 
. 1294-s 
. 1294.9 
. 1294.7 
. 736.11 
lame 


1084a 

1084.3 
11483 

1084.4 


476.7 

476.7 

. 476.1 


de collectcnr) 420.il 
<=- clavier) 1005.4 
1083a l 

- (t*Wgr.) . 

- d'appcl 

(telegr.) . 

- - ttel^ph.) 

- du blanc 

-dcchlffres 10844 

-de lettrcs 1084-5 

- rlrculaire . 1294.10 

- de eolleeteur 

afTatssec . . 4767 

-corrod^e 4754 

-deprimee 

- cnioneee 

-falsant 

nail lie . . . 

-pro&ninente 

476j; 

-galllantc . 476a 

- divide . . . 12944 

- double . . . 129441 
-fly fixation des 421.41 
-«,-eentrale des 4234, 
-s, - laterale des 428:t 1 

- medlane des 4282 : 
forme dc . . 421.3 j 
-s, nombre de . 270a ; 
-Sy - do - du 

eolleeteur . 421.2 | 
-a, rheostat a j 

doubles - de 
contact . . . 666.1 ; 

- simple . . . 12044 | 

- de sonneiie 10344 
Toucheau de con¬ 
tact .... 638.12 

Toucher . . . 73flai' 
Touching of bare 
live wires . 512.7 

Tough.7514 | 

Tour ( - revolu¬ 
tion) . 2464, 2464 

- ( - spire) . . 8044 
-fly aecrolssement 

du nombre de246a 
-8, amperes- - de 

1’air. 2764: 

amperes- - de i 
culassc . . . 280-3 
amperes-- do j 
1‘entrefer . . 2704 
-ty amperes- - d’6- 1 

panootasement I 
polalre . . .27851 


Tours, amperes- - 
de pi£ce po- 
laire .... 278-5 
-s, amperes- - 

polalres . . . 279.7 
-Sy amperes- - de 
p61e .... 279.7 
-s, amperes- - de 
stator.... 2804 
apparell poor 
aresser le eol- j 
lecteur au . 4287 | 
-8, augmentation ; 

du nombre de 2483 
-a. calenl du nom¬ 
bre d’ampAre*2&68 
-fl, changementdu 
nombre dc . 489.4 
-9, compte- . . 487.4 
-s, comptcur de 487.4 ; 
-s, contre-auip^rcH I 
208.1 

-fly-dc l’ln- : 

dult.... 267.li | 
-s, courbc du 

nombre dc . 247a | 
—fly diminution 

du nombre i 

de . . . 2464, 296.2 j 
disposltlf pour ! 
dresser lc col- 


.4287 


lecteur au 
-. dressage du 

eolleeteur au 474.1 1 
—> dresser le col- 
lecteur au . 424.2 | 
-, duree d'un . 245.7 
faconner au . 393.1 . 
—s, fluctuation du j 
nombre de . 240.5 
-fly gradation du 
nombre dc . 4774 i 
-s. lndleatenr de 487-5 I 
-. largeur d’un 8054 ! 

- long.398s , 

-. longueur d'un 3054 ! 
-, longueur mo- i 

yenne d'un . 8384 I 

- a main .... 3983 ( 
-. mandrln de 898ao 
-Sy mesure du . 

nombre de . 4874 1 

- a m^taux . . 398i> ; 

- mort.... 804.io 
-a, moyenne des | 

- par minute 2464 
-s, nombre de - 

( - revolutions) 

245J) 

-s, - de< splrcs)304i> 1 
-s, nombre d’am- 
peres-.... 256« ; 
-8, - d’amneres- 

- par el re ult 
magnAtique 2564 1 

-9, - d'anipores- - 
suppliSmen- 
talres . . .. 256.10 ' 
-s, - de - com- 

poundauts . 3404 | 
nombre de - 
de rindiiIt . 257.1 . 
-8, - dc - par 

minute . . . 246.1 i 
-8, - dc - par 

seconde . . 245ao , 
-fl, le nombre de 1 

- varle entre 

x et v . . . . 2464 


Tours A p6dalc 8984 
-B, perte de . . 2964 

- au pled . . . 8984 
-yplan d'un . 804ai 
-, plateau dc . . 8987 

- a plateau . . 8986 

- - pointes. . . 398b 
-8, reduction du 

nombre de . 248.4 
-fl, regulation du 
nombre de . 4894 
-.surface d’un 806.1 
-s par unite dc 
temps. . . 12604 
-s, variation gra- 
duclle du 
nombre de . 477i) 
-s, - du nombre 

de. 4894 

Tourbe.110-5 

Tourbillons mu- 
cilagineux. 

A la dechargc 
8'elevcnt dans 
le 11uuhie des 79.7 
Tourbifion ma- 
gnetlquc . 182.10 
Tourelie dc tra¬ 
verse . . 822JO 
Touren .... 2464 
-abfall . . 2962, 4894 
-abstufung . . 4774 
-regulierung. .4894 
-schwankung . 2465 
-variation . . . 2465 
-verlust . . . .2964 

-xahl.24 5j) 

—kurvo .... 247.1 

- Dilnutliche 2461 
dle-schwankt 
zwlsehen x 

und y. . . . 2464 

- -, sekuudliche 245.10 

-ziihler.487.4 

- mlt beweg- 
lichen Zlffern4874 

Tourie a acide 

sulfurlquc . 1054 
Tourillon . . . 4887 
-. diametre du . 4389 
-, longueur du 438s 

- de inanivcllc 683-3 
pallor A - 

spherlquo . . 438.1 
-. p cession du 433J0 
Tounier, appa¬ 
rell pour - le 
eolleeteur . . 4287 
Tournage du 

eolleeteur. . 474J 
To urn ant . . . 2434 
Tourne-A-ganeho5434 
Tonrner i faire 
des tours). . 2484 
-( fagonner au 
tour) .... 393.1 

- le eolleeteur 4244 

- deposit if pour 

- le oollee- 
teur. 4287 

- a drolte . . 243.10 

- gauche. . .2488 

- jusqu’A dissi¬ 

pation dc 
l’energle cine- 
tique .... 482.7 

- par Inert le 

jusqu’a 1‘ar¬ 
ret . 482.7 


Tourner prudem- 
ment en ar- 
ridre le barll- 
let .... 1011.fi 

- rond.478c 

- dans le sens 

des aiguilles 
d’une montre 

243.10 

- le sens con¬ 
tra Ire des 
algulllesd'une 
montre . . . 2488 

Tourneur, clseau 

de. 3944 

-, outll de . . . 3944 
Tournevls . . . 896 m 

- A deux bouts 06o 

- A manchc . . 994 

-fixe . . 101610 

Tourniquet elec- 

trique . . 1286.11 
Tout-vennnt . . 110a 
Towage, electric987.7 
Tower, cross-over 


822.10 

Town-mains . . 7654 

-refuse.1104 

Trabajado . . . 3774 
-.no. 877.ii 


Trabajar 155.7, 3. <.7 
—, maquina para - 
los metafes . 3794 
Trabajo 3774, 1261.12 

- deaeeleracidn 166LA 
banco de . . 876 m 

—s de camlnos 835.10 
canal dc . . . 125ii 
-ycantldad de . 1564 
-, capaeldad de 334 

- de carga . . 75.3 
en condiclones 

de.488 m 

- de la corrienti’166.io 

- eleetrico . . 1265.1 
-8 deemiR*drado836n 
-,equivolentedel56-i:t 
-, esfuerzo de . 848j< 
-. exccdcnte de 302.10 

- de excitaoldn 2554 

- formation . HI-m 

- - frieeion . . 295.7 
intensidad de 1664 

- magnetico . 156.12 

- meeanieo . 1251.1:: 

- con ondas eor- 

tas .... 11034 

-largos . 1103.1 

-, operaclonesde378.i 

- en las partes r«*- 

corridas por la 
corriente . . 612.1 
-. perdhlft de . . 3024 
-, - durante el 295.10 
-s preliminarcs 7064 

- sin carga . . 1564 
-, tension de . 150.13 

- total.155.S 

- de ultima 

mono . . . 1830.4 
-, uuidad de . . 136i 

- en vaeio . . . 1564 

- con vapor . .1 004 
Tracclamento 

della linca tcl<»- 
grafica . . . 8062 
Tracciare tin 

allineamento 8063 

- una linca . . 8 O 8.1 

115* 




















trace! ato 


1828 


Tranaformador 


Tracclato . . . 803:. 

- di un avvolgi- 

mento . . 306 jo 

- della condut- 

tura.710.7 

Traccion . . . 850.4 
acumulator do 63.7 

- del alamhre . 821.9 
batcria para . 83ft 

- del cable . . 861.4 

- por debajo . 434> 

- electrlca . . 135fc! 
osfuerzo de . 860.6 
fuerza de . . 860.7 
intensidad de 8o0> 

- lateral de la 

corrca . . . 434.9 

- magnetlca . . 167.3 
resist cncla a la360ji 

- ritinica de la 

letigua . . . 609.2 

Trace.803* 

T racer unc llgnc808J 

Tracing, curve 493f, 

Traction .... 360.4 

- accumulator. 03; 


Traflc, rcccptciir Trains, Arlalrage 

pour le - a Ion- dcs.911.7 

| guc distance 1128J - den grenades 4436 
! - t£lephoniquc i ' ' " 


d’arrivee . 1169.2 

— de depart 1169.3 

— principal 1171-i 

— suburoain 1171.4 

— - Hulvant con¬ 

vention . 1169.4 
Traflco tehTonieo 
segiin eonven- 
cion . . . 1160.4 
Trad la . . 6434, 747.6 
I 743i 

| - ad ancllo . . 643~> 
' - a cuHclnertl . 643r. 
, Trafllarr 
' banco a . . . 747.0 
Trail Iat ura . . 384.4 
i Tragbare Ab- 

stimmspnle 1094.4 
i —e Hatterie . . K3s 
-es Elektronictcr665.4 


de laminoir A 


- battery . . . K3fl 
-.electric . . 13561' 

- generator . . 208.4 

- motor .... 220.1 

- station .... 703J) 
Traction, batteric 

de.83ft 

- du cable . . 861.4 

- clectriuue . 13561 
-, effort de - agis- 

Hant sur une 
piece .... 360.7 

- de - subi par 
tin corps . . 860.T* 

- de - Jo 1’in- 

dult.260.S 

- du dl .... 821.9 
foree de 260/», 360.7 

- laterale de la 

courrole . . 434.9 

- magnetIque . 167J 
resistance a la 350.5 

- rvthniec dc la 

iaiigue (acel- 
dents) .... 609.2 
tension de . . 360.S 
-, tige de ... 647.3 

- unitaire . . . 360.8 

- par unite dc* 

surface* . . .360.* 

- vers le bas . 434> 
Tractive effort of 

armature . . 260.* 

- force of an elec¬ 

tro-magnet . 165.3 

- of a magnet 164.1 
Traffic disturb¬ 
ance . . . 11635 

long-distance 1136.1 
-.trunk-line . 1186.1 
Trafflco, svlluppo 
del .... 1169.1 

- telefonico, de- 

vlaxlone del 1170.1 
Trallc a grande 
distance . 1135.1 

- des grande* 

lignes. . . 1135.1 

- interurbaln 1136.1 

- local .... 11313 
marche du 1169.1, 

- multiple . . 1103ft 


fll Hn . . . . 7473 

-A fll moyen- 

nement tin . 7473 

- it fll moyenne- 
ment gros . 748.1 

- - - A gros fll 
7432 

-. mlse en . . . 4783 

- d'ondes . . 1084.2 
renvoi A - d'en- 

grenages . . 443s 
-.signal de cou- 
verture de 1060.1 
. 8843 , Trait de gradua¬ 
tion .... 637.1« 
-s, graduation a - 
equidistant.* 6334 
-, rcccpteur a - 
onanle . . 10234 

- d'union . . 100,3.12 

-er Empfaugcr 1102.4 Traitement (piles, 
-es (faivauome- aceus) . . . 973 

ter.0712) - meeanique 

-e Lampe . . . 921.4 prealablc . 1196.1 
-er Loiter . . . 8603 . - medical par les 
■ -er Mast . . . 1093r. rayous X . 1234.7 
-er Sendc*r . . 110221 somnettre au - 
1 -e Station . . 11013 radiothera- 
-es Wattmeter . 089.1 piqne . . . 12343 
Tragdraht, Trailer par la 

Kabel- . . . 8432 radiotherapicl2343 
-gcriist . . . . 61L% Traje inaiacable 
- - fur IMattcn 412! por los ucidos 933 
-isolator .... 799.2 - de lana . . . 6135 
-kraft ciucs Kick- — proteeclon 

troningncten 1663’ contra alt a ten- 

,-Magneten 164.1 j 6ion .... &13 j 

-ring. 404.1 Trajet dans l air 276.4 

-rolir.Olir, - du coufant 141.io 

-sciliiber- 3073 

Hp&nmitig .822.8 - danslVntrcfcr2734 
-stauge . . . 11413 - des lignes de 
TrUger, doppelter j force .... 17L5 
Kreuzungs- . 816.4 - moyen des lignes 
de* foree dans 
les dents . . 265u r . 

- du plot de 
contact . . . 5823 

-.subdivision du - 
du levior d’lntcr- 
ruption . . . 654.7 

Trakt.803.') 

Trukiiousakku- 
mulator . . 03.7 
-batterie .... 88i) 
Traliccio dl oo- 
toue .... 369 j> 
Tram .... 783io 
-falseide . . . 783io 
Trama. seda . 788.to 
Tramcar motor 220.1 
Tramc .... 733io 
Tra mezzo 404.2, 6.32.1 

- elftstlco . . . 018.4 

- Isolante 421.1. 777.1 

- u met tat o . . Oil 
Tramway dyna¬ 
mo ."..*.. 2034 

- generator . . 208,4 

- motor .... 220.1 
Tramw'av, oen- 

trale "de . . 7033 
-s, dynamo pour2034 
-s, goneratrlce 

pour .... 2034 


einfaeher, 

1 Kreuzungs-. 810.3 
-. Isolator- . . 812.ia 

- des ImftleiterslOi 4.4 
-. Mailer- . . . 818.1 
-. l'fclteu- . . .8102 
-. (Juor- .... 802.7 
-, Seiten-. . . . 810.1 
-. Wick lungs- . 417.1 

, Trtlghcit . . . 301.(2 
1 -, magnetIsche . 1802 
I -smonient der 
I K5rper . . 1252.11 
Tragitto medio 
delle linec di 
forzanel drnll 205.3 
Tralcttoria . .2493 
Trailing brush 
edge .... 273.7 
1 - horn .... 460.r, 

- pole tip . . . 2637 
Train-blocking 

signal . . 1050.1 

- carrie r . . . 6963 

- -communiation 

telephone 
system . . 11683; 

- lighting . . . 911.7 

- battery . . 892 

- dynamo . . 208.1 ■ 

- of wheels 695.1,10093 i 


Tramwar, moteur 
t de .... .220.: 
i usine genera¬ 
trix de . . . 70k 
' Tranehant tmach. 

electr.) . . 40ojd 
, - (instr.denies.)636.il 
Tranche . . . . 
Tranehee de 

cubic .... 82&> 
comblcr une . 83Eo 
-, crcuser unc . 884: 
-, fond de la - du 
cAblo . . . . 83P.1 
Tr&nkkcssel . . 773J 
-koefflzient . 1342/ 
-masse . . 3(U, HOai 
TrUnken . . . . S74i 
-, mit Krcosot . 8ui> 
-. - Kupfervltriol 

806.' 

-. - Zinkchlorld 804.1 
Triinkung . . . 804J 

- mit Ouecksilber- 

sublimat . . 
-sstoffe .... 92ft:- 
Tranquilizarse tKl> 
Transatlantic 

cable .... 844: 

- telegraphy . . 994.: 
1 Transatlantiquc, 

cAble .... 844: 

; -. telegraphic . 994.: 
i Traus&tlantischc* 
Kabel .... 844: 
Transfer board 1144i 

- station . . . 112SJ 
T ransfert, burean 

de .... 112SJ 
Transflgu ra¬ 
don .... 1332.10 
-. metodo de . . 6(to 
Transflgu ra¬ 
tion .... 1332.10 

- method . . . 60uJ 

- methodc de . 606^ 
-flgurierungj- 

methode . . 6»VL' 
i Transform, to . 224^ 

: Transforniadon 80.4 
224.1" 

- en calor . . . 282.7 

- de cuergia . 156.i 
estndon de .721- 

-, metodo de . . 225- 
-. perdida de . . 29<i.) 

, -, rclaeion de 225.1, 
604.1 

-, ren dim lento 

de .... 132T-’ 
Transform ad or 224.' 

- de acelte . . 461.: 
-es.aeoplamiento 

de. 227.: 

- acorazado . . 4013 

- de aire . . . 1073; 
-es aislados d- 

stema de . . 720 l> 
alslamiento de 
norite del . . 46l> 

- dc alimcnta- 

cl6n .... 2234 

- para el aluni- 

brado .... 2293 

- de anlllo . . 46 U 

- anular .... 231:: 

- para arcos . 94±4 
arrollamiento 

del.8412 
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'Transformation 


Transform a dor 
auxiliar . . . 2266 

- blfAaico . . . 226.4 

- - -trlfAsico . . 2266; 

- de Braun . 107l.J ; 

- - calle .... 2296 j 

- campo rota- i 
torlo .... 281a 

carr<»te dc . . 466.1 

- cn cascada . 2326 

- dcrircuitomaff- 
nAtlco ablcrto2306 

- - clrc. mapn. 

ccrrado . . . 281 j 

- colector . . . 229.7: 

- de columna . 2316 ; 
--tres column a«23Lft j 

- - compcnsa- I 

cldn.2296 1 

- compound . . 2281! 

- para tros con- 

ductorcH . . 2294 
-es conectado* en i 

paralelo . . 2286 , 
-, coraza del . . 4616 ; 
corrlcnte de . 1404 ; 

- de corrlcnte . 280.4 

- - corr.alterna 224.7 I 

- — alterna cn 

rontinua . . 288.1 

- - - alt. mono- . 

faslco .... 2266 | 

-alt. trlf«sico226j», 

-continua . 2312 

-cont. cn 

alterna . . . 288L3 i 

-cont. en 

continua . . 2812 , 

-cont. en i 

trlfAslca . . 2336 ! 

-trifaslcaen I 

continua . . 2316 1 
-. culata del . . 4686 

- en derlvaclbn 2213 
diagram a del 6018 I 

- dlferencial . 228.7 ! 

- domestico . . 2291 

- eeondmlco . 1070J 

- clevador 227 a 2218 

- erlzo. 230.7 1 

- estAtico . . . 2246 1 

- dc excltacion 2317 

- - fascs .... 2306 

- frecuencla 13286 i 

- alta frccuen- | 

cla. 2210 

- - baja frecuen- I 

cla.2218 1 

- - fuerza . . . 230.1 

- glratorto . . . 4611 

- tic un £rupo 221ft 
-cs hctoroinorfi- 

eos. 233 j I 

-cs homomor- ; 

ficos.2318 

- Individuate . 225.6 

- de meclida . 2301 

- mk’rbfono 1346.10 j 

- eon nueleo . 481.4 
nueleo del . . 4617 

- eon nueleo dc 

alre. 462.1 i 

nueleo recto de46l8 

- pollfAsiro . . 234.1 i 

- pozo nara . . 4646 

- principal . . 2214 

- para pruebas 2806 

- de pucsta en 

marcha . . . 4612 


Transformador de 
recepclon . IOTOub 

- receptor Mar¬ 

coni . . . 1070.7! 
-, reclpiente dc 4617 

- de reducclon 227.4 

- refrifferado por 

acelte .... 231.7! 

- - por alre . . 232.1 i 

- refrulador . . 229j i 

- de Scott . . . 221f» 

- en scHc . . . 2276 

- ncrie y en 
paralelo . . 228 . 1 I 

- nncronico . . 2814 
Ristema de . . 2217 . 

-, slat de - de co- 
rrlente alterna 
en continua 7206 
siskde - de corr. 
cont en trlfa- 

slca.720.7 

gist de - mono* 
eielico . . . 227.1 ; 
sist.de - nionofA- j 
slco polifAsico22&7! 
slat de - poll- ! 
eicllco . . . 2271 1 
soplador de . 464.7 

- de Swinburne 280.7 

- - tension . . 2306 i 

- alta tension 226.2 

- - baja tension 226.1 

- - Tesla . . 1070.4 

- transmisibn 10696: 
Transformer . . 2246 

- la tension aumcn- 
tAndola . . . 2276 

- tension dls- 
mlnuycndola 2276; 

Transformateur 2246 ; 

- A air . . . . 10706 

- d'aHincntatlonS29.4 

- alternatlf eon- 

tinu.2314 

- pour ampere- j 

mAtre .... 230.4 j 

- A annoau . . 40Le! 

- annnlairc . . 2316 I 

auto. 223.4 

- auxlllaire . . 2256 j 
bac de . . . . 4617 1 

- A bain dhullc 461.7 

- biphase . . . 226.4, 

- -irlphase . . 226.6 
boblna^c de . 841.2 

-> bobine de . . 466.1 

- de Rrauu . 1071.1 : 
-, caractcrlstlqne , 

de.601s 1 

- en cascade . 2324 

- A champ i 

tournant . . 2326 
-- circuit Dianne- i 
tlque ouvert 2306 
10696 

- -circuitma^ne- 

tique ferme 281.1 
--coefficient d'ln- 
duetion vari¬ 
able . 229.7, 

- - colonnes . . 2316 j 
--troiseolonnes231.ft 

- compensateur 2296 

- compound . . 228.2 

- A trols conduce 

tears .... 229.6 

- continu-altcr- 

natlf . . . .2836 


Transform atciir 
con tin u . . . 2332 

- continu-tri- 

phasA .... 2816 
coupla^re dc . 227.7 
-s couples cn 

parallAle . . 2286 
-. courant de . 1406 

- A courant alter¬ 

natlf . . . . 224.7 

- de courant alter¬ 

natlf cn con- 
tinu.2314 

- A courant con- 

tinu.2312 

- dccourantcon- 

tinu en alter¬ 
nate . . . .2386 

- courant eon- 
tinu cn con- 
tinu .... .2812 

- courant eon- 
tinu cn tri- 
phase .... 2836 

- A courant tri- 

phftsA .... 2326 

- ae courant tri¬ 

phase en con- 

tlnu.231 g 

cuirassc de . 4626 

- culrassc . . . 231.4 
culasse de . . 4612 

-, cuve de . . . 4617 

- de demarrajfe 4026 

- en derivation 2286 
-. dlfti'rammc 

dc.601s 

- diffArcntlcl . 2217 

- diphase . . . 2214 

- -trio has A . . . 2266 

- dlviseur de 

tension . . . 2296 

- domestique . 229.2 

- pour l'ecJai- 

raire . . . 

- Aconomlquc 1070.1 

- -elevateur de 

tension . . .2276 

- d emission . 10696 
-. enroulcment 

de.84L2 

- A envcloppc . 281.41 

- d'essai .... 2306 I 

- d'excitatlon ' 

(mach.electr.)232.7 

-(radiotelegr.) 

1009.7 

- falsant partic 

d’unjrroupe 221ft 

- pour force mo- 

trice .... 230.1 

- de frequence 13266 

- A basse fre¬ 

quence . . . 225.8 

- naute fre¬ 
quence 2256.1009.7 

- hcrisson . . . 231: 
-s heteromor- 

phiques . . . 233.1 
-s Iiomomor- 


- pour intensity 

eonstante . . 
lnterrupteur 
dc .... 1334.1 

- Isole.2266 


Transformateur, 
i lsolement 
I d'huile du . 461,s 

- pour lampefl A 

' arc. 942.4 

! - de mesure . . 2806 

- mierophonlque 

1349.10 

i - monophasA . 2266 
j montage de . 227.7 


.2296 


—h moot As en 
parallAle . 

- a noyau . . 

- d’alr . . 

-8 — exterieur 4616 

noyau de . . 402.7 
-, - annulaire 
d'un . . . 

-, - droit de . 

- de phase . 
i - polyphase . 

- principal 
-. pnlts ae . . 

:- reoeptcur 
, — Marconi 
i - de rAceptlou 10706 
-, recipient de 4617 
. - roducteur de 

tension . . . 227.4 
I - refroidl par 
I lair. . . . 

; - - par 1'huile . 
j - de re^laijc 
-. re^lasre de 
■ - -retjulateur 

; - rotatif . . . 

- de rue . . . 

Scott . . . 

en sArle 


. 228U 
. 461.4 
. 462.1 


.4626 
. 4626 
, 2806 
.234.1 
.2214 
. 4646 
10706 
1070.7 


. 462J 
. 281.7 
.229.1 
.2219 
. 229.1 
.4616 
. 2296 
.2266 
.2276 

- sArie-parallele 228.1 

- shunt .... 2286 
-, souffierle de . 464.7 
-. station de . . 7216 

- statique . . . 4616 

- Burvoltcur . . 2218 

- Swinburne . 280.7 

- synch rone . . 232.4 
-, systAme de . 226.7 

- dc - altcrna- 
tif-continu . 7206 
, -, - de - continu- 
, triphasA . . 720.7 
-s, - a- Indlvl- 
dtiel9 .... 7206 
-s, - A - Isoles . 7206 
. -s, tableau dcs 18317 
, - dc tableau dc 
distribution 230.2 
; - de tension . . 2306 
! - A basse ten¬ 
sion . 220.1 

, - A haute ten- 

, slon. 2266 

1 - Tesla .... 2256 

- tournant. . . 4016 

- de transmis. 

slon .... 10096 

- trtphase . . . 2206 
: — -cominn . . 2336 



" mAtre . . . . 

2306 

2326 

Transformation^.io 

225 ft 

-snicthode . . . 

2256 

230.4 

Transformation 



of encr^v . 

155.1 

229.7 

- into heat . . 

282.7 


- -loss. 

2906 


-. method of . . 2256 
1 - ratio . . 225.1, 504.1 
































Trenaformatton 


1880 


Tnatmftttn 


Transformation 
en chaicur . 283.7 

- direct© de cha- 

leur en Elec¬ 
tricity . . . 28.7 

- d'energlc . . 166.1 

- en Energie 

caloriflquc . 282.7 

- - - thennlque 383.7 
mEthodc de . 326.2 
mode de . . . 225/ 

- d’oxyde de car- 
bone en acide 

carboniquc . 28 a 
perte de . . . 290/ 
-.rapport do 

225.1, 604.1 
rendement 

de. 1327/ 

station de . . 721.3 
Transformator 224/ 
AbwH.rU- . . 227.4 
An lab- .... 4812 
-en. welche die 
Art des Stro- 
mes Undern . 233.1 
-en. welche die Art 
des Stromes 
nieht ttndern 232 a 
-, Aufw&rts- . . 227 a 
A usglcich- . . 229/ 
Auto- . . . .228.4 
-, Bosn¬ 
ia nj pen- . . . 912.4 
-,Braun-. . . 1071.1 
-. Compound- . 228/ 
-diagramm . . 50218 
-, Birrerential- . 228.7 
Drehstrom- . 226/ 
-. Drolleiter- . . 229.« 
-, Ilrciphascn- . 226/ 
dreis&uligcr . 231 a 
-. Einphaseu-Wech- 
sclstrom- . . 226.3 
-. Einzol-.... 22 oA 
-, Etnpfang- . 1070 a 
-, Erreger- . . 1069.7 
-geblUs© .... 464.7 
-engefUU . . . 46217 
-, (Jruppe.n- . . 22s.r> 
Hnupt- .... 22fu 
Hans- .... 229/ 
-, Tiilfc- . . . .225/ 
-. Ilochfrequen/- 

225.0, 1069.7 
-, llochspan- 


Transformator, 

Nieder- 

frcquenz- . . 225/ 
-spannungs- . 226J 

Ob.461.7 

-. olgektthlter . 231.7 
-en, parallel ge- 
scnaltet© . . 228/ 
-, Phasen- . . . 230.« 

Priif- . . . .230/, 
-, Keduzier- . .227.4 
-regel ung . . . 228 a 
-, Regulier- . . 229.1 
-regulicrung . 228 a 
R cihen- . . . 227 a 
-, Ring- . 2312, 461A 
rotleronder . 461/ 
-, Saug- .... 229.7 
-, 8ttulen- . . . 281/ 
-enschacht . . 464/ 
Schalen- . . . 331.4 
-schaltung. . .227.7 
-. Scotts .... 22tiA 
-, Sender- . . 10G9.fi 
-, Herien-.... 227 a 
- parallel . . . 228.1 
-, Spannungs- . 280.3 
-> -teller-.... 229 a 
-. Spar-. 228.4, 1070a 
-, Spcise-.... 229.4 
-enspule .... 466a 
-enstation . . . 721.3 
-, statlschcr . . 224.6 
401/ 

Stralicn- . . . 229.3 
Strom- . . . 280.4 
-enstrom . . . 140 a 
S wiuburnscher 

1540.7 

-system .... 226.7 

- Einphasen- 
Mchrphasen- 226.7 

—, monozy kll- 
scher . .227.1 

- -, polvzykli- 

sehes .... 227/ 
-, Tesla- 226 a. 1070.4 
-, Verbund- . . 228/ 
-, Voltmeter-. . 230/ 
Weehsel- 
strom- . . .224.7 
-wicklung . . . 841/ 
Zusatz- . . . 22HA 
-, Zweiphasen- 226.4 
-> - -I)relpha- 

sen .226.6 


nuugs- . . 

226/ Transformer 

. 224/ 

-, Igcl- .... 

280.; air . . . . 

1070/ 

-joch .... 

463/ - blast . . 

. 282.1 

-.Korn- . . . 

.231/ blast . 

. 464.7 

-kern .... 

462.7 -. - -cooled 

. 232.1 

—, gcrader . 

,462a arc lamp. . 

. 942.4 

-, K raft- . . . 

230.1 | alternating cur- 

-.Llcht- . . . 

.229a rent. . . . 

. 224.7 

-. Luft-. . . . 

1070/ auto-. . . 

.228.4 

lnflgckuhltcr 

232.1 onxlllarv 

. 225/ 

-, Luftkcrn- . 

.462.1 -.balancing 

. 229.fi 

- mltgeschloss 

*- -s, one of a bank 

ncm magnctl- of. 

. 228a 

sclien Krelse 

231.1, booster . 

. 22H.S 

— offenem nia- Braun . . . 

1071.1 

gnctischcn 

- with closc( 

l 

Krelse . . 

230j<! magnetic cir- 

-mantel . . . 

. 402a j cult. . . . 

.231.1 

M nil tel- . . 

231.4 | - coil . . . . 

. 465.1 

-, Marconi- . . 

1070.7 ,-. column . . 

. 2:41/ 

-.Moll- . . . 

230/ 1 -, compound . 

. 228/ 

Mikrophon- 1349ao -s connected 

in 

Nebcnschlufl- 

228/| parallel . . 

.228/ 


Transformer 

connection . 227.7 
-.core.231/ 

- core.462.7 

- current . . . 140 a 
-, current . . . 230.4 
-.curve . . . 1233 a 

- diagram . . . 608A 
; -, differential . 228.7 
' -. economical 1070a 
; -, feeding . . . 229.4 

-. hedgehog . . 230.7 
j -, high-frequen- 

! cy.226 a 

-.--tension . .226/ 

| -. house .... 229/ 
-, Instrument . 230/ 
j-, lighting . . . 229A 
low-frequency 225 a 
-. - -tension . . 226a 
. - with open mag- 
; netic circuit 230 a 

| main. 225.4 

; —. Marconi . . 1070.7 
-, measuring . . 230/ 
! -, microphone-1319.10 
monophase . 226 a 
j -. multiple . . . 228a 
negative boost¬ 
ing .229.7 

-.oil.231.7 

I-.--cooled . . .281.7 
-, phase .... 230.fi 

j - pit.461.S 

, -. power .... 230.1 
pressure re¬ 
ducing . . . 227.4 
!-. receiving . 1070 a 
regulating . .229a 
-. regulation of 228 a 

-, ring.231/ 

-, Scott s .... 226 a 
-, sending . . 1069 a 
series .... 227 a 

-.shell.231.4 

I - -shell.462 a 

.-.shunt . . . .228/ 
single .... 225 a 
| -. - -phase alter- 
| Hating cur¬ 
rent. . . . .226/ 
pole . . . 1070/ 
-, static .... 224.0 

- station .... 721 3 
-. step-down . . 227.4 

!-,--up. 227 a 

j-. street . . . . 229:* 
i -, suction . . . 229.7 
-. supply .... 229.4 
| - system .... 225.7 

- -, monocyclic 227a 

- -.polycyclic .227/ 
I —. single-phase- 

multiphase .226.7 

-tank.4687 

! Tesla .... 225 a 
-. testing. . . .2140/ 
'-.three-column 231 a 
I-, - legged . . ,231 a 
-.-- phase . . .226/ 
i - for a three-wire 
j system . . . 22110 
I two-phase . . 220.4 
I - three phase 22G.fi 
-.transmitting I069.fi 
| unipolar . . 1070/ 
■ voltage . . . 230/ 

- win ding . . . 341/ 

- yoke. 463/ 


Transformleren 224! 

herab- . . . .227; 
-.hlnauf-. . . .227. 
Transformlcrungs- 
verhftltnl* ,225a 
Transient alter¬ 
nating cur¬ 
rents . . . . 9Wi 

- current . . . 137,: 

- influence . . 1275w 
Transit charge 1161 

tableau de . U4&* 
Transito, conmu- 
tador dc . 11444 
Transitachrank 1146a 
Translador anu- 
lar con cir- 
cuito magne- 
tlco cerraao llftt/ 

- difcrencial. 1136^ 

- telefdnico . 1135: 

- de doe bra- 
zoa .... 1136a 

- - de un solo 

brazo . . . 113a> 
Translatenr an¬ 
nul alre k cir¬ 
cuit mag De¬ 
tinue forme 1134/ 

- differontlel 1138a 
-. relais . . . lOfifc 

- telophonbiue 1135: 

- a deux bran¬ 
ches . . . 11981 

- k une scule 
branche . . 1135-' 

- - double . . 1136a 

- simple . . 1135> 
Translating posi¬ 
tion ... . lOSli 

Translation con* 
nectlon . . 1007/ 
-, cou plage de 1007.fi 
Translator, diffe¬ 
rential . . 113R/ 
-, one - legged 
telephone . Il36> 
-, ring- - with 
closed magne¬ 
tic circuit 1136- 
-, telephone . 1136: 

two legged ll&a 
Transmetteur 
(radlotElcgr.) 1067j 

- accouplE de 

Braun . . 1061a 
-, amortissement 
du .... 10GL* 
disposition 
de .... lOflU 
-, Energlc du . 106U 
frequence du 1061-fi 

- it miroir oseil- 

I lant.... 1177.1 

- pour oscilla¬ 

tions . . . 1066a 

- de photo- 

phone . . . 11757 

- pliotopho- 

nique . . . 1E5. 

- portatlf . . 1102a 

- simple . . . 106JJ 
-.type de . . 1067/ 

- de Wheatstone 

1029/ 

Transmettrc, Invi¬ 
tation k . . 1004ai 

- un telE- 

gram me . . 999/ 










































Transmisl6n 
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Trasformare 


Transmlsldn, 

alcance dc 1068.7 

- por cable . . 447.9 

- ae la corriente 

el^ctrlca . . 729.3 
dlnanidmetro 
de.4969 

- dlplcx . . . 104013 

- dirccta, posi- 

c!6n de . . 1129.1 

- duplex . . . 1040.1 
eficacla de - del 

mlertifono 11139 

- de energia . 7049 
-, tin de la . . 1004JO 

- por frlccion . 449.7 
-magndlca 1357J2 

- de fuer/a . . 7049 

- Intermedia por 

correa . . 443.1 1 
m&quina con - 
por cables 206.11 
niriqu. con - 
por corrcu . 207 j 

- de movi- 

raiento . . 016.10 
palanca de . 546.4 

- delapalabra 11149 
-palabra, velo- 

cldad de . 1167.J0 
-, placa de . . 10069 
relation de . 4499 

- telefrtnlca . 11149 

- telegrfiflca, velo- 

cldad de . 1000.1 
transformador 
de .... 10699 
vclocidad de la 
- mediantc 
cables . . 13429 
vel. de - radio- 
telegrAflca 1103.7 
vel. de - de las 
scnalcs radio- 
telcgraticas 1103.7 
Transmiftor . 10299 
1067.1 

- aeoplado de 

Braun . . 10619 
amortiguacion 
del ... . 1061.4 
dlsposiclon 
del .... 1061.1 
energia del 10619 

- de espejo osci- 

lante . . . 1177.1 

- fotofono . 1176." 
frecuencla 

del ... . 10619 

- para osellado- 

ncs conti¬ 
nual . . . 1056.4 

- portatll . . 11029 

- Hcncillo . . 10619 
tipo del . . 1057.3 

Trausmissionsdy- 
namometer . 4969 
Transmission 
device with 
concentric cy¬ 
linders . . *10809 

- distance . . 10989 
-.duplex. . . 1040.1 

- dynamometer 4939 

- of electric 

waves. . . 10839 

- - energy . . . 7049 
-for light 

and power , 706.1 


Transmission le¬ 
ver . . . . .646.4 

- of motion . 016.10 

- power . . . 7049 
Transmission, an- 

tenne de . 10772 
cAble pour - dc 
force motrlce 7609 

- par cable . . 4479 
cent rale pour - 

k longue dis¬ 
tance .... 7062 
commutation 
pour la . . 1061.7 
communication 
! avec la terre 
de Tantcnne 
j de .... 10779 
I-.contact de . 1006.1 
;dlspositif de 1057.1 
| distance de 10982 
: - duplex . . . 1040J 
dynainometre 

do.4069 

effleacite de - 
par micro¬ 
phone . . 11139 

- dYnergle . . 7049 
I fin de la . . 1004.10 

Installation 
! d'eclalrage et 
de - de force 
motrlce . . . 7039 
manipulates 
de .... 1067-4 
1 -, moteur avee - 
4 friction . . 2209 
! - de mouYe¬ 
men t . . . 616.10 
onde de . . 1082L7 

- de la parole 11149 
-, plaque dc . 10059 

plot dc . . 1006.1 
portee de . 1083" 
-, prise de terre do 
l'antcnnc de 10779 
rapport de . . 4492 
! rcssort du plot 
I de. ... 10072 

-.signal de fin 
dc .... 1004.7 

- slinultance 

double en sens 
j Inverse . . 1040a 
I - telegraphiquo de 
Theure . . 1048.4 
I - tel6phonlque 11149 
-. tige de ... 646.4 
-. trausformatcur 
de .... 10699 

-. trlngle de . . 646.4 
vitesse dc - dons 
les cables . 13429 
-, - do - dc la 
parole . . 1157.1*) 
-. - de - radlotelo- 
graphimie 11037 
-,- de-telegra- 
phique . . 1000a 
Transmitir un te¬ 
legrams . . . 999D 
Transmitter . 1029.2 

- (wireless) . 1067.1 
Transmitter . 11069 
-, Braun's coupled 

10019 

-, - Inductive 10619 

- breastplate 1141.1 

- capacity , , 10372 


Transmitter damp¬ 
ing ... . lOBla 

- energy . . . 10819 

- frequency . 10619 

- with oscillating 

mirror . . 1177.1 
I -. photophono 1176.7 
| -, portable . . 11029 

- with several car¬ 

bon rods . 11072 
-.simple . . . 10612 

- with swinging 

mirror . . 1177.1 

- swinging switch¬ 

board . . . 11419 
Transmitting 
alarm cur¬ 
rent . . . . 1124J 

- arrangement 1061.1 

- speed . . . 1000.1 

- transformer 10679 

- wave .... 1082.7 

- wire .... 10772 
Transoe^anlenue, 

telegraphic . 094.7 
Tr«nsoc 6 anlque, 
telegraphic 994.7 
Transom .... 6 IL 0 
Transportkasten 

661.4 

-, SauerstofT-. . 46.7 
-versehlufi . . . 8429 
-vorrichtung . 7109 
Transport de l'acide 
elitre les plaques 
62.li 

-, apnareil de . 713s 
-, boitc pour le 661.4 
canalisation pour 
le - de force mo- 
trice .... 7689 
! -, capote d'extre- 
mlte pour lc 8429 
, - des ceudres . 708.4 

- dc chaleur 

vers .... 284.11 

- d'energic . . 7049 

- pour eolalrage 
et force ino- 
trlcc .... 706.1 

-, installation 
de - elcc- 
triqiie . . . 988.1 

- des Ions . . 11839 
-. llgne pour le - 

de force mo* 

! trice .... 7689 

- de luiniere et 

| de force mo* 

; trice .... 705.1 

! — mouvoment 016.10 
| - d’oxygene . . 4&7 
; -, vitesse de - des 
1 ions. . . . 11837 
Trausportabler Ak- 
I kumulator . 632 

- - mit S&ure- 

! fiillung ... 634 
I — mit Trockeu- 
fiiUung . . . 639 
-e Balterie . . . 889 

-er lleleuchtungs- 
apnarat . . . 9009 
-cr Elektro- 

motor.... 2189 
-c Rontgeueln- 
riehtung . 1245.6 
-er Widerstand- 
mefiapparat 6829 


Transportable, 
acumulador . 63)! 
Transportador. 6379 
Transporte del 
ttddo entre las 
placas.... 62.11 
aparatos de . 7109 

- de calor . . 284.1 1 

- carbon . . 1109 

- fuerza, linea 
para el . . . 7689 

-, Instalaciou de - 
el^ctrlco . . 988.1 

- de los tones 11839 

- - luz y fuerza 705.1 

- - oxigeno . . 46.7 
-, tornillo de . 1225.1 
Transporteur . 6879 

7109 

- ^lectrloue . . 988J 
Transposicion, 

sistema de . 8109 
Transposing of 
parallel wires3422 
Transposition of 
parallel wires3422 

- system . . . 8109 
Transposition, iso- 

lateur dc - 
double . . . 7989 
systeme de . 8109 
ITansvaser des 
elements . . 342 
Transversal- 

skala .... 6389 
Transversal 

scale .... 6389 
Transverse field 176.4 

- rib.48 d 

Tran via, diuamo 

da.2034 

motorc da . . 220.1 
Trapanare . . . 889.7 
Trapano . 689 , 390.4 
3009, 391.2 

- appuntito . . 8909 

- automatlco . 892.1 

- a ccntro . . . 890.7 

- a colonna . . 391.7 
coppala del . 391a 

- a crlooo . . . 8909 

- per marrno 617.ii 

- murl .... 399.1 

- orizzontale . 3919 
-, punta del . . 3919 

- radiate . . . 301.7 
-, ripassarc ftl . 389a 

- a splralo . . . 3909 

- verticals . . . 3919 
Trapo seco y 

suave .... 4749 

Trapu.683s 

Trasciirarc, die 
si puo . . 13109 
Trasegar pilaa 342 
Trasfigurazione 

1332.li) 

-. metodo di . . 6069 
Trasformare . . 2249 

- con abbossn- 
mento di ten- ^ 
sioue .... 2279 

- elevazlone 

di tensionc . 2279 
Trasforinatore 2249 

- d'aliinenta- 

zlonc , . . , 229,| 













Trasformatore 


1832 


Travail 


Trasformatore 
ad anello . . 2312 

- - aria . . . 1070* 

- ausillare . . . 226* 

auto-. 228.4 

- d'avvlamcnto 462* 
avvolgiiucnto 

per.341* 

- blfase .... 226.4 

- di Braun . 1071.1 

- a campo ro- | 

i ante .... 232*; 

- a cascata . . 232* ; 
c&ssa di . . . 463.7 

- a circuito 
magnetico 
aperto . . .230* 

- a circ. magn. 
chiu ho . . . 281.1 

-I, collegamento 
dt. 227.7 

- collegatl in 

parallelo . . 228* 

- collcttore . . 229.7 

- a colonna . . 231* 

- a tre colonne 231* 

- cornposlto . . 22*” 

- compound . . 228.2 

- (II corrcnte 
corrcnte dl. 

- per corrcnte 

altcrnata . 

-continua 

- dl corrcnte alt. 

in contlniiA . 233.4 
-eont. in al¬ 
ternate . . . 233* 

-cont. in 

continua . . 2332 
-cont. in tri¬ 
fase . 233* 

-trifase in 

continua . . 233* 

- in derivazione 22H* | 
dl&gramma di 503.$ , 

- differenzialc . 228.7 ! 

- divisore dl ten- 

slone .... 229.0 

- d’cccitaziouc 232.7 

- ecouomico . 1070.1 

- cgualiz/atore 229* 

- clevatore di 

tcnsione . 

- di energia . 

-1 eteromoriicl 

- dl fasl . . . 

- frcqucnza 

- ad alta fre- 


. 230.4 
. HO* 

. 224.7 
2322 


.227.6 
.230.1 
.233.1 
. 230.6 
1326* j 


qucnza . . . 2254 

- a bassa frc- i 

uuenza . . . 225* 
‘'logo del . . 463* | 

- dl gruppo . . 2284 

- per illumlnazl- , 

oue. 229* , 

- - Implant! do- , 

incMtici . . . 2292 . 
Isolamento ad | 

olio del. . . 461* j 

- per lampade 

ad arco . . . 942.4 

- a mantello . . 461* 
mantello del . 462.0 

- dl mierofono 1349.10 

- dl misura . . 2302 

- monofasc . . 220* 

- a noeeiolo . . 231* 

- a nucleo . . 461.4 

- - - d'orin , , 402.1 


Trasformatore, 
nucleo del . 462.7 
dirltto dl .462* 

- ad olio .... 461.7 
-i omomortlci . 232* 

- polifaae . . . 234.1 
pozzo per . . 464* 

- principale . . 226* 

- per prove . . 230* 

- con raffredda- 

mentoad aria 232.1 
-ad olio . . 23L7 

- regolatore . . 229.1 
rcgolazione dl 228* 

- a rlccio . . . 23a? 

- dl rlcevimento 

1070* 

- riccvltore Mar¬ 

coni . . . 1070.7 

- di rlduzlone . 227.4 
rocchetto di . 466a 

- rotante . . . 461* 

- Scott .... 226* 
-i separati, 

slstcina a . . 720* 

- In serle . . . 227* 

- scrie ed in i 

parallelo . . 228.11 

- sincrono . . . 232141 

- slngolo . . . 226* | 
sistema di . . 226.7 ’ 
sist. di mono- 

ciclio ... .227a 
slst. dl - mono- 
fase-pollfaae 226.7 
aist. dl - poll- 
ciclico . . . 227* ' 

- statico .... 224* 
-1, stazionc di . 721* 

- stradale . . . 229* 

- dl Swinburne 230.7 

- - tensions . . 230* 

- ad alta tensione 

226* 

- a bassa tcnsione 

226a 

- di Tesla . . 1070.4 

- - trasmlsslonc 

1009* 

- trifase .... 226* 
vcntilatorc per 

464.7 

Tra*formazione 

224ao, 604a 

- In calore . . 282.7 

- d'energia . . 166.1 

- diretta dl calore 

in eleltriclti 26.7 

- di ossido dl car- 

bonio in acldo 
carbonico . 23*. 
perdlta nclla 290* 
rapporto di . 226.1 
rendimento di 

1327* 

slstcma di . . 226* 
nUt. di - di cor¬ 
rcnte daalternata , 
in continua . 720* ; 
slst. di - di corr. 
da cont in j 

trifase . . . 720.7 
Traslatore anularc I 
a circuito niognc- 
tiro chitiso 1136* 

- dllTcrcnziale 1136* 

- telefonico . 11357 

- irlcfonli'o a due 

bracei , . f l|3Hj 


Traslatore telefo¬ 
nico ad un 
solo bracdo 1186* 
Trasmettitore 

1029*, 1057a 

- accoppiato dl 

Braun . . 1061* 
dlsposlzlone 

di.1061a 

energia del 1061* 

- di fotofono 1176.7 
frequenza dell061* 

- per osclllazionl 

continue . 1066.4 

- portatile . . 1102* 

- sempllce . . 1061* 

- a specchlo oscll- 

laute . . . 1177a 
spegnlmento 
del ... . 1061.4 
tlpo di. . . 1067* 
Trasmlsslonc dl 
calore .... 81a 

- a clnghla . 448ao 

- della corrcnte 

clettrlca . . 729* 
dlnamonictro 
di.496* 

- In dlplex . 1040* 

- diretta, poalzlone 

dl . .1129.1.1144* 
disposltivodi 1067a 
distanza di 1098* 

- duplex . . . 1040a 
efflcacia della - 

con micro- 
fono . . . 1118* 
Hue della . 1004ao 

- della forza a 

distanza . . 704* 

- di forza, Huca 

per.758* 

- a fune .... 447* 
incudtne dl 1006* 

- pcrlngranaggi448* 

- per Ingr., cuslo- 

dia della . . 448.7 

- ad Ingr., Innesto 
a - con rapporto 
dl trasmlsstone 
varlablle . 461 jo 

leva di . . . . 646.4 

- dl movimento 016.10 

- della parola 1114* 

- parola. velo¬ 
city dl . . 1157 jo 

portatn di . 1088.7 
rapporto dl . 449* 

- a mote dl 

frlzlono . . . 449.7 

- ruote difrizione 
luagnetlca 1867* 

- tclefonlca . 1114* 

- tclegrafica, ve¬ 

locity dl . 1000a 
trasformatore 

dl. 1069* 

velocity di - 
per cavl . 1842* 
vcl. dl - del 
scgnall radio- 
telegrafici 1103.7 
Trasportabile, accu- 
nmlatore . . 63* 
elettromotore 218* 
Trasporto del- 
l'ncldo tra le 
piastre . . . 62.11 j 

- del carbonc , 118*' 


Trasporto di 

calore . . 284ai 

- della cencre . 7WU 
dlsposltlvo di 716J 

- di rorza a di¬ 

stanza . . . 704s 

- degli loni, ve¬ 

locity dl . 1188.: 

- dl luce e forza 70&i 

- d’ossfgeno . . 46? 
vite dl . . . 12S6J 

• della zona . 1012J 
Trasposizlone 

sistema di . 8Kb 
Trassicren, elne 
Linie ... .8083 
Trastornos en las 
mAquinas . . 471a 
Tratamiento . . t7i 

- mecAnlco prell- 

mlnar. . . 1196a 

- con rayos, so* 

meter al . 1234$ 
Trattamento mee- 
canlco prellmi- 
nare .... 11 Hi 
Tratto dl cavo 889i 

- condotto . . 444 j« 

- conduttore . 444 a 

- dl graduAzione 

637J« 

- principale . . 723$ 
Travail (L. F) 1251J2 

- (matAriaux) .848? 

- d’acc61eratlon 16ta 

- d’ach^vement 1390.4 

- admissible . . 348$ 

- auquel sont soa- 

mls les mate- 
rlaux .... 400: 
bloc de . . 1006& 
contact de 1006J 
boblne de . . 406a 

- du courant 156J* 

- A courtes on* 

de* .... 1103* 
deficit de . . 902$ 

- electrique . 1265J 
equivalent 

dc.165i; 

excedant dc S62 j« 

- d’cxcitatlon . 266a 

- A falre pendant 

la decnarge 79.4 

- de formation 8L* 

- de frottement 296? 
Intensitc de . 150a 

- a longues ondes 

nooi 

- magnetique 166a: 
manque de . 3029 

• dcs materiaux877* 

- mecanlquc 1261 j; 
mode ac . 469 j«j 

- aux parties sous 

tension . . . 512J 
pertc dc . . 166.4 
plot dc . . 1006* 
1006.1 

position dc . 689* 

- prtdlralnalre . 706* 
press!on dc .118* 

- t quantite de . 166* 
ressort du plot 

de. 1007* 

sycurity de . 470* 
-. suite des opera¬ 
tions de . . 37H.I 

-total ... f . 155.' 
















Travail 


1833 


Treull 


Travail, onlt 6 de 166* 
- de- Alectriqoe 
1868* 

- A vide . . . . 160L6 
Travaillable . . 977.6 
Travaillant sous 

one chance per- 
maoente . . 49L» 

- - une charge 

nnifonnc . . 491.7 
TravaiU 6 . . .877* 
-,A l’etat non .877* 
-ft, mat£riaux 760jo 
Travalller 16ft", 479* 

- an burin . . 889* 

- - clscau . . . 886 * 
-, machine k - lea 

mltaux . . . 879* 

- an marteau . 880* 

- leu mat^riau x 877.7 

- k la presse . 888 * 
Travosare dellc 

pile.84* 

Travanx dc pa- 
vagc .... 886 * 

- prtlimtnatrcs 706* 

- ae terrasse- 

mcnt . . . 886 .il 

- volrie . . 886.10 
Trave dl fonda- 

zlon© .... 466* 
Traveller, over¬ 
head . . . .899.4 
Travelling erane899.4 

- crucible wagon 

1225.7 

- engineer . . 1829.7 
Traversa . 126*, 611* 

802.7 

- dilegno.cordadi 

tlraggio con 831* 
Traverse . 611*, 802.7 
812LS 

Traversed, the con¬ 
ductor is - by 
a current . . 180.7 

- by a current. 181* 
Traverse, rue de88ft7 
TravcrsA par lc 


courant. . . 181* 
Traverse de Tau¬ 
ten ne . . . 1009* 
-,boulon de . .616* 
^construction 

J >oor la . . . 823* 
u contre- 
poids . . . 1100.1 
donllle de . . 887* 


-,- de - on por- 
celatnc . . . C16.4 
-, embouchure dc 
- mu rale . . 882* 

- do fll a^rlen 1099* 
-ijonction du 

cable dc . . 828* 

- d'une ligne ae- 

rienne par 
cAble . . . . 823.7 
manehon de - 
on porcelalne 616.4 

- an moyen d’un 

cAble porteur822* 

- dc mar . . . 887* 
-pour haute 

tension . . . 887.4 

- morale .... 887* 

- pour haute 
tension . . . 887* 

- de plafond . 887.1 


Travers 6 e, potean 
de - avec guA- 
rite A cAblcs 888 * 
de - d’une 

rue. 823.4 

-, raccordement 
du cAble de 823* 

- dc la rue . . 822* 
-,tonrelle de 824io 
Traverser . . . 18 ft 4 

falre - la rue 
par lea tils . 823* 
Travcnua dc la 
antena . . 1099* 

- dc la calie . . 822* 

- del contrape- 

90 . 1100.1 

TraverftlAre, rue88ft7 
Traveftaho 641 a 011* 
Tra vesta mediante 
cable porta- 

dor . 822* 

Travlcello del 

tetto . . . .816.7 
Travlosa 611*, 8047 
Trav, accumula¬ 
tor ... 86.7, 647 
cinder .... 948* 
Trazado, dlroccibn 

del.80H* 

Trazlonc .... 86ft4 
accumulatorc 

per.647 

batteria per . 88 * 

- del cavo . . . 851.4 
-. eommutatore 

a.661* 

- elettrico . . 1866* 

- del filo ... 821* 
forza dl . . . 860.7 

- laterale della 

cinghia . . . 434* 

- magnetica . . 167* 
resistenza alia 350* 

- ritmlca della 

lingua . . . 609* 
sollecltamento 
alia. 860* 

- verso 11 basso 434* 

Trazo de gradua- 

cl 6 n . . . 687.10 
Treadle dynamo 210 * 

- lathe. 89814 

Treat with chlorld 

of zinc . . . 806* 

to.804* 

to - with copper 
sulphate . . 806* 
to - with creo- 

sot.805* 

to - with Ront- 
gen-rays . 1234* 
Treatment 

(handling) . 97* 

- (Impregna¬ 

tion) ... .804* 

- with eorrofdve 

sublimate . . 806.1 

- of Impregna¬ 

tion . 806.1 

Trebly re-entrant 
winding . . 818* 
Treccla d’amlanto, 
conduttore per 
lampade porta- 
till con . . . 861* 
avvolgimento 
in. 743U 

- doppla .... 7444 


Treccle dopple, 
macchlna per 
far.7448 

- dl fill .... 742* 
-e - fare le . 742* 
-e —. macchlna 

per far lc . 742* 

- - filo metalllco, 

conduttore Iso- 
lato con gomma 
sot to .... 857* 

- dl rame . . . 742* 
-e sempllcl, mac- 

china per far - 7447 
Trecclarc . . . 7441 
Tree Insulator . 798* 

- system of pa¬ 

rallel distribu¬ 
tion .726* 

Trefilagc . ... 384.4 
Tretller . . . .884* 
Trefllcr . . . .884* 
banc A . . . . 747* 
-, - k - multiple 747.7 
Trcfolo dl cavo 742* 

- doppio .... 7444 
-I doppl, macchl¬ 
na per far- 742* 

-l metallic!, mac- 
china per far-742c, 

- dl rame . . . 742* 
•I sempllcl, mac- 

china per far-7447 

- dl sostegno, cor- 

donc dl lampa- 
da ad incandcs- 
ccnza con . 061.7 
Trelbrlemcn . . 121* 
-schelbe .... 444* 
Trelbende 

Schelbc . . . 444* 
Treillls de coton 869* 
potean en . . 801* 

- protectcur . . 611.4 

- ae protection 611.4 
Trembler spring 

11244 

Tretnbleur, bo- 
bine deduc¬ 
tion a . . 10647 
-.contact a . 1059* 
-, intcrrnpteur 

A. 1066* 

Tremblcnsc . 1046* 
sonncrle - 
d'amorgage 1096* 
Trembling bar¬ 
rel .... 1198.4 

- bell .... 1046* 
Trcmblotemcnt 

dc Tare . . . 924* 
Trcmcntlna . . 865.7 
-.olio dl . . . .366.7 
Tr^mle, antenne 
en .... 1079* 
Trempage, ramot- 
llr par . . . 08 * 
Trempe par I’elee- 
trlcite . . 1366.4! 
Tremper .... 77H* 
Trencn. cable . 829* j 
Trencllla dealani- 

bre.828* \ 

Trenes, alumbra- 1 
do de los . . 911.7 
dinamo para el I 
alumbrado de 
los. 206 . 1 ! 


Trent, dinamo per 
Tiliumlna- 
zlone del . . 206.1 
-, Ulumtnazlone 

dl.911.7 

-, segnale dl co- 
pertura del 1060.1 
-, seen. dl prote- 
zlone del . 1060.1 
Trennaussch al¬ 
ter . 666.1 

-relais .... 1148* 
-stellung . . . 1026* 
TrennungsttUehe 4* 

- dcr Verluste . 296* 
-szelchen . . 1004* 
Trensmaschinc 779* 
Trensen .... 778.: 
Trenza dc amlan- 

to.3641 

Trenzado . . . 746.4 
Trcnzamiento de 
cables . . . 7442 
Trcnzar 746.4. 778.7 
-. mAqulna para746.1 
773* 

-,- dc - alam- 

bres.744s 

-. - para - algo- 

don.745* 

-, - de - dc doft 
boblnas . . . 742* 
- de - dc una 
boblna . . . 744? 
para - los 
cables . . . 773* 
-. - vertical para742jD 
Trepadorcs . . 819.4 
Trcpamlento del 
acldo .... 68* 

- dc las disolu- 

cloncs . . . 20* 
Trcpar, las disol 11 - 
cloncs tlendcn 

a.20.4 

Trepldaclon cn cl 
microfono 1113.4 
Treplcd 64L7, 804* 
-. botte du . . . 804.4 
Trcppenbelcuch- 
tung .... 9144 
-formlg .... 610* 

-lam pc.9249 

Treppledi 641.7, 804* 

- del cannoc- 

chlalc. . . .641* 
Trcssage .... 74ft4 

- Imprcgn^ . . 745* 
Tres**e, conductcur 

Isol^ au caout¬ 
chouc sous - dc 
fil mctulllqiie 867* 
Tresser .... 746* 
-, machine A . . 746.1 
-. metier A . . . 746 j 
T resseusc . . . 746.1 
Tretdynarao . 1101* 
-kontakt . . . 1046.7 

-rad.11041 

Treteau pour 
accumula¬ 
te urs .... 104* 

- de service . . 619* 
Treull A fll . . 899* 
-, boitc de - de 

hissage . . . 946.1 

- A cAble 827 a 862* 

- Alectrique . . 988.4 






























TreuJl 


fl'ron 


Treoll 41eo* 
trique k vis 
sans fill . . . 9684 1 
-tan gen te 0884 

- dc hlssage . . 946.7 

Trial.4834! 

Triangle . . . 288ao i 

assemblage en 947.3 
couplage cu . 203.1 

- dc courant .144a»j 

-. raccordcment i 

en.9474 

Trlangolare, 

eurva .... 1964. 
-> nucleo .... 4624 
Trlangolo . . . 23H.io 
1017.1 

- della correntc 144-9 
Triangular core 4024 ■ 

- curve ....195> 

- ftlc .... 1017.1 

- suspension . . 947.3 , 
Triangular, 

curva .... 1954 
nuclco .... 4624 , 
Trlangulo . . 23 M.h» 

- do corrlente 1444 
Trlbelhorn-accu- 

mulator . . . 02.7 
Tribclhornakku- 
mulator . . . 62.7 ! 
Trichlorure d’an- 
timolnc . . 1213.1 

- d’arsenlc . . 121112 ; 

- d‘or .... 1214.1 • 
Trichterblendc 1240.4 

Elnfuhrongs- 8362 
F.lnfull- . . . 6a7 
-fbrmlger Luft- I 
letter . . . 107921 
-luftlelter . . 10792 1 
Papp- . . . 1097a 
Scnall- . . 1110.1 i 
Tricloruro d’an- 
timonio . . 1213d 

- d’arscnico . 12182 j 
Trlconcentrique, | 

c&ble .... 7614 1 
Triebfeder . 10102 
-sllohl- . . . 1010.1 ; 

-kraft.248.* 

-, bell-.1214 

-werk.6994 I 

- -kanal .... 1254 ■ 
Tricur Electro- ! 

magn£tiquc 
des minerals 12204 | 

- dc minerals 

double . . 12204 

- schlamms 1220.7 

Trlfasc.201.4 j 

altcrnatorc .2164 1 
-, avYoIgimcnto 820.4 
campo .... 17Rs 
-, confute alter- 
nata .... 136.7 
Indotto . . .410.4 
mo to re . . . 221.7 
slstema-aqua t- 
iro conduttorl 

20213 

-,stst - a sei con- 
duttori . . .2022 
-, trasformatore 2263 
Trifasioo . . . .201.4 
Trlfasieo .... 201.4 
arrollamiento 320.1 
campo .... 17\s 


TrifAaico, corrlen- 
te alterna - a 136.7 
-a, dinamo de 
corrlente . . 2164 | 
lnducldo . . 410.4 
motor .... 221.7 . 
I slstema - de 
euatro con- 
ductores . . 2024 j 
| slstema - de I 
i sols conduc¬ 
tors .... 2022 
transforma- 
dor de corrl¬ 
ente alterna 2264 
TrtHl at re, 

systome . . . 706.4 
! Trigger .... 5484 
1 Trim, to ... . 387.4 
to-arc lamps 944.1 
Trimmer, 

arc lamp . . 9442 
brush .... 429.4 

lamp.97L4 

! Trimming the 

electros. . 1209.3 

- knife .... 8022 

- the seams of 

accumulator 
i plates .... 94.1 

- of sheets . . . 887.8 

- tool .... 12092 
. Trlngle d'attaque 

de Tintcrrup- 
i teur .... 647.4 

- de gttldage WH.n 

- raccordement 

, 647.1 

-s, renvoi fc-ct 
' levlers . . . 6464 
I - dc transmis¬ 
sion . 646.4 

| - transversale . 6465 
Trlnquetc auto- 
regulador. 648.il 
| - de frlcclon . 648.10 
, -i Jnego de . . . 648.7 

- de resorte . . 668a 
; Trip gear . . . 6484 

- valve gear . 120.4 
Tripartite spark- 

| gap .... 10644 
l Triphase a. c. . 18a.7 
| - continuous cur¬ 
rent system . 720.7 
j - winding . . . 320.4 
Trinhase .... 201.4 
altcrnateur . 2164 
' COuplage-A 
I trots conduc- 
teurs .... 202.4 
1 enroulcment 820.4 
installation . 7042 
interrupts*ur 
k courant. .6662 
moteur . . . 221.7 
; -, - asynchrone- 
avee induit k 
bagucs co 1 lec- 
trl ce s .... 228.1 
I - asvnchrone- 
k luduit en 
court-circuit 2232 
j -, - d'lnductiou - 
I aver Induit k 
bagucs collec 
trices . . . . 223a 


Trlphasfe moteur 
conduction - 
k induit en 
court-circuit 2SS 
-. svsteme - & 
quatre con- 


Trockenknetma- 
schine . . . 7712 
-•^Trumans .771a 

-ofen.8764 

- Vakuum- . 876 l> 
-platte.3764 


3 u at re con- | -platte.iJ.uj 

ucteurs . . 2022 . -schrank 772al, 1193/ 
- - A six con- I Trockcncr Dampf 
ducteurs . . 2022 j 113L? 

— a phases -, In -en R&iimen 

reliecs entre I verlegter Lei- 

elles .... 2022 te.r.662' 

- - a phases -er Fmschlag . 

s^narees . . 2022 | weicherl^appen 
- de transfer- ! 474 j 

mateur con- j Trocknen • . . 87tu 

tin u- .... 720.7 durch den elek- 
! transforms- trischen Strom 

teur.2264I 8714 

: Triphoser . . . 2164 - Erhitr.cn . . 876: 

! Triphote, cou- I - der Platten . 83.7 
plage . . . .927s Trocknen d, hi ft-376: 

j montage . . . 927.8 -, schnell- . . . 870 l> 


Triple are light 927.5 i Trog.684 j 

- coil.382-3 ' - batterle . . . iWj 

-concentric -.Zement- . .little 

cable .... 7614, Trolstcme, har- 

- core.4029 j monlque . . 197^ 

- covered wire 7464^1*016 .... 634 1 . 

--cup insulator 793.1 1 Tromba clet- 


- fuse. 668.1 , trica . . . 1091] 

- jack .... 11623 ! Trommel . . . 6£L 

- line. 767.7 \ -anker.416* 

-•petticoat Insu- : - -kern . . . .412* 

lator . . . . 783a Feder- . . . 1010a 

- pole sw itch . 6214 -griff .... lOltb 


- raker Insula¬ 
tor .79 

--rubber con¬ 
ductor ... 86 
Triple conducteur 


l -, Kabel- . . . . 
7944 -parallelwlck- 

lung .... 311/ 
86818 -serlenwlcklung 
ir I 3117 


sou pic cable 869a j -wlcklung . 


Triplexbogen- j -, Zlch-.74*^ 

licht .... 9274 Trompa .... 917.7 
, Triplex w inding3174 I Trompe asplrante 
I Tripod . . 641.7, 804J ; k eau . . . . 9177 

Tripode . 64f.7, 80441 — k mercure . 917/ 
- para el tele- ! Trompette 6Iec* 

scopio. . . .64l4 i trique Zigang 
Tripol .... 11994 iOKJ 

, Trlpolairc, Inter- 1 Tron chose . . . 97 j* 


-, Zleh-.74SJ 




ruptcur . . . 6214 
Tripoli .... 11994 
-.passer au . 11994 
-.pollran . . 11994 
Tnpollsser . . 11994 
Trippel . . . 11904 
-. mlt-polleren 11994 
Trisolfuro dl 

arsonico . 12124 
Trlsulfure d’an- 
tlnioine . . 12124 
Trlsulfuro de 


or- 1 Tron chose . . . 97 j* 
. 6214! Tronchl, acorza- 
11994 mento del . 806J 
11994! Troncon d’arbre432j 
11994 '- de cAble . . 
11994. Tronconncr les 
11904! tuDca Uolanti, 
1119941 8914 

1 Troncs, 6corcage 

12124 ; des.60SI 

n- 1 Troncos, dcscor 
12124 '. terodo de los W6I 
TropfbehlUter 44^4 
12124 -elextrodc. . 135dJ 
lei -kollektor . . ISfcSl 

.788a -oler.44U 

j -ring.48tl 

. 2992 | -schale .... 44^4 


arsenico . 12124 -elektrodc. . 135& 
Trlturaeion del -kollektor . . 13&? 

I cunamo . . . 788a -oler.44U 

! Trltt, aufler - j -ring.48tl 

fallen .... 2992 | -schale .... 44^4 
! -, in - kommen 299.1 ' -schmlcrgcftlO . 44b 

i Trivolla .... 8374 ; Trou.41N* 

Trochoscope. 12314 amorccr un - 
Troehoseopio 12314 , au pointeao 38(U 
, Trochoskop . 12314 - dc boulon . 63111 
; Trock<*napparot773.i' - pour le cAble 61U 
I -battcrie .... 87a I - de coulee . 12*3 
-clement. . . . 2441 - devacuation 
| -fullung. trans- I d’huilc . . . 443L7 

I portabler Ak- | -8, faire des . . 


kumulator mlt6841 - de flllftre 
























rrou 


1836 


Tube 


rrou de fixation 616 a 
- 0 , frapper des 389.2 
- de graissage 440.7 


Truogolo, appa- 
recchlo a . 1206/ 
battcria a . . 86.10 


graisseur . . 440.7 - in eemonto 1193.10 

- -d'homme . . 830.7 - dl ghisa • • • 1194.4 

- cadre du . 830jd >1. plastra a . . 62.1 

- couverele | - per mescolare 83.1 

du.831J Try square . . 880.1 

-a, lnduit k . . 414.4 , Tuba ire isolant 868.4 

- de lubrefactlon i Tuba/ionc 116/, 837.0 

44ft7 | Tube, Branly 1078/ 
-a, nombre dc 418 jo 1 cable protect- 


», percer des 
-8. polneonner 

des . . 388J0, 389/ 

- 4 potcau . . . 808/ 
profondeur 

dc .8067 

- de purge d’huile 

442.7 

refaire un - 
au dlamAtre 
voulu .... 889/ 

- de rcmpllKsage 

844/ 

- vldange 
d’buile . . .442.7 

- - vis ... . 639J1 
Trouble atmo- 

sphArlque . 628/ 
100U 

- magnAtlque . 628/ 

1001/ 

- molAculairc 1321J0 
Trough .... &84 j 

- accumulator. 61/ 

- battery . . . 86 jo 
-. cable . . . . 829.7 

earthenware . 834.4 
forming . . . 81.4 

- plate.62 j 

-s of tarred j 

wood .... 838.7 
-. wa> e .... 192/ | 
vood .... 834/ 


Ing . .8882 

capillary... 8 / 

- channel . . . 8963 
choking . . 12364 

- dip.8063 

conerer . . 1071.4 
Crookc’s . . 1320/. 
discharging 1272.10 

to draw . . 384.1! 
-s, drawing of 3842 ' 
-.ebonite 375.4, 1071/ | 
filings . . . 1071.4 ! 
-»focus. . . . 12369 ! 

- of force, mag¬ 

netic .... 171.1 
Gelssler . . 1820.4 
-» glass .... 1071/ 
graduated . . 661J 
Mundclach's 
Rontgen-ray 1289/ 
hard Hunt gen- 
ray .... 1237/, 
Hittorfs . . 1320/1 
- resistance 1338.0 
house entry . 8764 
inlet . . . *. .687/! 
tabulating . .374/! 
--joint . . . . 878.il 
leading-in . . 373.1 I 
lightning . . 948.'.! 
long-life . . 1239/ 
-a, magnetic in¬ 
duction . . 1290.7 


Trousse A outlls ,' 198 / | mica.3752 

i rozo de urbol 432/ , mlcanltc . . .375/ 

- - cable. . . 828.10 -, Muller's Rontgen- 
Prue resistance I rav .... 1239.4 
of the arc . 9267 ordinary Rirnt- 
• watt .... 12669 j gen .... 1235J0 ; 
Truelle, flllere ozone . . . 1225/ ] 

k . 543 . 4 1 -,platinum-ironl240.i' 

rrutuao . . . . 771/1-. porcelain . .6164! 
rriiman'H mastl- press-spalln . 875.11 

cator .... 771/ ! protecting . 1022/ 
rruinans Trocken- Kcentgcn . 1235 /1 
knetmaschine * < 1 / ! three-way lea- 
r rum in, gezo- I ding-in . . . 886 / , 

genes . . . 444 jo 'soft Ucrntgen- 
/ieheudes . . 444/ ray .... 1237.1 


runk coniinuni- sparking . .1232.10 

cation. . . 1185/ two-wav lead- 

1135/ : Ing-ln . . . .886/ 
1189J ! T-snaped Insu¬ 
lating .... 875/ 
1136/ -.vacuum . . 1096/ j 
very hard Rumt- | 
11364; gen-rav . . 1237.4 
11362 - soft ftantgen- I 

- ray ... . 1287.2 


onnection . 

-line board . 

line Indica¬ 
tor .... 

- switch 
board . . . 

- ofTlce . . . 

- record tablcll55/ 

- registration 
office . . . 11562! 

- traffic . . 1135j I 

service . . . 1136.4 

fruogolo, accu¬ 
mulator a. 01/j Tube, accouplement 
per accumulo- | de -a isolant* 877/ 


water-cooled 
contrast . 1239.7 
— Roentgen- | 
ray .... 1239/' 
x-rav . . . 1235/ 


tor!. 8671 - d’aArage 


, 8364 


Tube artlculA .869/ 
—s, assAchement 
den - lsolants 892 j 
- s, assemblage de 
- lsolants . . 877/ 

- de Bergmann 870/ 

- en bAton . . . 832.7 
bobine de me- 

sure A - de 
Gelsslcr . . 10967 
-s, bouchon de ca¬ 
outchouc pour 

880.4 

-s, - dc fermeture 
pour - lsolants 

880/ 

- de - lsolant 880/ 
boucle de . . 895/ 

- boulllcar dc 

Franklin . 1820/ 

- de branche- 

ment .... 873/ 

- Branly . . 1073/ 

- A cAble . . . 838 j 
-, calibre de . . 868 / 
-, canivcau k . 898/ 

- en caoutchouc du 

chalumeau . 96.1 
-durd . . 869/ 

- capillaire ... 69 

- en carton coin- 

prime lustrA 876.1 

-ImprAgnA 566/ 

chcmtsc metal- 
lique du - Iso- 
lant.869/ 

- en ciment . . 8764 
-chemise de 

fer. 888 / 

- clntrA .... 8762 
clntrer un - 

lsolant . . . 8764 
clntrer A la 
main un - 
lsolant . . . 875/ 
-a, cintrcuse pour 

- lsolants . . 8767 
-s, circulation 

d’alr dans Ics - | 

Lsolants . . . 891.7 ! 
-dn cohcreur 1071.4 : 
collier pour . 876/ 
conductcur pose 
dans un- mctal- 
Ilque .... 862/ 

- de front roste 

rempli d’eau 1239.7 
coudc d’angle 
a couverele 
pour - i so lant 872.1: 
-s, - d’angle pour | 

- isolant* . . 871/ ; 
-s, - de croisetnent 

pour-isolauts875.i 
-s, - au quart I 
(90*b pour - i 
lsolants . . . 872/ : 

- eoudA en ma- i 

tiere Isolaute874/ 
- 8 , coupe- . . . 398/; 
-s, couper les - I 
lsolants . . . 891/, 
courburc du - 
lsolant . . . 8764! 
-s, crampon 

pour .... 876:» 
-s, croix A eon* 
verele pour - 
lsolants . . . 876? I 


Tubes, croix pour 

- lsolants . . 376/ 
i - dc Crookes 1390/ 
! - - dAcharge 1272/0 
1 detccteur avee 

- A sou pa pc de 
Flemming 1060/ 

diaraetre de . 868.7 
Interienr de 868 / 
-s, dlaphragme 
flexible pour- 
de Roentgen 1240/ 

- de dlstribution876o 
-s, double coude 

en 8 pour . . 871/ 

- - entree . . . 886 / 
douilie pour 

bougie avee - 
de papier . . 951/ 

- cn ebonite . . 899/ 

- d'ecartement 612/ 

- A Aclalrs . . . 948/ 
Alargir un . . 8867 
Aclatement du 566J 

-s, emmurer des - 
lsolants . . .8962 

- d’entrAe . . . 876l 

- d’apparte- 
ment .... 8764 

- - en porcelalne 

avee fllctage 
et Acron . . 8763 

- - en porcelalne 
avee manchon8762 

- entourant la 

zone des Atln- 
cellos . . . 1282J0 
enveloppc mA- 
talllque du - 
lsolant . . . 860/ 
Apalsscur de 
paroi de . . 868 / 
epanouir un . 3867 

- dVspacemcnt 6169 
->etancher un - 

lsolant an moyen 
de mastic . . 892/ 

- A Atlnccllcs 1232.10 
-s, Atirage des . 884/ 
-s, etlrer des . . 884.1 

- d’etrangle- 

ment . . . 12364 
Avoser un . . 3867 

- cn fer A four- 
roll re lsolante869.7 

- fer sans four- 
rure isol ante 869/ 

- - fer A revete- 

ment IntArleur 
Lsolant . . . 8667 

- fer sans revete- 
iDPiit lutcrleur 
lsolant . . .869/ 

-s, fixation des - 
lsolants au 
moyen de til 
de for .... 874/ 

- flexible en caout¬ 

chouc .... 780/ 

- dc force adopte 

comme unite 171/ 

- force iui- 
gnAtlque . . 171.1 

-s-foyers, chau- 
diere A . . . 108.1 
-s- -s, chaudiere 
a deux . . . 1 <»U 
—, chaudiAre a 
un scul . . . 108/ 
















Tube 1836 Tubo 

. - : j 

Tubes de fumee, Tubes, man chon j Tube&proc6d6eleo- {Tubing, brass W* 

chaudli^re A 108.7; d'nccounlcmcnt trolytlque cen- -, cement . . .97* 

gAche pour .8766 j pour - iso- trlfugc pour la !-, distributing . 871/ 

-s, - pour deux - | lants .... 878L2 fabrication de 1 ebonite . . . Wfc 

Juxtaposes .877.1 -a,-combine pour - en culvre 12224 ■junction . . .871* 
- pour un seal - isolants . .879.7 - protcctcur . 10224 - machine . . .771* 

87(18; -s, - de jonction - - pour cables 8884 paper . ... 876: 

-. garnitures de 889j pour - iso- ■- dc protection 10224 sheet zinc . .870 

— 4 gaz comprlme lant* .... 8784 -s, raccord de - Tubo d’acqua, cal- 

98.4 -s, - - raccorde- isolants . . . 8784 daia a -i . . !<►.' 

— de GeiNsIer 1320.4 ment fllete cn -s,raccordcmcnt - d'argiUa vcrnl- 

— graducdu volt a- I T pour tubes de - isolants 8774; data . . . . toil 

m£tre a eau 861.11 Isolants . . . 8784 rend re etan che armature per W>i 

grandeur dc . 889.2 | -s, — raccorde- 1 un - isolant i - articolato . . 

-. grosseur dc . 868.7 | ment pour - au moyen dc 'attaeeo per .876/ 

— de Hittorf . 13204: isolants . . . 8784 mastic . . . 8924 - d'attacco di 

-s dlnduetlon j -s, — raccorde- -s, rAseau de - Iso- j (comma . . . 7>»>.' 

mognetlque 129a? | ment metal- | lants .... 868.4 j -1 d'attacco, inter- 
-s, interruptcur a i lique pour - - de resistance ruttore con . 897: 

6284 1 isolants . . . 8784 Hittdorf . . 13384 - per attraversa- 
-s, - pour - iso- -, mastlquer un - reveteraent ex- ! men to . . . 

lants .... 8974 isolant . . . 8913 terleur metal- ; - Bcrgmann . . 87" 

— isolant. . . 867 jo - en mica . . .8764 lique du - iso- ■ - di Ifranly . 107:1 

— - A armature — micanlte . . 8764 lant. 8694 ! - cap ill are. . . v 

en acler . . 8704 - de niveau . 114.10, - de Rrvntgen 12364, - di cartonc coni- 

— a armature de -s, noye.r ies - !-doux . . 1237.1 j prosso . . . 375 

fer. 870.7 dansle platrc8924 ;-tr5s doux 12374 , - - cartone Im- 

— sans armature ’ - ozon[is]eur 12264 ,-dur . . 12:174 pregnato . . 651 

mfralllque . 8714 I pendantlf en - .-tr^s dur 1237.4, - aa eavo . . . 

— A armature | isolant . . . 958.7 - Rcpntgon rempll | - in cemento . 

protcctrlce . 8714 !-, piece d angle A d’eau . . . 12394 | 870s 

— arnie . . . .8714 couvercle pour - - syst6me Gun- !- di cemento ri- 

— arm o d’acler 8704 -isolant . .872.4, dolaoh . . 12394 j vestlto eonla- 

— anuc dc -s, - d angle pour —systeme Muller j miera di ferroHSv* 

fer. 870.7 - isolants . . 8714 1239.4j - - coherer . 1071* 

— A chemise - cn croix - simple de Rcrnt- 1 -i a eonduttori 

exterieure de pour - Iso- gen .... 1235.101 flesslbili per 

laiton . . . .8704 lants . . . . 8724 : - A soupape do ! lampade . . 106* 

— - chemise de -s. - cn T pour- Wohnelt . 1060.1 •- dl contatto . •*** 

laiton. . . .8704 isolants. . . 871.7 ! - -support . . . 0124 I-- com rastoriom 

— A couture -s, plnec a olntrcr support dc . . 8774 plto d’acqua 

fermee . . .8744 les - isolants 8704 - de suspension 9584 1 —Crookes . 1329-* 

— A couture -s, placement des suspension de - - eurvo . . . .971: 

ouverte . . .874.1 - isolants . .868.1 isolant . . .874.4 dlametro del 

— - double de -s, - de - Isolants -s, systeme dc - - di dlrama- 

laiton . . . .8704 dans un enduit isolants. . .8684' zlone . . . . 87* 

— - A Tepreme I de ciment . .892.7 -> te a couvercle - a distauza e*- 

du feu . . . 868.5 -s, placer dos - pour-Isolant 872.1 plosiva . . 1232.1' 

— A fente . . 874j isolants dans -s, - pour - iso- i - di dlstribu- 

— A fente la mayon- lants .... 871.7 j zlone .... 873- 

longltudlnalcH734 | neric . . . .8934 de raccorde- 1 —ebanlte . . 80& • 

— eh fer chemise i - en platlno-for j ment fllete pour —entrata . .873.: 

de plomb . . 871.1 , 1240.1 - isolants . . 8784 - - entr. nolle 

— cn fer u ehe- ,pller un - iso- thermometre A abltazionl . 67:ii 

mine dc plomb lant. 8764 ; - condo . . . 4074 - d'entr. del gas 31: 

HTI.i -a, pont pour - i-s, tirngo de con- - d'entr. in por- 

— en fer sous 1 isolants . . . 874.11 duetcurs dans ccllana . . . 

plomb . . ,871.1 -dcporcclalnc566.il' Ics - souter- d'entr. in porcell. 

— do laiton . 869.S 793.7 rains .... 8314 con Impana- 

— noir . . . ,M70.n portc- . . . .8774_-eiitolcdo7ino87rt.il tura e madre- 

— en papier .8704 -s, i>o*c des - Iso- |- triple entree 8804 , vltc.87 a 

--protege . .8714; lants . . . . 868.1 ,-s, trouyonner les - dl entr. in pore. 

— refraetaire . 86M4 -s, - de - isolants | - isolants . .8914! con mani- 

— 11 revetement 1 A convert. .8684'- cn verre 49.7, 666 jo j eotto . . . .87'- 

exterieur do -a, -Isolants I - de verre pour - - ferro con ri- 

laitou . . . .8704 A dccouvert 8684 : l'cchappeinent , vcstlmcnto 

— en IT . . . .8764 -s,-isolants | dc l’hydrogenc 1 isolantc . . .869: 

isolatcur- - 1 dans un en- 1 634 — ferro scn7a 

mural. . . .7994 dult de ci- - a vide . . . 10964 rivest isol. .869' 

-s. joint de . . 878i ment . . . .892.7 Tuberia .1154, 8374 —forzamagne- 

— de jouetiou . 873.; -s,-isolants - del vapor . . 1164 I tica.1711 

-s, jonction de - masques . .8684 Tubetto dl intro- |— for/.a unl- 

isolants . . . 877> ; -isolants duzionc in por- tarlo . . . .171: 

— de longue A 11 u .... 8684 eellana . . . 016.4; — fulmine . . 94 s -' 

duree . . . 1239> -s, poser des - - parafulmlnc 1126.1 -l - fumo, cal- 

-s. machine A . ul.r> Unlunts dans Tube use . . . .7714 data a 108.1, 108.7 

-s, machine A la imieon- Tubing . . . 807.in -I da gas, tilctta- 

elntrer les - nerle . . . . H984 Itcrginann .8764; tura per . .640.7 

isolants . . . 876.7 ; - cn pre-Npun . 376.1 j branch . . . 873.;, I - dl Gclsslcr . 1320.1 















Tubo 


1837 


Tubular 


Tubo dt ffomma 
tndurita . . 86619 

- - gomma per 

•airfare . . . 96 j 
«• graduate/ del | 
voltametro a 
gas tooantc 061.1 I 
grandezza del 869j 

- dj Illttorf . 1320.0, 

-1 ainduzloue I 

magnetica 129a? 
-din trod uziotn* 846.1 > 

- isolantc 374*. 807 jo ' 
-1 -b apparecchio 

per eurvftre 1 875.7 j 

- - aperto . . . 874.1 i 

- - armato . . 871.2 

- - con armatu- I 

fra d’acciaio 870* 

- - con arm. di I 

ferro .... 870.7 

- scnzaarin. me* 
tallica . . . HTUl 

- con camida 
dl ferro c 
plombo . . . 871 j | 

- - con cam. dl 1 

ottobc . . . 

* - al carta . . 8702 

- - Chiu so . . . 874^i 
-l -I, collocamento 

dl.868a , 

- - a fessura 4 
lortgltOdiiirtlr 873* 

- lucombu**ti- 

bile.SOS* 

-1 -1, mu rare . . 893.2 

- ncro .... *70* 

- dl ottonc . 809* 
—, picgarc un 8754 
-l-I, pona dl .868.1 
-l -b posa dl tub. 

laol. no I ccmcn- 

to.892.7 

-I -I, |>Osa di tub. 

i*. coperti . . 868* 
-i -i. posa di tub. 

is. a nudo . . 868^ 
-I -1, rctc di . . 868.4 

- - con rivestl- 

mento dl ferro 
o plombo . . h71j 

- con rivest. dl 
ottonc .... 870* 

-l -t, sistema dl S41 h* 
-I -1, tanaglia per 
picgarc . . . «76* 

- nd I* ... 875-1 
-1 -1, iinionc dl 877* 

- dell' Nolatorc 

a c«inpana . 700.9 

- dl lamlcra di 

zineo .... M70 j 

- - lunga du- 

rata. . . . 1239.8 
-b inacchina pt*r77lJi 

- Manncsmann. 

palo di . . . H01u, 

- di mica 375£, 1225.1o 

- nilcanite . . 375* 

- ozonlz/atore 1225* 

- dl platlno o 

ferro . . . 1240.1 

- - porccllanu 505.11 

7987 

- protilato dl terra¬ 

cotta .... 8J8* 

- protettore per 

Ca\i.8382 


1239.0! 
l£ 6 doj 

12306 

1239.4! 
1272.10 I 


Tubo dl proto* 
zlone . 4 * 1090a 

- «• fraCcordo . 878.7 
-I di rami', fabbri- 

cazlone di 122291 

- - resisted za dl 

Illttorf . . 1338.C 

- ltoentgen . 123091 

- - dolcc . . 1237.1 | 

- - molto dolcc 1287.2 

- - duro . . . 1237 ji 

- molto duro 1237.4! 

- -, oftieacla dell238* 

- - ricmplto 

d’acqua . 

- Acmpllce 

- sistema 
(iundclach 

- sislema 
Muller . . 

- dl scarica . 

- - rtcartamento612* 

- - AOrfpcnsione 958* 

- • AOMp. l*olatltc968j i 
-b stlrare . . . 884.J I 

- a stroZza- 

mento . . 1293.41 

-i, taglla- . . . 3909 

- di terracotta 8322)' 

- d'unionc dl 

gomma . . * 780* 

- a Valvola, rlvela- 

torc di onde i 
cod - di Flem- I 
mlng * • . 1060.2 1 
-1, valvola dl si* 
curcz/a per 1102 I 

- a valvola dl ! 

Wehnelt . 1000.1 

- dl vent Haiti on e833.4 1 

- vetro 49.7, pOu.lo 

- vetro per j’d- I 
scita dell’ idro- 
geno .... 63* 

- a vuoto . . 1096* 
Tubo dc accoso 

del gas . . . 81.7 

- acodado de ma¬ 

terial aUlaute874i. 

- aislador . . 867.10 

- - acora/ado . 871 ji 

- - con arnia- 

dura do aeeroH70t« , 
-a -*cs, colocacion 
dc. 888.1 

- con coat ura 
ublortu . . . 874.1 

- con co**t. ccr- 
rada .... 874.2 

—. cnvoltura me¬ 
tal ica del . . 809-1 

- »iu cnvoltura 
mctalica . .871* 

- con hendidura 
longitudinal 873* 

- de hierro con 
rcvestliniento j 
de plomo . . 871.1 ' 

-a -cs, instalaclon 
de — en un 
cnlucldo de 
ccmento . . 892.7 

- de laton . . 869* 
-a -es, maquina 

para curvar 
lot. 875.7 1 

- negro . . . 870* 
-s -c.*s red dc . HO*.i 

- - refractario . 888* i 


Tubo alaUddr con 
reveal ltn len¬ 
to de laton . 870* 
-8 -es, gist era a de8C8.0 

- - en V . . . . 875* 
-s -eg, union dc 877* i 

- aislantc . . . 374* I 

- con armadura | 
de hierro . . 870.7 j 

- de panel . . 870.2 ' 

- de arriNa . . 882* j 

- - arcilla bm ni- 

xada . . . .832.4 

- artlculado . . 869* 

- Kergmann . . 870* 

- de flfranlv . 107&6 

- - cable . . . 838.1 J 
-8, eu ia de . . . 840.1 | 

- capllar.8* < 

- de cartdn coin- | 

prlmido . . . 375.1 i 

- - carton im- I 

pregnado . . 565* 

- - caucho . . 780.S 

- --para soplcte 90.1 | 

- - cemento . . 8704 , 
-Cott rcvestl- I 

mlcnto de hie¬ 
rro . 888* 

- - chlspas , . 1232.10 I 

- - Cobre, fabrl- 

caclob dc 1222* 

- cohesor . 1071.4 

- - contacto . . 888.4 

- contrast? lleno 
de agua . 1239.7 

- - Crookes . 1320*, 
-h, corta-.... 398* 

- del cortaclrculto i 
para corriente de 
gran Intensl 

dad ... * 1020.7 

- de derivation 878* 

- descarga . 1272.10 | 
diumetro del 8687 . 

- de distribu* 

cion .... 8711 k I 

- - cbouita 375.4,869* ' 

- entrada . . 873.1 

- entr. dc un 
cable .... 835.1 

-eon filcte y ! 

tuerca . . . 873L:t 1 

-a las habi- \ 

taeionea . . 873.4 

- - - dc porcclana 

con mangulto873.2, 
-s. estirar . . . 384J , 

- de c.strangula- ! 

don .... 123a 4 , 

- - Franklin 1320* i 

- - fuerza mag- 

netlca .... 171.1 

-tornado oomo ! 

unldad . . . 171* 
-a de gaa, roaca 
para .... 540.7; 

- - Geiaalcr . 1320.41 

- - goma endure- 

cida. 869* 

- graduado del 

endiometro . 061 .1 1 
-a, grapa i>ara . 876* 
guarniclondel869^ 

- do hierro con re¬ 

vest ini lento ala- 1 
ludor . . . .809.7 
» - - mu repeat, 
aial.869./$ 


Tubo de HlttorflSSdB 

- - hormlgon . 888.7 
-s- Indaccionmag- 

n^tica . . 1890.7 

- lntroducciou845a 
■* - larga dura¬ 
tion . . . 1839* 

- Manneamann, 

paste de . .801* 
-de mica 3763, 1286.10 

- micanita . . 375* 
-a ondulados, cal¬ 
dera con . . 108.4 

- ozonizador 1225* 

- de paso paraalta 

tension . . . 887.4 

- perfllado de nr* 

cilia . . . . 888 * 

- dc plailcha de 

dne . . . .870.1 

- - platino y hie¬ 

rro .... 1240.1 

- - porcclana 565.11 

- protector para 

Cables.... 8382 
-dc protccelon 1022 * 

- - relump Ago* 948* 

- resiatcncla 

de Illttorf 1338* 

- Ufpntgcn. . 1286 * 

- •> dulce. . . 1297a 

- - muy dulcc 1337* 

- - duro . . . 1287* 

- - muy duro 1287.4 

- - lleno de 

agua . . . 1239/1 

- - simple . . 1236a 0 

- sistema 
Oundelaeh 1239* 

-Muller . 1289.4 

- de aallda . . 4427 
*> - separation 6129 

- - suspension . 958/$ 

-alslador . 9587 

-, tairtauo del . 869J 

- de union . . 8787 

- valvilla, de¬ 
tector con - 
Flemming . 10602 

-Wehnelt 1060a 

- va<'io. . . 1095* 

- ventilaeion 833.4 

- vidrio 49.7, 565.ln 
-para el escape^ 

dc nldrogeno 62r> 
Tubuladura de 
caja. 883a 

- para teclio, 

caia con . . 883* 
Tubular cooling 
coil .... 403.11 

- fu*e .... 559.10 

- glow-lamp . . 919* 

- incandescent 

lamp . . . 1147* 

- lamp-post . . 956.4 

- magnet . . . 104* 

- pole. 8 OI .0 

- spirit level . 058 jj 

- steel nole . . 801.7 

- switch .... 523* 
Tubular, caldera 

- de agua. . 108* 
-,cald.- de huino 1087 
-. cald. doblc- de 
llama .... 108:i 
raid. - con liorvi- 
dor transver¬ 
sal de llama 108-> 














Tubuluraa 


1838 


Ttxyao 


Tubulnras de 
r acoinetlda, 
Interruptor 

fcon.8975 

Tubulure . . . 848.1 

- de bolte . . . 888 j 

- d’lntroduction 845.1 
Tuoh, Empire- 8885 

-, 01 -. 888.10 

-policrseheibe 11085 
-schwabbel . 1199.4 

verkohltes. 13385 
-.Winch-. . . 10175 
Tudor accumula¬ 
tor .62.4 

-*s method of ma¬ 
nufacturing 
accumulator 
platen .... 

- plate.82-% 

Tudorakkumulo- 

tor.82.4 

-platte.823 

-sebes Vcrfahren 
7.ur Herstellung 
von Akkumula- 
torplattcn . . 815 

Tuerca. 6395 

-i arandcla de . 422.4 


Tunnelsystem . 8903 
Tunnel .... 4185 
armature . . 414.4 

- system .... 8805 
Tunnel .... 880.4 

systAme de . 6305 
Turkontakt . 10485 
elnseltlg wlr- 
kender . . 10475 
-schalter .... 8875 

- mlt Spcrrad . 888.1 ! 

TGroffner, clck- ; 

trischcr . . 13675 | 
Turacciolo d'una 
bottiglia . 1284a 

- di chlusura per j 
tubi isolanti 8805 

- Edison . . . 90lJ : 

“i- | — non sosti- ! 

tuibile . . . 9015 

- elastlco . . . 9025 , 

- fesso.902i 

- fusibile . . . 9005 

- - con flnostra 
di mica . . . 9015 

- sostltulbllc 9005 

- a npegniraento 
d’arco . . . 901a 

dl parafflna . 225 


Turbine, Ak- 
tlons- . . . 
-nanlage . . 

—, Axial- . . . 

Dampf- . . 
-ndynamo . . 
elnstuflgc . 
Francis . . 

Gas- .... 

- Girard- . . 

-nliau*. 126.1 

Jonval- . . .1285 
mchrstuflge 123ai 


1245 
1208 
. 123.7 
. 1285 
, 1265 
1226 
. 1235 
, 123.7 


- con base . . . 6415 — porccllana 

- ccrrada con I cleeo .... 9015 

cerroio . . . 6415 | - . prova . . . 901.7 j 

- del colector . 4235 _ . raccordo . 8885 

’• C 0 ? 1 ™- •. • • Mil Turba.1103 ! 

' ."n.Xdur^ Ml 7 I T»rbln. ; 

-s. Have para . 3985 ™ 1 

- de orejos . . 6415 * *} ttZ °.°f " * • 
-rayada .. 641.li " co ™P ,e i ta •• 124j • 

dc Hujcclon 641.10 -©» ediflzlo delle 


Tulipada vIdrlo9645 
Tullpe en verre 9845 
Tiillc,Porzollan- 616.4 
Tulpc, Olas- . . 9845 
Tumblerschal- 

ter. 8965 

Tumbler switch8905 
Tun-dish .... 60.7 
Tune, to . . . 10925 

— to the same 
frequency 10923 

— tne recei¬ 
ving wire to 
an unknown 


- Francis . . 

- a gas . . . 

- Girard . . . 
impianto di 

- Jonval . . . 

- muitlpla . . 

- parziale . . 

- radiale . . 

- a reazlonc. 
regolatorc 

della . . . 

- dl rUerva . 
senipllce 


wave-length 11027 , - a vapore 


Tuned conduc¬ 
tor ... . 10821 

- resonance trans¬ 

formers . . 1094.7 

- system . . . 1*194.6 

Tunel. 830.4 

caja dc entrada 

ds.S46.r, 

slstema dc . . 8305 , 
Tungsten . . 916.12 

- lamp.9185 

Tungstene . . 916.12 

lanipe au . .9185, 
Tungsteno . . 916.12 


126.1 
. 1265 I 
. 1285 
. 126a 
. 128.4 
. 1265 ! 
128.li I 
. 1245 
. 123V 
. 123.7 

. 1285 
. 1235 
123.10 ; 
. 124.4 1 


-, Partlal- 
Radial- . . 
Keaktion*-. 
-nrcgler . . . 
-nregulator . 

relne Druck- 
-, Reserve- . . 

Cberdruck- 
-nunterbrecherl0885 

Voll-.124a 

Wasser- . . 125.ii 
Turbine, action-1236 
axial now' . . 1285 1 
-.fractional sup¬ 
ply .... 

-, Francis . . 

full supply 
-.gas . . 

-, Girard . . . 

- governor . 

- house . . . 

-, Impulse . . 

- Interruptor 
-.Jonval . . 

multi-stage 

- plant . . . 
radial flow 

-♦ reaction . . 

-, single-stage 
spare . . . 

-.steam . . . 

-. water 


Turboaltcr- 
1285 nator .... 2157 
1234 -altcrnatore . . 2157 
1239 Turbodlnamo . 210i 
124.4 - de corricnte 
2105 contloua . . 210.7 
123.10 Turbodynaxno . 2104 
1285 - k courant con- 

1265 tlnu.2107 

126.1 Turbogenerator 2107 
Turbo-gen erator2M* 
-, continuous cur¬ 
rent .2107 

Turbogeneratore 

21<U 

- a corrente con- 
tlnua . . . .2107 

Turbog6n6ra- 

trice . . . .2104 

- k courant con- 

tlnu.210: 

Turbo-lnteimp- 
teur. . . . 10805 

- k mercure 10014 

- - - - AVCC 

cardan . . 106?J 

Turf.1Kb 

1245 1 Turin, Feuer* . 910s 
12651 -, Leucht- . . . 910fl 
. 124 j | -, Cbcrfuhrungs- 
. 1285 1 82210 

. 126.1 1 Turn.9ML* 

. 1265! -, breadth of . 8053 
. 126.1 -s. choking . 12S5i 
.1236 -.idle .... 9D4J0 
10665 !-s, number of 9845 
. 1265 overall length 

123.it! of.9064 

. 1234 | -, plane of . . 904 ji 
. 123s . - type lnstalla- 
.12371 tfon switch 885s 

123.10 to.3831 

. 1235 ; -. to - to the left 243ft 
. 124.4 1 to - off a lamp 97U 
125.it -. to -outalamp97D 


Turbina de 
Accinn . 

- admisinn 
pArclal . 

-total . 

- axial.1235 

-s, casa dc . . 126.1 

- de Frauds . 1265 

- gas .... 1265 

- - Oirurd . . . 126.1 


, 1236 

1245 

124.1 


Turbine d’aetlon 1236 -, to - to the 

- axlale .... 1235! right . . . .29440 
—s, bailment des 125.1 - up, to - - the 

- u plusieiirs commutator 4245 

chutes . . 123m Turned and bo- 

- 0 une seule red joint . . 883? 

chute . . . 123.10 Turner s lathe .805 

- a plusleurs Tumlug down of 

Stages . . 123 ji , the commuta- 

- A un scul etagel23in tor. 474J 

- Francis . . . 1265 - the flywheel of 


- a ga/ .... 1265 

- Girard .... 126.1 

- hydraulique 126.il 

- a injection par- 

tielle .... 1245 
a plcine ln- 

124.1 


the prime mo¬ 
ver .... 717 j* 

- force.853* 

- moment . . . 363s 

- - efficiency 13275 
. - -speed . .*. 1248.15 


- hidrimliea . 126.1 1 ! 

-as, instalacinn 

de.1234 

dc Jonval . . 1265 I 

I Oil .. 1 


Tuning coil . 10945.- multiple . . 123.11 
- exists between j - radial . . . .128V 


the transmitting 
and receiving 
station . . . 1092.7 I 
fork eircult- ! 

breaker . 1333 1 
- interrupter HMI5 
.imperfect . 10925 1 
method . . 1091s j 


- de reaccion . 1237 
-, regulador de i 

la.128-% | 

- de reserva . . 1235 

- simple . . . 123 in 

- de vapor . . 124.4 

- varias rama- 

ras .... 123ii ! 


jeetion 

- a Injection 

totale . . . 124.1 
installation dc 123.4 
-, intcrrupteiir 10665 

- Jonval .... 1265 

- multiple . . 123.11 

- radiale .... 123s 

- A reaction . . 1237 
regulateur de 1265 1 - d*arrivA« 

- de reserve . . 1235 gaz 


- simple . . . 123.10 

- a vapeur . . 124.4 
Turbonlter- 

nador . . . 216.7 
Turboalternateur 


- tool.3944 

Turpentine . . 386: 

Turps.9657 

Tuyau d’ad mis¬ 
sion .81.7 

- d’aerage . . . 8334 

- dargllc cultc 8325 
-cultc ver- 

nU«£ .... 882.4 
du 

31.7 


dc beton . . . 832.7 
k cAble . . . K8S.I 
cAramlqne . SH2i 
- vernisse . . 832.1 
x, coupe - . . 39Ki» 


8157 1 -x, 6Urage des . 9845 











































tnyaa _ 1839 _9b«mftttigang 

Toyanx, ttlrer Twisting mo- Two-range win- Type of storage 

dea ..... 884a ment .... 8660 ding: .... 82L7 battery . . . 664 
-x, filet det - k - pliers .... 8244 - -rate system . 808.4 - - supply meter 691a 
gaz.64017 2 simple . . . ,746 a - -slot winding 3224 - - transmitter 1067-1 

- flexible en Two arcs In - stroke-cycle - wheel . . . 1088.1 

caoutchouc . 78(18 series .... 027.7 engine . . 128.10 - - axle . . . 10824 
• de poterle . . 8824 - cell accumula- - tier stands . . 1044 - of winding . 814.4 

- poterle ver- tor.88a --vapour engine 119a Type d’accumu- 

nlss6 .... 8824 - circuit wind- - -watt lamp . . 070a lateur .... 568 

- protecteurpour ing.817:2 - -way leading- -factiondirecte580a 

cAbles .... 8882 - -cycle engine 128.10 In tube . . . 8864 — action in- 

-x, r£sean dc . 116s - -cylinder steam - - spring . . . 650.7 directe . . . 6804 

Toy an ter le . . 116s engine . . . 118.1 - -wire switch- -8, l'apparcil Im- 

corrosion „--fluid**theory 18112 board. . . .6002 prime des - 

61ectrolytlque --lamp system 027.7 — system . . .706s ant^rleurs au 

des - en fer 8624 - -layer windlng£244 Typ,‘Maschi- I type voulu 1036.1 

- lsolante . . .868.4 - legged trans- nen- . . . . 206LS -a,- tmprimedes 

- k vapeur . .1168 lator . . . 1136.1 Typendrucker, - post^rleursau 

Tuyere . . . .124.7 - -motor system 087.1 mehrfaclier - I type voulu 1086a 

Tweezers, sol- - -phase .... 2014 von Baudot 1042.4 I - de bobinage . 8144 

deling . . . 07.4 — alternating -drucktelegraph —bobinage d'unc 

Twin cable . . 761a current . . . 1864 von Hughes 10904 i boblne . . . 8874 

- with segmental --armature .4104 -rad. 1083.1 - k bouclicr* .4084 

conductors . 7624 — cable . . . 762.7 —, das - lattt | - de cAble . . . 846a 

- engine . . . 118a — four-wire sy- slch nlehtcln- I - - chaudiere . 1074 

- flexible . . . 96la stem . . . 201.10 stellen . . 10864 1 - courant . . . 6624 

- pendant cord 8604 — generator . 2164 —achse . . . 10624 j - deml-fermc . 402a 

- rubber conduc- — line .... 7664 Type of accu- -ouvert. . . 402a 

tor. 868.1 - - motor . . . 221a * mu lator . . . 66a dynamo du - 

- socket cord . 868a - - system . . . 2014 — bearing ]. 4S8.io inferieur . . 2124 

Twist.8684 - - three phase - - boiler . . .1074 -,-du-superleur2124 

- (cable) .... 743J transformer 226a — cable.... 846a - dV*l£ment . . XO.io 

- drill.890a — three-wire sy- — cell.lO.io - d'enroule- 

- joint. 8244 stem . . . .202a closed . . . .402.4 ment . . . .814a 

—, American .8244 —transformer 2264 - of coherer . 10724 —d , unebobine8874 

—, soldered . . 824.4 - - w inding . ,820a - - coll winding 337a - ferme . . . .402.4 

—, to - with the ,— wiring . . .7664 — conduit . .8684 g^n^ratrlce du 

pliers .... 824a ; -phascr .... 2164 - - construction4024 - inftrleur . 2124 

-,— together .7434;- -piece Insula- - - current . . 1324 -,-du-supericur212L4 

Twisted cable . 7614 tor.794.1 -s fall, certain 1086a - de machines . 2069 

the ends of the j - -pin plug . . 8869 machine . . . 2069 - ouvert .... 4024 

wires are . . 801.4; — wall plug . 8867 - matrix . . . 1209.7 - de palter . . 436io 

- rope. 448a ! - -ply belt . . . 4464 open. 4024 - - plaques . . 

- triple cable . 762.1,- -point bracket8162 - or plate . . . 42a -s, roue des . 1088 j 

- twin cable . 7614 -polar . . . . 1667 --printing tele- - surplombant . 216s 

- cord . . . .8667 -polearmature409ao graph. . . 1080a - de transmet- 

- wires .... 7462 - - dynamo . . 212a-, Hughes 1030a teur.... 1067a 

Twisting .... 7464: - - fuse .... 667a semi-enclosed 402a Tvpot61£gra- 

compound . . 743a 1 — telephone 11164 - of sender . . 1067a phe .... 1030a 

- force.866s- - winding . .8152 -, standard . . .662a - multiple . . 1042.4 


U bend .... 876a 
U-Etsen . . . . 847.2 
U-formlges Iso- 
llerronr . . . 875a 
U-f5rmigc StQtze 

8144 

U-lron. 847a 

U-shaped bracket 

8144 

U-shaped Insu¬ 
lating tnbe . 8763 
U Uolant . . . 875a 
Uberanstrengnng 
dcr Batterie 1014 
-belaatung der 
Hontgenrohrc 

1239a 

-brflekangs- 

klemme. . . 967 
-compound- 

dynamo . . 2144 
- -erregong . . 968a 


Cbcrcoraponndle- I 
rung .... 263a 
-drehen, eine ! 

Bchraubc . . 644.7 1 
-druck, Dampf- 1134 

- -turbine . . . 1267 
-elnandcrl&ge- 

rung, Phase n-198.1 
-elnstlmmong 1821J2 
—, Phasen- . . 198 j 
- entladen . . . 763 
-entladung . . 764 
-erregt .... 261a 
-erregung . . . 251a 
-fangglas- 

glocke . . . 963a 

- -reflektor . . 966a 
-fGhrung, Frel- 

leltungs- - 
dnrch Kabel 8867 

- -skonstruk- 

tlon.888a 


Cberfuhrungs- 
stUnder noit Ka- 
belhauschen 8234 

- -ssttule . . . 823.4 

- -sturm . . . 822J0 

- In War me 282.7 
—szahl dcs 

Anions . . 11834 
-gangbogen fur 
Isollerrohr- 
leltungen . . 87&J 
—schicht, 

Bursten- . . 2744 

- -verlust . . . 294a 

- -widerstand . 60la 

-, Burs ten- . 274.7 

- an den 

Elcktroden . 424 

- - - bel den 

Mlkrophon- 
kontakten 1107a 


: Uberhangcnder 

Typ.216s 

-hltzcr . . . . II 612 
-hltzter Dampf 113.il 
1 -konlmutlerung 272.4 
:-kreuzung. . .738.7 
-krlccben der 

8aure .... 662 

1 -laden.74a 

-ladling .... 74.4 
-landzentrale . 703.2 
! -lappt sell written 
! 396.1 

-lappung . . . 407.4 

, -last. 490.7 

I -lastungsaus- 

losung . . . 596a 

-fahlgkelt . .4904 

! -mangansaures 

Kali.17ao 

-nahmeprufung 4864 
-sUttigt . . . 12914 
-sittlgung 54 a, 181 ao 



























ftberschflflrig 


1846 


Umschalter 


rborschGssIge 
Spannung . 162 a 
- scbwefelrttture 61.7 
-seetclegraphic 994.7 
-setzung.... 4492 
-sverhUltnis . . 4492 
-(eines Trans¬ 
form ators) . 604.1 
-spannung 65.9, 162 a 

- -sslcherung . 661 a 
—, St ratten- . . 822A 

- Tragscll-. . 822-8 
-sprcchstorungl 15&3 
-sprlngen dor 

Funkcn . . . 273.1 

- - dos Llcht- 

bogens . . 664.10 

- - der Nadel 18882 
—, unzeltigfia - 

von Buch- 
stabon auf 
Zahlen . . 1036.5 
-synchron . . . 298.7 

- -or Antrlcb . 8002 

- -e Gesehwin- 

dtgkelt . . . 8002 
-tragcr, Differen¬ 
tial- .... 11362 

- -. Fernsprech- 

1186.7 

-tragungsb Grate 

12802 

- -seffekt bcl Mi- 

krophonen 11132 

- -sentfernung 10082 

- Uegensprech- 

1040.1 

- -sgoschwlndlg- 

kelt auf Kabcl- 
linien . . . 13422 

- -, Kraft- . . . 7042 

- -. Lichl- und 

Kraft-. . . .705.1 

- -srelais . . *10262 

- -sschaltnng 1007 a 
— sstange . . . 646.4 

- -svelte . . 1083.7 
-wachung . . . 619-V 
—, Iiau- .... 7I0 a! 
--slam no . . 1149.1 

- -Rrelals . . 1149 a 
- wclsungsanstalt 

1128a 

-zahllge Spule . 332.7 
-7.1 eh on norma- 
ler Werkzougc 
mit Gumml. 613.4 
-zlehung, galvanl- 
schc Metal 1- 1191 a 
- zug. 776/*. 

- - auR lacklertein 

Ledor . . . 1016.1 1 

- Rclintzender 374.0 
Ufflcio d’avviMO 

pel scrvizlo in- 
terurbano 11552 

- centralc, capa- 

cltA dl raccor- 
do dell*. . 11692 

- dl commuta- 
zlone con nta- 
zionl prinri- 
pali c sccon- 
darie . . . 11682 

- - prlnclpalc 1189.4 

- telefonlcooon 
eaerc. a mauo 
e sottostazlone 
automatlco 1166a 


Uffielo costiero 10972 

- a dtaposlzione 

cnbica dcgll 
apparecohi 1097 a 
-, 1- edlspostoper 
due lunghezze 
donde . . 1104.1 

- d'ostrcmlta 1128.1 

- d'informazlonl 

telefonlche 11712 

- lntermcdlo 112H2 ! 

- dillauidazione 

dclfe tasse 1162.0 

- marino . . 1097.4 
motterc V- In 

assotto dl csor- 
cizio . . . 1101/1 

- militarc mo 


-i -i Reoondarli, 
slstcma eon 1169.1 

— pel scrvizlo 
Intern rbano 11362 

— pel scrvizlo 


Cmidltk, 

grado d’ . . 7772 
, - del auolo . . 896z 

ITmido. 7772 

i Umkehranlasser 
! 696.1 

-anlatt widerstan d 

695 -- 

— mh elektrl- 
scher Brcrn- 
sung .... 695.4 

-feld.271.: 

-motor. . . . 2l9.n 
-bare* Element 262 
—or, iilcht- Ele¬ 
ment . 26L3 


bile .... 

109Hi 

einheit . . 

1250a 

- mobile mllitare 

Umettato.tramezzo ! 

per radiotcle- 


6jd 

fonia . . . 

1173.4 

Umfang . . . 

237J2 

- radlotelegra 


-geschwindig- 


ttco .... 

1056a 

kelt .... 

.244A 

— dl grande 


- - des Kollek- 


potenza . . 

1097a 

tors .... 

. 269a 

- - mobile . . 

1098.4 

-kraft .... 

.260.4 

- rlcevltore per 

Umfarbnng der 

telefouia senza 

Masse . . . 

. 80a 

fill .... 

11762 

Umfassungs- 


- tclefonieo 


wlnkcl der 


ceutrale . 

1114.7 

Polschuhe 

MOjo 

— elettro- 


Umflccht- 


meeoanieo 

11532 

maschine . 

.746a 

— coneserclzio 

Umflechten . 

.746a 

a niano . . 

1164.10 

Umformer,Dreh-232A I 

— principale 

1189A 

Drehfeld- . 

.232A 

- - dl riserva 

11702 

-, Drehstrom- 

. 282a 


Ultraviolets, 

rayons . . 1104 a 
U ltraviolette 

Strahlen . 1104 a 
—. an -n - rclobes 
Llcht ... 1106a 
Ultravlolettes, tele¬ 
graphic par les 
radiations 1068 a 
U mbrella antenna 
1100A 

- diaphragm 12412 
-•shaped anten¬ 
na. 1079.4 

Umdrchung . .246 a 
- 6anzelger . . . 487 a 

-szahl.246 a l—e Maachlne . 206.i 

-cn fur die Zelt- j Umkehrbarkeit 244 a 

- der Pole . . . 109L& 
Umkchren . . . 244.1 
-, die Polartt&t 169a? 
Umkchrendes Mag- 

nctfeld, sirh 
periodisoh . 17(44 
Umkehrung der 
Drehrientung 

694> 

Umkloppel- 

mascninc . . 744Li 
Umklbppeln . . 746..* 
Umklbppeltcr 

Drant.... 746 a 
U mklonplung .746.4 
-, Impragnierte 746^ 

- mil starken 
Hanfsohnuren 

860a 

- - nicht rosten- 

-, - -Glcichstrom-239Lo | dem Stahl- 


ii rbano 

- tclografieo 
—. impianto 

un ... 

- dl vcrlflea- 

zlone . . 

Ugnetto . . 
Uhraufsatz 
elektrisehc 
-, elektro- 
lytlsche. 

-.Gas- ... 

-enol.1016.7 i 

-, Stopp- .... 487a 
-, Rympathl*chel04H.7 
-work . . 667i», 941.1 
—. Differential -6682 

- -naebsehub 

fiir Bogen- 
lampen . . 1346 a 
-zcigorslnn, ont- 
gegengesetzt 


1136a 

.996.4 

dl 

.990.4 

1172A 
. 643a 
. 012.4 
1048a 

1355a 

129.1 


. 186 a 
. 186.7 


3em 

- im -e . 

Ultimate re¬ 
sist an ee . 

- strength . 

- stress . . 
Ultra-micro¬ 
scopic . 

-micro scopleo 

-mloroscopiqu._ 

ritntmlkrosko- 1 
pisch . . . . 9162 1 
Ultra-violet rays 

1104a | 


Elnanker- . . 282a 
-, Erreger- . . . 232.7 
Glelchstrorn- 2322 
--Drehstrom- 288 a 
-, -*Glcichstrom-2332 
-, - -Wcchsei- 

strom- . . . 238a 
-, Kaskaden-*. . 232a 
Mchrphasen-. 234.1 
-schalter . . . 1334a 
j synchroner . 232.4 
-system. Drehstrom- 
Glelchstrorn- 72)0.7 
—, Wechselstrom- 
Glelchstrom- 720a 
! Wechsclstroni- 
Glelchstrom- 233.4 
-tafel .... 1338.7 
Umfonnierung 80.4 
Umfullen, Ele- 
mentc . . . 842 
Umgang dcr 

Wieklnng . 306.4 
Umgcben . . . 176a 

- mit. 766.1 

-de Luft .... 2862 
Umgekohrte Bogcn- 
lampe lur zer¬ 
st rentes Llcht 936.4 
862a , -er Fritter . . 1074.4 
362a j -c Polarit&t . . 4.10 
862a Umgeschaltet . 626a 
1 Umhiillung . . 764A 


.8002 


.246.7 
. 323.1 


9162 
9162 
uc 9162 

O- 


-, Compoundjute- 

m 4 

, Impragnierte 
Jutc- 


64.7 

764-S 


J ute-.764.4 

nicht leltende 869.4 
Umldlta . . . 870Ji 


draht 
Umkrelsen 
Umlaufzelt 
Umlaufetide 
Wicklung 
Umleitong des 
Telephonver* 
kehrs . . . 1170a 
Ummagnctlfliercn 

1822 

UmraagnetisUs 
rung .... 182.1 
Umpolarlsation 10.7 
U mp reQmaschine, 
Guttapercha- 772 j 
U mprt^Bt mit 
Umrahmung 
Umrechnungs- 
faktor . . 
-tabelle . . . 
Umschaltbar 
| rmschallfunken- 
strecke . . 1063a:- 

-hebcl . 650 a 

-saal.1190 a 

-stelle, Aushllf-11702 
| -stopsel . . . 652a<» 
-tafel, tischfor- 
mlge . . . 1142: 
--, Vlelfach- 1142.1 
-vorrichtung . 625.4 

-walzc.696.7 

, -zentrale mit 
i Haupt- und 
| Ncbcn- 

stellen . . llOfiJ 
Umschalten . 624.10 
Umschalter 

696A, 1021a 
-> Amperemeter- 627 a 


002 

610a 

648.7 

64H> 

6262 



















Um8ch alter 


1841 


Unbalanced 


Umachaltcr, 
automatlscher 
Nebenstellen-1168/ 
- ZwLschen- 11662 
. 101 / 


Batterie- 
Doppel- 
kurDel- . . 1021/j 
Drelwep- . . 627.11 
elnpoliper . . 6282 ■ 
-, Einwep- . . . 626/ I 
elektromapuc- 1 
tlscher . . . 6272j 
Farben- . . . 948/ 1 

Fuli-.6247 

halbautomu- 
tUcher . . 1146/ 
->Haken- . . 1126/ 
Handbetrleb- | 
zwlschen-. 11662 1 
Haupt- .... 626.4 
Hebei- .... 62621 
-. Hochspan- 

nunps- . . 660 jo 
I nstallations- 896.4 
Kabeb . . . 1022.4 
Kipphebcl- 1146/. 
Klinken- . . 1021.10 
Kurbel- . . 1021.8 
Lade- .... 92/ 
Lampcn.*«lpnal- 
vlelfach--fur 
Tclephonstatio- 
nen mil Induk- 
tor und Elnzel- 
battcrlen . 11472 
Linien- . . 1021/ 
Luftdraht-. 10612 
mchrpoliper . 626.3 
Mehrwep- . . 6272 
-. Moment- . . . 626.1 
Qiiecksilbcr-. 627.4 
Kuf- .... 1164.4 
Schcibcn- . . 526/ 
Bchicnen- . 1021/ 
schrankformi- 
per Viel- 
fach- . . . 1140/ 

- Spreeh- . . 114&7 
Htopsel-062.11,1022/ 

- mlt Unter- 

brcchtinp . . 626.7 

- ohm* Unter- 

brechunp . . 625/ 
Vlelfacb- . 118817 

- mit pe- 
ineinsamer 
Anruf- und Ml- 
krophonbat- 
terie . . . 1168.1 

— mlt Oltih- 
lampenslpnali- 
slerunp . . 1146.1 

— mit Klap- 
penanruf . 1146J 

- fur Orts- 
batteric- 

betrleb . . 11472 

— mlt Schau- 
zclchcn . . 1142.4 

— in Schrank- 
form . . . 1140/ 

— mil sclbst- 
t&tip slch he- 
bendcn Klap- 
pcn .... 1146.7 

— mlt sclbst- 
tatipem dop- 
pel tea SchlaU- 
xelchen . 1146/ 

U 


Umschalter, Viel- 
fach- - mlt j 
Bprinpzeichen- \ 
anruf und Glttk 
lampensipnalt* 
slerunp . . 1142/ 
- ftir Zentral- 
batterle- 

betrieb . . 1147.1 
Voltmeter-. . 627/ 
-, Zentral- . . 11372 
— mlt 
Gluhlampon- 
anruf . . . 1137/ 
Zwlschen- 
stcllcn- . . 1128.4 
Umschaltunp .626/ 
Batterie-. . . 101.4 

- auf Empfanpen 

1061/ 

Schnurlei- 
tunps- . . 1130/ 

- auf Scnden 1061.7 
Unischlap, feuch- 

ter. 608/ 

trockener . . 6082 
Umspinn- 
maschlne. 
Baumwoll- .746/ 
Umsplnncn . 748 jo 
U mspinnunp, 

Baumwoll- . 744.4 

- des Drahtes . 744 j 
- sfaktor .... 744/ 

llanf- . . . .744/ 

Jute-. 744.7 

Zwiru- . . . .744/ 
Umspoiincucr 

Draht .... 7442 

- (loppelt . . 7452 

- dreifach . . 746/ 
-einfach . . 746 j 

- und umkloppel- 

| ter Draht . . 745.7 
Urasteuer- 

motor. . . 219J1 
Umstcuern 

480.1, 606/ 
Umsteueruup . 480/ 
Motor- .... 605.6 
-swelle .... 683.4 
I'mwandeln . . 224/ 
Umwaudler . .224/ 
Umwamilunp 224J0 
dlrekte - von 
Wttrnio In Elok- 
trizitat ... 26.7 
Enerpic - . . . 166 j 

- von Kohlen- 

oxvd In Kohlen- 
Httiire .... 28/ 
-snutzcffekt . 13272 
-svcrhUltnis . . 226 j 
- sverlust.... 290/ 
Umwcnden, den 
Strom . . . 134/ 
Umwickelmo- 

Hchlne . . . 877 j 
U mwickelu . . 828.7 
376JO 

Unabbanpipc Pha- 
sen wield un¬ 
pen . 820.6 

- Wlcklunpen 316.4 
Uuabsch altba re r 

\V id erst and 677.7 | 


Unausbalanclert 


408/ 


Unausgeplichenes 
Mehrphasen- ; 
system . . . 204.4 
Unauswecbsel- ' 
barkelt . . . 663/ 
Unbalanclerte | 
Spannunp . 803/ 
Unbearbeitet, In . 

-cm Zustand 377/1 
Unbelastet. . . 490.1 
Unbowickelte | 

Nut.418/! 

Undurchslchtipcr 
Schirm . . 1178/ 
Uncbene Kon- 

taktbabn . . 6022 i 
Unclektrisiert 127017 | 
Uncmpttndllch- 
keitsprad . 1838/< 
l-nendlicher I 

Wldcrstand . 064.7 
Unerrept . . .261/, 
Vnfalle . . . .606.4 1 

- dureh EIcktrl- ' 

zitUt . . . 1381.7 1 
Unfallver- I 

hiitunp . . 1381/ 1 
-versicherunp . 718J 
Unpedftmpfte j 

elektrlsehe 1 

Srhwlnpun- . 
pen .... 1179/1 
Unpcfahrc Strom- ■ 
starke der , 

Gluhlampe . 9682 
UnpeplUttetes ! 

Baumwoll- 
band .... 369/ i 
Unpekreuzte 

fepulen . . 331.10 
Unpenupendc 

Formation . 82.i 
Unperade Zahl 236/ 
Uupesichert . .617/, 
l-npeteilte Kleni- I 

sehelbe . . . 446/ 
I T npleiehe Sub- 
stan/en . . 1368.71 
rnpleichbelastete 
Phas4*u . . . 200/ 
-formipcs Mapnet- 
fold .... 177.1 
-fornilpe Vertei- 
lunp des Stro- i 

roes . . . 1816 m'! 
-fdrmlpkelt . . 302.1 

- -sprad 120/, 802/ 
-mabip verteilte 

Ableitunp 1000.4 
-namlpe Elektri- 
zltat . . . 1303/ 

- - Felder . . . 177/ 

- mapnetisehe I 

Pole .... 106/ 

- Pole .... 62 

I’nplilcksraile, | 

erstc Hllfeiel- 
stunp bei -n 506 j> 
rnhandllch . . 681/ 
Fnlsolierter 

Draht . . . 827/ 
rnkompensierter 
Motor. . . 1827J 
rnkomprimler- 
bar . . . . 13692 
Unmapnetlscb . 160/ 
-er Korner . . 162.1 
Fnmlttelbare 

Ablesunp . 640/ 


romlttclbore Elm 
bettunp von 
Leltunpen In 
den Boden . 833/ 
Unpolarlslert . 169/ 
-er Anker . . . 409/ 
-e Maschine . . 206/ 
UnrepelmaUipe 
Kurvc . . . 196/ 
Unruhiper Ganp481/ 
Unruna laafen 478.7 
Unscharfe Ab- 
stimmunp 1092/ 
Unschmelzbares 
Isolatlons- 
material . . 776/ 
Unstabller Lauf 801.7 
Unsymmetrie . 238/ 

- der Kommu- 

tierunp . . 1828J 
U n*y m ni e trischer 
lnduktor . 10702 
-e Kurve . . . 196/ 
-er Weehscl- 

strom . . . 186/ 
-c Wieklunp . 818/ 
Vnunterbrocbene 
Kntladunp . 77J 
-er Strom . . . 187/ 
Unverknderlichc 
Eiehunp eincs 
Galvano¬ 
meters . . 1336.4 
-er Widerstand 679.1 
Vuveranderte 
Gleichstroni- 
wieklunp . . 823/ 
ruvcrbrenubares 
Isolationsmate- 

rial. 778J 

Unverkettete Drel- 
phaseusehal- 
tunp .... 2022 
-es Mehrphasen- 
svstem . . . 2042 
-e Zweiphasen- 
sebaltuup. 201 JO 
Unverlotet . . . 94.7 
Fnverwechselbarer 
Edison-Siehe- 
runpsstopsel 9012 
-e Potronensiche- 
runp . . . .900/ 
-keitseinrleh- 

tunp .... 902.7 
-keitssystem . 902/ 
ruvollkoninieiier 
Biirstenkon- 

takt . 274/ 

-stUudiper Strom- 
kreis . . . 1316.4 
Unwapbar. . 1868/ 
-e Sunstanz . 1868/ 
rnwUpbarkelt 1358.4 
rnwirksam\Nerden 
der aktiven 
Masse .... 46.1 
Fnzeitiprs ( % ber- 
sprlupen von 
Buehstaben 
auf Zahlen 1086/ 
rnzusammen- 

druekbar . 1869/ 
Unaltered eontl- 
nuous current 
windinp . . 828/ 
Unbalanced . . 40H/ 

- multiphase 

system , . . 204.4 

lib 













Unbalanced 


1842 


Unit* 


• i 

Unbalanced Undulatory cur- I Uniform division | Unipolar.... 166b 

phases . . . 200b rent.187.3 , 688a, -e Gleichstrom- 

- polyphase - movement . 1006.4 - heating . . . 288bj dynamo . . 811b 

system . . .204.4 Undullerender - magnetic field j -eLeitungBfkhig- 

- voltage . . . 808b Strom . . . 1227.9 176jo; kclt.81s 

Uncalcndered cot- Unguento per lc - running . . 480ai -lnduktlon . . 184 ji 

ton tape . . 869.3 ! nruciature . 611b ; Unlformldad de Unipolar conduo- 

Uncoll, to . . .8202 Unicoi (winding 322b la corrlente 1816b tivlty . . . . 814 

Unconscious . . 507b Unidad . . . 12402 -, grado de . . 8022 - dynamo . . . 211b 

-ness. 6074 : - absoluta . . 1246b ; Uniformity della -Induction . 184 ji 

Uncrossed coils 881 jo | - - dc corriente 125041 corrente . 1815b!- transformer 10762 
Undamped elec- —de fuerza elec- j-> grado di . . .802b Unipolar, conduo- 
trlc oscilla- j tromotrlz . 126141 Uniformity du tibilldad . . 8U 

tlons . . . 1172b - - dc resisten- , con rant. . 181Gb -, dlnamo - de 

Unexcited . . .251b cla .... 1268.7 i -. depri; d’ . . .802b corriente con- 

Uniilnlshed state, - de alumbrado 976b | Uniformity, degree tlnua . . . .211b 

Id .877b - de autolnduccion I of.802b Unipolarc . . . 166b 

Un-gilding . . 1204b absolute . 1266b I Uniformly distri- - conduttlvitA . SU 

Unidlrected dls- - de calor . . 1268at j buted leakage 1 Untpolaridad . 168s 

charge . . 12784 - de la cantldad l 1000b 1 Unlpolarltk . . 1684 

Unidlrectlon of cltctrlca . 12564 - magnetised I Unlpolarlte . . 168i 

the molecules -es cent! metro- magnet . . 1296J i Uni polarity . . 1664 

1292b gramo-segun- 1 Union, trait d* 1006J2 i Unir por coc- 

Uninterrupted do ... . 1247a < Uni6n automA- | cion .... 7823 

current . . . 187b ; -es C O 8 . . 1247.1 I tica de esta- | - par presslon 407J1 

Unlike poles . . 1664 - de corriente 1259b I clones agru- ; - por solda- 

Unmachined l - dcrivada . 1246.4 padas . . . 1167b: dura. . 94b, 82Gb 

state, In . . 877b - de duraclon de -, barra de . . . 614b' - eon tornillos . 544b 
Unpack, to-the una conver- I - de barras . . 614b,Unire per cot- 

plates . . . . 92 jo xaclon . . 1161b ,borna de . . . 5.7 tura.782b 

Unrolling of the , - elcctrodlnamica ; - por bridas im- - 1 fill mediante 
paper strip 101341 1261.4 1 permeable . 880a fuslone . . . 82Gb 

Unscrew, to . 544.10 j - de fuerza . 1261J0 - para cables . 980J j - a vite .... 544b 

Unsoldered . . 94.7 —intensldad de - ae las colas por j Unit. 1246b 

Unstable run- corriente . . 182b fusidn . . . 40b ' - of area . . . 1248b 

nlng .... 801.7 i - - la Intensldad -colas de la ! caloric . . . 1266ai 

Unsymmctrical lumlnosa . . 972b placa .... 40.4 - of current . . 182b 

winding . . 818b - - longltud 1247 ji -colas por - - current, ab- 

Unwieldy . . . 581b - - luz. 972b soldadura . 40b solute . . . 12664 

Unwind, to . . 828b — muquina . . 708.7 - — fases .... 801b - duration of a 

Unwinding . 828.10 - - mauulnas de -, puntode8l8ai,8l4J conversa- 

Uncino perarmare x caballos 206.12 de - de las tion . . . 116L» 

11 cavo . . . 861.2 , -es - medida 1246.1 1 fases .... 204 j - of elcctrl© 

Uncino dl lam- i - - medida inter- j - principal . 1127b quantity . 1266* 
pade .... 9574 j nacional . 12467 - por roolona- - - electric work 

- per tub! . . . 876b - - polo .... 166b I do 896b 1265a 

Under-commuta- - - potencia . . 158b!- telefoulca . 11854 -, electrodyna¬ 
tion . 272b - - potenclal 1261.7 - por tornillos 896J0 mlc .... 126U 

- -excitation . . 251b — reserva . . 717b - de tubos atria- - of force . . 126L10 

--exalted . . .261a —resistencia do res . . . .877b —illumination 9753 

Underground especifica . 1264a 1 Unlone, arco dl 885b - - length . . 1247ai 

cable .... 7544 - Siemens . . 1268b - a chlodatura 896b - - light .... 9729 

- laying of a - de superficle 1248b - - coda di ron- - - luminous In- 

cable . . . .8294;— superficle, dine . . . .406b 1 tensity . . .972$ 

- lines. 826a , carga de la - - dcllc code . . 40.4 machine . . . 708a 

- main. 7544 ' en un acumu- --mediante ( — of x kilo- 

- water .... 886b, lador .... 6flb fuslone . . . 40b watts . . . 306a* 

- - level . . . .836.4 - - tension . . 149b 1 -mediante - magnetic pole 166J 

Underlining . 1004.1; - - trabajo . 1261 j4 saldatura . . 40b -s of measure 1S46J 

Under load . . 489.7 — trabajo elec- ; - d’criremitA . 8854 - - measure, In- 
-load circuit trim . . . 1265bj - a flangia a te- ternatlonal 1246.: 

breaker. . . 904-, tubo de fuerza nuta d’aequa 880a —output . . .1503 

-loading of the J tornado como 171b —forcella . .836.7 --potential. 1261.7 

R&ntgcnray i — Vlolle . . . 9784 - - nastro di -power . . . 158b 

tube . . . 1288b I - - volumen . . 2904 rame .... 386b - - pressure . . 149b 

- oil. 654b, Vnido.726b: - - ponte . . . 08.7 -, Siemens . . 1268b 

-standing, imper- - electricamente 784.7 -,puntodl . . 818.il -, spare . . . .717b 

feet .... 1158a I Unlfilairc, ma- 1 614ao - of the specific 

-stood .... 1004b; gnOtometrc . 684.7 -a ribadltura . 895b resistance. 1264a 
-type amaturc 414ao Unftlare Auf- - dl sbarre • .614b -.thermal . . 126&J1 

-type dynamo . 212b h&ngung . .684b -.superficle d’ . 462.4 - tube of force 17L2 
Undulating cur- : Unlfilarelektro- - traxversalc . .885b - of voltage . . 1491s 

rent. . . . 1227b ] dynamometer 666.7 - dl tub! iso- --volume . .2904 

Undulations- I -magnetometer 684.7 1 lanti .... 877b - - work .... 156L1 

strom . . . 187b Unlnlar electro- Unipolalre . . .168b UnltA .... 1246b 

Undulator . . 1028b • dynamometer 6607;commutateur 526b - assolnta . . 1246b 

-schrift . . . 10284 - magneto- (- -] permuta- - - dl corrente 1266b 

Undulator re- meter .... 684.7 tear.5262 - - dl forza ©let- 

cord . . . 1028s I - suspension . 684b -, Interruptenr . 521.4 tromotrice 12614 





















Unit* 


1843 


Usefiil 


Unit* Awolnii dl 
resistcnz*. 1268.7 

- di autolnduzlone 

assoluta . 12665 
-calore . . 1268al 

- da x cavalll 

(HP) . . . 906ao 

- centimetro- 

gramrao-se- 
condo. . . 1247a 

- COS ... 1247a i 

- di corrente 125*5 

- dcrivata . . 1246.4 

- dl durata d'trna 

conversa¬ 
tion e . . . 11015 

- elcttrodlna- 

mica . . . 186la 

- di forza . . ISolao 
_ d'illumina- 

zione .... 9755 
_ d’lntensitA di 

corrente . . 1325 

- - lumlnosa . 972* 

- da x kilowatt 

(bw) .... 206.10 
_ di lavoro . 126la4 

- lavoro- 
elettrlca . 12652 

- - luce .... 9729 
_di lunghczza 

1247ai 

_macehina . 708.7 

_mlsura . . 1246a 

_mlsura inter- 

nazionalc . 1246.7 

_potenza . . 1553 

_potenzlale 1261.7 

- della quantity 

elettrica . 12565 
_ dl rosistenza 
ohmica in forma 
di foggla dl 
orologlo . . 666a 
_resistcnza spe¬ 
cific a . . . 1264a 
„ - rlnerva . . . 717.3 

- Siemens . . 1265s 
_ di nuperficic 12485 

- superflcie, ca- 
rlca per - in un 
accumulator 665 

- tensione . . 1495 
_ _ Viollc . . . 9785 

- - volume . . 2905 
Unitarlo, tubo dl 

forza .... 171.2 
Unit* . . 7057. 12465 

- absolue . . 124613 

_de coiirant 12695 

_de force 41ec- 

tromo trice 126L6 

- de i4- 
sistance. . 126&7 

- de self induc¬ 
tion .... 12653 

-a COS . . . 1247a 
-g centimfctre- 
gramme-se- 
coode . . . 1247a 

- de chaleur 12o8ai 

- - x ohevaux 206.10 

- courant . 12695 

- - debit.... 1685 

- d'effct .... 1685 

- d6rlv6e . . 1246.4 

- de dur6e d'une 

conversation 11614 

- d'^clalrement 6765 


Untt6 dectro- 

dynamlque 1261.4 | 

- fondamentalel2465, 

- d’lntenslte de 

courant . . . 1825 

- lumineuse . 9725 \ 

- dc x kilowatts 206ao ! 

- - longueur 1247al 

- - lumfcre . . 9725 
-s de mesure 1246a 
-Internatio¬ 
nale .... 12457 

- photom£trique9724 

- de platine ae 

Vlolle . . . .9785 

- - potentte] . 1261.7 

- - puissance 1261.10 

- - quantity elec- 

trique. . . 12565 

- reserve. . . 7175 1 

- resistance | 

ep^ciflque 1264a 

- resistivity 1264a 

- Siemens . . 12635 

- de surface . 12485 

- - tension. . . 1495 

- thermique . 1258ai 

- de travail . 1261.14 
-electrlque 12652 

- volume. . . 2905 , 
Universalbrficke i 

67851 

-cntladcr . . 128Li 

-futter. 894.1 

-galvanometer 6715 
-instrument . . 6995 
-klemme .... 867.7 
-slchcrungs- 

elcment . . . 6605 
-stativblende 124 Li 
-zlehband . . . 820.2 
Universal bridge 

6735 

- chuck .... 894.1 

- clamp .... 867.7 

- discharger . 128L4 ! 
-fusing element6605. 

- galvanometer 6715! 

- instrument. . 6995 

- straining strap 8205 
Untador .... 885, 
Untar la super- 

tide de con- 
tacto .... 1451 
Unterbelastung 4905 1 

- der Rontgen- 

rohre . . . 1238» 
Unterbrechen 6I7.U 
-.den Kontakt 682.1 
Unterbrccher . 61*2 
1066.7 

-. olektroly ti- 

scher . . . 10675 
-, Induktor- . 10664 ; 
-, Kohlen- . . . 6889 

- von Masson 13385' 
-> periodischer 1883.4 

pneumatlscher 1 
Flusstjdceit*- 1288a : 
•» Pr&zision*plAtin- 

12885, 

-»Quecksllber- 
strahl- . . 10674 
-tauch- . . 1066.7 
-turbinen- . 10665 
-, -turblnen- - mit 
Cardan Ischer 
Aufhang'ane1W7.1 
Selbst- .... 6285 


Unterbrecher- 
itze 


spitze . . . 10064 
Stimra gabel- 104L2 
Strom- . . . 10665 
- mlt trockonem 
Kontakt . 1066a 
-, Turbinen- . 10665 
-, Wehnelt- . 1067.4 
-. Zahnrad- . 18845 
Unterbrechung 618a 
-sfeder ... 
-sfunke . . , 
-sisolator . 
-skontakt . . 

-, langsamc 
-, mehrfache . 

Moment- . . 
-sschlag . . . 

-sstelle .... 
-sstellung 


. 76.10 
. 81ao 
187.4 


. 4705 
. 470.4 


1122.4 

1066.4 
. 798.7 i 
.688.7 
.6644 
. 5624! 
. 6645 
1808.10 
.66651 
. 6185 

-astrecke .... 664a 1 
-, Strom- .... 1414 
-sstfick ... .538.7 
-, tellweise . . 1315.4 ; 
-, zcltweillge . 7864 : 
Unterbrochene 
Entladung 
-e Formation 
-er Strom . . . 
ITntereinander aus- 
wecbselbare J 
Telle . . . 470.il | 
Untcrerregt . . 261.1 | 
Untererregung 2614 
Unterhaltung 
-skosten . . . 
Unterlrdlsche 
K abc 1 fu hr u n g 8295 

- Leltung . . . 7644 1 
Unterkommutie- ! 

rung .... 2725 
Unterlage, lsolie- | 
rende .... 6134 [ 
Untcrlagscheibe ! 

669.10 | 

Biel-.365 

Un tergal peter- I 

stturc .... 165 
Untersatzkasten 

1012.7, 1127.4 

-puli. 11824| 

-tisch.118*3 j 

Unterstturelampc I 
1065 1 

Un terse held ungs- ; 

zelchen . . 10035' 
Untcrseeisches 

Kabel .... 7685 
-e Kabelllnic . 847a 
-e Kabelverbln- 
dung .... 847a 
-e Leltung . -764.7 ; 
Untcrseekabel . 84*4, 
eln - splclflen 8615 1 
-leltung .... 8405 I 
Unterstttndlger ; 

Anker . . 414ao 
Unterstatlon . . 721a 1 

- -, Akkumulato- i 

ren-.721.4 I 

Unterstopfen der 1 
VcrbindungsHtelle . 
eines Kabels 827a | 
Unterstreicbungs- 
zcichen . . 1004a 
UnterstQtzungs- 
isolator . . . 7994 

-ssattel. 8845 

Untersuchcn . . 488L7 


Untersuchung, 

experimenlclle 

488.ii 

-sisolator . . . 904a 
-stisch . . . .12464 
Untersynchron 2985 
Untertellte Feld- 
spule . . . .888a 

- Funken- 

strecke . . 1064a 

- Wieklung . . 808a 
Unterteilung 288J3 

- der Funkcn- 

strccke . . 1064a 

- - Polhorncr . 460a 

- des Schalt- 

weges.... 664.7 
Unterwasser* 

splegel . . . 1265 
Unterer Kohlen- 
halter. . . . 9884 
-e MeBgrenze . 6284 
Upkeep .... 4705 
Uppenborn's 

bridge . . . 6745 
Upper carbon- 
holdcr . . . 9884 

- deck.849a 

- limit of measure¬ 

ment .... 6284 

- -water level . 1264 
Upright core . 4674 

- drill press . . 8015 
Upset, the ends of 

the wires are 891a 

-.to. 8884 

Upward cell. . 22ao 

- -Element . . 22ao 

- flowing cur¬ 

rent .8184 

- -regulation . 678a 
Uragano, flssazione 

a prova di - del 
rlccttore del para- 
fulmine . . . 991a 

- magnet!co . . 9895 
Urbalne, canali¬ 
sation .... 7562 

ligne.7664 

Urgent telephone 
connection U70 lt 
U rkraft . . . 1860a 2 
Ursprungtele- 

gramm . . 18475 

Urtare.6884 

Urto . . 471.7, 10765 
Usare del canal! 
nel moro per 
collocarvl 1 

tubl.898a 

Uscire di fase . 2994 
Usclta fuorl delie 
estremit* del 
rocchetto . . 888a 
-. lato di . . . . 268L7 
-, morsetto dl . 8665 
-, tubo dl vetro 
per T - dclTidro- 

geno.684 

Use of insulated 
tools .... 6184 
Useful capacity 675 

- current . . . 1405 

- field.1765 

-life. 970ai 

- output.... 1574 

- power .... 1674 

- voltage . . . 160a 

116 * 


















Valor 


User 


1844 


User, s’ (en brik- I 

Uni) . . . . 830.5 * 
le charbon nega- 
tif s’usc en ! 

polnte . . . 931.6 

- A l’eraori . . 386J 
-, le pallor s’use 489.7 
l T sin able .... 877.6 
Usinage .... 3773 j 
-, pcrtes due* A 

1’.2913 I 

-♦suite des opera¬ 
tions d’ . . . 878.J ; 
Uslnc rentrale 

61ectrique . 7025 1 
-, dlrecteur de 1* 71H.I 1 
direction dc 1’ 7185 ; 

- clcctrotechnl- 

que .... 1328.7 ; 
-, epreuve a 1’ . 484.7 
-. essai hi’ . . 484.7 

- g^n^ratrlcc 

d’electricito 7025 

- pour force 
motrleo . . . 703.4 

- de tramway 7033 

- hydrauliquc*. 1243 
-, installation dans 

une.*64.2 

-, menacor lefonc- 
tionnement de 

1*.6123 

Uslne. 3773 

a l^tat non-. 377 a 

I’siner.377.7 

Uso de herrami- 
cntasaisladas 513.2 i 


Uso intermltente 
de la plla . . 82 a 
U so intermlttente 
della pila . . 32 a 
U stcnsilc de cui¬ 
sine electrl- 

que.982-* 

Insure.6813 

- des balais . . 477.4 

- charbotiH . 930 a 
coussinet A rat- 

trapage d’ . 4373 
rattraper 1* - 
des cousslneta 487 a 
T tenslle .... 379.1 
-i, borsa per . . 3983 
-i, caKsetta per 8985 
-e da cuclna 

clcttrlco . .9823,' 
-c - iutagliarc . 99j 
-1 isolatl, impiego 

di.6135 

-e, macehina . 3795 
-1 dl moutairgio 398.1 
-e per raddrlz- 
zare . . . 12095 
-i, rivestimento 
d’-normal! con 
gomnia . . . 613.4 , 
( T til, efecto . . 296.10 ! 
Utile, effetto . 296.10 1 
rtilidad . . . . 709.31 
oalculo de la 709.4 

- mllitar . . . 1101.7 
Itilisailon . . 249.10 

coefficient of 249jt 
-, fuel.109.7 

- of material . 4003 


Utilisation of see* 
tion. 74 , 1 m 

- - space . . . 8303 

- water powerl24.i0 
Utilisation, bonne 

- du poids . 693 
circuit d’ . . 143 a 
coefficient d’249.it 

- du combustible 

109.7 

-. courant d* . . 1433 

- ducourantdans 

un bain . . 1192JO 
duree d’ . . . 7285 

- de i’espace . . 8303 

- - la force hy- 

drauliquc . 124JO 

- intermlttente de 

l’eleineut . . 32i* 

- des matcriaux 4003 

- de la section 

trausversalc 7433 
tension d’ . . 482.4 
-, voltage d* . . 482.4 

- du zinc . . . 12.6 
Utiliscr les con¬ 
duits du mur 
pour y poser 

les tubes . .893.1 
Utilita in tempo 
di guerra . 1101.7 
Utilizacidn . 249.10 
-. buena - del 

peso .... 69 j 6 
ooefleiente dc 249.it 
- de - del cine 123 

- del combustible 

109.7 


: Utilixacidn de la 
corrlente en 
un bano . llftLi* 
duracion dc la 7285 
: - del espacio . 3803 
; factor de - de las 
! ranuras . . . 338* 
1 - de la fuerza 
| hidraulicA 124 jo 
; - - los materiales400L r > 
j - de la seccidn 
transversal . 743> 
j proporclon de 
; la - de la oo- 

: pacldad prac- 

I tica h la ab- 

I soluta .... 67 ji 

Utillzzazlone 249 j<> 
buona - del 
peso . . . . OOLr. 

- eoefticlentc di249.n 
- d’ - dcllo zinrol2* 

- del com bunt i- 

I bile.109.7 

- della eorrente 

In un bagnoii92.io 
durata dl . . 7382 

- della forza 

idraulica . 124 j<? 

1 - del material! 4003 
I rapporto dl - 
1 fra la capacity 

pratlca e la 
capacita asso- 
luta.67jt 

- della sezlone 
ftrans versa lej 741s 

- dello spazio . 3303 


V. 


v .126Ls 

v A. 12653 

Va-ct-vicnt . 1331.1 , 
Vaciar el acelte 4423 
Vacllacion de la 
luz de Incan- 
descencla . . 967a , 
Vacillation de la 
lumiere a Incan- j 
deseenec . . 9673! 
Vaclllement de 

l’arc . . . . 9243 1 
Vaciller, le foyer 
vacllle . .1236.4 

Vacio.0173 

-. d. 490.4 

corrlente en . 6013 
efecto eu . . 601.1 
excltaclon & 253.10 
hacer el . . . 917.1 
Indicador de 9173 

- parciul . . 1360.1 
penlida* en 296.1 1 1 
prooedimiento i 

por el ... 9173 
prueba en . . 600.1 ; 
-. tension en . . 6015 i 
trabajo en . 1663 
Vacuomeire . . 917a 
Vacuometro . . 9173 
Vacuum .... 9173 

- coherer . . 10783 

- - with wedge- 

gap .... 1078.7 

- drying pan . 8763 


Vacuum drying 
stove .... 8763 i 

- gauge .... 917 a 

- Impregnation 806.7 

- lightning ar¬ 

rester .... 668.7 
partial . . . 1360J 

- process . . . 9173 

- pump .... 917.4 

- tube .... 1096 a 

- - light . . . 13203! 
Vaisscau d'lmprftg- 

natlon . . . 7733 i 

- melangcur. . 88.i 
Vakuuinblitzschutz- ( 

vorrlchtung 668.7, 
-fritter . . . 10783 

- mit Kell- 

spalt . . . 1078.7 1 
-luftpumpe . . 917.4 i 

-meter.017 a 

-. particlles . 130 Oj 
- rohre . 1096 a. 1820.7, 
-nlicht .... 13203 
-trockenofen . 3763 
-verfahren . . 0173 
Val cur de decom- | 
position . 11905 

- crtieace de la > 

tension . . . 158 a 

- empirique . . 7073 

- finulc .... 237 a 

- d incaudesceu- 

ee. 976.7. 

- lnstantange . 106 j 


Valour instanta- 
nee de la ten¬ 
sion . • . . . 1637 

- dc l'lnteuslte 118a4 

- maximum . . 1965 

- - de 1'intensite 

d un courant 
altcrnatif . . 186 a I 

- minimum . . 1963 

- momentanee . 196.1 

- - de la tension 153.7 : 

- moyenne . . . 196.4 

- moyenne de 

rintensite d'un 
courant alter- i 
uatif .... 186.11 

- - quadra- 1 

tlque .... 1963 , 

- de la perte . . 206^7 : 

- des pcrtes dans j 

lc for .... 466 a ! 

- dc la puissance 

dc vaporisa¬ 
tion .1123 

- quadratlquc 

moyenne dc ! 
1'intensite d’un 
courant altcr¬ 
natif .... 1365 

- de la resis¬ 

tance .... 676 a I 
Valor, cuadrado I 
medio .... 1963 

- de descomposl- 

clrin . . . . 11905 


Valor cfectivo de 
la tension . . 1683 

- cficaz de la fu¬ 

erza electro- 
motriz . . 136i: 

- empirico . . . 707.^ 

- final ..... 287/ 

- de incandcs- 

ccncia . . . 976.7 

- Instantaneo de 

la fuerza elec- 
troruotriz . 12622 
-la tension 158.7 

- maximo . . . 1962 

- dc la fuerza 
clectromotrlz 

1262.4 

- medio .... 1984 

- de la fuerza 
elect romotriz 

12684 

- minlmo . . .1963 

- momeutaneo . 196J 

- de la perdlda 2987 
-perdlda on 

el nlerro . . 468s 

-resistencla 6786 

Val ore angolare, 
spostamento di - 
della fasc . . 1984 

- della corre- 

zione . . . .6483 

- e flic ace della 

forza elettro- 
motrico . . 1962.7 





















Valore 


Valore effioacc I 

della tenslonel63f>' 

- emplrlco . . . 707.8. 

- finale .... 2379 i 

- d’incande*- 

ccnza .... 076.7 I 

- dell'isola- 

roento.... 9052 

- Istantaneo . . 100.1 1 

- - della forza I 

elettromo- 
trice . . . 126*2 
-tension? . 168.7 1 

- massimo . . . 1002• 

- della forza 1 
clettromo- 

trlce . . . 1262.1 1 

- medio .... 106.4 1 

- della forza I 
elcttroniotrice 

12628! 

- quadratlco 1962 I 

- mini mo . . . 1062 

- della nerdita 206.7 < 
-nel ferro 466.8 ■ 

- reslstenza . 6762 

- dl vaporlzza- 

zione . . . . 1122 

Valuar.6412 

Value, calorific 1122 

- of charging 1 

rate.87.7 ! 

empirical . . 707.s 
-.evaporative . IliV 
instantaneous 196.1 
-.maximum . .1962' 
— of on alter¬ 
nating cur¬ 
rent .185 j> i 

- f mean .... 196.4' 
minimum . .1962 
-, root-mean- 

gqnare . . . 1962; 
Valutare .... 6412 
Valutazlone, cr- 
rore di . . . 641.4 
Valve, automa¬ 
tic steam pipe 
Isolation . .1162; 
(fas.57.10 

- (fear, Corliss 1202, 
—, expansion . 1202 
—> poppet . . . 120.4 

- -.slide .... 1202, 

- -.trip .... 120.4 

- oil-can .... 440.4 
safety . . . 114.il 1 

-. up ark- . . . 1233.1 | 

- -tube, Wch- 

nelt- . . . 1060.1 
Valve d’arrGt . 115.1 
-a, distribution 

k .120i4, 

Valvola .... 666.1 

- aerea .... 561.4 

- d'arresto prin- 

clpale .... 115.1 , 

- bipolar . . . 5672 
Valvole, cam- 

blare le . . . 563.1 
Valvola, camblo 
dl una . . . 5632 

- a cartuccla . 559.4 
-e, cartuccla 

per. 568.10 

- dl compleraen- 

to.56 82 

- a corn a . . . 5602 


1845 


Valvola per de¬ 
bole correct e 6672 
dUtrlbuzione 
a.120.4 

- dl distribu- 
zionc .... 558.4 

-per corren- 

te trifa.se . . 5689 

-per impianti 

a tre fill . . 5582 

- doppia .... 5579 

- Edison .... hW.7 

- - bipolare . . 900.1 

- - untpolare . 8992 

- clemento dl . 660.4 

- - filo fusibile 557.7 

- - foplie dl 

stapnola . . 569.7 
-.una - fonde 662.7 

- a fuslblli di 

platino . . . 5692 

- fusione . . 6662 

- Ifas .... 67jo 

- per illumina- 

zione . . . 6637 
-. insert re la . 662.11 

- per intensity 667.4 

- ad interruttore 

6602 

- ed interruttore 

combinati . 560.7 

- a iamelle . . 6592 
-dl arpcnto.Y>09 

- lamine . . 5*592 

- per media ten- 

alone .... 561.1 

- mobile .... 5602 
-. ollatore a . . 440.4 

piastre di . . 566.7 

- a ponte . . . 5682 

-corta . . 5682 

-lunifa . . 669.1 

- - scintille . 12331 

- scmnlice . . 6672 

- dl slcurezza 114.li 
-a cartuccla 

non aoatltui- 

bile. 9002 

-. caaaetta 

della - . . 1020 .S 

-per debole 

corrente . . 1020.4 

-per forte 

corrente . 10202 

-ad alia fre- 

qticnza . . 1062.1 

-If one rale . 8992 

-dell’linpl- 

anto .... 8992 

-principal? 668 * 

-, quad roper 608.7 

-a sc a to fa . 901.4 

-per acatola 

dl raccordo . 8842 
-per tub! . 1152 

- a slfone . . . 5592 

- per sovraten- 

sione .... 66 LS 

- In stapnola . 5592 

664.7 

- stradale . . . 561.4 

- di tensione . 5602 

- per alta ten- 

alone .... 5612 

- - bass a ten- 

alone .... 5602 

- toplicre la . 60*io 

- tripla .... 558.1 

- - tubl . . . 669.10 


I Valvola a tubl 
per alta tensl- 
one. 560.1 

- - turacclolo . 899.7 
, - unipolar? . . 667.2 
• Yalvula acel- 

tera do . . . 440.4 
1 - de chispas . 1233J 
-. distribuclon 
1 por.120.4 

- para pas . . . 67.10 
I - principal detoma 

de vapor . . 116 j 

- de sepurldad 114.ii 
I — sepurldad 

> contra la rotura 
! de tubos . . 1162 

'Vane.6937 

-.air . 100922, 1012 2 

- armature . 10252 

I Vano.821.2 

j Vapeur, force 

I de la . . . . 1062 
; -s acldes .... 61.12 
-. canalisation k U62 
! -, chaudierc a . 100.4 
I-. condulte & .1152 

| -. consoramatlon 

I de.122J) 

I de - la plus 
1 a van tape use 7172 
; - corrosive . . 6112 
1 depense de . l*io 
- do - la plus 
avantapeuse 7172 
-, dynamo k . . 210.4 

- d'eau .... 1182 

- d'echappe- 

ment .... 1182 

- epulstfc . . .1182 
-. etuve k . . . 8737 
-. exploitation k 1032 
-, fonetionnement 

k la.106.2 

-. pen^rateur de 103i 
pen^ratrlcc k 210.4 
! - humlde . . . IIS .10 
-.Installation [de 
machine] a . llOji 
i - de metal. . 601.io 
: - metalllque . 561.10 

- de plomb . 12082 
1 -. press Ion de . 1132 

puissance de lal062 

- saturee . . . 1132 

- s^che . . . .113s 
-. secholr a . . 3737 

- surchauffee II 8.11 
-s tension de . . 1134 
-, tuvauterle a . 1152 

- vive. 1137 

Vapor.1182 

-es Acidos . . . 51.12 
-, caballo de . . 122.4 

caldera do . . 1034 
-es comblnados, 
maquina de . 1102 
-. cousumo de . 1222 
-, - info venta- 
joso de . . . 7172 

- corroslvo . .6112 
dinamo de . . 210.4 

- de escape . .1182 
estufa di* . .8737 
fuerza de . . 1002 
penerador dc 1034 

- numedo . . llS.io 
-, ratfcqulna de 116.12 
-. martillo de 882J0 


Variable 


Vapor de mcr- 
curio, rectlflca- 
dor de . . . 2862 
| - metallco . . 661 JO 
; - de plomo . 12039 
presion del . 1182 
I - reealentado 118J1 

- sat u rad o . . . 1139 

• - bcco.1138 

1 - tolepriiflco . . 847J 

-.tension del .1134 
; trabajo con . 1032 
1 tubena del . 1168 
I turbina dc . . 124.4 

1 - vivo.1137 

| Vaporc .... 113s 
; -i acid! .... 51 j 2 
I ammissione del 
! 12RJ 

-. caldaia a . . 1034 
| -i combinati, mac- 
china a . . . 1129 
-. condulturadi 116s 
! consume di . 1229 
di-il piu fa- 
vorcvole . . 7172 

- corroslvo . . 5112 
-, dinamo a . . 210.4 

esercizlo a . . 1069 
forno a . . . . 8737 
J -, forza motricc 

a.103s 

1 macchina a 116.12 
I maplio a . . 882 jo 
: - di mercurio, rad- 
drizzatorc a 285* 
i — mctallo . 561.10 

- - plombo . 12089 
I - posa-cavi . . 847.4 
i - di presa . . . 1137 
, -, preaslone del H 82 
, - saturo .... 1139 
■ - di scappamonto 

lias 

- secco .... 1138 

- surriscaldato 113.it 
-, tensioue del . 1134 

turbina a . . 124.4 

- umldo . . . II 8.10 
1 Vaporisation, 

chaleur speci- 
I fique dc . 1266J 
: -, coefficient dc 112.4 
-. puissance de 11*2 
11*0 

Vaporizzazione. 
coefflciente dll 12.4 
1 - elettrica . . 18129 
-, potenza dl. .1129 
-, valore di . . 1122 
Vapour hood 1209.1 
Variability . . 185311 
Variable Betrteb- 
kosten . . . 7122 
-e Errepunp . . 2509 
-cr Kondensa- 

tor .... 10638 
-cr- mit drehbaren 
Flatten . . 10639 
Variable current 
densitv . . . 271* 

- excitation . . 2609 

, - losses . . . 499 . 11 

- operatinp ex¬ 

penses . . . 7122 

- pressure . . . 153i 

- resistance . 678.il 
, - runnlnp ex¬ 
penses' . . . 7122 
























Variable 


Vaso 


1846 


Variable speed 
motor.... 2174 

- state .... 1868.il 

- of the line 10004 

- voltage . . . 158 j 

- working ex¬ 

penses . . . 712 a 
V ariable, charge - 
[de * a - oo 18402 
- [deO a -*-oc) 840.1 
-, carga . . . .8402 
Variaclones acci- 
den tales . 1902JO 
Variacion de 

carga . . . 490 j; 
-es del leas de la 
fnerza magne- 
tica . . . . 13028 

- de corriente . 1834 

m.i 

- - la dcsviacidn 682j 

- del flujo raag- 

nttlco . . . 1744 

- de la forma del 

catnpo . . . 1760 
• - frecuencla . 1088 

- gradual del nu- 

mero de i 

vuelta* . . . 4774 1 
-es de la intensi- 
dad del i 

carapo . . . 1774 j 
-es magn^ticas i 
an u ales . . 18082 , 
-es - quotidi¬ 
an as . . . 1803.1 
-es - secolarcs 18034 
-es del magne- 1 
tismo tcrrc- 
stre .... 1802s; 

- numero de las 1 
lincas de 
fuerza . . . 1884 

- numero dc 

las vucltas . 2484 

- de la permea- 

bilidad . . 180J0 

- - peso .... 88 ji 

- reslstoncla cn I 
las placas dc 

J >Iomo cspon- 

oso. 47.4 , 

- - ia tempera- j 
tura . . . 285.10 
• en la tension 1532 
• de tension en 
por clento . 5044 
- total de las li¬ 
near de fuerza 187$ ; 
-,velocidad de la 1872 i 
- de la velocl- 1 

dad. 480.4 i 

Varlationen des 
Erdmagnetls- , 
mus .... 18024 j 
Varlaiion of the 
arid concen- j 
tratlon . . . 624 
-s, accidental 1302io 
- of angular velo¬ 
city . 246.1 

- of current. . 1834 
-s, cyclic - of the 
magnetic force 

18029! 

- of the electric 
resistance due 
to exposure to 
light . . . 11754 


Variation of 
the electric 
resistance of 
selenium . 1176.4 

- - flux .... 1744 

- frequency . 1084 

- - of load . 400 j 2 
-s, magnetic . 1902s 
-s, dally magne¬ 
tic .... 1308.1 

-s, secular mag¬ 
netic . . . 18034 

- of the number 

of lines of 
force .... 1880 

- permeabi¬ 
lity .... 180 JO 

- - resistance of 

spongy lead 
j dates .... 47.4 

- - temperature ! 

286jo 

- voltage . . 1614 

- - weight . . . 88 ji 
V ariations aecl- 

dentelles . 1302.10 

- de charge . 490$2 

- de concentration ■ 

dc lelectro- 
lyte .... 11884 
-s cycllqocs dc 
la force ma- 
gnetique . . 13024 

- de deviation 632 j 

- du flux magne¬ 

tic! ue .... 1744 i 

- de la forme du 

champ . . . 1784 

- - frequence . 1084 

- gradtielle du 

nombre dc 
tours .... 4774 

- d'intenslte . . 1834 ' 
-s de Tlntenslte 

dc l'arc elec- 
trique . . 11784 
-s magn^tiques 
anhuelles . 18062 

- quotidiennes 

13O0J I 

-s - s£culalres 18084! 
-s du magnetlsme 
terrestre . 18024! 

- du nombre de 

Ugnes dc force 
1884 

- • - de tours . 489j 

- de la permea¬ 

bility . . . 180.10 

- dc noids . . .38.11 

- resistance par 
eclai remen t 11764, 

- - resistance des i 

plaques de j 
plomb spon- 
gleux .... 47.4 

- resistance do 
selenium . 1176.4; 

- - temperature286 jo ! 
-s - la tempera¬ 
ture de l’arc 
eicctrique 11737 

- - tension . . 604.7 

- tension en 
pourcents . 6044 

- pour cent de 

la tension . 6044 

- procentuelle 

de tension . 6044 


.4774 1 
1774 


Variation totale 
des Ugnes de < 
force .... 187 j 

- de vitesse an- 

gulairc . . . 489.4 

- - voltage . . 504.7 
Yariazione,-i ac¬ 
cidental! , 1302.10 

- di carioo . . 400J2 
-i ciclichc della 

forza magne- 
tica .... 180201 

- di concentra- , 

zione deU’elct- 
trollto . . 11884 

- della corrente 

1834,188j 

- densita del- 
l’aeldo . . . 62 a, 

- deviazione . 682J < 

- del flusso dl 

forza .... 1744 i 

- della forma del 

campo . . . 1760 

- di frequenza 1030 

- graduate del 

numero dl 
girl .... 

-i cleirintensita 
del campo 
-i magnctiche 

annuaric . 18032 
-1 - quotldiane 1303.1 
-i - secolari . 18034 
-1 del magnetismo 
terreHtre . 1302s 

- del numero del 

girl.2464 

- numero delle 
lineedi forza 1860 

-perccntuale della I 
tenslone . . 5044 j 

- della permea¬ 

bility. . . 180.10. 

- di peso . . . 88 ji , 

- della resistenza j 

delle piastre 47.4 | 

- di resist pro- 

dotta da 11a 
luce. . . . 11764; 

- resist, del so- , 

lenio . . . 1175.4 

- della tempera- j 

tura .... 286.10! 

- - tenslone . . 1610 

1632[ 

- totale delle lince 1 

dl forza . . . 187.1 | 
-> velocitA della 1872 

- dl velocity . . 489.4 
Varllla aislada 

de plomo . . 16 j 

- de anodo . 11040 1 

- - antlmonio . 80.4 1 

- - blsmuto . . 804 
-s - carbon, mi- j 

crofonodeva- | 
rlas . . . . 11072! 

- - clnc .... 104, 

- conductora . 1194.7; 

- cubierta por I 

una capa de 
perbxldo de 
plomo . . . 24*4 

- de derlvacldn 400 

- luminosa.foto- 

metro de . . 077.1 

- de madera pa- 

raflnada . . 404 


Varilla de plo¬ 
mo .40: 

- - presidn . 1148$ 

- - rejilla ... 68.7 

- retina . 1276i* 

- - traccion . 1026 a 

- del pendulo 106D 
Variometer . 1067$ 

Ablenkuuga- 1334.: 
-, Bifilar-. . . 1334$ 
Vierstab- . 1334J 
Variometer, de¬ 
flection . . 1331: 
four bar . . 13&1P 
Varlometre . 1067$ 

- bitilairc . . 1884$ 

- de deviation 1331: 

- y quatre 

tiges . . . 1334$ 
Variometro . 1067$ 

- bifilare . . 1884$ 

- de cuatro ba- 

rras . . . 1884$ 

- - desvlaclon 1331: 

- di deriazione 1331: 

- a quattro 

sbarre . . 1834$ 
Varnish .... 387$ 

-.to.785$ 

-. a*'id-proof . . 108s 

- amber .... 86 fa 
-.armature . .38Si 
-.copal . . . 785JS 

electra . . . 887j3 
-. Heising . . . 104 j 
-.I nsulating . . 887.4 
-.lack .... 786J2 

-t oil.S 8 Sj 

paraffin . . . 786s 
rubber . . . 786 ji 
-. sterling . . 987ii 
-ed paper . . .850$ 
Varying load .3402 
Vasca del cavo 848$ 
Vase d’accumu- 
latcnr. ... 86 $ 

- en arglle . . 84 

- de ryicmcnt. 1 A 

-, lampc y arc en 

- cl os . ... 936$ 
parol du ... 864 

- poreux ... 97 

-s -.Incrustation 

des. 9 i 

- k sulfate de 

culvre ... 18s 

- cn verre de 

reMment . . 1 j 
V aselinleJ . . 8 »J 0 

-bl. 10664 

Vascllna. . . 866 J 0 
-. acelte de . 10864 
olio di. . . 10864 
Vaseline . . . 868 J 0 

-oil . 10864 

Vastja dcstilato- 

rla.864 

Vaso doll’accu- 
mulatore . . 86 a 
-, per accumula- 
tori.86.7 

- d’argilla, In- 

crostazlone 
del. Oj 

- di dccomposl- 

zlone .... 897.7 

- de descoraposl- 

cidn . . . .807.7 

- deU'elemento 14 





















Vaao 


Vaso flJo . . . 139 

- per ollatore 440.ii 
-, parete del . . 853 

- de la plla . . La 

- de polarlzaclon 98 

- poroso . . 78, 8.7 I 
-a -a, Incrustadon ! 

de los - de ar- 
cilla .... 9a | 

- de vidrlo aco- I 

dado .... 14a 
ViiU^o del pa- 
rarray oh . 1126.1 
Vat ad a, corrlentc i 

145J 

Vatimetro . . . 688.1 
-, acoplamlcntos i 

de.689.8 j 

- de aguja . . 6835 1 

- balanza . 690.io I 

- calorico . . . 68*7 I 

- para corr. alt. j 

monofaslca . 6832 | 

- corr. trlfA*. con j 
panto ncutro6884 

- differencial . 6894 | 

- dinamometrlco 1 

6892 . 

- doble .... 689 j8 I 

- con eseala de • 

eapcjo . . . 689.7 

- para fanes desi- 

gualmentecar- 
gadas .... 688.4 

- de Inducclon 683s 

- portHtil . . . 689.1 

- re&rUtrador . 68Ha 
Vatio .... 12668 

- aparente . 1265.10 
consu mo en 168.ii 


1847 


Ventllleren 


Vegetal, perga- 
mlno .... 8at 
-. perganiena . 8.12 
Veins, metallic 871a 
Veinca m*tal- 

llquea .... 87U 


Velocity deU’asoe 

295a 

- asooluta degll 
lonl .... 1188.7 
aumento dl . 246.4 
aumentare la 477.7 


Vel&mpagos, apa- , camblamento 

rato de . . . 9434 dl.2464 

Velocldad . . 1249.14!- del campo ro- 

- ab.so lata de loa I tante .... 1794 

lones . . . 11837 I-, costanza della 2462 

- del agua . . . 126.4 j - crltica di an mo- 

- angular . . 12502 1 tore. 6024 

- camblo de j -, diagramma dl 8084 

la. 245.11 - di diffusione . 42a 


aument&r la . 477.7 
-.aumento dc .246.4 
-, caida de la . 4894 
cambio de . . 2454 
- del campo ro- 
tatorio . . . 1794 
constancia de 


I -, dlmlnuzione 

dl.2464 

- finale . . . 244di 

- dl formazlone 

degll loul. 1190a 
j - Inlziale . . 244ao 
i -. macclilna 


la. 2454 | baaaa .... 119.7 

- critlca de an a grande . 1194 

mo or . . . . 5024 | - massima . . . 2444 

- de descarga 1272.7 ' mot ore a gran- 

-, diagram a de . 80841 de.2174 

- de alfusion . 42.11 - a - modera- 

-, dlsmlnuclon ' ta.217.7 

de.2464 | - a plccola . 2174 

dlsmlnnlr la . 4774 | -, - a - varlabile 2174 


- del eje . . . . 295a 

- final .... 244ai 

- de formacion 

de los lonea 1199.1 

- Inlclal . . . 

-, maquina de 

gran 


12664 


- eficaz 

- -bora . . . 1266a l i 
-t-boras, eonsumo 

en. 7274 

- -, contador deCQlj , 
-s -. rendtiniento ; 

en .694« 

-a, numero de losl537 
-b, p*rdlda en . 2904 ! 
-a slnrroulcos 1818.4 

Vault. 837.7, 

V. D. E., Nor- 
malien dea 
Vecchlare, il - 
del alcool . 
Vecteur . . . 
diagramme- 
potentiel de 
rayon . . . 

- dcs temps . 
Vectordla- 

gramm . . 
-potential . . 

Radius- . . 

Vector diagram 2414 

- potential . . 1644 
-.radius . . . .2414 

- sum. 2374 

Vector.2414, 

-.dlagrama- . .2414! 

potential . . 1544 
Veduta dal da- 
vanti . . . .8114 

- dletro . . . 8114 
Vegetablllsches I 

Pergame»t3i2.359.4 : 
Vegetable glue 787.13 

- parchment . . 869.4 

- wax. 786.7 


.486a 

13664 
.2414 
.2414! 
. 1644 
. 2414 
. 241.7 

. 2414 
. 1544; 
. 2414 | 


- normale . . . 244.7 

- pendolare . . 80317 
-, perdlta dl . . 4774 

- periferlca . . 2444 
244ao | — del collettorc 

! 2694 

*.€» u .... 1194 ; - - dcirindotto 267.2 

- maxima . . . 2444 I - dl propagazione 
motor de gran 21741 dell' elettricltA 

- de - mod era- I 13064 

da.217.7 1 - - propag. dclle 

-, - de peqnefia 2174 oscillaztoni 10834 

- de - variable 2174 I -, regolatore di 1204 

- normal . . . 244.7 -, regolazlone 

- pendular . . 808.7 della .... 4894 
perdtda de . 4774 I -, rldurre la . . 4774 

- periferlca . . 2444 1 - dl rotazlonc 10094 

- - del colector 2694 1249a5 

- del Indncldo 2574 '— rot. del mcc- 

- de propag&clon l canlsmo . 10144 

de la electric!- — scarica . 1272.7 
dad .... 18064 I -- slncronlsmo 800a 

- de oscllacio- I - con sovrecci- 


i - 


10884 


nes 

— regenera- i 

clbn .... 11904! 

-, regulacion de , 

la.489 j 

-. regulador de 1204 

- de rotaclon 10094 

1249a5 . 

-del movl- I 

mien to . . 10144 
- slncronlsmo 300.1 


tazione . . . 8004 

- di trasmUsione 

telcgrallca 1000a 

- trasporto 
relatlva . . 11834 

- della varlazlone 

1874 

varlazlone dl 489.4 
Velocity . . 1249.14 
-, angular . . 244.12 

- diagram . . . 3084 


-superior . 8004 , - of discharge 1272.7 


- transmision 
telegrafica 1000a 

- - transporte de 

los tones . 1183.7 
-relatlva 11834 

- de la varia¬ 
tion .1874 

-. variaclon de la480.4 
Vclocltk . . . 1249.14 

- dell'acqua . . 126.4 

- angolare . . 12504 

- -.camblamento 


della 


-, final .... 244.il 

- of formation 

of ions . . 1190.1 
-, initial . . . 244.10 

- of migration of 

the Ions . 11837 

- - water . . . 126.4 

- wave-propa¬ 
gation . . 1083s 

- - wave-trans¬ 

mission . . 1083* 
' Veuda. 606.4 


. 246.1 - de cambric . 606.5 


Vendaje .... 5074 
Vendedor anto- 
mAtico de elec- 
trlcidad . . 6944 
Vendita dl 

energia . . 71311 
Vent.57.10 

- hole.901* 

Vent, action ad- 

dative du - 
electrique. 1881.7 
contact de terre 
intermittent 
provoque pa^^ 

- electrique . 1281* 
guldage du . 464.4 

-. press!on du . 8224 
Venta de energia 

71311 

Vente d’6nergle718dl 
-. prlx de - net 714a 
Ventil, Funkcn-1288a / 
-. Hauptabsperr-115a 
-olkannc . . . 44014 
-, Rohrbruch- . 1152 
-rdhre, Wehnelt- 

1060a 

SlcherhelU- 114a l 
-steuerung . . 1204 
Ventilacion . 288J0 
agujero de . 6664 
disco de . . . 412* 

- del nucleo . . 412.7 
-, tubo de . . . 8834 
Vcntilado . . 288dl 
-, motor .... 213& 
Ventilar .... 2839 
Ventilare . . . 2839 
Ventilate, to . . 2839 
Ventilated . . 288dl 

- box.6637 

- field coll . . 8832 

- motor, enclosed 

2139 

Ventilateur . . 881.4 
-, refroidissement 
par - soufllant 4644 
Ventilating 

holes .... 5664 
Ventilation . 28310 

-sloch. 6664 

-ssrheibe . . . 412* 
Ventilation . 28310 

- disc.4138 

- pipe.8834 

Ventilation . . 28310 
-, bobine d induc- 

teur k . . . 8332 
-, conduit de .4039 
-, disque de . . 4128 

- du noyau . . 4137 
orifice de . . 5664 

- ouverture de 6664 
Yentilato . . 288.11 
-. motore . . . 2139 
Ventilatorschutz- 

netz . . . 13268 
Vcntllatore . .881.4 

- per trasforma- 

tore . 464.7 

Ventllazione . 288ao 
-.disco di . . .4130 
-, foro per la . 6664 

- del nucleo . . 4137 
-. tubo di . . . 8834 
Ventil* . . . 28311 
Ventiler . . . .2839 
Vcntllieren2839,4037 




























Ycntiliert 


1848 


Wrkettet 


Ventlllcrt . . 288.1 1 ' Vcrblndung’sdraht, I Verbrauch- 
-e Feldapule .838” perader . . .311.7! dlchte 

. 6567 j - hlnterer . 311 JO 1 -. Enerpie- . 


-er Kaston 
-er Motor . . . 21&9 
Vento elettrlco 123L« 
motors a . . 129..% 
pre#«lonc del 822.4 
Ventre d’lntcn- 
site .... 1087a 

- d'oscillatton 1087.1 

- de tension . 1087” 

- de vibration 1087a 
Ventre dl inten¬ 
sity della cor- 

rente .... 1087a 

- di oscilla- 

zione . . . 1087.1 

- dl tensione 1087a 

- di vlbrazionc 1087.1 
Vcnu d une »«ule 

piece . . . 406.10 
Verabredeter Tele- 
phonverkehr 1169.4 
Verttnderllche Er- 
repunp . . . 250a I 


—. vorderer. . 311.9 
-. Dreleck- . . . 947a 
elne elektrische 
- herstellen . 734x 
-. falsche . . . .735” 
elne falsche - 
au.'fiihren .786a 
Fehl-. ... 116JL8 


.727.6 
155a 
. 7270. 
. 759 3 
. 689.0 
.69(13 


-ffebiet 
-leitutu? 

-mease r 
Hoebst- 

-,Ol-.7l7x 

-spannunp 482.1,71 Us 
-stelle . . 60CL%, 727.4 
Verbrennen . . 381.9 


Verphe, ferro in 844s 
VergHftnngr, Blei- 85-% 
Vorpleich, durcb 
- eichen 
-lam[>e . . 

-rheostat 
-wlderstand 
-er, Phanen- 


648jft 
979j4 
666/ 
*678jn 
. 686.4 

-nripsmethode . 625a 


Verpoldunp 


.Fern-. . . . 1135-5 dcs Wider* 
Hofmannxchc standes . . . 587.4 

Kabri.::: :^ v, ' rbr, ' nnun " 
-skabel .... 469.5 1 
-Hkanal .... 830x 
-skasten .... 882a I 

-skitt. 784.1 j 

-sklemmbrctt 865ao J 
- - fiir Sehmelz- j . sw n rmo *p C zlfl- 
strelfon . . .86 #j| Kch( . * 1255 . 

-sklemme . . . .5.7:,.. . ... . fi ._ 

—, kreuzfor- 1 J^rj^uben . . . 610.1 

ni i ?c . 5 j^ \ erbunddampf- 


ersten (zweiten, 
dritten) tra¬ 
des .510.0 

dcs mensohlicheu 
Korper* . . 610-% 
-Hmotor .... 128x 


9919 

1206> 

1206.li 

1204a 

12039 

12063 

120U 

1204a 

1204.1 

12O3J0 


Span nuns’ . 158.1 -aklinke, einfaehe 
-e Stromdlcnte 271a j - ohne Auruf- 
-e Verlustc . 499.1 1 I zeiehen . . 1140a 
-es Volumen, A rtto- j Kupferband- 3S5a 

meter 111 it-cm 54.9 lcitendc . . . 734a m 
-erWlderntAnd578.il ! -sleitunp 768.7, 1129« Acrbunden 


-er Zustand . 1358.1 1 Lot 
-er - der Lcitunp 1 - der Mapnet- 
1000a! spulen 


moHchine . . 118a 
-dynamo .... 214 ” 1 
-errepunp . . . 263-% 

-motor. 221.3 1 

transformator 228”; 

. 734.% 1 
1162.9 
. 734.7 


Verllndcrunp der 
Gestalt aes 
Feldcs . . . 176.9 

- - Kopplunp 1091.1 
-, stetlpe . . . 1093.7 

stufeuwei.se 1093a 

- der Winkolpe- 

sehwindip- 
keit. 245.1 


. 826a : falsch 
I -, leitend 
. 338 7 1 Vcrdamnl 
.* 844a 1 fahipkelt 
j -vcrmojji'n 
q-q j. -w&rine, spezifi- 

| sebe .... 1265.1 

*. 879a 


112x 
. 112j6 


Muffon- . 

-sinufle mlt 
Deckel . 

—, pcrlllte 

—. Platte . 

- -, Kabel- . . . H4&9 

— der Rolirver- 
sehraubunp 878.4 

,, um. i - zylindrlaehe 879.3 

> crankern 897x, 810a d<*r Phasen • 

Yerankertrr f.lsrh,. ' •*¥), I ' orderamc 

r - J - *844.11 o.w.r ' ' ' 5IT : Ver,lpt • • 

; M'/bsizcntrif- j Verdlohtun*. elck- 
remit Mufli‘n-83SLS Irlache - dea 


-wert.112^ 

-ziffer.112.4 

Verdeektc Jsolier- 
rohrver- 

- 7 ^ 


Faden 
Verankerung 


. 868-1 
. 38.4 
.752.4 
1219x 1 


-sbolzen 
-sdralit 
- den Drahtes In 
der LttiiiTH- 


811” 

811.1 


rlcheumr 
-skette .... 

-, Hpulen- . . 
Vernntimouie- 
rtinp. . . . 
\erbaud . . . 
-kaaten . . . 
-sehere . . . 

-watte .... 
Verbinden 828 -h, 734.4 
zwei Tidlnehmer 
1130a 

Verblnder . 
Verblndiinsr 
- der Anker- 
drUhte . 
eln<‘ - auf- 
heben .... 735.7 
-wbotren .... 336-s 
-, Britannia- . . 82afl 


735.1 


Rauches 


. 820r 
. 811.4 
416.ll 


1205.4 
. 607.” • 

I Mwl? 1 - yerkottfU: 


. 6 OIJ .1 ! 


8:15.4 
. 734X 

. 311.4 


1357J 

ra71 1 Yerdl^rU . . . 752.4; 
Verdoppler, Elek- 
trizitllts- . 1281.7 
-, rotierender 128lj) 
-, Wassertropf- 128Ls 
Yerdrebuilt? des 
Feldes . . . 267” 1 
Verdunncn . . 916.4 
die Sllure . . 65.7 
Verdunnte 

Sehwefelsfture 2.4 | 
22.7 


In - Nctzen 
-ssianire 

-ssterker . . 1131a, 

-sstelle, Kabel- 840” 

-sstopsel 88Hx f 1132.1 | 

-s>turk. . . . 1015.4, 

—, atifklapp- 

bares .... 872” 

-on tauschen . 483a 
- die - trennen 1130” 

403.4 ; 

-, vormerkwelse ' . . 

1162.7< , r , l«.us»unir 


Wiinr- .... 824a 
-Mzangre, mil der 
- wiirtren . . 824a 
Verbleion der 

Masse .... 45a 
Vorblelter Holz- 
kaston . . . 37.r» 
Verblciuni? . 1204.13 
Verbotfene Mem- 
bran . . . 1111a 


1312a 


Doppelkepel- H24.s | v u "*“ * * * "tltr 
llraht- .... H24.I ' ‘Tbolacn . . . 3fl6j* 
-sdrahl . . . . 811j>, Vt rbolzuuif . S96.io 

— zwlsehen i Verbrannte Stelle 

Anker und j des men^ch- 

Stro»n\vender421.7; lichen Kor- 

- tcekriiinmterSlla pors.510a 


. eb ktrisehe 
Verolnfaehtes 

Schema . . . 309.4 
Vereinltfiincr der . 
IMattenfahnen 40.4 ! 

-durch 

(ilelien . 

-durch 

Loten . . 
Vendnskerzc 
deutsche 

VerelHuntra- 
ifefahr . 
Verlliichtiicum? der 
Saure .... 53a l 
Verfuirbarc j 

Fneriric . . . 06.7 ; 
- Oberflaehe . . 420i 


. 40x 
. 40a 
. 979J 
821.15 


Eintanch- 
Griin- . . 

-, kalte . . . 

Kontakt- 
-, Matt-. . . 

-. Rosa- . . 

Rot- . . . 
warme . . 
VerirroOerter 

Wlderstand 576.4 
VertTroUerune* der 
Polzahl . . . 27&» 
Vereutu n^meeser, 
Wrlphtscher 6963 
Verhkltnis de« 
Kabelseclcndnrch- 
mtMHerH ztim 
Durehniesser der 
Isollerschicbt 906.4 
Verhaltunenvor- 
schrift, Deson- 
dcre .... 514a 
Verlficacion, cAl- 
culo de . . . 247.; 

- a distancla . 7204 

- dc la marcha del 

motor . . . 5914 
Verlticador . 117X5 

- de aislamleitto683a 
-a period ico684.i 

- para la bate- 

ria.80 ls 

- de contadoresOMLa 
Verlflcar la g'radua- 

clon .... 6464 
Veriticatcur . 1172a 

- de batterie . 89a 

- ftl .... 1827a 
calcul de . . 247.7 
isolateur de . 904a 

-. lampe de . . 663.1 
Veriflratorc . 1172a 

- di filo . . . 1327.4 
Vorificazione a 

dlHtanza . .7204 
Verifier la irradua- 

tion. 649.4 

Verin.399/ 

Veriuntfunjr . . 4±L7 
Verkauf von 

Enercrlc . . 713.1 1 
-preis, Netlo- . 714-1 
VcrkJlnfer, Elek- 
tri/.itkts- . . 694a 
Verkehrabwlck- 
lutif? . . . 1159a 
Mehrfach- . 11029 
Vcrkettete Drei- 
phasenschal- 
tune .... 202a 
-es Menrphaaen- 
svatem . . . 2069 
-e Spannuner 204 j«j 
- er Strom . . . 204> 
-e Vcrblndun^. 

-e Zweipbosen- 
8Chaft uni?. . SOli 
























Verkettung 


1849 


Verschleltt 


Verkettung, elck- 
trUche Spulen- 

2609 

magnetlscbe 
Spulen- . . . 2692 
Phasen- . . . 201 9 
-spunkt .... 2(4.1 | 
Verkloldung . . 4034) j 
ElseUblech- .6112 
-> Manor- .... 893.7 
-. Sehiitz- . . . 8119 
Verkniipfunga- 

schaltrelaTs 11017' 
Verkobaltung 12029 
Verkohlbar . 1340 j> j 
Verkohlen . . .Oils! 
Verkohlte .Stoff- 
scheibe fur groQe j 
WidersUnde 1338.7 j 
-es Tuch . . . 18389 
Verkohlung . . 9189 j 
-sapparat . . 1339.1 i 
-age fill} . . . 13389: 

- cles menschllchen 

Kbrpcrs . . . 6112 I 
oberflttchlichc 913.7 | 
Verkupfcrn, den 1 
obercn Tell dor j 
Rctortenkohle \ 
galvanlsch . 16.7 1 
Verkupferte Kohlc : 

366.7; 

- Kramne . . . 8652 
Verk 11 prerung 12029 

Pinael- . . . 1206.7 
Verkiirztcr Wick- 
lunggschritt . 310.4 
Verkurzungskon- 
dens&tor . 10939 


Verlitzmaschine. 1 
Tandem- . . 74 i$ 1 
vertlkale . . 7429 
Verlitzen . . . 742a 
Verlitzung . . 7422 
Verluten eincr 
Drahtverbln- 
dung .... 8262 
Verlbtet, fertlg 94« 

-. un-.94.7 

Vcrlust .... 290.1 
-, Ankereisen- 290.10, 
Anlauf- . . . 2932 
Arbeit*- . . 296.10 
-e, Bearbcl- 

tungs- . . . 29L* 
-c, Biirston- . . 291s 
-,-reibungs- . . 2939 
Dnrchscnnitt- 
encrglc-. . 724.10 
-c\ Elnzol- . . . 291s 
-c, Efron- . . . 2909 
elektrisclier . 2919 
Erreger- . . . 2918 1 

- durch 

Krregung . . 601.6 ' 

- - Funkcn . . 2919 
-e, Uesamt- . . 2969 
-e, -eisen- . . . 2919 

Hbchst- . . . 296.5 
Hysteresis-. . 290.7 

- durch Innere 

Ankerstromc 292.6 

- nleht isoliorte 
Ankerbolzen 2919 j 

-e, Kern- . . . 2909 1 
-e, Kollektor- . 293.4 
-e, Kommu¬ 
tations- . . . 2932 , 


Verlunte, Voll- 

lattt. 296a 

-wjirmc .... 2829 
Wftrme- . . . 296 9 
Watt- .... 2902 
Wlrbeltttrom- 2909 
- durch Wlrbel- 
strome In den 
Ankerleltem 292.4 

-zlffer. 296.7 

-e, Zacken- . . 2912 
-c, Zahn- . . . 2912 
-, zus&tzllche . 4916 
-c, - Eiaen- . . 291.7 
Vermehrung der 
Rurstensfttze 3122 
Vermessingun^^ 

Vermlctung, 

Ztthler- . . . 7142 
Vermilion . . 7M6a< 
Vermilion . . 786a 4 
VermlttlungH- 
perttonal . . 11719 
Vermoderung . 8069 
Vcrnachl&sMig- 

bar .... 18302 
VernachUsttigen, 


Verni, papier . 3692 
Vcrnlce . . . .3679 

- d'ambra . . . 8689 

- anti-acida . . 1039 

- copale . . . 785.13 

- electra . . . 367.13 

- giapponese 367.13 

- di Heislng . . 104.1 

- per indottl . 868.2 

- isolante . . . 867.4 


Vcrputz . . . .89615 
Wand- .... 8969 
-en der Gussan- 
sktze an den 
Akkumulator- 
platten . . . 94 j 
V erquicken . 12089 
Verre.9619 

- clalr.9169 

chloche en - 

mat.968j 

- com prim £ . . 7829 

- dit flint . . . 961.7 

- tinement p!16 6826 

- opale . . . 9i6a0 

- pulverise . . 6826 
globe cn - ala- 

bastrin . . . 968.4 

- cn - clalr 962ao 
-, - cn - depoll 9632 

- cn - opale . 9639 
-,- en - opa¬ 
lescent . . . 9689 

-tt, lunettes k - 
fumes .... 8992 

- -marbre . . . 7829 
-. papier de . . 8859 

- soluble . . . 24.10 
tige en ... 499 

VerrO, papier .8869 
Verrlcello . . .8999 
Vcrrlogelungtt- 
system . . . 6479 
j Vcrringern, den 
Widcrstand 6769 
Verrlngerung der 
Funken/.anl 10682 
, - - Polzahl . . 279J 
Verrostetc Mem- 


Verkiirzung dcs -e f -tator- . . . 293.4 

Luftlcltcrs durch -e, konstantc 499ao 

Kapazlt&t . 10989 -.Kraft- . . . .294.4 

- dcs Wlcklungs- -o, Kupfer- . . 292.1 

schrittcs . . 8109 ' -e, Kurzschluli- 2922 
VerlUngerter -, Lagerrei- 

T-LuftU*iter 10802 bungs- . . .2949! 
Vcrlkngcriing dcs -e, Lccrlnuf- 296.11 . 

Luftleltertt durch 6002 I 

Spulen . . . 10932 -, Lcltungs- . . 7839 | 
-ttttpule .... 109:14 -. Luftrelbungs- 2969 
-Hstfick .... 4002 magnetittcher 290.4 
Verlegen . . .8272 -maximum . .2969 

- von iMolierrohren mochaniseher 2949 
In Zementputz892.7 -e, niclibarc . . 4909 

Verlegungsart 8179 -. Mindest-. . . 296.1 | 
Verlcgung elek- . -minimum . . . 290.4 
trlscher Loiter8622 ohiiittcher . . 2929 : 

feste - eiues 1 -e, Polschuh- .2912 
Loiters . . . 862.4 I -e In den Pol- 

- der FluUkabel 8269 sehuhen . .21)19 ', 
-»Ittolierrohr- .868.1 Keeuller- . . 293.1 

otfene Isoller- 1 Keibungs- . . 2942 | 
rohr- .... 8682 , Rotorelsen- 290ai 
-,verdeckte Iso- I-e. Schleifring- 293 j> 
lierrohr- . . 8689 ! Statoreisen- . 291a 
Kabel- .... 8262 8 trom-.... 7339 1 
-skosten .... 7245 Stromwkrmc- 2929 

- von Lcitcrn auf I-.Total- . . . .2962' 

dem Vcrputz 86291 Touren- . . . 2962 , 
Leitungs- . . 8172 : -trennung 2964999 

- von Ia‘Ti ungen 1 (^bergangs- . 2942 

In Holzlcisten 8779 - f Um wand- 

-sttcheibe . . . 828.1 : lungs- .... 2902 
-, Vorschriften fiir 1 - durch ungleich- 
Kabel- . . . 8269 m&ttlge 8trom- 

Vcrlltzmaschlne, vertellung . 293.7 

l)raht- . . . 7429 -e, veriinder- 
einfaehe . . .742.7 1 llchc . . . 499.11 
Henkrechtc . . 742J)! -, Vibrations- . 295.4 


- ad olio . . . 8 O 8 . 1 , bran . . . llllao 

- sterling . . 307ai Vcrrottcn (positive 

Vcrnichtungder Flatten) . . 46.1 

Polarisation 10.4 Vorrottung des 
Verniciare . . . 7869 Gumrals . . 867.4 
Vernlclato in Verroulllage, dltt- 

ncro .... 6189 posltlf ae . . 6029 
Vernlckelte -, prise de courant 

Metalldosc 11189 k Interrupteur 

Vernlckelung 12029 avee dispositlf 

-.Hart- . . . 12029 de.8902 

-, Zinkblech- 12022 -. syst^me de .6479 
Vernier calipertt3799 Verroulll^, 

- micrometer ecrou . . . .6419 

gauge . . . .8799 Versagen des 

- wire gauge . 8799 Stromes . 187ao 

jouge a . . .8799 Versare 1‘acldo 

Vernieten . . . 8969 nell’accuniu- 

Vernietung . . 396J latore .... 662 
Vernis. 8679 VcrsatzstUnder 

- 0 l'ambrc . . 8689 fiir Buhncnbe- 

- au caoutchouc3672 leuchtung . 9492 

- au copal . . 786.13 Vcrschiebbarkeit, 

eoiiche dc . 367.15 geringe - dca 

- electra . . . 867.13 Flattensystems 

- gras. 368.1 429 

- a l’huile . . . 368.1 Verschiebung 12762 

- pour induita 3682 - entgegengesetzt 

- isolant . . . .367.4 der Prehung 4289 

- du Japon . 867.1 2 — ncutralen 

- -laquc . . . 78oa2 Zone .... 268J* 

- a la paraffine 7869 -, IMiasen- . . . 1982 

- sterling . . 367ai - im Sinnc der 

- au ttuccln . .3689 Prehuug . . 428.7 

Verordnung be- -, Strom- . . . 1314ai 

tretrend Akku- -sstrom . . . 12769 

mulatoren- -swlnkel, 

fabriken . . 869 Phasen-. . . 19&4 
Verplatiniernng VerschlelO der 

12047 Bursten . . . 477.4 
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Vibration 


Yewchlleflbarer 
Hasten, ralfc 
Deckel . . . 8842 
- Schalter . . . 624.3 
Yersclilingcn, 

slch.7472 

Verechlingung, 
Draht- . . . 8192 
Yerschlossen, luft- 
dieht . . . .6612 
VerschluG, B a jo- 
nett- .... 404.fi 
hermetUchcr 

1869.13 

-» lnftdlchter 1369.13 I 
-platte .... 1225.4 
Rohrend- - ans 
On ram l . . . 880.4 
-stQck .... 1226.0 
Transport-. . 842-8 
Yerschobcii, In der 
Phase - sein 1982 
Verschrauben . 3962 
Verschraubung 896.2 
Yerschuttete 

Stturc .... 612 
Vcrsellcn . . . 7482 
Verscllte Doppel- 
schnur . . . 868.7 

-e Drkhte . . . 7482 

-e Dreifachschnur 
8691 

-c« Kabol . . . 76121 
-es Zweilei ter- I 
kabel .... 7612 
Vertteilung . . 748.4 
-, einfaehe . . .7482 
-, komblnlerte . 7482 1 
Versenkbohrer 891.1 
Verscnken, das I 
Kabel . . .8482' 

Versonker . . . 891.1 

Verscnkter Kopf 

6412; 

Verscr l'aclde 

dans Tele- | 

ment .... 662 , 
Versetzte Pole 4692 
Verslbles Ele¬ 
ment .... 262 
Verslcherung der 
Akkumulator- 1 
battcriengegcn | 
Rcparaturcn j 
flir jahrllchc ! 
Quote .... 712. 
-, Fnier- .... 7182 
-sprkmie .... 71.4 
-, I'nfall-. . . .713.1 
-svertrag . . . 712 j 
VerHilbern . . . 99U 
Versilberung 1203.1 
Koutakt- . 12062 
Verso della ro- 
tazlonc . . . 243.7 
Verso rgen . . . 7262 
Verstanlunp . 12052 1 
Verstanden . 10042 
Verst Hrken . 408.io 
die Batterle . 1012 ' 
-, - San re . . . 662 , 
Vcrsthrkunga- I 
batterle . . . 102.1 
-lehtiug . . . .7692 
-metbode . . . 6262 
-schirm . . . 1243J0 
Ver^taubung der 1 
Elektroden 11872 1 
Yeratelfen . . . 4082 


Versteifung . . 811.7 

- der Endplatte 49.4 
-srlppe .... 40 Lb 
Y erstellbare 

Bursten . . . 428.4 
-erHalsrtemcn 11412 
-er Kontakt . . 890.4 
-es Kontakt- 

Htuck .... 6392 
Verstellung, Bttr- 
aten- .... 2742 
-swinkel, Bursten- 

2742 

VerstemmteBlci- 
mnffcnverbln- 
dung .... 833j 

- Hanfmennlge- 

muffenver- 
bindnng . . 8882 
Verstreben . . 812.1 
Versnch .... 4832 
-dauer .... 488.13 
-. Dauer- .... 4842 
-ergobnl* . . . 4842 
Kurzschluft- . 6042 
Lecrlauf-. . .600.1 
-sspannung . . 161 .1 

-szelle.322 

Vert de gris . 12192 
Vert-de-grls . .762.4 
Vcrtauschung 
parallel ge- 
schalteter 
Drkhte . . . 8422 
-, zyklische . .2002 
Yertellstatlon . 7212 
Vcrteilte AVIck- 
lung .... 8212 
Vcrtcilen . . . 738j> 
Verteller 1042.1,12792 
-platte .... 10432 
-rahinen . . . 11482 
Verteilung. . 788.ii 
Bclostungs- . 7062 
-.dlrekte . . .7262 
elektrische. 1276.4 
Energle- . . . 1662 
lndlrekte. . .7252 
-skasten 8462, 882.1 
-.Kraft- . . . .7042 
-sleltung. . . .789.1 
-sleltuniren . 722J0 

- des MagnetIs- 

mus. . . . 12892 

-s roast.8012 

-snetz.728.1 

-, Oberflkchen- 1276 2 
-, okonomischc 

- von Kupfer 
und Risen . 2682 

-spunkt .... 7392 

-srlng.8012 

-srohr. 8732 

-j*seh alter . . 13332 
-ssehiene . . . 6142 
-asleherung . . 668.4 
—, Drehstrom- 6582 
—, Dreileiter- . 6582 
-. Strom- . . . 738.12 
-ssystem .... 7892 

-stafcl.609.1 

-, wirtschaftlichc 

- von Kupfer 
und Elsen . . 258.0 

-szentrale . . . 7022 
Vertiral compo¬ 
nent . . . 241.13 

- dial instru¬ 

ment .... 7002 


Vertical engine 117.7 

- position . . . 66 L 8 
I Vertice di nna 

linea .... 809.4 
; Vert I do, Acido . 512 
I Vertlofte Kollek- 
I torlaraelle . 476.7 
1 Vertikalbohrma- 
I schine . . . 8912 
; -dampfmaschi- 

j DC.117.7 

I -galvanometer 671.4 

-kern.4672 

I -komponente 241.13 
I - - des Erdmag- 
1 net ism us . 1300.1 1 

1 -orthodlagraphl246J 
1 -stellung . . . 6612 
( Veronglfiekter 6072 
| Verunreinlgungen 
I der Skurc . . 61.10 
Yerwaltungago- 
! bkude . . .716.1 
| Yerwnndelbares 
1 Telcphonsy- 

stem . . . 11682 
V erwpchaclbarer 
I Sicherungsstdp- 

I sel.9002 

Vcrwendung iso- 
I llerter Werk- 
zeuge .... 6132 
Verwiekelt . . 680.1 
Venvundeto 

Stelle .... 6002 
I Verzahnung . 448.10 
: Verzerrung der 
i Kurve . . 196.il 

! Verziehen,sich 381.10 
Verzinken . . . 897.7 
Verzinkter Eisen- 
1 draht .... 740.4 
Verzlnkung . . 3972 
1204 ji 

i -. galvanise he 897.in 
Verzinnen . . . 8972 
Verzinntcr 

Drabt .... 7492 

- Kupferblnde- 

draht . . . 818 jo 
— draht .... 7402 
Verzinnuug . .8972 
12042 

Verzdgern, 8 tch 1982 
Verz.bgerung 1260.4 

- derMagnetisle- 

rung .... 1802 
! -. Phasen- . . . 1992 
-swinkel .... 199.4 
: Vorzwcigon 2 icli 737 .fi 
I Verzweigt . . . 738.1 
-er Funke . . 1063.7 
j -e Strdmc . . . 1432 
1 Verzwelgungs- 

punkt .... 788.3 
■ -srneostat • . . 6662 
! -, Strom-.... 1482 
Veseiche, forraa- 
| zlone di . 6 IO .10 
Vessel, earthen¬ 
ware . 8.4 

Impregnating 7732 

- for measuring 
conductivity 1186.4 

Vestibule, lampc 

de.9222 

Vestldos que mo- 
lestan .... 607.7 


YAtcmenti gA- 
nanta . . . .507.7 
Vetra della plla . Ls 
Vet rat a. carta .885s 
Vetriolo bleu . 196 

- ferroso . . 1211* 

- dl zinco . . . 1L7 

Vetro.#61/ 

I -i affumicati, 

occhioll a . 9912 
! - alabastrlno, 

globo di . .9694 
appannato, 
globo dl . . 9693 
-. bacchetta dt. 46/ 

- chiaro .... 919/ 

I - compresso . . 7829 
1 - flsso.199 

- di marmo . . 782/ 

- opale . . . 919i» 

, - opalescente, ri- 

j rtettore dl . . 966/ 
plastra di . . 999 
: -, polvcre di . . 682/ 
-, reclpientc di - 
enrvato ... lit 
rivestlmento 

di.6189 

-. sfera dl . . . 14.7 

- solubile . . . 24J6 
-. tubo di ... 49: 
Vetroso, raatc- 

riale i sol ante 867/ 
: Vettore . . . .2412 
i Vettoriale, poten- 
zlale .... 164/ 
; -, diagramma . 24Ls 
1 Vetture, batter!a 

per.893 

Via.899/ 

Vibrabilltk . 1110.7 
Vibrabllity of the 
diaphragm 11107 
, Vibracion . . 10894 
1 - Clara .... 10892 
1 -. dlsposlcldn 
I de.. 10272 

- fundamental 10896 
, — de la an- 

tena . . . 10943 

- lmpresa . . 1081/ 

- lnduclda . . 10897 

- mecAnlca . . 4695 
-. perdlda por . 2994 

- propla .... 102/ 
-es -s, numero 

d e.192 jo 

- superior . . 10892 
Vlbrador . . 1027.4 
Vlbrar .... 10893 
Vibrare . . . 10893 
Vibrate, to . 10893 
Vlbratcur . . 1027.4 

1 10272, 10642 

Vibratllltd de la 
membrane 1110.7 
1 Vibrations ver- 

lust.206.4 

Vibration (= oscil¬ 
lation) . . . 1017 

- (swinging). 10894 
-, constrained 10896 

- device . . . 10272 
-, forced . . . 10896 

- galvanometer 670.7 
natural . . . 191s 

- node . . . 10872 

. - period . . . KK\4 
! •.- of.191s 
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Vis 


Vibration, sinus- 
odlal . . . 1M.13 
-, time of . . 192.li 
Vibration (— oscil¬ 
lation) . . . 192.7 , 
-s, amortizement 1 
des .... 1084.7 
caract^re de 

la. 1087.4) 

-s, coincidence I 


de .... 

.301.4 

- coutralnte . 

10863 

—s, dephusage 


de .... 

10862 

-s, difference dc 

phase de 

10883 

diMpositif dc 1027 a 1 

duree de . 

19211 

- do - des 


ondes . . 

10853 

£tat de . . 

10883 

- fondamen- 


title .... 

1088a 

— de rantennel094a> 

- induite . . 

10867 

- mecanlquc 

. 4633 

- nette .... 

1086a 

nceud do 

1087a 

-s, nombre de 

. 192A 

-s, - de - pro pres 192.10 

periodc de 

.3013 

- de - nette- 

ment deflnie 1087 a 

- dc - des 


ondes . . 

108IU 

perte par . 

.295.4 

-, phase de . 

1087.10 

-, - de - opposeelOHSa 

- propre 


192.4, 8013, 

10860 

- sinusoidalc 

194.13 

- superieure . 

1080J 

-. ventre de . 

1087.1 

-s. vitesjw»do pro- 1 

pagatiou 

1083a 

des .... 

Vibrato! re, cir- 

cult . . . 

1088.1 

Vibrator. . . 

1027.4 

Vlbratorc . . 

1027.4 

Vlbrazionc 

1086.4: 

-, disposalvo di 1027 a 

- fondamen- 


tale .... 

1086a 

— dell'antenna 


10943 

- Impress a . . 

10863 ! 

- IndottA . . . 

108&T! 

- meecaaica . 

. 4633 

- netta . . . 

1086a 

perdita per 

.296.4; 

- superiore . 

1086A 

Vibrer.... 

10863 

Vibrlorvorrich 


tung . . . 

1027a 

vice. 

384.10, 

-.draw . . . 

830.4 ! 

-Jaw- .... 

384.10 1 

Vice. 

. 6473 

- d’un cable . 

.004.7 


Victinic d'nn ac¬ 
cident . . . 507.3 
Vldangc, Iron de- 
d’hulle . . . 442.7 

Vide.9173! 

a.490.4 

lampoule est- 
d’air . . . 918JS 
-. le-eat fait dans ! 
lampoule 91<U 3 1 
caracteristlque 

k . 509L2 

courant A . . 6013 
-» declanchement 

69(13' 
47(13 | 
600.1 
163.10 | 
917a | 


- du filament 

de ch&rbon OlH.io 

- denotement . 372.7 
Vlclno elemento 883 
Vlcleux .... 647 a 

point - de 
l’lsolcment 904.10 

Victim .507 J 

Victima . . . .607J 


demarrer a 
essal k . . . 
-.excitation k 
-, fain* le . . 

-, fonctlonne- 
ment k . . 
lndlcateur de 917.9 
in tenuity du 
eourant a 
m&rchant k 
-, mare he k . 

-. uictbodc de 
marche k . 

- parti el . . . 
pertes A . . 

-. pom pc k . . 

-, procede au 

806.7, 

puissance k , 

-. secholr k . , 
tension k . 
travail a . . 
tube A . . . 
voltage k . 
VidcrThulle 
Vidrlar . . 

Vldrlo. 88 Lc 

- alabastrino, 

globo de . 

-, barra de . . 

- bianco . . . 

- comprlmido 

- deslustrado, 

globo de . 
globo dc . . 

- murmoi . . 

- opaco, reflector 

dc.9653 

- de opalo . . 916.10 | 
papel de . . . 38oA 
placa de . . . 93 a 
polvo de . . . 682 a J 
rcvcstlmlcnto 

de.618 a 

- soluble . . . 24.10 
tubo dc . . . 49.71 

-, vaso de - aco- 1 

dado .... 14a 
Vie, essal de rap- i 
peler quclqu'nn | 

a la. 507 a 

Vlcllllr (toles de I 

fer).182 a ; 

Vlcillissement 

d un aimant 12933 

- £lcctrlque de 

1 ’alcool . . 1366 a 
V ielfaeliklinkc 1143.4 

- -nfeld . . . 1143a, 

- -nstreifen . 11483 
-schrank . . . 11883 
-aprcchavHtein 1041.1 
-staugenDlltzab- 

leltar . . . 1019 a 


.499a 


.6013 
. 4783 
.499a 

. 601.4 | 
1880.11 
296.il > 
. 917.4 

, 9173 
. 601.11 
. 876a ! 
. 601.2 
. 1663 
1096a, 
. 60132 
. 442a 
.782a 


. 96&4 
. 49a 
. 916a 
. 782a 

.9633. 
. 14.7! 
782A 


Vielfach- 

telegraphle 1O08 l 7 
-umschaltetafel 

1142.1 

-umschalter . 1139.7 

— mlt gemein- 
samer Anruf- 
und Mlkrophon- 
batterle. . 1163a 

- - mlt Gltih- 

lampcnslgna- 
llsierung . 1146a 

- - mlt Klappen- 

anruf . . . 1146.4 , 

— fur Orta bat- | 

tericbetrieb 1147 a . 

— mlt Hchau- 
zeichen . . 1142.4 

—, schrankfor- 
rnicer. . . 11403 

— in it selbst* 
tatlg tdeh 
hebenden Klap- 
pen .... 1146.7 

— mlt selbstt*- 
tigem d op pel- 
ten SehluB- 
zelehcn . . 11463 

— mit Spring* 
zeiehenanruf 
und Oltihlam- 
peaslgnall- 
sicrnng . . 11423 

“ “1 tischiorniijfcr 

11463 

— fiir Zentrai- 
batteriebe- 
tricb . . . 1147.1 

Vielfache Fun- 
kcntelegra- 
phie . . . 106&A 
-os, gemeinaamea 

236.11 

Vielphaalg . . 201 A 
—e KurzschlnB- 
wicklung . . 8243 ! 
-polanker . . 409a 1 
-polig .... 168ao 
Viento.81U 

- de cadena . . 811.4 
-. direceldn del 464.4 

- electrico . 1231 a 
-, motor de . . 1293 
-.preslon del .822.4 
Vlereckschal- 

tung .... 203.4 
-fachapparat 10413 
-fachtelcgraph 10413 
-felderplatte . 483 
-kantclscn . . . 346.4 

- -kopf . . . 640.10 
-leitcrsystem.Drei- ( 

phasen- . . . 2023, 

- Zwei- | 

pha*cn- . . 201 a 0 

-lochwicklung 322.7 
-phascn-lting- j 

sch&ltung . . 203.4 | 

— -Sternscnal- 
tung .... 2083 

-phasig .... 2013 1 

-polig.168 a 

—c Dynamo . 2123 
-stabvarlo- 

meter . . . 1834A 
-taktmaachine . 138 a , 

- -motor .... 128 a | 

-teillg.407a j 

- -er Isolator . 794JI 


Vlertelnerlode . 1912 
Vlerwalzen- 

kalander . . 77819 
-wegeverblndungs- 
mu He . . . . 844A 
Vletix Sevres . 7813 
Viga de funda- 
cion .... 4663 
Vigllaneia 4703, 6193 
Vlguetns . . . .846 a 
V llebrequin (In¬ 
strument) . . 983 

- (arbre) .... 890 a 
V iollelschc Platin- 

elnhelt] . . . 9783 
Vlolle’s platinum 

unit. 9783 

Virgo la . . . 1006.7 
Vlrgolettc . . 1003a4 
V Irgu let teiegr.)100fL7 
Virtual a. c. . . 1363 

- value of the 

electromotive 
force . . . 1962.7 

- of the strength 
of current U60ao 

Vlrtuels, amp 6 rea- 
tours .... 486.7 
Via.680 a 

- -agrafe de 

courrole . . 4453 

- d'Archlmede 1295a 

- k ailettes . . 5423 

- d arret.... 5422 

- ft bois .... 5429 
- k t£te 

ronde . . . . 866 A 

- - brochc . . 542 a 

- de but^e 646 a, 10153 

- calante . . . 6424 

- de connexion 560a 

- - contact . . 535a 

- - - nour 
bouenon fu¬ 
sible fcdison 9024 

- k crochet . . 6123 
d^former le 

filet d’une . 5417 
d£marrcur a - 
sans fin . . . 596 a 
desserrer une 544 a 
E dison .... 9603 
engrenage a - 
sans fin . . . 449 a 
engrenage k - 
taugcutc . . 449 a 
fermer it l’aide 

dc.5442 

filet de . . . 539jf 
- k drolte 540a 

- dc - pointu 6403 

- de - tran- 
chant .... 6403 

- dc - trian- 
guialre . . . 5403 

fixer a l'aide de&44A 
folrer le filet 
d'unc .... 5417 

- k garrot . . 5424 
-. machine k faire 

les.3914 

- k m£taux . 5423 

- mierometrique 

542a 

- dc mise au point 

6427 

- molet£e . . 1025 a 

- 1 cell .... 4682 

- - oreilles . . 6423 




























Voitur* 


Vie 

Via k point* . 10064j 

- de predion 

pour HI . . 584.7 

- r accord e- 
mfent .... 550.1 

- - rappel . . . 842.7 

- r^glagc 542.7,642.7 

- r^gulateur a 
allottee . . 1009.7 

- regulatriec . 542.7 1 

- de serrate . . 5422 

- serrc-fll . . . 684.7 , 

- dc tension . 400.io 
tete de . . . . 639* 

- transport eu sc 1225.1 . 
treull elec- 

trlque u - 
sans fin . . 988* 
— k - tan* ! 

gente .... 988* 
trou de . . 580.il 
Vi» viva .... 248* 
Yiseosidad elec- 
trica . . . 13512 
ViscoaltA clet- 

trlca . . . 18512 
Viscoslte elec- 
trique . . . 13512 
Viscosity, electric 

13512 

Viscous hvsterc- 
sls.182* 

- Insulating ma¬ 

terial .... 775.1 , 

Vise. 384m 

-,jaw .... 884.10 
Visee. llgue de HtKs 
Visible engaged 
signal . . 114K* , 
Vislerllnle . . . 808* 
Vlsiou k distance 
par l’electri- 
elte . . . . 1177.8 
Vlslta de las 1 

pi las .... 1052 
Vlsltc. boite de 845.4 . 

- des elements 1062 
pults dc - ma- 

conne .... 830* 
VIskosc Hvstere- 1 
sis .... .182* 
Viskoslt&t, clcktri- 
sehe .... 18512 
Vlsser dans . . 644* 

- sur. 644.0 

- ensemble . . 5442 
Vista delantera 8112 

- por detrOa .3112 
Visto por el lado 

del eolector . 244.1 

- el lado de la j 
polea .... 2442' 

• dal lato del | 

collettore . . 244.1 ; 

- lato della pu- 
lcggia .... 2442 

Vitalism, electro- ! 

1310.4 

Vitali.smus, Kick- 
tro- . . . . 13HU 
Vlte ad alette . 642* 
-. ailentare una 544* 

- d’arresto . . . 5422 

- d’attacco . . 550.1 

- bordata . . 1026* 

- con bordo . 1026* 
cavlglla prigio- 

niera a . . . 542* . 
chlavc da . . 398* ! 


1852 


Vite, chluderc a 544*! 
• di chtusura . 660 j 1 
collegare a . 544* 

- per collegare , 

cinghtc . . . 445* 

- di contatto . 535.1 
-per turac- 

clolo .... 902.1 
-. ftssarc a . . . 544.4 
ghlcra a . . . 422* 
giunzionc a .8962 

- da legno . . . 542* 
-a testa col- 

ma.865* ; 

martluetto a . 899* j 

- da metallo . . 542* i 

- nilcrometrico 542* 1 

- perpetua, ingra- I 

naggio a . . 449* 

- a punta . . 1006.4 

- - ram pone . . 612* i 
ranella a . . 422.4 

- rcgolatrlee . 542.7 

- dl regolazlone 

642.4, 642.7 j 

- della ruota ad 

alette . . . 1009.7 

- senza fine, avvia- 

tore a ... 693* 

- - Ingranaggio 

a ..... . 449* 
sergente a . . 808* ; 

- a serrafilo . . 584.7 i 
strappare II 
vcrinc ad uua544.7 
strettolo a . . 898* 

-i, striugerc lc 896.4 

- di tensione 466a» 

- da terra . . . 804* 

- eon testa a spi- \ 

netta .... 542.4 

- dl trasporto 1225.1 
unlrc a . . . 5442 

Vitesse . . . 1249.14 1 

- absolae des 

ions. . . . 1188.7 
acceleration , 

de. 246,4 1 

aecroltrc la . 4< <.7 

- angulaire . 1250* 

- de l’arbre . . 295 j 
augmentation 

dc. 245.4 

augmentcr la 4n.7 

- dc champ tour- 

nant .... ITOjt 

- changcment 187* 
chungenient 

dc. 245* 

— la - angu- 
laire .... 245.1 

chute de . . . 477* i 

- de - angu- 
laire .... 498*; 

eominande aune 
- hy persy n- 
ehrone . . 300.:i 
-. - u une - sur- 
synchrone .300* 
-.Constance de 

la. 2452 

courbe de la - I 
de rotation . 247.1 

- critique d'un 

motor .... 502* 

- dc dechargo 1272.7 
dlagrainine de303* 

- de diffusion . 42.1 . 
dimlnuer la . 477* 


Vitesse, diminu¬ 
tion dc . . .477* : 

- de I'cau . . . 126.4 ; 

- finale . . . 244.il 
fonetionner 

jusqu a dissi¬ 
pation dc la * 
acauise . . . 500* 

- de formation 

des ions . 1160.1 

- hy persv n- 

enrone . . . 8002 
ludicateur de - 
angulaire . . 487* 
dont la - est in¬ 
fo rieu re au syn¬ 
ch rontsme . 298* 

- initialc . . 244.10 
machine k 

petite .... 119.7 • 

- maximum . . 244* 

- de. 244* 

inesure de la - 

angulaire . . 487* 

- optlque de la 48N* 

- de migration 1188.7 > 

1183* 

-relative 1183* 

moteur A faible > 
217*| 

- a grande . 217* ; 

- k - mod^ree 217.7 

- a petite . . 217* ! 

- A - variable 217* I 

- du mouvement I 

pendiilalre . 303.7 

- norm ale . . . 244.7 \ 

- pcrlpherique 244* 

- - du colleeteur260* 
-. nerte de . . . 477* j 

- do propagation | 

de mectrlcite 

1306* 

-des oscilla- , 

tlons . . . 1083* > 
-des vibra¬ 
tions . . . 1088* 
ralcntlr la . . 477* , 
r£dulre la . . 477* | 

- de reformation 

de* Ions . 1190* 

- regeneration 

des ions . 1190* 

- regime . . . 244.7 ( 
-, regulation dc 

la. 573* 

- dc la - angu- | 
laire . . . .489* 

- dc la - de ro¬ 
tation . . 1009.11 

- - rotation . . 243* 

-de l'induit 257.1 : 

-du mouve- 

nicnt . . . 1014*; 
la - de rotation ( 
oseillc entre 
x et y tours . 246* 

- du rotor . . . 257.1 

- sursynchrone 3002 i 
dont la - cst 1 

superictire au 
synchronisme298.7 

- Rvnchronc . . 800 j I 

- de synchronis- 

itie.300.1 

- tangentleile . 244* ; 

- du collccteur269* | 

- de l'induit . 2572 

- - du rotor . . 2572 


Vltesae de transmis¬ 
sion dans les 
cAblcs . . . 1S41 j 
-dc la pa¬ 
role .... 1157j0 

-radiotele- 

graphique 1103? 

-telegraph!- 

que .... 1000.1 

- de transport 

des Ions . 1183: 

-relative USto 

-.variation dc - 
angulaire . . 489 * 
Yltrco, material 
aislante . . . 367.} 
Vitreous charge 

1271.it 

- Insulating ma¬ 

terial .... 357.S 
Vitreux. lsoIant357J> 
Vltrinc, cclairage 

dc.91L* 

Vitriol, blaues 1216/ 
Eison- . . . 1216.4 
Kobalt- . . 1217.4 
-.Kupfer- . . 1216/ 
NicKel- . . . 1217:! 
wolQes . . . 12I7 j 
V itriol .... 12KU 
-.blue .... 1216* 
-.green . . . 1216.4 
white . . . 1217J 
Vitriol blanc 1217J 

- bleu .... 1216* 

- vert .... 1216.4 
Vitriolado. acldo 

sulfurico . . 5U 
Vitriolo bianco 11.? 
de cine . . . 1L* 

- verde . . . 12164 
Vitrlt .... 366 ji 
V itrlta .... 36114 
Vltrite .... 366J4 
Vltrousy seleni¬ 
um .... 1174J 

Vittima dl un 
accidente . . 607J 
Viva, forza . . 249* 
-,fucrza . . . .248* 
Voles, boite de 
jonction k 
quatre . . .8444 
Vole de contact 562> 
contact de . 10512 

- de contact 

tnegale . . . 6025 

- contact ru- 
gucuse . . . 6012 

- - glissement. 602 i 

Voile.6i0ii 

Voller, so . . 38U0 
Volrle, travaux 

de .... 835do 
Voiture a appa¬ 
rel la . . . 10W.7 
-, batterie de . 

- k dynamo . 1099/ 

- d'eelairagc . 91(17 
cclairage dc . 9113 

- a generatrice 1099* 

- groupe elec- 
trog^ne . . 10916 

- -laboratoire pour 

cables . . . 6844 

- - pour l'cssai 

de c&bles . . 684.4 

- k outils . . 11002 

- de projecteur 960* 






















V oiture 

Volture radiotele- 
graphlque 10992 
Vol, connexion 
en - d'olscau 835.7 
raecordcmeut 
en - d’olscau 83a7 
Volano. dlnamo 

a ..218.3 

-, effetto di . . 2492 


1853 


roton* a 


. 413.2 


Volaut,action de249->. 

- d’arr^t .... 646.2 I 

- de commando 550.61 
effet de . . . 2492 , 
freln electro- j 

magnetiquc I 
but le . . . . 4522! 

- A main .... 560.6 I 

-. masse faisant 249.7 1 

- de manoeuvre 550.6: 

polds faisant 249.6 
rotor.4132 

Yolante, efecto 
de., 

- de maniobra 


- h mano . . 

- de parada . 
peso del . . 
polea . . . 
rotor . . . . 

Volantlno . . 

- di arresto . 

- comando 


2492 
404-8 j 

550.6 ! 

404.6 
6462 

249.6 
447.1 
4132 
404.8 
6462 

. 550.6 


Voltampere . 18862 
-, Kilo- .... 1285.7 
-meter.6820 

- kombinlcrtes 
Taschcn- . . 883.1 

- -, Mill!- . . . 6832 
Volt-ampere . 12062 
Voltamperonictre 

6822 

- de poche . . 683.1 
Voltaniporlo . 12052 
V oltanipcriuctro 

6829 

- taseabile . . . 688.1 
Volt, combined- - 

and ammeter 882.9 

- dynamo, x- . 209.7 
Volt, Kilo-. . 1202.1 
-,Mega- . . . 1261.il! 
-messer .... 678.7 | 
Voltmeter . . . 078.7 i 

apertodischcs 678-s 
Cardewsches 0792! 
Differential- . 679.7 I 
Doppel- . . . 679.1 : 
-draht.8612. 

- mit clnseltlgem 

Ausschlag . 681.1 I 
elektronmgne- | 
tisches . . . 679.4 


- Registries 681.4 


-manovra . . 550.6 

Volatilisation de i 
1'acldc . . . 58-v 
Voler releetri- 

oAtk .... 18882 
Volet .... 1134.7 

- d*appcl . . 1188.1 

- de poste 
auxiliaire . 1156.7 

- de cloture . 1137J 
eonjoneteur 

k .1182.4 

- de tin de con¬ 

versation . 1137J 

- pour grande* 

lignes. . . 1136JS 
-.Jack k . . . 1132.4 
sonneried’appel 

tt.11215 

—s, tableau 

indicateur a 1037.1 
- k - pour lignes i 
doubles . . 1182.6' 
Vollautomatlsches ; 
ITmschalte- 
system . . 1167.4 
-belastet .... 490-8 

- laufen . . . 47Ks 
-bclastung . . . 4902 , 

-draht. 750.6 I 

-lasterregung . 254.1 j 
—verluste . . 296.1 | 
-lichtbad . . 12302! 
-standlge 8kala 638.7 | 
-turbine .... 124.1 i 
-e Welle .... 438.1 i 
Volllger Erd- \ 

schluli . . . 9072 ; 
Yolo, campana \ 
d'allarnie con- 
tro 11 . . . 1854.7, 
Volt . . 149.7, 18012I 

- -and ammeter, 

combined i 

pocket . . . 683.1 1 


Feder- .... 0792 
-, Eerraris- . . . 6792 

- fur Gleichstrom 

680.4 

ITaupt- .... 6792 , 
Hltzdraht- . . 6792; 
Hochspaunungs- ■ 
680.7! 

Kontakt- . .681.7- 

- nilt mehreren ] 

Mettbereichen 0802 

-.Milll- . . . .6802| 

Multizel!ular-€79.io . 
Nicderspan- I 

nungs- . . .680.6, 
-, Xormalmilli- 6802 i 
Phasen- . . . 6822 i 
-, Prttzislous- . OSOj, 
-. Rcgistrier-. . 681.3 ; 

Signal- . . .681.6i 
-, statisches . . 6792 
Svnchronlsmus- 

6872 

-, Taschen- . . . 6812 
-transformator 2302 
-umschalter . . 5272 I 

- mit besondereu 

Vorschaltwldcr- 
st&nden . . . 682 j 

- fiir Wechsel- 

strora .... 680-5 

- mit zweiseitigem 

Ausschlag . 0812 

- - zwcl Skaleu 6802 
Voltmeter, alterna¬ 
ting current 680-5 

* " 8782 


aperiodic 
Cardcw’s 


. 679.8! 


- with ceutral 

zero .... 6812 \ 
-, contact . . . 63L7 
-.continuous ! 

current . . .680.4; 
-, dead-beat . . 6768 

- deflecting In 

one direction 
only .... 681.1 


Voltmeter, differen¬ 
tial . 697.7 

-. double .... 679.1 
-, - -scale . . . 680.$ 
electromagnetic 

679.4 

-,- recording .681.4 
-, electrostatic .6792 
Eerraris . . . 6792 
high-tension . 680.7 
hot-wire . . . 079.6 
low-tension . 630.6 

-, main. 8792 

marine . . . 8792 

-, milli- . 6802 

-, multicellular 679.10 

- with multi¬ 

pliers .... 682.1 
phase .... 6822 
pocket. . . . 681.5 

- with several 

ranges . . . 680.9 
recording . . 6812 
signal .... 681/: 
-, spring .... 0792 
standard pre¬ 
cision .... 680.1 

- switch .... 527/1 
-, synchronising6872 

- wire.8612 

VoltmMrc . . . 678,7 

- et ampere-metre 

combines . . 6822 

- amn^remetre 
combines de 
poche .... 683.1 

- a plusieurs 
amplitudes de 
mesure . . . 6802 

- ap« v riodlqtie . 678$ 

- avertisseur . 681.6 

- calorlque . . 0792 

- de Gardew . 0792 
cominutateur 

de. 5272 

- h contacts . . 681.7 

- pour courant 

alternatlf . . 6802 

- - courant eon- 

tinu. 680.4 

- a deviation bi- 

latcralc . . . 6812 

- deviation uni¬ 
lateral . . . 681.1 

- dlffcrentlel . 679.7 

- double .... 679.1 

- k double mou- 

vement . . . 6802 

- deux tfchel- 

les.6808 

- cloctromagne- 

tlque .... 679.4 

- enreglstreur . 08Ls 

- -61cctromagn6- 

tlquo . . . .681.4 

- de Eerraris . 6792 

-.fll de. 8612 

- a til chaud. . 6792 
-therm Iquc 6792 

- general . . . 0792 

- a deux gradua¬ 

tions .... 6802 
-s, m^thode dcs 
trols .... 506.1 

- multleellulairc 

679.10 

- ct phasem^tre 

combines . . 6822 

- de poche . . 6812 


Volt* 


Volt metre, a plu- 
sleurs portees 6802 

- de precision . 680.1 

- urlucipal. . . 6792 

- a resistances 

additionellcs 
en serie . . . 688.1 

- ressort. . . 6792 

- de svnehronisme 

6872 

- statlque . . . 6792 

- k basso ten¬ 

sion .6802 

- haute ten- 

siou.680.7 

- thermique . . 6792 
transformateur 

pour .... 2802 

- 0 zdro central 6812 
Voltmetrica, bo- 

bina . . . .5482 
Voltmetro . . .678.7 

- aperiodleo . . 6782 

- avvertitoro . 6SLfi 

- dl Gardew . 6792 
-I, commutators 

per. 5872 

- a eontatti . . 681.7 

- per eorrente 

altcmata . . 6802 

- - corr.continna680i4 

- a deviazionc 

bilaterale . . 6812 

- dev. uni¬ 
lateral . . .881.1 

- differcnzl&le . 679.7 

- dopplo .... 079.1 

- elettromagne- 

tlco. 079.4 

-fasometro . . 6882 

- di Eerraris. . 6792 

- a fllo caldo . 6792 

- gencralc . . . 6792 
-i,mctodo del tre505.t 

- a molla . . . 6792 
• multicellulare 

679.10 

- dl preclslone 0SO.I 

- reglstratore . 68Li 

- - elettromagnc- 

tico.681.4 

- con resistenze 

addlzionali 
separate . . 682.1 

- a scala doppla 6802 

- pid scale .6802 

- segnale . . 681.6 

- sincronizza- 

tore. 6872 

- statieo .... 6792 

- taseabile . . . 6812 

- per alta tcu- 

slone .... 880.7 

- bassa ten- 
sione .... 6802 

Voltmetro- 

graphe . . . 6812 

- clcctromagneti- 

que.681.4 

Volt, micro- . 1261.il 
Volt. Mikro- . 1261.11 
-. Milli-.... 1261 JO 
Spannung in 1492 
Volts, tension en 1492 
Voltverlust . . 66.1 
-znhl . . 1402, 12612 
Volta . . 406.4, 837.7 

- (elettr.) . . . 149.7 
-sche Batterle . 862 




























Volta 1854 Voltametrinch 


Voltaelemcnt . . 13 I Voltage, permis- 


-induktor . . . 2243 slblc.152.7 , 

-acher Llcht- -.positive . . . 148.4 

bogen .... 923.4 primary . . . 150.1 

-ache Pistole 12863 pulsating . . 153.4 | 

-ache Httule . . . 6 j 0 -, reactance . . 272.1 

-Strom, mono- regulating . . 1512 

dischcr . . 1227.10 - regulation504.7,5733 

Volta Induction - rclav.6293 

coil. 224.$ resultant. . . 1543 

-’a pistol . . . 1$HU - rise.152 j6 

Voltage . . . 126Lo root mean 
additional . . 150.6 square . . . 1633 

allowable . . 152.7 rotor.281.2 

alternating . 1583 -, secondary . . 1602 

arc-. 9259 self-inductlon 188.11 

lamp . . . .988.6 -.short-circuit . 151.4 
armature . .2612 -.sparking. . .273.4 
-.average . . .150,$ -.station. . . .718.4 
-, auxiliary . . 1503 stray . . . 280.10 

- of bath . . 1193J -.supply . . . .7183 

-.battery . . . 1023 -switchboard .6082 
-»boosting . . . 663 - of the svstem <26.4 

- -breaking ca- -.terminal . . 149.n 

paclty . . . 5523 testing .... 499.7 

-, brush .... 276.1 three-phase . 1533 

cell . . . 64.$ total.154.4 

charging . . 74 j 6 - transformer .2303 


-» choking . . 13253 useful - (colls) 67 j8 

- coll.648.3 - (machines) 150.4 

-, commutator 27l.io !virtual . . . . 152fi 

- between commu- working . . 150.13 

tator bars . 270.2 -.zero.149.2 ■ 

-, compcn- Voltage (v. aussl: 

sating . . . 153.10 tension) . . 1261.0 

- compensation 154a -, accroissement 

- component • 1542 de. 4823 . 

-.contact . . . 148.6 - d'accumula- ! 

-.continuous cur- teur.64.7! 

rent.1523 - addltlonnel . 65Ji : 

-cut-out . . .6603 ..amplitude dc 

- curve .... 164.6 mesurc du . 6233 

-, decomposl- - dc 1‘are . . . 925 jj 

tion. . . . 119lJ> -.augmentation i 

-.discharge . . 783 de. 482fi ! 

double .... 163i) ’ . augmente dc 

- drop.149.4 pare.926.1 

- inductive . 189.3 augmenter le 2273 

-.effective . . .153.6 - d’un bain . 1193a 

- at end of w - de batterie . 103a ( 

charge . . . 74.7 _ a ux borncs 149a 1 , 

- equalisation . 154.1 . do la cauali- 

- equation . . . 154.7 sation .... 733.2 

-, excess .... 162> — charge . . . 74.6 

-.exciting . . . 151-8 - en charge . . 4823 

experimental 151a j _ apres charge 

-.field.151.7 ( complete . . 74.7 

-.final._663 charge sous - j 

-, fluctuation of 718fl constant . . 73.1 

-, Initial .... 65.7 chargement sous - 
-, Instantaneous 153.7 constant . . 73a i 
lamp. 968.4 chute dc . . . 66a | 

- between -. - inductive de 189J 

2 layers . . . 330.4 1 - de - secon- I 

-.lighting . . .9683, dalrc . . . 466ao I 

- of the line . . "332 j - de consoiuma- 

—»loss of ... . 149.4 tion . 482.4. 718LS i 
-, lowest .... 953 I — court-circuit 161.4 I 

—i main.*5(H - du courant cm- i 

marginal , plove .... 482.4 

discharge . . 906.4 - de decharge . 783 

-.maximum . . 65.6-par le bord 9054 

-, measuring . 624.1-marglnale 906.4 

-, minimum . . 663 | d^clauchcment 
-.no-load . . .5012. 5 - nul . . .598.4 

-.normal . . 150.H -dedeniarrage478.il 
-.negative . . 1483 , - diminu6 de 

- on open circuit 154 p arc . . . .9265 

-.operating . 150.18 I -. diminuer le .2273 


Voltage disjoncteur Voltaic pile . . 

4 - nul . . . 520 la -a, batteria . . 862 

dynamo A - -a, plla .... la 

constant . . 2105 j -a, bateria . . 8 (2 

- d’£c)airagc . 9083 ; -a, pila .... 1> 

- de I’element . 32.10 Voltalquc, arc . 1234 
-, envcloppc pour -.elemejit ... Is 

bas. 4552 -, lumiere . . . 908* 

-.- pour-Aleve 466.1 -.pile.1* 

- d'essai . . . . 499.7! Voltalsatlon, sinus- 

- exagAre . . . 65» oidale . . 1227.* 

- cxcesslf . . . 659 Voltaloation. 

- d'excitation . 255.1 sinusoidal BH7* 

- cxtArleur . 149.1 0 Voltalsation 

- final.65s sinusoidale 1227.' 

- - aprAs term!- Voltaje . . . 1941* 

naison dc la -. aumento de . 462# 

charge . . . 74.7 - tArmlco ... 272 

fluctuation du 718 jS Voltameter . .6(03 

- Initial .... 657 -.Bunsen- . . . 6KU 

- Interieur . . .1495 -. elektro- 

- entre les lames 2702 lytisches . . 6db 

- dos lampes .968.4 -, Oaa-.66 Lb 

- de lam pea arc 9686 -, Gewicht- . .6(12 
lampc A Incan- - fur grofie Oas- 

deseence A - mengen . . 66U 

Aleve .... 968.7 -, Knallgas- . 665 m 

- de la llgnc . 7832 -, Kupfer- . . . 60U 

--limite do rup- -.Metall-. . . .6604 

turc.6523 -, regUtricren- 

- maximum . . 654 des.6924 

- - eutres les la- -, Sllber- .... 6(13 

mes. 270i3 Volumcn- . . 66 I 2 

- dc mesure . .6243 Wasser- . . . 6659 

-. mesure du . . 621 j 6 -. Zink- .... 662i 
-. - du - d un Voltameter. 

Moment. . . 6&.1 Bunsen . . .6654 

- minimum . . 663 copper .... (613 

-, moleur A - -.electrolytic .6603 

Move . . . . 217.3 -.metal . . . .660* 
-, - A falblc . ,217.4 -, oxvhydrogen 

- nioyen A de- gas .... 660 j$ 

charge com- - for large quan- 

pletc .... 78.fi titles of gas 68U 

- - du rAsau . . 7263 -, recording . . 6824 

- normal dc -.silver . . . .6(13 

I'arc . . . 925io volume . . . 6(U 

- de phase . . 2043 water .... 6(59 

- entre phases -.weight. . . . 6IU 

rellees . . 204 jo zinc.6S2J 

poingonnage VoltamAtre . . (80 j 

du - ad mis- - A argent . . .((13 

sible .... 9053 — azotate d'ar- 
portec de me- gent .... 6(13 

sure du . . . 6233 - de Bnnsen . . (654 

red 11 1 re le . .2273 - A culvre . . .661* 

- de regime . . 662 - - eau .... 6659 

-.regulation du 6733 - electrolyilquc6(03 

- au repos . . . 654 - enreglstreur . 6924 

- du reseau . .726.4 - A grand debit 

resistance pour de gaz . . . 66 L 4 

la mesure du 6543 — nitrate d'ar- 
de selflnduc- gent .... 6613 

tion .... 188.11 - oxhydrlque 6651* 

- service . . 150.13 - A oxygAne et A 

- - la station . 718.4 hydrogenc 690J* 

- supplAiuen- - A polds . . . 6612 

taire .... 66J1 — sel metal- 
>, tableau de dis- llque .... 6694 

trlbutlon de 6082 -.tube gradne 
■ utile.67 jC i du - A eau . 661J 

- d'utllisation .4824 - A volume . . 66U 
>, variation de 504.7 — zinc .... 682.1 

- A vide . . . .5012 Voltametric con- 

Voltagglo . . 1261J) trol appara- 

VoUaic arc . . WSLi tus .... 19057 

- battery . . . 862 Voltametrischer 

- cell. 13 Kontrollappa- 

- circuit . . . 18162 rat .... 190&T 

































Voltametro 
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Vulcanlzz&zione 


Voltametro . . 66(13 

- ad acqua . . 060.9 

- - argento . . 0612 

- di Bunsen . . 060.4 

- elettrolitlco . 660-5 

- a gas tonante 660ao 

- grande po- 
tenza .... 66 L 4 

- metallico . . 660s 

- a peso .... 6612 

- rame .... 6612 

- reglslratore .692.4 

- a volume . . 6612 

- zlnco . . . 602a 
Voltametro . . 6602 

- de agua . . . 6009 

- de Bunsen . . 660.4 

- - gran capa- 

oidad .... 661.4 

- - clnc .... 662.1 

- cobre . . . 661 2 

- elertrolitico . 6602 

- mctalico . . . 6602 

- de peso . . . 6612 

- plata . . . 6612 

- registrador . 692.4 

- de volumen . 661 2 
Voltametro- 

graplie . . . 692.4 
VoFtimetro . . 676.7 

- y amperometro 

de bolsillo com- 
blnados . . . 688.1 

-comblna- 

dos. 6822 

- aperlddlco . . 6782 

- avisador . . . O 8 I 2 

- de bolsillo . . 68 I 2 

- caldrico . . . 679jg 

- de Cardew . 6792 
conmutador do 

5272 

. eon contactos 681.7 

- para corriente 

alterna . . . 68 O 2 
-continua. 6804 

- con dcsvlacion 

A on solo lado 681 .1 

-A los dos 

lados . . . .6812 

- dlferencial . 679.7 

- doble .... 679.! 

- electromagne- 

tico. 679.4 j 

- con dos esca- 

las. 6802 

- estatlco . . . 6792 

- y faso metro 

combi nados 6822 

- de Ferrariw . 6792 

- general . . . 6792 

- lndicador de 

sincronismo 6872 
-a, m£todo de 
los tres . . . 605a 

- con muchas es- 

calas .... 6802 

- multlcelular 679.10 

- dc precision . 68 O .1 

- registrador . 0812 

- electromagn 6 - 

tico.681.4 

- con reostatos 

especlales . 682.1 

- de resorte . . 6792 

- - alta tension 6807 

- baja tension 6806 

- - varios alcan- , 
ces de medlda 6809! 


Voltio .... 12612 

Voltit.7807 

Voltita.7807 

Voltlte.7807 

Volume . . . 1248.15 

- of armature . 257.7 
change of - of 

the accumu¬ 
lator plate . 89.7 

- -energy . . 11803 

- of iron core . 262.4 
-.molecular . 11822 

- of rotor . . . 257.7 
-.specific . . 1250.13 

- of tooth . . . 2632 

- voltameter . 6612 

- of water flowing 

f >er second . 12&2 
ume d’eau 706.10 
- dc courant . 2592 
- - dent .... 2032 
-. taergie de . II 8 O 2 
- d'inauit . . . 257.7 
-, lecture dn . . 6602 
- mol 6 culaire 11822 
- du noyau . . 262.4 
- de rotor . . . 257.7 
- sp 6 clfique . 1250.13 
unite ae . . . 2906 
Volume d'acqua. 
caldala a grande 
1072 

- d'acqua al se- 
condo . . . 1252 
- di corrente . 2592 I 
- dl un dente . 2682 
- dell'indotto . 257.7 
-, lettura di . . 0608 
- molecolare . 11822 
- del niicleo . . 262.4 
- speclfico . 1250J3 
unltA di . . . 2906 
- variablle, areo- 
metro a . . . 542 
Volumen . . 1248J5 
-ablesung . . . 0602 
-ilnderung der 
Akkumulator- 
platte .... 807 
-einheit .... 290fl 
-energie . . . 1180.3 
Molekular-. 11822 
-, speziflsches 1250.13 
-voltameter . . 6612 
Volumen de agua 

706.10 

-, caldera de 

gran .... 1072 

-por scgtindo 

1252 

- - corriente . 2592 
- del dientc . . 2632 
- - inducldo . 257.7 
lectura del . 6002 
- molecular . 11822 
- del nucleo . . 262.4 
- espccifico . 1250.13 
unidad de . . 2906 
- variable . . . 542 
Volvcr hacla atrAs 
con culdado el 
barrllcte . 101L6 
Vorarbeit . . .7002 
Vorarbeiter . 18292 
Vorausberech- 
nung .... 2472 
Voraussichtliche 
Ijebcnsdauer 712a 


Vorauszuzahlende 
Gebfihr . . 11604 
Vorbrenne . 120L7 
Vorderansicht. 8112 
-•cite .... 810.il 
-c Polschuh- 

spitze .... 4602 
-e Verblndun- 
gen ..... 6102 
-er Verbindungs- 
draht ....81L9 
Voreilen .... 1992 
Vorellender 

Generator . 8002 
-c Suannung . 199.7 
-er Strom . . . 1992 
Voreilung, Pha- 
sen-. . 1992, 8002 
-swlnkel .... 1992 
Vorgang, cheml- 

scher. 82 

Vorgclege, An- 
tricb- .... 4812 
-. Klemen-1212,443a 1 
-, Zahnrad- . . 4482 
Vorgeschaltet, 
der 8 ammlcr- 
battcric sind 
eine Anzahl 
von Kupfer- 
elementen . 9962 
-er Wldcrstand 664a 
V orgcschriebene 
Schutzvorrich- 
tung .... 5142 
Vorliluflge An- 
i lage . . . 18302 
i Vormann,Kabel*853.i 
Vormerkhebel 11882 
-weisc Verbln- 
dung . . . 1102.7 

Vorne. 8182 j 

Vororttclcphon- 
verkehr. . 117U 
Vorrichtungzur 
Vermeidung dew 
Sum mens . 134L7 
Vorschalt- 

kllnke . . 11403 
-schrank . . . 11422 
j-wlderstand . .5772 

- -, fester - fflr 

Bogcnlampen942L2 

- -kasteu . . . 0542 
Vorsehrift . . . 6132 

Akkumula- 
toren- .... 7l.t 
Bedienungs- . 71.1! 

719.10: 

-, Bchandlungs- 7la 
-en fur Kabel- 
verlegung . 8262 
-en, PriifnngH- 486.il 
-en, Sicherheits-7192 
Vorschubbewe- 
gung .... 989a 
-. Kohlcn- . . . 9812 
Vorstehcnder 

Glimmer . . 4752 
-es Kollektor- 

segment . . 470a 
Vorstellen, eine 
Bfirstc . . . 429.1 
Vorstufe . . .5862 
Vortlcc magne- 
tico .... 182.10 
Yoriibcrgehen- 
der Xagnctis- 
mns. . . . 12892 


VorwAhler. . 1154J 
Vorwttnner . . 114.7 
VorwArtsschrel- 
tend .... 8122 
-achritt .... 8092 
Vorzelchcn . . 286.7 

Voute.887.7 

-, cle d une . . 8342 

V oy ageur,galetl029.4 
Vu du c6te de 

l'accouplc- 
ment .... 2442 

-du collco- 

teur.244a 

-dc la poulie 

de commande2442 
Vue en bout .8112 

- par derriere . 8112 

- de face .... 3112 

Vuelta.2406 

-s.2402 

-s, am peri os-. . 2605 
-s, contador de 4872 
-tduracion del 

tlempo dc 

una.2407 

-s, numero dc 

las.2452 

-a, - - las - por 
mlnuto . . . 2401 
-6, numero medio 
dc las - por 
mlnuto . . . 2403 
-h, - de las - por 
segundo . . 246J0 
—s, perdida de . 2462 

- del relcvador 

A la posicidn 
de reposo . 116U 
Vulcauasbeste . 8822 
Vulcanlsateur .7792 
Vulcanisation .779.7 

- A chaud . . . 7792 
-, chaudiere de 7792 
-.cold .... 779au 

- A froid . . . 779.10 

-, hot.7792 

Vulcanlse, to. . 7782 
Vulcanise . . . 7792 

am I ante . . . 8622 
-, asbeste . . . 8822 
-, caoutchouc 857.il 
-e, fibre . . . 900a 1 
Vulcanised . .7702 

- fibre .... 800-ii 

- rubber. . . 857.il 

- cable.... 765a 

- - covering . . 866.7 
Vulcanlser . . . 7792 

V ulcan Ising pan 7792 
Vulcauita . . . 786L3 
Vulcanite . . . 7803 
Vulcauizacldn . 779.7 

- en callente . . 7792 

- - frio . . . 779.10 
Vulcanizada, 

fibra . . . 860.11 
Vulcanizado . . 779 2 
-. amlanto . . . 3622 

V ulconizar . . 7792 
-. caldera de . . 7792 
Vulcanizzare .7792 
Vulcanlzzato .7792 
-o, amlanto . . 8022 
-a, fibra . . . 860a 1 

V ulcanlzza- 

zione .... 779.7 

- a caldo . . . 7792 

- fred do . . 779ao 
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Yule asbestos . 362 a Yulkanislertcr i Yuotamento elet- Vuotamento, mar- 
Vulgar fraction 285 a i Asbest . . . 3622' trico . . . 1310.3 cia a . . . . 439i 

VuNcanaflbest . 362 a : -e Fiber . . . 380 ji Vuoto.9773 -, marciante a . 47v 

Yulkanlsation, : -c Oummihulle 850.7 a. 490.4 metodo a . . 50L4 

helfle . . . .779.9 -cs -kabel . . .705.1 avviare a . .4782 - parziale . . 19P>. 

-, kaltc . . . . 779.10 -cr Kautschuk 357.il,correntc a . . 60U perdlte a . . 295 l 

VulkaiiUIer- | Yiilkanisic- -. eccitazione a 253li) -. proce*$o per 

kennel. . . . 779j» rung .... <<9.7 effetto a . . . 501 j fare II . . . .917/ 

YnlkanUIcren 779 a Vulkanit. . . . 7803 1 indicatore del 917 a prova a . . . &*»- 

Yulkanlslert . . 779* -zwlllingslciter 858 a! lavoro a. . . 1662 ->tem>ione a . .501: 


W. 


w. 12653 j 

w - li ... 1265.11 , 

Wachsartiges j 

Isolationsma- I 
tcrlal 3572 , 775 j j 
W r aohs, Berg- . 366 j 
-, Biencn- . . . 79013 , 

-draht . 746 a 

-, Erd-. 866.1 i 

-gieOtlsch . . 120731 
mlt - isolierter | 
Draht .... 7463 
-, japanische* . 786 a 
- matrizc . . . 1207.1 j 
-, Paraffin- . . 790.4 | 
-, Pflanzen- . . 785.7 1 
-schmclzkesscl 12072 
Wachsen ... 41 . 7 : 
W&gbar . . . 18582 ! 
-e Substanz . 18582 ! 
WUgbarkcit . 1368.1 ! 
W age. argyro- j 
mctrlsche . 1200 a 
-.B alken- . . .6592 
-balkcn .... 6592 ' 
- -/.Uhler . . . 6942 
-, Ooulombschc 675 a 
elektrische . 6752 . 
Feder- 494 A, 659.1 . 
Induktions- . 675.7 
magnetIschc 
motallo- 
mctrlsehe . 

-. Plattler- . . 

Strom- . . 
Stromsehncll- C 7 ua 
-.W asher- . . . 99.7 
Watt- . . . 690.10 
Wagcn, Abroll- 828 a 
- bclcuehtimg . 912 . 3 ! 
BelcuchtungK- 910 . 7 • 
Kabel. .... 827 :. 
Scheinwerfer* 9603 . 
-ticgel .... 1225.7 I 

Wages. 7127 i 

Wagnerscher I 

llammer . 10663 : 
Wagon, appara¬ 
tus .... 1099.7 , 
cable . . . .8273 
dynamo-. . 1099 a 
radio-tele¬ 
graph . . . 
fearch-light 
-.tool .... 
Wogerechter 
liiemcn 

Wahlanrufsystem 
fiir vier zu- I 

sammenge- ! 

sclialtete Grup- j 
pcnstcllentcll- 
nelimer . . 1168 . 41 


. 68oi>; 

1203j! 
1361.7 i 
676 a I 


Wahl der Antrieb- 
maschlnen . 70~3 

- - Betrlebkraft7072 
-welser Anruf 11203 
Wahler . . . 11583 
-, Haupt- . . 11583 
-, Linien- . . 11583 
-, Xeben-. . . 1153 a 
-, Vor- .... 1154.1 
Wahrc Platten- 

obertiache , 89 a 
W aiting . . . 1004.12 

- signal . . . 1004 a 

Wall.1163 

- block .... 864.4 

- bracket . . . 816.1 

-clip.814 a 

- covering . . . 8937 

- cramp .... 8762 

- dowel .... 863 a 

- drilling ma¬ 

chine . . . 617.1U 

- duct. 8872 

- -hook .... 8643 

- instrument 1126.3 

- - box . . . 1120.4 

- insulator . . 793 a 

- bracket . . H|3 a 

- junction . . . 899.3 

- box .... 885.4 

- lamp .... 921 a 

- -holder on 
metal base . 9532 

-mounted on 

porcelain base9633 
papered . . . 893.4 

- plaster . . . 893 a 

- j>iug with switch 

890.1 

- - with switch 


. 8992 
• 885.4 
11263 
.6053 
1241.1 
. 957.1 


1099a 1 
. 9503 : 
1104)2 1 

. 4453 : 


aud locking 

device . . 

. 8902 ■ 

- screw . . . 

. 4672 

-,side .... 

1008a 1 

- of slot . . . 

. 4182 1 

- socket . . . 

. 8S9.I 1 

- -stand in tiers 104a ! 

- switch . . . 

. 624.1 , 

. 

. 6053 

- switchboard 

609A 1 

- telephone . 

USH^i | 

- of trough . 

. 5842' 

- -tube insulator7992 1 

Walnut . . . 

.3642 

Walratkerze 

97*11 i 

Walzbar . . 

. 3932i 

-blei. 

. 44.1 ! 

—band . . . 

. 852 

-elsen .... 

.340.1 

-werk .... 

. 774J 

Walze, Draht- 

. 748.7 

Druck-. . . 

10142 

Papier- . . 

1014.1 


! Walze, Kaub- . 77*7 
-, StraUen- . . . 8362 
! Walzen .... 383 a 
; -an 1 asser . . . 5963 
• -blitzschutzvor- 
I richtung . . 571.1 
! -formige Oluh- 

lampe .... 919 a 
- kaliber . . . . 748 a 

-kessel.107 a 

-rheostat . . . 6562 
. Wandabstand . 610.1 
! -anschlutt . . 

—dose . . . 

; -anparat. . . 

! Apparat-. . 

! -armblende . 

! - -, Lampen- 
-. - fester Lampen- 
| 9572 

-bohrmaschine 617.10 
-durclifuhrung 
fiir Hochspan- 
nung . 1 . . 887.4 
-fassung, ge- 

rade .... 952.7 

- - auf Metall* 

plfttte .... 9532 

-auf Porzellan- 

platte .... 9533 
—, schrkgc . . 963.1 
-gehkuse . . 1126.4 

- -. pultfor- 

miges . . . 1126A 
—, sen ran k- 

forniiges . 1126.7 
-kontakt, konzen- 
trischer . . . 889 a 

-lampe.921 a 

-schalter .... 624.1 
Sehalt- .... 6053 
-schalttafel . . 009 a 
- stttrke .... 376.7 
-station . . . 11262 
-stufcngestell . 1414 a 
- trilger .... 357.1 
-verputz .... 803 a 
W andering of 
the arc . . . 9242 
Wandern dcs 

Llchtbogcus 924 2 
-, die Wasser- 
stofTionen - zum 
negatlven Pol 4.1 
I Wandcrungsgc- 
schwinaigkeit 
der lonen 1183: 
-.relative . . 11839 
Wanderung der 
lonen . . . 11832 
Wandler, Kur- 
ven-. . . . 1233 a 


i Wange . . . 1008s 
i -, Aj»parat- . . 10fr\$ 

! Messing-. . lOtei 
Wanne fur gal- 
vanUche 
Bader . . . 1193: 
GuBeisen- . 1194.1 
-. Holz- . . . 119311 
-, Pltchpine- . 1194J 
Stein gut- . 1190/ 

! War, in - trim 1101.: 
, Warm laufen . 481 j 
: - - des Lagers iSSi 
1 -er Luftstrom . 464/ 
-c Vergoldung 12 GQj 
W arm current 
of air .... 46!$ 

, Warmeabfuh- 
rung . . . 

! -abgabe .... 

—. Koeftizlent 

dcr.Sv. 

-ableitung . 284 ji 
- aufnahme . . 

- -fahigkelt . 12544 

-. relative 1254 a 

-ausdehnungs- 

koefflzlent 1254* 
-ausst rah lung . 284/ 
-austausch . 2*4* 
-, direkte Umwand 
lung von - in 
Klcktrlzitat . 23: 

• -. Dls>ozia- 

tions* . . . 1187.li 
-. dunkle . . 1S17JI 
-dynamometer. 49x‘ 
-einheit . . . 1263J1 
elektrlsche I30h.i: 
-erregung . . 131N- 
-erzeugung . . SO* 

-grad.XL* 

-.Ionisations- 1 lK5u» 
-kapazltkt . . 2Sii<' 

| -leltung .... 

—sftthigkclt elner 
Therniosaule 31: 

- -skoeffizlent 1254: 
i -, leuchtende 181 m 
I -, Llchtbogcn- . 926 j 
1 -menge . BOai, 1253/ 

—. durch den elek- 
! trlschen Strom 
I crzeugte . 12673 
-messung . . . 622£ 
-, Beak lions- . 12235 
; -, Retbungs- . . 282# 
: -. Schmelz- . . 9152 
! -♦ spezlfische - 

eines Lei tors 7842 
I -strahlungskoef- 
I tizient ... 1254 a 
- strom.Bl.i 
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Wkrmetdnung des 
chcmischen 
Vorgan ges 1189.9, 
Cberfuhrung 

in.282.7 

-verlust .... 2964 
Verlust- . . . 2824 
-vcrtellung . 288 ji 
- zerstreuung . 286.1 
-zirkulation . 2H4 jo 
W arning board 620.1 
Warnungsschild6144 

-tafel.020.1 

Warped . . . OlOai 
Warten . . . 1004J2 
Wartezeichcn 10014 
Wkrtcr, Akkumu- 
latoren-. . 1G4J0 
Batter! e-. . 104 jo 
- block .... 106Li 
Bogcn lam pen-9442 
Schaltbrett- . 8194 
Wartung . . .470.1 
Kt^sel .... 1154 
-skosten .... 4702 
Wascheinrlch- 

tung . . . &OOjo 
- knetcr .... 771.4 

-mlttcl. 6094 

Washer . . . 639.io 

lead.864 

Washing masti¬ 
cator .... 771.4 
Wassor .... 1132 
-, angesUticrtes 63.12 
-battcrle . . . 18504 
-beli&lter . . . 1254 
-dampf .... 1132 
desillliertes . 53 ji 
- dlefat .... 768.10 
—c Abzwelg- 

dose . . . .88a7| 
—or Abzwelg- 

kastcn . . . 881.4 
—e Fassung . 962.1 
—c Flanschen- I 

vcrbindung 880.1 
—c Gluhlanipen- 
armutur . . 9374 | 

-er KUt . . 788.li 

—e Leitungs- 

Hchnur . . . 8694 

—e Porzcllan- 


fassung . . .9654 1 
-froie Siinre . . 51 Jt I 

-gas.1272 

-gefUlle .... 126.4 , 
-gckuhltes 

Lager .... 4894 
-gescnwindlg- i 

keit.120.4 

-glas.24io 

Grand- . . ,8852 i 
K ondeus- . . 114.1 ! 
-krait . . 1249, 7002 
—on 1ftgo . . . ]24s 
—. Ausuiitzung i 

dor .... 124.10 
—maschine . 126.in . 

-.Kulil- .... 129.4 
-kiihlung 1294, 2894 j 
-luftpumpe . . 917.7 
-mantel .... 464.1 ! 
-monge . . . "OO.io 1 
- sckundlJche 1264 
-motor. . . 

-probe . . . 
-rcinigung 
Kegen •. 

n 


125.10 
. 904j; ! 
. 1144 
5320 I 


W asserreservoirl254 
-rohrkcasel . . 1084 
SpeLse-.... 1142 
-splegcl, Ober- 1262 
—, LJnter- . . . 1252 
-standanzeiger 114.10 

- elektriacherl049.4 | 

-otandglaa . . 114.10 
-stofl .S.io; 

- -ableitungs- j 

glosrohrc . . 634 

- -entwicklung, , 

Gasapparat fur i 
-aus Zink und | 
Schwefols&ure95j> 

- -gasfiamme . 95a | 

- -ion. 82 

- -ionen, die - I 

wandem zum 
ncgativcnPol 4 j 
—I am pc . . . 954 

- -ldtapparat . 952 1 

- -lotuug . . . 9541 
—sauerstoffele- i 

ment .... 282 i 
-strahlblitzschutz- ! 
vorrlchtung 672.4 

- -luftleitcr . 1080.4 , 
-tropfverdoppler 

12814 

-turbine . . . 125.11 
-voltameter . . 0604 

-wage.96.7 

-wlderstand . . 6794 
Wksserlge Losung 
von Nlgrosln 11044 
Waste .... 471.il 

- of energy . . 166.4 

- gas.1272 

- -heat-engine . 120.1 
to - away . . 9304 I 

W'asted output 167.10 | 

- power . . . 157.10 i 
W’ateh. stop- . 4874 ! 

W'ater.1182 , 

-.acidulated . 68 . 12 ! 

- battery . . 13604 1 
-.condensed. .114.1 

- -cooled bea¬ 

ring .... 4894 • 

- contrast tube I 

1289.7 f 

- Kdntgen-rav 
tube . . . 12304 

-.cooling 1211.4,2894 

- of crystallisa¬ 

tion .224 

-. distilled . . . 63.it 

- -drop doubler 12814 

feed-.1142 

- gas.1272 

- gauge . . . 114.10 1 

--glass.24.10 

-, head. 1262 , 

- -jacket .... 404.1 ' 

- -jet air pump 917.7 

- antenna . 1080.4 

- - lightning 

arrester . . . 672.4 
--level, electric - 
- indicator 1049.4 

- power .... 1244 j 

- plant . . . 1244 I 

utilisation 1 

of.124.10 

- proof . . . 768.10, 

- cord .... 8664 

-purification . . 1144 
-,raln. 68.101 


W r ater, velocity 
of.126.4 

- resistance . . 6794 

- -shell. 464.1 

tail.1254 

- -test.9044 

Watertight . . 6494 

- branch box . 883.7 

- cement . . 7 88.11 

- Hangc sleeve 880.1 

- glow-lamp fit¬ 

ting .9674 

- lamp-holder . 962J 

- porcelain lamp¬ 

holder . . . 9564 
W’ater-tube 

boiler.... 1064 

- turbine . . 126.li 

- voltameter . 000.9 
Watt . . I 684 . 12664 
-. Hckto- . . . 1265.12 

Kilo- .... 1266.14 
-komponontc des 
Stromcs . . 1462 
-los.1692 

- -e Komponente 

des Stromcs 1454 

- -er Strom . . 1464 
W'attmcter . . . 688.1 
-. Differential- . 6894 . 

Doppcl- . . . 6894 

- fiir Drehstrom 

mit neutralem , 
Leltor . . . 6884 ! 
-, dynamo- 

met rlsches . 6892 

- fQr Kinphosen- j 
wechselatrom 6882 

-.Hitzdraht- . .688.7, 
Induktions- . 6884 
-, reglstrierendes 

6884 

-schaltung . . . 6894 1 
-spannungsspule , 
689.4 

- mlt Splcgcl- 

skala .... 689.7 
-stromspule . .6894 
tragbares . . 0S9.i 
-.Zeiger- . . .6884 
W T att, schclnbarcs i 
1266.10 1 

-stroin. 1462 : 

-stundc 1684, 1266.il ; 
—, Hekto- 

1684, 1265.13 i 

- -. Kilo- I 68 . 10 , 1260.1 
—nverbraneh 7274| 
—n, Wdrkungs- 

grad in . . . 692 1 
—nz&hler . . . 691.1 I 
—nzttbler, regl- 
strlerender . 6912 1 

- -n/.ahler fiir , 
Wechsclstrom 6912 
synchrone . 1318.4 

-verbrauch . I 68.11 
-verlust .... 2902 
-wage .... 690.10 
-, wirklicbes . 12654 

-zahl.168.7 

Watts .168J 

Watt, apparent 

1266.10 

- -balance . . 890.10 

- component of 

a current . . 1452 

- consumption 1 68.11 


Watt consump¬ 
tion of an arc 
lamp .... 969 j 

- current . . . 1462 
-s, field .... 5014 

- -hour . . . 1286 J 1 

- capacity of 

a cell .... 384 
--consumption 7274 

- - efficiency . 694 

- - meter . . . 691.1 

- meter, alter¬ 
nating-current 

6912 

- - meter, record¬ 

ing .6914 

-less.1592 

- component of 
the current. 1454 

- - current . . 1454 

- -loss.2902 

Wattmeter current 

coil.6894 

-, differential . 6894 
-.double. . . .6894 
- t dynainometrlr6892 
-, hot-wire . . . 083.7 
-.indicating. .6884 
-, Induction . . 6884 
-.portable . . . 689 j 

- pressure coll 68814 
recording . . 6884 

- with scale and 

mirror . . . 689.7 

- for single-phase 

alternating 
current . . . 6682 

- three-phase 
currents with 
neutral point 6884 

-. tree-phase - for 
unbalanced 
phases . . . 08K4 
W r atts, synchro¬ 
nous .... 1818.4 
-.true . . . . 12654 
-s, ronsommatton 
en .... 158JI 
-heu re .... 1266.11 

- consom- 
matlon de . 7274 

- -metre , . . 691.1 
- 8 eourant 

alternatlf . . 6912 

-enregl- 

streiir .... 6914 

- -heures, rendts 

ment en . . . 692 
-. lampe d un . 9694 
W'attmetre . . 688.1 

- - A aiguille . 6884 

- - balance . 690.10 
—. bobinc en de¬ 
rivation de . 6894 

—. - d'intensite 

de. 689.4 

—, - enserle do 089.4 

- - de tension 

du. 6894 

- - calorique .688.7 

- -, couplage 

dc. 6894 

- pour courant 
alternatlf mo¬ 
nophase . . 6882 

- - pour courant 

triphase avec 
point noutre 6884 
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Wattm6tre 
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Weckeruhr 


Wattmfttre k 

different lei .6893 

- - doable . . . 6893 

- - dynamome- 

trlque . . . 6893 

- ttTeo fcchclle 

et mlrolr . . 689.7 

- enregistreur6883 

- - A til chaud 688,7 

- - k fll ther- 

mlque . . . 688,7 

- - 6 Induction 6883 
—, montage de 8893 

- - portatlf . . 689.1 

- therminua . 688,7 

- - triphaxe pour 

phases Inegale- 
ment chargees 

688.4 

-pour phases 

non-unlforme- 
mcnt chargees 

688.4 

Wattm 6 tro- 

graphc . . . 6883 
-a, no mb re de . 168,7 
-a, - de - consom¬ 
mes par la lampe 
k Arc .... 969.1 
-A, puissance en 168.7 
-a, - en-depcns£e 
par la lampe k 

arc.969.1 

-a synchrony a 1818.4 
Watt apparcnte 

1266jo 

-iconaunio in 168.ii 

- cfAcace . . 12863 
-, numero del . 168,7 

- -ora . . . . 1266.11 

- -ore consumo 

In. 727.8 

- -, rendlmento 

In.693 

Wattorametro . 691.1; 

- per corr. aI- 

ternata . . . 6913 ! 
... resistratore 6913 1 
Watt, pcrdltA i 

In.290J2 j 

- slneronl . . 1818.4 
Wattage .... 168.7 I 

- of an arc lamp 969.1 
Wattage con¬ 
somme . . 168.il! 

- depense . . 168.11 

- par la lampe 

& arc .... 969.1 
-, lampe k falble 969a 
- k grand . . 969.7 
perte de . . . 2903 
WattAta, cor* 

rente .... 1453 
Watte,Verband- 606.1 
Waite, eourant 145.2 
Watte vlllcscher 
Strom . . 12273 
WattevlIIe’x cur¬ 
rent .... 12273, 
Wattometro . . 688.1 

- ad ago .... 688 j> 

- a bilancia . 690 .10 
collegamcnto 

dl. 689.8 

- per corrente 

alt monofa^c 6883 

-trlfasc con 

fllo neutro . 6883 : 

- dlfferenziale . 6893 1 


Wattometro di- 
namometrico 689a 

- doppio .... 689 j8 

- per fasi inegual- 
mente carlcate688.4 

- a fllo caldo . 688,7 

- dt Induzione 6883 

- portatlle . . . 689 j 

- reglstratorc . 688 j6 

- con scala a 

npccchlo . . 689.7 
-, spirale amper- 
metrlcA del. 6893 
voltmctrlca 

del. 689.4 

Waves.192a 

Wave crest . . 1923 

- current . . . 1873 
-a of decreasing 

amplitude 10843 

- detector . . 10713 
—, bolomctric 10693 

- magnetic 18693 

- difference . 1091.7 
-.electric . . 10823 

electromagne¬ 
tic .... 10823 
-8. to emit. . 10823 
-/Hertzian. . 10823 

- impulse . . 1063.4 
-s or Increasing 

amplitude 10843 

- indicator . 10713 

- -length . . . 1923 

- -lengths, the - of 

the aeriAl equal 
four times Its 
length . . 10823 
-.light . . . .9723 

- -line.192.4 

- -line recorder 

1028.4 

- measurement 1096.4 

- -meter . . . 10963 
-.mixed - and lap 

winding . . 8233 
-.partial . . 10823 
-, peak of a . . 1923 
-s, to send out 1082c 

- -svstem . . 1084.4 

- -theory . . 10883 

- -train . . . 10843 
-, transmission 10827 

transmitting 1082.7 

- -trough . . . 1923 
vortical elec¬ 
tric-. . . . 10843 

- winding . . . 8173 
Wax, bees- . . 7903 

- -insulated wire74fl3 
-.Japanese . .7863 

- matrix . . . 1207.1 

- -melting pot 12073 

- tabic . . . 12073 
paraffin 3869, 790.4 

-.scaling- . . 785.10 
-. vegetable . . 786.7 
-ed wire .... 7469 
-y insulating ma¬ 
terial .... 3573 
Weak coupling 10903 
-cning arma¬ 
ture . . . . 1023.4 
-enlng of the cur¬ 
rent .1883 

-ening of the 
electric statcl809.4 
-enlng of the 
Held .... 1773 


Weakly damped 
oscillations 10849 
-lv excited . 260.10 

Wear.6313 

• - of the brushes 
| 477.4 

Webstuhlmotor 2203 
| Wechselfeld, mag- 
| netisches . . 1783 
Wechsel, Figu- 
I re a- .... 10839 

! -hebel .... IGSSjo 
j -kraftflufl . . . 1743 
-, Linlen-. . . 10213 
-poldynamo . . 2163 

- -induktlon . . 1863 
-seltige Errcgung 

2643 

- - Induktlon . 188,7 

- - -, KoefHzlent 

dor - n . . . 1883 
-st&ndig, die Maste 
wind - aufgc- 
stellt .... 809.7 
—e Gruppierung 
der Isolato 
ren .... 1340.7 
Wcehselstrom . 1363 
-akkumulator . 67Ji 
-amperemeter . 676 j 
- anlage .... 7083 
-anlosser .... 691.7 
i -blltzschutzvor- 
richtung . . 6683 
-bogenlampe . 9323 

- - mit Drosael- 

spulc .... 934.1 

- - mlt Vorschalt- 

I widerstand . 9842 
I -briicke . . . 1838.1 
! -dauerbrand- 

lanipc .... 996.4 
-, Drelphasen- . 186,7 
-dynamo .... 216 j 

- - fiir x Perloden 

pro Sekunde 2163 
-efrektbogenlamjK^ 

-. Elnphasen- . 1863 
-errcgung . . . 2603 
1 -erzeiiger . . . 216.1 
, -fold, elnphasl- 

I ges.178a 

I - -, mehrphaal- 

ges.178.7 

-fernleitung . 13424 
-generator . . . 216.1 
-. elnen - glelch- 
' richten . . . 1843 
1 --Gleichstrom- 
1 anlage, kombi- 
| nlerte .... 7043 

- -uniformer . 283,4 

-system . . 7203 

-helzclcmcnt . 9843 
-hochspannungs- 

aulage . . . 704.7 j 
-induktlonsampere- I 
meter .... 6763 
-inHucnzma- | 

schine . . 12793: 
-instrument . TOO.io 1 
-kabel .... 769J0 
--Kollektormo- 

tor. 2233 

-krels.138,4 

Wcehselstrom- . 
krels schneller 1 
Frequenz . 1089.4 I 


Wechaellftnte- 
werk . . . 1122s 
-leistuog.... 16 Tj 
- leltung .... 760J 
-llchtbogen . . 9224 
-magnctlsierung 

I61i 

-maachlnenanker 

410j 

Maxlmalwert 
elnea-es . . . 126$ 
-, Mehrphasen- 137_i 
-mcasang . . . 682 j 
- motor .... ».♦ 
-, phasenTerscho- 
bener .... 126* 
-regler .... 676s 

-seito.2343 

-spannung . . 153i 
-stfirke, mittlere 138i 
-, symmetrlscher 

195: 

-system .... 1923 
-tcchnlk .... 1963 
-theorlc .... 1964 
-transformator 2247 
-uni former, 

Glelchstrom- 292: 
-, unsymroetrl- 
•cher .... 196$ 
-zfthlcr .... 691/ 
-. Zweiphasen-. 138/ 
Wechselstrome, 
dauernde . . 999.4 
-, fluchtlge . . .9993 
Wechseltaste 1097.4 

- mitEntladung*- 

kontakt. . 1097.7 
Wechselzahl- 

bestimmung 6813 
Wechsel, Zelchen- 
106819 

-zeltlge Mehr- 
fachtelegraphie 
104U 

-zersetzung . . 64s 
Weehselna . .1863 
-e Belastung . 84fb 
-es elektrostati- 
sches Feld 1275 j 
- es - Potential 1272a 
-e Entladung 1272i 
-es magnet isches 
Potential . 1296/ 
Wcckbctrleb, In- 
duktions- . 11213 
--, Ruhcstrom-1121.4 
-rclals .... 1087* 

- mit Tauchkern 

1023/ 

-strom, abgehen- 
der .... 1124J 

- ankommender 

11242 

- -, lntermlttieren- 

der .... 1124J 

-taste.11423 

Weekermit Fall- 
sehelbe . . 1122s 
Fortachell- . 1122s 
Glelchstrom- 11223 
polar!slerter 1122s 
mit einer 
Giocke . . 1122T 
- mlt zwei 
Glocken . 11221 
-, Tisch . . . 10464 
-uhr, elektriach 
betltigte . 1366s 

























Wedge _ 

Wedge, Insulating 

874J0 

- -shaped . . . 682.7 

- - lightning 

Arrester . . . 6705 
Wee, chaussler- 

ter.8875 

Tief-.8804 

- zuruckgeleg- 

ter .... .240s 
Wehnelt-Unter- 

hrecher . 1067.4 

-Ventllrohrc 1060.1 

Wehnelt Inter¬ 
rupter . . 1067.4 
_ valve-tube . 1060J 
Wchr, Stau- . . 1208 
Welchbleigltter 69 j 

-eisen.8407 

-clHcnfcilsp&ne 10745 
-clsenkern . . 661.10 
-gummi .... 777.7 
-e Kolile . . . 366a 
-kupfer .... 7625 
-kupferdralit . 7405 

-lot.®0» 

-er Finael . . 1016a 
-porzellan . . . 781.4 

_, franzoslaches 

7815 

-e Rontgen- 

rdhre . . . 1287.1 

_, Bohr . . . 12875 

Weiche, Strom-8425 
-nsteliung, clek- 

trisebe . . 10o2i 

Weight . . - 1250* 

- of armature . 26<a 
_copper . . 2584 

- - cell \ . . . 36.4 

- -coefficient of 

& an insulator 006a 
decrease of . 88.12 
driving . . 1081a 
-.equivalent. . <0.4 
- v good utilisa¬ 
tion of ... 606 
-, increase of . 89a 
molecular . 182L7 

- of plate . . . 38 jo 

- - rotor . . . 2675 
_copper . . 268.4 

- shaft .... 4851 a 

- specific . . 1250a2 
variation of 38.ii 

- voltameter . 6615 
Wclngeistthcnno- 

meter .... 497 jj 
- saurcs Kall- 
antlmonoxyd 

1219.4 

-saures Kali- ! 

natron . . 1210s | 
-stein .... 1210s, 

Weir.-I** 1 

Welfler Arscnik 

1210ao 

Welflblcch. . .847.7 

-buche.808.7 

Buchstaben- 10345 
-e Fiber . . . 86O.10 
-glQhend. . . 13695, 
-glfihhltze ... 9805 1 

-glut.688a 

-gufl.866.12 

-esLlcht. . . . 97la 

-lot.96a 

-mctall.... 866a2 
-sieden . . . 1906a 
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Wicklung 


WelBe Tonerde 475 
-es Vitriol. . 1217a 
-.ZifTer- . . . 1064a 
Weitmaschiges 
Gitter .... 615 
Weite, llchte . . 868a 
-n, auf verschie- 
denc - elnstell- 
bar . . . . 1118.4 

Weld.894a 

to. 394a 

-able.894.7 

-ed Joint. . . 894.10 
Welding. . . .894a 

-.arc. 1228.10 

-.butt.8965 

-.electric . . 1228.7 

- heat.896.4 

lap.8965 

- process . . . 896a 

scarf. 8965 

Well blech . . 847ai 

- -gef&B .... 468a 

-ronrkcssel . . 1064 
Welle (Achse) . 482.7 
Wellen.192.1 

- mit abnehmender 

Schwingungs- 
welto . . . 10845 
Welle, Antrieb- 482a 
-nan zelger . 10715 

- -, elektroly- 

tlscher - nach 
Schlomilch 1069.7 

- magnetl- 

scher . . . 10695 
-n aussenden 1082a 
-naussendung 10825 

-nberg.1925 

-ndetektor. . 10715 
-u mlkrophonl- 
seher . . . 1060.4 
-ndlflcrenz . 1091.7 
-ndurchmesser 488.4 
elcktrio- 
magnet ]Uche 

10825 

-neralsslon . . 10825 
-nerreger . . 1064a 
erste harmo- 
nlsche . . . 197.4 
-nerzeuger. . 1064a 
-. Geber-. . . 1082.7 
-ngesehwindlg- 

keit. 296a 

-ngewlcht . . . 4885 
-. Grund-.... 197.4 
hoble .... 4885 
-nlmpuls. . . 1088.4 
Kopplungs- 1082a 
-nl&nge .... 1925 

- - (Achse) . . 4385 
—, Licht- .... 9725 

-nlinie.192.4 

-nlinlcnsckreibcr 

1028.4 

-.massive . . .483a 
-nmesser . . 10965 
-nmessung. . 1096a 
-.Partial- . . 1082a 
-nquerschnitt . 4885 
-n, retiektlerte 1085a 
-, Sendee . . 1082.7 
-, stchende elek- 
t rise he . . 10845 
-nstoB .... 1088.4 
-nstrom .... 1875, 
-nst&ck .... 482a I 


Wellensystem 10845 

-ntal.1925 

-ntelegraphle 10685 
-ntelephonie 11735 
-nthcorle . . 10865 
-, Umsteuerungs- 

588.4 

voile.438.1 

-nwicklung . . 8175 
-nzug .... 10845 
| -n mlt zuneh- 
mender Schwin- 
I gungsweite 1084a 
i Wendeiscn . . 6485 
Wendepol . . . 276a 
Wender, Strom- 

10225 

Wendung, Strora- 

134.7 

Werfen icb . . 4ta 
Wcrkbank. . .878a 

-kanal.126a 

-melster . . . 1829a 
-atatt.8785 

- Galvanisier- 

11925 

- Maschlnen- 878.4 
mceban lsche 8785 

- Modell- . . 878a 
—, Montlcr- . . 8785 

- Renaratur- 878.7 
—zelcnnung . 247a 
Werkzeug . . . 879.1 
-kasten .... 97a 

-koflfer.8985 

-masebine . . . 8795 

Montage- . . 898a 
-tasche .... 3985 
Westliehe DekU- 
natlon . . 18015 
1 Western decli¬ 
nation . . 13015 
wet cell .... 15 

- compress . . 6085 

- steam . . . 113.10 
Whcatstone- 

Apparat. . 1028.7 
-sche Brucke . 6785 
-schc - mlt Prtt- 
zisioDHwlder- 
stttnden . . . 678.4 

- -KlrchhofTsche 

Brtteke . . . 6785 

- apparatus . 1028.7; 

- automatic , 

system . . 1028a 

- bridge .... 6735 ' 

- - with standard 1 

resistances . 678.4 1 

- -Klrchhoff j 

bridge . . . 6735 I 
Wheel-armature 418.4 : 

Barlow's . . 12875 
-, control . . 1010 a I 
cork polish¬ 
ing ... . 11965 1 
correcting . 1082.7 
correction . . 648.4 ! 
-, elastic polish¬ 
ing .... 1196.7 
escapement 1009a 
-, fine pollshinj?^ 

-, friction . . 1082s 
grooved-. . . 9624 

- -half.4021 

hand- . . . .404a 

-.Inking . . . 10885 
-» locking . . . 6465 


Wheel,printing 10624 
-.ratchet . . .64818 
-.rough polish¬ 
ing ... . 1196L8 
-, switch hand . 660a 
-, tvpe .... 1068L1 
Whirling needle682a 
Whistle call si¬ 
gnal . . . 11212 
Whistling of the 
luminous a re 1176a 
White arsenic 1210aO 

- beech .... 863.7 

- deal. 868 a 

- fibre .... 860ao 

, - frost.8225 

- heat. 688 a 

- hot. 18695 

- lead .... 786ao 

- - packing . . 8925 

- light.97la 

--metal . . . 866 .ll 

- vitriol .... 11.7 
Whole length of 

antenna . 1077.7 

- number . . . 286a 
Wholesale manu¬ 
facture . . . 4005 

Wick diameter 079a3 

- holder . . . 979ai 
-.lamp- . . . 979a 1 

- lubricator . . 4415 
--oiling . . . .4415 
Wlckclhank . . 884a 

-draht . 826a 

-ldtstelle .... 8269 
-raum .... 338.11 
-schrltt .... 809a 
-svstem .... 8145 
Wlckelel. . . 828a 1 
Wickler, Band- 7465 
Wicklung . . .804.7 

abgettnderte 
Gleichstrom- 8224 
-sanfang . . .3185 
-, Ankei^. . . .814.7 
AnlaB- .... 824a 
-sanordnuQg . 8145 
Anticom¬ 
pound- . . . 840.7 
-sart.814.4 

- einer 8 pule 887a 
aufgeloste 

Gleichstrom- 8285 
aufgcschnittcne 
Gleichstrom- 8285 
die - aus- 
blasen . . . 471a 
Ausbreiten 

der.809a 

Ausglelch-. . 818a 

-sbana.807a 

-, blfllare . . .826a 
Bogcn-.... 8822 
Compound- . 8405 
-, D&mpfer- . .8045 
-sdaten .... 806a 
-.Desroziers Zlck- 
zack- .... 8185 
Differential- . 8427 
686 a 

Doppel- . . . 8405 
Doppelfaden- 686 a 
Draht- .... 8827 
-,drelfach ge- 

schlossene . 8175 
dreifach wleder- 
eintretende . 8185 
Drelphasen- .8824 

117* 












































Wicklung 


Widerst&nd 


Wlcklung, Dro*■ 
sel- .... 18253 
Durchmesser- 816 j 
I n einer Ebenc 
angeordncte 321* 
-,ln drei Ebenen 
angeordncte 821.8 
einfach ge- 
sehlossenc 
Anker- . . .317.3 
-.einfach wleder- 
elntretendc . 317* 
Einlageu- . .324.7 
Eiuloeh- . . . 322* 
-> Etnphascn- . 3202 
-•element . . . 800* 

-sendc.8119 

Krreger- . . . 837* 
-, Evolx enten- 332.10 
falsch gcschal- 
tote Magnet- 838* 

FaB-.833* 

-sforrael .... 808.7 
Gegen-.... 340.7 
-. Gefiause- . . 823* 
-sgemlsehtc . . 840.3 
-, goschlossene 

Anker- . . . 314* 
gctrennte Pha- 

sen-.320.7 

glatte . . . .332* 
-, Oleichstrom- 314* 
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Wlcklung, Multi- ! 

kator- 0317, 10113 
-, Nebenschluss-339.10 
-, Nioder- 

spannuugs- . 341*, 
Xutcn- .... 332* 
-, offeno Anker- 316.1 i 
Parallel- . . . 8113 
-♦ Phason- . . . 319* j 

-, Pol-.837* 

-, Primlir- . . .341.4 
-^problem . . . 308* 1 
-squerschnltt . 330* 
radiale Tiefe i 

der.330* 

-sraurn . . OMo 
Rcchts- 
-, Reihen- . 
-srlchtung . 

Ring- . . 

-, - -Parallel 
Serien- 


.829* 
. 312 *: 
. 340* | 
.812*1 
. 816* 
.8118 
.3119 


-.Rotor- . . . .323.7 


-sschablone 
Sehablonen- . 
Scheiben- . . 
Scheitel- . . , 
-ssehoma . . . 
schleichcnde 
Schlelfen- . . 
SclirMg- . - . 
-sschritt . . . . 


-sglied .... 

. 800.5 1 

—, mittlerer . 

-, halbsvmme- 

| 

—. resultieren* 

trisene . . 

.322.4 1 

der .... 

-shllfte . . . 

.8072 

- -, verkiirzter 

-, Halte- . . . 

1160.7; 

-, Sehnen- . . 

-, Hand- . . . 

.3342' 

-sseite .... 

Haupt-. . . 

. 314* 1 

-, Seiten- . . . 

-,-phasen- . . 

. 319* j 

-, Sckundar- . 

-.-sehluB- . . 

. 840* i 

-. Serien-. . . 

-strom- . . 

. 340* 

-, -Parallel- 


834* 

384.4 

318.4 
317.1 
308* 
3222 I 
317.1 i 
318*! 
309* j 
3102 


-en, hemitropi- 
schcPhasen- 321* 
-, Hilfs- . . . .314* 
-,-phaseu-. . .320.1 
hochkantige . 3292 
-r Hochkantmag- 

nct-.338* 

Hochspannungs-^ 

-shohe.830* 

- de* Jigger . 1070* 
Kabel- .... 333* 
-, Kttfig- . . . .824.4 
Ketten- . . . 322.1 
-. Klopfer- . . 10717 
Knlluel- . . . 833* 
komblnlertc Pha- 
sen- und K&fig-824* 
Wellen- und 
Schlelfen-. .8232 

Koinpensatlons- 

319* 

Kuehen- . . . 333* 
Kupferband- 834.1 
KurzschluB- . 3242 
-apulen- . . .321.4 
-.Links- . . . .3127 
-, Litzen-.... 833* 
-.Magnet- . . .387.4 
-.Mantel- . . .333* 
-, Ma*chiucn- . 334* 
-, tnehrfach ge- 
schlossenc . 817* 
-, Mehrlagen- . 324* 
Mehrloch- . . 822* 
-, Mehrphaacn- 320* 
mehrpollge . 816* 


310*1 
810.4 1 
3102 j 
3017 1 
815* 
341* , 
8114 ! 
310*! 

-aalnn.812* 

-, Spiral- .... 315* j 
Spulen- . . . 320* | 
-, -stab- .... 8212 ; 

-. Stab-.833*, 

I Stiinder- . . . 323* 
-. Stirn- .... 3334 i 
-, Stromdichtc ! 

der.831.1: 

-,-wtlrme der .331* 
-, symmetrtsche 322* | 
-asyatem .... 314* 
-atabelle .... 80S* I 
-stemperatur . 281s \ 
Thoinaon-Hou- 
ston- .... 3137 
-atrttger .... 417.1 1 
-, Transform ator- 

3412' 

-, Trommel- . 

- -Parallel- 

- -Herlen- . 
umlaufende 

-on, unab- 
httnglge . 

-en, - Phasen- 
-. unsymmctrl- 

scHe .... 318* I 
-, unterteilte . . 8014 I 
-, unvcrJlndcrte I 
Oleichstrom- 828*! 
- mlt verkur/.tem 
Schritt . . .3162! 
-. verteilte . . . 821* i 
-, vlelphaslge I 

KurzschluB- 324* 
-. Vlerloch- . . 822.7 1 


. 815.7 
. 310* 
.3117 
.323.1 

.815.4 

.320* 


Wicklung, Wel¬ 
len- ..... 817* 
-swiderstand . 330* 
Zaeken- . . . 332* 
zusammen- 
hBngende . . 308* 
-, In zwei Ebenen 
angeordnete 321.7 
-tzweifach ge- 
schlosscne . 817.4 
-, - wiederein- 

tretende . . 318 j 
-, Zwellagen- . 324* 
-, Zwclloeh- . .322* 
-, Zweiphaaen-. 820* 
-. zweipolige . . 3152 
Zvlinder- . . 342.4 
Wide meshed 

grid .... 612 
Widen, to . . . 313.7 
Widerstand 145.4,677.4 
-, abgeatufter . 577* 
-, ab^chaltbarcr 577* 
-, Abaehwtt- 

chungs-. . . 677* 
-abstufung . . 575.7 

- mit Abtei- 

lungen . . . 6514 
Abzwelg- . . 6652 
WiderstSude, allc 

- alnd elnge- 
achaltet . . . 676* 

Widcrstandtlndc- 
rung .... 47.4 

- des selcn . 1176.4 
-. AnlaO- . . .600* 
-, asymmetri- 

scher . . . 1817* 
-, Ausbrel- 

tungs- . . 1314* 
-, den - aus- 

schaltcn . . 674.7 
-, au borer 88*, 1413 
-, Ballast- . . . 678* 
-, Batterie-. . . 101.7 
-, Bclaatung*- . 493* 
-. Beruhigungs- 678* 
Bcruhlgungs- 

- fiir Bogcn- 
lampen . . . 942* 

-.Blech- ... .580.4 
-. Bogen- 

lampen- 697.1, 942.1 
-. Brems-.... 6962 
-briicko .... 072* 
-. D&inpfungs- . 304.4 
-, Dckaden- . . 664.4 
-diagramm . . 699.4 
dlolektriacher 371* 

-draht. 684* 

Draht- 8219, 732.1 
-, Draht- - (Reglen 
5S0* 

-. Droasel- . . . 671“ 
-, effektiver . 14aio 
-, Kich- . . . 649.li 
-. elngebautcr 13892 
-, den - eln- 

schaltcn . . 674* 
-, den - eln- 

stellcn . . . 5762 
-es, Einstellung 

des. 676.1 

elektrischer - 
des Kiipfe.rs . 827J 
-, elektriseher - der 
Luftlcere . 1317.4 
elektrolytischer 
Relbungs- 1188* 


I 

Wlderstand, Er- 
ganzunga- . 671; 
-.den -erhohen575j 
Ersatz- .... 57!i 
-fkhigkelt des 
Gitters . . . Ml‘ 

| -. fester . . . GOOu* 
' - Vorschalt- - 

| fur Bogen- 

lampen . . . 942: 

I -, Flammen- . . XL 
: -, Flussigkeit*-. 571: 

| -frelc Sclbst- 
j Induktlon . 189 j 

Fritter- . . 1072: 
I - der Funken- 
| strecke . . 1014/ 

i Galvano¬ 
meter- . . 
j -gehause . . . 56&f 
i -. Gesamt- . . . 141^ 
' - mit Gleitkon- 

1 takt.659Lf 

! -, Gliih- 

lampen- 492*, 579* 
I Graph it- 679*, 1022.7 
I-. Haupt-. . . . 578j 
-. Hauptatrom-. 146 j 
i -, Hilfs- . . . .57Si: 
i -. induktious- 

freier .... 181: 
] -. induktiver . . 145.7 
-, innerer . 317, 141* 

’ -. Instrument- . 624.7 
I Isolations- . . 372* 
I -, J ustier- . . . 571'- 
1 - in kaltem Zn- 
stand .... 590j 
-kapazitat des Ge¬ 
nuses . . . Ut*l5 
-kasten . 683*, «63u’ 
—, Dekaden- . 664* 
—, Vorsehalt- . 664^ 
-koeffizient . . 146* 

-. Kohle- .... 579* 
-s Kombinations- 

6792 

Kompensations- 

679* 

Komponenten- 

14<U 

Konstantan- . 580* 
-korper .... 5S4* 

-kraft.872J 

-, kritlseher - der 
Reihenmasehine 
602* 

-, kunstlicher . 580.1 
-. kunstlicher - 
a us Graphic 1022: 
-, kunstlicher - 
ans Manganln- 
draht . . . 1022* 
-, Kurbel- . . . 5809 
-. den - kurz- 

schlicDon . . 674* 
-, Lade- .... 74* 
-legierung . . . 6882 
Ltd ter- .... 731.7 
I^eitungs- . . 7322 
-. Lichtbogen- . 925* 

-linle.146* 

-, magnctischer 180* 
-, Magnet wick- 
lungs- . . . 338* 
-, Manganln-. . 680* 
-material . . . 586* 
- Mefl-. 679.4 



























WJderatftnd 1861 Winding 

WiderstaudmcO- Wlderatand- Winding, , Winding, magnet 

apparat, trans- zunahrae durch bastard . . . 833A' 857.4 

portablcr . .6513 Temperatur- -.batch . . . . 83.13,-. main . . . .814.3 

MeQdraht- . .6563 zunahme . .2571 beginning of 318 a - phase . . .819,9 

-messer, PrUzi- -. Zusatz- . . . 67 Ha - belt. 807 a' mixed ware 

slons- . . . .6517 Width of belt .444.1 - bench . . . .834/11 and lap. . . 82&2 

-messung 496 a, 621.7 - - brush . . . 601 a bipolar . . . 8162 monophase . 880.2 

Met all- . . .6801 —pulley . . .4461 -.chain . . . . 822.1 ;monotooth . 822A 

Mlkrophon* 11121 -- slot . . . .268.7 -.choking . . 182611 - motor . . . .9881 
-moment . . .861 a — tooth . . . 263.1 -.chord . . . . 316! i -, multicoil . .8226 

NebeuschluU- — yoke. . . 279.io -.closed-coil ar- | -layer . . . . 824A 

1461,697.7 Wiederbelebung07.i mature . . . 814J) |-.-phase . . . .820 a 

-.Normal- . . . 664J —sversuch . .607 a -, coil. 820 a ( — short-cir- 

-ofen, elektriselier -elntritt . . . .817.7 -, combined phase i cult.824 a 

1224.1 -herstcllen der and squirrel- -.-pie circuit . 817 j 

- in Ohm pro kg 732 a Stralienober- cage . . . . 324 a , -, -plex . . . .317 a 

- In Ohm pro km tiftche . . . .83614 compensating 819 a ; -s, -ply re-entrant 

7324 Wiener Kalk 1199 jo -.compound .340 a 1 ’ 816.4 

-, Ohmscher . . 146 a Wlldschwlngeude -.concentrated 820 a- plying . . .6867 

Ol-. 680.7 Nadel . . . .632 a -.-bar- . . . . 3211 -polar . . . . 816 a 

-. Phasen- . . .2061 Willcsden paner359.i -.continuous . 308.3 ,non-inductive636 a 

-, Flatten- . . . 424 Wimshursts In- -, - -current . . 814 a i oblique . . . 818 a 

FrU/.islons- .664 a ttuenzmaschlne convolution of I - off. 749 a 

Rahmeu- . . . 680 a 1278a the. 306.4 one-slot . . . 322 a 

Regullcr- . 675.10 Wimshurst’s In- -.copper-strip . 334.1 1 open-coil arma- 

-, Reinungs- . .294.7 Alienee ma- -.creeping . .3221, turc.3loj 

resultierender 146.7 chine . . . 127 Ha -.cylinder-. . . 3424 parallel . . .316 a 

-roll re, Hittorfs 1338 a W'lnch. 9467 cylindrical .3424 -.-drum . . .316 a 

-rolle. 687.1 -.cable . . . . 827 a j -, damping . . .804 a 1 -.- ring . . . .816 a 

-sdulc .... 686.U ielectric . . . 988.4 - data. 308 a phase . . . .319 a 

Siltire- .... 64.7 wire.399 a i - department 828.11 | - pitch.309 a 

-. schcinbarer . 146A j Winddruck . . 8224 -, Desrozier’s -, pole.837 a 

-.-des Idcht- I -eisen. 548 a j zigzag . . . 818 a polyphase . . 820 a 

bogens . . . 926 a ' elektrUchcr 1231 a - development I - short-circuit 
Schlupf- . . 1326 l 7 -fang .... 1009 a j of the . . . .309.1 824 a 

Selbstinduk- - -achse . . . 1009.il'- diagram . . .308 a -.polyslot . . . 822A 

cions- . . .1264 a - -xchcibc . . 10l2fl 1 differential .036 a -.primary . . .841.4 

-, Siehcrhclts- . 664 a - -sehraube . 1009.7 -.differentially - problem . . . 808 a 

Spanmiugs- -flttclie, nutz- compounded 340.7 -.quadruplecoil 8227 

moil- . . . .664 a bare . . . 1098 a -, diphase . . . 820 a -, re-grouped con- 

apeziflscher 146.10 -tiflgel . . . . 1009J2 -.disc.818.4 1 tinuous-cur» 

781a -fuhrung . . .464.4 -.distributed .821 a 1 rent.*. . . .823.4 

-spiralc . . . .687.1 -motor . . . . 129 a ,distributive . 321 a I retrogressive 

-spule. 687J -dffnung . . . . 464 a -. double coll . 322A wave . . . .3232 

-. Hpulcn- . . 636jo -schicf. . . . 610.il 1 -, doubly r('-cn- right-handed 812 a 

Stopseluber- Wind mill . . . 129 a , trant .... SlKi ring.816 a 

gang- . . . .663 a - motor . . . .129 a -.drum . . . . 315.7 rotatlng-flcld 8872 

-stufe. 686 a - off, to . . . .749 a - -drum . . . . 749.2 rotor.323.7 

-, Stufen-. . . .6768 - -.to.-.duplex . . . 317.4 secondary . .841 a 

-tabelle . . . .7823 - -pressure . .8224 -.edgewise . . 829.21 - section . . . 306 a 

-. rbergaug-. .601.1 --surface, effec- -element . . . 306 a | -, semi-sy m met rl- 
Tborgaiig-- an live .... 1098 a -.end . . 815 a, 888.4 eal .... .3224 

den Elcktro- —.useful . . 1098 a -,-of.3I3A I -s, separate phase 

den.42A -.to. 328 a -,equipotcntlal-81 Ha 320.7 

-. nnabsrhalt- to - up a cable 8227 evolute . . .333.4 -.series .816.4,817 a 

barer . . . . 677.7 to - up a spring '-.exciting . . .887 a - drum . . .316.7 

onendlieher . 664.7 668.4 jformer- 334.4, 334A -.--parallel . .816 a 

unyer^ndcr- Wlnde, Aufzug- 946.7 ;- formula . . .3027 -, - ring . . . .316 a 

lichcr . . . . 579.t -.Bohr- . . . . 390 a -, four-slot . . .8227 - shop .... 828.il 

verUnder- Draht- . . . . 891U -.full-pitch . . 31(1 1 -.short-circuit .3212 

lichcr. . . 578.li Kabel- . . . . 827 a j -, Gramme . . .816 a --coll . . . .821.4 

-. Vcrglelch- . 578.10 Schrauben- . 899 a I - -half. 307.*.* pitch . . . .81(12 

-% vorgrbllerter 575.4 -.Sell-. 9467coiled . . . 821 a shunt . . . 839.10 

1 _J.. II' I OAi • L I 00... _. II a — _ 


-Yerscliiebung an -.alternating-con- -, high-tension . 842t 1 -,--layer . . .824.7 

Hleischwamin- tinuous cur- I-s, Independent 8164 -phase . . .320.2 

plattcn . . . 47.4 rent.823J ] -s, - phase . . . 820 a ! -, - -range . . . 82lA 

vorgcseliahe- -.arc-.8332 ' -.jigger-. . . 1070 a I -. singly re-en¬ 
ter . 064.1 - area.805.1 -.Tap.017.1 | trant . . . .817 a 

-, Vorschalt- . .577 a -.armature . .314.7 -.lateral . . . .8169 slot.8829 

- in warmem -.arrangement I-, laterally sub- -.smooth core . 332a 

Zustand . .599 a of .314.2 divided cylln- --space . . . . 829 a 

-. Wassor- . . . 679 a | -, auxiliary . .8140 dcr.8423 -.spiral . . . . 316 a 

-wert.576c - phase . . . 320.1 1 -, left-handed .8127 -.-wave . . .328.1 

-, wirkllcher . 1264 a -. ball-shaped . 833.1 .low-tension . 84IA -. split continuous- 

-. — des Licht- | -, bar-.333ft - machine 834A, 746.4 ' current . . . 828 a 

bogens . . . 9267 barrel- . . . 333 a -.machine- . . 334 a I -, squirrel cage 8244 

-zahl. 588.4 1 -. basket .... 822l —, electric . . 968.2 , -. starting . . . 824 a 



































Winding 
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Wireless 


Winding, statio¬ 
nary field- . 887.1 
-.stator . . . .8286 
strand-.... 888 s 
subdivided . 808.4 

- support . . . 417.1 
surface . . . 8388 
symmetrical . 892J 
system of . . 814* 

-table.808* 

-, tapper-. . . 10787 
Tnomson-Hous- 

ton.3187 

-, three-phase . 820.4 
-range .... 821* 
transformer . 941* 
trebly 

re-entrant . 818* 
-, triphase . . . 820.4 
triplex.... 817* 
two circuit . 917* 
-.--layer . . .824* 
- -phase . . . 820* 
-, - -pole .... 3182 
-, - -range . . . 82L7 
-.--slot . . . .828* 

- with two wires 825a 
type of . . . 814.4 

-.unaltered con¬ 
tinuous cur¬ 
rent .823* 

-. unicoll.... 322* 
unsymmetri- 

caf.818* 

-up control . 10 L 0 * 

- - the main 

spring . . 1010.4 
-♦ wave .... 317* 

-. wire.888.7 

Window-blind 
contact^. 1047* 
-contact . . . 1040* 
Wlndnng . . . 804* 
-sbreitc .... 806* 
-en, Drosscl-. 1826a 
-en, -feldam- 

pere .... 1826.4 
-sdurchmesser, 

mittlcrcr . . 838* 
-sebene . . . 804.1 1 
-gflilche . . . .306.1 
-.Klopfcr- . . 10797 
-slllnge .... 305* 

- -, nuttlere . . 838* 
tote .... 804.10 

-szahl. 304* 

—, Ampere- . . 266* 
—, Erreger- . . 256.7 

- der Fcdcr . 646* 
Wing lighting . 012* 
Winged nut. . 641* 
Wlnkel . . . .880a 
-abzwcigdose . 884.1 

AnschTag- . . 880* 
-bewegung . 1832* 

-dose. 884.1 

-, Einfall- . . .076.1 

-cisen. 846* 

-, Elsen- . . . 1000 * 
-eisenrahmen 6 l 0 ao 
-geschwlndig- 

keit.... 344a 2 
—, Yer&ndcrung 

der.246a 

-gctrlcbe . . . 449* 

-hebel. 648* 

-Isolator.... 706* 


Winkelkabelschuh 
816*, 841.7 
-kasten ans QuQ- 
eisen mit Iso- 
lierauskiel- 
dung .... 882* 
-, korrespondie- 
rende . . . 1832.7! 
-, Krcuz-. . . . 880* j 
Lcitungs- . . 809* i 
-magnet . . . 1017* j 
-messer .... 637*' 
-niuffo, aufklapp- 
bare . . . 

-punkt einer j 

Leltung . . 809.4 | 
-. Reflexions- 974.12 I 
-stuckdeckel . 873 a j 
-stuck fur Isoller- ! 
rohr .... 872.3 ' 

- fiir Isollerrohr 
mit Deckel . 872.4 

1 -stiitze.813* 

-thermometer . 497* I 
-verblnder . . 616* ! 
' -vcrschiebung 80 B.I 0 ■ 

Wiper. 696*! 

Wiping contact 696*; 
Wijme, Queck- j 
silber- . . .624.4 
Wirbel, magne- , 
tischcr . . 182ao 
-strome .... 188.1 ! 
-strombremse . 496* 

- -konstantc . 183* 

- -krels .... 188* 
-strome, oberfl&ch- 

liche . . . 1291*! 
-stromverlust . 200* 
Wire . . . 826*, 990* 


-. Aluminium 
-, annealed 
armature 
armouring 
armoured 
-, asphalted 
barbed 
-, bare .... 
, bare colled 


74lao; 


327* 

268.1 

770a 

869* 

746* 

812* 

740* 

1141* 


Wire, to draw 884* 

- drawing . . . 384a 

- - machine . . 747* 
-.drawn . . . 749ao 

- -drum .... 740* 
-, earth .... 723* 
-.elliptical. . .740* 

entrance . . . 887* , 
-, exciting . . . 836* 1 

- of field coil . 336.7 

- finder . . . 1341a 

fine.739* 

fire-tinned . . 749* 

-, fiat. 739* 

- fuse. 667.7 

galvanised . 749.7 

- galvanised cop¬ 

per .... 740.10 
- Iron .... 741.4 

- -gauire-plate 398.10 

- -.self-record¬ 

ing .... 1841*1 

- - table .... 760* ; 

- gauze .... 427.1 ; 

- guard .... 967*: 

- -hanger, double- I 

hook .... 816.4 ' 
-, hard-draw 11 . 327.4 
-, - -drawn 

copper . . . 740* 
heating . . . 982* 
-, hexagonal . . 740a : 

hot.662* 1 

-. - tinned . . . 740* \ 
-, indoor .... 861* 
-. Instrument . 861* 
-, Insulated . . 748* 

- insulation . . 874* 

-, iron.741* 

- joint. 824a 

-.leading - In . 887* : 

- -loop .... 185.11 ‘ 

-man. 856* 

-man’s tent . 1340* 

- manufacture 747.4 


- 9 . bedding of 829* 
.741* 
. 818* 


IH UUIUK 

bimetallic 

- binding 
-. binding . . . 825a 
-. braided . . . 745* ! 

- -break relay 1.387* : 
bridge .... 672* 

-, bronze .... 741.7 I 

- brush . . . 426.10 

- clamp .... 866 * 1 

- cloth. 427* 

coarse .... 730.7 

- coil.881* , 

- lightning ar- I 
rcster .... 660* j 

-, compounded 746* 

- condenser . 1021.4! 
-♦conducting . 729* ! 
-.connecting .311* 

copper .... 740.7 
-, - -plated steel 741a 

- core ..... 412a , 
-, ootton-covcr- 

ed . 744*: 

-.counter- 

weight . . llOOao! 
-. covered . . . 744* ; 
-, - and braided 746.7 ! 
-.double cover¬ 
ed . 746* 


material 
measuring 
-.metal . . . 
-.mild steel , 
- nail . . . 

-, naked 


.747* 
. 650* 
.740* 
.741* 
. 866 * 
740* 


- netting for arc , 

lamp globes 9(»3* 
-, neutral 202*. 706* 
parchment-in¬ 
sulated . . . 867* 
-»phosphor 

bronze . . . 741* 
piano .... 348* 

-. pilot.768.4 

-.platinum . 741.11 
protecting . . 990* 
-.receiving . 1088* 

- resistance . . 680* 
resistance . . 684* 

- roll.748.7 

-, rolled . . . 749ai 

- -rope.12L7 

-.round . . . .799* 
-, rubber-insu¬ 
lated .... 866* 

-. - -taped . . . 866* 
-.sending . . 1077* 
-. in the shape 

of a.686* 

- -shaped . . . 686* 

shaped .... 740.4 

-, sheathing . . 770a 
-.silk .... 744J0 


Wire, silk-co¬ 
vered . . . 744 jc 
silicon-bronze 741> 
single covered 74a: 

-, slack.821.: 

-» soft copper . 740J 

-.solid. 760a 

-, span.83QJ 

-.square . . . 739 _h 
-. standard. . .7502 

-.stay-.811a 

steel.74U 

--strainer . . 8l9ju 

- strand .... 74ia 

- -, core of . . 388.4 
-, stranded 

copper . . .388a 
--stranding ma¬ 
chine .... 742a 

- stretcher . . 819a* 

- dynamo¬ 
metric . . 1841* 

stretching . . 812* 

- surface . . . 
-.suspension . 819*, 

1194a* 

taping .... 82&J 
-, telephone . . &6L7 

- tclephono- 

graph . . . 1167* 

- tension . . 821 j«! 

- terminal 

screw .... 584.: 
--tester . . . ISiT.i 
testing 660*, 746/ 

thick.789: 

—, thin.79?.*’ 

-, third.70fr> 

-. tinned .... 74SL* 
-, - copper . . . 740.9 
-.transmitting 10<<2 
-, triple covered 

74fc 

-s. twig ted . . . 749* 
-.voltmeter . .861* 
-. wax-insulated 746* 
-, waxed .... 746* 

- winch .... m; 
-•winding. . . 333.7 

- wound arma¬ 

ture .... 410* 
-, yarn-covered 744* 

-.to. 866 * 

Wireless mes¬ 
sage . . . 1108/ 
^Wireless 4 * 

station . , 1066* 
Wireless telegra¬ 
phist . . . 1109* 

- telegraphy 105±a 
.Wireless’* telegra¬ 
phy appara¬ 
tus .... 1066.7 

Wireless telegra¬ 
phy by con¬ 
duction . . 1062.4 

-continuous 

electric wa¬ 
ves .... 1066a 

- electric 

waves. . . 1069* 

- - by electro- 

dynamic in¬ 
duction . . 1068a 

- - by electro¬ 

static ind ac¬ 
tion. . . . 1062* 

- - by Induc¬ 

tion . . . . 1062* 











































Wireless 


X-Strahlen 


Wireless telegra¬ 
phy, radlopho- 
nlc .... 106&S 
—, syntonic . 10645 

- by ultra-red 
rays. . . . 1058.4 

-,by ultra-violet 
rays .... 10683 

- telephony . 11783 
Wiring . . . .8023 

- accessories . 8665 
-.conduit . . .8083 
-.covered lnsu- 

latlng-tube . 8683 

- In damp places8543 

- In dry places 882* 
electric . . . 758.5 

-, bouse .... H54 j 
I nterior . . . 765.1 

- in the interior 

Of buildings 8553 
-s Internal . . . 766.1 

- materia] . . . 866.4 
open conduit 0683 

Insulating- 
tube .... 8683 
permanent . 862.4 

- on the plaster 8023 

- In rooms . . 755.4 
single-phase . 766.1 
surface . . . 8623 

- of the tank 11943 

- technics . . . 865 j 
- f three-phase . T&tlft 

t wo-phase . . 7504 
works .... 8543 
Wirkliehc Be- 

lastung . . 490 jo 
L olfitung . . 1673 
-o Plattenober- 

flttctae .... 803 
-os Watt. . . 12053 
-er Wlderstand 12643 
-er - des Llcht- 
bogens . . . 026.7 
-e Zanninduktion 

264.1 

Wlrksames Eiscn 

2623 

-er EUenquer- 

schnitt . . . 2623 
-e clektromotori- 
nehe Kraft . 88.4 
-e Kathoden- 

fittrhe.23 

-e Kohlcober- 

tittehe .... 163 
Masse . . . 44.11 
Po 1 obe rfl He he2T73 
Irkungsfeld . 170.4 
—grad . . . 290JO 

- - des Akkumu- 

lator* .... 683 

- in Ampere- 
stunden . . . 60.1 

—* I>reh- 

moment- . 18273 

- -. elektriseher 207.1 
—. clektrolvtl- 

scher . . 11823 

-, Oesamt- . . 2073 

—grenze . . . 003 • 

- Jahres- . . 2073 ,« 


merzfeller . 2073 

- -kurve .... 4003 
—. mechani- 

scher .... 2073 
—, mlttlerer . . 207.7 

- -, Motor- . . . 2973 


Jtom- Wooden, lead Workshop . . 

. 2073 lined - tank 873 - flexible . . 

. 4003 - pin.8663 - instrument 

- plug.8663 -. telegraph . 

. 2073 - pole.8003 Worm gear . 

. 207.7 - pulley .... 4403 - and wheel. 


rod, paraffined 403 - winch, electric0683 


- praktischer 0603 - roller . . . 1012J1 to ... 

- -prufung . . 4093 - support . . . 8163 Worming 

- -, scheinbarer 207.4 - tank. 873 chine . 

- -, Tages- . . .2073 Wool.7803 Worttaxe 

—,thermlscher 112.7 -.mineral . . 1880JO Wound 

- - In Watt- -en clothes . . .6183 -.cleaning 

stunden . . . 003 J Word rate. . 11613 the . . 


WlrtschaftHches Gu- Work.1663 


terverhftltnls 003 
-erStandpunkt, 


-, acceleration . 1603 
- -bench .... 8783 


vom-en-aus7O03 - done by the 


-e Vertellung von 
Kupfer und 


current . 
electrical 


. 2683 -s, electricity . 7023 -, left-handedh 
- of excitation . 2653 -, right-handed 


Wlrtschaftlleh- - of excitation 
kelt. . 470.7, 7003 - expended In 

- elnerelektrlsehen friction . . 

Larope . . . 901U — forming . 

- des Lichts . .9603 - In, to. . . . 

Wischtuch . . 10173 -s Installation 
Wlsmutstab . . 803 -. to - loose . 
With several magnetic 


.1663 -.clockwise . .8124 
. 1603 -. counter clock- 

. 8783 wise.8123 

- on edge . . . 829j 
166ao -, edgewise . . 829J 

.1663 -.flat.828.12 

. 7023 -, left-handedly 8125 


• expended In 8124 

friction . . . 296.7 Wounded part 6060 
-forming . . 813 Wrap round, to 82817 

In, to. 478.4 Wrench . . . .8003 

a Installation . 8643 coach .... 99L4 
, to - loose . . 6443 -. double-ende . 900.7 
magnetic . 166.12 monkey . . . 004 


arms .... 6403 -s management 7183 WrightscberVergil- 
ithout current 1313 -s manager . . 718j tungsmesser 8003 


Without current 1313 -s manager . . 718j 
- leakage . . . 2813 -, mechanical 156ji 
-load. 400.4 -s,municipalclec- 

W poles.108.4 tricity .... 708.1 

ogen des Oliih- 


Wogen des Gliih- no-load . . 

Uchtes . . . 0073 -, preliminary 
Wolbung . . . 406.4 -s superinten- 
Wolfram . . 916j2 dance . . . 

-lamuc.9183 - superinten- 

Wolrramio . 916.12 dant. . . . 


. 718j tungsmesser 8063 
166 ji Wright’s discount 
ec- meter .... 6903 

. 708.1 - rebate meter . 0003 

.1603 Wrist.1874 

. 7003 Writer, direct 10003 
Writing, embos- 
.7183 sed . . . . 10003 
- lever .... 10153 
.718.1 - - system . . 1016tf 


Wollanzng . .5133 -.total.1663 -.magnetic . 121 

Wolle.7803 —s wiring . . . 8643 - off of the ca- 


Wolle.7803 —s wiring . . . 8643 - off of th 

-,Baum- . . .308.13 -.to.166.7 pital . 

-, mlnerallschel380j2 Working . . . 6303 - shelf . . , 

Wood.302ft - accumulator. 04.1 - telegraph 

-, box-. 864.4 - bar. 10063 Wrong bn 

-.burning . . .1103 - contact . . 1006 j position 


.... 362ft - accumulator. 64.1 - telegraph . 10023 

. . . .864.4 - bar. 10063 Wrong brnsh- 

burning . . .1103 - contact . . 1006 j position . .4763 

- casing for - coil.4663 - connection 

wires . . . . 877.4 -, In - condition 4823 (Telephone). 7863 

- frame dla- - current . . . 718 j i - -.11603 

phragm . . 1241 j -, dlplcx . . . 10403. - phase-conncc- 
-, oiled.8023 - drawing . . . 2473 | tlon.200.1 

- pulp.3023 - hours .... 719.1 Wrongly con- 

--pulp paper 869.12 - Instructions 719.10 j neeted . . 11023 

- screw . . . .6423 -.Irregular . 

- -, round-headed - los** .... 


. 6423 -. Irregular . . 4813 - - field wlnding8883 

cd - Iosh.I 66.1 Wrought-lron 

8653 -. maximum . . 634.1 1 bracket . . . 0603 
. 1043 minimum . 533.io - - for forgings 8443 

1103.11 in-order . . 4823 -- pulley . . .4407 

. 7843 — parallel of — for rolling . 8445 

. 8843 machines . . 2903 , - - shell .... 464.7 

1198.11 - position . . .6803'Wunde . . . .6008 

. 873 - pressure . . .1133 -. Keinlgcn der 6O0JO 

.8773 -, regular . . 1880.7 Wiirfel. 0113 

. 3303 - speed . . . 10003 ■ -* Faradays- . 12804 

884J0 -.steam- . . . .1063 -station . . . 10975 


- former . 

- frame . 

- gauge . 

- -hammer 

- handle . 

- insulator 


- stand .... 1043 minimum 

- tank . . . .1193.11 in-order 

- tar. 7843 - - parallel 

- trough .... 8843 machines 

- vat.1198.li - position . 

Wooden box . 873 - pressure . 

- core-bar . . . 8773 -, regular . 

- flange .... 8803 - speed . . 

- former . . . 884JO -, steam- . . 


. 0103 - voltage (cells) 663 Wurglotstelle 


. 8803 - - (machines) 160.13 , 
. 382.7 - with long waves I 
11173 1103.1 

. 7913 - - short wavesll033 


- last for dowels H643 Workmen pro- 
-, lead lined - box 373 tectlon . . 1 


160.13 1 -verblndung . 8243 

ves I -zange. 8245 

1103.1 -cn, mit der Ver- 
11033 bindungs- 

I zange.... 8243 
18813 1 Wurmgetrlcbe 4403 


X-ravs . 


12823; X-ray radio¬ 
meter . . . 


X ray radio¬ 
meter tube 12363 


X-Strahlen . 


































Yjunction 


1864 


Zeiger 


Y junction box 
Y-systcm . . . 

Yarn. 

-covered wire . 

- covering . . . 

flax. 

-.glazed . . . . 
-.neckled jute 

- tester . . . . 
Yearly energy 

demand . . 


885.1 j 
202.4 

746.2 ! 
744j»| 
744Jk 
789/ 
789/ 
787.7 
787/ : 

f 

728.1 | 


Yearly hours of 
burning . . 970.5 

- mean efficien¬ 

cy . 297/. 

Yellow amber 782J1 

- paper . . . 858.13 

- prussiate . 1214.7 

Yema del dedo 187/ 
Ycso.25/. 

plancha de - 
impregnada de 
arido sulfurieo 23.4 


Yeso, recibir los 
tubos cn . . 892a 
Yield point . . 85013 
Yoduropotasieo, 
papel de . . 667i 

Yoke. 455/ 

-< of the magnet) 

163.li 

- ampere-turns 280.3 
-connection . . 455l8 

- -ring.455/ 

-.stiffness of. 279.12 


Yoke stray 

field ... .280^ 
thickness of 279 j. 
-.width of. . 279 j- 
Yanquc . . . . 3si» 

- de riposo . HfcS.: 

Yutc.7C.4 

- compound . . 7665 
-. envuelta de . 744.: 
-, fabrication 

del. 787. 


Z. 


Z-Eisen . . . .847/ 

-Iron 1 . 847.3 

Zacke.417.2 

-nabmessungen 262/ 
-nquerschnitt . 263/ 
-nverluste . . .291.2 
-nvolumen . . 263/ 
-nwieklung . . 332/ 

-nzahl . 262a 

Zaffiro.652a 

Zaflro.652a 

ZKhe.751a 

-s Isolatlons- 

material . . <<62 
Zithfliissiges Isola- 
tlonsruaterial 775.1 
Zahl der Ankcr- 
leiter .... 2682 
-, gan/.c .... 235a 
gebrochene . 236/ 
gcrade . . . .236.4 
lmagiuUrc . .2362 
-.irrationals. 235di 
-. komplcxe. . . 236a 
Zahl, rationale 2H5.I0 
-, reellc . . . .236.1 

- der Rotor- 

drtthte . . .2582 

- - Schwlngungen 

pro sec . . 1085a 
ungerude . .236a 
Z&hiwerk 095.4. 1152-0 

- mltsnringenden 

Zahlcn . . . 695a 
-trkger .... 695/ 
ZJthler .... 1152.0 
-. Ampcrestun- 

den. 690/ 

-anker. 095a 

-.Aron- . . . . 695 j 
-, Bastian- . . . 604.1 
-, Batterle- . . . 690a 
Blascbalg- . . 092.7 

- Coulomb- . . 690a 
-. Doppeltarlf- . 692/ 
-, Drehstrom- . 69l.s 
-, Drellelter- . .691a 
-. dvnaniometri- 

sehor .... 692a 
-.Edison- . . .091/ 
-eiehapparat. . 690/ 
Einpnasen- . 691.7 
Elektrizltitts- 090.1 
ciektrolytl- 
seher .... 693a 


Z&hlcrfeldphase 

1838a 

-, Ferraris . . . 695a 
Funflelter-. . 6984 

Ga*..129.1 

-. Gleiehstrom-. 691.4 
Haupt-.... 0902 
-hUusehcn . . . 695.7 
-.Hummel- . .692/ 
-. Tnduktions- .092a 
Integral-. . . 094/. 
-.Joule- . . . .690/ 
-konstante . . . 697.1 
Kontroll-. . .690a 
-kontrolleur . . 696.0 
kurzpcndell- 

ger.6932 

-leerlauf.... 697.4 
-, Motor- .... 692.1 
-. oszillieren- 

der. 694.4 

Pend cl-, . . .mi 
Pr&zlsions- . 693/ 
-prQfapparat . 693* 
-, Quecksilber- 093.0 
-. registricrender 

694a 

-, Reversicranker- 

6922 

-motor- . . . 6922 
-, Schalttafcl- . 090.7 
-schalttafel . . 007a 
-, Siemens-. . . 694/ 
-, Strecken- . . 093.7 
Stroui-. . . 689.10 
-system .... 691/ 

-tafel. 0962 

-tarlf .... 714.il 
-. Thomson- . . 694.7 
-vermietung . . 7142 
-, Wagebalken- 6942 
- t Wottstuuden- 091.1 
-, Watts!unden- - 
fur Wochsel- 
stroni .... 6912 
-, WecliKol- 

strom .... 691a 

-. Zelt-. 690.4 

Znhlungsbedln- 
gungen . . .710.4 

Zahn.4172 

-abmessungen . 202a 
-ainpcrewiu- 

dungen . . . 265a 
-, Arretler-. . .640.1 
-Dreitc. 263.1 


Zahndlmensionen 

262a 

-Hanke.417.7 

-full.417a 

-gesperre . . . 548.7 
-hohe .... 262.11 

-kopf.417/. 

-krone.417/ 

-induction . . 203.l<i 

- geringste . 2042 

- -, hochste . . 264a 

- idecllc . . 263.ll 

- -, theore- 

tlsche .... 263d 
—, wirklichc . 264.1 
ZahnlUnge . . 262.11 
-mitte .... .417.4 
-querschnltt . 2639 
-rad. 4439 

- -dynamo¬ 

meter . . . . 496d 

- -getriebe . . 443c 
-. kardani- 

schcs .... 533a 

- -kasten . . . 44*8.7 

- -kollektor . . 097a 
—unterbrecher 

1334a 

- -vorgelege . . 44Ha 
-sttttlgung . . . 204.4 
-stangengetrie- 

be ..... 449a 
-tcilung . . . 262.10 
-tiefe .... 202.M 
-verluste . . . 2912 
-volumen . . . 203> 

-/.ah I . 262a 

Zambonischc 

SUule.7.1 

Zamboni dry pile 7.1 
Zamboni, plla dl 7.i 
j Zamboni, pila de 7d 
Znnea a muro 
del porta-iso- 
latore . . . .813.7 

1 Zangc. 398.4 

, -, Heifi- .... 97.10 
-, Biegc- - fur 
i Tsolierrohre 876a 
-, Klach- .... 98a 

-, Gas-. 398a 

isollertc . . . 513a 
-. Kugel- .... 398a 

-.Lot-.97.4 

Richt- .... 9Hs) 
Spitz- . . . 10172 


| Zanja para 
J cables . . . 829 J 
-, fondo de la - 
del cable . . 

! -. haeer una . . 

' Zapata para 
, cables . . . $41 j 

I-en forma de 

1 eseuadra . . $41.7 
i - de cscobilla . 431* 

! — extremidad 
de cable . . 616: 

- - hierro fun- 

dido .... $41: 

- metallca . . . 404.: 

- recta para cabl. 

para atornillar 

$4U 

-cabl. estam- 

pada .... 841.4 

-cabl. par* 

soldar . . . $41* 

Zapfen.433: 

1 -durchmesser . 433* 
-druck . . . 4S3J4 

- speziflscher204.i» 
-geschwindig- 

kelt.295.1 

-. Kurbel- . . . Mfts 

-Ittnge.483* 

| Zauni, Frony- 

scher .... 494s 
! Zeichen . . . 1004* 
Anrtif-. . . 1004* 
eiuzelne - blcl- 
ben aus . 1086* 
Morse- . . . 1002/ 
-, Kuf- .... 10W. 
-. Schlufl- . . 1004: 
-, Warte- . . . 1004* 

! -wcchsel . . . 10339 
! Zeiehnung, Ent- 
I wurf- . . . . 247* 
-, MAQumriil- 247> 
1 -, Wcrkstatt- . . 247* 
Zeiger . 639a, 1001/ 

I -ablesung . . . 639.: 

! -arretlerung . . 645/ 
-ausschlag . . . 639* 

- -, doppclscitl- 

I ger. 639.1 

1 —, einscltiger . 639* 
-galvanometer 671* 
-instrument . . 6632 

j -Hinge.639* 

I Merk- . . . . 689/ 




































Zeiger 


1865 


Zierring 


Zeiger, Mctall-. <139.* Zellen revision . 1065 Zentrale, Hahn- 7085 Zero, niethode dc 
-I)latte . . . .0875 Schalt-. . . . OO.i Beleuchtunga-7035 1 reduction au 62k7 
Strom- .... 607.1 -nsohalter 908, G 99 .r, > -. clcktrischc . . 7025 , niettre sur . . <403 
-telegraph. . 10013 --, automati- j Handbetricb- - : placer sur . .6403 

-vorrichtuug . 639.1o sober . . . .925 nilt automati- position dc .6409 

-wattmeter . .6803 - -, Popnel-91.7, f»<M)5 sober Enter- I-, ramener au .6405 

Zoit. 1249.10 --. Kinfach-915,600.1 zentrale . 1166.1 -. remettre hut . 6402 

-dauer einer Pe- —, Funkenent- -, kommunale .703.1 -, replacer sur .6405 

rlode .... 193.4 zieher zu -n 915 Kraft- . . . .7004 -, voltmetrc k - 
-diagramm . .242V—, gerader . . 0025 i -, LcistungsfUhlg- central . . .6815 

-koustante . . 189.1 - -, Hand- . . . 92 j 1 kelt der . . 707.1 Zero assoluto . 643.1 


— eines Kon- — fur Handbe- j 

derivator* . 128.x* trieb .... 699.7 ! 

— eines Strom- - -kontakt . . . 915 j 
kreisos . . 18165 —lcitung . . . 905 

-kontakt. . . 1132.6 - -polschuh . . 91.ii 
-kugel, elektri- I —, rundcr . . . 6025! 

selie . . . 1367.7 ! —schlltten 915, 600.3 I 

-linie.241.7 I —, Selbsf- . . . 92211 

-niosser fii r Fern- | —, Nelb*ttittigon6995 | 

gesprUehe 11.VI.4 ! - -. Spindel- . . 01 j» i 
- relais .... 114951—spindel . . . 0025 1 
-sehalter .... 6215 — mit Zwisohen- 


-telegraphic, < 
trlsche . . 

id ek- 
1048.4 

stuck und 
Zwlsclienwider- 

-ztthler . . . 

. 690.4 

st&ndcn . . . 

. 91.4 

—. registrlen 1 

n- 

-nspannung . , 

. 645 

der . . . . 

.6905 

—, Messcn der 

66.1 

-/under . . . 

.98fc7 

- Sprech- . . 

1126.4 

-liehe Strom- 


-nst&ndcr . . , 

. 1025 


tliehie . . . 1445 -nuntcrsiichuug 1065 


- Bpelsung der i -, deviazlone 

Mtkropnonc 11135 j del .... 642jo 

-, Telephon- . 1114.7;-, fa iso .... 13842* 
-.-handbe- - della for/a clet- 

trieb- . . . 1164.10 tromotrlce 12625 

-, Pbcrland- . .7035 linea .... 241.10 
-, UniKchalte-- -, portare sullo 6403 

mit Haupt- -, posizionc . .640# 

und Neben- -, riportare a . 6435 

stellen . . 11603 - della scala . . 64221 
Verteilungs- .7025 - alia sinistra 642.11 
Zentratorkupp- ZcrrelUen des 

lung . . . 461.10 Lichtbogens 666 a 

Zentrierbrett 1244.4 Zersetzung, che- 
Zentrierter An- misclie . . . 87L4 

ker.4145 - des GlQhlampcn- 

Zentrierung . . 408.4 i fadens durch 
Zentrifugalklln- dieverdiinnte 

gel ... . 18495 Loft . . . 18465 
-kraft .... 248.10 -skurvo . . . 11915 


-weilige Fnler- j -, verdeekte . . 88 , 4 ! 

breehung . .7364) -, Versuehs- . . 825 
-weise Abschal- j -nwand .... 303 
tung . . . . 480.7 -nwidendand,Ohm- 1 
—r ErdschluQ sober .... 845 I 

durch mangel- -nzahl.895 | 


—, Anker- . . . 20OL3 -spotential . . 119L4 

-prozefl, elektro* -spunkt . . . 119U 

lytischer-zur -sspannung . 11915 

Ilcrstellung - des Wassers 11825 

von Kupfcr- Wechsel* . . 645 

rbhren . . 12225 -swert .... 11902 


hafie I so la- 
tore n .... 9005 
—r - durch 

Wind . . . . 907j 
Zelle, ahschalt- 
bare .... 905 
-n, oinzelnc - ab- 
schalten . . 90.4 
Akkumulator- 84.7 
-napparat- . . 12005 
Aufbau der . 84.10 
A 11 Ben made dor365 
Poppcl- . . . 38.1 
-. Kbonit- . . . 885; 
-, elektromotori- 
sehe Kraft der 345 I 
Foriuierung*- 81.4 

-nfuQ.36.0 

-. sehlecht 

gasende . . 76.10 
-. Oesaimanord- 
uung der . . 34.10 ; 
-iigcwieht . . . 35.4 
—. Lcistung pro 

kg.69.4 

-niiispoktion*- 

lampe .... 1065 
-nIsolator . . . 85.0 
Kabel- . . . 1341.1 
-nkontaktst uek 600.7 ( 
eine - iu der 
Eadnng den 
audereu nach- 
bringen . . 735 
lichtenipfind- 
liche . . . 11785 
-, Nachbar- . . 885 
offeno .... 803 
-. photoelektri- 

sche . . . 18615 1 
Polarisation *-1144.4 j 
-nprufung . . . 725 


| -, Zersetzungs- . 097.7 
-. Zusatz- . . . 925, 
I -, zuschaltbare . 905 : 
Zelluloid . . 789.il! 
1 -akkumulator- 

gofkU .... 305! 
-papier . . . 869.1 1 

-sclilld.6175 

Zellulose .... 862.7 ■ 
-azetat .... 789.12 

-faden.913.4 

-tctrazeiat . . 789.13 
Zementrohr . . 870.4 1 

- - mit Eisen blech- • 

uberzug . . 8385 I 

-trog.1193 jo | 

Zeutiampere- 

wage . . . 1337.1 1 
-gramm . . . 12607 
-meter .... 1247.13 

- -Grainin-Sckun- 
de-Einhelten 1247.1 

Zentralbatterie- 
system mit elek- 
trlscher Energle- 
verteilung 1166.4 
-kontaktsoekel 9645 
-mlkrophonbatterie- 
svsteni . . 11125 
-rufbatterio . 11315 
-sehnilerapparat4425 
-sellmlerung . . 442.1 
-sehmicrvorrlch- 
tung .... 4425 
-statlonsausriis- 
tung .... 7107 
—olnrlchtung . 710.7 
-umsehalter . 11875 

- - mit Oluhlam- 

penanruf . 11875 
Zentrale. an die - 
ansehlieben . 726.7 


-regie r. 6765 

-senaltcr .... 6285 
Zentrlpctalkraft249.i 
Zcntrunibohrcr 8907 
Zerlegbarcr 

Auftrltt . . 11015 

- Fritter . . . 1068.4 
Zerlegen . . . 2425 
Zerlegung . . . 242.4 
Zero . . . 240.1, 6425 

absolute . . 648.1 

- adjusting 

lever . . . 10885 

- cut-out . . . 6285 

- error . . . 642 J 0 

- to the left. 042.il 

- -line .... 241.10 

- method . . . 626.7 

- point .... 6425 

- -position . . 6425 

- potential . . 1475 

- reading . . . 6405 

- value of the 

eloetro-inotlve 
force . . . 12625 

- of the strength 
of current 12605 

- voltage . . . 1495 
Zero . . . 240J, 6425 

- absolu .... 648.1 
-, amener au . 6485 

amperem^troA 
- central . . 0705 
-, deplacement 

du .... 642.10 
deviation du 642.10 
-.faux .... 13345 

- & gauche . 642J1 
-.lecture par la 

m^thode de 
reduction au 640L3 
m6thodc de . 026.7 


-szelle.697.7 

Zerspriugen des 
Rohrcs . . . 666.1 
Zerst&uhung des 
Kohlenfudcns 9 U .4 
Zerstbning des 
Maguet ism u s12895 
Zerstreuen, Licht- 


strahlen . . 978io 
Zerst routes 

Licht . . . 978J1 
Zerstreuung, 

elektriscne 18105 
-sphotometer 1844.1 
-.wttrroe- . . . 286.1 
Zicklcrschcr 

Aj>parat . 11045 
-cs System . 1104L4 
Zickler appara¬ 
tus .... 11045 

- system . . . 1104a 
Zlckzackblitz 989.il 
-wick]ung, Dos- 

rozlers . . . 8185 
Zlegclwcrkfunda- 
ment .... 4675 
Zlehband . . .8205 
-, Universal- . . 8205 
Zieheisen . . . 7485 

-loch.74R« 

Ziehmaschlne, 

Draht- . . .7475 
-trommel . . . 7485 
Ziehen, Draht- 884.4 
-, Rohre . . . .884a 

- der Rohre . . 8845 


- - Zunge, rhytti- 
misehes . . . 6093 
Zlehendes 

Trumm . . . 4445 
Zlerkopf.... 8025 
Zierring .... 8025 















Zieroockel 


1866 


ZurdckBchnelleo 


Zlersookel . . . 802a 
Zlffer . 688a L, 10024 
-blanktaste . 1084 j6 

-blatt.687^ 

-well! .... 10846 
Zlgarrenz under, 
elekt richer 1854.4 
Zigzag, bobinage 
en - do Dcs- 
rozlers . . . 8184 

- curve .... 1954, 
-,6clalren. . 969a! 1 

enroulemcnt cn - 
• de Desrozlers 

8184 

- lightning . 989ai 
-,les poteauxsont 

plants en . 809.7 
Zlmmcrleitung 755.4 
-station, laut- 

sprechende 1115.7 
Zinc.22 

- accumulator. 564 

- amalgam . . 1L9 

- bath .... 1204J2 

- block .... 681 2 
chloride of . 21.4 
chromate of. 1818 

-> coefficient of 
utilisation of 124 
-, consumption 
of .124 

- cyanide . . 1214s 

- cylinder . . . 12s 

- disk.fcs 

electrode . . 0622 


Zingage 8974, 1204ai 

- par vole 61ec- 

trolytique 897.10 

- - vole galva- 

nique . . . 897ao 
Zingala elec- 

trica . . . 1096a 
Zingue, fil 
Zlnguer . 


Zdcalo de lnter- 
rnptor . . .5494 

- - poreel ana . 964a 

- soporte . . 4864 
Zoccolo decora- 

tlvo.802a 

- d‘inserttore . 5494 
. 749.7 1 * dl porcellana 954a 
. 897.7 | - - porta-mlcro- 


Zink. 

akkumulator 


2 2\ 


fono 


11094 

rjjt ' — spazzola . . 4SLs 
Knnfor. fwu i “ del treppiedi 804.4 

: ::V I P vd.ikiu. zoifo,fe«todiim* 

-amalgam . . . 11.9 - polverlzzato .780.3 

-blech : : : . 18< m ZonttilimVntkt»721.i 
- -vcrnlckelun* ; * dl^vol^iocn^ 

Chlor- 2U, 121a?!- 1174,4 

-obloM JU 1218.7 ! - ^ 270* 

tr&nken . . . 8064 I " V ,i }?}f? 

-chromat . . . 184 ! «lindro della 1014a 


, chromsaures . 184 | 


- dl consumo . 7274 


fVnn ‘ion* -c dl conversazione, 

-el*i*neiemeni 1«5! dlsposltlvo dl con- 


-elektrode . . . 6622 
-karbonat . . 12154 

-klotz.5812 

Lot-.964 

-oxyd, kohlcn- 
saurcs . . 12154 
- schwefd- 

saures . . 1217.1 

-platte.114 

amalgamiertc 122 


-Iron cell . . . 15ao |-•“^mienc 


- plate.114 

- amalgamated 122 

- pole. 44 

- rod.19-s 

- scum . . . 1222.4 
soldering . . 964 

- storage battery 564 

- sulphate . . 1217a 

- - crystals . . 22.4 

- voltameter . 662a 

-white. 7864 

Zinc. 22 

- lamlnft .... 114 

- k souder . . . 964 

Zlncare .... 897.7 
Zlncatura 8974,1204.11 
Zlnco. 22 

accumulatore 

al.564 

-,amalgamo dl 114 
-, asta di . . . . 194 
-, bianco dl . . 7884 
-, blocco di . . 5812 
carbonato di 12154 
-, clanuro dl .12144 
cllindro di . 123 
-vClornro dl . 1213.7 
-.consumo di . 124 
-, cromato di . 184 
-.disco di . . . 64 

lamiera dl . . 114 
-, ossldo dl . . 7864 
-, piastra di . . 114 
-.polo dl . . . 44 

- per saldare . 964 
-,sale di . . . 12184 
-. schinma dl 12224 
-,solfato di . 1217a 

velrlolo dl . . 11.7 
-gratia . . 1209.ii 

zlncographie 1209a l 
Zincography 1209a l 


-raffinatlon, elek- 
trolytischc . 1224 
-schaum . . . 12224 
-scheibe .... 64 

schwcfelsaurcs 11.7 
-stab.194 


trollo delle 

- cstrapolare 
-, guida della 

- Incandos- 

cente . . . 

- neutra . . . 

- pericolosa . 

-, rullo di guida 

della . 
traaporto 


1217a 
. 224! 
. 132; 
. 124' 
1317a | 
.662a 


-sulfat 

- -krystall. 

- -losung . 

-vcrbrauch 
-vitriol . . 

-voltameter 

-weifl.7864 

-zlnnamalgam 1281a 
-zyllnder . . . 123 
—, die - der Ele- 

mente amal- 
gamleren . . 124 
Zinking . . . 1204ai 
Zinkographlc 1209.11 
Zinnbad * • . 1204ao 
-chlorid . . . 1212c 
chlorOr . . . 12124 

-folic.72 

-lot.964 

-salz.12184 

Zinnober . . 785J4 
Zlrkulatlon, 

Luft- . . . .2894 
-svorrlchtung . 464.6 | . neutre 
W2rme- . . 284ao , Zopfende 
Zischen des Llcht- , -stttrke 
bogens . . . 9252 I Zoquete 


la * ... . 10184 
Zona de arrolla- 
miento . . . 3072 

- - conmuta- 

cion .... 2704 

- - consumo . . 7274 
-s de conversacion, 

dlsposiclon para 
registrar las 1100.4 

- extrapolar . 1300.10 

- neutra . . . 166a 

- desplazamlento 
de la .... 2684 

- pellgrosa . . 9052 J 

- trabaiada . . 4054 
Zone or incandes- ! 

cence . . . 1344*9 j 

- tariff for tele- 

phony . . 11604 
Zone active . . 179.4 

- dc bobinage . 8072 , 


Zufuhrung*- 

leitung . . . 7584 

Zug.350.4 

-anschluOtelcphon- 
system . . 11684 
-band, stfthler- 

nes.881.7 

-beanspruchung360/ 
-belcuchtung . 911.7 

- -sbatterie . . 892 

- -sdynamo . . 908 j 
- bolzen .... 8004 
-deckungs- 

signal. . . 1050a 

Fein-. 747> 

-festigkeit . . . 8504 
Grob- . . . . 748a 
-isolator .... 795- 
-kontakt 8969, 1046,- 
-kraft . . 2604, 350: 
Anker-. . . 260 l- 
kunstlicher . 1114 
-, magnetischer 167a 
Mittelfein- . . 747.9 
-grob- . . . .748.1 
natiirlicher .Ilia 
1160.4 -schalter . . . .6614 
ISOOao -spannung. . .3564 
10884 -stange . . . 10254 
-strlck mlt Quer- 

18444 holz.881/ 

. 166a - nach unten . 434a 
9062 Zugangkasten . 845a 
, Zugknglich . . 40x3 
1013J0 | ZugUnglichkelt 405.4 
del- j - der Spulen 


Zugeflihrte l^el- 
stung .... 60Ls 
Zagent)Ftzt. . . 8014 
Zul&ssige An- 

strengung . 848> 
-e Beanspru- 

chung . . . 348> 
-e Bclastung . 4924 
-c Spannung . 1527 
Zuleitungs- 

schiene . . . 618i» 
-schnur . . . .861 j 
- splrale, blankelUU 
Zumbar .... 472a 
Zumbido del 

arco . . . 924a» 
Zuncho deanillo, 
segmento de 422/ 
- del inducido 4192 
Zunder. 88Ls 1197a 
Zundcr, Fun- 

ken- .982u 

9*5* 


- - commuta¬ 

tion . 2704 1 Uliih- . . . 

— consomnia- | -* Induktions- 

tlon. 727a funken- . . 

r dangereuse . 9052 1 Zelt- . . . . 
deplaccinent dc Zundung . . 
la - neutre .2684 elektrlKche 
dVnroulemcnt 3074 i-, Funken- . . 


- incandes¬ 
ce nte 


Zitronenstture 1210 s 
-saurcs Xatron 12202 
Zitteraal . . . 1809.7 
-rochc .... 18094 
-we Is .... 1809a 
Z6ealo de bor- 

nas. 4684 

- decorativo . . 802.1 


13444 
. 166.1 
.8074 
.807.7 
. 866.4 


1364a 
.98x7 
. 1292 
18643 
. 9Na4 
9S5a 
9ts6> 


Zubehor,Element-62 
-telle. 404.10 

— fur Bogen- 
lampon . . . 943 j ! 

- - zur Installa- 


Gluh- 

-sstromsthrk 

Zunge. 

-nkontakt . . .896.- 
-npfelfe . . . 1121J 
Zurriar .... 4724 
Zuruekarbeitungs- 
methode . . 496/ 
-drehen, vorslch- 
tlges - dcr Fe- 
dcrtrommel 10! U 


tlon. 855a -gelegter Weg 249 j 

Zufailige 8chwan- { -achnellen . . . 583/ 
kungen . . 1902io i - - der Feder 101 U 











































Zup&mmen 


1867 


Zylindrisch 


Zuaammenarbel- 
tcnde Kernel- 
relhe .... 109o 
-backen der Kohlc- 
kdrner . . 11034 

.baa.617.1 

-brennen . . . 782o 
-drfickbar . . 1350.1 
-gesetzte KurvelOOji 

- -es Magnetic Id 175.7 

- -er Strom . . 144o 

- -er Stromkrcifll4lJ 
-hkngondc Wick- 

lung . . . .30Ho 
-laa fen dcr Schrift 
10I5tS 

-leirbares Fluoro- 
akop . . . 1243.7 
-loten . . 94.5, 825o 

- zweier Me- 

talle.27o 

-pasAOD, die 

Hchlencn . OUat 
-presscu . . . 407.il 
-schiebung dcr 
Kohlenstlfte 0308 
-achmelzen, die J 
Lcitungsdr&hte 
8255 

-achrauben . . 544.2 
-setzbarer Mast 1100.4 
-setzen, den Ap- 
parat . . . 1010.4 
-aetzung .... 58Sj 
-gpll&Hung des 

Kabel* . . .84a: 
-stellen . . . 407.12 
-atellunff dor Ap- 
parate . . . 604 j 
. gtoften, moleku- 
larca . . . 1322J1 
-zlcliting. an* 

odi^che . . 1350O 
Zuctaizdvnamo 209.2 
.fold ..... 271« 
-machine, Ladung 
mittcla . . . 89/: 
-rheostat . . . 66flo 
-apannung 65.11, 150 l 6 
-tranaformator 223s 
-wlderstand . . 678o 

-zelle.920 

Zustttzliehe Am¬ 
pere wind un^M- 
zahl . . . 255.10 
-e Elsonverluste 291.7 
-ea Feld .... 27lo 
-er Strom . . . 271.4 
-e 8tromdlcht« 271o 
-e Verluatc . . 4990 
Zaschaltbare 

Zeile .... 902 


Zuschlaggebiihr 

1161.7 

Zuschranben . 544.3 
Zustand, in be¬ 
ar beitetem . 877o 
-gleichung . 11820 

- des Kollektoni294a 
-.in iinbarbelte- 

tem. 877o 

Zustinimung*- 
bloekfela . 1061o 
Zustrcbekraft . 249 j 
Z uverlUssigkclt, 
prozentuale 698o 
Zuwerfcn. einen 
Oraben . . . 836o 
Zweeke .... 865.4 
Zweifaeh ge-schlos- 
sencWicklung 317.4 
-spulc. 332.4 

- wledereintreten- 

de Wick lung 818.1 
Zwelflammrohr- 
keaael.... 1080 
Zweiflulda- 

theorie . . 18115 
Zweig, 

Leitungs- . . 787o 
-leitung .... 754.2 


-rohr.873% 

-schalter.... 62014 
-*trom.143o 

- Anker-. . . 2595 

- -kreU .... 143.7 
-vertcllonga- 

system ... 725 l 2 
-zentralen- 

system . . 1169a 
Zwellagenwick- 
lnng .... 3240 
-lamelllgcr Kurbel- 
iuduktor . 1122a 
-lampenachal- 

tung .... 927.7 
-leiterkabel . . 70lo 


formigem Quer- 
achnltt . . . 7620 
—, konzentri- 

achea .... 701.7 
- -, veraeiltea . 7610 
-leltorachalt- 

tafel . . . .6090 
-lcltersvstcm . 705o 
-lochwfcklung. 322o 
-mastenempfang- 
draht . . . 1080.7 
-motorensystam 987a 
-phaaenanker . 4100 
-phasen-Dreilelter- 
ayatem . . . 202a 


Zwciphasen-Drel- 

phaaentrana- 


formator . . 2260 

- -dynamo . . 215.4 

- -kabel .... 762.7 

- -leltnng . . . 7560 

- -motor.... 2210 


verkettete 201ao 

- -achaUang, ver¬ 

kettete . . . 202.1 
—atrom- 

erzeuger . . 215.4 

- -ayatem . . . 2010 

- -tranafor- 

mator.... 226.4 

- - -Vierlelter- 

ayatem . . 201JO 

- -weehaelatrom I860 
-wlcklung • . . 820o 

zweiphasig . . 201J 
-poll?.168.7 

- -er Anker . 409.10 

- -e Dynamo . 212a 
-e§ Fefdayatem 462o 
—er Fcrnhdrcr 

1115.4 

- -er 8chaltcr . 62 lo 
—e Sicherung 667o 
—c Stbpselaiche- 

rung .... 900a 

- -e Wlcklung 8155 
-schenkllgcr Fern- 

aprechuber- 
trager . . 1188.1 
-achnu ray atom 1189o 
-taktmaschlne 128.10 

- -motor . . . 128ao 
-te Hauptlage 1298o 
-tcllig .... 406.il 

- -er Isolator . 794.1 
-wattlge Lampe 970.1 
-wegfedcr . . . 660.7 
-zyllndrlge 

Dampunaachlne 

118a 

Zwillingklemmc 

10134 

-kllnke . . . U8?o 
Zwinge, Schraub- 

8980 

Zwirn, mit - um- 
aponnener 
Draht.... 7440 
-umsplnnung . 7440 
Zwiachenamt 11232 
-anstalt . . . 11232 

-fold.6180 

-isolator .... 7980 

-kabel.8469 

-kontakt. . . &8U0 


ZwlachenstQck 687o 
-lage.4040 

- angefeuchtete 69 

- -. elaatiachc . 6134 
--, magnetlschcl2937 
-liegend . . . 407ao 
-produkt . . 1185a 

-raum.406.7 

-regelungsstufe 6000 
-acnaltdoae . . 8860 
-acheibe .... 4040 
-atellenumschal- 

ter .... 11234 
-atellung . . . 5190 
-atOck, Zellen- 
schalter mlt - 
und Z wise hen- 
wlderstUnden 9L4 
-trlger . . . 10232 
-uraschalter, auto¬ 
matic her 11665 
-verteller . . . 11431 

-wand.6831 

-widerstand, 
Zellenachalter 
mltZwlschen- 
stOck undZwl- 
achenwldcr- 
atknden . . . 9L4 
Zwltterion. . 1184*4 
Zykllach. ... 194,7 
-c Magnetlaie- 
rung . . . 12960 
-e Schwankun- 
gen der erd- 
magnctiachen 
Kraft . . . 18029 
-e VertauBchung 200o 
Zylinderelcktri- 
alcr maac h in e 12789 
-. Hochdrnok- . 1134 

-keasel.1079 

-konduktor . 12822 

- - mit abgerun- 
deten Enden 12820 

-magnet .... 164^ 
-. Me.sa- . . . . 6620 
-, Niederdruck- 1135 
-.Preil- . . . .7720 
-quadrantenelek- 
trometer . 12837 
-wicklung . . . 8424 
ZylindrischeBoh- 
rung .... 8905 
-e Mantelelektro- 
dc .... 11860 
-eaReibongsrad 460.1 
-e Schrauben- 
feder .... 6460 
-e Verblndungs- 
muffe .... 879o 
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Aftawypa a<?i> AticoJiioTituft 
IrKHTOJIli . . 957.4 TaHrCHC l." 

-pT. stKccthii. . 964.7! rajibBRiio- | 

- 1137. M0JIO4H. | Jicrpi. . . 668.4, 

CTeKJia . . 977 a i - ajieKTpo- 

- JIRMUOB. . . 9649 ! MCTp'J. . . 6654 

- CTeicjiBH. . . 96Afi AGcAiicea . 239.il j 

- aMfumponan. 9649 ABTorpa<|>H4o- 

- ct» npeAO- ckIH Te/ie- 

xpttH.c'feTKofi 904i> rpa(|n> . 1177.6 

AGoireMeHTiuw Automata 

n.iaTa 11719 Kacca . . 1156.1 

Atfoireirra npo- - koiiii-tku . 1156.1 
boat* . . 1129.4 ABTOMaTUMecKaro 

- Tejie^oH'b 1129-8' rsiji du- 

-n. TejieiJioir. | KJiioHaTcjn. 52091 
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- - cii.iLi TOKa 12599 CTOtta . . 1023.8 
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KpioKa . 1126.0 1 MocTb . 1316.ii 

- nepepi.iH b . 5179 : ABTOTiiniu 1210 j 

- - BT. A'feilcTBiH ABTOTpaHClJlOp- 

Koxepepa 10769 | mrtopt, 228.4, IOTOj 

- npcpbinaTO.Tb I Arajn.MaTo- 
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TC*Jie<i»oiiubiXT. |-Aia.716.1 
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- iunypi, . . . 362.1 k-irhuliII . 36a „ia ^jui - . 85a - anpjMHTi. . . 72A 
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- - KomieiiTpif- -iii* H3>rb- uouoii iili.ih - nepcjiocifbiit 083 
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no.itMiiaro ] - cocy;ib . . . 35.1 ii^cctbr kc.imi- - hhukobmH . 56a 

;i*bMcTB. . . 683 - - ua1.4ej1.1y- ckhxt> aKKyjiy- - Silicon a . . 67.1 
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Airmen cvb- | AAbTepiiaTop'b 216J ; AxxeTporpA4>?»078J 
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CBKHeiVb . . 47 b ; n ceKyn^ySloi; naro toka 07&4 

Akthbkba aah- i Typ6o - . . . 215.7 AxxeTpi, . . 075 l 4 | 
HA KCKpiJ 1064S ; AaIOMH HieBAA . AxmIAKA H 3K©“ j 
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- aiicprbi . 125641 

-CKift CHRXpOHil- 

1380.7 


pacTBopi* 
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HHKA . . . 278b | 

- nOJIK)COBT> . 279.7 i 

- UpOTHBO^ltil* 

CTayioiqie . 208 j 
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Tejie<f>OHa 1160 a 
-OCAtfCAOHiA 

cjioa yrjiA 
HA KAKAJIHBa- 
exofi HATH 914a 

- ocsiiiAeHiA 
CA6HU . . 947.7 

- - ohhctkh ra¬ 

sa ... . 1279 

-OTJIHBOlTb 

nocpeACT- 
bomt> necoH- 
Hoft CTpys . 990 

- - naTpyjiefl 1068a 

- - nepeicjiio- 

hohIa . . 619a 

- - noayAeHlA 

BOAopOAb 
arb ahhka 
H cfepKoft 
KHCJIOTbl . 96a 

“ “ npOB'kpKH 

paaroBop- 
HLIXT> BOA- 
COBT> CT, AB- 
TOMATHHe- 
CKHMT* 6JIO- 
KHpOBAHieMT, 

TeJic^ona 1160a 

- npoABJieidA 
4)OTorpa(})Lft 1060s 

-HyCKAJliABT, 

xoao» . . 6904 

- - paapAAKU 1274.7 

- CAeuB4e~ 

CKHX'b CB^TO" 
BLIX’b »4>(j)eK- 
TOBT> . . 9480 

- - TeJierpa(J)H- 

posaniA 
fieai. npoao- 
Aom» . . . 1066.7 





Annaparb 


1872 


Accfra jibTHpoBaHH aa 


Annaparb aji* 

3JICKTPH4C» 
CKftro otoji- 
jieitin . . 0815 

- ajieKTpor.B'h- 
TOJicieiiia 1230.1 

-8T&JIOHIlpO* 

sanui cmot- 

HHKOB*b . 8935 

- nn^yKnioic- 

nLiii ahhamo- 
BJieKTpif'iO- 
oiciJf . . . 13245 

- narnHTo- 

3JI0KTPJPI0- 
CKift . . . 12025 

- KoxnencaiUoii- 

ii li if . . . 675* 

- KOHTAKTIlhlft 408.7 

- KonTpojii.HU ft 

HBTOMUTH40* 

i-Kift . . . 803* 

- Mop3e . . 10023 

- narp'bnaioupit 

O'b HO.4l.TO- 

no ft Ay roil 082.4 

- HAVKAa'IlIhlft 4745 

- llAMOTO'llII.lft 740.4 

- nanpaejinH)- 

mift . . . 124.7 

- He npiixoAHT b 

jvi. ;vbn«*r- 
nie . . . 1035* 

- onpociiLift . 11337 

- oeirliTHTejii.- 

KLlft . . . 000.4 

-II OpO,1.11 h>k- 

iioii . . . OOJI-j 

- nepeiioc- 

Huft . . . 900* 

- OTKA31.lH«eT- 

cn A'hftorno- 
BATb . . . 1085* 

- nan.4i.ir i.iif . 04.ro 

- BOAopo.l- 

lli.lft . . . 1KV.M 

- necnaiioerpyft- 

liuft ... 99.1 

- napoBoft . 1198* 

- HCIilThOT I. 

necooTBlm'T- 
uyioinje aua- 
nn . . . . 1030.1 

- u chat atonal ft 

ftiipweBoil 1087* 

- njiauit.4biii.ift 780.1 

- npe;ioxpanii- 

Te.ii.ni.ift 

,vm pa6o- 
411X1. . . . 512* 

- npuHirxae'rb 

xopomo, a 
nepe^aerb 
n.ioxo . . 1080* 

- paAiorpaijiii- 

necKift . . 1285* 


Annapan. pa- 
AioTe.ierpacJ)- 
iiuft . . . 1060.7 

- pernrrpnpy- 

K>n;ifl . . 050* 

- pe3oicaTop*b 087* 

-BJICKTpOOH- 

TH'iecKiii . 687.0 

- pe.4M*<|>ito- 

ii h in y mill 1008.4 

- peiiTrenoB- 

cKifl JioJie- 
uoft . . . 1245.7 

- iioxoahliM 1245.7 

- pOTHlUollIlLlft 

19045 

- cRMounmyn^ii 

856* 

- cnrH&Jii.uuft 10445 

- iTo.ieiJionin) I 

1181* 

- cjiyxoiioft 1 

1087*, 1087* 

- CMa3STL . . 10103 

- cywiuibiiuft 778.1 

- n, bojiiiooG- , 

X>ajiii.iM r b 
iiipinfiTOM'b 1028.4 

- Te.ifHiiTorpa- 

4»ii'iecKift 1177.7 

- TeJierpacJiiiuft 

1001.4 

- - OyKuoiie'ia- 

Taiou;iH . 1060* 

- xiioroKpaT- 
iiuft . . . 1038* 

- ofuM yHen¬ 
na t i. . . . 995* 

- HeHATHIO- 

lUlft . . . 1087* 

- lnunymift 10025 

- n. xariiHr- 

n mm n cTplwi- 

KAMII . . 1001* 
-;iByM* 1001* 

- xarmiTiioft 
rTpiuiKofi 
o;uioft . . 1001* 

- yKunnre.ii.- 

iibirf . . . 1001* 

ie.4(‘4)oniiL[ft 
er'bidloft . 11285 
TOjiorjioTorpa- 


4>iiM0CKitt 1177* 
TenjioBoft . 682.7 

l^iiKJiepa . 1104* 
Mepiionirniy- 
m,iif . . . 1008* 

- HOpxaju.- 

ii m ft . . . 1008* | 

- nojinpirao- 

Dft n ii i.i ft . 1017* 
ncTi.ipexKpaT- 
lii.ift Mefle- 
pa ... 1041* 
dcTi.ena . 10285 


Annaparb 
HcTbona nn- 
niymift no* 
.nnpHaoBair- 
KLlft ci> nonc- 
pe'uu.i mt, 
mpinfiTOM'i. 1028 * 

- ara-ioiTULift . 8495 
AnooTpocJn. 1008.1 o 
Aparo ahcka, 

a. 4 CKTpn*ie- 

CKiii . . 1279.7 

A prate ab ro- 

P'hjiKa . . 970 * 

- Jiaxna . . . 980 * 
ApreHTaira, npo- 

Bo.ioKa ii 3 b - 585 .il 
cnjiftBb 1134 . - 584 * ' 
ApreiiTain. 90 * \ 
April posieTpn- 
HecKie irh- 
cli . . . 1200 * 

ApeoM»*Tp 4 . . 54 * 

- Eom* .... 54.12 | 

- lrhoonoft . . 54 .il. 

- enroll ii Lift . 55.4 

- co uiKUJioft . 54.10 

- 04 , nepe m’ hu¬ 

ll m M*b 06 be- 
M 0 M 4 , . . . 54 * 

-II IloOToAII- 

ILLIM'L B*h- 

euM’b . . . 54.10 

ApKain. . . . 18 * 

A p. 4 i.:i,a KJiyn- 

niiK-i. . . . 824.7 

- cicpyTKa c'b 

M'fl.XHoft 

JTOHKofi . . 824 *' 
ApMajiaK i. . 387 . 101 

A p m aTy pa 114 *, 408.12 1 

- Ban ui.i upooo- 

;um;an toki. 

1194 * 

- ;b 4 H y/mnnaro 

ocB’hu^eHin 957.7 

- r *iyrouKix*b 

jiUMin. . . 948.1 1 

- KUJIHJIbH 1 . 1 X 4 , 

.itiMU b . . 9545 

-uoAoynop- 

nan .... 957 * 

-iioAonenpo- 

it iii^uomaji . 957 * 

- k 011,10 urn to- 

pa . . . 12837 

- MHIMJITA 1290 .G 

- MHinuHLi . . 402.7 

- “ BJIVKTpHHe- 

1 ’Koii TojibTua 

1278.4 

- nenoABnxv- 

nan . . . 1279 * 

- TpyOi.i . . . 889.1 
-poll JiATynnoft, 

04 , - - . . 851 * 


ApMATypi., JIEK4, 
AJin - . . 9f7j* 

Apona cnex- 
Mnirb . . . 895 j 
A ppCTHposaTi, 84a.: 
AppcTnpoBKa 
cm . appeTHpi. 
AppeTiiponoM- 
naji npy>KH- 
na . . . . 64o» 
-noe KOJieco . #4Cr 

- npHcnncofljie- 

itie .... 841> 
-iiu ft 3y6ei*b 84 Aj 

- punar4, . 843^ 

- ihth4>T4, . . 648* 
AppcTiip i, (bu- 

K.4IO MATO Jin) 547i-» 

- (ndX'bpirrejib- 

MUfi npn- 
6opu) . . . 8453 

- CTp’hJTKH . . 645* 

ApOOIIBlLJlHJA- 

uln . . . 1228.' 

ApconBajin. a* * 
Tejie4>“H'L 111^.4 
AciIMMeTpHMHOe 
oonpoTHBjie- 


Hie . . . I317i 

AonxnTOTa . . 248* 
AoiixnToTHno- 

ciciii . . . 240: 

AounxpoRHM- 

n m ft ... 29a* 
AcHHxpointaH 
Mamnnn . . 204^ 


Aduixponiiuit 29 ^j; 

- ABHraTeJib . 222J 

- - re nepaTop 1^84.1 
-MMOrn<J)H3- 

ni.1 ft . . . 

- - Tpex<)iaaitLift222* 
ArnitAHim aoc- 

KR . ... 

AoTaanpoBanie 890* 
ACTAaifpOBATb 830J 
AoTarn 'leoKan 

eiioTOMa . . 890-: 
-ManiKTHAJl 6S0> 

- - MAmUTHblXl, 

CTpluiOlTb . 6308 

- CTp'hJIKA . . 63ft* 

-necKift . . . 6SUJ 

- rajibnano- 

MCTP'b . . 8895 

- a.-lOKTpOAIIIlAMO- 

xeTp’b . . 683^. 

- noAB*fac’b . . 6555 

- peryJLHT0p4. 630.i» 
AoTaTHMHOCTb 660 4 
AcTponoMnno- 

cxift Mepn- 
Aiani, . . 1800* 

Ac<|>ajibTnpoBAH- 
nan .leKTOH* 
Han o6motka76JU 





Ac(ljajU.THI>OBaHFUjfl 


1873 


A V 4>AJ11»THP0BA1I- 

Ac<J>aju.ra npoc- 

ATMoc<t>opuuii 

nuit JIOHTOH* 

COHAHHLlii 784J1 

paapxA'a . 989a 

huS no- 


ATXoci]>epiiax nep- 

npH'inuT*, 

KpOBTa . . 

789a 

Typ6aAix . 0884 

nospoHCABHio 

- CBHHAOBtlll 


-uaro, AasJieHie 

on. - . . 1001.1 

Ka6exb . . 

7644 

napa cBepra- 

- paapXAOBi., 

Ac4>axbTHi>o- 


1184 

npeAoxpanHT. 

BftTh . . . 

888.7 

- axeicTpiiHecT- 

ycTpoficTBo 

- k*6cjii> . . . 

709a 

Ba uanpxxceH* 

npOTHBT* - . 6864 

Ac^OJlbTOB&X 


liocTb . . 9884 

Atom nan cm* 

o6oao t ika 


-oe BoaxyiAcuie8384 

KOCTb . . 1282J0 

xa6exx . . 

7894 

- Hanpxxceuie 9884 

i - aueprix . 18174 \ 

-suit HOKPOBT. 


- dJieKTpiIUOCT- 

-hoc npHTXXce- j 

ka6ojxx . . 

7694 

bo .... 988.7 

nie . . . 181141 

Ac<baj»»n> . . 

88841 

-BT. XCHyiO 

- BXOKTpHHeCT- j 

- A^x uUSejxefl 769a 

1 noroAy . 18524 

BO ... 130741 


I*. 


Ea6if’rr> . . 866J2 

E&6ka cnep- 
jiHJii.Haro 
CT&HK& . . 891i 

- coc^ninrTe^b* 

max .... 6664 
Baropi* jwi 

noAiri&cKU 
nposoAOira 816L2 
BaioiioTiii.ifl 

aarBopi. . 4044 

- 4OK0J1B . . 9644 
Eaka Ka6©JLb- 

naro <5apa- 
6asi> . . . 8484 

- AHo . . . 848.4 

- KOHyci. . . 8484 

- - Kpuxna . . 8484 

- jnoin» . . 8484 

- - CT^KKa . . 84812 
E&ieayTOBoe 

Aepeso . . 3854 
Eatcayn. . . . 8864 
Eaici> .... 684.1 

- juix boali . 1264 
• — ropiriotf 11^0.4 
-onHJIOKT. 11964 

- K&6c.Ti»ni>jif . 848.1 

- ijoxeiKTiibiii 1109L1O 
HajiancoBT. 

noA^opT* . 10284 

Bajika nonepon- 
H&fl .... 802.7 

- (^yKAaMOHT- 

vail .... 4804 
EajuiACTHoe 

conpOTHBJie- 

Hie .... 6784 

BajiJiHCTHMe- 
CKoe nairfe- 
peide . . . 8886 
-CKltt motoat» . 8884 

- rajLbBAHO- 

MeTp7» . . 889i 

- cno cod'* . . 8888 

II 


EajxjioirZi CTeic- 
JIXHXuit . 14.7 
EajuiH iiaojix- 
TOpT. . . . 7964 
Eax6yKA bo* 

jiokiio . . 9134 
-KOBAX IlKTb . 9134 
BaRAa^a, 3*co- 
JI 06 * AJIH “ 41914 
xanajiT* jum - 419L4 
Ean^axcHuit 

BaMOKT> . . 4194 
B&nAaMn» . . 419.1 

- muypoBoft . 4194 

- xicopx . . . 4194 
BaHica jiofiAen- 

ck&h . . . 1087.7 

-KH “CKO ft o6KJXaA‘ 
k& BHyTpen- 
HXX . . . 12884 

-BH*fenmxxl2884 

- npo6iea . . 1884.1 

- nrrenceju* 1884a 
Banoin. ex* 

KOCTh . . 10886 

- JieflAoncKHX'i. 

KacKaAiuatf 
aap'ftA'fc . 13844 

EanoHnax 6a- 
TApex . . . 884 
Bapa6&HA aanoA* 
Horo BCKpU- 
Tie . . . 10114 

- - cKjrrie 10114 

- oca 8ABOA* 

BAX . . . 1011.1 

- npysKHHKaro 

BCKpaiTle 10114 

- - oca . . . 1011.1 

- - cHxrie . 10114 
-Haro xkopx 

cepAeHHHira 412.4 
-hax o6motka 81&.7 

- - napajutasa- 

■ax .... 8104 


Eapa 6 aBH&x 06 - 
motka nocji*fe- 
AOBATCJianax 816.7 
-naifi xicopa . 4104 
Eap&6aira 6884,81915 

- BoxoHUJiaHaifi 

7483 

- rji&BKLifl . . 6904 

- a^ix Ka6exx 

827.7, 8404 

- naxATMBaiiix 
npoBOjTOKH 7494 

- nepeKJiio- 
Henix . . . 698.7 

- npoKJiaAKK 8487 

- BanoAUofi (ns* 

x’hpHTCJx fi¬ 
nale npn6o- 
pu) . . . G57J0 

- - (TBJierpa- 

$lx) . . 10104 

- ■AA'bTa cno- 

sa . . . 10124 

- KaCejxi.naro 

6ak*a . . . 8484 

- - 6accottii& . 8484 

- T&HKa . . 8484 

- Ka6ext>i(Lift . 8494 

- KaTOAnLift 1223a 

- Koirrpoxjiepa 6984 

- npysKHHHLitt 067.10 

-II&A'feTB CHO* 

BA . . . 10124 

- pemcTpHpyio- 

. . . 656.10 

- Txnyn^ift . . 7484 

- nuiHtJ)OBajib- 

Htitt . . 1198.4 

Eapameira . . 6414 
EapamKA . . 6424 
BapamKOBax 

rafixa . . 6414 
-BLift ram . 6424 
EapHTOBUft 

nnzara . . 7884 1 


liaTapeii 

Atm mil ue xo- 

KJl . . . . 1814.1 
AyepA xaxno<i* 

■a .... OlH.t 
AypHnHrMoura 

1212.fi 

AAeTara amh- 

jiobuH . 788.14 

- KVJ’bT*!ATKH 789.12 

- i;o.T.Tio.T03ai 789.12 
AipiAoxeTp’a 64 jT, 
ABpo-ManiHT- 

noe c'b'ie- 
liie . . . 1268.4 

-CTan. . . . 1099.1 

- aM-btiKOBMit 1099.2 


Bapix cmiepo- 
AHCTaro u 
CHicepOAH- 
ctoH njiaTitm.1 
AboHhoo ro* 
eAUHOHie 124!L> 
Eapjiona koxoco 

' 1287.2 

EapoxoTp'i. An(|)- 
(JicpoiiAiajih- 
nuit ... 669.7 

- MOTOJTXHM6* 

CKiti . . . 8694 

- pTyTHLlfi . . 6694 
Eapi.epi. . . . 614.4 
Eaccotiira ka- 

6cJibnaro 
6apa6aira . 848/* 

- - aho . . . 848.4 

- - Koiiyci. . . 848a 

- - Kpuma . . 8484 

- - juoira . . 848a 

- rrbirKA . . 8484 

BacccHuTi KH* 

Gc-tmiliU . 848.1 
EiicTiaiia c»ieT* 
'iiura . . . 694.1 
BaTApOU AKK>'- 
MyjIXTOpIIoU 

6yc|>epiioe 
A^flcRie . . 88.4 

- HcnuTairle 
aJICMeilTOBT, 7241 

- 6y<J>opiiott 

HcnLiTirle . 66.4 

- BKJifo'feifte Ha 

A*bna . . . 1004 

- BTOpHHHOtt 

ajioxoun. . 84.7 

- aaMuxanio . 100th 

- HCTOiAenie . 102i> 

- Hanpxx<ouie 1084 

- neperpysKA . 101 x 

- nopeicjuoHe 

xie . . . . 101.4 
118 




liaTapen 1874 BeaA'kHrejibHOe 

Ijarapen paa- 13 et a pew 3 apa- Karapefl ajib EamxaKA, no- 

Gopka . . . 100.7; McaKin. bt» j TnrH . . . 88:9! jiioriiaro 

- paaM'bp'b . . 100.4 j ^«a phaa . 8 JU ' - - ycif.TeniJi . 102.1 ' yrojn. 277.4, 46CU 

oMiniccKoe !-jurferpynnLi 99.4 ( - naM-fapiiTejib- -i;enTpajib- 

roiipoTkiujie- - MoirrnpoBaTb 100.1 j liaji .... 88.7 HUH . . 4Wuo 
nie dJicMeii- | - uanojiuHib - nenLiTaTCJibnaB —ytchka . .278/ 

Til - ... 81# : *Kii;iKorTi»jo 1003, 88.7 j — <}>opMA . . 277J 

- (*jiy 7 K 6 ti npo- EsTapcw nanoji- j - kackaahaji . 86 J 1 1 - - noApaaA’k- 

AOJi»«Te.u,“ mm. khcjio- ; - Kjiammohaa 29b jienie . . . 460.1 

KOCTb - . . 103.1 Toil .... 1005 - KOTCJIblllLH . 1093 - - CKAmFBanie4d9L? 

- COAep 5 KAHi (3 : - IipHBCCTH B7» . - K0TJT0B7. . . 109.3 GaniMAKl. BI 1 H* 

BT, HCnpAB- A'fcfil’TAlO . 97.0 - JIAMDOBAJI 679.10 | TOoGpASHbl R 904B 

jiocth . . 102.10 - iipncoe;uniHTj. - jieftAencKHXT, - KaGejibHtitt 468 j5 

-iniA-ToiKA- kt» unnapa- G&hokt, . 1008.4j 84U 

me Mb BIT All 102.10 TAMA. . . . 1012 - JlHlieihlAJI . OOOuTi - - AJ 1 B CDABBa* 

- eiioeo 6 nooTb -KJiiouy 1007,5 - anKpo^on- hIj? npAXofl 841,’* 

aKKyM>vin- - paaoGpaTb . 100 b i nan . . . 1112.4 - - jjBTofi . . 8422 

pouuTb TOK b 87.7 - paapB^KawT'b ] - M’bcTHAjf . .999.1 —npJiMoft a*tb 

- BocnpHiiH- B*b oau>' rpyn- - nenepenocnaji 87 b coeABiieHla 

mati> TOK'b . 87.71 ny . . . . 895 - ocB'hriiTe.ib- bhhtamu . 841/ 

- - HHKacr.iH- !- ycHJiHTi, . . 1013 hah .... 89.1*-nrraMno- 

BaTb tokt, . 87.7 - ycTairoBHTb 92.11, - ncpBiriK&Ji . 863 j BAHUbifi . . 841.4 

- rreji&OTb . . 102.7, 100J - nepcnocu&Ji 88 b , - - yrojibnufl 841.: 

-. yrTpolicTBo k ' BaTapoAAKKyMy* j - noAT»oMilan 803 ; - xeiajuripie- 

pacnojiotfvc- jiJiTopiiAB . 873I - no.TcBAA . . 9993! CKitt . . . 404.: 

iiio ajiexen- — aapjttKAeTCJi I - noJiapHaaitfou- - nojiiocHbifl 2773. 
Ta - ... 34.10 rpynnoli mIia- | hah .... 86.4 468® 

liATApellHaro to- HO-uiniKOBLixb . - n Oct oh ii naro ; - - MACCHBliblft 46&S 

ka u,ivni> . . lOl.o ajieMenTOBT.996B tokb . . . 9973 i - - njiacTHH- 

-iiaa kohtakt- - - ir ahhamo- nocTOJiiiuaji 87b \ H&Tutt . . 460; 

iihh npyvKii- Maminia bk.tk>- - noxo ah an . 9993 : - cto.tGa . . . 8043 

iia . . . 1035.1 Hoiibi iiABCTpii- j - paGonaro to- - meTKH . . . 43U 

-hoc conpoTH- uy . . . . 883. kh . . . .997.4 Hamua a-*ih Ay* 

luicnio . . 101.7 - 6 aho’ in ab . . 86 B ; - pa3pHAHa« . 89.7 roBbixT. 

- 111 . 1 ft bk.twma- - Eyiiaena . . 805 , - CTAiri^iouiiaji 87 b | Jiaxm, . 1S47J 

Te.ib . . . 1013 - GyTUJioHHttH 86 b - cTyneiiHATaH 86J1 ' - nepexoAHaa 822.1': 

- aavKHMi, . . 102.4 - 6 y(J>epiia>{ . 883 1 - cyxan . . 87 a ! KcanaTTiiaro 

- - ;b’iB AByxi. - boabhaji . 1350b - TejierpacJmJLH 990.7 tokb rrpo- 

llpOBO.TOU* b . U7 - E036y>KAOHiH - TCpMOaJieK- BOAUMOCTb 190.1) 

- neiiLiTaTe.Ti, . 89 b 1068.4 TpHHeeKaH . 803 Ee3BaTTiiaji 

- IvJiiomt. . . 1007.4 - BoJibTainecKaji 873, npoBow 

- KOMMyTaTopi, 863 - - rwiJibxepa 31 j 8 wocTbl90jo,1284ji 

10073, 10223 - HojibTLi . . 803 - yro.ibiiaji . . 86J2 - CJiaraiomBB 

- K-oiiraKri. . 102 b — ivb nepBona- - ypaBHHTOJib- ' toka . . . 146J 

- K-OTO.TT. . . . 1093 HA.TI.HOM7, HHil .... 883'- eOeTAB,THK> 

- Maerepb . 104.10 BiiAik . . . 803 - $opM[iip!o- tokr . . . 146J 

- iiepeK.TWHa- - BeiioMoraTe.Tb- uo'ni&a . . 81.7 -hoo conpOTH- 

re.Ti, i a.TOMeii- nan . . 88 b, 10S.1 1 - LpMrrpRjibiiAJi BJicnie . . 1264/ 

ll.l) 1013. 10073, - BTOplIHlIAH . 873' ABJI U1.130BA 11813 -llblfl .... 1593 

10223 - B7> HiipiKli . 80.10 - aKKJiasKHaH 893 - tokt. 1463. 1267.4 

- * ' re.rerptt4 ) l H) “ bliawbhaji . 11643 - aJieKTpine- BesBOAHAJi khc- 

10073, 10223 - blicokapo nail- cnaii . . . 86.7! .tota . . . 61.ii 

- eKpeGoKi, . . 943 pHVfceniH . 88 .n EaxpoMLi o 6 pa- EeanosAyniHOo 

- cMeTHHK'b . 690 b - raaoDAH . . 80.13 aonanio . . 4273 npotnpaiicT- 

- iokt .108.4 - rAJibBAHipio- BauiMAKn, no- bo ... .9l7.i 

- ini;»(|vf. . . .102.9 okaa . . .861 jnoeiinroaM- -nuii yrojii.nufl 

- ^. 14 ‘mciitt. . 1023 - I’poiio . . . 86.7 nepBHTKii . 278 b rpoMooT- 

* - AofiAiw'jiTMfi 90.1 - ^AiiiejiA . . 86.0 — BbiCTyin, boat* . . . 10203 

- - p* i y.Tiipyio- - ajib Bi.iaoisa 11643 3aAiiiif . . 268.7 EcaA^ttcTBie 

miii .... 90.1 — oeirbu;eiiLH -nepOAiilH 268.0 mauihhli 138U 

- MiAiiK b . . . 10294 iio haAoB'b . 893 — rpaiib . . 4003 -Bin, Glitb in, - 479.4 

Eantpeio nK.no* — iio/ionoro re- - - r vnnra . . 2783 naxoAUTi.crji 

•iiiTi. napaji- Jierpa^a. . f>993 - - Koe(|)<|>H- bt, * ... 479.* 
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- - Hoejxi&Aona- iioctoaiuiom i, - - noBepxocTb 2783 cocToBuio 

rejibiio . . 101.1 TOK'b . . . 9973 - - TOJim HIIA • saeji'baa . 129 ob 
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BeaKoneHnoe co- EeanpoBono'fHAJi | EflMeT&JXJiii'ie- I EjioKupoBaaie 
npoTHBJieHie 654.7 Te/ierpacfin no- i ckak npoBO- ! cm. 6 jiokh- 

-HUii BHKTb B^T- Cpe^CTBOMT. \ JLOKA . . . 741.4 | pOBKA 

pHHKIf 1000.7 BJXeiCTpoCTATU* j BHIIHpHBil QR* ' E.lOKJfpOBKH 

Beso Iranian MecKofi HHAyK- | poaan mr* nocTOJuiHaro 
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BeaonaciiocTK — pftAicx^oiur- Bniirh . . . . 606.4 - CTauuioimaro 

Koe4>4»nui- ‘umkoh . 10612 - ;vih ycoBt coeAUHiiTOJib- 
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- npABiuia . . 7192 ii&h T(*Jic<j>o- TeJibULih 1242.4 a* ... 1181.4 
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BeauoJiiociikiii 166.4 Bearfiopxeiiiiult MajibitLixi> - - c.Topoxce- 
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- - uanpABJine- Eeatyarmuli 1592 - o 6 motka 826.1, 6862 '• - OopoBAHaTbitt 
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KO.IHRMH 1056.1 .TAMIIA . . 962 Hltf .... SOU - KAUATHM ft 

- ochobhhkah , -HLiii abut a- , -bLh AMIt/IllTy- | ;i> roBott JIAM- 

ICA npOBOAH- I TOHb . . . 12K4 A» . . . . 8012 11 bl .... 9462 

mocth rfc.n> 1 BeuaHirb . . . 8662 Bia-TCKTpo- - uaiip&bjihio- 

1053.4 Beiiaojn. . . 786.12 .TH3i> . . 13532 mill .... 946.7 

- -. — BJieicTpo- 1 BeprMAKCKAH BjiaiiKk CyKueir- \ — xanark . . 4482 

□poBOAHOCTH Tpy6Ka . .8702' Hiitt . . 10842 - nmmKHofi 466.il 
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KpacHLixi. EeceeMepoBCKAH AOJiMCHxejib- nin . . . 10M*. 

jiynett 105H4 cra.Tb . . . 34&7 hocth pa3ro- - -uocrr. yna- 


- — >vibTpa-<J>io- -cKOe ^ce.i'fcao 844.S Bopom> . 11542 cTKonwii 10502 

.leioBiixt BoroHnan n.TH- - i;H(J>poBLiii 10842 - ruma.T'b 10502 
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-dJieKTpU- 

- no;;K.TttAKH 

. 4662 

UQBLltt 

. 44.7 

- C-TO/KlILlii 

8992 

necKUXb 

- OOACTU.TKA 

. 4662 

B.TeCTHK'b 

. 44.7 

B/iy^KAaitic 


ho.iui> 10532 

- Tpy6a . . 

. 832.7 

B-TecTHinifl . 

. 4072 

uojii.toboH 


-BrieKTpp- 

-noo .lowe . 

. 8382 

- OCAAOITb 

18622 

Ayr 11 . . . 

9242 


AUiiaxiiHe- -Hbili 4>yiiAa- 1 E.xoka 6opo3A- Bjiy;K.iaiomio 

cko ft nif.iyK- Mt*iin» . , 407.4 kb .... 448.4 peiiTrouoBCKic 

Uin . . . 105&1 Botohi> , , . 888j - VKe.To6oKi> .448.4 JiyuH . . 13382 
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Bjiioao BJtex- 
Tpo+opa . 1271* 
BjrkAaoiepac- 
Han ryrra- 
nepna . . 778J0 
Boao anna* 

para . . 1042a 

- - 6yKBonenar 

raiojqiJt mho* 
roKpftTHLitt 1042a 

- pcna . . . 1048a 
Eoicajioo6paa* 

aaa 'i arnica 1128a 
Boko nan rpana 
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- o6motk& . . 8153 

- uepeanaica . 797.7 

- IK'IHTft . . . 618L4 

- lfOBepXHOCTB 

HKOPH . . 2808 
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- Tara pea Ha . 484o 

- yTe^ina . . 278.7 j 
~ non none . . 618.4 ; 
-noiioKejio6oKi > 7972 ] 

- 8aaopi> . 13328 

- Hpxoirb . . . 816a I 
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- lunrb . . . 403.11 

- BLIH CrfeHKH I 
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KOPOCRH . 100010 , 

-CTanHHU 10080 j 
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- yKaaaTejib 

npiicyTCTBin 
bojijit, 1069a 
lio.iTft roJiouKft 639.8 
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mui - . . 589J1 i 

- noKpumKA . 6128 | 
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HUMn CKp'fe* 
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- - cicp'hn.'ieiiie 897.4 

- rjiajuenMH j 

CKp'bnjieHie 396.10 j 
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6448 1 
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- CKp'feiuienio 

- CTJiriiBaiiie 
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.rbao . . . 8468 

- oKp'bii.’ioiiie 8968 
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naHOKT* . 894.4 
6488 

Eo-tti. .... 6898 

- aiiKepiiMtt . 4672 


Eojitt. am npm* 
coeAxaeaia 
caa^H . . 

- MeTajuiHHe- 

cidH . . . 600.1 

- HaTJDKHOff . 8008 

- on* KpumicH 

noAmanaB- 
Kft .... 4868 

- npHcoe^HHH- 

TeJIbHufi . 6168 

- pacnopHijfi 4638 

- coejuiBHTeju*- 

huK npoxoA* 

Hofi .... 6168 

- CTftJlbHofl CT* 
$ap<t>opoBoft 
HOXCKOlt . . 7908 

-<J>ap4>opo- 

Bum OCBO* 

BasieMb . 7908 

- ctjdkhoA . 464J0 
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- - neTJieft . . 4688 
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- 4>yHAaiteHT- 
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- HKopn . . . 4168 
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Hyn» . . . 8968 

- npHTHHyTb . 896.4 
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Bojibman mo* 

Aeju> . . . 987.7 

- ^acTOTa 198al 
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npasHJio 174J0 
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dJieKTpoMar* 
nun> . . 12298 j 
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- HftCTOTbl TO Kft | 
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- - tokt. 138.7, 10698 
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BpHKOTT. . . . 110.7 
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37KB& . . . 10088 

SyKB6HHBltt 

6jlAHITb . 1084 a 
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mUI axraapars 
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- Boao mho* 
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3yK0B06 A«pe- 

bo ... . 968s 
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• KOHcaHaa . . 88016 

• KOMn&yiiA’K . 7884 

• KopuHHeBaa 368J4 

• Kpacsaa . . 8806 

■ Kp&rraa aa- 
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Eucrpoe aapa- 
xcaale . . 787 

- H3X'feH6Hle Wh 

noaxpHOX's 
cIbbIb . 19022 

- noBsxmeaie 

Toxa . . . 1882 

- paoA'bnaeaie 668B 
-xoARaa napo- 

saa xamHMa 119s 
-xoarsiI ABHra- 
Teas . . . 217s 

Ebers pexeas 121a 
E'braaie soas- 
TOBoti AyrH 984 b 
B- feryHoirs . . 8602 
E'feAHijfl raai> 126ao 
B'knaro xyno- 
poca pacT- 

BOpA» . . . 182 

-aa McecTb . . 847.7 

- oKBCb aaioxR- 

aia .... 47J 

- 4>s6pa . . 880ao 
E’baaaie aaeie- 

TpuaecKoe 1867.1 
E'&anaa cbjth- 
UOBbia 78810 

- AHHKOBua . 7880 
-aaMtf CBnni;o- 

blixh aa- 
aHBica . . 802-’> 
B*fejio6 Kaae- 

aie . 688s y 1869s 
-KaauabHbiii 1859 b 

- xcap b . . . 98018 
-numymltt an- 

napart . 1006.4 
E'babiil 6yirs . 8887 

- raHHoaex's . 47s 

- xynopoct . 11.7 

- - .... 1217a 

- xeTAaa's . 865J2 

- xsimbairs ltlOao 

- caiirs . . . 971s 

- cnaaBT* 86&J2 
Biopo npoex* 

TBpOBOH- 

Hoe . . . I829ai 

- paoHeTBoe U6BS 

- Teae4>OBHOd 

Bx^opxamos- 
ho© . . . 11712 

- - cnpaBOH- 

Hoe . . . 11712 





Ba rHepoB CKift 


BarnepoBcKi# 

MOnOTOHCKT. 

10668 

Baromiaro kom- 
MyTaTopa KOll* 
TAKTHblfl pu- 
'i&n, . . . 6968 

-AH-TlIIlApT. 6068 

BaroHHLiii kom- 
MyTaTopi* . 696.4 
Base-iinti. . H66J0 

-HOB06 xa<vio 1005J 
BaKyyxa pery- 
.TiipoBanie no- 
CpeACTBOlTfc 

ocxoca . . 12398 

- b-KoxepcpT. 10738, 

10717 

- *i ac Tnnn wit 1360.1 
Balta B'bcii . 4815 

- AiaxeTpa . . 433i 

- ajiuiia . . . 438c 

- nonepennoe 

c'b'ieHio . . 4313 

- CKOpOCTb . . 296.1 

- 4ac*Ti> . . . 4319 
BajieuT. map* 

maBuii . . 778.7 
BaJIHKT. BeAV* 
mili . . . 10817 

- KpacnmUf 10813 

- jiaTyuHLiii 1013J1 

- .TeilTOnpOTByK- 

H LI It . . . 1014.1 

- na^viiMHofi 1014.2 

- nc'iaTAioiuitt 1031a 

- anoKTpoAULitf 

AJIH MaCCA/KA 

12217 

Banna Kaniitipi. 

7418 

- py'iefi . . . 7418 
H&jiokt. upoBO- 

nouHiutf . . 7417 
Ban b .... 482.7 

- ;um nepex'biuj 

H&npAB.101liH 

Bpauieiiift . 683.4 

- xaccuBHLiii 433.1 

- o6pAia t aiom,iil 683,4 

- no.iLift . . . 4312 

- npiiBOAiLbiii 4328 

- iiycTorkJLLitl 4312 

- pcBepcnpyio- 

mitt .... 5814 

- ciuioinHoti . 431l 
BAnhi^oBaiiuaro 

KatiejiH, CTep- 
wa nt H3i> - 8213 

- .iiicioBaru 

CBiinqa, nen- 
t& na-b - . . M6.2 


1878 


BBHHHHBan 


B. 


Bajibi;oBaHuaH 

npoBOJioKA 749.il 
-nue 5Keji*b;io . 346.1 
-HLitt Ka6ojib . 3282 : 
Banna Gnno.Tnp- 
lian . . . 1229* 

- AByxnojiioe- 

ii an . . . 12292 

- niAPOBneicTpn- 

Met* Kan . 1228.10 

- rjiHHBiian . 11918 

- ^epeBniuiHH 1193.li 

- - nucxo.ieii- 

lian . . . 1194J 

- nponuTan- 

iian . . . 110112 

- Ann rajibsantf- I 

HOCKHX’b pac- I 
TBOpOBT, . 11917! 

- - pU3.TOvK0- 

iiin .... 697.7 

- H31> JlIICTBiMl- I 

HHl^U . . 11942 

- KAMCnUAJI . 11018 

- KepooMiioBan 0558, 

- KllC-TAB . . 11919 

- KOXOniIHpO- 

B&mian cl 
A yroBUMH n 

KaulUJlbULIMlI 
JIAMUaXH 1230J> 

- Macjuman 


Bapiai^iH aex- 
Horo xariLH- 
TH3xa . . 13028 

- Mamin nun 

BiKOBUX 13013 

- - etttero;*- 

HL1JK . . 13088 

- - cyTO'muH 1303a 

- cnyuailnun 1302JO 
Bapiuposanic 

MarnHTiiaro 
noTOKa . . 1748 
BapioxeTp'b . 10678 

- 6h<}>h.tap- 

huH . . 13348 

- AByiumbiii 13848 

- C*b OTKJIOIIJUO- 

1HHMH Mar- 
1IKTAMI! . 1334.7 

- - HeTbipbxn | 

CTepwceiib- i 

KAMH . . 13348 i 
Bap'b .... 3668 | 
Bata nopenn- | 

BOHuan 
BaTopnaci* 


- xoiiononnp- 

nan . . . 1229a j 

- oaiiohojiioc- 

nan . . . 1229a! 

- CB'bTOuan non- J 

nan . . . 12302 

-CT. KAJIltnb- 

II LI Mil JIAM- 
U04KAM1I 12308 

- - upocTitn n» 1 

BOJIbTOBofl 

Ayrofi . . 1280.4 

- <j>OpM[lip]oBO , i* 

nan .... 818 

- nyryitnan 119L4 ■ 

- - 3 MA.TiipoBan- 

nail . . . 11948 

- aneKTpo.uiTU- 

HeoKan . . 697.7 


506a! 
99.7 ; 
668.10 > 

- TpyGHftTLifl 668J8 
Batthxt., no- | 

TpeO.ionie j 

B b - . . . 168.11 

4428 1 Battbhjui ranb- ; 
4818 BAno-ijiapa* ; 

aMHecidtt j 

tokt. . . 12278 
BarrMeTpa ka- | 
Tyuina no- 
O.TfeAOBaTCJIb- 

li an .... 6898 

- niyiiTOBan 689.4 j 

- cxeMA cocah- 
nenili . . .6898. 

Battmctpo- ! 

rpa(|)T> . . 6888 
BaTTMOTp'b . . 688.1 | 

- ABoliiioft . . 6808 ! 

- RHnaMOMeTpif- | 
HecKiii . . 6898 

- AU$$epeH- | 

Aianj.Huii . 6898 i 

- HHAyKi^ioH- 

HLjfi . . . 6888 ' 


BaTTxerpTi ct. 
acpKajibBoS 
nucanoH . . 6&‘ 

- cte. yfcasaTenexi. 

- TennoBofl . . •*.: 

- Tpex(J>a8Haro 

TOica aouk ^an. 
neoABBaROBoS 
narpyaKH . 6 *m 

- ct* BeltTpajibHo3 

TO4K0fl . . . 

Bairnaro toka 
npOBOAHMOCTb 
190/ 

-nan nj>OBoan* 

MOCTb . . . 10i> 

- cnarafon^an 

toka . . . 145- 

- cocTasjiiifou^aa 

TOKA . . . 146^ 

-Hbie B*bcu . 090-M 
-KLlfl TORT. . 1462 
Bam. . 1688, l 2 Ao 

- A'tflcTBUTOJtb- 

H Li It . . . 1245J 

- KAiKyuyflcn 1265 h 

- norepn . . . 2905 

- «facaxi>, oTAana 

BT>- . . . .602 

- HECOBT. pacXOAT* 

: r<s 

- - CHOTHUirb . 691- 
-Ann nepo- 

xiiuiiaro tor a 
mi 

- perncTpH- 

pyiomitt . 69D 

-caxonHiny- 

mifi .... 69U 

- 4aci» 1688, 126Tvii 

- 4HC-JIO . . . 16*T 

-tu cimxponiujo 

131A.4 

BBOAeuio bo a Ay 

464.4 

BseAeide urren- 
cenn bo. m*ka- 

Ao noiiTpAJib- 

naro KoM.\iy* 
TATopa . .1130: 

- - KOlfTAKTliaro 


Baniian . . 11028 - oAuo4>aauaro 890. 

-noe nonliiAe- nepeM'buaa- , -Hin BoaAyxa, ox- 

uie . . . 11028 , ro toka . . 6888 | sepCTie Ann - 4648 

-iibi apxaiypa, | - nepenocnult 689a Bsopai., toltk 

upoBOAmAan - penicTpHpyio- HAyuUfl - . 313a 

tokt. . . 11948 .... 6888 BsepxT., tokt. 

- KunnHenie 1195.7 - caxonumy- | TeKymiM - . 8138 

- ocB'bnconie 11968 i^ift .... 6888 j BBHHTHTb . . 6448 

-irfe, pacTBop-b , - co CTp*bn- 1 Bbhhhubati. cm. 

B*b - . . . 1194.11 KOIO . . . 6888! BBHHTHTb 






Uifomian 


1879 


HaanMHu 


ltuoAHftA BOpOlC* 

K& . . 8862, 8866 

- BTyjiKa 8866, 8873 

878J 

- - TpoMnaa . 8866 

- - <|>ap<J)opoBaa 

886.4 

-ABolht&a 8863 

- — ct. napiia- 

Kotf n raffKoif 

8736 

- Tpy6xa 878.1, 8863 

- AJiaAOMOBT»878L4 

- Tpoflnaa . 8863 

- 4>ap$oponaji 

61^4, 886.4 

-ABoftii&a 8863 

-ct. napfea- 

Koil u raft* 

Kotf .... Bras 

- mettna . . . 846.1 

-ill.lt! H30JIHT0PT. 

npOBO- 

71,0 Hi. . . . 886.7 

- npoflo^T. . . 8873 

- Hiipnri. . . . 881.7 

- - JUI-K KAHRJIOB'b 

8453 

HnoA'a Bf » AOMT. 

726.12 

- ;i,Bottnott . . 8863 

- Ka6eJiB . . . 835.1 

- npOBOAoirh . 8863 

- TpoflHofl . . 8863 

- urroncojia B'K 

rirbaAo uen- 
rpajii.iiaro 

KOMMyTBTOpa 

1180.7 

BAMxaid© . . 6083 
BeAenio pa6oTT> 

7106 

Hoaoxab «iacTt. 
pcMiifl . . 444.10 

-Mui( KoneuT. 

peMifH . . 444J0 

- UTKITB I. . . . 444.7 
BeAymaji npoy- 

minia . . . 849 j> 

- macti. pemiH 444 jd 
- iry?e ko.tcco . 860.1 
-iniit 6 jiokt* . 946.7 

- najiHKT. . 1033.7 

- KOireuT. pouiia 

4443 

- POJIBKT. (Ayr. 

jiaMn.) . . 94617 

- (TejierpaiJiiji) 

1033.7 

- TOKT. .... 181.1 

-npOBOAHUK'h 

736.1 

- - RKOpb . . 2666 

- ihkhbt. . . . 4446 

IlCKTOpOBT. Aia- 

rpftMMft 2413 


| BtKTOpOBT. Aia* I 
rpanwa no ! 
| BpcMCHU . 2483 | 
BeKTopT. no- 

TCHi^iajia . 1543 
i - paAiycT.- . . 2416 
I Bejinnuiia ah - 

naMOMfunH- 

ii li .... 7086 I 
1 - CMKOCTH . 11803! 
- acpeirv. nec- 
I KH . . . 11963 i 

I " KOJIJICKTOpa 4203 
! - KoppeKnioii- 
| noil .... 6483 | 
) - nanpaJKC- I 

nifl . . . 1180.41 

| — A'bttrTByw- • 

l 14 &A . . . 1536 


- nojiyuennaa I 
| nyTewT. ontiT- 

HUMTs . . . 7076 

-aMnupH'ie- 

] CK1IMT* . . 7076 

- HonpaBKii . 6483 I 

I - nocTOHii- I 

nan . . . 286.18 j 
, - nOTCpr» RT» 3KO- I 
1 Ji'ba lv . . . 46561 
I - paajioMte- I 

| ilia . . . 1190L2! 

1 - COIipOTKBJIO- 

I hLh .... 5756 
1 - cpeAnaa . . 287.4 

- tp>'<Sli . . . 8693 

I - meTKii . . . 4246 
I - aaexenTA . . 16 

! BejiocHnoAHaa 

| paMa . . 1101J0 

! BenejibTa npe- 

PUBBTCJII. 1067.4 
j - Tpy6aa . . 1060J 
I BeiiTHJinpo* 
j BATH . . . 403.7 

I BcilTHJII. 11CKPO- 

bo 11 . . . 1238.1 ! 

I BeiiTHJiaTopa 
| npcAOxpaiut- | 

, Tejibiiaa c'feT- I 

KA . . . 1826321 

1 BeirnfJiaTopT. 381.4 i 

. - A*Ta oxjxahc- 
; A*Hia Tpanc- j 

(J)opMaTopa 464.7 
. BenTHJianieil, 

AwnraToaH I 

ct. - ... 2186 1 

amiiKT. ct. - 66317 
BeiiTiraauion- 

ifaro npo- ! 

MGiKyTKH 

AUCfTb . . 4126 
BciiTHJTaijioic- 

liaa Tpy6a . 833.4 


BeiiTHJTaAion* 
hob OTBep- 
ctIo . . . 5663 
Beimuiaijia 288.10 

- cepA6 v muKa 412.7 
BepeBKa AJia 

npoTarHBa- 
nia ct. A©pe- 
BHHiiofl npe- 
cTOBHnott . 8816 

- xjionnaToOy- 

xa»cnaa . 869.4 
BepcTavcT. . . 8786 
BepCTATHLlft 

BIUTTb . . 542.4 | 
BepTHKajibiiaa | 
napoaaa Ma¬ 
ra ana . . . 117.7 

- c.iaraioiipia 241.1 s 

- acMiioro utar- 
BHTII3MA 1800.11 

- cocTABJLaioii;aa ! 

241.1 B 

- - aexuoro Mar- j 

HI1TH3MA 1800.11 ! 
-1IOO nojioaco- 1 
Hie .... 6516 j 
-naiii rajibBAiio- | 
CKonT. . . 668.1 

- ra-ThBAHo* I 

MeTpT* . . 671.4 ! 

- KOJLTieKTOpT. 

jio 6 oboH . 420.4 

- KOTejn. . . .1076 

- MitoroKpaTituil 

KOMMyTATOpT. 

bt> BMA’k niKa- 
4>a . . . 11403 

- opTOAiarpa^T. 

1245.1 

- npnOopT. . . 7003 

- pcryaaTopT. 10316 

- pcMeiib . . . 445.4 

- copAennaicT. 4576 

- CTAHOKT. Kpy- 

TIIJIbllLlif . 7426 
-CBepJIITJIb- 

iibift . . . 3913 
BopTyMKa peaK- 
TifBiiaa BJieK- 
TpHHecKaa 1286.11 
Bepxiiiii npc- 

A'k-Tb 

penia . . . 6236 

- pa6o4ift ko ii- 

THKTHLT if 

KI11ITT. 1006.1 

- oB'h'Tb . . . 967.4 

- yraeA^pa^a- 

TOJIb . . . 93«6 

- ypoaenb bo- 

:u.i .... I25u r > 
-naro THna anopb 
4146 

-naa ry6a . 1084.10 

- JiRJiyrta . . . 849.4 


Bopxuaa po3CT- 
ka ;via nt>A- 
B’bcoBT. . . 9596 
Bcpmuna . . 8076 

- ACKOpaTHB- 

H&a .... 8026 

- ay6ua . . . 4176 

- yraa irpoBOA- 

Kir . . . . 609.4 

- - .inniit . . 809.4 
BepinHniiaji na- 

caaka . . . 8076 

- nepeaaaKa . 7976 

- nuianKA . . 8076 
j BcpmHny ctoh- 

| 6a cKocuTb 8063 
-n*b -6 obt» cka- 
dib ba h ic . 8066 
-bi • 6a tojiiiihha 807.7 
Becb KannTaji'b71l6 
, BemecTBAA*™ npo- 
! nnTbiBaiiia 0293 
ncnycK&ioraiii 

i JiyMHCB'bTA 1818.10 
!- naomocTb 12516 
\ - paanopoA- 
| nua . . 1858.7 

j BomecTBo . 1260.15 
• 1251.1 

I - B'frcoMoe . 13586 

) - iiaojiHpyxo- 

j . . • ^^*3 

1 - - DOJI OKU H- 

oToe . . . 775.4 

- - BocKOo6paa- 

i hoc .... 7763 

- rycTO© . . 775.1 

i - - mvIiakob . 774.4 
! - - nenocnaa- 
| Menaioincoea7756 
I - - lien ji abkob 7763 
1 — omecToft- 
I Koe .... 776.1 
! - - bjiabkob . 7763 
1 — njiRCTH4Hoe774.7 

- - nojiy>KUA- 

koo .... 7746 

- - CBaayion^ee 370 li 
-TBCPAOO . 7746 

- - Tcnjioynop- 

iioe .... 7753 

- TaryHeo . 7752 

- r BTiia‘ k . . 783L4 

- lf'dJiyMHIO- 

meo . . 1818.il 
1 - JiyuiiCToe . 1316.il 

- ueB'bcoMoa 18586 

- cjiyxcan^co 

! a-tb nponu- 

TbiRAiiia . 86.4 

- cMaaoHiioo . 4483 

BaaiiMiinn iih- 

1 AyKUiH . . *8.7 

-iro aa>i'biiHMi.io 

4053 

- -li a hhctii . 470.il 





BaaHMHoe 


1880 


BhTOJI 


BaaiLMHoe bob- 
6yxcA6irie . 264a 

- OTnomeuie pe- 

aKHjft . . . 30SL6 

- noJioxceHie . 687a 

807a 

- caxoottaji- 

KHB&aie 1818a 
-noil nnjiyKitfK 
Koecjxjm- 
lUeHn. . . 1883 

- - dJIOKTPOABH- 

Mcyix^an chjia 

1261ft 

-HLifl xaruHT- 
Hblfl nOTCH' 

Uiaji'B . . 1291a 
B8 ahm o;vhii ctbIo 
xexaiuiHe- 
CKHXT. CHJTb 801ao 
-nononceirie . 687a 
807a 

Bapusa onac- 

HOCTb . . . 711ft 
Bapu batch b 

XHHl* ©JT6K- 

TpH^ccKiti . 966a 
BapblB'lATUft 

raar. . . . 611.4 
BapuBi kotjia 116a 
Bairrb ct. X'fe- 
cta .... 478a 
Bn6paTopoBi> 

ycTpolic.TBO 1027a 
-p*b (T©Ji©rpa(|>lji) 

1027a, 1184a 

- (Tejierp. 6ea- 

npoBOJi.) . 1084a 

- npjixoniiHefl- 

hu 2 . . . 1066a 
Bn6p&uiu, no- 
T©pn on.- 296.4 
xexauHHe- 
ckaji . . . 468Lft 
BuOpupoBATb 194a 
Bbaa nojin hj- 
xiiHenie . 176a 
BHAonax'bne* 

uie cejiena 1178a 
Bhat» Koxepe- 
pa ... . 1072a 

- KpHBoil . . 194a 

- caaAH . . . 8113 

- cuHycoHAajia- 

huM . . . 194a 

- cnepejui . . 811a 

jichtu, bt» - 584ao 

- irarp'hTox'i, 

conpoTH- 
BJieido bt> -5093 

- IIJXACTHHM, 

bt»- . . . 666a 

- npOBOJIOKH, 

bt»* . . . 686a 

- XBOCTA JIAC- 

to’ikh, bt»- 4063 


Bha* xojioa- 

XOX*b, CO" 
npOTHBJl©" 

Hie bt.- . . 6912 
BiiA'feHie ha paa- 
CToiniie no- 
CPOACTBOXT. 
©aeicTpuHecT- 
ba ... . 11773 
Bu an pH an jiK- 

hIb . . . 8063 

BnjiKajyLHiioA- 

B*bcKH npo- 
boaobt. . 818a 

- noAB'bmn" 

Banin xar- 
HHTHofl 

CTp'bjiKU . 6463 

- najULbHAH . 973 

-oft coeAHHeHie 386.7 
-o6paanaji ot- 

B'bTBHTeJIb- 
HAil kopo6ka 886a 

BHJIOHHblft KOH- 

TAKTb . . 888.7 

BbUH O KAJlieBAJl 
COJlb KHC" 

jitM . . . 1219a 
-Bofi H BnVHOHA- 
TpieBofl co- 
Jiefl coeAH* 
HeHie . . 12118 

- - -cypaxH- 

lioft cojieft 
coeAHHenie 1219a 
BUHHOKHCJIOe 
KAJIH H OKHCb 

cypbMiii . 12114 

“CJlblft KAJIH" 

HATpT. . . 12193 
BHHUOHATpie- 
Boft H BHll- 
ltoKAJxieBoii 
cojieii coe- 
AHHeHio . 12183 
BuuiiocypbMH- 
uoH li BHimo* 
KAJllCBoft CO" 

jieft coeAH¬ 
HeHie . . 12114 
BHHHblfi KAX6HB 

1219a 

BhXTA BHTOrO 
KACejin xoa'z* 

743a 

- rojioBKA . . 6893 

OTBepcTie 
julh- . . . 639.11 

"TRMH BAKp’k" 

HHTb . . . 644.4 
BllHTOB&JIbHAJI 

AOCKA . . 6414 
BhHTOBAH AOC¬ 
KA ... . 6414 

- Hap^axa . 6S9a2 

- nepcAana . 449a 


Bhktobah npy- 
SHBft . . 646.7 

- - XOHHHe- 

CKAB . , . 646a 

- - XpiAHHAPB- 

HCCKAJf . . 6463 
-BOfl AOXKpATT. 8963 

- kjhoht. . . 3963 

- COOAHHHTeJlb 

Aan pexneft 446a 

- CTepxcenb BJte- 

xeHTHaro 
KOXXyTATO* 
pa ... . 602.7 

- ajxexeHTHbifi 

KOXXyTA" 

Topi. . . . Ola 
Bhhtobt., rpe- 
6eHKa abh 
HA p%3KH - 64110 

- pi»ab6y noA* 

P'&aaTb . . 644a 
Buhtobumh 
CT epdKHJlXH, 

CT. U'bcKOAb- 
KHXH - . . 6012 

-XT. "HOXlt, CT. 

oAnnxT. - . 603a 
BHHTOo6pA3" 

Hbitt 6am- 
XAKT. . . . 8043 
-p-feauufi cta- 

HOKT. . . . 894.4 
Bhhtt. . . . 639a 

- 6apAiiiKoBu2i 6423 

- 6c3KoueMuui1 

B'feTpJUlKH 10017 

- BepcTAHnuil 642.4 

- JVW xeTAJI- 

JIOBT. . . . 5423 

- aaoKHXuoii . 560a 

6422 

- - AJW* C06AU- 

Heuin npo- 
BOAOBT. . . 684.7 

- aexjuinoft . 8043 

- KOHTRKTHLlft 536a 
-AHA ©AHCO- 

HOBCKoii npe- 
AOxpaiiHTejib- 
uolt hpo6kh 902.4 

- pa6o ( iiii sepx- 

li iM . . 1006a 
-HHHvHiii 1006a 

- - CUOKoli- 

liufl . . 1006.il 

- XHKpOMeTpeH" 

hu ft 542a, 10263 
—TpHHecKiii . 642a 

- HATJUfCHoit . 466a0 

- OCTpOKOHOH- 

nu ft . . 1006a 

- OTnycTHTb . 644a 

- nojiiociiuft . 4617 

- peryjiHpoBOH- 

Hbitf 6427, 10313 


Bhhtt. ct. xpioH- 

KOXT. ... OHS 
-JIAHKAXH . biiL> 

- - HAKATAHlIofl 
rojTOBKoft 10 £l^ 

- - HAKATKOfi 10S^' 

- - noTJietf . . 4o&.» 

- npop’baoxr»64iJ 

- THCKOBblfl . 642.4 

- yAApHufi . lOloft 

- ynopHbift . 644# 

- yCTAHOBOH- 

uifl 642a, 642.4 
"Til HAp'&aATb 3944 

- noATJrayTb . S&io 

- npHTjntyTb . 8Ma 
BHCXyTAHCBHH- 

AA, CHJIABT* 

nab - . . 664 j« 

-TOBblft CTep- 

xeeHb ... 9b 
BncH'iaa jiax- 
ha .... 95eu 
-Hift KoanaicT. 968* 

- coeAHHHT. na- 

Tpom* . . 899.4 

- rnapT. . . . Mi 

Bhtah Hcejrft3- 
HAH npOBO" 
JIOKA . . . 764-' 
Bbtka a-tuha . 9&Z 

- - cpeAHJui . 

- HJIOCKOCTb 304J1 

- zuioiHAAb . . 806 j 

- mspHHA . . 606J 

-KAXH, PA3CT0JV- 

Hie xexcAy -339 1 
-kh, OK&abinAio- 
lAie HHA7K" 
Uionnoe A'ftS- 
CTBie . . 1326i 

- JLKOpH npOTH* 

BOA'lftcTBy lo¬ 
upe ... 26Ti: 

-kobt. AiaxeTpT. 
cpeAHift . . S&f 

- *ihcjio . . . 904i- 

- - HHAyKTopa 266.; 

- - KoxnayH- 

AapyioiAuxb 

M-' 

- npysKUHbi 646a 
BhTOTO K&66J1A 

xoat» bhhta 743a 
Bhtoo csepjio 390 ji 
-to if rojiuft x*fcA- 
iiuft lipOBOA* 
HHKT. . . . 865* 

-npoBOA'b 856 lS 

- Ka6ejib . , . 76U 

- - ABy(x)vKHJli.“ 

HU ft .... 76U’’ 

- - TpeXXCHJIb- 

hu li . . . 762J 

- KAHATT* . . 448.1 

- HHnneju. . . 961.1 




BhtoA _ 1881 _ BHYTpeHHfla 

Birrofi RHnnejib I Bxjxio'raTejib . 61 A 9 BrjiiohohIk Bjiiso BpaiAaTb 


npyaKKHJi- - OaTapeihrbift 1012 

mitt . . . 0012 - am nycKa in> 

- npOBOjTb H8T» XOA*b . . . 584.7 

9K6jrb3& . . 8502 - pLiH&acirutt . 6222 

- UTHypTi RBOfl- BlCJItOfaTb cx. 

HO ft .... 858J BKJI10*IHTb 

- - Tpoffnoft . 859.1 BicjxK>4HTb 5162,4472 
BHToirb . . . 8042 - 6 ax ape io napan- 

- McpTBuft . 8O4J0 JiejibHO . lOOdO 

Heno^aepraio- — nocarfeAOBa- 

B(i#CJI nHAyK- TCJIbHO . . 101.1 

Ain . . . 804.10 - B*b onrbTBJie- 

BHTpHin. ocb- 8- Hie .... 1422 

n^esie . . 9112 - - ivfenb . . 1412 

Bhtphtb . . 86614-rjiaanyio 1422 

BirrcTOHa anna* - AyroBbiJi Jiax- 

parb . . 1028.7 nu .... 9414 

- -Kjfpxro4>a - xamnnu na- 

xocTHirb . 6782 pajuiejTbHo 2982 

- MocTHRa cno- - nocjrbAOBa- 

co6t» . . . 6862 TejibHO . . 832 

- MOCTHV'b . . 6782 - npOBOAOB'b x 

-C'b T04HLIMH B*b pa6046© 

conpoTHBJie* nil cto 1129.7 

KimiH . . . 6782 - peooTarb . . 5742 

- nepeAaTHHicb - conpoTHBjie* 

10292 Hie ... . 5742 

- nepeAana rbto- BiuiKneHie . 5162 

MaTH4CCKAH - 6aTapeu n 

10882 A'fcnb . . . 1002 

HirrbiJV npooo- - BCTp'k'iHoe . 5002 
xokr . . . 7482 - - aoa nycita 
Birxposue tokh n xoat» . 5982 

1882 - AH<i><i>ep6Hi4ia4ib- 
BHxpb xarHHT* Hoe .... 6002 

Kbift . . 18810 - am Hax’kpe- 

BIojxm 6AHHHi;a uitt .... 499J 

o6paaAOBax - - uoACJiymn- 
njiaTHHosaii 9782 BaHin no to* 

- 8TBJI0K4. . . 9782 Jie<|>OHy . 11411 

BiuiaAMina - Ayroauirb 

6oprb . . 4862 naxirb rpyn- 

- 3 aKpauHa . 4882 nosoe . . 9982 

- aaJiifBiea . 48610-napajuiejib- 

- npoKJiaAKa 48610 Hoe .... 928.1 

- (J>yTepoBKa 496J0-nouapno 927.7 

-uiaxir, noAninn- i-nocarbAO- 

iiHicb c'b ma- ! B&TejibHOC 9282 

poo6paaHUMH--no Tpn 9272 

4882-mecTb 9272 i 

-hit. aajiMTb 486al - xmoBennoe 5182 ■ 

- 6'knbiMX Me- I - Ha upoAOJiacn* 1 

Tajuiox-b . 487a! Tejibiioe | 

- nOAUHTHHKa BpeMH . . 518.7 , 

KOAbAesoft 48641 ycTanosKa j 

- noAinuniiuKa 4862 1 Ha- . . . 517.5 I 

- peryMpyexutt , -HicMb conpoTH- i 

4872 1 BJieiiin Topxa- | 

- mapoo6paa- aceiiie . . 4982 

Hbitt . . . 4882 > -nin, AHHixenie | 

- lAOTKOAopnca- I npn - . . . 5832 | 

tojih aa*KHM- Ayra npn - . 5522 , 
Ubitt . . . 481.7 , HCKpa npn - 552.7 i 
BfCJi>o 4 aeMbitt 5164 1 - f chjiu tokr 

- 9 .«reMenrb . 902 njm - . . . 530.4 1 


BCTpfe'iHaro 2432 

xeTOAb . . 6262 - -n^esle . . . 9482 

- - cnoco 6 *b . 6862 o 6 motkb c'b 

ABHHcenie xoaomt. - . 8167 

am - . . . 5842 BxaaaTb bt> miac- 

- MHICpO$OHa T 1 THU DBCTy 882 

cxexa 11188 Bxaaica xaccbi 882 

- noHOHcenie . 5172 Bxaa'iHK’b . . 882 
npHenoco 6 jie* BxaabiBaTb cx. 

Hie am - . 5172 BxaaaTb 

- cxexa am - Bhhbt*, tokt. 

HcnuTBHitt 4862 HAymitt*. . 8182 

- - TeJie$oH- - TeKyiAitt- . 8182 

HbiX'b anna* BnyTpeHHee abb- 
paTOB-b . 11972 Jieaie . . 11888 

urrencejib am - - naxarKirce- 

6589 Hie ... . 1667 

BfuiMHeHHOX'b - nanpjDRenie 1492 
coCTOjmiH, - ocB^n^eKie 9112 

bo- .... 6172 - oxjiaxcAeHle 18812 
BicjiioHeKnutt 6168 - conpoTHBjieHie 
-in. 6 yAy^H, - 5172 698, 867 

-Kbi n qinb, - - ne^H . . 18982 
conpoTHBJie- - ycrpoflcTBo pa- 
hIh- .... 6762 AioTejierpa$* 

Bxycb rajibBan- xott ctbhaIh 

MecKifi . . 18162 6 eai> hctohhh- 

BjiaHcnaH nacTa 24.7 kb eneprin 10982 

Bji&hchoctb . 870m -Kett A'bnn conpo* 
-cth cTeneiib . 7772 THBJxeaie . 88L7 
Bjiancnbitt . . 7772 - toktb bo- 148L10 

- napi> . . . 118L10 -hhxh nojuocaxx, 

Bjib sanie xax- AHHaxoxamH- 

(})opHaro xac* na c*b- . . 9112 

Jia .... 6162 - - HHAyxTop- 

- noAxoxcHoe . 610a Hbifl ocron 

BjIHBBTb CX. BJlHTb 0 *b' .... 4684 

BjlHTb xncjio* - JlKOPb C'b- 4092 

Ty .... 662 -HHM'brop'feHieM'b, 
BjiiHHie aexitoro abb raTejn* 

xarnHTa co* . . . . 1962 

yxeHbmHTb 6862 -Hitt AiaxeTjrb 866 a 

- jiy«iett na no* - - uoAinnnnH- 

TeHAiajrb paa* xa .... 4862 

pHA& . . 11042 -- cepAe'fHHxa861.7 

- xarHHTHoe . 168l - Ko.inaKb . . 9622 

- - BKpana . . 1832 1 - Kuiieivb o<5xot- 

- xrnoBeH- I kh. 8882 

Hoe . . . 1876ao j - oTpaxcaTeJib 986" 
naxaruHienie - ikvhoct. . . 1(572 
Mepea-b- . 12902 - pe^exTop-b 936.7 

- na pacTBopn- ! - tokt> . . . 148.10 

MOCTb . . 1182.10 ;-Iiifl npn HaA2e5K- 

- oxjiaxcjiaion^ee hoctk . . . 982 

6612 - MaCTH . . . 982 

- npoxoAAiAHX-b I -nnro cropanlH 

rpoaoBhixi. I ArntraTCJib . 1262 

Tym. . . 186812 -iim rapHHTypa 

- TOJIIAHHLI njia- AyrOBLIXT. 

cthht» 11 a ex* ! Jiaxn'b . . 9482 
koctb . . . 682 ; - o 6 icjiaAKa jrefl- 

- aJIOlCTpHMft- ag 11 cko ft 6 aH- 

CKoe . . 12752 ( kh . . . 12832 

- ajieKTpnaaAiH ; - npoBOAxa . 755a 

’icpeaT. . 13067 - TCJierpaxMa 18472 





BkiyipeilHHH 


1882 


Bo 36 y>Kaaio!Ui»‘ 


BiiyTpciiHXA 

yCTHHOBKfi 8552 

- XttpRKTepilOTU- 

uti .... bate 

- ivfenb . . 14811 

BnyrpH jie^KR- 

nviff iukhbt. 4472 
Bxrbnojiiocuoe 
npocTpaH- 
ctbo . . 1900.10 
Birbmueo Mar- 
uuTiioe ii o.ie 638.1 

- HanpHJKeide 149.10 

- conpOTHBJie- 

Hio . .886, 1483 
-neA i;tnH coupo- 
TBBJienio . 386 

- tokt» bo - . 143LH 
-hhmh noAfocaxii, 

AHhaxoxaiiih- 
B& CT. - . . 211.7 

- - HH^yKTOpHl*lfi 

o cto in. ct» - 4583 

- HKOpb CT» - 409.7 
-nie p&aM'bpu 

a.ieMOHTa . 852 
-hIA AiaxeTpi. 

cepACYUHica26lJ 

- KOHcyxi. . 463J0 

- koauakt. . . 962.7 

- Kopnyci> . 46810 

- itoaioct. . . 167.9 

- npoBo.iT. . . 705.7 

- cjiott .... 2885 
“ TOKT. .... I486 
-dab rapnHrypa 

AyroBbixi. 
.naMUT* . . 9482 

- Kopo6Ka . 463a0 

- o6kaaaka acA- 

AOHckoA 6an- 
kh . . . 128819 

- npoBORH- 

MOCTI> . . . 781.4 

- xnpaKTepHCTH- 
ka m a in h iiu 508a 

- . . . 1489 

BornyToe aep- 

Kajio . . 117&3 

- c<J>epit»ie- 

cKoe . . . 687.3 

Boar .... 1182 

- rpyHTOBan . 8353 

- A»tCTHJIJIlip0‘ 

bruura . . 53al 

- AH* oxJia^KAO- 

uix . . . . 129a 

* AovKAeB&A . o3ao 

- KOHAeueauioii* 

u&h .... 114a 

- KpitcTa-iJiHaa- 

Uiojiu&A . . 2&& 

- OXJIAAHTeJIb- 

II aa .... 129.4 

- liaA.lhHRA . 972 

- noporiiaiiiiaH 58.il 


UoAa nHTaTO.ib- 
uaa .... 1142 
, - noAKncjiCHnaii ' 
| 68121 
BoAKa KP'bUKAH 156 I 
I Boahu ft pacT- ! 

BOp*b HHr]>0- I 
i auHa . . . 11045 I 
i BuAoex-b-peaep- 
Byap-b . . 126 jb 
, BoaoU oxaaxc- 
| Aeiiio . . . 1292 
| BoAoxiipnoe 
I CT6KA0 . . 114J0 
-nenpoHinjaeMRA 
| apxaiypa na- 

AHAbHJJXb 

Aaxm. . . 9572 
: - KOpo6lCa OTB-feT- 
1 BHTejibHaji 8887 

- xacthka . . 783ai 

-xolt Kopo6id5 | 

BUKAK>HRT6Ab, I 

bt» “ . . . . 62891 
-exutt . 768.10, 5492 
: - nATponi. . . 952.1■ 

- 4>ap<J>opOBult 

9552 

; - COeAHUUTeJlb- ; 

ii li it (Ji.iaHeu b 

880.1 . 

! - mnyp-b . . . 8692 
j - Au^nicr. OTirfvr- 

BHTeJIbHLlM 881.4, 
BoAooHHiAeide 114.0 
BoAonpnBOAUbitt 
kauaat. . . 1259 ; 
BoAopoAa, auna- | 
pan. aaa nojiy* 
HOHJa H37. auh- j 
Ka h c/bpnoA i 
KHCAOTU - . 9oJB I 
' CTQKAAUU&A I 

TpyOxa An* ! 
i oTBOAa - . 68-6; 

-hra riaxna . 986 

- cnatfica . . . 955 

, -uoe hjirma . 95.7 . 

, -huI t n&AJibHbiit | 

i auiiapaTb . 962 i 

j BOAOPOAO-KHCJIO- ! 

PoahliM ajic- | 
mohtt. . . 232 

, Boaopoat» . • 8a0 

- BblA^ACTCA 8a 1 

- yjieTyMiiaa- 

btca .... 8ii 

- xjiopiiCTbill . 23.1 
BoAocTpyltHoe i 

npeAoxpaHH- 
Te.Thiioe ycr- 
poltcTBo . . 5784 
BoAoynopH&A 
apMftTypa ka- 
AlIAhHblXT. 
a&miit. . . 957.3 


BoAO>'UOpH&A 

3RxaaicA . 788ii I 

- KOpo6KA OTlffeT” j 

BHTCAhll&A 8887 , 
-noli -icfe, BUKJIK>" I 
HATOAb BT» - 6289 
-null . . 64916, 768a01 

- OTB'bTBUTeJIb* j 

iiu A auihki. 88L4 

- CO©AHHHTOJLb- 

ubiii <J>AAHeivb 

880.11 

BoAOTpy6uuJi | 
KOTOAT. . . 1082 I 
BoAOxpanHAHii^e j 
1286, 

Boali, 6akt> ;vla - ; 

1256 

-, — ropjiHel -11984 

- KOAHHeCTBO 708J0 | 

- bt» cenyiiAy 1255 j 

- OHJICTKA . . 114j6| 

- naAeiiie . . 1254 | 

- paajioxceuie 11822! 

peaepByap-b I 

Aaa «... 1286 | 

- chaa .... 7089 

- CKOpOCTb . . 126.4 I 
• ypoBenb Bepx* 

liifl .... 1252 

- rpyHTOBolt 8354, 

- - unaiculA . . 1253 ^ 

- yposuA yicaaa- j 

TOJIb dACKTpH* 
MOCKiA . . 104914 I 

Boaahra 6aTapeA 1 

13508: 

- o6oaohka . . 464a : 

- py6amKA . . 464a , 

- chaa . 1249, 7089 

- cipya, CAyxca- 

iara bo a Ay m- 
ouxi npoao- 
AOMT. . . . 10804 

- Typ6nua . . 126ai 

-Hoo oxAaiKAenie 

12913, 289j6 

- conpoTHBAenie 

5792 

-HoA BOAbTa- 

MCTp-b . . 6609 

- raa b .... 1272 . 

- ABHraTBAb 18510 \ 

- AynAHKATOpb 1 

12812 

BoabiioA koa- 
AeKTOpi* . 13257, 

- UACOCTi B03- 

AynxnuA . 917.7, 

- uapb . . . 11831 

- P60CTATT. . . 5792 

- CHAU llCXlOAb- 

30 Bailie . . 12410 
-nuMT. Caccett- 

U0X7», rpOMO* 

otboat» ct* - 569.1 


BoAB 1IUM7> 
OXJIAvKA^- 
HiexT,, noA* 
mniiUBirb 
c*b - . . 43S- 

- npocTpan- 

CTBOXT., KO- 
T6AT. CT> 6oAb 
mixit - . . 14L' 

• peaepByapovi. 
rpOXOOTBOAT* 

CT. - ... 54^ 

Bochhaa nepe- 
ABHMCHBA pAAi^ 
TeJie4>OHHAA 
CTABl^A . 1178: 
-hliA Tejierpa4>i> 

Boa6yABTCAb 2D8 
2503 

- TepTua . . 10U 

- nocjrfeAOBa- 

TBAbUblA . 8^ 

- ct. BoaAym* 

HU XT. npo> 
BOAOBTb. . 1065* 

- nocA’bAosa- 

TCJIbllbl XT. 

B086yaKAe* 
HieMT. . . . 209* 

- myiiTOBoft . 20fib 
Boa6yAHTe.TbHofl 

MACCU BLJKpH* 
CTAAAH30BU* 
BAHle . . . fel* 

- - Bucuxanie 25 : 
Boa6yAHTejJA 

oxKocTb . 105T: 

- aaxcHMT. . . 

- mckpoboA npo- 

MCHcyTOKT. IOC: 

- KATymKA CT. 

caxoHUAyic- 
Uiefl . . . IO& 
-, HeBABHCHXOe 
Boa6y5KAenie 
OTT. - . . . 252- 

- TpaHC<J>opxa- 

Top-b . . 1098.: 

- mapHKT. 108v 
Boa6yAHTb . . 25CC 

- MArHHTUOO 

noAe . . . 174.' 

- no a ioc m . . 16f- 

- TOKT. .... ISIj 

Boa6yaKAaTb cx. 

Boa6yAHTb 
-Aaiou^AA KATyni- 
KA .... 337: 

-mee noAe . . 2i?n 
-miA tokt. 1312, 

- - BUOpAllAOH* 

kuA . . . 254' 

- - iieaRsncK- 

xuA . . . 254 

- - OCTATOHUblA 254- 







Bou6y>KAafoiiuA _ 1883 BoaAyinHue 

lio36yMCA&ioii^ifl | Bo36y»K;;GitieMi>, Boa6yH<A<*iiitLiii, | Iiuii,vyxoM h, npo- 

tokt. nyjib- I abh rare Jib cti I haao- . . . 261a j ctpbhctbo ct» 

cnpyiomiM 264.7 ■ nocjrb^oBH- - hoaoctatom- j paap'hvKen- 
Roa6yaK r TAio- tojimiumt.- 2213 no ... .261a iiljmt> - . .684.7 

n^iftcn, caxo-262.7 -,— rarhinan- - neaaBHcnMO 251.10 j Bnajiyxi* . . . 861a 

Ro36ysKAOirio . 260a hmmt. - . . 221.3 nope-. . . . 2513 1 - buka'iaht. ii»t. 

- B3ftHMnoo . .2642 AHKAMOMainif- oaMo* . . . .2623 rpymn 916.13 

- nrnepKOM- hr rb neaa- - chjimio . . 2o0ai ‘ - bmkrhati» . 917a 

nayiiA’i* . .2533 uiiojimlimt,-91H7 - onnGo . . 260ao - oKpyttcaioii;in2S62 

- KOMnayiiAT* . 2683 - - - napanncnb- 1 HoanpATiian 06- noTOpn o rb 

Roa6yncAonie f iilimt.- . .2133, MoTKa aboH- ; Tpenin o - . 2963 

neAO - . . . Sola? - - - noenliAOBK- j nan .... 817a 1 - craaTbiit . . 6643 

- HCA^CTRTOH- TOJIbHLlMb-214.1 >-OpAHHftp- 1 -xll, Bl.ICblXAfO- 

noe .... 2612 - - curb man- i nan .... 8163 ira - . 870.7 

- neaaBiioiiMoe 2613 nf.iwi. - . . 21421 - - Tpotinnn . 8182 iinAVKt^iH 

- oct atom no© .252.4 ct» ucaaBiicH- -noo pena . 11602 ! bt* - ... 173,4 

- OTB^TBJTCH* XLIMT> - . 261.10 ' “IIhill . . . .813.1 -, Mai'lfllTKOO 

Hoe . . . .268.1 -, Roa6y;uiT6Jii» - tojimokt. »jiok- none bt. - . 1763 

- ott. HKKyMyjin- ct* n«>CJi'bAO- tphmcckHI 1168.7 BoaAyniitaro 

Topiioft 6aTa- BATeJibiiLTMT* - ! - yABpT. . . 10003 nponoAa cm- 

pen. iiosaBH- 209.4 1 Bo3Bpan;eiiie kooti. 10813 

cirMoe . . . 2622 - xapaKTepncTit- paOoTocno- - - aaTyxanie 10H13 

- - BoaGyAH- Ka ahurmo- coflnocTJi . 67a —npoBeAenie 10993 

TejiJi Heaa- nainHiru <vb -pena bt* no- - - caMoiniAyK- 

HiTcnxoo . 262.1 napannenb- noxcenie no- i;in . . . 1081.4 

- - cilTH IXOCTOJKU- ULIMT.- . .6063 KOH . . . 1151.1 — y;uTHnenle 

iinro TOKa ne- -nocn-fe- -nin - nepioAi* 11613 iioopoactbomt. 

aaBitcHMoo 2623 A^naTejib- 1 BoaAyxa iiboac- KRTy uiokt. 105*82 

- impannenb- HWMT. - . . 606.4 nlo -... 464.4 - - yioopoMenie 

iioe .... 268.1 -iiin tfaTapen 1068.4 - dukamkh cno- jh»c|>oa<*tbomt. 

Hoa6yHvAeHle, - ni,inpniiiiTOJib236J co6t. . . .9173 omkootii . 10983 

nepe- . . . 261.4 - AmiraTonb-rc- - ;vbi1oTBio . . 6673 - - ypannon'h* 

- ucpeKoM- nopaTopT. .284.7 - KonHMecTBo 2893 innnaide 10783 

nayiiAT. . . 2583 mIiai* a-ta- . 8363 - ooTaioicT. . 13602 - ninpa iioat»pm- 

- iiepe.M'bHHoe 2503 - liaiipjftKCHie 266a. oTHepcTie ;yia nan ck.ta 10993 

- -iruMT. TOKO XT. 1613 BBeACiiin - 4643 - - ciiyoirr. . 1099.4 

2603 o(5 motkra^ih- 8873 - paap'fcfceirie 9172 -nan naojinriin 373n 

- nomoeoBT. . 1683 - nepfo;vv> . . 2663 1 - paoiipeAlwie- - KAMopa . . 96ao 

- non a .... 260.4 ‘ - none .... 266.4' nie .... 464.4 - miiiin . . . 7643 

- nocjrfeAOBAT. 2682 - npeoCpaaoBR- ; - cnoM . . . 1283a - npoBOAKa . 7643 

- nocpeACTBOMT. Tenb . . . 282.7 - conpoTnsne- - riiTr. nopoxtKo- 

jieliAoncKnxT. npoBonoKa liic bt. ah- ortpaanan 10792 

6 ahokt. . 10683 ■ A-3* - . . . 3363 naxoxa- I -noo oxnaxcie- 

- nocTopomniMT* - pa6oTA 2662, 601.7 1 minrb . . . 2763 nie .... 289.7 

tokoxIi . 11683 - pcrynnTopT. j— xarnHTiioe 180.7 j - - no;n» aabjic- 

- □ocTomiHoe 2603 ABToxaTUMe- ' - Tennaro no- I liion. . . 4643 

- -iiuMb TOKOMb ckIiI . . . 697a tokt. . . . 4643'— (foponponaH- 

2603 1 — 0RM0;vfeft- — Tonenie . 4643 noo .... 4643 

noTepn ha - 2923 CTByK»iniJI . 697a - thta .... 664.4 - none rjiaw- 

- nepe3T. - . 601a - cnoooOT. . . 261a - unpKynnuIn 2893 noo . . . 1292.1 

- npn kopotkomt. 1 poootrtt. a^ih I — Bi. i!30Jinpy- 1 - yoiioKoeiiie 6443 

aaMbiKAiiiu 2613 pcryjinpoBa- iou;ux'b Tpy- — perynnpy- 

- - nojinott na- ilin - . . . 6973 6ax b . . . 891.7: omoo . . . 644.4 

rpyaicb . . 264a cxexa cobah- BojAyxoAVBKa 381.4 BoaAyuino sko- 

- - xonocTOM'b HeHiit - . .261.7 BoaAyxoAynHan Ji*b3>ian ivlini. 

xoA'b . . 263.10 - tomka . . . 2543 M&imma . 381.4 kom6kiuipo- 

cftMO- .... 2623 i - ivhni> .... 2543 -mail niuiapR'Tb Bimnan . 1291.7 

- cMibraamioo 2633 — iTenerp. Tpaiic+opMa- 1 -o.ToMjnan 1291.7 

- TOima . . 13182 OeanpJ 10693 1 Topa . . .464.7 -noil jninin nepo- 

- myiironoo . 268a - mactota . . 350.7 1 - xli.vb . . . 3813 xoat. iipn 

- n.TOKTpnMc- -, Mirejro nepio- - npnOopT* . 471.JO noxoupi kn- 

ctba nocpeA- 1 Aoht* - . . 2f>0.7 - OMeiMUKi. . 692.7 6onn . . . 823.7 

ctbomt* mis- Bo36y3KAeniran B<)3 avxomt., a»ii- - nponoAKir, npo- 
Menn . . . 313 oTopona . . JM)6a raTenz>, pa6o- ;u>xpani(Teni. 

- aneKTpMMe- Bo36yncAon- Taioiu.iii iioao‘ a-^h- ■ • • 661.4 

CKoe . . 12683 nuU. no - . 2513 rpiiTLiM'b - 129a -mao nponoAa 800a 



1884 


Bo.iO'ieHHaH 


BcKuyiiiHue 


BoaAymnsio u po¬ 
lio a* (TCJierp. 
6eanp.) . 1O76J0 

- bt» bha^ 

aoUTft 1079.4 

-ABotl- 

uoro . 10794 

-KpumH 10794 

-nHpftMH- 

,u*i Bcpmu- 
Tiofi BUM 31. 10794 

- Kfeepoo6p&3- 

liue . . 1079.7 

-iiliH an uaparb 95.10 

- BMlwllO'ift* 

Teas . . . 622l | 

- aM'btt . . . 1098.7 

- - jnxiHKOo6paa- 

HLlft . . 10984 

- ica6ejib . . 7074 

- Kanajrs . . 4064 

- KOMnpeccopi. 4829 

- KonAenca- 

Topi* . . 1069J 

- Hacors . . . 11941 

- - BOAAHofi . 917.7 

- - MexaHHHe- 

CKifi . . . 9174 

- pTyrnLifi . 917 j8 

- npepusaTOJii* 

skhakIH . 12834 

- npOBOAilHKT. 

ex 6 ojtsuio& | 
CaMOHUAVK- 

itfetf . . 1079a 

- nposoA's . 1077a 

- aaaeMjieii- 

HLltt KOJT6- 

6 aeTca V 4 , 

*/*, */«. JWH- 

ubi BOJima 10824 

- nepeaaTHH- 

ka . . . 10774 

- npocToft . 10774 

- peaepsyApx 95.10 

- CJioJt . . . 12884 

- TGpMOMBTpT* 

ajxeKTpxT'ie* 

CKltt . . 18549 

- Tpanc<t>opMa- 

Topx . . 107031 

Bo3Aymiisitt 
ycnoKOH- 
TOJiJb . . 18840 

- maps . . 1099.1, 

-HL1UT. OXJIA3K- 
AenicMi*, 
TpaHC({)opMa- 1 
Top's ct. - . 282a 

- CepAeMHHKOM -b, ! 

TpaHC(J)opMa- 
TOpT* Cl. - . 402a 
-II SIX'S npOBO- 
Aojtl, npo- 

AOXpHHHTe.UB 

aaiJi -... 501.4 


BosAyinuuxs 
npOBOflOBl. 
Bi.icoTa . 1077O 

— n 30 JiHpo- 

sanie . . 1078a 

— noAAei’tfc- 

Ka . . . 1077 a 

-CUCT 6 M& 1070.11 

BoaA'bffcTBla 

npoAOJiHCH- 

TOJibnocTb 18599 

B03M0>Kli0CTb 
noACJiymH- 
BATb . . II 880 

Bo3Mymenie 

aTxoc<|>ep* | 

Hoe . . . 02841 

— ManiHTUoe . 0284 j 

10014 ; 

-oil CTp’bjIKH 18064 

-niff aaeicrpoMar- I 
HIITH SIX'S pac- I 
npocTpaue- ! 
Hie . . . 1308 a 

-ilia cay wail- i 
hlia . . 1802 io; 
BoaHiiKnoBeHie 


1804 


TOK& 

Bo3o6hobhti> 

nacTy . . . 884 
Bo3o6uoBJienie 
nacTia n cra- 
puxx mia- 
CTHIiaXl. ct. j 
ry6HaTUUi> | 
CBHHUOMT, 474| 
“HLH CTOHMOOTS7189 > 

- peirrreuoB- 

CKUXla Tpy- 

6oki», jtftMna 
AJiii - . . 12874 

Boao6HOBJUifo- 
mitfca BJie- 
MeHTT. . . 129j 

BospacTauio 

B'bca . . . 89a 

- CH.1EJ TOKa . 138.7 
- its Jiaaiii'b9084 

- CKOPOCTH . . 246a 

- conpoTHBjieuifl 
BCJi'bACTBie no- 
BLimciiLfl TeM- 
nepaTypu . 2874 

- BJieKTpojiBHrey- 

mefl chjisi 149a 
BoapacTaTs ( 11 a- 
npaxteiiie} .152a; 
-raroutfif tori. 13&4 
BoacTaHOBJieHie 

45J0 

- aKKyMyjui- 

Topa . . . 064 
Bo3CTaiIOBJlHTb- 
ea, AKKyMy- 
JIHTOpa CUO‘ 
co 6 hocts - 66.10 


liuaCTAMOBJiaiO* 

utfilca 9Jie- 
M€HT1» . . 124 
Boflaoica, noA- 
KJiaARa H3i> - 4004 
-JIOHJISlfl nOJIH- 
poBajisiisiK 
Kpyrs 1198.7 
Bojina . . . 191ao 

- Bbicznaro no- 

Pjkaka . . 1974 

- lIHAyKTHpO- 

bahii&h . 1080.7 

- OCUOBHAJI . . 197.4 

- napi;iajn»Ha4 

10829 

- nopcAATownaa 

10827 

- CB^TOBAB . . 9724 

- 0 jury con aajis- 

uaa . . . 194J8 

- conpHHceiiuott 

CHCTCMbl 10829 

- macthaa 10829 

- whctaa . . 10864 

- 9JieKTpH'ie- 

CK&a . . 10624 

- - ctoahaa 10844 1 

- ajioKTpoMar- I 

nnTnaa . 10824! 
BoJiHHcraro ace- 
jrbaa, cocyAi* 
H3T* - . . . 4084 
-CT&a cbh 1140 saa 
nojiocKa . 49ao 
-CTOO svcejrbao 347a 1 
-ctoH rcapoBofi 
Tpy6otf, ko- 
TCJ1T. CT. - . 108.4 
BoaHOM'bpi. 10964 

- Cjth 6 h . . 10964 

Boauoo6pa8Haa 

oOmotkb . 8174 

- h noTJieo6paa- 

n&a o6MOTKa 
cjxoacitaa . 8884 
-nufi tokt. . . 1874 

- - .... 12274 

- mpH^rs . 10274 

- - .... 10289 

BojiHoyKaaa- 

tojis . . 10714 

- 6OJIOMOTPH- 

'leciciii 10599 

- ManiHTUuii 10694 

- MHKpO(J)01I- 

HLltt . . 106014 

- c'b TpyCaoM 

4>jiommuu- 
ra . . . 10004 

- BJIOKTPOJIHTU- 

MCCKilf 1059.7 

Bojiits ah <}><}> pax- 
Ala . . . 10854 

- Hajiynenle 10825 

- HSM-bpeale 109&4 


Bojiht. u3M , bpe- 
ide Ha pas- 
CToaHiH . 109a.' 

* HcaycKAHie 10813 

- Koae6aHlfi 

aa marryAa 10654 

- -nia nepioAi»168ai 

- - npoAOjnui- 

TeasnocTs 1085a 

- KOJie<>aT©jn»- 

huxi yae.rs 

1087a 

- JDHHia . . . 1823 

• OTpaxceHie 1085a 

- noraonioHie 1085: 

- npieMT. . . lOtiadi 

- npncyrcTBUK 

yaasaTeas 107 L: 

- paaHocTs . 1081.: 

- paA?» . . . 1064a 

- cHcreaa 1084* 

- Teopia . . 10*3 

- SJieirrpHHe- 

CKHXT. pac- 
npocTpane- 
nie . . . 10<li 

-Li BnajiHHA . ISt: 

- TepTi^a . . 1S1M 

- rpe6ens . . IsfU 

- A-tfHna 1085 j, 191* 

- oTpaxceHHsia 

10151 

- nyMHocTs 1087 j 

192J 

- ex axnjiHTy- 

Aofi BoapacTAK'* 

. . . 1(^U 

-y Mens maip- 

mcfica 10*3 
BOAOKHHCTOe 
Haojtupyio- 
i4ee Bomc- 
ctbo . . . 775* 

-ctliH naojiHpyK)- 
mlii MaTOpi- 
ejts . . . 775* 

Bojtokho a36ecxo* 
bob .... 25* 

- 6asi6yica . . 9lSa 

- Jiy6a .... 787* 

- npoAOJLbHoe 862> 

Bojiokx . . . 74^ 

BoaocncTaji cto- 

poHa peana 444.4 
BonocK'b, noA* 
irbex Ha - . 0347 
Bojiocnaa Tpy6- 
Ka . . . . 8^ 

Bojiochoctii a^H- 
ctbIo . . . 8ji 

Bojiochocti. . 8.io 
Bojiocokx . . 6S5u> 

- KBapuoBuli . 035> 

- noAB-feciibitt 085^ 
BoJioHeHaaa 

npOBoaoica 749ao 



BoJioqeHie 


1885 


Bockx 


BoJioncuie npo- 

BOJIOKH . . 8840 I 
BOJTOMHJILHAJI | 

JX.OCKA . . . 7480 
-Mott -KH OMek*1>?48i 
-hw it 6apa6ain>T4R3 

- rJi abort. . . 748-8, 

- craiioKT, . . 747a j 
BOJXOHHJXbOJl . 748a: 
Bo^io'iHTb npo- i 

BOJioKy . . 884a j 
Boji*ieKT» . . 64a 
BojrBTaJKT. no- 

CTOHHHutt 162.101 
BojiBTanaauia | 

cHHycoHAAJib- ! 

uxm . . . 1827a 
-H46CK&8 6at a- 

pen .... 802 
BoJii-TaJieTpa ra- 
aoBaro Tpy6- 


BojibTaeTposaii > 
npo bojioka 8610' 
BoJIbTMeTpOBT*, 
TpoXT. Me- 

toat* - . . 606a i 

- cnoco6i* . 606a j 
BojibTMeTpo- 

rpacj)!* . . 68LS 
BoJIbTM6Tpi> . 078.7. 

- aneploAHHe- j 

cKiit . . .eras! 

- BucoKaro ua- 

npJDKeHlii . 080.7J 

- rjiAniiulf . . 679a! 

- aboHroH . . 879J ' 

- AHcJ)(J)epen- 

Uiajihuuil . 879.7, 

BojIbTMCTpT. K 
aunopxeTpi» 
kom6hiiupo- 
sanuiae . . 882 b 


ka rpaAynpo- | 
Btunaji . . 881a j 

-BSX'bpU- I 

TOJIbllAJl . 881a 

-pHHOCKift KOH- 
TpOJIbKblfl 
npn 6 opT> 
-porpac^T* 
BOJIbTAMOTpT, 

- ByKaena . 

- BOAoniott . 

- uicoiiofl . 

- raaoBbifl . 

- jinn 6 ojilihilxt> 

KOJlHHeCTBT* 

raaa . . . 881a 

* xeTAJuui'ie- 
ciciJI . . . 

- • • 

- 06 'bexHutt . 

- pernCTpapy- 

lontfit • • - 

- caMonnmy - 

inUi ... 

- eepe 6 pHHbiii 6610 

- ct» rpcMynHM'b 

ra3CJ«. . 880L1O j 

- I^HTlKOBbll! . 882.1 ! 

- aJIOKTpOJIHTH- I 

«iecKitf . . 880 ls j 
BojibTaxnep- I 

xeTp-b . . 682s j 

- kapmahuliA 888.11 
BO Jib TAX'*., HA* 

npjraceirie I 

bt> - ... 1490 j 

BOJIbTHTb . . 708.7 | 

BoJibTMeTpa, | 

nepeKJiioHa- j 

Tejib wut - 687a • 

- npoBojioica . 881a 

- TpaHc<t>opMa- 

TopT. ajiji - 8808 

- nucajxu npe- 

K&jzu 


I20a7 
. 892.4 

ooosl 

, 860.4 I 
.8800 
, 081.2! 
881J! 


8806 , 
, 881a I 
•610 

892a j 

892a! 


--KApXAK- 

nuo . . . 888 a 

• KapAbio . . 879a 

• KapManHuA 681a j 

• KOHTAKTHuti 681.7 

> xnoroKAMep- { 

Hiatt . . 679J0; 

• 11113K&rO HA- J 

npHMcenia . 880a i 

■ no npHHipt- | 

ny KoJib- 
bbha . . 679110 

- - <I>eppa- 
paca . . . 679L2 

npyacHUHLifl 879a 

• perHCTpHpyio- 

UAlM . . . . 881a | 

• cauonnmy- 

uM« ... « 8 lJ j 

• cHrnajibiiuM 681a! 
cHirxpomibil! 887a | 

CTATlTHeCKift 6790 
CT. H3M*bpH“ 
TejibHbixn 
npe/vkJtAMii 

Aayaia . . 880a 1 

-nbcKOJib- j 

KHMH . . . 8800 j 
CT. mKAJIAUH j 

AByxa . . 880a 

- - irbcicojib- 
XVMH . . . 88019 

- OTKJIOH 6 - 
nioxT* CTp’kn- 
KH BT» 06 ^ 

CTopoiru . 681a i 

■ - - - BT. OAKy ! 

cTopoMy . 681a! 
TenjioBofi . . 879a I 
toka nepex’bu- 
hato . . . 680a j 

- nOCTOJEH- 

xaro . . . 880a 

• TOHHblii . . 880.1 

$A 0 Huft . . 6822 


BojibTxeTp'b, 
BJiCKTpoxar- 
HHTUuil . . 679.4 

- porucTpiipyio- 

.... 881.4! 
BojibToaa A> ra 9204 | 

- - 6jiyHCAaerb 924.4 

- roBopjm^Aiill76a 

- - nejKAy ajieie- 

tpoaamh 
AByxa . . 920 a 

-H-feCKOJIb* 

KHMK . . . 928a 

- - xyauKAJib- 

KAH . . . 1176.4 

- - o6paayeTcn 928a 

- - TOKA ncpo- 

M'feiutAro . 923a 

-nOCTOBH- 

iiaro . . . 923a 

- - cJimmcoMT. 

xajxaa . . 9207 | 

- - cnoKofliiAJi 926.1 j 

- myxnaji . 924a | 
-ofl -rn 6 ji> »- i 

Aaiiio . . . 924a | 

- rameuie . 5602 ! 

- - HCKpenie . 924.7 ; 

- - MCJibKAuie 924a | 

- - uanpaBJicuie 

KBCpxy . . 687.7 

- HaupBBceu. 926a 
-iiopnajib- 

Hoe . . . 925.10 

-noBumeu- 

Hoe .... 9201 


-nominee 11 - 

Boe .... 9202 

-o6pA30BA- 

Hlo .... 9207 

- - OCTaHOBKA 666.4 

- - ocrpie . . 925.4 

- - nepecicaKH- 

Banle . . 664ao 

- - noApMA'b- 

Jieule . . . 928a j 

- paapuBT> . 5o6a ! 

9206, 


- - peryjm- 

TOpT. . . 

- - cBucrb . 


. 94ia 
. 924a 


- - TeMnopa- 

Typa . . . 9204 

- - TymeHie . 5602 : 

- - nuin'buie . 025a 

- -roll nponsBo- ! 

AHmoo Ten- j 
ao ... . 928a 

- -rb arts o6pa- 
aoRaTbCJi . . 924a , 

BoJIbTOBT, lilt- 

. SSisI 


AyKTOpT* 

- nHCTOJierb 1288a 

- ctoji6t. ... 8a 

- tokt. mohoah- 

Bee Kill . 1227J0 


Bojii>toao 6 aboh- 
11 ah Mamii- 
na .... 200 a 
—, BfcjiionaioiAa- 
nc.n bt> e'bTH 
noAA<?p- 

9KAI1UI HftnpH- 
BceiiLH . 1826J0 
-uolt -IIli, aapHA- 
ka npu no- 
xonpi - . . 89a 
Boabrb . . 1261a 
-AMncpT* . . 1286a 

AoCanoHiioe 
conpoTUBJie- 
nie ajib no- 
rjioiAcnia H3- 
6 utka - . . 677a 

- Hiirjio . . 1281a 

BoJIl'4>paMOBAJI 

jiaxna . . 91*<j 
Bojii.tu 6 ata- 

pca .... 802 

-BT. nepBOHR- 

BaJILIIOB'b 
BHA'b . . . 803 

- aaoxoiiTT* . . 10 

Bo.Ti.4>paM’L 915.12 
BonpoeHTe-Ti.- 

HLiIi anRICL 1003a 
Bonporb o xii- 
rT*b .... 708a 
BopouKA . . . 50L7 

- BBOAltAJt 8862,8880 

- H3T. UAUKII 1097.1 
" KApTOKIIAJI 1097.1 
BopoUKOo6pA3- 

HAH bo a Ay m- 
n&H cbTL 1079a 

- Aia+pai Ma 1240.4 
BopOTllIIKT. py- 

Grujkii . . 507a 
-Hii'iCKb - . . 607a 
BopoToirb . . 5430 
Bopon. KA^eJlb- 
HLili . . . 8520 

- no;vbeMiiLitt 946.7 
BocKJinuHTejib- 

IILI IV 31IAKT. 

1003.it 

BoCKOnAH MATpn- 
Ua ... 1207.1 
BocKoo6pa3iioo 
H3o Jinpyio li^eo 
ne me ct bo . 776a 

“IILIIf -miH MATC* 

piajn. . . . 77fu 

- it 30.1 ai;ion- 

null MUTC* 
piajn. . . . 86 '.^ 
Bockt. ropuuii SOOi 

- - o'inme 11 null 7840 

- aoMJiHiinoii . 888.1 

- nRpa 4 ><{)Uuo- 

buIV . . . 790.4 

- n'leJiHHLiU . 790.3 







Bocm,____1886_ ____ Bpemi 

Uockb pacm- BupucKiiBanio Bpau^&ioiiuecJi BpanteuLii cko- 

reJibULiit . 78a.7 KaM<t>opuaro aneirrpoMar- pocTb 24SLS, 1249.1' 

- unoHCKiii . . 785 u 6 Mac.ia . . . 5103 hhtlj . . . 4573 — CHKxpoH- 

Bocnajieiiic - uoAKOxcnoe . 510.1 xomoiitb 200.7 Haro . . . SOQ.i 

komch on. BnpwcKHBaTH 4402 — ucnoMorA- — nacoBoro 

pc HT roll OH- -BRHJiniii KOHACH- TC.TbnilH .0973 XOXajfH3Xa 10143 

ckhxb /iy»n*lf caTop b . . lift.** -milieu . • . 2483 - CTp'fejiKM iijioc- 

1235.1 - xo.no Ami,- - ahckb . . . 6963 kocts . . 1294J 

BocnjiaM<‘iieiik'12&2 hiiki. . . . 1193 - AynjiHKn- - to*ika 582.4, 24&; 

- npn noxo 10,11 BnycKli, ;i,aHJie- Topi. . . 1281.9 - uenTpB . . 2433 

HCKpi> . . 0853 nie napa - KpyrB . . 12793 BpcAnoe aWct- 

-KajicniH . 9853 npn - . . . 1283 - nociiTOJib . 1280.1 Hie khcjxotu na 

- ajicKTpiiMe- BliaOaTLiBaTtcJi - Tpauc<J>opMa* opramiaxB . lOGtf 

cKoe . . 18543 cm. spa6o- topb . . . 4613 - 3aT>xanie Boa- 

- - Miiii i. . . . 985.1 tati>cji -minm h;ctkh 1825c AymHaro npo- 

-h, cn;ia tokr Bpa6oTaTocfl . 478.4 Bpau^oide . . 2483 boab . . 1081.> 

;yix 9853 - bb Kpyrjryio - Bjrbso . . . 248L» -Hbitf uepexoAB 

BocnpHiinxaiiie cfopMy . . 4783 - Bnpaso . . 243.1 1 toka xesKjy 

TOKa . . . 87j6 ; BpaHT» . . . 509.il - KaTymcKB bb AByxH aicxy- 

-ti, to in,, ciio- i Bpau^aexiofi o6paT»yio MyjurropHiJXH 

co6nocTb 6a- i MiiKpo({)oi(a CTopony . 773c miACTHH&xn 703 

T&peH - . . 87.7 Aep'/KATejib 1109.7 - xarnHTnoc djioc- - my mb bb xh- 

BocnpiHMHiiBocTb - -iJwiib yr.ic3ep- kocth nojinpn- i icpo<t>OK'b 11 IS:. 

xarHHTHaii 1813 nucTLitt . 11083 aai^in cB-fem 12943 BpexeHH, Aia- 

- - y,Tbjii»naj! 12083 ( -Tc.TbiiLifl rncTC- - Mex&iuiaxa He- rpanna aeic- 

- ajieKTpo;uma- peaucB . . 1823 ■ npepLiBnoe 10353 topobb no - 2423 

mh'icckah 12063 - momoutb na- j - ocTopoxcHoe aa- - nepeAaTMnKB 
Bocnpoiiaac^e- H&Jibiibift 200.10 boahoto tinpa- ajieKTpHHe- 

liie xo.iHin - upiiOopB . 18043 6auana3aABl01l3, cidfi . . 1049 j 

iia c ue mb . 948.4 Bpaio,rtl B.vb- i - cuiixponnoc 2983 I - nocTOHHHax If^i 
Bocxoahiu** bo ... . 2433 - ajicKTpoMar- 1 — KOHAenea- 

B'brBi, . .2403 - Bnpano . . 243jo uhthoc . 1804.1 | Topa . . 1285' 

BoTKiiyTi. . . 0623 -ch . 243.4 1 -nin, iiaMarHime- 1 - pemcTpa- 

- urreiicejib . 062.7 lipnmu 10114 * 1*0 nle npH- . 160J1 TopB . . 1154J 

BnaAiiiiA . . . 4173 Moxeirra ko- - MacoBoro xe- - CHrHAJiHaauin 

- ROJiiiM . . . 1923 • ecJujiunieiiTB xami 3 Ma, cjim- \ aJieKTpnHe- 

- poTopa . . . 208.2 nojieauaro inm.i tojimku ckah . . 1048.4 

- HKopH . 2633,41731 ;d^ilcTBiB 18273 npn- . . 1011.7! - cieTHHKB . «9<U 

-in. iciojinuiii 878.10 -ch uojih na- -ilia , brjib i — pemcrpH- 

Kn('(|>4>HUieiiTB iipaiuieiiio 1792 ncpcM'bm.i lia- pyiouiifl . . 0903 

aano.nie- - - notion. . 179.1 iipaBJiuiiiH- 583.4 — caxonHmy- 

nia - . . . 880.0 - - OKupuciB . 1793 - ntrTepe3HCB 1823 ; milt .... 090-N 

-. Maniimioc -man cii.ia . .2003 -ABiiraTejiH.ua- : - ivbnn ooctohr- 

iio.’ic - . .2043 -cHKpauoBKall97.il M’bueiiie Ha- 1 nan. . . 131oJ 

-naro -jih Kpu- • - xacca . . .249.7 npaBJicnia- 6963 - BJiejcrpoyjc&aa- 

nan - . . . 2043 -moo ycii.iio . 2003 - kojiccb Ha- tcjih mapo- 

- pnaM'bpj.i . . 263.4 -c;i icm.icco uu- npaiuicnio 1009.4. Bolt . . . 1867.; 

-. TOMiiepaTypa i a> ktopiioo 450.7 i - iiamimuM b 12903 i BpeMeiiiiaH ycTa- 

na ahIi - . 2803 - - xaruiiTiioc 450.7 - xoxcitri. Bcno- hobkr 18803,1880^ 

- 4>opMa . . 417.il - KoJii.uo . . .8113. xorarejii.- I -iiococ&*biuenie912J 

- miicjio . . . 20331 - none .... 178.S iibiii . . . 0973 - OTKJHOMCHie 480.7 

-iir.i rjiyCtHiia . 2033 — uy.Tbciipyio- — npu nycKii coo6iu^i*io cb 

- man. . . . 2083; . . . 17831 bb xoab . 200.10 scmjioH bcjt5a- 

- mu puna . . 203.7 , -ih,hmch nojiexB, - lianpanjieiile 248.7 cmie B^rpa 907.1 

BnepoA b ha>'* npcoOpaaoaa- 1 — nopewlv- ,-- - nJioxoro 

lUlH • - • • 9123 TCJII. CB- . 2323 lIHTh . . . 5953 coctohhIh B3Q- 

- r noABHiiyTi. -miixcn niiAyK- —nin nepexii- jihtopobb . 906- , » 

m<‘TK*y - . . 429.1 1 ToponB o6moi- na . . . . 5943 1 -Hurt kuhtaktb 

yro.TB cab lira Ka . . . .3373 - och . 4823, 6843 llS&u 

iUctokb - . 4773 - xacc i. A*bHcT- . - napOBoii xamu- - xarnuTiiaxB 1289s 

- man, . . . 8093 Bio .... 2493 iiw aa oahiib - nepepuBB . 735i» 

Hupitiio Bpa- - H.icKTpoxarim- o6oi>OiB, ko- lipexenB jxnnbi241.7 

lUATi. . . 243L10 Tout o6mot- jicOnuie pko- Bpenn . . . 1249J0 

—up. iiio . . 248 ji ka ... .3373 poCTii - . . 8033 -, BK.TK>4eBle ha 

.^6moikh cb -uj,\ecn iiha>k- - ckopoctu pery- npoAOJixcu- 

xoaomb - ,812c Topu . . .4573 Jiiiposaitle 1CNWJ0. TejJbHoe - .518.7 





Bpenfl 


1887 


BbiirfcpoHH&H 


Bpevji, SAHUR&aie 
ivfenH ha npoAo ji- 
aKHTejxbnoe * 613.7 

- AApJVAA . . . 74J0 

- -AKO .... 74J1 

- KOJie6aHL« 

6383, 192.10 

- KOMNyTAUiU 27017 

- KOpOTKArO BA* 

HLIKAHLH . 2693 

- uarpyaKH . 4913 

- KArp^BAiiiii 2833 

- oAuoro o6opo- 

TA .... 2457 

- ocahcacuIa 1192.il 

- nepeu'bnu 11 a- 

npABJiouiji 
toka . . . 27(17 

- ujiABJieitiji . 5323 

- paapjgucH . . 783 

- Tejie4>0!UfoM 

CJiy>k6u 117014 
Bpy6aTb cm. 
Bpy6nxh 

Bpy6HTb . . . 8873 
llpy6KA . . . 8873 
llcKpurie 6apa- 
Caha 3Aboa‘ 
hoio . . 10113 

-npy>KHH- 

HAro . . 10113 

BCOBbIBATb CM. 

BcynyTb 
Bcnaunca bjick- 
TpHMOCKAH 1857.4 
BcnoMoraTejib- 
HAM 6ftTapCH 

883, 102.1 

- AH1KAMOMA1HH* 

1IA .... 2073 

- jihhIh . . . 754-5 

- MamHHa 7173, 1173 

- o6motka . . 8143 
-<t>A3HAJI . . 820a 

- npOBOAKA . 7543 

- Tejie<|)oiiiiaji 

ctauuLa 11703 

- 4>ana .... 2003 

- iaotkh . 4257,0013 

-IIOO H3M*bpO‘ 

nic . . . 18283 

- nanpH>Keuie 1503 

- COUPOTHBJIC* 

Hie .... 5783 
-llLlfl BLIKJIK) I ia- 
Te.ib .... 5203 

- MOMeiTT h Bpa- 

maioupfi . 6973 

- - npameiiiji . 6973 

- AHHraTe.ib , 219.7 

- aapHA'b . . 12723 

- Ka6e.Tb . . . 761a 

- KOUTAKTT. 0003,587.4 

- Marniirb . . 548.4 

- nojiioc’b . . 4573 

- TOKO. .... 140.4 


BcnOMArAT6JIb- 
Hufi TPAHC* 

4>opMATOpi» 2253 

- BJIOKTpOA'b . 883 

BcnuxiiBAHio 

! BOJIbTOBoft 

AyrH . . . 9243 
BcTABUTb 0623 898L7 

- npoAoxpa«H- 

TCJib . . 562.il 

- yrjin .... 4733 

1 — Bit AyroByio 
| jiAMny . . 981.1 
I - yrojibKH . . 015.1 
. - nrrencejib . 662.7 
; - BKopb . . . 4833 
Bctabka . . . 7723 

- r I>pHTttiiin u . 5053 
i - AJIH OCB-hTH- 

TCJIbnaiXT. 

npuOopoB'b 9583 
! --- up»iiia;vn>5K- 
I uoctoM . . 9683 
! - JicrKon^iAB- 
1 KAH .... 563.4 

- njiacTiim. . 1003 

- npeAoxp&iiH- 

TeabHAH . 500.4 
-- ymiBcpcAJib- 
iiaa .... 5003 

- cnmmouAH . 5053 
I - yrjiofl . . . 9313 

I -km AopncajiKa 7723 

- ajiji npoAoxpa- 

HHTCJieff . 9023 

- nax. ojiobjiii- 

uofi 4>ojibru 504.7 

- JIATpoua, UpH- 

cnocoOjienie 
Ana "... 504.1 

- rTHHiojieBLiJi 564.7 

llCTABJICllio HA 

jrfccTO Koxe- 
pepa . . 11023 

- IXJiaCTHlI'b . 1003 
1 BcTABJIJITb CM. 

HciaBim. 

Brr&BKoli . . 405a 
-huh mactii jvm 

HpCAOXpAUlI- 

! Te^ieit . . . 9023 
1 UcTp'b'iHaro 
i bkjiiohoiiLh 

MeTOA*i> • . 620ft 

- cnoco6T» . 6203 

- iojierpa<|>Mpo- 

Bauis AHtfxJ^' 

penuiAjibiibifi 
cuocoO'b . 10893 

- - MllOrOKpAT- 

iiaro ciictoma 
U- nMMPpTon- 
ni.iMit anna- 
paTAMH . 1041.1 
BcTpbuuoe 

Diwiio’iCHio 5003 


BCTP'fc'IHOe BKJIIO* i 

Meirie jvm ny- I 
cka bt* xoat» 5983 

- coe;inHe- 

nie- 1593 f 

- coeAnnenie . 60013 i 

- Te.xerpa<j>npo- I 

naaie . . 10893 j 

- Abo tt hoc 1040.4 i 

- no cnocoOy 

MOCTIIKABiIT- 

cTona . . 10893 j 

-iiliIItokt. 1893,999.7 | 
BcTyn.ieiiie non- ] 
tophoo . . 817.7 , 

- BHOBh . . . 317.7 ; 
Bcyiiyxb . . . 8907 1 
Btopuhhah 6a- | 

Tapes . . 8731 

- rpa^yiipoBKa 6493. 

- am hamom amH- 

iia .... 2103 

- KaTyuiKa . . 341.7 

- jihiiIh 7283, 758.7 

- o6motka . . 8413 i 

- IlpOBOA* i 

Ka . 7283, 758.7! 

- peaKuis . . 453 

- craux;iH . . 721a 

- y roMKa . . .2813 

- 4>opMOBKa . 80.4, 

- Abiib . . . 132a 
BTopHMno rpa- 

AyupoBftTb 649.4. 
-hoc AbficTBie 1808.14 

JIMOTOBT* ABA i 

cepAe'imiKR 
ilKOpJI, OTHCJf* 

rmiie . . .4113 

-npoKBJiH- 

BrtHiO . . .4113 

- uanpsMceiiie 1502 
—uis naACide 465.10 1 

- none .... 1702 

- pa3cbHiiie . 2813 
-noil 6 at Ape h 

B.TCMOlIT'b 84.7 

- Abini, nnnps- 

Hceiiie no - 1503 
-nue .Ty'in . 12803 

- npoiioAA . . 753.7 

- AJlOKTpilAe- 

cKie Macu 1048.7 
-hliH Ojioirb- 

annaparb 1051.4! 

- 3awHM i. . . 469.2 I 

- JiiuiettiiLifi 

KOMMyra- 
TOpT» . . 11583 

- peryjisTopi. 5773 

- peocTarb . . 6773 

- - nycKoeoii . 592.4 

- TOKT» . . . 181.10 

- ajicMciin. . 843 

BTopoe r-iaBHoe j 

no-ioyKciiie 1208.0 


BTyjiRA . . . 5833 

- B BO a HAH 

873a, 8803, 8873 

- Tpoflifaji . 8863 

- - 4»ap4>opo- 

ham .... 8803 

-ABoHuaji 8803 

-CT. My<J>‘ 

roll . . . 873L2 

-impba- 

Koff n rait- 
ko« . . . . 8783 

- jijih Ko.meu- 

Topa . . . 4213 

- Hnojnipyio- 

uyui . . . 7963 

- KoiiTaicTiiaH 8883 

- noJiioca . . 46la 

- paopMunas . 4023 

- 4>ap<})opoBAH 616.4 

- mKHBoo6pa«v 

iias .... 4213 

- d6oiIHTOBAS 10063 
-KH SKOpJT AiH“ 

MCTpT< . . 416.1 

- juinna 415ll 

- omepcTie 415.10 
ByjiKaiuiaauiM. 

KOTO JIT* 7793 
-Uis. 779.7 

- ropjiMAH . . 779 b 

- xo.TOAiviui. 779.10 
ByjiKanuairpo- 

BamiRB na- 
pa-.TeiiTaMiic- 
Tas .... 8943 

- (})ii6pft . . 800.il 

•null .... 7793 

- aaOecT'b . . 36i:» 

- KayiyKT. . 367.11 

- pesnHOBLiii 

KaOe-ib . . 765.1 
ByjIKAHH3HpO- 

BATb . . . 7793 
By.iKAiiHT'b . 7803 
BxoAA CTOpuilA 2683 
BxoAsmjii to k 1.998.7 

- no oiOpacj.i- 
naerb sko- 

ps ... 10857 
BbiOoj) b AUHra- 
TCJicjt . . . 7073 

- cn jili Anniicy- 

IA< H . . . 7072 

- - piiOoMctt . 707.2 
BliboahoH 311- 

iKHM'I. . . 8003 
Bliboat> iiapy- 

9K*y KOHUOB L 

KATyinKH . 338.4 
BbinoaKa 30.TU 708.4 
BbiBbpoMuas 

AO cka . . . 983 

- jiiiHcilKa a ns 
BATepiI&COB'b 0583 

- hjiiita . . . 3823 






BhlBtpOHHLie 


1888 


BuvbpoHMue 

njiocKory6i*u 98*; 
Burn 6 ante cm. i 
crn<5airle 

Buru6&Tb cm. | 
BuniyTb I 

Bum6'B H3o* 
jiHpyioineft I 

Tpy6icK . . 876.4 ! 
BurxyTb. . .8815 

- HSOJXHpyiO- 1 

myio xpy6- , 
Ky . . . . 876a j 
Buro^soe B'bca 

ncnoJib3o- I 

Banio . . . 69* 1 

- yTHJinaHpo* i 
bjiH ie . . . 69* 

BiJAaBJiHeanio 
inejuiaKA . 428a 
BuRBHSKnaji aoc- 
xa . . . 1012* 
-hoH kajih6pt» 879* 

- upej;oxpaHH- 

TejLb . . . 6603 
B&iAUX&Hie . 608* 
BbiA'fejxoxic ra¬ 
sa .... 76* 

- - no npenpa- 

XAeniH 8a- 
PHAKH . . 76J1 

- - h norjio- 

meirie ero 
yrjieMT. . . 21* 

- ocaaka . . 1191* 
-In cipu npo- 

iiecci. . . 7801 
BugiuniTb ra si» 76* 
BuAiuiJiTbCH (bo- 
Aopoat.) . . 8J1 
-Tmoinifl raai., 
BJieMeHn, ne- 
AOCTATOYHO-75aO I 
Bbiexsa . . . 406*! 
-KH A’knan. . 406.7 
BbnKHr&Hio cjia- 
6mxt. x*bcn> 

1827.7 

-uin mctoat* . 906* 

- cdoco6t. . . 906* 
BbiasaTb . . 1119.71 

- tokt. .... 131* 1 

- p&SHOCTb T6M“ ! 

UppaTypi, bt» | 

iibcTaxT, co- | 

iipHK&CAiiia 28* I 
BbisoBn, 6 hta- 

pcji a^ih- 1164*i 

- 3HAKT, . . 1004* 

- cucTexanoBLi- 
6opy Ann yc- 
Tbipexi, cocah- 
iieiiniJXT> bt. 

oAny rpynny 
A6ouenTOBi> 1168.4 
Bf.T30JTb 10014.1119* 


Busobt. abto- 
MATHHecKift 1118L1 

- HHAyKTOpOXT, 

1120* 

- jiaxnoHxaxH 

iiakajihba- 
Hin . . . 1146* 

- Jiio6ofl ctah- 

i*in . . . 1120* 

- no Bu6opy 1120* 

- lIOCpeACTBOMT* 

cbuctka . 1121* 

- <J>AKyjlbTATHB- 

Hbifl . . 1120* 

- 4>oun*iecKifi 1121* 
BLI8I.IBATb CM. 

BLI3BaTb 

-bhaji 6aTapen 1164* 

- AHuaMOMamH- 

ba . . . 1164* 

- KHonxa 

1084*, 1142* 

- mamba . • 1147.4 

- aaropaeT- 

cji . . . 1147.7 

- - HAKAJlfl- 

BaeTCH . 1147.7 

- MamHHa . 1164* 
-noro KJianaua 

BJioicrpo- 
MarRHrb 1184* 

- nepeicjiioYa- 

T6JLH npyMCH- 
ha . . . 1161* 

- irpHcnoco6jxe- 

hU ivbnb 1144* 

- Toiea re Hepa- 

TOpT* . . 1164.4 

-Hoe npacnoco6- 
acnie 1139*, 1119* 

- pcjia . . . 1149* 

- CT> HUpHFO- 

mnarb cep- 
AeHllHKOM'b 1028* 
-nofl annapan>1181* 

- IIHAyKTOpT* 1119* 

- KJi&nairb . 1133a 

- - ct» AoGaBOH- 

nofi ctah- 
Uioft . . 11607 
—HLifl yKaaa- 
TCJTb . . 1187.1 

- jiaMnu haka- 

JiiiBaHle . 1147* 

- nepeKJnoHa- 

Tejib . . 1184.4 

- CHTHaJIT. . 1004* 

1189* 

- TOKT. IICXO* 

• H84a 

- - npepbiBH- 

CTbift . . 1024* 

- mTonceJib 1131* 
-Hbixi. cnntajib- 

iiuxT. mambt. 
ivfenh . . 1144* 


Burayat* bos- 
Ay xt» . . . 917a 
BfclKaHHBAKill 
BosAyxa cno- 
co6t. . . . 927* 
Bukaybbatb cx. 

BblKAHATb 
BblKAYKM BOB* 

Ayxa cno- 
co6t. . . . 917* 

BblKJiaAKA CBHH- 
AOBAH AKKy- 
Myjurrop Ha¬ 
ro HUpUCA . 87* 
BuKJiioHaeMaji 
i Mon^HocTb . 662* 
-Moe HanpjiMce- 
nie .... 662* 
-Mbit .... 617a 

- KOBTAKTBCOe- 

AHHHTOJlb- 

xutf . . . 890a 

-CT» 8ATB0- 

pOMT. . . . 890* 

- TOKT. . . . 662* 

- BJICM6HTT. . 90* 
BumuoYATejiofi, 

npeAOXpABH- 
TOJib An* - . 660* 

- YACTH . . . 681* 
-T©JXb . 618J0, 068.7 

- ABTOMATHYQCKA* 

ro A'feticTBiH 620* 

- -CKiIt . 521a, 627* 

- 6aTApeflHuii 101* 

- BoaAymHbiii 623a 

- BcnoMoraTeju.- 

Hbiif . . . 620* 

- bt» xopo6irb 8907 
- bo ao nen po- 

HBAaeMoii 628* 

-BOAoynop- 

uofi .... 628* 

- - HyjieBOMT. 620* 

- - npoBOA'b . 628* 

- - OTBikTBJie- 

nin .... 520.4 

- - cpeAHOMT. | 

npoBOA’b . ^88* 

- BUHCHAATeJIb- 

naro A’feflcT- 
bLh .... 629* 

- BbicoKaro na- 

npHHCcirln 650* 

-repMOTH- 

neCKH 3AMR- 

HyTbitt . . 661a 
-A'kHcTBy- 

K>iAiil HA 
p&3CT0Hiiie 566* 
-MACJIH- 

Buii . . . 662a 

-npeAoxpa- 

itHTOJibnbitt 561* 

-poroo6pas- 

nufl . . . 651* 


BtPonoHaTejn. 

BiaunoYATejo. 
BLICOKATO xa- 
npaxceiiix poxc- 
kobuI . . . 66U 

-puYAaK- 

uifl . . . 560b 

-Tpy6sa- 

tuI . . . 6ola 

- rxaBxufi . . 620 li 

- rpyzmoBofi . 62&£ 

- AboKhoS . . 6&1* 

- AByxnoJiioc- 

Hbifl . . . 621* 

- AH4)4>opem^uuib' 

xuH . 5g9*, 6983 

- AJunyroBun 

jiaxni. . . 941: 

- - - - ct> nycso- 

Bum> h pa- 
6 oyxmt> kox- 
TAKTAMM . 941 jC 
-BAA*luiM BAr 

hIji bt> c rfc- 
Hy . . . . 897 j 

- - Haojuipyio- 

npm Tpy- 
6oirb . . . 897* 

- juocTpu . 897* 

- - npeo6p&3o- 

BATejLii . 1884-1 

- CHCTCXbi pac- 
noJxoHcesifK 
SBibSAOll H 
TpeyroJiBKH- 
komt» . . . 6 

- yxeHbineHiii 
CHJIbl CB'fcTA 

jiaxnu . . 8ML4 

- AiitcTByioiAii 

ABTOMATH- 

Yecicx . . 620* 

- - HA paaCTOH- 

Hie .... 666.7 

- - npn o6par* 

homt. Toirb 6tfL7 
-, — neperpyairb 

Y6p03T» OH- 
peA*bjienHuil 
npoMexcy- 
TOICT* Bpe- 
mchh . . . 629b 

- sanacnoM . . 620a 

- h npeoAoxpa- 

HHTCJLb KOM- 
6nnMpoBaH- 
Hbio .... 660: 

- KUonoYHul 897* 

- MarHHTRblfi . 6247 

- - abtomath- 

YOCKiJi . . 624* 

- - CAMOA'feS- 

CTByion^itf . 624* 

- MAKCHXaJIb- 

Hbifl . 90*, 688* 

- MaCOLfTHUfi . 683* 

561* 





BuKJiioHaTejib _ _1889__Bup-fesn* 

Bumhoutmu | BuiunoHaTOJib ei I BbuunoHeirie npH I BunaAATb na*b 
xahtobuJI . 5284; yrojibKUXH cxjrfc toka h&h- cuuxpoHJiaxa 2912 

- MrHOBBHHufi 6224 kohtaktaxh 6295 > MCHbineff . 6282 ' BunaAafoixtfJt 

- - noBopoT- ! - TOKa chjii.- ycTAUOBKA KJiananituft 

Kutf . . . 891a naro . . . 6194 ha - ... 6174 yic&a&Tejib 1087a 

- xeAJieniio A'bff- —cjia 6 aro .5119 -hIh, ABHXceuie Bbinacrbitab chh- 

CTByioiitftt 522.7 - - Tpex$aa- npa - . . . 6885 xpoHHaxa . 2912 

- MejvneHHLifl 622.7 Haro . . . 5613 Hcicpa npa - 6524 Buiihjihtb . . 8884 

- XVHHM&JIb- - TpeXHOJIIO- CHJXA TOKa BunJIABMCTCJI 

suit . 90fl, 628.1 CHutf . . . 5214 nps - . . . 580LA hoahihii- 

- HAMCHxnuff 6224 - TpexnpoBOA- -hIb, annapan. hkkt» . . . 489.7 

8974 Hofl CHCT 6 - am - . . . 6194 BhinojiHenie H koh- 

- ha kohcojih 628L4 xu .... 6214 ABHHCOHie CTpyKitfJX . 8424 

- H&TX 2 KHoJt . 6614 - -Hull .... 6214 am - . . . 6844 -hLh cdoco 6 t, 182942 

- oxiionojiioc- - Tpy 6 ?ATbiff . 6294 - KexAHH3XT» BunpaBHTb . 882a 

xuM . . . 6214 - yrojibHbiM . 6284 am - . . . 6474 BunpaBKii, 

- opKHnapHufi - ACHTpoC'bJK- - nojiottceHie . 6174 iijxhta am- 8824 

npocrofl . 621.7 Huff . . . 6284 - npexlwibnoe BunpuxHTejib 2844 

- nepeKHAHoff 66814 - m Hypo Boll . 5224 HanpjiHC0Hle6&24 - ajiioMunie- 

- noTOJioHHbifl 6244 - mrencejib- - -null tokt. . 662.4 bmH . . . 285a 

- npeAoxpaHH- null . . .6244 npHcnoco 6 jie- - Boa 6 y>KAeiriJi 2854 

TOJibHuff . 620.7 - ajiexTpoxar- Hie am - . 5184 - pTyTHuff . . 2864 

npHBOAHMbjff HHTHuff HA IipOAOMCATb - CO PTyTKUMH 

Bi.A'feffcTBie paacTOHHie 6664 csimiTbCH napaxM . . 2864 

hacobuxt. xe- -m aancHX'b . 6494 nocjrb - . . 9444 -m KOJiJiexTop'b 

xannaxox'b - xosxyxi* . . 6494 Bukjuoh 0 HHoxt. 2844 

Yepea*bonpe- - xopo 6 xa . . 6494 coctohuIk, BunpxxvTb . 88 Ul 

AiuxenHutt - xpumica . . 6494 bt» - ... 517.7 - bt» xojioa- 

npoxexcy- - - am npH- -hohhuA . . . 5117 hoxt» bha^ 881J2 

tokt. spexe- xpuTi* 060 - -irb 6 yAF'iH . 617.7 - nepex'biiHufi 

KH . . . . 5214 HXH . . . 8984 BMKJUOTHTb . 6111 TOKT. . . . 1844 

- rtpyxtHUHuft62110 - - H 8 T» H 80 JTH- - jiAxny . . . 9714 BunpHXJieHie 

- paaA’bJiHTexb- pyjon^aro bo- - irfecKOJibKO npoaoAa .8214 

Huff . . . 6611 njecTBA • * 898a ajiexeHTOBT. 00L4 - npoBOJioKH . 8214 

-rjiABHbiff . 6612 - - JiATyHHAJi . 8982 - npx 6 opT» H 3 T» Bi>nipjixjien- 

- paapHAHbiff 6244 - naacTHKA . 649.4 ivbnH . . . 8244 huB tokt. 1844 

- poroo 6 paa- - noAPaaA'iuxe- - pooctatt. . 6747 - - Boa 6 yxtAAio- 

Hutt . . . 6614 ni© nyTH npo- - conpoTHBJie- miff . . . 2544 

- pottCKOBLiff . 6614 xoARxaro Hie .... 5747 BuDpHXJiHTb 

- poMKOBuff . 6614 puMarox b-664.7 BuKoaaTb . .8824 cx. BunpxxHTb 

- pTyTHuff . . 6244 - paax'bpu . . 651a - bt> xojioahoxt. -Mioixyff xoxxy- 

- py 6 xmiff . . 6224 - pymca . . . 6492 BHA’b . • . 8824 tatopt. . . 2844 

- ABoffnoff . 6224 - puiarr . . 6514 Blikobubatb cx. Bunyiuibifi 

- pyMHoff . . 6204 - IJOKOJIb . . . 6494 BUKOBATb IXIKHBT. . . 4415 

- puHAMCHuff . 622a - jiiahkt. . .6494 Blikphctajijth- BunycxaTb xac- 

6224 BLiKJiwMaTb cx. aouaHie . . 44 jio . . . . 441s 

- caxoA'fcffcTBy- BbiKjiioHnTb - B 036 yAUTejib- BunycKnoe ot* 

lomifl . . . 621a -T&foiAAJi npy- noff xaccu 25ao BepcTie . 12254 

- ceKAloiiiiuff 6205 Henna . . . 10314 BmioHceiiHLiIf BunycniTb xac- 

* ctoji 6 oboH . 6284 -naioiAitt xexa- H30.TUpyio- jio .... 4424 

- cryneH^aTbiff 6217 uioxt. . .6117 iahmi* xeto* BupABHiiBanie 

- er^HRoff . . 624a - cTepxcenb . 6474 piajioxi. . 7764 nanpJDKeiriji 164a 

- ct. aaTBOpox < b6244 BLTKJiio«ienio 4804 BujiyAHTb . . 3974 - omu 6 oicb . . 648a 

- onpoKHAU- 6172 BzauAHUBAHie 787a2 - norp'femiio- 

BaioiAeffcH - xAKcnxaaib- ; BuHiixaTb cx. cTeff . . . 648a 

roxoBKoff . 8964 hoo . . . 628.4 BuuyTb - TexnepaTypu287a 

- naTpy 6 - - xrnoBeHUoo 6184 BunysKAeHHoe BupaBHiiBATb 

koxt. . . . 8972 - xHHiixAJib- KOJie 6 &Hi© 10864 cocyAU . 1002 

- nepcphiBa- hoc . . . 6282; BunyTb . . . 8084 BbipaBHHTejn,- 

xi AByxii . 6214 - npu cnji^b to- - npcAoxpanH- hah bucota 9675 

-OAHUX*b 621.7 KA KAKCU- TOJIb . . 662.10 “IIHTb COCyAbI 1002 

-nHCBXATHHe- XAJIbHoff . 628.4 - HKOpb . . . 488.1 BupblTb TpAH- 

CKIIMT. HCKPO* -XH1IH- Bbl nAA^HI© MACCLI mOIO . . .8312 

TymeniexT. 6584 xajibnott . 6282 AKTnBKoff . 00a Bbip'bsT. bt. t©- 

- cT»©MiruxT» -iian 6 oJib- - - A’&ffcTByio - jicrpa^iuoxT. 

KJiioHexT. . 897.7 1 mett . . . 628.4 1 moff .... 60a CTOJiOi . 1840.10 
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BucepetfpHTb _ 1890 _ _B'fcrp 

Bucepe 6 pxTb 99lA Bucoxaro Ha- Bucrym* iiojiioc- i B^aoxctbo Teae- 
Bi>icxojieHH&Ji npHVKeHlH Haro 6 am* akb, rpa$Hoe . 

AepcBHUHan nposoAKR . 755 a nepeariifl . . 2984 , B-bepoo 6 paaHue 

Banna . . 1194.1 - - pacnpeA'b- BucyinnTi. . . 8704 BoaayiiiKue 

BucoKaro ivihh- jihtc.h.iiah - docpcactbomt, , iiposojia JOTv 

4 a naseRe- Aocna . . . 607.1 , iiarp'bBaniH 37QL9 BIikobuh nar- 

Hie . . . 1200.2 - - pe.na . . . 529.4 - - ajieKTpH'ic- hhthuh ba- 

- AaBJieiiin ko- - - CTAiiMna . 455.1 cx&ro tokb 876.4 piauiH lSflCL 

to jit* . . . 107.4 - - tokobt. yc- Bucmaro nopn^- - - H 3 x*bueHlsi idiXL: 

- ipi.iHiiAP?* 118.4 .ioBHoeo6o3- ka bojiha .1974-Koju* 6 auui lSOX: 

- HAnpHVKenin naneuie . .6203 — rapxouii'ie- B 1 ine 4 T,H 3 T»jiM- 

axnepMeTP'btf763 i— tokt. . . . 139L r > ckah . . . 197a | CTOBoro ixe- 

- - BOJIj.TMCTpb - - ycnoKOH- - - iianpnwccRie jrfeaa . . . 454.* 

680.7 TC.ii. . . 1833.il; 1979 B*bncKax rb- 

- - blikjiio- - - ycTauoBKa 704 a -maxi, rapxo- bcctb . . 11<*L 

'iare.Tb . . 550 a - ycTaiioaica ilhkt, tokh 197a B&ca Boaparra- 

-repxeTH- i nepex'feH- Bbiciaxanie bo a- Hie .... X* 

'lecKH sax- Haro Tojca- 704.7 6 y;iHTejti»iioM ; - HSX'bHCHie . 

KuyTuM . . 551.1 . - - aueprin . 10893 ( mu ecu 85J1, - HaojiHTopa ko* 

- bukjiio- i -Kie xoctkh . 104.4 - naojinpyio- i e<|><t>H4leirrc,90l' 

'I AT C Jib, n'fefl- BblCOKOBOJIbT- j I 4 HXT, Tpy- - HCHOJIb30BAJlk 

CTByiomiif Han xajiHJib- 6 okt> . . . 882a Buro^itoe 

na paacTOH- nan jxaxna 96817 Bucuxarou^ifl - - xopomee . 

nie .... 555s ( -uoo Hanpjrace- | 6 uctpo . . 870a - y 6 aBJieuie . 3vr: 

- - bukjik>- nio .... 1609 1 - Ha Boa^yxli 870.7 - yaejiHHeHle 3v. 

'{aTe.Tb mac- BbicoTA . . 1247.10 i BuctTKa . . 889a -ymeff ypaa- 
.iHHbiit . . 552.1 - B03;iymiibJXT. ! BuTaQKnsanie HOBtimiBa- 

-npc;p>- | npoBOAOBT* 1077 a : Konija Ka 6 ejm nie . . . . 9fl&> 

xpanH rejib- ; - BhipaBmiTejib- | Ha 6 epenb 851A - yxCHbmeirie $■»-:! 
lrbjli . . . 551A j hah .... 967A ! BuTan^iTb ko- - yTHjuiBirpo- 

-poroo 6 paa- , - ayOa . . . 262a lj Heivb KaOejiH same suro^* 

Hbiii . . 551 a | — 64 a . . . 062ai ua 6 epen» 851.7 1 hoc . . . . $ 6 * 

-poHvKo- , - XR 4 TU . . 1077A BuTOTeHULil i — xopomee . ®- c 

buM . . 661a ; - o 6 xotkh . . 8303 hccjio 6 okt* 406a ' - BJiexeHTa, npo- 

-pLi^axc* 1 - na^enin . . 688L7 -hbji 11 &uc»ep- j HaBo^HTejza- 

Hbili . . 6509 i - n.iaxcRH . 980.12, jieHHan xy<J>- hoctb Ha kjuu> 

- - blikjiio- ; - noAB'bca . . 684 a tb .... 888 A rpaxi> . . $64 

HArejibTpy 6 - — Jiaxm, . .9473 BuTHrHBanie Bltconoff apeo- 

t at Lift . . 56191 - CBliTHi 4 e 8 cH Tpy 6 i> . . 8849; xeTpi> . . 54 j 

- reHepaTop'i* totkh . . 979A 1 - nauica phtxh- ! - bojibtaxctpt> $61. 

Tona- . . . 210.11 - cepAe’iiiHKa 2619, necKoo . . 5099 BfecoBT, xopoxu- 

- rpoxoOTBOAT> i - <J>oxyca . . 978A ; BuTHruBftTb . 882A cjio .... $o3l? 

A-in tokobt,-670a . -rfc yAo 6 no 40 c* 1 - bt> xojioahomt, B’bcoxoe Beme- 

- - ^.BBTATeJIb 217 a ' THHCHXoff py- BHA'fe . . . 382L4 CTBO . . 1AV^ 

- H80JiHTopi* Koh, 11 a- . 617.4 - pyKH . . . . 509a B'bcoxocTb . 13rtJ 

. 791a BucoxiiyTb . 370 a ButhhchoI! koji* : B'bcoxuH . 15S ; - 

- - KaOejLb . . 7609 BucTynaio 14001 nain, . . 1209.1 B'&ci> . . . 1£4- 

- - KATymKA 841.10, Kojuicirrop- Bbixo^a cto* - Bana .... 4ffi- 

- - KonAciica- naocnjiacTU- ppna . . . 268.7 - xaxosoro ko¬ 

to pT, . . 1284 a Ha ... . 476.1 Bbixo r inoff cur- jioca . . . 246# 

- - Kopnyci, . 456.1 - cjiioab . . . 475a naon, . . 1050.1 - xaxoBHKa . 248^ 

- koctioxt* . -i 4 itl KonjieKTop- BbiUB'feTAiiie . 4 a ; - xojieKyjxxp- 

;bTH npe- Huff eer- Bunucoieiiie ax- null. . . 1321* 

ToxpaiieHin I moutt, . . 476.1 j nepBHTKOBT, 265 a - x-^ax o 6 xotku 
on, tokobt,-518j 1 - mKHBb . . . 447a I - aoxoauoctu . 708.4 poTopa . . 25*i 

- - Jiaxna Ka- BucTyns . .422 a -nin cniicunaHin, -jncopH . . 25**' 

.th jib 11 an . 968.7 - o 6 pa 6 oTau- <)>opxyjia ajih - > - iuiacTKHU . 3SJ- 

- - Jinnin . . 755 a iiuff . . . 405 a 7119.- poTopa . . . 257.* 

- - oOxoTKa . 342.1, - no.nocHaro Buhhcthti, naxc- - yA^jiBHufl 1250 j1 

- - octobt, . . 456.1 Oauixana, a ax 0 x 1 , . . 8869 , - BKBHBajicnT- 

- - ucpeKJiio- i aa^niff - . 268.7 Bbimaporaen- 1 Huff . . . 7U< 

'iftTiijn, . 60 O .10 -, !icpo 4 - uuff rpeOneo- -iHXKHe- 

- - npt'^oxpR- Hiii- . . . 268 a 6 paano . .570.7 ckh . . . 11SU 

Hiirejii. . . 5619 - - naxoneH- I BunrraxnoBU- - aneicTpoAa . 3^* 

-Tpy(S- ' niiKA, aaA- saTb Aupxn 388a0 - anexcirra . . 

TaTLiff . . 660a niff- .... 968.7. - oTBopcTin 888.10 - hkoph . . . 414' 




B'fccbi 


1891 


TaJUtBaH H3H poBaH i e 


B'bcU) axnepT»-676B 

- -npysKHHHue 675 b 

- ApruxeTpHue* 

cKie . . . 12004 

- B ATT OLIO . 690.10 

- rAJIbBAHOllJIA- 

CTK'iecKio 1P61.7 

- AJIJI 3TAJI0H- 

uofi CB’b'UI 1344 j6 

- HRAyKI^toiI* 

huo . . . 676.7 

- KOPOXMCJIO- 

Bbie . . . 659.2 

- KpyTHJIbllblO 

IvyjioHA . . 67&a 

- - xarHHTUue 

1298a0 

- MftrHHTHLio . 686B 

- xeTAJLToxeTpn- 

uecKie . 120915 

- npy/KHuntie 659.1 


B’bCbl CT» KOpO“ 

XLICJIOXT* . 6692 

- BJieKTpine- 

cxie . . . 6764 

- ajieKrpo^BMa- 

xii'iecKie . 6754 

- npyncirn- 

ntie . . . 676 b 
B'bToott o6mot- 

KH JTKOpjI, 
HHCJXO - . . 2584 
-, - napaji- 

JieJILHO BKJIIO- 
Heiinuxi. - 8074 

-, - - cocab- 

ncniibiXT. - 8074 
IHiTBn mocth- 

kh . . . 072.10 

“BH o6moTKIT 
JTKOpH. TOKT, 

B'b - ... 2592 


UllTBll, TOKT. 

BT, - ... 142.7 

BliTBb .... 7642 

- BocxoAanA&a 24013 

- I1HCXORJI1AAJI 24014 

- o6xotkh 

HKOpa . . 269a 

- iiponoxa . . 7874 
IHSTCp'b 9JieK- 

TpinecKitt 1281b 
Binpa AABjre- 

nie .... 822.4 
B'bTpeHHHKT. 

CM. BllTpJUt- 
KA 

B-feTpOBofi ABH‘ 
r at© jib . . 129b 
B'&tpbbka . 1009b 
“Km Bimrb 6 c3ko- 
iteHiibiii . 1009.7 
Kojieco AJiJl- 1009B 


B’brpiiHKK Kpu- 
jio .... 69617 

- ocb . . . 1009ai 
B'ivrpHBbiff abh- 

raTCJib . . 1294 
Bfcxa . . . 807ao 

BH 3 ATejn»HAJI 

npOBOJIOKA 818.4 

826a 

“ “ dKejrbaHAJi 8184 

- - jiyxcenaB 818ao 

- - x^auaji . 818b 
B jiaKA npoBo- 

JIOHHAJt . . 8184 

- Kp'bnKaM . 818 b 

- - cjia 6 aji . . 818.7 
Bb3kU! .... 7614 

- rnoTepeaitc'b 182 b 
B jWKOCTb 

3JieKTpH*ie- 
rKAJt . . 1861.2 


r. 


Packt,, rpeOen- 

KA A-TH lift* 
pi»3KH - . . 6484 
raemibift kjiioht. 

396B 

- - <)>pauuy3CKiii 99.4 
rnaa, amiapATb 

JU1JI O’lHCT- 

ku - ... 127b I 

6yTbiJib a^i-h “ 90.4 1 

- * 76b i 

- - no npeKpA- 

lAeiiiH 3A- 
pHAKH . . 76.11 ' 

- raaoHuli abh- 

r at ©jib jjjm 1 

KOJIOmUHKO- | 

Bnro -... 1282! 

- rpexynaro, na- 

juibHuii npH- | 
6 op*b a^h - 96b 
-. A-’iH OojibDinx'b 

KOJUTHeCTBT., 
BOJIbT&XeTp'b I 

661a' 

- nojiirpnaaniHll904 

- pacxoA'fc » lB8.il 1 

raseTA TCJT©4)011- 

u&A . . . 1167 b | 

raaeTii&Ji Tejie- 

rpaxxA . 1347.li; 
ra3ooaro bo Jib- 1 
TAMeTpa Tpy6- 
ka rpAAynpo- 
Baniian . . 661a 

-nax'fepn- ! 

. ©jibH&B . 661a 
*bajv 6 at ape* . 86a s 1 

- rop'knKA 812, 979.4 1 

- pbab6a . . . 640.7 


661B 

126.7 

128B 


1282 

57.10 

660.7 

129a 

22J) 


raaoHAH iyp- 
6nna . . . 126 b 

- BCR ©LIBAlOU^HB 

reiiepaTop- 
iiaM ycTAHOH- 

ka .... 127b 

-Bull BOJIbTA- 
MeTpT. 

- A«nraTe.Tb 

- fiojibmoM 
MOIAHOOTH 

- AJih Kojiom 
lIHKOBArO 

rasa . . 

“ KJianaH'b . 

“ CTOJltf'b . . 

- C*I©T*UIK'b 

- ajiexeirrb 
-bt. ;uaxoBbix*b 

RHAJIH3T, . 113a 
-BMX'b Tpy6T», 
KJieiAii rjim -8984 

- nap'fe.iKA . 640 l 7 
-renepaTopnaH 

ycTanoBKA 1274 

-CT. ARBJie- 

iiiexi> 

-renepATopT* 

“AHHAXO . . 

-aaoKHraiejib 
ajieKTpH'vo- 
ckIH . . 

“XCTpTi . . 

“M'b rpexyHHMT., 

BO JI I.TII M ©Tp'b 

ct» “ 600.10 

“M'fepiiTOJib . . 129a 
-M^pi* .... 129a 

“06pA3H00 TO- 

nJIMBO 110.14 


127.7 

127b 

2104 


9862 

129.1 


Pa30Boe o6pa3o- 

RAiiie . . . 76 b 
-OT lfCTHTOJIb . 127 b 
“H pOBOAHA-H Tpy- 
6a .... 81.7 
“UpOBOAHoJf 
TpyOx-b, ©*bT- 
KA BT. - . . 964 
rasT.C’bAinait 126a0 

- B3pLIB’IATLlH 611.4 

- boahiioH . . 1272 

- BJ.IA'bjIHTb . 75 b 
— jimoiAilt, BJie- 

MeitTT> lie AO- 
craTOMMO - 75ao 

- roiiepaTop- 

nbih . . 120ai 

- riK'My*iiil . 660.U 

- A-a* ABiiraTe- 

jieil . . . 120.10 

- ^onooiia . . 127a 

- AOMClUfblXl. 

neneif . . 127 b 

- KOJIomilHKO- 

Bbitt . . . 127 b 

- XOTAJUlMHe- 

ckIW . . . 427.1 

- cB'tvnuiMU.itf 127.4 
-Li apeAnoA'bii- 

CTByioiAl© . 836 b 
T ariKA .... 539 b 
“ GapAIIlKOBAH 641 b | 

- aaKpiiniiaM . 542.11 

- KojuieKTopa 423 b 

KoUTpT* - . 542a I 

- KpLIJIATAH . 641B * 

- poryjnipoBO'i- 

UAH . . . 541.10 

- COeAHHHTCJIb- 

iijck .... 641b 


1'afiKH ct, iiHKar- 
Koii . . 541.11 

- - yuikamh . 641b 
“ TI.l'IKOHAH . 641.7 

- yKp'biuieH- 

itaji .... 5414 

- ycTmiOBo'i- 

II AM . . . 541.10 

-of! ii tojiob- 
Koli r OoJITT. 
n, ”... 640 lm 
rnKOTAJIH H30* 
.TBTOpb A-TH 

npuBoAOBi. 798.4 
rnjijicpeii no;i- 
acMitLix b, ica- 

6cjib 7674 

-pen A-an o6cJiy- 
VKiiBaHifl . 720.1 
rn.TjiOHeeacKH- 

MII Tpy6KH- 
MH, K0T6JIT, 

c r b - ... 108 b 

FajuioBCJi ko- 
TC.TT. . . . 108b 
rajiomn pe3ii- 

iioblih . . 99.10 
rajibBaiui3ai;in, 
iio.M'biACBie 
;uib - . . 1192.7 

- npouecci, 1192 b 
- aauiji liorpy- 

^KeideMi* m, 
Kiinxiipii 

pacTBop'b 1195 b 
-3irpoBATb . . 397b 
rajibBaiiuaHpo- 
BRitie . . 397.10 

- conpHKaca- 

BicMT. 1206.7 
119 • 





rd-ILB&HIlHHpOR&HIinH 1892 __ _ 

rajix>BauH3iipo* rajibBaHoxeTpb, rajibBaaoxeTpb, ; FacaTb . . . STii 

Bannaa npo- 1 6 rjijihcthh 6- | TennoBofl . 672J : rarraarepa ch- 

bojioka . . 749.7 CKifi - . . . 669J - TOpMHHecKifl 6&9L4 i ct exu rpo- 

- - Mceji^3H&ii 741.4 - 6H<]>HJi4pHutt 670s, - ynnscpcajib- I xoorBOAb lCe€. 

- - M'bAHiA 740 jO - BopTHKiuii»- null . . . 1714 Tame Hie . . . 5ii> 

1'ajibBanuMo- Hull . . . 671.4 j - nncojibHufi 1835.7 - Ayra bojilto- 

cxaa 6 at a- - Bb uujihhaP*- ! - ajieKTpoxar- | aofl .... 555c 

pOB .... 86J MeCKofi KO- | BUTHJdfl . . 6889 |-CfffcTOBoft . 56cc 

- 5KHAKOCT1. 13124 | po6K*b . . 671.7; rajibBauonjia- • -hLh, cpe^crao 

- nojiapHsaxiia 94 1 - ^H<J)(})epen- cthkb . . 1206jo| jwk - . . 51l_;i 

- CBJtai. . . 1091.41 Aitcibiiuft 668J0! - ycKopcHeaal206ji. rsaaKb . . . 9Cv: 

- iVbnb . . 18164 - A-na Haxosfc^e- rajibBaHonaa- | Fbo3abkt. . . 

l'&JIhBaHHHO’ I IllH COOTKfeT- CTHHeCKAJI I TbOBAI* 

CKtfMi> ny- I cTByiou^axii xacTepcxaa 11924 null . . . 

Texb oca- kohijobt. kb- -necKie Bicu 1851.7 - uonepHiifl . 

Ahtl H*bAf* I 6eaa . . 18414 -necxoe aaseAe- j reHsHara 
hr Bepxlicit !- - uenocpeA- j Hi© . . . 119291 Jiaxb . . . 164c 

mhcth pe- | CTBeimaro | - civbnjieHie 18514 j refljiaaA* Aia- 

TopTiiaro yr- j OTcneTa . . 6694 rajiboaHo- rpaxxa . . 56u 

jib .... 16.7 -aepicajibHuft 6694! naacTb . 1192.4 | reficcjiepa Tpy6- 

- i;iihkoba- | — ci. noABHMc- TajibBaHocKo- aa . . . 1386 > 

nie . . . 897 jo| noil katyiii- | na cTpiuiKal018j reKTOBam, 12*5-: 

rajibBann'fc- Kolt . . . . 6714 1 -csoin. . 6674, 10174 -nacb 1589, 126cc? 

ckIS BKycb i-Kapxannuff 6714 j - BepTHKajib- ; reKTOxeTpb 12**-' 

18184 | - Kojic6aTeJu>- . nutt . . . 6681j TeicToyaTn.- 

- noTOKT, 13124| iiLilt . . . 670171 - KapxaHHuJt 667JO I *iacb . . . 13eJ 

- to Kb .... 140 a - KpyTHJiknufl 6704 - jiHrymauifi 18304 j rejiiorpa^Ui lilit 

- aaexeHTb 1.6 - xopcKoft . . 668s - o6paaua npa- rexHTpomnce- 

-ckoo KajicHiel808is I - QaiiULipimit 6704, BHTejibCTBeH- ckax 4>aauajf 

- noKpuTie xe* - nepoiiocnufl 67191 naro T©Jie- oOxotka . 8219 

Tajuioxb 11914 - npyacniiaufi 6724 j rpa&a . . 10182 reHep&Topaaa 

- cooAXUciiie 1091.4 - perncTpupyio- I - oTtionnutt aa- Jiaxna 1171* 

- coiipaxceiiie 1091.4 miit .... 6704 TOMaTHie- - ne^b .... 12^ 

- TpaHJieHie . 12094 - caxonnmy* I ckIH . . 11444 - noBoaxa 109IM 

- dJiCKTpHHe- mi# . . . . 6704 < - co BirbmiiHMb - CTaimbi U6Sj,?fcU 

ctbo . . 1806JO -,cHiiycb - . .68841 x&riiHTOMb 10189 - ycrauoBKa 1163L 

rajib»nno 06- - co CTp'fcjiKoio 6714! rajiLBanocT©- i — raaoscacu- 

CTpyrifsa- - - mnujibKO- i rla . . . 11914, Baiom,&a . If7> 

nie . . . 12094 o6pa3Huirb TapauTiipoBau- -Htiii ra3T» . 12t_; 

- no cnoco6y xarHHToxi> 6724: naa eMKocTb 674 { ronepaToy>oirb 

Ajib6epTa 1207.7 | - cyAOBofi . 1886J j rapMonaicb Toica arrpe- 


-*4>apaAH3a- - ct. noAB*&coxr» Bucmux’b rarb . . .206.: 

Uia . . . 122741 6if$BJiap- tokh . . . 1974 - - Koxnaeicn> 208: 

- -cJ)apaAn v ic- i Husrb . . .6704 rapxoHHHecicaa 1 reHepaTopb. . 267* 

CKilt to Kb 1227,4 |-A®YHHT- nepBaa . . 1974,- BU3UBooro 

-BaTTBaaa hlimt> . . 6704 - nopaAxa buc* j tokb . . 1164.« 

12274 - - OTpaace- maro . . . 1974 1 - tviasHuft . . 207/ 

rajibBauoxeTpa Blexb . . 6889 — n-ro . . . 197.7 - -AauraTeju. . 284^ 

sax likATOJ ib - - noABHacHofi - TpeTba . . . 19741- - acnaxpoii- 

toka . . .669.7 KaTymKoft . 6704 - hbctotb . .1909! huS . . .2844 

- KHTyniKa . . 6864 -paxKott a -necKHXb buc- , - - Boa6yac- 

- KJifoHb . . . 66917 npoeKi;ioH- mHXb toku 1974 j achIh . . . 2S4: 

xeTOAb oaho- nuMb yieaaa- -hcckoo koa©6b- — cHnxpoH- 

ro - . . . 18854 TejieMb . . 671J nie Bucmaro iiufi . . . 2S4J 

- nocToannaa 669.4 - - noAaopHott nopaAKa 10664 - ABoflnofl . . 210; 


- npoBOJio'iuaa Tpy6oft . .6701 rapnuTypa . . 11441 - AHyx+asitufi 2lai 

paxxa . . 6506 - - y ka3Ato- - Ayronuxb - A^ia 6c3nj>o»o- 

- conpoTHBJie- ! aexb . . . 6714 aaxnb BKy- jioHuoft Ttvae- 

nie .... 6694 i - - maposuxb Tpeanaa . 9402 rpa^in no* 

- ii'fenb . . . 6694 | n&HAbipexb 6704 {-BH&iUHaa 9482 cpeACTBoxb 

FajibBano- j - - myrnoBUXb - xa6ejia . . . 8484 bojiitl xcsaTy* 

xcTpb . . 6684! conpoTHBJie- - Teae^oancTKX xaxonpixb 1056J 

- aCcoJiioTHufi 6687 ! nie Mb . . .6714 11424!-aenpe- 

- aneptoAHue- TanreHCb - . 6688 • TacBTeabHaa I puxHuxb 10564 

ck-ifl . . . 6694, -, - -aOcojiioT* | cnocoO- - - nopeAAHa 

- acTaTHHecidll6694 * euK . . . 6684 i moctl . . 667JO, paepria . .8084 





feHepaTopx 


1893 


rViaBHiiifl 


reuepaTopx rHrpocKonn- j 

san&BRiJBaro- | hcckIA 870j 81 

mitt .... 8OOL0 rnrpoajiCKTpo- 

- OAHo$a3HuJf 2154 mctpx . . 6647 

- onepeacaio - riiRpaBJiHHO- 

milt . . . 800.8 ckajy *y$Ta 4614 

- oTCTaioinili . 8009 - TypCniia . 186.11 

-TOKAABoiiHoro21(l7 -cKitt RBnra- 

- - RByxijiaa- TeJib . . 125J0 

Harp . . . 216.4 - n pec ex rjih 

- - MnoroKpaT* HaroTOBJienin 

Raro . . . 2164 aKKyMyjijrrop- 

- Mnoro4>aa- huxx njia- i 

Haro . . . 2154 cthhx . . 86.11 

- - HanpAHcouiii !— Ka6ejn>nuft7?22! 

BucoKaro . 210.11 rnRpaTX rjinno- j 

-liaaKaro 2004 aewa . . . 2641 

- - ORHo4>aaHaro2154 . Kpemicsott ' 

- nepeirfeii- kiicjiotu . 264 

Haro . . . 215.1 - KpcMneaeva 264 

- - nocTOHii* j FnRpaTX okhcu 

Haro . . . 2194 ajiiomhuLh . 264 

- - Tpex$a3’ - - K&JTin . . 1211.1 

liaro . . . 2164 - - naTplfl . 12112 

- TpaMBaHHKitt 2084 FHRpoKCHJiLHLiJi | 

- Tpex4>a3iiLjtt 2154: ionx . . 11874 

roOHCTpHHO- - JIH3X . . . 1189.lT 

CKBH CyMMa2872|-MCTPX . . . 544' 
repNeTH'iecKU -riJiacTiiica . 185241 

SAKpuixitt 5642 -rexiiH'iecKA* I 

- aaiiKiiyTuM ciijiobaji ycra- ' 

BLlKJXlOHa- HOBKft . . . 1244 

TfeJlb BLICO- -BJIGKTpHHe- 

Karo nanpji- ckah bah- 

Mcenlii . . 561.1 Ha . . . 1 2 28.10 

repMeTH'iecKiil * MarnuHa . 12704 
satbopx 1859JS -ckIH .... 18084 
TepTua B036yAH* - dJieMeiiTX 12 

TeJix> . . 10647 Fiuibaa . . . 5824 

- bojttim . . 18184 - nax npecco- 

- peaoHATopx 18074; Bamraro xap- 

TeTepocTaTH- ; Toiia . . . 875J 

hoc id ft Me- 1 - - npemnana 876 j 
torx . . . 627.1 ! - KoitTaKTiiaH 8884 

- ciioco6x . . 627.1 j - po3ivnoBaji npo- 

- »jiCKTpo- j AoxpanHTC.'ib- ' 

MOTpx . . 6664: h&h .... 780.7 

Foijiifepa jiAMna | - d6ojntTOB&Ji 10064 , 


Fhocobah njia- , Fjiabhoo Hanpjt- 
CTHHKanpo- | Hceiiie 1504,20410 
nKTaHiiaa - nojie .... 1754 

rfepnoft kh- ' - - B03Rymitoel292J 
cjiotoJI . . 28.4 - nojioHcenic bto- 
Thhcx .... 254 poo . . . 12984 
yjio^KHTi. xpy- I - - MariiiiTA . 6324 
(un- . 898* | 1SS&4 

FnpoMeTpx . 4884 1 - - iiepsoe . 12984 

Tap* BanoRH&Jt | - coejutHeitie 11274 
1061J | - coo6u;oni© 11274 

- no^BUMCHan 4962 — Tejie$onKoe 

rncTepeaHca, rbii- 11714 

raTejib, ocho- - conpomBJie- 

BnmiLiil ua Hie .... 678 j 

AiitfcTniu . 228.4 FjxABiioft ahhIh 

- HSM’bpeiiie . 622.7 : Haojurropx 7914 

- Koec{)(|)Hi;IeHrb - ivbnn, peocTATX 

1824' rjih - . . . 5764 

- KpHBAM . . . 182.7 ! - - conpoTnajie- 

riiCTepesHcx . 182.4 Hie .... 1464 

- BpameHin . 1824 rnaBHyio 

- Bpam,axeJib- bkjiiohhix 

HU ft . . . 1824 BX - . . . 1424 

- BH3Kifl . . . 1824 rjiABHLie npo- 

- nojiayuift . . 1824 bora 764.1, 7294 

nocTonimaji - paaMiipu . . 248 j 

aoTepb na - 1824 Fji&Biibift 6apa* 
noTepH na - 290.76anx . . . 6964 

- CTaTHMccKitt 12757 ' - 6jioKX-anua- 

rncTepe3oMeTpx | paTX . . 10514 

498.4, 6854 - BOJibTMCTpx 6794 
Finropijia Tpy6- I - ri.ikjtio’iatojtl620j 
ka . . . 18204 — paaR'tuiii- 

- conpoTHHjie- Tojxi.iiuft . 5662 

ilia . . . 18384 - rcncpaTopx 2074 

FjiABiiaro npo- ] - aaxcHMX 5844, 468.4 
bora, naojm- | - aanopnuft kjia- 
Topx rjih - 791.4 nanx . . . 116.1 

- toka pcryjiHpo- - HHHcencpx 13294 

BAnio . . . 5744 - ka6cju. . . . 7604 

- - peryniipoa- - koiitaktx . 600.4 

ka . . . .6744 - ji tine ft n Lift kom- 

- i\i\nb . . . 1424 xyTaTopx rjiji 

rJIAIillAH RHHAMO* aBTOMETHHC- 

Mamiuia . 2074 cKaro ncno- 

- Jinn in ... 754.1 1 cpcRCTaeiinaro 

- o6motk» . .3144! coe;umeHiHll594 


HopMajihiiaH978.i0 rHMHOTX . . 1300.71 

- cniwa . . . 978i» rnncp6ona . . 2404 
mfiKaii 6poiiH 7634 : rnnep6o4HHe- 

- Ria<t»parM& RriH I ciciii Jiora* 

peHTreiiOB- | phomx . . . 289.4 

CKHXX Tpy* ruiiepKOMnayH- 

Ookx . . 12404 RupoBauie . 2594 

r H 6Kift 37014, 8844 runepKOMQayiiRX 

- Ka6eJib . . . 766,7 ■ B036yHCReHie2534 

- npOBORHHKX ! - RHHAMO . . 2144 

rjth jiawnLi 10541 rnnepcniixpou- 

- cx peaMiio- Him cko- 

Bott H30JIH- | pOCTb . . . 8002 I 

Hie« . . . 8 o7j -null .... 298.7 ! 

- HPOBORX po- ( “ npiIHORX . . 8004 

sHHOBuli . 867.1 j rnnocHiixpoii- 
Th6koctx . . 8842 j null . . . 2984 

- Ka6e.™ . . . 77014! ranoTOHyaa 288.il t 


- pejiB . . 115041 - MacTepx . 13294 

- - 4>R3iihji . . 8194 | - Mamiiiiucix 1829.10 

- npoRORKtt . 754.1 ! - nnTaHiiRiii 
rjiABH&H pac- I nynKTX . . 7224 

npoRlvTiiiTejii.- I - nepefcjiiona- 
Iran rocka 606.4! T04b . . . 52614 

-MH.mil h- ! - npeROxpaifif- 

najv .... 6064 TOjib . . . 5582 

ctaiiiUh . . 7024 - nponoRX . . 7224 

- TejiecJioHHaH - paftoHitt no 

11394 npoicjiaRKik 

- Reiirp&Jib- KaOejicif . 863J 

nan . . . 1189.4 - pacnpeR’hjiH- 

c'feTb nposo- Tejib . . 114014 

robx . . . 7234 1 - chothhkx . 6902 
4ia8A .... 20&4 I - TOKX 1402, 2044 
iffenb . . . 1424 ! - TpaHC<}>opMa- 
EReTKA 6012, 4254! Topx . . . 2254 




rji&BHufl___1894 _r Opn.tOHTa-lLHJJl] 

rjiABiiuif 4enTpi> . FAiiiuuiLiji co- Firba;;o ct* bu- FoaobkoA 11 raii- 
uhtahIa . .722*' cyAT» . 1198L9, 8.4 3 mbiii>imt» npn- 1 Koit, 6 oatt* <rb - 

- uHJiHHAP'fc . 6963 - - nopHCTbitt . 8.7 1 choco 6 ao- | 644> 

Fahshlixt* ctbii- ! - 4 ujiiiii;u) 1» 83 nicirb . . . 114&6! Foaobhha ckoGh ct. 

i^itt cucTOMa FAnnepHiiarM’kcb — KjranAHOMT, I Ko;*c&Hoii noA- 

6e3i» no;M^r»n- ct. c-fepiioft 1192.4 Kjia/ucofi . 111« 

Hill . . . llflo4 khcaotoII . 51.8 - Tpottiioe aaa -HoftTCJie<t>oin.lll8j 

Faabhi.ia rjiy6iuia unn* »KAK>HeniA — RBottiroit . 1118* 

iiua . . . .2483 auhli . . .2683' Tejio<t>ona to- j FoAosy npunoA- 

Faaakea 06- - icauajift . . . 2083 ac^ohhctkik I Hnwan. . . 60 m 

motka . . 8823 - o 6 motkk pa;tf- 1188 j ToJiOBy npnnoA- 

- noBepxnoCTB 288.7 aat>h&a . . 830JS Fniocb . . . 180916 1 iiATb . . . 608_i 

- coeAiniHTCJib- J- npoHHKUone- FoBopun* sacth- | TojiuK acejrbs- 

liaji My4>Ta 879.1 hIa .... 291.4 bhtb Ayry ; Hiifl JKryrc. 8563 

- CTopoiia pesi- | - OBepjieniH . 018.1 i BOAbToay . 1176J j - kohoi^t* ica- 

nn .... 444.4 : - ou .... 803.7 -rniiTOByio 6 oaa . . . 83SU> 

IVihakhmh 6 oa- rjiy6unoH3M'bpif- 1175.1npo bo An inn* 9S7x 

THUII CKP'bn- T6JIBHL1C npll* FoHOpHltA Bopon- MaCCBBnull 

Jioiiie . . 896.10 6opi>i . . .849.1 ka cm. pynopi» AcojrbaHLiit 8514 

- - coeAHiieHie896.iO | rViytimibi uasTfe* i Fobop?* bojibto- -Ml>Ani»iJf 

rjiajiKift AKops 4143 poiiie aotomt. bo It Ayrif 11753 TBepAOTJury- 

r.TAauoR BJiOKTpo- 84831 FoBopAH^ur -a -a , Tbiii ... 866i 

scarunTT* 6 oai.- - naulipoiiiH, i 11763 To jii.tha maiiih- 

moil . . 12293 .tott. a.’ih - S48.I0 ‘ - AyroBaji jianna na baoktph- 

- - py'inoft . 1229.4 - npuOopLi 1946.7! hcckra 1278J 

r^aaoKM* boao- 1 aar - . . . 849.1 • - pb'Iitobiia Ayra TonMapwaA Tpy- 

MHAbiu.ift .74Re - ii.iM'hpHTivu, mh- 11763 1 6a rAaaypo- 

r.naaypiiTb . .7623 iiiiiiihliH . 8492 1 Foaorba ota*ha RannaA . . 8&.I 

l'jiaaypoBAiinaA I\*iyxaA uy(j»Ta j 2973 -iibifl k»hh.it. 83t» 

Tpy6a rou- A-’m Tpyfti. 880.4 - bahts onpeA*!*- - nonpom. . . 63fc*-’ 

Mapiian . . 832.4 - hhoak- I ackhaa . 11613 - 4>&coHHuJt coc- 

- KopAMiiKoiiaA pyiou^nx b 8803 -BoltKoeijxjiHuieH-rb 1 tabhoH Tpy6o- 

832.4 — KnticAbiiAA 616.7 1 noJieaHaro j nponoAT* ,vm 

]\ia3ypb . . . 782.7 -xoil <)>Ap<)>opoBbiJi j A'bttcTBiA . 2973 KatioAefi . . 8$i> 

- HasecTH . . 7623 niToncejib 889.7. Foat», npoAOJi- ronKnnca nn<|>- 

- naHecTn . . 782.6 9013 ACiiTOAbMOCTb I 4>epeHi;iajib- 

Fahst*, onpeA'b- ■ - (JiAancivi* • .8463 rop'feniA 3A - 9703 HLiit cno- 

AHTb Ha - . 6413 Fjiyxncnie iiCKpi. - x paOoMHxi. co6i. . . . 491«* 

omn6 k a npH 10683, nacoB'b aa -11603 1 ropii3oiiTHJibniui 

onpoAiwienin ■ F.TyinnTOAi. . 589.4,! Foaha hoaboaR* \ AyroaaA aaii- 
lia-. . . .041.4 8193 maA cniipajib na aar npo- 

-,IIOAO>KHTb na-6413 - 3B> Ka . . . 10643 j 11413 dKOKTOpOBl. 9493 

- ooAoiioBLifi 1J1513 -aa o 6 motka . 8043 1 - HpOBOAOKB . 8273, ! - HanpA^KOHiA 1901.1 

FAAy6eposa co.Ti* Faahah, HaBOAOiiie i 7403 - naponaA ata- 

12153, I63 DbicoKaro-12003! Toaobka Goath minia . . . 117.* 

F-ien. cnmino- 1 npoTpana .'ViR - ! - noiicpoMnna 8123 

BLlli .... 443 12013 - BH1ITA . . . 5393 - CKOAliSAlI^aA 

Fahiia o 6 ow>>koii- FHieHic . . . 8053 ! - aaKAonKH . . 396.1 At^4 > P lirMa Ha 

naA TBepAomi ■ Fh^aa koai.i^o - H3oaatopa .7963 katkaxt. 12403 

KAiiiiKepa . 8323 11883 — cuafofceHA - nonpnpamcn- 

- 4»ap4>opoB8A 4731 FH’feaAO . . .11803' >kcao6komt.7973 hlio npoBo- 

FAiiHncTi.iii oaa- l - ABofliioe . .11873 - uaoAATopnaro Aa . . . 107#3 

ncni. . . . 8613 - Ao6asoMiioe 11403 Kpioica . . 8183 -hoc no.TOAce- 
FAHiio:i» Ma th- - Koufiininpo- - KaTymicn . .821.1 iiio . . . .651.7 

Aparb . . . 253 bakhoo . . 11433 - kohtartiiaa . 5613 -Hbie nposoARARR 
FahHO 30M7. .7823 - AiroroKpHTHoe - KpyrARA . .541.1' yAAHiioniABoa- 

- 6-iwii.iH . . . 473 j 1143.4 - KpyTnAi.iiaA 651.1 Ayuii(Li\T>npo* 

F.tkiiaiiaa bahka ! - onpoonoB . 11403!- noTailiiAA . .5413 boaobt, . 10782 

11983 - npyvKiniiioe 658.1 - thbpodaa . . 5413 -ULitt koaack- 

- oOo.tomka npc- - cnopAHAbiiaro ’ - yTonACiinaA 5413 topt. . . . 4205 

Aoxpaiunt‘Ab- 1 CTftHKft . . 8913 - MeTMpexrpaii- - kotoat. . . . 107.* 

HHA ;blA lea- - roeAHHHTOAb- UAH . . . 540.10 - MarHJfTO- 

. . . 6323 hoc . . . 11803 - inccTHrpAitiiflA MivrpT. . . 6 n'».i 

- Tpy6a, noK'pM* - npocToe 6*»;rb 6403 - opTOAiMi*pa«|i b 

tha l Anaypbio Bi.iai.iBitoro -ku liaoAATopa 124 Ij* 

rnr»c»i.ia . 1140.1 VKPAotfoin. . 7973 - peMem* . . . 44*V< 



ropil30HTa.ll.HWli 


1895 


rpOMOOTBO;UlLlft 


ropH30HTaJI!.- 
HLlft CUepjIHJIb- 
HLlft CTftHOKT, 391.6 

- Tene^ouubiii 

uoMMyTa- 
TOp'B . . 1142.7 
Topnujio . . 12252 
ropuoBufi oroiib 

881.3 

ropin> JUin UJIAB- 
kh . . . 1208a 
T opiiuli Gyp&Bb 
ajieicrpH'ic- 
CKiii . . . 0869 

- bockt, . . . 360.1 

- OHHlUCHHLlil 784l> 
TopOACKAH npo- 

BOAKA . . . 7652 

- ctahi;Ih Me5K- 

AyropoAnaH 

T6Jie$on- 

nail . . . 11359 

- - ueuTpajib- 

lian .... 703.1 

TopOACKlIXT. re- 
jie<t>ouoBi» bkc- 
11.10 AT aulH 11292 
l'opin koo 6p A3- 
mail mA r¬ 
inin* . . . 164.7 
1 'oplkah coai, 14.4 
-Kill unian* . 783A 

-Koif COJ1H pACT- 

BOpi, . . . 149 
Top'feaKA ApraH- 
AA .... 970/5 

- Eynsena . . 81.4 

- in, BHA'b Kpti- 

iia jieTyneJi 
nuintf . 979.10 

- raaoBAK 319, 979.4 

- AJLK cirfc’iu . 9703 

- K&pcejibCKAHl840s 

- KOpOCHHOBAH 9799 

- KpyraAa . . 979 a 

- iiaocKAJi . . 9709 

- npop’bai.Mi 979.7 
Topimie . . . 7602 

- pacnpe;viwni* 

Tejibuoii aoc- 
kk . . . 610.10 

-iiiejrb, ABHraTCJib 
co BHyTpen- 
liuxi, - . . 1206 

-IliH HHTCUCHB- 
MOCT1I KO.’IC- 
6a ilia BOJibTo* 
Bofl A>'TK 1170.3 
noHepirkauft 
on - . . . 616L7 

- npoAOJiHcHTeJib- 

liaro aAMna 
nocTOHiiuaro 
TOKa . . . 9362 

- lipOAOJI^KHTOab- 

noCTi. . . . 970 a 


ropfeiriji npo- 

AOJIWMTeJIb- 1 

liocTi* a6co- 
| jiioTnaii 970.10’ 

- - 3a roAT> • . 970 a ; 
i ACHb . . 970 a 

|-at'bciiiv'b . 970.4 j 

; — nojie3iiaro 970.111 
i - TtMiaoTU oiipo- j 
| A’bjicuie . . 112A 1 
j - AttCT, .... 970A! 
' Fopim, . . . 2729 
I PopioHnsi b ua* 
i Tepi&JioMb, 

ajicMeuTT, 
c*b - . . . 20.7! 

j ropB'iaa syjiK&- | 
Hji3RipH . . 7799 
-»ioii boabi, 6aicb 
i AiiB - . . 1193a 

; MaTepiaji b 

| s4vH;uciii . 110.121 

j - - TBepAwfi . 109 a j 
| ToTOBblii K7* 

I A'bficTBiio 1880 a j 
| - - pa6orh . 13309 1 

- - aKcnaoaTa- I 

Uin . . . . 4829 
, ro<t>Mauft saic.10- | 
noHiioe coe- 1 
j AUiieuio . . 624 a 
| ro<J)MaucKiH 

Kan.iH . . 507.1 • 
; ro4>pBpoBaunoo 

j •TMCTOBOe Hv*e- , 

jrbao . . 847.101 

j rpa6nua . . . 360" • 

1 rpafl-b .... 860" 1 
, rpaaanin coiipo- I 
thA leHin . 575t7 
l rpanyaTop’b 10229 : 
l rpA0ynpoBanie649.i j 
. - a6cojiioTuoe 13859 

: - OTHOCJITCJIb- | 

nod . . . 1885 a 
| - on. pyKH . 64013 
-ii in, pacnpcA'bjiH- | 

TCai.llAH aoc- 

ka a*tb - . 6089 , 
rpaAyHpOBaii- | 
hah Ayra . 6382 

- TpyfiKA rnao- 

1 Baro HO.lbTa- 

MCTpa . . . 661.11 
-null .... 6379 i 

- KOiiAeuca- ! 

Top'b . . 1385.41 

- Kpyn, . . . 688.1 

' - ipuiHHAP’b . 6529 ; 
FpaAynpoBATb 6489 j 

- BTopnnHo . 649.4 ! 

- nOCpCACTBOMT, 

cpaniieniH 648.10, 
TpaAyHpoBica 637A 

- BTOPU4HAH . 6499 
-kh KpiinnH . 649A 


410.111 
. 206A 

I 

1185.7 1 
12509' 
1185a! 
1254.1 ! 


11859 


rpaAyHpoBKn, 

Mainaua a^ih-6409 , 

- Tafiaima . . 649.7 

-Ky npoB^puTb 649.4 
-k 1>, naupinrKe- I 

nio npu . 649J0 ! 

Tpa^ycnoe A’kn©- 

Hie TepMo- 
MCTpa . . . 497a 
rpaAyci. . . . 2389 
-bi Tenaa . . 983.8 j 
TpaA r b ftJICKTpH- | 

nee idft 1286.7 j 

rpauMAKOJibiie- | 

soli HKOPb . 4139 j 

- KOJTbtlO . . 

- MauiHna 
TpaMMOJicKy- 

Jia . . . 
rpAJdMT. . . 

- -ioii b . . 

- -Kajiopin . 

- “3 KB H BA- 

JJOHTb 
rpainiTnLiff I 

H30JIHTOP1, 791.7 J 
rpaiiun, ncKyc- j 
CTBCiinwli . 783.1 , 
rpam, naacTUHLi 
6 okobah . 3991 

- iiojiiociiaro 

6amxana . 4609 ; 

-nRKOHC’lHH- | 

Ktt .... 4609 | 
Tjianb HKopn . 288.4 ( 
TpacjinTupoBR- 

liio . . . 1207.il 
-in, npH6opi> 
ajih - . . 
rpa<)>iiTH06 con- 
poTHBaenie 5799 1 
-null IiyCKOBott i 
peocTan, . 694a 1 

- cjioM .... 4208 

- yroiib . . . 356A | 
ri>a4>HTO)iMii no- 

pomoKi* Me raa- 
an JoiiHHin.iii 12089 
rpa<j)UToo6ptt3- 

HLltt . . . 179 
rp&$HT 1, . . . 179! 

- Bb OaocrKaxT, 179 

- cctcctbc‘hhliH426.7 

- aoaOToii . 12089. 

- npupoAULiit 426.7 

- pCTOpTHLlfi . 17.4 

- cepe6pHHLiii 1208.4 

- 'leinylhiATuH 179 
rpu(}>H4ecKii>rb 

nyTein, pli- 

luciiie . . . 2399. 
rpat]>H'iecKitt . 2399 
-koc iiao6pa>KC- 
11 ie cuai, 13319 

- inirerpHpona- 

nio .... 2429 


1208.1 j 


rpa^HACCKOC 

I^moiiie . 239 a 
F pcGenKa (uncTpy- 
Menn,) . . &4JBA 

- (ajieKTpiiu. 

warn.) . . 12789 

rpeOeiiKa jj^ut 
uapIvaKU bhh- 
TOBT» . . 543J0 

-raoKT, . 6439 

rpo6en'iftTbi3 
rpon ootbo a*b 5709 

- no Amu iihhkt, 4379 
Tpeficiib . . . 4849 

- BOiiubi . . . 192J 
rpciiy«iaro rasa, 

naiuibiibiii npii- 
6op7, A«Bn - 969 
rpoMyuiii raa-bOOCai 

rpO3OBO0 3JI6K- 
TpimecTBo . 9892 
rp0300TM*bT4HKT» 
IIonoBa . 1054.1 

rpOMKOrOBOpH- 
mifi Toae- 
4>OH b . . 11159 

--A/IH cyAOBi* 11159 
--KomiaTiiuli 1115.7 
rpOHOOTBOAA 
seHJiHiioii npo- 
bo;unik~i> . 9229 

- KaftojibHaro 

aOMaHUAH 
naacTHua 1019.7 

- oorpie srbAuoe991i; 

- - iipieiimiKa 991.7 

- iKiacTiuiajiH- 

Hciiuan . . 9932 

- - npouo;pixnAH 9932 

- noiioca . . . 992.7 

- IipieMHHKA 

npouiiooyK- 
ptnaeiiie, 
paCAHTAHHOC 
11 a Oypio . 991a 

- upioMHHin. . 9912 

- UpOBOA*!*, HAy* 

m,iii BAOJIb 

a;iauia . . 992.1 

- CJICTCMA no 

‘l^pauKaii 11 y990a 

- yCTRHOBKA . 9909 

- ninii. . , . 0922 

- mnua . . . 922.7 

rpOMOOTBOAllAH 

6yAK*a . . 993 a 

- K&TymKR . 1126a 

- y cthiiobka . 9909 

- ivhm, . . . 9922 
-noe lipiicnocoOjie- 

h io cm. rpoMo- 
otbo;vi» 

- pejia .... 9939 
-iiLiii iiaoaiiTopT, 

791a 998.4 

- KA^CJIb . . . 992.C 





rpOMOOTBOAHblfl 


1896 


ryTTanep<rfc 


rpOMOOTBO A HU ft 
nposoAi* . 9923 

- CTepsKOHb 99030 

- jmpfiTK . . . 9983 

rpOMOOTBOAOBT. r 

annaparb 

JXJLR HCUtl* 

T&niJi - . . 998.7 
Hav&piiTejib- 
huK mocthicb- 

-.67a® | 

- npuOopi. juw - I 
998.7 i 


rpoMOOTBOAT* 608.1 

- airroMaTHHe* 

CKiii . . . 6093 

- rpeGciiHRTLift 6703 

- AIlCKOBhlft . 6713 

- jvik TOKa ne- 

peM'bnuaro 5083 

-nocTOHuna- 

ro .... 6083 

- - toko in. bi>i co- 

Karo u&npji- 
Hceiiin . . 5703 

-CH Jib HU XT. 6083 

-CJia 6 ux'b . 6083 j 

- eMKocTHbift . 57231 

- aKHAKiif . . 5723 

- HrojibMaTbifl 1018.7 

- H 8 *B yrOJIbHUXT. 

miacTHHT* 10203 

- Ka 6 cjibHi>iii 

jiHEeSautt 10193 

- XJl* H^CKOJIB- 

KHX'h JIMldtt 

10193 

-npoBO- 

AO n . . 10193 

- oAnoro 

npoBOAa 10193 

- KHMaioiAiHcH 5683 ! 

- KjrfeTKOotfpaa- 

iiuff . . 185231 

- kojic 6 jik>iiiJM- 

cn .... 5093 

- Jiuiieffifull ctoji- | 

6 onoft . . . 0003 | 

- MHCJIHItblfl . 6713 

- naTponnuft . 6713 I 

- nJiacTHiuibifl 10183 I 

- porooOpaa- 

iiLiii . . . 67 l 3 : 

- POJT 11 KO Bill ii . 508 b | 

- CHCTCMI.I I\lT- 

Tiuircpa 10203 

- CTUiiAiou- I 

in.iii 0903 , 10183 i 

- CT» OyMU/KULI* | 

Mil npOKJIHA* I 
KftMH . . . 671.4 
-BOABKI.IM 1 . I 

r»acccNnoM’b 590.1 1 

-peaepsya- 

POMT, . . . 509.1 

- - >K 1 IA KocTh 10 5723 i 


TpOMOOTBOAl* C*B 
KoHAencaTO- 
povi. . . . 5723 

- - jzerKonjiaB- 

xhmh KaTym- 
K&MH . . 11253 

- - JX63BLhMK . 6703 
-KOJibi;e- 

BUMH . . 10183 

-MarHBTlILlBTB 

HCKpOTymH- 

TejieMi. . . 6723 

- CT» OCTpUMH 671.7, 

101&7 

- - HJX&BKHMH 

KaTymica- 
M1I . • . 11263 

- - npOBOJXOH- 

lioli KaTyra- 
Kofi .... 6093 
-cnnp&Jibio 6093 

- - paap'bttvOH- 

HLlMTa npO- 
CTpftllCTBOMT. 

608.7 

- - poatsxAVH . 5713 

- - cojioMen- 

HUMli TpO- 

COMT» . . . 990L7 

- - AiumnAPU- 

KftMH . . . 5713 

- mejiKOBoft 
npoKJiftA* 

K0il 6093, 1019.4 

- yrojibni.ifl 6ea- 

bo a Ay lu¬ 
ll bit! . . 10203 

- - ajib A»yx- 

npoBOAiioil j 

ClfCTCMbl 11253 

- HHJIUHAPH*!©- I 

CKiii . . 10203, 

- ajicKTpoAnna- 

Mii'iecxift . 600.4 - 
TpOMOOTBOAU 9883 ! 
rpy6aa iictoh- | 
nan ciihtoiih- 
a a l; in . . 10923 

- poryjiHpoBKa 674.1 
-6oo iiavKAa'nioe | 

nojioTiio 47431 ' 
rpy6o3epHH- 

CTLlIf IIRvK* 
AUHIIhlfl ' 

icpyri. 1190.8 
TpyAHoil kojio- i 
bopot i. 983, 8903 ! 
rpyAi. .... 509.7 
rpya'b MajiTim- 
Ka .... 0053 

- nnA&HHAiii . 5833 

- noABiiviviroff 4003 | 

- TopMaauLitt . 4943 
TpyiiTa oc'bAa- 

liio .... 930.1 ! 


rpyHTOB&JI BO* 

A& .... 8863 
-boM boabi ypo* 

Be hi» . . . 8863 
rpyHTB KEMeH- 
huM . . . 8043 
rpynna BAaHifi 7163 

- KaTymein> . 882a 

- CTepsKiiett . 8083 
-navi., coeAH- 

HUTb no - . 8330 
rpynnnpoBaTb 807.7 

- BKE UPOBOAOBT. 

KT* ft6oH6H- 

TAM1» . . 112915 

- 4>a3T» .... 81917 
rpyanosaji ch- 

CT6MR Cl 

ebtom am e* 

CKHMT* BKJIIO- 

HOHieMT. . 11073 
-BOO BKJllO'ieHie 
AyroeuxT. 
jxaMirb . . 9283 

- pacnpeA’kne* 

ilie npoBo* 
Aobi» kt* a6o- 
neHTaMT. 11293 

- coeAHHevie . 873 

“BO ft BblKJIlOAa- 

TeJib . . . 6283 

- ABHraTejLb . 2193 
rpynnoBott kom- 

MyTaTopT. . 923 

- - juin sapjiA’ 

KH BKKyMy* 

JI JtTOpULI XI 

6aTapeti . . 0023 

- lipHBOA'B . . 4823 

- Tpaitc$opMa* 

TOp*b . . , 

rpynny, 6ara- 
peio paapn- 

yftv&IO ll> ITb 

oaiiy- . . . 

-LI , 6aTHpClO 
aapB^KmoTb 
Bl> AB'fe “ . 

Tpyrna Kajiiuib- 

liolf JlftMIILI 0103 ! 

- KOHTHKTIIHJ1 1040.4 

- cTeicjiHiiuaH 9163 
-UICBHAH&J! Ka- 

jiHjibiiaB I 

jiawna . . 0203 ; 

- KHonKA 1046.4! 
Pp^ica p-femeT- | 

MftTAH . . . 984.7 

- ajteKTpH'ie- I 

cican 983.7, 994.7 I 
rpnaoBiiK'b . 884.il i 
Tpnab OT"b no- ' 
JIHpOBKH 12003 
PyOa sepx- 

nnff . . . 1084.10) 


803 


89.4 


ry6a HenoA- 

BH9KH&JI . 10845 

- RHMCHJUI . 10841 

“ noABHMcnan 108434 
Ty6opTa toj>- 

xarb . . 494 j« 

ry6ica . ... Sxi 
ry6«iaT4ro cm- 
m, Macca 
nn» - . . . 46 j 
“ - HaxoiuieHie 70s 

- - OTOOMceHie 74s 

- naCTA H3T» “ 47J 

- - nopHCTOCTb 48 j 

“ “ CiKATiO . . i&i 

“ - CKBAMCHOCTb 48l 

- rtcTo hh - 47 j 
“ yMeHbmeHie 

o6i>eMa - . 493 

-TLifl -nei^T, . 41s 

- - cir^Mcitt ak- 

THBOU'b . . 473 

-ofotAten 

pa6oTOcno* 
C06H0CTbK> 473 
“TUM’b CBDHAOJrb, 

njiacTHHa <n»“4lr 
Ty6u noABHncHofl 
p bi nan. 1084 ji 

ryA^Tb . . . 4723 
Tyjrb npoBo* 
AOBT. . . . 8321 
ryxMejui crot- 

HBKl . . . 09&6 

ryMMHnairb . JUs 
TyuAejiaxa c*- 

CTOMU P«HT- 
reHOBCuaji 
TpyCxa . 1S383 

Tynepa hbo- 
jinpyiomill 
coctabt* . 7853 
TycToe naojin- 
pyiou^ee ne- 
m,ecTBO . . 775i 
-Toil -lAitt MA- 

Teplajii* . . 7753 
ryiranepHa 8592, 
777i 

- OjrbAKOKpac- 

nan . . . TTsjo 
- neBasi 6y vara 369.1 

; m 

- MATpHAA . 1207> 

- njiRCTHHa . 3683 

- cvfecb . . 777 jo 

-H0 B LI ft KR- 

6ejib . . 706JO 

- JlHCT'b . . . 358J 
-UH, CMOJIU 113* 

BJioHonie 
H3T. - . . . 779.1 
yAajxenie 
hbt. 779.1 

-n'fe, - coAep- 

SKauie bt* - 7792 





A* 


^ABan cm. x»Tb 
^aBJicirie BHy- 

Tpeueo . 11824 

- Bivrpa > . . 822.4 

- bt. noAniHn- 

HHirlk . . . 2944 

- KacATCJii»uoe 8024 

- afOJieKyjiMp- 

U06 . . 18214 

- Ha ejXHiniuy 
nosepxHocTH 436-5 

- — noAJUHn- 

hhkt* . . . 4864 

- OCMOTM'ie- 

ckoo . . 1182.7 

- nap a .... 118.4 

- npn Bnycickl234 

- coops'll aT- 
Moc+epnaro 118-5 

- noocpxnocT- 

hoc . • 686JI 

- pa6o’iee . . 118 jB 

- yji.'fejibHoe 12584 

- ha i;an<j>Y 294.10 

- - - me Any 294.10 

• namfcbi . . 483J0 

- ihoMkh . . 488.10 

- meTOOT. . . 427.7 

- anetcrpoAHHA* 

XH'iocKoe 1261J 

- »JieKTPOOTaTH- 

necKOO 1275 lB 
^aBBdiieM'b, ra- 
aoreHepaTop- 
hab ycxaHOB- 
K4C1- . . 127.7 
-hIb BbicoKaro 
KOTOjn> . . 1074 
-UIlJIHHAP'k 1184 

• HH3K&rO MM- 

JIHUAP'a - 110^ 

- o6pamaro 

AiarpaMMa 802.11 

Typ6Hua c r a 
M36LiTKOMT. “ 123L7 
Z^ajib uoa^ ctbIo 

1088.7, 1850.7 

- MarHiiTifoe 1290.1 
^AJIbllOCTL no- 

peji&nii 10984 
/Janac icnpoBKa 
BjxeicrpH'ie- 
CK&fl . . 18564 

A&Hiioe ao6u- 
Toe onu- 
TOMT* . . . 7074 
-HUB rBABUUB 2482 

- ABB M&milH'B 

xapaKTepH- 
CTHHeCKlft 4874 

- HCIUlT&HiJl . 4854 

- o6motkh . . 8084 


A'ApCOHBABB 

aMnepMOTp'L 6774 
RhTh ot6oM 1124.7 

^RCpnott KOH- 

TaicTT. 10464 

- npocToro 
A'feUcTBia 10474 

- - ct» xpano- 

BLIMB KOJie- 
comt, . . . 888.1 

- npopLisa- 

TCJir. . . . 8874 
^DCPULI DO- 

KpUHIKH 402J1 
AuHraTeoieM 

BLiOopB . . 7074 
raai. pjin - 126.10 

- KOMn«I<SKTT» 218.1 
pacnpeA'iwiH- 

Tejibnaa ao- 
CKa a^ih - . 6O6j 0 
-Bean., cneT- 

mhkt. CT» I>e- 
nepcHB- 

iiuan. - . . 6924 
— o6paTH- 
MLlMA. - . . 6924 
-T6JII. acHirxpoH- 
Rufi . . . 2224 

- - iinoro4>&a~ 

hu it . . . 2834 

- - Tpex<J>aa- 

Hull . . . 222.7 

- OenaHHOBuit 128.4 

- 6pOH6BOrO 

THU a . . . 2184 

- 6uCTpoxOA- 

liutt . . . 2174 

- BHyTpeHHHro 

cropaHiB . 1264 

- BO AH HO it . 125.10 

- BcnoMoraTejib- 

HLiit . . . 21&7 

- nr. * noma- 

AHHUXT. 

CH.TL . . . 2194 

- irliTpoBofl . 1294 

- B^TpUBott , 1294 

- raaosutt . . 126.7 

- 6ojibmolt 
MonpiocTH . 1264 

- reiiepaTop-b 2844 

- acHHxpou- 

huI! . . . 2844 

- B036y»Ae- 

hLh .... 284.7 

-CHHXPOH- 

Hufl . . . 284J 

- rHApaBJiH- 

necidtt . 12&J0 

- rpynnoBoit . 2194 

- flnaeJiB . . 1284 


^BurareBb juin 
KOBOmHBKO- 
Baro rasa . 1284 

- - lipUBeAOHiB 

BT» A'kftcTBie 
PVBB . . . 2204 

-TKailKHXT. 

CTAHKOBT. . 2204 

- BaKPUTjjft . 2184 

- niiAyKAioH- 

nuit . . . 2224 

- Miroro$aa- 
uutt . . . 2284 

- oah o(J> na¬ 
il Liii . . . 2224 

- Tpcxijma- 

nbilt . . . 222.7 

-CT. BKOpeM-b 

KopoTKoaaM- 
KHyTbim. . 2234 

-CT.KOH- 

TaKTHWMH 
KOJiMiaMH . 228.1 

- KepocnnoBuHl28J 

- KOHAyKAion- 

nutt . . . 2284 

- KpauoBoit 219J0 

- JiU(J>Ta . . . 2194 

- xajiofl moua - 

IIOCTIf . . . 2204 

- MacBBitbiit . 138.7 

- Harpy>KeHT> 4794 

- naupBMceiiiB 

BucoKaro . 2174 

- nnsiearo . 217.4 

- HeKOMneHcn- 

po bmiii li il 1827J 

- o6p&THMutt 219J1 

- ocHosannutt 

na aWctbIk 
rHCT©pe8H- 
ca .... 223.4 

- OTKpLITLlft . 2184 | 

- napoBofi . . 171.1 • 

- nepeM'bnnofi 

CKopocTn . 2174 

- uiipoMariiHT- 

hL ift . . . 2174 

- noA'fcesiiiifKa 9884 

- -null .... 2164 

- nojinpoBOA- i 

hu ft . . 11994 

- noJiyaaKpu- 

Tuit . . . 218.7 
—otkputuM . 218.7 

- nycKosoit . 2194 

- pa6oTaiomiit 
noAorp'fcTLiM’i. 
bo a Ay xo mt. . 1294 

- peaKAiouHufi224J 

- pesepcHB- 

Hutt . . 219.11 


^BHraTOBb po- 
ryBHpyiou^ifl- 
cb.2194 

- penyjibcion- 

uu it . . . 2244 

- pyjie uo it . . 220.4 

- OHnxpounuii 2214 

- - Miioro(f>&a- 

HLi it . . . 2224 

- - oAHO(j) aa- 

ii li it . . . 2214 

- Tpex$a3- 

iiwtt . . . 222.1 

- co BiryrpcH- 

hiimt, rop'fe- 
nieMi> . . 1204 

- cM'femaiiHofl 
o6motkoM bob- 
6yMCAeHiB . 2214 

-If LIMA* B03- 

6y JKAeHieMi* 2214 

- CHlipTOBLlfl . 1284 

- cpeAHeii cko- 

Pocth . . . 217.7 

- cyaobljH . . 2204 

- CT. BeHTHBB- 

itfefl . . . 2184 

- - aytinaTott 

nepeAanett 220.7 

- xoBeOnio- 
u^hmcb bko- 
P6M1> . . . 2204 

-KOBBOKTOpa- 

MH RByMB . 218.4 

- - -pom,, oa- 

Ho4>a3HLifl 228.7 

- - noCB^AOBa- 

Te JlbHbl M7> 
BoaOyMCAe- 
iriorb . . 2214 

-, oAHo$aa- 

Btifi . . . 2244 

- - pe6pHCToii 

noBepx- 

HOCTblO . 18204 

- 4>pHKi;ioii- 
Hoit nepeAA* 

nett .... 2204 

- TOpMOMttninT- 

nutt . . . 2174 

- THXOXOAHUfl 217.6 

- Tona AByx<}>a3‘ 

naro . . . 2214 

- - OAUo<j)aa- 

naro . . . 2214 

- - nepeMiiH- 

naro . . . 221.4 

-C'b KOBJieK- 

Topo»n> . . 2294 

- - Tpex$a8- 

naro . . . 221.7 

- TpaMBafinutt 220 j 





^BHraTeju. 


1898 


/4BiiraTe.ib Tpex- 
<|>A3iiLift . . 222.7 

- Tporacn. ct» 

M'hcTa 6c3 b 
tojihkobi. . 4783 
-njiamro 478i) 

- llMH<J>OBAJlb- 

HLiii . . . 220 lq 

- -.11973 

- myiiTOHofl . 221a 

- OAHO(J)a3- 

m.ii( . . . 224.1 

- BJIOKTpH'lO- 

CKifl . . . 217a 

- apruuoBiaft . 128.0 
^BiiraTOjii.itoc 

TYpfmiutoe 
kojicco . . 1243 

-llLlfl UHKJll. 30C3, 

-Jlli, TOKT. B7> - 140.7 
-jix Aiarpax- 

wa . . . . 6083 ] 

- liiiAyKnioti- ' 
iiaro . . . 604.n! 

uaximeitio mi- ] 
npnnjieiiiA 
RpaiAcnix - 596.0 

- HH^yKi^ioii- 

naro xapHK- 
TepHCTiiKa 6043 
KOO(|>l{)lIHioiITT. 

lio.TToairaro 
AlittcT»ix - 2973 
KOiicyxT. Kan- 
ccjihitaro - 402.10 

- KpHTHHOCKAX 

cicopocTb . 6023 

- Moni,iio<vrb . 219.4 

- oT r WJa . . . 2973 

- noAininiiniK7>4392 

- iipn no Acute no 

Kpau^ciiie 717.10, 

- iipHcoonli¬ 

ne nic . . 707.10 

- IipOH3HOAHTO.il.- 

iiocti. . . . 219.4 

- iiyOKI. Bl. 

xo;i,ii . . 717.10 

- xapnKTopn- 

cniKft . . 6033 

- iiKopi, . . . 4093 
,’JnnraTbex no 

HHOpHin ao 
iio.iHoif ocra- 
noiticii . . 482.7 
^iuivkoiiIo . . 3493 

- nua;n* h nne- 

l)t* Ai* . . 1331.1 

- A-IH bkjiio- 

'iciiix . . . 6343 

- - I<LIIwllOMeiliA534.4 

- HCKph Kpyro- 

boo . . . 272.10 

- KlltMOTI.1 XG3K- 

;ay n.iacTii- 

ii ax ii . . .62.11 


^BiiiKcme orpa- 
iiHHeiinoe 530.10! 

- iiepioAHMe- 

ckoo . . 901J1 

- no Hitepuiu ao 

iiojiiioH octa- 
IIOBKH . . 5003 i 

- IlOCTyilftTOJTI.- I 

hoc .... 989.1 ; 

- Oyxaxviioif 

.•IOHTl.I . 10133 , 

- npu BKJIIO- I 

Heiiiit . . . 6833 
“ HpII ni.IK.HO- 

Meiilii . . . 68&» 

- - nepeKJiw- | 

mg nin . . . 53ao, 

npilBOOTU Bl. -4813 

IIpHBOAUTI. 

Bl. “ ... 4813 

- nponoAa . . 1803 

- -iuika . 1863 

- yr.ioBOo 18823 

BJIOKTPOABH- 

rare-ion. 

II pH BO AH- 

Mi.iit Bi. - . 219a 

- a,icKTpoKann- 

.ixjmoo . 13223 

-IIlx KOJIHMOCT- 

bo ... 1252.1ft 

- nopGAaua . 616.10 

- no liiicpuiir 

AO iiojinofi 
ocTnnoitKH 
cuocoO-h . 600.4 

-HGpioAi. 6003 

-npoAo.ixcii- 

TOJTI.HOCTIi . 5003 
“ COCTOHIltO . 6893 
“ TOKIt . . . 1816.1 

^BHVKyman 

ciiJia . . . 24R* 
-lHofi chjim 

BLiOopi, . . 7073 
“ CHJIM no ABC- I 
Aeuio . . . 1243 

-u^iii xexa- 

IUIHMB . .6993. 

- noAB-huie ii- 

uiatt . . . 9413 

/^BOcTonie . . 10033 
,'Jnoiinoro pac- 
inupeiiix mu- 
niiuin . . . 1183 

- tokb roiiopa- 

Topi. . . . 216.7 

^boHhaa .uihamo- 
Mnmmia . 216.7 
! - Xvii.ia, havihax 
li b naTpoin,868.« 

- nao.imuH poj*i- 

n oho it jioh- 
rolt .... 804.4 
“ KHTyiUKA . . 332.4 
“ KOIICOJIJ. . . 8153 


^Boftiinx koii- 

THKTHAX KO- 
po6iv*A . . 889.4 

“ jiHiiix ci. nu- 

TaTejibiLbixi. ! 
n oCpATULIMl. 
npoBOAOMi. 7673 

- xarHHTHAA 

ivhrib . . . 466a 

- oOmotka . . 8403 

- BO 3 np ax 11 an 318.1 

- - naxKHyrax 817.4 

- 060JIOHKA CBHli- 

i^ob&a . . . 764a 

- cico6a . . . 877a j 

- cojib . . . 12173; 

- cocAHiicnie 
cojielt o'fep- ! 
HOKo6aJIbTO- 
Boft H C'fcp- 
noRMMonie- 

Boit . . . 12173 

-c-kpuo- 

IlIlKKOJieBolf I 

h clipnoax- I 
MoiiicBoii 12173 1 

-clipiio- , 

KXU'liCBoit n I 
c'hpnoajiio- | 
MimioBoM 12162! 

-C'hpHo- 

axMonicRolt 
ii c'bpnoajno- 
MiinioBoit 12163 

-cbpno- 

axMiaMitoli 
ii c’bpiioHccjrb- 
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fly&neale bjick- 
TpmecKoe 185640 
AvGoBoe Aepe- 

bo . . . . 9644 
Ay6r. ... .8644 
^yra . 237JB, 12494 

- axnepOBa 18484 

- BOJibTOBa . . 9284 

- - GjiysKA&eTfc 984.4 

- - BoanRKaon>928L8 

- - roBopBiqaB 11764 

-KeSKAy BJXCK* 

TpOAaMH 
AByuB . . 9264 

- - - - rfeCJCOBfe- 

KHXH . . . 9264 

- - xyauKajiii- 

HaB . . . 11764 

-CJIBXnKOU'b 

xejieb . . 928.7 

- cnoKoflnaB . 9864 

- - myMHaji . 9244 

- tokb nepe* 
xiinnaro . 9284 

-nocTo un- 

Haro . . . 9294 

- roBopmuan 

CB^TosaB 11764 

- rpaAynpoBan- 

hab .... 688.1 

- saw li Kanin 92640 

- aaxMKaioiAan562s 

- Kojro6anitf . 69241 

- KonTaKTiian 538.4 

- xnoroxpaT- 

hob .... 9264 

- nnaxennan . 927.1 

- nomocnan . 2774 

- - HAoajibnan 277.7 

- - TeopeTH^e- 

ck&b . . . 277.7 

- nojxnpnaro 

clnuiB . . 130142 

- npn mcjiione* 

iiin .... 5629 

- - paaxuKa* 

iiiw .... 5534 

- paaxuic&Hin 926 ji 

- cirbTOBaB ex. 

Ayra BOJit- 
TOBE 

- cjioskhah . . 9964 

- COeAUUBTOJIb* 

HEB .... 8854 
^yru BOJibTOBoH 
6jiyxcAaHie 9244 

- - ramenie . 5554 

- - HHTeitOHBUO- 

ctii roplmin 
Ko.ieGauin 11764 

- - HCKpeuie . 934.7 

- - xejibKaHie 9244 

- - nanpaBJienie 

xaepxy . . 567.7 


^yru BOJjbTOBofl, 
uanpBaKcuie 925s 

-nopxajib- 

noe . . 92&Ji 

-noBumex- 

HO© . . . 92flL: 

-noHHMceH- 

xoe . . . 9214 

- - oOpaaoBa- 

Hie .... 921: 

- - OCT&1IOBKA 5o&4 

- - ocTpie . . Wit 

- - nepecKaicn- 

Baide . . 564.14 

- - noApaaA’fe- 

B©Hie . . . 92&s 

- - paapuBT* 55 oj 

924." 

- - peryjLRTopri»94U 

- - CBHCTT, . . 924/ 

- - Texnepa- 

Typa . . . 9214 

- - Tymenie . 558 j 

- - mno^uie . 923u 

- A^nna . . . 92& 

- f KORTEKTl. ABB 

npiexa - . 537/ 

- xpaTepa <^oto- 

xeTpHMecsdl 
BTEJioxr* 1341; 

- noniocHol 

AOBHa . . 460s 
IA6TKE JUUt 

npiexa - . . 537 * 
.Z^yroB&B Jiax- 
n& .... 934/ 

- - aBTOXETHMC- 

ckh peryJM' 
pyioiAEBCB 934J 
-rOBOpBlAEBlSH; 

- ropHaoHrajxv 
H&B A4IB npo- 
xeeirropoBr* 949s 

- - AH(J)<t>©pen- 

Aiaju>naB . 068: 

-toke nepe- 

ximuaro . 9354 

-cr. ne- 

nOABBXCHofi 
cn^hTBn^eflcB 
tohkoM . . 981: 
-cr. no* 

CTOBnBoK TOH- 

koH rop'bHiBOSI' 

-TOKE nOCTO- 

BHHaro . . 9334 

-cr. ne- 

nOABHSKHOft 
CB'kTHmclcB 
tomkoM . . 93^ 
-cr. no- 

CTOBHHofi TO'I- 
xofl rop*bniii961/ 
-mHyposaBSSli 

- - jvix cupuxr 

noarkn^exll 987i 






.lyroBart 


1905 


JUMOrapHUKH 


,'lyroisaji Jianua ^yromui Jiaaiia ^yroBbixi. jianni. # HyroBbixT»jiaMm», 
jum (J)OTorpa- Toxa ucpeufcH- BKJiio'ieiiie no- J lnyHTOBUH ica- 

4>H*iecKHX’b naro ct> peatc- napno . . . 927.:, TymKH abh-9404 

U^jicS . . 9484 THBiioii KHTym- 1 - ugcjiIiaobr- : —, meTica ajm 

- - iKan^yca . 936a Kofi .... 034a ; Te.Ti.noo . 9285 ! hhctkii - . 9413 

- - jienTOHiiaa 934.4-nocTomi- 1 - iio 3 no- jiyroBLin jiaai- 

-nopoMiin- naro . . . 032.4 cji^obr- nti .... 9235 

naro tok& . 9345-njianen- tojibho . . 927b. — bkjhouhtk 944.4 

- - MOTopii&n . 93o8 nan .... 938a-no 6 no- i ^yroM bojibto- 

- - o6pan^ci(nan -myHTOBAH cjrbAOBaTOJib- noil ripona- 

i |jvm paac'bjm- ct» nenoAuunc- | mo ... . 927b i bo ah moo tc- 

naro cu^Ta 986.4 nott tohkoU |- - rapiutTypa | njio .... 9265 

- - n-iaxoiinan 937 b ropfeuia . 983.11 snyTpe mum 9435 | ^yroofipaanaH 

-nepOM'bii- -Tpex$aa- ;-BH’bwiiiui 9435 \ oGmotka . 3335 

naro toka . 9385 , naro . . . 9335 j —, BLiKJiio’ia- , ^yrooOpaaoHA- 

- - uoioupm 1346 b ; - - AB-fenian . 9385 ; Tejib ajm - 0415 ( tojib . . . 9395 

- - nocjriw>Ba _ I ~ - myiiTOBan 932B ( - - rpynnoBoo - AH^epeu- 

Tejibiian . 932.71-nocTonn- j BKJiio'ieuio 9285 4iajihHhifl . 939.4 

- - npoAOJiw.Ti- j uaroTOKar'b ! - - f ah hemom a- ^yrtk bojiktoboK 

TOJii.Huro ro- noeTOHHHuii j mini a ajih aeti. o6paao- 

p’buix . . . 936 b cB'bTHiu,eiicH | uirrauin - . 2<W5 bhti.ch . . 924.1 

- paacHUT&n- To*iKoii . . 933.1 - - f aanaenaji kh- - paonHTbCH 

iiaA ua ro- j - o6motka . .3335, Tymica ajm-940b j nojiiocn&ro 
p'buie nb npo- - Tpy6KA ko.tImi- —, aanacnbiH ! 6amnaKa . 308.1 

AOJiaceitie 4%- uuthh . . . 8765 <jectu Ann - 9435 ,-uaKoneu- 

jiott iio'iii 13465 ^yroBoro cB'bra -KpouinTefim. i hiika . . . 3toa 

- - CT. abtom&th- BTflLTOH’b 13445 AJIH «... 9665 \ ^ysKKa HcecTHii- 

MOCKiiM b pe- ^yroBoii AU<|>$ e ‘ - jiannoBii;inrb | nan .... 842.1 

ryjiHpoBA- peuniajibnott ;unn - . . . 0445 ' -kh Ka6ejibiiMH 

kIomt. . .9H45| Aaunbi pery- ;—,ueiioABii*Kiioe uiTHxnoBiui* 

-BOpTHKBJXb- JIHTOp b . . 989.4 ’ COlIpOTlIBJIB- IIL1H II Jl>*- 

noft uojibTO- | - jianubi Htyra- iiie ;yin - . 9425 MceiiiibiH . 841 b 

uoii Ayrofi 9365 1 acauie . . 92450 - - oupftBa . . 943a ^ynoBOHie bjiok- 

-SKeCTHllUMT. i-3&5KHMT. . 9435 - OTA'IwibHMU TpHHCCKOO 1281B 

pe<J).TeKTo- !—3ojibHHKT> 943B uacTU ajih - 9435 ^ynjieKciiaro 

])omt» . . .9365 —, K&naTiibiii —. iipii6up i»;uTH Tejierpac|>iipo- 

-a&KpbiToil 6 jiokt. ajih -946b ucuuTauin- 971.7 bhhIh ah 4>4> c ‘ 

Ayroii . . .936 b-Pojihkt. | —, npHHaAJioa*- peHi;iajihni,iH 

-uapaOojiH- jvlh - . . . 946b , hocth ;vm - 943a cnocoO'b 1039 b 

necKUM b aep- —KOjiiiaK b . 963.7 | “ npHcnoco^jio- 1 ^ynjiOKC b . 10895 

Ka-Tom. . . 9375 — KonneHca- nie ;vui ko- - no AH(Jx})epeu- 

-pe(J)-TOK- Top'b . . . 942 b poTKaru 3a- niajibiioMy 

TopoMb . . 9375 — KpLiuiKa . 943L7 MbiKAiiin- . 9425 ciioco6y 1089.4 

-noAB'facnofi -iiaupHiKenio ,--,nycKOBoil peo- ^ TpancjiHAiH 1040a 

CKo6oil n y - . . . . 968 b . cthtb ;vih - 941.7 : ^yiiAHKaTopi. 

KpbimKoil .937a — npoBOA'b . W6B —, pacnpeA^H- bo ah noli 1281 b 

-UOC.TbAOBa- -lipOTHBO B'llC'b TBAbnAM A<>t*- - Bp a 14810 lip fi- 

Tejibiioii 06 - jyiH - . . . 946L3 Ka jinx. - . 60861 ch . . . 1281b 

MOTKoii . . 932.7 -peaKTHBIlHH - f peOCTATT. - »JICKTpiiHO- 

-poryjiHTo- KATyniKa . 942.7 ajm - . . . 6974 cniil . . 1281.7 

pOM'b-BJieK- j - - POOCTATT. . 94U-CUCTOMA . 9325 ^ypuo lipoBO- 

TpoAmiraTe- : - - cb^tt. . . 908b - - cocAnnenie 927 b Aimpii . . 730LS 

JIOMT. . . . 935.7 - - y pebhhtcJ ib942 b -rpynnaMB 9285 ^ypnoll upo- 

-caMOpcry- - - inapi. . . . 96317 , - conpoTiinjio- BOAninrb . 730.4 

jiiipona- - -n't TOK*b uio aJ in - . 942a ^lima crymenie 

nicMT. . . 9345 bt. - ... 967b i - - cxcma coe- BJieKTpHHe- 

-mynTO- - cjionapb . . 9475 ah He h in . . 927 b j ckoo . . 13675 

blimt> 3 AMLI- fZ^yroBbio Jiannij —,Tpanc 4 )opMa- : - c>KHraHie . lll.ii 

KATejieM b .937^ o 6 cjivjkh- Top'b ahh - 942.4: ^kimobah Tpy- 

- 3 K 0 I 10 MHH 0 - Ban. . . .944.1 -yrojib ahh 6 a . . . .112 b 

cko it Ayi’oil 1346.4 -lixt.- m. apna- njiaMeu- ! -bhxt. raaon'h 

- TOKa nepe- Typa . . . 943a nLixi» - . . 929 b aiiajiii3i> . 113a 

jr&HHaro . 9825 - - bkjhohohIo - - yperynupo- , -rapnan TOiiKalll.is 

- C1> Ao 6 aBOH- rpynnoBoe 9385 BAiiie . . . 943 b | -rapubiiiu TpyOa- 

BbiM b conpoTM- ;-uapajuiejib- j - <}>ouapi 4 HK b mu, kotojit. 

BjienieMT. .9345 Hoe . . . .928a ahh - . . .9445 n»- . . . .108: 

11 


120 





AttMocoMHf&Hie 


1906 


H^ftcTByiomef 


Auxocomxra* 

Hie . . . IIL 11 
^UMHaTUMB 
CT6KJia*H, 

OHKH CTb - 9992 
Aun . . . 111J0 

Aunjnqaji[cJi] 

cbpsaj! khc- 
AOT& . . . Sts 
Aupa .... 4182 
A&ipKH BbinrrajC' 
noBUBaTb 88810 

- npoOHTb . . 8892 
Aupo npo 6 h bh an 

namflua . . 8892 
-hoI npecci. . 8892 

- cranoin. . . 8892 
flup^aTuJI 

RKOpb . . 414^ 

fljlprh HHCJIO 418J0 
^ux&Hie . . . 608.7 

- HCKyCCTB6H- 

boo . . . 60811 

- posHoe npa- 

BHJXbRoe 608JO 
^umaTb . . 6 O 811 

( ZJ'felfcTBirrejib- 

Hax evicocTb 882 

- XBAyKEliJl n 

ay6i;axi> . 9641 

- jxomaAHHaii 

CRJia . . . 1892 

- MOn^HOCTb . 16?2 

- Rarpyaica 49010 
• nosepxHOCT* 

njiacTHKLi . 892 

- UPOHSBOAE- 

TejxbHocTb . 1572 
-hob conpoTH- 
BJieHie . 18842 
-BOJEbTOBoS 

ffym .... 985J 

- hhcjxo . . . 8881 
-Hbifl Bam, 18862 
^•bflcTBie . . 5802 

- 6y4»opnoe axicy- 

vyjiBTopHofl 
6aTapeH . . 884 

- BOSAyxa . . 6872 

- BOJIOCHOCTH . 8ll 

- Bpaxx^aion^HxcJt 

xacc-b . . 8492 

- Bpe^Hoe KH- 

cjxotu na 
opraRaaxi* 1062 

- BTOpHMHO© 180814 

- AHiJxfcepeH- 

ajn.no© . 6802 

- asyKOBoe . 11192 

- KRJIOpHMa¬ 

cao© . . . 1192 

- KanBJLRpHOCTB 8ll 

- KOBTaKTB . 181111 
“ KOCBOXHOO 

oiironin 
Jtryxal . 11792 


Aificnle KOX6- 

pepa . . 10752 

- - xapymeHO 

BCjr^ACTBle 
amoc<|>©p- 
Hbix'b paa- 
Pjiaobi> . 10742 

- xarHBTBoe apn- 

CTajiJioBT. 12902 

- - HapaacTOR- 

ide . . . 18901 

- MarBHTO-iepH- 

CTajuiBHe- 
cKoe . . 18902 

- na Rajiexoe 

pa3CT0Jnrie 1359.7 

- BanarHBMB- 

Baion^ee no- 
nepeMHO . 887.7 

- ocTaTOTOaro 

MarBBTHava 1811 

- octpLb . . . 6878 

- oxjiaaKA&io- 

mee . . . 5812 

- no6oHHoe 180814 

- nOBepxBocTB 462 
—CTBoe . . . 452 

- nojieaHoe to- 

xa . . . 11898 
-BT> paCT- 

sopH5| aaxo- 

ARX46MCJK n 

BaHB*h . 119810 

- nojxiocoB’b *a- 

rjiymaion^ee 8042 

- nonepeMHo- 

Haxannm* 
Baionzee . 18961 

- npB Harpya- 

*■& xaacB- 
xajibBofi . 6841 

-XBBBMaXb- 

noft . . . 58810 

npBB6A2Ble 

Bb- ... 97.7 
npHBeAeHie xa- 
XQHEU BT» - 4782 
npiIBCCTH 6 a- 
Tapeio bt> - 972 

- npo xo ah rb xopo* 
mo sa npiexi., 
a na nep©A&Ty 

DJIOXO . . 10602 

- npyxeHBU . 5462 

- pa3MarHxu- 

saiom,©© . 8872 

- pa3p*A& xoxa- 

HHMecKoe 187818 

- peaoHBHca . 1912 

- - ajieicTpoaBy- 

KOBoe . . . 8872 

- poxcicoB'b . . 5542 

- cb^tb . . . 909ft 
“ C0H6K0HA2 B*b 

Ayromun 
aaxnara . 9172 


A^icTBle c*b ax- 
TOMamecsBirb 

BblKJHOMQHieBb 

KBTymeirb 11892 

-nepepu- 

BOM*b . . 11882 

- T©Jie<|>OHUOfl 

C'bTB . . 11142 

- TepxoajieirrpH- 

Mecitoe . . 809 

- TOica otkjio- 

hjhoia©© . 1694 

- TopMaainAoe 4992 

- TymHTejibHoe 6682 

- TRm .... 6072 

- BJieicTpBMecKa- 

ro BbTpa y cno- 
KaHBawmee 18817 

- XBMBHeCKOe 

M'fecTHoe . 7QJ 

- BicpaHa xar* 

HBTBOO . . 1892 

- - BJieKTpOAH- 

BaxBHecKoe 1882 

- JIROpR 3KBJK)CTa- 

TBMecKO© . 48411 

- - HaxarHHHH- 

Baion^ee . 9862 

A’bflcTBijr, 6biTb 

bi> - . . . 4792 
HaXOAHTbCR 
Wb - ... 4792 
HeHcnpas- 
HOCTb wb - 47917 
ocraBOBKa 
n - ... 4792 

nepepuB'b 

n - ... 4792 

-Blio QHJXU BOA* 
BepsKesie . 8497 

-Bln, BUKJIlOHa- 
T©JIb &BTOXa- 
THHecaaro 5809 
- BbisKHAaTejib- 
Hftro - . . 5292 

- 6e3onacHOCTb4702 

- HHAyKTH BH2r 

ro jihbIh 12762 

- RocBenaaro 

TBn*b . . . 6802 

- xpyrb . . . 1792 

- xoxepepa 

yxyAmesie 18497 

- xarBBTR&ro 

CHCTexa . 11882 

- xarHHTHbiJi 18892 

- HonocpeACTBes- 

Haro THnii 6802 

- none .... 1792 

- noJieasaro Koe<|»- 

$HitfeHrb 89810 
186810 

-xoxeaTa 

ro . . . 18872 
- roAOBot 8972 


AUctbIji nojaea- 
Haro Koef^B' 
AleBTi> Aura* 
T6JLR .... 997-* 

-lcasyiqil- 

CB . . . 297j 

-xexaRH- 

HecKill . . 897.: 
-o6n^ifi . »7 j 

- - - noAHutt 897J 
-npaicTHHe* 

CKlJt ... 981: 

-cpcahIH 297.: 

-CyTOHHUftgfc 

-TepxHMe- 

ciciS . . . m: 

-BJieirrpB- 

MecidM . . 297i 

- - npeA’fcj’b 

BKOHOXHHe* 

cxifi . . . . 89J 

- nojioaccnie . &88J 

- nocTenennaxo 

peJia . . 1024* 

-noJiRpuao- 

BanHoe . 1024* 

- npoAOJracHTe.nb- 

HOCTb . . 719. 

- npjucoro 

THirb . . . 630 l? 

- c^opa . . . 1794 

ycTasoBRa sa 

BOJXOdKenie - 689 j 

- »B6RTpHHe- 

ckIb . . 1908a 

- BBOKTpBMe- 

CTBa <]>H3io- 
BomecidBl9Bn 
A^ficTByioxi^aB 
BOJlH'UIBa 
HanpjracefllHl&f 

- A^BHa bc- 

xpu . . 1064J 

- icacca . . . 44ii 

- - ash aanoji- 

hohIb ptmfr 
TOK*b ... Ml* 

- aanoJiBiuo- 
n^aiip^mer- 
xy . . . . 69J 

- noBepxHocTb 

KBTOAH . . 2* 

- - Mar bbtH aro 

nojiioca . 12965 

- - noaioca . . 277.* 

- - yrjLR . . . 19> 

- peau^Lif n*&- 

bh . . . . 190j 

- cnjia nepeM'ba 

saro TOKa . 19 U 

- CRJia BBeKTPO- 

ABHMcyniaji 814 
-m©e xceji*b30.90SJ 

- BHaBOHie sa- 

npamoBiji . I 6 O 2 

- - eMJUiTOBalHQJO 




1907 


.I'fcftCTByiOKUec 

J^iificTByiom** 
SKAHenie chjzu 

•JieXTpOABH- 

atcyu^eK . 1882.7 

- none .... 179a 

- conpomane- 

sde .... 14600 

- c^Heide jut 

6e jlh . . . 770s 
-cepAe'iinncft86&2 

-m©fl Mac CHI 

M&inaA&nie . 80il 

- 8anojmji toii^eS 
jux’bTKy pimeT- 
kh, xycoKT. . 60LA 

- - f MEIDMUa JVUX 

m&ckh - . 82J0 
—, — Hauece- 

Hia . . . 88a 

- - f M'&CHjibHan m&- 

mHHa juia npo- 
MasoACTBa- . 8200 

- oTnaaaHfe . 70 a 


A’bfioTBytomeff 

xaccia, noTepn 
pa6oTocnoco6* 
hocth y - . 46o 

-ntfe aMnepBHT- 
KH ... .488.7 
-miff asTOxaTH* 
MOCKH BJUKJIIO* 
HaTeju. . . . 6898 

- aKKyxyjui- 

TOpT. . . . 84a 

- xaTeplajTZ* . 4663 

- noncpe«nujft 

paap'bai. cep* 
AeMHUtca . 2022 

- cnoff nepeKH* 

ch CBHima 44J2 

- TOicaMH <t>yxo 

TopxasT. . 498a 
-myw xaccy 

□pHrOTOBHTb 889 
aTb BU6M* 

KH .... 406.7 


^'knaTb otbAt* 
Bueuie . . 1428 

- ciuieTeHie no a* 

BORHaro nope* 

Koro xa6ejui 861B 

^’bjxeuie rpaayc- 

noe TepMO- 
MOTpa . . . 497a 

- paBnoM'fepnoe 6883 

- nojiiocHoe . 877a 

- niKajTfii . . . 687J 

- HpMa .... 455.7 
AiuieHixxH, 

AHCKT> ct» - 687.7 
Kpyrt ci» - . 687.7 

- cua6neeHnufl 6873 

- l^HUHHAp'b ct»-662a 
A’BjieHHuff Ha 

cto H&CTeff 688s 

cnfera . . . 966 b 
/^*knnTeju» na- 
npHxceHiii . 229 b 


K. 


KmneTCKaji 
xnonnaTaa 
6yvara . 86804 
f£AHitHi{a . . 1246a 

- a6coJi toman 12482 

- caxoHHAyK- 

i*iM . . . 1268S 

-ciLnu Toxa 1259b 

-aneKTpo* 

ABMMcymoff 1261 b 

- BTh X KHJIO* 

Barra . . 208io 

- rjihhli . . 1247ai 

- aaaacu&n . . 7173 

- KOJlH'ieCTBa 

9JieKTpH<ie* 

CTaa . . 1256b 

- ManiJimian . 708.7 

- MOUIHOCTU . 158b 

- M’bpai MeiKAy- 

HapoAuan 1246b 

- uanpjittceHbi 149 a 

- o0paa4OB&H 

Bio ji jib ruia- 
THHOBan . 97816 

- o6i*exa . . 290B 

- ocB'bmeniji . 975 b 

- nJiomaAH . 124&8 

- noBepx- 

MOCTb . . 12787 

- noTOHAiana 1261.7 

- npoAOJiHCHTejia* 

hocth paaro- 
BOpOBT» . 1161B 

- npOHBBOAH- 

TCJibnocTH . 168B 


Eahhhu& pa6o- 
1 TI4 . . . 1251.U 1 
! - chji hi . . 1251.10 
! - - CB-Iyra . . 972 b 

- - Tona . . 1259 b 
>' - CnMenca . 1268 b 
. - conpoTHBjieifin 

a6ojitoTn&A 1208L7 
, - Tonna . . 1253oi 
j - TcnjiOTta . 125811 j 
i - yAlnnanaro 1 

conpoTHBjie- 

I hIh . . . 1964a 

- 4>OTOMCTpn* 

i Mec Kan . . 9789 

- ajicKTptnic- 

! cican pa- 

1 6otlj . . 1265B | 

i - d.TOKTpoAHna- 
I MHMCCK&H 1261.4 

-iiy noBepx- 

hocth, Aaanc- ! 
u ie Ha - . . 485 b 
| chjiobbb Tpy6- 
ica npHBJi* 


EnceroABHin Mar- 
RHT1IUA H8* | 

M'feneidn . 13082 1 
- - KOJio6anU 18082 | 


n poll a bo a- 
uan . . 


teh sa - . . 1713 : 
-A'b, xarHHT* j 

KLiff nojiioca 
paBHHifl - . 168s 
EAHnuMiian ch- 
.ioBan Tpy6- 


1246b 


Ka . . . , 
EnceroAiuaff 

npoAGHTT. 

norameHiit 
-nun xarHHT* 
hur Bapia- 
UiH . . . 


1712 


711.7 


18082 


E>Ki»-Tpaiic<|>op- 
MftTopi, . . 230.7 
Ejiosoe Acpeoo 3682 

Eni.. 3682 

Emkocth bcjih- 
MHiia . . 1180 b 

- aanac'a . . . 68.7 

- u caMOHHAyK- 

1^£ C06AHH0* 

Hie napaji- 
.lejibHoo . 191.1 

-nocji'fe- 

AoBaTCJibHoe 1912 

- HaOuToirb . 68 b 

- HaM'fapeiilfi, 

npifflopi. 

JVW - . . 1285.10 j 

- HcnuTauie . 6821 

- Koeifxjm- 

itfeHrb . . 188.4! 

- narpy 3 Ka . 12884 | 

- n a agH ie . . 6*4 : 

- noTepH . . . 68 b 

- cooy;ui coiipo- | 

THBJieuie 118831 

- peaKuiii . . 191 b j 
tokt. ott. - . 188B 

- yMciiMiieide 68 b* 

XttpaKTCpHCTH- ! 
MecK an KpH- { 
Ban - . . . 68B | 

Emkocthoo co- j 

lipOTHB.ie- 1 

Hie . . . 1264 b 


Emkocti. 

A'bjnrrejib 06 * 
miff • . . 28810 
A'bno icaOenb* 
hoc .... 768b 

- T 6 Jie$ouKoe 1114 b 
A&J nejib xar- 

HHTBJblff 128900 
-Hoe reejrbao 262B 
-HocTb xaru- 
To-onTHMe- 
ckbji . . . 12902 

muff KHCJXO* 

poA> . • 185901 
AsJiaiuv 6 uctpo* 
A'bffcTByio* 
miff T6JX0- 
rpft^i . 1029 b 
^ toCejTb cm. 8 a- 
Kp-bni 

^ioJImt. . . 1248.4 

- KBRApaT- 

nutt . . 124803 

- KytiHMecKiff 1249 b 


EXKOCTKUff rpo- 
mootboab . 5722 
Emkoctb . . . 18 62 

- a6cojitoman 67 ao 

- aKKyMyjLHTopa673 

- aTOMH&n 128800 

- 6 an oka. 1068b 

- BoaOyAHTejin 10572 

- so»AynxHaro 

upouoah 1081b 

- rapaHTHpoBan- 

lian .... 67 b 

- AByxb koh- 

AejiTpHMe- 
ckhxi na¬ 
me kt. mapo- 
Boff no- 
BCpXIIOCTH 12882 
-- un.THApoBi. na 
o6m°ff OCH 19882 

- A^ffcraHTCJib- 

uan . ... 38B 

- VKHAKOCTlf 1282.11 

- sapnAB . • . 75.1 

- HHAyKTif Biian 191B 

- HnAyKAioii- 

11 an .... 191 b 

- Ka6ejm . . . 7383 

- - aap hah an . 783 b 

- - HHAyKTHB* 

nan .... 783.1 

- KoueMHan a-^h 

UPOCTUXI* 
BOBAymuHixi* 
npoBOAOBA> 1078.1 

- KOHAOHCaTO- 

pa . . . 1285.0 

- Koxepepa . I072.r, 

120* 
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Emkocti. 


/Ke.rfc3iiMit 


Emkoctb, mtho- 
senH&A . 1283L5 

- HRCumeirifl . 181 j 

- OCT&TOHHRX . 68.1 

- Q0A68HRH . 673 

- HOJiJiptfaai^iH 11903 

- no Tony . . 883 

- no aneprlu . 833 

- npir aapxAK'k 76J 


ExKOCTb pRBHO- 
jrfettcTuyio- 
max . . 1069.4 

- paapHAiiax . 792 

- cn a ran> max . 673 

- corjiacRo npeBo.- 

KypanTy . 673 

- COCTRBAAIO- 

WfiM . . . 673 


EXKOCTb CTRH‘ 

I^in . . . 11593 

- TOKU .... 383 

- YjviwibiiaH . 67.12 

- mapa . . . 1283.1 

- »JieicTpo;uuia- 

MHHecKAX 12663 

- BJIOKTpOCTaTH- ! 

uecKax . 12573 


Emkocth BAe- 

MOHTA . . . 8!L* 

EcTciTBeiman 

Txra . . . 111.' 
“iroc oxjiavkac- 
nie . . . . 2 &a 
-HLiii rpa$RTT.4&: 

- MamRTH3X*1» ljfti 

- xarunn. . . 159.4 


ft. 


✓KajioBHiii.e . 712.7 
yK&xeua CB , ima9792 
JK&HAyca ffyro- 
brx Aasrna 9S8J 
JKaponofi Tpy- 

6oft, K0T6AT. 

CT. - ... 108.1 

- - BO All H- 

ctoM - . . . 106*4 

- - o^noil - 1083 

‘BUMS -&MH, - - 
Asyaix - . . 1063 
yKapT. C'fcjio- 

KajxHJii>nLxtt 9803 

- roapoxHufi . 895*4 
yKryn* A**ofl- 

Hofi .... 7423 

- xcoA’taHbifl 

roAtiif . . 8563 

- . • 7423 

- npoBoxo'rRhitt 

7423, 8283 
yfvARTb . . 1004.6 
yKejiotiaMH, no- 

JIfOC*l> CT* K0“ 

co pacuojio- 
vKeHHLi vn - 459.4 
— npo«ojib- 
HblMH - . . 4593 
-6 obt» npop-haa- 


Mie .... 4063 
-Gold. 6 jioka . 448.4 

- OokoboH . . 7973 

- BLiTOueuntiif 406 J 

- H30JiXTopa . 7973 

- - roJioBKn . 7973 

- - wefiicn . . 797.1 

- uiKJiBa . . . 448.4 


✓KeAoGnaTax pc»B- 
Kft ^JIB ^ByX’b 
npoBo^oBT. Ae- 
pcBXHiiax . 877.7 

-oAiioro npo- 

boab . . . 8773 

- coeAiunno/ib- 

ua h My<j>TR 8792 
-roo vbcjrhao . 3472 
-tuB . . . . 407.7 

- (»JIOK'b KR“ 

hrtobt. . . 4483 

- Anoirb yrojn.- 

HLiri . . Ill 13 


/Kc.tuOhhtliB ah- 
AiuiApT. 4>a]>- 
(J)OpOBLiH . 587.7 

- 1I1KHBT. A-™ 

krii&tobt. . 4483 
JRoAoGt. JIA-H 

6aHAaxv& . 419.4 

- - Ka6ejieB . 829.7 
yKejiTan <5yxa- 

ra . . . 358.18 

- . . . 36oJ 

- co Jib . . . 1214.7 

^KeJiiiaa. boa- 

niicTaro co- 
cyAi. . . . 4683 

- srkm ci> . . . 57.4 

-C'fepHOKH- 

cjirx . . 1216.4 

- - n axxiaKa 

C/bplIOKHC- 

jiaa . . . 12163 

- H M'bAH pnc- 

npcAiuieiiie 
aieoiioMHqe- 
CKoe . . . 2583 

- KonaitHaro 

xopnyc'b . 454.7 

- KponniTciim. 

9563 

-OCTOBT. . . 454.7 

-CTHIIHHA . 454.7 

- AlICTOBOCO B*b- 

Iiei|b . . . 4543 

-JUICK’b AAJI 

XKOpX . . 411*6 
tfvcji’baa, ahcto- 
uoro koam\o4543 

- KosKyxi. .6112 

- - Jillt’Tb . . 848.4 

-oOoAUHKA . 6112 

-IlOKpumKA 6112 

- nojioca . . 293 

- MOJieicyjia . 180.1 

- MKi Karo onii.i- 

kh . . . 10742 

- cep;i«*i- 

liiiKT* 651 JO, 457.7 

- liacuiAeHie . 181.4 

- oKHCb . . 1199.7 

- iio.nocoBOro 

oooBxa . . 0122 

- - CK*o 6a . . 6122 


yKejrfeaa kioaoco- 
Boro, XOMyTTi 
H3T. - . . . -6122 
npH6opi> aax 
H cntiTaHlx-4983 

-JIHCTO- 

Boro - . . . 6853 

- pasx’bpu . . 2613 

- conpoTRBJieuie 

warHHTKoe 1803 

- cocTonnio 6ea- 

A'kxTexb- 

ii oe . . . 12953 

- - HeA'kirrejib- 

noe .... 15.li 

- naccHBuoe l&Ji 

- yrAOBoro pa- 

Ma . . . 610J0 

- hrctha®- . . 180.1 

./Rcx'hancTO-cH- 

irepoAHCTLiii 
Kajiiit . . 1214.7 
-ilianucThiH - 1214.7 
✓Kejrkaiiaro cep- 
AC’IHnKH iio- 
nepxnucTb 46JU 
-nan 6poiiR . 5843 

- li:ini]>b . . . 573 

- liMKp'bllR MOOTII* 

Kosax . . 800.4 

- ACIITR . . . 7663 

- o6ohmr . . . 423.4 

- oKajiHiia 673, 8813 

- nOACTRBKR AJLH 

llilOJIRTO- 
pom. . . . 6132 

- nojioca . . . 7663 

- npo bo ao Ka . 7413 

- - mi trx . . 7643 

-RXJHTeJlb- 

uax .... 8183 

- - rajtbB&RH- 

BirpOBRHH&R 741.4 

- - oAHHKOBan- 

nan .... 741.4 

- peaiina . . . 778J 

- Tpy6(K^a 6 cbt» 

H30AUpyB)lA c *W 
no AKA aAKli 8693 

- n» HBOAifpyio- 
moH o6iiimb- 

K«>ii . . . Mnu 


>Kejrb3Hax Tpy- 
6 kB <T1» U30AH- 

pyiom^B noA* 
kjirakoB . . 866.: 

- mAjrnxa . . 798J 
HCcA^aROAopoac' 

naro tcac* 
rpa<}>a Jinnix 

1840.4 

- naxcHrna.TH- 

8 &aIh . . 1848JI 

-KOAOKOAb- 

RRA . . . 1849l: 

-IlblB ~Hhifi 3BO- 
nofd> . . 1049 j 

- - KOAOKOJTb 104?J 

- - npnCopT* 1841’ 

- TeAcrpaiJ)'!. . 995: 

yKoAiiBHofl .nen- 

TKI, CCPA^H- 

ixnirb ii37> - 4123 

- -. cnnpajib - 411.: 

- nOAOCbl, -- 411.7 

- npOBOAOKH. CDH- 

pHAb R8T* - 764:» 

- 060AOMKOH, 

C7» - ... 401? 

-no© nepcKpu- 
Tio llpCAtV 
xpanmcAb- 
1100 aax kr- 
6eAefi . . . 88K: 
-HO‘HIIKKeAO- 
Bbiit aKKy- 
MyxJiTopi. 671 

- -UHHKOBl.lfi 

Bxexeim. Kvif 
-lti.ie kbxc 41.1 . 57~ 

- AiicTbi ycTy- 

liaxii par* 
IlOARCRTb 411.1*' 
-Ubiii roAuii 

wry-ri. . . 8563 

- iiponoAHHK"b 
MaccnBHuB 806.4 

- aaKp^uT, . . 863.! 

- Kay«iyicT> . . 776.1 

- KOVKyxT. . . 799-" 

- xynopoch 1216*4 

- OCTOBT. . . 610i» 

- IlOh’pOTCI* . . 799L t ' 

- pncTnopi. . 120fu 



Hforfc aHhift 

>K©jrbaHwfl cep- 
Ae*iiuiKT> Tpanc- 
$opx&Topa 
KOxtueBoft . 4623 

- yroxbiniKT. 100(12 

- UIKHBT. . . 446.7 

- ajiexeurL . . 16a 
-nurh XMCTOBT., 

conpoTnBJie- 
nie H3i> - . 680.4 
—. CTftHoin*jviJi 
pfeaKlf - . . ©83 
-hjtkt» ManiBT- 

nuH . . . 160.4 
/K^jrbso . . . 842.7 

- 6eccexepon- 

CKoe . . . 3444 

- 6ojiTonoe . . 8463 

- 6pycKOBoe . 84412 

- BAJIblJOBAB- 

Hoe . . . 840.1 

- BoJiHRCToe 847.li 

- ^By raspoBoe 847.1 

- ,%jlr Kopuy- 

COBT* . . . 4644 

-OCTOBOBT. . 4544 

- no^B^rKH 843 j 

- - cTannn h . 4644 

- ;vkttcTnyK>- 

mee . . . 2823 

- ^,'l»HTe. T ibKoo 2823 

- 5Ke.no6*iaToe 8473 

- acTOBoe . . 847.3 

- KBacvpamoe 846.4 

- KOBAHHoe . 344.4 

- KOBKoe . . 8444 

- Kopo6*iaToe . 8474 

- KopUTHoe . 3474 

- KOTejibiioe . 8474 

- Kpyrxoe . . 8484 

- KyaiteMiioo . 8444 

- xiictobop . . 847.4 

- bijiixhhxph- 
noe ua .ipewr- 
noMi> yrxii 8483 

- ro<)ipiip<>Baii- 

noe . . 847.10 

- ^laAiniaMo- 
araiuHH i* . B48j 

- jiiiToe . . 3474 

- - 3>'5Kt»Hoe . 847.7 

- - npo;;Kii»B- 

BJioniioe . 848.1 

- pa +xe ii hoc 347.10 

- jy’kmeT'ia- 

Toe .... 348a 

- toxctop . 8474 

- tohkop . . 847j* 

- .itt roe . . . 344.7 

- MapTeitOBrKoe34o4 

- MxrKoo . . . 8437 

- ofipyTHoe . 846.7 

- nxooicoe . . 846 jB 

- nojiocoBoe . 98.4 
noTOK k xarnur- 
Huti nepea i. -1744 
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vKexiwio npoKaT- 
aoe .... 846a 

- npyTKOBO© . 8463 

- nyAXHiirosoe 8444 


- poTopa . . 

- cHapo'iuoe 

- copTOBoe . 

- C'bpHHCTOO 

- TaspoBoe 


. 4114 
. 8444 
. 8464 
12127 
846.10 


to m aero bc Koe346a 


j - yrxoBoe . . 8464 
• - 4>*u-ofuroe . 8464 
‘ - uiBexopHoe . 3473 
1 - weeTiirpaif- 
! no© . . . 8484 

- in if H hop . . 3467 
. - XKopx . . . 411.4 
, - U-o6paaiioe . 847.2 
I - Z-oOpasiioe . 8474 
! -aoMi. 8aaKiiy- 

tuH . . . 4024 

- - noJiHxrb . 6074 
: -ail, HHAyKUiB 

bt. - ... 1734 

IIOTPpH B I. - 2004 
-, - bt. ao6a- 

BOM1ILIX - .291.7 

- o^mix bt. -2014 
-.-noxm.ix BT.-2014 

-pi. lOMiipeuie 
BT. "... 400.4 

- uojin'rinin 

JTH - ... 4664 

- poTopa. iiotp- 

1 pw bt. - . 290.11 

- cTHTopa, no- 

TCpH BT» - . 201.1 

- XKOpX, IIOTe- 

pn bt. - . 290.10 

>Kpoa i. nr. 4 >hj>- 
4>op*b . . . *<ril4 
Hvppth . iio-xc- 
ii in p. i ;uh 
p-fe iKH - . . 888.1 

JKpptkbh pp ii r- 
rOllOBPKAX 
TpytiKii 12374, i 
-woe cop;pt- 

iipiiip . . . 4604 
>Kppti. fiivxAX 347.7 

- axx iraroTo- 

Bxoiiix p-bmo- 
tokt. . . . 60.4 

- M'b.UlliH . . 354.4 

- HpO;l,LIpXlkTCII- 

HHJ1 .... 848.1 

- pinneT’iaTax 348j 

50.4 

- 'ippuax . . . 3474 
-txiiax ;iy>KKa 8421 

- XOlITft . . . 294 

- npiw>xpaiiH- 

tpxi.iiah 
K puuiKa . 8074 
-ifoil -iii.tM kox- 
ijakt. . . . 8074 


>KecTJLHoli a6a- 
Hcypb . . . 9617 
sKMCeHIl&Jf U3- 

BOCTb . . 1211.4 

I >KHBim chxa . 2469 

H\HBOTROe ftXOK- 
! TpilHeCTBO 18061 
I -II 1.1 S MarHH- 
! T1I3MT. . . 12864 

j - nepraaeiiri. 8693 
i /Khakbx exaa- 


Ka 


. 448.4 


i mee nemo- | 

ptbo . . . 774.4; 

- POlipOTII 11“ | 

i .neHip . . . 6767 . 

! - toii.thbo 110.12 

-K*iH rpOMOOT* 

bo;vl . . . 6723 

- MftrepiRXT. 

nao.THpyiomltf I 
7714 

> — ropionitt 110.12 

- npepbiBaTP.Tk 

IIHPBMATH- 

Meckiff 12833 

- iipimoff . . 8254 

- ppocThTb . . 579.7 ! 

- iiycKOBoit . 693L7 

- yciioKOHTe.TK 6443 j 

, - BJiPMoirrb 13 

/Khakopth 6M* I 

KOCTb . . 128241, 
-, ycnoKOPiiie | 

bt.- . . . . 6444 

-cthmM iipepw- 
BaTpJib imeB- 
MATHMePKifi 

12883 

- yrnoKOHTP.Tb 6444 
/Khakocth 

HBIUTl.rMMII- 
pyiouptx . 12.1 

- 1 'M.TI.nHllR'fP- 

P KJiX . . 18124 

- A-TB APKHIIHpO- 

Baiiiit . . 1201.4 

- iiuHkk . . 073 

- (TiaiikTi . . 073 

- HJO.TBpyio 

u^ax . . . 771s 

- CopTyMHBHlO- 

n;ax . . . 12i 

- ajieKTpiiMe- 

PKax . . . 13123 

-TMO fiATapPIO 

1IHIIO.THH1 I. 1004 
rpoMPOTBOAb ( 

cr* . . . . 5724 

- TopMaavPHio 607> 
yKH3HH, onar- 

nopn. AJiR -6124 
Hviraiib, no- 
nr>!TKa npif‘ 
BPOTH BT» - 5074 


/KypHaJiw 

>Khxb aafiecTO* 
sax .... 263 

- 6poiiHpoBaii- 

aax .... 8504 
nAyu^aR h i. 
IlRTpOltT. . 9614 

-B*l. liaTpOKT. 

ABoiiimx . . Ottlx 

- Ka6p.TR 770.7, 328.4 

- noABiicnax . 8604 

- ct. praniio- 

IIOH K30.TR- 
nipil . . . 8504 

✓Kh.th COPA1I- 

iieiiie . . . 8413 

- rnxeTPiiie . 8413 
>Kii.u.i mi. eer- 

MeiiTooOpaa- 
Mivix i. npono- 
.tokt. . . . 7704 

- mp rajr.Tii'io- 

ckix . . . 871.1 

- BKCHeilTpH- 

MOCKOP IIOXO- 
Rceiiie Hb 
Haoxxuiii . 711? 

/Kiipiioo II XT HO 

976.10 

-hliH iiaxoMb 
TBPpAan> fjiaji- 
f^opa . . . 7814 

- if.io.Tfluloii- 

nuft wbtp- 
piaxT. . . . 8574 
yKHponniTb . . 788.7 

- KHTftttrkiii . 7834 
>KifpoMeTpT. . 4884 
>KnpOPTBTlf- 

mpckop Ai*ii- 
(•TBie XKopx4ii4.il 

HvHpT» PMH30»I- 

hmH . . . . 443> 

/KyvKVKHiiie a>'“ 

rnnoH xhm- 
iii»i . . . 024.10 

- upoHOAOBb . 8224 

- BXPKTpOXHTH- 

MPCKOO 18514 
>KyVKVKHT!» . . 4724 

/Kyxi.ona M(>- 
Taxxa f 11 py- 
VKinia lu i. - 404 

- paxa iiax. - 614 

- pisUlPTKR 

iia'h - . . . 503 

- -, p-huieTKA 

MPXKOKxilT- 
*iaTrtX KO.lCM- 
, II1IKO||()0<>PA.1- 

IIAX H.T1. - . 61.1 

; - -.HUAHKT. 1I3T* - 87.7 
j - MPTAXXT. . . 874 

HvypHAXT. IIO- 
j BpexcAeuili 13484 

-XI.1 TPXH H*IP- 

cKie . . 1820.1 
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3«6p«eitBaiifl 
Toiuixsaon 
pyKH, TOOK! 

RJLft - . . . 1114 
3»6irftioi^ee 

xanpjmceHle 190.7 
-miX tokt. . . 190L6 
3aseA«nie run* 

BAHOnJiaCTH- 

H6CK0© . 11918 

3ab©cth npy- 
Mcnny . . . 9614 
3aBMUTHTi> . . 644J 
SaBHunnsaTb . 6444 
3 xbbtkob*i> npy- 

3KHnbI HHCAO 6412 
3&BOpTb CM. 

dasecTB 
3 aboak* npy- 
NCIIU 10104 
3asoABaji rap* 

1081a 

- npyxcBBa . 10102 

- pynica . . 1010 a 
3aBOAHoro 6apa6a- 

saBCKpuiie 1011 b 

- - oca . . . 1011a 

- - ciurrie . 10112 

-ho ft 6apa6aBi> 

10104 

- - naA'fcTb cho- 

Ba . . . 10112 

- YtpyHCBBU 

paaBepTbiaa- 
Hle . . . 101 Oat 

- - cxasica . 1012a 
3aBOAon> aKKy- 

MyjIJITOp- 
Huxi., npa- 
BHJia jvw - 80s 
3aBOA*i> -nufl 79B 

- KatiejibHutt . 708B 

- 'laCOBl, 8A6K- 

Tpinecicifl 10492 

- D.lCKTpOTeXBB- 

'iecieiO 1328.7 
-A*k, HcnuTaHle 
Ha - ... 484.7 

3aB'b;iyK*miX 

TexiLHHecKoif 
naoTbio . . 718a 
3aB*bAUBauio 

nocTpoUKofl710j6 

- TCXIlH'XeCKofl 

HacTi>H> . . 7182 
3armicoBani© 

H80 JIHTOpo B1.8167 
3aruncoBaTb 

Tpy6icfl . . 8914 
3arnymaK>ixiee 
A'fcXcTBie no* 
aiocobt, . 


3arjxymaioiA©© 
conpOTBBJie* 

Ble .... 
3arjiymoHHkill 
MHKpO(|»OBT. 

11094 

3arjiymeBie . 8042 
3aroTOBJieHnaj( 
■asecTica . 887 b 
3arpBaH6Bie 

khcaotu . 61ao 
3aAepaKBBaio- 
xnaji o6mot- 
va pejxa 11602 

- npyxcBBa . 1011 a 

- CHJia .... 180.4 
-n;eo koaoco . 0402 

- npHcnoco6jn©- 

nie .... 0464 
-mil! ay6eivb . 040a 

- MeXHHH3Ml, . 6484 

- - canoA*fefl“ 

cTByioiniJ! 548al 
! - pun an, 046ao 
i - nrrn(|>rf> . . 040B 
| 3aAepxcica 640#, 046 a 

- yxaaaTejui . 0466 
i 3 aah 1X BucTym, 

| nojiiocnaro 
I OaiuMaxa . 208.7 

I-UaKOHCH* 

! HMKa . . . 9687 

- Kpali iioaio- 

ca .... 4006 
1 -Min coo AH HO u. 0104 
1 -HJUt OOeAHHH- 
T«jibnaH npo- 
Bojroica . 811ao 

- cTopona 811a, 0103 

- - peMiiH . . 4444 
3aAyBaui© mc- 

Kpu . . . 668.7 

3rai> . 8184, 0103 
3ajvknamioe co- 
npoTHB-ie- 
Hie . . . 18892 

-nufi .... 8164 
3 aa’6ak& Komie- 
Ban Katiejib- 
hm . . . 8424 

- xeTajiJiHHe- 

ck&h . . . 8424 

- - peaMuoBaji 842.7 

3aA r ^jiaTb Tpy6- 

kh ajxh npo- 
BOAOBl, Bl, 
KaMeHHyio 
KJiaAicy . . 8902 
3aA’6jibiBaTb cm. 
SaA’bnaTb 

3&ein» .... 710s 

- oyOABiHiiX 710ao 


3aepmeHHuA 
xpion au 
B sojurropa 818 b 

- XBOCTT. B60JLB* 

Topaaro 
Kpioiea . . 818L7 
3axceHb . . . 971a 
3a>KHraT6JD» 

Ahb cnrap-b 
SJieicTpBve* 
cirift . . . 18644 

- A^flcTByiomlfi 

nepioABMe- 
ckb .... 9867 

- HCKpOBofi . 9864 

- KajiHJibHbifl 9866 

- cejienoBbifl 11794 

- CT, KAAHAbBOX 

cnHpajtbio 18646 

- BJieKTpHH©- 

ciciA . . 18674 
3axcBraTb . . 971a 
3aacBMaMB, 

6 ojm ci» - 408B 
Aocica ci, - 11884 
i 3attcBMH&Ji Aocna 
| ur.M, 86&10 

1 - - ajih njias- 

| kb xi, njia- 

| cthht, . . 800a 

j - o 6 oAm& . . . 807a 
I - nJiacTBua . 4224 
! - - mcTKOAep- 

&KaT 6 JIJK . . 481.7 
i - noBepxHOCTb 6602 
■ - cKo 6 a . . . 817a 
nacTb . . . 4684 
ho© KOAbiju . 4224 
noli aocku rfe- 
jio .... 468a 
xoMyrb . . 807a 
' -1IU It BHBT*b 6422, 

I 660a 

1 - - a.14 CO©AH- 

j hchIji npono* 
AOBT, . . . 684.7 
, - BKJiaAbim*b 

B^OTKOAepxca- 
tcah . . . 48L7 

- H60AHTOpl» . 7962 
j - corMOHTb . 4224 
I BaaKHMOBi, sa- 

Kp'feiuieHie 4694; 
| - BSOJiHi;iH . . 408.7 
i -, uanpHHceBie 

y - 82a l, 149111 1 

, - napa .... 600 b ! 
j - paenoAoace- 

nie .... 4094, 
! - yKp^xuxenie 4094: 
13a3KBMOM*b, po* 1 
AHtTb Cl» - 0162 


3aaKHM*b 90.7, 1021b 

- 6aTapeflMuff KOi 

- - am nposo* 

aon 2 -x*b 6: 
-4 -Xb . 6? 

- - Kp©cToo6paa- 

buS . . . fu 

- BosOyABTCAJi 6844 

- BTOpmiMblfi . 4602 

- BU BO AH nfi . 86U 

- BUKJIM'ia* 

T6JSJI . . . 640* 

- rnaBHufi . . 6843 

- aboBhoJK . 8ti_v 

101*vt 

- ajih xneToirb 481a 

- - AByXCTOpOH- 

HHX*0 OTB*6t* 
BJieBiB . . 86(U 

- - KaOejiefl . 848a 

- - HHaicaro sa- 

irpjDKeHiJi . 86Ta 

- - OAHOCTOPOM- 

HBTO OTB’fcT* 
bachLiv . . 86*3 

- - COeAHHeHiB 

npOBOAOBHb 8&s 

- - yKpfcnAe- 

nin .... 8602 

- - maypoBuxi 

npoBOAOBi, 867a 

- - AyroBofl ABM* 

nu .... 9482 

- scmaaboM . 907a 

- acMBof . . . 907a 

- HSOAHpyio- 

lAifi . . . . 97*a 

- HcnuTaTeju,- 

uu it . . . 660s 

- Ka6cAbHufi 46011 

- XATyiHKH BACK* 

TpoMarHBTa, 
kohchhuX 8884 

- KOHcyxa . 897a* 

- KOHTpOAb- 

HUfl . . . 6601 

- kopo6km . 617a* 

- Kopnyca . 687a* 

- xoxepepa . 10724 

- AaTyBHufl . 8607 

- xamiHU . . 4684 

- Ha H»OJLHTOP'fe8674 

- OTB^TBBTOAb- 

huX . . . 8664 

- - aboXhoA . 8164 

- - npocToX . 866a 

- OTpHAaTCAfr- 

HuX ... 66 

- nepBBHHuX 469a 

- DOAOMCMTCAb* 

huX ... Kb 

- hoaiochuX , 68 




Sancton. 


1911 


SamtHyrafl 


3awnxT. boaioc- 

HUfi K0B6H- 

HLlfl . ... 64 

- xxpyaKHinnjfi 6502 

- p*cnopHbift 6117 

- CO©AHHBT6Ab- 

euI . . 46820 

- *^ui ka6©aa 
rpoMooTBO^a Mil 

- juui npoBo- 

JIOKT. 2 “XT. 17 

-4 -X*B . 18 

-HaojurpoB&H- 

Bbifi . . . 611ft 

- <rz» BHHTOXT. 6Ll 
-6&p&mieo- 

buxi . . . 867.2 

- - KpujiaTKoil 867:2 

- yroAbButt . 172 

- yHHBepcajib- 

huI . . . 867.7 

- 4>ap$opoBbifi 

6116, 877J 

- - ABoShoK . 8674 

- - ha pacnpejd- 

JlHT©JIbH0fl 

niHirfc . . . 866LS 

- mnypoBoS . 9614 

- nrrencejLb- 

buI . . . 8674 

- XHTUlCOBUff . 8674 

- xnyBTOBuJ! . 468ft 

- BXexeBTHLlft 14 

- ah^hka . . 69720 

3aaexA©HiA, 

yaejrb hahpa- 
aKABifi B08HH- 
xmti n ut¬ 
eri - . . 10874 
3a8eXA©BHAA 
o6kaaaka 

KOHAOHCA- 

Topa . . 1281ft 
-Kbifi BOBAym- 
Hbll npOBOAB 
xoa66a©tca 

V*. V*. *U wm- 

HU . . . 10622 
-HUXT. Outb . 8717 
3aa©XAHTb . . 8784 

-JlBKOn^AH SJ1A- 

CTHHA . . . 6702 
-utffl npoBOAT. 670ft, 

7284 

3aaopT» 4816, 4064 

- 6okobo9 . 18824 

- CTUKOBOfi . 462ft 
3&HM0KABei;i» 71021 
3aHBCTBOBAHie 727.7 

- ©jieicTpH'ie- 

CKofl SHQpriH 727.7 

3aBAanAji Teoxe- 

rpAMMA . 18484 
Sabaaka Bjxex- 
tpbh©ckaa 186614 
8aKAX©m’fcjnxf 876ft 


3axhc& aBcejrlaa 672 

- - rhpBOKHC- 

aaa. . . 12162 

-H AXXia- 

KA . . . 1216ft 

- ko6ajh>ta clip- 

HOKHCAAA 12172 

-h axxia- 

KA . . . 1217ft 

- - yrjieKHO- 

AAA . . . 12117 

- bbkkoaa yrare- 

KHCAAA . 12164 

- - CfepHORBC- 

AAA . . . 12172 

-b axxla- 

, ka . . . 12174 
: “ PTyTH A30TBO* 
KBCAAA . 12182 
j 3aSJlAAUBATb 

kaxhoxt. . 467.7 
3axjxenATb . . 886ft 
3 aka©iika . . 8819 

-KH rOAOBKA .8862 

- AlaxeTpT. . 896.10 

- tojuahha . 88620 
3AmzenoHHoe 

coeAHneHie 8818 

- - no cnoco6y 

ro^MAHA . 8244 
SaicjieiuiBAHle 8816 
3aicjienuBATb 886ft 
3aicjijrHKBATb 40821 
3aicjiHiurrb . 40621 
Saxon HAT* 4 
Ala .... 1814 

- Kapuepa . 1472 

- o coopyxceHlB 

merpaf- 
sun AB- 
Bit . . . 10482 

- Ova .... 1416 

- OCBOBHoff . 286ft 

- otkaob©b1a . 6814 

- npejiox- 

a©b1x . . 18602 

- pbaa babpa- 

Bceslfi . . Is 

- CAMOBBATK- 

iOb . . . .1884 

- coxpaBeBifi 

aaeprlB . 18174 

- TpOHlA . . . 291ft 
3aKpAHBA BKAAr 

Auma . . . 4864 
3aiepLiTAH 6po- 
bji . . . . 7064 

- Anaxova- 

huha . . . 2124 

- b©taa . . 1811? 

- BpOKAAAKA hbo- 

axpyioiiptt% 
Tpy6(oK>b . 8684 
SaxpiJTufl . 10602 

- repxeme- 

CKB .... 6642 


3akputlxJI abh- 
rareAb . . 2184 

- kahajtb . . 4182 

- THirt .... 4022 

- BAexeHTT. . 882 
“TbIXH KABaAAXB, 

JtKOpb CT* - 4142 
3aKp*liiia 6 oko- 
BAA .... 8004 

- am 6 aBAAxcefi 

aa AKop% . 4194 

- - H30AATO* 

POBT* . . . 8002 

- XOCTHKOBAA 

afcejrfcaiiaA 800.4 
3aKp*lini> . . 8682 

- OyxoBufl . . 8682 

- AM ica 6 ojiefi 8414 

- - XBonoirb . 8684 

- xcejrbaHLitt . 8617 

- BBT. A6UT0H- 

Haro xejiiaa 
c'b 4 &P^opo- 
BUXl POAH- 

kaxb . . . 8642 

- CBHBAOBufl . 8684 

- cnapaAbBLiS 868 ft 

- CTAAbBofi . 8684 
* CTilHoi AM 

KAXABHUXIt 
crkBTb . . 8684 

- CT. KABJ^ATH 8874 
3aicp^nBTb 6 oa- 

taxh . . . 6442 

- bhhtahh . . 6442 

- xeDOABBxeno 6417 
3axp%nA6Ble 

aaaKBXOBi. 4664 

- xATymexT. 41621 

- KAHBOBOQ . 419ft 

- JIAaCTBB'b KOA- 

Aeirropa . 4212 

- paarosopOBT. 

b& da e Hid 11784 

- cerxeHTOBT. 

ko aa e lcropa 4212 

- CBeKTpAAHHii 

CHJTb . . 1297.7 

-CHAOBLIXT. 

ABBifi . . 1267.7 
-Bin npyxcBH&i 84 
och, mTH^rb 
am - . . . 6682 

3AKp'fcnAJtTb cx. 
BAKjdnBTb 

8 axidnBaH raft- 
xa . . . .6422 
3aKyAHCBAJi aax- 

BA AM OCB*l- 

jAcbIjt ca©- 
Bbl .... 9492 
SaKypBBATAAb- 
BBAa 8 A 6 K- 
TpBHeCKAB 18642 
3AJKBBAT1. CM. 
•AAHTb 


3aABBxa aitKyxy- 
AATOpOBT. . 602 

- BKAAAuma 48620 

- H30ARTOPOBT. 

rancoxT. . 8117 

- CBBHAOBUXH 

6‘bAHAAXH 892ft 
-KH,xacca aba-8702 

- X6TAAJTB 

AAA “ . . 12017 

- Xy(|>Tb f COCTaBT, 

AM - . . . 8462 
-,OTBepcrle aba -8444 

- noAinnnHHKOBT., 

X6TAABT. 

ABA - . . 86621 

3ajiBBnaA 

xacca . . . 8703 
3 AAHTb . . . 60ft 

- BKAaAunn. 48821 

- - 6iuiUMTi xe- 

TaJIAOXT. . 4872 

- HaoAHpyiomyio 

TpyOxy aa- 
xaaKofi . . 8619 
3 ajit. annapar- 
Hufi 996ft, 1180ft 

- xamHHuM llln 
3axaaKa boao- 

ynopaaA 788.il 

- bt» naAOH- 

xaxT. . . . 7842 

- am xy$n» . 784.1 

- - coeABHeidJI 7842 

- KAXeHH&A . 6182 

- DAaBicaA . . 7844 

-Kofi AAAHTb BBO- 

AEpyioniyio 
Tpy6xy . . 8924 
3ax6oBH ctoa6t» 72 
3axeAneHle 12602 
3axeAMioB^ee 
P*a 8 . . 11494 
3axepaaBle 186829 
-hIa Texnepa- 
Typa . . 186828 

- -p« bobb- 

aceHie . . 11884 
3aXKByTAA 

6poHA . . 766# 

- ivfenb . . . 141ft 

- - XarBBTBAA 1714 

- XArHBTBAA 

A'lllb BT. 

ATOXil . 12914 

- - ivfcnb xoA©- 

KyAApB&A 1298ft 

- oOxOTXA ABO&- 

BAA . . . 8172 

- - TpotfBAA . 817ft 

- - AKOpA . . 8144 

- - AKOpA OPAK- 

xapnaA . . 817ft 

- nOTAA . . 16117 

- A’&Ilb KOA©- 

OABlft . . 11884 



3axKHyToft 1912 3anHcwBajrifl 

. ; , 

3&MKH7Tofi Mar- 3axu Kanin npH '3&MtiKflTb ko- 3&naa;iuuaion^ee 

mrrnoft ivfenbio, kopotkomt, I potko . . . 1893 KanpjntceRie 1992 
Tpanc<t>opM&- tokt. poto- i- na kopotko© 189ls -mil renepa- 

TOp'b c'i» - . 23lJ pa .... 2663 — KopoTicoe topt. . . . 900j 

-roll iv1hih,bt.- 18103 HCKpa npM - 662.7 peocTarb . 674:8 - Tom» .... 199 j 
-T uft . . . 1050a -iiitf ;ym KupoT- ; - - KopoTKoe co- 3aiULir& . . . 1292 

- vKPjrbJOM'i* .4023 Karo aiioki. 4303 j npoTiiBJienie 5743 - A'kflcTByioinifl 

- - notion. . 0973 - - KopoTKaro - rpknb . . . 1413; nepioAH'ie- 

- nyTbrH.’iOBMX b | KOHTaKTi. .6373 -Kaiouvm a>' ra 6623 i ckh . . . .986.: 

jiHiiift . . . 1713: - KopoTKaro -mifl npoao^T. 03 - huaykeuoh- 

- aneMeirrb 8.4 j nrrencejii. . 639.4 3aM^Ha bbtomh- • nbilf nck'po- 

3ftMKOBuil Ka- |-, - KopoTKaro TmiccKax npe- | Boil . . . 1354/ 

Moiib . . .8343! mt*TKA . .4303 AoxpauHTejib- } - Kanujibiiufi 985/ 

3aMKiiyTh KopoT- -iiin Ayra 928.10 lirjx’b mia- • - c'b ncKpaxa £$5-4 

KO .... 1893 - AyrOBUX7» CTHlTfc . . . 6833 KAJIH.IbHofl 

- ha KopoTKO© 13931 jiaxni», npn- ; — npeAoxpaun- cnirpajibio 1354/ 

- - KopoTKoc peo- cnocotijieule TecibiiLixi, no- - ajieicTpu'ie- 

(•Tarh . . . 6743 ,vifl KopoT- jiocokt. . . 6883! ckUI . . 13542 

-coupons Karo- . . 9423 - M&uiHiiubix'b 3anaciiax abw* 

BJioiiie . .5743 - KopoTKaro ; »incT©ft . .4703. MoxainHiia 207.: 

JaMKiiyTi. BpeuH . . 2693 j 3asrbna n.iu- ! - o Annul; a . . 7173 

intuit* . . . 141.3 1 — AiarpauMB 604.4, cTiurb . . 503.- KftTymKa ajih 
3aMKOM*b, BLiK.no- ,- nepioA'n . 2893 j - npe;u>x pan it- AyroBbixi. 

naTeJib c b - 5243— ne»ib . . 12243 j tc.ih . . .6633 jiAMm* . .940/ 

UiiMoirb . . . 83421 - npcAoxpa- .'koi'knuMocTb 5033 - jiunin . . . 764.1 

- OaiiAaviciibiil 4193 noniiult upo- - m annul a . . 1172 

- a-th KanaTOB'b4482 , TiiB b - . . 5813, oaaifMito . 4062 - njiacTHna . . 49* 

- Ka6c*.ibHMH . 948u» - - TopMaa'b . 4623 \ - mcvka}' oo<h>S 40&2 - npoBOAKa . 764.i 

- KJiiiiioBott . 4193 j - - yKaaaTOJXb ;-mliH . . . . 405.1! - TeJic<{> oh n- 

3 km mn KycoKi. pernrrpM- -mlih b3Hiimiio cnca . . 1172J 

10173 pyioiipft . . 8842 »iaoth . . 470.11 - TypOfflfa . . 12JLs 

3aMbiKanio 6a- — yKaaaTOJib - movkav co6oio - meTKa . . . 426* 

Tapon . . . 1003 j caMomiwy- uacTir . . 470.11,-no© ocirfeine- 

ncniiiTAiile lift | miJi . . . .6842;- mhoth a^ih npe- Hi© . . . . 91ii 

KopoTKoc - 6042 - KopoTKaro, 1 AoxpamiTe- ’ - conpoTHB.1©* 

- KopoTKoc . 18163 ycTanoBKA na jicif .... 9023* ni© .... 57*U 

- - KaryniKH .289.4, no.nosKeHi©-689.4 j 3ax , faiiHTCJib-iu»- -ho ft bukjxio'ia- 

- Me-yKAV njia- - - xapaKTcpn- peKAio'iaTCJib tc.ti. . . . 5202 

CTHHAMH . 413 CTHKH . . .604.4* ajih JiaMin. - km6cju> . . .7812 

- - HKOpH . . 2882 - - n^nb . . . 1404 i caMOA*bft- - H30Jurrop i. . 7913 

- na KopoTKoe 13152 - - ajieKTpoABii- cTByiomift 13463 - KOTejrb . . . 1672 

-KOPOTKO© VKyn^HK I'll- 3aM’kllHTb 47040 - 4>OHAT» . . . 711-4 

pOTopa . . 2862; jih . . . . 1513 - iipoAoxpaiiH- - jucopb . . . 414/ 

- TOKa ycranoB- - na kopotkoc tcjih . . . 663.1 -huH cm. aanae- 

Ka na - . . 6173 , ;UarpaM>ia 504.4: - npoeoA'b no- uoft 

- ivfenu . . . 141.4 | - - KOpOTKOG, bumi. . . . 8903 -huh Haem 40441 

- - MI'IIOBeil- KOHTAKT'b . SaM'buHTb CM. - - AHH AyrH>* 

no© .... 5183 A4i h - . . . 5373 I 3&MlmifTb buxi Jiaxm. 948.4 

- ha upoA^Jr- --KopoTKoe, no- 1 -nHion;ilicH mu- ‘ 3anaci> . . .7172 

vKHTCJibiioo jxoHceine - . 689.4 Kpo^oin 11103 - ©mkocth . . 88.: 

HpeMH . . 518.7 - -.KOpoTKoo 3aM'feu^eHLa Me- - Ka6ejxH . . .8513 

“ii in ii pn Kopor- xapaKTepn- to at- . . . 828.1 Sanaxii »ji©k- 

kom l bo;»- ctiika . . . 604.4 3aiiHTb pa6o»ie© TpiiHOCKifl 12882 

6y/KAcnio . 2613 - TOKa nojiovKc- m^cto x npo- , - bjicictph 1 !©* 

- KopoTKOM b j nio .... 6173 j BOAaxii . 1129.7 j ctba . . 12882 

HCKpa . . 5873 - BKCTpaTOKT. 1843! 3aocTpounufi 808L4 3 &ohch paaro- 

-llttllpilHCO- 3aMLlKftTCJIb • - KOIIAYKTOpi. 12823 BOpOHb, CTO.TB 

nio .... 161.4 icnaApaTiiaro na Aaa CK*aTa8073 - . . 1155J 

- - KOpOTKOM'b BJIOKTPOMCT- j 3ailAAH0C CK2IO- 3aHHCaHHaH 

norepu . . 2922 pa .... 8643 nenie . . 13013; kphbah . . 857.' 

-- KopOTKoMb - na KopoTKoe 524.0, 3aiia<iAUB&itk»u&- 3&uncaTb . .650: 
cn.na toke 139.10. 1384.4 xaruHneniji 1803; 3anucKa none- 

-KOpOTKOM'b CO- - TOKa BT» MO- - TOKH .... 1383 HHT6JlbHaH 71013 

npoTiiBJi**nio 2893 CTHK-fe . . 860.11 ]- 4>aa b . . . . 19931 3anncuBanin Aia 

- KopoTKoM*b — rajibsano- I-liin yrorn. . 199.4 i rpaMMi>, icap- 

roKT, . . . 1393 xeTpa . . . 089.7 3ariA3ALioaTb . 1983 Tom. a-ih - 8573 




riailHCUBHHjH 
3aJlMCKlBaHill | 

nepfoA'i* . . 667 a ; 

3anncuBaTb . 650.7 j 
-BAioupfi pLinan. 

1133ft 

3 anucb paaro* | 
Boposi> . 1160.1 ' 

3anoa r i,aTii . . 199m 
3anojiHeiiio ! 

M&cjioMh . 481.4 j 
-hIh HnaAHin. I 

Koe$ 4 >HUieirri* 

880o 

- KAUaJIOBh KU* 

- X'bAblO koc 4 >- 1 

$iii;ieifn> . 880?, 

- p-bmeTOKT,, 1 

Maeca bkthh- 
Hax ajih - . 69a , 

- Maeca ;vbff- 1 

cTByiou^aa 

Ajih - . . . 50a 1 

3flIIO.TIlHTb p'fe 

UK'TMaTUO I 

IIJIRCTHHLI 
Mnccoii hk* j 
thbiioH . . 83c 1 

- - UJiaCTlllILI 

m act* oft A'bil- 

cTByiomott • 83 a 
3 aiioJiiurn. cm. i 

aaiiojiiiim. 
-ir/noiuaa Macca 

nopiiCTaa . 6 CA. 
-u^cli -cu, eep- 

^e'lUHKT. I 

nai. - . . . 60.4 

- -cepAUCBnna 

II 3'L - . . . 604 
3anopiiLili r.iaB- 1 

111 . 1 H KJia- 
iiaii'i* . . . Hal 
3 anpy^a . . . 12a7 
3aitJicTi>e pynii 187.4 \ 
3annTaB . . 1000.7 
3 apnc a bji e ini an 

MCM 6 paiIA 1111.10 , 
3apLin. Tpan* 1 

me 10 . . . H36A 

3 apH;;a npcMM 74.10 

- eMKOcTi. . . 76J , 

- KpHnaa . . . 76 a ! 

- ocTATUHiiaro 1 

oOpa30Baii1el276.il | 

- nnoTnocTb . 75.4 

- iiojionceiiio . 75 a. 

- noTeiutfajn. . 73 j 

- noTcpB . 74 a, 77.1 

- ch.ih .... 74.1 

- yKaaaTCJii* . 73? 
3apHAHTL . . 1271 a' 

- aKKyjiyna- j 

TOp'b . . . 726 
3 apjx^,Ka -pa ct» j 
nepepiJBAMii 73c 1 


1913 


•lauiHTa 


3apHAKa aKKy- 13 aphaobi> octr- 

JIATOpOBT, . 72 a TO MB LI XT. 

- - ita paacTOJi- j nmieiiie . 1276a 

nic . . . 1163a j 3apa;n> hkkj - 


- - npn nocTOBH- 

H0l( CHJI'fe | 

TOKa . . . 72 a! 

- OucTpaa . . 73.7: 

- ;;onojiiiUTCJiL- 

ii&h .... 

- npH novoiuii 

BOJibTOAo6a- 
BO'Ulofl Mft* 
ihjihli ... 8 

- - noMomn no- 

BLICI1T6JIH Ha- 
npavKeiiiii . 806 - octatomhuHUTTOio 

- - HOCTOHMUOMT* - - CBBSailHLlii 732, 

HanpHttceuiii 78L1 j— cnp lit Lift . 732; 

- ajicicrpipie- - oTpimaTCjii.- 

CKRH . . 1271AI 11 LI ft . . 1271.11; 


Myjurropa i 

yecjinHHTi* | 
AO cTeiienu 
aapBAKH j 

I ocTa.ii»iiuxT. 73 a : 

734 - BcnoMoraTejib- 

liLiI! . . 127251 

j-KaCK&AHMft 

KoiiACifcaTO- i 
8361 poBT* . . 1284A j 

, - - JietiAeitcKUXT. 
OanoK b . 1284 a j 


-KH aKk*yM> JLfl' 

TOpOBT., Ma- 

mima aah - 2038 

- BpOMH . . . 74jl 
BLiA'k.icuio ra- 

aa no npe- 
Kpau^eitiii - 75.il 
Kirn^TL no 
npcKpamo- 
niii - . . 

-, ltanpHHceuio 

npn oKoii'ia- npii - . . , 

Mill - . . . 74.7 | conpoTiimie- 

- npoAOJiHCH re.iL' I nie npn - . 74 a 

iiocrb . . .74.11 3apiiHvaHie aKKy- 
pacnpcwfejiii- MyjiMTopoBT. 727 

Te.Ti.nan aoc- i - CucTpoe . . 737 
kh ;vih - . 608a I -iiin AKkyMy.ia- 


- noJioiKHTejib- 
ii li U . . 1271J0 

- CBnaannLift 12722 

- CTaTH^ocKiW 1271 a 

- ajieKTpnHe~ 1 

cicift . . 1271a , 

- - OCTRTOH- 

I liLiii . . 1276 a 1 
j -am npoTHBono- j 
76.1 j jiovKifMO 1272A ; 
-A*k, pencil mt» | 
. 75a 


7oJ 

74a 

74a 


-K'h, CMKOCTL 

upn "... 
lianpHHcenle 
ni>ii -... 
noTcpH npn - 
cxomr cocah- 
iieiilft npn - 74 a 
3apa;uiaro tokh 
cit/ia . . . 74.1 

-CH.ia.MttKClI- 

Majibiiaji ao- 
ii ycTii Man . 

- - char, Jian- 

HL1CLUHH AO- 
II y CTHMHfl . 


TOPOBT., MB- 

muna &in - 2038 
3apnHcaTb cm. 

aapBAHTL 
3apnHcaioT'L Oa- 
T&peio B i. 

ABa p«Aa • 81U 
- - bt. AH*brpy fi¬ 
ll li . . . . 69.4 
; 3apjivKRioiiviii 

j MAmuifa . 92 a 
742 3&phhcc!i1o RKK*y- 


742, 


MyjfBTOpOBI. 727 
| -ninaicKyMy.-iH- | 

TOpOB'L, CTRH- 

-iianeMKocTL kr- | uui ,vim - . 72a, 

Cc.ih . . . 7834 - Koc<|>4>iii;iciirb738 
- paciipOAiLnii- i 3apBHveiinoc j 

Te.TbiiaM ;u>- j *rfwio . . 12724 1 

ckr . . .6033 -iti.ilf ciiJii.no 1271.12 
-inn* ronptmi- - c.trOo . . 12721 


iL'iciiie . . 74a 
-hliH tokl . . 73b 

- - nOCTOMM- 

ifLiii . . 11647 

-HIJH KOHTRKT- 

iimh cajia8KH 926 


3acmixpoif- 

ULitt . . . £93? 
3acTU)ianlc 1856.12 
-hIh TCMiiepa i y- 
pa . . . 1858.1ft 
3acTLiBmiH . . 870 a 


3aCLIUttTL CM. 
sapLiTb 

3ac*bKaTb . . 887 a 
IJ ac'fe'iKa . . . 887 a 
3ATBcpA'bBiuifi 870 a 
3aTBcpA'fcnio 

MliCCKl . . 838 

- nacTbi . . . 83 a 
3aTBopa ciiCTe- 

Mtt . . . . 547 a 

-P0M1», BLIKJHOUa* 

Tejlb CT» - . 524 a 
- p'b 6aioHGTn. 404 a 

- repMCTlIMO- 

cKiti . . 1359.1ft 

- HvCjioGkr . . 889a 

- UITLl KOBOfl . 404A 
3aTpaTa M'bAH 724 a 

- li a K&ncAyH> 

ycTaiioBJion- 
li yw Kojinjih- 
nyio JiftMuy 
bt> 16 ]ioi>- 

MRJIbllLIX'L 

cirfencii . . 895 a 

- - If3rOTOB.Te- 

uio .... 400 a 

- - o6hobjic illo 718A 

- eoopyHceuie40Q.4 

- ociioburh . . 400.4 

- diicpriii na 

CHCT4IIKT. 696.4 
3aTyxanic Boa- 
AyuiMaro 
npoBOAa 1061 a 

- - npo boah 

npcAnoe 1061 a 

- - npoooAano- 

jieaiioe . 1061.7 

- iiajiyueiiiH 

BoftAVinwaro 
npoBOAa 1081 a 

- KUJieOaHifl 1084.7 

-11UCTOH1I- 

iihh . . . 1337a 

- ncpeAHT»in- 

KH 1061.4 

3BTU4KR . . 1225a 
3ayceiu;eB'i» chh- 
Tie c b AKKyMy- 
JlHTopitLIX'b 

njiacTHiioKb 94.1 
3axjiecTnyTi.cH747A 
3axjiecTLi iiaiiie 

upoisoAOBL 8I9A 
3ai;1iii.iciiic 44310 
3an;cjiKHuaio* 
m,ifl Mcxa- 
lin.iM i. 513c, 1010 a 

- ca>io,Tiwi- 
CTuyioiAitt 54311 

3amiiTa otth- 
nccK L . . 810.4 

- OT b U.IHIIM- 

hoK miAy k- 
Uin . . . 1297.1 



1914 


tlamuTa 


3epHenu 


3anprra on xoji- 
kIh .... 9904 

- patfoHHXB . 1881 j 8 
3aw(exHLil 

KOH©AB K** 

6ejLR . . . 889 l& 
3&ix^htuti» . . 6674 
SaapiTLi pa6o- 
hhxb, anna- 
pan jpui - 5168 
3an^Hn^an> . . 6674 
3anpm^eHHuft 617.7 

- npoTHBB noy- 

arknaro o6pa- 
m©Hin . . 6970 

3akAaeTcn no a* 

minHEKii . 4890 
3BOHKonan iciion- 
ka . . . 10842 

- - CB nOBTOp- 

KUXl CHr- 
KMOMl . 1047.7 

- CHrHajnia&ADi 

ajiempHHe- 
* ctaut . . 1044o 

-BO& BblBOBB TO* 

kohb hhayk- 
TKBHblXB 11210 

- tokoxb no- 

CTOXHHUXB 

11214 

- AepncaTOJib 10460 

- cuntajiB . 10460 

“KOBB yCTAHOB- 

Ka . . . 104640 

- ycTpoffcTBo 104610 
3 bohokb am 

o6H&py^K©HiH 
BOJIHl 10962 

- APo6e&3K&~ 

ntfft . . . 10462 

- KOHiroecidJl 10462 

- KOHTpOJLb- 

nuM .... 71.7 

- HaCTOJlBHLlfi 10464 

- nenpopuBuaro 
AkficTBi* . 11280 

—buo A'kttcT- 

Byioin lM . 11280 

- OAHoyAap- 

HLlfl . . 10449 

- on BopoB'B 18647 

noAaioix^ifi Tpe- 

Bory - . 10447 

- noJurpHaoBaH- 

Hutt nepexku- 
Haro Toxa 11220 

- cb o au oil 
'lanucoM . 1122.7 

- - cb AByxx 

H&mxAMH 11284 

- CHrHajib- 

Eufl . . . 10447 

- - aftcejrkaiio- 

AopoxcHufl 10420 

- ctojiobuM 10464 


3bohokb cb abjt- 
vji Hamiea- 
mh . . . 10442 

- - xeAxeBsuxB 

6o©hb 10464 

I - - OAHHO'lKUX'B 

I kojxccohb 10490 

- OTnaAaio- 
iahxb KJiana- 
hoxb . . 11280 

- THpOABCidft 10462 

- AeKTpo6iuK- 

Hufl . . 18490 

- BJieiCTpBHO- 

cidfl . . 10440 

- - nOCTOBHH&rO 

TOKA . . 11220 
3syica rjiynm- 
T6Ab . . 10640 

-KOBO© A’kflCT- 

Ble . . . 11120 
-soft yKaa&TeJu» 

CHJLXPOHHO- 

xa . . . 18867 

- CBHXpOHHBa- 

TOpB . . 18867 

3ByKOOTpaM£A- 
TejibRAA 6yA‘ 
ka T©jie(J>OH- 
k&ji . . . 1126ft 
-norjioiAaioutAJi 
6yAKa t©ji©- 
$ohhaj( . 1126ft 
3syi cb »ji©k- 

TPOJIHTHH©- 
ckIH . . . 18610 
3Bynanie bo jib* 
to soft Ay rn 11762 
3BynaTB 3 acta- 
Bnn Ayry 
BOJIBTOBy 11764 
“ - Ayry cb4to- 
syio . . 11761 
3ak3AA . . . 8974 

- nojuocHax . 4660 
-Aofl, pacnojio- 

Mcenie uojxio- 
cobb . . . 4660 

- CHCT6XA *I©TLI* 

pex<{>aaH«LH 2080 

- - uiecTH^aa- 

raji .... 2060 

- co ©ah He Hie . 2020 
-oCpaaiioe ko- 

jxeco CTajiB- 
noe . . . 10109 
3BkaAonica . 10109 

3B*kaAHaTuil oc- 
TOBB JfKOpJI 416s 

- JIKOPB . . 41240 

3skaAbi Hanpx- 

4ic©iiie . . 206l 
-3A*k, tohka Hy- 
JieBAJi bb - 2027 

yBAOBAB TOR- 
K» IB-. . 2027 


3aah 1© .... 716ft 

- aABHKBCTpa- 

UiH .... 7164 

- aKKyxyAJrrop- 

Hoe .... 7168 

- annapaTHoe 10961 

- KOTCJIbHO© . 1067 

- xamRHHoe 11640 

- npaBJienlB . 7164 

- Typ6HHHoe . 1254 
-Hifi rpynna . 7160 
3ejieHoe bojioho- 

Hie . . . 12042 
-Hull icyno- 

pocB . . 12164 
3©JieKB xkA- 

HBJK .... 7624 
3©MJI©fl f COBAH* 
HHTB CB - . 8790 
-H©Hie cb - . 8764 
coo6ia©h1© 
cb- . . . . 8794 
3©MJien'fcpnaji 
A*kiu> . . . 8560 
3exjxexfcpB . 8079 
3 ©mjih xoxenn 
xaraHTHuft 12990 

- noTemiiajn 8760 

- yHACTKACTOB- 

xoctb . . . 7060 

- - ivfena . . 7060 
—to kb cockA~ 

Hifl ... .7060 

-JIIO, OTBOA'B 

bb . . . . 5700 
3exjix .... 8780 

- HH$yaopHaa 26ft 
3exjMHax njxa- j 

cthha . . . 9070 

- - Ka6ejibHaro 

rpOMOOTBO- 

AA . . . . 10167 

- noro KOHTAK* 

Ta nospesK* 
AeHie . . . 9070 

- cooflmoiriji, 

MkAnaa ckT- 
ica jvm - . 906 b 

- - yKaaaTejib 0864 
-Hoe coo6iA©Kie8764 

- - nojiHoe . . 9972 

- - npeptiBH- 

CToe . . 18270 

- cb npepbi- 
bexh . . 18270 

- - HacTHHHoe 9067 
-hoM 6ypaBB . 8870 

- BHHTB . . . 804ft 

- BOCKB . . . 8894 

- aattoixB . . 9070 

- 1COHT&KTB . 8794 

- npOBOABUKB 

rpOXOOTBO- 
AA .... 9220 

- npoaoAB . . 6700 
-HUH pa6oTU 88641 


Sexaoro x&nr 
ta Bjdjnde 
yxenbinxiB 9304 

- -TH3XA sapia* 

x^lx . . . 1902* 

- - Hax’kxexia 1302* 

- Kanpniie- 

Hle . . . ism 

- - xapTA . 1296* 

- - KpHBblJl 12994 

- - CEM . . 1299J 

- - cjtaraioii^ax 

BepTXvaju.- 
sax . . 190QJJ 

- - cocTOHHie 12984 

- - ajxexeHTU 1299 j* 
3exxoe coo6- 

xAenie ex. 
aexjuntoe co- 
o6ia©h1o 
3©xbo8 ib- 

xcbxb . . 987-i 

- HHAYKTOpB 1BQ6& 

- XarHHTH B X B 12984 

- -THblfl no* 

AIOCB . . 1298LT 

- TO KB .... 99*4 

- - AHOPXAAB- 

HLlft . . 1900s 
-xuxb xarxB- 
TBSXOXB xa- 
xanurqxBa* 
ale . . . 12994 
3eHK0BKA . . 99U 
3epeKB necica 
BeJXHHHHA 11964 
3epKaao . . . 637 j 

- bo ray to© c^e- 

pBHecKoe . 6874 

- nax>a6oJiHH©- 

exoe . . . 9370 

- - CT©KJurHxoe 96Gu 

- cepe6pxiioe . 6084 

- CB MArHHTfl- 

KaxH . . . 697^ 
-jibHaro OTcne* 
ta, BJiexTpo- 
AHHaxoxerpB 
A A& - . . . 666* 
-Jibii&Ji njia* 
ctbhka llle- 
4>©pa . . 1069.4 

- uiKAJia . . . Ofeb 

-AbHbiA rajib- 

BAHOXeTpB 690r 

-CB nOABRMC* 

xofl KATym* 

Kofi .... 671- 

- OTcnen . . 640 l 

- cnoco6b ha- 

6xioAABij| . 64Li 

- xyryn . . 846i 
3epMa pyai»i na- 

paxariuiT- 
Hbix . . 1821J 

SepHexle . . 1206io 




3e pHHC Tblfl _ 

SepHHCTLlff MB- 
KPO^OBI 1107.4 
SeTOBoe xcejrb- 
bo . . . .847* 
3xrsaroo6paa- 

HBB M0.1HiB969Jl 

- o6xonca fffi- 

poabe . . . 818 La 
-bho pacnojio- 
afceniue no- 
jiiocli . . . 4692 
3HHKOBK& . . 891J 
3MieBHKl 

BJTOKTpHHe- 
cK&ro narp*fe- 
saniB . . . 984 a 

- BJieKTpH'ie- 
cicaro oTon- 
bokIb . . . 9846 

- XOJIO^HJXBHH- 

ka ... 408J1 

3x%ff . . . 1096.7 

- BOSAynnujlt 100617 

- - BnpicooOpaa- 

XbiM . . 100618 

- irii BH;rfe na- 

pajijiejionn- 
ne^a . . 10908 

- BJieKTpBHe- 

CKifl . . 1868* 

-KOBult aapo- | 

crarii . . 10901 j 
3naKH aji<(»aBB- 

Ta Mop3© 1002* 1 
• jiHnnrie noH- 

BJIHIOTCJI 10601 

- ff'feKOTOpiJO 

ho noirajiB- 
iotcb . . 1060L2 

- OTHeTJIHBLie 10144 

- nojiynaioTCH 

aaocTpeunu* 
mb . . . 10109! 

- nponajxajoTT. 108021 

- pejTT>e4>iiue 1006LA i 

- CH^om,-pOKOp- I 

A©P* . . 1027* 

- cpuBaioTC* 1016a 1 

- 3cTi>eua . 1228.4 
-kobt» cjihB a¬ 
ilie . . . 1016* 

3hakt» . . . 1004s 

- BOnpOCHTeJIb- | 

nutt . . 1006*! 

- BOCKJTHHaTeJIb- 

m.il( . . 100611 1 

- Bbiaosa . . 10045 { 

- HHTerpajia 24210 

- jcojthIh . . . 6802 

- otOojt . . 11245 

OTA^JIHIOIAi ft 
T0KCTb OTT. 

axpeca h noA- 
QHCH . . 10042 

- oTJimirrejib- 

Hiiff . . 10008 


1915 


3y6qanjim 


3nairb noA^ep- 
MBBaglil . 10041 
* npenHHaKlff 1006* 
3na<ieirb cbhh- 
AOBufi . 888L10 

3na<i6Kie kohch- 
Hoe .... 887* 

- MaKCHMAJXb* 

Hoe .... 100* 

- MraoBesHoe 1001 

- MBUHMaJIb* 

Roe .... 1903 

- HaHOoBbmee 190* 

- HauxeKbmee 190s 

- HanpjDKenijt 

A’feftcTByio- 
npe . . . 168* 

- - MruoseH- j 

Hoe .... 168.7 

- noTepb hhcjio- 

Boe .... 2907 
cpeAnee . . 100L4 

- KBAApaTH- 

necKoe . . 1905 

- nepeM'fcHHaro 

Tova . . . 1901 

CHJIU TOKb 

A*kflcTBy lo¬ 
upe . . 1900101 

- Toica Mrito- | 
aen ho e . 19005 

- Toita iryjie- I 
aoe . . . 12608 

- Toica cpeA* | 

Hee . . . 19009 j 

- - BJieKTpOABH- j 

xcynpft xbB- . 
CTByiomee 1862.7 I 

- dJieKTpOABB- I 
Mcynpft n&k* 
CHMajibnoe 1962.4 j 

-SJIOKTPOABH- 

syiqeii xmo- 
B6HHOO . 1962* 

- - aJICKTpOABH- , 

xcyiipft nyjie- 
Boe . . . 1862S 

- - 9JieKTpOABH- i 

wyiipft cpeA- 1 
Hee . . . 1808* 

3ojia.1100 

3ojiota OTAiwxe- 


12046 


7* 


itlo 

-Tan (fcoJLbra , 
3ojioTiiBKOBoe 

napopacnpe- j 

A^ienie . . 120* | 
3oboto jikctob. 7* 

- TpexxjiopH- ! 

CToe . . . 1214a 

- xjiopnoe 12141 
-Toil rpa$irrb 12061 a 
3o.TOH6Hie . . 0919 

- seJieHoe . 12042 

- xpacHoe . 1204i 

- vaTOBoe 1204.4 


3ojioHenie norpy- 

xceHieM'b 1906a l 

- posoBoe . 12048 

- conpHKaca- 

HleM'b . 12009 

- Toruioe . . 1206J0 

- xoJiOAnoe . 12069 

-hIh pacTBopi*, 

KHnButf# 

JVM - . . 1200a 

30J1LI BblBOSKB 70614 

- 0TB03T. . . . 70814 
3oAbnHKT> A7ro- 

Boit jiaxnbi 948* 
3oua 6eapa&7iHH- 
hub .... 100a 

- KOMMyTai^H 270* 

- HeWTpajibnan 100a 

- onacnocTH . 9062 
3oHToo6paaHajK 

C*Tb . . 1100* 
3pHTeJXbHAJ( 

Tpy6a . . . 641* j 

-ABB OTC t <6Ta041* 

-noft -6tr, mra- 
THBT, JVM - 041* 

Sp'feirin TOHKH 

Koxxepne- 

CKoii, CT. - . 709* 

- - TexHH'ie- 

cieoft, Cb- . 709.7 

- - BKOHOXHne- 

CKoft, ct.- . 709* 
3y6a Ookobbb 
CT opona . . 417.7 

- BbicoTa . . 20211 

- ofrbexT. . . 268* 

- ocHOBanie . 417* 

- nonepeHHbifl 

paapiaii 

- TOjmpHa . . 888a 

- man . . 262J0 

3y6eA*b . . . 417* 

- appeTvpoBOH- 

Hiaft . . . 6401 

- aaAepsKHBaio- 

ntfft .... 040a 

- oCTanosoH- 

hi»iI1 . . lOlOao 

- BKopn . . ■ 2027 
3y6jtJio . . . 367* 

- HJiocKoe . . 887* 
-jioM'b o6pa6o- 

TaTb . . . 8800 

- o6py6nTb . . 887a 

- cpy6iiTb . . 887a 
3y6i;a 6oKosaji 

CTopoHa . . 417.7 i 

- BepmHHa 

- BKICOTft . 

- o<5*beMT. 

- ocnoBanie 

- nonepennuff | 

paap^ar. . 288* j 

- cepeAHHa . . 417.4 

- TOjitAHwa . . 263.1 1 


. 417* 
90211 i 
. 268*1 
. 417*! 


8 y 6 ip man 9 ttat 

-IpMH, XOCTHKb 

xesKAy “ . 4107 

-ipura, BHAyKAlff 
BT. - . . . 968JO 

- A*Oil CTBHTe* b* 
nan n - . 284a 
XAeajibHa* 

n - . . . 20011 

- xaxcHxajih- 
xaji bt. - . 2048 

- XHHBXaJlb- 
Ha* bt. - . 904* 

- HaHOojxbmaji 
bt. - . . . 904* 

- f - HaHxeHbinajf 
BT. - ... 9044 

- TeoperHue- 
CKAH BT. “ 268J1 

xarKBTKaro 
HO JIB KpHBAB 
BT. - . . . 904* 
-Hoe nojie bt.- 904a 
H acbin^enie 
BT. - . . . 9044 

- y nojie yTeHKH 
bt. - ... 204* 

- noTepH bt. - 991* 

- cpeA«iJt nyTb 

CJf.TOBLIXb 

JiKidft bt. - 906* 
yrenica bt. - 8047 
-Aobt. aBraej)- 
BHTKH . . 960s 
xexcAy Bep- 
mHHaxH iTpo- 
P'fea'b . . . 4104 

- BepnniRaxH 
mejib . . . 418* 

- paax'fepu . 9029 

- ucjio . . . 882* 
-4*1 BKop* . . 417* 
3y6naTaB 06 - 

xoTRa . . 882* 

- nepeA**!* . • 4408 

-KOHHHe- 

ckbb . . . 449* 

-KOHH'ieCKaB 

noAT» npBMbix b 
yrjioxT. . . 449* 

“ - UHJIHITAPH- 

HOCKaB . . 449.1 

- UOBepXHOCTb 

njiacTHnu . 40* 
-Toe KOJieco . 4489 
—toU nepeAA’i^tt, 

ABHraTOJib 
ct. - ... 28017 

- peHicoIi nepe- 

Aana . . . 449* 
-TbiHocTanoBT. 6407 
-npiiBOA^ • • 4406 

- - KapAasa . 6809 

—TLIMH KOJI0- 

caxH, Anna- 
xoxeTpr. ct. * 490.1 





3yfaaTiatfc 


1916 


HairfcHeHU 


3y6<iATUMi» cu'bn- 
jieHleMi», ahha- 
MOMBTpT. C*k - 496.1 

-TUXTi K0JI6CT., 
KOVKyXT. ^LH -448.7 


3y6*iATUXi> ko- 
jieci>, Kopo6- 
K& ZJIH - . 448.7 
- -'jrayiBia -448.7 
3y6i> .... 417.21 


y&b ko lrrpo Jib¬ 
uti tt . . 1010JO 
KoppeK4ion- 
HLitt . . 10622 

nenaTaioiniff 1062.1 


3y6i» poTO- 
pa 

- ynopntift IOIQjo 
3u6jienie . . 1942 
3-kBi. .... 8®*.: 


H. 


Ilrjia .... 629 a 

- ,uiji dJieicTpo* 

Jin 3 a . . 1230,7 

- npoKajxen* 

11 aa . . . 005.10 

- IiyilKTHpOBfLJIlt’ 

H&B CT* py 1 !- 
koM . . . 1231.1 

- BJieKTpUJlUT- 

iiaa . . . 123a? 

-TPHHCCKJUI 1230.7 

Ilrjiti ncpecKA- 
KDBaHie . 13882 

IlrojibiaTaa 

xacjieiiKa . 441.4 
“TLI It rpOMOOT- 

BG^b . . 1018.7 

Il^eajibiiaA a-tih- 
11 a eep^c-H- 
liKKa . . . 262o 

- uii^yKi^la B b 

ayOnAXT* 236.11 

- UOJIIOCIIAJI 

Ayra . . . 277.7 

- if 1.1 ft cABiirn 


4>&ai» . . . 198LS 

- tokt. . . . 145.1 

llAioCTATll’IC- 

CKiii . . 630J l 

- ajieKTpo- 

MCTpi. . . 604.8 
BBopxi. 

tokt. . . . 8120 

- nini3i. toki> 813j6 

- onepoAi* . . 3128 

- naaa.vb . . . 313.1 
HiiGmtokt. ew- 

kocth . . . 68j6 

- it&npavKciiia 152 a 

- paOoTi.i 302.10 


- airopriu 302.10 
-TKOMT. ,T,HBJie- 

>iia, Typ6ic* 

11 A ci. - . 123.7 

-tii*ihoo iiaupa- 
aceiiie . . 152j0 
IlaneCTii 11 yivia 
cM*bcb 1224 a 
HaBecTKa . . 837.8 

- 3ArOT()BJIC*II- 

h&ji .... 887jb 

-KOHHH KA1UI1* 

u* ... 1200a 

-k* OB Lift PACT- 

Bopi. . . 837a 

..837> 


llSBCCTb Util' 

CKAJ1 . . 1199.10 

- ttCSKeil&a . 1211.4 

- yrjiOKHCJiaa 1216 l3 

- iVAKAH . . 121 lA 

llaBJie^ieiiio 

no^Bo^uaro 

KA6CJ1A 1131* 

BO,T.hi . . . 852A 

- CMUJlbl H3T. 

ryTTHnop'in 779.1 
-uia c'fepti npo- 
4 ecci» . . 780u 
llsrapb . . . 381.8 

-hccji 1*311 aa . 67 a 
U 3rH6a mo- 

Mcirrb . . 361.8 
narnOaTbCH . 4 IjS 
-6aiom,ifl mo* 

MCHTb . . 361A 
HaruGy noA“ 

Bepaceiiie . 361.7 

- UpOAO.lB* 

iioxy . . . 362.4 

- - OTL OvICHTiB 352.4 

- COnpOTHBJIO- 

irio .... 3614 

- - on, cjkatIh 3523 

- npoAOJib- 

noMy - . . 3523 

Il3m6i. . . . 351.0 

- ort cacAiia 352^ 

- npoAOJii.Hhiii 3622 
npo'iiiocTb 

11 a - ... 3ol.C 

-G'k, li&npaace- 
uie npii - 351.10 

- OT*b cvkhtIh, 

nanpa>Ko- 
itic npii - . 352o 
lianpiiHxeiiie 
npii npoAOJib- 
HOM'b - . . 352o 
llaroTOBJicuio 4002 
3ATPUTL1 11 a - 400-S 

- Ka6ejicft . . 768.7 

- nojioTiia . 787.ll 

- npoiJOjioKH . 747.4 

- xojicta . 787.11 

-iiiio, pacxoAU 

no - ... 400 a 

-.lenijiAKKyMy- 
JIHTOpUUXl. 

njiacTiiii'b, 
ciiocoOi. Tin* 

;i.tb - #1.2 


llaroTOBJLaeMaii 
AJiana . . 74&0 
llajioMCHfli^ax’b, 
oTJiUBxa bt» -343a 

II3JIOMT. SKlip- 
HLIfi TB©p- 

Aaro i|>ap- 
<J>opa . . . 781 jb 

- p&KOBHCTLlM 

$ap$opoBoft 
maccu . . 78L9 
llsjiynaioii^ee 

BcmecTBO 1318J1 
Il3jryM0iiie . . 9168 

- BoaAymuux'b 

npoBOAOBi* 1061.2 

- BOJIll'b . . . 10826 

- TenjiOTLi . . 284 a 
-hLh BosAyniHaro 

npoBOAa, aa- 
Tyxauie IOSIjB 

- IlHTeilCHBHO- 

ctm oTCHen.1288,7 

- -liocTb . . 1238 j6 

- noBepxiiocTb 284.7 

- TenJia koc(|)- 

4>m;ieirrb 125431 

- tohka . . 12364 
If3JiyHBTb . . 916.7 
IlaM'biieHieOu* 

CTPOO Bl* no- 

.1 up HO Ml. 

ciiiiiia 18022 

- bhaa iiojia . 17619 

- BOBAymiiaro 

upoBOAa ««• 
npepbiBiioel098L7 

-llpOBOAA 

CKA'f KHMH 1093A 

- Bi. oTpyirrypii 

MOTHJIJ1A . 292 

- H'hca .... 88 ji 

- AJ1H1IU . . . 349a 

- - ocTATOHiioe 349 a 

- -OCTAH>mCOCH349A 

- KOiiuciiTpai;iii 

3JIC KTpoJI 11" 

Ta . . . 1183 a 

- ManinTJiaro 

TOKA . . . 174J 

- -noli npoiiH- 

uncMocTii 180.10 

- iiarpyaKii . 490.12 

- iiaiipaBJieiiia 

Bpaiueiiia 
A I* n r ATiM a 595 a 


llaM-feueuie u&- 
npasjieHia 
TOKA . . . 134-1 

- HanpaiKeHia 604.: 

- Bi. nponen- 
TAXT. . . . 

- npo4eirruoe604j» 

- o 6 i.eMa HKKy- 

MyjiATopnofi 
njiacTuiiu . Si: 

- otkjioiiomIb . 632i 

- UJlOTnOCTH 

KBCJIOTU . 

- no.iiipH3A4iM 10 .: 

- nocTencii- 

noe . . . 5$8 ji 

- npoAOJii.iioe 

- CBJI3H . . 1091.1 

- CHJIOBIJ XT. J 1 H- 

Hlft nojino© I87j 

- CHJILI TOKA . 13B> 

- CKA4KAMH 688 

- OKOPOCTU . . 240J 

- yrjioBoft . 24 oj 

- conpOTHBJie- 

hIa bi. aaaif- 

CHMOCTH OTT. 
0 CB*bi 4 Cidji 1175^ 
-, BLI3BAIlHOe 

ocvbu^cuicMb 

iiro- 

- BbiaBAimoe 
CBiTOMb 1175. 

- - nJiaCTHITb CT. 

ry 6 iaTWMi. 
CBH 1140 M 1 . . 47.4 

- ce.iena . 1175.4 

- CTpoeiilH . . 37U 

- CTpyKTypbi . 371J 

- TOMnepaTypu 2v4 

- 4>H3iinecKocl358j«» 
-CKHXT. CMJn»lSo?VJl 

- 4>OpMLI UO.TB 176> 

- XHMIIMCrKOC 371^ 

- MACTOTia . . 193 m 

- imvia oOopo- 

TOBT. . . . 2441: 

-o 6 oj)OTORT. 

cTynoii'ia- 
T«»e .... 477 a 
~ - oflopOTOBT. 

ycTynaMH . 477j) 

- - OIIJIUBLIXI. 

Jinuiit . . . 186 l 9 
-iiia aoMHoro 

MariniTifiixa 1302 ** 



HairfcHeHifl_ 

ll 3 M*bueniii Mur* 

1 I 1 ITKO if OH* 

JIi>l UIIKJ 1 U 46 - I 

CK*in . . . 13023 ■ 

- MarmiTiiKifl 

D'bKOBr.JH 18093 

- e>Kero;v 

nun . . 1806 L 2 

- cyTO«inun 1806.1 

- CKOpOCTb . . 187.2 
H 3 n*&nennaii 06 * 

MOTKA BOCTOAB* 
naro tok& . 828.4 
Han't hhtb na- 
npaiuioiiie . 244.4 

- - toka . . 188.10 

HaM'tiorri* — 188 jo 
-HA ioiqeecA Ha- 

iipnvKeiiie . 153.1 
llaM'tpeuio . . 6213 

- BOA Jib . . 1095.4 

- ha paaTon- 

n in . . . 10953 

- ueiiostoraTeJib- 

lioe . . . 18283 

- jviy 6 HKU ao- 

TOMT, . . . 8483 

- 6 aAAifCTH*ie- 

ckoo . . . 6223 

- rucTepe 3 iica 622.7 

- naojiAi;lu . . 022 a 

- KaCcjioii . . 622.4 

- Ka.nopimoTpH- 

'tecKoe . 683.11 

- Ka 6 eJLbiioe . 622.4 

- moh^uocth . 6223 

- aaiDHiiu uu- 
AHKATOpOMb 1223 

- lianpiivKCHlii 621 a 

- aKKyMyjin* 
Topnaro »ao- 
veiiTa . . . 65 j 

- n.iaaonH . 980 .il 

- noTepi. Bb 

Mc^ntat . 499.4 

- no cnocoGy 

noTJin . . . 9 O 0 L 7 

- ii poii 3 bo^ u~ 

TOAbHOCTH 6223 

- rnji 3 ii . . 1091 a 

- CKOpOCTlI OBTH- 

•iccKoe . . 4889 

- - ajieKTpii'u- 

ckoo . . . 4892 

- COlIpOTHBJie- | 

uin .... 621.7 I 

- T«MnepaTypu 496.7 j 

- TOpMOMe- 

TpOMT* . . 4903 j 

- TOKA . . . . 0213 

- aCeo.iioT* 

hoc .... 6993 

- - nepextii- 

iiaro . . . 6221 

- - llOCTofimiH* 

io .... 021 a 
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Ilajitpeirie tokb 
T pox4>aauaro 6222 

- - v iacTOTu . 622a 

- Miicjia o6opo- 

tobt» . . . 4873 

- ajieirrpH'ie- 

CKoe . . . 621.4 

- -pOMOTpHHe- 

CKOO . . 11813 
-uin, iianpnMve* 
nio npH - . 6241 
npOTOKOJIT. 
o6b - . . . 4851 
-Bill Ka6eJib- 
BLJXb, no- 
B03Ka aah - 684.4 

- - npn6opb 

JVIB - . . . 6843 
COnpOTllBJIC- 

nio o6paai{o- 
boo aaa ~ . 579.4 

- - aTajiomioo 

AJi n- . . . 579.4 

- cxoma cooam- 

hohIM aaa - 4991 

- TOXHHKa . . 6241 
ycTpoiicTBo 

Aaa - . . 49811 

BlTATHBb 

AAA - . . 1244.7 
-HLH rjty6uu, 

A on. ;uia - 848.10 

- npuOop'b 

AAA - . . . 8491 

- U30AAAlll, npw- 

6opb AAA -6833 

- MOTOAb . . . 6243 

- nanpAncoulA 

npeAtAbi . 6283 

- peocTan. 

AAA - . . . 6543 

- COBPOTBBA©- 

uie aaa - . 6543 

- orb X ao y 

aMnep'b npo* 
AtjiLi . . . 628a 

- npeA*tA b . . 628.7 

- uepxitili . 623a 

- - Huwnitt . . 6233 

- CHALl TOKA, 
neTOA'b OTBtT- 

naeiiJA aah -625a 

- - TOKA, npc- 

A^au - . . 628.4 

-TOKA, myilTO- 

Biviil cnocuCb 
aaa - . . . 625a 

- CKOAbiKClliA npn* 

6upb ;uia - 687a 

- roiipoTilBA<»- 

nin, moc i ii ivT» 

AAA -... 672a 

- nepenociiLiii 

npii6opi, 

.via - . . . 0*23 

- rii'H'urn. . . 024.3 


IIa>rhi>iiMi.)>( 

noTopii . . 4993 
li3MtpT6Ab 
BOABb CM. 
BOAHOM’fep'b 

- ray 6 hbu m&- 

mHXHufi . 8493 

- AAA OTBtTBJie- 

Hilt .... 9083 

- BOTpe6AeuiA 6893 

- pacxoAa . . 6893 

- mhcaa nepio- 

AOB'b . . . 6863 
-naro npii6opa 
BpOBO.TOKA 8613 

- Tpanc^opMA- 
TopT* AAH - 2803 

] -maa 6 at ape A 88.7 
j - KATyillKH . 10963 

- ci» reiicAe- 

poBott Tpy6- 

KOfi . . . 1096.7 

- - Cl. MHKpO- 

MeTpoMb 
AAA HCKpb 10963 

- lipOBOAOKA 11863 

- cxeMA . . . 6243 

- TpyOKA raao- 

Baro bojib- 
TAMeTpa . 661.1 
-noo nanpABce* 

! nie .... 624.1 

| -Holt lipOBOAO- 
KH COBpOTH- 

UAenie . . 6553 

- mKAJiiu npe- 

A^am . . . 6293 
-iibie npoeoAa 9043 
-Hl.lii MOCTJIKl. 0726 

- AAA 11CIUJ- 

t aid a rpo- 
MOOTBOAOBl. 6783 

- - VIA ncOoAb- 

miixb cocpo- 
TiiBAcniri . 674.4 

- - pLl’IAHvHLlft 6753 
I - - co inTenccAi.- 

| ulimj, Maraan- 
HOM I. COIipOTU* 

; BJieiliii . . . 6743 

:-TCAC$01f 

! hi.iH . . . 67a; 

1 — ynoTpe6AA- 
eMuii Bl. tc- 
AerpacjiHbix'b 
KoiiTopaxi. 672.7 
: - - nrreitcejLb- 
| iibili . . . 6743 
| - npcAt-ii, . . 623.7 
; - npiiOopb . . 62:Ll 

-VIA OTB*hT- 

] BAoiiiH . . 908a 

; — HU-iyKnio li¬ 
lt i.n’i . . . 660.4 

— Kp> ni.ii.- 

m.iii . . . 602.ift 


H8 0TOP0B&HHM ft 

llaMtpHTCAbHLlit 

npH6opi> perH- 
CTpHpyioiAltt 7013 

- caMonumy- 

. . . 7013 

- ci» hoabhhc- 
Hott KATym- 
Kofl .... 6623 

- - TO'illLltt . 701.1 

- - aAeKTpnne- 

CKili . . . 6283 

- iiposoAb . . 728.4 

- TpauccJiopMa- 

Topb . . . 2303 

- man. . . 310iO 

Il3M'hpnTb . . 879.4 

- MOIUHOCTB M&- 

mifiiLi hkah* 
KATOpOMb . 1223 
IlantpATb cm. 

ll3artpHTb 
H 3Ham HB&CTC A 
noAiniin- 
uuicb . . . 489.7 
Il3uaniHBaHie 531a 

- BlOTOKb . . 477.4 
IIsoOpasKCBie 

rpa<)iHHecKoe 
CIIJTK . . 18813 

- PAAiOCKOBH'ie- 

ckoo . . 1230a 

- penTrenoB* 

ckoo . . 12803 

- aneicrpipie- 

cKoe . . . 1280.1 
-iriA iioTiu.iA 1286a 
IlaorifApH'HiocTb 
pncrnopOBi. 
K11CA01 KI.IXl. 

11883 

-hiilio -pu 1188.1 
-Miiutt . . . 11883 

IlaoniyTAA 
ABoako ka- 
TyniKa . . 3323 

- ;u«4 ) l >arMH 1111a 

- KAiyuiKa . . 3321 

- MOM^paua lllla 

- COCAHHIlTCAb- 

miA iipoifo- 

A(»kii . . . 31 la 
llaoAiipoiiAiiie 
BoiiAyniBLixi. 
npoBOAOBT. 1078.4 
-BAA o6k. 1HAKA 
KOUACHCaTO-J] 
pa . . . 1285a 

- ii poHO.TO ICR . 7433 
-HOC lIOAHtc- 

iioo npnciio- 
co5.Tciiic . 8743 
-liLiit KafioAb 759a 

- KOllTAKTb . 88*tS 

- Kpin'MCjIC'l. . 790.3 

- nninu .’ji. . . 900.; 

- npoHo;u(HK i. 327.7 




HsOJIHpOBaUHUfi 

HaojurpoBAHHuM , 
CBKnqoButt 
cTepxcem> . 16.1 

- COe^HHHTeJlb- 

uufi aa- I 
3KXX1> . . 6154 

- cbeMnuft | 

RJIIOHT. . . 897a 
-HL1MH HHCTpy- 

MOHTAMH I 

nojibaoBAide 619L2 

-HUX't “TOBT. I 

ynoTpeGne- 
nie .... 6182 j 

- HUH KJieil^K 618a 
H30JIHPOB&TZ> 866ai 1 
ll30JIHpOB0*IHUft j 

CM. I130JXH- j 
pj-fomiB I 

Haojmpy Ionian j 
6yxca . . 796 l» | 

- BTyjiKA . . . 796 b ■ 

- HCHAKOCTb . 774a | 

- Kpacica . . 007.14 ; 

- Jieirra . . . 098B | 

- - jlhiikah . 869J01 

-OBOKCpHTO- 

b&h .... 894a | 

- - peaHHOB&H 8942 I 

- - xoporno npH- 

jieraerb . 894.7‘ 

- noMcica . . . 798a 

- o6oftMH4A(Vb 

BHUTOM’b A** 
KaMeuitux*h 
crhirb . . 804a < 

- oGojioika . 062a 1 

- iieperopoAKA 770a 

- njiacTHHa . 790a | 

- noAKHAAKA . 582 a i 

- - a/ih Harp*b- j 

BAT6JIbHLlX*b 

a Jie m e hto bt» 988a 

- II0AH03KK& 1100a| 

- noKpuniKA . 062a j ■ 

- no.ioca . . . 809a 

- npoKJiaAKa . 421.1; 

- poaeTKa . . 804a j 

- - 6eai» BBOA- 

naro OTBep- 
ctIh . . . 004a ; • 

- - ct» a*Y** 

BBO^TIUMH OT- ! - 

BepcTiHMn . 804.7 j ■ 

- cicaMeifKA . 1270a | 

- cnoco6nocTb 906a 1 ■ 

- TAtiypOTKB 1100a 

- TK&iib . . . 770J 1 - 

- Tpy^Ka . . . 374a - 

- - Goal* M6TAJI- 

JIH4eCK0ll 

l Gpoitu . . 871a j 

- Geoi. MeTAJi- j - 

jiH'iecicoU ! 

o6ojio*ikb . 871a I 

- - Goal. mejiH 8742 - 
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HaOJIHTOpOBfl 


llaojinpyioii;aH 
TpyGna Gy- 
ma^khah . . 8702 

- ub bh;;^ I 

GyKBLi U . 876a I 

-KO.n'fcHHA- 

tah .... 874a j 

- - JIATyHHAH . 809a I 

- o nicy nop- ■ 

hah .... 868a i 

- - no.no bah . 793a j 

- - n. Gpowefi 

Hveji^anoit 870.7 I 

- - ct» Gponefi 

>Kc.jrbanott 

OCBIIHl^OBAH- 

nott .... 871a 

- ci. Gponeft 
jiATyRHoil . 870a 

- - ci. GpoHeft 

npeAoxpauH- 
TeJibHotf . 8712 

- - ci. Gpoiioft 

CTAJIbHott . 870a 

- ei» oGohom- 
Kolt 3K6Jrfe3- 
Hott .... 870.7 I 

- - ci. oGojioh- I 

koS aaTyn- 1 
soil . . . .8702 
-Cl. 060 JI 04 - 

Kott OCBHHIp)- 
BAHUoff . . 871.1 ) 

- - ci. oGohoh- 

Kolt lipCAO- 
XpAKHTeJXI.- 
Rott .... 8712 1 

- - ci. oGojiou- , 

KoJf CTAJIb- I 

ho it . . . 870a; 

- - co uibomi. j 

3AKPUTUM1. 8*42 

- - CO mBOMT. j 

OKpUTLI MT» 874.1 ! 
-Cl. OTKpM- 

TU Ml. npo- 

AOJIbHhlM'b 

paap'feaoMb 873a 

- - Cl. pACKpi»l" I 

Toll mejibio 874a ; 

- - HepiIAH . . 870a I 
-moo Kojibi^o . 374.7 ' 

- Bom eCTR ° • 774a 

- - BOJTOKHII- | 

ctoo 

- - BocKooGpaa* 

iioe .... 775a 

- - rycToe . . 776a 

- - xciiakoo . . 774-4 

■ - HeBOCIIJlA- 

MeHHwmeC" 
ch .... 776a 

- - nenjiABKoe 770a 

■ - onieyiiop- 

hoo .... 770J 

■ - n.ianKoe . 7702 


776.4 I - 

I 


IiaoJiHpy toupee 

Bcmei'TBo n.na- ( 
CTiiHiioe . 774.7 1 

- - nojiywHA- ' 

Koe . . . . 774a ! 

- - cBHsyiomee870a 

- - TBepAoe . 774a 

- - Tennoynop- | 

1100 .... 776a 

- - THry'iee . 7762! 

- - n 3THA“ . . 788L4 i 

- cboUctbo . . 8722 

-mHMl. MATOpiA- 
.10X1 BUJIO- 

Mcennult . 770a 

- noKpuTie . 6I6.1 

-mux?, TpyGoin. 

bucuxahIo 892.11 

- , KJieU\U A/I* ) 

cru6aHiH- . 87021 

- KpeCTOBHHA I 

a** - . . . 872a j 

- npoGna a/i* - 880a 

- - npOKJIAAKA I 

aa^puTAH . 808a J 

- - npOKJlAAKA 

OTKPUTAH . 8082 { 

- - CBHH4H- 

BAKie . . . 878a | 

- - cncTeMA . 898a j 

- - cneAHHeiiie 877a 

- c'feTb . . • 868.4 

- TpoflnnKi. I 

A/i* - . . . 87t7 

- tpoHhhkt. a/i* | 

CBHH'IH- | 

bahIh - . . 878a j 

- yrojibHHirb 
A** «... 871a I 

-mtit ahckt» . 790.7 j 

- 8A9ftCHM*b . . 7902 

- HAG©JlbHU it Hlr I 

KOHOMBHirb 610.7 I 

- KAH&JI b . . 874a I 

- KJiefl .... 870 j 

- KJIHH'b . . 874.10 i 

- JIAKl. .... 867.4 

- MATopiajTb . 774a , 

- - GeaonacHult 

bi» nosfeap- 

nOMl> OTHO- j 

menifl . . 775a 

- - 6HTK>MJin03* j 

- BOJIOKHH- j 

CTLlit . . . 775 l4 

- socKooGpaa- I 

hu It . . . 776a 

- rycTofl . . 776a 1 

- ;VIH buco- 

hhxi> TOMnepa- ( 

Typi* . . . 776a 

- hchakIM . 774.4 

- SrKHpHJblll . 867a 

- KA M JICoGpR 3“ 

11 uii . . . 357.4 


Hao.TirpynnHiy 

MATOplA-Tb HC- 

n-iABicifi . . 7713 

- Hecropae- 
NLlfi . . . 771l 

- - nji&BKiJf . 7745 

- - njiacTH*!- 

Huit . . . 7".4.; 

- iionyjKMA- 

KiJi .... 774x 

- cmo.ihctijM 367j 

- - TBepAuit • 774« 

- - THrynifl . 776i 

- - ynpyrifl . S 66 j; 

- xpynKiftcreK- 
jrooGpAairuii 867: 

- pojihkt» 795-rt 

- - a/ih CKpenqi- 

BAiomiixcn npu- 
boaobi* . . 7901 

- caoft .... 774 j 

- COCTABl* 78405 

- - Tynepa . . 7 862 

- Hmmrb . . . ioflj 
Ilao.iHTOpA trhcu 

KOdjMj>H- 

lUeirrb . . 906> 

- ro.no bk a . . 794> 

- chaGskcha 
9fcejxo6ieoiii. 797x 

—KH HCO.IO- 

6okt> . . . 797a 

- 5KOjioGo K*b . 797a 

- xneiiiciT 5Kejri>- 

Gokt, . . . 797.1 
sacpmemibifi 
Kpioirb a/ih - 813a 

- KOJioKOJioo6pa>- 

naro hhmciihh 
ioGra . . . 790j» 

- npo'inocTH ko- 

e4>4>HuieHTb 906a 

- yKpinjieHie 814a 

- xneltKA . . TMjb 

-pnaro Kpioxa 

rojioBKA . 813a 

- - aaepineHHLifl 

XBOCTb . . 013.: 
-piIAH KOIICO.II. 

Cl. HAKJ1AA* 

Foil .... 813.4 
“ nOACTABRA . 812X 

- - cb harjaa- 

Kolt . • • . 815l4 

- - C'bA*OoGpA3- 

nan .... 813..% 
-Hbiit RpioKi. . 814a 

- - ABoUhoI na 

oGofiMik . 816.3 

- - ci. ivfe:ib6oW 

A/i* Aepoaa 814.1 

- mTbipb . . . 814a 
-poB*b, aaKp'bna 

A/i* - . . . 800 lo* 

- an.innKA r«n- 

COB h . . . «K\7' 





HaojiHTopotrb 


1919 


HmiyjibcT. 


HsOAATOpOH'b 
aarnncoBA- 
uie .... 816.7 
KpoHinTeJIirb 
AA* - . . 813LS 

- paax'&iACKie 810 l3 

- pacnojio- 


acexie 

. 610S 

IXaOAATOP’b 

. 7307 

- axOpOHUO- 

Bblft . . 

. 7924 

- Eaaaa . . 

. 796a 

- rAABUoft 

AHlliH . . 

. 791.4 

- rpAHHTllblft 

. 791.7 


- rpOMOOTBOA~ 

HLlft . . . 999.4 

- Anofilioil JVI* 

Ha6'b2KAHiH 
cKpeuyiBaniii 
upoBOAosb 798a 

- yrjiOBott . 79aS 

- AByXKOCTUAb- 

HLlft . . . 79i5 

- AByx4acTH4- 

huH . . . 794.1 

- ACpeaHitiiufl 791 jb 

- A*a rJiaBiiaro 

nposoAB • • 791.4 

- KatfeJieft . 786J 

- Han p-HVKt? ilia 

BLicoK&ro . 791J 

- nanpHHcenbi 
HHBKaro . 7912 

- npHKp'fcnjae- 
hU kt» Aepe- 
»y .... 798a 

- - ITpOBOAOHT. 

BBOAHblll . 88817 

-nj>OBOAOB'b 

raK6Tajia . 798.4 

-llpOBOAOB'b 

CKpenyiBaiO' 
lAHXCA . . 810a 

- - TOKa CH.lb- 

ltaro . . 790J2 

- Toica cjia- 
6aro . . . 791.1 

- co6npaTCJii>- 
iioff no.iocu 614.4 

- co^npaTejib- 
liott mHHLi 614.4 

- - ctoji6ohi. 798a 

- naHvHMiiuli . 7962 j 

- aauacnufl . 791a j 

- H3 f. axOpoH- 

11 a .... 792.4! 

- - poroooro 

nay’iyKa . 791a 

- KaynyKa 
TB©pA»ro . 791a, 

- 4>jihiit* 

raaca . . . 792a 

- HrnbiTarejib- ! 

Huff . . . 904.1 1 

- KatioJiHifbiff . 796.1 I 


Hsojurrop'b koao- 
KOjiooOpaa- 
Hbilt . . 790ll 

- - /Vi* ayro- 
BLix'b a ax m» 7914 

-CT» TpoflHott 

io6koH . . 799J 

- KOIITpOJll>- 

nbift . . . 798.7 

- xacAAHbift 791 JO 

- naraHsHaff . 795.7 

- - cjiovKHuff . 795a 
-nottciea . . . 85a 

- onopiuifi . . 799a 

- OTTHJKHOfl . 799.4 

- IIOAB'feCHLlfl 799J 

- no An op hli a 799a 

- nojienolt . . 709L4 

- nojiOBoft . . 798a 

- noTOJi04Hbifi 793a 

- npoMOHcyTOH- 

Hutt . . . 798L0 

- pe6pHCTul . 794.7 
cocTOiuz^lI arb 

oahoH uacTH 798^ 

- H8T. AByXT. 

uacTefl . . 794 j 

- H3T» TpeXT. 

nac reft . . 794a 

- JI3T, H6TU* 

pexT. 4 act© 11794a 

- cTeicaaHHbiM 792a 

- - CO CT04HUX'b 

icpaexb . . 85.7 

- CTOpHCHeBoJi 134011 

- CT'fciiHoU . . 793a 

-C*b BBOAUOfl 

Tpy6ao3 . 799a 

- CT. aBTOMATH- 

4ccKiiJ4'b aa- 
u^eivzeHiex’b 
npoeoAa. . 819.1 

- - ABofliiofl 106 - 

koH .... 792a 

- - xcojioJtaaToii 

ro.iOBKoH . 794a 

- > sKCJrfe3KLI>Cl> 

noKposoM b 799.7 

-KOCTLTJieH'b 

oajihmt. . . 794.4 

- - KOCTLI.THMH 

AeyMH . . 794a 

- - KOCTUJLfLMH 

TpeMA . . 794a 

- - np©AOXpa- 

KHToaoM'b . 798a 

- - ynucann . 795a 

- Tejicrpaifh 

uufl . . . 792a 
—(jjoiuruit . . 792a 

- THna ,.AeJibTa“ 

7982 

- TpeXKOCTUJIb- 

HLifl . . . 794a 

- TpOX4aCT»14* 

hmH . . . . 7942 


HsOJLHTOP'b 40* 
Tbip©X4aCTH4- 
Hbift .... 794a 

- 4>fip<{>opoBM§ 792J 

- AhaPbio . 795a 

- bOohhtobuM 791a 
UaoJUiTopu 790J0 
-p'fc, aa9KHM*b 

HA- . . . 867a 
hbojihuIh n 
npoBOA'b) 
noBpexcAO- 
Hie - . . 1000a 

- H3Ml\peHie . 622a 

- -hIa, npii6op > b 

/VI* «... 683L9 

- HcnuTauie . 872a 

- -hU, anoploAH- 

MecKil npH- 
6opi> /vi* - 684J 

- npH6op*b 

A** - . . . 688a 

- Ka6ejm no- 

BpeMCAeHlo 9017 
. Koe$4»Huieurb 

872a 

- X'feCTO no- 

BpexcAOHi* 904J0 

- x'fecTO no- 

BpexcAeK- 
hoo . . . 904JO 

- HaAOHCHOCTb 906a 

- HaAp'feaaide . 8807 

0 CB 06 oA*Tb 
OTT» - . . . 8808 

- noBpoHCAeHie 8727 

- npOHOAOBT., 

npn6opr> /via 
H cni.iTaniH- 688.7 

- npoTHpaido 877.4 

- pacTpcnuBa- 

Hle .... 8306 

- chjttIo . . . 889J 

- conpoTUBjie- 

irio . . . .872a 

- cocTOHHie . 872a 

- ycT&noBKit 719a 

Toiri. bt» - . 905.7 

- yAAJieiiio . 839J 

H30JlHU,ioHllutt 

CM.H30.1Hpy- 

loupif 

"Alio OK04b . 8912 
“ CHHTb . . . 839a 
llao.iHAlji 856.12 

- aOcojiiot- 

ii an . . . 18307 

- 6yMaifKHaji . 790a • 

- BoaAyuiH&a . 373a ’ 

- BnaAHH i* . 373J0 j 

- ABotiuan pean- I 

HOBort -ieH- * 
Tofi ... 894a 

- 1!31> BOJXOKlill- 

CTaro Belize- j 
c.TBa . . . 790a 1 


Haoa*AU*Ha , b 
pACTHTOAb- 
KbIXl> BOAO- 

KOH*b . . . 766J 

- - pe SB HO BO ft 

AOHTbl . . 894j 

- - peas ho bo ft 

jieHTM npo- 
CTAH . . . 891s 

- - p68HH. JIBHT. 

COCTOH1AA* 

HB*b 2CA06B'b89l4 

- - pe3HH. JIOHT. 

coctohuv nrb 
oAHoro cjioh 894a 

- aancHMoBi. . 468L7 

- KAHAAOBl» 878L10 

- KATymKH . . 874 j 

- Kay4y kobaa 7804 

- KOAAOKTOpA 422S 

- KOTAA . . . 1004 
“ AHCTOB'b . . 8746 

- MACAAHAA . 7907 

- nem>KOBAA . 790s 

- do noBepx- 

HOCTH . . 878J 

- DOBepXHOCT- 

HAA .... 878J 

- dpo6kobaa 790a 

- npoBOA**" 

kobi» . . . 871a 

- P63HH0BAA . 7804 

- TpAHC<{>OpMa- 

TOpA MACAA¬ 
HAA .... 461a 

- AKOpA . . . 874a 
HaoTepxa . . 286a 

j HsorponHHo- 
1 CKiff npOBOA* 
HHirb . . 1841J0 
HaoxpOHH3M b 800a 
Hsoxpouubi it 8004 
HacA-bAOBAHie 

onuTiioe 488 ji 

- aKcnepHMOH- 

TAAbHoe . 483.il 
-hLh HceA'&aA, 
upa6op'b 
AA* - . . . 685.4 
-,KATyuiKAAAA -498a 
n^eTKA ;ui* - 490s 
llacA'bAOBATi* 4807 

IlAAfOXHHaiUoK- 
nuft ii a* 

Tpoin. . . 9522 

- “ A** BCpTlI- 

KAAbllUX'T* 

.iaxni> . . 952.4 

-ropH30H- 

TajIhllLIXl. 

JiaxD'b . . 952a 
lIxHTaui* pe- 
8HDU . . 13402 

llxnyAbci. mc- 
xanii4ecKl H1252J2 

- OTb BOJIIIT. 1083.4 



Hjtuy.ibc'L 

lixnyjibCT* to- 
ka .... 188.2 

- ajieicrpu'ie- | 

CKiff . . 10653 

IlM'bwm.HflCHBT* 
pHCMOpAACe- 
Hin noBepx- 
hocti. . . 4203 1 

- - I>ftcnoplDK©* 

ida aneprlA 86.7 i 
UiiAincaTopH&A : 
6yxara . . 1221 } 

- jtfarpAMMA 121J1 1 

- noin airman I 

CH.TA . . . 122-5 | 

-II LI XT, ,*UK- 

rpaMMT.,Gy- I 
Mara :lth - 122.11 
-poan. Motuuo- j 
cm Mainnnu | 
H3M’bpeHie 1223 | 
• - m am a ii li onpo- | 
,Tfenenic . . 1223 

- “CTb MAinilHLI ! 

lOM'bpHTL 1222 

- - MAUI1IIIU 

OIipr,TkjlHTbl222 J 
IIn;uiKaTopb 121.10 

- 4>a3i. .... 686.1 j 
lluAyKTUBnaro 

;vhftciHiA ahhIii 
12753 

lIlI,T,y KTHBIIAA 

CMKOCTb . 1913 

- - kaCp.ih . . 7321 

- peaKnia ivfenHl903 

- CBM'JL . . 10913 

- cnocofiiiocTi. 

MHrilHTHAA 12903 
-bjioo na^enie 
HftlipHVKCIlifl 1893 

- if AiipjisKp ilia 

btj MKop'h . 261.4 

- coeTuniciiie 10913 

- conpoTiiiuic- 

irie .... 1427 

- eonpflVKOHie 10913 
-poBAHnaro aiar* 

11IITH3MH KO- 

c**.. Hieurb 

1289.1 

-poBaiinna Bon- 
iih ... 1086.7 

- a.i(»KTpo;iiiii- 

fc. vKyuvt/i pu¬ 
na ... 148.10 

-poBAiiio ManiM- 
TJI3MH . . 12903 

-pOBhllllOt* Ko- 

nefiaiiio 10S6.7 

- aJU*KTpH40- 

)» CTBO . . 19053 

-CTHTH40- 

CKoe . . 1277.12 
-VOBAHHI.ltt . 188.10 

- M&rniiTititM'T. 16210 


1920 


HHAyKTHpOBaH- 
HLltt TOKT* 181.10 
-poBaTb . . . 1883 
-pyeMaA;uiJfiia 186.4 

- CTOpoHA . . 306.6 : 

- nacTb . . 185JO 1 

-pywmaji nacTblHojO 
-pyiomift tokt* 1813 
II H^yicropa Ka- 

TymKA . . 887.7 

- - uo^paa^'b- 

noHii&A . . 338J 

-C'b BCUTHAA- 

Uieft . . . 8383 

-C'b otiMOTKott 

KOlIIITCCKolt 8873 

-C'b o6ttOTKOft 

M'h.TJfoH JICH- 

to'iuoH pe- 
fipoMT, . . 8383 

- nenpaBHJibHO 

BKAJO'ieiHIAA 
o6motka . 8383 

- noma ft cep^04- 

UHicb . . 457JO 

- npepusa- 

Tenb . . 10653 

CHJia TOKa BT» 
utixOTK’b - . 8363 I 
- t conpOTHn.no- ! 
irio o6motkh -3863 

- 4HCJIO bht- 

kudi. - . . 255.7 

- diieprin 10622 
-piiaji r n,miaMo- 

MainiiiiM . . 216.4 | 

- cTttHinia nna- 

CTiiiriaTAH 45291 
-lioe kojiooo 45CJ0 

- Bpamaiomee- 
ca .... 450.7 

-nLlfi BLIltoR'h 11203 | 

- octubi, . . . 4523 

- - lIJiaPTIlII'lR- 

TLiil . . . 4529 

- ct. nomoeaMii 
BliyTpOUKllMH 

45a4 

- - ct. noniocaMH 

BirbmHiiMii 4533 

- ct. nojuooAvn 
nocn*feAOBa- 
TCnbHLlMH 

-pool* A®yx- 
noniocuaii 

C11 CTO M a . 

M'fcjtb o6mot- 

Kll “ 

- JIHIipHHwCRio 

- <>6motkh ne- 

no;iBH7KiiHJi 887.1 

- Bpaii^aioii^HX- 
ch .... 3872 

none coaAaiutoe 
Korreo6paanott 
ciicreMoft . 4653 


458.7 


4623 

8863 

161.7 


IlHAyiCTOpOBT. 

nonloc li . 457.4 
nycKOBoit peo- 
ctrtt. bt. 
ivbnn o6mot- 
kh - ... 5923 

- cuctcmb . . 4524 

- - Miioronomoc- 

nan .... 4523 
Hn^yKTOpT* 10623 

- bojiltobt. . 2243 

- BLlSblBHoft 11193 

- ABCJ>4>epCH- 

uianLULitt 18873 

- jviji BbiaoBa 11193 

- aeMHoft . . 19083 

- MarHHTHufi . 4572 

- xamHHHbiff 1121J 

- py4Hofi BT. TPM 

xarHUTa . 1120.4 

- B*b tph Mar- 
ii ii t a ,anH 
jmyxnpoBOA- 
noft chcto- 

MLT . . . 1120.7 

- AByxMarHHT- 

Hbifi . . 1122J 

- - TpexMarnHT- 

nu ft . . 1120.4 

- TpexMariiHT- 

HLift jinn 

;i,ByxnpoBOA- 
MoJt cncTe- 

mli . . . 112a-! 

- CT. BftlTIOpOB- 

c km m l Mono- 
TOMKOM'b 10627 

-MOnOTKO- 

bi.imt, upepLi- 
BHTeneMb 10627 

-MO.TOTKO- 

huki> npcpLi* 
BHTCnCMT. IIO- 
4 >obckumt. 10627 ! 

- - noCTOHII- 1 

ulimi. npii- I 
BO,TOMT. . 1121.1 

-pH BpHlI^AK)- ! 

u^i ecu . . . 4573 

- KorToo6pa;i- j 

ii Lie . . . 456.4 ' 
Hn r TyKnin 1 

BaanMHoil ko- | 
e4xJ>Hnienrb j 

-BnCKTpOABII- | 

JKyiURfl cm- 
na . . . 12663 

BHTOKT. HenOA* 
BcprAion;iW- 
Cfl - . . . 304.10 j 

- ;rhftcTBleMT» | 

pcrynupoiia- ! 
nlc .... 5743 I 

- bakoht* . . . 185t?». 

- KOC(|><J>HUiciITT. ' 

1803 1 


llHAVKuioHllU* 

IlHAyKUlM KpH- 
Baji .... 1 <ls 

- .tiirLa . . . 

- MariiiiTii<»n 

Tpyf>KH . 1296; 

- noToirb xar- 

HHTIILlfl . . Isa J 

- cnna »neKTp*»- 

,T,BM>Kymajf 12MJ 

- CHlITOHHaHp«>- 

BailHAM cn- 
CTOMA nocpc.v 
CTBOMT. - 109u: 

- jiBnenie . . 1^‘ 
-Z^iOHHaro ,tbb- 

raTenH 

rpaMMa . . .vuy 

- xax>aKTepii- 

CTHKA . . . 5041 

-wan cMKocTb 191J 

- ncicpa . . 130*2. 

- xaTymKA . 10*2 

- MAUlHUa . . 206< 

- uarx»yBKa . 489 ;• 

- peaKULR i;iinnl9CL 

- perynHpoBKM 574_ 

- cnHpanb . . I**; 
-hoc na,T.oiiio 

nanpB^Koniji f <♦-“ 

- pen« . . . 1621 p 

- coiijMiTiUkru*- 

nie .... 57r* 

-lio8 HCK’piJ 

opeon i. . 131“. 

- caikToiipo- 

3pa4i<an 
.lOMKA 1318.4 

-nLio B*bcM . . 675.; 

-nufi BMiiep- 
MCTpb noj>c- 
Mliiiiiaro to- 
ka .... (T7»L 

- annapaTb Mar- 

lUITOAnOKTpH- 
MOCK-itt lfte- 

- BaTTMCTp b . 

- ABuraTenb . 222* 

- - Miioro4>Aa- 

Huft . . . 223J 

-O^HO<)>A3- 

HLlft . . . SSifi 

-C'b AKOpOMT. 

c'b KoirraKT- 
IILIMH Konb- 
U&MM . . . 2223 

- - TpeX(J>A3- 

li LI ft . . . 222T 

- TpexiJiaaHLift 
C'b KOpOTKO- 
U&MKIiyTLIMT. 
AKOpCM’b . 25 £Il‘ 

- Tpexi|>aaHbift 

C'b AKOpeMT, 

C'b KOHTAKT- 
HhlMH KOJTb- 
l^axn . . . 228.1 




1921 


Ui'Kpa 


IliuyKuioiuiun 

I f iiAX k itf o ivh u ff 

llCIv-pOBofi 3H- 

sKiirATOJib 1351 a 

- aaniun. . 14515 

- MOCTIIKT. . . 6712 

- narirfeBATOJib 9824 

- npHtfopi* ah- 

HHMOWeK- 

rpH»ierKilt 1324.2 

- H3M'bpnTCJii»- 
nbiM . . . 666.4 

- liarp'bBaio- 

mi it .... 9823 

- peryjiHTop'b 639a 

- l>eocTan> . . 676.7 

- eiiocoG'b 13354 

- (••ICT'llIK'b . 6923 
- 1 IMM KaTyiUKII, 

I'llllTOHHail- 
pOBAHHLIH IlH 

peaonanci* 10917 
Un^yKUiii . 1358-10 

- 6 okobm . . 185l3 

- B3A11MIIKH . 188.7 

- BT» BOBAyX’fe 1<&4 

- - Hcejiiia'b . 1733 

-aytiil&x'b 263.10 

-ay 6146 x 1 * A*fcW- 

<*TBMTOjf]*iiaji 964.1 

- - ay 614 a xt» 

11 , 1.0 ajibTi ILH 863.11 

-ay 6 i 4 axi> 

wttKCHMaJib- 
liajf .... 261s 

- aytfuaxi* wh- 
imxujihuaii 2642 

- - ay 6 uaxi» hah- 

uoJibmaji . 2643 

- - ay 6 uax'i» nan* 

xeMbinaa . 2642 

- By 6 uaxT. tco- 
pOTHHOCKILH 263.il 

- - >1 evKiyHceji'ha- 
liOM'h lipO(!T])HI!* 

CTB'fe .... 173.4 
-i*opie l i- 

iniKii . . . 282s 

-HKopIl . . S56 jD 

- juntaMH40- 

©Kail . . . 1816 

- JUIt'CHXOTpHH- 

naa .... 184s 

- MarHHxnaH . 1734 

- MHruuTO-Mar* 

HiiTiiaa . 1359.1 

- - ajicRTpipie- 

cKflfl . . 12594 

- MOJieKyjiap- 

naa .... 1812 

- o<3motkh,ivi»ko- 
TOpoft npOBOJIOKlI 
KavKiaro bhtka 
11 e pe M*bu;a iotc a 
hi* noji-fe 11 ©pe- 
MiiHMaro lianpa- 
ibieHia . . . 1854 


Hn^yKiiin oGmot- 

KH, BT» KOTOpoft 
npOBO.IOKH KftyK- 
Aaro BKTKa iiepe- 
BfllU^AKITCa Bl> 
noji’fc nocTOHH- 
naro iianp&BJie- 
nia .... 185.1 

- ocTaTOMuaa . 1814 

- OTT. yTOHKII 2814 

- ncpcirbitito- 

noJiapiiaa . 1852 

- nojiiocn&a . 279.4 

- noucpoHii&H 17SL7 

- nOCTORHIIO- 

no.iapHAa . 185.1 

- npoAojibn&a 1734 

- yiimiojiap- 

H&H . . . 18111 

- 8JX©KTpii*ie- 

cicaa . . . 181s 

- aieicTpoiuHa- 

wnnecKaa . 1817 

- -MlirilMTUILH 12592 

- -CTATHne- 

CKHJI . . 1275.4 

—ajioKTpH*ie- 

ck&a . . 1268a 1 
Hiieesri, no* 

KpLITLlft . 8224 

Huoii .... 8222 
Iluepuiu, ao 
noanotf octa- 

HOBKtt ABH- 

raTbCJf no - 482.7 

- nojlllofi OCTA- 
HOBKH ABU- 

aKeiiie no - 5006 

- nojllioii OCTA* 
HOBKM cuo- 
co6t* a»m- 
rcenia no - 600.4 

nepioA'fc abh- 
acenia no - 6004 
- T llpOAO.X3KUTeJII* 


hoc rh abh- 


yKeiiia no - 

5004 

“ CHJ1U . . . 

801.12 

- cnoeo6'b . , 

. 500.4 

Ifucpi^ia . . 

301.12 

- starH 11 THOR , 

. 1802 

- stacci.i . . , 

. 6344 

-4i3 staccx wo 

- 

wenrb . 1252.11 

lIiI>K©KTOp'b 

. 114.4 

lIir^Keiiep'b . 

1329s 

- r.iaBiiMii . 

13294 

aiiB'hiyfoTniii 

Ka6ejibnoll 


cIjtmo . , 

. 768-') 


- no KaGc.iMtofl 

'jarrn . . . 768s 

- - Kuwwepne- 

CKoli nacTM 1329.7 
npoH3Bo;mmjtt 
iionbrranla 484.4 


II iisKe nepi.-B.ie k- 
TpilK'I. . . 1329.4 
llHKJIHHaTOpl. 667.7 
HwcTpyKniH .*6134 

- oooGlir . . 614.1 

- Tejie$oiiiioft 

CJiyraGbi 11704 
HucTpyMeiiTa 

lionpaBKa . 648.4 
“TAJlbllblfi 

iiiAUKi* . . 974 

-TUMH HSOJIllpO- 

B&KllblMH | 

non i»3o Ba¬ 
li i© . . . .5132, 
cyMKa c’b - . 3984 . 

HCMOARHl. | 

Cl. - ... 3982 , 

riahki. c b - 3082 i 

“TO III* IlBOJlHpO- 
liaHitbixi* yno- 
Tpe6jieide 6132 

- n&6opi>, a^ib 

yCTAHOBOn- 
Hbi x'b pa- 
6ott> ... 898a 

- o6bIKHOBeH- 

HblXl* UO- 
KpblTie P©3H“ 

II OK) . . . 513a 
-MCHTb . . 622.11 

- KOHTpOJlb- 

iibili . . . 624s i 

- o6pa3i;oBuH 6494! 

- cOopoHiibiii . 398a I 

- CT» 411- j 

IjeBLIMH CTO- I 
POHAMII . . 7004 j 

- BJieKTpOJIHTU- | 

MecKiH 12304| 

- “JIHTH 1.1 if . 12304 

IlHCTpyaieiiTbi 879a 
IIiiT©rpaji& 

3118 Kb . 242.10 
-jn> Jinueii- 

liuif . . 242.li 

- 11 am am H*in- 

BnioineS ch- 
jili . . . 12904 

IIlITCrpHTOpi., 

C'ieT4HKi> - 0944 
“ HKTerpHpOBA- 
ni© rpa<J)M- 
hcckoo . . 2424 
-ilia nocTonii- 
ntut . . . 242.12 

“BHTl. .... 2424 
lliiTOiiciiBnaii 
:iHMna iiepH- 
cTtt . . . 13474 

: -BiiocTit ropiiniji 
KOJie6aniii 
HOJTbTOBoft 

Ayru . . 11764, 

najiyqenia > 

OTcnerb 1288.7 


Hhtchchbhocti! 
MHiiiHTiiaro 
no jib, npn- 
bhji .... 268.) 
-iiocTb najiy- 

neniiv . . 12884 

- Kajieuin . . 975.7 

- Koxepcpa npn 

npiearb . 10744 

- narHHTiiaro 

nojin . . . 179s 

- - noTOKA . . 179s 
IIirrencHBitocTb 

naManiHHH- 

BaiiLH . . 1267.10 

- uanajibiiojino- 

V bl JI ACM LI XT. 

DOJI in. . 10882 

- ocB'ismeni.H . 967a 

- uojnoca 169.11 

- pa6otli . . 1532 

- paiiauiii . 12384 

“ toku .... 182.4 
IlnTepBAJii. . 286.7 
llHTepnojiMpo- 

BaHie . . . 241s 
-Jiiiuiii .... 241s 
UHTcp<}>©pe Hn.ii! 
BBjicitle . 1974 

-Ain.1974 

IIm()op)ianioii- 

KOO TOJieiJlOlI- 

noe 6iopo 11712 
Iln^y^opnaji 

aeMJiB - . . 25s 
Ilpnc'b iia<J>par- 
Ma . . . 12402 
Ilppai^ioitajib- • 
no© micjioe 285.il 
IfcKaAKcni© Kpn- 
Boft . . . 196.li 

- no.iH . . . 177.4 

IICKATeJlb 110 - 

jiHicom. . .667.4 

IiCKOIiaOMblff 

yrojib . . 110a 
HcKOpKii npy- 
r.lLlB MCJIK1A 473.10 
IIcKpa . . . 10624 

- HiiAyicitfoH- 

nan . . . 1808.11 

- Kojietf.iioma- 

bch . . 1318.7 

- npll BKJII04C- 

liin .... 552.7 

- libiKJiione- 

uin .... 5524 
-3H3fI»IKH niii 652.7 

- - aam.iKanin 

KO])OTKOM r b 5674 

- - paaMLiKA- 

uiu .... 5524 

- - pa3pni'h . 5674 

- ph3B*feTB.1©H- 

naa . . . 10607 

- paapjiAHUJi . T»67.r, 
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llcKpeHie 


1922 


HcnuraHifl 


IIcKpoaie . . 2729 

- BOJIbTOBoft AY* 

ra .... 924.7 

- xojiJieKTOpa 473-8 

- KpyroBoe . 272a0 

- mCTOKT. 472ao 
-nix, komm)th- 

poBAHio 

6e3T» - . . 2724 

- npeA'feJi'i' . 2733 
xoat* 6e» b - 4732 

IICKpHTb . . 272.7 
HAnpxaceuie 
II PH KOTO* 
pOMT. XB1UH- 
HA JIUMHUa- 

erb - . . . 273.4 
JI(*KpOBAH AC* 

noma . . 1106 jO 

- Te-ierpfl<t>ifl 1053s 
-Boro npoMo- 

HCyTKA p«3- 

A'fejieiiio . 1094a 

- eonpoTHBJio- 

Kie . . . 1094.4 

-Bott Bemii.u 1233a 

- 3&HCHrBTC.lh JWG.4 

- - HHAyK4ioH* 

HbiS . . 13574 

- aanajrb hh- 

AYKqioif* 

huS . . 13544 

- KJianau b . 1233a 

- MMKpoxeTpbl098LS 

- iipoxeHcy- 

TOK-b . . 1093* 

-B03GyAHT6- 

.ix . . . 10939 

-MHOrOKpAT- 

IILift . . . 10949 

- - nepeK-iK)- 

MAeMiaft . 10929 

- - npocTolt 1093JO 

- pery-’iupy- 
eMLiil . . . 6909 

- - TpeX*IACTH*4- 

lfiatt . . 10949 

- - Tpoftnoft 10949 

- - ■iacth'i- 

it Lift . . 10949 

- paap/iAb . 10929 

- a-ieKTpH'iecKift 

cnferb 12209 

- a-ieicrpo- 

xeTpb . . 696a 
-Biae iipoxeyivyr- 
KH UOC-TfcA‘>* 
BATejibiibie 1094.4 
-racHTeJib . . 4794 
-rjiyunnejib 13219 
lfcKpoft paa- 

PHai» . . 12749 

pa3CTOHiiio npo- 

6 n Banin - 872ai 
IlcKpoo6pa.io- 

RAnic . . . 2789 


HcKpoo6piaoBA' 
hLh, KOxxyTHpo- 
Banie 6ea-b - 2724 

- npeA'kJi'b . 2739 
xoat» 6e3T> - 4739 

JIcKpoTymeHie 
BJicicTpoxar- 
hhthoo . . 553L& 
-Hiex’b, BL1KJIIO- 
MATOJIb CT> 
HH6BM ATH- 

necKHX'b - 6639 
-rymHTejib . . 6639 

- ajib ajieMeiir- 

niaxi. kom* 

MYTATOpOB'b 914 
-jieMT. MarirHT- 
KLIMT*, rpoMOOT- 

boat* ct. - . 672.1 
-Jin katyuika . 6689 
HcKpoyKaaa* 

Tejib . . l(H9.i 
Hckpt. r-iyme* 
lde . . . 109S9 

- KpyroBoe 

ABHHvdiie 272.10 

- ho AAioiipft 

MeTaji.ii> 697.11 

- o6pA30B&nJe 273 2 

- oTcyTCTBio . 4739 

- nepecKaKH- 

Banio . . . 2731 

- nepexoA'b 10929 

- UOTOHUi8-Tb 273s 
noTepfl orb - 2039 
npHcnoco6jie- 

Hie JI^lH 143* 
BJie'ieuix - 6534 

paapjiA b ui> 
BHA'fe ciio ii a 507a 

- CUCKTpi* 18104 

- Tenenio 10629 

- MHCJia yMeiu.- 

meiiio 10639 

- hiicjio . . 10931 

Ilcicpia ,viHi[a 10934 

- aHAyaanlo . 6637 

- HHAyKHlOH- 

11 oft opco.il> 13104 

- - cirfeTonpo- 

apaiHAH 060 - 
.tohka 13134 

- M6A»TeiIHLlH 10939 

- o6paaoBaTb 272.7 

- peiiTreHOB- 

cKoil Tpy6- 

kh ;biiiiia 1287.7 
HcKyocTBciuian 


Harpyaka . 492.0 

- cirtvia . . . 9204 

- TOiica Hy-ie- 
na/i .... 2039 

- - yjJiouAJi . 2039 

- Txra .... 1114 

- ifiaaa .... 2009 


-Hoe ALixanio 606a2 


MCKyCCTBAHHOe 
Me jkay Hvcjrka- 
Hoe npocTpaH- 
ctbo . . . 4699 

- ocB'bmeHie 18429 

- oxnAMCAeide 2884 

- CODpOTHBJie* 
nie ... .680a 

- - Hai> rpa* 

4>nTA . . 1022.7 

- - H3T> MAHraHH- 
noBoft uposo* 

JIORH . . 10229 

-matt rpauHrb 783a 

- K&6ejib . . 10232 

- MarHHrb . . 1684 
He nape aie . . 22.7 

- KHCJIOTU . . 689 

- yAym.iHBoe . 5119 

- iiAKoe . . .6119 

- a.lOKTpHHC- 

ckoo . . 18129 

-HleMl> aJICKTpH- 
3ai;iH . . 1307a 
-nix Koe<jx}>ii- 

Uieiirb . . 112.4 

- vA'^Jibiian Ten- 

jiOTa . . 1266a 

I Icn apMTeji h ii a h 
cnocoG- 

HOCTb . . . 1129 
UcnoJinciiix oGo- 
toAHUX'b o6x- 
aaTejibCTBb, 
M'bcTo - . . 710ts 
iipeAnxcanix 

OTHOCHTCJIb- 

iio - ... 400.1 

- cuooo6t> . 1329J2 
llcnojibao- 

sauie . . 249.10 

- bo ah uo ii ch- 

jili . . . 124.10 

- Bivca ULiroA* 

Hoe .... 004! 

- xopouiee . 904 

- MBTepiajia . 400 ls 

- M'beTa . . . 3309 

- iioncpcHHaro 

c*hwcnix . 7489 

- TonJiiiBa . . 1037 j 

-h!h Koe$<|»u- ' 

Uieirvb . 849.ll, 

- - uiuiKa . . 139 
HcnojibsoBaTb ] 

KaiiAjiM in. 

crbiiaxb ahh 
npoKJiaAKii 
IipOBOAOITb 803i 

lleiiopHemaJi . 4719! 
UciipauiiTb . . 4769, 
lleiipaBJienie 
liepoipyaKH 
peHTrenoB- 
CKott Tpy^Kl! 12809' 

- HKOPH . . 419.10 1 


HcnycKABie 

BOJiirx> 1(KL' 
HcnuTAsie . . 4<L 

- AKKyMyjIJITO- 

pon . . . Tl: 

- 6y<|>epHoft 6 a- 

Tapes ... MLi 

- 6MKOCTH . . ►a 

- HBOJlJU^iH . . 372> 

- KA6ejiefl ha 

nx>o6HBAtfie 90CU 

- ka6«jih . . . 9Q3i 

- ICAJIHJIbHbIX'b 

JiAMli'b . . 87U 

- KHCJIOTbl . . SdJ 

- K0e4»<J)H4JeHTa 

nojiesHAro 
A'feflcTBiH . 409a 

- KOTJXA . . . Ills 

- Mamiuu . . 4S4-' 

- M*bCTA CHAJI 

- HA aaBOA'fe . 4«' 

- - kopotkoc aa- 

MUKAHie . 604a 

- - hp<>6hba- 

Hie . . . STiif 

- TopMaxcenie494J 

- otaahh . . . 4932 

- HOABOAHOe . 80b* 

- npH XOJIOCTOMb 

XOA*fc . - .WO* 

- npieMHoe . . 4S5i 

- npoBOAA . . 7444 

- - ha Txry- 

necTb . . . 744: 

- - ha ynpy- 

rocTb . . . 744-* 

- npoBOAHHKA 744/; 

- ha Txry- 
necTb . . . 744: 

- npoBOAOB'b . 908 j 

- npoBOJiOBH . 744* 

- Ha Txry- 
HeoTb . . . 744: 

- npoAOJixcHTejib- 

noe .... 4M.' 

- CBoftcTirb BO3* 
Aymmax b npo- 

BOAOB'b . 10t*l I 

- cnaftKH . . 1327.9 

- TopxaaoM'b . 4S4J 

- 8JICMenT0B*b 

aKKyxyjui- 
TopHoft 6a- 
TapeH . . . 7U 

-llhl. HHIlpHVKO- 

iiic npH - . 49A: 
-, OT'it-n. o6t« - 4M»4 
II P«>TOKOJIT. 

o6t> -... 4nLi 
- uift, KATyiUKa 
A^IH - . . . 49 Sj 
HOpMLJ A9H - 4H5 K 
npABHJiA Aain 
U poll 3 BOA* 

CTBA - 496.11 



HcnwTaHift 


MonuTHHl W,eoe;m- 
Houie ajih - 4853 

- CTOHMOCTb . 486ft 
cxeaia bkjiio* 

neHitt jinx - 4863 
nrrencejLb 
Jinx - . . . 901.7 
u^eTKa jinx - 498ft 
ajieKTpoxeTpT. 
jinx 0663 

-iiiio, pacxo;iu 
no - . . . 486ft 

-iiin AAiuihiJ! . 486a 

- A/roBbiX'i. 

jiaxirh, npH- 
6 op i. a-aa - 971-* 

- vKOjrkaa, ii pH- 

60 pb Jinx - 4983 

- Hnojuiniii, npn* 
6opi, AiieploAH- 
•leCKiH ajim - 684a 

- npnOopT* 

AJjh - . . . 688ft 


1928 


Katfejib 


HdlMTAIllJI If30* 
jiHuln npoBo- 
Aoirb, npsOop'b 
jinn - . . . 988.7 

- jiaxni., KAp* 

n&tfHuii npn* 
6op*b jinx - 971ft 

JIHCTOBOrO 3K6- 
npu* 

(Jopi. ^jijk - 0863 

- npoBojioKH, npir* : 

6op b jinx - 1827.4 j 
npoAOJtMCHTejib- 
hoctn . . 483J2 ; 
HpoHanoAJfuUtf | 
iiitiKenopT. 484.4 : 

- iieay.ibTan* 484ft ' 

CTMKOB1. 

pe.ibC'b, npn- 
6opi, jmx - 9993 
IIcnbiTATe.ib 
AKKyMyjiB- 
TOpHhltt . . 71 j6 


Hen MT AT© JIT. 

6 aTApoflHbitt 893 

- Jinx xoxepepa 

1074JO 

- jiHHeflHbifl . 988.7 

- CTanr;loH- 

nuJi . . 1096.7 

HcnuTaT©Jih- 

haa 6 aTapejv 88.7 

- aocka . . . 4843 

- Ka6ejihiiaji 

CTamjLH . . 9093 

- jiaxna . . . 998a 

-no© nojie . . 484a 

- noM'femenie . 484a 
-HLlii 3AVK11HT. 9&0L3 

- H30JIJTT0pT» . 904a 

- upOBOJVb - - 723.4 

- Tpanc(}>opMa- 

TOpT. . . . 28013 

- BJICKTPO- 

Merpr. | . . 6653 
HcnuTaTb . . 488L7 • 


Hcth inruff 

OM'b . . 1268 a 

HCTOYHHKH 9JI6K- 
TpHHecTBa 18003 
-irb omnOoirb 486ft 

- cB'bTa . . . 9691' 

- CHJILI . . . 2073 

- Tona .... 181.1 
- Jinx BKI30* 

Ba . . . 1164a 

- Aneprin . . 2073 
HcTomeHie 6n- 

Tapes . . . 102a 

- BJiexeKTa . . 82 a 
Hcxoahah tohka 

818jo 

-AHlHlfi TOKT* . 996.4 

- B*b ivfenH 

BBOHKa . 1124.1 

- TOK*b BbiaUB- 

nofl . . . 1124a 

Httii .... 130.4 


I. 


lOAnOTUMT* 

KHJliOX'b IIPCT 
nHTaHHAH 6y- 
Mara . . . 9673 
Ioako TOKb 1227.10 
JoimaaipH Te- 

n.TOTa . . 1189.10 
-3Au1ji .... 103! 

lOHOB'b KOUU©a- 

TpaiUfl . 1189a 
- iioBooOpaao- 
uairiA cko* 
pOCTb . . 11903 


I oho in, nope* ; 

lioca cko- j 

pOCTb . . 11887! 

- nepeuoci» . 1188ft 1 

- pacingujie- I 

Hie . . . 11883 1 

- cnjia yaepsKH* ! 

saioii^aji t. e. | 

CTpeMJionie : 

iouoB'b cox- ' 

pauiiTi, dJIOK* 
TpuuecKitt 
aapAA'b - 1190.7 


loHOB*b CKO* 
pocTb a6co* 
jnoTHaji 1188.7 

- CTpexjieirle 

coxpaHHTb 
ajieKTpHHe* | 
ckUI aapjtA'b | 
1190.7 | 

- Tpenle bjiok* 

TpOJlHTH'ie* 
cko 6 . . 1185a; 

- iVfenKOCTh 1190.7 ‘ 

IoiTb . . . 11813 | 


loirb THAPOKClIJIb* 
Hblii . . 1187.7 

- khcjiothmH 11873 

- xKoronajieiiT* 

null . . 1184a 

- Ilp0MeiKyT04- 

ubiH . . 1184a 

- ojuioB/cieiiT* 

iv hi It . . 1184a 

- OCIfOBlIoit . 1187.7 

-HU KOXn.TeKC- 

nue . . 11983 

- CBHII 1(0Bhit- . 48.H 


Kji6ejiefi. ac- 
({lAJLb’rb ajia - 799.1 
3 k©jio 6 t. jinx - 829.7 

- 3AMCBX1. Jinx -498ji i 
aaKpiim, a»ta - 

8484 

- aaroTOBjicnie 743.4 

- uaxlipeHie . 622a 

HaOJHTOpT, 

jinx -... 795a 

- iicnuTaHie na 

npoOnsauio 908ft 
kamchi, 

iioKpbiTU - 832ft; 
jieOeAKa jmx - 827ft 1 
xainuiia jmx 

pacKJiaAKH - 8S8ft 
oOMOTKa H3T» -8833 

- nuTATejibiiuxi,, 
p ac n peA'kn iitcji b- 
liax aockk - 007ft 


Ka6ejieH, iioao* 
uma psa 
jmx - . . . 880a 
noAomaa TpaH- 
inea a*^ ~ 880a 

- uposapKa bt» 

iiponnTti- 

BAioineMb 

cocTairb . 77210 

- npoKJiaAKa . 829a 

848.7 

■ -kh, Mannina 
jinx -... 849ft 
- npasHJia . 8283 
npOTHI'H* 

Bailie . . . 881a 

, poB'b Jinx - . 829ft 
pIl'IlIMX'b 
npoKjiaAKa 8293 
coeAiinexiie . 840.7 
-iiin mIu-to . 840ft 


Ka6©JicH cnjioc* 
neHin, npn- 
Cop'b juiA - 852a j 

- cnjieTeiiie . 8487 

- -hLa xiicTO . 840ft 
npn6op7, a^H"®o2-x 

- cpaiAiiBanlH 

mIvcto . . 840a 
—, npn6opi» 

AJiH - . . . 852a 

- CTODMOCTb . 724.4 ( 
Tp a inn oh 

AJift 829ft 

Ka6e jie n o AT»e- m- 
mm m a ran n a 8627 
Ka6ojiH . . . 7693 

- noABOAuue]. 840a 

- cnRHTb . . . 84014 

- cnJicTaTb . . 840ft 
Ka6vJib ajiio* 

mhhIobuH . 7693 1 


Ku6c*.ib ac<J>ajii.- 
THpOHttTh . 7693 
acifiajibTOMb 
noKpblTb . 7693 
6e3'bHHAFK* 
Hioiurutt . 7003 
6eperoBolt . 8463 
6poiiHpoBan- 
Mi.ilt . . . 763a 

6yMHvKHuii . 796a 
OyxTaiau Ha- 
BcpiiyTb . 847.7 

- naHOTaTb . 847.7 

- yjiovKHTb . 847.7 
BAJIbl^OBail* 

liuii . . . 328a 

BHTOtt . . . 7013 

- ABy[x]Hcnjib- 

hmH . . . 7613 

- rpexxcHJib* 

Hbifl . . 762.1 
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Kafejii._19 24 _ KaGe/tHHufl 

Ka6ejib Boa;iyui- : Ka6ejih nuTATejib- | Ka6cjih n. 6po- Kn6ejn.uaro 6ar- 
h&i§ . . .7872 null 72&6, 76010 irelf H3T» npo- | cefiiia jnoirb848J 


- 

BcnoMaiKTejib- 

- 

iijiockIK . 13410 


BOJIOKK >KO“ 

- 

- erfeiiica . . 

8482 


iluiK . . . 761.1 

- 

norpyaiiTb . 8483! 


jils JHoil . . 7030 

- 

rpoMooTBo f ia 


- 

ism rnKaro na- 

- 

no^Bo^nwK . 7683 

- 

- 6poiieft H3i. 


ae.HJuiifAH 



npiDKeitiii . 7602 

- 

- ;vta 60 Jib- 


JipOBOJlOKll 


IIJIHCTHHA 

1012 .: 

- 

rn6Kifl . . . 766tf 


raoK rjiy- 


CTAJii.no It . 7693 

- 

tahka 6apa- 


- 

rjiABHufl . . 760a 


6niiu . . 840JO 

- 

- 6poiioft npo- 


6aui> . . . 

84f3 

- 

ryTTHnep»ie- j 

- 

- MO pi’KO it 


BOJIOMllott 

- 

- aho . . . 

848.4 


BLiii . . 766.10 


C’PHll^H B&TIi 8510 ( 


M<cjiis3noK 7630 

- 

- Koiiyci. . . 

M8;- 

- 

ABOUHoK C*b 

- 

noAaeMHLiii j 

- 

- 6poiittii npo- 

- 

- Kpbima . . 

84nx 


nponojioHiioK 


npO.TO/KHTb 82(14 1 


BOJIOMHIjli ’ 

- 

- JIHllTb . . 

8482 


rtponcfl . . 763.7 

- 

no;vi»oMiiLiit ! 


CTAJibHoit . 7633 | 

- 

- CT'fenKA . . 

84r: 

- 

^By[\]*vKllJIb- 


rn6Kiff . . 861.4 1 

- 

- naoJTBiUoil i 

- 

naa 6y r ^KA 

834> 


lii.iii . . . 7610 

- 

- TOKOlipOBOAH* 


OyMA^Kiioil 7653 ; 

- 

6yxTA . . . 

847/ 

- 

- iiojiyiepyrjia- 


m,iii . . . 046.4 

- 

- iiaojim^cii 

- 

KSTyillKH . . 

*27> 


ro noiiepe*!- 

- 

nocTOHiuiaro 


ryTTanep«io- ! 

- 

KOJtUCBAJl 3A 



ifttro f'b'ie- 


toka . . . 7690 


boK . . . 766.10; 


^.ikJlKA . . 

842J 


iiin .... 7023 

- 

iipiniMTb it a 

- 

- HaojiHi;k‘ii 

- 

jih ilia 8203. 

847.1 

- 

;inyx<J>aJiiaro 


cy^no . . 847/i 


II 3’b BOJIOK- 

- 

MyiJiTA rjiy- 



toka . . . 762.7 

- 

npiH'04tAlllIll- 


imcTttro lie- | 


XA0 . . . . 

6K: 

- 

„uih MHoro- 


TejibHi.iK . 8472 


ll^OCTBH . . 705.4 

- 

- COeAMHHTt’Jlb- 


Kpamaro 

- 

iipoicnTiiuft . 8282 

- 

- H30JiBi;ieit, j 


JIH-fl . . . . 

84L< 


iiojijk . . 114a? i 

- 

IIJ)OMi*yKyTO*l- 1 


nponifTHiiiioii 

- 

oflMOTKA . . 

sri* 

- 

- ocKivii^oiiiH 760.7 1 


ui.iH . . . 8460 | 


COCTAHOMb | 

- 

I1OB03KA . . 

Sg7., 

- 

- m»pi»;ia*iii ! 

- 

nHTlIvKH.Tb- 


KoMnayiiAT* 7650 

- 

npoMLinuieu* 



CHJILI . . 7600 | 


iri.ili . . . 762.4 > 

- 

- iiao.Tmjjeit j 


HOCTb . . . 

76v 

- 

- iiepeAHMii I 

- 

pcjcpnitbiif .7613! 


okoiihtoboH 7653 1 

- 

cTAiiuia iicnn- 


Biieprlii . 7000 ; 

- 

poailllOBLIlt 7640 1 

- 

- ii.io.THuicil 


raTc.Ti.naji 


- 

- no^aoMiiMXT. 

- 

- ByjIKAlfHISH- j 


pc3iiiiOBoii 7640 

- 



rajuicpett 7673 


ponninn.itf 76oj 

- 

- If'JOJIBlljci! 


.iiuiiji . . . 


- 

- iiojicboto 

- 

py^nn mu bill 7670 


pcaiinoBoii it 

- 

TO/iiira . . . 

827 J 


Te.nc(j)OHa 13403 | 

- 

- ^BoHnott . 767.7 


cBiiin;oiioit ! 

- 

TeXlIHKB . . 

768 it 

- 

- cuohli . . 862.1 

- 

- Tinyx’/Kif.Tb- 


o^imomkoK 76a2 

- 

TpyKa . . . 

83m 

- 

- inaxTT. . . 767.4 


iibill . . . 767.7 

- 

tc.tc rp ii (ji- 

- 

(Jiypa . . . . 

827.. 

- 

- uiTOJieirb . 7673 

- 

- KOlIlp'IITpH- 


ir i.i K ... 760.7 

-] 

HOC Ji-k/IO . . 

76^.« 

- 

3hii Aciioii . . 761.2 


McrKil! . . 7670 

- 

Te.T«’(J)oiniM li 7603 

- 

naMlipcnie 

6224 

- 

:sHTiipHen. . 861.1 

- 

- upoi'ToK . 7670 

- 

- MKOrOHCHJIb- 

- 

.TOVKO . . . 

84’U 

- 

it jonirpoBAii- 

- 

pynuoii jia.m- j 


H1.11! . . .8613 

- 

otfmecTBo . 

I32v. 


ii li 11 ... 7690 


nu . . . . 9223 

- 

- ct. B03;iym- 

- 

npOI13BO,TCT- 



- - OKOIIIITOMT, 76n3 - pilMHott . .7670 noil H30JIJI- ! bo . . . . T«w.: 

- HOKyecTBcn- !— KoiiueiiTpH- uicli . . . 7603 | - coe,T,jiiieiiie 84.1: 

in.ifl . . 1038L21 HtM'Kili 767.10 - TpajicaTJiairrit- ! — noA«o;uioc 847.i 

- i.'onponuil 1342.7'— c’T. 6i)oiioil Moctcili . . 840.71 - cy r T,no • - . 847.4 

- KonnnyiiAT. 7650 jierKoii . . 768.1 - tpox;kh.ti.hi.iH '— naponoo .847.4 

- KonucnTpiiHc- - - n, 6ponei( | Koimciirpn- -nolt MyiJiTLi 


cKilf . . .761.4 

TojicToil . . 768« 

MccKiii . . 

7610 

M'feCTO . . 

. 84<U 

- - ;i_ny[xivKirJii»- 

- - c b 6poiicii 1 

-4’T. iii>oiso- 


- c'bTH yna- 


hliK . . . 761.7 

to iiK«>li . . 768.1 

A«>ni Tpcy- 


4’TOK'I* . , 

. 8201 

- MKOrOyKlUTL- 

— cb Gpnncii 1 

rojibiiaro no- 

-iiliK Cak i. . 

. 84-vl 

itbiii . . . 7623 

THMcojioit . 7682 

ncpcMiiaro 


- 6npa6ain» 

. 84*.i». 

- M*h,THfji it 828.1,759.7 

- CBHIlUOHLlil . 7IW0 

O'hMClliH 

7622 i 

- 6hccc11u i, 

. 848.1 

- liAMoTaTb . . 828.7 

-ae<J)hJlI,THpO- 

- TjjcxtJia.iiihio 


- 6auimaki> 

46m2 

- 1IH3KHIO HH- 

Baiiiibiii . . 7642 

TOKA . . . 

7620 


841J 

iTIiavKciiia . 760.1 

— c,ia6aro to¬ 

Ka 6 c.Ti. 1 mro 6a ka 

“ - ,1/1H Oil AB¬ 


- O^ItOJKHJlb- I 

ka .... 767.1 

6apa6mn. . 

848/* 

BA 1110 11 pa¬ 


II LI It . . .7613 

- cbo6o;u(mu 

— • • . 

848.4 

id oil . . . 

. Ml: 


- o;ino(t>&aiiaro orb nii;iyic. — Koiiyr*b . . 8483 — jihtoh . . 8423 

tokh . . . 7620 7003 — Kpi.niiA . . H 480 — npHMoii r viii 

- <>Koii IITohlij'I 7653 - cii.tmiaio to- -.iioki. . . 8483 cocAinieilia 

- onycTim. . . 848> ka .... 760.4 — rrhiiKA . . 8482 j mu mom . 84K. 

- oontTnTo.ib- - c.Ta6aro toka 7603 - 6a<H‘t‘MiiA 6apa- — npHMoit iiitam* 

liuii 700.7, 0100 ■ - co<*;ufiiHTOJib- 6«iri, . . . 8483 | nonainiLiii 8414 

- oTBiiTBUTi. . 8200 111.1 if 4683, 468 l 1> - - ;uio . . . 848.4'- - yro.Tiii.iK 84I.T 

- nepeMiiUHHru ' - ot* 6poiieii — Koitycb . . 8483! - 6yii .... S52-* 

rv»KA . . 750.10 :ico.Ti\3Holi 763.4'— Kpbima . . 84*0 - nopori. . . . *02' 







Ka<5eJu>Huft 


1926 


KaJiH6pi» 


KR6e^IbHLlfi A®P* 
atcRTejib . 18414 

- baboa'i* . . . 768a 

- BRSKlfM'b 468.11 

- 3AMOKli . . 946L5 

- MSOJi/rropi. . 796J 

- KAJin6pi> . . 88012 

- K&HAJi'b . . 829.7 

- KOJiOAeab . 884.10 

- KOMJiyTA- 

TOpT. . . . 1022.4 

- KOireiVb 8203, 842.4 

- jinneKiihiM rpo- 

mootbo,t.t» 1019-5 

- - rpOMOOTBOA'b 

H'feCKOJlI.- 
khxi. jimiiii 10194 

- - rpOMOOTBO,!/!* 

r VIH ll'tcKOJII.- 
KltXb IIpOBO- 

AOBA. • ■ 1019-8 

- - rpOXOOTBO r Tb 

AJiJi oahoto 
npoBOAb 10194 

- - rpoMOOTBo;n» 

OAHOft 

JlHlllH . . 10194 

- naKOHOH- 

IfHITb . . 468J2 

- - MaoJiHpyio- ■ 

mi#.... 8107 1 

- - yrojibiiuff 6164 

- n<»/Kim. . . 89941 

- nafljn.iqjuc?» 84015, 

8502 I 

- liepCKJTH>- I 

'l&TCJIl. . 1022.4 | 

- iipeei’b rHAl>a- ! 

HJiiinecKiit 7722 

- rrojiCb . . . 8444 

- CTonopi. . . 8514 

- THIIKT. . . . 848.1 

- <J>Jion» . . . 8474 

- ajiexeuri» 1341.1 

- huvh kx . . . 841.1 1 

-AJIH OTB'fe’T- 

BJioiiift . . 8454 

-OTBiiTBllTeJIh- 

nuff . . . 8454 

- cocAHiniHTejii.- 
nuH . . . 8454 

Ka6oJIMU.TXT, 

iiiJM'bpeniif, no* 

BoBKA 3J1H - 684.4 : 
—, upi;6jpi» ; 

r uni - . . . 6844 i 
-HbiH cyAR . . 8474 
Ka6o-th acijinjih- 

TOBAH o6o.lO«|- 

KA .... 7602 | 
—Buii uo- i 

KpOB b . . 7694 ! 
6ap&6aii h | 

AJiH - 827.7. 8494 | 

- 6eperoeoH ko- 

iiotvt* . . . 8844' 


Katfejin 6yxTa 8474 

- bboat* . . . 885a 

- BHTOrO, XOA'b 

Birirra - . . 743.1 

- rapnnTypa . 8434 
| - rHtiKOCTb . . 7704 
1 - rojiOBK* . . 8424 
j - rojiuft ko- 

I iieiv* . . . 89914 

' AepsKaTOJib 

| A^H - . . . 843a 

- Annua . . . 8294 

- A’kficTByiomee 

rfenenie . . 7704 
| - exKocTb . . 7803 

- - a a pa An . 7304 

- miAyKTHB- 
BAH .... 738.1 

- vtviina . 828.4, 7708 

- 3anan» . . . 8514 

- HaroTOBAHexan 

A-ihha . . 7484 

- H3xlipeHie . 908.4 

- iiaojTHn,iH no- 

Bpe'/KAonio 9047 

- ItCIlLITft hIc . 9084 

- ko ircui. . . 842.4 

- Kycok“b 828.10 

- jioxvt* . . . 8434 
Mam ii Jin A-iJi 

lraBnaftiiin-8284 

- MOAyJii. npoH- 

nocTif . . 13404 

- iutBcpTi.iBanio 

6yxTaMii . 8474 

- nampKA Mi.i- 

jioM'b . . . 882J 

- - TllAbKOBLIM'b 

nopomwoMb 8314 

- H&TJKKeitie . 851.4 

- oGojiohka . 7702 
—kii cp^aaTb 

ycTyna.Mii . 8394 

- oGp’baoK b 628ao 

oTBepcTie 
A-in - . . . 616J 

- oTBliTBJieiiio 826.7 

- nopeni6 r b . 8474 

- nepexoAHaro 

npiirueAM- 
iteiiio . . . 8284 

- noBpevKAe ni*? 904.7 

- iioaboahxi'O hj- 

Bjie'iciiie H3T» 
no a i*i . . . 8524 

- MopcKoro 
A'tvJiaTi* 

cnjii'Toiiie . 8514 

- - noA'i*( 4 M r b . 8524 

- npono.ioKA ;vih 

noAB'boKit . 8434 

- nOAOMKA . . H2K» 

- IlOMHIlKA . . 852 b 

- uoAaeMiiaH npo- 

boaku . . . 8294 

- - TipOKVIftAKft 8294 


Ka6ejifr p&3m&tm- 
Bailie 8284, 8504 

- paapuB'b . . 8284 

- paoKJiaAKft 

bao Jib Jill ii in 828.4 

- peMoirrb . . 8524 

- cG'branio . . 8504 

- cepAeniiHKT. 7704 

- cepAU^Bima 7704 

- CMA3KA MZJ- 

jiomt. . . . 838.1 

-TAJlbKOBM.M'b 

nopomKOMb 8314 

- CMftTLIBAIlie 8504 

- coeAHiienio . 840a 

- mIicto cnan 851J0 

- cpaiAHBairle 840a 
cTepiKeMb nm. 

npoKATau- 
lraro - . . 3284 

- THiri. .... 8464 

- yKJi&AKa B b 

HHCTLlfi no- 

cokt. . . . 8274 

- - OyXTAJfH . 0474 

- nacTb . . . 8203 
Ka6HiroTT. pa- 

AioHorH^e- 
CKift . . 12404 

- peiiTrenon- 

cicift . . 1245.4 

KaAMitt ... 32.7 
KarayiAAHCJi 

MomnocTb 157.7 

- n&rpyaica . 490.li 

- ota ah a . • . 297a 

- nonepxiiocTb 

njiacTiiiiLi 394 

- n])OBOA«* 

mooti. . . 190.11 

-JipH XOJIOC- 

TOM'b XOAik 190.12 
KareyiqAHcn ca- 
MOUHAyKUlH 2607 
-meerH conpo- I 
TUBJienie . 1454' 

-BOJlbTOJlofi 

Ayr ii . . . 9254 

- - Koji< k 6aTtvii.- 

iioe .... 190.7 

- - Iipil KOpoT- 

KOMT» 3AM 1.1- | 

KAIliH . . . 1904 I 

- - CTaropa . 2824 
Ka-HcyiAittcH 

BATT b . . 1265.10 | 

- KOC (})(}) Huioiiri. 

no.ie3iiaro 
aIiKcthIji . 297.4 
Ivajiu iiAP'i* . .774.1 

- »H*Tl>IpeXBftAb- 

4o b blit . . 7784 
Kajieule Cvb- 

jioo .... 5884 

- ra-TbBAiiiPie- j 

ckoc . . 1308.1.1 


Kajienie Kpac- 
Roe . . . 1859.4 

- ocTATonnoe 976at 

- - Tpy6KH C'b 

603B03A>'UI- 
libiM'b npo- 

CTpAHCT- 

BOM'b . . 1320a 

- nocjiii paa- 

mm Kanin 975.12 

-hIh hhtohchb- 

HOCTb . . . 975.7 

- cTeneiib . . 9804 
Kajiu aaoTRo- 

Kiicjxoe . 12184 

- BHlUIOKJfCJIOe 

H OKHCb 

rypbMbi . 1219.4 

- ABysnuHOKifc- 

jioo . . . 12102 

—ymeKHC. 12144 

-XpOMOKHO- 

Jiaro, pacT- 
BOp*b - . . 1814 

- AByXpOXOKlfC. 174 

- - BT. no- 

pomirb . . 17.il 

- ciipnoKHcnoe 18.1 

- yrjiOKHc-ioe 12144 

- XHOpiIOKllC' 

jiaro, pacr- 
Bopi. - .. 80.il 

- IvAKoe 10 a, 1211a 
KajinOepiiAA 

AOIachka 398ao 
KajinOposaHie 649a 

- a6coJiK>THoe 1836un 

- rajikBaROMe- 

TpA nOCTOHH- 

lioo . . . 1385.4 

- OTHOOHTejIb- 

Roe . . . 13854 

KajiuOpnpo- 
bauIh Kpii- 
BAH . . . 4905 

-iiah Mamiina 493.4 
KajiuOpoBATb 6484 
Ka.in6poM > bpT> 326a 

- a^« ncnorpeA* 

CTBCHHHro OT- 
OHHTM HH- 

iiin . . . 1S41-. 

-IIpOBOJTOKII 398.10 

- npo iio.no kn. 

aMOpHKftll- 

rKiit . . . 326.7 

- UpHMO IIOKH- 

3LiBftiom,iri 18414 
KajuiOpT. . . 326a 

- HAJIKIl . . . 7484 

- BLIABH*^HOn 8794 

- KaOeni.iibiil . 8304 

- MHKpoMorpIl- 

ncoKiii . . 3794 

- pA.'IAMIVKIlofi 3794 







KajiHjn>H&ro 1926 KaH&jru 

i . 

Knjnfjrr>Haro Kaaahatpt. KaMenHufl KaMaMmaapiA cm. 

CB&TA Hep- BHHHOKHC- rpyHTb . . 804dS npOBOAXi 

AAirie . . . 987 b jujit . . 1219J - KOAOAetb . . 880 b Kahuobi. no- 

- - Mamie . 907 b Kjuiiexr. Ioah- - cocyAT* . . 1198B aaijIa . . 887j* 

-Hail jxaiina . 9O0L7 ctumt. npo- - yroAb . . . 109 b - Koe$4>ni^ieKTi> 

- - bt, BHAfe nHTaniiaiK - $yHAAMeHTT. 407 b sanoAnealA SSU 

njiaMenH . 990.4 6yifara . . 887 b -hub iijihtu khc- - Kpyn, ochob- 

- - bt. n-CB*k- Kajiitf HcejrfcaH- AOToynopn. 1009 Hoff .... 415* 

*iefl .... 9892 CTOCHHepo- | KaxeHb . . 887.10 xammaro 

- - BucoKaro | ahctuH . 1914.7!- bhhhliR 19191 nou icpn- 

iianpiDKo- : - BcojrfcaHCTO- j - aaa noKpbrriA baa - . . . 284/ 

iiIa .... 988.7 j AiamicTult 12117 I Ka6eActt . 889 b -, -oe nojie - . 2H» 

- - bmcoko* j - xapraui;oBo- - AParoivfen- - npopluiairie . 40w 

boabthaa . 988.7 ' khcakiH . . 17b , HLifl . . . 8&91 - paax*&pbi . . 9d« 

- - rpymeBUA' I - cnnepoAH- ! Kamchi. samko* TCMnepaTypa 

iiaa . . . . 920.51 ctuII . . 121411 Bull . . .8841 na Ant - .281/ 

- - MATOBAA . 9191 | - (VfepiIHCTLltt 1211.7 - KOTOAbHUll . 1141 - $OPVA . . 417J1 

- HenoABHMc- 1 - LtfanncTLitt 12141! - psoTiibifi . 12194 - hhcao . . . SCI; 

haa .... 9211: - pacTBop'f. I - TOBHAbnufi 886.7 - - na no a foci. 3£u 


-OBAAbHAA . 9201 COAepaca- 

- - npoAOAro- j mill - . . 119612 

hataa . . 11471 1 KajiiSuan cwih- 

- - ( B^Meo6p«3- ! Tpa . . . 12181 

HAA .... 92016 | -11L16 KBACALl 12181 

- - c^epH'ie- -utitt mejioK b 19i 

CKAA . . . 9203! KaaIa okuch 

- - Tpy6oo6paa- | rHApaTT. 121 lJ 

naA .... 919i j KaAopeciicii- 

- - ahahhaPH- I uIh . . . 1859.121 

necKAA . . 919 b KaAopnxeTpn- ■ 

- - uiapoRH a~ j HCCKaa npo- j 

ii ah .... 0203 noAJixocTb 13171 i 

- TCMnepaTypa 915.4 | -CKift <J>oto- j 

-noil aumiiu j xeTp'h 18493 

rpyma . . 016 b 1 -CKoe naM'hpc- ! 

- - JiHTb . . 012.10 nie . . . 639ll j 

- - AOKOAb . . 9541 KajiopiiMOTpT. 882.4 j 

-8KOHOMH4- - AOAABOif . . 802B 

HOCTb . . . 989.4 - BAeKTpH*ie- I 

-null aa^KHra- CKift . . . 8821 

TGAb . . . 985 b ; KaAopiriecKAA 1 

- aauaA*b . . 98&B' moiahoctb 12539 

- paAlaTopi* . 9821 j - norAomaTCAb- • 

- cb^tt. . . . 908b j naa cnoco6- ! 

- rrcpreeHb . 1344 b ! hoctb . . 1254b j 

- AiAiiirb ct» j - - cnoco6nocTb 

APeBCCHUMT. OTHOCHTeAb- 

yr.ienL bt. iiaa . . . 1254b I 

nopomK'fe . 748.41 - chjia . . . 12597 j 

KaAUAbniJMH j - auoprlH 1258 b 

aamixabh ha- | -CKift . . . 639101 

rpyana . . 4997 - aKsnsa- 
-bixi. -m» ncnu- Aeim. . 125910 j 

t aliie . . . 9711; - a<|>(]>eKTT. . 12599 , 

- - hciilit&hIa -ckoc A'kftcTBla 1121 

iipii6op b . 971 b | Kajiopia . . 125912 

- - uoAniu'iiAA j - Texunnc- 

lipyjKHHA . 960.4 I CKAA . . 12549 | 

-, pOOCTATT. : KaMeHHAA nan- j 

H3T. - . . . 492B, na . . . 1193^ 

- roiipoTHBAe- i- a&Maana . . 6189 

iiio H3T» - 492 b, I - kabaka . . . 487b j 

679a' - coah . . . 1212B 

- - yroAb . . 9199 j - Tyiftia . . . 8107 

-nun -nu iin- I RaxeHHoyroAL- 

TftT». . . . 967.7 1 nbiH A^roTb 784.7 


KaMepa bo a Ay m- — na tioahjct. 

haa . . . 96io n $aay . . 

| - a-t* MacAa . 442 b -^aay-no- 

- OXAAAHTCAb- AK>CT» . . . 9&J 

I nan . . . 40910 - - ocHOBHoe 417 j4 

- nAasnAbnaA 5889 Kabaat. . . . 417 * 

- ycnoKoHTeAb- - 6e3*b o6mot- 

HAA . . . 644J0 KH .... 4181 

KaMepTOBnbiff - BOAonponoA- 

n pop MBA- Bblfi . . . 12Si 

to as . . 10419 - BoaAymnbiJf 40Sa 

-hlimh annapa- - roiPiapHu! . 8314 

TAMH CltCTeMA - A^POBABIILI ft 83i.*> 

MHorokpar- - aah 6anAAMca 413.4 

naro BCTpb- — npo bo a om. 

nnaro t©a©- nepeKptiTb 889* 

rpa<J>HpoBa- - - nponoAoiTb 

ilia . . . 1041J nokpUTb . 889* 

KaxHCMb a aka a- — Tpy6oici> . 899s 

AblBATb . . 487.7 - SAKpUTUfi . 41%2 
IvAMneo6pa3- - B30AHpyio- 

Hlvia H30AA- mill .... 8741 

ttfOHHLlfl MA‘ - Ra6eAbHblS . 82917 
TGpIAAT» . . 867.4 - OTKpbITbifi 41"J2 
KaM4>opiiaro - noABOAHbiM . 126* 

MACAA BAH- BOSBOAAlOiqUI 

Baiiio . . . 5102 npOA’&STb crop* 

- - BIipblCKH- 6&BniHCb . . 830 l> 

Bauie . . . 6102 - noAysaKpu- 
KanaBKA a^ia tuM . . . 418.1 

CMA3KH . . 440B - -OTKpbITbift] . 418J 

- CTO*1 HAA . . 887b - npOA&SHblft . 83(b 

Kahaaa rny- - nycTol . . . 4183 

6nna . . . 283B - poTOpa . . . 289i 

- KAHiii. . . . 418B - cm aaoHHLifl . 442s 

- nepekpuTie 8899 - cooabhhtcab- 

- noKpuTle . . 8899 huH . . . 830x 

- crbiiKA . . . 418i - cnycKHoi . 837.4 

- man, . . . 2831 - TonoHHbitt 12253 

- miipHua . . 2897 - hhcao xaTy- 

KaiiAAAXT., yren- inearb ua - BOOii 

Kft bt, - . . 264.7 - akopa 2892, 417J 
-KB nOAO BT. -18U -au bt. crfeiiax'b 
KaiiaAHaai;iu, HcnoAbsonaTb 

OTCyTCTBle ABA DpOKAAA- 

TOKA BT. - . 5197 KM UPOBO- 

- nAAirr. . . . 7107 aobt. . . . «90j 



Kaua^iu 1927 KaTyuiek~i. 

I " 

Kaxajiu m jifi- Kaneju>HaTijft Kapxahhub K&cKaAitutt an- 

pesa, npo nil- BJiekTpoAT* 1868.7 BOJibTXOTp'i pjiai» koha^h- 

raHuaro ry- KansjuipnaH H axnop- caTopoBT. . 1284ft 

APOHOMT. . 888.7 Tpy 6 Ka . . 29 XBTpii BOX- - - JIcttA*H(’KHX'b 

- Aeposa upoc* -Hoe hpbtxxcb- 6 HHHpoBan- 6 anoKT, . 1284ft 

MOJieHHaro 888.7 sie . . . 18829 me . . . 6881 - KOHBepTepT. 282 a 

KanaTa h&ta- KanHJinpHocTH -miff aKsyxyjxA- - npeoflpaaoBa- 

xcohIb 447.10 a^bctbIo . 2ll Top'b . . . 629 TBJib . . . 282 a 

KasaTHaro npH- -hoctb . . . . 210 - axnepxoTp'b 677 a - nycm> bt> 

boa*, Mamma KanmurpHuft - aojibTaxnop- xoa?» . . . 6024 

AAA - . . 20211 BJieicTpo- M 6 Tp*b . . 688 j Kacca bbtoxb- 

-hbh nepeAana 121 a xbtpt. • 664a - BOjn>TXBTpi» 681 a Ta . . . 11661 

-Huff 6 jiokt> aaa KanxTaaa, - rajibsaHO- Kaccenca aaa 

AyrosoJt cnacuBAuie xeTpr. . . 671 a peinT 6 HO$o- 

jjaxnu . . 646A ct. - ... 711A - rajibBaHO- Torpa<J>lfl 1248ft 

- xrpHBOAi* . . 447 a -men. . . 71 Oil cicom, 667.10 - Peirrreiia . 12422 

- pojunrb aaa -TAJTb Becb . . 711.2 - Koxn&ci* . . 667 a - peHTrenoB- 

AyroBofi - BJioHceHHuft - npH 6 op% aaa cicaA . . 12422 

Jiaxnhi . . $428 bt» ycTpofl- ncniiTaHla KaTajiHa** . 1281ft 

KaHBTOBl» fijIOKT. CTBO yCTBHOB- JiaXITb . . 9?lA KaTAHlil KOJIb* 

6opo9A*iaTuA KH .... 711A - chothukt. 060 - AO .... 488a 

Aaa - . . . 448a - saTpa^eHHuA potobt* . . 487.7 - o 6 oftxa . . . 488 a 

-, - 9 K 6 Ao 6 HaTbitt na ycTpofi- - Taxoxerp'b . 487.7 KaTBTU . . 28210 

nax .... 448a ctbo ycTa- Kappapcidfl KaTiom, . 29, 1181.7 

aaxoirb jvlh -448a hobkb . . 711A xpaxop** . 7822 -Kbi nepexoAATi. 

- cBHBBHle . . 7424 - o 6 iqUI . . . 711.2 KapcoJibcicaA n OTpana- 

iiikhbt* 6 opoaA- ICanjiH ro<f>xaH- rppiwxKa 1842s TBJibHoxy 

naTLifl zjut - 448A ckIh . . . 507J - jiaxna . . . 9829 nojuocy . . 4.1 

- HC 6 Jio 64 aTutt KanHyTb . . 60 a KapTa aoxHoro KaTieax-b, noA- 

AAA - . . . 448A Hanna jihhIit . 178ft xarsiTBS- mnnHHvrbna-488.4 

KaHara . . 447 n Kancejxbuaro xa . . . 1299 a KaTOAa noBopx- 

-, 6 jiokt», Hanpa- ABuraTejia - xarHBTHaA 1299 a hoctb aM- 

bjiaioiaIM - 448a Koxcyxa . 40210 - cKJioHeHlft 1301.4 CTByion^aA . 2A 

- BHTofi . . . 4481 -Hurt thot. . 402& KapTOKa, rmibsa - nonoBima 1286A 

- aha upoTAm- Kaneio jib mh- h 3 t» npocco- KaTOAaaA hjiot* 

Banin c b a©- Kpo<J>oH- sanHaro - . 8761 HOCTb Toica 11922 

peBHHHoil ape- huH . . 11124 -, Tpy 6 ica npo- - nojiyc<j>epa 1282a 

cTOBHuoli . 881 a -kli& XHKpo* HHTannaA -noo ocaxcAOKio 

- X6Taj]JIH4GCKili <{>OHT. . . 1112ft H3*b - . . . 6629 1191.10 

OAROHciiJib- Kap 6 BABBA KapTonnax bo- -euH 6 apa- 

HLifl . . . 760 a noHb . . 1224.7 pohkb . 10701 6 am» . . 12221 

- HBHbKOBbiH . 121A -Hbift npo- - AlH^parxa . 13A Katoat* ... 27 

- no at* CM unit 946L2 norca . . 1224 a KapToirb 350.7, 360.2 - ct. BorMyTbix*a 

- npOBOJioHH. . 121.7 - cnoco 6 b . 1224 a - aa 6 ecTOBuIi 3622 aepK&JiOMT* 128611 

- cBXTb . . . 742s Kap 6 ojiHueyxoxi» - aaa aanucu- Khtokt. 482ft, 888 ft 

- cniipajibiibift 448i oicpacKa . 804.7 Banin Aia- - naposoM . . 882ft 

- XAon4aTo6y- Ivap 6 ojioBofl rx>aMM'b . . 657ft KaTymeic^ Bpa- 

xaxciibiS . 121A KHCJioTbi pacT- - Kpaenutt . . 860ft meHie bt. 

uikhbt. Hanpa- bo pi, . . .6027 - upeccoBaK- o6paTnyio 

bjiaioiaIM - 448ft -bliH pacTBopb606.7 ubiH . . .8627 CTopoHy .7726 

KaHsa .... 869 a KaploHHaa- - - npoMacjieK- - rpynna . . 882 a 

K&HACAAtip'b . 9620 TOpT» . . . 8391 112 . 1 21 . . . 860a - AocTyniiocTb 889A 

KauH^ojib . . 862ft Kap6oHHaa- - TOJicTbitt . . 860ft - 3aicplinjxenie416il 

KanixoJinpiA no Ain, cocyA** - <I>yji.Tepi. . 8624 - K0p0TK03axK- 

pacieTy c6o- A«a - . . 1832s K&c&Tejibiio nyTi.iX’b co- 

poBT. . . 1162ft Kap6opynAB&A npnjteraio- npA*KonnocTi> 

KaoAHH'b . . 47ft 6yM&ra . . 476ft n^an meTKa 4224 xarunTnaA 269ft 

KanaTb . . . 62ft - micypiea . . 476A -noo Aan-Tonio 802A - - conpnxcoit- 

KanojibHaA KapAana ay 6 «ia- . - yciuiio . . . 802A HOCTb bjiou- 

xacABHKa . 441ft Tiifi npa- -hlixt, ycnjiifl tpiihbckaji 269.4 

-unit KOjzbAB- boa'B . . . 6823 Ai^rpanxa 122s - xariinTHUX'b 

soft CTOirb 4429 - noAftrbo'B . . 6861 Kackaah&a 6 a- ynpiinjiBnio 889.7 

KanoJibHaTan KapABio boju»t- Tapen . . 8611 , - H&rp^Bauio 267 a 

xacABiuca . 441 a XBTp'b . . 679ft -bob coBAHue- - oCmotkii bkopa, 

—tt.iR K 0 JUI 6 R- KapBn. ocv&iAB- hIb KOHAeil- 1 CXBXa COCAH- 

Top'k . . 18227 Hie .... 912ft caToposi. 1284ft I nenift - . . 807ft 



KaTyiiiem* 

i 

K«Tyuu*K'i» I 

oxjiiuKAeuie 889.2 

- noApaaA'b- 

jich ie . . . 466J I 

- coeAiuieiiie 

xaruirnioe 899 m i 

- - SJieKTpIIM©- 

ck*oe . . . 8603; 

- B.ieKTpoxar- i 
ill)TOiri. . . 838.7 

- UU(MO . . 300.10 

- - iim Kana.ii. 306a l 
iiia6jioiini>ifi I 
npecc’b vi* - 8353 

KhryiUKa . .SOILS- 

- 6n<|)n.inpiian 189a. 

- UttTTMCTpa iio- 

CJi'b^OBaTeJii.- 
HaH .... 0803 

- - my li to eaa 089.4 j 

- Boa(>y;*iiTejm • 

CT» CHMO- I 

ii H^yKitfefi 1088.7 

- B03(5y>KAIlH3- 

upia . . . 337.7 

- BTopiiHiiaa . 341.7 

- B1» OTB'bTHJie- 

niu . 548J, 03O11 < 

- rajiBBaiio- 

MCTpa . . . 680J 

- rp<mooTBo;i- 

niia . . . 1125a , 

- ABofinaa . . 832.41 

- ;uioHKO-naoi'- I 

liyT&a . . 3302 [ 

- ;u!<fr<jM-*peii- 

ipa.Tbiiaa . 940-i: 

- .via iiac.Th^o- 

Bttiiia . . . 498a j 

- iiciiMTaiiiH 4905 

- oiucKaiiia 

nospcsKA** 
niit . . . .m* 

- - CIlllTUIlIP ; 

:muiii . . 1094a 

- - y.i.nHlienia 1093.4 

- a.ieKTpo- 
xarniiTnofi 

ritnan . . 1095> 

- ajioblixt. 

.iiiMirii aa* 

ii ao it an . . 940.6 

- MJM'ilpIlTC.Ib- 

liita . . . 109tL>; 

- c*t» reHc.ie- 

ponoii Tpy6- 
uoil . . . 1090.7, 

-C’T* MUKpO- | 

MCTpOX'I. 

Via HOKpT» IOIMLg 

- iiaoriiyTOa . 832.1 

- H3T> M'bAHofl 

iiojiocli . , 831.7 ■ 
-IlpOHO.IOKH 3711 Jfl 

- - II pOBOJIOKH 

n.i am no bo 11497.10 


1928 


K&TyinKH HH- 
AVKTOpa . . 337.7 

— - no;*pa3 r Ttwieii- 

naa .... 338a 

— ct BeiiTiiJia- 

itfoft . . . 8302 

- oGmotkoH 

KonnxccKofi 337a 

— c i* oCxotkoA 
wlyuioii jieu- 
TU'jiioll pe- 

. . 838a 


<5pOX1. 

- HH^yKipOH- | 

iiaa . 186.1, 341a; 

- ucKpoTyinn- \ 

tc.ih . . . 553a 1 

- Ka6ejii>uaa . 827a 

- KOMxyTai^iou- 

uaa .... 819a 

- KoxiiayHA'i* . 840a' 

- Koxnencupyio- 

m,afl . . . 319.4; 

- JieiiTo'iuim . 8918 

- Jiuinuiia . . 332.7 ' 

- xy.ibTnii.in- 

K&iojia . .038a. 

- xy.ibTim.in- j 

Kaiiiomiaa 10908 

- uaManiiPiu- I 

Bn toii^aa . 630.4 i 

- Hanpaaccuia 648a 1 

- nucoicaro 841.10 

- iniaKftro . 841a 

- iiaoTpaiiBftio- | 

man . . 1057a 

- hoiio^biok- 

ii a a . 457.1, 651.12 

- o6xotkii HKopa 1 

8009 

- - aKopa npo- 

6iita . . . 472a 1 

- - anopa rru- 

plkia . . . 47±3 

- O'lH'bTH.nCII- 

iiaa .... 840.1 

- iiepBHHiiaa . 341a 

- iiO'TBHHwHaa 051as 

- noe.Tb;i.oBa- 

Te.TMiaa . 340.4 
648.2 

- iipcAoxpniin- 

Te.ii.ii&a . 3326 

- - via Ayro- 

blixt. .iamitl 

uepcM'hii- 

iiaro toka 940a, 

- upaxita . . 881a j 

- pafioMua . . 4602! 

- pcaKTiiniiaa 319a 

- - ,*iyroBoS 

jiHxnu . . 942.7 

- peaKuioiiHaa 225a 

- caxomiAyic- 

lpojuiua . 10224*, 

- CH1ITOHII3H- 

pyion^m . 1094a 


IvATyillKA l.\ia- 
6 h . . . 109019 

- c’M'feiuftHnaa 840a 

- eonpoTiiikie- j 

ilia .... 587a ; 

- coelyaiiflH . 980a ( 

- (*Tftniouftpnaa457a 

- ct» o6xoTKoii 

KoxiiayiiA'h 3406 

- - enxoniiAyK* 

itfcfl . . . 189.4 

- TCpMHHe- 

cKiia . . 1090a 

- Tecvia . . 1070a 

- Tpaiic<J>opMa- 

Topiiaa . . 465.1 

- Tpoiinaa . . 332a | 

- VAApHUKa 1070a 

- yA-iimaio- 

m,aii . . 10914 

- ypABllUTCJlb- | 

naa .... 819.4 j 

- uiyiiToBaa . 340a | 

- B.icKTpoxar- | 

miTA 337a, 1014.7 

- - noAPaaA'b- 

jieiiuaa . . 838.1 

- - ct. bciitu- 

Jiauieli . . 338a 

- c*bo6aoTKott 
kohuxoc Kofi 337a 

- ci. oGxotkoA 
.1 OUT OX lioli 
M'bAHoii pc- 
6poMi. . . 338a - 

- BjieKTpoxar- I 

niiTuaa . . 337a | 
KaTyinKAMii, i 

pa3CToanio j 

xea^Ay “ . 8002 
HKopb pacno- j 
jiosKcmibifi ! 

]iaA*b - . .414a 

- paeiio.ioaccH- | 
ii i.i fi noA'b-414.10 I 
KaTyuiKir, bm- I 
noA'i» iiapysKy , 
Ko» 40 B'b - 838.4 : 

- i o.idbku . . 821.1 ! 

- Vi it ha . . . 829a! 

- ii.io.tbiUb . . 874.1 ] 

- HHAyKUion- I 

II LI H. C1IIITO- 
iniaiipoBnii- 
libia lia ]»e- 
30 ii an ci. - 1094.7 

- bopoTKoe aa- 

Mitiicaiiio . 209.4 

- iioiiopcKpc- 

n^iinaioii^ia- 
ca . . . . 831.10 

- oOmotkh 

Tnm. . . . 837a 

- ooroBi. . . . 8894! 


KBaApaTH i iecK< * 

KaryinKH, conjKv 
THB-ieuie - 690J* 
“ CTOPOHA . . 331- 

-of>MOTaH- 

naa .... 306: 

- o<5motom- 

haa .... 906: 

- 4>.ianexvi» . 889u 

- xoat. .... 587i 

- myilTOBLlA aak 

AyroBbix*b 
Jiaxni> . . OKU 

- meKA . . . 339.1 

- BJieKTpoM&r- 

HHTA, KO* 

iicxHbifi aa- 
9KHM1. ~ . . S^U 

- - OCTOBT. . . 339J 

—TnoM nposo* 

jioka . . . 331: 
KaTamlfica 

KOHTAKTT. . bllj 

KayxyKa paa- 
.lOHveiiio . 857.1 
KayiyxoBAJi 

Bao.iaiAia . 780u 

- cx o.i a . . 784.W 

- Tpy0KA . . 7H0> 

-buA .iairb . 7&ii 

- najieip. . . 9fii 
Kayxyirb S57 i* 

- ByjTKaiIH3H- 

poBAHnufi S57.il 

- B'L .1UCTAX*b 777.* 

- acejrbaiiKiii . 77ai 

- MandM . . . 777.: 

- poroBoft . . 357* 

- ci. piiKM 

Konro . . TTTa 

- cbipoll . . . 777.4 

- TBepjujfl . . 367 j 

KaxajiKa . . 1202) 


nepeKpemn- 
BftHimiaca . 


831a 


KaHaioLu.aaca 

Jiaxna . . 921: 

-l^ilica rpoxooT- 

boat* . . . 660' 
Kaxccrsa xa- 
Tepiajia . . 7M.i 
“CTBO 1111T11 . . 913j 

KauiBi\a ii3* 

BecTKOBaa 1200s 
KBAAPATHaro 
BAOKTpOXeTpn 
3AX LJ KATe.lb 604a 

- - kvikpit, . . 064a 
-Hl.lH XCTpT. . 00il 

- - Toxcona 
Kbaapahtt. 

- 8T AJl OIIU LI fi 
KBAAliaTRXC*- 

CKaa cu.ia 
nepex'bn- 
iiaro toka 
cpcAHJia 
-CKoe 3Haxenie 
cpeAiiee . 19<b 


004.) 

604a 


180T 







KBaap aTHaro 


1929 


Kdcjiotij 


KsAApaTnaro 
eineiU 
npoBOjioK* 8254 
-HAB npOBOJIO- 

ka . . . 78940 
-Hoe Hcen'kao . 846141 
- pacnojxoMto- 

iiie .... 829.4 1 
-hu ft a<?hh- 


1248a 

1248.10 

1248.14 

1040.4 

. 6364 
an- 


674 
. 121(12 

191041 


MCTpi. . 124841! 

- ak>Hmt> . . 2248.13 

- MOTpT* . . 1248.12 

- -ceii'ia . . 9784 

- MIIBJIK* 

HOTpi* 

- cairrn- 

MCTP'fc 

- 4»yn. 

KfiaAPy- 

njieKCT* 
KBapUOBRB 
HHTb . 

- «ie , itiR>u;a 

napaTa Hhk- 1 

jiepa . . 1104.7 j 
-Ki»ift bojiocokt. 6354 j 
Ksapui. . . 788.10 

KbacUM . . . 57.2 

- BMMiHMHUC 12164 

- jKonlinuue 

- KHJliflllLIO 

- oOblKlIOBCII- 

II 1.1 H - - _ 

KbhthiiiUb . 100446 | 

ICeM^pnKT." 

tfitiiTb . . 6064 
Kep&MHKoBJm 1 

rpy6a rjiaay- 
ponauHiui . 832.41 
cm. roit- i 
'iapiiLift i 
KcpiiepoM'k 

tianiiTirn. . 880.4 j 

- OTM'feTKH . . 8804 I 

Kepxvepia • 3M0 lh 1 

-ho. 380a 

-1101Tb OTMllTKa 3804 
Kepocnuonaji 

Banna . . 6554. 

- ropiwiKa . . 9794 I 
-null AHHra- 

Te.71* . . . 1P<J 

K^pociinoxb, 
peaepsyapi* 
ct. - ... 6654; 
Kepocuin. . 110.13 

Kiiaejii.ryp’K . 254 
Kmio-AMnepi.- 

B*fecLi . . 18374 1 

-battb . . 126544 

- eAHHHAA 

vb X - . . 20640 

- yCTailOBJICH- | 

null . . . 7084 1 

- -uact* . . 12684 

KiuxoBOJiiaTT. 1262.1 


KiuioBOJij.n»-aM- j 
no pi. . . 1265.71 
KHjiorpaMMe* 

TPOBT. TUCB- | 

na . . . 1252.71 
Kn.iorpaMMT. 1260.101 

- KajioplH . 1264.2 1 

-JierpT. . . 1251.131 
Kujio;ini(A . 12474 [ 

-MeTpi. . . 12484 1 

-yam. hact* 168.10 
KnneMorpa^T, 4884 1 
KlfHCMOMOTp'). 4884 I 
KniicTHHOCKaB I 

ancpriB . 154.10 ! 

-drift . . . 12524 

KHHMaffcpa 

axajn.raMa 1281.1 j 
KituoBapr. . 785.14 > 

Kmiliiiie . . . 754 j 

- octatomiioc . 75.11: 
Knirin-i* . . . 754! 

- no npoKpa- 
menlH aapBA- I 

KH . . . . 7*J ! 
KnnHTifjibiinirv. | 
4>pAHK.lIT- 
lio bt» . . 13204 

KuuhhciiIu bbii- 
hli . . . 1195.7 

- pai’TBopa . 110ci.7 | 

Kn pac- 

TBOpi., rajib- 
Bannaaiila no- 
rpysKcuieMT. 

BT» - . . 11954 

-ABB ao.io- I 

Honin . . 1206.1 : 

KiipnnHaMH ne- ! 

pOKpbiTic . 834.7 ' 
-nail rnaxTa . 8804 ’ 
-Hull K0JI0AC3b 830A 

- ({lyir.TAxeinH. 4674' 
Kupxro<Jia-BHT- 

CTOIYA MO- 

CTHKT. . . 6794 

- aaKoirf. . . . 147.1 
Kiiceftnaji Tpn- 

iio'iKA . .66141 
Kitcch . . . 968.il 

KHCBAB BHlllIO* l 
KAJlleBAB 

co.ih . . 121941 

- c'fepniiCTOHaTpit^- 

BAB CO Jib 1218.1 

- y r jieKa.il cbab 

cojih . . 1214 a 

- yrjieiiaTpoBaa i 

cojib . . 12154 1 

KncjiopoAA nc- 
peM^ii^OHio 45.7 


Khcbota aaoT- 

naB . . . 12104; 

- - Koimeirrpit- | 

poBAHnaB . 15.7 I 

- A30T1I0BATAB 154 | 

- aKKyxyjiBTop- | 

HAB .... 5016 

- aifrjiiflcKan . 6141 

- OeaBoaitBB . 51.il 

- OopiIAB . . 121018 

- abb aicieyMy- 

jiBTopoBi. . 60 a 1 

- - AOJIHBKH . 50.10 I 

- - naHnn . . 974 j 

- - noiiojineiriHDOJO | 


- - cnailKU 


974 


- nepcHoci. 
Khcjiopoat* 

- AKTHBItbltt 

- A'kATBJIb- 

Hblft . . 


467 
. 84 

1359.11 

1859J1 


- KOlIIXCHTpnpO- 

sa ii ii an . . 614 I 
KOTOPOH) npo- ! 
n itt a if i»i njia- 
CTirnu . . 58.7. 

- KP’fenKAJT . . 614 

- .THMOItnOB 12104, 

- XUmkBKOBH* 

CTAB . . 1210.10 j 

- HAACfepHAB . 51.7 | 

- HAXOXHTCB BT. 

COCTOBlrill HO* j 
KOB .... 524 

-BT» OOCTOBllln 

paBHOB'bcin 524 

- uaBJibiiaB . 974 

- nJIABUKOBAJfl210.12 

- npOJIUTAB . 514 

- iiponHTUBato- 

m,ajf . . . 587 

- PA3J1HTAB . . 514 j 

- ciurruibnaji 12187 | 

- cojih nan . 1210 a; 

- cTeapmio- ! 

dab . . . 78818, 

- c'bpnan 1210.4 

- - AUMBIipiBCH 514 

- - paa6aiuiei(- 

itab .... 2.4 

- - paaBCAcirnaB 2.4 1 

- clip H 1£CTAB . 61.4 

- (JlOpMHpOBOH- ! 

HAB .... 814 i 

- (JlTOpKCTOBOAO- 

POAHAB . 1210J2 

- XpOMOBAB 1210.11 

- UlaHHCTOBOAO- 

pOAHAB . 12187 

Khcjiotulu* 

napi.i . . . 51.12 
-null loirb . 118^4 

- octhtokt. . 11964 

- enjoin. . . 52.7 
KhcjiotoII 6ata- 

peio imno.T 
HHTb . . . 1004 

- cl^pHoft CM'feCb 

ct. ivnmepH- 
itomt> . . . 61a 
KHCJIOTOM' fcp'b 64.0 


KHCJIOTOMl\p-b 

CH(J>onnKiii . 55.4 
KncjiOToynop- 
RAB OKpaC- 
KA . . . . 106A 
-it LI ft .... 8612 

- KOCTIOM'fc . . 984 

- JIAKT. . . . 864 

-rub KAMeirnuB 

nJiHTLi . . 1064 
KncjioTy bjihtl 564 

- KOimenTpupo- 

BATb . . . 554 

- M'bmaTb . . 564 

- paa6aBHTb . 567 

- crycTHTi. . . 564 

- CM'feinATb . . 554 
-tu anajin.Tb . 52 a 

- RirrnApnA'b . 5.U 

- HpeAHOA*hllcT- 

Byioii^iB . . 886s 

- BpeARoe A'bft - 

ctbI© ha opra- 
nn3Mb . . 106 a 

- ABBRcenie xesK- 

Ay njiHCTir- 

nftMH . . . 52.il 

- AOCTABKA . . 534 

- ;t&rpB31KM(iB 51.10 

- licnapciilo . KU 

- HcnuTaiiio . 52 a 

- Kap6ojioBoii 

jiacTBop r, . 5087 

- KOni^CHTpA- 

Uia .... 53 a 

- KpeMncBoft 

rHApan. . . 25 a 
K pyMCKA A*TH - 51.1 
nacoc b a^b - 62.10 

- ocJia6'bBanio 684 

- nepejiJTBAniH, 

cn4>oin» abb - 52.7 

- ucpenojiaa- 

nio .... 682 

- n.TOT IlOCTH 

HJM’biiciiio 524 

- HJioTnocTb . 624 

- - BnyTpH njia- 

CTR1ILI . . 524 

- Bis cbo6oa- 

1(0 Ml> 9JIPK- 
Tpo ji iiTii . 584 

- iioaaha . . . 58n 
npH pA3pBAK% 

CJIH3HCTLIB 
oOojioHKn IIO- 
ALIMAIOTCB ICb 

noneitxiio- 
cth - . . . 787 
peAyKiUoHiiaB 
taOjihixa abb -58i 

- cryinenio • • 

- cM'bcb . . . 51 a 

- coAepRvanir 61.in 

- conpoTHBJie- 

n)o . 54.7 





Khcjiotm __ 1930 _ Koflmna 

i 

Khcaotu c*fep- Knanan bu- Rjinna mocthko- Kmoya am 
noft, CyTUJib BUBHofi . 11SSL1 Ban .... 887 b nieTXOAep- 

onjxeTeBHaa - raaoBufi . . 67ao Knon$epa, kjiioht. acATejui . . 429* 

Ana - . . . 106 b - rjiaBuufi aa- A** ~ . . 1008a - kbaapahthato 

- - h ahhka, an- nopHufi . lloi ■ -poBb cHCTenal067.7 ajiexTpoxe- 

naparz* am - am AAJiexux*i» | Kjiomfcep'b . 1067 b : Tpa .... M4J 

nojiy«ieHia paacTonnift 1136 b | - -pe.ia . . . 1024a - kobOrhbpo- 

BOAopo^a - HCKpoBofl 1238a Kny6KoBT», o6- j bahhuS a** 

H3t» - . . . 96l 9 - MewAyropoA- I botka hst. - 3S8a | paaroBopa a 

- CT6KJLHHHAH H&rO KOMMy | KjiyUHKT. . . 64&S j BUBO BA . 1151.1 

CyTMJLb am- 1064 j tatopb . 1338a j - Ap.ibAE . . 8247 .-xorniyT atop- 

- TeiinepaTypa 663 ( - oTtiotiuufl 1187.1 Kjiynxa . . . 64 &b| huM . . 11W/ 

- yjieTy'iHBAHie 68LS - oTnaAaen. 1132 a! Kjiynn** . . . 643 jB ! - Mopae . . 1005*3 

- xpoMOBofi pac- | - OTnaAAioiAifl 11347 , - am B3roTUBJie- | - nepeftayio- 

TBOpT* . . 18J , “ npCAOXpAHH* HLH CKpyTOKT. XX^Lfi . . . 1067.4 

- 4 HpxyjiHi;in 68 a j TCJibHuM 11411 no cnoco6y | - nepexHAHoff 115Li 

ICHCJiufl pac- - caMoaanopRbitt ApjibA* * . 8847 | - palroBop- 

TBOp'b . 11968 na cjiy«iafi K.i'bTxa MarHir* xult . . . Ill: 

Khctohka . . 4748 paapbisa Tpy- nan . . . 1388a >- paapjvinufl 1007.: 

- 6yMa9KHaa 1277ai 6onposoAa 115 l 2 - jyfewoTXH . . 68J | - c*b npysKiiHH- 

- MJincaa 101 ALB - CHmajibHufi 1048J - <Z>apaAeH . .668a jahmh koh- 

- xeHTpAJUiayio- - cnaAaion^ifi 204&3 Kji4m:oo6pAa- taktamh IOOBji 

n^aji . . 128012 RjiacTb ua cnu- nan o6xot- - - KoiiTairrox'B 

- TBepAaa . 1010L8 By . . . 607.10 x& .... 8244 paapHA- 

- BJiexTpHne- KjioA hbojib- - - h <J>&3HAH nbix b . . 1007.: 

cxaji . . 122&B pyioiniM . 870a cjiobchab . 824a - rb a/iexrpo- 

- ajxexipoA* - pacTBTejib- -huH rpoxooT- MamoTRuxi 

saa . . . 1288 jB huB . . 787js boa'a . . 186&U TymenieMT* 

- BjiexTpocraTB- - pu6i& . . . 818 a HjilmaTKa . 802.7 ncxpu 10M: 

4ecxaa . 1228A KneflxoBHHA 787aa -ku aijeTarb 789J2 - cienHufl An* 
Khctb .... 4748 KjieflcTepia - TeTpaijeTarb 789at nrHOBcnaaro 

- xnrx&H 1010LO xpaxMAJib- K-iioua xac- BbiKJiioHa- 

- TBepAAH . 1010L8 nul . . . 808.4 chbt. . . 1006.7 tcjih . . . ©7* 

KBTaficxlii jkh- Kjuem. . . . 884.3 - H&xcaTie 10062 - - hbojibpobbb- 

poBHira . . 78318 Knenxa . . . 8967 - ocuosanie 10064 xufi . . . 897 j 

- jiaitb . . 18612 Kjxenpi . . . 898a - pyxoirrKa . 10004 - Tejierpa<J>- 

Kmnxa naajib- - am raaoHUXT. - puiara no a* huB . . . Mil 

Hofi jiamiili 98a Tpy6*a . . 898L& bbskhoctb lOOOLft - niTenceAb- 

Kiocira pac- - - najuiia . . 97^ - pbin an. 10062 bjjI . . . 852b 

npBA^LHTejXb- - - cru6aRbi mao- - uoxojib . . 10064 Kuexn. am 

BBifi . . . 0062 jupyioiABX'b Kjiiohi. . . 10061 yKp^njiexiJi 

-co C46THU- TpytfoKT. . 870LS - OaTApofliibift 10074 xaOejLft . . 8bl- 

xaMB . . . 8967 - - CKpyTOKT. 8245 - bhutoboH . . 898a Knuay mra . 4843 

KjiaBHma 1064.1 - HaoJiHpoeaH- - racHHuH . . 898a Knonxa . . . 8861 

- ^jiaHXT. . 10644 hub . . . 618a - - $paimy8- - BLiausnan 103U 

- cHrHaju>n&B 10642 KjLHHa, cxBoa- ckLH . . . 99.4 - rpyrnesuA- 

KnaaiaTypa 1038ii aofi npop*fe3T. - rajiBBaHoxe- | hah . . . 10414 

Kjxaaka . . 887.14 am - . . 438J1 Tpa .... 66917 > - 3 BOHKobilb 1041: 

- XAMeHHAH . 487a KjxHHxepa TBep- - aboBeoB . . 851a j — c*b noirrop- 

- ^yHAaB6HT- AOCTH o6o»£- - AByXKORTaKT- j HUNT CBma- 

HAH .... 117a MteHHAB TJIH- Bufl . . . 86015 BOMT. . . 108*7.7 

RjianaHa bu- na .... 832^ - abb BoaapaT- - kobtaxthaji 8Ml 

auBHoro KjuinoBoo aa- Haro bubo- - Mopae . . 104 ?j 

BJtoxTpoxar* xp-fenJieHie 419^ be ... . 1166a - ha3Khxh&h 10417 

extl . . 1184b -aott bahokt. . 419j> - - Aenemi. . 9948 - cHrHaju.naii 11413 

- oTOoflHaro -oOpaaHufl . 632.7 - - xjion^epa 1008a Ksonomil 

BJxexTpoMar- Kjihht. . . 83610 - - KpumxH ot- bukjhoha- 

UHTT. . . 11348 - AM BAKp'hn- B^TBHT6JU«- TAJIb . . . 697i 

-hamh pacnpo- hohIb o6mot- hoH xopo6- Ko6aju.ta aa- 

A'kaeHie . 120.4 kb n xa- xx .... 838a KHCb cbpao* 

-Hoe p&cnpeA'b* Ba.i-6 . . . 4168 - - noACJiymu- khcjiaji . 1217j 

jxeide . . . 120a - naojiapyio- bahIb . . 1186a - - yrjieKBc- 

-hhiM yxaaaTOJib upfl . . 874ao - - paaroso- jiab . . . 1216: 

BijauBuoti 1037a - H3i> 4>n6pu 876a0 ponr. . . 11622 - ■ AMMlaM o*p- 

- - BbinaAaio- I - kahajia . . . 416a ]- - cJiyxoBoro HOKBCJiaB aa- 

10,11! . . . 1067.1 Kjiho& .... 7902 annapaxa 1008a " kbcx . 1217^ 



Ko6aJU>THpOBaHie 


1931 


KoJie6aHie 


Ko6aju»thpoba- j 
Hie . . . 1202* j 
Ko6&JUkTOBl)tt 

Kynopoci. 1217.4' 

- pACTBOpT, . 1202.7 . 

Ko6ajii>n» xao- 

pHCTfcjfl . 1218L10 
Kosettiiaro ree* 
jrfeaa, »cop- 
nyoi. ah* - 4617 

- xpf HnrrettHB 
H3Tk - . . . 0669 

- -,octobt» Hn.-464.7 

- CT&HHHA 

HS1» - . . . 464.7 
-Hoe weniao . 8414 
Kobatb . . . 881b 

KoBepi peaHHo- I 
buJI . . . 610141 

KoBKA BJieiCTpH- I 
hockaa . 1866B i 

Kobkaa otjibb* j 
KA .... 8413: 
-KOBKiJi . . . 88L7 ! 

- Hyryin. . . 8413j 
-Koe reejrfeao . 8419! 

KoBpOButt iCAr 

6ojta . . 1884.7 

KoBm Airreft- j 

haiJI . . . 81ii! 

Kobuhkh . 100114! 
Korreotipaaiiott 1 
cncTeMoft hh- 
AyKTopoin., 

JioJie cobaak- 
noe - . . . 46 &a 
- m.ie HMAyK- I 
to PU . . . 46641 

• ajieKTpoHAr- 

HHTbl . . . 4564 j 

KorTB .... 819.4 I 
Koe4>4>nuieuTA 
noJieaHAro 

mc- 

iiLiTaiiie .4992 

- - xbttcTBiji 

KpHBAJl . . 4909 

-AliiCTBU 

npeA'bA’b • 6815! 
Koe$$H4ieHTT>237j ! 

- AMHepBHT- 

KOlTb . . . 8861 

- BifnJiHTyAu | 

KpHBoft . . 19671 

- OeaonACHocm 2489. 

- BBAHMUoftHH- 

AynulH . . 1889 I 
12669 | 

- B'fecA H30AA* 

Topa . . . 9069 

• racTepeaHCA 1889 

- 6HROCTB . . 1864 

- aanoAHeulA 

BBAABlTb . 8809 

- - KAHAAOBT* 6809 

- - MllAAJO . . 8807 


Koe<{>4>H4ieHrb 
aapAreenUi 789 

- H&Tiy'ieHiJi 

Teiuia . . 12649 

- HaoJiJliilB . 8789 

- B HA>' KTflpO- 

BAMHArO MAr- 
HHTHaMA 1289.1 

- BBAyiC4iH . 1869 

- BcnapeuiA . 1189 

- Hcnoju»aoBA- 

HiA . . . 242.11 

- - 4HHKA . . 180 

- vpBBol . . . 1969! 

- Ay^eHcnycKABiA 

tchjiotu . 12649 j 

- Manurrnaro j 

paac'bAuiA 1269J 

- BAT HUT 11 Lilt 170.1 

- Hoii^nocTH . 168.1 

- HAMATHH40' 

liiA . ... 1701 

- uepaBHOH’kp- 

HOCTH . . . 1209 

- o6motkh . . 7419 

- OTAA'XH AKKy- 

MyJIATOpA . 689 

- - TO DA A . . 2859 

- - T6HA0TU . 2859 

- n.nABJieHiA . 5682 

- no.Teauaro 

A'bflcTBU 29610 

- - TVfetfCTBlA AK- 

KyuyAATopa 669, 

- - aMctbIa 

BpamaioiAa- 
ro H 0 M 6 HTA18279; 

- - A'bflCTBiA | 

roAOBofl . . 2979■ 

- - a^ActbIa I 

ABBr&T6AA 2979 

-A'bflCTBiA j 

KAucyiAiiicA 2979 

- - A'bflcTBla 

aexauu*!. . 2979 

- - A'^fitiTBiil 

o6ntfif . . 29?J 

- - A’bHcTBiA 

noJiHuit . . 2979 

- A'bttcTBlH 
npAKTU'lOCK. 9609 

- - A'fettcTBijI 

cpeABiil . 297.7 

- A^UctbIa 
cyroHuaiJ! . 2979 

- - a^^ctbLa i 

T6pMU v ieCK. 1187 

- - JVbflCTBlH 0KO- 

HouHHecKiB 689 

- - A'bflcTBiA 

B.TOKTpHHO' I 

ckiM . . . 297a j 

- iio.Tiocuaro 

6 a him aka . 2779 

- - HAKOHe'l- 

B11KA , . . 2779 1 


Koe4>$HxUeHTT> 
noTeuAlajiB- 
Hiifl . . 147J3 

- npOBOABMO* 

CTH .... 7819 

- npOHHTUBA- 

MlA . . . 18429 

- HpO’l HOCTH 

If 30 A ATO' 

pa .... 9059 

- paapAAa ct» 

KpaA . . . 9061 

- pacTAMreHiA 8499 

- pacmapeHiA 983.7 

- peAKAin . . 1902 

- caMoiuiAyK- 

hIh 189J0, 12664 

- CABura . . . 8539 

- COnpOTHBJlO- 

uiA . 1465, 588.4 

- TeunepATyp- 

Hull . . . ll.i 

- - a AO KTpO ABH* 

reyuieft ch- 
au . . . 11809 

- TcnAonpoBOA" 

HOCTH . . 12617 

- TpAHCljlOpMa- 

Topa . . . 60U 

- TpAHC«j>OpBA“ j 

ltffl .... 225.1 ( 

- TpeHia . . . 2959; 

- y;UTHueuiA . 8499 1 

- yriioKoeHiA . 645.4 

- yT©MKH . . . 281.1 j 

- yTBAitaauiH 249J1 | 

- <f>opMLi . . 1909 

- 'jyBCTBHTeAL* 

HOCTH . . . 6479 ; 

- inyuTA . . . 8864 1 
Korea . 5103, 789.7| 

- jiyHinaro kh- 

hoctbh . . 4415, 

- xpe6roBAA . 4449 | 

Korean aa 6y- | 

Mara . . . 8009 

- aiy$TA . . . 4619 

- uoAyuiKA . 12809 

- TpAUKA . . 10179 

“Huii narpyA* 

HHlCb . . 11419 
Koreu Bocna- 
Jienie orb 
poHTreuoB- 
CKHXTi Jiy- 
nefl . . . 1285.1 

- KycoKi> . . 10179 
Koreyxa an- 

reHMi* 

Koreyxb 

- BH’bmuiii . 463a0 

- BlalKAlOHA* 

Te.iA . . 

- AAA ay6'ia 

TU XT* KO* 

A6C b . . . 148L7 


007 JO 

. 6519 


, 6499 j 


Koreyxi> reeA'&a* 
HU ft . . . 7999 

- H31» AHCTOBO" 

ro reoAiiaa 6119 

- KanceAbiiaro 

ABlfrATCAA 46810 

- MeTAJiAinie* 

CKift . . . 6519 

- MHKpOiflOJIA 1109.1 

- np©AoxpaiiH- 

TeAbHuft . 8749 
6119 

- peocTATa . . 583a 
KoKlIAbHAA OT* 

AtlBKA . . 8489 
Kokohob&h 

nHTi> . . . 68 *x7 

KoKoub . . . 788.7 
Kokc/k . . 109.11 

Koa6a KJ)>’ TAAA 117 
KoJietiaHie • • 1987 
10864 

- BUHyreAeH- 

Hoe . . 10865 

- rapMOHH’ie- 

CKoeBucma* 
ro uopAAKA 10869 

- HllAyUTHpO* 

BAHH06 . 10867 

- MaruHTHoe . 1689 

- MArHHTHoft 

CTp'kllKH 682.10 

- MexAHHie* 

CKOO . . . 4689 

- HarpyaKH . 490.13 

716.7 

- HanpareeHlA 1539 

7189 

- ocnoniioc . 1086a 

- - bo a Ay ni- 

ii an* npo- 
boaa . . 1094^ 

- OTpHAATeAb- 

uo« . . . 181810 

- CB'feTA . . . 9669 

- CHJIbl TOKA . 188.1 

;i89 

- CBHyCOHAAAb- 

Hoe . . . 194.18 

- C06CTB6HH0e 1929 

8019 

- CKOpOCTH . 489.4 

- - apaiAeHiA 

AHHAMO* 

MamHHbi aa 
oahhi. 060- 
pon* . . . 8009 

- - BpaineiiLfl 

napoBoft m&* 
inuHU aa 
oahhi. o6u- 
porb . . . 8065 

- MACTOTU . 193.10 

- HHCAA o6(jpo- 

TOB*b . . . 2465 

- *iHCToe . . 10860 



Kowietiaiiifi 

Koji©GaniH am- 
njiiiryAa . 6832 

- 61enic . . . 801.4 

- B<».Tin, ttMn.m* 

tvah . . 10822 

- BpeMfl . . 192.11 ; 

- ;iyra . . . 032.il ■ 

- naryxanic 1084.7 l 

- HAITI It THU XT. ‘ 

cnoco6b . 1298a 

- orb . . . . 633a 


1932 


floi’TOJUIIIlUt 


aHiyxAHiH 138*5 

- - ynioKue- 

hLh . . . 1337.8, 

- IIpit’M II UK A | 

Gojibnioft 

MACTOTLI 

4*iib . . 1(*85 : 

- lipOAOJiakTITeJlb* j 

llOt’Th . . 192.11 , 

- rit.ia .... 803*' 

- CKOporTh . . 803.7 j 

- PoGcTBOlIHUX'b I 

Hitrjio 192J0 

- coniia^eiiic . 301.4 ■ 

- <|>a:ta . . . 10ST.10 ] 

- - HpOTHBO* | 

iio.io^KiiaH 1088.1 

- <J>H4b PA3- 

HOrTh 10822 j 

- «|HO.TO 1920, 8334 I 

- - HTi oeKyit;iy 

10855 

ubjiciiU* liepio- 
.1.11 «|<* OKU XT* -8034 

- xapaKTep’h 1087.4 

- ip *ii ip i. . . 1B1K/* i 

- U*ni> . . 1088.4 

-JHMKIiyTHfl KH2A | 

- - pHJOMKIiy- 

nut . . . 1(HH5 

- MncTOTa n©pc- 

laTHHKA 1061a i 
“ItU BOJIltT. lie- 

ploA'b • • 1085.4 : 

-HpOlOJIHvII* I 

TPJIhllOCTb l(WoS | 

- BppMH . . . 633a ( - 

- HHTOUrKB¬ 

it OCTll ro- I 

p*lliH BO.lb* 
to bo 11 Ayr it 

1173a j 

* MarmiTHoK 

rrp-tkiKH I 

yMCithmHTb 043« | 

- Mill' lilt Til UK 

irkKOBi.ia 1303s, 

- - PyKerou." 1 

huh . . 1803.2 1 

- ryTo'iHUH 1303l | 

- .MPTO.Tb . . . 623.') : 

- in*pioA'b 801 5, 6833 

- iio.ih .... 1775 ! 
noTopu oti> - 295.1 


Ko.ieGanbi npo- 

AO.lSKJtTCJIb* 

nocTb . . . 6833 

- cnjihHo aaTy- 

xaiom,ifl . 1084.8 

- r.iaGo aaTy- 

x atom,! a . 1084a 

- cnoro6*b . . 6935 

- oocTOHHle . 10885 

- TCMnepaTypu 

Bl. U..TRM6H- 

lioii Ayr* 11737 

- Topscaanaro 

pbiMara . 494.11 

- HIlKJlIlHePKiH 

MKrilllTHojt 
CH.TL1 . . 13020 

- B.ieKTpHHO- 

ckIh iteaaTy* 
xAK»m.ifl • 11703 
Ko.ie6aTe.TbH ah 
cnoco6nocTb 
Af«4>parMU 1110.7 

- iTlOPOoCliOCTb 

Me*6pKHIJ 1110.7 
“Hop ka5k>t4<*©ch 
PO lipOTHBJie- 

liie .... 1937 
KojieGiiTejib- 

li i.i il . . . 1945 

- rojii.Bniio* 

*erpT> . . 670.7 

- pA3pH,ri» . 12737 

“ CMPTMllK'b . 694.4 
“I1UX1> Bo .Tin. 

yaejrb 10875 
Ko.TpGaTbOH . 194^4 
10833 

“ CBo6o„ 1HO . . 632a 
K o ji ©6 ji io m.AHOH 
iu a k pa . . 1318.7 

-1411 mph hko- 

pCM'b. ABH- 

raTe.Ti* p'b “220a 
-lHiilcH rpoMO- 
otboat> • . 6685 
Ko.iet'a xaxo- 
boto b*ct> 2495 
xacca . . 2437 

- HOCOBOrO KOH* 

CO.Tb . . . 850 j8 
“ o 6 oat» . . 401.10 

- numyii^aro 

oc*b . . . 10095 

- no.TOBHKa 402i 
“ TKiionaro ocb 10325 
Kojipphko Kop- 

ppKUioiiiioe 6434 

- miuiymec . 10137 

Koneco appe- 

TiipoBOHiioe 646.2 

- r.«p.noHA . 1287.2 

- BeAyiHoe . . 850.1 

- upUiipuou;eecH 

it HAyKTop- 
liue .... 45(17 


Kojieco Bpanjaio- 
n^eecji mathiit* 
Hoe .... 4637 

“ BT> KOp.MOBofi 

mrcth . . . 860.4 

- abh rare Jib* 

hog Typ 6 mi- 
Hoe .... 1245 
“ ArtH BrbTpJIB- 

KH ... 10085 j 
“ - JIPHTU . 101210 j 

- aaAepBeuB&io- ; 

mee . . . 3432, 

- 3B*3Aoo6paa- 

ho© CTaaib- j 
HO© . . . 10139, 

“ 3 >' 6 m aroe . . 448a 

- miAyKTop- | 

noe* . . . 46310 

- KOHTpOJIbHOe 3437 
“ KopiioBoe . . 860m . 

- KOppeKAlOH- I 

ho© . 3434, 1062.7 
• MaccoHa . 1683a 

- na Hocy cyA* 

na . . . . 8605 ( 

- Hoconoe . . 860 ls ; 

- mimymee 1002.4, ( 

10137 

- paGoie© Typ- 

6 iutuoe . . 1S45| 

- TirnoBoe 1083a 

- - iiejiban ycTa- | 

ltOBHTb . 10834 

- TppitiH . . . 4495, 

- - 411.111 HAPH- , 

tppko© . . 460a 

- 4 >piiKnioii- I 

HOC 4495, 10825 

- - 4 HJiHApH*ie- 

CKOC . . . 450a i 

- xpaiiOBo© . . 648.8 . 

- 4 IIrTHHA]>nM©- 1 

oKo© . . 448.11 ; 

- HKOpH . . . 4132 j 
KojiecooGpaa- 

liuli HKOpb 4124 j 
KoJiepT. spa- 

iuohIh lianpa- I 
iuionie 1009.4 1 
-. HOJKyX'b ajih j 
3y6MaTuxT> - ' 

448.7 j 

KOpoGKtt ArtJf 1 

ay 6 «iaTuxi> - 4427 j 

-, H 1 H,HKT> AJIH I 

3y6M&TUXT> - 4427 
Ko.iiiKa orb | 

(BHlipa . . 865 1 
“ pbm 1140 Ban . Ho5 
Ko.lJI«feCTB& 9 K- I 
BitRajieirr* 1 

HUH XllVHMe- i 

OK 11 . . . 1181.4 


KoJUieKTOp, 

KojmecTBo 

BOAbi . . 703 1 

- - bt» ceirjm- 

Ay . . . . 125 l 

“ BOBAVXa . . 3W: 

- abhvk©hLh 1961i 

- AHHa>*nH€‘rwa- 

ro ajieKTpn* 
MecTBa 1263 

- Jiaxm pacTX- 

TBHHoe . . 937: 

- 06140© noTp©6- 

jinexofi Buep* 
riH . . . . 7^:. 

- pa6oTbt . . 1632 
“ CB*TA 9105. l£tfL- 
“ Tptina 80ai. 1253’ 
—1 otipaaoB&H* 

itaro BJieK- 
TpH'ie©KH3Tb 
TOKOHT* . 13P7. 

- BJieicTpHHe- 

CTBa . . 12532 

- “ CTaTKMe- 

CKaro 1254- 

- BBcpriK no- 


B.TPKTpltHerTBa 
©AH 11114 * 1963© 


xpeOnoe . . 727 j 

- noTpeCHo© 
©HceroAflo . TJi*. 

KojuiCKTOpa 

6ca b - . 1393; 

- BCJiii^fHna . 4?^ 
-, irryjiKa ajih -421-- 

- r&fik'n . . . 423 j 

- AiBMPTpT. . . 4i2* 

“ ArtHita . . .4*’* 

aaKp*u.T©iiie 
n.TacTitii'b - 4il.« 
“, - cerMcitTorb - 

421« 

- n aojiH 4i h 374-4.422s 

- HCKpeni© . . 47i‘ 
“ K0JI1»40 KOUf’l* 

110 © .... 42 i 2 

- KoncTpyKnin 4?- 
“, KopoGKA ArtH “ lil -i 
“. MK&KCUXI.'ILn " 

AOIiyCTHHO© 

uanpHHcenic 
MevKAy n.ia- 

CTHHSMH “ . 273 

iiauBucme© a«^* 
nycmMoe 11 a- 
npHHceuie 
xe^KAy njia- 
CTHuaxii“ . f!9i 

- Barp*BaHie . 
HanpHHvPirie 

xchca>' iirta* 

PTHKAJIH “ . 271 

“ o6xaHHB&Hie 474 

- - BaxcAaK0irb49 
“ oxjiaiKAoiri© 420 
“ njiacTnna ^ 493 

- njiaPTHirb npit- 

Kp*n.To»ri© 4S) 






Knt.iyinopa ___ 1^33 _ Kn.ihueHort 

Koji.ieicTopa njia- I KuJiJioKTupoB-b, Kojiokojit. c'b Kojinara CTeK- 

CTitin. yk-phn- I yeipoHoTBo ;vih OAnnonnMjrb jiah. hbt. rboH- 

.neiiie iia rope- | oOto'ikii (iujiii- KO.necoMT, 10495 uoro CTeKJia 968fl 

Ainrb . . . 4285 j 4 >obkb) . . 4295 Ko.no KO.m> Han — MaTOBLiii 

— yKp'bu.'iciiie i KojiJieKTopi, .419.7 6ponaa . .8684 rpaiieHHLift 9635 

cfloKy . . . 4235 - m'pTKK&jii.iiuii - ciirH&Jii!3ai;iH — mo.iomh. . 9685 

— 4 >(| P MA • • jio6o»oii . 420.4 jKOjrfeanoAO- . — ouhjiob. . 9685 

— nneno . . 270.11 - bo,thiioH . 1325.7 poHciian . 134951 - - upo3pa'in. 962.10 

— paaM-fapM . . 4205 - in. Bii;vb we- -iiLiif MOTajun, 366.4 ( - - cB'bTopaa- 

— cerxenTOBT. | CTepnii . . 6975 - eiiocoG h . 12215 | rbHB&ioiipii 963a 

lipHKp&lI- J - BbJUpBXH- - BJlOKTpO- - Jlfll^OBH^lihlM 9639 

jteuie . . . 421.4, Tenn . . . 234B mctpt» . . 6665 j Korn, ottb>k- 

— $opMA . . 4215 j - ropii30BTiuiii- Ko.nox6mn, .9825* noil. . . 1103* 

— yKp*bn.iCHie ikmJ! . . .42013 KonoiiKa Koxxy- | - CTajn.Hott . 1101.1 

norpe r TH . 4235;- Kane.ni.ua- Tai^iomian 606J ] Ro.n Lime ki. 

— yKp*biinetiic Ti.iil . . 1325.7 - paciipp;vb.ni* I Ann yicp'ku- 


c 6 oKy . . 

. 4283 

- JiovKii i.i fi . 420.10 

Te.ibiian 

605.11 .nenin ottkjk* 

- cerMOitri. 

420.n 

- HHVK;UtKOMT» 

Ko.ioima iioA- 

; kii 

. 8115 

CKOpOC.TI, ua | 

o 6 uiK*y- 

nniniiiiKa . 

437.4 - pa 36 nno'i- 


OKpyHv- 


pn[na]Tb . 475a 

. 

611.7 ni.i li . . 

. 808.7 

nocrii - . 

. 209b 

— *iiieTHTb . 475a I 

KoJIOlIHblfl 

j - CHPTlILlii . 

. 808.7 

-. cxa.iKa ,xin 

- 424.1 

- uaHvAaniioIi | 

TpaneiftopMa- Kojii.aouoe 


- - m ae.no nn. 

. 4755 j 

6 yscaroif 06 - 

TOP'b . . . 

2815 Maiwo 

. 6455 


- cxnai.fuaiiie 476.4 tomiiti. (o 6 - KonociiuKoxuur j Kojilhh HoOii- 

cMOTp'bTi* ro YopeTki . . 4245 pluneTKa . 111.11 jih . . . 1287.4 

PTopoHLi - . 244.1 |- Hpr.na^Kiif . 4765 -KOBOHiiAHan i- Ilpucraen . 12875 

- cot'TOJiiiie . 294.1 ! - o 6 tomiiii. . .4245 criiiiuobiui | Konbi;nxn koh- 

CTeKnnitn&n - HJioeiviit . .4203 pliweTica . 59.7, thktiikixh, 

rtyxara ;i^ih - mepoxoaa- -Konoif p*biueTKH BJieKrpo^BU- 

o 6 to«ikr <ui.nn- TLiii . . .4765 nnoiipiAb .1115* raTeni, C'b -2225 

4>ohkh) . .424.4,-1)11, Haupnnce- -K0B006pa3iiAn ;—,nnopb cTi-4105 

- TPMnopMTypa 2H0 b nie m. - 271J0 p’bineTKRxen- | Kojibnaxn. koh- 

- man. . . .8106 noTeiiolajii* KOKvThT'iaTan i takthbixt., 

-, uiarb n.na- ua - . . .2755 nan. xeTanna noTepn irb - 2935 

CTiurr* - . . 8106!- noTCpn mi, - 298.4 yKym.eua . 61.1 j - coOiipaTcni,- 
jConneKTOpiian 1 Kon.no;tfJt . . 916.1 KonoinmiKOBaro 1 hlixi., no* 

n.nacTHiia hli- Koj!.ioii;uuii,- ir 3 h, raao- Tepn m» - . 298 b 

cTynRK)inajf 476.1 ' in.iii . . 1800.1; bliII AMira- j Koni.neBan 

- - pa:n,1\;ieii- Konnnoporb Tern. An* - 1285 | .n a mu a . . 920.1 

nan .... 475 b . rpy f THoK 985,390 b |-bmH ra;vb . . 1275 - nHifin . . . 758 b 


- - yrnyO.nen- 

nan .... 47a* 

- li^GTivfi . . 1279.10 

-hoc ko.ii.uo . 4235 

-in.itt rer.Menri, 

Bf.irTynaH)- 
mitt .... 476.1 

- - pa.vb'b.ieii- 

ii bi H . . . 47art 

- yr.iy6.ien- 

ui.itt . . . 473.7 

Ko.l.ieKTOplI LIX'f. 

nnarntin.. 


KoJIO^P3b KH- j Ko.lUaKA KOJI 1 ,- j - o6iMOTKa . . 3155 


6 e. 11 .mjU 884.101 i;o ... . 652.4| -- napannom,- 
- KRMeitiii.iii . 8305! Ko.innm, . . 0025 nan .... 3165 


- KiipintHiiuH 830b ! - anefiacrpo- | — ito<vrh;inBn- 

- TpanrcJ)opMaT.464.rt ' ni.iii . . .068.4 Tejii.iian . 3l6n 
K‘o.in;M»ipi. cm. - bkohmIH . . 9C8o - npoBo^Ka . 758.S 

- in.iTHnxiioit 1209.1 ! - cncTexa pae- 
Ko.ioKo.ioo6pa3- - itirbrnniH . . 902.7 npe^.'b.itMiin 725.1 


naro Haojin- ,- imyipeii- - eMaak-a . . . 442J 

Topa lfiiiK- niff . 9625 - up‘TKa . . 587.10 


linn k>6ka . 796b j - ,vin npe;ioxpa- 
-m>ii! fle.ii.TH- * HHTe.iefi . 566.4 
ii3o,i HTOp'i* 7935 - A^n.'Aenoii 807.4,* 


-Boro nKopn 

eep^emniK'b 412-'» 
-noil bk.i u,ii.imi. 


iiX>m , noeo6- - iiao.nnTOpT. 790J1 | 857 b no;uinrui(Ka 436.4 

.n^iie A^n —,vin ^yro- I - ;iyrouoii ,iax- -Hve.1b3111.1ii 


o6Ta*m- 

Banln - . . 423.7, 

- -, cynnopn. 

^vin o6TaHH- 
nanln . . 423.7 , 

- - MHCJIO . . 4215 
Ko/lJieKTOpOB'b, 

npHcnoeo6- 
.lewie A-’in 
o6tohkh ( lu.nit* 
cJjobkii' . . 423> 


buixt. .na.Min. 796.4 

- - 07. Tpoilliofi ! 

io6koH . . 793.1 1 

- xarunrb . . 1645 1 

- B.ieKTpo- i 

MeTpi, . . 0665 

- nnopb . . . 413.7 

Ixo.ioKo.Ti. riir- 
im.nhHLiii 
•,Ko.Tb«Ho:vo- 
powciibiii 10495 


liu 943.7, 968.7 
1131. MO.IOMK. 

creKJia . . 9685' 
- on tun ob. 

CTeKJia . . 9635 
JIAMUOBoii . 9625 

- MaTOBLiii . . 968.1 

- iio,n.n1\eiti>ili 963 b 

- npe^oxpaHK- 

TCJibnbitt . 964.1 i 

- - ttvecTnnoii 8075 i 


COp^eMlIHKl. 

TpttlK*4)OpMll* 

Topa . . . 4625 
Marinin. . . 16:17 
- ^.liyxnojnoe- 
iibiif pery- 
nupycMLifi 1118.H 
jtiuiiie.nL ,tih 
liaTpoiioBi. 900 b 
naTpoii i, . . 9515 

noauHTiniKi, 4365 




KnjiMieHoft 

Ko.ibijeBoH peso* 
naTopb . 1092a 

- cerMenn. . 6824 

- chabkoH, hoa~ 

mrniHH KT. 

Cb - 438a 1 

- CTOKb Kan ©Jib¬ 

uti# . . . 44019 

- Tp&HCJijrropi» 

cb aaMKHy- 
Tofi SKOjrba- 
iiott MarHHT- 
Hoi ivhnbio 11862 

- TpancijjopMa- 

Topi» . 2312, 4614 

- XOJf yTT. JVLH 

npHKp*bnjie- 
jiIh Tpy6oKb8764 

- ajieicrpoMar- 

hhti> . . . 165a 

- nicopi* . . . 411a 

- - rpaxMA . 4184 

- - njxocKitt . 4184 
KoAi>i;eo6paau&Ji 

meTKs 637ao 
-Kufl NarBHn. 163L7 
Kojii>4o Bpaii^a- 
tou^eecii . . 8114 

- nrfeaAa . . 11884 

- rpAMMA 410.U 

- AeKOpATllB- 

lioe . . . 8022 

- AOpMvATeJIH C I. 

KpbllUKoii 

.VLH JIAMno* 
BLIXb nATpO- 
iiobt» . . . 9662 

- ,vih uoBopa- 

'LHBAUifl me* 

TOJCb . . . 4824 

- - noAirfccKU 11164 

- - noAirbinii* 

BAllll! . . 11164 

- a&xcmiiioe . 4224 

- HaojiHpy- 

K>mee . . 874.7 

- JIMCTO® 

Boro ixeji'fe- 

aa .... 4648 

- - cjiioau . . 876-i 

- KATA11LH . . 4S&4 

- KOJUieKTOp- 

1IOU . . . 4285 

- - KOH6MHOO 4222 

- KOJI11AKA . . 652.4 

- KOHTAKT1IOO 419.10 

6824 

- KopOTKoaaxu- 

Kawmeo . 4804 

- iiahchmuoc, 

RACAdKCIIHoe 
1Tb ropHHCMb 
BMA-fe . . . 484.6 

- KOIiyca 1IA- 

npAB.THK3- 
np*© . . . 8494 


1934 


KonnyTarmn. 


, KoJIbIJO HAnpBBJLH- I 

xon^ee cnycxnoro | 

, Btca AJIH KAJIBJLb* I 

; hu xi* jiaxnb 900a i 

- UATJUKH06 . 4288 

8114 

I o6paayenoe 
i uojijfpHuirb 
clanioHi* 1801ai 

- ouopuoe . . 404a 

- UORAOPHCHB*" 

IO1H00 JVL* 

macjia . . 404a 

- noBiocuoe4564 461a 

- paaOpuarBBaio- 
iBfie ajib macjia 4342 i 

- pAcnpeA’feJiH- | 

TBJibHoe . 8014 | 

- peaHHOBO© . 780uo 

- cKOjibanmee 419ao | 

- CJiiOAHHOe . 8764 ; 

- cHaaoHHoe . 442a 

- co6hpatcjii>- 

Hoe . . . 4822 

- CTOHHOO . . 854 

- TopHMHoe 1061a 

- TpeHOXvlIHKA 804.4 

- yp&BHHTCJlb- 

hoo . . . 819a 

- ycr&HOBO'in. 434.4 

- 4>Ap4>OpOBOO 

A-’lh HATpona 
JIAMUU h a* 
JCAJIMB Allin 9584 

- BJreKTpHHO- 

ckoo . . 12874 

- npxa . . . 4564 

-HOMb, CHCTOMa 
HeTLipex(|)&3- 
11 AH - . . . 203.4 
Ko.t^ho 405J1, 407Jl 
871a, 8752 

- nepoxoAnoe A*™ 
npOBOAOBb Bb 
uaojiiipyiomKXb 
Tpy6KAXb . 875a 

KojrfeH'iATAH Tpy 6- 
KA AyrOBAH 8762 

- - Haojiupyio- 

1AAH . . . 8744 

- HATHWKA . . 820.4 
-TLltt MarHUTb 10174 

- puuarb . . 5404 

- CTAKAUb . . 14.1 

- TepMOMCTpb 4974 j 
K-o.'iio'i ah npo- 

BOJIOKA 5694,8124 r 
Koxapb . . . 889a; 
KoM6niiATopb 10424 | 
Kom6uhaaIh paa* 1 
irfeaHH KOBbl0424 
Koh6hhhpobah- 
HAH BAUHA 

rb Ayrou. h 

K&JIHHbll. 

JI&MU AXH 128018 


KomOhhhpobah* | 
hah BoaAymo* 
acejiisnM j 

MArHHTHAH 
ipbrn* . . 129L7 

- xy$TA . . . 879.7 

- M'feAHO-yrOHb- 

HAH m©TKA 4252 

- napOBAH XAr 

mHHA . . . 120a 

- oOmotka 6 po- 

H6BAH H p»8- 

BepTOHn&H 8884 

- - BOJiHoo6paa- 

h&h h neTJie* j 
o6pA8HAH . 8282 | 

- - 4>AaHAH H I 

KJl*feTKOo6pA3“ | 
HAH .... 8248 I 

- TAHreiicb- h ; 

CMHycb-<5yc- j 
COJIH . . 18884 

- ivfellb TOKA . 141a 
-ho© m*bBAo 11484 

- CBHBAHie . 7484 

- conpoTHBJie- 

Kie .... 6792 

-HU© BUKJIIOHA* 

T©Jib h npeAO- 
XpAHHTe.’Tb 5607 

- KAPMAJIITB10 [ 

BOHbTHOTpb 

B axnep- 
MeTpb . . 688a I 

~Huif K.7K)4b I 


AHH paaro- I 

BOPA 11 BU‘ | 

3 oba . . 1151 a 

- npiiOopb . . 68241 

- <J>aaiibiH h ko- j 

pOTKOSAMKIiy* j 

tuM HKOpb 41017 
■hums napA- I 

Mil, MAIHH- 
HA C’b - . . 1194 
Kom6hiuipu- 

bati. . . 237 ai i 

KoMeHb . . . 8094 
Komkamh oca* 

AO Kb . . 185221 

Konnefi ctoji- | 
OoBb o 6 y- i 
rjtHBAHie . 8064 
KoMMepnecKotf 

TOMKH 8 pll- 

ilLh, c b - . 7094 

KoMXyTATOpA 
BArOBHAro 
KOIlTAKTHUfi 

pusarb . . 5964 j 

- - AHJTHitAPb 5964 

- MencAyropoA- , 

HATO KJ 1 A* 

□AHb . . 18864 i 

-CHCTCMA OOO* 

AMueuiii . 1186 a 


KOMMyTATOJlA 
MHOTOKpAT- 
HATO XKOrO* 
KpATHOe 
none . . 114ii 

- XUOUHTpb llSia 

- CTOHb . . 1132J 

- BJICHeHTHAro 

bhutodoM 
CTepsKeBJ* . <02: 

- KOHTAKTHAH 

HACTb . . . 600: 

- - KOHTAJCTb . 911 

- - npOBOAb . 90s 

- - CBJ1AAKH 914, fcXU 

- - CKOHbaH- 

mitt KOH- 
TAKTb . . 60UJ 

- - Tpymi^cH 

KOHTAKTb . 9L 

- - ... 901 

- - muMHAejib 602.: 

- - 1A6TKH 911 

-HAH AOCKA Cb 

carHAjibH. 
HAjinaxH 1I&5 j 
-H ull KJiioHb 1144a 

- mKA<i>b cb 

CHrHAJlbH. 
HAMHAXH ll5i- 
KoMJryTATOpOB b 
BHexeHT- 

HUXb, HCKpO- 

TynuiTeJU* 

AJIH - ... 9b 
KoMxyTATOpb 894* 
loeu 

- ABTOMATHHe* 

cidfi aah coe* 

AHH. H-fecKOJTb 
KHXb OT^i.1. 
cn» rjiABHoi 
CTAHi;lcil 1151' 

-AJIH COeAHH. 

H^CKO.lbKHXb 

no act ah n. cb 
rJIABn. CTAH* 

Uiell . . 1151' 

- - npoxeMcyTOH- 

Huii . . 11&. 

- AK Ky M yHHTOp* 

Hbifi . . . 9u: 

- OATApe&uuff 1007a 

l(Ei. 

- BaroMUbiS . 591* 

- BUIipHM.'IHK)- 

mitt .... 234*' 

- rpyimoBuii . 91* 

- - AJIH BApHA* 

KH AKKyMyjlB 
TOplILIXb Ch' 
TApeii . . . 6U2J 

- a*ah adoHeu- 

TOBb HJIATH* 

1AMxb no 
TAKr-b 11411 





KomtyraTopi* 


KonnayBA^ 


1935 


KoMMyraTop'b 
AUK a 60 H 6 X- 

TOBT», lUIATJf- 

npni no on- 
TOBOXy TApH- 
*y . . . 1146 a 

- - ABTOMATHHeC*. 

BKJHOH6H. OA* 
Bolt JXAMnU 

bsam. Apyr. 1846 a 

- AA* 8AA'feBUB. 

bt» crlxy . 887.1 

- - xexcAyropoAH. 

coo6ia. ct» 
nOCJlilAOBAT. 
rirfe3A. 11KLS 

- - M'feCTH. C006- | 

lqonlB 11482 

- - nepeicjiio'i. ( 

UBhTom* . . 94A3 

- nepeB-fenu 

uanpABBoitiB 
toka . . 1007.4: 

-npcARApu- | 

TCBbll. COO- 

AMB. ct. rjiaa- 

11UMT. KOM* 
xyxaTo- 

poin> . . 1154.1 

- npoxoArt- 
i^hxi nt*i>e- 
roaopoBr. 1148.4 

- - TpanaHT- 

huxi nepe- 
roBopoBi» 11484 

- ao^abomhmW 

TeJiecfcoH* 
null . . 11422 

- KA6eJu>nuft 1022a 

- XOKTpOJIbHuit 

AJLft cTapmeS 
TeJie<t>onHCT- 
kh . . . 1172a 

- AMHefticuft 1161s 
-BTOpH’Ill. 11588 

- rjiasn. juib 
abtomatum. 

H«nocpeACTB. 

coeAHHo- 

ilia . . . 1153 a 

- - mBefln,Hp- 

ciclfi . . 1021 a 

- nrrencejib- 

hkiH . . 11514 

- M6>KAyropOA- 

Huft . . 1189a 

- MHOrOKpAT* 

Hull 11818, 1138.7 

- - BepTHKA.TH- 

UUM BT* BHA* 

mK&(|>a . 1140 a 

- - BT. BHA'b 

ctojia . . 1146a 

- - JUUL CHCT6MU 

aieruixi 
OATapol . 1147A 


KoHMyTATopr* 
XHOrOKpATHufl 
AJLH CHCT6MU 
AenTpAJib- 
xijxi 6 ata- 
pefl . . . 1147a 

- Cl ABTOMAT. 

ABoIh. ot* j 

6oAh. npH* j 

cdocoCji. 1146a 

- C'b BU3UBR. 

KJianAii. . 11414 

- C'b BUCK&KH- 

BAlonptXH 
CHTHAJIAMH H 
CHrnajiHaa* 
lie ft jiAxno'f' 
kamh naKAJiw- | 
ba it Lb . . 1142A 

- <rb 06 moil 
Bbiausii. n 
MUKpO(f>OH. 

6*TApeefi 1158a 

- C'b omri’iecK. 

cnrnajin3A- 
itfett . . 1142.4 

• c'b ciiniajiif- 

SAAieff JIAM* 
DO'IKAMH HA- 

kbjibbahLh 1145a 

- C'b CHrilAJIb- 
HblMH JIAM* 

n&MU AJIB 

M’bCTHU XT* 

6ATApefi H 
■HAyKTHBHA* 
ro BLI30BA 1147A 

nOJiyABTOMA* 
THuecxlfl 1148 a 

- npOMOMCyTOTH., 

o6CJiyMCHBAO* 

MM ft BT»-pyT- 

H)’H) . . 1168a 

- o6cJiy3KBBAe* I 

Mbift orb py- i 
Kit . . . 11613 

- pacnpeA'lnn- | 

Te.ibuiatt 1388.7 

- pTyTHuft . . 527.4 j 

- -CTOJI'b Ao6a* 

bomuuS . 1188a ' 

- c*b rirbaAAxif, 

pacnojioa*cn- 

HbIMH BT. BU* 

jvfe nnpA- 
mbam . . 1158A | 

- KJi&naiiAMii | 
Ajib AByxnpo* | 
boahmxi. jim- 
liift . . . 128281 

- - HyMepAMH U53A 

- * CHrUA*TbHLlMH 

JIAMHAMH 11511 
TCBO^OBHuit 
ropH30HTAJXb* 
Bufl . . 1142.7 


KoMMyTATOpr. I 

Tejie$oHXuf 
C'b KJIAIIA* 

same 6erb 
mnypoBT. 1181 a 

- AeHTpajib* 

Hbifi . . 1187A 

-C'b KABHJIbH. 

JIAMn. BU- 
SOBA . . 1187A 

* *nxKA<|n» ao6a- 
BO'IHLlfi . 1188L7 

- nrrencejib* 

Huft 658a, 1022A 

- dneMeSTitufl 598 a 

-ABTOMATHTe- 

CKift . 92A, 509A 

- - BHIITOBofi . 9lA 

- ABO it ho H91.7,60Ct2 

- - Kpyrjibift . 802 a 

- - opABHAp* 

nuft . . . 600a 

- - npocToft . 800a 

- - npJTMoft . . 8028 

- - pyHHofl . . 92a 

59917 

- CAMOA'fcftcTByiO- 

ntfft .... 509A 

- - ct. npoMeacy* 

TOHUUMH MOB* 
TAKTAMH H 
conpoTBBjie* 
hLbmb . . . 9L4 

- .HnycA cb pu- 

'lAJKOLIMH ne- 
pemnoHA* 
TeJLHMB . 1157 a 

-pu BJX6M6HT- 

Hbie . . . 699 a 

KOMMyTAAifl RB- 
TOMATU'IOCK. 
CUCTCMB 
paiton. ctaii- 
Aift . . . 1167 a 

- - CJSCT6MA y*IA- 

CTKOBLIXT. 

CTAHAift . 1187 a 

an nap an. 

ABB - . . . 519A, 

- BpCMB . . . 2717 

- aona .... 270 a 

- KpUBAJt . . . 2722 

- HecHM MeTpm- | 

BoCTb . . 1828.1 

- neploAb . . 2717 , 
noTepn orb - 2913 , 

- noHC b . . . 270 a 

KOMMyTAIliOB- ! 

HAro ycTpotf* | 
CTBA OJIAirb 804 a 
K oMMyrauion- 
BAB AOCKA CM. 

pacni>eAV 

JSHTOJIbHAB 

AOCKA 

- KATymKA . . 319 a 


KOMMyTAllIoB* 

BAB KOJIOHKA806l1 
- yCTAHOBKA . 60&7 
-Boe noM-iv- 

lAeule . . 008 a 
-Hbifi nojnocr. 2716 


- njonHTjrb . 

- CTepxceHb . 2717 

- ctojit. . . . 6014 

- TOKT. .... 270A 

- rnKB^b . . 905 a 

- bii^hkt. . . . 9018 
KoMMyTAi;Lii . 2714 

- miiypoBMMH 

KOltTAKTXUMl 

mTcnro- 

JLHMIf . . 1190 a 

KOMXyTUpOBA- 

Bie 2714, 525A 

- 6e8*b BcKpo- 

bIb .... 272a 

- BCKpoo6paao- 
bahIb . . . 272a 

- nenojiHoe . 272A 
-hIb KpBBAB . 2722 

M0XAHH3M'b 

ABB - . . . 6127 
noTepB orb - 298 j 

- npoijeccb . 270 a 
K oMMyTHpOBAU* 

nuft . . . 525a 

- TOKT. .... 135a 
KOMMyTHpo* 

BATb . . 524ao 

KoMMyTHpyio- 
h^ab a.ieKTpo- 
BBUMeyU^tB 
chjia . . 271a 1 

-m.ee none . . 271 a 
- u^ifi nojiioc-b 275 a 

- CTepMcesb . 2717 
Kombatbab 

npOBOAKA . 7514 
-Hull TeBecjjOHT. 
rpOMKOrOBOpB- 

miB . . . 11117 
Komii&kth&h kob- 
CTpyKi^iB . 629 a 
-hu ft .... 588 a 
Komuaca CTplwi- 
ka . . . 620.10 

Komhachab 4 

CTp-kTKA 629.10 
-HUft Ae$BeKTOp'b 
Tomcoha 1309a 
K oMnAcb 667x 

- KApMAHHutt 887 a 
K oMnayH^Hpo- 

BABie . . . 2514 

-pOBATb . . . 253 a 

-pywuytXT. bht- 
KOBT> HBCBO 840A 
KoMnayHA'b 6y- 
MATA . . . 7814 

- Boa6yiKAeH!e 25313 

- AxcytT. . . . 781c 



KoMtiayHjn* 1936 _ KoHetHoe 

KoxuayiiAi» ah- Kn.\jn.ieKCUue l KoiiA©i»caTopa RoHAVKTopi, 
h&mo ah4>4»o- I loiiu . . 11953 l cHCTOMa . 1067./} bt» BiiA*fc 

pem^lajib- KoxnjieicTa nxa- : - ivfenb . . . 10693 a.innca . 12*1* 

nax. . . . 214 j6 cthut. xajiax ! -ob-h kack&aho© - abckobuh .1282.4 

- - ct» ajihh- nep^ABHrae- i coeAiinoiiio 1284.21 - 3aocTp©n- 

humt, myn- xocth . . . 423;—Huii aa- Hbifi . . . 

TOM B . . . 2113 — majiax noA‘ pxAi» . . 1284J ! - c^epHHeoicifl ld*i: 

- xa6eAj. . . . 763 u8 , bhhciiocth 423 : -poMi, n><>200T- ; - HH.TniiApu- 

- KaTyraica . . 3403 i -tt* reiiepaTo- boa'J* ot» - . 6723 j Met*kilt 1S**2 

- Mauimia uapo- I poBi» tokb 206.7 |-, ajieKTpoxcTpT* . - - c*b aawpyr- 

Bax .... 11Hl3 ! — ABHraTejieii . 218.1 j ct* - . . . 9663 xeifiibixu 

- oGxotka . . 8403 - xarniiTom, 112L2 KonAencaTOpi* kohhhmh .1282a 

- oOoaomka A>b*y- 1 - MAinmi'b . . 2063 1103, 188.1 | - mapoBHA* 

to sax . . . 764.7 | - -ci> peryxiipyio- j - B03Ayuiiibiii anil . . I2M.: 

- Tpanc^opxa- innxcx abuta- | 1060.1, 1285a 1 - xfiiieBHAUbiii 1$<2: 

Topi» . . . 2283 Tcxem, . . 690.1 i - anpbicKHB&io- - -pu cBxaait- 

- xxeicTpoABiira* - miacTHirb 423, upii .... 119-i niae . . . 1^1? 

TOJib . . . 2213 1 - - repAOHiniKA4o8.4 j - Bucokaro hr* j - conpxvKeii- 
KoxneucRTopb699.7 1 - npyxcHiii. .538.1. npxxcciiix 10693 klio . . 12823 

- AyroBoU . - meroKT. . . 430.0 j 12843 ; Kohavkiuoh- 

xaxnu . . 9426. KoMno3euix a3- - rpaAyHposan* null Auiira- 

- xarnHTiiufl 12963 6 cctobbx 361J3 Hbifl . . 1285.4; toab . . . 22L 

Koxnencai^iii I - xoTajurb . . 6663 i - yKOpann- ! Kohcivh kaOlvab- 

VKasaTexb 13363 J Koxupeccop'b I sauix . . 10083| Hbiil . . . sfcSc 

- - a-a-h Tpex* i B03Ayinuufi482» 1 - jihctoboU . 10213 - ka6©jix . . . 842.4 

npoBOAiioii Koxnpocrb xo- | - nnacTWH- i - - OeperoBort *4&‘ 

cucTexbi . 13363 | Kpuii . . . 6083 | uatmH 10213 ! - - ro.iuii . . <S’. 

Koxiieiicauiou* 
n&x xytjiTU 4503 

-no© conpoTH* I pa3pxA"B i^iajji- nponojio'i- | - BuyTpciiimi .w. 

BJieHle . . 6703 - tokh . . . 11853, unit . . . 1021.4,- uepe ah mu . 1004.; 

-Hbiil anna- ( KouseKi^ix . . 28331 - pery.mpyoxLitt ; - noxioca . . 45 m 

parb . . . 6763 1 - 8xoktpoahtii- 1 10683 j - nposoAa . . 7SL 

- Mai imn. 341.1. •lecuax . 13603.— o/b njiacm- I - pexiui bcao~ 

627J0 KojiBi'pTepi. iiaxu . . 10683 nuH 444;° 

- iioaioc i, . . 4593 KacKRAUbiii 2326 - ivno;mnoft 12853 - - BCAymiil . 444J» 

- ciioooG'b . . 6263 - Mnoro<j>aa- - ©oKpAiiytio- - cTOA6a iihac- 

- MAriuiT* iiufl . . . 234.1 mill . . . 10033 niff .... 81X13 

nuii . . 12983: - nepcx'bimaro - c<j>opn*iecKiii - u^ctkii cko- 

- Tpanc^opxa- tokr bt» no- 12843. meunuit . 427_> 

Top'i. . . . 2293 ctohhhliS . 233.4 - c b 6yxajK- Konemtax ©m- 

- $OTOX©Tp'l* - UOCTOXilll&rO HUXH lipO- KOCTb A-TX 

xii3fii*f4M*Kiii tokr Bb ue- k.taakrmh 12853, nporiuxi. 

13433 pcMlvunuH 2333 - - BoaAymiiott B03 A>uihuxt» 

KoxneiU’auix 276ao — tokr bt. HJo.nxuiett 1069a j nponoAoB'B 107 m 

- ouih6okt. . . 648a Tpex4>&3iiuif 2333 1286.1 cbiiiii^oiirx 

- nonrhiniio- - cnHxpoHnull 232.4 - - noABHXc- I jienTA . . 40i« 

cr<‘it . . . 648i - c i» oahhmi. hlimh o 6- '— nxacTiiua 46u4 

KoxncMiciipo- XKopexi> .2323 k.trakrxu 1284.71 - cnopocTb . 244 ji 

BRiii© ouih- - Tpex(J)H3Haro - Tiicco . . 10663 . - CTRHi^ix 112 m 

Coirb . . . 648.1 tokh nb no- - i;HjiiniApHH©- - TexncpaTypa 286a 

- iiorpixmiio- ctoxhhliH . 2833 j ckIH . . 10213 -no© SHaucuie 2S7j; 

CTeft . . . 648.1 KoHro-Kay- I - axeKTpoxnxn- -ho© koxbi^o 

Koxneucnpo- uyirb . . . 777 b necKltt 1285.7 KonxcKTopa 4222 

bath 2763, 1369.10 | KoiiA^ucHTopa aTaxoiniufi 12843 - HAnpxsKenie tCJ 

- Djiexeirrb . 34.1 apMRTypa 12837! -pu cot*Aiineii- - noxoxcoiiio .5102 

Koxiieiiciipyxo- cmkoctl 128531 iiu© nocai-fe- - - koutrictboI 

u^ax KaTyrn- ; - o6k.iaAKa . 10673 aobatcjilho 1068.7 uxctkji . . 90U 

ka .... 819.4 12837 KoHAencaipett, ‘ KoHcnnufi 

- oOmotka . .8193;—aaacxxeu- maihhua ct* - 110a , 6aokk- 

-ui.ee noJTO . 275al j nax . . . 12853 -caipH, x&umna nocn. . 1054U 

- coeAHiieule . 812.1 ! - ji30JiiipoBaii- 6©a*b - . . 1137 ■ - aaxcux'b na- 

- conpoTHBJic- nax . . . 1285a -cai^ionnax Tymxn Baxen- 

nie . . . .9423 - u.i&ctuha 1284.6 boa& . . . 114.1 Tpox&rHKTa338i 

KoxuxeKcuo© Hpexciui nocTo- -cai^ix nap a llSasj-no© coctox- 

•ino.m . . ®P6 a ’ hhhah 1286b KorrAyKTop i. 1281.10 iH© . . . ,2853 


- cyxoii . . 6082 

KoiiBeK^iomibitt ! 


noBepxnocT- 
Hutt . . . 119.4 


- .AHUill . . . 

- 06.MOTKH . . 3 llr 



Koaerouft 


1937 


KoHTaim* 


KoneTEuff no- 
awohuK tt> 

2KHMT> . . . 69 

- npoAjncrb 11862 
KoHHHeCKAB 

BHHTOBAB 

DpyXCHHA . 6450 

- ay6<<ATAJK ne- 

peA*na . . 449.4 

- nepeAana 
boat* npB- 
mljmt, yr- 
jiomt. . . . 4490 

- aty4>TA . . . 4611 

- noBepxiiocTb 681.4 
-cidji sboiiokt. 10460 

- cepAO'iHincT. 688.1 

- ajieicrpoA'b 11871 
-cKoe oTBepcTl©890i3 

- cxvbiuieHj© 

TpQHl«Hl> . 461l 
• efeneiiie . . 4220 
Kohcojib aboH- 
hab .... 8166 

- ajlh KOJieca HA 

nocy cyAHa 8500 

- H30JlJlTOpn. CT. 

HAfCJIAAKott 818.4 

- HOCOBorO KO- 

jicca . . . 8560 

- cT’bmiajt . . 816 j 
K oiicouaiici, 182112 
lCoiicTaHTAJia, 

npoBOJioxa 
H3T. - . . . 686ft 

conpoTUBae* 
irie Bax - . 686ft 
-1IOBAB npOBO- 

jioica . . . 686ft 
-noBoe conpo- 

THBjreKie . 686ft 
KoncTairra cm. 

nocTOBiuiaji 
KoHcramam. 6864 
KoHCTpyKTRB- 
uuft npHn- 
UHnb ahbb- 
MoaJieirrpH- 
MecKift . . 8860 
KoHCTpyKul* 
BKKyMyJLfl* 

Topa . . . 660 
-41 h Bunojino- 
Hie .... 342ft 

“4ljl KOJLnCKTO- 

pa .... 420.1 

- KOMIIAICTKAB 6268 

- nJiACTHITM . 42.7 

- noAUiuuiiH* 

KA .... 4867 

- p'bmcTKH . . 5K» 

- c ax a tab . . 5290 

- rucuiajibuaji 8869 

- ajieKTpoMexa- 

nM'fecKAB . 8967 

- jfpMA .... 466ft 

n 


Kohtakta a*S* 
CTBie . . 181111 

- BexJUVHoro no- 

BpoxcAeHle 9070 

- Kopo6Ka . . 684.4 
* KpumKA . . 564.4 

- BJioTUocTi. . 6867 

- noBpe3KAeuJel82&2 

- noTOJiOHHaro 

npoK^iaAKa 
pe3UHOH> . 8664 

- pa6oHaro hjia- 

ciHiia . . 1006u6 

- - npyaKHBa 1007.2 

- cnoKofluaro 

mi a cthha 10068 

- npyaiciuia 10071 

- meToin., cjiolt - 

2740 

- - conpoTHBJie- 

Hie . . . . 2747 

- - ct. lcojxjieic- 

TOpOMT*, njio- 

1AAA4* “ . . 27819 

-CT. KOJIJieiC- 

TOpOMT., no- 
BepxHocn.- 2769 
-TAMH, P&3CTOB- 

Hie MeaKAy - 6000 
-taxi., li&npjDKe- 
nie bt. - . 1480 

-Tnaro inTencejiu 
BB©A©uie . 8980 
-THAB BTyJlKA 8880 

- rojioBKa . . 6810 

- rHJibaa . . . 8880 

- rpyma . . 10464 

- Ayra .... 688.4 

- khodka 8864, 8962 

- Kopo6ica A»ott- 

HAB .... 889.4 

- JieHTA . . . 4980 

- MeTeJiOMKA 10891 

- o6ofij(a . . 66512 

- DJiacTMua . 6862, 

682.7 

- nOBCpXHOCTl>6860, 

682ft 

- - HepOBHAJV . 6020 

- nojioca . . . 6820 

- upyaicif ha . 6860, 

11221 

- OaTapetf- 

iiaji . . . 10861 

- nyroBKA . . 6810 

- nacTh 5840, 11280 

-BJIOMCKTH. 

KoMMyTAT. 6067 

- u;©KA . . . 5380 

- iactka 5370, 10801 
-Hoe Ko.ibip) 419io, 

6820 

- nanpjiaKonie 27io, 

1480 

- ajieKTpinie- 

ctbo . . 180&11 


KoutakthoU 
npyaKHHU ko- 
po6xa . . . 8880 

- meTKH hojio- 

afceide koh©h- 
noe .... 6OI0 

- noJioaKenle 
iiA«iajibiioe 601 o 

- nojioaiceirie 
cpeA»ee . . 90L7 

-Hufi an nap an.498.7 

- 6pycom> . . 6811 

- BHHTb . . . 63oi 

- cnoKoli- 

Hutt . . 100611 

- - pji* 9AHCO- 

noBcicofl npe- 

AOXpAHUTeJIb- 
Hoft npoOnii 9064 

- - pa6onlii 

BcpxBifl . 10061 

- - pa6o*<iJl iiH3*c- 

Hiit . . . 10069 

- BOJIbTMOTpi. 681.7 

- AepaKATdib . 8880 

- amckt, . . . 6861 

- MHKpo$oin» 11060 

- hohtl . . 68610 

- najieivi. 68210 

- nonayHT. chh- 

T01IH3HpyiO- 

mett KATym- 
kh . . . 1094ft 

- npHtiop-b . . 498.7 

- pOJIHKT, 68410 

- pbiHAi-b 6470,68611 

- - BAronuaro 

KOMMyTA- 

TOpa . . . 6960 

- - KOHTpOJl- 

nepa . . . 6860 

- yrojib . . . 6880 

- nrrencejib . 8880 

- - aboAhoH . 8890 

- mTin{)Tb . 66812 

-Hll MU KOJIb- 
11AXU, ».T6K- 
TpOABiira- 

TeJib ct. - . 222ft 

- JTKOpb CT. “ 410ft 

-HU XT, KOJIb- 

U&XT., no- 
Tepu bt> - 2930 
-HUB CA0A8KH 6367 

- - aapBAHUB . 920 

- - paapHAUUB 92.7 
Koutaktobt. Teo- 

piB . . . 1810.13 

- Tpciile . . . 5360 
Koiitaktt. 6840,7360 

- CaTapefinuii 1020 

- BWJioquLitt . 888.7 

- npcMeiiubill 11820 

- BCQOMOrATeJIb- 

uult . 6870, 6000 

- BUTBMCHofl 10460 


KOHTAKn* rJlAB- 
Hbitt . . 6000 

- A»epnott . 10460 

- npocToro 
A'bflcTBlB 10470 

- ct, xpano- 
BLIM'b KOJie- 
cum, . . . 8881 

- A>Til HC&JI103B 10470 
-3AMUKAHlff 

KopoTKaro 6870 
6810 

-3AMUKAlliB 

HA KOpOTKOe 6870 

- nepepLiBA 68817 

- - npleMAAyrH6870 
-PA3MUKA- 

idB . . . . 688.7 

- - CAABJ1KBA- 

iiLh . . . 10460 

- - niTopr. . 10470 

- AJi'KuMJtcB 11827 

- seMJXJXBofi . 878.4 

- uaoJiupoBan- 

Hbiii . . . 8890 

- katbuUMcb . 6870 

- KOpo6oHnuft 

A00 nATpo- 
noBT. Bah- 
coiia . . . 951.4 

- MeaKAy npo- 

boaamh . 11680 

- - npoBOAHH- 

KttMH . . . 7870 

- MCTAJXJIBMe- 

CKiM ... 7871 

- MllBKMAJXb* 

Kbifl . . . 6500 

- naaKiixHott 68610 

10460 

- BACTOJIbllufi 10490 

- HATHHvTlKlti . 8960 

- UHTHHofi . . 8890 
—, A'feflcTByiomiti 

npu o6pLirb 
11HTKH 1047.4 

- uoaKiioJt 1046L7 

- okoiihuM . 10460 

- O'lHCTUTb . . 686ft 

- napaAHott 

ABepH . . 8870 

- nepccKAKH- 

uaiomitt . 6000 

- ncpccTABiioif 6890 

890.4 

- njiACTiiH'ja- 

TLlJt . . . 6810 

- iuioxoti 685.4, 7867 

- no6ouni.itt . 687i 

- noABHJKiiotf 1046ft 

- noABopoTHu 18870 

- nOCTOBBHLlfi 1182.7 

- npep[u]BATi» 682i 

78610 

- npepuBHCTbitt 

10690, 11820 


122 




KoHTaKT fc_ 1938 _KopO^HTbCfl 

KouTaitrz., npn- Koirropa ails Kohtpojla chcto- KoHijenTpirpo- 
• yi booth in. - 517J0 aaa&nonifi xa co cbo6oa* bahhm khc- 

-,*npH no aiitj» o sKOJiasiH nuxi Hanpx- jxoTa ... 51 j 

m» - . . 517ao neporoso- xceiriex’b 1167.7 - - asotkaji . l.\; 

- npHHClIMlIoff 1017.1 pHT!» no TO- COCKpUTUn KoHl^eHTpHpO- 

- npoxexcyTO'i- ne$oiiy . 11564 nanpjtxce* B&Tb kacjio- 

Hbifl 6374, 681 JO - no pacneTy iiiosn. . . 1168J Ty .... 55/ 

- npyraiinnuft 5364 c6opobt> 11624 — ct» oncpu- KoHneirrpHMe- 

- peryjmpy- - TCAorpa<}>ii&A 995.4 Turb HanpA- drift Ka6e~Th76l.i 

exult . . . 890.4 -py. pacxoA« xcddexT. 1167.7 - - ABy[xj5KB-Tb- 

- peryjiHpyio- lia - . . . 718.4; Kohtpt>- raft- null . . .761.: 

mitt . . . 5814 -p*b, pacxoAU j Ka . . . . 642J - - pyAHXHKbifl7«:> 

- pojibcoBbitf 10614 no - ... 713.4 : - -tokt. . . . 1884 — piiMKoft . 767 a» 

- pTymult . . 537.1! KouTpacTnax . - -^ujurpHMft - - Tpex^KH.ib- 

- raji&3KaMH . 5354 j pemrenoB- noAB'fec’b 684.16 nuft . . . 701* 

- CKOJiit3iiii;ift 5354 cKajtTpy6ica - -a.ieKTpo- - ijoko.tk . . . 954.? 

5364 c b BOAoft 12394 x«Tpi> . . 6864 Konueccin npo- 

- cmiToni(3ii* I KoirrpojiepT. KonTypnuU nep- AOJUKMTe.Tb* 

pyiomoH KR* AJIACMeTMH- TCJKT.C'bnpo- HOCTb . . .710.' 

TymKii 109i4 1 kobt. . . . 6964 cTaBJiOHHUMn Kohi^obt. icarym* 

- a.ieneiiTiia- KoTpojmpy- pa3M'fepaxn247jO kh buboai* 

roKOMMj Ta- | exult . . .610.4 Kunyca sanpa- Hapyxcy . . Stu 

Topa . . . 6004 Koirrpo.7i.iepa miAiomee - cooAiiitcirie . 2C 

- cooAWiuiTC.'Tb- 6apa6aii b .5964 koju>ip> . . 84031 Kohi^m npoB<>- 

iiliH 549.10, 581.7 - KoiiTaKTiibiH - noBepxiiocTb 5314 J ;iobt» crn* 

- BMK.T 10 HK- pbi'iarb . . 6904; Konycoo6paa- I tfaiorb . . 

exult . . .890.1 Koirrpojuiep'b 696.4 h&ji Main- I— cnjiiomn- 

-Hl.lKJIlOMa* KoiITpO.ll. XliCT- KR . . . 11234! BJIHtTb . . 

exult ct* aaT- naro tok» 1164a Koiiycb Katiejihn. . KoiiHinrb najib- 

Boposci. . . 8904 j -i.na/i .iaxna 9224.1 6 rka . . . 8484 ua .... 1</ 

- c*b BLiKJiio- 1149.1 — GAcceHna . 8484 KoopAHiiaiHuxb 

MRTO.lCM b H90.1 ' BLIilO" -TH1IKR . .8484' OC©ft HRMR-IO240j 

- cnoKoiim.ifl 10*25.7 bk . . . 11374 ,- jiy'iefi cB’bTa 9734 j KoopABHarb ch- 

- cTOJTom.ift 1046c 1 - upoiso.ioKA . 723.4 - TpeniA . . . 45041 ctomc . . . 

- rrhiiiioil . .8894 -no© ko.ioco . 6467 | - <|>p»f Kipon- i IvonajroBbiH 

- c*b iioBopoi- pe.ia 11484, 1149a null . . . 4504' .lain* . . 7fcu< 

noil airtu- -nine mrcm ;;.ia lvoirueBRA an- Konu.iica airro- 

Aoil . . .8903 .umift . . 1154J ;vk.iKa motrji- mata . . U56i 

- - cnriiajibuoii !- - ,vih coeAViui- jiiiHecKAA . 8424 KomipOBajibuaji 

juiTKott . 1047.4' Te.it.uux'bnpo- — pe3HHOBAA 842.7 Jiaxna . . 94Ai 

- Topxaaiioii 581.il noAoirb . 11544 j - n.iacTinia bt» IvouupoBaKbi. 

- TpymiftoA . 536a! -uuii AHTOxa*rb6934 \ aicicyMyjiJi- pe^)jieKTopi» 

1047.10 - annaparb aBTo- I Toplk . . . 494 ;vlh - . . .940^ 

- ajio.MCHTHA- matii nee Kill 6934 —oTpiniaTeJib- Koooti.io noK- 

ro KOMny- -3AVK1IMI, . .6503 Him. . . . 494 1 puTb CTeic* 

TBTopa . . 91.1 - asoiioiTb . . 71.7 - npyvicuna . . 494 jiab. njia- 

- yroAbHLift 11064 - ayC b . . . 1010.10 -noli njiacmnu I CTmiKy . . 977« 

- ycTRHoBHTb 7364 - nao.iATopi. .798.7, yKp’fcn.irnie 49.4 ' Kopa jiOAAnaASSlJi 

- ycTpoiiTb6354 l 73«4 - MiicTpyMoiiTi.6244 - noAmHnHMKi.4374 - ua Myryirft 1197> 

- yTon.no mi bill 8894 - KOMMyTRTop'b ! Koin^irTpaipH KopiiMneBRA 

- xopoiniri 53 ol 3, 7364; CTapiueif ! no.TApnaa- 6yMara . 35 m i 

- xy;p>fi . • .535.4! T<»Jit*(J)oiiHCT- HiA . . . 11904 i Kopkii oOpaao- 

“ MMCTHTl. . .5354! Kll ... 11724 - a.ieKTpOJIUTA BRIlic HR nopi* 

- inTeiice.ib- - npnOopi. . .6244! Hax'bHoiiie 11834 ctuxt. cocy- 

111.1 ft . . .5394 -- IlO.TliTAMCTpIl- | -niolIlIRA U*bllb 264 ABXT, . . . 9l 

- inTbiKOBuii . 888.7 nocKia 12007 -noo uanpflvKe- j Kopjinca pac- 

11304 - npoROAi. 6504,768.4 nic .... 44 j npejv&nenic 120' 

- mo toki. no- - cimiajrb o bli- • -irbie tokh . . 69a i IvopxoBoe ko- 

no.nHhili . .274 a 1 3oirb . . 11344 -ubill b.icmckt'i. 2641 jicco . . . 8504 


- ajicMouTiiaro : - e»it»TMnirb . 6903 KoiujeiiTpnuiA ! KopHsajuiiilrKifi 

KOMMyTRTopa9l41 - yKR3aTejib .639 a ioiioBi. . 1189.4 j . .108* 

- A3U*iKOBbift 8964!- MRCTOM*bpT» . 687.1 , - khc.totli . . 534 Kopinin. 966is 

-■rh| noTopA m. - 294.4 - ajieMeuri. 1127.7 1 - o6mBA . . . 54.1 : Kopo6htlca 4U 

Koiitopa ^jia - nu^iKT, . . .845.4 - no.Tiiaji . . 64.1 381J4 

aaiiiicu paa- Koiitpoaa cn- j - pacTBopaaicBH- -, CKnonnocTb 

roBopou b 11554 j ctomh . . 1167.6, ba.t oirrnaA 11844 njiacTJini» - 414 



KopoCma 


1939 


Kopnyrii 


Kopo6Kn 6613, 888.7 | 

- BLlK.UOHATe- 

.ia .... 5493 

-H3b H30JIH* , 

pyion^aro 

BOIUCCTHA . 808.1 | 

- ,V1JI BIIJIO'IHA- 

ro KonTRKTB 889.1 

-BLIKJ11O40* 

hIa .... 8863 

- ayfi'iBTLixi. 
KOJiecb . . 448.7 

- - Ko.uieKTopa42l3 

- - no.\t*huv>iiiA | 

no;vB o6oaxh8983 

- tniLiKOBoro 
KOHTHKTB . 880.1 

- AJIB ihctoki. 431^ 

- KOHTAKTB . . 584.4 

- KOIITBKT1IBJ1 

jiboHiiaa . 689.4 

- -iioft iipy- 

2KHBLI . . 8883 . 

- .'lATYirii&Ji. 115018 

- - BUK.’iiowa- 

TOJIA . . . 8963 | 

- MeT&JiJiH’ie* 

CKAA . . . 6olA 

-IIHKKeJIHpO' | 

BAltllAA . 11 18 a, 

- XHKpO<J>Oll A 1109.1 

- M'bAHBJi . 1160A 

- OTB^THHTCJlb- 

li BA .... 882 a 

- 6eai> npcAo- 
XpBHHTeJlB 884.7 

- BHJiKooGpaa- 

haa .... 886j 

- BOAOHenpo- 
HMUAexBJi 883.7 

- BOAoynop- 

BAH .... 833.7 

-AJUI BHCAHHXb 

apMATyp'B . 8853 

- - H3b H30.1H- 

pywmaro xa- 
Tepia^ia . . 883.6 , 

- - noAirbriiax 8853 

- noTo„i<v mAx8883| 

- - npoMe>Ky- I 

TOHHAA . . 885a ■ 
-pA36opHAJl 883A 

- - pa3Aiwibuaji883A | 

- ci» saximii* ! 
xu xi. npeAO- 
XpAJIHTO- 
jiexb . . . 884 a 

- CT» JIATyilllott 
o6o.iohkoH 8843 

- - Cl. OTpOCT* 

KOXl. ,VIA | 

npoxoAR He- , 
pc3i. crirny 882 a i 

- ci. ac no pA3‘ 

_T JIM He MU Mil 

iiojuociimh 884.4 | 


Kopo 6 KA otbIit- 

BHTC.lbllAA 

yrjiuBax . 884.1 

- HyryniiAii 883A 

- noA'bexmiKA 

A^iajiam ui. 940.1 

- npcAoxpAiui- 

TC.lbllAA . 506.4, 
8603 

- Katic.iMioii 
cnaftKH . . 8447 

- upyvKiiimaJi 5343 

- pacnpeA'fejiH* 

Te.ii.iiAA . 885 a 

- cxA3o ( uiaA 440J1 

- COOAH1IHTCJ1I.- 

iiAA .... 8843 

- - ;uia ocirbme- 

liiA .... 8853 

- noAB-hciinx 8853 

- crhmiRX . 885.4 

- C'b 60 .ITII KA¬ 

MA .. . 1084.7 

- - npyvKHiiofl 10103 

- T()pXA31IttA 1081.4 

- yr.ioBRA . . 885.7 

- VAAplIAKA . 10763 

- mk*BB006pA3- 

HAA .... 42lA 
-KH 3A3KlIXb 097.10 

- OTB^TBHTe^b- 

llott OTpOC* 

tokt. . . . 883.1 

-TCMTiepATy- 

pa ... . 8633 

- COeAHBBTeJIb* 

no It npeflo- 
xphiiUTC-ib 884 a 

- CT'bllKH 60 - 

KOBLIB Jia- 
T> r UUL1A . 10083 

-Ky yToniiTb bt. 
crbiiy . . 8913 

- nox'bcTHTi. 

noflb crfen- 
iiofl niTyKa- 
TypKoll . . 8913 

-K*b, BLI KJItOM A* 

Te.lb iri. - . 696.7 
—, Bb BOAonenpo- 
HHUAeMoff - 623A 

- - bt» BoAoynop- 

iioll - . . . 6233 
Bt a»i o hi. bt. -655j 
K opoO.ieiile n.ia* 
CTHllb . . 41.4 

-niio, ltAKJIOHKOCTb 
nJiaoTiiirb kt, -413 
KopotioMiu.ift 

KOHTAKTb ,VIA 
BATpOHOBb 

&AHCOHA . 951.4 
Kopo(» ( iAToe jkc- 
•i-bao . . . 3473 
Kopoxi.ic.io 

u-bcoirb . . 6593 


I 


KopOXLICJlOBLie | 
I B*bcLi . . . 6593 
K(> 1 )OXUC. 10 X 7 i, 

hIk li ci. - 6593' 

. KopOTKATO 3AX1.1- | 

I KAIllA BpeMA269A I 
I —, ahckt. a-ib - 4803 
1 - - ^jarpaxxa 663. 

| 504.4 

- - KOIITAKTT. 

! a*tb - 6373, 681j» 

, — iiepioflb . 269A 
12243 


-IICHI. 

- npeAoxpa- 

lieiuiLiii npo- 

tiibl - . . 6613 

7 - jiaxna Tox- 

COMl.-rAyCTO- 

na .... 935 a 

- - Topxaai. . 4523 

-yKA 3 HTC.il. 

perncTpnpy- 

loupil . . 6842 

- - yKA3&TCJIl. 

ca mo mi ray* 

mitt .... 6842 

- -, yCTAIIOBKA 

11 A IlOJIOXve- 

nie - . . . 589.4 

- - xapAKTCpHC- 


504.4 


1403 


TBKA 

-ivfenh 

- uiTeuce.ib 

AJiA - . . . 589.4 

- mCTKA A-l« “ 

4803 

-aJICKTpOABH* 

XvyiHAA CH.1A 1513 
KupoTKltt npeA<>- 
XpADHTCJlLKLlii 
XOCTII Kl. . 6683 

- iuyHTb . . . 253.7 

-ko aaxKiiyTi. 

(aaxLiKATb) 1393 
-K06 aAMLIKA- 

iile . . . 1315 a 

—, HcnuTAiiie 

na - ... 5042 

- - KATyniKir . 209.4 

- xevKAy BJiac* 


THHAXK 


413 


pOTOpA HA - 2663 
- - AKopA . . 2662 
-,3AXbIKATeJIb 

II a - ... 524 a 

KOHTAKTb A-1A 
SaXUKAIliA 
lia - ... 6373 

uo.ioHvcnic a a* 
XLlKailLH BA -689.4 
XApAKTeplICTH- 
KA 3AXUKAl(iA 
1IA - ... 504.4 

KopoTKoaaM- 
KnyTaro tokh 
ch.ia . . . 139.10 


KopOTK03AMKHy~ 
Tliro TOKA 

U'bnb . . . 140.1 
-t&a oOmotka 8243 

- - MHoro4>a3n. 3243 

“TO Ml. AKOpil 

TOKT. BT. “ . 2663 
-TLlii H 4>a31Iblii 
AKOpb, KOM* 
OnilHpOBAU- 

nufi . . . 41017 

- TOKT. . . . 130A 

- JTKopb . . . 410 a 

”TLIX1» KATy- 

meicb,xarnHT- 
11 aa conpA- 
HccniiocTb . 2692 

-BJICKTpHHe- 

CKAA COnpA- 
xceimocTb . 2693 
KopOTKOaaXLIKA- 

Tejib . . . 624 a 

- pyHHott 1834 a 

- aaxbiKAion^ee 

KOJibi^o . . 430A 

KopOTKOMT. 3AXbl* 
KAiiin,B036yxc* 
Aeiiio npn - 2513 

- iicKpa npn-567 a 

- KftSKymOCCA 
COlipOTHB- 

jienio npn -1903 
—, liunpAMcenle 
npH - . . . 151.4 

- - noTopn npn - 

2923 

-POTOpA, TOKT* 

npn - . . . 2663 

“ C1IJ1A TOKA 

npn - . . 189.10 

- - conpoTnu- 

jienic npn -2693 

- - tokt. npH - 189 a 
K opoTKono.iioc* 

bliH xarniiTi. 

12963 

Kopnyca 3 a- 

HvliM'b 607.10 

- IIO.IOBHHA . 454.4 
-coH h, XvCA’bao 

,X7IA - . . . 4543 
-coxi., coo6mcnie 
ci. - ... 87!L> 

Kopiiycr. . . 454.1 

- Birbmnifl . 463.10 

- HbicoKaro ua- 

iipA^KeniA . 455.1 

- H3b KOBAH- 

unro Ace- 
Ji*i\3A . . . 4i'A.7 

- HHJKaro HA* 

IlpJlsKClllA . 4553 

- no^rannnHKA 4373 

- peocTATA . . 584 a 

- oTATopa . . 4543 

- nyryuiiLiii . 451 c 


122* 



KoppeiogoHH&fl 


1940 


KpaA 


KoppexAionnax Kotojti* 6ara* I KoTejrb moT- i Koxepepi. npu- 
nejiHHHua . 648.5 pettnuJI . . 1002 ! xaHACiciJt . 1062 boahtcb n 

- nocTOHiniaji 6482; - BepTHKajiL- 1 - aT&ntHbifl . 1002 A'hJicTBie ha- 

-Roe KOJiecHKO 640.4 null . . . 1074! KoTejibHM 6a- n pirate Hie irb 10752 

1032.7 ; - BOAOTpy6- I Tapex . . . 100J ‘ - paj-bemruS 1068.4 

~euH ay6*b . 10822 j nufi . . . 1062j - ycTanoBfca . 1052 - pacivfcnHTb 1075.5 

- MHO»cHTCjii> 2492 - Bueoicaro A*®- ! -Roc xcejrfeao.8472 J - pearnpyerb xa 

Kopxi otipauo- xenix . . . 107.4 - aAauie . . . 1062 1 HanpxsKe- 

aaiiie . . . 511a - rajuiosex . 1062 ! - nox’hmciiie . 1052 uie . . . 10732 

Kopuruoe *e* - ropHaoirrajib- -hkiU icaxeub 1142 - perynupyoMoo 

jrbao . . . 8472 buS . . . 1072 KoTJia sapuBi 115a HyBCTBHTwn,- 

KopuTue ajiio- - ARR Byjnta- - naojixi;ix . . 10914 uocth . . 1074J 

xuniesoo 10272 iiH3aAin . . 7792 - HcnuTanie . 1162 - Pom<|>opa- 
-o6pa3iiKixn — n.xABKH - oOcxyaciiBa- ^loKpere 106nj 

XMefllcaXH BT» BOCKA . . 12072 llic .... 1162 “ pTyTHLlfl . lOtAj 

nxacTRJiaxi>, - - nponiiTU* - oCuihbka . . 100.4 - Cojiapn 10>_ 

aKKyxyxx- | BaidR . . . 7732 - npo6a . . . 1152 - co cTajibnuxR 
Topi* ct» - . 612 - - mejioHH 11932 - cHcrexa . . 10721 onn-maMR 106^ 

—, iuiacTinia - aanacuuft . 1072 . - thiii. 1072 - ct» ajiioMHuie- 

CT» - ... 62.1 - KOplIBRJUlift- -JIOBT* 6aTB* BUND OHH.1- 

Kocax o6xoTica8l82 ciciK . . . 1062; pea .... 1002 Kaxii . . 10>i 

KocBoiiuaro - jiaui:amHp- j -.iomi, yxoAT* - ct» tbosarmh 10fcu 

Topx&MceHia CKiif . . . 1062 j 3a - ... 1152!— aonoTUKU 

cnoco6i» . 4942 1 - jiokomo6hjij>- : Koxepopa j onnjiKAxu 10>J 

-iioe A'iiiioTBio iiuii . . 107.11' bhai> . . 10722;-- xeTaxxv'ic- 

CB'bToiiMx7* - nenoABRSK- j - AikftcTBio . 1075J ! ckumi 6nce- 

jvy'ieii 11792; null . . . 107.7 1- - Hapymeuo | pomt, . . IOTSj 

- ocirbiAciiiti . 9102 - naposoft . . 1062 BCJrbACTBie ]- - MOTaji.iHMC* 

- pacnpc/vbne- - luianiuibHutt 84.10! ATMoctJiep- i ckrxh aep- 

nie .... 7252; - nocTORRRutt 107.7 1 hi.ixi paa- liaxii . . ICCSj 

-hlio pAcxoAU * - pa6o«iiff . . 107.1 , pxaobi» . 10742 — onHXKaxK 107 a* 

ho aiccnxoa- j - CBiuii;oBuii 13392:—Bin yxyAinc- —omuiKaxn 
TRi;in . . . 7122 i - CTaijloHap- | uie . . . 1349.7 [ iia*b HHKKejix 

-liLili moii rn^Ki. 61(L9 1 jii.iH . . .107.7 - cMKOcxb 10722 i H eepe6pa 10&\i 

Kociuiyr*oiiAAjii,- | - ci. OoJibmiiMK - aanxitMi. . 1072.4 - - uopoui- 


nax Kpimax 194.121 napoBUMi* iicnuTaTejib ( kom l . . 1073: 

KocunycT. . . 239.1 j npocTpaucr- aRR - . • 1074.10 — paapi^ven- 

Kocnocrb 801.12 iiomi . . . 1072 - no.nocb . 1071.7 j hu.m i. xipo- 

- xarHiiTiinx . 1802 i — bojiructoH , - pacu'tu.ic- CTpaneTBoxT. 

- xaccu . . . 5342; rcapoBofl liie . . . 1075.4 j 1073f- 

Kocofi rrbniioji 1 TpyOott . . 108.4, - pearnpoBa- I — pa3pii*Keii* 

naTpoii r. .953.1 — ra„uioBceB- ! uie . . . 1075a] hi.iuk npo- 

KoCTpKIJIX 3.TCK- CK1IMH Tpy6- | - COlipOTUBJIC- j CTl>HUOTBOBT. 

TpiciecKau 9822; kamu . . . 1062' uie . . . 1072.7 H KJinuoBofi 

KocTLiJib . . 85421 - - AByMR JKa- - - noiiHiKacT- | iacjihio . 1073.: 

- ARR npiiKp’fcn- | poBUMK ! csi . . . 10722;- „Te.iec}>yii- 

.loniR OTTR2K- i TpyOaxH . 10621- Tpytina . . 1071.4 Kein." . 10>v* 


kii .... 8112 - - A^Morap- 
KoCTI. .... 3512 KL1MH Tpy- 
- c.TouoBan . 351.4 6aMM . . . 1W.7 

KoCTIOMA CT’foe* -iKlipoBoii 

miK>mi/i 1 TpyOoit . . 106.1 

mo cm . . . 507.7 — MciipoBoff rpy- 


-xt. a-iR upo- ; Coil ii xioro* 


- MyBCTBHTOJii. - j - yroJibRo-pTyr- 


nocTb . . 10742 1 ttuil . . 134&6 

- a.M6KTpoAT» 10712 i Koxepupooa- 

IvoxepepT. . 107121 uie . . . 1075J 

- BpaiiJiu 1058a ' KoMerapb . . 115.* 

- Bpayna 1058.4 Koirka . . . Sal^ 

- -Baicyyx'b 10732 , ICouikii . . . 61'U 


Aoxpaueiiiu pcmiilixu kii- j 

orb tokobt. njiTiiJibiiuKa- ! 

BLICOKRrO 1IA* MR .... 1062 ' 

IipiOKeitiR . 613.1 - - KHURTlI.nbllll* | 

- KIICJfOTOy- j KAMI! . . . 109.1 ] 

Iiopjd.ift . . 932 — OAiioll JKRpo- ! 

- npOAOxpauii- aoii TpyOofi 1082 1 

TC.Tbin.iil - - IIpOTIIBOTO- 

ApTexbena 513.1 komi. . . 107.10 

- uiopcTJiiioii . 5132 - 4>i)Aiiuy3CKiii 109a 
Kocxillloo MAC- - IplJlHApII* 

1015.7 1 MOCKirl . .1072: 


- ca» KJiniio* ! KodpipiTiiBHaR 


Boiiup'Jibiol073L7 cmia . . . Iw'U 

xiTAJibiUiCKA* Kpaii uojiioca 456i: 

ro (|)JiOTa . 10562 455.4 

xaruHTUbiU 1076.4 - - baaiuH . . 4l»0^ 

MapKORH . 10582 - - nep*Aiiitf . 450* 

MnoroicoRTAKT- - ctomrliK . . 3o.i’> 

iiuii . . 1072.10 - m«TKH na6'b- 
o6paTiiaro raiomi^ • • 27 : ^ 

A'bffcTUiii 1074.4 — nepoAHift . 427x 

OAIIOKOIITAKT- . - - nepoAHift 


uu2i . . 10722, rfi'&raiomiil 273.: 


jio . 







Cpateee 


1941 


KpanTOcidacKOirb 


CpaflHee hojio- 
xcoxie . . . 510s 
Mitt 6 aoiti>* 

nocn* . 106017 
kjlh xuacthha 60a 

- CBHHl^OBAX 40L10 

JEXeHTA . . . 40110 
vpaua ajieKTpH- 
Heocaro ycTa- 
hobka . . 088 jB 
CpauoBuM ^bh- 
raT6Jiz> 219 JO 

rip a in, mocto- 

Bofi • . • . 890.4 

• 3.ioKTpn4e* 

cida . . .080.7 
ECpacHTb . . 887Jl 

rfpacKa h3ojih- 
pyiomax 867 J 4 

• TeJierpa<}>naal0183 

• 4> 0 nH$TJTiiaji 36ft 

• axajieBaji . 86ft 
•kh anHJiiiifo- 

boM cuiieff 
pacTBopi, 1027.7 
*. pescpayapi* 

;vix - . . 1013a 

KpacHAJY 6yxa- 
ra .... 860ft 
-ho© 

tipaamib- 
CKOO . . . 3616 

• aojxo'iciiie 1204J 

- KAJieiiio 1850a 

KpacKOKajiHJii,- 

xu it . . 18503 
Kpacxuft 6y in, 3636 

• KApTOHT. . . 8603 

- Mpaxop'b . . 618-a 
KpacTb to in. 1333L2 

- a.ioKTpuHecKyio 

anepriio . 18302 
Kpacxmiil 

B&JVHKT, . 10303 

KpaTcpa Ayrx 
lJ)OTOMeTpU- 
HfCKlti »ta- 
xoin* . . 1843.7 

KpaTepi* . . . 981.3 
KpaTKOBpexo u- 
nax narpya- 
ka . . . 491J0 

KpaTiioe, oOunce 
uaiixoni.- 
mce - . . 236J1 

Kpaxx&Jibnbiii 
KJiettcTepT* 368.4 
KpaiioBJUibiiLifi 
CTanoKb 1197ft 
KpauoBKA 1197.0 

- Bpau^&foupui* 

ex . . . 1197.11 

- crajLbxax . 1197.7 

IKpAmeuie axeic- 

I TpHHecKoe 966.1 


Kpax, Koe$$a- 
itfeim, paa- 
PXAA ct» - . 906a 

- o6oa* tox- 

x^Hoa . . . 446a 

- onopa&ie . . 148 

- paapxA^ ci, - 906LS 
KpOMHOBofi KXC- 

jxotu rxjv* 
pan* . . 26 a 

Kpexuesoxa 

rxAPan* . 809 

-xi,. 788a 

KpeXHUCTAX 

Opoaaa . . 855uS 

- x’faAi* .... 7586 
KpexuxcToft 

Opoitau, npo- 
BOJIOKA H3T*-74lA 
KpexopTap- 

Tapi, . . 18102 

Kpeo30TOM'b npo- 
niiTATi* . . 805 a 
K pOCTOBBHa . 415^5 

- juix. Haoxiipyio- 

upixi, xpy- 
CokTi . . . 8726 

- P&6o*ihxi> 
IipOBOAOITK 1348 

- paaOopuax ;pix 

H30XHpy K>- 
U^HXl Tpy- 
6om* . . . 878.7 

- ci» KptniiKofl 

Axx naojiH- 
pyioupixi* 
Tpytfom* . 878.7 

-mi Kpi.iuiKA . 872 a 
K peCTOo6pABliAX 
xy4na . . 8442! 

- pyiKAXKOpX 415ft 

- C0©AUIIHTCXI.- 

xax xy<}>TA 8444 

- cmiuaxKopx 41&ft 

-llhltt 3AXCHX1. 
OnTapeitnutt 

A-tx ueTi.1- 

pexi. npOBo- 
xom* ... 5.x 

-COOAHHHTWXb- 

liLiff abb ue- 
Tupoxi* npo- 

BOJIOKI. . . 63 

Kpocri. II3T, iiii- 

toII .... 641A 
KpHBux arona.ib- 
li ax . . . 1802A 

- AKJIHIIlPVe- 

cicax . . 18083 

- rncTepeaHca 182.7 

- rpaaynpoBKii 649 a 

- CMKOCTH xapaic- 

Tl»pHCTH»I«- 

ckax . . . 603 

- sanxeannax 657 a 

- aapxAa . . . 7 Ga 


KpHBaH HBM'b- 
nonix pas* 

HOCTH BOT6X- 
AiajioBi. xeac- 
Ay nxacTH- 
naxH KOJUieK- 
Topa . . 1888J 

- xHAyKAix . 186 a 

- HHT6HCHBH0CTH 

xarHHTxaro 
nojix . . . 268ft 

- KajmOpxpo- 

BAHix . . . 498A 

- Koe<|><)>HAieHTa 

nojieauaro 
A'feHcTBLx . 4903 

- KOMMyTAAlH 8728 

- KOMXyTHpO- 

BAHix . . . 8722 

- KOCHnycouAanb- 

liax . . . 19412 

- xorapHOMBHe- 

CKAX . . 13822 

- xarHXTHaro 

nojix ana- 
AH in. . . . 2646 

- - hojxx bt» 3y0- 

i;axi* . . . 264 a 

- - noxx Kaiia- 

xoin. . . . 8646 

- - noTOKA . . 170# 

- MOU1KOCTH . 503.7 

- narpysKH axeic- 

TpnuecKott 
AoiiTpajii.uofi 
CTBHuix . . 7189 

- uarpiiBttiilx 283J2 

- naMArHune 

nix .... 1706 

- - MGttvAy hc©**!' ba¬ 

il aro npocr- 
paiiCTBA . . 276.7 

- li&MArHH'iHBa- 

nix poropA 86uA 

- XKOpx . . 285 a 

- nanpxxceuiii 663, 

1546 

- iiepaBuox'hp- 

nax .... 195 a 

- iieeiiMMOTpiPi- 

nax .... 195 a 

- iiopxajibiiax 65 l3 

- ocTpax . . . 105 a 

- otaa'vh . . . 4903 

- ox.-iittKAeiiix 284a 

- njiocKax . 195.10 

- nojix xicopx 26-83 

- nojixpitaaipii 9a 

- noTeiiHirtJioBT. 

lia kojixck- 
Top'b . . . 2723 

- lia m©T- 

Kax b . . . 2753 

; - npocTax 190.10 

- npxxoyrojib- 

nax . . . 195.7 


Kpxsax paajio- 
xcenix . . 11912 

- paapxAKH . . 79 a 

- pAcnpeA*bxexix 

noTeHi^iaxoBi. 
no OKpy»- 

HOCTH KOX- 

xeKTopa . 18823 

- - CBiTA . . 966 a 

- peaonaBca abx 

CHJIbHoft 

cbxbh . . 10913 

- - A?ih cxa6o0 

CBxax . . 10912 

- chjiu xarHHT- 

xaro nojix 8683 

- - csiiTa 976.10 

- CHMMOTpnH- 

liax .... 19oA 

- cnuycoiiAajib- 

nax . . . 194.11 

- - aKBItHAJieUT- 

ii ax .... 19&2 

- CKoxbHceidx 498.10 

- CKOpocrx . . 847.1 

- cjioxciiax . 196al 

- cooTnomenix 

'iiicjiA oCo- 

pOTOBT. KO 
BpexeHH HpH 
cnoco6*b Hnep- 
uiii .... 500.7 

- cocTftBuax 196.il 

- TeMnepaTypu28uA 

- Tpeyroxbii&x 195 a 

- HHCJia o6opo- 

tobt* . . . 847.1 

- aTAJionupo- 

aaiiix . . . 4933 
KpiiBH3na . . 406.4 
-iru AeuTpi* 1882ft 
KpHBoii bhat» 104A 

- Ae<|>opMai;ix 195al 

- BCKAXconio . 195J1 

- Koe(t>4> H1 i ienT T» 

196a 

- aMnxHTy- 
Ai»i - . . . 190.7 

- oiipeAlwieiii© 498 a 

- paanvpTKa 840.ll 

- (J)op>ia . . . 194A 
KpiiRomii noBb 

ciuixpo- 

imaM'b . . 299JO 
Kpnmuxi, mo- 

Topi, . . . 1833 a 

- npeotfpaaoBA- 

tcxb . . 1233a 

-bi»ix aexnoro xar- 
HHTiiaxa 1299 a 
K pHiioxiiin* . 8493 
KpHnrorpaMxy 

AemH<j>pifpo> 

BATb . . 1348 a 

-dciacKoni* 1243 a 




KpncTajuniaaaifl 


1942 


Kpmm 


KpncTajujiii3A- Kpyrjiaji rop'fcjr- i Kpyri* basic- ! KpyTH.THbiJi 


UIh BCJI'feA* 

CTBi© 8JI0K- | 

TpOJIHTHMC* 
CKAro paa- 
jioMceniii 18224j 
KpnoTAJiJin3a- 
HitHIHAH BO* 

AB .... 224 
K PHCTAJIJIH30* 

BATb . . . 224 
KpIICTAJIJIItM©- 
CKifl OCH* 

AOICB . . 1862J ! 

- ce.Tein. 1174-2 
KpHCTaJIJIOBT* 


KA .... 9794 

■ koji6a . . . 14.7 

■ B*bAi> • • • *7524 

■ IIHJTA .... 8884 j 

■ nponojiOKA . 7394 ; 
■jio© stceji’bao . 8484 , 
- D0J1BPH30BAU* 

boo pe.i9 102441 
npocTo© pe- I 
ji» . . . 1024J 1 

jiyio $opMy, 
BpaCoTATbCB 
bt»- . . . 4784 

- CBOIO COXpA* 

liHTb . . . 4784 


A&HKUii . . 380.4 1 

■ - rpyfioaepHH- 

oTufi . . 11904: 

> - BCJIKOaepBH* 

CTufi . . 11964 

OmiCKJBAOMLlfi 
XjeilTpOlTb I 

TJUK6CTK . 249.4 

• nojiiipoBajii.- 

li li H . . 11920 I 

• - boHjiom- 

null . . 1198.7 

• - cyieoHBul 11984 

■ - 4>.i&iiejie- 

Bufi . . . 1196J0 


rajikBBiio* 
MerpT. . . C‘. 

ii bill npi- 
6opb . . OtL 

nOAB*fecT» . 084. 

craiioin, sep* 
TinOLlbHufi Til 

- ,*viH H3rcr 
TOB.'ieniiinpo- 
BOJIOHRUn. 
SKryTOBT. . 74- 

- ct» AByna 
6hpa6bhabb 741 

- <*t» oahih> 


xarHHTHAB I — cboio | — mepniHro* i 6 apa6abox , i*741 

chjia . . 129821 TopjiTb . . 4727 j Buii . . 11984 - dJiOKTpo- 

- MArmiTiEoe -Jibitt AByfxl- j - pacnpeA'kjin- norpi. . 

A'bHcTBie 12984 sKHJibiibitt ! Te.ibiujft 10484 KpyTKA . . . 7*C_ 

- JiHpoa.ieKTpH- muypT. . . 868.4 ! - ciuioiieiiijt . 628.7 KpyTjnnee ycm- 

hoctbo . 1807JO - npH6opT, . . 7004 - cMOJinnott 12774 Jiie .... 3 &j 

-.ti. MtjHaro Ky- - T©Jic<j>oiiHLifl - c*b KpyMeHie . . &L 

nopoca . . 144 npioB Birin* mi . 638J, 687Jl - nariLUTnaxo 

*.1U cfepHOKAJli©* CT» pyMKOft 11104 - (jkJiane^CBLl fi 0J1 BOJIJf . . .9T- 

Boft cojih . 184 - yposeiib . 658 ji - i^chtpb tjhk6* - -ho© . . . 12X * 

- ipniKOBaro Ky* - mnypi. H3i. ctii .... 249.4 -Min, uanprace- 

nopoca . . 224 6 htii . . 1117.71 - ihjiii4>obaai>- uie npn-. 3M.** 

KpHTHWeCKAH - - 1131* KAHM* HuS . . 11904 -HilO nOABCpSKe- 

cicopocTb abh- Tejiw . . 1117." — npo6so- Hie .... Sai; 

rAT©juf . . 602J - »Ji©MeimiLifi buI . . 11904 - conpoTHBj©- 

- TOMKA 2644, 6024 KOBvyTA- - - ynpyrii 11917 nie .... Sal' 

-cKifi npoA’&Ji'b 6024 Topi* . . . 0024 - - 8 ji actum©- -hIji mctoa'i* - 

-CKOe COIlpOTH* I -JlblB HCKOpKH Cldlt . . 11917 - V0M6BTB . . 8&2 j 

BJieHie ah ha- i bojikIh . 478L10 Kpysfcica axji - chjia .... SS1> 

xonamHHkt • KpyroBAB khcjiotu . 6lJ - cnoco6i» . . 0S7 j 

c*b nocJi’fcAo- rpAMMA . . 6044 Kpynca Tpy6* - yrojn. 364 j, 661- 

BAT© JI bit LIMA* - nepCCTAHOB- KA . . . 18204 * HbAgD KB AJLA- C61 ' 

Boa6ysKA©- ka .... 2004 KpynnoaepnH- Kpbuia ycno- 

ideMi> . . 6024 -bo© ABHxceHie cto© bask* kobtojui 

KpOBABHld* 180014 no KPT* . . 272J0 aamho© no- iuxomo . . 6444 

K|K>B©mejioMiiAA ’ - BCKpeHio . 272J0 jiotbo . . 474J1 KpbiJiATAJf rai* 

cojik . . 1214.7: - nATHpAHio 1294J0 -CTbitt yrojib . 48014 kb . . . . 64L» 

KpoB.'iB . . . 1114 -soft BArnn- KpynnoiejrfeTMA- Kpujiatka . . 641* 

KpoBnrreHirb 814.4, th3mi* 12894 taji pinner- KpujiATbifi 

9617 - tokt* . . . 1814.4 kb ... . 614 mcopb . 10211 

- m» BHA'fe -oo6paaubift KpynHufl no* Kpujvo b^ti>©b* 

neTJin 18414 cojieiioBbifi Tpe6HT©Jib 7144 hhkb . . . Ot 

- ajtb AyroBbix-b dJicifoiiTTa 1174J0 - yrojib . . . 1112 - BfrrpjiitKH 991:. 

jiBicnT. . . 9664 Kpyn* 6yxA9K* KpynnBHA, npo* 10#- 

- - BaOJIBTO* Hbllt ... 74 BO.TOKB Hrb* 6817 - yenOKOBTCJLA 6441 

pOB*b . . . 8184 j - BpAU^aiO- —1IOBAB njlOBO* KpUMbMBTuH 

- - noAB*bcKH I mifloB 12794 jiokb . . . 6817 abiibmon©* 

MHKpo4>o- I - rpaAyiipoiuiH- Kpynnmrb . . 6610 Tp*b . . . . 4 *l 

1IA ... 11414 I uufl . . . 038J KpyTH.TbllAJl - BKOpb . . ICi * 

- U37. KOBA 11IIA- i * AiarpAXMu opysKUHA .6414 KpUTblfi Mep* 

ro sKeji’baB 9664 • Oceana . 19284 -nufi ahuamo* hobatobuki. 

- crlnnoit . . 815J - cmatu- neTpi. . . 4912 jiakomt. . . liar 

Kpyra oKpyxc- bakIh ka- KpyTHJio . . . 8244 Kpuma . . .11(1 

nocTb . . 12494 6e.TJi . . . 828.1; -jioan. expy- - Ka6cjibHaro 

- OTp^30KT» 287J 4 - A^ttcTBiB . . 179.4 TUTb . . . 8244 6 aka . . . 84*4 

- ueiiTpT. . . 2884 - H3i» cyxoH* -biiAB tojiobka 66lJ - - CacceliHa . 84 m 

Kpyrjiaro cIm©- nuxi. hojio- -bubi© irbeu - - taiika . . Mm 

nIh npono* cok*i. . . 1199.4 KyjioBA . 6710 - ttj>©a<>xpahh- 

jiokh . . 826.10 - icaiiAJioB'b oc- > — xarniiTiiLie T©abnaji . Kf7- 

-.tab ro.TOBKA 641.1 iioBiioii . . 418*) 1290JO ha noAo6iC' 807^ 




JlaicB 


Kpunnca 1943 

Kpunncs 4062, Kpiokt. n bba* Kpiouem. nepe- Kynopoca 400 * 
1009J 6 jkbu J . 811s xoahtb in. no- kob&to Kpn- 

- BUKJHOHBT 6 JIB - ABoJtnoJ! . 184U noncenie nepe- ctajuili . . 22.4 

54918 - JUUl H30JLH" TOBOpHOe . 11172 pBCTBOpi. . 182 

- - ajih npHKpu* TOpa aaep- j KpiouKOoOpaa- Kynopoca. 61*- 

Tifl o 6 ojnH 898LS meuHufi .8132 iitiff nepe- null 11.7, 1217.1 

• - naojin- - - noABimra- KjnouaTeJii>11202 - McejrbaHuM 121<U 

pyiomaro Daniil. . . 9459 Ky 6 Hm» . . . 611.8 • - aojieuuM . 1214U 

neu^ecTBA . 898a - - npmcp&iuie- Ky 6 iT 4 ecKiM 40 - - KoCajibTo- 

- ayroBofl 11 in in. pa- 4 HX 6 Tpi» 12492 bliH . . 1217.4 

.laxnu . . 04&7 renio . . . 8162 - ak>Hmt» . . 1249a - ni^iiuli 183,12156 

- HvCjio 6 ka . . 8292 - - CKpemn- - xeipi. . . 12492 - HHKKeJicBLifll2l72 

- a jiiincfiiiaH aaiomHXcn - *njumxoTpT» - cHiiitt 15s f 1216 b 

iiJiacTinia npoBOAOBT. 1248.16 - uuiikobliM . 11.7, 

rn.TaBHJiucb aboHiioH . 816.4 1 - cairnnieTpT. 1249.1 1217a 

ncjxiiACTBie — CKpem. npo- j - ij>yn» . . 12492 Kynpoux-ane- 

rpoaoBoro boa. npoc- | KyCKOoGpasnan neun. . . 192 

paapHA* . 10192 toH . . . 8162 1 uaniKa . . 11282 KycauKH . . 97.10 

► KoitTBKTa . . 684.4 - iiaojinpoBaH- Ky 3 iieunoe KycKii iri. BiiA'k 

- KpecTOBimu 872 b hliH 7955, 814-51 ucejiliao .8442 MceMuyHUtiri*, 

- jiaaa .... 831a i — aboHiioH Ha j -Huii npecn. 383.11 pacmiaBJieu- 

- jiRTyniian otfoliirb . . 8153 j Kyaosi. doa* ! Hue- . . .6662 

nuKJiioHa- — ct. p*fe3b6oH uiunHHKa . 4372 - peTopTuaro 

lejiii . . . 8982 Aepe- KyKOJibHLifl Ta- yrjui . . . 24a 

- .ih»ka . . . 831a Ba .... 814a hcivl. bjiok- Kycon b 6 ya«a*c- 

• oTirferniiTCJib* - noAB-kctiuH 11162 TpiiuecKifl 1287.1 noil JieiiTU 896.1 

noil Kopo 6 - - c-rbiiiioll . . 8 !&i ! Kyjiam. . . . 422 b - aaxniH . . 10172 

kb ... .8832 -cl bhittoboH [ KyjiaueK'b Jieu- - sanojum- 

- iioAmiiiiuiiKa 4357 nap1\3k*oH iia TonpoTJUK- 10140 if K-vfe- 

- upeAOxpaHu- roJioBicb . 814.7 j null . . . 1032.4 TKy p^moT- 

n‘jib 11 an 649.7, - - bhiitobi. - ouycKnoli . 646.4 kh xaccu 

5662 A-ib Kan- 1 Kyjiucb ocaii- I aKTiiBUoil . 60n 

- - ,UiHaai 4 HTU tin . . . .87013 n^ciiie . . 9158I - - Kjrivrky p1\- 

nnoAOB'b . 88018 - U-o 6 paaiiLiii 814 b Kynoiia Kpy- | iiiotkh mac* 

- - HcecTHHan 8072 Kpiouem, . . 8642 nuibiiue I cu A*fefl* 

- upeAOxpaHH- - A-m noABi^CKH B'bcu . . .6758 cTByiomeli 60 a 


To/ibiian po- jiaMnu . . 9672 1 KynoHOMOTpi, 690 b - Ka6cjin . . 828.10 

an 110 aan ..780 b - - noAirfeinH- Kynoin. . . 1255? , - komch . . 10172 

- yroJibnuica .8722 Banin . . . 6354 j Kyiixra bjick- | - nei KonjiaB- 
•kh iioAmHUHK- - - npHKplujjie- TpiinerKin Kill .... 5632 

ka , 6ojrri. j ltin Tpy- (fin ypLi . 18251 1 - .'ioutu . . .8932 

ot*i»* . . . 435« j 6 <ok)*i* . .8762 Kynep'L-lOMTra - eLipoii pc- 

liptitiKan boa- j — cruOaiiin I najuua ni shjili . . 777.13 

KH . . . . 15b 1 OTPOCTKOBT. 982 pTyTHUMif KycijLi . . . 97.10 


- imana npo- - - cmtfaiiin napanii . 1846a ' Kyxoimuii »ju»k- 

nojio’inan . 818l«| biu.iukob'i. 982 | Kynopoca G’fc- TpuuecKiil Hft- 

- k-ur.ioTA . . 512 ; - naojiHpoBan- jiaro pa- rp'bBaTe^ib 9822 

IxpioKH h 30 jib* Hull . . .7902 cTBopb . . 132 — HarpliBaio- 

xopnaro ro- j - nepeicjiniua- | - 3rh;i,iiaro Kpn- \ mill iipH- 
jiobkb . .8182 Te-in . . 11102 ctaji.ti. . . 142 6opi, . . .9822 

- - aaepmeirnuli - nepexoAiirr. •- - pacTBopi. . IB.4 KuiirncnKa co- 

xhoctt. . .8157 iri. no.io*/Ke- 1 - cocyA'B xin-1UB JieiioHAom,. 

iCpioicb 6 oko- iiie paaro- 1 - rniinro pa- cepAt*MiiHKii 

Boil .... 816.1 do pa . . 11172! CTBopi. . . 13L4 . . . 12962 


. 1 . 


In^upaTopin . 48421 /laaypb m*5a* I JIbkoxx no- JlaKh . . . .3672 

- ^jieKTpoxiixH- | nan . . . 12154 1 Kpurb . . 7862 - reliainira . 104.1 

Heenan . 1180.1 JIa.vb .... 830.7 - HopiioMftTOBUMb - x*in apMa- 

riaAouH npa- j . Ihkh ejiolf 367.1.'. kpi.ituK .6182 Typ*b . . 367.10 

uhjio . . . 1872 /IttKHpobau- I - avajiCBUXB iiao- — nKopell . . 8682 

Ia;ioHb . . . 1872 nan 6yna- , .mpyioiAHM'b - n;iojiiipyi<>- 
i la.ia KpuuiKH 831.1 | ra ... . 3 o9b I MiioroKpaman nUH • • • 867.4 


pAMfi . . .<fl0B,-EaTi. . . . .785 a! OKpacna . . 61521 - KayuyKOBLiH785.il 
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•lama 


JI&kt. kocjxoto- I 
ynopiibitf . 302 | 

- KHT&JicKitt 786 J 2 I 

- KonajxoBi.ifi 786 a 3 | 

- napa 4 > 4 >mio- 

Bufl . . . 7862 i 

- cropjiHiin. 887 .il | 

- aneicTpa . 887.18 

- d Maxes Lift 

- xHTApiuaft 

- xnoHCKiii . 

Jlaxna . . 

- ApraHRa . 

- Ayepa . . 

- 6 e 3 onacuAA 

- 6 eH 3 HiioBax 

- 6 ojn»moro *iH- 

CJia BATTOBT. 068.7 

- Bpexepa . . 08814 

- bucxhax . . 058.4 

- BOROpORHaX QQjq 

- BOJI 1 » 4 >PHMO- 

BAX . . . 018 L 8 

- - BHR'b iurpa- 

MHAU . . 919.7 i 

- BT. BJIR'b BH* 

TOlf CB'IiHH 919.8 


. 8673, 
. 86821 
867J 21 
. 9082 
. 9808 ; 
. 918a > 
. 922 a 
962 


reuepaTop- 
naji . . . 


117814 


■ rpymeBHRHaji 

ct. pe$JieK- 
topoxt. . . 981 a 
AByxBaTuaji 970 a 

■ RH4>4>epen- 

Uimnax Ry- 
roBax . . . 9682 
• - - muypoBax 985 a 

■ — nepeirfeH- 

itaro toka 988 L 4 

- - nepex'bit- 
naro toka 

CT. TOHKOJi 

ropimix uo- 
croxuuofi . 963 a 

- nepex'bu- 
aaro Toica 
CT> TOHKott 
CB&TXineltcX 
BCnORBUMC- 

boH . . . . 988 A 

- - OOCTOHH- 

Baro TOKa 9832 

-BOCTOJKH- 

naro Toxa ct. 
TOHKoft rop'fc- 
hIx noCTOJKB- 
aoft .... 988 u 6 

-OOCTOXH- 

HaroToicacT. 
TOHKoii CB*fe- 
TXIReficX HO- ; 
nORBHdKHott 98916 

- nopcM-biTHa- 

ro TOKa xoh- | 
TOHiiax . . 084 a ! 
Rxx 6 oueicb 988 a ! 


Jlaxna rjlh soa- 
o6i(OBjieHin 
penTreuoB- 
CK11XT* Tpy- 
6om» . . 1287a 

- - KoppiiRO- 

pom» . . . 9828 

- - jrkcTnniVB 922 b 

- - ocB^kiReiiix 

xcopjri* opy- 
Riii .... 9882 

- ocMOTpaajie- 
XeHTOBT. . 1062 

- otchotb . 604a0 

- - npnxoHcnxi>98£L8 

- - cpABiieuix 979a4 

- - cy<t>jiepa . 949a 
-TeMUoii KOX- 

II AT t r . . 12482 

- RyroBax . . 908 a 
-ABTOXATBHe- 

ckji peryjie- 
pyioiRaxcx 984 a 

- roBopxii4&xl846.7 

- ropHaoHTAJib- 
naxRjix npo- 
HCCKTOpOBT. 94918 

-RJIX CLipUXTs 

noxiuneuitt 9872 

- - rjix 4>OTorpa- 

4>H'ieCKBXl> 

ivfcjiett . . 949 j8 

- - tttaiiRyca . 986a 

- jienTOHiiajv 984a 

- - jieHTonnax 

nepex*bu- 
Hftro Toxa 984 a 

- - oOpaiReHxax 

rjix paacfexH- 
uaro cb^ta 985a 

- nepex’bu- 
Haro TOKa 982A 

- nepoM'bH Ha¬ 
ro TOKa njia- 
xenn&x . . 9882 

- - nepoM-feHiia- 

ro TOKa ci» 
ro6abo 4- 
njkixT> conpo- 
THBJieHiexia 9842 

- nepex’bHHa- 
ro Toxa ct. 
peaKTUBnofl 

KaTymKoit . 984a 

- mi axe in i ax 9372 

- - nocx'bRosa- 

Tejibiiax . 9627 

- nocToxHHa- 

ro toku . . 932.4 

- - nocTOBiiua- 

ro TOKa njia- 
xeunax . . 938a 

- - hoioir&x 18462 

-npOROJIHvH- | 

TOJibHaro I 

rop^Hia . 9352! 


Jlaxna RyroBax, 
pascHBTau- 
xa h Harop’b- 
irie bt. npo- 

ROJUKOBie R*b- 

jiofl bohh 18462 

— CT>aBToxarx- 
MeCKBX'b 

peryjmpo- 
BaHiexT. . 9842 

-CT» BO PTH- 

KAJIbHott BOJIb- 

toboK Ryroft9652 

-CT. B6PTH- 

KAJIbHotf 

cb^toboM Ry- 
roft . . . . 9852 

- - CT* XCCCTX- 

uaixT. peiJiJieK- 
TopoxT. . . 938 a 

— ci. aaxpij- 
Toll Ryroii 9852 

- CT. HAKJIOH- 

HblMH yrjLH- 

xb . . . . 9672 

— ct. napa6o- 

JHHHeCKHXT. 

sepKajioxT. 9872 

- • ct. napa6o- 

JlHUeCKKXT. 
pe4>JieKT ty¬ 
po XT. . . . 9872 

-CT. DORB^C- 

Hoit cko6oM 
h KpumKoM 987a 

— ct. nocji’b- 
ROBATeJIbHOfi 

o6xotkoA . 962.7 

— ct. peryjix- 

TOpOXT.- 

dJlOKTpORBfl- 

rareJiexT. . 965.7 

— ct. caxope- 

ryjTHpoBA- 

Biexr. . . 9642 

— ct. myBTO- 
buxt. iaxu- 
KATOJieXT. 967.4 

- - Tpextjjaana- 

ro toka . . 9382 

- - nB'bTHAH . 9682 

- - myHTosajf . 9622 

- - myBTOBAX 

nocTOBiiaaro 

TOKA CT. T04- 
Kofl rop’bHlx 
BenORBUXC- 
uott .... 968a 

— myuTOB&jK 
nocTOxnuaro 
TOKa CT. T04- 
Kolt CBbTX- 
iRellcA no- 
ctobuuoH . 968a 

- BHTCHCHBHAJI 

llepHCTA . 18472 


Jlaxna bchuta* 

TCJibnax . 

- KAJIHJIbHAJI . to; 

- - 6e3T* KOA- 

na'iKa . . 

- - BT. BBRb 

nxaxeBH . ISU 

- bu co kato 
H anixfDKo- 
Biii .... S& 

- - BblCOKO- 

BOJXBTHAJI . tou 

- rpymeBBR- 

nax . . . .to- 

- - m&tobax . 91lu 

- HenoRBxaK- 
nax . . . . WU 

- - OBAJLbHAJI . 

- CB^Meo6pas- 

BM . . . . 

- - C<t>epB46- 

CKAX . . .»: 

- Tpy6oo6pa»- 
xax . . . . WS. 

- nHXHHRpinie- 

CK&X . . . tl$* 

- - mapoBXR- 

xax . . . . Seas 

- Kapceju.cKax 

- KauaioiRaxci 

- KOJibnesax . 

* KOHTpOJTbHAJl 

- KonnpoBajxb* 

BAX .... Mil 
“ KOpOTKATt) 

aaMUKasix 
Toxcoht.- 
raycTOHa . W5t 

- xajuaro Hxcxa 


BaTTOBTB . 961f 

- XaJZOBATTHlX OOi 
* XA4TOBAX . . 92!i 
“ XBOrOBATT- 

nax . ... 96? ' 

- xoTopnax ay- 

roBax . . . 9 &t 

- aa CTo.T6 a b . 9214 

- nacToxbnax 921/ 

- HepHcra . . 91^ J 

- HOpXa.lbBAJI 91^ 


- re<J)Hcpa 97? "i 

- ORHOBanruax 9*?-' 

- ocxioBax . . 91^ 

- OT6ol(uax . 104^1 

- naxju>Baj{ . ^ 

- neiiTanoBax H 

- nepenocnax \(& 

- bji&tbuobm 

- noRjrbcnax . 921 

* noxyxajxM.Ti>- 

xax . . . 911 

- noToxoHHax 961: 

- UpOROAXCBTCClb* 

Haro rop*buiii 
nepexbBBa- 
ro TOKA . . 9ft 




•lamia 
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JIamba npoAon* 
9KHTejxf>Haro 
ropisU no* 
CTonnnaro 
toka . . . 9862 

- rop'feniH no- 
OToanHaro to* 
ma nocjrfcAo- 
BATenbHaa 9666 

- xxpoeKAionnan 

ajxeicTpHH&~ 

ckaji . . . 9476 
pacxoAy *oman 
«IHCJEO BftTTOBT. 

6ojn»moe . 90917 

- HHCJIO BAT* 

tobt* xe6on- 
moe . . . 9606 

- prymaa K)ht- 

ra . . . 1846J 

* pynnHirax 922J0 

- pynnan . . 1056 

- - ci. AepoBnn- 

Hofi pyHKoft 

H KpiOHKOMT. 

AVib noAoiMnii- 
bahLh . . . 9222 

- cirrHajii»iiajv 932.7 

- CMpiyci. . . 918.4 

- -„coBime“ . 9086 

* cnHpTOBaa . 980a 

- exon4an . . 921a 

- cT~bHKaj( . . 9816 

* c«j>epH4ecKaa 

CT. pe<J>J16K- 
Topoirb . . 9212 

- CT* ^Boflnofl BOJTh- 

TOBott Ayrott 960a 

-ABO fi HO it CB*h- 

TOBofi Ayrott 986a 

* - aaKpLiTott Ay¬ 

rott nepeirbH- 
Haro tokb 9804 

- aaicpuTott Ay¬ 
rott XIOCTOHH* 
saro toka 9662 

- xpyrjiuMT. 
^■THJneMT. 980a 

- - MOTajuiiiHe* 

CKOtt HHTbK>917Jl 

- - o6pan^eHHott 

Ayrott BOJii.- 
TOBott . . 9662 

- - otfpamemiott 

Ayrott cbtOto- 
soft . . . 9652 

- - npOBOABH* 
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ro KJiacca 9186 

- - puAiu* 

mimb crt- 
Tomb . . . 919a 

* - pe$jxeKTo* 

pom . . . 9206 

- - Tpexa yrojor 

kamjc . . . 9192 


Jlaicna cr> yrojn.- 
koxt* . . 917J0 

- - ffroKycoxi 9207 

- tahtajxobah 9182 

- Tecjza . . 18202 

- TpexsATTiiaii 9703 

- yKcycHo-axH- 

jiobah . . 980J0 

- 4>OKycHaa . 9207 

- -tact. . . . 9707 

- mapoBBAHaa 

ct* pec}>JieK- 
TOpOMT* . . 9812 

- mnyposaa . 9846 

- 9KOHOMH46* 

CKBJI . . 918J0 

- BJieiCTpHHO* 

ckab . . . 906.4 

- 9$HpHaa . . 9807 

- lOHTTa-Kynepr* 

co pryTHUMH 

napaxH . 1846J 
-mb AyroB&iMH 
dBepriB pac* 
xoat» bt. saT* 
taxt. . . . 969J 

- KAJXHBbHUMH 

Harpy a Ka . 493.7 
JlaxnoBaa 6 ata- 
pea . . . 679J0 

- A*bni> . . 11786 
JlaxnoBiAHKT* 971*4 

- abb AyroBbixi. 

aaxnr. . . 9442 
-Butt aftareyp'* 9646 

- KOJinaici. . . 9606 

- peocTan* . . 4926 

- map** . . . 9626 
JlannoTica bt* 

TOJie^OB* 

BOMTa BpO* 

BOA* . . 11492 

- BuauBH&a 1147a 

- HCnUTATOJrb* 

naa .... 668a 

- KOHTPOJIB* 

uaa . . . 1148.7 

- - abb bu* 

BOBa . . 11876 

- ha kajui Banin 

cm. Kajinjib- 
saa jiaMna 
oaBanaiou^aa 
ot6o« . . 11486 

-, 4T0 JlBBia 

a&uaTa . 11486 

JIaxny bmkjiio* 
HiTb . . . 97U 
JlaiinT. Ayro* 
buxt. apxa- 
Typa . . . 948a 

- - BKJnoneBie 

rpynnoBoe 9986 

- - BKJH046B16 

napajuieab* 
ho© .... 968.1 


Jlaxnr. AyroBUXi. 
bkjik>4©h 1© no¬ 
nap no . . 927.7 

- - BIUIH>46Bi6 

nocjrbAosa- 
TejibHoe . 9082 

-nocjrbAO- 

BATeJibHO no 
TpH .... 9276 

-nocjrkAO- 

BaTenbuo no 
mecTB . . 9276 
AyrOBLIXT. BU- 
KJIK>4aT6JIb 

AJia * . . . 9416 

- - BUKJXI04A- 

Tejii. ct. nyc- 

KOBUMT* B 
pa604BMT> 
KOHTBICTaMB 941*6 

- rapHHTypa 
Bnyrpo nuaa9482 

- rapiiBTypa 
Birfemnan . 9482 

- AHHaMonamn* 
Ha abb bhta- 
]da - . . . 9086 

- aanacnaa ka- 
Tyinica abb - 9406 

- - f KpoHnnettm. 

abb - . . . 9666 

- JiaxnoBTABKT. 

abb - . . . 9442 

- - onpana . . 948J 

- OTA’bni.nLia 
nacTH abb - 9486 

- npHnaABonc* 
hocth abb - 948J 

—, npncnoco6* 
neirle abb 
K opoTKaro 
b an ij Ka¬ 
nin - . . . 9426 

- pacnp©A*- 
jinrejibnaa 
Aociea abb - 6086 

- peocTan. 

ABB -... 697a j 
—, peocTaTi. 

nycKOBofi | 

ABn - . . . 941.7 

- coeAuneuie 9276 

- - coeAnnenie 

rpynnaMH . 9086 

- coeAniienia 
cxexa . . . 92761 

- COIIpOTHB- ] 

jieHie abb - 697a 

- conpoTBBJie* 

Hie HenoA* 
BRXCRO© AO- 
6aso4noe 

Abb - . . . 9422 

- - CHCTOMa . 9822 

- Tpanc$op* 
MAT0PT. ABB -942.4 


Jlamn. AyroBUXT* 
yperyjurpo- 
Bauie . . . 9486 

- (fconapmHici, 
abb - . . . 9442 

-, UtyBTOBUB 

K&TymicH 
ABB -... 940.4 

- meTKA ABB 

4HCTKH - . 9446 

aanaciibia 4 a- 
CTH ABB Ay¬ 
ro BUXT. - . 9486 

- Kajinjihnux'B 

HcnuTAKie 9716 

- - noAB^cnaB 

npyncHna . 9604 

- conpoTHBJie- 
Hie H3T. - . 6796 

- yrojii. . . 9186 

- KOJIH40CTBO 

pacHHTan- 
noe .... 9676 

- Kopo^aa boa>- 

©MHHKa 

ABn - . . . 946.1 

- noABbca bu* 

cota . . . 9472 

- DOABicxH, npn* 

HAAnenc hocth 
abb -... 9476 

- noABiiCT. . . 9446 
noA7»©MHinr& 

ABB - . . . 9404 
npH6opi» ABB 
HCnLITAHlB 
Ayro buxt* -971.7 

- abb ncnu- 
Taiiin icajuijii.* 
HU XT. - . . 9716 

- abb hchu- 

TAHin - KAp- 

xaHHutt . 9716 

- cHruajibHUXT. 

BU3UBHUXI 

A*bnb . . 11446 

- 4HCBO PAC4H* 

Tannoe . . 9676 

- xvfeiib . . . 967JO 

JIamiilt, 6pa 

abb - . . . 6126 
-,6paKen* abb - 6126 

- BuauBuott HA* 

KAJlHBAHie 11476 
-, m6Kitt nponoA- 
HHKT. ABH - 1066 

- ropnn. 6oa- 

rayMHo . . 9256 

- a»^ ot6ob 1187.7 

- AyroBott AH<t* 
4>ep©H4iajib- 
Hotf peryjin- 
Top b . . . 999*4 

- McyBCMcauie924iO 

- - aaMciiMT* . 943J 

- - aojibuuirb 9436 
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JIhxobb: 


JIakiuj ffyroBofi, 
KaiiaTiiutt 
6 jiokt» xjih - 9463 
—, icanaTiiuff po 


JIaTyHs&Ji vy$- 

Ta .... 8767 

- DjiacTBHa . 10063 

- nojioca . . 10053 


JIHKT. KlJt - 9463 | - npOBOJIOKft 
KOJinftk*T> . 9683 I - pftMft 


855J0 

iooas 


- - KOMneiica- 

Topi. . . . 9423 

- * Kpuimca . 948L7 

- iianpjniconie 

y - . . . . 9683 


-ho it apxaTypofl, 
ci. - . . . . 6613 
-null IUU 1 HKT. lOISat 

- aasKHM'b . . 866.7 

- jihctt. . . . 3669 


- - npoBOAl* • 9463'- po.THKT. . . 1018JI 

- UpOTHBOB'bC'b -ULIJI 60 KOBLIH 


Ann 9463 i 

- - pGftKTHHHajV I 

KATyuiKa . 942.7 I 

- - pcocTan. . 942.1 1 


crfeiiKH ko- 
Po6kh . . 10083 

- crbi ikh ctr- 
oiinbi . . 10083 


- - cirferi. . . 9083 ; JlftTyiib 

- - ypaBiuiTCJib9423 - JiHCTOBan 
96317 ■ JIaTynKio 6 po- 


80.7 

3569 


9293 

944.4 


- - mapi. 

- ,T,y *'OBbJH . 

-BKJIlOMHTb 

- oOcjiysicu- 

BATI. . . 

- K&juiJii.)ioft 

rpyuia . . 9163 

- - liUTb . . 912.10 

- - 4oko.ii> . . 9643 - 8„ioKTi>n«ie- 

- - 8KOHOMHH- 

HOCT1. . . 


HHpoBan- 
huA . . . 6513 
| - noKpUTie . 1202.11 
944J JIcCcakr . . . 946.7 

- ajih KaOejieii 8273 

- - npoBojioHiia- 
ro KaiiftTft . 8993 


8.4- 


968.4 


CKAH . . . 988.4 

C'b KOJICCOM1. 

-HUH nilTftTk 967.7 ! BitIITOBUST. 9883 

- iianpHXvCHio 

- naHJibiioit 

KHUJKtt . , 

- - peaiiiioeaH 

TpyOa . . 

- pynnoit K*a- 


96.1 


96.1 i 


6 e.n» 

- py4KR 
C’rfellllHK'b 

W* - . . 

- TOKT* . . . 

- $HTHJ1b 

•Jlaxn’b AyroBolf, 
TOKT. BT» - . 9673 


- - C'b KOJieCOBfl. 

h o p rh mi li m t, 98H3 
JI<*m*poifAi> . 3603 
JIcrKonnaBK&H 

BCTaBKB . . 563.4 
1 - n.iacTHHft . 563.7 

. 9223 - npoBOJioKa . 5633 

. 106.7 - - ccpc6pHiiaH5653 

- »iacTb . . . 5633 

, 6123 I -BKitt .... 564.4 
. 9673 ! - xycoKi* . . 5633 
979Jl - npunol . . 96.10 

cepeCpnHbilf 
naTpoirb . 565 j 


JleffAOHCKlXl 
6anoin> icac- 
Kajuuifl aa- 
pHAT» . . 12043 

JleHTR Gyxascc 
: uaji .... 8759 

, - - cB’bTO'rys* 

CTBHTQJIb- 

I nan . . . 1060.4 

I - ahh aanscii- 
sairiA . . . 657.7 

- - OTB*bTBJieHiA403 

- porncTpnpo- 

I brhIh . . . 657.7 

I - xcejiianui . 7663 
■ - HcecTJuiiiaji . 293 
| - HaojurpoBOB- 

HftH . . . . 3893 

- jib mean . 869.10 
I —pywnym . . 3693 

- oaoicepnTo- 
aan .... 8943 

: - - peamtOBan 8943 

- l(30JIH4i0H- 

nan .... 8693 
• - Hal> Bajib 40 - 
1 aaniiarojiH- 

CTOBOrO 

CBHin;a . . 853 

- KonraKTiian 4903 
! - xliAiian . . 8279 
, - iia^KAanuaH 11979 

- Hailp&BJlHK)- 


JlaiiKamnpcKitt | - mTciicejis . 9003 

KOTC-Tb . . 1083 -KoJt npOBOJIOKH, 
JlaiiKA .... 820.4 i cnji«BT> ajih - 
- a- 13 npiiKplm- i 6643 

jieniH . . . 6773 j - -koH, npoA<>xpa- 
.lailKHMH, BHnrb I IIII TO Jib C'b “ 657.7 

ci. - . . . 5423 Tie ah nan Kopa821.il 

•lacKy, caapH- 1 JI cab no it Kajiopn- 
BaTb bi> - . 8953 ! xeTp'b . . 6623 
JlacTOH kit, bt> an- | JIe3Bie . . . 405.10 

A*k xbocta- 4003 JleBBrb, noAB’fec'b 


-y, bi. - . . . 4063 
cocas nenie 
B b - ... 4063 
•laiyiui Jincn* 3569 
-IIOH HSOJIHpyiO* 
man Tpy- 
0[K]a . . . 8693 

- kopo6ka . 11503 

- VpUOlKa Bbl~ 

K-iiowaTejiH 8983 


n& - ... 6859 

-bIhs ii, rpoxo- 
otboai* ci. -6709 
JlefiAenc.Kan 

6aBKA 1067.7 
-CKOif 6 ahkh o6- 
KJia;iKa Buy* 
TpeiruHH . 12883 
- - oOicnaAKa 

BirbmHHH 18889 


14 &H . . 10603 

- napa - . . . 8693 

- nu.iu . . . 3883 

- niuibiian . . 8883 

- no.inpiiaro 

ciniiin . . 1802J 

- npocMOJies- 

nan .... 7693 

- poaniioBan . 7803 

- CBIIII 40 bah . 40.7 

- Koiicnnan 40.10 

- - KpaitiiHH . 40L10 

- COCAHHHTeJIb- 

ii an . . . 1141.4 

- CTAJIbHRH AJIJK 

ii poTHru Banin 
IIJ)OBOAOB1, 881.7 

- Tona .... 259.4 

- xjiomiaToOy- 

MAncnan . . 8693 

- - iierjxaoceit- 

Han .... 8693 
Jleirrott o6mot- 
Kft . . . 890JO 

- I>CaHIIOBofi 

ABoitnan 
naonni;in . 8914 
JTeiiToo6MOTOH- 
lioe npneno- 
co6.ievie . 7469 
JIeHTOo6paa* 

Hbifl . . 58110 

- npoBOAHHirb 8573 


JIeVTOo6pt39ui 
npOBOA^x . 
Jleirro xrporjDK* 

Hill BA* 
JIHKT. . . io: 

- KyJIAHCKT. 1«* 

- vexasirm io: 

- punan. icn 
JleBTOMBM Jiax* 

naAB^p^E 
4iajn»H&jK 
pex'bKB&ro 
TOKft ...» 

i - - Ay roBia . » 
— Jiaxna nejx- 
iciiiBaro 

TOKft . . . ft 

- KATyuiKa . . •* 

- Ky4»Ta . . i. 

- oCkotka ao- 

4>aJIbTXpOBA£ 

nan 

- nnjxa . . . >* 

- npyacHna . 
-nnufi Mar- 

HHrL . . . 1<4 

- nOKpOBl. AC- 

<J> AJI bT Hpo Ffti' 

j 11 LI 11 . . .7*1 

| - TeJIO<|>OHO- 

rpaijrx. 1157 

- TOpMlUSl. . . 

- 

HiajibHbif 
IJIeHTy HAnpAB- 
Jimoupff po* 
Jimn. . . 1612 j 

Jleirrbi 6ynAK- 
noil ABBAceniff 
nocrrynaTenb- 


soe . . . 

101a 

— KyCOKT, . 

. 0&V 

- - CMaTuaa- 


Hie . . 

. 1011 

- Bl. BHA*fe " 

SMji 

- KycOKb 

. 895: 

-, njiocKlii nar* 


mrrb m. bb* 
A* - . . . 1**- 

- peaHHOBoil, 

HpOCTan B30- 
Jinixin hji> - 8Si. 

Hsi. Ke^iaRoA. 

CepACHHUKT. - 411! 

“ 3KCJTk3Bofl t 
cnnpajib . 411 
•Tien** pacnecAH* 
suff . . . 7&o 
Jleneide nyMaxa 
Peirrrena 12 k; 
Jle^STb nyMAMK 
I>enTrenoB- 
CKHRH . 1291 

JI m t sh t * . . 110j 
•JIuroHsan khc- 
JIOTA . . 1210: 
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*1 |f MOHKOKBCJIM A 
IIHTPT, . . 1220.2 
-iiaTpieBan com* 

12202 

tlniieftKa . . 370.10, 

- Bi.urbpo'iHfui j 

A3H BftTep- j 
nncoirb . . 6584 

- Macnrra6Httn 370.7 

- puxTOBajibiiaji 984 
.Ihh© A Haw Gata- 

pen .... 909:: 

- Momiin . . 980.7 ; 

- njiacTHiia . 1016ao 

- rpoaiooTBo* 

;;a .... 9902 

- h KpLiinaa ! 
cmxaBii.iiicb 
BfVli^ACTBie 
rpuaoBoro 
paapiiAa . 10192 

“Mo© pen 3 . 1149.11 

JIhiioHhliA . . 2373 

“ rpOMOOTBO^'l* 

Ka6eJii>uuA 10193 , 

- ctojiGoboA 9903 

- K&6GAblll>lA 

rpOMOOTBOA'h ! 
AJ1H H’feCKOm,- | 
KUXT* JIHUiAl0194 
-An* irbe- j 

CKO.IbKIIXK 1 

IipOBOAOB'l. 10103 | 

- juia oahoA j 

AHHiH . . 101913 

-A>in oanoro | 

npoBo^a . 10193 
• HHxerpajn. 242ai 

- H&narnHHH- ! 

BaioineA ch- 
jiki . . . 1200 jS j 

- jicnfciTftTejib 083.7 1 

- KOMUyTtt* I 

Top'b . . . 11533 

“ - BTOPMU- 

JlblA . . . 11503 

- - rjiaBMkiA 

ABTOMaTiiM©- 
cicaro lieno- 
cpeACTBeRRa- 
ro coe^Hiie- 
kU . . . 1153a 

- - in Betti; ap- 

ckIA . . . 1021j6 

- urroncenb- 1 

iiuff . . . 116814 i 

- lia^CMOTpilpf ICk 

13423 | 

- uoctt* npoae- 1 

JKyTOHM!»I A 10503 ; 

BepmiiMa 
yrjia - . . 809.4 

- BoaAynntolf n<- 

p©Xl>AT» UPH 
noxonpc lca- 
6enn . . . 823.7 


Jlimiu rnaBuott 
naojiMTop'b 791.4 1 

- HviAyKTHBiiaro j 

A^AcTBin 12763: 

- Kanna . . . 1734 

- Koneivb . . 7803 ! 

- iianpaBJieiiie 8083; 
ManpHMceui© 

m. - . . . 7832 

- hama.to . . . 739.4 

- noTOKa yTea- I 

kii .... 28010 1 

- npoKJiaAKa . 8172 I 

- p&aciuuiiiaro I 

ManiHTuaro | 
no am . . . 280j> 

- ciiJiOBbia aneic- | 

TpHMOridn 1274.li! 

- conpoTUBJie- I 

Hie .... 7322 I 

- CTOaGoBT* Hft- 

npaBJieuie . 808.4 

- TencrpaiJmoA 

paaOuuKa . 6082' 

- yrojrb . . . 8093 
JInriift MaruHT- 

iibix'b bt, no* 
jnocnx'b, cpe,v 
hrr A.Tiina-2793 
-BT* CTaTOpil - 

cpe^nifl nyTb - 
2821 

- - bt* apM'fa - cpe;;- 

uitt nyTb - . 2802 

- - par.npocTpa- 


ueHio 


. 2773 


1 

- pacmnpeHle2773 j 

- Tpy6KH . 1290.7 , 

CilJIOBblXT* BT* 

ay6i;axi., cp©A- 1 
liiH nyTb - . 2053 j 

- bt* nomocax'b, 
cpe;uum a-tu- 

li a - ... 2793 

- B'b cepA»M- 
11 h icii, cpeA- 

niA nyTb - 265.4 1 

- B'b CTATOp'b, 

cpeAiiiU nyTb - , 
2821 

“ BT* HpMik, C.pCA* 
lilfl uyTb - . 2802 ! 

- uaMiiueHi© | 
nonnoe . . 187a ( 
uaxiiueiii© I 
HHCJ1B - . . 1864 

- HanpaB.1©* 1 
Hi© .... 1713 

- nan pa bach in I 
yKaaaTo/ib 685.7 | 

- o6u;eo hhc- 

no . . . 170.10 
“ OTKJIOIlCUio 1721 ; 

- nepoxoAT* . 1723 j 

- njiOTiiocTb 1732 

- HOTOK'b . 173L10 


JIimiA ciiaobuxt., 
noTOKT* na 
nojiioci* - . 2764 

- npenonne 

Hie . . . 12913 

- - nyTb . . . 1713 

- nyTb aajtKuy- 
TLlfl - . . . 1713 ! 

- - nyaoKT* . 1728 \ 

- pacnoJioBve- 
Hlo . . . . 172 ? 

- pacupeA'b* 
jieHie . . . 171.4 

- - paciipocTpa- 

neiiie . . . 2773 

- - pacxoHvA©- i 

uie .... 1723 
pacuiHpeiiie 277.6 | 

- cABiin. . . 1724 

- - CHcaTie . 12923 j 

- cncTena 1084 a j 

- t cxoHCAenie 1722 j 

- CHAT* Haupft- 

BJienie . . 1713 J 

- - npejioMjie- j 

Hi© . . . 12913 

- - nyTb . . . 17131 

- - (THcaTie . 12923 j 

- - cHCToxa 1084 a 
Jlmiiio npoB'h- 

ciiTb . . . 80813 i 

- npoKJiaAbi- 

BftTi* . . . 817 . 1 ; 

- paaCiiTb . . 808a 

Jlmiin aronajib- 

nan . . . 13023 

- 6 e 3 T»Hn;o K- 

lUonnan . 7584 

- 6 ojibinoro 

IlpOTHvKCMllB 7213 

-UpOTAMvCllin j 

H BLICOKAI'O ( 

nanpn>H*euui 756 a; 

- enanpuan . 8084 

- BOJAyranan . 7544 j 

- bo.T in, . . . 1923 ! 

- Bpesfoni, . . 241.7 ! 

- ucnoMoraTcaib- ( 

11 kb .... 7543 . 

- BTOpiiMiiaB . 72313 

- iviabhab . . 754.1 j 

- ABoAnaa e b 

IlUTaTO.Tb- 
HblMTi II o 6 p&T- 
HLi.Mi, npo* 

BO AO Mb . . 7574 

- ABynpoBOA- 

liajf .... 7573 

- AByx^aauaH 7563 

- flji* ociriime- 

iiLh .... 7583 

- ne pe abm 11 
cHJibi . . . 7583 

- - nepeABMH 

anepriH . 721.7 
“ Ao 6 a bo Milan 7592 


JIhiuji Aono.Tiiu- 
TCJibiiiuf . . 7692 

- 3Keji1i3iio;;o- 

poHciiaro to- 
Jierpai^a 1349.4 

- aaMKiiyTUMT* 

KO A 1,40 Mb 7584 

- aanftcinm . . 754.4 

- HiiAyKi;ii( . 185.7 

- Ka 6 e.Ti.Ha 4 . 8293 

- Kojibi;eiuui . 7584 

- M&rncT])a.ib- 

11 an .... 764a 

- xaruiiTuaji . 185.7 

- - ciiJioB&n . 1704 

- MiioronpoBOA- 

iiaji .... 7582 

- MopcKan . . 754.7 

- - iioaboahbb 8463 

- uAAaeMiimi . 7544 

- HAManiHMe- 

1ILH . . . 170.11 

- iianpaMcciilH 

BLicoKaro . 7554 

- - liHSKaro . 755.7 

- nyjicB&ji . 241.10 

- iiyjui . . . 241.10 

- OAUonpoBOA" 

nan .... 757a 

- o;uio4>&3nan 75 <Jl4 

- ocB'feTUTenb- 

11 an .... 7214 

- OTirbTBJieu- 

nan .... 7542 

- nepBHMiian . 7534 

- nepoAftMii 11 a 

paacTonnlo 
nc]>eM r hiiiia- 
ro ToKa . 13424 

- noA3CMiian . 7544 

- noAnoAnan . 754.7 

- noTpeOnenin 7693 

- npnxan . . 7543 

- pannaro no- 

TomUiuia . 1729 
* paciipeAlwin- 

Te.Tbiian . 'JoOa 

- p'bMiian . . 7549 

- Chao Ban . . 721.7 

- aneKTpocTft- 
THMCCKan 1275J 

- cii-T r b poTopa 2563 

- aneKTpocTH- 
THMecKan 12752 

- cniiycoHA&jib- 

iianaKBiiua- 
.TOBTiian . 1952 

- coeAiiHHTenb- 

11 an .... 768.7 

- COIlpOTHBAO- 

11 in .... 1464 

- CTOJxOuirb . . 808.4 

- CT» CaMOHH- 

AyKi;leA . . 7534 

- Tencrpa^nan 

Ka 6 enbnan 995.1 





JliiHifl 


1948 


Jlom&AHHa. 


JlHnia Teiierpa$- 
aaii boaboa* I 
uaiK .... 996 j j 

- TOKA .... 25ft« ; 

- - nepairfeiiHa- j 

ro .... 7564 i 

- - no ctojiiiH a¬ 

ro .... 7664 

- - cHJiBuaro . 765 a 

- - cJia6aro . 765o j 

- - Tpex$a3- 


847.4, 


naro 


7506 


758.4 1 


I72»! 


76a& 


- - Tpex<j>a3Ha- 

ro 6ojiHmoro 
npOTHM<eiiLH 758.7 

- TpeXIIpOBOA- 

hab .... 767.7 

- Tpcxnpouo;*- 

Iiolt CHCTO- 
14 LI .... 758.1 

- ypHBHHTOJlL- 

71 AH .... 

- dKBHnOTeil- 

i;iajn*iiaji . 

- BJIOKTpH'IC- 

CKAA . . 

- AKOpH CHJIO- 

BAA . . . 2564 
JlHIlKAA H3l>- 

jinpoBO'iiiaH i 
jieirra 869J0 | 
JIhch'IKM . . 643.7 ' 
JIllCTA CBHIIBO- 

uaro,3.ncKT* j 
H31. - . . . 48.11 I 
JImotaxt*, nay- i 
*iy kt» bt* - 358.1 ' 
po3wna bt. - 7774 
c.tioaa bt. - 3586 

JIllCTBClMIIlBKl, 

Banna M3i» —1194:2 

JIllCTOBttA JIA- 

Ty ui» . . . 865.8 

- . • • 854.4 

- iuiaTHua . . 154 

- npyBCHHa . . 545.4 1 

- meTKa . . 426J1 

- - MCTRJIJIJPie- 

ckah . . . 4264 

- - Mopah . 424J0 

JIwcTOBoro iKeji'b- 

aa, B'bnoBi* 

H31. «... 454.8 1 

- jltia AKopA, I 
AHCKT., H31* -41 lx ; 

- xorcyxi* 

If 31* - . . . 611.2 

- KOJIbUO 1131. -464.9 

- - J1UCT1. . . 848.4 j 

- oGojio'IKA 

1131* ”... 6114 , 

- noKpLiniKa I 

H3'b - . . . 61 12 | 

- uojioca H31. -294 
—, npu6op L ^jiA 

HcnuTaulH -6854 


. 348.1 

847.10 

. 848.1 
. 3474 
. 3474 
. 7.4 

74 


JlHCTOBOrO CBHH- 
Ba BajibqoBau- 
Haro, jienTa 
H3i> - . . . 854 

- - uujiiiiiApi* 

H31a - . . . 14J 

- UHIIKA 7IHKX6* 

jiupoBAirie 18084 
JIhctobog Mce- 

Jl*fe30 

- BLin.iaBJien- 

iioe on ape- | 

BO OHO mi. ! 

yrjifc . . . 8484 

- ro<t>pnpoBAH- 

iioe . . . 347.10 

- Ajib ;uiuaxo- 
xamuin. . 3484 

- - JiHToe . . 3474 

- - jiyvKOHiioo 347.7 

- - npowpA- 

BJ101(1106 

- pH<|>JieH- 

uoe . . . 

- - plimoT'ia* 

TOO . . . 

-TOJICT00 

- - TOIIKOC . 

- 30JI0T0 . . . 

- cepe6po . . 

JllICTOBofi KOH- I 

AOHCATOpl* 10214 I 

- xamiiTi. . . 1644 1 

- xaiirauiiirb 686.10 

- xIiah, nojio- 

CKa H31* - . 804 | 

- 1IHKK6JIHH1* 5864 

- CBHH6U1* . . 44J , 

vliicTom* jwjji j 

CepAO’IHHKA 
AKOpA, BTO- 
pHHIIOC OT- 

HCHrairio - . 4114 

-AKOpA, BTO- | 

pHHHoe npo- 
KAJIHBAIlic -4114 , 


JIhctt. m4a- 

Hull . . . 8544 

- UHKKeJZHHO- 

iu8 . . . 5864 

- niiJibi . . . 8884 

- njI&THHOBLlJt 15 a 

- npeAoxpaHH- 

TOJLbnufi . 4094 

- CBHimOBblfi . 484 
. 612J 


- ?tcejrh3Hbixi>, j 

conpoTHBJie- I 
liie H3i. - . 580.4 

- H3o.iahIa . . 3744 

- oGp liana . . 8874 j 
-, CTA1IOK1* ajib 

pfeaKH Bce- 

ji'bauLixi. - 8884 | 
JIUCTOHKlf 6y- I 
xaroiibie 1277 J0 1 
JlncTi. ryTTa- 

nopioButt 8584 

- JiaTywn . . 8554 

- JiaTyiuiutt . 8554 

- JiHCTonaro 

*Kejrfe3a . . 848.4 j 

- xariiiiTirutt 1604; 

- XAHraiumo- 

BLiff . . 585J0 

- xI&ah . . . 85441 


CBA3Hofl 

- yajxoBoft . . 612 j 

- l^HHKOBLltt . 114 
JIiictli, par no- 

jioacHTb ycTy- 
uaxu JKOJiia- 
Hue - . . 411 JO 

JIhtab cTajib . 845a 

- *iacTb . . . 4014 

- MyryHiiaii 

paMA . . . 5844 
JIiiTcNnaA xa- 
muiia . . . 844 

- iieHb .... 844 

- 4>opxa . . . 844 
Jlirreftiibili 

Konini* . . 84.il 

- xacTepi. . . 84.7 

- Hyryui* . . 3434 
JlHTetiuiHKl* . 84.7 
JIhtuhkobi* cha- 

Tie <rb ax- 
KyxyjLHTop- 
iibixi* njia- 
CTiuroK'b . 94 j 
JI nToe Bccjiii3o 344.7 

- - jiHCTOnoe . 3474 
JlHToft Ka6eJib- 

Hbitt 6ain- 
XRKl* . . . 8424 

- x^aji uojioca 749 j 

- ctaih, npoBo- 

.lOKA 1131* - 7414 
JIHTL6 Bl> 0110- 

xaxi. . . . 8484 

- - necirb . , 3434 

- xamHHiioe . 3484 

- CT&Jihifoo . . 344.1 

- ci» pe6paxH 13804 
JlHTbA, coe^ji- 

licnie otpoct- 
KOBl* HJia- 
ctuhi* npu 
noMomji - . 40x 

- A3L1HKOB1* | 

HJiaCTUUl* npa 
noxoii^i - . 404 
» t Iii4>t& j7.BHra- 

TCJib . . . 2194 
JlBiJrrb a.ioKTpH- 
MecKiif . . 9874 

JIh4>TOMT* BJI6K- | 

TpUlCCKIfXT* 

ynpaBJieHle 9674 
JluxTeH6epro- 
bu 4» nr y- 
pu . . . 12874 


JlxijeBaji cto* 
poxa . . 810. 
.-peXHA . . 444 

Jlxmnjui KaTym- 
xa . . . . S3S 
JlbuibKaA Jioax- 
ka . . . S4j 
J1o6objui o6xot- 
1CA .... S3 

- noBepxHocTb 412 
JIo6osofi b ep* 

TSKajiuiuJi 
KOJIJieK- 
TOpi* ... 4? 

- TOKApHJjfi 

CTAHOK1* . V9S 
Jlo6l» .... 
Jlor&pxexi* 

DpHrrA . . ^ 

- rHnep6o.iXMf- 

CKiii . . . 5* 

- HATypAJIb- 

iujR . . . 2& 

- HenepoBufl . 2St 
-XHHeCKAJI cpv* 

BAB . . . )££ 

JIo^XTb-MlOlip- 
rexb cxctc- 
xa . . . lu'vj. 
Jloxce 6 gtoh- 
hoo . . . . <^ 

- xaOejui ... si 
Jloxcica aiaab- 

hab . . . . Sj 
JIoxcKoo6pAa- 

nufi Tejie* 
4>oin» . . 1117 

JIoxcuuM koj- 
JieKTopi. 45lu 

JIokoxoGbju* He 
nOABHBCHblfl 111 

- CTanioHap- 

HL1« . . . 11* 
«7IoKOX o(fJLHb m 
huM KOTejrblOI.i 
JIOKOTIUIKl* 115 
JlOKOTb . . . 50fc 

JIoxAinibifl xmr- 
HHTl* . . 1017 

JIoXKA XOCTO- 
Boli . . . 838.' 

JIomkIH ... 751 
JIoxoxi* yAApi»^ST 
JIonAuie Tpy6- 

kh .a. 

JIonacTb . . . 1SI 
JIOHATKA . . .124 
JIotoxt* Bax^b- 
p«nlo rjiy- 
6 hhki ... 84a 
JIott. aab H3li' 
pouiB rjiy- 
6umu . . 848j 
JlomaAHHAB 

CHJia . . 1252 

- - BT. HAC'b 122 







Jlom&AHfl&H 


1949 


M&rHHTHaro 


JIoxiiaahhah ch- 
xa AiiflcTBH- 
TeXbHAX . 1224 

-HHRHK&TOp- 

bax .... 1224 

— onpejrkJi-He" 

Bax iiocpeA* 

CTBOX'B Top- 

Baxcenix . 122.7 

— noxeauax 122a 

— Topxaanax 122.7 

— axeKTpH- 
necKax . . 16&4 

— a4>$eicnni- 
sax .... 1224 

JIomeHnax 

npxxca . . 7894 
JIy6a bojiokho 787j 0 
Jly^Tb . . . 397a 
JlyxceHle . . . 397a 
JlyxceHax npo- 
boxokr . . 7494 

-BX3RT6JI1,- 

irax . . 81840 

— B'bAnax . 740L9 
Jlyxcenoe xh- 

CTOBoe xce- 

xiiao . . . 847.7 
JlynaxH Pcht- 
re na xe- 
neirio . . 1884.7 

— yxbTpaiJ>io- 

X6T0BUBB 
OoraTLift 
csiin. . . 1106J 


JlyxesByKOBax 6ea- 
npoBoxo'max 
Texerpa4>ix 10684 
JTyBencnycKa- 

Hie . . . .9164 

- BOBAyiDHUXT. 

npoBOAOBT, 10814 
-nix BOSAymHaro 
aaTyxauio . 10614 

- nosepxHOCTb 284.7 

- TenxoTU Koe<J>- 

4>HuieMTT. 11844 
-'rexbHax cno- 

co6hocti* . 9164 
Jlynoft npexoM- 
xonie . . . 9744 

- nyMeirt . . 2404 

- - cffhTOBtiXT. 9794 

- - axeKTpH- 

HeCKHXT, . 12744 

- peiiTrciio- 

BCKHX1*, pRAio- 
MeTpT. axx- 12374 

- CBdiTa ko- 

HycT. . . . 9734 

- CB^TOBKIXT. 

A'bttCTBlo 
KOCBcuHoe 11794 
JlynH BeKKe- 

pexx . . 1318a 
nepeciucaio- 
lz^iecx bt» 
<J>oKy<rfe . 12382 

- peiiTreHOB- 

cxio . . 1232a 


JIjhm csfera paa- 
C'bHBRTb 978 jo 

- - paacfexTb 978 jo 

- yxbTpa4>loxe- 

TOBtlO 11044 
JlyMHCTO© BB- 

mecTBO . 181841 

- axeicrpH- 

H6CTBO . . 18064 
JlyHHCTUfl 

paapxA'b 1274.4 
Jlym. cB%Ta . 978^ 

- OTpaxceu- 

iiufl . . 97441 

- noxxpiiao- 
Baimuft . . 9764 

- csivTOBoll npe- 

xoMXcmiufl 974a 
JIbhomxxka . 7884 

- m a mu ii ax . 7882 

JIbHxn&x 

npxxca . . 789a 
Jlbiixuoe hrcxo 8664 
Jl'fesax Hap-fea- 
Ka . . . . 5404 

- o6motkr . . 3127 
JTbBoft o6mot* 

Kott, C7>- . 8124 

- HapliaKoft, <n»- 540.4 

Jl’bBUM’b XO- 

Aox-b, ci,- . 5404 
JI'fecTiiuiia 

CKXRAHRX 11014 
JlitCTIlHHATLlft 

CTOxC'b . . 8024 


JI'bOTHHAT* OCB*fe- 

iA6Ble . . 9124 
JIioka Kpunnca 881.1 

- pasta . . . 880a 
JIioKOBbift npo- 

xcoKTop'i* 9604 
JIiokct, . . 97642 

JIioki, .... 880.7 

- pjui ocMOTpa 8814 

- KaCexbHaro 

6axa . . . 8484 

- - Cacceftna . 8484 

- - TBHKA . . 8484 
JIioxenBeTpi, 9704 
JIlOMeH*!, . . 97&4S 

- -cexyHAR . . 976.1 

- .nacT, . . . 9704 
JlfoxHnec- 

AeHAix . 1820.10 
JIiocTpa ;ixx axex- 
TpiiHecicaro 
ocB'biAeHix 95K3 

- noTCxo'iH&x 9584 
JliocTposax 

CB^HR . . 920.6 

JIiocTponuft na- 
Tpoin, . . 951.7 
JIxrymaMiil raxb- 
BauocKoirb 1828.4 
JIxryuiKa . . 820.4 
JlxryinicH, onurb 
c i. npenapH- 
poDaniioft 
norott- . . 18284 
JIxnHC'i* . . 661.7 


H. 


Mar&3vnoH*B co- 
npOTRBxeHifi, 
nrroncexbiiufi 
MOCTnin, ct, Ae- 
KRAUbiirb - 674a 
MxraaHii'b co- 
npoTHBxc]ilfl66S4 

- AeKRAHbifl 654.4 

- nxrenccxb- 
buM . . . 655a 

- conpoTHBxenix 

AotiaBOHituft 6644 
MarHCTpaxi* . 7894 
-hrx xhhIx . 7644 

- npoBOAKR . 7644 
Harueaix . . . 80 a 
MarHift cbpno- 

Kxexbift . . 14.4 
MarnBTa apna- 
Typa . . 12964 

- seMHoro BxixBie 

yBeBbmHTb 6804 

- noxoaieeHle 

rxaanoe . 1298.4 

- - npoxexcy- 

TOHBoe . 1298.7 


MamHTa noxuft 
cepAOHHBin, 46740 

- ciixa noAbOM- 

nax .... 1644 

- XKOpb . . 16840 

- xpxo . . . 16841 

MarHiiTifana 

aeMiioro 
Bapiai;iH 13024 

- - H3Miviieitix 18024 

- - KRpTR . 12994 
“ - KpHBLIX . 1299a 

- nan px^euie 12906 

- - cnxa . . 1299.4 

- cxaraiou^ax 

BepTUKRXb- 
HRX . . 18004! 

- cocTOXHie 12994 

- dxexeHTbi 129940 

- HHAyKTHpO- 

Bame . . 12904 

- HUAYKTHpO- 

BAunaro Koe(j>- 
4>HAieHTT» 12894 

- oOpaTHufl ot- 

BOAIa . • • 171a 


MarirHTHaBa 

ocx&6xeHie 1614 

- ocTRTO'iHaro 

jvkticTBie . 1814 

- - xBxeuie . 1814 

- nxoTHocTb no¬ 

se pxh oct- 
HRX . . . 12914 

- noTepx . . . 161.7 

- pacnpeA’taftHle 

12894 

- cnxa . . . 1268.7 

- - yA , bxi*Hax 12584 

- y6uBaHie . . 1614 

- YMeiLbineide 1614 

- yHK^ToxceHie 

12894 

-3BOMT, aeB- 
HbiMT. na- 
MarHHMH- 
sanle . . 12994 
-3BT. BpaiA©- 

nlx . . . 12904 

- Bpexeuiiuft 12894 

- ecTecTBea- 

HU ft . . . 1694 


MarilJTTH3MT, 

✓KHBOTJILlfi 1289.4 

- aexnoft . . 12994 

- HiiAyKTirpo- 

Baunbilt . 162J0 

- Kpyronoll . 12894 

- Moxexyxxp- 

libift . . 1298.1 

- HaseAciiHuft 16840 

- OCTATOHnuft 1814 

- nocToxiuibiii 1594 

- npnpoAHLiil 1594 

- cno6oAHbift 12884 

- cBxaaHUuft 128840 

- c'bBepiiaro 

cixHix 1802.7 

- C'bBOpHLjft . 16914 

- yHHHTOXCHTB 1619 

- loxcEOjft . . 16917 
MarilHTHKABH, 

aepxaxo ci* - 

637.4 

MariuiTO(|>OHii 12984 
MarHHTBaro 
A'bftcTBix ob- 
CT6BA . . 11684 




MarHHTHaro 


1950 


MarHHTHofi 


MarnHTuaro ot- ! MariiHTHaii Rji-far- j 
KJioueuiiicTp'ikrr- | ica . . . 1326.4 

ku yrojn» . 0295 j - KOdiocTb . . 1802 

- nojiioca ^3- : - JiBiiiii . . . 186.7 

CTeyioinaH no- . - xacca . . . 170.2 

BepxuocTb 129uJ) — nojitoca . 109ai 

- nojix uirreiiCHB- - MOJicKyna 12915 

iiocTb . . 1795 - Mo.xeKyjmpuax 

- - KpnB&B ena- ivfeiib a&xu'ny- 

AHHT. . . . 204.6 Ttt-H . . . 12990 

- - Kpunax B*b 1 - MoiquocTb 12675 

ay6i;a.vb . 264e - liUTb . . . 1296.10 

- KpuBaji hutch- - orb .... 169.101 
ciiBiiocTH . 2685 - nepiypCaupx 0282 I 


Marmrrnoe apa- Marcumfoe co- 
u^onie iijio- npoTBiuieuie 12896 
ckocth nonx- — Boa^yxa . 180: 

pii3ai;iH cB-b- - - Hcejifeta . 180* 

Ta . . . . 12943 - - y;vkJii»Hoe 12C9L> 
- AajibuoA'feftcT- — yro^iKH . . 281J 

Bio . . . 1290a - cocToJiHie 15&* 
AeKoxepiipo- - Tpenie . . . Isis 

saiiie . . 10760 - T’kno . . . 161 jo 

A'feficTBio kph- - ycujiie . . . Situ 

CTaji.ioBT, 12930 - BKpautfpo- 

- lin paacToa- saiiie . . . 13& 

nie . . . 1290.1 ; - xpxo .... 4565 

- BKpana . . 1830, Manurriiofi eh* 


- - Kpnn&x na- 

HaJlOBT* . . 2016 

-KpIIB&X CHJIZJ 

2080 

- Kpyueiiie . 2672 J 

- jihhIh pa3tvfe- 
juiHaro - . 28019 

- nanpxacoiiie 

12680 

- ocJia6jieuio 1770 | 

- mioTHOCTb 1790 

- - peryjiHpoBa- 

Mle . . . . 697.4 

- - cHJia . . . 1790 

- - ycmieirie . 177.7 

- aueprix . 6970 

- noToica sapiu- 

poB&nie . . 1740 

- - HSM'hiieiiie 1740 

-HJITeilCHB- 

HOCTb . . . 1790 

- Kpuaax . . 1700 

- - ii&npjoKeuie 1790 

- nanpjDKCiiie 
paBHOA*fcflcT* 
Byiomee . 1790! 

- - njiOTHuCTb 174.1 

- pacupeA'b- 
Jioiiie . . . 1740 

- pa3C*bxnix 

KoeiJxJwijioirrb 

1209a 

- - CHJia . . . 1790 

- Tpeula pa6oTal82.4 
MarnoTHaA av- 

njiHxyAa ceik- 
THJift . . 13000 

- 6ypx .... 9890 

-nOAT* BJ1LH- 

nieMT> noxxp- 
uaro cixnix 13010 

- BOCnpil(M«lH- 

BOCTI* . . . 1810 

- yA*iwibiiax 12680 

- aaxKuyTax n.'feiib ; 

MTj BTOM-b 1293.4 i 

- ITHAyKTIIBK&A 

cnoco6nocTb 

12900 

- HHAYKlUil . 1820 

- uiiepuix . . 1800: 

- KapTB . . 129901 


njioTUOCTb 12680 1 
nojLXpHaaipx 1620 


iioTepx . . . 290.4 
npoBOAH- 
MOCTb . . . 1800 
- yA'kJibHax 12090 
upouH 4 &e- 
BOCTb . . . 1800 
pa6oT& . . 166J2 


pa3rpyaica no a* i 
iniiniiiiKOBT.0972 I 
pa3iiocTb no- 
TOHAia- I 

jio B*b . . 12670 • 

peaicijlx . . 206.7 
cnjia . . . 109.12 

- KpHCTaa- 

jiobt. . . 12930 

CHJTOBaH jih- 

hLh .... 1700 
cncTexa . . 1590 

- ftCTftTH’ie- 

CKax . . . 0300 
coupjttKonnocTi. 

KOpOTKOaftMK- 

HyTIJXT. Ka- 
TyineKT* . . 2090: 

- CTajib . . 346.il 

- CTpiwixa . . 029.7 

- lienoABnttc- 

iiax . . . 029.11 

- otkjxohx- 

OTCA . . . 6310 

- Tiira . . . 484J0 

- yTOHKa . . . 1700 

- ivhnb . . . 171.7 

- B03Aymno- 

rccjrfoairax 
kom6iuihpo- 
bah nan . 1291.7 

- B03Ayinuo- 
acejrfe3H&H 
CJioxcHaH 1291.7 

- ABofluax . 460.1 

- - aaMKiiyTax 1710 

- npocTOA 465.10 

- HftCTiina 12920 

- aneprix 12670 

ManiHTiroo BJiix- 

iiie .... 163.1 

- - dKpaua . . 1830, 
* Boavyu^enie 6280 | 


Kojie6anie . 1620 
kojicco opa- 
maiou;eecx 4607 
Kpy»ieHie . 129710 
naKJiouonie 628.10 j 
onrbTBJiouio 1700 j 
nojie .... 174.7 

- BHimnee . 028a 

- BC36yAHTb 1740 

- BiiaAinn. . 2040 

- Bi>ay6i;axi>2040 

- bt» BoaAyx'b 1760 

- KaifajioBi. 2045 

- lionoABniK- 

iroe . . . . 1770 

- HOpaBBOM'fep- 

noo .... 177a 
oKaaLJBaio- 
n^ee peaKTHB* 
noe A*kJlcT- 
Bie . . . 18265 

- otkjiouxio- 

moo . . . 1630 

- nopeifiiK- 

noe .... 1780 

- nepeM'bii- 
noe MHoro- 
4>aaiioe . . 17817 

- uepeM'buuoe 
oAHu<})a3uoe 1780 

- noABiiHviioe 178a 

- iiojixpiiao- 

b an iioo . . 1760 

- nocToxnHoel770 

- nyjibenpyio- 
mee . . . 1780 

- paoiioA'feilcT- 
Byiomee ♦ 176? 

- pasnoxiip- 

uoo . . . 170JO 

- paaciwxii- 

lioe .... 2800 
coJAftBaeMoe 
TOKOMb . . 1740 
noncpe*iHoe 
c-bnenio . 12680 

npiiTxxceine 1070 
paao-kanje . 1700 
CBoftcTBO . 12880 

CKJionenie . 628L4 
coeAnnoHie 
KftTymeKT. 2090 


AyTpy6- 

kii . . . 1290: 

npo llHL^AOM OCTH 
iiav'baenie lHOUs 
npoiiHuaexo* 

CTblO, cpcA* 

ct. 6o.Ab- 
mofl - . . . 1624 

CIICTOMia, OT* 
Bopcrie bt> - 4562 
“i upocarfei b 
BT. - . . . 4662 

CTpluiKX, BH.T* 

Ka aax hoa- 
B’bmnBauix 046^ 

- B03My- 

n^euie 1302 j 

- KOJio6auie 032 j« 

- KOJre6aHLK 
yMOHbiniTTb 04^4 

- nanpasjie- 

Hie .... 632: 

- OTKJionenie (S1J 

- oTKJioneirix 
yrojrb . . 62315 

- no.TiocT. 
cbaepnoafi 0220 

- nojiiocT. 
iomchuH . . 6S9to 
p&MKa A^ix 

no ab*& in h sa¬ 
il Ln - . . . 0460 

- cKxoueitie 638.4 
yT04KB nojie 28115 

IVfelIbK>,TpBHC- 
4>opMaTop*z» 
ct* paaoM- 
KuyToil - . 290-5 
Tpauc<J>op- 
XftTOp'b CT. 

aaMKnyTufi - 231 j 
T pauci)»op- 
Marop-b ci> 
paaB^TBJieji- 
nofl - . . . 231.4 
Tpanc<J>op- 
Marop'b CT. 
npocroft - . 461.4 
TpaHc<l>op- 
XaTOpTb CT> 
paavbTBxeii- 
Hoff - . . . 4610 






MarHHTHyjo 


1951 


MaiuHvt 


MamTHyio 


crp'fcjiicy ot- 


XJIOHKTb 

63U 

— ycnoKOHTb 

0435 

- I^bnb, HBCJIO 

axncpBHT- 


kobt> na - 

2569 

MarHHTnu© 


irfecu . . , 

6869 

- - lcpyTHJib- 


nuo . . 1298J0 

- hojiiocu oabo- 

HMCHHUe 

1664! 

— paanoKMOH- 

huo . . , 

1665 

MarHHTnu ft 

iaai 

- areHTi» . 1289J0 

- aaHMyn, . 

1800.7 

- BHXpb . . 

182J0 

- BOjnioyKaaa- 


16Jib . . . 

10694 

- BblKJIlO'ia- 


TOJIb . . , 

524.7 

- aBTOMaTine- 


ckIH . . 

6245 

— raMOA'fcftcT^ 

Byi<»miH . 

6244 

- AOTOKTOpT. 

10694 

- A'l^BTi'Jib . 1289.10 ; 

- 3K6Jl*h:ilIHKl> 

169.4 

- nHA>’KTOp b 

4675 

- KOe<t>4>H‘ 


illt-im. . 

. 170.1 

- KoMiieiica- 


TOP'b . . 

12969 

- KoMnenca- 


lUoHHuit 


ciioooOa, 

12985 

- Koxepep b 

10704 

- jiHcn. . . 

1605 

- Maraanu L 

11225 

- McpHAiauA* 

13005 

- xoTajuii* . 

12964 

- MOJIOTKOBLIJi 

npopuBA- 


TCJIb . . 

10665 

- HOMOIITT* . 

170.4 


- - aeMJiK 12995 | 

- yAlwiLnLifi I 

1267.101 

- KOCTHKT. . . 885 * j 

- octobt, . . . 4625 I 

- nojiHH'i* . . 1664 

- - aexHoff . 1299.7 

-I>&BlIIjft 

ejUtinnvfe . 1665 

- noTeiiaia.n'K 16251 

- BaaHMHuff 1291.1 j 

- nopeirbH- 
iiutt . . . 12984 

- IlOTOKT. . . 192.7 

- - HHAyKuin 186.4 

- kb noJiion. 2704 

- - nepex’bH- 

nutt . . . 1744 

- - chjioboJI 1299LS 


MarnHTHufi no- 
tokt. dopes'* 
aKOJiiao . . 1744 
- cepAe'iiiHKT, 9405 


- cjiott .... 1905 

- - ABottiiott 1299.7 

- cTepwenb . 1884 

- TeOAOJIHTT. 1297J1 

- TOKT. . . . 1784 

- T0pM&31> . . 462.1 


- ypBBlIHTGJII. 12909 

- 4>oKycT» 129KB 

- 4>oTOifeTpi* 1297.12 

- 4>puKUiounutt 


np ii boat* 18675 

- mpH(|>ri. . 12974 

- myun> . . . 1784 

- aKURTOp'b . 18024 

- dKpaiiT* . . 1834 

- 9(|>4>cktt> . 12674 


Marifimiuirk 
ncKpoTymiiTe* 
.TCMT», rpoMO¬ 
OT BO AT* ct» -672.1 
-HU XT. KaTymCKT. 
y Kp’biuiGKie 889.7 

- KOJic6anift 

oiioco6t. 12984 

- jiniiiff bt» no- 
jtiocaxt., cpe- 
AHBH A^zHiia - 2794 

- -bt. craTop’fe, 

cpeAiiifl nyTb282.i 
• - bt» jrpM'fc, cpoA" 
Hifi nyTb - 2805 

- pacnpeA'b- 
Jieuie . . . 171.4 

- pacnpocTpa- 
neiiio . . . 2774 

- pAriuup<‘Hie277s» 

- tp>’6kh . 1290.7 

nojiefl och cob- 

naAaioTT. 1292.4 
cboHctht* yxyA- 
uieuie <n» to- 
MCHleM'I. Bpo- 
moiih . . . 1829 

CTJ>'fwiOKT» ftCTft- 

TiriecKajirH- 
ctomr . . 8809 
hijb BftpiaitfH 
B&KOBUH 18065 

- caKeroA* 

huh . . 19085 

- cyTowiiun 1800.1 

A^HctbLh . 12895 

n3Mi\iieiiiH 

BilKOBUH 19005 

- oiKeroA* 

huh . . 18065 

- CyTOHHMH 1306.1 
KOJieGanin 

B^KOBUH 1808J 

- oskoi-oa- 

uuh . . 18035 

- cyTOHHUH ISOQj 


MarH*TO-KpH- 
crajuiHvecKaji 
cuna. . . 12965 

—CKoe A'kft- 

ctbIo . . . 12985 

- -MarHHTIIRH 

HiiAyKuiH 1269 a 

- -onTHHCcKan 

aKTif bhocti>1290L2 

- A*k9Tejii»- 

IIOOTJ. . . 12905 

- -onTiniecKlff 12979 

- -aneKTpH'iocKan 

hiiavkuIh 12695 
ManuiTOBi. 

Konn-icKTi. 11225 

- ocjiaO’bBanic npn 

upo AO JIHCI!TC JI b- 
noM i. noi;oii 12935 

- cucTexa 11225 
ManiiiTorpa$i. 6865 
MarmiToABH/Ky- 

u^mh ciuia . 170.7 

- - y;vhji>»l!AH 12694 
Marif nTOACpwca- 

TC'JIh . . 627Jl 

MarilHTOMCTpA 

cnocolVi, 13365 
MarmiToxcTpi. 6845 

- 6inJm.THpiiuS6845 

- ropH30HT8JTI»- 
liuit .... 6865 

- ponirTpupyio- 

m,ifi .... 6865 

- caMonnmy- 

mifl .... 6865 

- yiiH$njijip- 

iiuii . . . 084.7 

- ypaBHHTOJib- 

ii uH . . . 686.1 
Mam HTooKouTi 6844 
MariiiiToaneK- 
TpnMOCKaH 
HIIAyKAiH . 1845 

- Mammia . . 2065 

- itfini. . . . 1685 

-CKifl HnAyKAlon- 

liull anna- 
pan, . . 12925 

MarmiTo-a.ieK- | 
Tpn v iei*TBO 13065 | 
MarmiTU 11225 
Mamnrb . . 1695 

- ailOpMRJIb- 

Hurt . . 12975 

- 6poiicnoff . . 1645 

- BcnoMoraTCJib- 

iiutt . . . 648.4 

- ropmKoo6pa3- 

HUlf . . . 164.7 

- AO-TronoJiioc- 

nuft . . 12965 

- ccTOCTBen- 

nufl . . . 169.4 

- iirKyrcTBcn- 

uufl . . . 1695 


MarHim* koho- 
Ko.TooOpaa- 
HLlti . . . 1645 

- KOJIbAOBoft . 163.7 

- peryjmpye- 

Mutt . . 11184 

- tcojibi;eo6paa- 

null . . . 168.7 

- KOJiivima- 

Tutt . . 10179 

- KOMneiiraAion- 

Huif 341.1, 627.10 

- KopoTKono- 

juociiLitt 12965 

- jienTO*inuft . 1645 

- JincTOBolf . . 1649 

- JioMainiLilf 10189 

- MOJieKyjiHp- 

in.ifl . . 179J0 

- ltaMarinrien- 

iiuff pasiio- 
M'bpno 1296J 

- HAIip&BJIHIO* 

miH . . . . 6274 

- uopM&Jibiiuif 627.7 

- OTKJTOllHIO- 

mill .... 627x 

- nanuupHufi 1645 

- tiepoAHiiraio- 

. . . 6279 

- njiacTiiii'ia- 

TUii . . . 1649 

- HJIOCKiii B7» 

BHAii J1CHTLI 1645 

- noABHMcnoft 661.11 

- DOAKOBOoCpaa- 

iiult . . . 1039 

- - AByxiiojiioe- 

uutf . . 1119a 

- nOCTOHHlIuii 169.7 

- npnoacLiBaio- 

miU . . . 18045 

- pA3MUKHK>* 

mitt . . . 6985 

- pa3o6maK>- 

u^H . . . . 6985 

- peryjinpyio- 

m,iH . . . 1296.il 

- CJIOttvHuff . 12905 

-,COCTOHmiil 

H3b ny’iKa 
TOIIKHXl. 

nojion. 1296.10 

- CJIOHCTuli . 1649 

- CTa-ibiioii . . 1685 

- CTepacHeBoft 1685 

- c^opirnecKiit 

12907 

- ct» apiiaTy- 

poft . . . 12965 

- CA. HKOpeMA. 12965 

- TOpMaSHoii a*TH 

MOCTOBUX'h 

KpanoBA. . 9H05 

- Tpy6*iaTufl . 1044 



MarHHTb 


1962 


Macca 


Marram, yrojib- 
hjjII . . . 1017^ 

- yAapnmca 1076a 

- ypaBnjtreJib- 

Hidff . . 627.10 

- ycnoKOHTOJib- 

vuM . . . (Mol 

- iyuiHHAPH'ie- 

CKitt . . . 16 U 

- mynTOBuft . 627a 

- BJieMeHTap- 

hu ft . . 179JO 

Mamin oKHCb 80a 

- (rfepHOKHCJiaro 

pacTBopi. . 14a 
Mass .... 443.7 

- npOTHBTb OHCO- 

roBT. . . . 611a 
MaKCBOJuix cah- 
HHi;acojicHOH- 
Aa . . . 1319a 

- npaBKJio . . 17&J 
MaKCHvajibuaro 

noTpeOjieHin 
cneTHBRj. . 699a 

- Toxa aMMeTpo- 
rpa<j>T» • • • 678.4 

-nan aMmiUTyAa 
nocujiaeMLiXT. 
BOJiH'b . . 1083a 

- AonycTiiMaH 

cnjiaaapAAna- 
ro TOKa . . 74a 

- huaykiuh bt* 

ayOi^ax-b . 2643 

- Mou^nocTb . 167a 

- uarpyatca . . 491J 

- npotfSBOAKTejib- 

hocty. . . . 167a 

- CHJia toka 1260.7 

- ciuia toka ne- 

peM-feirnaro 185a 

- - Toaa pa3pnA- 

naro . . . 77 ji 

- CKopocTb . . 244a 
-iioe BUKJiwMe- 

Hie . . . . 628.4 

- AonycTHMoo na- 

npHxcoalo mcjk- 
Ay njiacTimaMH 
KOJiJieKTopa 2703 

- ananenie . . 196a 

- - ajieicTpoABii- 

SKyiqeft ck- 
jiu . . . 1262.4 

- nanpjiHceiiiG 65a 

- hucjio paaro- 

bopobt. aa 
AO hi. . . 1169a 

-Iioft CHJlik TOKA, 
BUKJIlOHOUie 

npH - . . . 6884 

- CHJIU TOKA 

yxaaaTejib 
perHCTpH- 
pyiomift . 6784 


j MariiHTHofi CHJCbi 
TOKa yvasap 
TO Jib oaMo- 
numymiit . 6784 
-Ill'll! BMK.T10Ha- 

TOJib .... 90a | 

- 0AH0BPCM6H- 

iiuft cnpocT»707a 

- pnapHAb . 1272a 

- cnpocb . . . 707.4 

- TOKT* .... 139a 
MaKOHMysn. 

noTopb . . 2964 
MajiaH MOAOJib 987a 

- nepeABHrao- 

MOCTb KOM- 

njieicTa njia- 
CTHKT* . . 42a 

- noABimcHaji 

CT&HAiii . 1097a 

- nOABHXCKOCTb 

KOMHJTGKTa 
nJiBCTHHT. . 42J 

- nacTora . . 194 j 
{M ajioHbKan cm. 

i Majiaa 
| MajioBarman 

jiaMna . . 969a 
Majioft nacTOTLi 
TOKT. . . . 183a 
MauraHiraa, 
npoBOJioica 

hst. - . . . 686a 

COIipOTHBJie- 

Hio H3T> - . 680a 
MaiiraHtfHOBan 
npoBOJioica 686a 
-boo conpoTH- 
BJieiiie . . 680a 
-Bull jihctt. 686J0 
ManraiiHHT. . 686a 

- JIB CTO BO ft . 686J0 

ManecMaua 

TpyOi*, ctojiOt. 

H3T. - . . . 801a 
ManHJibCKan 6y- 
Mara . . 369J0 

- nenbKa . . 789.10 
MftHHnyjiH- 

Top-b . . 1005J 

MaHH n y.Tallin 68017 
MailOMOTpT. . 1149 

Mapraiina 

OKHCb . . . 21a 

- nepoKHCb . . 20a 

- bt> nopom- 

K’h .... 20.7 
MapranAOBan 

6poH3a . . 7584 

-AOBHCTafl 

m^ab . • . 752.7 
-AOBOKajrieBaji 

conb . . . 17a 

-BOKBCJIuft Ka- 

jiift .... 17a 


MapioHOTOKT. ra- 
hoat. bjiok- 
TpHHOCKift 1287J 
Mapica yrjm 929.10 
MapKoiiH Koxe- 

pop*b . . 1068a 

- ocAKJiJia- 

Topb . . 1066a 

- cxesta nep- 

san . . . 10642 

- -CTapikftmaH 1064a 
“ TpaiIC<|>OpHar 

TOpT. AM 

npieMHHKA 1070.7 
Mapjm . . . 606a 

nponnTaHHaji 
ioAO$op- 
momt. . . . 606a 

MapTCnOBCKAH 

CTOJIb . . . 846J 
-ckoo HceJi'feao 846a 
MacKa upeAoxpa- 
HHTOJIbH&H 1248J 
Macjia, Kavepa 
am - . . . 442b 

- K&M({)opnaro 

BJiHsaHie . 610a 

- BnpucKHBa- 
nie .... 610a 

- noaepxHocTb 18829 

- pacxoA’b . . 717a 
peaepsyap-b 

AM - . . . 442b 
- jeocyA'i AM -46841 

- ypoBOHb . 18829 

-, 4»HJIbTpT» AM - 

116.7 

- HHpKyjLHAUi 481a 
namoHica 

am - . . 440JO 

MacjieHKa . 440J1 

- am cMaabiBaHin 
no Kan-MMi* 441a 

- HroJZbHaTafl 4414 

- KAnejibHAJi . 441a 

- KanejibHAran 441a 

- pyHHaA . . 4403 

- - ct» KJiana- 

noMT, . . . 4404 

- ctokjih Jinan 441J 

- CT» 4>HTHJI6M'b 441a 

- AeHTpajih nan 4422 

- mTay4>4>epa 441a 
Macno Ba3ejiH- 

itoBoe . . 1066a 

- BLinycruTb . 442a 

- AermpHoe . 787J 

- KOJibBOBoe . 646a 

- KocTHiioe . 1016.7 

- jibnjmoe . . 86oa 

- MamifHHoe . 442 b 

- m h itepajibHoe9654 

- 0JIHBK0B06 . 8864 

- napa$<|>irHo- 

boo .... 787a 

- CMaaoHHoe . 448a 


Macjio CMaaoTOoc 

AM .H&coBoro 
MexaHHBMa 1016.: 

- cMOJumoe . MU 

- TepnoHTHH- 

uoe .... 865.: 

- xjiotim amn ko¬ 

bo o oKMCJreH- 
Hoe . . . 781ii 

- - omhiaghhoc SttJl 

- nacoBoe 1011: 

- nnTapnoe . 7<7 j 
M acjiOBbinycv- 

Hoe OTBep- 
CTie . . . 442.7 
Macjiojrb, 6yxa- 
ra nponHTaH- 
nan - . . . S6 Sls 
a^P^bo rrpon*- 
Taimoe . . 8Ki 

- aanojLHOHie . 48l.t 
uoA'b - . - . 654* 
peocTan. cb - 586: 

- cMasaa . . . 44(b 

- K0JUI6K- 

Topa - . . 47aJ 

conpoTHBJvenie 
CT» “ . . . OHii: 

MacjioyjiOBH- 

TOJib . . . 44A;r 

Macjrb, ycnoKoc- 
Hle bt* - . 644: 

MacjiJiHan 

BanHa . . 44±> 

- hsojihaLh . . 79d: 

- TpaHc^opMa- 
Topa . . . 46k' 

-Hoe dxtho . 971^ 

- ycnoKoeuie . 644' 
Macjuisuft bu-* 

K.TioHarejib 6oLs 

- bu co Karo 
HanpjraceHiH 551i 

- rpOMOOTBOAT* 57 U 

- AsuraTeju* . 19l: 

- H30JIHTOPT* 79lJ« 

- nacoci* . . . Ill* 
MaCJIJIHbIMT* 

oxjiasccAOHieMT*. 
TpaHc4>opMa- 
TOp-b ct* - . 46U 
MacjiHHUH Mep- 
nujia . . 101SJ 
Macca . . . 1260 ua 

- aKTHBH&H . . 4411 

- aKTHBHAA AM 

aanojinenbi 
P'bmeToKT, ML* 

- aanojinmoiAaii 
p^meTKy . 

- BpaiAaiozAaji* 

ch . . . . 242: 

- pji* aajiHBKH 870J 

- - aanojmcHia 
p^meTOKT. A^ft 
CTByTonpui . 56.' 



Macca 


1953 


MaTepiajrb 


Macca Apesec- 
aaa .... 88219 

- AkXeTayio- 

iqaa . . . 44n 

- - aanojnutio- 

maa pkmeT- 
xy . . . . 6ft B 

- sajiaanaji . 87ft* 

- sanojuLaioii^aa 

aopHCTaa . 60 lb 

- sal. ryCnaTaro 

CBxax^a . . 4ft* 

- CBHHUOBoft 

uuu abb 
aKxyxyji&Top- 
Hux'b njia- 

CTBHT. . . 6ftB 

- MarHHTH&JI 17ft2 

- - nojxioca . 16941 

- MazoBoro ko- 

jieca . . . 848.7 

- vaaoBBica . 24017 

- ornaAaioii^aa 70$ 

• CMOJumaa . 784* 

- yAkabHaa 12613 
Maccanca bajihkt., 

9JI6KTpO>Tniutt 
abb - . . 1228.7 

Maccattcnuft wieK* 
TPOAT* A»oft- 

Hoft . . . 1228* 
Maccnsiiaa iuia~ 
cTHiia . . . 43.4 
MaccBBHufl 887a* 

- BBJTii .... 4884 

- roaufl npoBOff- 
HHKli NCMia* 

Ruii . . . 868.4 

-xkAnufl 8664 

-IipOBOAMHKT* 

lrfeAUuH TB«p- 
AOTBHyTuff 8682 

- npoBojva H3i> 
xkA& . . . 8681 

-npOBOA^ H3T» 

X’feAH TB«p- 
AOTanyTuX 8682 

- no.'ifocuutt 

6axnuaici> . 46ft* 

-HiKOHe 1 !- 

HHKl . . . 46ft* 

- lipOBORItHtn. 

BKOpB . . 82740 

- cepAdHHUicii 

nojrioca . . 4684 
Maccun kjuo- 
«*a . . . 10087 

MarcupoBanie 
BJieiCTpHHeCT- 
Bovi. . . 18644 

Mac coBaa iuia- 
CTHiia . . 484 
IfaccoBoe npo- 

B 3 BO ACT BO . 4003 
liaccoauft aicxy- 
vyjLaTopr* 16742 

II 


Maccol aieTBB- 
noft pkmcr- 
HATKLH IUia- 
cthbli aanoJt* 

HHTb . . . 88* 

Maccona xo- 

ji©co . . 18380 
Maccy AkXcT- 
ByioiAyio npn- 

rOTOBHTfe . 88* 

Maccr», A^UcTBie 

Bpaiz^uoiAHX- 

ca- .... 2486 

- nnepulft mo- 

B6HTT> . 126841 
Maccu AKTHBHOft 
BMnaAanie 004 

- aanoBHBiO' 
lAcli KJikrxy 
P’kinOTKH 
KycoirK . . 6 Qj0 

- Mamma abb 

MkCKB - . 824* 

-, M'fcCBBbHaJI 

xamnna abb 

npOH3BOACT“ 
sa - ... 8240 

- OTnaAanie 70* 

- noTCpH pa6o- 

Tocnoco6- 
hoctb y - . 464 

6yxara Ha-a 
ApesecKoft - 86942 

- Bxaaiea . . 88* 

- B036yABT6Bb- 

Hofl BUKpi- 
CTaJUIH30BU- 
B&Hie . . . 2640 

- BLicuxatrfe 26.11 

- A'bXcTByio- 

mo ft suna- 
AaBie . . . Ofti 
—, aauoanaio- 
mefl KakTKy 
pkineTxu xy- 
COKT» . . . 6Ol0 
—, M&muua abb 
M' tvCKH “ . 8240 

—, Mama Ha abb 
H aiiecenlB - 83* 
—, x'ken Jib nan 
MainHHa abb 

npOH3BOACT» 
sa - ... 8840 

- - oTnaAauie 70* 
—, noTepB pa6o- 

TOcnoro6- 
bocth y - . 4&1 

- aanoBHBJomeX» 

cepAe T iHHirb 
H31> - ... 80* 

- COpAACBHHa 
Hii. - ... 00* 

- saTBepAkHie 83* 

- Bnepid* . . 634* 
njiHTica Ha*b - 00* 


Maccu koc- 

HOCTb . . . 634* 

- xeTajuin'ie- 

ckLb . . . 6649 

- nepcKpamu- 

aarne . . . 80* 

- CTBrHBaide . 463 

- ynjioTBOHie . 463 

- ycaAKa . . 463 

- 4>ap$opoBoft 

paKOBUCTuft 
B3JI0MT> . . 7819 
MacTepcxaa . 8783 

- ranbBano- 

njiacTMHe- 
exaa . . 11926 

- MaxnHHJiaa . 878* 

- xexaHHHe- 
exaa . . . 878* 

- xoAejibnaB . 378u0 

- o6xoTOHnaB 82841 

- peMOKTUaB . 878L7 

- c6opoHHaB . 878* I 

- Tejierpa<J>a . 996 *' 

- TCJierpa4»HaB 996* I 

- TeBerpa4>Boft 

ct&haIh . . 996* 
Macrep-b 6aTa- 
peftuuft . . 105.1 

- rjiaBBuft . 1829* 1 

- jiHTefiifuii . 847 

- cTapxniX . 1829* 
MacTHKa boao- 

nenpouiiAae- 
mab . . . 78SJ1 

- bt» naao'i- I 

xaxb . . . 78431 

- abb My(j>TT* . 7841 j 

- - coeAHneHift 784i | 

- nJiaaicaB . . 7843 1 

- 'lATCpTOHOB- | 

cicaB . . . 785.1 
Macthkatop'I> 7714 

- TpwMaea . 7713 
Macnrra6naa 

jiHHeXKa . 879.7 
MacniTaCb . . 879.7 

- cKo.TbBceniX 1820* 
Met a, npOTpa- * | 

aa abb * 120140 
MaTepiajia 

HcnoBbaoaa- 
nie .... 400* 

- kahcctba . 7614 

- Ha aaexeirrfc, 

pacxoAoaa- 
iiio - . . . 84* 

- Harpyaica . . 400LT 

- HanpHttcenie 400.7 

- npoHUocTb . 7613 

- cBoficTsa . . 7613 

- yTHJiHaaAiB . 400* 
MaTepiajioBi» paa- 

xkpu . . . 688.7 

- conpoTHBBe- 

Hle . . . . 848* 


MaTepiajioirb hso- 
jinpyioiAifxi> 
BUJioxcen- 

huX . . . 770* 

- noKpuiie . 6154 
MaTepiajrb ax- 

TTLBHblX . . 465* 

- ropto'dft 9KKA- 

Kiii . . . 110.12 

- - tbopauX . 109* 
MaTeplajn. abb 

BB3KH . . 8183 

- - aaAkBKH CTOB- 

6obi» . . . 80ft* 

-Ha6HBKH . 719* 

- - o6eaaxHpH- 

BaHiH . . 1200.7 

- nacTHposa- 
niB .... 82.7 

- - n&BHiB . . 90* 

- nposoAKH 750* 

- - peocTaTOBi»68o3 

- conpoTHBJie- 

HiX . . . . 5863 

- - yrneX . . 350.4 

- yicpkiuieiiiB 
npoBOJiOKT* 863.1 

- - <(>H T HJieft . 0293 

- - HHCTKH . . 71ft* 

- AkftcTByio- 

mift .... 4669 

- Haojinpyio- 

miX ... 7745 

- - 6eaonacHuil 
ht» noxcapnoxT* 
OTHomeiiiH . 775* 

- - BOJIOKHUCTblft 

775.4 

- - Bocxoo6paa- 

nuft . . . 7753 

- - rycTott . . 7754 

- - abb Btico- 

khxi> Texne- 
paTypb . . 775* 

- - xchakIX . 774* 

- - Be up li Lift . 8673 

- - Hon-iaBRiX 7769 

- iieeropae- 
Muii . . . 776.1 

- - u.iaBKift . 7763 

- - luiacxii'i- 

iibifl . . . 7747 

- - noByxcHA" 

id ft .... 774* 

- - tbcpauA . 774* 

- - Tarynitt . 7753 

- hb6hBOHH uft 719* 

- HeoOxoAvxuft 

ABB UUCTKH 471.11 

- o6pa6oTau- 

HLift . . . 75040 

- omeynop- 

ll li ft . . . 687* 

- ncpeaaao'i- 

Huft . . . 8183 

- npoBoJioKU . 747* 
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MaTepiajrb 


1954 


Mamma 


MaTepiaxT. caa- Marta tax©- Manuraa axx Maxnna napoxax 


Bomilt . . 448J OKonine- 

- CMOJIHCTblft IK 30* CKAX . . 11009 

jumionnuft 857j Martobax jxam- 

- cupoft . . . 76019 na .... 982.4 

- ynpyrift hsojix- MaHTOBuft bu- 

aioHHufi . 86648 KJiioHaT©Jii» 6228 

- ycTanoBOH- Ma^TU buco- 

lutt . . . 866.4 ra . . . . 1077.& 

- xpynidft ctokjio- - ycTaiioBKa 1101.4 

o6paanuii heo- MamHiia achh- 
juii^io hrli ft 367J I xponHax . 2009 

- BJieKTpoAiiuft 2.10 - Oeax. KOHAen* , 

- BJneKTpoAOBi> 2 j 0 | cat;in . . . 118.7 
MaTepiajiw jyxx ! - - oxjia3kaoh la 118.7 

nocTpoliKH : - Boa^yxo^yB- 

(xamuiix) . 8420 | nan .... 881.4 
MaTcpiaji'b, »ko- j - boju»toao6aboh- 
homix B'i» - 4009 I rax .... 2099 ■ 
MaTepix . . 186045 ; - bockobax . 1807a | 

- pesanosax npc- | - BcnoMoraTCJib- 

AoxpanBTOJib- nax. . . .1179; 

Bax . . . 12429 I - BM3UBHAX 1104 jB j 
MaTHpoBBTb . 91041 1 “ THAPOBJieKTpH- 
Matobax kajihjil- | Hecxax . 127931 

nax Jiavna . 9199 ! - TpaMMa . . 2069 i 
MaxoBoe sojiohc* • - AByxAHXHHAPO- | 
Hie . . . 1204.4 1 sax napoBaxll8a i 

MaxoBbifl . 91042 j - AHUAMobjick- 

- Kojin Afrit . . 9634 I tphhockax 2069 t 

- - rpAHciiuuft - ffxx6poiiHpo- ! 

CTeKJixu- saiiix Hcejrba- 

iiL ift . . . 9092 nuMH .leiiTa- I 

M&Tpniia . . 7726 Bn .... 77221 

- ryTTanepne — rpa^yHpou- 

nax . . . 120791 kb ... . 049jd : 

- MeTAJIJIHHe* “ - 3&PXAKH AKKy- j 

CKAX . . . 12079 MyJIXTOpOBT. 2089 

- co mpn4>TA 12097 - - KAHATnaro | 

- nyrymiax . 849 npHBoAa . 206.11, 

Matpiiui,, Aepxca* — M'fecKii ahthb- 

Texb jum - 12082 noil Maccti 8210 J 
MaTpH4Li Aep- - - H&BnBanix | 

HcajiKA . . 7727 Ka6exx . . 8289 
Man. iiabo- - - lianeceuix | 

AHTb . . 11984 aliftcTByionjeft 

Maxonaro koxcca maccli . . 824 { 

B*fe<n» . . . 2490 -otiMATUBRIiix : 

- - Macca . . 2497 KaTymeKT> 33491 

MaXOBHKA -o6x&TLIBaHiA I 

B-bcT. . . . 249.0 xxonHRToOy- j 

- Macca . . . 249.7 maxchoU tka- | 

-KOMTt, AHliaMOMA- HhK) . . . 7463 . 

mniia Bpai4&io- - - onxeTenix 746.1 

14AXCX MACTb - - OTJIHBKK . 849 

xoTopoft cxy- — nacTBpoBA- 

3KUTT. - . . 2123 llix .... 824 
M&XOBHKTi -po- - - IIOKpUTiXXCH- 

TOpit .... 4122 XU COCTABOMTt 

- pynnoft . . 4049 MaTTepTOHA 7719 

Marta . . . 10774 - - npnsoAa 

- H3T> Mania- KanaTOMi, 20641 

xix . . . 11009 - - npHBOABpe- 

- nepenocBax 10989 MeHBaro . 2074 

- cABnaKHax 11009 - - npxBOAapeM- 

- COCTABHAM 1100.4 R6M1. . . . 2074 


npoAoxanaro CTAi;ioiiApHAxll7< 

noKpuTix npo- — tuxoxoahax 119: 

boaobt. Kay- — xoxoahrx . 120j 

MyKoxit . . 771.7 - nycKosax . 2004 

- npoHBBOACT- - pamspeHix 

na peaHHO- ABoflBaro . ll*J 

BLIXTt pyKA- - - ABy KpaTHATOl K3 

BOUT. . . . 7719 - peBepcBBHAx 2C0J 

- npoHBBOACTBA - cuuxpomiax *004 

pe3HH0Buxi» - coeABHesnax 

TpyOit . . 7719 nenocpeA- 

- npOKJlAAKH CTBCUHO . 207J 

K&6exeft . 8499 - ct> XTlxideai. 

- nyCKA BT» npHXOAHTTt BT» 

xoat» . . . 2069 ABHBceirie 138CL* 

- paCKXAAKH - - RJljxmeSC'B 

Ka6exeft .8289 yiixmepcTal27«* 

- crH6aidx Hao- - - BtmycicoMT, 

xiipyioi4Bxi» MXTAro napa 

Tpy6oKT, . 8727 in> ATMOc<|fe- 

- cKJicuBaiiix4119 py .... II*; 

- CKpyMHBAldx - - ABy MX UOA’ 

KaOeXkllLlXlt mHIIKHKAJIH 

3kji.it. . . . 7729 h peaeunun. 

AoCaBonnax 2099 xmctf bomi» . 702: 

ALiponpoOHB- - - aaMKnyroft 

liax .... 8899 o6motkoH 

HiiAyK4ion- XKopx . .2119 

nax . . . 2024 — kom6hhitpo- 

aaiiacnax . .1179' BanuuxB n&- 

3&pxxv&ioi4ax 92& I paMii . . .Ills 

KAOcxenoA'BBB- j - - koiiach ca¬ 
ll ax .... 8627 4iett . . . 119 j 

KajiuOpnpoBBH- — oaiuimt* boa* 

nax .... 4924 inwniiHKoin» t 

jiHTeftiiax . 849 

ManiHToaxeK- nxHToftncoe- 

TpH’ieCKAX 2059 AHHMTCXJb- 

MliCHXI.lCRX . 7714 Hum* 

- A-'IB iipoiiBBOA- 4 eM*it . . . TOSLi 

CTBtt AKTHBHoft-OTC^HKofl 

maccu . . 8210 napa . . . 11*4 

- npoMUBnax771.4 — oxxaxtAe- 

- Tproxana . 7719 irieMit . . H9i 

lionoxxpiiao- - - nepexiiH- 

b an hax . . 2069 rumi bxLb- 

o6MOTOMnax 8774 iiicMit . . 12794 

- otipATHMax . 2064 — paaoMKRy* 
napoBax . 11642 Toft o6motroB 

- Gnuapnax . 1192 xicopx . . 21L* 

- 6uctpoxoa* - - pacmnpeHieMi. 

nax .... 1199 napa . . . IIn: 

- BcpTHKAJia- —TpeMxnoAinno' 

nax .... 117.7 iibkamii r pe- 

- ropHaonTAJii.- mouiium'i. 

nax .... 1179 mKHDOMAt . 70S3 

- KOM6HHHPO- “ xpcBJ^OBAXb* 

Bauiiax . . 1204 hax .... 77U> 

- KOMnayHA>1189 - tbhaob'i* . . 11^ 

- nenoABRRc- - <2>apaAex abcko- 

hax .... 117.4 sax . . . 12784 

- OAROUBXHHA- men Him. - . 8923 

POBAX . . . 1179 - BAeiCTpBHe- 
nopmHenax . 1179 ckax . . . 202i 

- nOCTOXHHAX 1174 - - ToxitTRa 12723 




Maimma 


1955 


MeJinin 


MarnHiia SJieie- | M&innnr,, roc tea * Mbjhci> .... 9102 MeRBeuiiLifl bu* 

Tpimecicaii rjib ycTanou- ; Mahtubka rpya'b ' lunoTATejib 522.7 


riickobab 1278.71 kb ncnuTye* ! 0952 - nepopuBT, . 6542 

nome mb ah 9882 : muxt. - . . 484 s Majh-khkoblio I MeaKRyTopoRiia- 

-- c i» rhjibu- - komii.toktt, . 206 s | *iacu back- | ro Tejie 4 >oiCH* 

po Banin, ta- 
Ph 4 >T> RBB- 1101.4 
- KOMMyTATOpa 
KJianairh 11802 

- - RH-THIIRPH- j - n&pAJUXOJIMIAJI ' MtHOBOIIHAH BO- I - - CHCTOMA CO- 

4 ecKAJX . 1278 s: paOota . . 2982 .iHHHna na- e^Huenifl 1130.4 

- - mapoBAH 1279.4 j - napoBtiXT, ycta- iipHnceein . 153.7 -hah TejieiJion- 

- BneKTpO<t>OP' 1 IOBKA . .lifts - eMKOCTk 1283 a hah ctah- 

hah npaxo* ' - npieifKA . . 4862 - iioirieoctb 160 J 3 rIh . . . 11852 
RHTT, BT, RBH- - THHT* .... 2062 - HArpySKA . 491.6 - “ CTAHRIb TO- 
ttcenio . . 128010 xapaicrepncTfl- - hchchpab- porckah 11362 

- aTajiounpoBAii- m 6 ckIb raii- nocTb . . . 6482 -Hoe coo 6 me- 

hab .... 493.4 hub rjib - . 4872 - n.TOTiiocTb | Hie . . . 1186 J 

- 9 TAJIOITBAB . 049 s Mamfliiu apwa- toka . . . 1442 —Tejie<}>oHiioell 362 

-uan», noHcnpAB* Typ» . . . 402.71 - npoH 3 BORHTCJib- — Te.ie^oniioe 

hocth bt, - 4712 - OeaR'bftcTBie 13312 1 nocTb . . 156.12 no npeRBApif- 

HamnitflCTT, rjias- - BOJibTORo 6 aBOH- - paapHRKA . . 70.7 Tejibiiott aa- 

iibifi . . 1329 J 0 iioH, 3 apBAKA Mthobchhoc nncfl . . 1109.4 

MaxnHUBAB 6 poii- npH domoirh - 89 s BKJuonenio 6182 - TeJieijioiiHpoBa- 
aa .... 8552 - aa orhht, 060 - - BJiiniiie . . 1276 J 0 nie no upeR- 

- tbabhab pac- pon,, KDJieOanio - Bi.nejno'ieKie 6182 BApHTOJibitofi 

npeR'fe.niTejii,- ckopocth apan^o* ; - aaMUKAHie aanncH . 1109.4 

n ab rocka 6002 hIb napoBoif -8002 j ivfeuu . . . 6182 -hliM KOMMyra- 

- eRniiHUa . . 708.7 - 3 H>khmt, . . 4682 - 3 iia ( ionie . . 190.1 TopT* . . 1139 J 

- JlbllOMHJIKA .7882 UHRHKATOpoX k - - HAIipHBCeHlH 163.7 **BBB RCHTpAJIb- 

- mACT epcK ab . 878 ^ HOM'bpeHi© - - cub u toka 12002 bab CTanqia 7082 

- O 0 MOTKA . . 8342 MOIRHOCXH - 1222 - - SJieiCTpORBH- MeXtRyHCQJI’bailA- 

- yCTABOBKA BJieK* - HSM'fepHTb ray me it CITHU ro npOCTpAK' 

TpHHeCKAB 906.7 MOIRnOCTb -1222 12022 CTBA axnep- 

MamHHUoe - onpeR’kneBie - narp'bBanie . 283 j 1 bhtkii . . 9702 

jiHTbo . . . 848 s xoiiyiocTH - 1922 - paaBopTUB&uie . - - kpbbab ha- 

- aRAirle . . 110 JO - - onpeRluiHTi* itpyxtHULi 1011.41 xarHH 4 HBA- 

- macho . . . 4432 xoiRHOCTb . 1222 - paaxuKauie hIh .... 970.7 

- oTR*bjienie 110 .il - ncnuTAHie . 48421 ivhnH . . . 6182 - - nonepo'iuoe 

- novfemouio UOji - MORenb . . . 401 J ! MrnoBeuuue to- ciwonie . . 9702 

MamuHBONi. ot- ; - n&p&JinenMio ku paanuixT, j -ho© npocTpau- 

A'bjieHiH, nonr, bkjhohhth . 9982 i 3 Hakobt* . 9992 • ctbo . . . 2702 

m> «... 018.10 - nepeM'femiaro -hliM bmkjiio- | - - ucKy cctbgh- 

- noMinneHiu, toka xapaic- naTejib . . 522 s j hoc .... 4502 

nojrb bt, - 018 ao TcpncTHKa 5002 — nosopoT- I -xiomt, npocTpau- 

-HblH 3 AJIT, . 110.11 -BKOpb . 410 J HLltt . . . 8902 j CTB*, UliRyK- 

- H 3 X*kpHT«?JIl, - nOCTOBHHAB 9492 - OTC'ieTT, . . 040.4 4 iB Bb “ . 178.4 

rJiyOHHu . 8492 npHBeRenie bt, - nepeicjiio'ia- j—, uotokt* bt»- 174 j 

- HHRyKTopi, 1121 a 1 R-httcTBie - 47813 TBJib . . . 690 J - uyTb bt,- . 27014 

- peryJiBTopT, 6902 - nycKanio m, - nopepiuBT, . 5642 | MexcRyAeBca- 

- peoCTATB . 5902 xoRb . . . 4782 - tokt» .... 187 . 7 ' irI# . . . 407 J 0 

- tokt, .... 1402 - nycira bt, , MeraBOJibTT, 1201.12 Me^KRynapoR- 

-ftbiXT* npH 6 o- xort, . . . 4782 ! MerARHua . 1247.41 hah crhhuiia 

POBT,, n.TAH- - xapAKTCpncTii- i Mera<|>ApARa 1250 J 1 ! M'bpi.i 12402 


rpoht, 1978 s j - - ct. peryjinpy- TpnnocKie 10482 I 

- BAOKTPOCTATH- lOlRHHCB RBH* | MABTHH^eKT, 

'IOCKAB RH(V rATCJIOMT, . 699 . 1 1 aJieiCTpHTC- | 

KOBAB . . 1278.7 I HOUMbl RJIB- 485.12 1 CKiit . . 1280 J 2 


men rbb - 6132 j ica . . . . 502s Me tomb to bab Me>KRyiiApoRi(oo 

—, nJTHTARBB-6132 — BK’famiiBB . 508.1 ; OyMftra . . 789J i corJiainenio 

- DOJI© RAB - 6132 ! - - RHHAMII40- ! MeroHHTb . 860J4 o&b TApn- • 

- *tacTofl aaM'b* ckab . . . 506j > MeroMT, . . 12642' 4 >axt> . . 1162J 

ua .... 470S - xort, sepo- Mersprr, . . 19472. -lLtiii AMnupT, 1259s 

Mamffxy Harpy- seHi, . . . 4812 Mcrb^rka . . 880.1 Mefiepa at+a- 

BHTb . . . 4792 - - nepoBHutt 4812 MeRJieiinan bhtt. . . 10492 

- OCTAHOBHTb . 4792 - XORA HOpO- HCKpA 10632 - mpH(j>TT, . 10422 

- HHCTHTi, . 482.10 irbHa . . . 4802 - paapBRKA . 70s MejiKiii noTpe6n- 

ManiHHT, 6ojrka- - BJYeKTpo(}>opHofi -ho ;vkflcTByio- twil . . . 714.4 

hk .... 4712 RBCKi, TpeTCB BbiKAio- I MoakIb KpyrjiUB 

-, 6pouBA rbb -865s o noRymKU 1280s j 'laTeAb . . 592.7 | hckopkh 478J0 
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MejiKoaepHiicToe 


Meroxi. 


MejncoaepnHCToe 
naxc^anBoe 
nojiOTHO . 4749 
-TLifl najK^aH- 

huJ! KP7rz> 119AA 

- yrojih . . . 4963 
MwKOKjrbn&TaB 

KOJIOC1THKOBO- 
o6pa3Hajx p“b- 
meTKa but. 
mot anna yKy- 
AbeHa . . . 61J 

- p'famcTKa . . 60 lo 

- p'kmeTMaTaji 

njiacTnHKA 603 
Mejibjcanie bojib- 
Tosofi Ayrn 9243 
MejitHHua Amia- 
xoxeTpine- 
CKajvPenapa 496J 

- a.ieKTpn'ie- 


M eTUiJia }Kyju.e- 
na, pfemenca I 
xejneoKjrbTHA- I 
TaB kojiocilh- 
xoBooOpas- ! 

nax Hai> - . 61.11 

- jui^Hin* Hn-87.7 

- ocaaokt* aneic- 

TpOJIHTH4e- ^ 

CKitt . . 1191.7 

- p&cicajieiiua- 

ro 6puarH 5613 

- - paaOpuarH- 

sanie . . . 5613 

- CTpociile . . 2D.1 

- CTpyKTypa . 29.1 

—pi*, naxinie- : 

Hie bt» - . 293 

MeTajuuooBAH- | 

hliH rpa<J>H- I 

TOBblff IIOpO* | 


MeTajuiH- 

H©CKIh 9KB- 
jiu .... 87 lj 

- xaccu . . . 5543 

- ueTJiH . . . 5663 

- oCTpLfK . . 1279J 

M erajuiHHecKoe 

conpHicaca- 
nie .... 787 j 

- COnpOTBB- 

jieuie . . . 5803 

MeTajuioBT., 

bhhtt* ffjui- 5423 

- RByXT., X'fcCTO 

conpHicaca- 
hIjt - . . . 2731 

- npoBojioxa I 
H3T* «... 7413 ! 

- conpHKaca- I 
nie- . . . 273 ■ 

- cn&HBanie . 273 


MeTajurx* He- 

cn . . . . 667 ji 

- njiacTB^Huft 664-^ 

- nymeTHulI . 856- 

- pacTBopT. BU* 

A*hjmK>iniff 1190/ 
“ TOpMOOTpHl^a- 
T6Jfi*Hull . 27: 

- Tepxono.no- 

9KHTeBl»HUI flJ 
MeTCJIOHKA KOH- 
t«kthaji 109LI: 
MeTHJIOBufi 
cnBpn. . 

- Bf^BpT* . . 980jJ 

Motoat* 6aji- 

JI1ICTH- 

HeciciJl . . 

- BCTpiiHiraro 

BKJUOHCHlH 6949 


clean . . 102731 mein* . . 12083 

MejibxiopoBan 1 MeTiuiJiBMecKaji 
npoBOJioKa 585J1 ; kohucbaji aa- 

~bliU pe<j>JieK- I . . 8423 

Topi. . . . 965.4 ! - Kopo6k*a . . 6513 

- cnjiaBT. . . 5643 — iiHKKo/iupo- 

Mo.Ti.xiopi* . . 803 Bain ran . 11183 

MearipaHA . 11103 - M&TpHU,a . 19073 

- ajiioMBKie- - Myi^ra jum co- 

Ban . . . llll.i eARHenin H3o- 

- aapBcaBJieu- JiupyionpixT, 

Han . . lllUo Tpy6oici* . 8783 

- uaomyTan 11113 - o6ojiohka . 8693 

- H3T* jiHCTOBoro - onpaBA . . . 6513 

aco/iiiaa . 11113 - noAnop[K]a . 8113 

- OTpaSKAIO- - IipOBOJIOKA . 7403 

man . . 1178.4 i - nmn* . . . 4743 j 

- nepraMCHT- | - cTp'bjiKa . . 6393 I 

Han. . . 1111.7 1 - meTKA . . . 4263j 

- po<t>/ieKTHpyio- 1 - - jiiictoB an . 4263 | 

man . . 1178.4 -cxili 6apo- | 

- TpecHysman 11113 xctpt. . .6693; 

- yrojibiian 11113 - 6 a mu am. . . 404.7 j 

-jiu KOJie6aTCJii»- , - 6 ojitt. . . . 800.1 ' 

uan cnoco6- ! - BOJibT&xeTpi. 6603 
iiocti* . . 111(17 raaT* .... 427 j 

MepBAi&irr* acTpo- ; - Kan an. oaho- 

llOXHHO* I XvHJIhllblit 7503 

cxifl . . 18003; - KOJKyxT. . . 6513 

- xarnHTiiutt 18003 j - koiit&kt* . . 787.1 

MepTBanTOHKa80l3 - hako]ic«i- 
McpTBbltt BB- HHKT* . . . 404.7 I 

totty* . . . 804.10 - napi* . . . 561.10 ■ 

Mcpi;anie Bom.- - doakoct* . .81l3| 
TOBott Ayrs 9243 - nopoxnoKi* 10783 
• KajiBjibB&ro - nycKOBoM peo- 

cb^ta . . . 9673 ! ctatt* . . 5983 i 

Mepuafontift <j>o- | - pynopT* 1110L2 j 

TOMCTp'b 976.12 - cBiiiieUT. . . 443! 
MeTAjuia 5Ky- | - cenem* 1174J i 

Jii.eita, npy- 1 - cnnairb . . 9031 
9KHna H3T* * 493 - TepBOMOTpi* 660 j j 

- -. paaia B3T* - 613 - yKAaaTejib . 6893 

- -. p'fameTKa | - $jianeirb . 8893 j 

nai* - . . . 6931 - mTM<|>n» . . 865.6 j 


- oKparan- | - BU9KBrauin 9ffiu 

Banie . . 12063 | - reTcpocTATB- 

- conpHKaca- Hecidft . . 62T_ 

Hie .... 787 j : - ah^^'P^h* 

- ciuiabt* 10193 Aiajn*Hufl . 634: 
cTAHom* &JLH | - aax*biAoiiin . 624 

o6pa6oTKir - 8793 - naBikpeHin . C4J 
MeTajuioMar- - - H3o.inn.in 

JIHTHOO C'fe- O^IIUMI* 

neHie . . 12583 ran baano- 

MeTAJinoMeTpH- BCTpoin. 1JB5? 

Hecide b^ci.i - KoneOanin . 

12033 - Kpynenln . . 62 Tj 
M eTAJuioirb no- - MyjjbTnn-iH- 

KpuTie rajn»- Kai;ionHu3 6C6< 

BAHB'iecKoe - B&THpajiin 1294/ 
11913 - HonocpeA- 
MeTA/uioxpo- CTBenHaro 

Min . . . 1324J OTKJioneHin 

MeTAJi/n. ahth- j CTjrluiKn . 695s 
4>pHKAioH- j - wy/ieBofl . . 504 j 

Hbllt . . 855J2 - OAHHftKOBUXT. 

- OiuiLifi . . 855.12 OTKnoneuiff 62^ 

- AO/ifcTa . . . 360.1 - oAnoro rajib- 

Ann sajiiiBKH 1208.7 BaHOMerpa 1SS5> 

- 3AJIBBKH - OTB'feTBJieBin 

DOAniHUHB- j B3M‘fcpe- 

KOB*b . . 855J1 Bin CHJTU 

- H3rOTOB* TOKA . . . 635/ 

Jicuin rfcjn. - OTKJioneHin . 685u 

nxopn cne- - npeo6paao- 

Uia-ibnLift 8563 Banin . . . 

- naroTOBJie- - nps6jiEMceRifitfli 

Hin cepAOH- - nponiBO bkjiio- 

hhkobt, nenin . . $Sto 

nKopn cne- - pascHem . . 24 Tj 
A iajibHbitt . 856L2 - cany com* . 9S12 

TKyjibCHa . 873 - ex. cnoco6i> . . 
xojioKOJib* - epasnenin . 6£J 

hkiM . . . 366.4 - CTpo6oCKonH- 
r Koxnoan- necidll 

Ain fc . . . 5653 - Tpanc^mp- 
xarHBTutt 18963 xvpoBAHin 225i 

ho AAioiA&fl - Tpexi* axnej>- 

Hcxpb . 567Jl X0TPOB* . 5062 




Meron 


1957 


MHJUIHBOJIBrb 


Motoa'B Tpexi. 

BOJXBTXe- 
TpOBT. . . 60&O 

- yptlBBTOJIb- 

Hull . . . 6262 

- ycHJieHia . . 626.8 

- <J>opMirpo- 

B&niii . . . 003 

- xojiocToro 

xoaa . . . 601.4 
MeTpHHecieaji 

x&pa . . . 6686 

- Ta6jiHua aiar 

xeTpon 
npoBo/ioirb 8983 
-CKitt MOCTHICfe 18883 
MeTpT» . . . 12480 

- KBAApaxiiuH | 

1248.12 

- KyOHMecKLfi 12438 

- •CB’bHa . . . 0/&4 

- - kbaapat- 

Hfeitt . . . 0783 
MeT'IHKOMT, If a- I 

p-feaaTh , . 643.1 
Motmhki. . . 5432 
Mexainiaxa apa- 
ii;6Mio iienpe- , 
pi»i biioo . 10353 

pu«iarb juiJi 
OCTaifOBKU -1012.4 

- cHGTHaro cyn- 

nopn. . . 65916 

- macoboto apa- 

!E(OniH CKO* 
pocTb . . 10143 

- TOJIHKH CJIM- 
XQHI4 nplf 
BpameHiH--1011.7 

-axy -My Aan. 

OCTAIIOBHTh- 

cb . . . 101131 

“JM'b BUKJIIO- | 

Main n^i It . . 610.7 j 

- ABHroymift . 680.9 | 

- BZJKJIIO- 

neiiLa . . . 5473 

- KoxMyTupo- 
uania . . . 519.7 

- nepGBOAa 

iBQOBaro ko- 
jieca ct» 6y- 
kb*b H a | 

pu . . . 1063d | 

- - paai»eAHHo- | 

hU . . . . 547.71 

- pacivhu/ie- | 

hIh . . . . 647.7 

- aaAepMvBBaio- 

utffi .... 5436 

- aam^KBBBio- 

ntf-tt .... 5486 

- .xeHTonpoTJDic- 

HLjfi . . 10135 

- liaTHXCBofi cii 
tupyxcBBoJi 6638 


MexaHHBM’B nepe- 
KJimMAiomJtt 5137 

- neMaTaiomiii 10813 

- iih my mitt . . 667o 

- hoaahh . . . 9392 

- noAB’fecHutt . 944.7 

- noABiimeHiixitt 

ABHMcyiAltt 9412 

- npHBOAHbifi . 5993 

- paai>eAHHJiio- 

mitt .... 4046 

- pacirfenjuiio- 

miit . . . . 404 j8 

- pemcTpupyio- 

mifl .... 657.1 

- caMOA*bttcTByio- 

mltt aaAep- 
?KH saio mitt 548a l 

- - aamexKHB&io- 

lAlli . . . 648.11 

- crp’hjiKii . 639 jo 

- CHOTHbjif . . 696.4 
-Cl. BUCKAKV* 

Bam ugi xh 
A n4>paM]f . 6953 

- MAcoRoii . . 667.9 

- An$<)>epeii- 
4ia.ihnuit . 0683 

MexauHKi. tojio- 
4>oiiiifeiit 1172.7 
MexaiiHiecKaji 
BHOpapifl . 463& 

- MacTOpcKAJf . 876.4 

- Momnocra . 1689 

- o6pa6oTKa npeA* i 
BapHTejibHaa 1196.1 

- OTAaMa . . . 2972 

- noTepH . . . 2943 


MextHHMecKoe 
KOJieOaide . 4635 

- p&cnojioaice- 

nie .... 6237 

- ycHJiie . . . 2483 

- ycTpoitcTBO . 6237 
MiiraKie kajihju>- 

itaro cb^ta 967b 
M nrauie cb%ta 9666 
MlfKaHUTOBAA 

6yMara . 868.10 

- Tpy6xa . . . 8753 
-Boe nojiOTiio 868.11 
Mitkahhti. . . 858L9 
MHKpoaxoepi. 

126801 

-BOJivn. . . 1261.11 
-Ky.iom. . . 12663 

-XGTpeilHljtt 

BHnn. . . 6436' 
-xeTpHuecKlfl , 

Bimn* . . 5426 j 

- Kajiu6pi. . . 3739 
MiiKpoxoTpr. . 3739' 

- JVIJI HaicipeHiB I 

MCKpi. 1063 a | 
“ HCKpOBott . 10635 

Mincpoifi. . 1264.4 
M incpo-omieTpi. 

6826 

MHKpOTOJie- j 

4»OHl> . . 11123 

~4>&paA& • • 1256*10I 

-<j)OIIA BKJIVO- 

mohLh cxe- 
MA . . . 11123 

- A*pxcaTeJii» 11093 - 

- Bpam&°~ 


- npoll 3BOAHTOJIfe¬ 

ll OCTI» . . . 1689 

- paOoTA . . 155.il 

- chjia . . . 12613 

- Tomca . . . 1113 i 

- xapaKTepHCTii- I 

KA 60310 j 

- Biieprbi . 126221 

MexaiiHHecKHXT, I 

CH.TL 06- I 

xiura . . 801.10 * 

- BaaHMOA'bffcT- j 

Bio . . . 801.101 

-cicift BoayAUiHLili , 
Kacoci. . . 9173 

' BMIiyJIfeC fe 125312! 

- Koe$4>intfeirri» 

nojieanaro 
A’bttcTBijK . 2972 

- noTcnniajn. 12635 

- topmast. . . 4946 

- 8KBHBAJI0HTT. 

1251JI 

- 9()H{>eKn> . 12533 

- - paapjiAa 127318 
Mexaimecicoe 

A'fcicTBle paa- 
pBAa . . 127318 


MLlft . . 11037 

- - noABnxc- 

noil . . . 11096 

- KosKyxi. 1109a 

- Kopo6KU . 1109J 

KpoiimTettni. 

AJib noABiic- 
Kn - 11416 

- UHTanio 11137 

- cocAiineiiiH 

CXOMA . . 11138, 

- (‘OnpOTHBJIG- I 

liie . . . 11132; 

- TOK*J» . . . 11121 , 

uoKojife Aepxca- j 

TeJiB ajib “ 11093 I 
-11 an OaTapca 11124 

- cucTexa ct. ijeit- 

Tpajifeiiott 6a- 
Tapeett . 11126 

-irott nepeAaMH 
cTeneub . 11139 

‘IIOBl. DHTAHie 
A0 HTp AJIfe- 

H06 . . . 11138 

-huH BoxHoyxa- 
SATejii. . IO 6 O 14 
AeTCKTopi. 10603 


MflKpoifmuijfi 

icanciojn. 11134 

- TOKl . . . 11121 

- Tpanc^opMA- 

TopT. . . 184900 

- BJieM6HTl» 11186 
MnKpoi|>oin» 11062 

- aarjrymeu- 

Hfelfl . . 11033 

- BAM'blLHIO- 

mittcB 11103 

- 8epiuiCTutt 1107.4 

- KAnCJOJlfeKBltt 

11105 

- KOIITAKTllfelfi 110618 

- XIIOrOKOHTAJCT* 

null . . . 1107.1 

- HarpyAnutt 11410 

- OAIIOKOHTAKT- 

nutt . . . 11086 

- noAB’bciiLiii 11413 

“ ClICTeXLI y,CO- 

jiUA6airi> M 1108.7 

- ct. AcpeBBimott 
AiaiJ>p&rxoti 11092 

- AepeBJumott 

xeM6paHott 11032 

- - aepuaxH 1107.4 

-II'bCKO.BbKUMK 

KOHTftKT&MH 1107O 

-H'feCKO-lbKHX H 

yroJibiifeiMU 
KOnTAKTHLlXlf 
CTepxceHb- 
KAMK . . 11072 

- - OAUMX1. KOM- 

TaKTOMT. . 11086 

- - OCTpijIMK 11083 

- nopomKoxi. 

11073 

- yr.ieni bt* 
M'bmeMK'fe 18493 

- yrojibiibJMH 
Abckamh 1107.7 

- - yrojibHLixu 

BOpIIAMK . 1108.1 

- yrojibnbiXH 

CTepMceHb- 
K&MU . . 11076 

- - raapiiKaxH 11133 

- yrjie3opHH- 

CTbitt . . 1108.1 

- yrjieaepnHCTuli 
Bpamaexbift 11063 

- yrjieacpBHCTbifi 

noABHxenoii 11082 
“4>on , fe, Tpecin. 
bt. - . . 11134 

- my mt. B*b - 11134 
Mb jijih bo jibn.- 

a m nepMOTpi. 6832 

- MOTpl. . . . 6802 

- oCpABAOBfelJt 6803 

- BTajionBbift . 6803 

1261.10 



M HjLiiirpainrh_ L9&8 _ Mojxeju> 

Mhjijih- Mhotokomtakt- M no roKpATHu it [ Mnoro^aauaa 

rpaxxT, . 12602 ULifi mncpo- KOMxyTATopT. i otixoTKa . . 3203 

-MeTpi. . . 1247.12 fom. . . 1107J n> buckakh- —, bt. KOTopoii ha 

- KB»ApaTuuH 1248 b MHoroKpaTiiaro baio mHx h cur- <j>A3y-iiojiK>cT» 

- Ky6iriocidfl 124846 ! BCTpii'inaro hajiaxh h car- npnxo;urrca 

MnaaiAxnep- TeaerpacjiHpo- Hajiusai^iett jiax- rba Kauajia 8223 

mctpi> . . 6782 Banin cucTeMa noHieaxH haka- —, bt. KOTOpoii na 

MifjuiiaxnepT. KaxxopTOH- JinBaiiia . . 11423! c^&ay-nojxKKn. 

125940 liuxH anna- ' - - ct. o6mefl bm- npuxoAirrca 

Mh.th . . . 12482; paTAXif . 10414 | bubhoS h xh- h^ckojibko ka- 

Miuiopajibnaa I - KoMxyraTopa Kpo^omtoll 6a- hajiubt. . . 822* 

mepcTi. . 1339 jo xnoroKpaTHoe Tapeett . . 11601 - -,bt. KOTopoii ua 

-noe xhcjio . 8853 nojie . . 1142J — ct. onTHHecKoff (frasy-nojiioeT, 

-irufi yroJia . £12 - nojia, Ka6eab cHrnajiMaa- npnxoAHTca 

MiiKHMajibHaji ajih - . . 1140.7 uieft . . . 11424' oahht. ka- 

HMAyKiiin bt. - TOKa renepa- — ct. caxoaaKpu- hajxt. . . . 3223 
3y6uaxi> . 2642 TOpT. . . . 2108 BaioupiKHCJi —, bt. koto poll ha 

- MomitocTb . 1572 j -hah 6esnpoBO- kjiahahaxh 11407 (j>aay-no-7iocT> 

- Harpyaica . 4912 aonu&a tcjic- — ct. cHmaniaa- npHxoAHTca 

- npoHSBOAHTCJii.- rpa<J)iH . 10562 i;ieif jiamhoh- > HeTbipe kaha- 

hoctx. . . . 1574 - Ayra .... 9900 kaxh uakajih- i aa . . . . 3217 

-noe B1J KJItOTC* - OKpftCKA H30JIH- Bailiff . . 1146a ! MH0ro<J>a3HAH CHC- 

Hio .... 6282 pyioiAHXT. dxa- — ct. cwruaju.- i rexa . . . 2O0> 

- ananoHie . . 190 b ! jicblimt, Jia- ilxjmh aaxnaxH - - neconpaxceu- 

- HanpjttKcnio 655 1 komt. . . . 5152 ajijv chctoxu Has .... 2042 

- pejia .... 52921 - paAioTenerpa- MtcTuuxi. 6a- — HeypaBnoarb- 

-nott cnab toka, (})In . . . 10558 T&pefl h HHAy- meHHAff . . 2044 

BUKJiioffeiiie - Teaerpa^ia 1038.7 KTHBnaro bm- — conpaxceH- 

upu - . . . 5282 -Ho-3aMKnyTAJi 3 oba . . 11473 Haa .... 2009 

-icutt bukjhoha- o6motka . 8172 - nepeptisr. . 5522 — ypaBHoBimo h- 

Tc.Tb . . . 902 -noe rirbaAO 11404 - pe3ouancT> 18173 Haa .... 204J 

- kohtaktt. . 6502 - nojie . . . 10224 - TOJierpa<j)Hbitt - ycranoBKa . 704a 

- cnpocT* . . . 7072 — KoxMyTATO- An nap an, 10382 -noe nepeirfeKHoe 

- rapmjrb 714.10 pa ... . 1142 MiioromieHiil . 5408 xaruHTHoe 

- tout. . . . . 1893 - coo6meuie . 1120 b Muorono.Tiocuaa nojie . . . 170: 

MnHHxyMT. no- -Huft OyKsonona- auu&mom&ixui- -nol o6motkoM, 

Tepb . . . 21*6.4 TAioniifi anua- iia .... 2123 poropr, ct. - 8844 

Mnnyra . . 1249.12 pan. Boao 1042.4 ! * o6motka . . 3163 -null .... 2012 

-Ty, hactota - iicKponott npo- | - cncTexa nHAyic- - ABHraTeju. achh* 

bt* - ... 1907 xerayTOKT. 10642 Toposr> . . 4520 xponuuii . 2233 

Hiicjio nepio- - KoxxyTa- - - BJieKTpoMarnH- - - nnAyKi^ion- 

AOBT. bt. - . 1907! TOpT. . . 11883 tobt. . . . 4522 HbiJt . . . 220S 

Mmn. Bapuaa- — BepTHKAJib- j -null . . . 16840 —cnnxpon- 

TCJib BJieic- m>ifl bt. BitA*b - nepeicjiio'ia- | uufl . . . 2222 

TpnffccKill . 9852 mKa$a . 11403! Tejtb . . .5203 - KOHBepTept 284J 

- Bocnjiaxoueiiie — bt, siiA’b cto- j - axopr. . . 409.11 - nepex^nnufi 

ajieKTpH'ic- jia . . . . 1145s j MuoronposoAuaa tokt. . . . 13Tj 

ckoo . . . 986J ; — ciictomli | jihhLh . . . 7582 - npeo6paaoBa- 
MipT. cnei^iajin- M'bcTUUXT. ; - cncTexa . . 7052 Teas . . . 234J 

ctobt. . . 18292 6aTapeit . 11472 1 MirorocTynenva- MiioroBTaacHaa 

MHnxoe nuc.no 2802 - - a-th chct exu taji Typ6u- j ryp6una . 12011 

MHoroBajieimiMif { i^enTpajib- na . . . . 128J1 MHoroapycnaa 

ionr. . . 11842! hbixt. 6aTa- ; MBoroyrojibim- I Typ6nna . 1201 1 

MnoroBarmaa j pelt . . . 1147.1 koxt., cHrrexa MnoxcuTeak Kop- 
Jiaxna . . 969.7 ; - - ct. asroxaTH- HOTLipex^aa- peKAiounuJt249B 

MHoro:KHJii>iihiit j HecKHMT. abo it- Haa- . . .2034 Mo.12604 

Jca6e.Tb . . 7605 \ humi> ot6oi 1- mecTn^aa- j MoAeaa 6 oju>- 

- - TCJie<}>oiur. 8613! hum h npncno- nan - . . . 2007 i maa . . . 987.7 

- mnypT. ct, pc- co6aei(iexT.U452 -hhkt. ohjit. . 24221 - xaaaa . . . 9873 

aimoBoM nao.na- , — ct, hbtomath- MHorocjiAauaro to- i - xamnicu . . 401 j 

uiett . . . 8692 hockh doabh- | ka renepa- ! - rpoAaaa . . 9672 

MHoroKAxepiiLiM xaioiAHxnca TopT> . . . 2152 MoAeabiiaa var 

BojibTMerpT, 679.10 KJianaiiaxull407 - - ycTAHOBfca 704a crepcicaa .3782 

MHOrOKOHTAKT- -CT. BU3LIBHLI- -nAH KOpOTKOSAX- MOAB(|)HKATOpT> 

liutt KOXe- I XH KJianAKa- KHyTAff o6xot- KpHBUXT. 12306 

pepT. . . 1O701O| xh ... 114541 ka . . . .8243,-Ala ceaena 11703 




Moayjih 


1959 


MocTBKi; 


MoAyJi* npo^HO- 
cTn ka6oj i« 18404 

- cKOJikSKeniB 853.4 

- ynpyrocm . 849.9 
MoKpufi kom- 

npeccr* . . 5086 

- B.ieMeim, 1 2 

Mojieicyjia »e.Th* 

3& .... 180a 

- MATHHTUAJV 12924 

-jit. opienTHpoB- 

KA . . . . 12924 

- nepTypOai^bi 

ISSlao 

- cjioft . . . 1292.7 

- dJieicTpHHecKHxt 

CTAJIKHBA* 

liio . . . 1322.il 
-jii»i nojiHp- 

HocTb . . 1294a 

-JLflpII&JI HHAyK- 
Hin . . . . 1842 

- npOBOAHMOCTI»73l4 

- ipiuib . . . 12926 

- M&riLiiTit&ji 
3AMKliyTAJI 12925 

- aneprin . . 185K9 
-noe ABBjienio 13214 

- OTTfUIKH na¬ 

il io ... 1321.4 

- irpHTBAKeuio 18114 

- Tpeiri© . . 13214 
-HLifl B*bc/b . 1821.7 

- MarHUTH3Mi> 1293.1 

- MarHHTT. . 179.10 

- o6a»eMT. . 11824 

- 9JieMcnn> . 12924 
-MJJI C1IJIU . 13216 1 
MoJixitf, aaii^HTa , 

on - . . . . 990a | 

- paapjiA'h . 666.11 

- roapT. • • 666.10 
MoJintn . . 666.il 

- 6Hcepiiaji . . 9896 

- 3Hraaroo6paa- 

nan . . . 989a i 

- jiHneitiiaji . 989.7 
• IUIOCKaB BT> 

BHA’k Jiohtu 9896 

- yAapneTT* dt» 

AOMT» . . . 9894 

- lVfeiiH&JK . 1362ao 

- H0TKO06p&3- 

h&h .... 9896 

- mapoBAA . 989ao 

MoJtiOTaMB o6pa- 

6&TLlBaTl> . 8804 
Mojiotkobu fi npe- 

pbiBATC-Jib Mar* 

HHTblft 10638 
MojioTo6oMia 8816 
Mojtotoitb . . 8824 

- xepeBBHnufi 882.7 

- H81> KpaCHott 

irfejm . . . 8826 

- pynnoff . . 98.7 


Mojiotomi*, boa* 
AaioiniflcB 
o6pa6oTirfe - 881.1! 
Mojiotomckt* 11228! 

- saruepoBCKiit | 

10666 

- ne$oBcidil 10666 
-nica yAapT. 10766 
Motion* napo- 

Bofi . . . 882.10 

Mojiounaro ctck- 
jia, pe<()JieK- 
Topi. m - 9664 
-Hj»itt creKJLnn- 
lILli! KOJT- 

iiaKT. . . . 9636 
Mojib . . . 1186.7 

MoMeirra npa- 
mawmaro 
Koe4>4)Hnieirn, 
noJieaiiaro 
A'bficTBiii 13276 
MoMemrajibUbift 
nepepi.iBT. 6643 
MoMeiiTb npama- 
TCJibiiutt na- 
Ma.Ti»nMli 260J0 

- - ncnonora- 

TOJIbllhl ft . 6976 

- - npH nycicb 

BT» XOAO> 260.10 

- Bpau^aiomifl 26017 

- - BcnoMora- 

TeJibiiutt . 6976 

- 3cm.tm xar- 

UBTHLlii . 12994 

- HsmCa . . . 8514 

- uaruG&ioiiiiM 8614 

- Miiepuifi mbcct. 

125211 

- Kpy’ieuiH . . 8534 

- MariLHTiiuif . 170.4 
-yA'&JU’HLltt 

1257.10 

- n&ACitlji . . 6024 

- chjiu . . 12536 

- COlipOTlIBJie- 

nin .... 8516 

- TpeiiiH . . . 2956 
MoHOAHHecKiit 

BOJIbTOBT* 

TOK*b . . 1227a0 
MoiionoAjipnajz 
Banna 1229a 
MouoT©Jie4>oirb 1 

1041.3 | 

MoiioAHKJiH^ie* | 

CKAJI CUCTCMa 2044 1 

- Tpanc<£op- 
MaTopnaA . 227a 

Mohtamchlixt. 
Pa6ott», na- 
6opi» HiicTpy- 

M0HTOBT. 

AJib - . . . 898a 
Mohtr»ct> . . 469.7 


MOHT&MCb KOC- j 
BeHHuM . . 6164 i 

- HonocpoACTBeit- ; 

nui . . . 6164; 

- pacnpeA'hJiHTGJXb-| 

Hofi AOCKH 6174 | 

- ajicKrpiiMe- I 

CKJII L DpOEO- 

Aoirb . . . 8174, 
Moirrop'b . . . 962 . 

- y pacnpeA^nH* 

TOJLbUofi JH,OC- 

xn . . . . 6194 
Mo nmpo Bailie 92i2 { 
“BATb .... 4694 

- 6aTapeio . . 100.1 
Mopah ia©tka 

J1HCTOBAJI 424.10 

-CJIOHCTAJI 424.10 

Mopae A36yKA 10027 

- aji4>ABHTa3ita- 

KH . . . . 10026 
• A.i4>aBHTi» 10027 

- ann&parb 10026 

- jcjiiomt* . . 10056 

- Kiioniea 10474 | 

- pejia . . . 10246; 

- TOKII . . . 10856 | 

- inpH^TT* . 10026 j 

MopcKAH JiHiiifl 754.7. 

- uoaboabrji 8464; 

- nposoAKa . 7547 i 
MopcKoro Ka- 

6ejin iioaboa* 

uaro cnjiOTO- 
nio A^iATb 8516 
Mopcicott rajib- 
BanoMeTirb 6684 

- noABOAHbiii ; 

Ka6ejih cpa- i 

in,nRftTi> . . 8616 j 

- nponoA'i* . 8464 i 
Mocthka BilT- 

BH . . . 67210 

- npoBO.no ka 660ao 

- -KII COnpOTH- I 

BJiciilo . . 6656 | 

- coeAHiicnie . 673.1 

- cnoco6T.lBMT- 

ctoha) . . 6266 

- cxoma . . 13364 

- - cooAnHeiiiii 6721 
Moctkh blico* • 

icio .... 1046 

- HM3Kie . . . 1044 I 

MOCTHKOBAH 3AK- { 

p-bna vKeji-fea- i 
najf .... 800.4 | 

- KJinua . . . 8874 
Moctiikt. . . . 6724 

- BBTCTOUa . 6784 

- Bhtctohr- 

KapxrocfjA 0786 

-C*b TOMHblMR 

conpoTHBJie- 
iriHMH . . 6724 


Moctiikt* ABOfi- 
lioli .... 6734 

* AJiH naMiipenlii 

conpoTUBJie- 
nln .... 6724 

- n3M'fepjrrejLb- 

iiuM . . . 6724 

- AJI4 neCojib- 
niHX'b conj>o- 
THBJICHifl . 6744 

- - ajih acnuTa- 

nln rpoMooT^ 
boaa . . 678a 

- - pUMa2KHbifi675£ 

- - co nrrcnceJib- 

iiuMT»MaraaB- 
noM'b conpo- 
TiiBjxeiiift . 6746 

- TCJIC(J)OH- 

nuii . . . 6727 

- - yuoTpcOjiJie- 

»uH BT» TOJie- 
rpatfmuxT. 
KoiiTopaxT. 6727 

- niToncejib- 
iiufi . . . 0746 

- hiiavkaIoh- 

nult . . . 6742 

- xariiHTnufl . 6854 

- MCVKAy 3y6- 

U&M1I . . . 418.7 

- M6TpimecKiii 13364 

- uepcM'^miaro 

toka . . 1338.1 

- npeAoxpaim- 

TCJibHuit . 5584 

- AJinHiiT.itt . 6o9a 
-KOpOTKiii . 568a 

- npoBOAJrmitt 5614 

• iipoBojio ( inLiii 
ynnen^opiia 6746 

- C'b ABoltuuMu 

nuence- 
jijimh . . . 675a 

-IipOBOJIOKOli 

pacnojio^Keu* 
noil no Kpy- 
ry .... 674 i 

- 8Tajionnoii 
npOBOAOKoil 
m* oAiniT* 
M6TPT* 18364 

- ToMcoua . . 8726 

- yniisepcajib- 

iiufl . . . 0786 

- mTcncenb* 

null . . . 6744 

- ct. nocjrfcAO- 
BaTeJlbHUMT* 
BKJiioMenieM'b 
conpoTHBJie- 
itili .... 6747 

-irk, 3axuKATCJib 
Toica bt» - 650ji 

aTajionnaii npo- 
sojioKa bt> -672a 








Moctob&jk . . 880LS i Moiuhoct* nop- I 

- jioxka . . 830.10 xajilbaa . 1572, 

- paapuiio . 836.10 - TopxancenieM'b | 

oOmotka H3i> 338.1 | onpeA'bneH- | 

-Butf Kpain. . 3904 nan .... 6012 
Motophaa xyro- — onpeA’knxe- 
baa jiaxna 936.7 j nan .... 5012 
-Hull CHOTiBin*693.1 - onraaecKAx 12563 ! 

- tokt> .... 140L7 - none3HAn . . 67.7 

MoTOllIfKJIGTKH “ BOABAA . . 15641 

AHHaaoMa* - npn nycicfe m» 

ibhha . . 11032 xoat» . . . 4792 

Monenie . . 787.12 - - xojioctomt, 

Moiah&a cTaHqin j xoA*b • • • 60U 

paAloT6Jterpa4h : - npoAonxeHTenb- 
haa . . . 10972 | Hail .... 167a 

- - 6e3npoBonoH- | - paOoTU . . . 1602 I 

naro Tene- 1 - cooOn^eBHax 60Lo 
rpa<t>a 10972 - Tepxoaneirrpii- 
MonyiocTU, xbh- Heciean . 12664 

raTejxb wa- - toka nepexliH- 

nofl - . . . 3302, naro . . . 1672 

- eAHBHi^a . . 1582 1 - - Tpcx$A3- 

- HairfepeHie . 6222 Haro . . . 1682 

- Koe<j>4>a* - Tpauc+opMai^lH 

AioHTb . . 158.1 nojicaiiaji 13272 

- KpHsaji . . . 6007 - Tpe6yexax 168a2 

- XAIBHIILI, HH- - »JieKTpH*£©- 

ABKATopoxi* I clean . . . 1562 

a a n't pe ale -1222 - ajiefcTpoxaxa- 

- - un;urKaTO- 'lecKAx . 1968a 

poxT», onpojvk- Mpaxopa, csep- 
Jionio - . . 1222 jiHJiMtLiH cta- 

- noTpe6jieaie 169a hokt. Ann 01741 

- pery^urropi. 1202 Mpaxopnan aoc- 

MomuocTb . . 156.7 ka . . . . 613a 

- aicycTHHo- - - pacnptvvfc" 

c-kaa . . 1266a nirrenbjiax 606a 

- 6e3nojieaaajil67ao MpaxopoBHAHoe 

- BUKJiio'iae- ctckjio . . 7832 

xan . . . 6622 Mpaxopi. . . 8612 

- BUfcjiioneHin - KappapcKiit . 7832 | 

npcA'^ibnaa5622 I - lepacHbift . .6182 

- ABHraTejin . 219.4 Myauicajibnafl 

- Ameren bHan 157.1 Ryra bo jib* 

- A'6Hctbht©jib- Tosa . . 11764 

Han .... 1572 MynbTJinjieicc- 

- KAxcymaxcn 157.7 noe cx. mho- 

- KAJiopH'ie- roicpaTHoe . . 

clean . . . 12692 MynbTHnnH- 

- xaruHTnan 12672 KaTopa ka- 

- march xanb- Tymita . . 6362 

Ban .... 1672 - o6motka . . 636.7 

- Mama it li hh- -bah paxa . 1027a 

AHKATopoXT. -TOp-b Caa6b 10962 
HBM'fepaTb . 1222 - ajieKTpaao- 

- - onpc;vkjiHTb cKiH . . 19812 

BiiAUKATo- -i^ioHnan KATym- 

pOXT> . . . 1222 KA . . . 10902 

- xraoBOHHan 16042 -huH motors . 6904 

- xexAHHHe- -hah ijoKTpajib- 

CKAH . . . 166J HAH CTAHUin 70Sa 

- XHHHXAJIb* MyCKyJILIiuM 

HAA .... 1574 TOKO* . . 18682 

“ HOMHHAJIb- MyCJXHHl» . 86211 

HAn .... 1572 Mycop*b . . . 1102 


My$ra .... 46(U My^rm pao- 

- BUTOHCHBAX X VU»IU . 4602 

BiJCBcpjxen- • - pacnurpHTeJu>- 

nan .... 8382 j Ban .... 460 b 

- THAPABJIBHe- , - pexeXBAA . 461.4 

cican . . . 4512 - caxoiieBTpvpyio- 
r.Tyxax aai t man . . . 

HaojiHpyio- - co rraakiiuxx 

I4im> Tpy- JI6HTAXH . 4M-7 

6oirb . . . 8803 CTAJTbHUirB 

- Ann Tpy- | nojiocaxH . 45L? 

6om> . . . 8804 - cocABHirrojib- 

- KaOejibHan 616.7 bah .... 8792 

AayKOHycHAA8842 - - rnAAKAn . 879a 
ABCKOBAn . . 4607 — AJIA npOBO* 

Ann expends- aobt, rpovoor* 

bah in . . . 8442 BOAA . . . 99 

- coeAHHeHin - - a*a cbhhth- 

CTAJIbHUXl. BAUin 130- 

rpy6i> <rb aipytoupm. 

M'kAKUMH . 8707 TpyOT. . . 8704 

H3T» BBOJIBpyiO- - - hcojio 6- 
H^aro MATA- HATAA . . . 8702 

plana . . . 8792 — Haojxnpyio- 
komcahax . 4612 npin Tpy- 

kox6rbhpo- 6 oirb . . . 8782 

babhaa . . 8707 - - Ka6ejibnaji 8432 

- KoxncHCAAioH- — ha mapHv- 

uan .... 4609 pax?> . . . 8712 

KOHUHectcAA 461a — paa6opH&x 
xpccToo6paa- Ann h3ojxb- 

nan .... 8442 pyioinax*!. 

jiATyanan . 878.7 Tpy6T» . . 8704 

JieHTOHHAA . 4614 - - pH$JieHAJi 8702 

XeTAJXJIBHe- -CT> KpUllXKoI 

cican Ann co- Ann hsojih- 

eAHneain bbo- pyionytx’i* 

jinpyion^BX-b Tpy6*A . . 8704 

Tpy6om» . 8782 — erh Hapl^aKofl 
ha map it a- Ann hbojib- 

paxi> . . . 8442 pyiontHX'b 

OTBiiTBHTejXb- Tpy6i . . 878.4 

nan .... 844a — ahjihhapx- 
nopexoAaan 8806 necKan . . 8703 

- B3T> H30AB- - CyCTABOHHAA 8442 

pyton^aro xa- - erk koxcahu- 

Teplana . . 8807 mb xeKTaxn 4612 

- pacmnpnio- - TaponbaaTan 460: 

n^anen Ann - TopxaaHan . 4612 

Haonspyio- - Tpeuin . . 450io 

lahxi> Tpy- - Tpenoxcnnica 8044 

6oko> ... 8712 - tpo£hmkobaa844j 
nnacTHHHATAn - yronanan pac- 

Ann icaOenn KpuBAioiAAn- 

rpOMOOTBO- CM ... . 8705 

Aa .... 9962 - - mapjuipBAn870& 

noAHCKAHeH- - ynpyran . . 451/ 

Ban CO CBXH- - ypABBBTOJIb- 

AOBofi aanxB- Ban .... 450f 

Kofi .... 8884 - <^pBKAiOH- 

- ct» neBbieo- Han . . . 460 m 

Boil ha6hb- - ijeHTpATop’fc 461J0 

xoA, nponx- - mapmipHAB 8443 

tabboA oypx- - n^eroBXAB . 4612 

KOMI . . . 8862 - BaeKTpOKArXBT- 

nOCTOAHHAA 4603 BAM .... 46U 




Mycfrroft 


1961 


M-fecrra 


My$rofi coe^H- 
hohIo . . 82oJ0 

- cp&npiB&fde 82&J0 
-n. aajinBKH, 

cocTasTj aju i -8468 
aaaaaka Aaa ' 784a 
MarTnKa ;ui-H - ‘384a 
"Til Ka6e.ibnoif 
M'bcTO . . 84012 
CMOTpdkTb CO 
CTopoiui - . 2442 
MujioBKa . . 788.7 
MianibaicoBHCTAa 
KiicjioTa 1210.10 
-ctliM anm* 

ApifA'fc . 1210JO 
MumuncoHkifi 

pacTBop*b 1206 uB 
Muin baicr* 

frfeaulf . 1210L10 

- Tpexc'fepnH- 

CTuit . . 1212a 

- Tpexxjiopn- 

ctuU . . 12188 
M%ah saTpaTA 7248 

- m Mcejrbaa pac- 

npeA’haeuie 
BKOHOMHHe* 
cicoe . . . 2&8 jB 

- jimctoboH, no* 

jiocka aai. - 80 lo 

- jinerh . . . 864a 

- jiuToii no.ioca 749.1 

- HArpyaica . . 8812 

- M/iricofl, npoBo- 

aoica H3 b - 74018 
HOpMU JVIB - 782.7 

- o6motkh po- 

Topa, b^ct. -268.4 

-JIKOpH, 

irfcc *l - . . 268.4 

- oKHCb c*fcpno- 

KHCaaa . 121811 

- yraeKHc- 

jiajv . . . 1216.4 

- yKcycuoKHc- 

aaa ochob- 
hah . . . 1219b 

- yKcycnoKHc- 
HAB CpCA* 

naa . . . 1219 b 

- T noTepa m. - 292a 

- pacxoAo* 

bahIo . . . 7248 

- pa4>4>HHHpO~ 

Bauie . . . 7629 

- pa4>4> nU Hp0BKA 

BJICKTpOJZHTIT* 
UeCKAB . 12212 

- CJ1HTOKT, . . 749.1 

- ronpOTHBJiettie 

(ajioicrpH^o- 
CKoe) . . . 837a 

- rn.iABi. . . 7682 

- rVcenio (none- 

peMBoe) . . 8288 


Mil ah TBepAoft, 
npoBOJioKa 
H3*I» - . . . 74018 
yrojii. noKpu- 
TU tt CJIOCMT, 868.7 
M^AHaro Kyno- 
poca xpH- 
CTHJIJTfc . . 148 

- - paCTBOpi. . 18.4 

- cocyAT* Aaa - 13 b 

-Ha* BB3aT©Jlb- 
iiaii npoMO- 
jioKa . . . 8188 

- McecTb . . . 864.4 

- aejicnbJ. . . 762.4 

- KopoCka . 1160 b 

- jiaaypb . . 1216a 

- jieitTa . . . 827 b 

• o6ojio'iica 426J1 

- nojioca . . . 827 b 

- npoBOJioxa . 740.7 

- BOJio4eiiHaji 
BTi XOJIOAUOMT. 

BHA'fe . . . 7408 

- - rajLbnaHH3H- 

posaHHaii 740.10 

- jryaceHaa 740L9 

- - ounnxoBan* 

uaji . . . 740.10 

- nepeBJiao'i* 

Baa .... 8188 

" - TBCPAOTHliy- 

tbb .... 7408 

- TBuyTaa bt» 

XOJIOAHOXl. 
BBA'fc . . . 7408 

- C'bTKH AJIH 3CM- 

jiaHoro coo6- 
menla . . 908a 

- tkasi. . . 86412 

- BXBHa . . . 6188 

* n^eTKa . . . 4269 

- njieTGiniaa 426 jo 

- - npyaciina- 

m,aa . . . 428.1 

- ynpyraa . 428a 
MliAno-yrojib- 

H&a m,eTKa 
kom6bhhpo- 
saHHaa . . 4262 

-caoaciiaa 4262 

-AHiiKOBtitt axicy- 
xyjurrop'b . 688 
-XACJioHHoii 68 b 

- - ajieMoirrb . 118 
M'feo.Hoe ocTple 

rpoMOOTHOAa99lB 
MiiAnoH noaocoft 
coGAHiieuie 886 b 
M- hAUiafi aieicy- 
MyaaTop'b . 687 

- BOjibTaxeTp'b 68lB 

- AHcm> ... 87 

- Mcryn. . . . 7428 

- xaOejib . . . 32rta 

- Kynopoci, . 138 


M&ahu& ancrb 

8648 

- npoBOAnuK'b ro- 

Jiuit butoM 856b 

- rojiull nac- 
enema tt . . 868a 

- roautt Mac- 

CHBHLlfl TBep- 
AOTfliiyTbift 8682 

- npoBOA'b BIlTott 

rojiull . . 856 b 

- pacTsopi. 1202B 

- caott . . . 426.il 

- CBJIAB'b . . 7582 

- ycnokOHTeJib 8442 

- AliJiuiiAP'b . 8648 

- BJieKTpOAT. . 4.7 

M*bAb .... 2a 

- bmcokoH npo- 

boahmoctu 8278 

- Baeirrponpo- 
boahocth 761ao 

- Aaa BoaCyac- 

ACHia . . . 8889 

- McejiTaa . . 866.7 

- KpeMBHCTaa 7628 

- Kpyraaa . . 7628 

- JIHCTOBAa . . 8644 

- Mapraii 40 BH- 

craa . . . 7527 

- Marxaa . . 7622 

- HopMAabiiaa 7618 

- o6motku hii- 

AVKTOpOB'b 8889 

- - poTOpa . . 2688 

- BaoKTpoMar* 
llHTOlTb . . 8889 

- - aicopa . . 2688 

- oahojuioph- 

CTaa . . 12198 

- miocKiui . . 8648 

- nojiocosaa . 8548 

- noayxjiopH- 

CTaa . . 12198 

- BpOBOAHMOCTH 

HopMajibiioM 7518 

- - x-iiponeirr- 

hoH .... 7618 

- npyiKOBaa . 7526 

- copTosaa . . 3647 

- TBepAaa 364J0 

- TBepAO-raiiy- 

ta a . . . 864.il 

- <|>acoBuaa . 8647 

- 4k>c4>ophctaa7628 

- i;iaHHCT&a 12144 

- d.ieKTpoJiHTir- 

Hccxaa . . 3649 

- BJieKrponpo- 

boahocth uop- 
MaJibiioU . 7518 

- - x-npoi\eiiT- 

Koii .... 761 b 
-A bio, Koe$(|>H> 
AieiiTb aano.i- 
neuia - . . 8887 


M^Abio noKpu- 
BABie DocpeA- 

CTBOM*b KI- 

CTM . . . 1206.7 

- noKpbiiie . 12028 
M^AfliiKa, apb - 7624 
M'k.i’b .... 267 
M*bnaTb Baiipa- 

BJieirio xoaa 480a 

- cooAUfleuio . 4888 
M*fepa .... 8798 

- a6cOJTK>THAA 1248ft 

- MeTpH'iecKaa 8688 

- HopMajibuaa 0687 

- o6pa3ijoBaa 6687 

- o6iA&a . . 290O2 

- ocHOBitaa 12487 
M-bpHTi* . . . 87914 
M'bp'b CBCT6MA 

BJieKTpOCTATM- 

Mecxaa, . 12684 

M-fcpU eAHBHI^A 
MeacAyuapoA* 
naa . . . 12408 
MIchxxb . . 771a 

- TpiOMABA . 7718 

M’bcHabHaa xir 

bihha . . . 771a 

- - jin a npoHBBOA* 

CTBA aKTUBBoH 
Maccw . . 8800 

- - npoMbiBnaa77l8 

- - TpioMaHA . 7718 
-Hilfl h npoKA- 

THufl npouec- 
CM ... . 7788 
M'fecHTb nacry 829 
M’kCKH aKTHBHolf 
Marcbi f xami* 
lia aoih * . 8210 
M’fecTa,6paTb ct» - 
478a 

BOnpOCT. otuo- 
cHTeaj.no - 7088 
- f BaaTb ct» - . 478a 

- Hcno.Tbaona- 

uio .... 8308 
naasnoe Tpo- 
raiile ct> - 6908 

- noBpcacAonia 
HaxoMCAenie 10018 

- onpeA’kae- 

li ie . . . 10018 

- npOBOAaonpe- 
A’bacnie . 10008 

iipH iiarpyaxii 
Tpui aiiic ct» - 478.7 
npOAOJl^KHTe.Tb* 
HOCTb Tpo- 

raitia C b - 6908 
npoueccT.Tpo- 
rania ct. - 690a 

- cnaaropaMaro 

TCMnepATypa 2K/. 

- BcnbiTauie 1327 b 

- - narp^BAHie 27 ji 




M'fecTa 


1962 


Harpyaica 


M*bcT& cnM 
ocboCoahti. 
ott. acHpa . 890.7 

- oxJiaacAeiiie 38a 

- - xojiOAiuiro 

TeM nepaTypa 385 

TOKT, IipH TpO" 

rani 11 ct. - 479a 
-.Tpo raTbCH ct. -478a 

- TponyTbcacT.-478j 

- yTHJiii3&4ia . 8805 
-aMU caajf, Me>KAy 

ropanuM’b h xo- 
jioaummt, paa- 
nocTb Tounepa* 
TypT. . . . 88.7 
-axT. conpincaca- 
ilia, Bbi3uaTi> 
paaiiocTbTCM- 
nopaTypi. bt. -885 
M*bcTifaro TOKa 
npoB*bpKA 11845 
-KOHTpOJIb 11845 

- ivbnt. . . 9985 
-liaa CaTHpea . 999 1 

- HJIOTHOCTXa 

TOKft . . . 144.4 

- pu3paAKa . 775 
-1100 lrarp-frna- 

nie .... 2885 

- coo6m,eiiie 11315 

- xiiMiT'ierKoe 

A*iiiicTBio . 70.1 
-iii.ifl tokt. . . 9985 


M'fcCTO PSIK 06 - 

VOTKH . . 8895 

- - o6cJiy3KHBA- 

nia .... 6195 

- aaojiaiUii no* 
BpcacAeiiHoe 9O4J0 

- McnojiHeitia 060 - 
ioahuxt* o 6 aaa- 
TeabCTBi. . 7105 

- Ka 6 eabi(oft 

uy4>TLi . . 84012 

- iiaTaacenia 

npoBO^a . 831.1 

- oOpaaonaida 603.4 

- ocoOchho on&c- 

noc . . . 6145 

- OTBOAATOKa KT. 

meTHttMT. . 4205 

- naMKH . . . 945 

- nepepusa . 6655 

- noBpcacAeiiia 

H30JiaAiii 904.10 

- nopaiieinioc 6005 

- noTpeOaeiiia 8035 

- noTpcOiioe . 116a 

- iipoiiaBOACTBHlMKU 

- paOo'ieo 1171.7 

- BKJllOUKTb 1Tb 

X IipOBOAOBT.1129.7 

- aanaTbXnpo- 

boaamii . 1139.7 

- cBapKii . . . 3945 
-cicpeiAir saida 1021 .7 

- CKpyTKii . . 824.4 


M'fecTO coe ah Benia 
K&6ejieJt . 8405 

- CTUKoaoro 614a0 

- - Tpy6oirb . 870J 

- conpmcacania 

AByx’b naTajt* 
aoBT. . . . 375 

- cn&ftitH . . . 945 

- - k&Oojlh . 861ao 

- cnjieTeulaica- 

Oeaefl . . . 8405 

- cpaiAiisaiiia 

x*a6ejicft . 8405 

- ynaaTbi . . 7105 

- yCTftUOBKH 116J0 

- CToaOa . . 8095 
Mikc/rb, BoiipocT. 

o - . . . . 7005 
MbcHivb, npo- 

AojiHCHTeab* 
nocTb rop-buia 
aa - . . . . 970.4 
M’bxb Boa^yxo- 
Aymibiit . . 8815 
Mlvinajibiibifi 

cocyA'i* . . 88.1 
M'btuaTb khcjio- 
Ty .... 665 
M'bine'ieK b no- 
jiOTiiaiiLift 245 

- me.TKOBLiil 111U 
Mfoajiepa CHCTe- 

mu pcHTrenoB- 
cKaa TpyOica 1289.4 


MarKaro Mcejrbsa 
obbjikh . 10745 

- cepAe«uum» 
H3T* -... 457.7 

- cbjihha, p-bmcT- 

Ka U3T» - . 6flu 

MaricaH khctot- 
ica . . . 10165 

- KHCTb . . 10115 

- M'bAb . . . 73cL2 

- peaHna . . 777.* 

- pexnreuoBcicaa 

Tpy6ua . 1337a 

- Tpanica cyxaa4745 
MnrKift Kay- 

nyKT. . . . 777.: 

- npHnoM . . 9d» 

- yroax . . . 3586 

- $ap<l>op'b . 761.4 

- 4>paimyacKiH 

7815 

MarKoe jicojrb- 
30 .... 843.7 

MarKocTb csitTA 
yA'babnaa 973.4 
Maxima . . 12775 

MacBCTaa CTOpo- 
na peaira . 444J 
MaTaro napa bt. 
aTMoc^epy, 
Mainnna ct. 
BunycKoxi. 113.7 
ManaM napT, . 11H5 
MaTbe uenbica -7 &*j 


H a <>11 b Kir, Mare- 
piajib a-^h -719.4 
-koM cyxoli, nc- 
pe 110 c 11 Lift aK- 
KyMyjLHTOpT. 

CT,- . . . . 635 
Ha 6 uBo t iuMii ma- 
TepiajiT> . . 719.4 
IlaOaioABTb 840.12 
HatiaioAcirio 840 .il 

- no 3cpKajiy 841.1 
llHfciioAeiriiT, 

ouihOkb iipn-8415 
-.norpliiniiocTb 
npn- . . . 8415 
HatijiioAeiiia aep- 
Kajibitbiil cno- 
co6t. . . . 641a 
IlaO'braroiiiii! 

Kpail 140 TKK 2735 
-mee ocTpie meT- 
ku .... 2735 
llancAOitie blico- 
icaro rjraii- 
i;a ... 12005 

- autuTir bjick- 

Tpiiuec.Koe 186617 


II. 


HaBOAeniiMti MAr- 
llllTKJM'b 162a0 
TOK'b . . . 181ao 
HauopiiyTb ka* 

60 Jib OyxTa- 
NH . . . . 847.7 
HasepTiioe csep- 
jio .... 8905 
ITaBcpTbiB&iiie 
KalSejia 6 yx- 
TAMII . . . 8475 
HaBeprLiB&Tb cm. 

HaBcpuyTb 
HaaecTii raaaypi. 

7825 

- MATT. . . . 918.11 

HaaoAHTb cm. 

HanecTU 
HaaoAaiAlM tokt. 

1815 

HaB'bcT. yronb- 

HLIft . . . 1185 
IlaB'bTpcnuAa 
noBopxnocTi. 
noJicairaa 10985 , 
IlarpyAiTHKT. 

KoyKaitnbiit 11415 


HarpyAHbitt mm- I 
Kpo$oirh 1141.1 
Ilarpy^KaeMOCTb 

4895 

IlnrpysK&Tbxa- 
inHuy . . . 4795 
HaprywaTbca 
cnocoGiiocTb- 

4895 

- - npoaoAa . 788L7 
IIarpy>KeiiHuit 

489.7 : 

- OAUiiaKoso . 491.7 1 

- uocToamio . 4915 

- n po aoJ iiicHTOJi fe¬ 

lloe BpeMA 4915 
-iii.ia ueoAHHa- \ 

kobo 4>aaia 2005 

- liepABiioM'bpno 

4>aabi . . . 2005 

- OAHfiaKOBO j 

4>aabi . . . 200.7. 
lIarpy>Kenb a»h- , 
raTeab . . 47951 
llarpyaiiTb mauih* I 
iiy .... 479.e I 
UarpyaKa . . 489.6 j 


Harpy3Ka aiCKy- 
MyjiaTopa aa 
OAHHBuy no- 

BCpXHOCTH 665 

- 6eaT>uuAVKitfoH- 

naa . . . 48SUI 

- AJTHiAaaca . 4915 

- AonycTHM&a 492a 

- A’bflcTBiiTejib- 

naa . . . 490a» 

- CMKOCTM . . 12S8.4 

- UHAyKltfoH- 

ii ft a . . . 486U0 

- HCKyCCTBCU- 

naa .... 4S£* 

- KoacyiA&acJt 490ui 

- KAJIlIJIbHblMH 

jiftMnftMH . 492.T 

- KpaTKOBpeven- 

uaa . . . 491 j# 

- JIAVnOUKAMH 

na KftJiH Ba¬ 
il i a .... 493.: 

- MaKCKM&JIb- 

n&a .... 491.1 

- Marepiajia . 400.7 

- MmoBCKnaa 4915 






Harpyana 


1963 


HSLBBLjXh 


Harpyana mhhh* 
M&JThHaji . 491a 

- Mil ah . . . 331a 

- imuCoJiMniui 491.1 

- naHMcni>mafl 4912! 

- lieno Jinan . 490a j 

- HOp*ffUll»1IflJI 490LA 1 

- ncpoMexcaiO’ I 

lA&HCii 491.11 ! 

- nepexiiini&A 3492 

- non ii a* . . 490a : 

- nocTOjrnnaii 848 a 

- nposoAOBT. 

cirbroMT. . 822.1 

- p»3pnAHafi . 79.4 

- peocTftxa . . 58&s 

- cepAa'iiwica 

>Aivni>nan 466 a 

- conpoTHBJie- 

xin . . . . 588a 

- cnoRofliran . 84391 

- cpeAHJUl . . 724^ 

- ct* nepepu- 

B&XH . . 491.11 

- JTKOpJI . . . 260a! 
HnrpyaKH, 6©3T» - | 

490.4 

- BpeM/f . . . 4912 

- HBM’bneHie 49022 

- KOJie6&Hie 490ns 

- oahharoboM 

4>aau . . . 200.7 

- nepioffi. . . 4912 

- np©A*bjn» . . 4912 

- npOBOA& np^- 

AimT» . . . 7882 

- npOBOAHHKA 

npeA’bJi'i. 7838 

- nyCTHTB BT» 

xoat» 6©*r»- 476LA 

- pasjiHHHofi 

$bsli . . . 900a 

- pacnpeA’bjie- 

nle .... 490 j 

- yMeKtmeirio 4922 1 

- ypaBuuBBuie 4912 

- BJieKTpRMeCKoft 

AtfUTpHJIbHofi 
craHlAin xpH- 
Ban .... 718a 
Harpyaxy carta 

4922 

• yxeirbinaTi. . 4922 
Harpyaifb, bob- 

OysKAeni© npH I 

noJiHoft-. . 2842 
A'kHc'TBte npH 
xaxcnxajib- 
nott- . . . 6842 

npH MHHHXaJEb- 
Hoit- . . 68820 

iranpHMceHie 
npH- . . . 482 a 

noTepH upH 

noJiHofl . . 29(U 
npH- .... 489.7 


Harpyaxii, npH 
nojniott- . . 490a 
-,pa6oTBTi> npn 
nojrnott- . . 478a 
cnoco6nocTb 
kt. - ... 489a 

cnoco6uocTi» npo- 
BOAHHKa in.- 733.7 
to in. npH- . 601A 
TporaHie ct. 
MbcTa npn-478.7 
Harpy3oKi» Ai*“ 
rpaMxa . . 492A 

- ptt3HOCTb . . 49019 
Harpy3o4iioe 

conpOTHB- 
Jienio . . . 490a 
Harpy 30 huliM 
peocTan. . 498a 

- Tom. . . . 501a 
Harpiisa no- 

BcpxnocTB 111.7 
Harpiiaanie . 282a 

- KftTymoK*b . 287a 

- Kon.ieKTopa 287a 

- xriioBeiiiioe 2882 

- xbcT& cuaji 27.il 

- MbcTiioe . . 283a 

- noAmHUHHKn 489a 

- nocTenenuoe282.io 
no to pn Ha- . 282a 

- npoBOAa . . 784.1 

- TipOBOAUHKa 7342 

* p&BnoMiipnoe2832 

- cepAeniraxa 288.1 

- TOROXT., no- 

toph lift- . 292S 

- merojci. . . 2882 

• HRopji . . . 287.7 
Harp’bBaniH 

spexji . . 288a 

- KpHBaH . . 28821 

- nepioA'b * ♦ 288a 

- noBpoxcAeHie 

BCJiiiACTBie- 4724 

- nocTOJiHHan 282a 

- AJieRTpHHe- 

CKaro, axbe- 
BHKT> AJIH* 994a 
HarpbB&TejLb 
HiiAyRi;ioH- 
Hiatt . . . 982a 

- KyXOHHbltt 

ajiexTpirie- 
cxitt . . .982a 

- C'I. BOJIbTOBoM 

Ayrott . . 9822 

- BJieKTpHMe- 

CKift . . . 982.7 
HarpilBaTeJI fa¬ 
ll AH n-TLHTft 984.4 

- 4 *bub . . . 984a 
HarpimaTejib- 

HLifl npu- 
6op*i. »jieK- 
TpimocKift . 981.2 


HarpbBftTejibiiLi ft 

a.iexeiin* . 988a 
- -a^ih nepexim- 
naro toka . 984a 

-C'I. HUOJIHpO- 

B&HllblMT» Ilpo- 
BOAUHKOXT. 984a 

-naoJiHpoBAir- 

nuHi. npoflo- 


AOMT. 


. 984a 


‘ — pe6pHCTLitt 983.4 
! — cjhoahhoU 988a 
narpiiBaioiAaji 

ixpoBOJiOKa 982a 

- cnHpajib . . 9882 
j IlftrpbBaiomjft 

anuapan. 

C'I. BOJIbTO- 
Boit Ayrott 9822 

- npn6op'i» ct. 

BOJIbTOBOtt 

Ayrott . . 082.4 

- HHAyKi^ion- 

h ull . . . 982a 

- - Kyxonnutt 

».7ieirrpHMe- 
cxitt . . . 982a 
HarpbBATbcn 

npn pa6oT-b 481a 
Harp'bn* . . 881J 
1 HarphTbca . . 282.4 
, - npH pa6oTb 4812 
HaABbciibifi 

th m» . . . 218a 
llaAcsKuocTb 

hsojijuUh . 906a 
HaAaexiiaji 

jihhLh . . 764a 

- npoBOAR* . 764a 
H&ABopi . . . 619a 
H&Annci> npe- 

AynpereAftio- 

WfiM . . . 6202 

- o6b onac- 
hocth . . . 614a 

H&Apiis&Hie 

naojinijiH . 889.7 
Haactabka no- 
aiocnaii . 1014a 

HaACHnxpounaH 
CKOpOCTL . 8002 
-Hbiit .... 29817 

- npn boat* . . 300a 

H&AC M 0TP14H KT> 

jiHiiettnbiil 1342a 

- lia jniniif 1842a 

- npn OaTapeb 106.1 
Hbacmotpt. . 619a 
HaAcbpnaH khc- 

noTa . . . 61.7 
| ll&ra&Tie . . 998a 

- KJiioua . . 1006a 
1 -tIh KJiaBHIUH, 

ue npoHcxo- 
AIITT, cnycKA 
IIPH- . . 1066a 


I 

! HaMCAaROMi. 

BblHHCTHTb 
| (uHCTHTb) . 886a 

- KOJIJU3KTOpr» 

oOuxicypHTb 476.1 

- otfTftHHBAHie 

KOJUIOKTO- 

pa .... 476a 
j - oOTopoTb . . 386.:? 
1 - HHCTHTb . . 476.1 
HasKAftK'b . . 886a 
HaAKAft'iuaH 

jioiiTa . . 1197 a 

- niRypna . . 886.1 
-hoc nojioTiio 886.1 

- - rpy6oe . 474.11 

- - Kpyinioaep- 

iincToe . 474.it 

- xeJiKosep- 

liucToe . . 474 a 
I - - cpeAiiee 474.10 
! - cpeAiieaep- 
! icncToe . . 47420 
-TOl! KOO . . 474 a 

- TOTHJIO . . 88614 
ll&SKAAinofl 6y- 

mbtoM, koji- 
jieicropT. 06- 
TftHHBftTb . 424a 

- KOJUieKTopr. 
o6THpBTb . 424a 

- - KOJUICKTOpT. 

o6TOMMTb . 424a 
H&3KAa«fHbill an- 
napan. . . 474a 

- xpyn. . . . 886.4 

- rpyfioaep- 
IlHCTblfi . 1196a 

- MejiKoaep- 
HHcruift . 1196 a 

- nopomoKT. . 886a 

- npii6opT» to- 

HBJIbHLlil . 474a 
HaxcHMii&H aIh- 
4>parxa . 1240a 

- KHonKA . . 897.6 
-noo Kojibuo, Ha- 

caxceHnoe bt» 
ropnuexT> 

BiiA'b . . . 484 a 
I laxcHMHoM ba- 

101 4a 


JIHKT» 

- BblKJIlO- 

HATeJIb . . 897a 

- KOHTAKTT. 1146lA 

- pojruKT. 1014a 

- cTepnceub 1148a 
HftAKHKT. Top- 

MA3iibiii . . 496.7 

- - IIponH . . 494a 
HaaAAT. nay - 

mill .... 8182 
“ OTCKOHUTb . 683.6 
yrojn. CAonra 
iABtokt. - . 477a 

- man, . . . 310.1 




HaH6ojn>maa __ HmarairraBaHiH 

HaH6ojn»m&Ji he- HakajxhbahIh jiam- HaKoneHEmvi, HaMArHHHexrie 1MU 
AyKAin bt» dohka npoAOJi- nojiiocu ct» - BHyTpeHHee IIQlT 

ay6n*x-h . £044 x-obatah . 11474 co©ahhaksu* - n o6pathoxi» 

- uarpyaicA . . 491J — aheehape* mh - ... 460J HaupaBJie- 

- noTepji . . . £904 hockah . 11474 IlAKOHeHnHicoirb, Hi h . . . M7.it 

- chjta nepeM'bn- —kamh HArpya- hojiiochuxt. - ao hacmih®* 

liaro toka . 1354 ka .... 493.7 noAPAajV&ne- Hia . . . 1£9L5 

- - paapRAitaro - -Hein., peo- Hie .... 46&i - noMpiao- 

toka . . .77.11 cTan.ifai»>679J0 - cKAWHBaide4694 cth . . . 13952 

HaH6ojii»mee aHa- - conpoTHBjie- IlaKonoHHHKT, - nepex&HHuirb 

neiiie . . . 1903 uie nab - . 579:8 ha Bpexn ne- tokomt* . . lSLi 

- HaiipjiHcenie 064 - TennepaTypa 9164 peaoaicH . 84&S - nonepeniioe lOOat 

- noTpo6.TCHio 7074 11 ak a«iif batbch 6884 - Ka6e.ii.HuM 408L13 - upH Bpam*~ 

- - OAnonpeMeii- HaKanuTbCH .68841—uaojinpyio- Hin . . . ICOji 

lroo .... 7074 - AOKpaeiiA . . 734Jj miM .... 010L7 - npoAOJibKoe 10ft» 
HaflCo.ibmeii cii- ; HaKanjiHsan. I— yronbHutt 0164 - nepeai. BJiia- 

ji-b TOKa, bu- tokt», ciioco 6- - MeTAJiJZHHe* uio . . . 13904 

KJxioHeHie iioctb Gata- ciciM . . . 404.7 - BJieirrpHHe- 

npH - . . . 6384 pen - . . . 87.7 - nanjibHoM Tpy6- cKoe . . 13684 

HauCu.mmee hhc- HakatkoM, taMra km .... 903 j — yA’krbiioe 1308/: 

jio paaroBO- ct, - 64l.il - nojiiocHuii . 2773 j HAMarHHHeniio 

pool, aa HaKepnnTb . .3804 — xaccnBnuii4594 I DOAAAtoiipM* 


Aeiii* . . 1169a HaKiinb . . . 1144 — luiacTHH- ch .16U 

HaH6oJibiuiM paa- HaKJiaAiiuaTb mat Lift . . 4603 -niH aanaa^u- 

pBAi» . . 12724 cm. hajio- - poroo6paa- Banie . . .'1804 

- tout. . . . . 1393 skiiti. hliM . . 631J0 - Koe<t><t>H- 

HaiiBbiroAii’bii* IIakjioua meToin. - 4>eii<}>KH . . 903 ipcKTT. . . 170.1 

iuee pacxoAO- yrojib . . 4293 - u^eTKH . . . 4314 - kphb&h . . . 170/ 

same napa 717-5 Hafcioiieuio 3est- j HaKoiieuirHK'fe no- - Jianin . . 170 ji 

- hhcjio nposoA* 1 noro siarHH- l jiiocjiomi., ot- - HanpABJieuie 1004 

HllKOBb . .3053 | T113MA . . 13013 I BCpCTiO BT» -400.7 | - IlAIIpJI3IC6H- 

- upoBOAOBT, 3064,- MarnirTiioo 028ao|—, iioTepn bt,-2914 hoctb . . . 1704 

- nojioHceuie me- | -liLa cTpluiKa 0293; HaKouuTb aneic- - cnooo6 b . . 1605 


tokt. . . . 47041 - yro.ii. . . . 029.11 TpHHQCKiM ll&MarHHHennufi 

H annuo man a<> - cTp'b.Tica j tokt, . . . 043 pABnoarhpHo 

nycTiiMAH cn- noKaauBaio- i—CR-yio enep- Marnurb 1296a 

jia aapnAHAro ~ . . 0293 riio .... 043: - BJieicrpHHe- 

toka . . . 743 Hakjiouiiaji o 6 - I HaKoruienie ry 6 - j ckumt, to- 

Hanuucinec ao- motka . .3184; naTaro cbbh- koxi. . . . 100s 

uycTimoe na- HaKJiomiocTb 14 a .... 704 IlaxHrnHHHBac- 

npHHceiiie Mere- n.iacTnm, xcr, - ajieKTpnne- moctb . . 12912 

Ay njiacTii- xopoGne | ctba . . . 044 - sauie bt, o 6 pax- 

naMH KOJT.ieK- niio . . . . 414. - aiicpriii 164.121 uoxi» iiaupa- 

Topa . . . 2704: HaKOBAJibirH .3824 1— dJieKTpnHe- ! BJienin . 207JO 

HanjiyHinee pac- ; HaKoiieHiiiiKa | cnoft . . . 044 1 - aoxHuin> »ar- 

xoAOBauio | nojiiociiaro I IlaKouJieHiioe bt. I hutU3Moxt> 12992 

napa . . . 7174 axuepBnT- | aKKyMyjwrro- | - noBepxiiocT- 

HaiiMom.inaJi nn- kh .... 27841 paxi* ajieKTpii- ; noe . . . •12953 

AyKijin bt, - - BLicTyin, 3H- hcctbo . . 04.4 1 - nonepcHiioe 207^ 

ay 6 na.\ i, . £042 ahih . . . 20d7 HaKonjiHTb ajieK- ; - tokom l 13044 

- narpyaKA . . 492 2 — BLieTynt ne- TpnviecKiH AnicjiUHe- 

- iiOTepa . . . £90.4 peAiiiii . . £08u61 tokt. . . . 043' cnoe . . 1S953 

-mee auaneHie 1904 — rpaiib . . 4004 i —cnyio anep- | -Baniio. cnoco 6 - 

- Kpanioe 06 - — a-tkiia . . 27841 riio .... 043 nuM K b - . 1014 

mee . . 230J1 - - Koe<|>(|>n- j HajiaAUTb . . 042J -bajiIh HUTenciiB* 

- nanpHHveifie 654 xpenrb . . 2774! HajiaMcnsauie 0424! kocth . . 1267.10 

- noTpetfjicirto 7074 --noBepxnocTb2782 Hajiaxcn bath . 042j ' - MeMvAyMce.Tfea- 

-mcH cnji’h toka, , — 4>opMR . . 2774; Ha^ierb . . 12012 iiaro ni>ocTpaii* 

uuic.TioHenie i - paBium.cii I llajiUTb cBi\xdii ctba kphbaji 270.: 


npn - . . . 52831 Ayrii - . . 308.1 ! pacTBOpT. . 343 , - poTOpa Kpn- 

-m iit tokt. . . 1394 - - cropona . 3394! IlajioaKHTb iutom- ; bah .... £05/. 

HaKa.’iiiBneMoe — TOJim*iriA . 278.4 6y .... 5657 ; - ohjia .... 1704 
T*b.TO . . . 9184 - - yrojn, . . 277.4 - npoBOAA ua - 81741 - cnoco6b 12944 

-sanie blisuii- -- yrojn, uen- Haji bBO . . . 18041 - h,ukjit, . . 181JI 

uoiijiHMiuj 11474 TpaJibHuM 400.10 H&MancnTiiTb 1013: - jncopa Kpu- 
- ymeM . . . 474.7 - - yxeuKA . . 2786 - nonepeuno . 2074 bah .... £054 





HaMantHTOBaT b__ _ 1%6 _ HanpwKeHie 

HuiarKiHH- ManojiiiHTi> . 605 Hanp&Bjieaiii HanpjUfcesie 

BETb . . . 161.2 - 6 at ape k> xcha- nepeM-ima . 1849 BOJibTOBofl Ay* 

- no lie pen ho . 2874 kocti>io . . 1005; - chjiobuxt. jih- ra hopmaji*- 

HaMaruMMUBATbCJi - - kucjxotoH . 1005! Hitt yicasa- uoe . . . 926.10 

cnoco6 iio ct* 161.4 HanpaBJieuio | Teji* . . . 686.7 — aym hobu- 

HAMariiHHHBaio- BojibToaotf AV- ' - TOKft, BpeMB menuoe . . 926.1 

mjkH KaTym- mKsepxy . 667.7 | nepex4uu-27017 - - AyrH noiiM- 

Ka .... 636l4 - Bpainawmaro- j - - U3M'bneuie 184.1 scceniioe . . 9265 

- cBJia .... 1705 cji nojia . 1792 ! — nepeM'kua 785 - BcuouoraTeJi*- 

-va.ee A^iJ^Tuie i - Bpaineuiii . 249? - - nepioA*i» ue- Hoe .... 1605 

jiicopJi . . 266.4 | - - kojicct, . 1009.4 poMimti . 270L7 i - BTopn^Hoe . 150 l2 

- nonepcHiio ; — iicpex'b- i - - yKaaareji* 6675 I - bt. boji*t&X'* 149ls 

A'feilcTBie . 267.7 hut* . . . 6965, Haiipasjionuuo 1 — BUSUBHort 
-mitt coJie- I - HauivHHTb . 244.41 n pom bo no - I ivfeiiH . . 11645 

liouA* 1296.7 - jiiiHiu . . . 8085. ' jiohciiotokh 1345 ] - - kojuick- 

- tokt* .... 1465 - - cto.t 6 obt» . 808.4 , IIanpaBJiHOMau | Top-k . . 271 JO 

HanaTUuauie Ka- | - jinuiii ch.t* . 1715 | 6esupoBOJio'i- j - - Koi(TaKTaxi»1484 

6eJui6yxTaMu8475 - MariiHTKoA nan Tejiorpa* |—.'luniu . . 7335 

Hamatubat* cm. j ctp'Ajikh . 682.7 ( 4>in . . . 11063 - - nepBH'iuott 

naMOTBT* ! - naMHrnu*ieu. 16(L r » | - paAioTOJierpa- I ivhuH . . .160.1 

HaMOTAiuiLiii iia , - o 6 motkh . . 81231 tfcbi . . . 1106a \ -- npoBoAK'k 7892 

peOpo . . . 329.1 | - ocic .... 4396 : Hanpaiuinio* | - - poTopib . . 2015 

- DJiocKO . . 328.12 -, iiepeKJiioHaTeJib | u;aB 6yKca | — elvnt . . . 7332 

liaMOTaT* . . 328 j6| ha oaho - . 6205 i a jib Bepxunro !- - mcopli . . 2619 

- ka 6 o.t* . . .828.7 - dotoka npeAno- | yrjia . . . 9395 > - BUKJiio'iAe- 

- 6yxTa.Mii . 847.7 jiarao.Moe 13163 - * ajiji iui>Kiinro | uoe .... 662-') 

llaXOTKA CM. 06 - - CB-bTOBoil Ayi M | yTJIH . . . 9395 - BUK.TK>H 6 Hin 

motka i KHopxy . .667.7 - jieuTa . . 10005 ‘ upoA'kJi*uoe6525 

llAuoToHiii.iii i - cii.’ioHLix'b Jin- { - npoywnua . 8495 ; - BLicoKoe . .1605 

anuapar* . 746.4' niii .... 171J - cnjia .... 7005,- BLicinuro no- 
Hau UniTi. Kcp* - toka . . . . 1335 IianpuBJi/uoinee l phaka . .1975 

iiepou** . .380.4,— uauiiHHT* 133.101 koji*i(o KOiiy- - rjiauiioo . . 16013 
HaM'b , uni> Kop- \ - - ncpeub- I ca . . . . 84ft31 - aboiIiioo . .1635 

ucpoM * . . 880.4 j hut* . . . 1345 | — cuycKiioro . - ,vw ocHhme- 

IlaiioceiilH A*fcii- . - xoa& mImcbt* 480.1 i B*bi'AAJui ka- | nin . . . .0085 

cTiiyiomoii 1 “ * iicpeu-fc- j jinji*u*ixi> - Ao6aBo«nioe 160* 

M&ec*i, Mttinii- hut* . . .480.1 jiauir* . . 960 j | - AonycicaeMoo 348> 

iia - . 894, - d.ieKTpOABH- - iipucnoco6jie- - AouycTHMoe 162.7 

llaHecTir tjia- | ^.yinert cm- ( iiie ;g>i yr- .- aaC'braioinee 199.7 

ayp* . . .7896 jili . . . 148.11: jilm’ 1 . . . . 9394 - sail asaubaio- 

- riacT/ . . . 824: Hanpaikieiiin 06- , IianpiiB.'nifoinirt u^eo . . .1995 

HaxiMJiotrh . .3865 pm mom* abh- anuapar* . 142.7'- a irks abi . .205.1 

- ajim CBiiiiua 98.1 Hccniio unco- ■- 6 jiok* . . . 946.7 - 3eunoro uar- 

- njiocKirt Ty- | nort crpiiJiKii, i - .TeiiTy po* | hhthsma 12994 

uouocLirt . 3863, iv* - ... 1805 1 jtmk* . . 1013.10 - iuCuroniioo 16i» 

- Tpexrpaii- | Haiipaiuieiiirt, | - Maniur* . . 6275 ( - Hauiwuiioince- 

1 U .1 if . . 1017 j iicpeiwiioMa- | - pojiuir* . . 946J i ch ... .163.1 

- nuiii(}>iioH . 3864 j tcji* iia liiu*- - CTopnceii* 646.il - iumIiphtoji*- 

HanuJiMiMKi. . 3862: kojx*ko - . 6275 - mKiiir* . . . K'>0| , uoe .... 024.1 

- ajiji aa'iucTKH j Haiipaiuicniio - muyp* . . .939.7 - niiAyKTO- 

KOHTAKToni* i «iacoBort cTpiui- - uitii4>ti. 10i:u pom. . . .161.7 
1006.101 Kii, no - . . 186.7 Hanpaao . . . 1804 - Koiie'iuoo . . 665 

- AJin cnniiua 98.1 i IlaiipaBJieiiia I IlanpavKeiiie . 1485 - kohtaktitog . 27.10 

- py«inutt . . 3^63 * np&inaioinaro- - UKKyMyjiJiTo- - KoiineiiTpanion* 

- TpexrpttH- cn 110JIH yKaaa- | pa ... . 04.7 uoe .... 45 

R*irt . . 1017.1 j toji* . . .687.7 —Topwaro ajie- Koxepepa npii 

- iujxn$!ioft . 3864, - Bpaineiiin, uajii. 1 Mfina . . 045 1 npicuii . 10745 

IfanJiacToBaii- ; ;yin ncpoM'b- ■ - aTMoctJicpiioo 9884, - jtamtili . . .96*4.4 

uoe nojie . 176.1 11 li - ... 6<l4 - 6&THpcii . . 1033 - ManutTnaro 

Hanojiucuie . 123i --;mn rare jin - BiiyTpeiuiee 1495' ho.*lh . . 12584 

- nKKyuyjiJiTo- iisM'bnciiio 696o - Biiliiiiiree . 149.10 — iiotoka . . 179.r> 

poBT. . . . 60.4 1 - - nepeM'hiia 6945 - bo MTOpiPiiiort - dotoka, paB- 

Ilano.TiieuiH - AboUhoi o npy- U'kiiii . . .1605 lioA'krtcTuyio- 

creneH* . 123i 1 hcuiia . . .6667 - 110.16 >>kacii in 1615 ! in,00 . . . 1794 

- ajlOMOHTA CTOII- ; - HepCICJllOMaTCJI* - uo.i*ToBort - m&kciixajx*- 

MOCT* . . . 345 i HH Tpti . . . 627.1 | AyrH . . . &26i> \ 1100 .... 054 





HanpmKenie 


1966 


HanpiDKeHifl 


Hanpiixconic mhk- 

CHM&JIBHOO 
AonycvniMoe 
ateMvAF liJiac- 

THTIAMlf KO.T" 

jieKTopa . 2705 j 

- MaTepiajia . 400.7 

- MCMCAy njiaCTH- 

iiaMH kohjick- 
Topa . . . 270 l 2 j 

- ^ByMH cjio- | 
rmh . . . 880.4 

- M H HHMAJIbHOG G &5 

- na M’bcrfe no- 

Tpo 6 jieni/i . 718-8 

- - UOBCPXIIOCTII 

181 &a 

- - cTanipH . 718-4 

- HAH 6 ojii>nice 160 a 2 

- uaMBuemee a<>“ 

nycTUMoo Mew- 

ay IIJIttCTlIUajfH 

KojuioKTopa 27013 

- HAHMeiibiueo 665 

- iiftMajibiioe . 61 x 7 

- ncypaBnoii*h- 

meHUoe . . 808 * 

- 1 IH 3 KOG . . . 160.7 

- Hopnajii>uoe l& 0 ai 

- uyjieBoe . . 149-2 

- onepexcaio- 

mee . . . 199.7 

- ocnoBBoe . 196 as 

- OTpHUaTCJIb- 

iioe .... 14815 

- oTCTajoii;eo . 1992 

- ott* pacTiuBe- 

n ia .... 85018 

- - CABHra . . 8632 

- nepBBBiioe . 160 a 

- ncpcM'bunoe 163 a 

- no oKon^ianiH 

aapjiAKH . . 74.7 

- noBepxnocT* 

iioe . . . 1313-5 

- IIOBBICHTB . 2275 

- IIOKOR . . . 66.4 

- I 10 JI 63 H 0 G . . 675 

- nojnioe . . . 164.4 

- no.-ioxcHTe-TB* 

iioe .... 148-4 

- nojiH .... 161.7 

- nojiRpHaaiiioii- 

Hoe .... 105 

- I 10 HH 3 HTJ» . . 1522 
-iiocTOHiiiioe 162.10 

- iipii rpa^ynpoR- 

K-b . . . 649.10 

- npH aapBAK-b 745 

- - narii 6 *h . 361.10 | 

- Hsmti’h ott. | 
c-Karin . . 3625 

“ ' M 3 M-fept*lliM 624.1 

- - JiciiLiTHHiu 499.7 

-KOpOTKOM r l> 

3 HMIvIKAJliK 161.4 


HAnpjircciiiG I 

npM KOTOpOMl. I 
m a mini a ha* | 
'IHIIAOTB mc- 
KplITb . . . 278.41 

- Kpyqeiiiif 863a0 j 

- narpyaK-fe . 4825 j 

- - npoAOJibJiow b 

HaraG-b . . 8625 | 

- uycK'b bt» | 

xoa*i» . . 478a l 

- - paapHAK'b . 785 : 

- - paapRA’b ci» 

KpacB-b . . 906.4 

- - pttCTB^KCIliil 3605 

- cABHrb . . 8582 

- - cacnTiii . . 861.4 

- co cab ucliin 205a 

-XOJIOCTOM'B 

xoa* . . . 6022 

- BTajioimpo- 

BARiH . . 649a0 

- npoCHoe . . 499.7 

- nyjiBCHpyw- 

mee . . . 168a 

- pa6ouee . . 662 

- paBHOA'bflcTBym- 

mee . . . 1645 

- p&sjioHceuifi 11915 

- pacTBopa B'B 

BAHH-b 1198a 

- peaKuiH 

ivbnn . . . 272a 

- peryjiHpyio- 

mee . . . 1512 
pcjiB re oupe- 
AiuioRHoe - 6295 

- canfORRAyK- 

i;1h . . . 188a l j 

- CABHiiyToe uo 

4>aa-b . . . 198.8 

- CHHycoHAajib- 

RuO . . . . 196.4 

- COHpRXCeif- 

Hoe . . . 204.10 

- cpe;uiee . . 150L8 

- npii uo.Tiioli 
pa3pRAicb . 786 

- CTaimioimoe 718.4 

- c-bTH .... 726.4 

- epc*AJiee . 7265 

- toka liepexlm- 

iiaro . . . 1685 

- - nOCTORII- 

naro . . . 1635 

- - Tpox^iaa- 
iiaro . . . 1635 

- y AyroBoll 
JiHMnbi . . 9685 

- y 3a3KHROB r b 32al 

- y nojnocoBT* 32.11 

- y mc-TOKi. . 276a 

- y BJicKTpoAovh 3.1 

- ypasuciiili . 164.7 

- ypauniiTe.ib- 

Hoe . . . 163ao 


HaopRRceHie 

yTCHKii . 280.10 

- 4>aanoe . . . 2045 

- »jieKTpn«io- 

CKoe . . . 1485 

- BJIOMeHTA . . 32ao 

- HaqajiBHoe 83a 

- RKOpR . . . 1615 

HanpattvCHieMT., 

RaxoABmificR | 
roat. - . . 786.4 ' 

IlanpRRceniH ny- 
jicBonb, paa- 
MLIKAllie UpH -698.4 

- paao6iAcuie 

iipn - . . . 698-4 

- paa-beAHiio- 
lrie npu - . 698^4 

- nOCTORHHOMT., 

bapraka npn - 78a 
HanpRRveuifi 

KpnsAR . . 662 

- HOTeHH,iaJIOBT» 

paauocTb . 66ao 

- paauocTb . . 1495 

- poaoHanc'B . 191.7 

- pRAB 3AKOIIT* 85 

- PRA1» .... 82 

HanpRRceuito, 

HyBCTBUTCJIB- 
IIOCTB K*B “ 647a 
HaupRxceniR aie- 
KyMyjiRTop* 

RAro BROMeHTA 
HBH-bpeHie 66a 
Ceai* - . . . 7865 

- BejiHHHiia 1180-4 

- B'B RKOp'b, Hn- 

AyKTuisnoe 
li&AOHie . 26U 

-, OMnMecKoe 

HAAcnie - . 2615 

- blj paBii u Ha¬ 

iti e .... 164.1 

- aucoKaro am- 

nepMeTpi. 6762 

- Oatapcr . 885 

-BORBTMCTPB680.7 

-BBIKJIIOUA- 

TCJib . . . 6605 

-BBI KJlIOH&TGJIb 

rCpMOTBBeCKU 
saRKHyTBitt 661J 

- - BLIKJHOMA- 

tcjib. A’bitcTBy- 
lonyii ua paa- 
CTORuio . . 6665 

- - BUKjnoHa- 

TCJIB MACJIR- 
HBiff . . . 662a 

- - HhlKJIlO'IATe.'IB 

HXiCAoxpaHH- 
TejibUBiii . 6615 

- - BblKJIIOBATeJlb 

porooCpaa- 
iihili . . . 5615 


HanpRBceiiiR bu- 
coKaro, BuxRio- 
HATCJLb POAKKO- 
Bblfi - . . . 6615 

— BUKJiioHaTeab 
Tpy6«i&TBxI 6612 

—, renepAxopi 
TOKA - . . 210J 

-rpOMOOTBOA’fc 

AJIR TOROBTB - 670-' 

— ABUraTCJiB 217a 

— *-, H30JUTT0P'B 


A5H- . . 

. 73U 

- - Ka6ejib . 

. 7 mi 

- - KATymKJL 

34IJ4 

- KORAORCB- 


TOp*B . . 

10*: 

— Kopnycr. 

. 4ool1 

- KOCTH>MT> A-T5 

npcAOxpaHeBla 

on TOKOBT* 

- 61Sj 

- - Jiaaina kajib.tv 

iirr . . . 

. 9*; 

-JTHHLH 

. 755> 

— o6motka 

. ULi 

-O CTO B'B . 

. 46cu 

— nepevjiio«ia- 

TejiB . . 

66*jui 

-II po BO AKA 

76o> 

• ctoji6*b 


JUUi - . . 

. 80BJ 

-npeAOXpAHB- 

TGJIB . . 

. 66ia 


- - npeAoxpAiiR' 

T6J1K Tpy6- 
HATBltl . . 6601 

- - pacnpCA’b* 

JIHTBJIbHAR 
AOCKA . . 667 j 

- - pejid . . . 5S9-4 

- - CTanana . 466a 

- - TOKO B'B yCJIOB- 

noe o6oaRa- 
HOHie . . . 4S92 

- tort. . . . 1S3L 

- Tpaiic<})op- 
MaTopB, . . flta 

-yCTAHOBKA »0M 

- - yCTABOBKA 

□opeM-bH Ha¬ 
ro TOKA . . 704.: 

- auepriR . 10#^ 

- BBimenopMARb' 

aaro no Bu¬ 
rn e ide . . 1625 

ABUAKOMIUnH- 
HAAJIRnOCTO* 
Riiuaro - . 2102 

- A’bflcTByiomaJi 

BCJIRMHIIA 16&4 

- -lAce sua'ic- 

iiie .... 1624 

- A’bJXUTOJiB . 

-cahhhaa . . 1W5 

- haOutokt. . Ia4» 

- HaKiniciiie . 151 b 




HanpmKeHifl 


1967 


HaTpT> 


lianpjDKeHlii is* HanpaMceala, 
M^Heuie n npoBo;n» cbo- 
npo46HT&x*b504L8 6oARutf on. - 6117 

- HBirfepetfie . 6213 - npoi;eiiTuoe 

-, npeA'^Jiu- 6283 HaM'kileilie 5043 

- KATymKft . . 6413 - nyHiiocTi* . 10173 

- KOJieCairie . 1593 - pacnpeA'iwin- 

- MrnoBemiaA Tejibiiaji a<>c- 

BeJlHOJIHa 1617 KA .... 6012 

-noe 3Ha*ieidel6l7 - peryjwpoBa- 
iia paacToflnie uio .... 6793 

peryjurrop r b-6703 - peryjinpoBKa 1613 

- —, peocTaT'b - poryjiBTop'b 676.4 

peryjiH- | poocTan. AJia 
I>ob&kLa - .6763: H3.'M'bpeHiiv-6643 

- nH3Karo BOJibT- • - t - Aom peryjiii- 

MUTp'b . . 6803 ponAiiia- . 576.4 

- - reaepaTopi. cRoftoAiu.itt 

tok& . . . 2093 on.- . . . 7363 

- - ^BMraTejib 217.4 - c.iaraiomoa 1543 

- - aasicuM'b conpoTniuioirio 

HA* -... 8073 ajiji ii3M*bpe- 

- Haojiirrop'b ula - . . . 6543 

A/I* - . . . 7913 - C<K ( TaBJIJlH>- 

- - KaOejib . . 760.1 upui . . . 1543 

- - KaTyuiKa . 3413 - cpeAnaro npeAO- 

- - Kopnyc b . 4553 1 xpaiiHTtMib 561.1 

- - jihhIa . . 755.7!— ycTaiiOBKa 7043 

- - o 6 motka . 9413!- cTcnoirh . . 148.7 

- - OCTOBT. . . 4563 - TpniIC<t)QpMA' 

- - npe^oxpaiiH- ropi, . . . 2903 

Tejib . . . 5603 - yaeji’b . . 1087.7 

- - npoBO^KA 755.7 - yKA3ATujib . 678.7 , 

- - pacnpeA'feJiH- - ypaBiurreJu, 148.1 

ri*JibuanAocKA0O6.7 HanpaMcoiuiocTb 

- - C'f A11H1IA . 4553 AKyCTHHC" 

- - TOK*b . . . 188,4 CKAJI . . 12563 

- - Tpanc<j>op- - ftTMoc(j)epuaro 

MATOp'b . . 220.1 0.716 KTpHHeCT- 

- - yCTftHOBKA 704.4 BA .... 9883 

- na r *;eHie . . 60.1 - naMaruHne- 

- - BTopuuioo 465J0 Hiii . . . 1267.10 

- - its npoBo- - oiiTHHecKaa 12653 

AAXt> . . . 731a HauycKT., cba- 

-MU^yKTlfB- pUBATb BTb - 8963 

uoe . . . 1893 HapacTAiiie 

-HIIA/Kuiou- toka ... 1883 

Hoe . . . 1893 Hapyttviroe ocbIi- 

- noBUCHTeJib 2093 iqeiiio . . 9113 

- -TeJiH, aapaAKA Hapywiioii 06- 

npn noMouvn - 893 xotkoH, Tpauc- 

- noaumenio 1523 4>opMATop'b 

- Bbiuxe nop- c h - ... 2913 

BAJiMiaro . 053 1 -hliH ;uaMCTp'b 

- poaoiiaii- Tpy6u . . 868.7 

P.OM’H . . 13113 - OTpaHCHTtVIb 9903 

- noniiMceiiie 151.10 - pe^jieicrop'b 9303 

- noTOpa . . 149a HapymaTb cm. 

- - B'b iipoao- liapyinHTh 

AUXT, . . . 7333 Hapymirrb coe- 


Hapisaica raao- H&ctpoahbar 
B bix'b Tf>y6T> 640.7 paAioT6Jierp*- 

- jHibaji . . . 6403 <|»U . . . 10643 

- HHnnejiB . . 9613 Hactpohtb cm. 

- OCTpoyrOJIB- CHllTOnHSH’ 

U&JK .... 6403 pOBATb 

- npaBAJi . . . 640a HacTpofiica cm. 

- upHMoyrojib- cniiTonRsai^iH 

uaa .... 6403 HacTDJibuaro t©- 

- TpoyrojiLHAH 6403 jio4>ora 

- Bah coiia . .9603 auiHirb . 1127.4 

Hap'fasKU bhh- HacTOJibuaR 

tobi». rpe6eH- Aia<|>parMa 124017 

ka jyia- . 643J0 - jiamiia . . . 9213 

- raoKT., rp©6eii- UacTojibiiutt 

KA JUin- . . 6419 3B0H0KT. 10463 

- p*h3b6Li t c.TA- - KouTAirrb 10463 

iiokt* juiR- . 6413 HaciaTHTb . . 64a 
Hap'feaKott, 6ojirb Haci.in^ouie . 643 
c h- .... 530.7 i - aru ayOi^axi. 264.4 
Aiick-b e*b- . 422.4 1 - Hc©.Ti*3A . . 181.4 

- jrbRott, n.- . 640.4 - iio/iiocoirb . 2793 

- npaBofl, ct»- 6403 - pacTBopa . 698.7 
Hap'b3Ky cop- -ilia ©mkoctb . 1813 

bhti> . . . 644.7 HftMariLH^cxrie 
Haca^Ka Bepmim- ao- . . . 12913 

IIHH .... 8073 - IipOAiUTB . 1813 
Hat*ejieilia n.noT- - cTonoiib . . 643 
iiocTb . . . 707.7 Hacbiu^euiibiM 1813 
Hacjiocnie njiac- - uapi> . . . .1113 
Tiiirb . . . 6713 HaTiipairio aboH- 

- »JiOKTpii*ie- noe . . . 12943 

cKaro cB*bTa9723 - Kpyronoe 1294.10 

llacjiooiiHoe no- - upocToe . 1294.7 
jic .... 176a - paaA’knBHoe 12943 
-Rbitt ririiTb . 9722 -ilia motoa'i* 12943 

Hacoci« . . . 8893 - cnoco6i* 12943 

- B03Ayiniibitt 1193 HaTiip&Tb . . 12803 

- BOSAynnibiit IIhthpka kb- 

BOAaiiolt . 917.7 C©Jia mli- 

- MexauHMC- . . . 882.1 

CKiil .... 9173 TAJlbKOBblM'b 

- pxyTiiLiii . 9173 nopomKOM*b88l3 

- A3H K11CJIOTM 62a0 llATpa pACTBOpi. 

- “ MACJ1A . .1103 RByXpOMOKHC' 

- MACJiatfbiii . 1103 ^iaro . . . 18.7 

- naTATejibiibitt 1143 - - c bpicoBarH- 

- ITHTATeJVblfl.ltt CTOKHCJiarO 81a 

napocTpyft- - 'b;i > Karo bjick- 

iiiait . . . 114.4 TpojiiiB'b . 12223 

HacTaBKA c'i. na- HaTpiesAJi cejm- 
cttMH . . . 612.4! Tpa . . . 12183 

Hactiijika H3T» HaTpiil XJIOpR- 

KaMeHfiux'b ctliH . . . 243 

njiiiTT. . . 0183 IlaTpla rHApan. 

- cTCKJiaiinaa 6183 okiich . . 1211.12 

|- cactiM'i. . . oao II&TpoBLiii uac- 

- TCJic^oin* 11273 Jioirb . . . 193 

llacTpauBATb cm. IlaTpi. aaoTito- 

cuiiTouiiaiipo- KHC-’iLiii . 12183 


-. npoAoxpaHH- A»neHie . .785.7 aaTb ! - AByclipHncTo- 

TCJIb OTT» IIOBbI- llapis3ATb BUU- j HACTpARBAlOlI^aa j KHCJIblit . 1218.1 

ineHia- . . 6603 tm .... 8943 : KaTymKa 10673' - AByyrjieKiic- 

- upOA^nt> . 1483 - MOTHHKOMb 543.1 1 Hacrpoennaa 6ea- jiuft . . . 12163 
lipOBOAT* 6e3*I>- Hap^aKA BKIITO- \ UpOBOJIOMIiaJI - AByXpOMOKHC- 

618.7 saa. . . 639.13! Tejierpa4>ia 10543 jiiaii . . . 183 





HaT]M> _ 1968 _ HeftTpajigayra nax 

HaTp*fc JiHWOHno- IlaTjrayTb npo- j He6oju>mofl Ha- HeaasHcinroe 
Kiicjujii . 128(12 boa& . . . 819-a j ctotli tokt. 188* BOB6y?C£AeHie 

- nnpo4>oc<}>op- - npo bo at* . . 818.7 HesoaflyxcAeii- on. BoaftyAB- 

ltoKHCJiutt 1219.1 — trh, npoxexcy- nuM . . . 261* Tea* . . . J6cLi 

- cfepHO kb cJiLi Ji 18-8 T04HHXT. nymc- HeBOcmiaxeHjrfo- — on. rkn no- 

- c’bpHHCToicHc- Taxi. . . . 820.7 m&e>CA hsojib- cTomutaro 

Jiufl . . 1217.7 - npyrauny . 646* pyiomee ae- toka . . . O&i: 

- yrjieKHc.'iLilil215a HaxjiecTK& . 407.4 mecTBO . . 776* ; Heiamcviiul 

- 4>oc4>opnoKHC- HaxoAHTbca bt. HenfepHa* ycTa- Boa6y3icAAJo- 

jTBift . . . 1218.7 6ea,Tfe&cTBjH 47914 hobka me- mifl to in. . 254* 

- 'b^Kiil . . 19* - bt. jvfettcTBlB 479* tokt. . . . 476* HeaaBRCJixux'k 

HBTypajibiiuM jio- HaxoA*iAa*ca -bo coeAH- Boa6y»^e- 

rapiiein. . . 23SU bt, pacnopa- iight> . . 116SJ uieirs, cr» - 251 -! 

HaTiiruBAiiie npo- sKeniH &uep* -hoo coeAH- - abh&xoxa- 

poaobt. . . 819* ri* .... 08.7 neato . . 1182* mu ha ct» - 21V 

HaTarHBftTi* . 406L9 1 -mific* noA'i* had- — $&3T» . . . 200L1 JleaaBBcBxua 

- npyxcuny . 545* I paxccniexT* 785.4 HeB'fepHuft oGmotkh . 51 ii 

HaTasKeuie . 848*; HaxoacAenie irfec- Hyjib . . 1884* — Nashua . Sftr 
HaTaxcenie a!** ta noBpexc- Hesfecoitoe Be- Hea&x'biin- 

aeKTpHKa 1069* Aesia . . 1001* mecTBO . 1868* mocti. . . . 561* 

- Ka6eaa . . 861.4 - HCHcnpasuo- HeB-fecoxocTb 1850J Hea&Tyx&Kmxia 

- kabata . 447J0 cth .... 8482 HorbcoMufi 1858* aaeKTpBMecidi 

- npo bo a* 821 JO Han&Jio koopah- HeraTHBT. paAio- Ko^ie6aicLx 1I7U 

- nposoAOBT. . 419* dathlixi rpa^HMe- Hcaamnm eH " 

- pexH* . . . 844* ocefi . . . 240 j cidtt . . 1284* nutt . . . 61TJ 

- cnKpansiiott - minis . . . 789* - peuTrenoB- HeHax'bHeiuiaa 

npyxcHnu lOOOLiO - o6motkh . . 818* cidtt . . 1284* o6motka no- 

-Hia npo boa* - nponoA* . . 789* Herjiajudfl koji- CToaHnaro 

M'bcTO . . 62lJ Hasam>Hax HHTen- jioktop’B . 478* toka . . . SSLs 

- TOHica . . 821J chbhocti. nocu- HerjiaxceBBaa Heaax*bHHufi SSLh 

llaTaaKeHia may- aaeMuxi xjionMaTo6y- HenaojmpoBAB- 

pa, pnu6opr» bojiht. . . 1088* MaxcnaajieB- hah npoBo- 

Aaa - . . . 902* - caaa . . . 1880JS ra .... 809* jioka . . . 3B7x 

HaTaxaca . . 819 j 0 - - nocujiAexnxi. HeAOBoa6yxcAe- HenaojiHpoBan- 

- KOjrbHHATaa 820.4 Bomm . . 1068* sie .... 261* uaa npo boa*- 

-kb pexHa, npH- - ceKiji* . . . 588* -ACUHutt . . . 26lJ u^ah cna- 

cnoco6jieHie - CKopocrb . 244*0 HeAorpy bka peHT- pa.Ti> . . 1141* 

Ana - . . . 408,7 - TeanepaTypa 288* renoBCKott HencKpamificJi 

H&t*xcha* aoc- Hanajibnoe na- Tpy6KH . 1288* xeTajun. W7 ji 

ka .... 488* npaxceui© . 8&7 Hcaohxkh no HescnpaBBocTm 

- naacTBua . . 422* - - 9Jieneirr& . 88J ynnarb sa bt* nanxB- 

- nJTHTa . . . 468* , - nojioxcenie . 619J paarosopu 1180* haxt* . . . 471J 

- npoBO jioka . 820* - - KOHTAKTHoil HeAonojiy neHie — A'feticTBiM . 472? 

-noe KOJibAo . 812* iabtkji . . 001* aaepriH . . 8020 — A'btierHlJi 

- npHcnoco6jie- - cocToaHie . 285.4 Hoaoctatomha* BCjrbACTBie 

Hie . . . 1097* HaMajTLiiufi Bpa- narpyaica peBT- pa6on» na 

HaTancBofi lAATeabnBifl no* reuoBCKoM jibbIh . . IlfcJ 

6aoin> . 480J1 Meurv> . . 200.10 Tpy6icH . 1288* - - Teae^ouBol 

- Cojitb . . . 800* Hahucto CBep- - ^opmobka . 82J c^th . . lltfJ 

- bbhtt, . . 406j0 jihti, . . . 889* -no BOsOyncAOB* - - Tene^onb 115fc 

- bukjuoba- HamaTLipex'b, aae* huM . . . 261j - naxoxcAeHie 84*1 

Tejib . . . 551* xeun* ct. - 19.7 -noe BoaOyxcAO* ~ onpeA'baeni® 04&1 

- uaoaaTopT» . 812.7 HamaTbipnuli irie .... 251* IieHcnpaB- 

- - caoxaibiif 795* cnsprz> . 1211* - (j>opMHpoBAHie82J moctb . . . 847J 

- kobtaktt. . 896* HamATbipb . . 20* Hgaoxbatk* n - x mo senna* 848J 

- xexaHnax'b ct. ; HamaTupa pac- pa6oTb . . 802* HencnpasBuff 847i 

npyjKHiiofl 552* TBopi* . . 20J HeA'barejibHoe HeflanabCepoBA* 

- cerxeurb . . 422* - h xjiopokhch cocToanie npoBoaoxa 585it 

- <*toji6t» . . 820* ahuka pa- xcon'baa . . 15.11 -bliiI po4>neK- 

- xpocT> . . . 812* cTBopT. . . 20* IleaaBHCHXO bob- Topi* . . . 965* 

- uinypT> . . . 551.7 HaaJieKTpnsonaii- 6ydKAeBnuil26lJ0 - cnaanrs . . 68U 

llaTaxcHua cajiaa- noe rkno 1270.10 -noe Boa6y3KA©- HetaiuuiOcpi OOt* 

KH .... 400* -BAiuibifi . . 1270* nie .... 251* HeArpajinao- 

HaT*jryT&acBo6oA‘ -bats . . . 1270* — or* AKKyjty- bats . . 1868.it 

uo cnnp&jLb 587* : -bubats . . 1270* JiaTopnofi 6a- -ayfox^aa rb- 

HaTanyTb . . 406* I -bstbatscji . 1804J0 rapcn . . . 0622 cTonxa . 10801 



HeftTpajpwaro 


1969 


Hecn&KHHLift 


He8Tpajn»naro 
noiica cabhit. 2683 
-na* 3 oha . . 1664 

- iuiocKocTb . 166.1 

- tohka . . . 166L2 

- TpexnpoBOA* 

Hoft CMCT6- 

M u ... . 708L2 
HeftrpajTbnbifi 

HOHCT. . 166.1 

- npoBOA'i* • - 7053 

- cpeAirift . 20£« 

- pacTBopT* . 1196.ll 
-llblXT* npOBO- 

AOBT., pac- 
npeA^i htc JIb- 
HHH AOCK& 

-... 600.1 
HeKOMnencnpo- 
B&n?Lifi abii- 
raTOJib 13274 
IlewaniHTHoe 

T'fejio . . . 162.1 
lloMarHHTHLift 160L3 
IlonarpyHcoH- 

Hbift . . . 478a 
Ilrlia»n0KTpM30- 
saiiHoe npo- 

BOAHiAee 
tImio . . 18072 

-nannull . . 1270.7 

Hoo6pa6oTaH- 
HOMT* BUA*b, 

bt. - . . . 877b 

HeotixoAHMLiti 

MATcpiam* 
juin AHcTKn 471.il 
I leoAHHHKOBo na- 
rpyvKeuirLia 
4 >h3kt . . . 200 a 
HoiiTA'^Jianiiaro 
mojiKa nn rb788Ji 
HeOTIwTIOHta^MOC! 
COnpOTHBJlO- 

liie .... 677.7 
Heiu‘poKpemn- 

uajoiniBCB Kft- 

TjrniKH . . 881.10 
HenepeHociian 

6aTftpon . . 87a 
Henepoeuit jio- 
rapHeM'b . 239.4 

IIonJlABKllf H30' 

jinpytomift Mft- 
Tepiajn. . . 7762 
HenjiasKoo H3o- 
jiMpyiomeo 
b© meri no . 7762 
IlenoABH-vKiraa 

ap Mary pa 1279 b 

- ryGa . . . 1084 jb 

- K&JiHBbnaa 

jiascna . . 9213 
• KaTymica . 65142 

- MaruHTuan 

crp'fcjiKa 699.11 

n 


HenoABHHcxaH 
o 6 hotka on- 
XyKTOpOBT. 8874 

- ajieirrpoxarHX' 
tobt. . . . 887j 

- napoBAB m&- 

muua . . . 1174 
"HO 3AKp'kllHTb 646.7 
-lino 6 pa . . . 9672 

- A(> 6 aBOHnoeco- 

npoTHBJieiiie 
A-ia aytobuxt* 
jiaMni. . . 9422 

- MarniiTnoe 

none . . . 177 b 

- COnpOTBBJlC- 

nio . . . 600.10 

•Huli KOTCJIT* 107.7 

- jiokomoCii.u* 119B 

- nojnoo/b . . 166.7 

- (Jjjiaiien'b.aKo- 

pH .... 4162 

- a.ieKTpoABKra- 

Te.iT» . . . 218B 

- HKopi. . . . 454B 

“IILIB mCTKH . 428B 
lienoAM*bHHMLii! 

iiaTpoiniuil 
npcAOXpauii- 
Tejib . . . 900 b 

-Max npeAoxpa- 
HHTCJIblinn 
npo 6 aa Bab* 
co ha . . . 901B 

HenoA**knifMocTH 
C1ICT6MA . 902B 
Henojiiian na- 
rpy3Ka . . 490 b 

- ivfeub . . . 1316.4 

-HO© KOMMyTB- 

poBftHlo . . 2723 
-null KoirraKTT. 

. . 274b 

IIonoJinpu3o- 
sauiian xa- 
mnna . . . 2069 

Heiio.iApHaoBait- 
libiH . . . 169 b 

- HKOpb . . . 409 b 

HonocpeACTBon- 

naro TopMancc- 
liin cnoco 6 i» 494.4 
-nan y kjiaaka 838b 

- yeTaitoBKa . 610 b 

-ho COCAHIIOUU&il 

Mamnua . . 2072 

- cooAHiieiiiibiit 


ci. .... 2073 
-no© ocs^me- 
nlo .... 910.1 
- npeBpamenio 


to njia B'b a ji© k- 
TPHH6CTBO . 2617 

- paonpeA'k-ie- 

nie .... 7253 

- coeAHueuic . 481.7 


HenocpeACTBen- 
noe yKJiaAU- 
Bauie npoBo- 
AOBT* B*b 30M- 

jim) .... 8886 
-lLue pacxoAU no 
aKCnJIOATA- 

i;in .... 710 b 
- libili uoHTAttn. 616 b 

- otcicti* . . 640b 

- up it boat* a«- 

lraMoMamH- 
nu .... 717a 
llcnocTonniroe 
cocTonnie 135841 
-itbio pacxoAU 
iio aucnjioa- 
xaniit . . . 7123 
HeilOCTOHIKCTBO 

ajieMciiTA . 82.4 
HenoBBJieirio 

TOKH 18740 

HcnpaBUJiMio 
BKJiioieirHan 

o6motk& Hie* 
AyKTopa . . 838 b 

- - o6motka a.ioK- 

TponarnnTa 838 b 
H enpaBHJibiioe 

IlOJIOVKOUi© 

ii;e to in. . . 476 b 

- eocAHJieiiie . 7362 
HenpoAoxpaiien* 

ui.ift . . . 617 b 
H on pop li bit an 
oGmotkb . 808J 

- pa.lpBAKA . . 774 
-no A^HcTByio- 

3BOUOId* 

1123b 

-HO© Bp&mGHio 

xox&nH3Ma 10353 

- H3MllKCiriG 

bo 3 ay mnaro 
nponoAa 1093.7 
-KMft TOK'I. . 1373 

- TpOCKl. JIKO- 

p a . . . 10369 

I le ii po bo a nn kt» 730.7 
lienpoBOAnm^ 11 
oGojioiKa . 869.4 
HcnpoBOAHii;^ 730 b 

- H3LI1CKT. . . 403 

Honpo3paHiia_n 

iniipna . 11782 

-ItLift lAHTl. 11702 

- dKpAit'b 11702 
HenpoMOKaoMLiii 

mnypi. . . 0593 
HepaGoiitt 

TOK"b . . . 1463 
HopaBUOM'bpitaro 
pacnpeA'fe-io- 
hIh Tona, no- 
Tepa orb - 292.7 
-nan Kpusaa . I960 


HepasnoM'bpHO 
narpyMCOH- 
iTLiH 4>aabi 200 b 
- pacnpeA’b 9 

JieHHAH yT6H- 

ka . . . . iooai 

-no© MariiHTiioe 


nojie . . . 177.1 

- pacnpeA'kre- 

Hie toka 13153 

—HOCTII KO©(})(}>Jt- 

Aieiirb . . 120 b 

- cTeneiib . . 8023 
-liocTb .... 802.1 
-nLiii xoat. . . 801.7 


lIcpBllblft TOKT* 

18683 

Hep bo B'b a ji© KTp o- 
KHHOTU'iOCiCO© 
paaApance- 
nie . . . 1226B 

HcpucTajiaMna918B 
-HIlTeilCHB- 

littH . . . 1347 b 

llopoBCirb xoat» 
MainHiibi . 4812 
HcpoBuan kou- 
TaKTitan no- 
BepxnocTb 0022 
HopouuMii 

xoA'b . . . 301.7 

- - Mtiiniinu . 4812 
HncBoenpeMonnoc 

iiojiyueni© 
6yKB'I» BMliCTO 
HHCOJI'b . 10863 

HccropaeMbift 
iiaojiupytomill 
MATepiajrb 7764 
Hee>KiiMae- 

Muii . . 18592 

HoCHMMeTpUBH&B 
KpiIBAM . . I960 

- o6motka . . 8182 
-no© COHpOTHBJie- 

iiie . . . 1817 b 

-HOCTb .... 2803 

- KOMMyTaAin 13&ii 
-ituil iiopeMim* 

HLiii tokt* 1369 

- Tpanc<})opMa- 

Topi. . . 1070:; 

HocM-bitHe- 

moctl . . . 683b 
HeCOMKIiyTAH 
CHCTOMA CT» 
mecTbio npo- 
BOAft>”* Tpex- 

4)H3KAB . . 2022 

HeconpnvKciinaa 

CIICTOMA A®yX* 

4>aanan . 201.10 

- Mit<>ro4)H3- 

nan .... 2042 

- - Tpox<t>a3naji2023 
Hocnafliiifbift . 94.7 

124 





HecnoKoftHwfi 


1970 


HoMHHa.ikHafl 


HecnoRofizajfi 
xoai> . . . 801.7 
Hecyiqifi tokt» 181j 

- - nponoA'b . 790J 
HecnacTHiae 

CJiy'iaa . . 605 l4 

- - ott. ajieic- 

TpH^ecTBa 1881.7 

“HLIXT* CJiy- 

Haaxi., nep- 
sa n no mo mb 
npH- . . . 6052 
Hotomhrb rpy- 
6an ciihto* 
nnaaiiia . 1098 b 
-H oe peryjin- 
posaine . . 674J 
HeTpoKyTwft 
CBnneivb mia- 
cthhli . . 48L. 
HeyAo6m.il Ana 
o6cjiy«cnBa- 
hLh pyaol 6812 
HeypaBiioB'b- 
me mi an mito- 
ro$aaHaa 
CHCTeiia . 2044 
-lioe Hanpaace* 

Hie .... 806B 
-iLufi .... 4082 
HeycTofiMHBuS 
xoa** . . . 801.7 
He(|»OBCxdii mo* 

jiOTOHein* 10682 
lleneTMoo hhc- 
jio .... 88&& 
HcnyBCTBHTejib- 
HOCTH CT6* 

nesb . . . 1888 b 
H ojicwaa nepe- 
Aana paaro* | 
BOpoB*l> . 116&J 

- nenaTb . . 108817 
HeacHutt 

mpH(|»Ti> 1088.7 
Hhb©jijihpo- 

bbtb . . . 868B 
HHrpoauua boa- 
liufl pa* 

CTBOpTk . 1104 b 

HH^'e CHHXpO* 

H113MB . . 298B 

KO* 

CTOJI- 

6a . . . . 8O0B 

- npcA*bJTK H3M*- 

peuia . . . 888 b 

- paGonitt koh- 

T&KTHljl 

Bill ITT. . 1006B 

- yrjieAfcpaca- 

Tejib . . . 988 b 
H uvKiiift ypo- 

Bciu> uoau 186b 
I lHMcjiaro THna 
JTKOpb 414JO 


Hhxchjui ry6a 1064 b 

- K>6ica KOJIOKO* 

aooOpaanaro 
naoJiBTopa 798 b 
H asKaro AaBJieHia 
AiiJiRBAP'b 118 b 

- Hanprotcenbi 

BOJIbTM CTp*b 880.0 

- renepaTopi. 

TOKa - . . 2O0B 

- ABHraTCJib 217.4 
—, aaxcHM'b 

Ana -... 887 b 

-, H30JIJipTOpT* 

AJia - . . . 7912 

- Ka6ejib . . 760.1 

- KaTymKa . 841 b 

- KopnycT. . 4662 

- - JiBiiin . . 766.7 

- - oGmotkb . 841b 

- OCTOBT* . . 4652 

- npoAoxpa* 
miTejib . . 660B 

- npoeoAKa 756.7 

- pacpeA’^JiH* 
TeJlbHBH 

Aockb . . . 008.7 

- CTanHira . 4662 

- - tokt* . . . 188L4 

- ycTaHOBKa 7044 
HHSKie M OCT KB 104B 
Haaicoe nanpa* 

sicenie . . 160.7 
HaKKeaesaa 

6ponaa . . 7682 

- 6yMara . . 11112 

liHKKejieBblti 

Kynopoci. 18172 

- pacTBoirb 1802.4 

- BJTCKTpOA'b . 67.7 
-blih onmiKH 1078JO 
HHKKejien'b 

TBCpAbIM’b BO* 
KpLiTie . 1208 b 

Hhkkcjihh&, npoBO* 
jiokb H3*b - 5882 
-hoB an upoBo- 

jiokb . . . 6882 
-UOBblfi JIHCTT* 6882 
HHKKeJianT> . 688J 

- JiRCTOBofl . . 6802 
HHKKOJIHpOBa- 

lfie . . . 18022 

- jincTOBaro 

i^hhkb . 18082 
-uaa MeTajuiH* 
Hecxaa ko- 
po6ica . . 1118 b 

HhKK6JU> . . . 67b 

- xjiopHcn.il 1218B 
“ BJDteKTpOJIHTH* 

HOCKifl . . 128SB 

HiiKKejxa aaKHCb 
yrjioKHcaaa 18162 

-C'fepHOKHC* 

naa . . . 18172 


Hmocejia okhcb 

67 b 

Hannejrb . . 9802 

- BHTOl . . . 96lJ 

- - npyacusa* 

mil .... 9612 

- HaojiHpoBan* 

Hbll . . . 90017 

- KOJibROBofi A^a 

naTpOHOBT* 960B 

- naTponnul cr> 
kojikaomt. . 980B 

- coHpajibnufi 981 j 

- - npyacinia- 

ntfl .... 9812 

- CT. KpiOHKOMT. 

A«a naTpo- 
HOB'b . . . 960 b 
HB nnejia aa- 

pibaxa . . 9812 

HacxoAama* 

B*bTBb . . 84014 
llHTeft, Aiaro- 

HftJIb H3T> - 841 b 
K pecn. uai» - 641 b 
Hbth .... 64lB 

- KanecTBO . . 918d 
Hnncfc, noAvbci. 

Ha oaho! - 8842 
noAB'femiiBaHie 
lia - ... 684.7 

Hhtb .... 8862 

- aa hji oh Anaa 184410 

- 6aM6yicoBaa 9182 

- OyxaacHaa 184&1 

- H3T> AeJTJIlO- 

Jioati . . . 918.4 

- K&JIHabHol 

jraMDLi . 912J0 

- KsapAosaa . 6862 

- KOKonoB&a . 886 c7 

- m arnHTHaa 1890JLO 

- noARbcnaa . 686 b 
I lHTaHol KOll* 

Taicn. . . 889 b 

- A'blcTByxomU 

npH o6puBi 
HHTKH . 10472 

Hhtb cuporo 
meaica . . 7882 

- yrojEbHaa cm. 

yroaeirb 

- yxp’fenJieH- 

xaa . . . 184411 

- meAKOBaa . 886.7 
Ho 6HAH KOJlb- 

A& . . . . 1887.4 
Hoaaro cepe6pa, 

npoBOJioKa 
H3T> - . . 686J1 

- cnaaBT> 

B3T> - . . . 684b 
H oaoe cepe6po 802 
HoBoo6paaoB&HJa 
ioHOBT. CKO* 

pocTb . . 11902 


Hora cTpoaxab- 
h aa .... 814; 
Hostcesaa onopa 

406j:< 

HoaceBica . . . 9w 
HosKHKTk Ana 
p-feaKB CBHB- 
na . . . . 97 j2 

- Ka6e.TbHufl . 8Sc 

HoaKKa . . . 01J-1 

- HaojiHpyio- 

m,aa . . . 

- HaoaaTopT. . 

- ajieMeHTB . . 3 hi 
Ho3Kbkiit> ? ma- 

6-toht. Bra 
BHA*b - . . 8&J 

HOMCHMUbl . 887 J4 

- Ana o6p^aaHia 

m^roin. . . i**A 

- P*b3KH 

5K6CTH . . 98M 

- nepeBaaoH- 

Hua . . . 60u* 
HohchoI koh- 
TaKTT. . . 104&J 

- nepeicaio* 

HftTeJib . . 

- TOKapHbil era- 

HOK*b . . . 89S.^ 

HoMCIIUMT* HpH- 
BOAOM*B, A»- 
HaMOMamitHa 
CT. - ... 2103 

Hoxrz» Ana p*& 3 UB 
CBHHiia . . 97 j: 

- paap^au* 
saHia nrrra- 
nepMH npa 
cpaiAMB&Bia8522 

- aa6apa6aH’fe;uui 

paaMaTbiaaaia 
Ka6eaa . . 849* 

- KOHTaKTHUl 68aa 

HoMenicaaTypa 
aJieKTpOXHXH- 
Hecxaa . 115?U 
HoMepHaa ao- 
1A6HK3 . . 84l* 
UoMepHHVTb ll&S* 

- ct* KJiananaMH 

Ana AByxnpo> 
BOAHUXl JOh 
Mil . . . 1182B 

HoMepnul 

FBoaAa . - 80 m 

- nrreMnejib . 80v 
HoMcp-b AHHaMO* 

MamHHbi 7(H? 

- npoBOJioKa 886ai 

- Teac^oua 1189J 
Hoxnnajn»Haa 

MOlOHOCTb . 16*Jf 

- nponsBOAHTeab- 

HOCTb . . . 157i 

- crfena . . . 97R2 





HopnajbHaro 


1971 


Ctait&TUB&Hie 


Hopxuburo, HopMajibHuM nop- Hyaesaa toyka HyxepiTOpi cm. 
noB&imenle nonmnymiM HCKyccTBOH- xyxepiiHinb 

xanpmteeiiia annapan. 10088 uaji .... 2032 Hyxepaijia . . 813.7 

sumo - . . 1628 - BJieKTpoAT» . 88.7 —Tpoxnposo^noM Hyxepnaa roc- 
-EUUI KpHBail . 66j - aJIQKTpO- C 11 CTOMLI . 7002 Ka ... . 888J0 

- jiaxna . . . 9188 Mexp s . . 688.7 IlyjieBoe 3nanenie - Aoiqenica co 

- - r©<J>nopa 97&10 - bjiomohtt* . 322 ciijiu TOica 18608 ciiAAaioii^HMH 

• mou^hoctl . 1572 - ajicMonra — BJieiCTpojpiH- KJianauaMM ct» 

- .... 7518 ^arrlajia . 12J0 mefl chjili 18688 xexauHHe- 

- irfepa .... 658.7 - »Tajioin> iuia- - HanpaaceKie 1498 ckmmi> npepu- 

- H&rpyaKa . . 4908 thkobliH . 978L7 - nojioMcoide . 6428 Baiiiexi> CHr- 

- irpoBOJioKft . 7508 HopMAJibiiuxb HyjieBott xe- uajia . . 1048.1 

- upoAoiTMCHTCjib- AlaMGTpoBT. to^t> . . . 6048 - - co cna;iaio- 

nocTb paa- npoBoaoKT., - oTcnen. . . 6408 npiMH icjiana-* 

pHAKii x h a- TaOjiai^a . 8208 - noTeimlajrb 1478 uaxii ct> ajieic- 

coB'b . . . 79.1 Hopxi.i . . . 4858 - npoBojrb . • 7068 tphhcckhmt> 

- npouaBo^itTCJi- - ;via iicnbi- - cnoco6i» . . 026.7 npepbiaauiexT* 

liocTi. . . . 1578 TAiiitt . . 486.10 - cpojiHiii npo- carn&jia . 10482 

- pacnpejvlviii- — xammii> 486J2 Bo^'b • • . 2028 — co CTp-fea- 

Tejibiian ;p>c- - - M'bjui . . . 732.7 HyjiesoMT. npo- kaxu . . 10478 

KA .... 6062 - C 0IO3ft A MO pH- BOA'b* BL 1 KJIIO- HyMOpHHKb . 10478 

- CB'b'ia . . .9728 kehcmuxi. j HftTe.Tb bt» -6388 - co cua^aiomH- 

- - aHiviiH- Hjieicrpo- | lIyjieBi.ixi> npo- xh lvianaiia- 

ck&h . . 978J2 toxhhkobt, 486.4 Bo^om, pac- xu Ch xexa- 

- irfexemeaiv . 979.1 - - AnrjiiflcKifXT» npeA'fejiHTe.ib- HHHecKuxi> 

-mact. . . . 978j Bjieicrpo- saa aockb npepbiBanieMT. 

- cHJia TOKft . 1228 toxiiiikobt. 4862 jym - . . . 608.1 curuajia . 1048.1 

- oRopocTb . . 244.7 — ropMAHCKiix'b ' Hyni. .... 6428 — cnajiAtoiipiMH 

liopxajibiioo ^.icKTpoTox- t - a6co.iioTirLiM 043.1 KJiananaMH ct> 

A*bttcTHie 1330.7 ' HiiKou b . . 486.1 - iieB'bpHbitt . 13348 dJieKTpiiHe- 

- H&npavKciiie 150ai - <I>pam;y3CKott - oinnOoHiiLitt 18342 ckitmi* npopiu- 

- - liojibTOBott na.iHTbi Bjiok- |- cjrbsa . . . 64211 uauiexT* cwr- 

^yru . . 925J0 TpoTeximne- ! -, ycTaiioBHTb H&Jia . . 10482 

- conpoTnBJio- cKoii npoMLim- ua - . . . 0438 - cneTiibift . . 6962 

itio .... 6648 jtciuiocth . 48021 -, yomnoBKa HyMepnoH anna- 

HopMa.Tbiioff HocnToab Bpa- ua - ... 6428 parb cm. liy- 

npoBOAHxocTii lqaHHi^iiica 12*0.i Hyjrb, paaxbi- Mepumcb 

M'fe.T.b . . . 7618 1 Hoconoro kojioca Kanie npn-5982 HyMepouaHie . 313.7 

- a^ieKTponono.v | koiicojih . 8508 paao6ii;eiiio Hyxopr* Tejre- 

xoctu 7518 Hoco boo k«- npn - . . .5982 4>onimfl . 11698 

-nbiil AOUHdiioK- j .noco . . . 8503 - p&3T.OAHirenio Hbipaioii^fft aicopb 

xpo;rb 1187.4! Honiiaa tojio- npn - . . . 6688 10378 

- xarnHTH. . . 627.7 ' <j>onnaa c-Tyac- - paci;*hnjienie IHukiiuH (Jiap- 

- oxi . . . 13632 1 6a . . . 11702 npH - . . . 5908 4>opi> . . . 781.4 

- CB-feT-t n.xaTH- : HohhoH th- Hyjiio, npnBectu II'bMOUKaji liop- 

noBLiff . . 978.7 1 pn<J>b . . . 7148 irb - ... 6432 Majibiiaa 

- TopxoMCTp'b 497.7 | Hy.iouaii jtu- Hyjia Jiuuia . 241.10 cubna . . 979.1 

- mm* . . . .6628 ilia . . . 240.10 orK.ioiioiiio Hiu KO.ibKUXb mh- 

- tokt* .... 662.41- tomka . . . 0428 orb - . . 642.101 cToii, cocToa- 

- $&p<|>opT> . . 781.7 !— B'b 3B*bn;vh 202.7 - noJiOMccnie . 6428 | u^ill iiJ'b - 4072 


0 . 

OC^HpoHnoa 06e3aapaacii* ! 06H-iaAKa kohaoii- ()6KJiaAica cth- 

mKypKa . 474.11 BBTb . . . 6068 caropa 10668,1283.7 iiio.icuaa . 1068.1 

06e3HcupMnaiiia t OrtcpiKa ano- — aaaoxjieH- - nn aKopa, 6y- 

ctojit> ,xna -12008 pa . . . .4029 naa . . . 12852 Mrirajvia-369.il 

-. MaTOpia.Tb - TLiBAH)ir;aa . 241.1 — naoJiiipoBaw- OOjiacn. noTpeO- 

- . . 120071 06H;nraiiii?M b liaa . . . 12858 .iciiia . . .7272 

- npoi^occT* . 12008 1 rnoKATh . . 7822 - 06^c;i,ciiciiiH onru- 

-BaTb BTa ropa- | - rpanpTHaTh . 7822 1 6anKir nuy- nocTb . . 821.12 

«ieirb Biijiii 1200.IO 06ic.ia.iKH h jt> I Tpennaa . 12828 OOMaTUB&nio 

— xo.TO^noMb o.ioBBiniHofl I — 6 ahkii nirfein- iiposoao- 

BHT’fe . . 1201.1 4>oJibrif . 1068.1 j naa . . . 1283s kh . . . . 744.1 
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06 MaTUBaTb 


G6xATUBATb CX. 
MOTATb 

OtiMepmitf . . 607.4 
OCmotahhah npo- 
BOJioKa . . 744.2 

-II OUJlCTCnRAA 

746.7 

- CTopoiia ka- 

TyniKn . . 806.7 

- HU ft H OIIJICITCU- 

liuft npouojv 
uuk'L . . . 746.71 

- onjioTenHLiii | 
# npoiu>Ai* • *46.7 i 

- iia pe6po . . 829.1 ■ 

- njiocKo . . 828.12: 

- npoBOAiniirb 7442 j 

- npoBOA'fc . . 7442 1 
( )6 m otatk 828.7,743.10 

- jieirToil . . . 876a 
OOxotka . . . 804.7 

- 6apa6annajf 816.7 

- napajuiejii*- 
uaa .... 8162 

- - nocji*AOBA- 

TejLbii&H . 816.7 

- 6H<})HjiHpnaH 

325J, 6864 

- 6pone bah . . 3332 

- h paaBcpTOM- 

iian Koxtinirn- 

posanaa . 888a 

- B03BPHTHAH Op- 

AHnapnaa . 8172 

- - TpottHAH . 8182 

- BOJiHooOpaa- 

naa .... 8172 

- Bp&H^aiouptxcH 
Hn^yicropoBT, 8872 

- - BJieKTpoxar- 

HHTOBT» . . 8872 

- BcnoMoraTejih- 

Haa .... 814 j6 

- BTopuHitaa . 8412 

- BT» BH^ 6‘knH- 
'LbBro ko Jieca 8244 

- - abb cjxoa . 3242 

-lt*CKOJlbKO 

CJioein. . . 3240 - 

- - o^hui, cjioit 3247 ■ 

- sucoKaro iih- 

nparacnia . 342 j 

- rjiABnaa . . 3142 

- rjia^KAH . . 3322 ■ 

- rjiyniHTejiJi . 3042 |« 

- aboHuah . . 8402 

- aboHhah bo a- | 

spaTiiaa . 318.11 

- - s&XKuyT&a 817.4 • 

- ABynitTiraH . 6362 

- AByxnoJiioc- 

urji .... 8162 

- AByx<|>aaii&a 8202 - 

- ^epoaae BHraaro- 

o6p&3Haa . 8182 

- AXCHrrepa 10702 | 


1972 


06MOTKA 


06 xOTKa to- 
B&H .... 744.7 

- AHCKOBaaS 18 . 4,8422 

- AV^fepemii&ai.- 

Baa . 6362 , 84 a 7 

- AiaxeTp&Jii,- 

h ax .... 816.1 

- AJiH BoaOyxc- 

Aeula . . . 8872 

- AyroBAH . . 8882 

—o 6 paanna . 8332 

- aaxKKyTaji 

tpoUhah . 8172 

- ayCHATAJi . 8322 

- nab xaOejieii 8882 

- - KjiyOKOBT. 388.1 

- xotkoht, . 888 J 

- MiAnuxb 
iiojioct, . . B 84 j 

- HiiAyxTopa, lie- 

npaBnjii.no bkjik>- 
Me it ii ah - . . 8882 

—poHi. ueiiOA~ 
BH 9 KUAJI . . 337 J 

- Ka( 5 ejii.iiaji . 8332 

- KjrbTKooOpaa- 

h&h .... 824.4 

-H $A 31 tAa 

cjioS’Khsji . 8242 

- KOJibAesaji . 8162 

- napajuiGJib- 
hah .... 3162 

- nocjrbAOBa- 
TeJn>n&A . 8162 

KOxnaynAi» 8402 
KoxneHcnpy- 
xomaa . . 8102 
xopoTKoaax- 


KiiyT&A . . 8242 
- xiioro(J>a 3 - 


naa . . . 

. 8242 

Kocaa . . 

. 8182 

jTenTol! 

893 J 0 

jTenTOMnaa ac- 
$aju>Tnpo- 

Baiinaa . 

. 769.4 

jio 6 oeaa 

. 838.4 


Jl*BOa . . . 812.7 
xamHHiiaji . 8842 
XUOrOKpATHO* 
aaxKiiyTAJi 8172 
xnoronojiioe- 
ii an . . . 8162 
x n o ro 4 > aa h ah 8202 
bt, kot. na 
(JjaaynojnocT. 
npnxoAHTCH 

1 kahhjit, . 3222 

m. KOT. HA 

<|>&3y-noj]iocT, 

npuxoAHTCJi 

2 Kauajia . 3226 
bt» kot. iia 
<}>a:ty-iiojnocT» 
npiixoAHToa 

4 Kauajia . 433.7 


06xotka xuoro- 
4>aanaa, bt. kot. 
sa ({may nojinxrb 
XipilXOABTCH n*- 
ckojikko Kana- 

JIOBT. . . . 8222 

- xy.Ti.THnjiH- 

KATopa . . 636.7 
10182 

- iiaKjiOHiiaa . 818L6 

- uenpepuBnui 

8002 

- lieCUXXCTpUM' 

naa .... 8182 

- HHSKaro na- 

npa*KCHia 8412 

- oAiio(|)a3HHa 3202 

OKA3UBA10IAAJI 
HlIAyKUiOHHOO 
A*#CTBie 18252 

- opAHH&pu&a ci. 

HOBTOpHUXT* 

BCTynJieiiiex’B 

8172 

- otctaxoia&h 8822 

- on. pyKii . . 8842 

- napajuiejib- 

Haa . 8162, S89J0 

- neiiKKOBaa . 7442 

- nepBHMHaa . 841.4 

- n©TJieo6paa- 

Haa .... 8174 

“ IlJTHTK006pa3- 

naa .... 8882 

- no AifcxeTpy 8162 

- - Ayr* . . . 8882 

- - OKpyxc- 

hocth . . . 823J 

- nepaxoTpy 828.1 

- paasepTK* 882J0 

- - xopA* . . 3162 

- - maOjioiiy . 8342 

- noApa8A*Jien- 

n&a .... 8082 

- nojisyMaa . 8222 

- nonycnxxe- 

TpBHnaa . 8224 

- nojnoca . . 8872 

- nojiiocn&a . 8872 

- nocjrfeAOBaTenB- 

uaa . 816.4, 8402 

- uocjr&Aona- 

TejiBifo-napan- 
jieju.H&a . 3162 

- nocToaHiraro 

TOKa . . . 8142 

-H3X*H6H- 

naa .... 3234 

-HeH3M*lICH- 

naa . . . 8232 

-upepBaii- 

naa .... 3232 

-pa3A*Ju>- 

itaa .... 8232 

- npasaa . . . 8126 

- npoBOJioKH . 744.1 


06 xoTKa npoBo- 
JiOMiiaa . . 332 .; 

- npaxcefi . . 744 : 

- nycKoBaa . 3£U 
-, pacnojiosKtH. n, 

1 UJIOCKOCTB 321 J 
- 2 n-TOCKOCT. 

aa.: 

- 8 n.Tocxo- 

CTAX 7 > . . 321 .* 

- pacnpeA* 2 eH- 

naa . . . 921 c 

- pe 6 poxT> . . 32 a: 

- pejia raasHaa 

11 

- aaAepaKHBA’ 
lon^aa 116 ( 1 : 

- pOTopa . . . 321 : 

- pyHHaa . . SU: 

- CHXMeTpHM- 

Haa .... 

- CKoimciiTpapo- 

sauiiaa . . 32 v- 

- CJioiKHaa 6 jk>- 

HOB&a ii paa~ 
BepTOMnaa 3 S 3 < 

- cx*maHnaa 3 JC 

34 (U 

-, cocToaio.aa hst. 

KOpOTKHXT* R&* 
TymeKT> . . SS 1 .« 

H 3 T» JXHAA OT- 
A*J 1 I>HUXT> 
KRTymeKT. 390 * 

- cnapajiBBaa 31 V 

- cnnpajLbio . 31 V 

- CTATOpa . . 323 /. 

- CTepstciienaa 3 SSj 

- - CKoimeHTpa- 

poB&HBaa . 221 - 

- -, cocToainaa 

H 3 T> pa a a ot- 
A*JibnuxT» 

KATymeKT. 321 : 

- cT»ADoflnux*b 

noBTopauja 

BCTynjie- 

Hie xt, . . S 1 m 

- “ JliBUATb xo- 

Aoxt> . . . Sli: 

- - np ABU XT, XO* 

AOMT, . . . 31 ic 

- - TPO^BUXT, 

nOBTOpHUXT, 

acxynjie- 
Hiexi, . . 31 "L 

- - yKOpOMeHHUH 1 - 

maroxT, . Sit: 

-XOAOXT»BJI*‘ 

BO ... . 31 i: 
-snp&Bo . 31 

- ToxconT,-ray- 

CTOHA . . . 31 <* 

- TpaHC^OpMR- 

Topa . . . 34 U 

- ipex^aanaa 32 C 1 * 




OtiMOTKa 


1973 


06 ojiohkr 


O6M0Tica yAap- 06 motkh, Ka- 

HHKA . . 1076.7 iiajii* Ooa'f. - 4184 

- ypanuHTejii*- - KATymKH, 

wart .... 3195 Turn. - . . 8874 

- ycnoKOHTejiH 8044 - icoe$<|>ii- 

- 4>aanaH . . 3194 AieiiTB . . 7444 

- BcnoMora- - KOiieiVB . . 8189 

TenhHaa . 820.1 — BiiyTpeuiiiii 8884 

- rcniHTponii- . M'fecTO ^Jirt - 8294 
neeKftrt . . 8214 I - nanpaBJieme 8124 


— mas if art . 8194 - nanajio . . 8134 

— - oTjtfmbiiaA 82017 - neaaBHCH- 

— $aaoB&rt . . 8194 mlijk . . . 815a 

— BcnoMora- - o6xoat» . . . 3064 

TeJibn&B . 820J - nortOBHua . 8074 

— reMHTponH- - iionoca . . . 8074 


Mecnart . . 8214 - nonepennoe 

- - rjiaBnajf . 8194 cfeueuio . 8304 

- - oTAiwibnaB 820.7 - nortcr. . . . 8074 

- xnoii4aTo6y- npocipaiicTBO 

Maxell art . 744.4 xjut - . . . 8294 

- iiHJiHxiApH'ie- - paBiioA’bftcTBy- 

ckaji . . . 842.4 iomifl man. 8104 

- ivfemifvrt . . 821.1 - pa^ian Bn art 

- nzaOjioHuart 8344 myOtfua . 8804 

- xnyHTOBaii 889.10 j- pasBepuyTott 

- asojibBeiiT- j cxeMa . . 3094 

lian . . . 83&J0 1 - paaaepTKa . 809.1 
• 0 KBnnoTen- - paasepTUBa- 

4 iKJibU&rt . 8164 Hie .... 809.1 

- BJieKTpoMar- - pacnojiorce- 

iiHTa . . . 8374 Hie .... 8144 

- nciipaBHjib- - poA*i» .... 814.4 
HO BTCJllOHen- - pOTOpa, B*bcT» 

Hart .... 8884 xiiAi - . . 2584 

—tobt» HenoA- “ - niaAX> . • . 2584 
BHXcaart . . 887a - CHCTexa . . 3144 

- Jiicoprt . . . 314.7 - conpoTH&ne> 

- - aaxKuyTart 8149 Hie .... 8904 
-opAHnap- - cpeAnifi man* 

nail . . 4 . 8174 8104 

- - paaoMKny- - cxeMa . . . 8084 

Tart . . . 815a - T& 6 jiHAa . . 8064 
“KM, bt» KOTO port - TeMiiepaTypa 2864 
npoBOJioKU - Turn* .... 8144 

KJJKA. BUTKa “ yCTpoilcTBO . 8144 

nepen^biAaioTCrt - faaHuji lieaa- 
bt» nonii ne- bhciimbiji . 8204 

peMiaii. nan- ma 6 noin. ajih 

pas#., HUAyK- OpoHCBoli - 8854 

ijirt- .... 1854 i - mart yKOpanu- 


-npoBOJioKH Bailie . . . 8104 

KaxcA. BUTKa | - man* . . . 8094 
nepen'biAaioTCrt , - yicopoHeii- 

bt> nojrb iioc- i uuii- . . . 810a 
TOrtU. Hanpasn., - 9JieKTponarun- 
HiiAyaiUii- . 185.1 j Ta, conpoTM- 

- RUCOTa . . .3804, BJieuie - . .3364 

- Aaniifcirt . .3084 !—tobi>,m^a*“3364 

- A^px<aTCJLb . 417a - ajieMeuTT* . 8064 

- HHAyKTOpa Co- - rtKOpHj M-feCT, 
npoTHBJienic 8864 m^ah - . . 258.4 

- -pOBT., KikAB- 8864 “ - BiVTBh . . 259.1 

—, nycKOBoM — KaTyinKa . 3064 

peocTan* bt. — KaTyinKa 
iVfeiiH - . . 6924. npo6i(TA . 4724 


06mOTK 1I rtKOprt 060XOK6HHArt 

HAT y in K A cro- I rjiuua xsep- 

P’kna . . . 4724 aocth kjzhii- 

- - irbA*» • • S>84 Kepa . . . 8824 

- - iipoBonoica 258a OOoauaueiiie to- 

- - COeABHCHio KOBT* BB1COKA- 

npoBOJioin* 311.4 ro Hanprtxee- 

- - conpoTHBJie- iiirt ycnoB- 

nie .... 2925 noe .... 6204 

—, cxeata coeAH- 06 o#ma . . . 5324 

ncniii KATy- - AJirt yKp'bnne- 
ihckt> - . .8074 ni« KaCenefi 8434 

- tokt> bt* - xcen’haiiart . 423a 

b^tbh - . . 2594 - aaxaiMiiart . 867a 

“ HHCJIO U&T- “ H3T» nOJIOCOBO- 

Beif - . . . 2584 ro XvejriiaA 6124 

- - MIICJIO B'bT- ~ KAT&llirt . . 4884 

Bel! napart- - KoiiTaicrnart 565a3 
jiertBiio BKrtio- - noAAepxaiBMo- 
neuiiuxT* . 8074 lA&rt . . . 612.7 

- Hiierto b^t- - noAHHpaio- 

BeM napart- m** . . . 6127 

rtertBHo coeA*" 06ofiMHi;a uao- 
HeHHBiXT. . 8074 Jiupyioiqaji cr» 

- HHCrtO npo- BHHTOM7* AJIrt 

Bortoin* - . 2584 xaifeHnuxi 

-Kofi, TpaHC$op- ci-biri* . .8644 

WATopT. ct> OOortOHKa 7644,7764 
napyxcHoii - 2814 - ac$ajii,TOBArt 
pOTOpT* C*I» MHO- KB6ertrt . . 7694 

ro4>A3HoIi - 824a - bo a* Hart . . 464.1 
ct* rt’bBoIl - . 8124 - rjiHUrtiiaji npe- 
ct* npasoii - 8124 AOxpaHHTejKb- 

-TKy npoAy[B&]Ti» Hart ajxh ka- 

4719 6ertefi . . . 8825 

-to in. npo6jie- - ASKyTOBaji . 764a 
MA . . . . 8084 “ “ KOMnay hat* 764.7 
4>opnyjia - - nponHTAH- 

A^Trt “ . . . 808.7 j nart .... 7644 
ma6rtOHT. — Hao.Tupyio- 

Artrt “ . . . 8844 iq&rt 652a, 7764 

06MOTOMiiart 828J1 - hut. ByiuiaHH- 

- MacTepcKart 828al aupoBaHnoll 

“ MamHiia 8845,877a peauiuj . . 85617 

“ npoBOJioKA . 825.1 ( — rtHCTOBoro 
“ cTopoua KATym- | sKert'baa . . 6114 
kii .... 806.7 - UHA> r K4ioHiioii 
-hbiH ctahokt* 83441 iickpu cb^to- 


OOMypoBan- npoapau- 

HLiil 837.li | iiart . . . 1819.4 

OCxypoBKa 887.14 - Ka6eJirt . . . 7704 

OOm^ut* MexaiiHHo* - MCT&rtJiH'ie- 

CKHXT. CHJI B 301.10 | CK&rt . . . 8694 

“ TenrtOTBi . . 2849 j - m^ahab 425.11 

OtiMlipT. . . . 3794 ! - lienpoBOArt- 
06oram,eiiie mart . . . 669.4 

pyAT. . . 12204, - UATpoiia . .9554 


— artempoMar- , - npeAoxpaini- 

nHTnoe . 1220.4 TOrtBiiart . 6114 

; 06oaa nonepen- ! - CBUiiuosort . 7689 

1 lioe cIjmc- | — ABoiiuart . 764a 

uie . . . 401.il | - CH^TonpoapaM- 
To.iin, uua HArt .... 9721 

Kpart - . . 446.1 - certeHOBArt 11744 

“AT» Korteca 401.10 - Tpanc$opM&‘ 

“ in kHba . . 445.12 TOpA . . . 4624 



OfojioHKn _ 1974 _ CX5 tohkh 

i 

06obohkh Ka- 06 pa6otkh xe- OtipaaijoBbif OOpimaiiix me- 

6 ©Jiii cp&aATb Tajuiom., cta- anexTpo- tort,, eoxcur- 

yCTynaxx . 888.4 Hon. px -8763 xeTp-b . . 0665 uu au - . 429u 

- CBjrrie . . . 840s -,noTepH orb -2915 06paxjieHie . 610© 06pksarb . . 887.7 

-Kofi, CDKOJi’ba- -irk mojiotoxt., 06p&thv&ji va- - Hao.niipyiomiji 

Bofi - . . . 4025 noRRaio- mnaa . . . 206a Tpy 6 u . . eQU 

- Tpanc$opxaTop'b iRi it CB - . . 88 U 06pATHX0CTb . 8445 06pk3KA jkxcto- 

ct. - 2815, 481-5 OOpaseRb Ryro- ' - noBKoeoxb . 188 b bt, . . . . 887b 
06opOT&, apex* Boro cirbTa 18445 *, OOpaTHXbifi abb* -skh cb lapo- 

oRxoro - . 2467 - (froTOMeTpHHO- raTeJii. . 219a 1 sue . . . 1888s 

-, npoROJiaKHTejib- cxiJt xpaTepa - nycxoBofl peoc- 06pk»oicT. iex 6 e- 

HOCTb orho* RyrH . . . 18487 tbtt» . . . 696a bb . . . 89*j0 

ro - ... 8467 06paaoBanie 6 a- — poocTan. rboJI- 06cjry MaiBaex u 3 

-tobt», noTcpn m» xpoxu . . 4275 Horo nanpas- pafioirb . 11784 

HHCJik - . 2485 - BOJibTOBott Ay* BeniB . . 596s - ynacroirb . 11724 

- chwhhkt. leap- nt .... 9267 - - pooCTan* ci 06c.iyxiB&Hl« 

Banuufl . 487.7 - RByoKHCH cbhh- nepexkHofl Ha- KOTJia . . . Ila5 

- - ct» noABRSK- ua.466. npaBJicnU spa- - Tejie^OMBofi 

HUxn rh<J>- - HCKp*K . . . 2782 menU . . 5965 ©tarrIx . lloOa 

P&nh . . . 4875 1 - kopkh ua nopa- 06paTHTi> nojurp- -hIb, rajuvepex 

- HHCJia KpH- j CTLIXT, COCy- ITOCTb . . 188j0 ABB «... 790u 

Baa .... 247a j Aaxi» ... 6 i j OOpaniaro abb- xkcro jvia - €16) 

- H3Mkuouie 2487 - xopu . . . 61U BeniB Riarpax- -, miomaAR* 

- HBMkiicnlo 488.4 - orTaTOHHaro xa . . . 802a 1 abb - . . . 6182 

--CTyncnHaToe4775 aapjiAa . 127811 '-hbb nojiBp- OOcByMtHBaTb Ry- 

- - uaxkHeHie ; - nepeKncM cbhh- | HocTb . . 4a0 roBue jiax- 

ycTyuaxH . 477 j> I ra . . . . 46b - ajieKTpoRBHHcy- nti . . . .844a 

- - ii 3 xkpenie 487J 1 - iiojiiocobt, . 1685; man ciuia no- - Teaiorpa^xiai 

- - KOJie 6 aifie 2485 - nyaupoH . 510a0; BBpHaaRiH 67 an nap att» . 998s 

- - naReiiie . 4865 - nyabipbKoirb 41a0 06paTnoHRy- 06cTpyraTb . 8821 

- peryjiHpoBa- - cTpyna . . 611a | iRiil .... 81&a 06cTpyrHBaTb 992) 

iiie .... 4895 - Tenjia . . . 2826 1 06paTHbiit h nB- 06cTpyraBafde 

- - c»iotmh>vI. . 487.4 1 - Ten.noTbi 2825,! TATejxbHbiH rajibsaxo 1206) 

- - yBCJiH«ioiiio84831 18162 1 npoBORT. .7574 06TAHHBaHie rob- 

- - yxaaaTejib 4875 - toka .... 1815 - - noRBORJORifl jieKTopa . 474a 

- - yxeiibineiiio | - rfeiiefl . . . 9755 npoBOAi> • 767.4 - - Ha 9 fCRaROX*b 4755 

246.4, 2982 j - yrojibH. oc&AKa - otbort, xarHK- -hIb -pHun>, naa- 

- HHCJio . . . 2468 I lia hhth . 9142 TB3xa . . . 1719 cthht., npHC- 

- ~ bt» ©AHUHRy - bboktp. ; - npoBOR*b . 7285, nocodaexie 

Bpexeim 1260a BOJiirb . . 1082.4 i 7675 abb - . . . 433.7 

- in, XBuyry 24fla -niB ioitoirb cko- j - paapHAT* . 1272a2 — nnaCTHirb, 

- - bt» XHiiy ry I pocTb . . 1190a I - CARHrb ir©- cynnopra 

cpeAiioo . . 2482 | - xkCTo . . . 6064 j tort. . . . 477a abb - . . . <2l7 

- bi> ccKy]iR7245ao ' 06paaoBaTb hc- I - tokt» . 1864,9985 06TaHHBaTb cx. 

- - KOJio 6 jreiCJl Kpu . . . 272.7 - xoat. RHCCoijia- o 6 TOHHTb 

xcxcAy xm y 2465 - xiojiiocli . .1685' rIh . . . 11885 06Tep©Tb Ko.iaeK- 

- - poTopa . . 267a - tort, . . . 1315 | 06paiRaTb nojurp- Topi. nastcAan- 

- BKopn . . 257a 1 06paaoBLiBaTbCX. noCTb . . 169a0 hoH 6 yxa- 

O 6 opo'rb 2455, 2465, o 6 paaoBSTb j -iRawiRee no- roil .... 424) 

06opyAOBauie ' 06pa3yioiAirt Ay* Jie .... 271.7 - na7KAaKoxi« 888 ) 

napOBoo . 10051 ry . . . . 18483 >UAaioiAeeCB no- OOTapaTb cx. 06 - 

- napoMT, . . 1083 ; O 6 pa:iA 0 Baji ©ah- pioARHeCRH TepcTb 

G 6 pa 6 aTbiBaTbCM. . iiHi^a BIojijir j nojio . . .1764 06TOHBTb' . . 896i 

0<5pa6oTRTb I njiaTHnoBBB 9785 -nviioiAitt sajrb 5864 - rojijicktopt. 4242 

() 6 pa 6 oTai(iioM'b i - wkpa . . . 6667 I - nyCKOBoft poo- — na^KAannoft 

BHA*b, h i. - 3775 “Bo© conpoxHBJie- ctrti> Tpexijiaa- 6 yxaroi( . 424) 

-nufi BLiCTyn'b 4055 | uio . 649.11, 6686 < naro torb . 692a 06 to'ikb koji- 
-xaTepia.nl, 760ao | - - abb naMkpe- | OOpainenHaB Ay* jieKTop«.»BT., 

(>6j>a<5oTaTb .877.7 liiH . . . .6784; roB&A Jiaxna npBcnoco 6 jie- 

- ay 6 iiJiow'b . 888 o -Boil cb^hh, Aop- j abb paacknn- nio abb - . 438s 

- xojiot&xh . 8805! jKBTOBb | naro cekTa 965.4 —, cTOKBBHnaB 

- Topny^roM'b .778.4 abb - . . 18445 1 06py6nTb ay 6 it- 6 yxara abb - 4244 

O6pa0oTK*a .8775 -bliH nucTpy- I jiomi. . . ,887a —, ycTpoficTBo 

- xexaniiHecKaB i xcirn, . . 64951 OOpyHUoe xcejik- abb -. . . 42tS 

npeAnapHTejib- 1 - MHBJinBOBbT- I ao . . . .8487 OOtohkh, p%- 

iiaa . . . 119811 xcTpi, . . 680131 06pyMi» . . .8041 aeip> abb - 3942 




OiSyrjieHHoe 


1975 


OAHO<t>&3HaH 


O6yrjioinioe OOntffl npo- OrueynopHan OffHOHCHAbHufl 

cyKBo . . 1338a eicn, . . . 7004 pacnpejrluix- mHypT, . . 866a 

-HTLiff cyxoHHijfl - pacxoffT* no Tejibuaji ffoc- Off nosey kobo ft 

ffHcin> ffJLH BKcnjioaTar ka . . . . 619a Tejie^oin* 186013 

6ojibxnnx*b co- uIh .... 713a -ho© Haojivpyio- -Rxennoo bjibic- 

npoTfuuio- - tokt. 130a, 1819a me© aemecT" TpHnecmo 18064 

iilit . . . 188817 - man* . . . 808a bo .... 776a -niae nojiioCM 6J 
OCyrjiHBac- -ntf* noTcpif . 896a ■ -nutt .... 406a - - xaniHTiiLie 1O0L5 

m i*i It . . 1840ft i-- bi> sKca*b- | - MfiTepimn* . 687a | -nun iiji&cthhi.i42J0 

OtfyrjiHBani© . 913a 1 3* . . . . 291a Orom. ropHo- i - nojin . . . 177a 

- KOMJieft CToa- 06i>eKTHBRLifl soft .... 38lJ Offlioft HACTH, 

6obt> . . . 800a otchgtt. . 1887a - CBjrroro fl.TbX- coCTonmitt 

- noBepxiiooT- (>6T»exa aicxy- ca .... 667a H3T* - . . 408JO 

noe .... 91817 xyjnrropuofi OrpAWffaioiffax -KATy men null 

- ct. nonopx- iijiacthhli ivfeno'iKA 012J0 TpaHC(J>opxa- 

nocTii . . 913.7 nax’biionie 89.7 Orpancffenie . 614.4 Topi* 228.4, 1070a 

- MCJioirb^ccKa- - ry6naTaro cbhh- - on iicchact- -KonTAKTRbilt 

ro rkna . 6112 na yxciibine- ntix i* c.iy- KoxepepT. 1072a 

-ilia, cocyffff* ifie .... 482 Haem* 1881a - xnKpo^oHT* 1100a 

ju i/r -. . 1338a - ejuiuHffa . . 290a! Orpaumeiufoo -mmmfi noff- 

06yrjiM[Ba]Tb 80617, - otchotb . . 060a I ffBBHteHie 680J0 B*bcT. . . .684a 
918L& -Miian aneprin 1180a Oneacffa mep- - ajiCKTpoffHna- 
<>6xoff*i», TCJie- -MifbiJt sojibTa- cthhaji . . 618a xoxeTpT* . 66017 

<{>oviiToo coo6- MOTpi* . . 661a -ffbi c-rfeciuno- -n.ie'iilt . . . 640.7 

u^ni© bt» - 1170a 06'beM'T* . . 1S48J6 ntf* mecth 607.7 OffHonojuocnaji 

- oOmotkh . . 800.4 - ay6[ff]a . . . 208a OffHnaKOBo na- Baiiaa 1229.1 

OGiuhbka kot- - MojicKyjuip- rpyttceHH Lift 491.7 - cji yxosaaTpy6- 

.ia .... 1094 null . . 1182a —nux 4>aau . 200.7 xa . . . 1116a 

- criiHLi . . . 8037 - poTopa . . . 267.7 i -bo ft narpyaxif -Hbitt .... 188a 

4>6niKypB[Ba]Tf. - cepffe*iBHica 262.4 <J>aau . . . 200.7 - blikjhohr- 

KOJlJIOKTOpT, - TOKA .... 259ft -BLlft noTOB- TOJIb . . . 6214 

HancffAKOX a i»475d — Ha noroH. fflajrb . . . 147a - nepeKJiioHa- 

06m ajI jvihha caiiT. oKpysKR. OffHiionHAji npo- tojil . . . 690a 

»oaffymHbix r b jikoph . . 968a bojika . . . 7672 - npeffoxpanH- 

npoBOffOB'b 1077.7 - yff'K'ibUbift 1250a8 - npoeoaoica . 750a tojil . . . 6672 

- KOHffeHTpa- - BKopa . . . 267.7 -noe noji© . . 176a - - npo6oHHLiM8004 

ffin .... 64a OOuKiioBeiinaff -ubift soaffym- — lnTenecffb- 

- irfepa . . . 286at cb^tobah bah- huH npo- nbitt . . . 8998 

- pa6oTA . . . 166a h& ct. bojii.to- soffb 1077a - Tcae^om. 1116a 

- poryjiHpoBKA 7202 soil ffyroft 1280.4 - npHnoffi* . 481ao OffnonpoBoffnaji 

- xapaKTepHCTM- - tpv6ka PeiiT- - TpaHC+opMa- jihrIh . . 767a 

ka .... 620a reHA . . 1286.10 Topi* . . . 226a -poffnoe rkno 268a 

KOJTHH6CT* -BOO CBOpJIO . 890a OffHOB&JieRTBblfi “POffHblXT* TO- 
bo noTpe6jiHe- -Hue KBacffbi 12102 IobIb . . 1184a KOB*bTpanc- 

Molt Biiop-rin 727a -liLifl ot6oH 1124a -battuajv jiax- (|>opMaTopij 883a 

- naiixeiibiuee - noffinn iihhkt* 485a na .... 969a -puffBLifl . . 6814 

Kpamoe . 286.11 - npicMHRK'T* 1090a -BpeMORiioe no- -CJioflBaH npo- 

- pacnojioMcenie - nyCKOBofi peo- Tpe6jienie nan- bojioka . . 746a 

CTAiiffioHHbix'b ctatt* . . .590a 6ojibmee .707a -CTopoirBConpa- 

annapaTOirb 1098J - - pooctatt. Tpex- - Te^ierpacJiBpo- THncenio 1811.7 

- mbcjio aMnep- 4>aaH&ro to* BanicB*bOffHy -hah nposoffu- 

BHTKOBT* . 266a KA . . . 69U0 CTopoiiy 10402 MOCTb ... 81a 

-CHJIOBUX'b OBAJIbHAH KA- -H TCJie^O- ’ OffHOCTynonHA- 

JiHuiil . . 170.10 aHJibHAHjiax- nnpoBAuio 1172a tab Typ6B«a 128L10 

06me CTB0 na6eaib- na . . . .9202 -nufl cnpoc'b xa* j-yffapHbitt aso- 

uoe . . . 1888a OrnyineHUbilt 6074 KCHxajibnijfi 707a | hokt* . . 1044a 

- BJieKTpoTexnx- OrneHHoncHffKlfi OffHoncnjibBLitl , -^aaiiaro toka 

**ecKoe . 1828a BJieiCTpo- Ka6ejib . . 701a' reRepaTopi»2i6J 

06mifi ff-fcjiH- JIH3T. . . 1222a - xeTA^uinHecKitt - - ffBHraTCJib 221a 

TCBb . . 230J0 -Hnuii mapi> 18684 kahrtt* . . 750a; - - xaOejrb . . 762a 

- KanHTAJi'b . 7112 -ctoAkoo hbojih- - npoBojumicb — nepcx'biiHaro 

- Koc^+HuieHTT. pyioiff^e se- cT»pc3nHOBofl | BarrxerpT. 0882 

- nojiesnaro n;eCTBo . . 770a H30J!Jfffieft 867.7 - - ycTAiioBKa 708a 

ff'bflcTBLa . 297a -ynopnaji Haoax- - npo boat. ct. j -hah .thhIb . 75014 

- nepexjiiOHa- pyioiffoai Tpy- pe3HHOBolt i - o6xotka . . 8202 

TOJib . . .6204 6 <k)a . . .868a B3o.iiu;iefl 857.71 - npoBOffxa .7504 



0fl HQ(t>a3Hafl _1976_ Oraunai 

OAHo$aanan ch- Okhch HBTpin, Oxpacxa npeRo- OxxeTp*b npnxo 
crexa . . . 201.7 mRpara . 121 lJ xpaunioiRRn noK«auBaio- 

- ycrauoBKa . 70M - cjioii . 444, 8684 ott» pneaBUU- upH .... 69M 

-no© nepexiiH- - yrnepoRa npe- nu .... 611a - c*b neuoepeR- 

ho© xanurr- BpaiReuie xra OKpaiueiinutt ctBeunuvi. 

no© none . 1784 yrn©KHcnoTy234 caikT'b . . 971ao otcuctoxt. MM 

- liufl .... 201.2 OicHcneiiie . . 46* OKpamnsaiiie - tohhuS . . 688L7 

- rcuepaTop'b 2164 -uin ounnoKi* x©TannoBi» 12014 ! Omobi. mieana 69te 

- RBHraTejib hh- CTenenb . 10734 OnpyxcaTb . . 1764 (0x1. .... 1M4J 

RyKRionn li 112224 -no© xnonuaT- -ncaiomitt bos* - ncmnnufl 1MM 

- -cuaxpoiiiibiJi22l4 miKOBOOxac- Ryxb . . .9662 - nopxanbHufl 

- ct. KOJi.ioK- no ... . 786at -okhtl .... 175J 136&9 

Topox'i. . . 223.7 Outlet* aaoia . 164 -hcuocth Konneie- OHRynnTopa 

-nncn’bRonaT. - anioMHiiix Topa, CKopoCTb inpH<]>ri> . 10c£U 

B<)36y9KR. . 2242 Ciwian . . 474 na - . . . . 2694 -ropb . . . 102Ki 

- myHTOBLiii 224.1 - :*ec.T'fe3a 1199.7 - poTopa, cko- Onanmn. . . 387j 

- uepcx'kinmii - xamiii . . . 604 poCTb iia - . 3672 OuanoBoe ct©k- 

toitl . . . 1364 , - xapranRa . 214 -, cun a ua - . 260.4 ( no ... . 916at 

- iiycKOBofi poo- |- x*bRn C'fepHo- jcuopocTb na-2449 j- bli# CTeic.mu- 

CTa*rb . .6914, Kiicnan . 18164 j-nnopn, cko- hli# koji- 


- CUCTUHICb . 691.7 

- rpauecjjopMa- 

Top'b . . . 2264 

- JIKOpb . . . 4104 
ORUozniiypnan 

ciiCTexa 11394 
-xnopucTan 

x^Rb . . 12134 

-RnnuiiRpoBan 

xamnita . 1174 
-3TA3KH&JI Typ- 

6 if ii a . . 123ao ! 

-BTasKiiLifl ere- | 
nancb . . 1044 ; 
-npyciian Typ- 

6uua . . 123.10! 

-npycitbiH ct©- | 
nanch . . . 1044 > 
OncHBneuin uo- | 
iibiTKa . . 5074 i 
Oxcoroirb,Kasb I 
lipOTUli'b “ . 6114 
cpeRCTBo Ann | 
IipOXMBKH 5094; 
-n. ita uenoiritue- 
CKox'b *rfen'b61Q4 
l.,2.,3.CTenenH5106 
OaoKcpiiTouan 
ii3<»nHpyiou;an 
noirra . . 8944 
-pun. .... 866.1 

- pa4>4>niiHpo- j 

Ban null . . 7644 : 
OaoimpyioiRaH j 
Tpy6aa . 12254! 

-IRtlXT. TpyOoKT. I 
cHCTOMa . 12264 


- - yrnOKiicn&H I 

1216.4 

- - yncycnoKuc- ! 

nan ocnoB- | 

nan . . . 12194' 

-cpoRiinn 12194 j 

- liKKKcna . . 674: 

- pTyTH . . . 674 

- - aJOTIIOKUC* I 

nan . . . 121841 

- CBKURa . . . 444 
-yKCyCHOKHC- | 

nan . . . 1220.1, 

- ccpc6pft H30T- 1 

iioKHC.ian 121641 

- RIIIIKH C*bpiIO- 

KHcnan . 1217a 

- - yrnoKiic- j 

nan . . . 121541 
Oieienioain . . 11934 
Oko lieu nan CTaii- 

Rin . . . 1126.1 

-null CnoKiipo- 
HO'inutt an¬ 
il aparb . 1050.7 

- npnOopb 105017 
OkohhtobliK kr- 

6enb . . . 7054 
-liiirb . . . 86642 

Okohhmu kok- | 
iaK it» . 10464 

OKoiiuaTenbiian 
oiR'bnKa . 1330.4 
Okoiil UUCTRBO’l- 
ni.ixb ocirb- 
lRcuio . .9114 
<>Kpacirri> . 379a 


poCTb ua - 21><4 
OKpyncnocTb S37a2. 

- npyra . . 12494 

- mcopn . . . 357.4 
OKTonneKCiian 

Tenerpa<])in 10424 
OKyjinpiiLiii anoK- 
TpoxaniHrb 
6)Jii.uioii 12294 

- - pyuuoli . 1229.4 i 

OnnBKoooc xac- | 

no .... 3654 ■ 
Omujia .... 366.1 j 
Ojiobu h comma, 
cnnaBT. H.n, - 5644 j 
Onouo uonyxno- 
pucroo . 1213.41 

- XJlOplICTO© 1213.4 . 

- xnopuoe . . 12134 
OnoBiuman conb j 

12134 | 

- $om.ra ... 74. 

-HO# -Til, BCTaB- 
KU mrb - . 664.7 

—, imacTHnica 
U31. - . . . 5644 

- -, upeROxpaiin- 

T©nb C b una- 
CTlIHKaXIi 
H3 b - . . . 559.7 ! 
-uLift iipoRoxpa- | 
iiirreni. . . 6594 j 

- puCTBoph . 1204ao| 
Oxa aRKOiib . 145 lOi 
Oxiitt. . . . .7864 
Ox in(*CKan uo- | 

TCiin . . . 2923 


naici. . . . 963i 
OnacHoo bt. no* 

Heap if OX'S OT* 

nouieniu no- 
xiiu^eiiio . 6114 

- xiicro . . . 51U 

- cocTonuie . 906a 
OnaciiocTU 

3>»uu . . . 9053 

-, uaROHCb npo- 
RynpeHvRaio- 
man o6 h - 5144 

- none b . . . 905* 
Ouac iiocti. . . 5123 

- B3phiBtt . . 71M 

- Rnn Heu3i(H . 5123 

- o6neReneiiin 821 it 

- npiiKacauin . 512.4 
yrpoacaioiRiui 

ycxaHOBk-fe 5123 
Onacuuli paxfoin. 

9052 

OuepcAHTb . . 1994 
-Heaib .... 19SL'. 
-neaioiRe© uanpn- 
Heeulo . . . 1993 
-iRiit renepa- 

TOpl* . . . 3004 

- TOK'b .... 19M 

- yrom. . . . 1994 
Oncpeneeuio 

4>a3ia 1994, 800* 
-Hifi Riarpax- 
xa . . . . 806a 
-iiln yrorn. . 1MJ 
OiiepT.-ReKi. . 8494 
OuunusaTb . $Uai 


C)3oub .... 52a.<)KpacKa . . 397.121 - hi Kan a . . . 6824 ( OnitmiTb . . M.li 

Ouanniia . . 11974 - usonupyioiRiixi. ' -CKoe naReuie . - parnuuncxi. 778.4 

- Hccn , b3itan574,38l4 BxaneuuMK uaupHHcoiiin Ouh.ikii . . 395.1 

Okhch anioxii- jibkox i. mho- B b nwop-fe . 2614 Rpe bcch ue . 252 

win ni/Vpan. 254 roKpainan 5153 - coiipoTHBneiiie - xnrKaro neo- 

- xiiRU, imacru- - Kap6onHiioy- 1404 niua . . 10743 

ua H3i. - . 19.4 Moxi. . . . 804.7, - - anexeiiTa 6a- - hhkkc.tc- 

- xanin mAparb !- KiicnoToy uo|>- i Tapou . . . 344 uun . . 1073.it 

1211J | nan . 36a, 10341 Ommotpt, . .682.4 - cepcOpnuun 1074a 






OUfMOKT* 


1977 


OCB060HCA6Hie 


OmuioK'b, 6ain. 
Ahjv - . . 11983 

- oKBCJienln 

crenenb . 10793 

- UPOBORK* 

moctl . . 10783 
uini. H3T> - 12973 
OuHcani© npo- 
xoMcxeiiiff 
toka . . 11 (KUO 
OmieT&Tb . . 7463 
OnjroTciuiaji 6y- 

TLIJIJ, JUU I 
cbpiIO# KHC- 
JIOTLI . . . 1063 

- nponojioKa . 7463 
-Hlllt npOBOA* 

nHJCT> . . . 7463 

- npoBo^T. . . 7453 
OnjieTiea . . . 746 a 

- BOKpyn. koji” 

naxa xyro- 
Bott jiamiili 9683 

-map a xyro- 

Boif jirmiili 9693 

- HHT* KPtllKHX'h 

neni>KOBhixi> 
mnypoBT. . 860.1 

-CTAJIbllott 

TpyAHopsK-a- 
B*inometf npo- 
BOJioKn . . 8602 

- uponnTaii- 

uaB .... 7463 
OnaeTOHnuit 

CTanoKT. . 746.1 

OnoKaxT., JIHTbG 

bt» - . . . 8483 

Onopa nosKe- 

saji . . . 40&JO 

Onopnaji njia- 

CTMna . . . 49.10 

- I1JIHT& . . . 4862 

- IT pH3M A 406.10,035.11 
-HOC KOJitpo . 404 a 
- irue Kpan . . 14.8 
-nuil icaojui* 

Topi* . . . 7993 
Onopu hjio* 

maxb . . . 4863 
OnoHiioo Jii(Ti*e 8483 
Onpasa . . . 6513 

- RyroBLixi* 

jvaxni* . . 943 a 

- KajiHJii*u. jiaxirb 

cm. naTpoii'b 

- MCTAJIJIH’I©- 

CKfiJl . . . 6 o1j0 

Oopam hduti* 1133d 
O npeA'^ieHie 

Kpitaoli . . 4983 

- MOOIKOCTH M&- 

niHlILI U1IAU- 
KATOpOM'b . 1223 

- M’bCTa nospeaK- 

Xenia 6833, 10013 


Onpex'kneHie n-fc- 
ctb noBpeBcxe* 
niff npoBoxalOOOuo 

- nencnpaB- 

1IOCTH . . . 6482 

- noBp©5KACiiiit9043 

- nojnocoBT. 601JO 

- npoBojui- 

MOCTH . . 1186a 

- paSM'fepOB'b co- 

npoTUBjie- 
Hili . . . . 6863 

- paCTBOpII- 

MOCTM . . 11823 

- TcjiJia . . . 6823 

- Teiuionpon3BO- 

AnTCJii.- 

MOCTH . . . 1128 

- TejiuoTBopiroft 


cuoco6- 

BOCTB . . 1128 

- TenJiOTti . . 8223 

- - rop'fexiiff . 1128 

- xeiiTpa . . . 408 a 

- HACTOTLl . 6863 


- 'mcjia nepe- 

M’hH'b . . 601.11 

- - ncpioxoBT. 6863 
-nin 11 a r.iaax, 

omn6K& npic 614.4 
-niff pa3M , bpoB'i>, 
(Jropsiyjia 

. . . 4662 
Onpex’kneiiHAJf 

roxoBAff 

n.naTR . . 12612 

-nuii TOHiio ne- 
piox'a Kojie- 
6aHili . . 10873 

Onpex*bDHTT» . 2863 

- MOm,IIOCT7, MA¬ 

UI HUM hhah- 
KATOpOMT* . 1222 

- HA rJIA3T» . . 6413 

cm. onpc- 
xivniiTi. 
OnpcccoBaii- 

11 li it . . . 1662 
CnpOKUALIBQlO 
in,ilicH ajie- 
Mcun* . . 128 
Oni>OCIlMff CTRII- 
ijiff . . . 11342 

-lioe nrfcaxo 11402 

- noJiosKeiiie 11433 
-libiit annA- 

pan. . . 1138.7 

- miry pi* co mTen- 

cejieMT, . 1134 a 

- niTencejib 1181 a 
O npocT. . . . 11328 
OiiTHuecicaro 

TOJie^OHA 
CHCT6MA . . 11783 

-CKAA MOIH- 

HOCTL . . 12663 


OnTH'iecicajK na- 
npiiMceH- 
KOCTb . . 12663 

- CHJIA . . . 1266a 
“ TeJie$OHHAJI 

CHCTeMA . 11783 

- aueprLff 12663 
-cidfl CHrnajn*, 

oaHAHAiontfft, 
HTO JIBHiff 

aaiiATa . 11483 

- d$4>eKTT> . 12663 

-CKoe HSM-bpeirie 

CKopocTir . 4883 
OuTOBLlfi TA- 

pn4>T, . . 714.10 

OIITO TRAIL BABlf- 

hcckah peaic- 
xiff . . . 18123 

OnyCKATL CM. 

onycTiiTL 
OnycTHTb B©px- 
11 low HACTb 
pCTopTiiaro 
yrjiff bt> pac- 

njiaRDciinLiii 
BOCKT* HJIH BA- 

pR(})IllI r b . . 163 

- KA 6 ejii> . . . 8483 
OnLiTA npoHa- 

BOXCTBO . . 4833 
OnblTHOO B 3 CJT&- 
XOBAiiio . 438J1 

OnuTOBH, noxii- 
mewie jmn 
npoiiaBoxcT- 
Bii “ ... 4842 

OnuTb . . . 4833 

- npoHSBOCTtr 483 ao 

- npoii3BOXBTi>483A0 

- ct, npenapnpo- 

BAHiioii 110 - 
rofl jiiirym- 
kh . . . 13233 

Opanio BJieKTpn- 
hcckoo . 1367.4 

Ol>rana nycKo- 
Boii peo- 
CTarb . . 13393 

OprAiicuirb . 7883 
Op.THliapiIAJI 06 * 

MOTKA 1103- 

RpaTHAff . 8173 

- - .lftMKnyTAA 

HKOPJI . . 8173 

-C'b nOBTOp- 

ULlM'b BCTyil- 
JIOlrieM'L . 8173 

- oko 6 a . . . 8763 
-nuM BUKJiio- 

MATejib npo- 
CTofi . . . 621.7 

- BJieMenTn. kom- 

MyTATOp'b 013, 

000a 

OpXHBATA . S89J2 


Opeojrb HHxyic- 
XiOH. HCKpLl 18193 

- csikTOBoM . . 972 a 
O piiritnajrb tbjio- 

rp&MMU . 18473 N 

OplOHTHpOBKA 

MOJiOKyjrb 12923 
OpToxiarpa- 

4>U . . . 1236.7* 
-rpaijn. . . 12443 

- BepTHKAJUt- 

nuU . . 1246.1 

- r0pU30MTAJU»- 

nbiif . . 12443 
OpTopaxiorpa- 
4>Lff . . . 12343 
-rpA$*b . . 12443 
OpTopemreBo- 
rpa4>iii . 12343 

-rpaijj'b . . 12443 

Op-fexoBoe x«- 
peso . . . 8043 
Op^x b . . . 8643 
Op^ibkobuM 

yrojih . . 1103 
Op'binHiiirb . 1103 
OcaxHTb . . . 8833 

- M’bxL rajib»a- 

iihm. nyTeM'b 
11 a sepxnelt 
HRCTH peTOpTir. 
yrjiff . . . 16.7 
OcaxKa BLixiwie' 

Bio . . . 11913 

- yroJibHaro o 6 pa- 

aoBAnie na 
HffTU . . . 9142 
Ocaxoirb 6 ji©ctb- 
iXili . . 18623 

- itl ajieMen'rb 44 

- H 3 b nepeKBcn 70.7 

- komkamh . 18622 

- KPHCTAJUIHMC- 

CKiJI . . 1862.1 

- MOTajuia a.TCic- 

TPOJIHTH'IC- 

CKiJl . . 1191.7 

- necHAirbift 18613 

- cepc 6 pa . . 6613 

- yro jit, null BA 

KaJIHJILHofi 
IIHTH . . . 914 a 
O cnOKXATb CM. 

OCRXHTb 

OcaBcxciiio 

aiioxnoo 1192.1 

- KAToxnoe . 1191.10 
-Hiii BpeMH 1192.11 
Ocbo 6 oxhtl orb 

BvUpa M-feCTA 

cnaa . . . 890.7 

- - H303ffUiH . 8893 
“6o5KXATb CM. oc- 

BO 6 OXHTL 

-OoaicxeHie on. 
JUVATbl . 11623 





OcBrfcxceHie 


1978 


OcraTOHHuA 


Oca&xceBie 

B&HUU 11952 

- pacTBopa . 11962 

OcirfeTHTGJii.naji 

6aTapen . . 89 j 

- a chjiobaji yCTa- 

HOBica . . 7002 

- JiHjdn . . . 721B 

- noBoaica . . 910.7 

- npHHAAnexc- 

noCTb . . . 958.1 

- nposoAKA 7212, 

Ollj 

- pacnpeA'&Jiu- 

T6JU>n&ii 
AOOka . . . 6072 

- ctahaLh . . 9104 

- C*Tb . 7202, 91 lJ 

- TexHJKica . . 9090 

- yCTanoBica . 910LS 

- AeHTpajibnaa 

ctaruLh . . TOOLS 

- mHBa . . . 6 111 
-huA annapan>009.4 

- Ka6ejii> 760.7, 910 b 

- npH 6opT» 909.4,956.1 
-- noTOJio'mufl 9682 

- a4>$eKTC» . . 907^ 
-Hbix*b A'kjielt, 

Ann - . . . 9664 
OcBiuAeuie . 9082, 

“ ABTOXATHHeCKOe 
Tejie^ouuux'b 
6yAOirb . 1125.7 

- BHyTpeuHee 9112 

- -Him. noM'b- 

lAOHlit . . 9112 

- BpexeHHoe . 9124 

- n pyAHH- 

xaxii . . . 9122 

- BbICTABOHHUXT. 

O SCOUT. . . 9112 

- Ann peKJiax- 

HUXT. 

Jieft . . . . 9112 

- AyroB. jiax- 

naxH . . . 9002 

- aanaciioe . . 912.1 

- HCKyccTBen* 

Hoe . . . 18422 

- KAJIHJLbH. JIAM’ 


naxu . . 

. 9092 

- KOCBOHItOe 

. 9102 

- KyJIHC b 

. 9120 

- JI^CTHHA'I* 

. 9124 

- napyxcHoe 

. 9112 

- HOnOCpeACTBOH- 

noe . . . 

. 910J 

- oTpaxconnuMT. 

CB’bTOM'b 

. 9102 

- noTOJioMHoe 

911.4 

- no’bsAOBi. 

. 911.7 

- npaaAiui4‘ 


noe . . . 

18472 

- rrpHMoe 

. 910.1 

- paxnu . . 

. 9127 


OcBin^eHie pe- 
KJiAMnoe . 9112 

- cejieKOB&ro 

ajiCMeuTa 11772 

- ci;eiiu . . . 9122 

- ct. oTpaxce- 

uiexi. on. no- 
TOJiica . . . 911.4 

- TOpHCeCTBCH- 

uoe . . . 13472 

- yjiUHHoe . . 9112 

- aKHiiasicefi . 9122 

- ajieicrpirie- 

cicoe . . . 909a 
OcB’felAOHiil aah 

7072, 966.4 

- AiHAMOMamiBa 

Aan .... 2072 

- eAHiiHqa . . 9752 

- HHT6HCHB- 

HOCTb . . . 9674 
KaOejix. -760.7 

- jihulh julh - 7562 
nanpnxce&ie 

JUiJi -... 9682 

- nojioca . . . 914a 
-,IIOTpe6HT©JIb to- 

ica ajih - . 7142 

- no'b3AOB'i», 
6 atapoh AJi2- 892 

—, ah it ax o Mam h- 
na ahjz - . 2084 

- paauocTH . 1178.1 
p&cnpeA’bJiH’ 

Tejibnaji aoc- 
ka An* - . 6072 

- CHJia 967a, 9752 

- CHCTexa . . 9092 
ctoji6t» Aan “ 9664 

-, - p'femeTHaTufl 
B AH - . . . 9602 

- TeXHHKA . . 9002 
TpAHC<|>OpXft- 

TOPT. flJlM - 2292 

- A'fejieft, Ann - 9062 

- H&CL . 728.4, 9700 

- SJieKTpHHOCKa- 

ro ycTpoA ct- 
bo .... 9102 
OcB’biAeHnaji 

niKajia . . 0402 
OcB’biAeHiiocTb 

9702, 126640 
OcB^iAenubift 

AOCTATOHHO 6142 

- nOAOCTATOU- 

HO ... 614.7 

- njioxo . . . 514.7 
OCOBAH Typ6s- 

na .... 1232 
-boA peryjw- 

Top-b . . . 120.7 

- tokt. . . . 131341 
Oceil, KOOPAHHAT* 

nuxT» hata- 
jxo .... 240.1 


Och HanpABJie- 
Hie .... 4880 

- noJioxceHie 18002 

- CHJIOBblXT. no- 

jxeA cosna- 
Aaion. 12984 
OcJia6Jienie xar- 
HHTH3XA . 1012 

- noJLH .... 2072 

- MarHHTnaro 1772 

- toka .... 1882 

- ajieKTpH*iecKaro 

COCTOHHiH 1809.4 
OcJia6ji2ioiAee co- 
npoTH bjio ui© 5772 
OcviaG'feBaHie 

khcjiotli . 53L4 

- xarHHTOffb npa 

npoAOJixcH- 
TOJtbllOX'b 
noKO'fe 12980 

- CHJibi TOiea . 1882 
OcMiesaH jxax- 

na .... 9184 
OcxiA . . . 916J0 
OcxoneHuan Ban- 
Ha H3*b axe- 
pHKaHCKOA 
cocnu . 1194S 
Ocmoct. . . . 7j 0 
OCMOTHHeCKOe 
Aasneide 84, 1182.7 
OcxoTpT* 1052, 7192 
OcHonaHie ay- 
6(,i^)a . . . 4172 

- Kjno'ia . . 100&4 

- CTOJi6a . . . 9502 
OcHOBnan boji- 

na . . . . 197.4 

- BATpATA . . 4002 

- M'bpa . . 1246.7 

- miacTHHA . 482 

- njiHTA . . 46541 

- CJL2XA . . . 1860J2 

- conb yraex'&A- 

nan . . . 12154 

- - yncycHoxlkA- 

nan . . . 19192 

- yKCyCHOKKC- 

jian OKHCb 
xIiah . . 12192 

- $opxyjia . 1829J3 

- JVpb‘X&A*H- 

ica . . . 12192 
-noe KOJie6a- 

nle . . . 10802 

- - BoaAFinH. 

npOBOAa 10942 

- Hanpaxcenie 190J8 

- ypaBHOHie 1880a 

- *lHCJIO KAH&- 

JTOBT. . . 417J0 
-HOA 3AKOH'b . 2852 

- loin. . . . 1107.7 

- Kpyn, KAHA- 

jioirb . . . 4182 


OchobhoI toki»197j 
O co 6 an ctah- 
AIh onpoc- 
nan . . . 1184: 

- - OTB*bTHAJi 11342 
-45bin HncTpyx- 

Ain . . . . 614_i 

- npeAnncAHin 514i 
Oceana Kpyn. 

AiarpaMMU 1328s 
OcTajiuBanie 1805s 
OcTaHABJUf BATb 
CM. OCTAHO- 
DHTb 

OCTAUOBVTb . 4802 

- xamHHy . . 4792 

- hacob. xexa- 

HH3X*b nejib- 

an . . . 10854 

-cn A&Tb nacoB. 

xexaHU3My 10112 
OCTAKOBKa 4802. 

1881.4 

- BOJibTOB. AyrH56a« 

- n A^AcTBin 4792 

- - A'kAcraiH 

BCjrbACTBie par 
6 on> na jxb- 
nia . . . 1158.4 

- cnbTOB. Ayrn 555 l4 
OctahobohkuA 

8 y 6 ein» • IOIOlig 

- pLilian. 1081.7 

Octahobt. ay 6 - 

HaTbiA . . 548.7 

- ^pBKAion- 

HblA . . 54820 
OCTATOITK BOS- 

Ayxa . . 13602 

- KHCJXOTHU& 11952 
OcTaTonnaro 

sapnAB 06 - 
paaoBAulo 1970Lit 

- xarHHTBaxa 

A'kHcTBie . 18U 

- - najieHie . 1812 
-nan exKOCTb 68 l 1 

- HHAyKAin . 1844 
-boo Boa 6 yxcA©“ 

Hie ... . 952.4 

- Hax^ReHie 

A2HBIJ . . S49l> 

- - npoAonbiioeS492 

- KAJieHie 97501 

- - Tpy 6 icH ct. 6c3- 

BOBAymXLIX'B 
npoCTpancT- 
Box*b . . 13SQJ 

- Kmrbnie . . 75 ji 

- CB^neHi© . 975oi 

- yAJiHHenie . 849 k 
-HUA B036yXSA*K>- 

iaIA tokt. . 9542 

- aapnA*b . . 197000 

- - cbbsahuliA 782 

- - CKpUTUft . 78s 




OcraTOTOllfl 


1979 


OTBr feTB HTeJhHaH 


OeTiromifl s&* I 
pjgn* »JxeKTpH- j 
HeCKiil . . 12762 

- M&THHTH3MT. 1812 
OcTftK>meecii H3“ 

jiiiHenie a»»* 
hu .... 849j6 

- - npoAOJibHo©8496 

- yAJiHnenio . 849 b 

OCTOBA HOJIOBH- 
Bft .... 454^ 
Octobt. 4o4a, 61L5 

- bu coKaro ha* 

npmKeHUi 465.1 

- AHH&HOMA- 

mHHU . . 452J0' 

- Mce^avufi . 610 b 

- hst. KoBAnnaro 

xcoji’baa . 4617 

- nii^yKTop- 

ruI . . . 4682 

-nJiaCTHHMAr 

Ti.ift . . . 46&0 

-CT. BiryTp«H- 

H1TMH nOJXIO* 

caain . . . 4594 

- - CT. BIlimHH* 

xn nojiioca- 
mh . . . . 468LS 

- cn» nocjrfcAo- 
BaTeJXbHUHH 
nojiiocaxH 468.7 

- KATyiHKH . . 889.2 

- ajieKTpoxar* 
HHTA . . . 880LS 

- xarHHTiiufl . 452 b 

- irHaicaro nanpn- j 

aceHlH . . 456 l 2 j 

- OTKpLITLltt . 463J ( 
* paaff’kBbHLifi 468s; 

- pa3T*eMHLift 458B 

- CBHHUOBI.lft . 48.4 ! 

- cmiomHofl . 468s ! 

- craTopa . . 461s | 

- cTimnoro tcjio- 

cJmjha . . 11264 

- T6Jie<|>ona uiKa- 
<I>oo6pA3- 

huM . . . 1126.7 

- or. xcejrbauoii 

o6ojiotko11 4662 

- T©Jie4>oHiiaro 

annapaTa ct* 
nionuTpox'b 

11084 

- tfyrynHLiJl . 4616 

- JIKOpJI BT. BHA*fc 

BBilSAU . . 415S 

- 8B*baAoo6pa8* 
huH . . . 4158 

- - BBitagHa- 

tliS . . . 416b 
O croposKHo© spa* 
n^eiii© aasoAY. 
6apa6aua na- 
baai> . . 1011b 


OCTpAJI KpHBAH 195 s 
O cTpie . 6116,991a 

- bojibtoboM 

Ayra . . . 9854 

- x'feAHoe rpoxo- 

otboaa . . 9916 

- npepuBA- 

tojiji . . 1006b 

- npioMBHBa 

rpOXOOTBO" 

Aa .... 99L7 

- aojioHeiiiioo 
ropjiHHXT. (or- 
ncBUX'b) cno* 
co6oht* . . 991B 

- C06HpAT©JIh- 

noo . . . 1279 b 

- yrjiB .... 9803 j 

- meTKH . . . 427 b 

- Hafl'braio- | 

mee . . . 278 b j 

- - c6*braioiAoo 273.7 


OctpIh A'bftcTBie 


5672 | 

- XeTAJIBHHe- 

ckIb . . . 1279.1 
OcTporyOma 97.10 

-KOlieHlIhlll 

biihtt. . . 10064 
OcTpoTa cnnTO- 
nnaai^iii . 1096 b 

OcTpoyrojibHAJt 
napiv:iKa . 640 b 
O cymewi© . . 8855 
OdJHJIJlATOpT. 1064B 

- MapKOHii . 1065.4 

- npHMOJiHHett- 

HLiii . . 1065a 

- Pnm-MapKo- i 

hh . . . 10652 

- CT. TpCMS | 

ncKpos. n po¬ 
st ewcyTKA- 
xh . . 10652 

Ocahjijio- 

rpa(J)T. . . 498.1 
Oci. OapaOaHa 

aasoAHoro 1011.1 j 

- npyHcmtHA- 

ro . . . 1011a 1 

- BpaineHiji . 432 b, * 


Ocb CTAJKbH. CT. 
BblCB©pJI. KO- 

nHHeCK. rirfeaA- 

lia kouu*5 1006B 

- mapHnpHAJi 646.10 
Ocjuih cobha- 

AaioiAiti . 1881a l 
Oc^aahI© rpyn- 
ta .... 886a 
Or6ofl . . . 11244 

- abtomathho- 

ckIH . . 1189s 

- - AboMhoM 11192 

- AATb . . . 1124.7 

- o6UKBOB6U- 

nuH . . 1124 b 

- npoCTofl . 1124 b 
O r6oilHaro kjia- 

IlAHA B.lCKTpO- 

xaruHTT. 1184 b 
-HRB JIAMDA 11402 

- Ctf CT6MA . 1124 b 

-ho© npncnoco- 

6jxenio abto- 

MATH'IO- 

CKOO . . 1144B 

- pejia 1149B, 114917 

-Hull rajibBAHO- 
CKOm. ABTOVA- 

THHecidll . 1144 b 

- KJianain. . 1187.1 

- CHTHAJlTj . 1124.4 

-ABTOMATIIHO- 

CKill . . . 118919 

-nOHBJIBCT- | 

CH . . . 1148.4 I 
Ot6ob siiaict. 1124b ; 
Ot6pocli CBHii- j 

AOBi.ie 1389 b | 
OTBeAeiiio Ten- , 

jiotw . . . 284ai, 
OTBepCTio 890a, 898.7 j 

- BcnTn.TJ?uiou- 

Hoe . . . 566 b 

- BTyjIKK JIKOpJI 

416ao 

- BT> M ArilHTHoJi 

CHCTCM-k . 4562 

- - nOJIIOCHOHT. 

6amnairfe . 460.7 
- BAKoneH- 


OrBepCTle jcokh- 
H©CRoe . . 8902 

- xacjxoBbrirycic- 

Hoe . . . 442.7 

- noAmHnHHKA 4852 

- npo6n[Ba]Tb 888ao 

- npocaepjieH* 

ho© . . . 890a 

- p-braeTHH . 60.7 

- CJiyxoBofl Tpy6- 

kh . . . 11162 

- cxaaoHRoe . 440.7 

- UHJIHHAPHH©* 

CKO© . . . 8902 

- HKopn . . . 4159 
OrBepcTifl ti- 

cjio . . 418ao 

-Tin nosepxHOCTb 

460B 

OrBepTKA . . 896B 

- nepecTABuaji 99 b 
* CT. pyHKOK) . 99 b 
-nenoABHXc* 

noil . . . 1016JO 
OTBHIITHTb 644a0 

-CJI. 544B 

Otbhiimh Banin, 
npacnoco6jie* 
nie npoTHBT, -641a 
OrBHiniMBATb 644ao 

-cn. 644B 

Otboa© toka K*b 

meTKAMT., 

M'bcTo - . . 4202 
Otboat» 787b, 878b 

- bt. aexjiio . 67OB 

- ABoffnotf . . 871.4 

- xarnHTDSxa 

o6paTHhitt . 171B 

- nepexoAHbiil 

Abh npono- 

AOBT. BT. H30- 
BHPyiOIAHXT* 
rpy6KAXT. 876a 

- irpOCTott H8T. 

M 80 Jiin;i 0 H- 
naro iiaTe- 
piajia . . . 874 b 
Otbo 8T» aojiu 708L4 

OTB^TBHTejibnaji 

aocka . . 609a 


634b 

- BilTpHHKH 1009.11 

- KOJieCanift . 633a 

- KOJieca nniny- 

u^aro . . IOOOib 

- - Ttf iiobato 1082b 

- xaruHTHAH 160J0 

- nepsajK . . 1011a 

- nenaTAjo- 

1AAB . . 1031B 

- noAirbca . . 634 b 

- nojxH . . . 456B 

- nojinpHAB 167a0 
* npejioMJie- 

Hin . . . 1860 b 


HHirb . . . 4607 

- Bunyck-noe 12253 

- BbimTAJinOHLl- 

BATb . . 888ao 

- Ajib 6o jit a 599.11 

- BBCAciiin 

BoaAyxa . 4682 

- BiinTa 589a 1 

-3AJIHBKU . 844b 

- - ka6ojiji . . 616a 

- - onycKaHin 

moh©tt» . 11662 

- ocmotpa . 8812 

- - y Kp'fcttJieniji 616B 

- - iDTcncejui 901 b 


— - AJi* Biryr- 

peHHHXT. no* 
M-femenitt • 9082 

— Kopo6xa . . 8822 

— 6 ear. npoAox- 
paHHTeJin . 844.7 

— BHJiicooOpaa- 
n&n .... 885a 

— BOAonenpo- 
bhaaomaji 888.7 

— BOAoynop- 

hax .... 888.7 

— - jyut bhcjk* 

uxi apxa- 
TypT. . . . 8852 






OTFfcTBnTeJIfeHaH 


1980 


OncpuTufl 


OTBllTBHTeJIb- 

1 

| OrB'bTBneiiie i 

Otrrm a aneicrpn* 

Otkjiok elite 

CH- 

HAH KOpo6K*a 

{ cooOiRaeMoo 

MecKan . . 297j 

noBbiX'b 

HH- 

H3T.H3onnpy- 

! OTT. pyKB . 1183 

- ajieKpoJiHTit- 

niii . . . 

. . 172j 

HJiRaro M&- 

1 - TOKa . 1483, 7372 

MOCK&H . 1182S 

- cpeRHee 

. .6822 


Tepi&na . . 8882 | -him, BbiicniOM&- 

- - iioRBiiCBaH 88531 tot i. in. - . 620.4 

- - ii»TOJiOHniui883u> ( K&ryuiKa bt. - 

- - npoMe^cyTOH- ! 636JI 


llttH , 


-J>A36opiIAJI 8832 

- - paaRiwibii&H8832 

- - n» aantnu- 

MLiM'bnpeRo- 
xpanuTeTOMT.8845 j 

- ct. JiaTy liftoff | 

oOonoMKott 8842 

-CT* OTpOCTKOMT. 

Rnn upoxoRa 
HCP03T. crb- 
ny . . . . 8829 

-CT. HC-UO J)A3- 

JIKHaOHLlMK 
noniocaMH 884.4 j 

- yrjioBAH . 884.1 

- Myrymian 8829 

- ny$T& . . . 8441 

- Tpy6ica . . 8793 
-noil kopo6kh 

xpumKa . 882s 

- - OTpoCTOKT. 882i 

- Tcunepa- 
Typa . . . 8822 

-hmA rhckt, (}> ap¬ 
ropos Mil . 8813 

- aaxcHMT. 

- rboAiioH 

- npocToJi 

- jm^iTin* . . 

- Bojionenpo- 
HimaeMLiU 88L4 

- Bojioynop- 

Huii . . . 881/4 

- - rjih BBORa 

BT. romt. . 8823 

- Ka6e.Tf.nM it 8423 i 

- - *iyryH. ct. 

tfSO^Iip. BLl* 
KnaRKott . 8812 

- ctojx6t> . . . 8022 
OTB&TBnTb 1422,7872 

- K&6ejzi> . . 8226 

- tokt. . . . 1424 
OrB’bTBJieHie . 1426 

6629 

BKniOMHTb 
B'l* “ ... 1429 

- irh TpH uanpa- 

Bjxeulfl . . 7824 

- R-bnaTb . . . 1429 

- Ka6ejuv . . 8227 

- xariuiTUoe . 1762 

- UpOBORA . . 787.7 

- cKkn&Th . . 737 j 

- ott> paanuM- 
HLIXT.T0H6KT. 
6aT&peu . 1012 


8826 peryjinpoBKa 


TOKa m. - . 674/4 
tokt. bt» - . 1422 


-mu ncnuTauie 4992; - CTp'kjiKu639i, 1002J 


- Kpuiian . . . 4992 

- npeR'kjn. . 692 

- Tcnjia koc4>(J)h- 

i^ienn. . . 2862 

- TenjiOTM koo4>- 
<J> m^eiin. . 2852 


1 -iiLn,.Tcirra rjih -402 | OTR’kjienie rh- 


. 8624 
. 8626 
. 8062 
. 88lJ 


- MeTORT. RHH 113- 

M-fepeiiln ch- ' 
jiu TOKa . 6262 i 
- T nnacrnua 

Rjlh - . . . 409 
nonoca RnH - 409 

- conpoTUBJie- 

liie .... 1422 

- T04Ka . . . 7882 
OTB’bTBJieHH&rO 

TOKa ivbnb 1422 
-uaji KaTyinna 840.1 

- nuuin . . . 7542 

- npoBORKa . 7642 

- ivfenb . 1427, 7882 
-uoe BoaOyxc- 

AeHio . . . 2621 

- COnpOTBB- 

jieuie . . . 6662 
-ULitt npoBORT.7372 

- tokt. . 142.7, 7882! 

- 3JI eKTpOM ar¬ 

il HIT. . . . 8402 
OTB^TBJLHTb CM. 

OTB^TBHTb 

Otb^tbjlhio- 

n;i# .... 737.4 
Otb4itii&h CTaii- 
rLh oco6aji 11842 
-hoc nonoreciiie 

11429 

-lLLiii mTeii- 

ccjib . . . 1131.1 

- innypoBofi 1134i 

OTRana . . 296J0 

- Rpamaioinaro 

MOMenTa . 13272 

- bt. axnepT.- 

nacaxT. . . 69.1 

- Bam.- 
nacaxT. . . 692 

- roRoaan . . 2972 

- RBurRTCJiJi . 2972 

- Ka'/KymoucH 297.4 

- MexaiiHMC- 

CK8JI . . . 297.2 

- noniian . . 2973 j 

- npaKTHTC- 

CKftil . . . 9092 

- cpeAmui . . 297.7 

- cyTOMuau . 2973 

- Tonjia . . . 2822 

- TenjioTLi . . 2863 

- yA'k.Tbiiaa . 772 


- - BT. 06* CTO- 

poHLi . . . 6324 

-BT. ORHy CTO- 

poiry . . . 6393 

— MarHHTiioit 631.7 
-nin oRunaKi»- 

RUXT. Me- 


naMovamnn- 

TOJTb . . 

6261 

BOO . . . 

. 71&7 

— cnoco6"b 

fl&s 

30HOT& . . 

12046 

-uin aaicoirb 

6S1J 

Mamnmioe 

116J1 

- uaM'bHenie 

602i 

BBTareJibiiaro 

- M&rKHTHoft 


npoBORa 

. 7192 

CTpikHKH 


no ucnpaBne- 

yro.TL 

6293 

Hito noapesK- 

- Me TORT. 

626,4 

Re Hitt . . 

11722 

- none . . . 

1795 

hpo6hoo . 

. 4841 

- npaBHJio . 

6811 

paRioTenorpa^n 

- CHJia . . . 

1681 

uoe . . . 

lioas 

- choco6t. . 

«&4 

cepe6pa 

lam 

! - yrom. 63lJ, 

63U 


- Tenerp&$Hoe 9924 

- Tejio$oiiHoe 11663 

- (J)HRepa . . 7192 

- BJieKTpOJLHTlI- 

MCCKOO . 11913 

OTR'fc J1HT6 Jib H&H 
MepTa . . 10043 

OTR'k.TKa OKOH- 
HaTejibKaii 18804 
OtrIwit. no oc- 
B'biROuiio . 909.7 
OTR*bjibuaA 

rockr . . 612J2 

- o6motka (fiaa- 

nan .... 820l7 

- <t>aaoBAH . 820.7 

- peryjinpoBKa 7203 j 

- ycrauoBKa . 7023 ; 
-itLie upOBORa 13173 : 

- npOBORJIlIKH 13173 1 

npuBORb 481 JO 

- Tpanc$opxa- 

TOpT. . . . 

-1IUH HOTepH . 

- MaCTlf RJIH 

RyroBLiX'b 
jiftMm, . . 

OTMcnraide nu- 

CTOBT.RJLH COp- 
RCMHKICa HKOpH, 
KTOpiIHKOe “ 4112 

- 3JI eKTpuMO¬ 

CK f»e . . 13663 

OTKR3T. TOKa 187J0 
OTKJiouoiiie . 629.4 
680.12 

- BT. o6*fe CTO- 

POICLX . . 681J0 

- OTb liyjui 642J0 

- nojiKoo . . . 6823 

- npeR’fejibnoe 6388 


2862 

2962 


9433 


-, mKajia r.w on- 
peR’kneidii tbh- 
reHCoBT. yraa - 
6S8jS 

OntaoHHTb Mar* 
HHTuyio ctp^ji- 

xy .... 68L4 

- ch . . 6293, 6813 
-HHTb CM. OTKJIO- 

KHTb 

-HHTbCB CM. OT- 
KJIOHKTbCH 
OTKJIOlUIlOlRaJI 

cujia . . . 1633 
-iRee R%ficTBie 
TOKa . . . 16Sj 

- none . . . 179i 

- MartiHTHoe 1C^ 
-iRiti Mamun. 1271 

- tokt. . . . 6812 
OncjiioMaeMoe 

coiipoTHBne- 
nie .... 6771 
-MKifl peoCTan. 6771 
OncjnioMaTb . 489« 
OxKJiioMeHie . 

- BpexeHHoe . 480: 

- non ho e . . . 480i 

(>TKJIIOMBTb . 4804 

Otboct. . . . 807j 
Otkputbji 

6poHn . . 765u4 

- RnuaMOMa- 

mina . . . 2121 

- npoienaRtca hto- 

jinpyiomBX-L 
Tpy6T. . . 96M 

- CTanHHa . . 463J 
OrKpurle A’kfleT- 

bLh . . . 13901 

OtkputuI . 1060 s 




OTKpUTUft _ 1981 _ OTTHTHBaHie 

OtkpkxtmS abh- OTiiociiTOJiBnafi OrpaxceHniiLiK OTCTa[Ba]Tb . 1985 
raTCJib . . 2185 cKopocrb nepo- bojittli . 10855 OTCTaiomaa 06- 

- k&ii&jit* 417.12 iioca . . . 11885 OTpHijaTejibnajf motka . . 3225 

- ocTom> . . . 453.1 - nposoAn- njiacTHita . 45*9 -mo© nanpBHce- 

- pexeiib . . . 445a MocTb . . 19635 — KonijeBaa . 495 nie .... 1993 

- Tinrb .... 4025 -Hoe rpaAynpo- - ia©tka . . . 274.5 renepa- 

- ajicMeim. . 385 bahI© . . 18855 - djietcrpn- Topi» . . . 80(19 

OTKpuTb pon» - KAJin6po- aaipa . . 1270.18 i - tort. .... 199.1 

noMu^uo a© - Baiti© . . 13355 -no a.ieicTpH3yeT- OrcyTCTBi© 

peaHmKH . 50814 - noJiovKOHie . 307.1 cn rfeno . 1281.4 ncKpT, . . 4755 

OrjiiiBaTb njia- - CKOJibxcenie 2057 -noe Kone6a- - toka .... 13U 

cthiiu . . 845; - coiipoTiiBJieuie nio . . . 1812.10 - - bt. kaii&jih- 

Otjihbka . . . 4013 : a.iOKTpu'ie- - Han pane© nie 1485 • aaipii . . . 6187 

- tn> H3Jio)Kun- CKoe . . 12633 - CKOJibWcirio 266.1 ! Otc^ctb sepic&Jib- 

AAX'b . . . 3435 - yA^iHHeHie . 849.7 - ajicKTpjmcCT- iiaro, a.ieiCTpo- 

-OTKpLITott “ atajioiuipo- BO . . . 13065 AHIlAMOXeTp'b 

noco'iHoff aairic . . 18355 -Haiit araiix'b 5a aah - . . . 6665 

t^opx'fc . . 3435 OTHomenio Ala- - aapBAT* . 1271 Ji ! 3pirr©JibH&JiTpy- 

- necicfe . . 343.4 xeTpoBi* Ka- 1 - no.imci. . . 45 6a jum - . 6415 

- HyrynHuxT. 6ejra h H30- j- npo boat* Anna- jiaxna jvlh - 640.10 

4>opMaxT, . 3455 JiKpyioiAaro xoxamiinu 7223 - iteuocpeACTBen- 

- kobkab . . . 8443; cjiob . . . 9054 - tokt» .... 134.4 Uftro, rajibsauo- 

- KOKH.’ibnaji . 3435 - m» A’kflcTBiaM'b - yro.Tb . . . 9305 MCTp*b pji* ~ 6695 

- oTnymennaa 3445 ajicierpa^ieCT- - - aaocTpneT- -, noASopuan 

- ct» xcecTKOio ba . . . 18095 ca .... 9315 Tpy6a xjiji - 6415 

Kopoio . . 8495 - peaKAifi B3 &HM- - bjicrtpoat* . 2.7 ycrpoficTBO 

- p©6paxii 13305 no© . . . .8025 OrpocTKOB’b,Kpio- a«ta ” . . . 64012 

- TBepAftH • • 3435 OTOHCvKoniiaa neicT. aaji 4>onapb jijiH - 640.10 

-kit, MauiMiia npoBOJioKa 8275 crn6aiiin-. 965 OTCMOTnan jpy- 

aah -... 845 OTonjienie bjiok- - miacTiiirb coe- 6a .... 6415 

- f paxa aaji - . 84.4 Tpii'iecicoe 981a Amieiiio . . 40.4 -noft tp>' 6 li, urra- 

<|>opx& a*ta - 845 -nin A'fcnb . . 9845 — co ©ah no nie tiibh aah - 6415 

<>rjiMBU&fl n©Hb 845 - b.t empiric- npii noxouyi Orcnen. . . . 6395 

- pax a .... 84.4 CKaro, anna- jiHTbB . . . 405 - aepicajibuuft 6405 

Otjihti» njiacrH- pan. aaa - 9815 — coeAHirenie - uut©hcubuocth 

itu .... 845 - ax^oBHirb ciiftifKoH . 405 H3Jiyn©HU 1238.7 

OrJin4nT©JibHLitt aaa - . . . 0845 OrpocTom. noA* - xriioB©iinuft 64014 

airairb 10005 OrnaAanio Maccu irbcubiff . . 40.1 - ii©nocp©ACTB©H- 

Or.TOyKcni© ry6- aKTUHnoii . 705 - oTirbTBnTOJibifoft iir.itt . . . 64018 

naTaro — A'httcrByio- kopo 6 kh . 883.1 - nyjieBoft . . 6405 

cnniTAa . . 705. melt . . . 705 - paa'biiAeiinuff 415. - o6i»OKTifBnuft 

- 'lopRAro ocaa- OrnaAaiomaH - CBo6oAnutt ! 13375 

ka na crbn- xacca . . . 705' orbTOK-a . 405 - o6‘bexa . . 6605 

Kaxi. ctok- KJia- ! - tokoiipoboah- - no liyjieBoxy 

jibiiiioS rpy- uairb . . 1134.7 1 li^iii .... 405 xeTOAy . . 6405 

urn KAJTHJib- OmycKATb I OTpuanaB npy- - uoKaaaniii 

noil jiax- Bimn. . . 5445 3cnnn . . 10155 CTp*k.iKH . 689.7 

nu . . . .9145 -cniTb - . . 5445:-uoo npiicuoco6- — yieaaaTe^B 639.7 

Orx-bTirrb OTnymonuaB jienle . . . 669.7 - npjrxoft . . 6405 

koio . . . 380.4 oTJiHBKa . 3445 OTpIvaoin. Kpy- j - yrjia .... 040.7 

OTMl\TKa Af>ny- OTpa6oTaiiMi.itt ta . . . 237.14 Otc^htubaiiI© 

criixaro na- napi. . . . 1185 ■ OrcacuuaiomiH ex. OTcnen. 

npByKonia . 900.4 OTp&BJUMiio conn- Tpauc^opxa- OrcmiTUBATb 640J 

- -xoil cii.iu Aoxi. . . . 855 Topi. . . . 229.7 OrTAJiKiiBaiiie 1675 

TOKA . . . 9005 ' OTpaVKATC.Tb CM. I OTCKAKUBAlli© 4A- - XO^TCKy.TBpnoe 

- K©pn^ep>oxT. 3805 pe^eKTopb cthab yrjin 4765 1075, 1321.4 

- tu’ikoio . . 3805 -nan cnoco6 - Otc ka kitbrti> - ajieKTpoiiiiAyK- 

Orx’bnaTb tu»i- I nocTb 974J0,1344.7 iia3Aat» . .58351 thbuoo . 187.11 

koio . . . 380.4 I OrpaiKAionpm OTCKOMHTb na- I Ottajuchbatl . 1675 

-naioiAiif pu- I Aia<t*P&rxa 1178.4 BAA!. . . . 58351 -BAtoiAancmia 1675 
nan. . . 11385 - xex6pana 11785 Otcpomka ynjia- lOrroJiKHyTb .107.4 

OrnociiTOJibnaji OTpanccnio tli . . . 11025! OrrnrHBaHi© npo- 

KajiopnnccK. no. tiit, 10855 OTCTABanle bojiokk bt, irpo- 

nor.ioiAAT. -nin yrojrr, 974.15 tokb . . . 1885 AOJibnoxi, Ha- 

cnoco6H. . 12545 OTpaxcennuff - ()>aai, 1995, 8007 npanjienin . 8205 

- iiBOTHOCTb 1251.4 Jiy’n, cb%ta 974.1I -nin yrojn. . . 199.4 - croji6a . . . 8105 






OrniriiBaTb___ 1982 _ napafojHHecitoe 

OTTJfrHBATb CM. OxJI BART ©Jib HAH 0*JIMMTfteHlg HO* O'LHU^eiLlUjfl rop* 

oTTincyTb boab . . . 189*4 nepxnocTb 8815 null bo cm. 784* 

Otta 3 K©kt. 8a- - R&Mepa . . 406L10 npncnoco6- Ohkh npcAoxpa- 

nprra . . . 81014 -no© npHcno6ne- neiiie aba - 4084 nnTe.’n.aue 12422 

- CBCTexa . . 4619 nie . . . 889uo - npoAOBSKHTejn.- * ct. creKjraMH 

Ottamcka 611 JO, 1100.7 - yCTpoficTBo 889.10 BOCTB . . .8814 xuiriiTUMH 8912 

- npoBOJiounaii81U OxjiasKAawmee - cnoco6*b . . 8804 - - ct©kjibmh 

- CTftjii.naji . 11012 BJiiaiiie . . 601^ - tpahc^opmbto- cbhuijobjj- 

-kh yCTpoficTBo609.7 - A'b&CTBie . . 6014 pa, bchthha- mii . . . 1242/ 

OrnwcntiH ctoH- -mlfl.2813 to pi. aba - 4017 OmuOxa 0474, 1004a 

Ka .... 8104 OxjiaxcAenio . 2812 yA’feJu.uaji no* - npn na6jiio- 

- A'fciu, . . .811.4 - BnyTpeiuiee 13312 b©pxhoctb - 8844 Aenin 486.7, 641/ 

-iroil uaoJiB- - boaoM . . . 12913 OtiiiHKOBannaA — onpeA’feBeHia 

Topi. . . . 799.4 * BOABiioe 1294,8894 npoBOJioica 749i7 na rjia3'b . 04Li 

- kojit. . . 11004 - BoaAymiioe . 289.7 - - ttveorfeaBBA 74L4 - - OTCMcrfe . 047/ 

OrrjiHyTb . — noAi» Aaujie- — MiiAnaa . 740JO — oTCHerk napa- 

ctoji6t. . . 8104 irieMT. . . 4014 Oi^h iiKOBUBATb jibkthmc- 

Otxoabh^b Te/ie- - - <)>opcnpoBAH- ! 897.7 ckiia . . . 647: 

4>oiuiu/i co- Hoe .... 4015 Onem* bojiohh.tb- OiijhGowt, aupa* 

o6m©HLn 11094 - ccTecTBeHHoe889.4 noil aockh 7484 BUHBanio . 044J 
OTHeTJlHBLie - UCKyCCTBeil* OieCKH A5KJTO* “ HCTOMUHKT. . 4 nx* 

snaKH 10114 no© .... 8894 blio . . . 787.7 - KOMncncaijLK 04^ 
Otmott* o6t> - KaTyincKT. . 2892 Omhcthtb Kon- - KonneucHpo- 


HcnuTairiH 48110 - KOJijiCKTopa 423ft tbkti. . . . 6354 Baltic . . . 04* j 
O rbCAHHeiti© . 4804 1 - M-fecTa cnan 28.1 OnHCTKa boam 1144 - npcA’^ni* . 047 ji 

- h& BpeMB . 48(17 - napa . . . 113.15 - on* Kopiu . 8064 - yitnHT0?KCBie64ai 

- nojiHoe . . . 4804noBepxiioCT- -kh rasa, anna- ■ Omn6oMUoo co- 

OTtiCKaHieirbcTa Hoe . . . 289.il pan. aba - 1274 ©AHiieiii© 7 $a2. 

nospesKAO- - noAintmiiUKa 439.41 OnnmaTb 12014 lltL" 

hIb .... 0834 - cepAOHUHKa 889.1 Ohiiiuchhoo - - <J>a3T* . . . JOOj 

04>4>ni;iajibnaH - jneopn . . 288a* x/ionnamn- Omn6oMiLbifi . 047/ 

TCJierpax- -h!a kphbba . 281i kobo© Mac- - nyjii* . . . 1SSH 


MR . . . 184841-,Maniirna6e3T> *118.7 1 bo ... 866J11 OinnapHsaTb .old: 


n. 

ITaroAim* . . 7884 IlaaT. aba IIicii»i;a koii- Ilapa-jienTa 

JlaAftTb (nanpa- muoiiKii 433.ti miikt. . . .1874 ByjiKauM3B* 

xcoHie) . . 162J IT a Una .... 825.4 -ijeBT. TpexT. poBAHnaJi 

IT a as io man - cpomeitHi.ixr. npasiuio .1874 mhctah . . 89t> 

rbith . . .975.4 npoBOAOBT* 8254 IT miTe.Tctfco in* 1850.1 mbiuhha ct> 

-u;iii rpy8T» . 6334 IlafiRB, jkiia* IlauAupubiM OTcfeMKofl - llfu 

IT a ac Hi© boali 126.4 kocti* aba - 972 riuibBano* ct. pacmvpc- 

- ©MKOCTH . . 68.4 KHCJIOTB ABA - 974 MeTpT* . .07015 nieifT* -. .1142 

- iiaupAXceniJK 06a - M*fecTo . . . 91» - Marnnn* . . 1042 - oxjiaxcAenie IISji 

- - btophhho© 4O6J0 IlaKOTityrjiefl 12214 IT anna . . . .9002 - njiacmin, . 4U 

- bt. npoBo- IlajiaTKa aba * tobctaa . . 8004 - nojiiocoBT. . 1IK/ 

Aaxr* . . . 7834 najuiMAica 18404 - „<I>y.TJi©pT> a 860.4 - npn Bunycrt, 

- bt. incop'b hh- IlajieAT* 6 obb- TTanKH, bopoh- AaBjicsie - 1SS2 

AyKTBBHoe 8014 mofl . . . 187.7 Ka hst* - 1097J - pacxoAOBauie 

- - BT. jiKop'b - KayMyKOBLift 994 Ilaubo name . 869.7 liaMBuroAH^H* 

OMBH6CKO© 8014 - KoirraKTnufl 662J0 - Aia^pama mee . . . 717 j 

- ** HHAymBB- - j>eaHnoBuM . 994 H3 t» - . . . 184 - - nan_iyMm©e717 j 

ho© .... 1894 IlaJioMKa cmojia- - rpy6na npo- - pacxoAT. . . lti* 

- HHAyici^ioH- hba . . . 1870j 2 nHTannaA - cu.ia .... 100*4 

ho© .... 1894 - cyprynnaA 1877a hbt> .... 6664 - ctp^jiokt, . 09Di 

- noTeuQiajia . 1474 IlajioMKaxT., aa- ITapa-ryMMH . 7774 - TcpMOB/ieic- 

- T©MnepaTypu8874 Maaxa bt. -7842 - AaMeni© . . 113.4 TpHnecnaji . 2l« 

- MHCJia o6opO- MBCTHKa BT. - 7842 CBCpXT. BT- -EcKKOpCJUi th 

tobt. . . . 4894 IIajiy6a sepx- Moc<|)cpHaroll84 - ynpyrocn. . 1I3< 

-itiA BucoTa . 638*7 nan .... 8494 - ba^kiimobt* . 6004 ITapa6ojia . 840t4 

~ MOMeim . . 5024 Ilajibi^a 6 obb- - -KayMym. . 7774 ITapa6ojBRHecKO© 

- npeA'km. . . 6082 moro npasH- - KoitAencai\ijill3j5 aepKJuio . . 08<a 

- yro/n. . . . 976J bo . . . 174J0 IIapa-/ieirra 869a> —cxeiumBoe 960 j 





flapaaHTHue 


1983 


IlaTpoHi> 


ITapaaHTHue 

tokh . . . 188a 

- nonepxHocT- 
Hue . . 12913 

-Rurb toko irk 
ivfenfc . . . 1883 
IlapajiaicTHHecicaji 
omH6ita npn 
oroHerb . . $47.7 

- norp-feniHocTk 

UpH OTCH6- 

rt ... .647.7 
napajuiAKCT. . 64018 
Ilap&JiJiojio- 

rp&MMT> . . 2886 

IT ap Ajuiejik Haro 

pacnpejvbjie hIh 
OHO xeua kojib- 

i^oic'k . . . 726a 

- cxcTOMa npo- 
ct&h . . . 7262 

- eoeABHOHia 

cxcTexa . . 720s 
ITapajuio a h nan 
o6motka . 8162 

- 6apa6aiuiaa316a 

- KOJUieB&fl . 8162 

- pa6ora . . . 296a 

- MamHU k . 298s 
-ho BRJiYOHenuue 

TpaHC<J)opna- 
Topti . . . 228 a 

-Hkiii Tpaiic<|K>p- 

Maxop-k . . 228s 

-Klin B^TBel 

o6motkh hko- 
pH, 4HCJIO - 8073 

- bkjhohhtb 6 a- 

Tapeio 100JO 

- xammibi . 2982 

- COeAHHHTk . 883 
-Hoe BKJHOHOlli© 

AyroBux'k 
jiaxnT> . . 928a 

- BOs6y3KAeHio 268a 

- pacnojxodiceHie 

yraefi . . 98Ls 

- coeAHHOHie ca- 

HOHHAyKAiH H 
OMKOCTH . 19U 
-ho! Abnn co* 
npoTHBJieHie 697.7 
-able thcjch aboMh. 

AM cpaixpis. 86 13 
-rail AByxacHjrk- 
auft npoBOA- 
[ux]i> . . 8682 
-ran npoBOAimiin 
iLnon^BAH 18143 

- A’biiM . . 1814s 
IlapajuKejiJDfH, 

iAencoAopxca- 
TOJEb CT. - . 4869 
IlapaxarHH* 

TBSlTk . 12973 

-TIM Cp©A* . 168J 


II apavarHHTHkiH 
aepKa pyra 18213 
II apa$HHHpoBaa- 
nan 6yxara 8693 

- AdpeannHaH 

njiaHKa . . 493 

- - peftica . . 493 

ITapa4»HH0BaH 

npo6ica . . 222 

- CB’b'ia . . . 9788 

-boo xacjio . 7873 
-buH bockt. . 79014 

- Jiairk .... 7869 
IIapa4>HiioxTi 

npommuiHaa 
6yxara . . 8693 

- nponHTUBanie 

866ao 

Ilapa^RR’k . 789J4 

- TBopjpjfi . . 8669 
IT aposaii viunH- 

ua . . . 11612 

- - 6HHapnan . 1193 

-6klCTpOXOR- 

naa .... 1193 

- - BepTHKBJIb- 

Han .... 117.7 

- ropHaoHTaju.- 
u&h .... 1173 

- - AByxABJian* 

Aposaa . . 118a 

- - kom6hhhpo- 

Bannaa . . 120a 

- - KoxnayiiA'k 118s 

- - HenoABRHe- 

naa .... 117a 

- - OABOIJHJIHH- 

APOBaa . . 1173 

- - nopmaeBaa 1173 

- - nocTOHHHaa 1173 

- - cTaiiioHap- 

Haa .... 1173 

- - thxoxoA naal 187 

- - xoaoAnaa . 120a 

- nevk . . . 8767 

- cmjia .... 1064 

- cymHJXKa . 8767 

- Typ6raa . . 1243 
-boo o(5opyAo- 

Basie . . . 1063 
IlapoBoaHLiff 4>o- 
uapk BaeKTpH- 
necidfl . 1867ao 
IlapoBofl ann. 
necvaHo- 
CTpyMuuii 1198s 

- Abu raTeak . 117a 

- KaTOKTk . . . 8863 

- KOTOJTb . . . 1063 

- MoaoTk . 882ao 
IlapoBUXT* Ma¬ 
in HK-k ycTa- 
HOBKa . . 1169 

JlapOAHMAMO . 2103 
IlapoM'k o6opy- 
AOBaale . . 1063 


II apoo6paaoBa- 
Teaknaa cno- 
co6nocTk . 1123 
-UpOBOA*k . . 1168 
-npOH3BOAHTOJIk- 
HOCTk TOIIJIH* 

sa .... 1123 
-pacnpeA’bjienie 
aoaoTHH ko¬ 
bo© .... 1203 

- c*k pacmupe- 

HieM*k . . 1203 
napocTpyfinufl 
iiHTaTejikttufi 
Hacoci. . . 1114 
IXapAlajiknaa 

BOHHa . 10823 

- Typ6HU& . . 1243 
-iitift nepepuBi 

18163 

Tlap'k .... 1183 

- BJiaMcnutt 118a0 

- boahhoM . . 1183 

- veTajuiHHe- 

CKitt . . 661ao 

- MHTLlfi . . . 1183 

- HACLUA6HHkliill&9 

- OTpaCoTan- 

Hklft . . . 1183 

- neperpbTLifl 118.11 

- CBHUAOBLlfl 12089 

- csbaciil . . 113.7 

- cyxofl . . . 1183 
Ilapu KncaoT- 

HU6 . . . 61J2 
IlaCCHBHOe COCTO- 
anie sscejrfeaa 16J1 
IlaCTa ... 883 

- BJiaMCH&a . . 217 

- H3*k ry6*i. 

CBHHAA . . 47a 

- cupaa ... 217 
II aCTuposaHHaa 

naacTHiia . 463 

- - p'bmeTHaTaa683 
-HklMH IUiaCTH- 

uain, aKKyMy- 
aaTopT. c*k - 67a2 
IlacTHpoBaHio 
CBHHAOBklX'k 
naacTHR k . 823 
-Ria, MaTeplajrk 
AJia - . . . 82.7 

MaxnHHa juir - 8Sa 
IT acTRpoBaTk . 823 
IlaCTy BMaaaTk 
n naacTHRki 882 

- Boao6noBHTk 833 

- xbcHTk . . 823 

- HRHCCTH . . 823 

IlacTu bo3o6hobji. 

BT. CTapLUCk 
njzaCTHHax-k 
<rk ry 6 ^l cbhh- 
AOM*k . . . 473 

- saTBepAbHie 883 


Ilacrb, npaxbck 
K*k - . . . 218 

IlaTHua . . 1206s 
II aTHRR xx>Baai6 

12062 

IlaTpoaa Aep- 
asaTOJik . . 9583 

- o6ojioHica . 956 a 
npncnoco6a. 

Aaa bctbbich -6611 

IlaTpoHRkiit rpo- 
MOOTBOA'k . 6713 

- RRnneJik ci> 

KoakAOMT. 9003 

- npeAOxpaaa- 

T6JIk . . . 6693 

- nenoAxbHH- 

Muli . . . 9003 

IlaTpoH’k . . 9603 

- aa6ecTOBufl 9023 

- 603% BLIKJIlOHa- 

Tejia . . . 9613 

* BOAOHenpoRH- 

AaeMkifl . . 962a 

- bt» crbsy yTo- 

nBTk . . . 8913 

- ajih csepjia . 8913 

- - cBlweft . 9613 

- to leap Haro 
CTBHKa . 893a0 

- HaaioMUiiaAioH- 

nuB . . . 9623 

- - Ana BepTH- 

KaJIhKUXT* 
Jianni. . . 9623 

- - AJia ropiraon- 

Tajiknux'k jia- 
xm . . . 9623 

- KojikAeBoft . 9613 

- JIIOCTpOBkltt 961.7 

- njiaBKilt . 1021a 

- noMbCTHTk noA*k 

crbiiiioil nrry- 
KaTypKofl . 8013 

- noTOJio4HLiM 0664 

- npeAoxpauHTOJik- 

HLitf . . 668J0 

- jkJiR CHJikHaro 
TOKa . . 2020.7 

- - abb cjia6aro 

TOKa . . 10203 

- -cirbHA . . . 96L7 

- Hai 6yxa»- 
Holt Tpy6KH 0613 

- cirbHuoil . . 961.7 

- cepe6pHHkift Jier- 

KonaanKlii . 6661 

- coeARnHTeab- 
Hbirt BHcanifl 8993 

- Ana oCB'biAe- 
ula . . . . 886s 

- crbiiHofl ko- 

colt ... 968.1 

- - aa MOTajuiH- 

Hecieoil noA- 
KJiaAKb . . 9683 



IlaTpOgfc 


1984 


nepeflyrapa 


IlaTpoH'BcrbHnoll Ilajnxiff, Kjxenpi 
na 4>ap4>opoBO# jvlh - . . . 97,4 

noRKJiaAK'b 9583 XATepiajn* 

* - npjixoft . . 952.7 mix - . . . 963 

- CT» BUKJlJO'ia- CBHuei^'fc ajib - 09.7 

Tejieii'i* . . 961a ignun» ajih - 963 

• - ^epsKaTejieMT* ITaarb .... 94a 

aOaxcypA n a a- IleAAJibio, nepe- 

3KHXOXT* JV IX KJHOUATeJIb 

npoBOAOBT* 965-8 ct» - ... 5217 

- - Hap'baKoti 9526 JIckt* .... 86(181 

- uepcx'bnnux'b IlejibTbe xbjxo- | 

bh n ii ojiex'b 956.7 Hie .... 203 j 

- - ncTJLHMH . 950 jB ‘ ITcM3a .... 7881 a | 

- npeaoxpaiiH' , - bt» nopomirh | 

To.ibHoii cIlt- » 1197.10! 


nepBH^mufl Ileperopin . 472i 

tokt. . . . 1813 neperpyxcae- 

- BJieMeurB . .. l.l xoctb . . . 490l* 
IlepBoo rjiasHoe Ileperpyac&TbCJi 

nojxoHceuie 129&A cnocoOHocn. 4$l> 
nepraxeHTiiaJi IleperpyaKa . 490J 
6yxara . . 859a - OarapeH . . 101> 

- xexOpAHA 1111.7 - peinxeuoBCKoS 
IlepraMCHTb . 8593 Tpy6RH . 12SSU 

- XCHBOTHU# . 8595 “8KH peirrreHOB- 

- pacTHTejibHuti8j2 cko# Tpy6 kh bc- 

riepesecTH pejiB npafijieiiie 12393 

bt» nojioHceuie -3irfe, pa3o6n^e&i«* 
P&6 otu . 1160J1 npw - . . . 59*A 
IlepeBOAiiaii I paa-beAHHCuie 

CTAKI^iH . 11285; upH - . . . 698i 


KO# . . . 9555 IJCHTAHOBAH -HLltt XHOSKIl- j paCI^'blUICJQ6 

- yiiHucpcajib- jiaxna . . 980a1 tcjii. . . . 64017 * npH - . . . 60pLb 

uLiii . . .894.1 IIciri*Ka . . . 7873 , - ceKTopi* h© cnoco6uocn> 

- (J)ap(j)opoBU ii 956.4 - xaiiiuibCKAJi 789.10 ^'feiicTBycn* m> - . . . 4JKL» 

- - BOAOHenpo- -kh xxTte . . 788a 10665 neperp'bBa- 

0665 - TpeiiAHie . . 788a IlepeBOAi* CTp'fc- tcjib . . lla£ 

- mTUKonu# . 9603 -KOBHvH B30JIH* jiokt* bjick- Ueperp'feTbiii 

- ^AHCoiia . . 950.7. i;in .... 7905 TpiriecKiii 1052a napi* . . 113 jl 

- ex* KpiouKOM b !- o6xotka . . 7445 - toka .... 8423 ; IlepeA&B&Tb re.se* 


AJix noAB’kimi- - npoKJia;uva . 769.7 
BAIlifl . . . 9615 -Bbl# KAIIATh 1215 

- - Cb i;cHTpa.TbH. Ilepa iminyma- 

bboaoxi. npo- ro, cajia 3 KH 

bohob'L . . 9513 JVIH *“ • • 1337J0 

- BJieKTpojiHTH” llepBBH rapXOHH- | 

Hecidii . 13233 hockax . . 197.4 ! 

- BJieKTpoMar- - oca ... 101 la j 

iihtii. noCTOHir. - noxomi* npii I 
TOICA . . . 9625 lieC'lACTIILlX'B I 

IlATpyOoirb . 840J ! cjiyHaxxT* . 6065 


IIepeB036y3K- rpaxxy . . 9&J 

Atiilc . . . 251.4 IlepeA&TOHHAH 
IIopeBoaOysrKAen- bojiha 1082: 

uuii . . . 2513 - meTKa . . 12^ 

IIepeB03KH, npHC- IIopoARTOHiioe 
nocoOjieuie hhcjio . . 442: 

A-tx - . . . 7103 -Htiil ahhaxo- 
nepcB53KA . . 6073 xotpt* . . 49fe 

- 6 okobax . . 797.7 - pexent . . . 12D 

- BepHIHHnAH . 7973 - CTepSKCHB . 544-4 

IlepeHxaoH- IIcpeAaTHHKa bo3 - 


Ilayaa .... 4723. - cxexa Mapno- haji brta . 606a | Ayinuiak np<.^ 


- bt* paaro- 

j mi . . 

. 10542 

Bop'fe . . 

1150.7 IlepBHHHAH 

6ata- 

ITaxauio BJicirrpH- pea . . 

. . 865 

HCCKOO . 

1367,4 - AniiAMoxamH- 

Il&JIJII.IiaJT BIIJI- 1IA . . . 

. 207.4 

KA . . 

. 975 - KATymKA . 

, . 8415 

- boaa . . . 

. 972 - jiHuift . , 

, . 7635 

- KHCJlOTA 

. 975 - oOxotka . 

, . 841.4 

- jiaxha . . 

. 95.1 - IipOBOAKA 

. 7535 

ITABJIbHUKT> 

. 826.7 - CTaimix 

. 702.4 

JlanjibBoe 

- yTe’iKa . . 

. 2815 

njiaxa 

. 962 : - lvkin. . . 

. . 1815 

najuibuofl ji&xnu -noo lianpH^ce- 

KH1HKA 

. 90a uio . . . 

. 150.1 

- - PCISHIIOBAJI - 1105C . . 

. 175.10 

TpyOtt 

. 96j - paac-iuiiiie 

. 2815 

- Tpy6xu nano- 1 IIcpnnHno# A'bnii, 

lieUHMKl. 

. 903! iiaiipjiHCGuie 

11 AAJIbllbllt nuns- BT» - . . 

. 160.1 

PATT. 

. 94.10 IlepBHHuue 

npo- 

- - BOAopoA- 

j boah . . 

. 7585 

BLiii . . 

. 055 - hu# 3AttciiX'b 469.1 

- npH6opi> . 

. 94.10 - KoiiAyKTopi* 1282.1 

- - boa*>P‘>A- 

- nyCKOBu# 

peo- 

Ubl# . . 

. 965 CTATT. . . 

. 5923 

- - jtnjf rpexyna- - pcry.THTOp'b 6772 

i‘0 raaa . 

. 965 - peoCTATT* . 

. 6772 

IlAiUlbU\HKT> 

KA- - CS’KHX'b . . 

. 469.1 

6e5buu# 

. 8405 ! - co6npaTCJi 

b 18821 


- npOBOJXOKA . 818.41 Bo/u> . . 10773 

- - x'bAUAjf . 8185, - 8ATyxaiiio . lOOIi 
-11 nil MATepiA7i*b - KOBe6ani# Ha- 

8185 CTOTA . . 106U 

-iiuxii cpoACT- - pe(J>.neKT0p'b 10643 
BAXII, JUAHICb - THB-b . . . 10673 

c l - ... 6055 Tpauc^opxa- 

“1ILIH JlOHvliMmJ606.7 TOp'b A-15 - 108&5 

ITeperu6 r b . . 747 j - ycTpoficTBo 1061J 

- kaOcjlh . . . 8473 - Bneprix 10613 
nepcrnannax II epcAamuirb 1067.1 

boar . . . 68a 1 - EpayHac'b&.'TeK' 
IleperoBopHM# tpoxathhthoS 

nopeKJiioHa- CBnatio . 10613 

Tejib . . . 11345 - Bhtctoua . 1028; 
lleperopaeT'b - Bpexeux BJieK- 

iipeAoxpanii- TpH'iecKiii 1049J 

re^ib . . . 662.7 - ajlh neaaTyxaio- 
Ileperop&Hie peo- nyixt kojic* 

ctata . . . 587.4 6aiii# . . 106ii 

- conpoTiiBJie- - - HenpepuB- 

iila .... 587.4 libix'b KOJie- 

IIcperopaTb . 5625 6aui# . . 1066i 

IleperopoRKa - nepcHocnui 10213 

naojinpyio- - npocTo# 106U 
n;aH . . . 777a - ct» kojicOjiio- 

- nopiiCTAA . . 75 liyixcji aep- 

- npeAoxpann- kajioxi» . 1177a 

Tejibiiaa . 12415 - 4 k>to$oxa 117&T 



Ilepeort 


1986 


IlepeKJPOHeHie 


Ilppe^iTii TCjie- 

rpaxny . . 9093 
HepcAana . . 4492 

- BrniTOBM . . 449a 

- I4HTCT0na ABTO" 
MRTHnCCKAH 10283 j 

- AHKHceuifl 616 jo| 

- ay6HATiui . . 4483 
-KOHHHe* 

ckaji . . . 449.4 

- - KOHRHeCK&JI 

no at* npji- 

mum'h yr- 
jioM*b . . . 4493 

-AHJLHHAPH- 

mockab . . 449i 

- -Tofi pefticoft 4493 : 

- jcruatiiah . 1213 

- HA IipHBOAT* 48t»| 

- - paacTOAHio 1083.7 j 

- npBBOROMT. . 4813 

- paaroBopa 11142 

- -pOBT. nCBC* 

KAH . . . 1168J 

- peMeHiiAJi . 443.11! 

- cb'I&ta h craiu 705.1 

- chjiu . . . 7043 

- TOJicc^oiiiiaR 11142 

nC-pCAA’Ill AAJ1S- 

1IOCTB . . 1083.7 

- KOiieiVb 1004.7 

- MHK*pO(J)OnUott 

CTeneub . 11183 
npncnoco6jie- 
nio abb- . 1067.1 

- UPOBOAKA ha 
paacTomiie tie* 
peM*bn. toka 1342.4 

- paaroBopoin, 

CKOpOCTb 1167.10 

- pASCTOHHie 1088.7 

- CHJIU, KA6eJl]> 

Abb- . . . 7803 

-, JiHniB ajih- 7582 

-uojioch . 618.10 

- npoBGAKA 
ABB- . . . 7682 

-HH CKOpOCTI» BT» j 

KA6eJIHXl. 13422 

- TejierpaMMi. I 

CKOPOCTL 1000.1 I 

- aHepriH, rone* 

pATOpT. ABB* 2063 
—, KA6ejn> abb-7803 

- jmnifl abb- 7682 j 
• npoBOAva 

JSJLBr . . . 7582 
ITepeAAioiAAJi u 

npieXHAH CTAH- 
AJh npHBeAenu 
BT» chhto- 
HHaxii . . 1002.7 
-iA©e npHcnoco6ji. 

(Tl» KOHAOlITp. 
xpumnRp. 10802 
-lAift ranonr. 10673 

n 


IT opoAnnr ao* 

MOCTB H&JTAB 
KOXI1JIOKTA 
ITJIACTJIIIT* . 422 

I IepeABB rAiomift 
Marinin. . 6273 

- CTepBcem* . 6472 
IlepeABHBccHie 

meTOKT, . . 2742 
-ilia npiicnoco- 
6jieiiic abb- 4313 
IlepeABiirenaji 
nojieoaa ctah- 
Alx . . . 10982 

-paAioTejie<J>. 

1178,4 

- npuaMATH'ie* 

cK&a nojiioc* 

118B II a ACT AB- 

KA . . . 1026.7 

- cTAHuia 6©anpo- 

BOJIOHHArO 

Tejiorpa$A 10962 

- y CTAHOBKA ABB 

pa6on» ct» 
peirrreHOBCKe. 
.lynaan . 12463 

—lioli OCB^lTH- 

Tejii»u.ann. 9002 

- npn6opT> . 9002 

- poMeua . . 11412 

“ aJIOKTpOABH* 

rATOJik . . 2182 

IIepcABHin> po- 
3u hob. npe* 

AoxpAunT. co 
CBHUAOB. 

npoKJiAAK. 12423 
IIcpOAHiit BLIC* 
TyxiT* nojnoc- 
HAro 6 aidma* 
ka . . . . 2083 

- - nojnocHAro na- 

KOlie'lHHKA 2683 

- Kpaif nojnoc a 4602 

- - meTK*n . . 4273 
-c6*ferAio- 

uyli . . . 2787 
llepe;uiia coe* 
AinicnU . 6162 
-hub cooAnnii- 
TejiBiiaa npo- 
BOJIOKA . .8113 

- CTOPOUA . . 6102 

IlepeA'fc . • . 6102 
IIcpewHrATb . 8813 
“5KHMT» . . . 422.1 

“3ApHABA . . 742 
“SApJiABTb . . 743 
-3Apjl9KATb . . 743 
“KHAHoii BMKBIO* 

HATOJXB . . 6662 
“ KJHOHT. . . 11612 
IlepeKHcu xap- 
raima, bjiac* 
Tima hbt>~ . 21J 


IlepeicjTCH xap* 

r aha*, ah* 

BHUAP'B H3T. - 203 
OCAAOKT* HM.- 70.7 

- CBHHAAA'bttcT* 

ByioiAitf CJiott 

4422 

- - 06pA30BAr 

Hie .... 463 

- IIJI&CTHHA 

iia^- . . . 44J0 
ITepeKiici. xap- 
raHAA . . 203 

- - bt» uopomirb 

20.7 

- CBU1IAA . . 442 

IlepeKJIAAllHA 6113 

- CB1IJ1AOB&H . 402 | 
neperanonae- 

Mbili . . . 6252 ; 

- JICKpOBott npo- I 

MOHCyTOKT. 10622 

IJ epOKJIlOHATeJIC it 

MACTH . . 6313 1 
-TOJii* .... 6262 

- ABTOBATHHO* 

CKltt BT» BHA'k 
KpiOHKA . 11263 

- AKKyxyjraTop* 

uuft . . . 923 

- 6aTftpeHHiiiH 1013 
( - 6e3 b nepopu- 

ba . . . . 6263 

- ii pep 14 BA* 

hLr toka . 5263 

- B'b BH A^ KpiOH* 

KA . . . 11262 

|-KPIOHKA CT> 

j ABynjie'iHM r b 
| pu^aroM'K m 
| yA&piu.iifH 

I KOlITftKTaMH 

| 11272 

- BU3I,1BJIoM 1184.4 

- BBICOKAro Ha* 

npaaccnia 660JO 

- rjiABHkift . . 626.4 

- AHCKOBuii . 6263 

- AJIH abtomat. 
bkjhohoh. oa- 
ii oft jiaMnu saa* 
M'bin. APyroft 

18462 

- - AMncpxeTpa 

6272 

- AHTenni>i no 
paacToaiiiio 10613 

- - BOJibTHeTpa5273 

- npoaiesKyTOH- 

HltlXT* CTAII- 

Aiit . . . 11283 

- -aairinHTejib 

ABB JlAMin* 
CAJfOA'bficT* 
syioiALft . 18463 

- Ka6ejn>Hijft 10223 


II operation atojib 
KOB iOnnapo* 
BAHHblfl ABB 
pasroBopa H 
BUBO BA . 1161.4 

- KpH>'ncoo6paa* 

null . . 11282 

- xrHOBOHHufi 626 1 

- xuoronojxioc* 

Huii . . . 6262 

- italBAiipaBJie* 

Hie .... 6263 

- - 8 nanp&Bne- 

hLb .... 627j 

- - n’feCK. HAUpAB* 

.neiiift . . . 6272 

- iioHCHofl . . 626.7 

- o6miii . . . 6263 

- oahodojiioc* 

)i li ft . . . 6262 

- neperoBop- 

ituli . . 11842 

- nojnocoBT. 1165.4 

- pTyTiiuii . . 6273 

“ pi.lHttvKIILlft 10213 

- ABoftiioft 10213 

- CAMOA'iiftcTByiO* 

lAiii BT» BHA’k 
KpiOHKA . 11263 

- ct* neAA-Tbio 626.7 

- - nepepu- 

bomt. . . . 626J 

- noBopomuit'k 
pu<iaroMT> 10213 

- npepuBAitleMT> 
toka . . . 526,7 

- AB^TOBOli ABB 

cACHine* 

ckhxt> pery- 

JXBTO])OBT> 

ocB^iAeHiB 9483 

- mTcneeBb- 

nuft . . 662.il 

“ BJlOKTpOMar* 

HiiTiiuft . . 6273 
-Te.TB Kpio* 

wein* . . 11162 

“ BUBUBUOrO 

npyaenna 11512 

- paaroBopuaro 

npyacBiia 11513 

- paaM^pu . . 6663 

- pLinan. . . 6603 
JleperanoHATb 6181 
-naioiAifi xexa* 

HB3BT> . . 61917 

- AHJIHHAPT* . 696.7 
-haioiaUIcb . . 6262 
IT eperanonoHie 27014 

- 6aTapen . . 101.4 

- abb nope* 

AAhh . . 1061.7 

- - npieMA . 10613 

- na nepe- 

Aany . . 1061.7 

- - npieMT* . 10013 

126 



nepemnoieHie 


1986 


IlepcMtffb 


llepeicjiioHenie 
hojuocobt* . 889a 

- niHTPOB. KOH- 

takth. nrren- 
cojihmh . 1180ft 
-hIh, ABHHceuie 
npn- . . . 688ft 
-nil! ctahuLhajih 
rjiaBB. h xrropo* 
CTeneH. ctah- 


UiM . . . 

11683 

- npiTB . . 

114014 

-hIh, aduapatb 

AHH* . . 

. 619ft 

-, 6apa6ahb 


A^IH- . . 

. 6987 

U0T6PH OTB- 

- npHcuoco6- 

896ft 

jienie aolh- 
- ycrpoflcTBO 

6884 

AHH- . . 

. 686ft 

- 7 nrrencejxb 


AHH- . . 

66810 

IlepeKJXfOHeH- 


Hufi . . 

. 686a 

“KJIlOHMTb 

-KoxxyTHpo- 

68410 

BAld6 . , 

. 8784 

-KoxnayaAHpc 

>- 

ba nie . . 

. 258s 

-KoxnayaAB 


B036y»cAO- 
uio . . . 

. 868ft 

-KpamHBAHie 


xaccu 

. 80ft 

-KpecTuuJi pe- 

M©Hb . . 

. 4462 

- yrOJLbHHKB 

IlepeicpeiAH- 

880ft 

BAHie . . , 

. 6169 

- AxyzB npo- 


BOAOBB . 

. 7887 


-hLh npoBORon, 
nupiicB ahh- 8884 
nepeiepen^HBaTB- 
CH . . . . 788LS 
-BAioinlecJi 

tokh . . 1815ft 

-BAfOU^illCA KAr 

TymKH . . 881.9 

- U'fenH . . 18188 

n©p©KptiTie 

KAHAJIA . . 8389 

- KHpnu ( i&MH 8847 

IlepeKpblTb KBr 
H&Jlb JUM 
npOBOAOBB 888s 
IlepejEuiBAHijK 
KHCJ30T1J, CH- 
$OHB AJIB- 88.7 
IlepevArHH- 

THTB . . . 1882 
llepevariH- 

HBHie . . . 1882 
-HBBAHie . . . 1881 
-HHBATfc . . . 1882 


IlepexexcAio- 
S^AHCR HA- 

rpysBA . 491a l 

-ihLScji tokb . 187B 

Ilepeiibi'acA 

CBBHAOBAJI 40B 
IIep«M^HA HA- 

pABJlAHiff . 1842 

- - Bpan^eniiv . 8948 

- - toka . . . 782 

- njiacTHin* . 608 

- qojiiocobb 19811 

- nOJLBpHB&AiH 187 

- ZOAA xa- 

mHHu . . 4882 
Ilepex’fciiHTB . 689 

- HAnpABJieHie 

bpah^ohIh . 698ft 

- - TOKA . . . 184ft 

- - zoaa . . . 480a 

- coeAHHeide . 4882 

- HAT0T0KAAKK7- 

xyjurropB 67a l 

- AMnep- 
X6TPT> . . 876a 

- - AMn©pM©TpT» 

HHAyKAion- 
xutt . . . 6788 

-BOJIl»THeTpT»688ft 

-BOJIbTOBA 

Ayra . . . 998ft 

-BB nOCTOHH- 

HUfi KOHBOp- 
TOpB . . . 8884 

- BB noCTOHH- 
Kul npeo6pa- 
BOBATOJlb . 8884 

- reuepA- 

TOpB . . . 816a 

- - ABHrftTOJXb 221.4 

- - ahhamo- 

mahixha . 816a 

- 3BOnoKB 

nojurpHBo- 
BAHHuff . 1188ft 

- - BHAHOHie 

cpeAuee . . 196a 

- - uax'fepeKie 6881 

- - Ka6eju> . 769a0 

-JIAMUA A>$* 

4>6pOH4iAJ[Xl>- 
HAH H6HT0H- 

HAH .... 994ft 

- - JiAxnA Ay* 

roBAH . . . 968ft 

- - JIAMUA ATTO- 

BAH H6HTO- 

HHAH . . . 964ft 

- - JIAMUA Ay* 

roB&JiiuiAxev- 
HAH . . . 9688 

- - JIAHHA Ay" 

TOBAIK CB AO- 

6aboykuxb 
ooupomae- 
HieMB . . 9642 


IlepeirfcKHAro 

TOKA J1AXUA 
AyrOB&JI CB 
P©&KTHBHoft 

KATymKoM 9641 

- - jzakha upo- 

AOJiaKHTOJUr 
HAro ropii- 
hIh . . . . 9684 

- - JIAMUA CB 

BAKpUTOll 
Ayrolt . . 9084 

- - jihhLh . . 7688 

- - MAmanij xa- 

PAKTepHCTH- 
KA . . . . 608ft 

- - H&miBU 

AKopa . . 410a 

- - XOCTHKB 1888a 
-MOmilOCTb 167 b 

- HAnpjDKoniel58ft 

- - OAHO^ABHATO 

BATTXeTpB 6882 

- - uepioAB . 198ft 

- - upa6opB 700a0 

- npoBoxica 768s 

- - iipoboaka ne- 

POAAHH HA pA8- 

ctoxhI© . 13484 

- - peryjurropB6788 

- - peocTRTB . 676ft 

- - peoCTATB uyc- 

KOBOfi . . 691.7 

- - CHJIAA’fcttCT- 

syioxAAJi . 1882 

- - CHJXA KB&APA- 

THHeCKAH 
cpeAHHH . 1982 

-CHJIAMAKCH- 

MAJTbH&H . 186B 

- - OHJIA HAH- 

OojibmAH . 186 b 

- - CHJIA CpeAHHH 

1881 

- - CHJIA »4>4>©K- 

THBH&H . . 1882 

- - CHCT6MA . 1888 

- - CTOpona . 884ft 

- - CH6THHKB . 69lB 

- - CH6TWB 

BATTB-HACOBB 

6912 

- - Tpaxc$op- 

xatopb . . 8947 
-yOTAHOBKA 706B 

- - yCTAHOBKA 

BblCOKAro HA- 
npaxcealH 7047 

- - AtiiL . . 1884 

- - ivfenh 6 ojii»iiioI 

HACTOTtl 108614 

- - BJiexenTB 

HAnrikBATeJIb- 

uifi . . . 984ft 
IT epex&HH ax 

HarpyBKA . 849L2 


Ilepex^nax 

UJXOTXOCTb 
TOKA . . . 271-2 

- upo6ra . . . 900a 
IIepex%Hxo-no- 

JLHpHAH XX- 
AyK4iH . . 1862 

- -nOCTOHHHATO 

toka npeo6pa- 
BOBAT exefl 
cacrexA . . 720ft 

“HO© BOS6> r XC- 

Aeaie . . . 968s 

- xaraKTBoe 

none . . . 178a 

- - nonexHoro- 

4>abho6 . . 178: 

- - none oako- 

$asHoe . . 178ft 

- HanpHxceaie 163a 

- conpoTHBJieaie 

67&11 

- COCTOHHie upo- 

boaa . . 1008s 

- BaeKTpOCTATH- 

HeCKoe nojieUTBJ 
-noM ckopoctx 
ABH rATOJIB 817 b 
- nue pacxoAU 
HO bkcujxoa- 
TAAiH . . . 712a 
Ilepex'fcHHufl 186 b 

- XATElTHul 

uotokb . . 174ft 

- - noTeai;iAJiBl998» 

- TOKB . . . 198s 

- - BUHpHXim>1349 

- - AByx^AB- 

Hult . . . 188ft 

- - xaoro4>aa- 

nult . . . 137a 

- - aecHXxe- 

TpBVHuJi . 135a 

- - OAHO^ABHufi 

138S 

- - CHXXeTpHH- 

nuB . . . 186a 

- - CO CABHHy- 
TUXB 4 >abaxh186b 

- - Tpez4>A8Hblll987 

- BJieKTpOCTATH- 

Hecidfl no- 
TOKi^iajiB 1273a 

-KUXB TOKOXB 

Boa6yx«Ao* 

nie . . . . 860ft 

- - naxarHH- 

HOKie . . . 161a 

-HUXB TOKOBB 

TeopU . . 186.4 

- - T6XHHKA . 188ft 

- rpOXOOTBOAB 

AHH - . . . 668ft 

-huh noTepa 499ai 
Ilepex^HB no- 
HIOOOBB HHCaol96a 




nepeirtefc 


1987 


Ilepiofli* 


IT epexim uc- 
ji a onp©A*kxe- 
id© . . . 601.11 

-Hu Hanpaiuie- 
eIh sp amenix, 
sajn. jyia - 68814 

- — TOKABpeXH 270.7 

- — toka nepioAT. 

m7 

ITepasrbiLirrb 47CU0 

- scanpasjieuie 

TOKA . . . 1816 
JI epearbmHBA- 
eMuJI axeic- 
TPOJIHTT* 11953 
IT epex fcmeHie 

KHCJiopoAA 46.7 

- napaxxexbiro 

coeAHHeiinux'b 

IXPOBOXOKT. 842.4 

- jrrxett . . . 9813 
XI epeHanpxttce- 

Hie .... 1523 
-min, npeAoxpajiu- 
T©Xb OTL - 6813 
Hepenoca aniona 
thcxo . 11883 

- lOHOBT. CKO" 

POCTlk 1188.7 

- CKOpOCTb OTHO" 

CHTOXbH&X 11883 

Uepexocicif, 

JHAHKT. AJIH - 651.4 
TlepeHocnaji 6a- 
Tapex . . 883 

- KaTymicacHH" 

TOXHAHpy- 

ioiaax. . 10943 

-AJIX CHITTO- 

hhsaaIh . 10943 

- JIAMHA . . . 1063 

- matta . . 10983 

- cxan^ix . 11013 

- y ctahobka axx 

pa6oTT» CT. 
penTreuoB- 
ckhxh ay- 
HAXX . . 12463 
-Hufl axicyx yxx- 
Topr. . . . 682 

-CT.KHCXOTHO& 

aajiHBKofl . 683 

- ct. cyxoft 
haCxbkoM . 683 

- annapaT'b ocb'5- 

THTexbirutt 9096 

- BarmeTpT. . 689 j 

- rajiasaHo- 

xeTpr. . . 67Lft 

- nep©A*TTHKT» 

11023 

- npH6opT» aah 
M aM'bpeHlx co- 
upoTHBxeslfl 6823 

- - OCB'feTXT©Xb- 

BLift . . . 9096 


nepexoomjft 

npioMKHicb 11023 

- npoBox[KB]irb8603 

- cuesHHecxUI 

pe<J>xeKTop*b 9493 

- BJlCKTpOABH" 

r&T©xi> . . 2183 

- »Ji©KTpo- 

MOTpT. . . 665.4 
IlepeBocT. io- 

HOBT. . . 11883 

- KHCJioAopa . 45.7 
IlepenxeTATbCx 

7473 

-nxccTHCB . . 7473 
-noxsairie khc- 
xotli . . . 583 

- pACTBOpOBT* . 203 
-noxaaTb CTpe- 

XXTCX paCTBO- 
pti .... 20.4 
-paapxABT* . . 783 
-paapxAKA . . 78.4 
-paapxsKaTb . 783 

IlepOpblBA BT. 
A'&ilcTBiu npo- 

AOjnKMTejib- 
HOCTb . . 718.10 

- Axmia . . . 654.1 

KOIITAKTT. 

AXX “ . . . 538.7 

- M'bcTO . . . 5556 
nepeKJiioHA- 

tcxb Cost. - 5263 

- noxostcenie . 6183 

-pUBAMH, BhlKJlJO- 
HftTOXb CT. 2 “ 5213 
-,HarpyBKA ct. *491 JI 

-BOBT. TACTO" 

Ta-. . . 10873 

-BOMT., BblKJHO" 
TATGJIb CT. OA* 
HHXT. - . . 681.7 
nepeKxioTATexb 
ct. - ... 6257 
IlepepuBT. . . 618J 

- ABTOMATHM©- 

CKiH . . . 6173 

- “ BT. A’fcflCTBiH 

Koxepepa 10763 

“ BOXbTOBolt 

AyrH . . . 9863 

- ape Menu Lift 7859 

- BT. A'fcficTBlH 4793 

- - paCorfe . . 7193 

- paaroBop-fe 1169.7 

- MrHOBOHHbiit 5543 

- MeAxenubiM 5543 

- MHoroKpaT- 

hmA . . . 6692 

- xoxeirraxb- 

nu)t . . . 5643 

- napuiajn.- 

Butt . . 18163 

- Toica .... 1413 

- nacTraul 18163 


IlepecicaKXBaHie 
bojibtoboM 
Ayrx . . 664J0 

- Hrjiu . . 18883 

- HCKpT. . . . 278L1 

- CB^TOBofi Ay- 

TH . . . 664J0 

-BAiOIAifi KOH" 

TAKTT. . . 6006 
IlepecTABHax 

OTBOPTKA . 996 
-Hotf KOB- 

TAKTT. . . 8903 

•HUH m©TKH • 4254 
IlepecTBnoBKA 

Kpyrosax . 2003 

- n&paxxexbHo 

CO©AHUeUHLlXT. 
npOBOxoicr. 8423 

- m©TOKT» . . 2742 
ITcpecLimeHie 643 
-CLIll^CUHblii 12916 
-CbKAIOlAAX yJIH- 

A» .... 886.7 I 
-chneHix tot- | 
ka . . . 240.121 

-$opxHpOBanie 803 j 
-<f>OpMHpOBKA . 80.4 I 
IT epexoAA y cTpofi- 
ctbo . . . 8283 
-Anaro icaCexx 

UPHCOOAHH©" 

si© .... 8283 
-AHax Caihhx 822.10 

- xy$Ta . . . 8803 

-H8T» H80XH- 

pyiOlA. XATC- 
piAJia . . . 8897 

- - pacmirpxioiAaA- 

cx ajxx hsojih- 
pyioiAHXT. Tpy- 
6 okt» . . . 8713 

- CTOfilCa CT. KA- 

6©jn>Hoil 6yA* 
Koft .... 8283 
-Rioe Kojrbso ahx 

npOBOAOBT. BT. 
HaoxHpyio- 
nprxT. TpyC- 

leaxi. . . . 8751 

- conpoTHBJie- 

h 1© .... 60Ll 

- bt. nrren- 
cejuqtT. . . 8683 

- y BJIGKTPO- 
AOBT. . . . 495 

-nufl otboat. Anx 
npOBOAOBT. 
bt. Haoxxpyio- 
iipfXT. Tpy6- 
KAXT. . . . 8751 

- ctox6t> . . . 8254 
IlepexoAi* Boa- 

AymHofl xhvIh 

npH noMOiAH 

Ka6©Jix . . 8257 


IIepexoA> Bp©A- 

HblM TOKA 

xexcAy 2 ax- 

KyiryjiXTopH. 
miacTHUAHH 703 

- HCKpT. . . 10699 

- Hpn nOMOlAH 

noAAcpxcBBaio- 
HRaro KABATS822JS 

- CHJIOBblXT. JIH* 

Hi# ... . 1796 

- Tepeai. yjix- 

Ay . . . . 8223 
IlepHMOTpy, 06 - 
motka no- 829.1 
IlepioAA npOAOx- 
MCHTCXl.HOCTl.1983 

- M©TB©pTb . . 1943 
“AHTCCKH A'fefi" 

CTBylOlAiM 8A* 
McuraTcxb . 9857 
-3 All AXT* . . 9657 

- oCpaiAaioiAeecx 

noxe . . . 1754 

- yMCHbmaioiAiii- 

cx p&3pxA*bl2783 
-AHtcckhxt. kox©- 
Caniii xsxe- 
Hie . . . . 8054 
-AHHecKiM . . 1933 

- npepbiBA- 

T©Xb . . 18383 

- paapXRT. . 12754 

-AHTecKoe abu- 

Mcenie 801 Ji 

IlepiOAOBT. HHCXA 
uaM'fepHTexb686.c 

- onpeA’kxe- 

nie .... 6863 

- thcxo 195a, 1266J0 

- - BOs6yMCAc- 

nix .... 2697 

- bt. HBiryTy 1957 

- bt. cexyHAy 195 a 
IT epioA'b . . . 1953 

- BoaCyMCAenix 2658 

- BoaBp&iAeidx 

pexa . . 11613 

- ABHMcenlx no 

HHepAlH . 6003 

- sanncbiBanlx 6673 

- KOxeCairtfi tot- 

no onpoA’fexeH* 
libitt . . 10873 

- KOxc6anix . 8013 

- - BOXHT. . 10854 

- KOMMyTAAlH 2797 

- HOpOTKArO 8a- 

MbiKaHix . 2696 

- HarpyaKH . 4913 

- HarpiiBairix 2858 

- nepev^HBaro 

TOKA . . . 1983 

- nepex^HU ha- 

npaBxeidx 
toka . . . 2797 
125* 




Hepioxt_ 1988 _ IIjaBjeHin 

Ilepio^'b pa36*b- | IIo'iaTairix, irpn- I IlnpoxioaHTa, ITnmymnro ne- 

ra . . . 478.101 cnoco6jieuie AnxiiHApi. pa, cjwihjkh 

- perncTpHpo- ! axx - . . 1031b j nan. - . . . 20 b axb - . . 1337jo 

Banin . . . 657 b IIonaTAiomax i ITupo^ioaHTT. . 20 b - punara chct©- 

-TopjiniKoniJi493.il; oci> . . . 1031B | - nopoinKoo6paa- Jta . . . 1015: 

IIopKa . . . . 390.4 -10miU annaparb hmH . . . 20.7 XlBinymeo ko- 

- ueiiTponafl . 890L7 j GupiKCBotf 1087 b 1 - nyxbBepnao- -toco . . 100£.» 

nepxcaxoTpi. 685.4 ;—Tejierpa$- j saniiufi . 2017 - KoxecnKo . 1013.: 

ITepjiea-a.ieiCTpo- j uliU . . 1037.5, ITHpoxarnirnibift ! - nepo .... 657,i 

Tepanin . 1231 b- BajiHK'h lOCSLo I xmirATeJiB 217,2 I— ann. 3crbc- 

Ilepo nmnymoo657J' - ay6i> . . . 1032.1 | ITnpocTan. . 866.131 na . . . 1026/ 

- - annapaTa - moxhhiismt, 1031b ; IIHpo(|>oc4>op- | Iluinyii^itt ann. 

3cTi»ena 1026 b - npiexim ki» 1058.7 hokhcjimM Te.ierpa<fc- 

ITcpcoHAJi'B cxy- - pupian. 10333 naTpi, 1219.11 nutt . . 1001: 

*sKe6i(i.itt . OIOjC I rie’iaTt Hexc- -nonaTpieBax | — dCTbeHa no- 

IIopTyp6ai;iu cxy- uax . . . 1036.7 cojib . . 1319.1 jTxpnaoB. c t. 

naifuux 1802J0 ITe'iott a*>m©ii- IIifpoBJieKTpH- nonepoiK. 

“6aipii axcicrpo- ni.ixi> r&3i> 127J 'iocidil 19082 mpH$T. . 1026 j 

MarilHTl(f>lXT> rieMCKb C'fep- nlipoa.neKTpH- “ MeXAHU3W'b . 657J 

pacnpoCTpa- liaji . . . 121 lB hoctbo 1308d - npiexnmrb lOS-'J 

neirle . . 1303.4 Ilenn nojh 1224 b - kphctaji- - pu 4 an. 1011* 

-Gnuix ftTMoc- j rie«ib reiiopa- jiobb . . 1304.10 IIjiaBaTejib . . 169u 

<|>epHAx . . 628.3 | Topnax . . 128i IlHCTO.nerb bo Jib- IIjiaBaion^in axe- 

- xariiUTnaii . 62Hi2 ! > am AuGuRRirix tout. . . 1286b’ MeHTb 1823/ 

- xojieKyjrb 1821.10 ajitoMifnix 1228 b Tlirranie mhkpo- I IIjiabhkobax 

- Hacrni;T> . 1321.10 ! - KaptiiiAnax 1224.7 $ona . . 11117 J khcjiota . 1210j: 

llepcjiopaTop'bl029.1, j - KopoTKaro 3a- - xxKpo$OROxn» | IIjiaBiuibHaji 

1029.71 MbiKaniji 1224 b j i^eirrpa.Tb- | Kaxepa . . 566:: 

IlepifcopHpo- !- JiHTefiuax . 84 b j uoe . . . 1113 b 1 - ne*ib . ... 84s 

BftTb . . . 389.7 1 - otjihbuah . 84b ! -nix rjxaBRbift ; “irufi annaparb786Li 

riep’iaTKa npc- - naposax . . 376.7 | A©HTpT» . . 728B - kotojti. . . . 84j; 

AoxpaiinTe.TB- - njiaBHJii.naji 84 b ! IIirraTejibH&ro npo- IIjiabbtcx npe- 

haji . . . 1242.7 - CTOK.ioiiJiRBnjib- boa* OTRiwie- AoxpanM- 

lIopHATKH P03H- IIAX .... 916.7 Hi© .... 719B TOJUb . . . 562: 

noBj.ijf . . 99B - cymnjibnax . 876 b -nax boa* . . 1142 HxasHTb . . . 84* 

riecica aepeirb - - ct» paap’k- - nojioca . . . 618 b IlxaBieax a&xaa- 

BejiBMnna 11982 jkokulixi. - miHa . . . 619B ka . . . . 7843 

llccicii, xnTbe Bo3Ayxoxb 876 b IlHTaTOXbHox'b - bctabka . . 5614 

bt, - ... 848.4 - ct. cboGoaku- npoBOA'b, pe- - macthka . . 784J 

otxhbka B b “843.4 xh npoBOJio- ryjijrrop'b • - nxacTHHa .561: 

Ilecoicb . . . 25.4 kaxk . . .9822 bt. - . . . 597.21 - npoBOJioxa .661/ 

-. norpy'Kcnie —Kajimibnijxn —, peocTan. I—copo6 pxna 

bt.- . . . 687.10 j jiaxnaMH . 982i i m* - . . . 597 b i - naCTb . . . 6633 

-, yicjiaAKairb-587.10 | - BxoKTpHue- -null n o6paTHuM j IIjiabkh, ropn 

riecnanocTpyll- I cnax . . . 98L51 npoBORi* . 767.4 ■ xjlx - . . 129^ 

nuif anna- !— nxoCRax .983 b - Kn6exb . . . 722 b -,npH6opT» AXJi-TBt 1 

pan. . . . 99.1 ! - - ct» boxbtob. - nacoc'b . . . 114B - ctojtt* jvix 12 (Hi 

- napoBoS 1198J 1 Ayroii . . 1224:2 - - napocTpyll- IIx&BRlfl rsoxh- 

IlecnaHuii oca- - - cb conpoTH- hmH . . .1144 pyion^lft xa- 

Aoin> . . 1351 b BJienioxi> 1224.1 - npo boat* . . 722b Tepiax'b . . 7712 

IIcTjieo6pa3iiax Ilnjia xpyrxax 888 b -nuxi ica6eJiett, xerico - . . . 564i 

o6motka . 817.1 - jieuTO'iHAX . 88A7 pacnpeA^wm- - Kycoirb . . 56?i 

- n boxii o- - cxecapuax . 3852 Texbiiax aoc- - naTpoin. . 10211 

oOpaanax - AnpKyxbiiax 388 b ka axx - . 607b —ccpe6pxnufl566i 

c.ioxcuax . 323B IlnxHTb . . . 3883 [ JliiTaTb . . . 722.4 - npeAoxpaux- 

rieT.in xotaxjih- ! - bi. xoxoahoxi* | - kajidjiliilix Texb . . . 56U 

uecKix . . 566 b BnA*b . . • 388 b | xaxnu . . 967.7 -tcoe Hsoxxpyio' 
ITeTJix .... 805.4 1 Ilnxu xeHTa . 388 b | IlnTaioii^iil mo© BemecT- 

- .laKpbiTAX 1315.7 - xncn. . . . 888 b nymcrb . . 722.7 bo ... . 771: 

- 3amkhjttax 1815.7 - noxoTiio . . 888 b — rxasHufi . 722 b -Kolt nposoxo- 

- H3T» npoBo- IlHXbnaxxonTa888B - Tpanc$opxa- kh, cnxam. 

xokk . . 185.11 IliineTKa . . . 52 b Top*b . . . 229.4 AM - . . . 564^ 

- noABijonax 1116 b IlnpaxHAM yroxb- - i^eKTjya . . . 722.7 IIxaBxeiiix xi>e- 

- CTOHHax . . 65 b xux . . 1108 b Ilmra .... 963U xx . . . . 5623 

nerpoxettHuil IIxpoxiosHTa, nxa- rinnymaro ko- - Koe^^xi^ieim* 

0$Bpi» . . 779.4 OTHxa are. - 21.1 xeca ocb 1009 b 6«2i 





1989 


n^acTHHqaTud 


ramwieuLa npo- I 

J*OJI3fCHT0JIb- I 
HOCTb . . . 6622 1 

CUJlft TOKA . 6625 
ToacnepATypa 915u6 
TenjiOTft . . 6629 
TOHKA . . . 6618 

T0“ ! 

ixjiora . . 1264.10 I 
rjT&BHoe Tpora- | 
nic cb M*fc“ | 
ctr .... 6902 I 
xoat» • • 717b | 

I-THRamaaca | 

njiaCTHna . 662.7 i 
npoBo.iOKR . 5626! 
1 JTABJimettCH npo- 
bojiokk, cil.tabt» | 
A-’iii - . . . 6645 ■ 
TjiftMCirn blico- | 
Tft . . . 960.12 

• K3M'fepenie 960.111 

• COTipOTIIBJie- I 

Tiio .... 82.1 
[Ijiaxeniraa Ay- I 
rft .... 927.1 

• yroBM JiAM- 
na .... 937 b 

- - jiaMnanopo- 

arfemiaro to- 
ka .... 9322 

- - Jiaxna no- 

CTOJiauaro 
TOKA . . . 966.1 

- T©Jio<J>oiii/i 1170L2 
-Hbift 9JieMeir*n>81.io 
XI jiaMcnniJX'fc ny- 

1*0 B LI XT. JIAMITb, 

yroJib %jut - 9292 
ITji&m jt .... 6562 

- BO AO pO A HOG 96.7 

• namibifoe . 952 
ITjianuMeTpHpo- 

B&Tb . . . 1962 
Ujibiikb AepeBiiH* 
haa napa(j>H- 
lixpoBamiaa 492 
—, nponHTairnaa 
napa<t>Hiioin» 492 

- iioa'i* ypoB- 

neMT. . . . 668 b 
II jiaKTB caott 80ao 

- cnoco6i> . . 80 b 

- cncTexbi njia- 

CTiiua . . 4310 
IIjraifmaif6a . 303.7 
njianraerra a©h- 
Tpapyio- 
lA&a . . 12414 
rijiamnen. 6o- 
KOBofi . . . 61&4 

- pjm M&niHH* 

buzi npH6o- 
poirb . . . 6182 

- npoMexeyroH- 

hliJI . . . 6132 


Iljiaiiraerb pac- 
npeA*kan- 
to Jib noli Af>c- 
KH .... 61SL2 

- cpeAnitt . . 6132 
Ilji&trb . . . 7162 

- KatfejibHott 

irpoicjiaAKn 829.4 

- - C'bTM . . . 829.4 

- Kai<&JiH3ai;iH 710.7 

- KoMMyTauion- 

naro yCTpoitcT- 
aa .... 6042 

- pacnoaorae- 

hLh .... 116.7 

- - icatiejiett . 829L4 

- pacnpoAiuiH- 

TOJibiiaro 
ycrpoflcTBa 6042 

- -HOft AOCKH . 0042 

- cIith .... 710.7 
Jlaacrziiia aa6e- 

cto Baa . 86118 

- aRKyxyjurrop- 

haa . . . 882 

6iaHmaa bt> 
ynoTpeOjie- 
niu . . . 39 b 

- BL1KJH04ATCJIB 

649.4 

- ry-rrauepH. . 8682 

- rio.Tbxepa . 48.il 

- AJia OTeikTBJie- 

II La .... 40 b 

- 3AHCHXH&A . 4282 

- a&3emuiio- 

uzaji . . . 6704 

- sanacuaA . 49 b 

- ao m jib Han . 670.4 

- - KaCeJibiiaro 

rpOMOOTBO- 
Aa . . . 1019.7 

- H30jiirpyio- 

n;aa . . . 7962 

" H31> OKHCH 

MfeAH . . . 19.4 

- - nepoKHCH 

xapranAa . 2ia 
-Camilla . 44JO 

- niipojiiosH- 

Ta .... 21.1 

- KOJIJIOKTO- 

pa . . . . 420J1 
—Topn&a BHCTy- 
naioiA&a . 476a 

- - p&rb’feAeH- 

Haa . . . 4762 

- yrjiy6jieH* 
naa .... 475.7 

- KOHAOHCa- 

Topa . . 18842 
• kohtaicta pa- 
6oaaro . 10056 

- - cnoicottn&- 

ro . . . 10058 

- icoirraicTHaa 6832 


riaacTHua koh- 
Aonaa bt> ak* 
Kyxyjurrop a b 49 b 

-OTpHAaTOJIb- 

naa . . . 492 

- k pall naa . . 60a 

- JiaTyiuiaa 1005 a 

- JierKomiaB- 

ka a .... 663.7 

- jierKo naana- 

maaca . . 663.7 

- JleilTHepa . 62a 

- JiHiiciinaa 1018.10 

- - h KpuniKa 

cnaaaujiucb 
ncjrbACTBio 
rpoaoBoro 
paspaAa . 1019.2 

- xaccHBuaa . 434 

- xaccoeaa . 68a 

- naTaxcnaa . 4222 

- onopuaa . . 49.1D 

- ocHOBHaa . 482 

- OTPM A&T6Jlb- 

naa . . . 429 

- nacTHpoBau- 

naa . . . 68.1 

- - pluiiOT't&Taa68.4 

- norpyxcae- 

Maa . . . 698 b 

- iioA'bGXHaa . 698 b 

- IIOJIOXCHTOJIb- 

li aa . . . 422 

- nojiiociiaa . 649a 

- noTeimiajia 

6ojibmoro . 432 

- BLicmaro . 43a 

- Hucmaro . 432 

- npo6KOBAa 366.11 

- npoBOAamaa 


rpOMOOTBO- 


A» ... . 

998B 

" paXOHHAH 

61.7 

" peOpHcraa . 

482 

-poroo6paa- 


n&a . . . . 

570B 

- pfemeTHATaa 

582 

- cBiiiiAOBaa . 

43a 

- - Koneniiaa 

40ao 

— Kpattnaa . 

40ao 

- cepAeHHHKo* 


aaa . . . 

482 

- cncTexbi 


IlaanTB . . 

43io 

- - Tioaopt. . 

62A 

“ CJIOHCTAH . . 

462 

- cocbAitaa . 

43l 

- ciuiomiraa . 

434 


- cb 6 o as mo it 

n o Be px uo CTbioOSJ 

- ryOnaTUMT. 
CBHHAOM'b 437 

- - KopbiTije- 
o6paaH. jrcefiie. 62a 

- " JXOTKOB. 

aKefiic.)... 621 


IlaacTHna c*b cep- 
AeHHHKOM'b 482 

- AUHKOBAa . 112 

- - aMAJii>raxff j 

poBaunaa . 122 

- - copTyneH- 

uaa .... 122 

- 4-xnojibnaa . 43 a 

- LLIo(J)epa . 1069.4 

- m,eTKOAep*va- 

T©jia 3aacnx- 
uaa .... 481.7 

- a6onHTOB&a 781a 
-naMH KOJU0K- 

Topa, nanpa* 
xcenio xexc- 
Ay - ... 270 b 

- - nanaucmee 

AonycTiixoe 
xexcAy - . 2702 

—, - xaKciixajib’ 
uoe AonycTHxoe 
xevKAy - . 2702 

IIjiacthhka rnn- 
cobab, npoDH- 
Tanuaa cfcp- 
IIOft KHCJIOTOii2&4 

- nai> ojiobhh* 

liott 4>ojii.rH 6642 

- KBAPA6B&a 11042 

- KOHTaKTiiaa 6382 

- npeAoxp&HH- 

Tejii.Haa . 6637 

- P'bmoTHBTaa 

xeJiKoiurbT* 
HATaa . . 602 

- cojienuTOBaa 11052 

- cTAiiiojjcnaH 6642 

- CTCivJiaiiiiaa 93 b 

- yKaaaTejib* 

aaa .... 6372 
llaacTUUOKii ak* 
KyMyaaTop- 
hmxt,, cHaTie 
BayceimeBT. 
ct.- .... 94.1 

- ciurrie airr- 
IIHKOBTt Cl’ 94a 

- cepAe'ininea 

xoMiuieicrb 468.4 
IlaacTUHHbili 
rpOXOOTBOA'B 

1018b 

IIaacTUHoo6pa3* 
h bill . . . 6851 

IlaacTHHBaTaa 
HHAyKTopHaa 
CTAHHHA . 452B 

- My<J>TA A^ia KA* 

6ojlh rpoMooT- 
BOAa . . . 9982 

- cjxioAa . . . 3582 

-Tbltf rpOMOOT- 

boat» . . . 57 La 

- HHAyicTopabiit 

OCTOBl . . 4520 



I 1 .iaCTHHH&TUft 


1990 


(Laocx 


XIjucrmaniB njiacnm co- ILnacTHXLi nam luBipo^* 

ROH^eHca- upoTVBJieiiie 4&4 t mrt . . . 422 na* .... ft 

Topi. . . 10012 -,CTofiica juik - 412 - TOJnxpm . 892 - jyut BunpAB- 

- KOHTaKTTi . MIjB -,cynnopTT. juut IIjiacTHTT. . . 7862 kii . ... 86 

- MarHHn. . . 1042 oOtahbb. koji- IljiacTHMnoe hso- - - MamiBiuxii 

- nojnocimM 0am* jieirropH. iLna- juipyiomee Be- npa6opoB^. 01 

Mairz> . . . 4002 cthht. . . 428.7 mecTBo . . 774.7 -ra -hm kbcho- 

- - HaxoHen- - cynnca . . . 8817 -hhmR -mitt mat©- Toynopsa* 11 

hhot. . . . 4602 - ct» ryOnaTUMT, plajn, . . . 7717 - Harp*fcBATeJib- 

- cepAeHHHin> no* cbhuhomt,, hs- - MeTAJUTb . . 6642 n&a .... 88 

Jiioca . . . 4682 M'bneBie con* IIjiata a6oHe- - hatjdkha* . 48 

- 8Ji6KTpoffi> . 40J poTBBJieHix-47^ V6 htha* 11612 - onopnaa . . 48 

JlaacTBiTB bctab- - tojiu^bitm bjiIh* - BnepeAT. no - ocbobha* . 4ft 

ka . . . . 1002 Hie ha cm- tahcHi . . 1168.4 - npaBHjibnaii 0 

- BCTABJienle . 1002 koctk . . . 682 - i\>aoba* onpe- - npoiieMcyTOH- 

- aairbHa . . 502 - y ctahobka . 982 ^kreH. . 11612 hah .... 611 

- KOJuieicTopa aa* hhcjio kojuigk- - jmx aOoHen- - pacnpeA'baH* 

Kp*fenjieHie 4212, TopHMxn. - 4212 tobt. . . 11612. rejibnott ffoe* 

- - npHKpimjie* j - miicthjii.- UjiaTerea ycjio- ! kh .... 611 

Hie .... 421.4 ! mnio, . . 88J0 : Bin .... 710.4 ! - cpeAHJUt . . HI 


- yKp'bnjeHie k& 
cepeAHn'fe . 4282 

- yxp^njieifle 
c6owy . . . 4282 

- hiicjio . . 270.1 

- man. . . . 8102 
KOMnJieKTA MR* 

Jiaa no^BHHc* 
HOCTh . . . 422| 

- xajiaa nepeA- ! 
BHraeMoCTb 422! 

Koxnjieim. . 422! 
Kopo6jtenie . 41^41 


- uaiejioHnocTi. 


maGjioii'i. 

;vm - . . . 8819 

- H3UHK0BK COe* 

juineitie . . 40.4 

— coeAHHeuie 
npn noMonyi 
jxhti.h . . 402 

— coejimieHie 
cnaiiKoit . 402 

IIjxacTnnLi «KKy- 
MyJIHTOpH., 
Haxiinenie 
o<Vi.eMA - . 89.7 

- 6okobah 


JlaaTHHa . . 1&4 

- JIHCTOBA* . . 152 

- 4-XJiopncTA* 12119 

- XJIOpHAH . 12142 
IIjiaTHHnpoBa- 

itio .... 992J 
n.TATiniHpoBan- 
nuR . . . 991.10 
IljlATHHOB&jr 

.naainA . . 980J 

- o6paai^oBAJK oah- 

hhija BiojuiJi 

9782 

- npoBOJioKft 741J1 


; - eymii.nkna* . 971 
j - $yir;uxeHT* 
j HAH . . . 4ftj 
IIjinTKA H»T. 

XACCLl . . M 

— rbcTR . . •£> 
II JIHTK 006 pA 3 B aa 
o 6 motka . !Sv 
Iljiim. Kaxeir- 
I nac- 

THJIKA B3T. -41^ 

—, nok-pumu 
H3T. - . . . fl\? 

ITjxorcu*i. . . !fc*J 


kt. Kopo6jie* ! rpam. . . . 802 - nepnb . . . 292 IIjiom6a . . .64^ 


niio . . . 412 - r BMABATk nacTy IIjiATiuioBLiit ! -6y naKJiajuJ- 

- naojToenle . 6712 j bt> - . . . 832 j .nncn. . . 152 1 B&tb . . . otv 


- OTpOCTKOBT, COe* , “ BT» BIIA'fe . . 685.1 ! - HOpxajrbHljtf - HAJXOSKHTb - &'• 

jtBHeHie . . 40.4 - B’bci. . . . 88.10 i cbIitt. . . 978.7 ITjioCKjm rop'k.i* 

- - coeAnneHie - 8y6MATaa no- - - btajiohi. . 978.7 ka .... 9T9J 

npH noMoinn BepxnoCTi. 462 - npejioxpaHH- - kpbbajt . . 1J & 1 

JIHTbH . . 402 - KOJIJICKTOpa Tern. . . . 6602 ‘ - XOJinui B'BBHX'fe 

- - coeA4iHenie * <j>op*a . . 4212. - npepUBATejii. jichtm . . 

cnaJfKolf 402; - KOHCTpyKnin 42.71 TO'iHtiii . 12832 - ^ 

- napa . . . 41.1 ; - Koni^eBoff , - pacraopn. 12042 - npoBo.noKA . 7SL* 


- nepcM'bna . 6021 yKp'fenjieHie 49.4 ; - BJieirrpoA'k . 162 - pacnpe;rhjia* 

- HOBepxHocTir j - o^HOBMeu. . 42.10 IIjiathbu cnnepo- TejibH&ii xoc* 

paaBHTie . 4&4 - othbti. . . . 842 rbctoH h cu* ka . . . . 99a 

- - pa3pa6oTKA 45 l4 1 - noAB^mBBauie nepoARCTaro - BJieKTpBHecicaji 

- - 4>opMHpoBa* ita KpajTX'b 6apln coeAH* neni. . . . 

nie .... 45.4 cocyAa . . 80JO 1 neuie a bo ft- | IIjiocKitt xa6e2b 

noACTaBKa -^njioTnocrb kbc* I noe . . . 12482 184L> 

juin - ... 412! jiotl! Bny- IIjiamKH . . . 648.7! - Kojuxeirropi. 4ftJ 

- npeAoxpAHB- | tph - . . . 622 IIjieTeuie . . 7462 - KOJibijeBoI 

TCJibH. aBTovaT. - noBepxHocTb 89.4 ITaeTenHaB jncopa . . . ill' 

aairfena . . 6682 - - A’&ficrBiiTejib* n^enca x&a- - xarnuTb m* 

- npHcnoco6n. nan . . . 892 nan . . . 426J0 bha^ jichtw 1#4J 

AJiR o 6 tahhb. - - KAjKymaH- IIjicho .... 6092 - hpoboahhkt. ^ 

KOJiJieKTop- ch .... 892! - na neTJiHXn. 677.7 - hpoboaubitt. 

Hbixn. . . 428.7 - - pe6pHCTajr 462 ^ - Kpujia ycno- 2-3«cHAbHu6 8662 

- CBHHUOBblXT, na- - pacnAKOBATb 92J0 I KOBTOJIJf . 6442 - npOBOAT. . . 8572 

CTHpoBAHie 822 - pn<Jwienie . 462; - punara . . 688a — 2-X3KHJXb- 

- - meTxa Ann - poAi. . . . . 422jIIjiHTa . . 612J1 sail . . . 8W 

hbctkh - . 97jiI- CBBHenn. HeTpo* - AHicepnajK . 467J - peryjtBTOpn. 1SW 

- cicnoKHOCTb Ko- i nyTbitt . . 43.7 - Ootohhaji . . 8882 - cejievoBufl axe* 

poOuTbCB . 4121 - - cnfeacifi . . 4&7 j - OoKosaji . .6182 xevn. . 1174$ 






Jioeidfi 


1991 


IlOBORKft 


jxocKiJl Tyno- 
Iioeufl HASH' 
JZOKb . . . 88&S 

a jt e ktph 4ecKiti 
I>AAiaTopi> . 9806 

JIOCKO U&MUTaH- 

xcufi . . 888.12 

o<5bcotahhu# 328.12 
[-nrocKoryfii^u 90s 
BUBipOMHUe 9812 
npaDHAbtuue 90s 
fjiocKoe we- 

ji*bso . . . 90.4 

sirtixno . . . 807.8 

coJieiiOBoe co- 

XXpOTBBJieide 

1174LS 

Ijsocsocth no* 

juzpHa&Aiii CB-fe- 
Tft MArHHTllOe 
span^euie 12942 
HpKOCTb . . 9752 
IjXOCKOCTb 668* 
piMB'inaji 168a 
8MTKA . . 804J1 
BpameuiB 

ctp'Ktikm 12941 
HeliTpajii*iiaa 190 a 
npejioMJieiiiii 

18605 

[IjiOTHiia no a* 

nopHAK . . 12fii 
Hjiothocth khc- 

JIOTU H3Xi- 

H6Hl6 . . . 625 

- toka pacnpejvb" 

jienie . . . 1442 
ITjiothoct& bo- 
n^ecTBa . 19612 

- aapjiAA . . 12712 

- khcjiotu . . 682 

- - BHyTpH nJIAr 

CTXHU . . 682 

- bt> cbo6oa- 

HOXT. 8J1GK- 

tpojiht% . 52a 

- KOHTAKTA . . 5807 

- xarnHTHaMA no* 

nepXHOCTHAJI 

19912 

- MarnHTnaro 

noJLH . . . 1792 

- - noTOKA . . 174a 

- xanniTflM 18682 

- nacejienijK . 707.7 

- othochtaaa- 

baji . . . 126 La 

- nosepxHocT* 

hah. . . 1318a 

- noTpe6jieiriii 7972 

- CBJIOBUXT. JIH- 

Bifi .... 1792 

- TOKA .... 606 

- - ah o ah ah 11982 

- - in. oOxonrlk 881a 

- - A 06 ABO v £HAH 


n JTOmoCTB TOKA 
katoahah . 11982 

- - mthoboh- 

HAJI .... 1442 

- - M’bGTBAJX . 144a 

- - nepeirbH- 

HAH .... 9712 

-no CTO It H* 

liaji .... 971a 

- - pABHOA^tt- 

CTByion^AJi 9712 

- - cpeAimJi . 97121 

- - 8KBHBAJI6BT- I 

HAH .... 1442 I 

- BJXeKTpKHe- 

CKAH . . 19662 

ILnoxo npoBOAA- 
ntffi .... 7805 
JXjIOXoft KOH- 

taktt» . . . 686a 
UjxoniAAB ©ah- 
HHAA . . 19402 

- napajuiejiBBLiB 

npoBOA*- 
iAiii . . . 18142 
JIjion^AAKA A22 
o6CJiyB£H- 
BAula . . . 6192 

- nepe;vi» pac- 

npex'fcjiHTeJib- 
uofl AocKott619a 
IIjioxaaai> . 1248.7 

- BBTKA . . . 306a 

- KOJIOCnUKOBoU 

P'femeTKB . 1112 

- KOBTAKTA m©- 

TOKT. CT» KOJ1- 
HGKTOPOXT. 9782 

- onopti . . . 4862 

- COnpBKACAUiB 

xexcAy xaccoJf 
H nJiaCTHUOK>602 

- TopM&JKenlff 4942 

- xaotkh . . . 9782 
n BGBX ATHHGOlcift 

xcuAKiii npe- 
pblBATOJLb 12382 
II06OHHOO A'fettCT- 
Bie . . . 1808a4 
“HUft KOUTAKTT>687a 

- npoi;eccT» . . 462 

- paapBA'b . 12782 

- myxi> bt. xx- 

kpo$oh4! 11182 
-huh noxiuA©- 
bIh .... 7162 

IIOBApeHHAfl 

COJib . . 12122 

-HO 8 CO JIB pACT- 

BOP’B . . 1881.7 

- - aneKTpo- 

JI118T. . . 18812 

riOBOpXHOCTB, 
AABJieHie ha 
©AHHHA y - . 4862 

- a^BctbI© . . 462 


IIOBOpX BOOTH 

©AHHHAA . 19707 
-, HaojuiAiH no - 878a 

- HAxarnHHe- 

Hie . . . 19962 

- njiacTBHTb paa- 

BBTie . . . 46a 

- - paupaOoTKA 404 

- - ^OPXHPO- 

BAHie . . . 46a 

-, npOBOAA, TOlCi 

no - . . . . 7886 

- paapa6oTKA . 892 
paapHAi* no - 8782 

- cocTOHHie . 19762 

- TexnopaTypa 9882 

- HKOPH, npo- 

boahhicb na 
BH^mneff - 8062 

- HpKOCTb . . 9752 
IIoBepXHOCTIIAH 

HaoJiHAbt . 878a 

- njioTHOCTb 1819a 

- - xaruiiTHa- 

xa . . . 19912 

- paapHAKa . . 8782 

- TexnepATypa 8062 
-bo© AABJieuie 696al 

- A*feftcTBie . . 462 

- UAXarKHHB* 

said© . . 19962 

- HanpHMce- 

uio . . . 18192 

- oOyrjiHBAHle 9107 

- oxjiAHcAeide 289a l 

- paauHTio . . 80S 

- pacnpex'fe- 

jieHie . . 19705 
-ubie napA3BT* 

Bbl© tokh 12912 
-uuii KOHAen- 

CATOP'A . . 119a 

- XOJIOABJIB- 

nHicT> . . . 119a 
IIOBepXHOCTl. 

rjIAAKAA . 9807 

- 3A3KBXHAH . 6502 

- HajiyneidH . 9847 

- H3T. TOBK. xe- 

TAJX. HJia- 
CTHHT. . . 4608 
HX’biOn^AflCH 
bt* pacnopn- 
3K©Hifl . . 4902 

- KATOAA A^flCT- 

ByioiAAH . . 92 

- KOHBHeCK&H 681a 

- KOBTAKTHAH 6822 

- - BepOBHAH . 6092 

- - 1A©T0KT» CT. 

KOJEJ16KTO- 
pox*fc . . . 8782 

- Kosyca . . . 681a 

- ho6obah . . 4192 

- jiyHeacnyc- 

kah in . . . 9847 


UoBepxnocTA 

XATHBTH. UO- 
JUOCA A'hACT- 

sy Ionian 19962 

- XACHA . . 18822 

- aaB^Tpen. no* 

H68H. . . 10902 

- narp^aa . . 9842 

- otb©pctIa . . 4602 

- oxjiaxcaobLb 8842 
-yxiwibBAH 9846 

- njiACTHUU . 89a 

-A'feflCTBHTeJlb- 

BAH .... 896 

- - ay6?ATAH . 402 

- - K&tttyiA&HCH 892 

- - P©6pHCTAH 408 

- nojiioca 460L1O 

- - A*fcftcTByio- 

b;ah . . . 9772 

- nojuocnaro 

6amx aka . 9709 

- - HAKOBOH- 

UHKA . . . 9782 
noHiocuaH . 1662 

- npoBOHOKH . 6882 

- pABHArO nOTOH* 

AIajia . . . 1476 

- paBnonoTen- 

AiajibHAH . 1476 

- paaA^na . . 42 

- poTopa . . . 8676 

- CrjlABCOUUAH 8712 

- cepAGHiuuca 4602 

- - xcejiibauaro 468a 

- CKOJiiOKOHiH 609a 

- CK0JIB3H1AAH 4062, 

609a 

- COnpHKOCBO- 

bghIh . . . 6809 

- CTUKOBAH . 4604 

- TpeaiH . . 18804 

- Tpyn^AHCH 1280a 

- yran A’bttcT- 

BylOU^AH . 108 

- mepoxoBATAH 2802 

- »KBHnOT6H- 

aIajibbah . 1701 

- HKOpH . . . 9576 

- - Gokobah . 988a 

- H1ABKA . . . 4012 
IIOBOaKA r©B6- 

PATOpHAH 10992 

- a«7ih Ka6©JikH. 

H3x^p©HiM 684a 

- - npOHCCKTO- 

pOBT, . . . 9603 

- KA6©Jii>uaA . 827s 

- OCB'feTHTeJIB- 

HAH .... 9107 

- nOJTGBotf CTAII* 

A Ik . . . 10992 

- paAioTene- 

rpa$Haa 10992 

- ct. aiinapa- 

TAXH . . | 1099.7 




IIoBoaKa 


1992 


IlOABOAHHfi 


Hobo 3Ka ct> 6apa- IIoBbicHTb nanpjt- IIorjiomeHiH cn- IIoABepaccHie rpi- 

6anom> jwuiCMa- xcoirio . . 162a jia . . . 1822 a abiBAioiAexy 

tlib&hIh ica6e- - HyBCTBHTenb- - tokt» . . 181811 ycHJiiio . . 381; 

jih .88fia nocTb anna- IJorpyHcaexajt IIoABep3KeHHLifl 

- - ABnraTejiexi* paTa . . 1016a njiacrona .6989. TvhficTBUoajreK' 

1099jO IIoBEinxaTb cm. IIorpyxcaTb . 889 j TpH^erKoii cn- 

- npnnaAJieaK- uobuchtl ITorpysKonie bt» { jili . . . 1307j 

hocthxu . 11002 IIoBtiinaTi.cJi (na- necoirb . 687JO IIoABHSffHan 

IToBopa4iiBaiiifl npn»cenie) 162.4 — axajib . . 668j 1 rnpn . . . 491: 

m,eTOKT», kojtb- IIobli maio milt IIorpyxceHiex'b J- ry6a . . . 1064ja 

i;o - . 432a Tpanc^opxa- aonoHenie 1206J1 - KATymKa . 651.is 

TIoBopoTHan py- Topi. . . .227a IIorpy3HTb . . 889 | - pacnpe^.'bjin- 

KoitTKa . .6882 IloBumeHie Ha- - KaOejib . . S4&8 ( Te-annan 

- p> 4Ka . . . 6882 npjmceniH 482a — bt» boxjiio 8272 j kb ... . 8<&s 
-iibiii BUKJiioMa- — BLime nop- IIorp , kinHOCT©Jt • - cxccTexa . . 53U 

Tejib xrno- xananaro . 1622 BbipaBHHBa- !- cTani^La xa- 

Bcmibifi . . 890LC — pe3onancox'b Hie .... 648J ’ a&ji . . . 109fc 

IIonpesKAeitic 647a 1811a - KOMneiicar^lH 648 j j - - ne6ojn>mofi 

- BC.TbACTBle mb- - TexnepttTypLi - Koxnenciipo- xoiabocth 10P7.J 

rp'bBaniH . 472J 286.lt Bairio . . . 848.11 - meTKa . . . 5WJ 

- m, Te.ne4»OH- — cpeAHO© • 288.1 - npe;vkjn» . 847.10 -ho© 6pa . . . 96Tj 

noil c'feTH 11682 - TOKa6biCTpoel88^ - ymniT09Kenie848J - xanuiTHoe 

- - Tejie^ 011 * IIoBLimeiinoo IIorptmuocTb 847a none . . . 17 Sj 

- n3 ojiH ip h . 872.7 nanpHyKeiiio - npn liafljnoA©- -nofi ry6i»i pu- 

- bt* npoBOA'b Bo.nbToBoii iiIh .... 6412 nan. . . 1054 ji 

1000a i Ayrif . . . 928J — OTCRerfe . 847a - rpya*b . . . 4 

- - KatiejiH . . 904.7 ; IIoirbpKii cmcthh- - - OTCRerii na* - ncpxcaTeJib xu- 

- kr6ojih . . 904.71 kobt», anna- paji&KTHH©- Kpo<J>ona llOJi* 

- KOHTaKTR . 13282 parb rjih - 698a ckbji . . . 847.7 - KOHTfiicrb 1040 

- aexjiiinoro 907a;—, npnOop'b IIoAaTORiiMtt - xarunn. . 6t>U: 

- ottj aTxoc(j>ep- | a^h - . . . 898a 'lepsjnrb 1226a IIo abjokhli ii 

m>in> npit- . IToB'fecBTb cx. IIo^BMa khcjio- dojiioci. . 1«* 

MHlI-b . . 1001a ! TlO^VB'bCHTb TLI . . . . 68« - I1 POBOa[hIIk't280* 

- yrojibKa . 913J01 IIoBB3Ktt . .607.2 - ymeit . . .981a - ponmci. cnycKB. 

IIoBpevKA^Hifi bt. ' Florae ii Tejii.n uil - mrcob. xexa- noAB’bca 


Ka6e.THX r i», on- i (^oiiA'b . . 711a! 
CTexa ciinia- ( IIorttCHTb . . 971.21 
jiiiaanin - 1328.4 : TToraineirie . . 711a 

- AnoBHHKT. 1348a IIorfiiiieHi.fi npo- 

- Rcypiiajn* 1848a ijeirro. ewe- 

- onpcA^enie 904a ro ah Lilt . 711.7 

TOXHHKT, JVIH - ITorjIOTHTb . 870.12 

1172a IIorjiomaTCJib- 
-Hin n3ojTBi;iH . nan cima 1822a 
M'feCTO 904.10 ,IOOOl" - cnocoOnocTb 

- xiiCTa uaxoMc- | KanopiiMO- 

AeHie . . 1001 a ckbb . . 1264.4 

--onpeA’bJieHie688a — Kanop. otho- 

- oTucKauio 688a CBTCJibiian 1^4a 

- irpHHuna . . 904a 1 JIorjionpiTb 870.1.2 
tokt» BoaiiiiK. | Ilomonpuonpui 

BcniiACTBi© - 647a Tpy6 kb, ne- 

- ycTpanoiile 1827a iiponycK.nc- 

JIOBpeSKRCHlIOQ Kpbl afiXU- 

M'fecTo H30- Kanin 1238L4 

jinniH . . 904JO Ilornomenie 

-ntiii . . 471a, 847a bojih'i. . 1086.7 
IIoBTopnooBCTy- - h BUAi^renie 

nnenio . . 817.7 yrcex’b raaa 2TJ 

IIoBucHTeJibiia- - csliTa . . 974a 
npH^Kenlff 1070.1 — jiaxnoBLixH 

- -Tpaiic^opMa- KOJinaicaxn 9814 

TopT. . . . 227a - T©nna . . . 288a 
-jiji nanpfDKeniH, - Tennoru . . 2889 

aapjfAica npn - 0JieKTpHR©CTBa 

noxon^n* . 89a 1811J0 


1IH3M. AJIB Ay - KaJIHJIbKllXT» 

roB. ji axm. 1348a jiaxm, . .9^ 

IIoAaHH xexa- - yrjieaepHncrkifi 

hiismii . . 9892 X!tKpo$on'b 

- ycTpoiicTBO . 9882 11^- 

lloAOopT, 6ajiail- IIOABHXCHOCTb 

cobt» . . 102&3 xajian kom- 

- coirpoi HBjie- nneirra n.Ta¬ 

nia .... 676J CTHirb . . 4£3 

IIoABam. RKKy- - punara kjiio- 

xynnTopii. 108a Ha . . . 1006a 

- a^h Ka6enefl884J2 IToABnHyTb mei- 

IIoABCAonie abh- Ky Bnepc;n< 429 j 

SfcyiAeft ch- IIoABOAHaro K*6r 

jiu .... 124a jiji namieucHie 

IToABepxceHi© na*b boau . 

AiificTBiio xar- - - noA'bex'b . 8f^ 
HJITHLIXT* - - XOpCKOrO 

cii.T'b . . . 248a cnneTeafe a^* 

- - enjrb xexaHH- naTb . . . 861> 

necKHX'b . 948a IIoABOAHan jxh* 

-CH-Tb 0JI6KTPH- Bin .... 764T 

HecKHX-b . 248a - - xopcieaji . f41 s 

- - cHjrbi . . . 848L7 - - T©jierpa<J>- 

- narivOy . . . 861.7 Han .... 9&i 

- - on* CMcaTbr 862a - npoBo;uta . 

- - npOAOJibno- -no© HcnuTanlefOU 

xy . . . . 862.4 -libie Ra6cjm . 844< 

- KpyMeniio . 8687 -Hbifl xaOeju. 78U 

- pacTJtxceidio 860a - - am 6onbmofi 

- OMcaTixo . . 86la rjry6nxti 844U4 





loABOAHLlfi 


1993 


Il0flIIHJI0KT» 


IoaboahuI ka- 

6cjli> MOpCKOfl 
cp&l^HBATB . 861-8 
kah&jtXi . . 12&B 
mopckoM npo- 
BOA'I* . . . 8405 
Ioahoaaihah cnn- 
pajib roji&H 11418 

- ueifaoAHpo- 

B&1IUAA . 114L9 

ioict» npyMCH- 
na .... 431-8 
lipH H o6pATKbltt 
upOBOAT* . 757.4 
npoBO^T* . . 7588 
TOAB031. yrjiji 1108 
IoABOPOTHLiM 

KOHT&KTli . 887-8 
IoAB^CA BLICO- 
Tft .... 634.6 

- jiamiit* . . 9472 
ocb .... 634-5 

, IipHCUOCo6jie- 

iiio aaa - . 0363 

II pO BO A A TO»l- 
KA .... 809-5 

• P03CTKA 

cpoAUHH . 968-8 

• viiycKii. uoabhvk- 

liofi pOJlHKT. 
;i*JIA Ka.TlM.TIb- 
HblX'b JlftMU'b 9602 

- TO'lKtt . . . 0342 

- nouTpb . . 634.4 

- mnypoBoro 

cnycicb . . 9698 
rioABiiCiiTb . 0342 

- npoBOA’b . . 818a 

- npoaojiOKy . 818.1 

- CHOBft cjiyxo- 

Byio TpyO- 
Ky . . . . 1117a 

- TejiecfcouT, 1117.1 
HoAB^CKa npo- 

boaa ha buo- 
juiTopbi . . 817 a 

-CKH, HCeJilkBO 

aaa -... 8433 

- ka6caa, upoao- 

Jioica aah “ 8432 

- jiaxn'b, lip hu a a* 

jicrciioCTn 
aaa 947.4 

iipHcnoco6jie- 
nie aba - . 944.7 
IIo,us'bcuaff ;i4a- 
4>parxa . 1241.7 

- hcjuia . . . 8003 

- kopo6ka QTBkr- 

DHTCAbMAH 8852 

- - COeAHUHTOJIb- 

jiah .... 8852 

- .1 AM 11A . . . 922.1 

- HHTb .... 6350 

- IICTAA . . 1110j6 

- JlpOBOJZOKA . 8198 


IIoAB*bciiAA npy- 
3KHHA . . . 945J 

- - AAA KAJIMJlb- 

nLix'b Jiaxirb960l4 

- cko6a 896-4, 11105 
-C"b Hap'kj- 

Koii .... 8065 

- COOAUAUTOAb- 

IIAA poseTKA899.4 
-noe npucnoco6A. 

HSOJiupOBAir. 874-5 

- npeAoxpaiiH- 
Tojibuoe . 9448 

-IIbill BOJIOCOKI.6368 

- iiaoJLATop'b . 799a 

- Kojiuaicb . . 9638 

- Kpioivb . . 11165 

- M0XAUU3M1» . 944.7 

- MUKpO$OH'b 11415 
“ OTpOCTOKT* . 40i 

- npo BO A AM KT» 80013 

- npoBOA b . . 8605 

- xonyrb . . 896.4 

- - c b uap'fea- 

Kofl . . . . 8965 

- inap b . . . 963 b 

- rnuyp'b . . . 9622 

- - abo lilt oil . 8605 

-CT> BllJICTCIl' 

HLIMT, TPO- 

C-OMT* . . . 860.4 

- dJieKTpOMOTp'b 

666.1 

- ASbiMeici* . . 40.1 
JIoAB^C b 634a, 969.4 

- ACTATif'iecidM6352 

- 6H<)>iiAApnLitt6349 

- AByiiHTiiutt . 6349 

- U30- r IHpyi01AHX'b 

Tpy6i» . .8744 

- KapAaiia . . 686a 

- KOMTpi»H|>HAHp- 

Hbilt . . 68410 

- KpyTKJLbHblfi084ai 

- jiAMn b . . . 944o 

- n& uoAOCirb 634.7 

- - jiesBrb . . 636 b 

- - OAllofi llHTKiU&L? 

- onopnoft 
nj>H3M'fe . . 636 b 

- - oCTpi'fc . 636.10 

- oahohmtmliU 6348 

- JlOTOJIOMIILlft 9685 
-H3T. H30JIH- 

pyiomeft Tpy6- 

KU .... 958.7 

- npeAOxpann- 

TOAhULjft . 9448 

- npOTHBOUHT- 

iibiii . . . 63410 

- npyHvHKUbi# 9450 

- CT» BBOAOMT* 

AAA npOBO- 
AOB I* . . . 9603 

- yui($HJiApiruff 

6345 


IIoAB&C'b mHy¬ 
po bo li . . 9695 

IToAB^inoitnLitf 
ABHHCyiAiM 
MeXAUU3M7> 9412 
IIoAB'binHBAHie084i 

- na HUTK'b . 6347 

- nJIACTHHbl HA 

KpAHX'b cocy- 
AA .... 39.10 
-hLk, Kpioneirb 

AAA - . . . 635.4 

- MArilHTHoft 

CTP'fejIKH, BHJI* 

ka aaa - . 6465 

“ “ CTP'kAKH, pa.M- 
KA AAA - . 6465 

npoBO.no Ka 
AAA - . . 119410 
XIoAraeininiK'b 642.1 
HoA3AK>iAificH 
uaMamu'io- 
niio .... 1015 

- o6pa6oTKii . 3775 
-MOJIOTOMT. 381a 

- itoJinpoBauiio3865 

- npcccoBaiilK) 8834 

- npoKanrb . 883 b 
II oAAepH£ATb no- 

CTOAHHblATb 5915 
lIoAABp^HoanLe 
IlOCTOAHUblM'b 

6918 

I IoAAOpH£HBATb 

nocroAH- 
HUMl . . 6915 

II OAR8p3KHBAK>- 

lAAH o6oflxa6137 

- Tpy6a . . . 0128 
-iA«e KOJibAo . 404a 

IIOA^epMCKA B03- 

Ayiniibixi* npo- 
BOAOBT. . 1077.4 

- Aaa nponoAo- 

KH C'b 2 KpiO'I- 
KAMH . . . 815.4 

- C'leTMaro xe- 

XAUU3MA . 6968 
IIoAA«>UOK 1> AKKy- 
xyjiATopa . 86.7 
IIoAaaiwiAUTb . 733 
lIoA<lApAMCATb 733 
IIoA^eMKAA BOA& 
cm. rpyHTO- 
BAA BOAA 

- jiiiuLa . . . 7548 

- npo BOA Ka • 7640 

- - kaOoaa . . 6298 

- npOKJIAAKA 

ka6oaa . . 8298 
-noe nox'bxAenie 

AAA TpAHC4»Op- 

XAT. . . . 4648 
-HLie npo boab 826.1 

-iLuit Ka6eJib 

npo.noj*cHTb 826.4 


IIOABeMSuil oo- 
eAUHHTeju- 
nufl AiAHirb883& 

- xoat» .... 8804 

IIoASOpllAA Tpy- 

6a.6415 

- - AAA OTe HOT A 6418 

- Tpy6ti, mTA- 

TUBT. AAA - 6415 
noAKHCAonnaA 
BOAft . . . 6312 
IIoakaaaka 6e- 
TOUHAA . . 4668 

- uaojiHpyro- 

1AAA . . . 5136 

- - aaa narp-fe- 

BAT. dAOMeit- 
Toirb . . . 9835 

- H3'b boMjioka 4665 
XIoakabahaa maii- 

6a . . . 539.10 

11 o aka a aw b aide 
no at* Ka6ojib- 
nyio My4>ry 827.4 
IIOAKOBOo6pAS- 
iibiii Mar- 
HHTT» . . . 1639 

- AByxnoJiioc- 

11 Lift . . 1119.1 

- BJieKTpoxarnirrb 

ci» o6motkoM' 

1IA OAHOlfb 

noAioc*b . 1304.7 
llOAKOMCKOe 

bahbahIo . 510.1 

- BO pi»I CKH BA* 

nie .... 510.1 
IIoakoct. . . 8115 
“ KT» CTOA6y 

nOCTABMTb 812.1 

- MeTAJIJIMHO- 

cxift . . . 811 b 
IIoaahuuaa t6- 
jierpaMMA 18475 
lIOAHAKOBAJIb- 

KHK'b . . . 883s 

IIOAUMMAlliA mO- 

tokt», npH- 
cnoco6jieide 
AAA- . . . 4295 
IToahohcka hso- 
AHpy K) IAAA1 100 b 
XIOA lLHTb meT- 

KM ... . 4295 
noAorpfc- 

B&TeJib . . 1147 
-baioia&a cna- 
pajib . . . 9137 

IIOAOmBA pBA 

aaa Ka6ejxeft830a 

- Tpanmeu aaa 

Ka6ejieft . 830a 
IIoAnepeTb . . 8118 

- ctoa6i> . . 8131 
IIoAnHJiHTb . 3865 
noAnHAoiCb . 3852 





n o jniH jioicb 


1994 


I1O3BOH0 HH1 


IIoAnHJioirfc Tpex- 
rpaiiHbift . 1017.1 

- mAB$Hofi . 886.4 

IToAnHpaTb . 811 j0 

IloAnHpaioix^afl 

o6otix& . . 612.7 
JIoAnupaioiAee 
cTwio . . 8845 
IIoAnop[K]a . 811.7 

- AepeBJiHiiaii 8165 

- MCTajuiH'ie- 

CKaii . . . 811 je» 

- meTKOAepvKa- 

toah . . . 432.1 
IIoAnopiiAJi njm- 
Tniia . . . 1255 

JIOAnopHLlti M30- 

ji at opT* . . 799 b 
IT oAQATUiiKa ? 
ROJIliAOBofi 
BKAaAianrb- 436.4 
IIoAnATHifKT* . 486.1 

- Ko.ThAeBolt . 4865 

- na inapHicax'biSSB 

- mapHKOButi 438 l» 
TIo Apa8A*iwi e Hie 

888a s 

- BOAbTOB. AyrH 

9269 

- KaTymoKT. . 4655 

- nojnocHLix i, 

6amif akobt> 460a 

- naKoireMiru- 

kobt* . . . 460a 

- nyru, npoxo- 

AHMaro pu- 
Marom. BH- 
KJiHDKaTejiA 664.7 

- repAonnsKa 418 b 
II oApaaA*feJieH- 

najv KaTym- 
ica miAyK- 
Topa . . . 888a 

- BJieKTpoMar- 

HHTa . . . 888a 

- o6xotk& . . 808a 

IToApasA'hAH- 

TejiBnajf 
Aocxa . . 609a 
IT oApaaA'fcjiHTb 880.7 
IIoApaaA’bjurrb 880.7 
IIoAperyjiHpo- 
Bailie . . 406as 

-hIb, conpoTH- 
BJieiiic ajia* 67&fl 
IIoAperyjiHpo- 

Ban . . . 6482 
110Apo6HLlfi 

IIpOOKTT* . 706L5 
IIoAP'baaTb p’baii- 
6y buhtobt* 644.1 
lIOACB'bHHHKTi 
ajieKTpime- 
cKifl . . 18475 
IIoAciiitxpoii- 

iiutt . . . 898 b 


IIoACJiymaTi. 11885 
TIoAcaiyinH- 

BaTk . . . 1183 b 
TT oAcraBKa aic- 
KyMyjiHTopa 36.7 

- AcpeBHHHaH 8165 

- Aaa nnacTHin.415 
-0JTeMCHTOBT>lO2jC 

- Hceji’bauaji a^a 

naO.TJXTOpOBT> 

8135 

- B30JIBTOpHaB 8125 

- ci» HaicjiaA" 

Koft .... 813.4 

- - dwooCpaa- 

HAiT .... 813 b 

- noAiniinnHKa 

437a 

- CTeKJIAlI. CO 
CTOKH. KpaOM'b86.7 

IloACTaiio- 

BHTb . . 241-3 

TToACTaiiOBKa 241a 
-RH cnocoGb . 626a 
IToacthho- 

BAeiiie . . 241a 

IIoACTaniiiff 

uTiiih . . 1156.4 

- dKrnjioaTaiiijt 

11583 

IIoACTanAlH . 721a 

- Tejie4>oHHaA 1156 b 
II oACTaHUlHMn, 

CHCTOMa CT> 
TCJieiJlOH- 

BLTMH- . 1109a 
nOACTHJIKa 6 ©toh- 
naA .... 4665 
rioATO«iKa . . 406.1 
IT OATHrHBaTb 

6ojttu . . 396B 

- BHUThi . . . 896B 
IIoAiUHnnHKT* 4879 
IIOATHHyTB 

6ojiti>i . . 396B 

- BHHTU . . . 896B 

- noAxnunnHirii487jD 
IIoAyniKa ko- 

sKanaji . 12806 

- poamroBoai . 1280 b 
IT OAHeKanennaii 

iay<J>Ta co 

CRHHAOBoti 

aajiHBRott . 838.1 

- CT» neHbKOB. 

Ha6HBK. npo- 
niiTan. cypn- 
icoMTa . . . 8882 

IIoAHepKH- 

BAiiio . . 1004a 
TToahhcthtb 

CBepjioxT. . 3889 
nOAHHlUaTB 

cnep.ToxT> . 8889 
IIoAmBnBBKa 

BKJiaABinn. 4365 


JIoAnrHiiHiuca ni*r 
xeTpT> any t - 
pemdfi . . 4862 

- A3HHB . . . 486a 

- KOJioHHa . . 487a 

- KOHcrpyKAia 486.7 

- Kopnyci. . . 437J 

- Kpunuca . . 48617 

- Ky80BT» . . 437j 

- narp&BaHie . 4383 

- oTBepCTie . . 4855 

- oxjiaaKAeuie 489a 

- noACTaBKa . 437a 

- npnpaOaTu- 

BAHie . . . 489 b 

- paarpyaica . 4893 

- thiit» . . . 488.10 

- t%jio .... 4875 

- AOKOJib . . 4865 
-Kaxii, TCMnepa- 

Typa bt»- . 887a 
noTepn asep- 
rln na Tpe- 
uie bt»- . . 2945 

I Io ADIHIIH H KOBT> 
MarHHTHaA 

paarpyaica 0975 

MeTAJIJIU JSJIM 

3AJIHBKH - 866a 1 
noAHiniiHHieo- 

Buli iahtz» 4875 
IToAmHnHHim 484ai 

- B1U nJl&BJIAeTCA 

489.7 

- rpe6en 4 aTU8*487.6 
ABBAenie na- 486a 

• ABHraTejia . 4895 

• AH nan ox a- 

mHHU . 489a 

- aa^ABeTCA . 4895 

- HauaniJT- 

aaeTCA . . 48917 

- KOHAOBOff . 4875 

- na KSTicaxTa 488a 

- o6blKHOBeH- 

Hbifl . . . 4865 

- noATxrBBaTb 4875 

- noATxayTb . 4879 
“ npoX69KyT04- 

iiuti . . . 488 b 

- p&aA'hJibHutt 487.7 

- pOJXH KOBIdfi 488a 

- caxocxaao4- 

Hufi . . 438ai 

- caxocxaau* 

saioiAiiicA 488a 1 

- CK0jii>3JnAitf 4865 

- cxaaaTb . . 440a 

- cxaauBATb . 440a 

- CT» BOAHHUXT* 
oxA&xcAeidex'b 

489b 

- “ KOAbAOBOfi 

cxasRofi . 488ai 

- - Tpenlexi* M- 

THiAHX'b . 4865 


IIownHnnHKT. 
ci Tpeuiex*b 

CKO-TbiA- 

lAiiX'b . . 43 

- mapuK&YH 43 

- mapoo6paa- 
HUVII BK-T&Abl* 
maMH ... 42 

- ynupMuS . . 43 

- mapiiKoBufi 43 

TloA'bexKaA 6a- 
TapeH . . . * 

- xaniHHa ajieK- 

TpIfHeCKAJI 9 n 

- n.iaci Hiia . a* 

- cu.ia BoaAymR 

inapa . . 109! 

- - MAl HJTTa . 14^ 

- BJieKTpoxar* 
HflTft . . . K 

- ycTanoBicx, npE 

bo ah x ax in* 
ABHJKeH. 9-102." 
TpHMeCTBOX-b 
9r* 

IIOA'BeHRHRa 
ABuraTeAb 3^ 

- a-ib Aaxm». 

Kopo6Ka . H4 
“KOMI* BAeKTpB- 
mcck. ynpa&s. 

IIoA^exHHirb 
AJiH Jiaxni 44a. 

- BACKTpBMe- 

cxi8 ... tv 

- cyAOBufl . t*7. 
rioAT-exHoe npac- 

doco6a. cx. 
noA>eMHHxi» 
IIoA*i*exaufi bo* 
porb . . .947 

- ABHrETOAb . 21* 

- xa6&JLb th6- 

Klfl . . . 84L 

-TORO npo BO AX’ 

lAifl . . . 944| 

- xaHarb . . W4 

- TPOCT., CJiyBU* 

XAiil oahobih- 

xouho ka- 
6ejxexr> . . 444^ 
IIoA'z>ox'b boa»u< 
Ka6e.TA . . 8cdi' 

- npyxcHHHbifi 44a4 
TToA'b ne«TH l£4f 
Iloxcapa, y6u- 

TOKT> orb- oil* 

IToMcapiLbitt cur* 
uajrb . . 1044J 

- TeAerpa^i 1044-1 
IToxcap-b . . oil ' 
IIoaBouoH&Birb 

MU 

IIoaBOHOHBljfi 
ctoa6t> . . 5061 




(OSHTHVB 


1995 


Ilojieaii&ro 


loannm p*• IIoicputliM ne> 

Aiorpafne* evi . . . Offis 

cidJt . . 1044 - mejuiAKOvi 807 jB 
pearreHOB- IIoKpuTb . . 706a 

cidl . . 18844 - AerreM'B . 768ii 
roaoJioTU yRAJie- - Ka6eaib ac- 
Hie . . . 1884ft $&ji*toiti> 768L5 

lo rabbit lit or- - KanAjrb juut 

cieri crp'kn- hpoboaobt, 8838 

XH .... 68817 - KOnOTLIO CT6- 

- jrKaaaTeJiJi 68817 KJiJiHHyioiiJia- 

[oKasaTejUtCTe* CTBHicy . . 977a 

neoi . . . 848.7 - jiaicomt. . . 7868 
loicott .... 4782 - cmojioM . . 76&I1 

Iokopo 6 hb- IIoicpLixnica . 0641 

milieu . . 610L1I - 6 ojita . . . 6188 
foicoji Hanp/mce- - xcejxo6vca . . 8898 
nie .... 65a - naojiupyioiipui 
nojxoHceirie . 689a 668a 

688ft - HS1> K&X6H- 
ycranoBKA uuxi njrarbCl&ft 

iia- .... 689a - - jimctoboto 
coCTOJiirie . 5898 rcejifeia . . 6112 
[oKpHBHTkCA 381 JO - npeAoxpaHH- 
loicpoBa ciuiTie Tejxbuajf . 6112 

8408 - - nab naojiHpy- 
loicpoBT* . . 7768 foiqaro xa- 

ac4>ajxi>TOButt Topiajia . . 881ft 

Ka6oJiB . . 7692 1 — naT. h©jiom- 
roircapHbitt . 838ft Karo mat©- 

AHCsrroBLiit . 7644 plajxa . . . 881ft 

- npomiTaH- - cone no bah 11746 

iti.ili ... 7648 - OTOKJiiTHnaji 618ft 
- COCTaBOHT. -KH ABepiJKI 402a 1 
KoicnaynA'b 7647 IIoJiaraTb . 237ao 

Hceji'baHuit . 7998 IIojio 6 okobo© 613a 
KopaMH kobliH - Boa6y>KAAK>- 

832ft meo . . . 266a 

•luirro'mijif ac- j - BoaOyxcAontfl 256.4 j 
<|>ajrTBpoB. 769.4 : - BoaAymnoo I 

npoAoxpann- r.iaBHoo . 1292a I 

TeJibBLifl . 3746 - BpamaiomeecB 
cnuHAOBbitt . 763ft 1788 i 

- ABoJinott . 764a - - nyjibCHpy- j 

toKpusaiiio toupee . . . 178ft - 

no* - RTOpH'fHOe . 1762 

cpeACTBOMT. j - iviaBiioo . . 175ft 1 
khcth . . 12067 - mbjuhii- 

cypBMoii . 1205.4 iibixi. npn- 

lOKpLIBATb CM. OopOB'h . . 613ft 

uoxpuTb - Ao6aBOHiioe 271ft 

tOKpUTlO uao- - AOnOJTHBTCJIl.- 

.THpyionpiM'K iioe . . . 271ft 

>iaTepia.TOMi»515a - a^HctbIji . . 179.4 | 
kahajia . . 838ft; - A^lcTByioinee 1 
JiaTy Hibio . 1202J1' 179.4 I 

M©Taji.no mb - HcnLiraTOJifc- I 

raJihBaiiH^fo- mo© . . . 484a 

ckoc . • 11918 - KOXMyTHpy- 

M'ftAbK) . . 12028 toupee . . . 2718 

06fcIKH0B©H. HB“ - KOMII©HCHpy- 
CTpyxeBTOBT, foiq©© . . 276ai 1 ■ 

peamioto . 51814 - m am btbo© 1268.1! 
PTyTi.io 1203ft - - Birbinuee . 628a i 
TBepAWM'b hhk- ! - - Boa6>'ABTb 1748: - 
KejicMb . 1202ft ! - - snaAUirb . 264ft | 


Ilojxe mathht- IloJie, cobaah. 

Hoe n bos- Korreo6pa3Hofl 

Ayz*b . . . 1758 cbctomoM hh- 

- - bt» ay6Aaxi»964ft AyicropoB’b 466ft 

- - K&HaaoB'b 264ft - cpeAaee . . 6188 

- - HOnOABBMC- - C'b KAJUJIbH. 

ho© . . . 177ft; JxaxnaxH 1187a 

- - HepasHOM’fcp- - c*b noroxoirb 

Hoe . . . 177a cbjiob. jibhIM 

• otkjxohjiio- 1 HanpaBJi. 178ft 

mee . . . 168ft - Toica .... 174ft 

- nepex&H- - Tpex$aaHoe 1788 

no© . . . 178ft - ypasHBTejib- 

- - MHoro$aa- no© . . S76ai 

Hoe . . . 178.7 - yTexicH . . . 276.7 

- - oAHO$aa- — bt> 8y6iiax‘b2648 

uoe . . . 1788 - - bt» ftcanajiaxii 

- noABBMcnoe 178a 9648 

- iiojurpaao- - - CTaTopa 281ao 

Bauuoe . . 175ft , - - Bieopji . . 01ft 

- nocroHHiio© - - jrpxa . . . 280a 

637a21 - 4 >hktbbhoo . 79.7 

- nyjibCBpy- I - BJieirrpHHe- 

lou^ee . . . 1788 j cko© . . 1274ao 

- paBHOA’feficT* I - BJioKTpoMar- 

Byiomee . 17671 rnrrnoe . . 176ft 

- paBHOjrbp- | - BJieicrpocTaTn- 

iioe . . 176.10 MecKoe ne- 

- paac*fejiHHoe280ft poximnoe 1275.1 

- coaAaBaexoe - hkoph . . . 268ft 
TOKOM'b . . 174ft IIOJICB&JI 6AT*- 

xaritBTHoil pen .... 9968 

7T0HKH . . 2808 - Il©p©ABHXCnaiI 

- MHoroKpaT* CTaBAlB . 1098ft 

Haro KOMxy- j - - cthhaLh pa- 
TaTopa 1142a I AioT©aie<J)OH- 

xiioroKpar- I Him . . . 1173a 

hoc . . . 1022a - T0Jicrpa4>La 10S8L3 

- HanjiacTOBau- I -bo it bbojib* 

no© . . . 176.1 I TopT. . . . 793a 

- iiacjioeiraoo 176.11 - penTronoacKltt 

- o6pamaK>mee871.7 [ ann> * * ^467 

- oahhohuo© . 1756; - CTanxiin no- 

- 0KA3i.iBaioiAee | bo ana . . 1099ft 

peaKTBBnoo 1 - T©Jicrpa4>i» 1088.4 

AiiiicTBio Mar- riojieaHaro ro- 
uiiTUOO . 1825ft p^mLh npo- 

- OTKJioiieiiU . 179ft I AOJixcHT©Jib- 

- OTKJIOHBIOIH©© I HOCTh . . 970.11 

179ft j - A'bttcTBiB, ko©4»<{). 

- nopBHHiroe 176ao I ncnuTauie 499ft 

- nepioAU'iQCKK : - koocJm}). xpn- 

oOpaiAaio- | bab . . . 4998 

IHOCCH . . 178.4 |-KOC(})(J). iip©- 

nojic3Hoe . . 1768 j Aiwii* • . • 69ft 

nuncpeHHOO 17641 - - koc^xJ). . 1252.10 

npoAOJibiioe 176ft j-AKKyMyjLH- 

npoxoxcyTOH- Topa . . . 6Hjy 

no© . . . 618&-Bpaii;aio- 

paac%BHin . 176.7 i n;aro xoNeii- 

pa3C*kJ!HH00 176171 Ta ... 1327ft 

pacnpeAiuiH- ; - - - roAOBoit 07 a 

TOJibHoii aoc- i-ABBra- 

kh .... 618ft | T6JIB . . . 297.* 

CAMOUHAytt- -KAXCy* 

UiH .... 188ft ! . . . 07.4 




Ilo^eauaro 


1996 


IIOJIOHClITeJQJ 


Ilojioau&ro aikil- 
ctbIh, Koe<f>. Me* 
xnnmccKili 297.2 

-o 6 mifl . 2973 

-DOJTHLitt . 2973 

- npaKTH- 

HCCKitt . . 9093 

-cpexniif . 297.7 

-CyTOHHMfl2973 

-TopaiHHe- 

CKili . . . 112.7 

- 8 KOHOMH- 

'iccfcift . . 693 

-9J1CKTP1I- 

MecKiit . . 297 j 
IT ojtcsnajr eic* 
kocti* . . . 673 

- MOmilOCTl. . 1673 

- - Tpa uc<j) up¬ 

ward h . . 13273 

- noBcpxnocTi. iia- | 

BitTpennan 10909 | 

- npOH3BOA4IT6Jn>- ! 

ii oct i* . . 1673 i 

- CHJia JiomaAflu- 

nan .... 1223; 
-hoc A'bWcTBie i 
TOKa . . 11823 1 

- - TOKa BT» paCT* 

Bopij, iiaxojm- 

meMCB BT, 

Ban it’ll . 1192J0 

- aaTyxanie boo- ; 

Aymnaro npo- , 
Bo^a . . 1061.7 i 

- nanpjKKOHio 673 • 

- none .... 1763 | 

- cooTiiomeiiio 1 

Merafty nojica- I 
nofl h a 6 co- 
JiioTiioit eM* 
KOCTBM1I . 67.11 
-suit to in. . . 1403 
IIojiayuT. koh- 

TaKTBLlii CHH- 
Tonn3HpyK>- 
meM KttTym- 
kh . . . 10943 i 

II 0,71 ay Man 06 - i 

MOTKa . . . 8222 i 

IlojiayMecTi. paCT- [ 
Bupoin. . . 203 
Iloji 3 y'iill niCTC- I 
pesnci. . . 182n; 

IIoJiHMepn* 

3ax\iii . . 370jo| 

TlojinpoBajiBnutt i 
Kpyn. 11963 


- - bo it ji o*i- 

nuit . . 1198.7 

- - cyKomiLiii 11963 

- - 4>jianejie- 

bm21 . . . 1196.10 

- - mepTii uro- 

Bblft . . 11983 

- nopomoK'b 1199a , 


no.Tiiponajii.iiu it 
CTanom. . 11993 

- - RBoiinoll 11993 
noJinpoBaiiio 3663: 
-liiio no;uiaio- j 

niiftcn . . . 3863! 
-, cnoco6iu.ni i 

m. - . . . 3863| 
lIojmpoBaii- 

h li it . . . 4073 

- cjiriu‘ 41. . . 7833 

- inn4>epT. . . 7883 
IIo.iiiponaTL, . 3863 

- TpenejioxT. 11993 
llojinpoBKa . 3863 
-kii, rpnab ott.- 12003 
IloJIHpOBHUKT. 

CTajibitoii 12003 
IIoJinpoBO'i- 

naji . . . 11983 

- nuJib . . 11993 
IIojinpoBoHiibift 

ABHraTejn. 11993 

- cocrasr. 1200.1 
IIojiHcnacTT. 9463, 

8993 

noJiUTypa . . 886.7 
IIOJ1H11HKJI 11*40- 
ck&b cncTeMa 2043 

-TpaUc4>OpMK- 

Topnaji . . 2273 

nOJUIAKA u Bn- 
para OuCTpo- 
A'feftcTByiomLft 
TCJicrpaiJn. 10293 
Ilojnian Koimon- 
Tpaijin . . 64.1 

- MOlUlIOCTb I66.il 

- iiarpyana . . 4902 

- oT^aua . . . 2973 

- TipOBORU’ 

MOCTb . . 1264J0 

- nponaBoRirrejib- 

HOCTb . . 166J1 

- pa6oTa . . . 1663 

- cB'bTosaji 

BAH1IR . . 12802 ; 

- - saniia ct» ka- 

.TiuibnuMn Jian- ■ 
DOMKAMH . 12803 

- Typ6nua . . 124 j l 

- xapAKTepn- j 

ctuka . . . 6029: 
-noo acMJijraoe 
coo6in,OHle 9073 

- nan’bneiiie cnno* 

BUXT. JIHHlil 187.1 

- lianpjiaKeuie 154.4 

- oTKJionenie . 6823 

- oTKJiioMenie 480a 

- orbcjuineiiio 4803 

- conpoTHBJie* I 

liie 14&8, 1864.7 I 

- J CTpoScTBO p*3- j 

rosopnaro 
nyiiKTa . 112631 


nojiuoft narpya- 
icfe, Bo36yxc- 
Xeuie npn - 254a 

- noTepn npn * 296a 
noJinuft koc$$. 

nojiean. 

A'bii ctb. . . 2973 

- noTOKi. . . ITOjo 

- pacxoAT. no 3K- 

ciuioATaipn 7123 

- man. . . . 8093 
-nun noTcpH bi 

aKejrba'fe . . 2913 
nojiosan naojiH- 
py Ionian 
TpyOna . . 7983 
IIojioBHna auoAA 

1286.7 

- katoaa . . 12863 

- KOJieca . . . 402a 

- Kopnyea . . 4643 

- oOxoTKn . . 8073 

- OCTOBA . . . 464.4 

- crpiuiKU cbsep* 

nan . . . 18063 

- foxcnan . 18007 

- cfcTH .... 7263 
noJioBnnuuft 

xoMyn. npe- 
AoxpanHTejib* 

null . . . 798a 
nojioBHHMaTan 
P'bmeTKA . 609 
-Tuft iukhbt. 44010 

nOJIOBofi B30JIJt- 

TOp*b . . . 7983 
IIojioxceHie . 2473 

- aicciajibiioe 18008 

- BOpTHKAJLb - 

noe . . . . 6613 

- Baanxnoo . 807.1 

6873 

! - BKjnoveHin . 6173 
| - BbiKJiioHenin 6173 

- rjiannoe 1-oe 

«Wi! 

- - 2-oe . . . 129&0 

- ropnaouTAJii.- 

noc .... 661.7 

- jvm noACJiymn- 

Banin paaro- 
sopa no TeJie- 
4>ouy . . 1144.1 

- A’bftcTBin . . 6893 

“ -, yCTAUOBKA 

ha - ... 6893 

- aajiuicaBin Ha 

kopotkoo . 669.4 

- TOKa . . . 6173 

- aapnjia . . . 763 

- KoneMBoo . 5102 

- KOIITAKTHolt 

mCTKH KOHCK- 

noe .... 6013 

- n^eTKH na- 
TAJlbHOe . 6013 


nojioxcenie koh- 

TAKTUofi mtT- 
KH cpc^Hce ft* 

- KopoTKaro aa* 

MUKtuU. ycrs. 
uobka na - 

- Kpaft nee . . 51! 

- M&THUTa rjian¬ 

il oe . 6016. 12ft 

-npOMe3K>*TOM- 

noe . . . 12S* 

- nanajibnoe . 6P 

- uyjiesoe . . U: 

- nyjin .... 84: 

- onpocHoe . 11* 

- OCH ... 13ft 

- OTB’feTHOe . 1142 

- OTIlOClITeJIb- 

Hoe .... ^0* 

- nepcpbiBA . j1* 

- noKon 3013, 

- yCTAHOBKA 

HA - . . . 

- upeA'Oju.HOe 

5193, C 

- npH nycirh 

xo^t> ... art 

- TOpMaaKeuia 

>6 

- npoMeaisyTGH- 

noe . . . . 5la 

- - MesK^y XBy** 

ccia^irotH . 5-i 

- paOoTbi, ycra- 

HOBK& Ha * >6 

- paOonee . . 

- pRBnoB*fecU . 

- paspnAa . TS 

“ CKBOSHOrO pvi- 

roBopa . 11M 

- cpeAnee . . 51* 

- m©TOK*b ■ 4 "- 

-B&KBUrOA* 

n^ftmee . . Ci 

- ne np abb Jib- 
Hoe . . . . 474 

- dKBATOpia.Tb' 

Hoe . . . lM 

- 9KCI^eHTpHTtr 

CKOe . . .411 

- “ 3KHJIU in. 

uaojinnui . 

- - cepTOeBHMU 

BT> H30JUiHlR7tf 

- nxopn .. .*!• 

II 0JI09KHT6JU»HaM 

noiacTuna . 41 

- h^otkji . . .1*4 

- BJieKTpHa&AU 

12761 

-no ajxeirrpR* 
ayeTcn rkao 1271 

- noe HAiipjBKe- 

Hle .... lit 

- BJieKTpHHeCf- 

BO . . . 19« 







11 OJICHKHTeJlbHUft 


1997 


nojuocHaro 


IIoJIOiKHTeJIBIIljfl 

3«»nNi> . . 5 j> 

- a&pjiA'** • • 1271J0 

- HOJIK»Cl> . . 4.7 

- npoBOA'i* AHaa- 

xouHmHflLi 7223 

- CIIOIIT* CB*bTO- 

BUX7» Jiy^ett 

1821J 

- tokt. .... 1843 

- yroJifc . . . 930J 

- 9JieKTpoA’i> • 23 

n O»J03KHTI» . 287JO 

- ha rjiaai. . 8413 

- ha cnmiy . 607JO 

IlOJIOMKA KB- 

6eji h . . . 8283 
IToJioca rpoxo- 

OTBOAa . . 992.7 

- AJIH OTB'bTBJIC- 

liiH .... 4019 

- sKC'jrhaiuuf . 7063 

- M 30JlHp0B0*I“ 

um .... 8693 

- H31» JIHCTOBOrO 

aKejrhaa . . 293 

- KOiiTaKTn&a 5623 

- jiaTynnaji . 10063 
• jiHTofi m4&ah 740.1 

- X'bAH&H 8273, 6183 

- o6xotkh . . 8073 

- oCB'femeHia ♦ 814J 

- nepeAaun 

CHJiu . . 618L10 

- nHTETeJiBHaji 6183 

- pacnpeA’^JiH' 

TejibnajK . 6143 

- CBMIIIJOBAH . 4017 

- ct» a aim u mb 

o Ka6ejrb . 688L10 

- CB&Ta . . . 978.7 

- CK03W«eula 5623 

- co6npaTeju»- 

nan .... 618.7 

- COeAHliUTOJLb- 

liaji .... 6143 

- xjion^aTo6y- 

xa^Kuaii . 8693 
Jloxocica 6yMa3K- 
H3H .... 695J 

- jsjlb npHKp'bnji. 

aaKp'bnaMB 6643 

- H3T. JlHCTOBott 

x^ah . . . 803 

- KoirraicTiiaji 4983 

- CBHimOBRH BOJI- 

uucTaB . . 43jo 

-CKH CJHiaUCT. npH 

paapiiAKii no- 

AUMBIOTCJI KT» 

nosepxn. kh- 
cjiotu . . 79.7 
ITojiocoBaii 

xi&At» 7523, 3543 
-boo sKCJi'feao 98 j, 
8463 


IIojiocoBoro ace- 
Ji1i3a, o Gulina 
H3T» "... 6123 

- CKo6a n:t u -6123 

- xonyn. 

1I3T> - . . . 6123 
IIo-tocoH, cocam- 
licirie >*iiA” 
noii - . . . 8353 
IIojiocoki. npc- 
AOXpaitBTC jib- 
HB1XT. HBTO- 
MariiKocKaji 

aasi'feiia . . 5633 

JIOJIOCTT* B'l* 

4>op'b . . . 7813 
IIojioct. crii6aiiiii, 
upnciiocoOjie* 
uio JKJin - . 615J 
XIo.tocij npnr- 
liart* . . 614J1 

cko6& a^h " 6143 

CJIHpaJIB H37» 

5Keji*fe3noH - 411.7 

- co6iipaTejfbiioif, 

UaOJIATOp'b 

AJia - . . . 6143 

- yKp'bn.TCBie 6113 
IIojioTita naro- 

TOBJiento . 787J1 
-ho . . 787J0, 8683 

- iia'bnpoBacjien. 

MpMXCli . . 868.7 

- MHKaiLHTOBOeS68Jl 

- jiaxtA&'iHoe . 886J 

- rpy6oe . 474J1 

- - Kpynnoaep- 

nHCToe . 474J1 

- - xejiKoaepHH- 

CToe . . . 4743 

- cpeAHesepHH- 

croe . . 474J0 

- - cp«AHee 474J0 

- - TonKoe . . 4713 

- iimjui . . . 8883 

- npoifacjxeii- 

Jioe . . . . 8683 

IXoAOTiifluaji npo- 
xjxaAKa . . 7693 

- npocjiofiica . 7693 
-lioe npoB3BOA- 

ctbo . . . 787Ji 
-suit x'bxne- 

HOK*I» ... 213 
U ojiy aBTOxaTH- 
Hecidil xoxxy- 
TaTopT, . 11163 

-6pycoBKa . . 8853 

-SKHAKiff U30J1H- 

pyiomili xa- 
Tepiajn. . . 7713 

-HCMAKOG H30JIH- 

pyioine© Be ’ 

mecTBO . . 7713 
-aaKpLiTaa Auua- 
xoMamnua 212.7 


IIojjyaaKpuTuii 
ABHraTe.il, 218.7 

- KHH&J1T. . . 418J 

- Tittrz> .... 4023 

- KajinjibiiaH 

Jiasina . . 919.4 
-KOJII.IieBofi »ji©k- 
TpoMarniiTT, 1653 
-Kpyrjiuli BJieK- 
TPOMCTP'H . 6643 
-OTKpLITftM AMMa- 
MOMainuiia 212.7 

-OTKpLITLlJi ABH- 

raTejib . . 21817 

- Kanaji*i» . . 418.1 

- THIl'h .... 4023 
IIojiynpoBOA- 

1IHKT, . . . 7803 
-pa3ciuiunLifl 

cirfen. . . 974.1 
-CHMUOTpH'lIiaJl 
o6MOTKa . 822.4 
-c<J>epa auoA- 

nan . . . 1286.7 

- KaTOAnajf . 12863 

-c$epM t iecK&A 

CMjia cB^Ta 
cpeAiuLH . 978 j 

-xjiopHCTaa 

x*bAi> • • 12183 

- cbpa . . . 779JI 

-CToe ojiobo 1218.4 
IlojiyMenio He- 

cBoespexeM. 

6yic m, BM-tcTO 
HHCCjn, . 10663 

- Toxa .... 873 

- yro^LbM. ocaAKa 

xa hmtu . 9143 

- 0JieKTpHHeCKHXT> 

BOJ1HT, . 1062.4 

- 8JX6KTpU t ieCTBa 

XHMUHeCKnMl> 
UyT©MT* . . 83 

IlOJiyHHTb BOJ 1 I.- 
TOBy Ayry . 921 j 
II ojiymapoBoM pe- 
(juieicropT, . 9653 
nojn, aKKyMyjiJi- 
TOpHUXl. UO- 

x*biAeniii . 108.7 

- b^> xamnuuox'B 

OTA’kneniH 618J0 

- ManuiniioH'B 
noM'biAcniu 618J0 

IlojiLitf BajiT> 438L2 

- ccpAC'iiiiiK'b iin- 

AVKTOpa 457JO 

- xarnHTa 457J0 
IIojibaoBaHie nao- 

jiHpOB&n. nn- 
CTpyxeirra- 
XH . . . . 5183 

- ajiexeirroxi> 

ct> nepepu- 
fianH . . . 323 


IIojrbaoBauifi npo* 

AOJlHvHTCJll,- 

MOCTk . . . 7283 
Ilojnoca BTyji- 
Ka .... 4011 

- A^iHHa 458J1, 2793 

- HUTeiieiiB- 

iioc.Tb . . 169J1 

- Konei;T, . . 4583 

- Kpafl . . . 4 o8j2 

- - aaAJiiii • . 4003 

- nepeAuiii . 4603 

- wacca MarniiT- 

ii mm 169J1, 12573 

- o6uoTKa . . 8873 

- nOBCpXBOCTJ, 

1053, 458.10 

- A’fe^CTByio- 

n;aM . . . 2773 

- pc&kuLh . . 167.7 

- CCpAOHlIHICI. 

xaccHBHutf 458.1 

- HjiacTHitHa- 

t i*i it . . . 4563 

- - CHHM&IO- 

. . 4573 

- cmiomnoil 458.1 

- cxexHufi . 4673 

- cpeAHna . . 458.7 

- c-b’ieHle none- 

peHHoo . . 2793 

- ycnoKoeuio . 8043 

- $opxa . . . 458.6 
JIojuocaxH, paa- 

CTonnie xexc- 
AV - . 43, 167.li 

- mapoBBixH, 

npH6op*i> 
ci> - . . . 662 ji 
-, MKopa ct » - 4003 
- ci* BHyTpen- 
nuNH - . . 4093 

-, - CT> BHtmiH* 

xx - . . . 40917 
ITojiioCHaro 6am- 
xaxa axnop* 
bhtkh . . 2783 

- BucTyni 
a&AHift . . 20&7 

- - Bbi crym. ne- 

peAHiM . . 2683 

- - rpam. . . 4603 

- - AMMHa . . 2783 

- KoeijKjm- 

x^ieun* . . 2773 

- noBepxHocTi. 

2783 

- paBHHThCH 

Ayr^ - • . 808.1 

- CTopoua . 8893 

- TOJiiHinia . 27814 

- - yroJTb 277-4, 4603 

- - yroJiT* ueuT- 

pajiBnwtt 460.10 

- - yTCMKa . . 27Ar. 

- - (|>opxa . . 2773 




lIOJUOCHUft 


1998 


IlagHpHaoBaHHijfl 


IIojiioch&h 6y- \ IIojiioct. 4b, 165.7 

Mara . . . 7ii | - BHjrrpeHHiti 1673 i 

- Ayra .... £773 - BH'kmuiM . . 187 b i 
* - nAeaJXhH&Ji 277.7 - BpaiqaioiA&ro- 

- - TeopeTiine- ch no jib . 179a J 

cxan . . . 277.7 - BcnoMoraTejib- I 

- SB’baAa . . . 450 b iiutf . . . 467 b 

- UHAyKiUH . 279.4 - Ao6aBO*inbitt 2753 

- H&ACT&BKA 1014b j - aaMKHyTLlii 

- o6MOTKa . . 88TB Hcejrfe30M'i» 697 b 

- njiacTiiiia . 549.1 1 - iconMyTaAioH- 

- noBepxHOCTb 165 b! hi.iH . . . 275b 

- yTe*iKa . . . 279 b 1 - KOMMympyio- 
-uoe A^cnie . 277a , m,iii .... 275 b 

- KOJII1I40 . . . 461a 1 - KOMiioiic«i;ioH- 

-iiolf Ayrn a-tm- matt . . . 459B 

ua .... 460 b - Koxopopa . 1071.7 

IIoJiioCHLifi 6aui- - MaruiiTHoM 
M&K1 > 277B, 459b I CTp'fejIKH c*fc- 

- - MaccHHHwft 469 b I BcpHLiit . . 629B 

-IIJiaCTMK’ia- -CTpliJIKH IOSK- 

Tuii . . . 460B hlih . . . 639b 

- bhiitt» . . . 469.7 - ManiHTHLiii . 165 b 

- 3a7 KHmt> 53 - - scmiioH . 1299.7 

-KOIIGMHLlli 5B - iiotokt* na-2763 

- cepAeHHHKT. 457 b — paBin.ifi cah- 

- CsKHMT* ... 53 HHU'b . . . 166B 

- y Kina-re jib . 667J - nenoABUMc- 

- mar 1, . . . 277.1 matt . . . 168.7 

- HKOpx> . . . 409 b - OTpunaTeJii.- 

ITojiiochmx'l 6am- hi.iH ... 4b 

MaKOBT* uoa* - noARH>Kiiia2i 166B 
pa^Ai^ic uio 400a - iio.io 3 kittcjvi»- 

- cKainHBaiiie 459 b ' mJ ... 4.7 

llojiiocH... 11a- - iiocji'bAoRaTejxi*- 

kohchhhk. .. HLlil . . .160.4 

cm. nojnocu... - c i» upoAOJiMiLi- 

6aiUMAK. .. MH *KCJlo6a- 

Mojiiocoki* aM- mh .... 459lS 

nepBHTKH . 279.7 — np0A0Ji1.1t li- 

- B036yiKAenie 168J mb Kan&jin- 

- 3arjiymaioiAee mu .... 4593 

A'bncrBie . 804 b - - koco pacno.10- 

- nCKRro.it, . . 667.4 vice nil 1,1 mh 

- uanpjttKeuio vKOJiotfaMU 459.4 

y.32ai — koco pacno- 

- 11 ac Lin^e 11 ie . 279 b jiohcchiilimh 

- o6paaoBanic 1683 krhrjirmh . 459.4 

- o6paTiiMocri, 169 b - cboopiu.iff . 169B 

- onpoA’ii.icnio501ao - ypaBiuiTc.ii,- 

- napa .... 168 b liLiii . . . 4593 

- ncpeK-iiona* - lovKitiait . . 1693 

TCJib . . 1156.4 11 ojiiocm bo:i 6> - 

- ncpeKJiiouo- aiiti* . . . 168b 

nio .... 839a - m iiAyKTop»B*h457.4 

- nepoM'birft 192.11 - MAriutTii. oaiioii- 

paacTOHirio muhc- Men. . . . 1663 

Ay KpauMii 278.1 — paaitouMCH. 164L6 

- pacnoJioHceiiie - <>6 pa3obath 108b 

3B4i3Aoft . 456.8 - oahoitmou. . 5.1 i 

- cosA&Hie . . 168 b - npoTUBono- 

- UHCJia yBe.*iii- jioMCUMe 5B 

Hciiio . . . 278 b - paaifOHMeii. oB 

- - yxciibnic 1110 279.1 i - pncnojiovKeuuLio 

- uhcjio . . . 278b ! 3iir3aroo6p&3- 

- - nepc-M'bin. 198.1 ■ no ... . 469B 


IIojiiocu pac- | IIojih man, . 816 * 
nojioHcenHue - xkoph kph- 


m&iaaTo- sax .... Sfeu 

o6pa3HO . . 459B IIojurpiiaaAfH ei- 

- coaAaTk . . 168B 1 kocti. . . 11963 

- ct» coeAHHeMHM- ; - HssrfeiieHie 16* 

mu 6amxaKa- - Kpusax . . . 6i 
mit ... . 460a - □epeM’bua . 16: 


- 8 ji eKTpoMarHH* - CBi&Ta, MarHHT* 

tobt* . . . 467b hoc BpameHie 

IIoJlJI B036yMCAO- HJIOCKOCTM 13942 

nie .... 8664 - cujia o6paTK&* 

- BpaiAaioiAa- BJieicTpoABH- 

rocn Hanpas- Mcyn^ax . . 6: 

jieuio . . . 179B — npoTHBOBJtes- 

- iiojik>ct> . 179a • TpoABHHcy- 

—, y KU3RT0JH* ua- m,aj( ... 6: 

npaBJieiiix -087.7 — axeicrpoABH- 

- Ae4>*>pMai;lji 177.4 stcymaji . . 163 

H3M*bHeiiie ; -,cnoco6Hull m* - 9u 

BHAa - . . 176 b \ - Tom* .... 162 

- f)pvu - . 176#! - jnuxeHie . . 9i 

- ncKaMceide . 177.4 j IIojiJrpHaaiiioHJiaa 

- KOJie6aiiiii . 17731 CaTapeu . . "61 

- MarHHTnaro he- : -Hoe nanpaxce- 

TCHCHB- Kle .... 165 

iioctb . . 1793 -HLift Torn* . . lor 

- - KpuBim Bn a- s.ieHeHrK93,llUi 

AH in, . . . 364 jS IIojiJipH3ax;iji . 9J 

- - KpiiB&jt bt* - raaa . . . 1196:' 

ay6 ARXT. . 364b - rajibBaiiHHe- 

- KpiIBBJT HUTCH' CKBJK ... 5b 

CHBHOCTH . 2683 - AinMarHRT- 

- - KpHBRJI KAna- ! uax . . . 1297 j 

jiob*i» . . . 264jj - AiOJieKTpKHe- 

- KpitsaH CKaR . . 1312: 

cujiu - . . 2683 - KoimeHTpa- 

- Kpyuenie . 267 b aIh . . . 1196i 

- lTanpHMcenie - MarHHTHaji . ltft* 

1793, 1268B - aJICKTpOAOBT. 9J4 

- ocjia6jieiiie 177 b ! IIojiJipHaoBaHRue 

- njioTtiocTb 1793 MarHHTHoe 

- pa3ciwniuaro no.ie . . . 175: 

jiuitiu . . . 280 b - pejia . . . 10&3 

- peryjinpoBa- — Kpyrjioe . 102U 
nio .... 697^ — iiocTeueHnaro 

- ciuia . . . 1795 A*bticTBLn 10S4 j« 

- ycujieHie . 177.7 — Cnxeuca 1024.4 
--aueprlji697 b, 179b — Cb noBopoTK. 

MiioroKpamAro i ccpAcniiHica* 

KafteJib a^ih - mu . . . 10353 

11467 -HicopeM'h 

HAnpHHceHio 151.7 Kpmxa- 

OAiioHxeii. . 177B . . 1035.4 

ocjia6.Teide . 267 b JIojTirpH3ai^ioH' 
ocb .... 4563 uuii ajic- 

npOMOVKyTOH- ! MCUT-b 1144.4 

naro lAurb 1148a | lIojLRpU30Baii- 
pajiioir.Mcii* 1 Hutt anua- 

hlih . . . 1773 parb uepwo- 
piicupcAlwie- UHinyiAili 1017« 

nio .... 177 b - - nnniymitt 
coc-bAiiiJi . . 700 b BcTbeiia <rb 

yTOMKii, ajioK- uonepe^n. 

TpoABnHcyiAaji mpH^rr. . 10963 

cu.ia - . 280.10 - 3 bo ho m, . ll±i* 





IlaurpiraoBaHHufl 


1999 


Ilocjrfe^oBaTejibHoe 


IlOJUpnOB&H* 

Bufi 3BOKOKL 

nepeirfeiiAro 
Toxa . . . 11226 

- oi 1 lam* 

Mott . . 1122.7 

- 2 H&mKA- 

xi . . . 1123.1 

- jjjtmt. cniiTa 97^2 

- npiexHHirb 10083 

- jncopb . . . 400Ji 
IloJLHpHaOBaTK 93 
-CB, CnoCo6HLlli -93 
ITojiiipHayioizgK 

TOUT. . . . 10J 

-cji. 93 

HojiHpiiftro cLh- 
ilia Ayra 1801.13 

- .leifTft 1802a 

- - IfOTOKT* . 1801.10 

- - CBin. . 18013 
Tloaiapnaji oca 187 jo 
- iioe ciairfe . 18013 
-HOMT> -Mia, 6 lic- 

Tpoe HEM'bue- 
uio bt. - . 18022 
IIOJIJipHOCTh . 168.1 

- Mojxeicyjiu 1294.1 

- o6paTHTH . 169.10 

- o6paTiiaa . . 4.10 

- hactuijli . 1294a 

IIoJiapnMMT, 

ciJinicMT., 
koji 1*40, o6pa- 
ayeaoe- . 1801ai 
IIojinpni*ixi> 
KoopAana- 
taxt», Aia- 
rpaMaa bt»- 2413 
lIoMOuib nepsaa 
npw necuacT* 
Huxi cjiy- 
hajut. . . 6053 

HOM'feCTHTb KO* 

po6ky noA'b 
crfcH. mTy- 
KETypKoff . 8913 
IToxiiuenie aic- 
xyMyjijrr. . 1083, 
716l8 

- annap&THoe 1098a 

- aaHtfoe . . 1192a 

- Aaia aKKyay- 

jurropoBT. . 1083 

- r&jxbBanaaa- 

Aia . . . 1192.7 

- - amhamo- 

Mam hu I* . 716.7 

- - XipOH3BOA~ 

ctba onw- 
tobt. . . . 484a 

- - TpaHC^opMa- 

TOpOBTi nOA" 

BCMH06 . . 4643 

- - 4>OpHHpO- 

baiiIjv . . . 813 


IToMinnenie ac- 
nuTATCJib- 
Hoe . . . 484a 

- KOMMyTanioH- 

lioe . . . 6063 

- KOTCJIbHOO . 1O0L8 

- xamHHRoc 116.il 

- onacHoe bt. 

iioacapu. ot- 
iiom. . . . 61 13 

- pucnpejrknii- 

TCjibiioo . 6033 

- TCMHoe . . 18183 

- TypOnnwoo . 125a 
IIoMiiiAcnift ak- 

Ky MyjiaTopn. | 
hojit* . . . 108.7 
IloM'fciAeiilM no- 
6 o <uil) a .7112 | 

- nocToaHno » 

cupLia . . 8623' 
JIoiil'cth . . . 502a l 
HonaacATb iia- 
npjraceuie . 1522 
-ch (uanpaace* 

Hie) .... 152a 
IloiiitacaioiAee 
conpoTH- 
BJieiiic . . 5773 
IIoimraaioiAlft 
Tpanc(j»op- 
MATOpl. . . 227.4 
llonurceuie n&- 
npaxceuia IBIjo 

- TeMnci>aTypLx 

sAMepaaHia 11883 
UonaMccnnoe 
lianpaac. bojil- 
I tob. Ayra . 9204 

IIOHHaHTeJTI* - 
TpaHC<t>op- 
MATOpii . . 227a 

IIOHHBUTb Hft- 

npaxceaie . 1522 

-cji .152a 

Ilonccjia . . 12528 

noujLTb . . 10043 

IIonepeM’biraoe 
pacnojiojK. 
JiaOJlJTTOpOBTi 

1840.7 

IlonepeHHHa 
rOpH30HTAJIb- 
naa .... 8123 
nonepeunaro 
cfeuenia ac- 
nojib3on. . 7483 

- npeAiui'b . 724.7 

- 4>opMA . . . 4013; 

IIoncpeHJi&JK I 

6ajika . . 8027 

- HHAyKltfH . 1727 

- Tara .... 5463 

- yjunja . . . 886.7 
-no naMama- 

THTb . . . 26731 


IIonepeHHo na* 
MarHHHHBaio- 
m,ee A*fcficTBle967.7 
1296a 

-uoe HAMarna- 
ueHie . . lOOao 

- uaMArHaua- 

saaie . . . 2673 

- none .... 1714 

- pe6po . . . 483 

- cocAaneule . 8113: 

- clweHie . . 4223 

- - aapo-MaruHT- 

aoe ... 1258.4 

- - b&jta . . . 4333 

- uarauTnoe 12583 1 

- - MeacAyaceji'ba- , 

Haro npocTpan- 
ctba . . . 2763 

- - MeT&jrnoMar- 

iiHTiioe . 125831 

- - M'feAn . . 8263 

- - o6motkh . 3803 | 

- - o6oa& 401.il 

- noaioca . . 2792 

- npoBOAa . 7243 

- npOBOJIOKB 750.4 . 

- - pyuKH . . 4013 ! 

- - cnHUi.i . . 4013 1 

- - CTATOpA . 280.4 

- - meTKH . . 4243 

- - apaa . . . 2793 

- - ai4HKOo6p&3- 

uoe .... 401.4 
IIonopeHno-CTpo- 
rajibiibiJi 
CT&llOKT. . 8923 
IIonepeuiiLifi paa- 
P'ba'b ay6a 2633 

- - cepAe«(HitKa262i 
-A*fclicTByio- 

utfft . . . 2622 

- CT6p3K6Hb . 5463 
IIonoBa rpo3ooT- 

M&Tuairh 1054a : 

- npieuiiain* 10593 
ITonoBA-AioKpeTo 

CHCT6MA 1055.4 
IlonoaHeHia, km- 
cjxota Aaia- . 50ao ■ 
ITonojxHHTeab 12813 
IIonpaBKa an- 

napaTA . . 648.4 

- h ncxpyMeHTa 648.4 

- npa6opa . . 648.4 
-KH BeJIHHHUR 6483 1 

rionpaBom> ta- 

6jihaa . . 6483 
IlonbJTKA oaca- 

BJienia . . 5073 ; 

- npHBOCTH BT. 

acii3nb . . 6073 

-BT. UyCTBO 6073 

Ilopa .... 83 

nopaneanoe 

M'fcCTO . . 5063 


IIopHCTAn aanoji- 
naiou^aa 
Macca . . . 603 

- ncperopOAKA 73 

- crbnica . . 73 

IIopHCTOCTb ry6* 

HATaro CBHH- 

AA .... 48a 
IIopncTuif rjiHiia- 
HbiMcocyAT. 8.7 
-CTUXT* COCyAAXT., 
o6pa30BAnle 
KopKH IIa-. 9a 

ITopoinKoo6paa- 
n&Jt C'hpa . 7803 
-iiz.il! niipojiio- 

81ITT. ... 207 

llopinneB&Ji na- 
pos. Mam. . 1173 
IlopomoKT. M6- 
thji.thuob. rpa- 
4 >htob. . 12083 

- MeTaaijiaue- 

CKiU . . 10733 

- iiaacAauiiLift 881a 

- IIOJl lipOBAJIb" 

liLift . . 1199.1 

- CTAJIblloft . 10743 

- cfcpi.1 . . . 7803 

- mjin<{>nBAJib- 

II LI ft . . 11913 
IIopaAKa blic- 
marosojina 1973 

- - rapMoiiHHO- 

ckaji . . . 1973 

- - uanpjixvoiiie 1973 
D-ro rapMoim- 

ucckaji . . 197.7 
IIoCATHMCLl . . 8983 
JIoCJlATb BOJ1KLI 

10823 

IIOCJIOBBAB TBK* 

ca . . . 11613 

noCJl'feAOBATeJIb- 

uaa xaTym- 
ka . 840a, 5482 

- - BATTMOTpA 6883 

- jiAMiia Ayro- 

BAB .... 982.7 

- - npoAojiacHT. 

ropImLa no- 
ctohu. toka 9863 

- o6motka . . 8114 

- 6apa6aHKAJi31l7 

- - Ko.ibi;eBaB 8163 

- HO BICJIIOHHTb 

6aTapeio . 101.1 
-napajuiejibiiaji 
o6motka . 8163 

- coeAifiiitTb . 833 
-aoe BKJHoueHie 

AyroBLi xt. 
jiaMni. . . 9283 

-no 2 . 927.7 

-no 8 . 9273 

-uo 6 . 9273 








nocjrtflQBaTeJibHoe 


2000 


Ilocujian 


II ocjr^AO BaTeju.- 
noe BoaOyxcAe- 
lde . . . . 2583 

- coe&nneHie 

AsyxT. $aaT» 199.il 

- caMoHUAyK- 

AIn n ex- 
koctii . . . 101JS 
IIocjr&AOBaTeJia* 
Hue UCKpo- 
BLIO npoMe- 
MCyTKH . . 1064.4 
-iitifl B036yA«" 
Tejra . . . 2095 

- nojiioci. . . 166.4 ] 

- nycKOBoil poo- • 

CTan* . . . 6915 ( 

- peryjurropT. 6765 
IIoc.T’feA'bHcTBie 

Aia.’ieKTpn- 
ueCKoo . 1809.1 
HoCT&BHTb K'i. 
CTOJi6y boa* 
KOCT, . . . 812.1 
IIocTenoimaro 
AiiHcTsix 
pojia . . 1024.7 

-II0„UipH30- 

Banifoo . 10245 

floCTenennax ; 

pa3pa;iKA . 76b 
-lioe HaM'bue- 

uio . . . 6rt8.il 

- uarpiiBanio 282.10 
IIocTonoinikiH 689.6 
JIocTopoHuiii 

inyxT. bi> MU- 
Kpo^ou'b 1113.6 
Ilocroximaro u 
nepCM'tH. to* 
noii b cjiosk- 

lKaAyCTftUOB- 

na . . . . 7045 

- Hafipxxcenix, 

AHuaMoxamH* 
na AJiB- . . 2102 i 

- Tona axnep- j 

xerpT. . 676.10 

- 6arapeH . 997i) 

- - 6jioxnpoBKal062.4 

-BOJLbTXOTp'b 680.4 

-BOJLbTOBa 

Ayra . . . 9235 

- - Bb nopoM4ii* 

Hull KOlCBOp- 
TepT. . . . 2332 

- bt» Tpex(j>a3- 
iibiH Koiinep- 
TcpT» . . . 2335; 

- reiiepaTop'b2l85 

- rpoMOOTno;u» 
jVia- . . . 668.41 

iniiua . . . 2135 

-ynnno.Txp- 

u&h . . . .2112 


nooTOJinsaro to- 
na AR<|M|iep6HA. 
AyroB. jiax- 
na .... 963LS 

-CT, HO- 

boabhxchoM 
CB’bTXiAeficx 
TO^Koft . . 983 b 

-ct» no* 

ctoxhuo# toh- 
koM ropii- 
irix . . . . 983 b 

— AyroBax jia.M- 
□a . . . . 932.4 

— Hax’bueuiiax 
o6MOTna . 323.4 

— - naxiipeicie 621B 

— - na6ejib . . 769 d 

— - xaxna npo- 

AOJnKUTeji fe¬ 
ll a ro rop*b- 
iiix . . . . 9862 

-c'b aanpi.i- 

Toft Ayrott 9365 

-lnyHTOBan 

C'b nocroxu. 
CBilTJllACjiCB 
to *i koM . . 933d 

— xmiix . . 7665 

— iianpxncoiiie 

1535 

— o6xoTica . 314 b 
-neiOMiuieit- 

nax .... 8235 

-npopBan- 

nax .... 3285 


IIocTOjamaro to- 
ica axeirrpo- 
xaraHTButt 
□aTpoirb . 9625 

- - Bfcopb . . 4095 

IIoCTOXILH&X 6a- 
TapoB. . . 8oJ 

- BejiBHHHa 286.13 

- BpeMOHH . . 189.1 ; 

- - KOBAeuca- I 

Topa . . 12865 ( 

- - ivfenH . 13166! 

- rojibBanoMe* 

Tpa .... 669d 

- AHCCoiu&Aix 11865 

- Ai^^cKTpu^e- 

CKAX . . . 87L7 

- 3aTjrxaHifl ko- 

jie6ftHiit . 18375 

- uitTcrpirpoBa- ; 

nix . . . 343.12 > 

- KoppoKAiou- 

nax .... 6485' 

- Main h iru . . 2495 

- xy$T& . . . 4605 

- narpy3Ka3485,4U5 

- narp'feBUHix 2825 

- naposax xh* 

mxna . . 117.4 

- nJIOTHOCTb 

Tona . . . 271.1 

- noTopb na m- | 

CTCP03HC1. 1825; 

-lift tokr <t>y- 

KO .... 1835 

- pcaKi;ix xkopx 


- paaA’bJife* 
liax .... 3235 

— iiJi&Mennax 
Ayrosax Jiax- 
na . . . . 038.1 

- npco6pR3o- 
Bftrejib . . 2825 

- nepeo6p&3o- 
BATOJIb bt» no* 
poM^mibiii 2885 

- upooOp&aoBa 
Te.Ti. B'b no- 
CToxHiiuili . 2835 

- npoo6paaoB&- 

TO.Tb BT. Tpex- j 
4> A3 HU it . . 2335 | 

- npoBOAKa . 7665 

- pc.TB . . 1023.10 

- ciiCTexa . 1335 

- c ropona . 2345 I 

- cxexa . . 9985 | 

- CHOTHHK'b 691.4 | 

- Tpaiic$opMa- 
TOPT. . . . 2325, 

- Typ6oronepa- 
Top'b . . . 21017 

- ycTaiiOBna 7037 

- ivfcni. . . . 1385 

- B-ieKTpOABII- 


rftTOXb 


220 . 10 , 


2665 

- poTopa . . . 2605 

- C*it3T*ilIKA . . 697.1 

- c'fcTH . . . 7245 

- ycnoKoeuixKO- 

xctfanitf . 18375 

- XIIMHHCCKftrO 

CpOACTBB 11865 

- xnopx . . . 2605 

-HO BfwTIOHOlIHOQ 

conpoxHBJie- 
liie .... 677.7 

- uarpyxceH- 

liutt . . . 4915 
-iioo bo.i6>'^k- 
Acuio . . . 2605 

- kojih6poB ailie 

rajibBaiioxo- 
Tpa . . . 1335.4 

- MarmiTnoe 

no.io 176.4, 627.12 

- HanpxMcenie 152J0 

- conpOTHBJie- 

nie .... 677.7 

- - AoOaBOxnoe 

jpHAyronurb 
JIAMll b . . 9425 

- BTajiouupoB. 

rajibBaxo* 

MOTpa 1836/4 


IIoCTOJIHHOn TO- 
Ki f pt6oTa xa -997.^ 

- axexeirrb juix 
pa6oTU xa - Its 

- A*feiLf> xa - 99^.i 
nocToximo-no- 

xxpxax HHAy k- 
Alx .... 185 j 
-H ue pacxoAu 
no 5Kcnxoa- 
TaniH . . . 71i< 
IIocToxHnufi 2&it 

- aKKyMyxx- 
TOpT» . . . . 63 j 

- BOXbT&»rb 161ll 

- KOHTOKTT* 11S2.7 

- kotojti. . . 107^ 

- MaruxTHSM'b 169*' 

- MarirHT'b . . 169.: 

- noTeHniiurfe 1475 

- tokt. . 133d, 997.: 

- aapxAHuli 1164: 

- 8-TeKTpOABH- 

raTcxb . . 21ir 

- 8JieMenn> . 10 j: 
UOCTOXICHU M*b 

noAAepsicaTboOL' 

- noAAep^KHBa- 

Hie .... 6915 

- noAA^pMCH- 

BftTb . . . 59U 

“ TOKOM-b Boa- 
6yxcAesie . 260^ 
IIoctoxuhux 

noTepx . 499 j« 

IToctoxhctbo 

CKOpOCTlI . 246i 

- TCMneparypu 

pacTBopa IIaTj- 

- a.iexenra . . Xiz 
JIoCTpaAaBUiifi 60T^ 
IT oCTpo it napac- 

npeA’twnnre.ib- 
nuii. ao- 
coirb . . . 604: 
n OCTpo it KH xa- 
mHii’b ) xaTe* 
plajiu a*tx - Zitf 

- m> AexTpajib- 

lloM CTftHI\iH OT* 
Hocxupxcx 715.4 

-npHiiaAne- 

xcau^ix . . 715.1 
IIocTpofiKoii 3ft- 
B^AUB&nie 
nocTynaxanbiioe 
ABinneme . 939 li 

- - 6yxa3Knofi 

jiexTM 1013> 
riocTynaTCJib- 
Huit . . . 312> 
ITocuxacxuii 

TOKT. BT. A^hnH 
8 B 0 UKa . 1124 j 

IIoCUXaTb cx. 
nocnaTb 









Ilocbunca 


2001 


IIOTUKI 


IIoCLIJIKA TOKA 9982 
lIocuMHuJl . 9962 
IIotaAhaji ro- 
jiobk* . . 641i 
noTami> . . 1211s 

IloTeMH'feHie 
crbsoicBCTe- 
kjlhhhoA rpy- 

mi KAJIMJIlr 
HO A J 1 an IT LI 91 id 
IIoTeHUiajia bok- 
TOpT» . . . 164.8 

- egHHHilA . 180L7 

- najieHie . . 1470 

- nJiacTHHa 6 ojii»- 

maro . . . 432 

- Buemaro . 482 

- imainaro . 482 

- pasHaro . . 1722 

- - jxhhU . . 172J 

- nOBepiHOCTL 

1472 

- paaHOCTb 8J1GK- 

TPOCTATHH©- 

CKAH . . 1267.1 

- min. . . . 8192 

HOTOHI^iaJIOB'b 
KpiIBBLR HE 

ko JLneKTO p-fc272J 
• - Hau^eTxaxi^aS 

- pasHOCTk . 147.10 

12812 

- - nanpjpiceiiiA65ao 

- TeopU . . 1810114 

- ypABHHT6JII» 148a 
IIoTeaitfajrb . 1472 

- atfcojuombjfl 147.7 

- sapiiAa ... 762 

- 86XJXH . . . 147^4 

- HCKITB . . . 2732 

- HarHHTHJjft . 182i 

1267.7 

- - B3&HM HLlfi 1291J 

- - nepex’bH- 

hu 8 . . 12928 

- xexaHirie* 

cidfi . . 1262s 

- na icojuieK- 

Topii . . . 2762 

- - BJieKTpo- 

Aaxi* . . . 2ll 

- HyjieBoll . . 1472 

- OAHICAKOBblil 1472 

- nOCTOHHHLlfi 1472 

- paaiiLiA . . 1472 

- paajioMcenbi 1191.4 

- paapHAA . 12720 

- 9JI6KTpOAHKa- 

MHnecKifi . 1472 

- BjieKTpoAnuA 2a i 

- B.’ieKTpocraTH- 

HeciciA . 1266L12 

- nepeM’bH- 

huA . . 12782 

IT oTOHHimjibHaii 
4>yxKitfji 147.il 

n 


IIoTcn ulaoi»nan 
Bnepria . . 1542 
IIoTeniUajib- 

nuA . . 12622 

- Koe$$H- 

ilieirrb . 147aa 

IIoTeKiUo- 

xeTpi* . . 0752 
IIoTepH . . . 2901 

- bi» xcejiiai 2902 

- ao* 
6aBOHHUfl 291.7 

- - sKCJi'fea'fe 06- 

m lH .... 2912 

-MC6Jl’il8‘b noji- 

HUH . . . 2912 

- - aceji’&a’fe po- 

Topa . . 290ai 

- - ncejiM cra- 

Topa . . . 291.1 

- - weji'ba’b 

JIKOpJI . 29O10 

- * 3y6i;ax'b . 2912 

- - KOJiJieic- 

TOp*b . . . 29814 

- - KOJIbliaXT. KOH- 

TatcTHuxT. 9932 

- - KO.TLIiaX b co- 

6npaTOJib- 
buxi . . . 2962 

- - x&ah . . . 292a 

- - □ OJlIOCHOX'b 

6amxaic*b . 2912 

- - nojiiocHon 

HAKOHeH* 

HHK-fe . . . 2912 

- - COAepH* 

much . . . 2900 

- - lAOTKaxT* . 2932 

- AoGaBOHHiJH 4992 
| - Hax'bpHMLiii 4992 
! - na Tpeiiie . 2942 

- o6mi>i . . . 296o 

I - OTAiUlbllLIJ! 8962 

! - on. o6pa6oT- 
kh . . . . 2912 

- nepoM'bn- 

huh . . 499.11 

- nocTOBHHLiH499ao 

- QpQ KOpOTKOMT. 

aaMbiKaiiiu 2922 

- nojiHoft ita- 
rpyaicb . . 298.1 

- XOJXOCTOMl. 

xoA'fe 6002, 295.11 

- HcpcaT. B036yMc- 

Aenie . . . 5012 
IIOTCPb Wb JKeJI'fc* 

it B6JIHHH* 

ua .... 4862 

- Hcejrbaii na- 
xApeule . 499.4 

- MiKCHMyxi. 2962 
• XHHHXyMl. . 296.4 

- HOCTOJKHHAJI Ha 
rHCTQpeaxcT. 1822 


IIoTopb HOCTO* 
HHHail Ha to- 
KH <X>yKO . 1832 

- paaA&Jiettie 4992, 

2980 

-, HHCJXOBOO 3Ha- 
neHie . . . 296.7 
IlaTepB battl 2902 

• bt» KonraKT'b 2942 

-UpOBOAHHKflJCT. 

HKOPJI BCJl'fcA- 
CTBie TOKOBT* 
<I*yKO . . . 2922 

- - HHCJI'fe 060- 

pOTOBT. . . 2482 

- OXKOCTH . . 682 

IIoTepJT aapjiAa 

1273L2, 77.4 

- xarnHTHaxa 161.7 

- xaruHTuan . 2902 

- m ex aim ho* 

CKaji . . . 2942 

- Ha Boa6ysicAO* 

Hie .... 2922 

- - mcTepe- 

8UCl. . . . 2907 

- - HarpiiBaKie 2822 

- narp’bBairfe 
tokomt* . . 2922 

- - npeo6paao- 

Banie . . . 2902 

- - peryjiHpo- 

BBHie . . . 293a 

- - TOKH BHyTpH 

JIKOpJI . . 2922 
-TOKH <7>>'KO 2902 

- - TpaHc4>opxa- 

Aiio .... 2902 

* Haii6oJibmaH 2962 

- uaHMeitbman 296.4 

- HanpAxceniii 149.4 

- bt» npoBO- 
Aaxi. . . . 7332 

- OMunecKaii . 2922 

- on. BuOpaiiiH 296.4 j 

- - KCKpi. . . 2932 j 

- KOJie6anLH 29a4 
“ - KOMMyTR- 

UiH .... 2982 

-KOXliyTIipO- 

Banifl . . . 2932 

- - liep&BHoirbpii. 

pacnpoA'bJi- 
TOKa . . . 292.7 

- uepeKJiioMO- 
niji .... 2932 

- - TpeHlfl o noa- 

Ayxi. . . . 2062 

- - TpeiiiH me- 

tokt. . . . 2932 

- npn aapHAK*b 742 

- - nycK*k m> 

xoai> • . . 2932 

- pa6oTocnoct>6- 

kocth y xaccLi 
aKTHBHoA . 45a 


lIoTepjx pa6oru- 
co6uocth y 
xaccu A’bA- 
CTByioiAoA 46a 

- pa6oTU . . 156.4 

“ CllJIbl CBtT& 4Q* 

pear, jxaxnoa. 
KOJinaici. . 97ia 

- - csfera repeal. 

jiaxnosuA 
mapi> . . . 974.4 

- CKOpOCTll . . 4772 

- C03iianiH . . 6072 

- Tenjia . . . 2962 

- TenjiOTU . . 2962 

- repeal. Heiiao- 

JlHpOB. 6 O JIT LI 

JlKOpH . . 2912 

- BJieKTpHHO* 

CKAH . . . 2910 
“ B.TOKTp. 8Hep* 
rifl .... 291o 

- BJieKTpHHO- 

ctbb . . 13062 

- aueprin . . 662 

- - iia Tpeitio bt. 

noAmnnnH- 
Kaxi. . . . 2942 

- npu pa6oT^ 296.10 

- - cpeAUJijf 724ao 

rioTepHBIuilt C03* 

Hauio . . . 6072 
IIotiilib U3o6pa- 
skchLh . 12608 

IIotokb xamuT* 
naro sapLupo* 
Baiile . . . 1742 

- - naM’bueiile 1742 

- - nnreHCHB* 

nocTb . . . 1792 

- - KpilBOH . . 170o 

- - uanpH^KCide 1792 

- - HanpJKKeiiie 

paBirojvhttcT- 
Byiomeo . 1792 
-TKTOTHOCTb 174.1 

- - pacnpeA^e- 

Hie .... 1742 

- cujia 1792, 12692 

- npeAnojiorae- 

xoe nanpaBjio- 
ifie . . . 1315.3 

- y tc m k ii .i m ii i ii 2^0o 
IIotokb npil pna* 

pHAKii nc>Ai»i* 
MaiOTCH Kit 

nonepxii. kmc* 
JIOTLl . . . 707 
IIOTOKl* B'b MeMC* 
Aynce.iiiaiioM h 
npuCTpaiiCT- 

. . . . 174.4 

- r&jibBaiiH'ie- 

CKlfl . . 18122 

- xamuiiLLiA . 162.7 

- - n hA y Ki^iu . 185.4 
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IIOTOKli 


2002 


llpeaoxpaHeHHuft 


IIotoki. xariiUT- 
IILI ft HR no- 
jiKxn. . . . 2763 
- - nepeMi* tt- 

ii li ft .... 174 j6 


j I1oTpc6.ieiiieuaii- 
j 6o.Tn.mee oaho- 
BpexeiiHoe . 7073 
| - iianMeni.mee 707a 
1 - cirhTR . . . 9663 


- - CHJIOBofl 126513 - CH.1LI . . . 169.1 

- - 4epe3T. xccjrfe- j - CMikmaHiioe 7273 

30 .... 1743! - TOKa . 1823, 727.7 

- ornA .... 9273 1 - Li ii li k ft . . . 123 

- no ,™li ft . 170JO : - BiiopriH . . 1553 


- nojiiipH&ro ciji- 
jiIh . . . 1801.10 


poTopa chjio- 
noft . . 
CB*fvroBoft 


-C4CT4UKOMT.696.4 , 

— BJieKrpHne- 

CKoft . . . 727.7 


9733 
1255.7 

- CUJIOBUXT. JIH- 

nitt . . . naio 

- nnnift Ha 

nonioci. . . 2763 

- Tonjia . . . 81J 

- renjiaro bos- 

ayxa . . . 

- TemiOBofi . 

- yTB^JKH . . 

- - poTopa . 

- - jncopji 

- xJTopa . . . 

- HKOPH CH.TO 


. 256.4 | IIoTpoC jichIh iia- 


M-kpHTejn. . 6893! 

- jiiiiiiu . . . 75931 

- MRiccnMAJiLna- j 
ro C4CT41IKT. 6933 1 

- M'flCTO . . . 6003 , 

- nanpjnKenie ua j 
M'bcrfe 482.4, 7183 ( 

I - otf.iacTi. . . 7273j 
4643 j - n.iOTHocn, . 7273 ' 
81.1 j - npoBojiKft . . 7593 
2812 ! - pa ft out, . . 7273 
25631 - ijenTpi. . . . 722a 
25631 IloTpe6Hoe kojih- 


22js: 


HeCTBO 
rin . . 


Bnep- 
. . 7273 


soft . 


1 loTOJiOHHaro koh- 
Taicra npoicjiax- 
kr peanno io 892.4 
-nan Jianna 921ao! 


. 2564 1 - - aneprin e«ce- 


rojuco . . . 728.1 
- M’fcCTO . . . 116a 
IIoTpc6nocTL 

CBivra . . . 9663 


- jnoCTpa . . 96831 noTyxaiiie bu- 


- OTB*bTBITT. Ko- 

po6ica . . . 8893 

- poaeTKR aha 

no^HbcKH . 886.1 

- - aaa noxv’b- 

COBT. . . . 9593 
lIoTOjionnoe 

0CB*femeHie 911.4 i -nnit peirrrenoB- 
IloTOJioHHbili blik- ! CKift anna- 
jiio'iaTejiL . 6243! pan. . . 1246J 

- iiaojiHTopT. . 7933 | TTombr clip&a 835^7 

- oCB'bTniejiLHbifl rioMBeinifLH bo- 


3UBItoft JlftM- 

nu . . . 1148a 
II ox o ah an 6ftTa- 
peu .... 9993 

- nepeABiiHcitaji 

CTaniiia . 10963 

- yCT&HOBKR 18803 


npn6opT» . 9583 

- naTpoirv. . . 963.4 

- itoabIict. . . 968a 

- - H3T. II30JII!- 

pymmeft Tpy6- 
kh .... 95&7 

“ pC*4».TCKTOpT. 9663 
IIoTpeGHTe.™ 726.10 

- KpynHLift . . 7143 

- Me.'TKitt . . 

- riuiLi . . .714a 

- I OKA ABH- 

rnTO.Tcft . . 714a 

- - ;yia oca-feme- 


Aft .... 8853 

IIoMBU CLipOCTL 

885a 

Ilonepirfejiuft on. 

rop-feHin . . 618.7 
Ilo'iHniiTb . . 4753 
IIoHiniKa . . 8963 

- Kft6eJin . . . 8629 

- HKopn . . 416J0 

. 714.4 ! IIoinTy'ino . 18813 

noii3AOBT. OCB*fe- 

lAeHie . . 911.7 

- ocB'im;onl.H, 6a- 
Tapeu RJin - 893 


IliH .... 7143 I - -AHlTftMOMft- 
Ui>Tpo6jicHie bt. minift a^* “ 208a 
uuttaxi. . 168J1 IIo'b3AT' orpasic- 

- moiuhocth . 169.1; Anrontfff cnr- 

- MMii6o.Ti.inee 707.4 iiajit. . 1050a 


IToioiabji Ayro- 
bra jiftHna 18463 
IIoABJienio icpac- 
Hu xt» iurrem. 
lift uenos-feue- 
ckomt. -rfejrfe 6109 
IToabjijiiotca Jimn- 
Hie an&KH 10663 
ITojicft iioWtp&jil- 
naro c abb n> 2683 
11 o ac n HTe jib Han 
BftnHCKft . 7102 
IToJIClTof! Tft- 

PhiJtt. . . . 6983 

- - AH^fjiepeH- 

UiiwibHuft JVM 
pasroBopoBT. 

11603 

IIoHCT. KOHJty^ 
TftAin . . . 270a 

- neflTpajib- 

Hufi . . . 166a 

- o6motxh . . 807a 

- onacnoCTH . 9053 
IIpftB&ji nap'fes- 

Rft .... 540a 

- o6motkr . . 812a 
IlpaBHJift . . 5183 

- Anne pa 168.12 

- 6e3onacnocTii719a 

- AAA ftKKyMyjiA- 

TOplIUXT. SA¬ 
BO AO BT. . . 863 

-ftRKyxyjiATop- 

nuxT. yeTa- 
HOBOKT. . . 106a 

- - npOHSBOACTBa 

ncnuTAHifi 486a 1 

- - yxoAft am aie- 

KyMyjiATop- 
eumh 6aTftpe- 
axh .... 71a 

- H HOpXU, upn- 

hatua Bcepo- 

CCiftCKHMT, 

BAefcrpoTex- 

lU(4CCKnMT> 

CT.il3AOMT. 487a 

- ITpOKJIftAKn Kft- 

6©Jiefl . . . 8203; 

- Tejie4>oHnoft 

CJvyxc6i.i . 11703] 

- yxoAft 4703, 719.10 
npABHAO CoJIb- | 

moro n&Jib- 
Aft . . . 174J0 

- JiaAonn . . 1873 

- MftKCBCAJlA . 175a 

- otkjiohobIa . 6813 

- npoGoHiiHKA 175a 

- coeAHHenift 

AKOpA . . 8074 

- TpexT. nftjib- 

A6BT. . . . 1873 

TTpABHJIbHAH AOC- 

Kft . . 983 


rfpaBH.TbllftA 

n.THTft . . . 3822 
I -noe A'fcfi^TBie 1530.7 
I - posnoe Ajuxa- 
1 Hie . . . 608a0 
ripABHJIbHbJe XL30- 
CKory6uu . 98s 
npABRTeJTbCTBeH- 
haa Te.Terpaji- 
Jfft . . . 1S48 j 
-HLlft TOJie- 

rpm|n» . 1347-r? 
IIp&BJienie . . 71U 
-HiA 3AAH10 . 711i 

lip ABO ft Hap%> 

Kofi, CT> - . 640a 

- o6xOTKoft, 

CT> - ... BUi 

ITpaaAHHMHoe 

ocB-femearfe l&47a 
npftimnca no 
ycTRHOBirfc 854 j 
IIpaKTHHeCRftA 
o TAB4 a . . 96& 
-CKifi KOe<t>4»B- 
HieHTT. noAea- 
Hftro A^ftcr- 
b!a .... Mb 
IIpeBpaTHV&A 
TeJie^OHHRA 
CHCrexa . UMv/ 
npespameHie bt. 
TenjioTy . 282: 

- nenoopeACTBeB- 

Hoe Teona n 
BjieirrpHHecT- 
bo.21; 

- okhch yrnepoAft 

bt. yrjieKHC- 
AOTy ... 28a 

- BHepriH . . 151i 
npeABapHTooib- 

h&a xexaHH- 
MecKaA o6pa- 
6 otka . . llili 
-hu ft pacnen. 2<7 j 
-huh pa6oTu 701* 
XIpeABKJifOHftexoe 
Ao6aso4Hoe co- 
np0THB3eHie577J 

- Ao6aBOHnoe co- 

npoTDBjieHie 654; 
IIpeAoxpaneHie 
to Jie 4>o HH LI XT. 

H Ulli ft OTT. pa- 
A>oT6Jierpa$- 
II LI XT. nOBpWK* 
AOHift . . 11729 

- .iuntil rrpo- 
tubt. pftAioTejre- 
rpa4>iruxT. ntr 
Bi>e^KAontft 11723 

IIpeAOxpaHeH- 
nuft . . . 617.7 

- on neyirkaaro 

o^pan^exiA 5073 





npeflOipaHCHHufl 


2003 


npefloxpaHHTejn»Hue 


I 

XTpexoxpaueiixbift IIpeAoxpanifTenb IIpeAoxpaHHTenb* npenoxpaiufTejib- 
npoTHBT* KopoT* pacnpejvknH- nan KopoOna noe npncnoco 6 - 

Karo BAXbiica- TenMii.ift . 558.4 KaOcnhiiofl nenic a-na rpetf- 

Hia .... 601 a - - j*na Tpexnpo- ciiaftkii . . 844.7 noro bjihtr 86017 

TTpcAoxpaHH- boahoH ciiCTC- - Kpj.iina . . . 807.2 - - noAB'fecuoe 944 a 

TejLb . . . 558.7 1 xu . . . . 558 a - Kpuin Ka 649 . 7 , 506 A — comae no npa- 

- BCTABHTb . 502.11 | - - A-'IH TpCX()>a 3 - - - A.TH 3 ail^HlU BUJIAM k . . 514 A 

- BCTHB-iiiTb . 502 . 11 ' naro tokr 568 a bboaobi. . 860 a — cornacuo 

- bt» KOpo 6 K*h 901.4 - poroo 6 pa 3 - — pcsHiioBan 78(19 npcAniiCAHi- 

- nu;iBua£iiofl 5003 uuft . . .5002 - xbcka . . 1242.1 hmt. . . . . 6143 

- BblllHMATb . 502-10 | - poVKKOBLlfi . 500 A " oOOJIOHKA . 011 A - COIipOTUBJI 6 * 

- Bbinyrb . . 502.10 | - CBnnrjoButt . 557 a - ncpnaTKa . 1242.7 Hie .... 054 a 

- BbicoKaro ira- - cimbnaro i- nnaCTHKKa . 500.7 - cpencTBO . . 514.2 

npaviceirin . & 01 A' toka 557 . 4 , 1020 a - lioKpumKa . Oil A - creicno ana 

- rjiasiiLiii . . 556 Ai- cu<|>oHiiuft . 559 a!- - nai> naomi- xanHnbHbixi* 

- xsoftiioft . . 557:9 - CJi& 6 aro toka o& 7 a pyiomaro xa* naxm* . . 904 a 

- aeyxnonioc- 1020.4 TCpiana . . 85 lA - ycTpoficTBo bo- 

Hkifi . . . 557 a - coejiHJiUTOJib- - - nab nenox- RoCTpyttnoo 672.4 

- - npo 6 oHHuft 90 dl Hoft Kopo 6 - xaro mat©- - - xipothbt» ar 

- - inTencejib- kh . . . . 884 a plana . . . 881 a MOC<}>epHi>iXb 

irwfi . . . 900 a - cpoanaro nanpa- - neperopo;ucal 24 lA paapaaosb 560 jd 

- ;vtb BoaAyinnoM xcenln . . 601 a - npo 6 KA . . . 000.2 npeaoxpaiiHTenb- 

nponoAKH . 601 a - CT&HioneBLift 559 a - - co cnioaa- Hbie ohkh 1242 a 

- - Boaayinnuxb ! - ct> nencoimoB- ulimt, oKomen- -Hull amiaparb 

upoBO^om* 561.41 Koil nposono- kom l . . . 901 a an* pa 6 o- 

- - m.iKnio 4 aTC- i Kofi .... 557 a - - cb Tymeuicxb nnxb . . . 612 A 

neii .... 500 a - - nnacTim- sonbTOBoft - 6 hhti. ana 

- - ocirivniTcnb- | khmii . . . 669 a ffym . . . OOlA ycosb . 1242.4 

noli oliTU . 558.7 1 - - njiacTUUKaMii - - 3 aneoiia lie- - bltkjuo’ia- 

-CH.TbliLIXb TO- | JI 3 b OJIOBH 1 I- no^M'fenH- TO.Tb . . . 520.7 

kodi> . . . 557.4 | noil $o;ibrH 559 . 7 : xaa .... 901 a — BbicoKaro 

- cnatiuxb to- | - - nnacTiuiKaxu - npoeonoKa . 990 a uanpaHceiiino&lA 

kobt* . . . 567 a j nab cranio- ; UpeanapHTonbHaa - len&naiib . lliai 

- TO KOBT. 6 oJIb- j nn . . . . 669.7 i npoTpasa 1201.7 - KOyKyxb 874 a, 611 a 

molt HacxoTU - - nnitCTHH- i- peamiOBaa xa- - KonnaKb . . 904.1 

1002 a j koio . . . 659 A | Tepia . . 1242 a - - acccTHiiuft 807 A 

- yCTunosKH 899 a | - - nonoCKoio 569 A - - TpyfiKa . . 780.7 j - KoCTioxb Ap- 

- HonojiHHTenb- | - - cepe 6 pHHott | - punie r tea . . 611 a TeMbeaa . . 518.1 

HLii! . . . 55813 ! nnacTHiioft 559 a - cnoco 6 uocib - miCTb . . . 408 a 

- aux'bnKTb . 503.1 - TpoWnofl . . 668.1 upon if rbinaio- - xoCTHKb . . 658 a 

- 3 AM'fcifJiTb . 503 a - Tpy 6 uaTLift 659.10 iau.ro cocTtt- — anuimuft . 559.1 

- 11 BbMwTW'IRTeJIb-BbicoKaro BA .... 805.4 -KOpOTKili . 558 a 

KOM 6 iuiiipoBnii- HRnpHiKcnin 500.1 - crbiiKa . . 1241 a - u&Tpoub . 508 ao 

iibie .... 500 l 7 — ana tokobt. - C'bxKft bciith* — ffjin ciiJibnaro 

-iut 3 Karo lianpn- BbicoKaro na- nuTOpa . . 1326 a toka . . 1020.7 

xceuiH . . . uOOlb npjKKenig . 600 a — (raaonpoaoAH -cjia 6 aro 

- o^iiouomoc- : - mTCiice.ib- Tpy 6 «.) . . 96 A TOKa . . 102 (L> 

iiLift . . • 567 a null . . . 899 i 7 . - - (rpoxooTBo- - uo;urhc b . . 944 a 

- npo 6 oHnuft 899 A 1 lIpeAoxpttniiTcnb- | rli) 670 a, 990 lO : - noicpOB b . . 874 .H 

- uiTencc.Tb- i uaji BCTaBicaoOO.i . - - (naxnu) . 967 a ! - nonc»iinu. xo- 


iiwl! . . . 890 a — ymiBcpcanb- j 

- onoBAKHLift . 559 a I Han .... 500 a 

- orb nepenanpa- | - rJiHiumaa 060 - j 

vKCiiiH . . . 56lA; no’iKa j 

- noBbimeuia ! Ka 6 cneii . 832 a 

nanpasKO- , - 3 >ia 4 >p&rxa ctck- | 

uia .... 500 a nairuaa . 1240 a 

- narpoKHLift . 559.4 - xocica . . . 008.7 

- Kcno^M'feiiH- - acecTanaa Kpum- 

xuft . . . 900a k& .... 807a 

- neperopaert 502.7 - KaTymica . . 8823 

- nnABUTCA . . 502.7 - - jul a ^yro- 

- zuiasKift . . 5509 BUXT> Jiaxni> 

• nJiATHHOBuft 559 a nepex^H. 

- npoCTott . . 567 a toka . . . 940A 

* npoftoYHbift . 899.7 - KopoOna 500.4,902A 


- Tpy6a ^Jia na- 

6enoft . . . 838A 

- yCTanonKa 13309 

- rnanKA . . 1242 a 

- dAUCououcKaa 

npofina . . 901.1 
IIp<?;p»xpa uiiTe.T i»- 
uoe amoMaT. | 
npncnocoOn. 

PSih BK.iioaeH. | 
bt> pa^t Ka- 
niLibn. naxii b 
1345.4 

- 5KCnii31IOO uo- 
peKpUTie x?ia 

Ka6enelf . 838A 


M) T T L . . . 798.1 

- pc3unoiiuii ne- 

peAUHKb co 
CBHUUOBOii 
npoii-iaA- 
noli . . . 1242 a 

xoMyrb . . 798 a 
uiap h . . . 904.1 
uiToncejib 6O.J.I0 

- n^MTb . . . 40.3 a 
BiAUiC b . . 1020 s 

- U3I. If 30.1 H- 

pywmuro Ma- 

Tepinna . . 8^1 A 

- - nenoXKa.ro 
xaiepiana 881 a 



npefloxpaHHTejTbHMrB 


2004 


IIpepMBHCTHfi 


IIpe Aoxp AHHTejn,* npe;rfcjr& T«jr- 

huxt, nJiac- necTH . . . 8618 

thht, ABTOX&- - ynpyroCTH . 860a 
Tircecjcaji aa- - ycTo&HHBocrH80&4 
K^HA . . . 6088 - H)’BCTB*TeJIl»- 

- noxocoKT, aBTo- hocth . . . 047J 

xaniMecicaji Ilpejvfejiu juia 
sax'bn a . . 603a HaiTbpeHiA 

npexoxpaiuiTejiA vaojiAi;iH . 0048 

aax’feua . . 668i - nsx’fepeHiA . 0338 

- HopxAjiBiibifi — nanpHHeo- 

TOKT, . . . 6014 Hi* .... 088LA 

- BJxexeHTb . 60014 — on. x ao V 

- - yHHBepcajua- axnepi> . . 6S&A 

Huff . . . 60OL& - - CHJIU TOKA 0284 
ripejioxpaiLHTB 667a - Hax*bpHTejn>xoft 
-hatb .... 667a mKAjiia . . 0219 

lIpeRnHcanLH 618L8 - sarpyaicn . 489a 

- axa AKicyxyjui- - xnKAJiu axnep- 

TOpKUXT* 8a- X6TPA . . . 1284 

BOAOBT, . . 86J - - BOJIbTX6Tpa 08SL5 

- oco6uji . . 614a — orb x ao y 

- othochtcjimto axnepi, . . 081a 

HcnojnienU 400a ripcx’bjibiiAJi 
IIpeAnojiArAeMAJi MomnocTb bu- 

npoAOJidKUTCJTb - KJHoneaiA 661a 

IlOCTb CJiy2rK6liY - npOBOAHMOCTb 
OTA’b.lbHiaX'B BJIOKTpOJIH* 

nacTott hjth ta ... 11S6J0 

aceft ycTanos- -ho© HanpAraenle 
kh .... 712a bu Kjnone* 

-Moe nanpABJieHie hLa .... 662a: 

iiotoka . 1816a - oTKjioneHio . 0818 

Ilpexnojxoxce- - nojioxcenie 6118, 

Hie ... . 847a 082a 

ITpegynpexcAAio- -Huff tokt, bu- 

xx^ah HaAHHCb icixohohIb 6614 

020a UpexcpATHTi* to- 
ilpeA’bjn. naM'b- Jie<J>oH. coo6- 

peirin . . . 0217 menie . . 11018 

- Bepxnitt . 023L8 IlpeKpAIHATb cx. 

- - nnxcHlff . . 82l9 IfpeKpATHTb 

- nax'fepnTCJib- IIpenoMJioHie 

Hr>itt . . . 0217 ABoilnoe 1800.7 

- HCKpenln . . 2719 - jimiitt chjti. 12918 

- HCKpoo6pft30BA- - nyneif . . . 974 j6 

hLh .... 2718 - CHJTOBUXT, XH- 

- Koe4>4>HAionT& nill . . . 1291a 

nojredHaro - cirbia . . . 0748 

A’bttcTBiH . 008 - BJICKTpnHe* 

- KpuTHHocKitt 6022 CKoe . . 18108 

- iiarpyaKH . 4018 - bjioktpoctath- 
IIpeA'km. warpya- neCKoe . 1276a 1 

kh npoBOA* rTpe-ioxJieniii aa- 
[hiik]a . . 781s KOirb . . 18614 

- nanpAAccnix 148,$ - ock . . . 1900a 

- HacbimeaiH 1818 - oaockoctb 19018 

- 0TAB4H . . . 018 IIpcnoMneilHLltt 

- Omi(60KT> . 047.10 CB’fcTOBoft 

- iiAAeHiH . . 6012! xym, . . . 074 b 

- norp*bnjHo- 1 XIpenox/iHTb 

CTett . . 047ao 1 CB*ferb . . 074.7 

- nonepenn. cbno- i Jlpotin CTpaxo- 

uijf .... 724.7 | bha .... 71.4 

- nponopuloiiftjib- 1 IIpeiieGperae- 

hocth . . 8612, MLltt . . . 1880L8J 


IIpeotipaaoBAjrie npepBan, co* 

284ao, 1888ao o6u;eHie rexe* 
noTepx ha - 8918 $ohhoo . . 117U 

- ©nepriH . . 166.1 - tokt, .... 141a 
-Hi a xeTOA'b . 6063 XIpcpuBAHle ab- 

- cnoco6T» . . 606s toxathho- 

IIpeo6paaoBATe* cieoe . . . 617a 

jiett nepeM-bmio- IIpepbiBATejib 61&2 
nOCTOAHHArO lOfij 

TOKA CHCTe- - ABTOXATHne- 

xa - ... 780a CkLH 6218, 10815 

- Tpex<|)aaHo-noo- - BenexbTA . 1007a 

TOAHHATO TOKA - ABOpHofi . . 8078 

CHCT6MA - . 7217 - XCHAKifi I1H©B” 
IIpeo6p&30BA- XATHHO* 

TCJIb . . . 284a | CKifi . . . 18082 

- Boa6y»KAexilji 8017 - skhakocthliA 

- kackaaiiuA . 88BJ BoaAyiniibifll8882 

- KpHBbixi* . 1883a - HHAyKTopa 1096a 

- XHoro$aa- - kaxoptoh- 

hu ft ... 804a suit 104L2, 1888a 

- nepeMbimaro - xArHHTnuft 

TOKA BT* HOC- XOJXOTKO- 

TOAHHuft . 888a Buft . . 10015 

- nocTOAHiraro - Maccoha . 1888a 

toka . . . 8812 i - jiepioAHne- 

-bt, nepc- | ckIA . . . 1888a 

x'feit. . . . 283a - iuiaTHHOBkift 

-HOCTOAH- TOHHblft . 123&2 

hu ft . . . 2382 - pryTHoCTpyfl- 

-Tpex<j>a3- Huft . . 10872 

hu if . . . 288a - pTyTHufi 6214 
IIpeo6paaoBaTCJXb 10617 

CHHXpoiuin- - co pTyrHoft 

Huff . . . 2814 CTpyeft . 10672 

- ct» Bpamaio- - ci, ay6HAT- 

ixvhxca no* i Koft . . . 1834a 
xex t, . . . 882a I - - cyxsxr, koh* 

“ - OABHXl, AKO- I TAKTOXT, 1O60J 

pex-b . . . 882a! - toka . . . 1006s 

- Tpex4>A3naro j - Typ6unHuft 10115 

toka bt. no* — pTymuft 1008a 

CTOAHI.lft . 888a-pTVTHutt BT, 

- Tpex4>A3Hi.ift 282a Koxnacicoft 

- 4>B8T, .... 2816 pAirfe . . 1007a 

- mactotu . 1826a - - pryTHuft ct, 

ripeo6p&3o* KapAAuoB* 

BATb . . . 224a CKIIXT, HOR* 

-aoBUBATb . . 8240 Bbcoxi, . 1007a 


IlpenapaTT, ce- - yrojibiiuif . 538J 

jienoBbitt 11746 - BAeKTpo.iUTH- 
ripenHHaniA necidtt . . 1087a 

snaKT, 10014 IIpepuBATeJiA 
lIpcpBannaA 06- oCTpie . . . 1061a 

motka no* IIpepUBATb 517ai 

CTOAimaro 786a 

toka . . . 888a - koktaktt, . 602a 
- 4>op.MOBKA . 81ao - coeAHHenie . 4814 
-iioe (JopMupo- - tokt, .... 141a 


Baiiie . . . 81ao lIpepuBaion;AA 
-HLlft TOKT, . . 187a npyJKHHKA 11284 
npepBATb 617a 1,736a IIpepuBnCToe ae- 

- KOUTAKTT, 5611, M.TAH06 COO0- 

796ao[ inenie . . 1887a 

- coeAHiioiiie 4604 |-CTiaft koh^ 

- coo6ineiiie 11803, takti, 1069a, 11820 




IXpepHBHCTMfl 


i 


2005 


IIpHtfopL 


XT pepuBHCTul 

TOfTb . . . 187.8 

— — BUaUBHott 11213 
Upecca cue- 

QiajibRaH . 1829a 
XX peccoB&ji bnufi 
AHJiunAP'b 77X3 

— nrreMTiejib . 772a 
ITpecooBAHlio nog* 

RafomLttcR . 8884 
—, cnoco6ttutt 

kt»- .... 8884 
IIpeccoBaBH&ro 
KapTona, rmib- 

3B Hav . . 876a 
XI pe cco ba n R&J 1 

cjijoaa . . 8583 
XIpeccoBAiiHoe 

CT6KJI0 . . 7883 
-Hbifl Ac$ajibrb 

78111 

-mail KapTom. 80017 

-npoMacjien- 

HLltt . . . 800L8 
UpcccoBaTb . 8882 
XIpccci. rn,*ipaB- 

Jllt'l. AJIR 113- 
rOTOBJl. RKKy- 
MyjiHT. ujia- 
CTHin* . . 85.1 

- KATymeicb 
ma6jioHnuft 8353 

-OTTHCKOBT* 1207.4 

-nOKpLITlif 

HCHJIbl COCTa- 

boxt» Harrep- 
tohb . . . 7713 

- hokputIr npo* 
boaobt* ryrra- 

nepnett . . 7724 

- jU>iponpo6iTB- 

Rofi . . . 8893 

- KAtiejn>tii.ift 

rHApaB/m- 
Reciclft . . 7723 

- KyaROHui.Tli . 3f0a 

- CT> Ma\OBH»f- 

KOMT. PJT4- 
HO ft . . . 12073 

IIpeiinaioH... cm. 
tobh... 

IIpeinnART* . 880.7 

- ui)OMacReH- 

vuff . . . 8803 

npHtijrattcaTb 1883 
IIpH6jiHMceHle 188a0 
-hIM ciioco6t» 837a 
IIph6ji HHce n n biM 
cuoco6t. . 728L8 

ITpn6jTH3HTe.Tb- 
h&r cRJta TOKa 
B'b KAJlHJLb" 
HOft Jia.M- 
noBirfe . . 9882 

-Hbilf packer* 247.4 
Ilpu6jni3UTb . 1689 


IIpuGopa Httjrfc- 
pHTejibuaro 
npoBOROKa 8613 

- nonpaBKa . . 848a 

“ COUpOTH- 

BJienie . . 8217 

- Hy BCTBHT©JIb" 

HOCTb . . 6809 
ITpH6opOBT, OT- 
A'kJIbHUX'b 

ma6JionLi . 6179 
* paaMimietiie 6011 

- pacnpeji'bjxeRie 

604a 

IIpR6op'b . 622ai 

- Axnepa . 181619 

- anepiojurce- 

ckIX juik hc- 

UUTaHiR 
h3orro1h . 681i 

- BOpTB K&JIb* 

Hblfi . . . 7003 

- BoasyxosyB- 

uufl . . 471JO 

- BOJITOXeTpiI'I. 

KonTpoJibH.1206.7 

- BpaiuaTeJTb- 

nuH . . 18012 

- ABoftuott . . 6829 

- AByCTopouuiittOOtf 

- ailUAMOMeTpHH. 

^JIR llttTRrMB. 
npoBOA. . 18413 

- rjir Bcnbimem* 

na ciieirfe . 948a 

- - rpa<{>nTHpo- 

BaKLR . . 1208a I 

- - H3M%peHiR 

©MKOCTIT 128540 

- - - naojiRiiiH 6883 

-- CIIJ1LI npM- 

TRMceniR 1821.2 

-CKOJIb>Ke- 

jria .... 6873 

- nacji'fejioua- 
h!r Hcejrfcaa 685a 

- - HCIILITAHIR 

[ rpOMOOTBO- 

I aobt, . . . 9987 

-3yroBbix*b 

jiaxrrb . . 971.7 

I-Hcejrfeaa . 4983 

I 685.4 

-hsojiri^Ih 0883 

-H30JIRTjiH 

npoBO^OBT, 6887 
-KaJIHJIbU. 

jiaxxrb . . 9713 

-JIHCTOBOrO 

xcearksa . . 6853 

- - - npOBOJIOKU 

1827a 

-CTMKOBT* 

pejibc*b . . 6993 

- - Ka6ejibKbixi> 

HawfcpeHitt 6813 


npH6opi> juxji 
KORT pOJIUpOB. 

paarosopu. 
uorcobt, . 1100a 

-CT, aBTO- 

XAT. CJIOKUpOB. 

TOJie<}>. . 11603 

- jiaGopaTopn. 
ivfejiefl . . 698$ 

- “ HATRrHB. npo- 

boaobt. . 81940 

- - naTRMceuiR 

innypa . . 9023 

- - onpe;rkJi. npo- 

boauxocth 11862 

-ajieicTpo- 

J1HTB . . 11862 

- - ocB*&meiriR 

CA©Hbi . . 947.7 

- - otltckarLr 
yTeuKH toka 18203 

- - mxABKn . 7861 

- - noJiyneirlR 

yrojibH. ocaara 

K&JIRJIbn. HE* 

tr .... 9113 

- - npOB*fepKH 

paaroBopH. no* 
RCOlfb CT» AB- 
TOXHT. 6JIOKH- 
pOB. T©JTC<j>. 11603 

- - nycfcanin bt> 

xoat» . . • 590.4 

- - paaA’bRORlR 

nuiaxMOBi* 12267 

- - pacnpeA'^iKT. 

' AOCKR . . . 699a 

-CmxeCH6RiR 

Ka6©Jtett . 862a 

- - cnjiATenLR 

KA^cjioli . 862a 

- - CpABIf© If LA 

<j>A3'b . . . 088.4 

- ©pniAiiBnifiR 
Krt6ejieff . 862a 

- - CAeiiRHecKH.vb j 

cn’faTOBMX’L 
a4>(})©KTOB'b 948a 

- - <j>panKJiniui- 

aaAiR . . 12282 

- - BTAJIOHIlpOB. 

C*ieT4HK0B*b 0903 

- RdX'bpHTCJXb- 

Rbifi 622ao, 6281 

- - A3R OTBilT- 

bjiohIM . . 9063 

- - HHAyKipOH- 

lufi . . . 6664 

- - KpyTKJIb- 

RbiM . . 682ao 

- - perncTpupy- 

wmitt . . . 7613 
I - - caxonHmy- 
I mitt ... . 7012 j 
j - - C'b nOABlIMCIToff I 
KRTyniKof! 0639 


npiKSop-b H3- 
X’bpHTeJTbRUlf 
TO'I II ti ft . . 701a 

- - BJiefCTpH'ie- 

cidtt . . \ 6282 

- Ba'bA'bnHBbi- 

Kono«iHTb . 6243 

- HIIAyKAlOR. AH* 

iiaxoajieKTpH* 
MCCKifi . 18342 

- - XArKRTO- 

BJieicTpn^. 12922 

- komGhithpo- 

BARHblH . . 6823 

- KOIITAKTHUl 4987 

- KO HTpOJIbR. . 6243 

- Kpyrjibiff . 7003 

- jxaOopaTop- 

nutt . . . 6983 

- Harp-kBAT. 8JT6K- 

TPRHeCK. . 0813 

- HArp’feBSIOmiff 

HUAyKuioH. 9823 

- - Kyxoiinbiff 

ajieKTpRMO- 
CKiM . . . 9023 
-C'b BOJIbTOB. 

Ayrofl . . . 902.4 

- OCB^TRTCRb- 

li li it . 909.4, 950.1 

- n©peABHiK- 
nuit .... 9093 

- - nepeHocHbiii 9093 

- - nOTOROHRLlifOodA 

- najuibHbifl . 94ao 

- - BOAOpoAKuff 953 

- - a-ib rpeMy- 

hato raaa . 963 

- nepex'kHHaro 

toka . . 700.10 

- nepeirocR. A-'TB 

naM-bpeii. co- 
npoTHBJi. . 6823 

- npoAyBiioff 471ao 

- npoijm.ibiii.ift 700.7 
npHMO noKa- 

3biBaioiuift 0902 

- paapRAHuft 1271: 

- PaHta a->ib 

yKAsaniR 
CKiiAKif . . 6963 

- perHCTpRpy- 

loiAift . . . 6569 

- pyuHoi! A?iR 

BocnpoasBeA- 
xojikIr . . 9483 

- - AJIR BCIIbl- 

meirb . . 948a 
* oaxomnny- 

mitt . . .6669 

- curnajibHuft 

acejrkaHOAo- 
poxcBbift 1849a 

- - ua cjryMaft 

o6puBanpo- 
boaa . . . 6883 




npH6opi» 


2006 


ripHHHTb 


IIpiiOopi. co cua* | IIpuoeCTH 6 ata- llpurjiameiiiem* npHKp a biuxeirie 

^(vwuyiMH K.ia- j peio hi. A*bficT- nepe^a'i'fe 1004J1 cctmchtobt* 

nniiaxii ct» I Bio .... O7.o IlpHruATb . . 887d KoJiJieirropa411.4 

MexanuuccK. J - in. ab k wee Hie 481B - noJioCLi . 614J1 npnKp'fen.iBTb 

upepunan. ' - Bb KoiiTaKn.517J0 - iuuhu . . 614J1 cm. npiiKp%- 

rnnia.ia 1048.1 7362 IIpHroiiHTb. cx. miTb 

-ajieKTpiiM. 1 - - cHuxpo- npurnan. IIpH„ieranje npo- 

upopMBaH. iiuax'b . . 2992 j IIpHroAiiocib Bb bojioko . .561.: 

CHTHana 10482 - - coo 6 u;eiiio 7342 j Boemtoe ape- IIpiijihbt» a^b npa- 

- - CTpikTKoio 6532 - Kb iiyjxio . 64321 mb . . . 1101.7 Kp*bn.*ieiriB 677* 

- cyoiM.ihivuii 773.1 IIpiiBnimiTi. . 544 b | - naTcaTp*b boc*h- TTpiumnaide hko- 

- ob Bpauyuomux- ! TIpubuu'(I!Bhtl544b| nuxb ;vbiicT- pB . . . .4712 

cb nojiexi. 60821 IIpUBOAHMbiii B*b sili . . . 1101.7 npHJKOKeuiB ch- 

- - iienocpeACTB. ! abh weenie back- | IIpiiropo^Hoo .iu to4k*133]jc 

0TC46T0MT. 69921 TpoAMiraTe- Te.ie<|>oiiuoe IIpHJioweemiaH 

- - orirbiipMuiofi .tcmt» . . . 219.1 coo 6 mcirie 1171.4 »jioktpoabii- 

IllKA.xnft . . 7002 ; ITpHBOAMTb CM. ! I IpiirOTOBHTb BC>*l^AB C-II.TA1492 

- - nopucTi.ixn npuBocTH | A*fcftcTByioii^yio HpiiMlnieiiie bjick- 

cocyAaMii 1206 b | IIpiiBOAnoe upiic- xaccy . . . 822 TpHHecrBain. 

- - yKHaftToJieMi. 1 nuco 6 .icuic 1I20L5! - CBikBde a.io- Me^Runuii 122&1 

6632 -Hoii baat. . 4822, xeuna . . 342! IIpnM’bch kt, 

- - 4 >.inui;o 3 (i> 699 j i - xexannaM l . 5992 , - craiiipio kt, naerfe . . 24 b 

--mapoB.no- i - pexeiib 1212, 443J2 | AfetfcTBito 1101.7 IIpuKaA^evK- 

.TIOCHMli . 602J1 | “ U,UKJlb . . . 3092 j - - KT. 2KCn.T0a- HOCTII . . 404.1'' 

- rojieuBTorpa- IIpiiBOAoMi, TaipH . . 1101.7 - BKyrpeuiiiB . 96 a 

4»i40CKiil 1177.7 | ncpcAana . 4812 j IIpnroTOBJieHuaB - ,vm AyrosuxT, 

- reiiAouoti . . 662.7 1 IlpnnoA'i* i n- CAiOAa . .358.7 jiamiti. . . 94SJ 

- xexitiriecKiii 698.7 ] nepcnnxpou- | IIpHroTOBAHXbex. —noABivcKH 

- T04ii.TbUbi<i | null . . . 30021 upiiroTUBiiTb JiaxiTb . . 947j 

HavKAH4Hi>iii4742 | - rpyunoiioil . 482J llpifttviixaTi. py- - - mhctkh . 471.il 

- yiiHBepcajib- | - ;uniaMOM&mii- | km ... . 509.1 - kt. aKKyxyjui- 

Hbiii . . 6992 1 ii li . . . .7162 IIpuxniMiiofi koii- TOpaxb . . 962 

- <KToKTpii4. ajib ! - - nenocpeACT- TEKri. . . 10472 — ycTanosirb 8552 

ynpami. . . 9872 boh mail . . 717.1 IIpitaxA oiiop- — B.TOMcirry 6L2 

- dACKTpOAHTII- - ayO'IATUH . 448B HUB 405.10, 635.11 ITpHUaA.T('BvHOCTb 

HecKiii . 1230 b - - KapA&UA . 5382 - yroAr.n&B . 162 oCB*bTirre-Tb- 

- a.TeKTpo-THT- - KaiiaiULiii . 4472 Ilpu3xaTii4ccKaB naB . . . . 9C»8 j 

. HI>1 if . . 1230 b - MATTIIlTllLlii I umonKA . 433J2 | IIpil HUM ATI. CM. 

“ aTA.TOIIIIMfl 624 b, j (J)p»IKi;ioJI- , -CKii! CTCpCO- | UpHHBTb 

649b iibjii . . 13572 1 ckoiik . . 1243b ! TTpuimmib koh- 
ITpuOopu rjiy 6 ii- - iiaACimxpoii- I IIpiiKaennie . 283.7 CTpyKTiiBiibiii 

H0U3M*bpHT. 849.1 llblif . . . 8002 ' - KT. HMUMT, AI11I AMOdAeK- 

- ;uib iiax'kpo- - oAUiio4HLiii 481. 10 ; npoBOAaxi. Tpu4CCKifi 899 a 

uiflr.iy 6 uau 849J - OTA'bJibiuai! 481.10, necyiii.uM'b - cajioBoaOyiK- 

- - paOoTT. ct. -, nepe^aua 11 a - 1 tok'l . . . 612.7 aouib . . . 2d2b 

peirrreuoBCKu- 4812 , -niB onacnocib 512.4 - coxpaHCHiB 

xif JiyTAMH 1285 a j - npuxofi . . 481.7 ! IIpHKacaTbCB 736 ji BHepiiii . 18172 

IIpilOlJAb 4RCTAB j-AlIliaxOXA- | IIpIIKOCHOBCHic - TOpMO»B©KTpII- 

7152 [ uiniiLi . . 717.1 I kt. ro.iiJMT. HCCKifi . .6252 

IIpiiBCAeuic bo - peMCHiioH 121.1, 1 TOKnnpoiiJ>AR- - <l»opa . . . 80 lb 

Bpaineuio abu- j 443.10 : 1411 x 1 . npoBO- ' - a.ieKrpoAHna- 

rATCJLB 717.10 I - CO CKOpOCTblO AAM'K . . . 612.7 | MII4Cqk*ifi . 6S5.1 

- spaiAeiiie xa- I tfojibineff cko- , UpiiKociiyTb* - ajieKTpoicajio- 

XOBUKA . 717J0 1 pocTii (Min- cb . . . 736.11 1 pHuecKiff .6252 

- bl A'bflcTBio 97.7, xponujxa . 3002 i ITpnKp-femiTb npo- | - a.ieKTpoxar- 

- “ CHUTOIUISX'b - d.ieKTpU4e- | BOAA K'b Mao- j MUTHblfi . 624.10 

1092a, ciciii . . .4822| .ththpami* . 817.7 - a.TCKTpoxiiMH- 

- - cnHxpo- - a.ieKTpoABura- npHKp*bu.TiMiio i necKiif . . 624x 

niOMi. . . 299.4 i tg.tom b . . 2102 , kt. uoTUAKy J IIpuiiBTaB 3 & 

- - Ablicraic xa- - a.ieKTpGABHra- noxoii^bio nia- eAUBimy chjio- 

uimiLi . .4782! Te.ibuuii . 21921 pOB. uiapnn- I bab TpyOica 1712 

- xocroBoli bt. ; IIpKBpanuiKT. pa ... . 959.1 i ripnnBTb Ka 6 e„ 7 b 

iiopbaokt. . 836.4 1 ».TCKTpii4e- | - n.iacTiun. ko.t ; na c>*aho . 8472 
HpiiBeAeiiiiaB CKiii . . 13572 .icKiopa . 421.4 j - TencrpaMMy 

ABuna npo- 1 Ilpiianab cm. ne- npoBOAa kt. nao- j ha CJiyxi. 10882 
boaa . . 18142, pena3Ka BBTopaxi* . 817 b ! 11022 




llpnnaHB aHie _ 2007 _ _ IlpirrmneHia 

, “*| 

11 pit nawBanle coe- | IlpnciiocnGjicnie , npnciiocoG.iciiie 1 IIpncuocoG.icnic 


jx.it niiTe.’ibiiuxT. appcTiipoBon- • 

hX>obojiokTi . 94.3 noe .... 6453 . 

ripiTUftHTh . . 944 - BfcI3KIBlIoe 11194 

IIpit hoahicmatk 11393 ' 

ronoBy . . 606.1 - rponooTBOA- | 
ripHno^nirri. ro- now . 990®. 10622 

.-moBy . . . 608.1 - ,vin bk.tiomc- 
Hpnnoif *kjia* nin • • . .5173 

kIR .... 8254 l - - BocnpoiiaBe- 

- .'TerKon.TiaBKiil 96.10 ' ;u?nin riyiiLi 

- . . . 96.9 mi c i;e irk . 948.7 

- CBHHUODLlfl . 96.7 ! - - BCTBBKH IIR- 

- CMonniroff .8253, Tpoira . . .664.1 

- nmtKOBLitt . 96.8: - - BL130BB npo- 

ITpupa^RTUBaiiio | ne?ivyTo*inoH , 

xiottninnniiKa489.9 TpaiicvinnioH- ! 

ItpHpnOaTLi- ! noil OTBiinin 

BJtTbCH . .473.4 C'fc MIinapATA- ! 

- (o noAnmn- j mu H>3a 10372 

nnnk) . . 2962!- - blikjiio*ic- 
TTpupa6oTaTbm ! iiin . . . . 618.4 

473.4 - “ aaMbiKnida 

- (o no^mitn- nnopn ua ko- 

infK'k) . . 29621 potkoo . . 430.1 

I IpHpoailMil rpa- !- - H3B.10H01IIB 

xJuitk . . . 426.7! ueKp'b . . 668.4 

- marunTiiam. 1593'— KoxiTpojinpo- i 

II piipOAbi CHJia 706J) | Banin paaro- , 

IT pircacbi brio milt | Bopiiuxi. non- I 

M&rnnrb 18043! coirh . . 1160.41 

TTpHCJiyra . . 6194 | - - KopOTKarn aa- : 

IIpucoe^nHe- MUKanln ^yro- I 

nie . 7263,736.4 blixt» *iaMn'b9423 i 

- ^BHraTC^H 707JO-nkopn . 430.1 1 

- in» 0CB*fcTnTe.7ii»- , — naTnncKii 

noli H CITJIOBoJi ; PCMKB . . 466.7 [ 

dlTHMl. . . 7272 - - oGtii'iiib. KOJI- 

- — C'kTir . . 727.1 JieKTopii. njiac- 

- nepexojpiaro ' Tiurb . . . 423L7 

KaGejin . . 8283 — o6tohkit koji- 

- Tejie<J>onH k*k • jiwktopobt. 4283 

iiejKAyropoA- — octrhobkh 10314 

noil Jinniii 1136.6 I - - oxjiawcAo- 

- HftCTJiaro aGo- nin .... 4083 

lieiiTft . . 1348.4 t - - nepenoaKii 7163 
-iiIh kt> c/fem, - - nepeARnn 1067.1 

ycjiosin - 726.li |— ncpeABUHte- j 

- tomku . . 313.il HinmeTOiri. 43131 

jri>HCoo;xniieii- I— nopoKJiione- 

Hbiif 7263, 7863 iiln . . . . 525.4 1 
irpiicoeAwnTojih- j - - nenaTanin 10313 
libifi 6ojxn> 616.4 — noAB*bca . 6353 | 

- KaGejii. . . . 8472 i - - nnABliCKii 944.7 

11 pifcocAHnuTb 73621-BoaAyrn- 1 

- GaTApoio icb | iiux'b npoBo- i 

annapaTa.M7.1032; aobt* . . 107831 
-Kjnouy 10073 ,- - noaHlixanjji I 

- kt» neiiTpaab* 1 meTDK r b . . 4293 

Hoff c*.Tam;iif 726.7 1 — nocrynaTeni.- 


A-’in paaMLi- uoABiiriioe H30- 

Kanin . . 598.1 jiiipoiiaiiHoe 8743 

- paaoGuxei(iiv598.i — xxpe;xoxpann- 

- pa3pnAKH . 774 tcjimioc . 9443 

- pA3*be;uiHe- - npoAoxpaiiHT. 

nin 4044, 598.1 abtom&t. AJin 

- pacn'knjic- hkjhohch. b*i. 

nin . 4044, 698.1 pn^T* najinjibn. 

“pery.nnpOBanin | jianm. . 1345.4 

noAnivcnr.ixi* I - - f vw rpeGnoro 

.lAMirb . . 13393; BiiiiTA . .860.7 

- meroK h . 432.4 — cor.uicHo npa- 

- peryjiupon- Bmiau'b . . 6143 

kh ... 11192 — cornncno 

- crnGaHin . 8762 npcAnncani- 

-IlOJloC'b . 615.1 hmt» . . . 6143 

- - CTepmHoif384.7 - npiiBOAnoe 11203 

- - mum. . 615.1 - iipontirb otbhii- 

- crjiajKUBa- HHBaiiin . 541.4 

nin .... 778* peryjfiipyfoti^ee 

- cma3kh . . 4404 I naTn^Kcnie aa- 

- ciurrin . . 84021 boahoH npy- 

- cyMMiipoBR- j aoini.r 10103 

nin .... 698.1 - cnMOAiiffcTByio- 

- ropMRMceitin ! mee nyc- 

u peryjinpo- | k& b'H xo^t, 6944 

Banin . . 10312 j - TopMaaiioo 10123 

- Touif. pnrynn- , - yenoKoiiTCJib- 
poB. on. py- | noo .... 6439 
kii .... 650.1 1 irpncnoeoGjicnin 

- tohhoH ycTa- | BuabiBiioro 

hobkh 0Tb i^'bnh . . 11443 

pyKii . . . 650.11 IIpncT^en K-njib- 

- yKA3AHin 689.101 i\a ... 12873 

- ycTanoBKHl1192 | XIpnrTpoffKa . 716- r » 

- yCTaiioBKH IlpnryTCTnin 

MAHTI. 11013 BOJIirb yKR3R- 

- ycTAnoBKH Tejib . . . 10712 

noAB'bciiux'b ITpiiTepTbitt 427.10 
jiawm. . 13393 ■ ripiiTiipKa meT- 

- ycTairoBKJi tii- I kh . . . . 427j» 
noimro KOriora I TIphttit m. Pirn- 


na G'bjioo no- j xpomuMT. . 299.1 
jic ... 10023 1 TTpiiTnraTejib- 

- ycTanoBKir , nan riuia . 1672 

mnypa . 13403 | TTpumniBaTb 166.il 

- ycTanoBKic . - Gohtu . . . 396.4 

meTOK'b . . 482.4 I “ BITHTLI . . . 396.4 

- nupKyjin- ITpHTJUKenie . 167.1 

4in .... 46441 - aTOMiioe . 13113 

- TnjJinJiOBKH - Kannjinpnoe 1322 j» 

kojijickto- - Maninmoo . 1073 

poBi>. . . . 4233 - MojieKyjinp- 

3AACpiKHBnHJ- | lIO« . . . 18213 

meo . . . 6463 - o;uiocTopoii- 

.iphtooGmoto*!- I nee . . . 1811.7 


not* .... 7403 | - »JieKTpo;uina* 
nanpABJinioii;pe mh»iccko 6 . 633Ji 

A-th yrjieil 9894 I - BJieKTpOMar- 


ITpHCooAMiinTb cm. naro abh^kc- - nnmMvnoo 10273! iiiiTnoc . 1804.4 

npncoeAniniTb nin .... 9392 - (vrGoHnoe rbtomh- - ajieKTpocTaTif- 

IIpHcnocoGjionie |— npeKpau;cnin TimcoKoe 114431 necKOO . . 0633* 

aBTOMaTiine- ryA^nin 1341.7 - otpi.ibitoo . 509.7 j ITpnTnvKeiiin 

ckoc jvmnycKa j" - nycKii B'b - oxjiaAHTejn.- ciuia . . . 167.2 

bt» xoa*i» . 6944 xoat. . . . 590.4 lioo . . . 289.1" I - ixeHTp'i. . I318.i*j 



IIpHT«K0Hin 


2008 


flpoBoga 


ITpHTHvKenU 

AKOpA char 200i8 
IIpHTHnyTfc 166ai 

- 6 ojitu . . . 896L4 

- BHIITM . . . 896w4 

ITpnxoAHii^iH Te- 

ji©<|>ohh!»ja eo- 
o 6 u^eniA 11692 
lIpifMBiia noepevK- 
AeniA . . . 004 b 
II pomjiH(J)OBu Ba¬ 
al© meTKH 427 b 
II pBlXlJIH())OBail- 
HLifi . . 427.10 

IlpieMKa Mamnin. 

486b 

ITpieMHaro Tpauc- 
4>opMaTopa 
MapKOHH 06 - 
xoTKa . 1070 b 
npiewaji on cto* 

Ma aaa 6 eanpo- 
Bono'raaro to* 
Ji©(J)onirpoBA- 
hLh . . . 117012 

- OTaHiiLfx 6 eanpo- 

BOJIOMHarO T 6 * 
jie<t>oiia . 11762 

IIpioMHHica 6 ojix>* 
IHOfl MaCTOTLl, 

ainb KoJie- 
6 &nitt - . 1088 b 

- rpo moot boa* 

upon ho© yicpin- 
jienie, p&chhtrh* 
iioe na 6 ypio 99 la 

- ^ia HyncTBH- 

TOAbHOfl CHH- 
TOHHaauiu. 
cxexa - . 1089 b 

- ocTpie rpoMooT- 

BOAa . . . 901.7 

- aojioneinioe 
ropHHHMT* cno- 
coCoM'b . . 991.5 

- sojioHexnioe 
orneBUNi. cno- 
co 6 oxt, * . 991.3 

- CHCTCMR . 1067.7 

- - aaa 6 eanpo- 

BOJlOHH&rO t©- 
jie<t>oHHpoBa- 
h!a . . . 1 1T9l2 

- cjirOra ajieKTpo- 

xarBHTuaA 
CBAai> . . 109017 
TpaHC<j>opMa- 
TOpTt jv LA - 1070a 

- YyRCTBHTeav 

nocTb . . 1067 b 

IIpieMHHin, . 7723 

- ( 6 eanp. xe- 

Jierp.] . 1067.10 

- rpo MOOT BORA 9915 

- oOuKBOBeH- 

BLiiK . . 1090 b 


ITpieMBHin* nepe- 
hochijA . 1102.4 

- nenATAio- 

lqift . . 1068.7 

- numynUK . 1068.7 

- nojiApHSOBau* 

Hblft . . 10085 

- IIoiioba 1069 L 3 

- npocToft 1090 b 

- cBAaaHHbiH 1090 b 

- ce.TeKOBwtt 1174.11 

- conpAAceH- 

hliA . . 109 QB 

- ct» Koxepe- 

pOMT» . . 1067 J 1 

- - pRAioKOHAyK- 

TOpOMT. . 1067 J 1 

- Tejierp. 1029 b 

“ TCJIO(J)OHIlblft 
cx. TpyOica 
c.xyxon&A 

“ BJIOKTPOJIHTH- 
HeCKitf CT» T 6 * 

Ae^onoMT. 1060 B 
TIpieMiioe Honu* 
Tauie . . . 486.4 

- npncnoco 6 jie- 

nie ct. KOHAen- 
TpHAeOKHMH 
AHJiHHApa- 
xh . . . 1080 B 
npieMuxifl npo- 
boat* . . 1080 B 

- uacrpoHTb Ha 
BOJiHy iicua- 
B*fvcTiiotf aaa- 

IIM . . . 11027 

- noAB'femeMHi.itt 

Ha AByxi» aai- 
Taxi> . . 1080.7 

- J cjioAciibi tt 1060 b 

- inecn> . . 990 JO 
IIpieXT. BOJIK'b 

1086 J 1 

IIpiotfp'feTaTb xar- 
HHTnUA CBoft- 
ctba . . 1290.4 

Hpo 6 a .... 488 B 

- KOTJia . . . 116 B 
npo 6 HBaiiio . 872 b 

- HCllLlTRHi© KR- 

6 ejxeM na - 903 j 6 
- hr - . . S 72 J 0 

npOHHOCTb 

hr - . , 871 at 

llpo 6 HBRniA hc- 
KpoA, PR 3 CT 0 A- 
Hie - . . 872 J 1 

TTpo 6 nBaTb Abip- j 
kh . . . 388.10 

- OTBepCTie . 388 jo, 

IIpoOuTf. Abi]>- | 

Kif . . . . 3895 i 

- OTBepCTie . . 8822 
JTpoOica 6 aii- 

kh . . 1284 a 


IJpo6iea ajia Hao 
JUipyioiAefl 
Tpy0KH . . 880 b 

-HBOJIHpyiO- 

npfx-b Tpy6*b880j 

- napa^uuoBRiK 222 

- nepex'biiuoA 900 b 

- np©AoxpanH- 

Tejibit&A . 9002 

- peaHHOBRA . 68 b 

- - AAA TI>y- 

6oki> . . . 880l4 

- CM’bHH&A . . 900B 

- co cnapajibiio 

HRBHToii HR 
BlIUTb 111)0 BO* 
JiOKoii . . 868 b 

- cnHp&jibuaA 868B 

- dABCona npe- 

AoxpaHnTOJib- 
k&a lieuoA- 
x*bHnxaA . 9012 

- 9AHCOIIOBCKAA 

DpOAOXpBKH* 
TOJIbHRA . 901.1 
Jlpo6ieH, OTBep¬ 
CTie AAA - 90L6 
IIpo6ieOBRA H30* 

jiaaLa . . . 790B 

- njiacTHHa 866ai 

-Bblli mJlU(})OBRJlb- 

untt Kpyrb 1196a 
ITpo 6 jieMa 06 - 
xotokt> . . 808b 
IIpo6hra paapAA* 
Ka . . . . 792 
1 Tpo6khkt> . 1006a 
ripo6uoe uanpA* 
Mceuie 161a, 499.7 

- GTA'bjieHie . 484a 
ITpo6oliHHK'b 88913, 

889a 

- Aaa crbin, . 899a 
npo6o£'*HK7» . 889a 
llpo6oHHiiica 

npaBHAo . 176a 
iIpo6o^nuii npe* 
AoxpauHT. . 899.7 

- AByxnujiioc- 
iibiM . . . 900a 

- oAKonojiioc- 
Hbiit . . . 899B 

ripOBApKR Ka6e- 
Jieii bt» npo- 

HHTUBaiO- 
iA©xi> co- 
CTHB*fc . . 722ao 

npOB©AeHi© B03- 
AymHaro npo- 
boaa . . . 1099b 

- npOTllBO- 

B^ca . . 1100a 
IIposeCTH npo- 
boar Hepeai> 
y jib Ay . . 8223 
npOBHCRTb . . 821a 


II po boar bo a av tn- 
Haro cx* 

KOCTb . . 108 U 

- aaTyxaui© 1081 a 

- - nposeAe* 

Hie . . . 1099 > 

- - CRMOHHAyK- 

AiA . . . 1081.4 

- - yAAHHOHie 

HOCpeACTBOM-b 
Karymek-b 108 & 

- yKoponenie 

UOCpeACTBOHb 

exKocm . 1003 J 

- ypaBuosi- 
mBBaiiie 1078 b 

- BosAymsue 800 l& 

1076 a^ 

- XTopBHnbie . 753.7 

- BLinpjixjioHie£U 

- BiTBb . . . 2?7a 

- rjiajBiuue . 723 s. 

- ropuaoHTRaib* 

ho npupa- 
lA^Hiiue 10785 

- ABHMCCHie . 1843 

- AHHaxoxamx- 

RLi . . . . 7 £j 

- AAA KajXHJZb* 

huxt» 

AAxnT» . . 96 la 

- Hax'bpuTeJib- 

Hue . . . 904 a 

- HCiuiTauie . 74 <lc 

- xa Txry- 
HecTb . . . 744 : 

- - hr ynpy- 

roCTk . . . 744 1 * 

- KoKeAT» . . 7393 

- H&rpiiBAirie 734.1 

- n&aoxcuTb 

HR. 817 i 

- HRTAMceuie 82 U 0 

- naTAXceiiiA 

x*bCTO . . 8 £lJ 

- “ TOHKR . . 8 SU 

- HRTAUVTb . . 819 > 

- HRHRJIO . . . 739.4 

- OTB'feTBJH'llio 737.7 

- OTA’^JibHue 1317 a 

- nepBH'iuue . 753 / 

- nHTRTCJibiiaro 

OTA*feAenie 719 / 

- noBpe»cAcuiA 

onpoAibieHie 
M'feCTR 1000 / 

- noAirbcica hr 
naojiATopu . 817 / 

- noA 3 ©Mjiue . 8941 

- nonepeMHoe 

c&Heiiie . . 724 / 

- npeA’bA'i* na* 

rpyiKH . . 783 a 

“ npHBOAC HKBJK 

AAHiia 1814 a 



flpoBOiia 


2009 


ripOBO.lHHIfb 


JIpOBOA* npn- 

KpiQHTb K*b 
M3oji/rropHMi*^17.7 

- npHKp-fen.ieule J 

Xl H30JIAT0" 

paxT. . . . 817.S 

- upouecTH ne- 

pen yaimy8233 

- npOWIftAKA IfIV" 

rjiyxo . . 8683 

- npoAen. . . 8213 

- HJ>OA05KHTb . 817.4 

- p&apusT. 746.10, 

746ai 

- pacnpeAi^H' 

TeJibHBie 782.10, 
789.1 

- pacTHHcenie . 821J 

- C&JCOHMAyK* 

i*La .... 732» 

- cBotioAKLie orb 

XHXyiciiiii . 7633 

- cocroAiiie ne- 

pe>rbniioe 10003 

- cnJiaiu/tTb . 8253 

- cnoco6nocTs ha- 
rpyHCATbCJV . 783.7 

- CTpiLTlA npo- 

rtca . . . 821.5 

- c*b CAXOlfHAyK" 

. . . 7583 

- tokt> no noBopx- 

noCTH - . . 7823 

- TOHKA nOA- 

irbca . . . 8093 

- TAra .... 8213 

- yxknbUAii Ton* 

jiota . . . 7843 
II po bo ahn octh 

BblCOKOii X'feAb - 

8273, 751.10 

- Koc4>4>Hi;i©Hrb 

73U 

- nOpMAJIhHofi 

XllAH - . . 7513 , 

- onpes’krnMri© 1186.1 1 

- cooGmeiiio 12073 

- x-npouoiiTHoW 1 

MivAh - . . 7513 

11 pOBO,T,H MOCTb 

146.li, 781.1 

- 6e3BATTnAPO 

tuka . . 190.1O 

- 6<*3battuah 190.1O 

1264.il 

- BATTIiarO TOKH1903 | 

- battiiaji . . 1903 

- Bii'bmuiuf . 781.4 ; 

- KAtfCyiHABCH 190.11 | 

- KAJTOpnXeTpH* 

'ICCKAA . . 18173 I 

- MarnHTUAJi . 1803 ! 

I26a7 

- - yalwibHAH 12693 1 

- Mo.TeKy.iBjy 1 

Max .... 7313 i 


I llpOBOAHXOCTb 
OAHOCTOpOM- 
HAA .... 813 

- obhaokt. . 10783 

- OTKOCHTeJIb- 

iiaji . . . 12683 

- no.THAA . . 126IJ0 

- npn xojio- 

CTOXT. XOA’b, 
KAAcyn^Aji* 
cn - ... 190.12 

- cooCmMTb 1207.10 

- yA^n>Haji . 7813 

12683 

- yHHnojTjTpn&Ji 813 

- aKBHBAJlOHT" 

II A3 .... 7813 

- BJXeKTpOJIITTA 

npeA^ibn&Ji 

1186U0 

- - yxfejibitaji 11843 

- - BKBHBAJteUT* 

nail . . . 11817 

- a.TCKTpOJIHTH- 

HGCKAA . 1322.7 

- B.lOKTpOJIHTOB'b 

11843 

IIpOBOAHTb cno- 
co6ui»iif . 780.10 

- TOKT. .... 7293 

UpoBOAKa 6e3*b" 
anAyKAiou- 
haa .... 7588 

- 6o.Tkmoro np<K 

TAMceaiA / 7913 

- - npoTAMceniA a 

BLicoaaro ha- 
npAMccxiA . 756.1 

- BnyTpeiniAA 7 o5j 

- BOSAyniBAA . 7543 

- BCnOMOrATCJIb" 

BAA .... 7543 

- BTOPU4UAA . 7283 

758.7 

- BT, AOM% . . 7553 

-BAKPUTOMI 

iiox*biA<MflR 755.1 

- KoAiiHrh . 755.4 

- BLICOKaro UA- 

npAAccnia . 7553 

- rjiannaa . . 754.1 

- ropoACKAA . 7563 

- ;;oyx<t>A3iiAA 7563 

- iiepeAA'in 

CH am . . . 7583 

- -nopcAA'iM 
Buepriii 721.7, 7583 

- ao6abo«iraa 7593 

- aoxobaa . . 7563 

- AonojxuHTeJib* 

haa .... 7593 

- aanacHAA . . 7514 

- ka6oaa noA^oM- 

HAA .... 8293 

- KOjibiieutLA . 75*3 

- KOMIIHTIIHA . 755.4 


IIpoBOAKA math- 
CTpAJXbHAA 7511 

- MOpCKAA . .7517 

- ha abjickoo paa- 

ctoahIo . . 7213 

- HAAaexnaA . 7543 

- naaicaro nan pa- 

xcohIa . . 765.7 

- OAH HOHHAA . 7573 
* oaho4>A3Haa 766.4 

- 0CJrfcTXT6Ab- 

UAA . 7213, 911J 

- OTB-fcTBJieH- 

UAA .... 7543 

- nepBiniHAA . 7583 

- uepcAanii na 

p&acTOAiiio 
nepex*bjinaro 
TOKA . . 18423 

- nepeM’baHAro 

Toica . . . 7643 

- nOABOAHAA . 7517 

- noA36MuaA . 7543 

- nocTOAHaaro 

toka . . . 7563 

- noTpe6jieHiA 7693 

- npoBOAOBT* . 6153 

IipOJJOaceHHAA I 
haat> Aoxa- I 


vh . . . . 828a 

- npAM&A . . 7543 

- pacnpeA^H- 

TejibHAA . 759.1 

- P’fc'fHAA . . 7543 

- C If AO BAA . . 721.7 


- CHJibiraro toka 

7563 

- CKBOSb nOTO- 

aokt. 887a, 887.7 

- - crfeey . . 8873 

- - crfeay aha 

TOKOBT, BblCO" 

Karo HanpA- 
xcenin . . 887.4 

- cahOato toka 7563 

- COOAHHHTCAb" 

1IAA .... 758.7 

- CT» CAMOHIIAyK- 

Aieii . . . 7683 

- TpcxnpoBOAHoH 

riiCTOMM . 758.1 

- Tpex<t>A3iiAro 

TOKA 6o.n».* 

Uioro IipOTA- 
sKeHia . . 756.7 

- TpextJiaaiiaA 7563 

- ypABKKTe.Tb- 

haa .... 759.4 j 

- aAeKTpHH©- ' 

ckato toka 7393J 

- a.TCKTpii’ie* 

ckaa . . . 75331 
IIpoBoAKa conpo- 
THDAonie . 7323 

IlpOBOAnAA TO.ie- I 

rpH<t>iA . . 994a ! 


npOBOAHHKA ABH- 

aceirle . . 1863 

- HcnbiTAHie . 7463 

- ha TAry- 
necTb . . 746.7 

- Harp'kBAide 7811 

- npeA’^A'b na- 

rpyaicH . . 7883 

- caxoHKAyK- 

i*Ia . . . . 782a 

- COHpOTHBAe- 

aie . . . . 7817 

- cnoco6uocTb 

K*b Harpyaiciv 

78817 

crpeMA©ni©TO- 
Ka kt> noBepx- 
hocth • . . 1913 
tokt. no noBopx- 
hocth - . . 7323 

- yAiwibii&A t©* 

nAOTA . . . 7843 
ITpo BO Aim Klf ot- 
AbAbnue 18173 
IIpOBOAHHKOirb 
AayxT> conpa* 
icacanie . . 7873 

- bsoaaaIa . 8743 

- KouAucra6A- 

iorb . . . 891.4 

- - cnjnomiTBA- 

lorb . . . 8913 

- HHCJIO hahbu* 

roAirfeffinee 805a 

- - poTOpa . . 2683 

- - AKOpA . . 805.7 

- pAAT» . . . 806.10 

- coplA . . . 806aO 

- yKjybnAenie 8903 
rTpoBOAHHKy, 

tokt. HAerb 
no - ... 180.7 
IIpoBOAnairb 729a 

- aiinaoTponH- 

MecKiii . 1842a 

ROAyn;IIi Toin. 

786.1 

- Bo^Aymnul! 

c b 6oAhmoft 

CAMOII If aj’k- 

Uieii . . . 1079a 

- BTOporOKAAC* 

ca .... 780 l» 

- Bbcyxiixi. noxlb- 

meilia xt. . 8623 

- - CUpUXT. IIOM'fe- 

n^eHiAxi. . 862.7 

- rH6iciii aaa 

JI&MII Li . . 1063 

- CTi poaiiHouolf 
naoAHAleit 867.1 

- rojiutt . . . 8273 

- ABy(x'>JKn.ih- 

ni.iH napiui* 
.TCAbifuil . 8583 

- - n.TOCKlft . 8583 




l lpOBOAHHm. 


2010 


UpOBOJl, 


IIpOBOAUHKT* ! IIpOBOAHHKb C b 

Anyi x'JKiuib- ABoffiiofl 06 - 

HLlff CT. By.l* MOTKoft . . 7452 

KUlllirOBoH -u6MOTK()ii U3 L 

Hjo.uiijieii 8583, npavKit . . 7444 

— BliyTJH'lI- - O^MOTKOli njx>- 

uefl upoKJia;;- i niirnuiioii ac- 

kh . . . .861.9 4>H.lLTOMb 7406 

— bboaobi. . 861.3 — iiepraMeiiT- 

— k a.i mibiibi X'i» noil naoJia- 


ripoBOAoBb Ha- . IIpoBOXK ABy 

rpyJKK CU-fc- j ^ )KHJbKUl Cl 

roMi . . . 82 ? i ByjiKanHTOBoft 

liaiiBLiroAirbfl- H4o.*iai;iefi . Soru 

race hhcjio -905* j - AUHaxoMtumTiiLi 

- n at uni saule 8194 1 OTpHX^areju-- 

- iiATB>KOuie . 810t> uuff . . . 72*2 

IlpoBoAOBT, npo- , - - nono»aiTO.Ti»- 

boakh . . . 615b 1 HLiii . . . ’j2L3 

- npoKJiaAKa .817:2 - a»th BHyTpei£ne8 


.iHMD b . . 062.1 uieii . . . 857js 1 

-py'IULIXT. — IipOCToffofi- 

JiaMin* cb aa- motkoS . . 745.1 

UCCTOBOlf -pC 311 KoBoll 

oiiJiCTKoil . 861.2 i(3o.TJiiiicff 86616 

-CLJpOimTLlX K -H npOBU- 

iioxibii^cuiii 860.4 .tohiioII on- | 

- - ci.ipLI xi» h jictkoK . . 867J i 

Tonjiuxi. no- -OT,Tlwib- \ 

M'fuB.ciiiil . 859J uuxl tfiiurb 867.2 : 

- Aypnoff . . 730.4 -TpofliioffoO- 1 

- .4AMlliniTb no- motkoH . . 7403 ! 

BLlM'b . . . 890b6 - - IllCJiKOBofi I 

- .leM.iBnoft rpo- oGmotkuH 744.iO| 

mootboaa . 992^ - - mepcTAiiofi 
“ IMM’ilpUTC.’Ib* oGmoTKOU . 7444 

II Mil . . . 904.6 - TBCpAOTHlf >'TLlff 

- lMnjTiipoHan- i rojibiii M*bA- 

tibifl . . .327.7; HLiii MacciiH- 


- - B H ACpCBBII- UpOK.'iaa.ICil 801 b 

uux'b pell- - - Ka.'iH.ibHiuxT* 

KHXT. . . .8774. J3a.Mii!> . . 962 j 

- ua WTyica- - - pyMiihiXT. 

TyjiK-fe . . 8624; Jiaxirb ci» as* 

- iipok.t&aku 6 ecTO»ofi on- 

ciicrc.Ma . . 854jb i jictkoS . . 861 * 

- ]ipOTBriiBAiiie615B - - cupoBaruxi 

- - uo TpyOax b 831.6 j noM-b me ui.fi 859.4 

- ny»icK!. . . 615* - - cijpLiX'b n 

- pacHorb . . 723.7 Tenjiuxi> no* 

- ck*i)c u^ii eauic 810.1 . 8oflJ 

- conpiiKHca- ; - Ay ro Boil .iax- 

li io . . . 11556 jili .... 946/ 

- conpoTiiB- | - aaacM.uiioii^ifi 

.icuie . . . T3&2' 57CL6, 7206 

- cpau^iiBauiti 824.1 - aaMbiKaion^iil <L> 

- epOlUCHlILJX'b - aaM^HBTb 

naffb-a . . 8253 hobi.imt. . 890Ls 


- pC3MHOBoff j llhlfi . . . 856L2 

.ICltToft . . 8506 I - TOKH .... 131.7 

- naoTponii'ic* - TpexHCii.ibin.ift 

cKiii . . 1341.10 ci» pcamioBOH 

- .icirroo6paa- iijojiaipt^i 8684 

nbiff . . . 857.6 - xopouiiff . .730:2 

- MHCCIf Bllhlff “ BKOpJI . 258 j,30u4 

rojii.iii vKo.rb- - - .vacciiBiiLiff 
3Hi>iil . . . 856.4 327.10 ( 

- M'bAHl.lff l o.lLlff IIpOBO^OB'I. 

BlIToff . . 8559 ' BBOXI* . . 8862 

- - rojibifi Mac- - Bo3^ymuLixb 

cub liLili . . 856.1 BLicoTa 10774 

- hh Birbumeii *— iiaojinpo- 

noBcpxiiocTii , Bailie . . 1078.4 

BKupa . . 3056 - - iio^!ep>KKa 

- otfMoraniiLiii 7442, 1077.4 

--H oii:n*Tou- ,—,upcAoxp&UH- 


HLiii . . . 7457 

TC.’Ib a/ih - 

661.4 

- on.iexeHHLiii 745n 

— cue re m a 

1070.li 

- nepBaro KJincca 

- r.TUBUHH C'bTb72^l» 

730 

- ry.Ti. . . . 

. 822-6 

- ncpeiiociibiff 8606 

- Auyx'k nciioKpc- 

- iijiiicKiii . . 857.6 

lUMBaiiic 

. 738.7 

- llOABHVKlloff 860fl 

- - cKpemiiua- 


- HOABbcHuii 8603 

liie . . . 

. 738.7 

- uoA'b TOKOM b 736.1 ; 

- sKyHCHvaiiio 

. 822-‘» 

- IIpO.lOVKCHHLiii I 

3IOKHMHLiii 


B b 6I0TR.1JII1- 1 

BHllTb A*!HC0C»- 

•ICCKoff l 

AHHCHiil - 

. 684.7 

TpyO'ic'b .8624 

- aax.necTLiBa¬ 


- cuo(7o;un.iii orb 

ilie . . . 

. 8103 

TOKH . . 735 JO , 

- JieiiMiaiiie 

. 90J13 

“ CT* BOCKoBuff 

- k*> m^Li cm 

- 

nao.THnioff 744b) 

fiawrb . 

. 891.4 

- - roronLiMHOT- 

- - cn.iiou^ii- 


ubmioiiiaMH 8807 

naioTi. . , 

. 8916 


. - ciiTb .... 7259 - aejtJiBiioil . 5706 
j - - lia AHJCKOC - H3M'fepHTe.ll>- 

paacroauie 726.10 uuff 7204, 904-* 

- yKp’biMeiiic 6157 . u3ojiiipoBaiiHuff 

- a.ieKTpII'ie* pC3UBOB0li 

cniX'b npo- JieiiToii . . 866/ 

K.*ia,<Ka . . 8622 - Ha b MibAH ro- 

- MUC.7U HICOpH 3057 Jiuff MacciiB- 

Jlpouo^b 7292, 8557 liuff TBep^OTB- 

- aOoncuTa . 1129.4 uyTuii . . 8502 

- 6ca i» iianpB- i UpOBOAb ucnu- 

>kchIh . . 513.7 TaTCJibiiLiit 66a*« 

- - TOKH . . 735.10 “ KODTpOJIbHblfi 

- BBoAHi.iil . . 8872k. 660-S 768.4 

- Birbiniiiff . . 7057 - .!CUToo6paa- 

- BOJAyniuuff 1077.1 . uuff . . . 857-> 

- iicxiCM,aT- - MopcKoff no^- 

MHKa . . 10772 Bo;ufbiii . . 846-* 

-llpOCroff 107721,- M^HLlff bhtoU 

- Bb npoMOKy* ro.Ti.:R . . 8659 

ToMiii.ix'b - iiaTBiiy. r b . 810: 

iiyiiKTAXi> ua- - neffT]>ajibXb2fi705'^ 
TMiiyi b . . 8207 , iiccymiff Toin>736i 

- - cyxnxi. noMib- , - HyjieBoii . . 70fo 

n;eiimxh . 8624.- oOMOTAjniuii 74U 

- - ci.ipi.ixb no* - - H ou.ieToii- 

M'bniciiiJix i> 8627 uuff . . .745: 

iviRBiibiii . . 7224 o6pHTii 1.1 u 723-* 
rpoMooTBo^a, | 767 j 

hA ym,iff BAo.ib | - - u nHTaTC.!b- 
aAaniii . . 992.4 ! uuff ... 757.4 

rpOMOOTBOA- i - OU- 1 CTOn uuff 745« 

HI, III . . .992J.-OTB*hTBJlClI- 
AByHcuJibiiLiff Ubiff . . . 737 j 

napRji.’io.ib* - ncpcuociiuiff 86(U 

liLiff . . . 8682 1 - nnTaTC-n.iiLiJt 

- n.TOCKift . 8582! 7586, 722-* 




IIpOBO,TI> 2011 IIpOHO.TOKa 

, ! ! 

rTpoBoxL nina- IIpoBo;vb Tpex- IIpoBo.iOKa ;viji | IlpononoKn Xu- 
TejibHLitt h Mcnjihirr.iii ct. | noAB’bcKii kr- j cthka 6725, 660.1o 

o 6 paTRi>iH 757.4 ]H'3Muo bo it | 6 ojih . . .8433 — u^ntui 3264,744X7 

- nJiocKitt . .8675, njonnixieit 8584 — iio^n'femiiBa- —. BonoMeiutan 

- no^BMMCKoH . 860tn 1 - Tyro iiATHiiy- i iiin . . . 1104.10 hi. xojioa- 

- iroABoAHutfft 7685 tkiII . . . 8215 - ;i;c.i'fe3nAH . 741J komi> bha* 740a 

- - ji o 6 paTiti.itt 767.4 - ypanmiTtoi.- - - bhtah . . 7645 - - rn.Ti.BRHHan- 

- no;urfH*imi . 8 J 8 .i unit 7064. 788.1 — rajibBAiinaii- pon&iuiAH 740.IO 

- noAB'bcubiJt . 84KX3 - xo.iocroit . 18423 pobahttah . 741.4 - - .lyreeiiAH . 7404 

- npievuiiiH 1084X5 - hitch cent.- — oi;niiKOBan- - - oi;hiikohrii- 

—. noAB*feinon- niiiii . . . 1130.4 uan .... 741.4 iihh . . . 740.m 

nLiit ua Aiiyxi* - H.ieMciiTiiaro - iiax'bpRTejii.na- - - tbcpaothh}*- | | 

maht&xi> 1084X7 KOMMy'niTo- ro lipiiOopa 861jS tab . . . .7404 

- - CJIOttClII.lif 10804 pa ... . 905 ! - II3MivpilTCJTMIAH I - - THIiyTAH ITb 

- npojioMceHiii.ifl . IIpoboahih,ah 6604, 11864 xo.ioahomi. 

BT» MeTBJT.TH* 1 1I.1&CTH IIA rpo- !- H30JIIip0BAIT- Blljvb . . . 7405 

•lecicofl TpyO- mootboaa . 9983 j hah 827.7, 7485 - u&THHcnan . 820-'* 

4 k)* ... 84125 -coni. . . . 1196.1! - pe 3 HHOBoft - iieffan.u.Gepo- 

- npoTHBo* - cnnpA.ii, ro- jiciitoH . . 854X6 bah . . 685.11 

site* . . 1100.10 jiah . . 11415 - h3t» apreiiTa- - Henao.inpoBaii- 

- p<? 3 HnoBLifl . 8 o4Sjv | - - neuaojinpo- na . . . 686.11 hah .... 3275 

- ni 6 iciH . . 857.1 j b&hhah* . 11415 — ftByxT. motaji- - iiHKKc.iiino- 

- - CT> HpOBOJIOH- | - TOKT. ApMA- JIOB1. . . . 7413 | BAH . . . 6803 

null on.ieT- Typa bhh* — koitctauta- - jiopmajtmi&h 7603 

koK . . . .8673' 11 m . . . 1194.6 lia ... . 68631 - otiMOTaima* 7443 

- cbo 6 oahmK on. \ IIpoBoAJimee coe- — KpeMnncToW ;— n onjioTou- 

nanpHVKeHiii613.7 ; AHiiciiio . .734.8 6pon3i»r . . 7415 \ haji. . . .745.7 

- cjia 6 u liarHiiy- - roo 6 u^cnio . 7345 - - Kpynmma 685.7 - oOmotku 

TLili . . .821.7 - rtwio HeiiadjreK- —.ihto# ctajiii 741.6 nicopn . .258.1 

- coojunuiTejn.- Tpif30Ban- - - Man rami h a 685a - of>MOTo«inan 826.1 

ni.iit . . 1129.6 hou . . . 18073 — MHrKofi - oahhomiiah . 750.6 

- epertHiil . . 7065 ITpono;mmiH • 72fto Ait .... 744 X 3 - OAiioc-ioffnan 746.1 

- lieiiTpajn.- - ^ypiio . . . 780 ls — HnKKeniiiia 6803 - oiuiOTeiiiiaji 746 h 

Hhiii . . . 2026 - moctiik'i* . . 661.8 — HOBAro cepe- - otomcMv-imikah 3275 

- - lryjieBoli . 2025 - ii.toxo . . . 7803 6 pa . . . 686.11 - oiihukohah- 

- CTanixioiiHi.itt |-CTep;K*eiib 1194.7 —peoTaiia . 68415 hah . . . 749.7 

coeAiniiiTe.il.- | - xnpomo . . 780a - - TBepflott - nepennaou- 

ii wit . . 11813; 11 po ho ah min njio- An . . . . 744X8 hah. . . .818.4 

- Ci. bockoboH j maAn napaji- — $oc<|>opiiCToft — mIiahah . 818.* 

H30JiHiueii • 7465 .le.ihiiLiH 1814-8 Gpoitahi . . 7415 - iijiabhii^hhch 

- rOTOBLiMH IIpoBO.TOKH . 8265 - KBAApaTnaro .ICTKO . . . 54CU 

OTffbTBJieiiiH- - AJiioMHiiie- C’feHenlH . 826-*, - n hathhobah 741.il 

xn . . . . 804X7 bah . . . 741.10 789.10 - iktockato cfene- 

- AboH noli o(S- t - OiiMeTAJi.nrio- - KKAApaTnaH 789ao iiin .... 789> 

motkoH . . 7463 ckah . . . 7413 - ko.ik>mah 609^,8128 - ii.iockmh . . 731X8 

-0<5MOTKoH H3 H I - GpOllCBIMl . . 770.1 - KUlICTAnTAHO- - noAB^CHAH . 819 jR 

npH^Kii . . 744 j>|- 6poii3ohah .741.7 bah . . . 686 -'! - iipeAoxpaiiH- 

-O^MOTKOli Ilpo- - 6p0H30-C.ir.TH- - KoHTpO.ll.ilAH 728.4 ; lO.lhHAH . 990.8 

niiTAiuioii nc- niesaH . . 741.8 ' - Kpyr.iaro c*h*ie- 1 - iipokataii- 

iJiAJTbTnMi. . 748^ ! - BA.TI. 40 BRH- I ilia 326.10, 7395 I hah. . . 749.1 1 

- ncpraMeimioii hah . . . 749.lt ! - Kpyr.iHH . . 7395 - npo(})iT.ibiiftii 740.4 

Hao-iHiiieii 857 j 6 - Bo.ioMeiuiaH 749.10 I - Kpynnn jiubahoHo.: - iipHMoyro.ii.HA- 

- iipoCToH 06 - - bo.i i.TMeTpa 8015 j - .1 ATy hiiah 366.10 ro rfc’icifin 82Tii« 

MOTKoif . . 746.1 - BO.lbTMeTpO- - .IfTKOIl.lhB- - PCOCTMTA . . 684-H 

- - peaniiosolt j bhh . . . 8615 kah .... 503a - pcotahobah 58fl- r » 

HaojTHAielt ot- ' - bh 3 ato.ii.hah - jrymeitan . 749-* - poh.ii.hah . 8485 
A'feju.HMXK j 825.1, 818.4 — ropHHHMi. I - eopeOpAiuiH 

Hviijii. . .8673 — vKc.i’foiiAJi 8185 cnoeoOoMi. 7495 jierKoiiHHB- 

- Tpoiinoft 06 - , - - JiyiKounn 818.10 - - onieui.iM h j kah .... 6065 

MOTKoii . .7463 f — mIiakah . 818.h mocoOoMi. 7495 | - coeABBHTe.ii.- 

- - me.TKOBoll 06 - - rA.n.naiinaiipo- - Manraiuuio- nnn . . 05, 31 U\ 

MOTKoit . 744.10 1 bahiiah . .749.7 hah . . . 5865 - - :inahbh . 811.io 

- - mepCTHiinolt |- ro.ian 3275. 7405!- Me.n.xiopo- - - H3onryTAH 311> 

oOMorKoii . 7445 - AByc-T>iiiiAH 74T»3 hah . . 585.1.1 — Me; k*a>* hko- 

- TOKOCoOHpA- A^B B036yMv*Ae- - MeTAHJIHUC- 1 peMl. If KO.l- 

TejibHLifi . 7233 nin .... 33<Ls ckah . . . 740b ; .lek-ropoMT. 421.7 



IIpOBOJIOKa 


2012 


I IpOAOJTJKHTeJILUOCTL 


IlpoBOjioiea Coe- 
AHKHTC.ni.naJi 
nepeAimn . 311:0 

- - npnM&n . . 81L7 

- conpoTHBJic- 

hLh .... 6849 

- crajibiian . . 741 9 

- - C'b M^AHott 

o6ojioHKoft 741J 

- C'b BOCKOBoft 

H30Jini;ieft 748B 

- - o6motko it H3T» 

IipHXCH . . 744 b 
-nponHTa il¬ 
licit ac4>ajib- 
tomi* . . . 74€L& 

- - iiepr&uenT- 

lioit H30JIH- 

UieH . . . 867 b 

- raojiKOBoit 

O^MOTKofi 744JO 

- - tncpCTniinott 

o6motkoj1 . 744B 

- *(e.Tc4>oiin&A 861.7 

- TeujioBBJi . . 6629 

- tojictah . . 739.7 

- ToiiKaJi . . . 789 b 

- Tpexcjioiinaji 7469 

- TniryTan . . 749.10 
- BT> XOJIOA- 

komi. BUA’b 887.4 

- (jlACOHUAH . 740.4 

- 4>oc4>opiio-6poH- 

job&h . . . 741b 

- uK CTnrpan- 

lmn .... 740.1 

- inecTHyrojn.- 

liaro c/b'ie- 
Kin .... 740.1 

- D.-IOKTpHKC- 

cican . . . 9829 

- B.TCKTpOMai'- 

hhtjioH ka- 
TyinKH . . 336.7 

- a.TJiiimnnee Ka¬ 

ro C'b'ICHin 740L2 

- aji.TiinTune- 

ckah . . . 740.2 

- aTaJlOHIKUl Bb 

MocTiiK*b . 6729 

- Kii 6yim> . 7439 

- biiti.ih . . . 7482 

- Hu.ioHCiiio . 384.4 
Rh BHA'b- . . 5852 

- Bi.iiipnMJieiiio82l2 

- AiHMCTpT. . 825.11 

- ;viniia . . . 3209 
AJIB IIHMATI.I- 

naiiiii. 6apa- 
6a in. . . . 749.2 

- VKeji'baiinii, cuti- 

pll.TI. H3T»- . 7649 

- nai cTOBjienlo 747.4 

- IT3Mi^pHTCJlb- 

IIoH CCIipoxiIB- 
Jieiiie- . . 05oB 


IIpOBOJlOKUy HC* 

nbiTBHle - . 7469 

- ha TJiry- 
necTb . . . 746.7 

- hchliT allin, 

npn6opi» ajlh- 

1887.4 

KBJIB6pORTbp7. 

AJijv - . . 898.10 
KATymKB HB1»- 

83U 

-,-IUXATHKO- 

Boit- . . 407JO 
• JiorKonJiaBKofi, 
c njiam. ajih- 6619 

- xaTepiajn. . 7479 

- JfOCTHKft conpo- 

THBJieHio . 6&6B 

- noMepT. 886J1 

- o6MaTUBBHie 744 j 

- o6motka . . 744j 

- OTTHTHBAllie Bb 
npOAOJIbHOMl. 

nanpaBJieniu 880 b 
ncTJinoa'b- 186J1 

- nosepXHOCTb 6889 

- iionopenHoe 

cfrienie . . 7504 

- npiuieraiiic . 661.7 

- npoiiSBOACTBo 747 b 

- paapkiB'b . 746.il 

- pacTJOKCHic 8219 

- cKpyTnTb . . 742J 

- CKpy *ic jihlih 7402 

- conpoTiuuie- 

h io . 8269, 732J 

TO II- 

. . 760.1 
j- Tcjiiqiiua . 82&.U 

! ripOHOJIOKOo6pB3- 
Hbift . . . 6852 
, UponojiOKy no- 
| JIOHHTI. 

- noAB’bciiTb 


c roiiem. 

KCCTII- 


llpOBOJlOKb, TA- 

6jiiiii& Hop- 

MRJIbHLJ Xb 
AiaMCTpoBT. - 88614 
npOBOJIOHH&B 

BH3KR . . . 8189 
— Kp'bnKan . 818B 

- - cjia6an . . 818.7 

- o6motka . . 398.7 

- otthhcka . . 81U 

- paxKR rajibBR- 
noxeTpa . 6 o0b 

- TK&HL . . . 4278 

- meTKa . . 426JO 

11POBOJIOHHOO 

COUpOTHBJie- 
Hio . . . . 680B 

IIpOBOJIOMlIOit KA“ 

TymKofi, rpoMo- 
otboa'K Cb - 5602 

- cnBpajiMo, rpo- 
xootbpa'h C'b -6692 

-Iiufl BAJIOKT* 748.7 

- ncryrb 3289, 7429 

- KAlI&Tb . . 121.7 

- KOHACHCATOP'b 
1021.4 

- MOCT1IKT. ynilCH- 

6opiia . . . 6749 

- cepAeHHHKT* 412.1 

- T©JIC(J)OIlO- 

rp&()>b 11679 

- TCpMOMCTpb AJIH 

BOJiiioM*bpal09<2 

- HKOpb . . . 4109 
IIpon'bpUTb rpa- 

AynpoBKy . 8494 
IIpoB'bpKR . . 247.7 

- JA1IHTR JIH JIH- 

if in . . . 1181.7 

- M'hcTiiaro to- 

j k» . . . UM« 
3849 I - paaroBopOBbll349 
818J i IIpoirbpKH cu¬ 


ll pOBOJIOKb. MO- CT 6 MA . . 11679 

Tpiisecicaji t«6- i IIpoB'fepoHHuil 
jin Ha Aiiuie- | pacnen, . 247.7 
TpOBTi- . . 8269 IlpOB^pnTb CM. 

- o 6 motkh nKopn, nposiipiiTb 

cocAHHeiiie- 311.4 ! Ilpoirbcu npuBo- 
-, hiicjio- . 2582 ' a» CTp'b.'ia 8219 

- nepeM-femcnie j - Ta6jinua 

napajiJie.Ti.no CTpl^n. - . 8219 

coeAHiieii- ! ripoK'bciiTb jih- 

hlixt> . . . 3422 liiio .... 8089 

- ny'ieii'b . . 7609 IIpouiupHsaTb 406.7 


f 

! IlpoAojiHcaibCb'fe- 
1 THTbcn nocji*k 

BLlKJIlOHe- 

Hin ... .9449 
n POAO JIMvHTeJIb- 
waro ropiuda 
jiaxna nepeirbH- 
naro tokr. . 9364 

— JiaMna docto- 
nuiraro tokr 9802 

— JiaMna kocto- 
| JiHuaro tokr 

nocjrbAosa- 
Tenbiian . 9913 
11 JK> AO JISKHTe Jib- 
nan moiahocti. 

157.1 

- nponsBoAHTejib- 

HOCTb . . . 157 j 
-hoc Bpexn, bkjiio- 
Home ha - 618.: 
—, aaMbiK&Hie 

A'knu na - 611: 

- HCXLbiT&uie . 484> 
IIpoAoJi^HTejib- 

hocth . paaro- 

BOpOBT. eA*“ 

hhh,r . . U6U 
n pOAOJIHCHTCJIb- 
IIOCTb BOS- 
A'bilcTBin 135*' 

- rop'biiiH 73M, 97tls 

— a6cojiiot- 

nan . . 970 jj 

— sa roA'b . 970 l- 

— aa Aeiu> . 970J 

- - aa m' ben l;t> 070* 

- ABniKenin no 


Hnepuiu 

- Arbiter»in . 

- sapnAKH 

- HcnuT&Hin 

- KOJie6aniil 

- Bojim. . 

- KOHAecciii 


500.' 
. 7101 
. 74J1 
483L1S 
196W 
108s9 
. 710s 


i - pnciiojioirbc- 
| iiic .... 3209 

I - COPAIIHHTe.Tb- 

I nuxi. iipiiran- 

Biiiiic . . . 949 
TAff.TlIllA . . 7509 


!Il>OB'bTpHTl* . 400 


11 po B*bin H BATb C M. 

npoirbcnTb 
II porn6b . . 852J 
Upo;ianca »Hcp- 
riii . . . 718.ll 


ii. 

■' i 


|-. - Ilpoyirb h | -jKii ycjioBin . 7109 j 
lllapirb Aia- IIpoAo.TioBATnn I 

I MCTpOB'b “ . 3209 .1 ll.MHO’iKA HS* 

| AittMCTpoBK-3262 KajiiiBAitin 1147.1 


- oAHoro 060 - 

pOTR . . . 2457 

- octakobku pa- 

6otu . . 71^.1** 

- oxnaiKAenU 2M4 

- nopepuBR bt. 

A’bttcTBiii TIS-W 

- ncpioAR 1904,12673 

- njiABLienin . 562J 

- noneaitaro ro- 

p-bnin . . 97011 

nojibaoBRJiin 72^3 

- npeAno.naraeMax 

cjty»c6bi oTA’b.Tb* 
hkixt* nacTeil 
HJin Bceil yciH- 
iiobkh . . . Till 

- npoxoHvTeuui 

tokr . . 10852 

- nycKa in. 

Xc,Tb . . . 5HIU* 




IIpOflOJDKHTeJIbHOCTb 


2013 


Ilpojien. 


IIpoAOJT 5 KHT©JIJ** 
HOCTb nycKA- 

hLb bt* xoat* 5003 

- paGoTU . . 710 li 

- paapJKAA . 12783 

- paapjiAKH . 7(19 

-BopMAJLbH&JI 

X HRCom. . 79il 

- CJiy» 6 ti . . 47La 

- 6 aTApetf . 10QL1 

- - RAJIHBbHLIXl* 

naxin* . 970ao 

- - 9 JieKTpOROBl» 8 IU 

- iporanlH c*b 

silvcra . . 6902 

- $opMHpOB&HLfl8L9 

- $OpMOBKH . 8 L& 

J1 p0A0JIJKHT6JIb- 

HUOTOKH paa- 
HUXT> aua* 
Kon . . . 999a 

IIpoAOJisicHTejib- 
huH tokt. 187a 
ITpoAojiBHaJi mi* 
Ay kA la . . 178a 
JIpOAOBbHOTO" 
Kapnutt CTA- 

Hoin» . . . 898a 
IXpoAOJibHoe bo- 
JIOKHO . . 8823 

- HBM'bHesie . 84ib 

- - OCTATOHMOe 8493 

- - ocTAioiAee- 

cb . . . . 8493 

- naxarmtHe- 

Hie .... 1609 

- nojie .... 1783 

- pe 6 po ... 483 
IIpOAOJIBlIOXy H 8 " 

rs 6 y noABopaKe- 
uie .... 862a 

- conpoTHBJie- 
uie .... 8523 

IIpoAOJii*nMe cjioh 
B 7. Aopea-fc 3829 
IIpoAOJihiiLiit 

B3r}(6i> . . 8523 
npuAynaTt 06 - 
MOTicy . . 471b 
JIpoAyBBoli np«* 
6 op*b . . 4ilao 

npOAyKTB KO" 

iieunhift . 11853 

- npoMOMcyTOH- 

liufl . . 1185a 

- pacTBopn- 

MOCTM . . 11849 

IIpoAyTfc oG- 

xoTKy . . 4719 
II po wap* BJie it- 
nan Gynara 788.11 

- BcecTb . . . 848a 

-noo BBCTOB06 

xcejrfeao . . 848a 
-muff yroBbBuft 
AHAKRAP'i* 843 


npOA^BATb . 8772 
TIpOA'feTb . . 8773 
lIpoeicTA nep- 

TOMCT* . . . 2473 

ITpOOKTHpOBOH- 

noe Giopo 1829ai 
ITpoeicrb 2853, 7063 

- AeT&jibHufl . 7063 

- oGntfli . . . 70614 

- noAPoGuutf . 7063 
IIpoeKAiotfHaii 

jiaxna ajies- 
TpH'iecKaB 8473 
HpoeKnU . . 2883 
IIpodKei£Topi» 

jiioKOBbifl . 9503 

- CT» AyrOBblMT* 

CB'hTOM’b . 949.7 
IIpoap&Hiioe 

CT6KJI0 . . 9169 

-Hblfi CT6KBB1I’ 

HUH KOB" 

naira . . 962ao 
ITpon3BeA«Hie 
p&CTBOpU* 

MOCTH . 11843 

IIpOH3B6CTlI 

onuTb 488ao 

- TOKT. . . . 1813 

11 p o n a bo abto jib- 

BOCTH eAH" 

BHA& . . . 1583 

- uau’bpeHie . 6223 

- peryBBTop-a 1203 
II poll 3BOAHT6Bb" 

HOCTb 156.7, 156JO 

- 6eanojiea- 

ii&h . . . 157ao 

- ABHraTOBB . 219a 
“ ABHTCJIbHAB 157a 

- A’kliCTBHTeJIb- 

iiaB . . . 1573 

- XAKCHM&Bb" 

HUB .... 1572 

- MrilOBGHlfAB 156a2 

- MexaBB'ie- 

CKAB . . . 1569 

- xiiiiHxaBbBaBl57a 

- Ha KUBorpaxMi> 

B'bca ajie- 
MeiiTA . . 69a 

- noMHiianb- 

n&H .... 1573 

- nopMRJIbUAB 1573 

- noB03HAB . 1573 

- 1IOBR&B 156.11 

- npoAOJiBCHTe-ib" 

hab .... 157a 

- Tpox4>a3iiaro 

TOKA . . . 1582 

- ne if rpajii.nofl 

CTAHAiu . . 707.1 

- aneicTpiPie- 

CKAB . . . 1563 
IIpOHaUOAHTh 

ODLin . . 483J0 


IlpOMaBOAllTb 

TOKT, . . . 1813 
ITpoHaBOAKaB 

ca» 11114 a 12463 

npOH3BOACTBa 

M'bcTO . . 600a 

- CTOHHOCTb 4003, 

7183 

IIpOHaBOACTBO 4002 

- APKyTOBoe . 7873 

- HClcyCTBBKHArO 

xojioa* no* 

cpeACTBOirb 

9B6KTPBH0" 

CTBA . . 18563 

- Ka 6 eBbuoo . 768.7 

- MACCOBOO . . 4003 

- ontiTA . . . 4889 

- noBOTUBiioe 787ai 

- u po doji Oku . 747a 

- TOKA .... 1813 
npOB3BOACTBy 

ynioacaib 5123 
npoftAGHUblii 

nyTb . . . 2493 

IIPOKAB CHUBB 

Hrjia . . 505ao 

II ponajin aaiiie 

Jill CTO Bl, ABB 
cepAOHUHKa 
BKopB, BTO" 
pH 4 uoe- . .4113 

- BBeKTpune* 

CKoe . . 13563 

npOKOJIUBATb 9163 
npOKAJlUTb . 9153 

npOKAT&UII&rO 
KaGeBB, CTep- 
Bceiib 11 ab- 3283 
IIpOKATAllHAB 

npooojioKA 749a 1 
-HLili KaGeJib 3282 

llpOKATKll IIOA" 

AaioiAiilcB . 3839 
-, cnocoGnnJi 

icb- - . . 3839 

IIpoKATnoo 

Bcejrb3o . . 346.1 

XIpOKATHLlii Jf 
X'bCHJIbHLlfl 

npoAcccbi 7783 

- CB 1111041 . . . 44.1 

- CTAHOKT, . . 774.1 

- Abb npoBOJio- 
Ktf CpoAiioit 
TOJiiAHiibi . 748.1 

- Ajih npoBOJio* 
kh cpeABefl 
rouKoCTH . 7479 

- - ABB TOBCToft 

IipOBO.TOKH 7482 

- - ABBTOKKoU 

IipOBOJIOKH 7473 

- - CJioUviibitt . 747.7 

-'ICTLipeX- 

BAJihAOBuli 7783 


IlpOK&Tb, CAAH& 
CHOTUUKU 

HUr .... 7142 
IlpOKATblUATb 8883 
IIpoKJittAKA 4042, 
4059 

- aa6eCTOBAB 7693 

- BKJiaAbima 436ao 

- iiaoBHpyiO" 

14&B . . . 421a 

- naojiapy 10149x1, 

TpyG(oK)b . 868a 

- - Tpy6(oK)i. aa- 

KpblTAB . 8683 

-Tpy6(OK)T* 

OTKPUT&B . 8682 

- KaGeJieil 8263,848J 

- Ka6eBB hoA" 

aeaiB&B . . 8293 

- .in 11ill . . . 8172 

- neiibKOBaB . 769.7 

- nOJIOTKBHAB 7693 

- npoBOAft H&- 

rjiyxo . . 862.4 

- nenojvBHuc* 

uo .... 802.4 
IIpoKJiaAKa upo- 
BOAOB'b . . 8172 

- - ha cyAAxi, 854a 

- - HU UITyKA" 

Typirfc . . 862^ 

- Bl, AOPOUBH" 

If LI XT, poil- 
KBXT, . . . 877-* 

- peauiioH) noTO- 

Jiomiaro koii- 
TAKTA . . . 892.4 

- p'fel II 1.1 XI* KA- 

Gejietf . . 826L'* 

- CMOieHHAH . 69 

- ynpyraa . . 618.4 

- X0.1140BAB . 7693 

- 3JI0KTP1PIC" 

CKITXI. npoiio- 
Aobi. 8173, 8622 
UpoKJiaAKH, 6apa- 
Gaiii* abb - 849.7 

- KaGcJieii, Mamn- 

na ;vib - . 849-» 

- lipauiijia . 8263 

- npoBoAOBi. cii- 

CT6MA . . . 8543 

- ciiCTOMa . . 833.7 

- cnocoGi, . . 8173 

- ctobHOCT b . 7243 
IlpoKJiaAKoii uieji- 

KOBOli, rpOMO- 
OTBOAb C*b - 5683 
II po kji a Abi Ba II i e 

CM. npORJIHAKA 
ITpOKJiaAblB&Tb 
CM. IipOJIOSKHTJ. 
npOBAdHAB 

maXTA . . 8849 
-mail icauajib 8305 
IIpoBeTT* . . 4073 



IlpOCTOfl 


IlpOJieTL 


2014 


ITpojren. npo- 


IIpOJlHTaJI khcjio- ! 

Ta .... 612! 
JIpojxoaKHTb no a- | 
aexnuft Ka- j 
6ejib . . . 896.4 

- npoBOAa . . 817.4 
IIpoxacjieRnaji 

6yxara . . 3592 
-noe nojiOTno 3682 

- cyKHO . . 86HJO 

“if m npeccoBan- 

lLLifl Kap- 
Tom. . . . 3602 

- iipemnairb . 8602 
IIpotfexcyTKa, 

Bourn JIJTIlioH- 
liaro aitckt. - 4122 

- itcicpoBoro pan- 

AiuieHie 1064.1 

- conpoTHBjie- 

nie . . . 10642 

“Klf HCKpOBUe 
iiocjrfeAosa- 
Tojibnuo 1064.4 
lIpOMC7KyTOKT» 4067 

- ncicpOBoti 10632 

- - noa6yAH- 

TCJIB . . 10632 

- - MiroroKpaT- 

Hufi . . 10642 

- - nepeKJiio'iae- 

MLllt . . 10022 

- npocTofl 1069JO I 

- - peryjiHpye- | 

xuii . . . 5692; 


- - TpexHacrnn- | 

. . 10642 j 

— Tpoftnoft 10642 

— nacTHM- 

liuft . . 10642 

- xesKAY noJiio* 

caifH . . . 45*2 
ITpo m ewe y toh h a ro 
nojia n^rn> 1143.1 
IIpoMOHcyTOunan 
OTB'hTBIlTeJIb- 

nan Kopo6- 


Ka . . 

- njriiTa . 

- COKi;iH . 

- CTamjtfl 

- cTynoHb 
-noe nojio 


8852 
. 6132 
. 600J>] 

U2&2! 
. 6002! 
6132, 1 
1143.1 
. 5192 | 
1298.7 ! 


- nOJlOdKOHiC 

- - xarHirra 

- - MexcAy Any mb 

COKipflMH . 6822 
“lioft CTHITI^ilf 

cxeMA 1026.1 
-111.111 . . . 407.10 

- 6jiOK’b-an im¬ 

part . . 10602 

- .uickt. . . . 4042 


11 po m exc yr 0 h hu it 

naojiBTOp'h 7992 

- ioHT* . . . 1184.4 

- Kft6ejib . . . 8462 

- KOMMyTRTOpT, 

«BTOMaTH*ie- 1 
CKilt . . 116521 

- oOcJiyjKiiuae- | 

xufl BT»-pyn- 
nyw . . 11662 

- oOcnyjKHBa©- | 

muH orb | 

pyKn . . 11662 j 

- KOnTAKTb 5372, i 

681.10 1 

- xmeDnult 

nocnb 10602 ’ 

- njiaumcrb . 6132 , 

- noanmnnHfrb4862; 

- npoAyicrb 1185a | 

- BjieKTpojinrb 11842 

IlpOMOKATCJTbll&JI 

6yxara . . 6ao 
IIpoxuBnaR m ’fe¬ 
cit Jib Han MS- 

mnna . . . 771.4 

IIpOMhimjieHHOCTb 

KaOeJibnaH 7682 
ITponn Topxaanuft 
RB3KUXT. . 4942 

FIpOHHKRTh (MCHA- 

KOCTb) . . 472 

- cnoco6uocTbl9372 

iTpOlIIl KIIOBCHiB 

rJiyOmta . 291.4 

- CHJia . . . 19372 

IlpoiiifKiiyTb 

(SKTIAKOCTb) 472 
IIpoiiHi^aoMocTn 
HarHHTlIoM H3- 

M’feiieHio 180JO 
IIpoiiiiHaeMocTb 
ManurniaH 

1802, 1268a o 

npoiiHuac- 

XLlii . . 1291.4 

ITpo iiiiTaiiuaji 

6yMara . 788.13 

- AOpCBHlIIiaJT 

Buirna . 1193.12 

- ^VKyTOBaa oOo- 

jiomka . . 7642 

- onjicTKB . . 7452 

“ Tl>y 6 Ka I!3T» 

KapToiia . 5652 

- ii3t* nanbe 
Maine . . . 6652 

- x.*i<iiimtTdH 6 y- 

Miira . . . 369a 
Upon iitaii- 

iihifl . . . 375.12 

- AopemufiiLifi 

ctojiCt. . .801a 

- A'^yTOBLift no- 

KpoB'b . . 7642 

- yrojib . 929.4 


IIponHTHTb . 376a, 
8042 

- KpeoaoTOMi. 8052 

- M'fe^.nLiM'b Ky- 

nopocoxT. . 8062 

- epejuteft cfepno- 

M'fejI.HoH COJIbK) 
8062 

- XJIOpHCThIX’b 

ipnncoxi* . 8062 
IIponHTLiBanie 8042 

- napa4>nnoHi> 365ao 

- cyjiexott . . 806a 
llponnTU »a hIr, 

Ben^ccTBa 
A-n-R - . . . 9292 j 
-, nemeCTBo, cjiy- 
iKamee ajih - 96.4 

- BT» BRKyyMfe 

cnoco6T» - . 805.7 

- Koe<|><|>ni;ieiirb 

13422 

- kotcjit. A2H “ 7782 

COCTftBT. AJIH “ 

36.4, 8052 
cocy^T. ,v>* “ 7732 

- cnoco6T. . . 80&J 
IlponiiTbiBaTb 376a 
nponirruoaTb cm. 

nponHTaTb 
IT po n JTTLl BA K) 14 &B 
K11CJI0TA . . 53.7 
lIponopi\loHAJIb- 
IIOCTH npc- 
A*feji b . . . 8502 
ITponopiponajib 
uli it . . 296a 5 
ITponycKiiRR 6y- 
Mara . . . 6.10 
IIpopwTb CM. 

BLiphJTb ( 

npopfeaaHio sk©- 
jio6obt» . . 40861 

- KaiiajioB'b . 4082 \ 
IlpOpfej'b JVJTB 

KJIIIlia CKB03- 

iioii . . . 433.U 

- Mexcjiy Bcpinn- 

nnMn 3y6- 
Uobt. . . . 4184 
Ilpopiiai. 4087, 5322 
IlpocncpjieiiRoo 
OTBCpCTio . 890.1 
11 poCBcpJi iit b 389.7 
llpocirivrb BT. 
MHrilHTHofl 

CHCTCM’fe . 4562 
IIpocDfemiKanio 
rfejia jiynaMR 
IVinrena 12832 

- - pcHTrcnon- 

CKiiMir jiyna- 
Mii . . . . 19832 
IIpocirfeMiiBa- 
h(r, BmUK'b 

AJfR “ . . 12442 


IIpocHTb o Tcae- 
$01IH0XT. CC»" 

oOzRCHjR . 1169 l£ 
IIpOCJIoffKA CX. 
npoKJiaAxa 

- nO.TOTHBBAJK 76SU 

- xojin^eBaB . 74KU 

ripOCMOJieHHAR 

JieHTa . . . TtSU 

IIi>ocxoJiim. 768 ji 
II jiocTaH iiaojiB- 
RiR R3T> pe- 
bhhoboS Jien- 

Tbi . . . . 89LJ 

- Kpns&B . . lM.iv 

- xarRHTifaB 

ipfenb . . 456 '.*< 

- CB-feTOBAR B&itna 

CT. BOJIbTODoi 

Ay roll . . lSSOi 

- ciiCTexa napa.T- 

.TCJibiiaro par- 
npeo.’feJieHia 725: 

- Tpy6xa Pear 

rena . . 1235a^ 

- u*fenb tokb 14014 
IIpocToe xpyr- 

Jioe pejia lQSia 

- liaTRpanie . 1294: 

- cpHBAiiie . . 743i 

- coeAHHRTejib- 

iioe rnii3A«> 

603T» BU3UB- 

lioro enma- 
Jia . . . . 11401 
npocToll BoaAyin- 

HLtil npOBOA*b 

10775 

- HCKpOBofl npo- 

xesKyTOKT. 1063ao 

- KpiOKT. A-TB 

CKJlCIHHBajO- 

uytxcR npo- 
BOAOBT. . . 8102 

- xaruuTHofl 

A*feiibio, TpaHC- 

$opMaTOp*b 

CT. - ... 2312 

- opAnHapirufl 

BJICXeHTnuft 
KOXxyTaTopi.912 
-BblKJIlOTa- 

tcjii. . . . 52L: 

- OTftofl . . 1124-i 

- OTBOA'B R3T. 

ii3oJiBiiionnan> 
xaTOpiajia . 874a 

- OTB'feTBMTCJIb* 

Itblll 3B3KRXT.866J 

- ucpeAaTTiiKT. 

1061- 

- npeAoxpaBB- 

TeJib . . . 5572 

- npiCMHHKT. 1090b 

- liyCKosofl peo- 

CTarb . . . 5902 






ripocroft 


2015 


IIpyHCHHa 


ripoCTofl nyCKo- 
boM peocTftrb 
Tpex$aaH&ro 
toka . . . 69120 

- pyAUHYHLltt 

Ka6e.ni* . . 7072 

- cnoco6*b hath- 

p&Hin . . 12947 

- Tejie(J>omujtt 

Tpanojurropi* 

11862 

- ajieMeHTKutt 

KOMXyTA- 
TOpT* . . . 6002 

flpocTpaucTBO 
6eaaoa^ym- 
noe .... 917J 

- BH’fenonioc- 

uoe . . . 1300.10 

- JVIH o6motku 3292 

- xexcAyxceji'ba- 

hoo .... 2762 

- - HCKyccTueu- 

noe .... 4562 

- ct» paap'bsKon- 

HUXl B03^y- 

XOXT, . . . 534.7 

- T0U04H00 . . 1112 
lIpocrfeHOKi* . 532.1 
IIpOTOKaCTT* TOK1* 

no nposoAun- 
Ky . . . . 18a? 
ilpOTenauie toka 
1302, 142a 
UpOTeKAXl* . . 180.4 
11 poTene rpa$ h po- 
bati* . . . 9992 
11 pOTU BO b kji to «i e- 

uU xotoat* 0262 

- cnoco6b . . 6262 
flpOTHBOB^Ca 

npoBOAeuie 1100L1 

- nposoAi* . IIOOjo 

IIpOTHBOB'feC’b 

An* ^yrouofi 
naxnLi . . 946L3 

- Mai. M'fcAnott 

TKA11H 1078.7 

- a.TOKTpH'ieCKift 

10782 

HpOTUBOrUIIJIOCT- 
u i»i It coctajjt, 8062 
lIpOTMBOAABJie- 
ilia AiarpaM- 
xa . . . 802ll I 

JIpOTHBOtt’kflCTBy- 1 
C1IJ1& 700.1 

- ^jiOKrpoABH- 

iricyii^an ciuia 

1872 

ITpOTHBOA'bUCT- 
Byiou^ie ax- 
ncpoiiTKir . 268a 

- BMTKJI HKOpH267ai 
IIpoTJinoA'biicr- 

oyioii^iit . 18592 


npoTHBOHaxar- ITpoymnua na- 
hiitutb . . 2672 npasjiHioiivui8492 

UpOTHBOHUTlIUlii lIpO^HJIbHAH IipO- 

H 0 AB*fcCT. . 684ao bojiokr . . 740.4 

- aneicTpoxeTpi. -suit npn6opT» 700i7 

6652 IIpoxoAH'n. tokt. 
IIpoTHBonoMcap- no nposoA 

1100 CPOACTBO HHKJT . . . 18017 

61 Uo ITpoxoAUTi. . . 180.4 
npOTHBOIlOJIOMC- llpoxoAuoii cnr- 
iian <|>a3a ko- uajrb . . 1050a 

ne6ai(ift . 1088a - coeAHHnTOJib- 
-nojiOvKiio nan- null 6ojin» 6162 
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m,eii mhccm 45.1 
-cTb peiirreiioBCK. 

Tpy 6kh . 1238a 

-othio o6JiaAaeTT. 
cB-hHcili ry6- 
'IRTLlfl cbh- 
iieub . . . 47a 
PaOoTb BeACiiIeTlOa 
Ha6opi* inicTpy- 
MOHTOBT* AJUf 
yCTUHOBOH- 
liUXT* - . . 898j 

- xoA'b .... 878.1 


Pa 6 o 4 ofi cnJibi 
BLi 6 op*b . . 7072 
Pa 60'I6MT> TOK&, 
pa 6 oTR ua - 997a 

- coeAHiieuio 

ua - ... 997a 

- dJICMOHTT* 

n& - ... 12.7 
Pa 6 o*iiii arrpe- 
rarb . . . 2068 

- aKKyMyjia- 

TOpT» . . . 64d 

- rji&Biiuli no 

npOK-T&AK^ 
K& 6 eJicfi . 853d 

- ii xojioctoH 

ihkhbli . . 447a 

- KOlIT&KTHblfi 

nidiT'b Bepx- 
liifl . . . 10061 

- - Biiirrb UH 3 K* 

liifi . . . 1005a 

- KOTejrb . . . 107.1 

- no npoKJiRAK*b 

Ka 6 e.Teit . 859L3 

- ctahokt* . . 3792 

- CTRpmifl . 13299 

- TOKT> .... 482a 

- uepTeiKT. . . 2479 

- IHK 1 IBT* . . . 447a 
Pr 6 omhxt», auna- 

part ajlh 3H- 
1411 TL 1 - . . 512a 

- saiAUTH 1331a 

- x m acorn* sa 

roAi> • • 1159a 

PaBuaro noTOu- 
Aiajia . . . 172a 

- - jib ilia . . 1729 

- - noaepxuocTblTSj 
pABiioB'bcie ahc- 

coi^iaiiioic- 
uoc . . . 1188.4 

- 8JieKTpil40- 

ckoo . . 1312.1 

PaBUoai^ciB no.To- 
yKcnie . . 2857 

- coCTOHiiie . 285.7 

- COCTOHIliH, KHC- 

JIOTR HRXO- j 

AHTcb B b - 52a 
PaiiHOA*bHcTityio- 
iamb . . 241J2 

- CMKoCTI* . 1069.4 

- u.ioTuocn* 

TOKa . . . 271a 

- ajieKTpoABU- 
5 Kym&B cnjial87dO 

P abho A'b A crny IO- 
14 eo ManniTUoe 
nojie . 175.7, 268.4 

- lianpAHcenie 154a 


P&BHOA'fcfiCTByiO- 
1406 HAnpJEKe- 
uie Marnmua 
ro noroKA . 173/ 

- coiipoTHBJie- 

Hie . . . . 146: 
-ir^ili to kt» . . 144jf 

- man, o6sioTCic31<)d 
PaBH03na4KRJi 

cxexa . . . 309l> 
PaBnoM-fepHO na- 

MRTHHHCnHJdfi 
xariiHTT, 1296i 

- pacnpeA'kneH- 

HaB yTOHKRlOCNP 
PaBHoM'bpnoe 
! A^Jieiiie . CK 
xaniUTUoe 
I none . . 178 j 

- Harp'bHKHie . 281: 

; PaBHOM'fepHOCTK 

CToneHb . . 906: 
PaBnoM-fepHocib 
TOKA . . 1915' 

: - dJieKTpuHecKan* 
CB^TA . . Mli 
1 PaBnox’bpRufi 
I XOAT> . . . 3014 
| Pabhootcto* 

i 4 itt .... ill- 
Pa bho uoTOHAiaab- 
h&b noiiepx* 
HoCTb . . . 147/ 
PaBiiufi noTen- 
4 iajn> . . . 14T-> 
P&BHJIThCH Ayrt 
nojuocuaro 

HAKOHO'IHH- 
KA .... 

- 6 amxaica 

PaAia*TbHAii r.Ty- 
6 mra o 6 mot- 
ku . . . . 33ua 

- cxexa . . . 9 D&J 

- Typ 6 HHM . . 121' 

- 14 c TKA . . . 42 a-' 

PaAi&Jii>no pacno- 

.TOHCOHILUXH* 

IipOBOJIOKRXil 

o 6 xotkk, 

BKopb C'b “ 414 > 
PaAiajibno-CBep- 
.TK.TbUldii era 
iioin* . . . 3917 
PaAiaJibnufi caep- 
jiujibiiufi cia 
UOKT* . . . S9LT 

PaAlHTOpT* . 10772 

- KAJlBJIbHKIil 9Ki-l 
“ CO CB 060 AUU' 

XH UpOBO.TO- 
KRMH . . . 9&2 




PajuaTopT> 2019 PaaApaweme 

: j 

P&Ai&TOp?* an ok* I’a^ioTenerpa^iii Paa 6 pbi artisan! e | Pa 3 roBopH&ro 

Tpit'iecKifi , HonpepLiBKLiani pacKAJiennaro | nopeiejiioua- 

n.ioCKili . . 983a | ajieKTpiiuecKii- MoTajuia . 561a. t©jia npyncii- 

Pa^iai^iH Boa^yin- I mh BojinaMif 1056a Pa 36 i>bi 3 riinaio- ira ... 1151a 

itaro npoBo^a j - cifHToiurie- moo kojtbijo , - nyiiKTa ycTpolt- 

naTyxaHio 1081a 1 ckaa . . 1054a, *aejia 4812 j ctbo nojiuoo 1185a 

- iiiiToicciiBiiocTH | PttAioTOJierpaijiifaA ; PaaGyxiryTb . 41.7 | PaaroBopiiaA 6 yA- 

OTC'ien. . 1288.7! iiobojka . 1099a Paa<HirA ne- j Ka cm. tcjic- 

- miTOiiCHB' i - cTaimifl 1050a pio;vr» . . 478.10 <|>onif&A Gyjuc* 

noCTh . . 1288a j - - Mou^iinii 1007a PanBCAeniian ciip- PaaroBopiiLift 
PaAiuilix . . 288a - ycTanosKA 1056a nan khcjiota 241 KJiiou'b . 11522 

- bo 3ny ill ii li XT* -iioo oTA'bne- PnaBepiiyTan j - nyiiicrb 1106.1 

npoBOAOBi* 1081— liie . . . 1108a cxoMa . . 8092' PaaroBoposi*, 

PftAiorpafJm'ie- -HLift anna- -Toil oOmotkk 6 jiahkt» rjui 

ckaa Texiiii- pan. . . 1056.7 j cxena . . . 309.2 1 aanucH ape- 

Ka ... 1232.7 PaAioTejiC‘(j)o- j PaaBepTKa . 1832a■ Menu ** 1154a 

PaAiorpaiJiHuecKie u!a . . . 1173l2 1 - KpiiBoli . . 240J1; - ajia perHCTpH- 

annapftTu 1235a PaAioTone^onnaa - o 6 motkh . . 809a ' poaaniA npo- 

Pa;tforp ,l( f >nt|e " CTamjiA . 1173a -K'h, o 6 motka I AOJiJKiiTejib- 

cKilt AiftnoaH- — nepeABUJKiiaii no - . . 832a«» 1 hoctii - . 1164a 

thbt> . . 1234a iioneBaji 1173.4 P« 3 BepTonnaii it j - aa aeiib hucjio 

- neraTHirL . 1284J | Pa;tfoTepanlA 1234.7 CponcnaA o 6 mot- i M&KCHM&Jib- 

- no3HTHBT» . 1234a 'PaAio4>o hH ue* i icn, cJioucnaA 88&6 i hoc . . . 1159a 

PAAiorpa4>ia 1284-2 | ckra Ceanpo- I - - 6 ponesAA 06 - - achs miicjio 

PaAioA©pBa- | bojiouuaa tc- j motke, kom- nantfojih- 

thtt» . . 1235a 1 . jierpa<J>ia 10532' tiitimpoBAii- moo . . 1153<; 

PRAio/U»rnocTii- 1 l > AAio4>oii r L . 1177a i haa . . . .838a - annum, ctojtb 

ka . . . 1244a , PaAio<j)OTOMC* | PaaBopTbinaiiic ;via - . . 1155a 

PaAiO'fli 110 * 0 * j Tpiji . . 1237a 1 jaboahoH npy- - 3annci. . . 1160a 

iiin . . . 12352 j PaAio4>oTone- hcbhli . . 1010.ii - oAiioro pa 6 o- 

pAAioKOHAyKTopi* , Tpa. . . 1338a - o 6 motkh . . 809a uaro m^cta 

cm. Koxepep'b PaAiyci. . . 1349a - npyncriHi.i aa- cucthhkt. 1152.7 

PaAloAorwuecKiii --BCKTopi. . . 24lJ) BOAiioft . 1010.11 : - nopc-AAua hoac- 

Kfl 6 nHon. 1245.4 PaatianitTi. . .916.4 1— MrnoBCii- nan. . . 1168.1 

PajlioJioriA . 1232a - KiicjioTy . . 557' lioe . . . 1011.41 - nepeAftun cko* 

pAAloxeTpT. 1817.10 PaafiABnoinia ji clip- - - uaconoH 1010a 1 ! pocTb . . 11o7.io 

- A^B peUTrOIIOIl- IIAA KHCJIOTA 2.4 PH3BHTio HOBOpX- -IipoB'fepKA 1I84.S 

ckiixx ny- ; l’aa 6 aH.iflri. hoctii nna- j - npo aojiaciito.it.- 

ucft . . . 1237a| KiicjioTy . 56.7 otiih't. . . 45.4 • hoctii e;ui- 

pAAio^K^^iMueCKifi | Paa 6 iiBKA tojio* - noHojtxiiocT- j hhur . . 1161ji 

ciuimok'L 1236a rphcjmott jin- hoc .... 8231 - pcriicrpA- 

- ctojti. . . 1244a; iiin . . . .808.2 PnairbA^HKOBi. Top’b . . 1154.:. 

- CTy.n. . . 1244J ; Pa 3 lSiiBouiiLiii ko- KuM 6 nnai;in 1042ft - perucTpupoua- 

- aiajikt. . . 1244.2 jibimeK'i. .808.7 Pa3BiiAHnKT. 1042 j* . iiio . . . 1160.1 

-ckoo H 3 o 0 paiKo- , PaafinpaTf. . . 469-S PaaBiiTBHTLCA 737 j» - CMerb . . 11624 

nie . . . 12364);- 6 iiTapoio . . 100.0 PaaB'bTBJioiiio !- mhctotb 1159Ji 

pAAiociconiA 1234a j Paa 6 iiTi. jib niio 808a toka . . . 143.1 - uncjio . . 1159.4 

PaAioTeJiorpttM- 1 Paa 6 opKA . . 4694* PaaH'bTBJiPHiii ■ PnaroBopi. no 

ma . . . 1103a ( - 6 ftTapon . . 100.7 touka . . . 788L3 Tejic4>oiiy 1115.1 

PaAloTejierpa4>H Paa 6 opnnA KpecTO* Pa 3 B'bTBJicif viaa - Tene4>oiniLiHi 115.1 

llAllpaiUlAe- BHHA AAA 1130- HCICpA . 1003.7 - - CpO'IHLltf 1170.7 

31 ra . . . 1105a jnipyiou^ixT. , PaanivrHJieinioii PnarpyaiiTi. . 492a 

PaAioTCJiorpa4>n- ipy 6 oKi» . 8727 Mnmimioii PaarpyaKA . . 4923 

)H>uaTi> 1103.4 - OTB'bTBHTe.if.HAA niviiMo, ipaiic- iioAmiiniiHKa 489JI 
PaAioTOAorpa- Kopofina . 883> j 4>opMaTop)» no^miinnuKom. 

4>iicn. 1103J - cooAnniiTOjik- j ct. - . . . 231.4 MamnTiiaA 0972 

PaAloTOAerpa- hua Myijun | PaaB'bTH.ieiiiiLie PanARBaTb Tpy* 

. . . 1053L% ajia naoAiipyio- j tokii . . . 143a i 6 y . . . .883.7 

- MiioroKpaT- lAirx'h Tpy6'i»879.41 PaaBliTn-Teir PnaABHVKiiaA 

hua . . 1066-S -mail TpoiliuiK'b j mail . . .738.1 MycJ)TA . . 450 a 

- iiacrpoen- juw naojiHpyio- j - pooctatt. . . 656-j I'aaAniiHcjioil 

haa . . 1054J* m,H xt» Tpy- - tok*l .... 143L*> kajiu 6 pi> .879a 

- ne3ATyxaiomH- , 6 o»n. . . . 872a Paaronopa nope- PasApaMcoule nep- 

MII aJIOKTpH- i - yrOAl.nilK'b AJIA A*™ . . 11142 BOB!. BJICKTpO- 

MeCKHMH BOJI- | A30JIRpylOimiXl» - CKB03IIOro HO* KUUOTHUe- 

hamk . . 1056.1 ■ Tpy 6 oK*b . . 8724 jioMcoiiie 11442 cko© . . 12262 
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PaaA'kna 


2020 


Paspaju 


PaaA’kna noBepx- 
HOCTb ... 43 

PaaA’bJienio Hcicpo- 
Boro npoxe- 
yKJTKtt . 1064a 

- noTepb . . . 4993 

- tokb .... 143a 

PaaA'iw’ieniitm 

u^eTKa . . 425a 
Pa3A*bjiHTeji bnu 1 
BUKJIK>HRTeJJb556.1 

- rJiaBHLiii . 6562 
PasA^inTb . . 880i7 
PaaA'bJibiiaji 06- 

MOTK& noCTOBH- 
r Haro TOKa 3283 

- OTB'kTBHTeJIbll&JI 

kopo6kr . 8683 

- CT&HHIia . . 4683 

- <J>yiiAaxeHTHaH 

pan a . . . 4662 
Pa3A^ibiioe iia- 
THpanie . 1891s 

PaaA'bjibiiLifl 

OCTOBT. . . 453u6 

- noAniHiniHKi>437.7 
PaaaeHKOBKa . 891.1 
PaajiaraTb . . 2423 
PaajiHTaB khcjio- 

t& .... 513 
PaajiH'rie bi 

crpoeHiH . 293 
P&3Jiii'iHoti iiarjjya* 
KU $J13LI . 2003 
PaajioH^euie . 2423 

- BOAU . . 11822 

- RBO&HOe . . 643 

- KaynyKa . . 8673 

- peaHHbi . . 8573 

- XBXHMOCKOO 871.4 
Paajiosice uLh, b&u- 

Ha pjia - . 697.7 

- BBJlHHHUa 11902 

- KpHBAH 11912 

- HanpHMceHie 11913 

- noTemjiajrb 1191.4 

- TOHKa . . 1191.1 
Pft3JI0HCHTb . 2423 
PaanarHUTHTb 1613 
PaaMaruH4euiel6l3 
PaaMaruii4ii- 

BftHie . . . 2673 
PaanarHHHH‘ 

BATb .... 1613 
Pa3MarniiHUBaio- 
m,ee A'kiicTBio 

267.4 

PaaMaTbinaiiio 828.io 

- Ka6ejiB . . 8503 
PaaMHTbiBaTb 8283 
PaaMaxi* . . . 1923 
PaaMoTRTb . . 8283 
PaaMi.iKHHio npit 

UyJ10DOMl> na* 
npBHceiiiu 598.4 

- - ny.'i'b . . . 6983 


PaaMLiicaHie 
A'fenH xrno- 
BciiHoe . . 6183 
PaaxuK&HiH, Ay- 
ra npH - . 558J 
HCKpa npH - 5623 
TOJiMeirb npn - 

180830 

PaaxbiKaBiH 

Ayra . . 926L11 

KanoHie nocji'b - 
975J1 

KOHTRKTT* 

A3B - . . . 6883 
npncnoco6jie- 
Hie ajih - . 698a 

- 0KCTpa-TOKT» 

184JO, 122*12 
Pa3MbikaTb l^linb 

1413 

PaaMUKaxoiAift 

MHrHHTT. . 6982 
PaaM'bpoB'b, 4>o]>* 
xy.m^s onpe- 
A'bjieuiii - . 4663 

- conpoTHBJieirifl 
onpoA'fe-’iouie 6863 

Paax’bp'b 6aTa- 

pen . . . 10014 j 

- AHiiaxoxaniH- | 

hi,i .... 708s i 
Paasrfepu bdr- 

AHH'b . . . 2693; 

- BbiKJUOHRTeJlH ! 

6663' 

- rjiaBHbie . . 248 j , 

- Hceji'baa . . 2613 ! 

- sy6AOBi> . . 262s 

- KanajioB'b . 2683 

- KOJiJieKTOpa 4203 

- MRTepiajioBT. 6887 

- cepeKJUOHa- 

TejiB . . . 6663 

- cepAeHHHica 2613 

- ajiexeuTft 

BH’&niHie . 852 
PoaMiiiAciiie . 7087 

- naojiHTOpoB'b 8102 

- npu6opoBT» . 604.1 
P&sxjirHHTb . 7783 
PaamiTbCii bi» 

4>aa^ . . . 198fl 

PaauoiixeHHOO 
BJICKTpHHe- 

CTBO . . 18063 

-1IL16 1IOJHOCU 52 

- ManiHTiibie 1663 
PaaiioBMemibiii 

nojiii . . . 1773 

P&3iiopo Alibi XT* 
TOKOB'b TpailC" 
4>ox)MaTopbi 233a 
PaauopoAiibiB 

BeuxecTBa 1358.7 : 
PaaiiociH oc* j 
BiiiAenia 1178a [ 


PaiHOCTH ^an 
yicaaaTeJib . 6863 
PaSKOCTHblfl 

TOlTb . . . 189.7 
PaaHoeTb bojutb 

109L7 

- nocuJiae- 
xux’b nepe- 

A&TOHHblX*b 

npOBOAOBb 1068a 

- bt. CTpyirryp'k 293 

- uarpyaoirb . 4908 

- nanpasKenifi 1493 

- - noTCHAia- 

jioB*b . . . 66ao 

- IlCpeA0TOHHUXl> 

bo Jim. 1068a 

- noTeiiAiaaia 

a.icKTpocTa- 
THHeCKAH 1267a 

- noTeuAifcnoBi. 

147aoi 

- - X arHHTHU X*b 

12573! 

- nojiynaioiAa- 

HCB BCJI'feACTBie 
miAyKAioHua- 
ro conpoTH- 
BJicuiH 18253 

- TCMnepaTypi>2673 

- bi. x*bcTaxi» 

conpHKacaHiB 
Bbi 3BHTb - 282 

- - xesKAyropH* 

HHM'b H XO‘ 
J10AHblXl» M*fe* 

ctoxh cnaa 287 

- 4>aa*b .... 1985 

- - KOJicOauiii 10882 

- BJieKTpHMO- 

CKRH . . 13108 

PaailOC4HKl. T©“ 
jierpaxMT. . 9963 
Paao6paTb . . 4693 

- annapan. 1018ft 

- 6aTapeH . . 1003 
Paao6iAaK>- 

lAaH npysiuiH* 
ica . . . 1122ft 
Pa3o6iAaioiAitt 

x&rHHrb . 5982 
Paao6iA6Hio . 5473 

- npu iiyjieBoxi. 

nanpjiskeHiH 5984 

- nyji*b . . . 6983 

- - ncperpyairb 

698ft 

Paao6iAOHiH, npn- 
cnoco6jibHie 
ajih - . . . 698a 

Pft3oxKiiyTaji 

6pouB . . 7653 

- 06XOTKRJUCOPJI 

315a 

- A'feub . . . 141.7 

- - KOJie6&Hiit 1088ft 


PaaoxxByrofl xar- 
HHTHofi A^IlblO, 
Tpasc^opxa- 

TOp*b CT. - . 2»3 

PaaoxKHyrufi lOWb 

- TOlTb . . . 137a 

- ajiexeHrb 43 
PaaoxxHyTb . 755: 

- A'fenK . . . 141i 
Paapa6oTKa no- 

sepxHocTH 62a 

- miRCTHH'b 45a 
PaapymeHie 

yroJibkaKa- 
jiHJibUofi jiax* 
nu . . . ]34oJ 

Paapymeiiijo npo- 

THBOCTOJUde 
p'bmoTKH . 52 
PaapbiBa Tpy6cr 
npoBoAa, caxo- 
aanopHbifi lCJia* 
naub hr cjxy- 
hiJ - . . . 1152 
Pa3pbiBHaji 

BTyjnca . . 402: 

- CTynnAa . . 402- 
Pa3pbJBl» BOJlb- 

TOBofi AyrH 555u 

- Ka6ejui . . . 

- n|>OBOAa • 744 ji 

- IipOBOJIOKll 741)1 

- CB^TOBofl 

Ayrn . . . 655a 

- TpyOKU . . . 541: 
Paapuiie xocto- 

Boli . . . 886J4 

Pa3p^SKCHie Boa- 
Ayxa . . . 9172 
P aapiuKe ii mj m» 

B03AyXOM-b, 

npOCTpRHCT* 

BO Cl - . . 6847 

- npOCTpRHCT* 

Bom, rpo- 
mootboat. 
ct. - ... bfa: 

Pa3p^3i> none- 
peuuufi 
ay6a . . . 

- - ay6ua . . 

- - cepAenHHKaiteJ 

- A'fcficTByio* 

XAifi . . . . 2te2 
Pa3p*bmaTb . 237.* 
PaapHAa AiScr 
sie xex&HB- 
HecKoe . 1272a* 

- nojxoxcenie . 79i 

- JTOTeKAiajrb 1272> 

- npoAOJiHcHTeJib* 

HOCTb . . 127^3 

- CHJia .... 77 j» 

- CKOpOCTb . 1272.7 

- C*b KPCUR KOC$- 

4»HAi«HTb . 90H 





Pa. 2 pa&a 


L*jkapji;in dJieK- 
Tpiiuecicaro 
CB'bTOBofl »$- 

i^em . . 1819.7 

- 9 Heprijt . 1272 a 

- b^^ktl Me* 

X2LHHH0- 

CKlfl . . 1272a» 
P&apjiAHTB aKKy- 
MyJIBTOpT. . 762 

- - xcajiciiho . 769 

- — noCTeneuiio 760 
VaapnAKa . . 667A 

- tiuCTpaji . . 70A 

- xmoBoiinaii 76.7 

- MeA^OUHBA . 76 a 

- M'feCTiiaB . . 77.3 

- lieupepbiBJifui 77.1 

- noBepXHocT- 

itaji .... 878 l 2 

- noCTeneimaj* 76 a 

- npo6naii . . 7918 

- ct» ocrpieirb 1274 a 

- - uepepti- 

B&MH . . . 76.10 
PaapjiRKH, anna- 
pan fljin - 1274.7 

- BpCMB . . . "83 

- Kpunan . . . 79u 

npHcnoco6jienic 

;vu* ** . . . 77 a 

- lIpOAO^^HTeJIfc- 

HOCTb . . . 7&S 

-HOpX&JILlIAJI 

x hacobt, . 79.1 
PaapH^icii hh 
KHJ iorpaMHi* 
B'bca ajicMeu- 
ta, CpOAUiLH 
anepriji npn -7&7 
- T lianpiCKGiiio 

npH - . . . 78 a 
npH noJiiioft, 
cpe^nee ira- 
npHHcenle . 78 a 
P a3pHAuaro toka 
chjia . . . 77.10 

- - CHJIA MAKCH- 

xajibn&ji . 77ai 

- - CHJia naii- 

6oJu>maH . 77.il 
— TOJiuein» . 78a 
PaspJixnaH 6 a- 
Tapoix . . . 89.7 

- exKoCTb . . 7912 

- BCKpa . . . 567 a 

- HarpyaKH . . 79.4 

- Tpy6Ka . . 1272.10 
PaapJTAUHKa rna- 

pHKT» . . 1065A 

PaapHAHHin. 1086.1 

- pyHiioil . . 128U | 

- CO CTCKJIHnilLI- j 
xh pyHK&xii 1318 a 

- yillfHCpCAJIh- 

nufl . . 1281.4 


2021 


PaAoui> 


Paapjguu»ill biu- 
KJiioHaTejii* 524 a 

- KJlIOH'b . . 1007.7 

- noTciiuiaji’i. 1272 a 

- npn6op*b , 12717 

- ptiHAn. . . 91 a 

- TOKT* .... 77a 

Pa3pHAHbIJI KOH- 

takthuji ca- 
jiaaicii . . . 92.7 
P&apJIAOB'B RTXO- 

c$cpnbix'b, 
npeAoxpaun- 
TCJIbHOC ycT- 
poiicTBo npo- 
THBT* - . . 566A 
PaapHA^ . . . 567 a 

- anepioAnMC- 

CKiJi . . 1278a 

- aTXoc^ep- 
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- cTpeMHTCii nope- - - ha cueimin. Hutt . . .247a PeanrpoBauic 

nojiaaTb . . 20.4 696.4 - npH 6 jur 8 HTeJXb- Koxcpepa 1075J 

PacTHTejibsoe Pacxogu nbiif . . . 247 b PeaKTHBuaHBep- ( 

BJieKTpHMecT- ha KOHTopy 718.4 - npoBOHOBT. . 728.7 TymKABjreK- \ 

BO ... . 13007 - - pexOUTB . 7183 - npOB’fepOHHblfl TpHHeCKAXlMil 

PacTHTeJibUuM - - yronb . . 7183 847.7 - narym k& . . lS 8 u 

Bocin. . . 785tf - - yxoAT» . . 470 l 2 - pyneirb . . 4167 - - nyroBoft 

- KJieM . . . 787 js - no uaroTOBJie- - cnmv& . . . 416.7 Jiaxnu . . 242? 

- nepraxeun. 8 . 12 , niio .... 4003 - jrieopji . . . 2662 - TypOuna . . 123: 

869.4 - - HcnbiTaniio 486a PacHHTAnnoe, PeaKijiH xoe$- 

PacTOTeuie »Hep- - - kohtop& . 718.4 jiaxm», kojih* $HHieirr& . 1902 

riu .... 166.4 - - npoBoxK*h 724a mgctbo . . . 967a - todjiota 1S3j> 

PacTpenbisanie - - npoiejiRAK'fe 724a - - hhcjio . . 967a - xhhuhcckoX 

HaojiHHiH . 839 b - - coopyraeuiio Pacmupeuie . 716.4 TenjioBoft 
PacTHrnsaioiHaH 4004 - .Tiiuift xarHHT- a^eKTL lltA* 

CHJia 260 a, 8607 - - ycT&noBK'feaa hlixt> . . . 277b - i^bnu Haiipn- 

PaCTHrHBRK>meo kaskahH kh.to- - - CHJIOBUXT. 277b aceirie . . fT2i 

ycHJiie 260a, 360.7 brttb Moiq- - BJieKTpuMO- PeaKHifi,B 3 AHM- 

PacTiDueuie . 850.4 uocth . . . 896.1 CKoe . . 18093 uoe OTirome- 

- npoBOAR . . 8213-KawcAyio PacinupeHieMi. nie - . . . 8026 

- npoBojroKn . 8213 UPth CB'bTiryio napa, xamxHA Peabnionnaa 

-, npouiiocTb KAJiiiJibiiyio ct* - ... 1102 KATyxnica . 2S3 

ha — ... 860a JiaMuy . . 896 b napopacnpeA’fe- - cirfecb . . 1223.1 

-Hia, npounocTb - - bkc n jtortr nil! Jieirie ct. - 1203 PeaKHioHHoeco- 

npu - . . . 850 b Kocoouiiue 7123 Pacmapeniii ko- npoTHBJieiiie67&7 

-niio, noABepBvO- -iionocpeA- e<|><|>imieHT*b Pea khIohiiL ift 

uie - . . . 360 b ctbohjimo 7122 9807, 1264b ABHraTOJib 2243 

- conpoTnBJio -HenocTO- - MamnH&ABoX* - iHeTKoaepsKA- 

irio .... 860 a HiniLie . . 712 b Haro . . . 1183 tcjii. . . . 491s 

-nln Koe<J><J>n- -nepeM*bii- - - HByxKpaT* Pe&KHin btopht- 

HieHTb . . 849 b hL ie . . . 712 a uaro . . . 1183 h&h . . . . 45j 

HanpiDKeuie - uoctohh- Pacmupirre^ibnaH - aboMhoto 06 - 

orb - . . . 8603 iibie . . . 712.4 My4>Ta . . 4503 Nina . . . 64 b 

PaCTHttcuMocTb 760.7 -npHMi.ie 7122 PacirnipirreJij.iioG - omkoctu . .191.4 

PacTJttKiiMLiii 6 o- I PacxovKAeuie \ pacnpejvb- - MariiHTnaH . S 6 S .7 
Poaokt. . . 8333 • CHJionLixb jieiiio . . .1203 - onTorajibB&HB* 

Pacxoaa usM'bpii- jiHuift . . . 1723 PacmupuTbTpy* necica* . 1312s 

TCJib . . . 609 b | PacivbnHTb ko- 6 y .... 808.7 - uojiioca . . 107.: 

PacxoAOBaitie .tii* i xepepi. . 1076.A PacmupaioiHaji- - caMOHHAyK- 

TpoBii raaa | racii’bnjieiiio . 647.6 cn nepexoA- ilin .... 1904 

bt» uaci. . 81 b - 6 biCTpoe . . 6033 uaji My<|>Ta - crnixponnan 18123 

- MATepituia na - Koxepcpa . 1075.41 A-TBir.io.Tiipy - yTeuKH . . . 29L* 

BjieMonTT. . 84.4 - npu iiy.T’b . 5983 ; iou;iix l Tpy- - lvbnH . . . 1901 

- mIiah . . . 7243 - - ueperpyairfe 6 jkt. . . . 8713 - - A^HcTByio- 

- napa nauBbi- 5903 Paciuciuieiiio n;aa . . . 19H 

roAH’bHmee 7173 Paci^'biuieida, ioiiooi. . 11883 — HfiAyRTHB- 

-- iianjiynnioo 7173 1 MoxaiiusMT. PnciHonbiBaiiio iiah. . . .1903 

- nniiKa ... 12 a a-th - . . . 647.7 1860s - - HiiAyKHion- 

Prcxoat* nriTTi.- npncnoco 6 jio- Pn<j>4>HiiHpoBR- hah .... 190LJ 

uacoBT. . . 727 b nie a-th - . 404B Hie irbAU • 7623 - - ny.Tbcnpyxo- 

- BT, yRTTftXT. 168.11 | 698.1 Pa({K|)HUHpOBflH- 1 HAH . . . 1905 

- raua . . . 128.il j PacA’injiHioiniH iiliM oanKe- — HKOpA . . 267.J 

- MHC.Tll . . . 717 b I MCXAHH3MT> 404B piITb . . . 781® - XITMUHOCKRA 3 J> 



Peajcuifi 


2025 


Peryjurropi* 


I’e&icubi HKopn 266 b PerHCTpupyio Pery.uipoBKiiio j Pery.inpoitoMiiLiii 

- - iioCTOHiiHaji26dB lx^iil bobbt- ! TO*iHoe . . 6742 11 uyCKoaoft 

PeGpHCTan iijia- motpt. BJietc- - Tpfliic<f>op>ia* peocxan* . 690.7 

ctuhb . . . 4fta TpoMariiHT*’ j Topom. . . 2283 - ctoat* . . 12453 

- noBepxiioCTk nufi . . . 681.4 ! - HHC.ia o6opo- - Tpanc^opMa- 

juiacTHiiM . 443 - rajii.Bauo- tobt* . . . 4893 TopT. . . . 220.1 

Pe6pHCTLill Mao- motpt. . . 670.4 j PeryjiitpoBAHlfl Pory.iHpyoMOc 

juiTop b . . 794.7 - ;uniaM<>rpa4>'i» arrperan> 609.1 B03^ynnioe 

- Karp'kBaTejib- ajieicTpnHe- ; - BoaGyncAeiibi, ycnoKoeiile 644.4 

huS 3 Jie- CKiJI . . 1336a' peocian. Peryjinpye- 

MeflTi. . . 033.4 - AHCK'h . . . 667.4 jinn - . . . 697.3 MLift . . . 6733 

- cocyffi. . . . 463 b - xaniHTo- { - jianpsraeoiiiA Ha - BKJia^Lnm, . 437 b 

- - BKKyMyjiA- MeipT. . .6862 pa3CTonnie, po- - AByxnojiiociihift 

ropHult . . 863 j - MexaiinaMi* . 667.1 vcthti ajih - 6703 Ko.imeBoft 

Pe6po .... 48.7 j - npii6opi» . . 6563 - peocTan. ManiHn. 1118 b 

HaMOTaniiutt j - - iiaM-hpn rejib- »yiH - . . . 676.4 - HCKpoaoit npo- 

nt “ ... 820a j ii li 11 . . . 7012 - TOKa, peoCTarb McneyToier* 5693 

o6MOTaunuli - c4eT4UKT. .6943 ajib - . . .6763 - KoiiAeHca- 

ha - ... 380.1 - - Bam.-*ia- - meToier,, npH - TopT* . . 1068 b 

- nonepennoe 48 b cobl . . . 6913 cnoco6.ieiiie - - ct» njiacTii- 

- npoAOJibKoe 48 b - - Bpc Me mi . 6903 - . . . 432.4 iianu . . 1068 b 

- pfemeTicH . . 68.7 - TaxoxeTpi* . 488.4 PeryjinposaTb 672 b - kohtaktt* . 890.4 

- yicp'bnjiBio- - TepMorajibaaiio- noBi.iuiim . 672.7 - on. pyKn . 673.7 

me© . . .401 b x©tpt. . . 6693 : - itobL ime- PorymipyeMtiMT. 

Pe6poMT. o6mot- - yKA3aT©.7ii> ko- uiesn, . . . 672.7 oGxbatomt., 

kb ... . 3292 poTKaro aa- - no mine ah . . 672b ct» - . . 1118.4 

PeBepcHBnaai mlikaiiIji . 6842 - nominee- Peryjinpyiomee 

M&mnua . 206a - - march m&.tliio ft hIcmt, . . 672B HanpAneeniel&12 

Pen©pc h bum It chjili TOKa 678.4 - pooCTan. . . 6762 Perymipyioinill 

AamraTejib 219al - ukbhhaP'b 666.10 - coupotiib- CaTapcftnuit 

- nyCKOBoff p©o- - dJi©KTOMCTpT*6653 jieiiie . . . 6762 bjiomoiitt* . 00a 

ctatt. . . . 606.1 PemcTpHpyjo- PerymipoBiea 672 b - KonT&KTT* . 681 b 

- - peoCTaTT* aboH- miixi, annapa- - ABTOMRTn'ie- - Marinin, . 1296.11 

Horo uanpa- tobt*, HCpunjia ckra . . . 678B Peryjinpyiom.ittcH 

BJieniH . . 6963 ajih - . . . 66'<2 - anepioAif'ie- ABHraTc^b 219B 

- - peocrarc* ct* - liputiopoBb, 4ep- ckha . . . 6423 Pery.inpywiniji 

uepcM’biiofi HH.ia a nn - 6672 - rpy6an . . . 674.1 ciijiia . . . 304.1 

H&npaBJieiiiA Per-iaMeim* toji©- - HiiAVKijion- Pery.iATopa ueH- 

Bpauiouia .6063, $omioli c,iyne- nan. . . .6743 TpoO'fettcifaro 

- - peocTan* Tpex- 6u . . . 1170 b - uanpjtneciiiji 6733 cTepneeiib 10313 

$A 3 Haro to- PeryjnipoBaule672B - oOmaa . . . 7202 PeryjiHTOpT, . 9393 

ka .... 692a - ancpioAHHe- - oTA'k.’ii.naji . 7203 - aBTOMATHM©- 

PeBepCHpyiomili cko© . . . 6423 - noBume- CKiil . . . 676a 

b&ji 7» . . . 683a - A*bHcTBieMT> hii- uieMT* . . . 673.1 - - Boa6yncA©- 
PeBBaiB . . . 7193 AyKi^iu . . 6743 - nominee- win .... 697 b 

PerencpamBiibiii - xaruumaro iiiexi* . . . 6782 - acTMTMH©- 

BJiexeHTT* . 12 b nojin . . . 597a - pyHuaB . . 678B ckIH . . 630ao 

PcrHCTpaTopi. - nanpaneeuiH 6783 - ckopoctu . . 6783 - BopTUKajib- 

BpcMeHn 1154.4 - hotomiioo . . 574.1 - conpoTHBJie- uuti . . 10812 

- paaroso- - orb pyKii . 5783 hIh .... 675.1 - BOJibTOBott 

poBT. . . 11643 - noBLime- - tokb .... 678a Aym . . .9413 

PerHCTpiiposaiiie iiiex b . . . 57ai - - bt» oTB'fcTBJic- - btopiihhliII . 5773 
paaroso- - nominee- nin .... 674.4 - bl miTaTOJib- 

poBT* . . 1160a iiJomt* . . 6732 — bt» myiirfe 574a homt* njjo- 

-Baiiiii n©pioAT»667B jnoTei)H net - 298.1 — r.i&Biiaro .6743 BOA'b . . .6972 

-poBATb . . . 66d7 - nycTOTU nocpOA* - <J>aaT» . . . 199.10 - Au4>$ e P eiII U ajlb ~ 

PerHCTpnpyio- ctbomi* oc- - 4y bctbjito m*- Hoii AyroBoJt 

miM . . . 6 o6b Moca . . 12893 nan .... 6742 .laxnu . . 989a 

- axnepMeTpi* 6783 - ckopoctu . . 6733 Pery^HpoBomiaA - AH(}><t>epcimia-’ii,- 

- - a.TeKTpoxar- - - Bpau^enia 1009ao | rattiea . . 641a0; mliII . . .941a 

miTKbifi . . 6783 | - tokh .... 673a ' - npynemia . . 646.1 j - ^jut tokb . . 6763 


- annapan* . 6663 j - 

- 6 apa 6 airb 666 . 10 ; 

- BaTTMCTpl* . 688 b ; 

- Bo.TbTaxeTpi* 0924 

- BO.TbTMeTpT* 6813 ; 


- BT. OTB’fcTB.ie- 1 

Miic .... 674a j 

- bt. myiiT’b 674a i 

- rjiasnaro . 5743 1 
tohkoo . . . 5742 1 


PeryjiHpoB 04 iioo 

COnpOTlIBJIO- 

nie . . . 675.10 

PeryjiHpoB04in.i if 
BHlfTT* 6427,10313 


HIIAyKipoil- 
II LI 11 . . . 598.1 

MamiiiiiiLiii . 6903 
mou^uoctii . 120 B 
HaiipJUkciiiA 676.4 





Pery.mTop'L 



Pe.i3 


PeryjiATopT. ( PeauiioBan hbo- , Peaonanci. . . 191 jv i PeKTfl$UKaiUn 

TianpH/KCiTiii I jiauia . . 780.4 - A»yxT. ivbncfl ajiKorojieS 

na paacToA- - koiiuobaa KOJie6anitt 1005.11 BJicirrpHHe- 

Hie .... 670 j aajvtuiica . 842.7 nujiyKUioHiiMJi ckaa . . 1854.1 

- ocenott . . . 120.7 j - jichta . . . 7805 ; KHTymKH ciih- i PeJibe$HO-nHinT- 

- nepBiimriuti 5712 ! - - naojrnpyio- Tonuanposan- mitt anna- 

- uepeM'feRiiaro man . . . 804.2j ulia lia- . 1094.7 \ j»att» • • 

TOKa . . . 676 jB - iio^yiuKA . 1280 a - MiioroKpaT- PejibeiJniue3iia- 

- nJiocKiil . . 120.7 i - npOAoxpaiin- . iihift . . 1317J j kh . . . lOOfa 

- noc.Tb^oBaTejih- TCJibnaAKpLim- | - jianpAncenilt 191.7 ! Pcjn.cobij It K«>n- 

in.ifl . . . 676.8 i kh .... 780J»; - TOKa . . . 1314.10 \ Taicrr. . . 10612 

- iipoii3Bo^HTejii»- j - - MaTcpin . 1242 a;- »:ieKTpn*io- I Pejii.c'h ctmkobi., 

iiocTii . . . 120A i - npo6Ka . . 6SL5 1 ckIH . . 1091A ! npn6opi* a.™ 

- peocTan. . 676JO — ^jih Tpy- 1 Peaonancik. CHJia ncnLimnia- HSfa 

- pyMiioJI 580.10 6 okt. . . . 880.4 1 tokh npH- 191A ’ Pe.na . 529J, 1021’ 

- caMojvbffcT- - Tpyrtnu . . . 780.8 PeaoiiflTapnan I - 6 c 3T» AKOpa IOCS.: 

Bymmiit . . 670.1 — 11 aA.n 1 . 110 H I ^ou^nKR H00.4 - tf.ToKHpoBoH- 

- uoaOy.K- jiamiim . . 96.1 Po3onaTopT» 1038a i hob . . . 114&J" 

AeniA . . . 597.6 .— upeAoxpaiin- 1086a - Boao . . . 1041 

- CH-iiTa C4onH- Tojii.nnA . 780.7 i - annapan.- . 687JJ ; - BoanpaTiioe 1154L: 

MeoKill . . 94R2 PcaimoBoe kojib- - TepTna . . 1307A - Bosspauienie 

- CKopocTK . . 190.6 1 ip> .... TSOifl - ko.tmjoboH 1092.1 bt. iiojiouce- 

- TopMi» 3 iiLiH . 598 a - CLipi»e . . . 777.4 - npAMojiinicf!- nie iiokoa 1151.. 

- TyptimniLifi . 128A PeaimoRoH .toii- I iiutt . . . 1091 a - Boasp&meniA 

- <JmaT» .... 69&2 ; Toil aboHiiha - -'lacTOX'hpr. 686 a j lie pi oat. . JIM-3 

- iiciitpo64uk- i naojiAuiA . 8914 1 Peaonupy toman - Bi.i3UBiioe 114SL5 

it1.111 . . . 576.2 | - .neirru, npo- , Aome<iKA 1106.4 ; -- c i. nupAio- 

- myiiTOBoH . 597 a : CTft.R HiiojiApU - uim, kojicGa- mHMT.cep.ieM- 

- BJieKTpime- H3i.- . . . 894J I iiift . . . 10623; iihkomt. . 10Si> 

cicaro ocn*k* l'eaimoiitiil ka- . Peaouiipyioinift BiJKJiioHaiom^ 

m»HiA ci;c- ! Oc.tl . . . 764j 8 j BoaAyniinjR : npH Hax'bHt- 

m.i . . . . 9482; - - ByjiKniiHaiipn- npo boat* na- niii nanpASKe- 

Pery.TATopLt .6725; nainu.iH . .766.1 CTpoein. bt. j niA . . . . 628 -' 

Pe # iyKTopT* . . 648 a ' - Koncpi. . . 619.4 yniicoHT. 1082a ; - BbicoKaro ua- 

--Tpanc<jmpxa- - na.nenT. . . 99 a Pe3yjii.TaTT.BT. i npnnceniA . fctf* 

TopT. . . .227.4 - iiepeAHHKT. npe- (^hiihiicobomt. j - rpoxooTBOA* 
PeAyKUioiucftA A^xpaiuiTejii.- j OTHomenin 711a lioe .... 99X.' 

Ta6.THAH a-ih iriatt co cbhii- - ncin.iTaiiiA . 484 a i - AH(|>4>epeit- 

kjicjiotm . 58a noBoil npo- - <Jmnan cobliH 711.1! niajibHoe IOSSj 

Pcvkhmt. ni»n KJiaAKoil 12426 PcHka AopoBAn- ' - A^ih bukjihi^k- 

jupAA*b . . 75 j - npo boat. . . 850a 1 naa .... 877.4 niA Annin bt. 

- paapBA'b . 79.3 — rn6K*iH . . 857a — vKeJio<WaTan CAynaik o6pw- 

PeaopouMii kb- — ct, npono.TOH- AJin Anyxi. ba npoBOAa 1ST: 


Gejib . . . 761.2 noK oii-neT- uponoAOBb 877.7. - aancAAAio- 

- 4>onAT» . . .711.4 koH . . . .857a - -. npoiiM ran- m ee * • 114ft? 

I'eaepByaixfMT. Pe3nnoBLiA ra- iiaa napA(]>n* - HHAyKUIon- 

HoAHnLiMT*. jiumn . . . 99ao iiomt. . . . 49a hoc . . . IfcEv 

rpuMooTBoAT, - iicpMATKn . 99 a - - nnpa^Himpo- ! - -KJion4>epT. 102^ 
ct. - . . .569.1 Pe3imoH» noKpLi- bah nan . . 49 a - KoiiTpo.Tb- 

3v.iepnyap7 »'ho- Tie oOkiKiioBcn- - - CT»A»ynnvKo- noe . . . 114ft> 

^ Aoe.m. . . 125.6 xitax r. miCTpy- .io6K*aMii . 877.7 - KonTpojii.- 

^ no3Ayinni.iM 95.io mciitobt. . . 5124 , - - ct, oahiimt. nbixT. jian- 

BOAI.I . 125l6 PC31IIIL1 IIMHTA- VKCJ1o6koM I. 877/1 ' llOHClCT. . 1K*V 

- - icpacKK . 101JU ipA . . . 1340.2 - nvOJioCHUTaA - .mneiiiioc 1142a 


— wacjia . . 4426 - paanonccnic 857.4 jvw OAiioro i" MCAnennaro 

- o r. Kepocu- - CMpoff Kycoin. I npoB4)A*i . 877 a j a^HctbIa 1149? 

iiom. . . . 655> 777.131 rettKoW, nope- - MnunnaJib- 

Peaepin. cm. tv.TonancaA'feHcT- ( aaha ayO'ia- , hoc . . . .52^ 


annan, 


e.iiina . . . 

357.6 

in. jiifcrnx'b 

777a 

vuenlvaiiaH 

77h.i 

MArK&A . . 

777.7 

01,1 pit H . . . 

777.4 


lVaiina TBep- 
a«a . . . . 357.7 


nie .... 191.0 
— BjieKTpoany- 
Koaoe . . . 687.4 
KpUBHA AJIA 
ni.TI.noH CBH3H 

1091a 

— cjiaftolf 
cuHan . . 1091.2 


toH - . . . 449A 
PeHnepa, cncTOMbi I 
Bcjiaa, cjiyxo- ' 
baa Tpy 6 ka 1117A : 

-TOJie<{>oin. ! 

1117a; 

PoKJiaxnoo ocirfe- . 
m^nio . . 911A 


Mopae . . 102*- 

oOxotkh r.TAB* 
haa . . . 1I6*‘ 1C 

- 3aAep*acnjiaH>- 

man . . HWi: 
na onpe;rkJU‘ ,t * 
line iianpAnce- 
lile .... 52*' 
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PeocTan* 


Pwia ociaereji 
bt» nojioace- 
iriH pn6oTU 1151:2 
• or6ofliioe . 1148.7 

- nepesecTtf B'b 

no.ioreeuie 
pa6oTU 1150m 

- llOJLHpHaOBAH- 

noe . . . 10233 

- - Kpyivioe 1021a 

- - CHMenca 1024.4 

- - CT»KpUJiaTLlMT> 

HKOpeMT* 1025.4 

- - C’b KpLI.TbHa- 

TUM1 HKO- 

P©MT> . . 10254 

- - Cb noaopoT- 

HUXH CepAOH- 

jiiifc&Mii . 10253 

• nocTeneimaro 

xfeflcTBU 1024.7 

• - A'feHcTBiii no- 

.X«pU3()BftH- 

noe . . . 1024.8 

• nocTOHnnaro 

tokr . . 102&.10 

npocToe icpyr- 
jioe . . . 10243 

npyvKHHiioG 1149 j 6 
p&3i>OAn uiiTeJiB- 
noe . . . 1149.4 

cnrnajii.no© 10073 ■ 

- CT» liupHio- 

1411x1, cepAe'i* ] 
XlHKONT> . 10283 | 

cocAHneiiiii 10282 
COeAHKHTG^l.- 

Hoe . . . 11587 

COXpaiLBOTT. 

I>a6ouce uo- 
jioxcoiii© 1151.2 
Cl* KJHOMOMT, 10573 
- j>oroo6paa- 
Jibixu nojiioc- 
iilxxii hrko- 
H C * 4IIH K&M 1110283 
TeJic<J»oHnucll50uu 
rpaHCJimiioH- j 
ico© . . . 10253 j 

iviwif* . . . 1023J , 

ld Kac)>i> ,vlk " 1150H | 
Hiin, A-tx - 11503 ! 
EOaa . . . 10213! 

lonorirrb . . 7806 1 
xeinmro npji- 1 
Bo^a, Maiamia 
^jih «... 207.1 j 
xonuaa xy(J>- I 
7ft .... 451.11 
le*)©;*® 1 ** 1213,! 

448JI 

f nepeAauefl, 

TA^OMCTpl. 

CT. - . . . 4883 

rpunoAT* 121.1, 
BiojieTpT, . 4883 i 


Pexennotf Top- 
x&a-b . . . 405.4 

- - caxoperyjm- 

pyiomiifcx 4963 
Pexeiib . . 44018 

- 6ben> . . . 12U 

- BepTBK&JIb- 

huM . . . 445.41 

- ropnaoirrajib- 

unit . . . 4453 

- Asoiiiioit . . 4453 I 

- AHiiaxoxamii- 1 

HLl .... 1213 I 

- OTKpblTLlii . 4454 | 

- uepeAftTOH- , 

HLl It . . . 12131 

- nep©ABniK- I 

Iiofl . . . 11413 < 

- ncpeicpecT- | 

liLift . . . 4453 | 

- npKBOAnLift 44012 

- CKJieoiiiiLilt . 4453 

- civ penmen hlj It 4453 

- CJIOXCULlit . 4453 

- cmuBaTb . . 446.7 

- cimiTb . . . 445.7 j 

- xJionaeTi, . 121.4 ■ 
Pocne it, BiiiiTo- 1 

Bolt COCA1I111X- | 
TO Jib AJLH - 4453 


-.npjnKKa ji^lh 44540 1 
CoeAHHHTOJIb | 

AJi*“ . . 44540 | 

POMHJI, 60 KOBAJI | 
Tara - . . 4843 i 

seAOMaji uacTb - 

44430 ; 

BeAOMbltt KO- 

ueivb - . 44430 : 

- BeAymaji i 

*iacTb - . . 4443 1 
BOAyu^ilt ko- 
ueu'b - . . 4443 ! 

- BO.TOCHCT&A 

cTopoKa - 444 . 4 , 

“ IMBAKBH cto- ! 
P‘»na - . . 444 . 4 ; 

- aaAniui cTopu- 

ii a - ... 4443 

- .lUl^CBNA cTopo- 

iia - ... 444 . 41 

- MHCHcran CTopo- 

lia - ... 4443 

- nATHWveiiie . 4443 
iipiicnoco^icirie 

AJLH liaTH>KKll - 460.7 

- CKOJiLVKCiii© 2063 

- ToJUAHiia . . 4443 i 

- mupniiA . . 4443 > 
PoMunTirpo- 

BHTb . . . 4753 
PexoiiTnax xa- i 
CT©pCK 8 Jl . 878.7 j 
Poxoirry, paoxo- 
Ati no - . 7133 j 

POMOMTT. . . . 8963 


PexoHrb sca6e- 
jlh . . . . 8523 
pacxoAU ua - 7183 
Peiiapa Auuaxo- 
XOTpH'ICCKcUl 
Me.TbHifiia . 406.1 
PeHTreiia lcac- 
ceTKft . . 12483 

- jiyn&MH jich©- 

nic . . . 1234.7 

- Tpy6Ka . . 12853 

yCTpoiiCTBU A-’I’H 

pa6o*n> 6eai» 
npepLisaTejia 
ci, Jiy ham u-12383 

- y'lenie . . 12823 

Peirrr©HH3aiu>i 

1284.7 

P©HTreiiH3npo- 
B&Tb . . 12843 

PeHTreiiuBCKAJi 
KACCOTKft 12483 

- Tpy6k*a xcoct- 

kaji . . . 18873 

- KoirrpacTiiaji 
C'b boaoII 1239.7 

- - Mur Kan . 1287.1 

- - CIICTOMLI Pyu- 

AOJiaxa . 12893 

- - CUCTeMLI 

MiojiAepa 12893 

- - C'b BOAoii 12803 ; 
PenTroiioBCKHXT. 1 

Jiynclt, paAio- 
x©TpT» 12373 
reiUTCiioBCicie 
' Jiy'in . . 12823 

PeiureHoBCKitt 
anuaparb 
jiojieBoii 1245.7 

- - noxoAHLiii 1245.7 

- AiaiioBUTHB b 12843 

- Ka6iuicrb . 12453 

- lteraTUiib . 12843 

- iioauninb . 1284.4 

- CB’fcrb . . 12343 

- CC.TCUOBI.lH I 

4><»n> mc* rjn. 

125183 

- (Mi II MO K b . 125)63 

PcUTrciioncKoo 
u.)o6pa;K0- 
nit* . . . 12863 1 

PoiiiroiinBCKoH 

Tpy^KU H(‘- 

A‘)rp>3Ka 12383 1 

- - neporpyaua j 

1239.1 1 

- - pa6oiuc.no- I 

co6uoCTb 12883: 

- - in Kan a ;kcc- j 

TKOCru 123640 
Pciirreuorpa- 
4)ia .... 12812 
PeHTreiiOAep- 

mathti, . 1286a i 


PeHTrenoAlar 

ruoCTHKA 1244a 
PeirrreiioAia- 

rpa<|)iji . . 12853 
PenTreiLo-Aia- 

CKonLH . . 1235.2 
PeuTreuo- 

Aorix . . 12823 

PeHTreiio- 

CKOiiia 1284.1 
PeHTreuoTepa- 

nia . . . 12317 

PcHTrenocJiOTO* 
rpa^iu, k&c- 

COTKA A*T3 “ 124542 

P©HTreiiocJ)t»TO- 
rpa4>U . 1243.1 
PeHTreno 4 >uTo- 
xoTplfl . 12873 

PeiiTroiiocJioTO- 

xeTpi. . 1288.1 

PeOCTATA KA- 

Ty inKa . . 587.1 

- KO/Ky.X b . . 5833 

- Kopnycb . . 5843 

- narpy3KA . 5883 

- iieperop&iiie 587.4 

- upouoAoKa . 5843 

- ccKiiin . . . 5863 

- CTynoub . . 5823 

- man, . . . 5823 

- HJHHKb . . 5833 
PeoCTaTOB'b, MR- 

TepUuTb - 5853 
PeoCTRTT, . . 655.4 

- ABTOMaTUMO- 

CKitt . . . 576.1 

- BKOIJOHRTb % 5743 

- BKJlIOHHTb . 5743 

- boahiioH . . 5703 

- BTopimiiLiii . 577 a 

“ B'b UlITATO.Tb- 
IlO Mb II po- 

BoA'b • • • 597.2 

- - pAM'h . . 5803 

- BLlKAKlMRlb 574.7 

- BLI IwlIOHlITb 5717 

- a-tb iviauiioH 

A'buii . . . 576.S 

- - AyroobiA'i, 

Jia.Mirb . . 507.1 

- - AyroBbiXT, 

.Tairb ny- 
ckobuH . . 941.7 

- - iiaM-bpenia 

iianpH>KeiiiH6o43 

- - pcry.iiipoBAHiH 

B o 36 y vkac bji 5973 

-HailpAXCC- 

hJh .... 5764 

- - - naiipHvte- 

uU ua paa- 
CTOHiilc . . 6763 

- - - TOKA . . 5763 

- - TOpMU*K<L‘llUl4933 

- ao 6 abomhliH 6563 




PeocTarb 


2028 


PoroBoro 


Pooctati «yro* 
boR jiaMnu9424 

- aKiiAKiR . . 679.7 

- BAMKIiyTh Ha 

KOpOTKO© . 674-8 
“ 8AMbIKATb na 

KopoTKoe . 674-8 

- H3i> jiaMno¬ 

ne kt> HAK&JHI- 
Baida . . 67940 

- HHAyieitfoH- 

hmR . . . 6717 

- JiaMnoBufl . 4922 
• vamHHHijft . 5002 

- narpyaon- 

Hbifl . . . 496J 

- OTKJiionaeHiafl 

5772 

- nepBHHHLltt 6772 

- nepearliiniaro 

TOica . . . 6762 

- nycKosoii . 6002 

- - abtoxatii- 

necidM . . 594-6 

-ABoRnoro 

nanpaBJie- 
nia co scno- 
MoraTejib- 
iibiM*i> Aanra- 
TejieMT. . . 5952 

- aBTOMamne- 
CKiR ci ne- 
pexfeiioR h&* 
npasjieHla 
Bp amenta co 
Bcnoxora* 
Tenbn&ixi 
^BHraT©- 
JXOMl . . . 6052 

- - BTopHnnuif 5924 

- irb l^-hnH o6~ 
motkh hh* 
AyKTopoui 5922 

- bt* ivfeuii po- 
Topa . . . 5922 

- - BT* IVfellH 

CTaTopa . 692.7 

- - bi ivbnH 

JIKOPA . . 692.4 

- - rpacJmTiTLi 21594.4 

- Aaoflnoro 
HanpaBJio- 

niH .... 6954 

- - aboUhoto ha- 

npaB.no hU ci 

B.neKTpime- 
CKITMl TOp- 

xa}KenieM*b 5964 

- - am opraHa 

18892 

- - vKH^kLS . 698.7 

- - MeTaJIJLHH©- 

CTdtt . . .5962 

- na zxjiockoR 
pasrfc . . . 594 j 

- - oCpaTHMMIf 696.1 


Pooctati nycico- 
Bofl o6paTHHtiM 
ABoflnoro ha* 
npABJienlfi . 5952 

-ci nepesrfc- 

Hofl nanpa- 
BJK6Hin Bpa- 
meHU . . 5952 

- - o6likhob©h- 

nufl . . . 5902 
* - o6ukhoboh- 
Hbitt Tpex^aa- 
Haro toka 69140 

— onnoijiaa- 

Hblfl . . . 5912 


Pooctati nycso* 
sofi Tpex<J>aa- 
naro toka . 5912 

-- o6pan^a- 

lou^iH . . . 692J 

-npocrofl 

69140 

-pesepcHB- 

Bbifi . . . 5924 

-ci nepe- 

M'&hoR nanpa- 
BJieidJi Bpa- 
menla . . 6924 
- - hhjlhhaph- 
hockIR . . 6962 


- nepBHnHLJ fl 5922 

- - nepeM^HHaro 

TOica . . . 59L7 

- - nocjrfeaoBa- 

tohikbiR . 6912 

- - npocTott . 5902 

- peBOpCHB- 

Hbifi . . . 5964 

-KBOftHOrO 

HanpaBJieHlH 6962 

-ci nepejrfc- 

lioli naiipa- 
BJieuiB Bpa- 
moirin . . 6962 

- - caxo^il- 

CTByioiniii . 6942 

-ABoflnoro 

nanpaBJienin 
co scnoxora- 
TOJIbHblMl abh- 
raTCJiexi . 696^ 

-ci nepeMfe- 

hoR Hanpa- 
bjiohIb Bpa- 
meHincoBcno- 
MoraTOJib- 
HUMiABiira- 
TOJiexi . . 6952 
—, cocTojrmiR 
liai Tpexi 
nacTeS . . 5922 

- ciBiurroBuvi 
npHBOAOMi 5982 

-KAMCyiUHMCJI 

conpoTHBJie- 
niexi . . 6922 

-MaCJIHlIHOfl 

kopo6koR . 5982 

-nepearkHofl 

HanpaBJiOHla 
ci BJieKTpu- 
necKHMi Top- 

MAxceHiexi 6962 

-nepex'bnoR 

HanpaBJieiiiH 

Bpameula . 695.1 

-pOJXHKOBLIXl 

ko ht aicr o xi5942 

- - - myHTOBbiMi 

peryMTO- 
poxi . . , 598 a 


- -* yrojibHuR 6942 

- npoAHBiointbiR 

6617 

• p&BaiiTBJxeH*’ 

huR . . . 6662 

- paryjnrpoBan 

6762 

- peryjinpoBon- 

huR h nyc- 
koboR . . 699.7 

- peryjwropi 676JO 

- pynHoR 68040 

- punatfcnuR 6802 

- - aboHhoR . 656.1 

- caMoA'bli- 

CTByromilf . 6764 

• CO CKOJlbaH- 

n;HMl KOH- 
TAKTOXl . 6685 

- ci aeKAAaMH 6642 

- - M&CJIOMl . 680.7 

- - XXOBOpOTH L1XH 

pyHK&MH . 6662 

- - - - ABoRvblXH 

6664 

- paaB-feTBJie- 
hIhmh . . 6662 

- tohiiuR . . 666.7 

- yrojibnbiR . 6692 

- yperyjiHpo- 

BATb . . . 6762 

- ACHTpoO’bHC- 

hbiR . . . 5762 

- nHJIHHApHHO- 

oidfl . . . 6662 

- mTenceJUHuR 

666a 

• mymroBofl . 6972 

- - nperviraioH- 

Hbifi . . . 6664 

- - tohhuR . 6664 

PeOTAKA, npOBO- 
JIOKA H3l - 6862 
PeOTAHOBAH njK)- 
BOJXOKA . . 6862 

PeoTam . . 6864 
PeoTOMi 1886 a 
P eoTponi 18882 
PenJT6HHinopil28l2 
PenyjibcionHbiR 
ABHrareJib 224.4 


PecmpaTopi 864 , | 
PeTopTHaro yrjw 
KyCKH ... 244 / 4 
PeTopTHuR rpa- _ 

4)bti ... 17j , 3 

- yrojib . . . 9183 

- - ajih d-nexeH- 

TA ByHSCHA 164 
Pe$neKTHpyio- 

Ala- ‘ 

4>parsia . 11784 

- xexOpAHa 1178.4 
Pe^jxeirroin 105U 

- BnyTpeHirifl 9867 1 

- am Bepxttiiro fl. 

CB'bTA . . . 9652 " r * 

- - KAJIHJIbHUXl 

jx&xm . . 9654^2 

- - Konnposa- 7 ,k 

HiH . . . 

- - CB^Tonena- 

Tallin . . .9*9A^-' 

- McecTJinoft ana- * 

JlHpOB&HHblR 9652^. J 

- H3i CTeicJia’ 

ABofinoro . 9656 
-xojioMHaro 9662^. 

- xeJibxioi>oBufl ’’ 


96H,; 

- HapyxciiuR . 9666 

- HefiaifJibOepo- 

buR . . . 9666 

- nepeAATHHKA 

16642^' 

- nojrymai>oBoR9654 ^ 

- nOTOJTOHHbltt 965||^ 

- cneHHnecKiS * 7 ^ 

□epeHocnufi 9491 514 
PHTXHH0CKO6 
BUTArHBAKie 

nauKK . . 
Pn4>Jienie uaa- , 

CTBiru . . 46^^^ 
PH^-neiivan coe- ^ 

AnHlITe-IbHAR 1 , OJ 

xy4>Ta . . 8711 ' Cl 
PH*JieHHoe-Tir* ^ 1 

S4740 

ClCC 
Up 

ahcki . lllte 
PHXTOBAJXbB&il 

jiuhoRka . 98T’ 4 1 
PoOypnni . . 7861 ^ 
POBBOe np&BH-Tb- v 
HoeAuxairie60&J< 
PobkuR XOA*b 4801^^’' E 
Wl/^: 

POBl AM W- 

6eJieR . . .826 ^ 

Pora.58L 

Poroaoro Kay- ^ 
HyKAy AKKy- 
xyjurropHuR 

cocyAi H8i -87. ^ 
dn 


CToboc acejrfc30 . 


Pn^JieHiruff . 6761 
- yrojibirbiRj 




PoroBoft 
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PyflHHHHblfl 


P>ro»ofi . . . 8703 

- nyHyirb . 867s 

PorOo6pA3HAJI 

HJiHCTHHa . 6703 
PorooCpaanutt 8703 

- BuicnioH&TeJii> 

661.4 

- - a li co icaro Ha- 

npnxceHin 6613 

* rpOMOOTBOAb 6713 

- naKOHCMnnin* 

68 Uo 

- npc^oxpaHH- 

TCJTb . . . 5603 
Pox* aicvy- 

vyjurropa 663 

* oOmOTKH . . 8114 

* njiacTHnu . 426 

- paiSoTBi 469.10 
' TOK& .... 1889 
■ anexeirra . IOlio 
P ottCKAMH, rpo MO¬ 
OTS OJT* cb - 6713 

Pomckh .... 6813 

PottCKOBb A^llCT- 
Bie .... 6643 
PottCKOBLlfi BLI- 
KJUfOHATeJIb 661.4 

* - BLICOKArO HA- 

npMMceiilJi 6513 

- npoxoxpaHB- 

TCJIb . . . 6602 
Poaen6epra ah- 

1 U&MOX&H1H- 

1 Ha .... 9083 
Pobotka . . . 864.4 

* 6en BBOxsaro 

1 oTBopcTia . 8643 

* Bepzniui Rjut 

noxB-fecoBT, 9683 

^ABoftH&H KOH- 

T&KrnaH . . 889.4 


BHJionnaro 
KOKTAKTa . 889.1 

- ocB-femeiiiii 8863 

- mTLIKOBOrO 
KOHT&KTa . 889.1 

- ajieKTpHH©- 
cKoft Kauajw- 
saitfH . . . 8863 

noxs'bca cpex* 
iulh .... 9603 
noTOJioHHaii 
Ann noABfcc- 
nn .... 886a 

- jjjui noxB'fe- 

‘ cobt> . . . 9693 
npexoxpaHH- 
Tejibiiaa . 9023 
coe^HnHTejrb- 
nan noABfec- 
nail .... 899.4 

- crfennan . 886 a 
Cb JIByMB BBOX- 

. UblMH OTBCp- 

r f ctIhmu . . 864.7 


Poaenca $ap$o- 
pOBAJK . . 8643 

- niT©ncojibHfui899j 
Pob©tkh hoto- 

- JIOMHott npo- 
Kjra^Ka peaH- 
hok> . . . 892.4 
Poaency Bb crfc- 
Hy yronuTb 8913 

- nojn» crtiiHott 

XDTyicaTypKofi 
noM’bcTRTb 8913 
PoaeTirfc, blikjiio- 
H&TeJib B'b -896.7 
npCAOxpanH- 
TOJlb B'b - . 9014 
Poaosoe aojio- 
H«Hie . . 12043 

POJinKOBblS BU- 
KJIIOHAT©JLb 6613 

- rpOMOOTBOA* 6683 

- noRnxHn iin k** 488.4 
Pojihit* . . . 4883 

- BeAyiqifi . 946.7. 

1088.7 

- AOPCBBH- 

HLitt . . . 1012ai 

- naojinpyio- 

mitt . • • 796.10 

- jvlh CKpemii- 
baioiahxcji 
npoBOAosb 796.1 

• K&nHTHLllf HJ1H 

AyroBott jiam- 
nbi .... 9463 

- KOHTHKTHLltt &S4J0 

- A&TyHHLlft 101611 

- HAHCHMHOtt 10143 

- nanpanjuuo- 

n^iit .... 9467 

- - jienTy . 1013.10 

- oOotiMiri^Li xjiji 

AyroBMXb 
jia.Mnb . . 9463 

- noABRttcuott 

cnycKHoro 
noAB'feca rjui 
KAJIHJIbHUXb 
n&xnb . . 9603 

- cb aaMCRMOM’*6163 

- TOKoapan^a- 

tojui . . 108914 

- 4>ap$opoBbift 

Cb KpiOKOMT. 

HJin nap'fca- 
KO it Z.JLK R80- 
JIBpOB&KHott 
noxB’bcKH . 887.7 

- aOoUHTOBUtf 11413 
POTAUiOHHblft 

annaparb 18043 
PoTopa ana - 

jihha . . . 2683 

- B'fer/b . . . 2673 

- M-fejJH 06- 

MOT KH - . . 2683 


PoTopa gla- 


MCTpb 

. 2673 

- AJiHna . . 

. ft?3 

- xcejrfcao 

. 4113 

- sy6b . . . 

. 2667 

- KAHAJIb 

. 2662 

- KpHsan naxa- 


692a 

2613 

2664 

2663 


2573 


rHHHHBaM U 2660 

- jihrLh oh.t* 2663 
M’bxa 06- 

MOTKH “ . . 2683 

- Htt KOpOTKOe, 

s&MbiicaHie-2663 

- oCmotka . . 8267 

- o6b©Mb . . 267.7 
• noBepxHocTb 2673 

- noCTOJIKHAR 2603 
noTepu B'b Hce- 

nfea-b - . 290J1 

no to Kb yren- 
kh - ... 2663 
nycKoaofl peo- 
CTarb b* 

U'fenu - . , 

- COPAOHHHK* 
cimoBofl no- 

tokt. - . 

- cKOjTbMcenie 
CK-opoCTb Ha 

OKpyiK- 
HOCT1I “ 

TOKb RpH KO- 
poTKOMb aa- 
MbiKaniH - 9663 

- $aau . . . 2003 
HHCJIO 060p0- 

TOB*b - . . 267a 

- npoBOAHH- 
KOB'b - . . 2583 

PoTopb 409.4, 2663 
PoTOpb-MAXO- 

BHKb . . . 4183 

- cb MKoro$aa- 

lCO# o 6 mot- 
Kofi . . . . 824.1 
PoTopi, nan pu¬ 
ttee id© Bb - 2613 
TO Kb Bb - 14612 

PoTb .... 6083 

- OTKpUTb no* 
Mon^bio X©P©- 

BjnnKH . . 6064 
Poxn<|>opa-flio- 
Kp©T6 KOXe- 
pepb . . 10683 
PoHJibHaa npo- 
^ojxokb . . 8483 
PryTH aaKHCb 
aaOTHOKHC' 

JI&R . . . 12183 

- OKHCb . . . 573 

- - aaOTHOKHC- 

jihji . . . 12183! 
PtyTuaji JiaMna 
IOhtta . 1846.1 

- npOTpasa . 12064 


PryTHoe co©xh- 
xeste . . 18843 
PTyTUOcTpyfl- 
Hufl npepw- 
BATOJIb . 10673 

PTyTHuM 6apo- 
M6Tpb . . 6693 

- BLIKJ1IOHA- 

T©Jib . . . 6243 

- BbinpilMX* 

T©JU» . . . 2863 

- KOMMyraTopb6273 

- KOHTAKTb . 687i 

- Koxepepb 10683 

- liaooob Boaxym- 

Hufi . . .9173 

- nepeiuiioHA- 

T©Jib . . . 6273 

- npepbiBATejib6243 

- - TyptiHnuLift 10663 

- - Typ6nHUbift 

Bb KOMnac- 
nott paj£*b 1067a 

- - Typ6nic]tult 

Cb KapAanos- 
CKHMb noAR’b* 
com. . . 1067a 

- C4eT4HKb . 6983 

- TepMoMCTpb 4973 

- 8.i©M©iirb . Hlao 
Ptythbimh napa- 

MH, BLlIipHMH- 
T©JIb CO - . 2863 

PTyTb . . . . 22a 

• C'fepHOKHCJian 223 
PtyTbio noKpuTie 
12068 

PyOaKoxb . 12093 
Py6amica bo An¬ 
nan .... 464.1 
PyOamKH aopoT- 
HHKb . . . 6073 

- BOpOTHH4©Kb5073 
Py6HJibHHKb . 5223 

- ABottnoii . . 6223 
Py^mniil blik- 

JH04AT©JIb . 522.4 

- - ABoiinofl . 6223 
PyAa MarHHT- 

Hoit nponHAa- 
©MOCTH 6onb- 
molt . . . 12213 

- - npoHHAa©- 

mootx xanoft 

122L1 

PyARHKaxb, oc- 
B^n^enie Bb-9123 
PyAHHKOBufi 

yrojib . . 110a 
PyAinriKaii 

naxna . 962.10 

PyAHH4HLltt KA- 
6©JIb • . . 7673 

- - ABO it no tt . 767.7 

- - AByxttcujib- 

Hbitt . ... 787.7 



PyflHHHHMft _ 2030 _ Pfrmo fl 
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PyAKiriHutt KA* j PyKOHTKH 960 - PyHHofl H^yKTop-B I Punan, s&uhchj- 
6 ejib Koimen- I hutob&h . 1000.7! bt» tph ararHH- Baion^ifi . 113SJ 

TpHHecKiii 707 b Pjtkohtkh yKp*fe- ta ^ RByx- | - kjuoha . . 10002 

- - npoCToit . 757 b nJieHie . . 64ft* npoao/uioti ch- j - KOjrbHMaTufl 546JI 

PyA»uJt nui&MMT* - i*an<J>a . . . 5883 ctomu . . 11204 - KOirrairriLbin 5474 

1220b PyKOBTKofl t ot- — TpexxarHHT- , - - Baronnaro 
Pyjl l OOT^’bjIHT©JIb BepTKA C*b - 993 HUH . . 112014 | HOXMyT&TOpaaOfc! 

ABottuott jvui PyjieBo# ABHra- - - TpexHaram- - - KOHTpoA.ie- 
oGoramenin Teoib . . . 220.4 nutt aah AByx- 1 pa ... . 598." 

pyxi* . . 12208 Pyjib bjicktph- nposoAHott cn- 1 - jichtodpotjck- 

- BJieKTpoMar- , necKifl . . 087 b ctcmu . . 1120.7, huI . . I08±y 

hhthuII . 1220b j PyMKop<|>a cnw- - icopoTKoaaxu- j - Ha nemiiXT. 677.: 

PyTTb o 6 oram&~ | paAb . . 10623 katcab 1384 - octahoboh- 
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piajia . . . 7613 ! 

- H 3 o.nnpyiomee 3723 

- MariiHTiioe 128 Hjj; 
CboHctbt. Mftr- 

hhth. yxy;uH. 
ct. Te , iejiieM'i» 
npeMcim . 1829 
(’H'bvKiil ry 6 »i. 

CBIll£t*H’T> o 6 jia- 1 
AbOT'b pa 6 oTo* , 
cuocoOh. . 473 

- - cBimeivi, aK* 

TUBeii'K . . 473 ; 

- napi. .... 113.7 

- cBaneivb njia- 

CTUHM . . 4 - 3.7 


CntTa AyroBoro 
BTAJiom. 13443 

- rtyrou. JiftMm. 

aiiajTH3T» . 9273 

- A*fcftcTBie . . 9663 

- ^iwiHMOCTb . 9663 

- B ciuim nepe- 

A&'ia . . . 70&J 

- IICTO , £HH!CT* . 9863 ! 

- KajiHJii.iiaro 

Mepi;anie . 9673 

- - Miiraiiie . 9673! 

- KOJie6nnie . 9663 , 

- kojihhcctbo 972fl 

- jiy'ieii ko* I 

iryci. . . . 072fl 

- jryMH pa3- 

cbaTi* 972io I 

- jiy«n» . . . 973.4 

- - oTpawceii- 

umII . . 074.li 

- nojiHpH3>*naii- 
lmft . . . 9752 

- Mirrauio . . 9663 

- MHrKOCTb y r T,1vjii.- 

naa .... 9724 

- noivioineiiic 

JIHMIIOB. KOJI- 

nflKftMH . . 964.4 

- uojioca . . . 9727 

- noTpc6.ieiii© 9663 

- noTpc6nocTb 9663 

- npejioMJienie 0743 

- pacnpcA'b* 

jiohIc . . . 966.7 
—h la Kpiiuaa 9663 

- pery.iaTopT, 

cueniiMeeicitt 94R2 

- ciiJia .... 975o 

- - B7»OH'fc4aX'b0773 

- - nojiyc<|>epn- 

nocKaa cpe;i* 
Him .... *J72i 

- ciJiepn'iccKaa 
(»pc,Tiiaa . 972n 

- cIIJIM e,7H- 

khi^a . . . 9723 

- icpimaa . 076 jo 

- - noTepa Me- 

po3T» jiaMno- 
Bl.I N KOJI* 

naicr* . . . 974.4 

- noTCpa *ic- 
])637. JIAMIIO- 

Bi.iit map7» 974.4 

- Tcopia bjigk- 

TpOMUrMITT* 

naa . . . 13193 

- BKOnOMUH- 

iioCTb . . . 9693 

- ajieKTpnnccKaro 

narjiooHio . 9723 

- - pnnuoM’bp- 

lfocTb . . 966.10 

- CJion . . . 9723 

- apK0CTi» 1343.1 


CB'bTHJIH AMIIJIII’ 

Ty^a MArnnT- 
HAH . . . 13008 

CB’bTHJIbKLlft 

raa*b . . . 127.4 
< 'B-bTHTbca npo- I 

AoJivKaTi. noc- 

jiii nuKJiK)- 
ueuia . . . 9443 I 
C'B’bTosaa baiiha 
nojmaa . 12803 

- - nojmaa c*b I 

Kajinjibii. jiam- ' 

iiamh . . 12803 

- JIPOCTAH C7» i 

BOJTbTOB. 

Ayr. . . 1230.4 

- bojiha . . . 9723 1 

- TeJieijioiifH 11703 1 

CB’bTon. Ayr. CM. 
BOJTbTOB. Ayr. 

- TenjioTA 1318.1 1 
-Burt ny«n» iipe- 

JioMJien. . 9743 

- opeojrb . . . 972t i 

- botokt. . . . 9783 j 

- aijmp’b . . 1310.il 1 

- »<j><J>eR~rb . . 9603 j 

- SJieKTp. pa3- 

pa,^a . . 1319.7 j 

-Bbie »4 j4>cktm 

cueiiH'io- I 

ckIo . . . 91201 
-BuxTi Jiyneft 

AiillcTBie koc- , 
neii. . . 11793 ^ 

- nyneirb . 0729 ! 

('aiiTonajiy- > 

Mftiiie . . . 9743' 
(’B'bTo:ie , ieirio 12813 
(’B'hTOHeiipiniH- i 
UAcmmiI . . 9742 I 
CB‘i»Tnne > iaTaiiia, 

pe4»JieKTopT, 

AJiB -... 9493 | 
(.’eliTonpoapaM- 
mui 

K*a .... 972 j | 

- - HiiAyKipoir. 

UCKpLI 1319.4 
( , B'feTOp«3C'hl£Bai«- 
Hpii CT6KJUIII. 

KO JIHilKTi . 9083 
(’BliTowynoTBii- 
TCJibitHJi 6y- 
Mavmiaa .tcii- 
TH . . . 1030.4 

-TeJibiiocTH yBe- 
jiHHenio . 1178.7 

-TeJibiiuii 8Jie- ; 

Meiin. 11783 
(’Bim. . . . 908.11 

OoraTbift yjih- 
Tpa<J>iojieT<>- ! 

HKIMH Jiy- 
HHMH . . 1106.1 


Cb^tt. 971j> 

- Bepxiiiii . . 967.4 

- Ayrw ct. Tpeaa 

yrJiaMH . . 9273 

- AyrOB.JIAMHM 908 j6 

- KajiHJihiihilt 9083 

- KHJIHJIbH. 

ji&mht» . . 9083 

- jiynett X . 12843 

- iincJioeifHLifl 9722 

- HOpMAJIbHLltt 

nJIRTHHO- 

Bhiii . . . 078.7 

- OKpRUIOII- 

iiuil . . 971 JO 

- OTT. BJieKTpif- 

HCCKnXT. 

HCKp'b 12229 

- uojiypaac'han- 

Hi.rll . . . 974 j 

- nojiapii. cia- 

nia . . . 18013 

- npcjioMJiaTb 974.7 
nponaBOAHMLifl 

ajieKTp. uc- 
KpaMn 12229 

- pa3HxaiiKi>ifl972ii 

- peinreiioB- 

CKITXT. .Ty* 

. . . 19843 

- CJioncTMft . 9722 

- ipiimfott . 971.10 

- aJIOKTpiIHO- 

CKilt . . . 9083 

-HCKpOBOtt 12293 

Cn'feTaiAaaca 

TOMKA . . . 9722 
CB'bTHineftcH 

TOMKH lll.I- 

coTtt . . . 978L3 
TBliMa .... 977.7 

- reij>HepA . . 9783 

- Aeoarii’iiiaa 978J 

- A # ?AHMaJibHna9783 

- MvaMena . . 979.2 

- iicicyccTB. . 9203 

- JiiocTpoBiia . 0203 

- -Merp'i. . . . 978.4 

- - kbaapat- 

iimII . . . 9783 

- KH i)H3cToauiir 

MeTpn . . . 078.4 

- lIOMHI£A.lbHAJl9783 

- HopMttJTbHHH 9729 

- - BHruiil- 

CKaa . . 978.12 

- n't >te mean 979.1 

- naph(j)iui. . . 9783 

- ciiCDMaAeTo- 

bah . . 972li 

- - airrjiiH- 


- HopMAJIb- 

naa .... 978J 
H6jiomkobh . 932i 


II 
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CepAeroiiKa 


Cyfriefl 

CB&'ioft hbcjxo 9773 CropaulH BHy- ; Cft'kaan* co- CeaeHMTOBaa naa- 

CrtHeni© bt. TpeuHxro abb- | eARHeaie He- cthhkb . 11053 

Tpy 6 icb ct» raTCJiB . . . 1263 npoHHipie- CeaeaoBaro aae- 

paap-foben. • CropaTb . . . 472a: muni . . 0913 weirra ocb*5- 

npocTpaucTB. Cropferb . . . 472L1 Cerxenra icon* menie 11772 

19Sd8 CrycTHTb kiic- I jieicropa CejieHoBBJi 060 - 

- BUBkiBiioii jioTy . . . 653; $opna . . 4213 bohkb 1174* 

jiaxnM . 11473 ('rym,aTh khc- - - aaicp'fenjie- - noicpumKA 11743 

- ocTaTounoe 976a t . jnrry . . . 663 Hie .... 421a -Boe conpoTH- 

- y auoAa • 1319.1 ! Oymenie khc- - - npHicp-fen- BJieaie 1174.1 

( B'feHOoCpaaHaa jiotli . . . 533 Jienie . . . 421a — ahckobo© 1174jo 

KAJiHJLbiiaa - Ai>iwa BJieKTpH- - - yKp'feuJienie - - naocKoe 1174* 
jiRMiia . . 920 b uecKoe . 18573 nocpeAH . 4283 - - ABJiRiiApH'ie- 

Cb’Lhh aTajion- ('AauaTb . . . 5443 - - yKp’bnjieuie ckoo . . 11743 

hoU, Aepxca- | ( 'ab'ib c 46 thh- c6oKy . . .4293 CejienoBbifi 

Tejib ajib - 1344b kb hb npo- Ceriieiin. . 287.14 rjiasT. . 1361a 

Cn'bMnoii na- Kan. . . . 7143 - aabKHMBbitt . 4223 - aa^KBraTejib 11793 

Tpoiri> . . 951.7 j C'ABifra Koe<t><t>H - Ha*i> cjiioabi 875b - npenapan* 11743 

('BBBftHiioe sjieK- | n,ieHTT» . . 8583 - KOJiJieKTopa 420.il - npicMBHin. 1174JI 

TpnnecTBo 12713 nanpjttKOHie - KOJiJioKTopmjfi - 4>oTOMeTpT» 

-iiLie KOHAyK- | ott. - . . . 8583 BbiCTynaio- penTrenoB- 

TopLi . . 12819 • - o6paTHBro me- ! mi# . . . 476J CKitt . . 12303 

-kliH aajuiA'b 12723“ tokt* yro:n» 4773 !—paa'b&ACH- - BJieMeirrb 1174.7 

- - ocTftTo hhL ift 783 i - yrojn. <t>a3T, 19814 j nul . . . 4763 — Kpyroo6paa- 

- ManiHTUBM'b - m eT, > K ' b ♦ 2743!— yrjxy6jien- huH . . 1174jo 

1288.10 ;-BnepoAT* 4773 j Hbiff . . . 475.7 — imo CKitt 11743 

- npieMHHKT. 10903!-uaaaA'b . 4773 - KOJibAesott . 5824 — ahjikiiaph- 

Cba3ii uSM'biie- j (JAnnraiomee I - HaTJfMenoft . 4223 necicifl 11743 

nie . . . 1091a | ycHJiie . . 853a - cjhoahhoI! . 8763 CejieHT. . . 11783 

- uaxiipeirie 109U j C-ABHry conpo- | CeraeTosacoJib i - KpucrajuiHHe- 

- BJieKTpoNariiHT- I THBJieuie . 8617 j 12193 CKitt . . 11743 

hoA, KHTyuiKa Cahiiit. . . . 8623; Cette mo rpa<j>r. - MCTajuiHHe- 

A-ah ~ . . 10953 - iieitTpajibuaro SJieirrpHHe- CKitt . . 1174a 

- CTenein. 10903 noaca . . 2983 CKitt . . 13563 - noABepraeTC* 

CBaaiiott jiiicti>612.i - no Hanpasae- CeKTopi. . . 288a A*bttcTBiio crt- 
(’BnayiomeeBe- liiio Bpam©~ - nepesoAHutt ne tb ct. nepe- 

mt’CTBo 1130- win . . . . 428.7 A*kttcTByen» 10063 plibbmb 11763 

jinpyiomee 870a-o6paTBOMy nepeBOAHiAitt - ct6kjiobba- 

(’BH3b . . . 10893 spauieiiiio 4283 Tflnosoe ko- Hbitt . . 11743 

- rajibnaiiHHe- - chjioblixi. jieco ct. 6 yic- - CTeKJioo6pB3- 

CKRH . . 1091.4 .THllift . . .172.4 BU UK AH^pU ILblfl . . 11743 

- iiiiAyKTHBiiaji - Tona . . 1814 ji j 1088L1O CeJiHTpa luuiitt- 

10913 - yrjiett . . . 9803 CeKyHAa . 1249J1 Ha* . . 12123 

- iipou,eiiTHaji 10903 | - $A3i. .... 1983 I CeKyHAoirbpi. - BaTpiesaJi 12183 

- ciiJibuaJi . 1090a,— iiAeajibKLifl 19031 ct. aaivfemie- - MHJiificKJuH 12183 

- cjxa6aji 109(12 1 — TeopeTiine- I uieMT. . . 4873 CejibCKo-xo3JiJl- 

- - B.iCKTpoMar- cidtt . . . 1903 ! CeKAitt mhcjio 589ao CTBeHnax ycra- 

HiiTiiHJi MpieM- - m©TOKT, . . 274.21 CeKAioHupoBau- uobkb 13573 

miKa . . 1090.7 - - liaaBAi* . . 477.11 noeconpoTU- CeMa^opnaji 

- BJieKTpoHar- — oOpHTHLitt 477a | BJieuie . . 5773 CTanu&Ji . 1043.7 

UHTiiaii . 10903 1 CABBHceHie yrJiett i (’eKAiomiuli bli- !-Tejierpaxjca 1044a 

C'BHBHMU CKp’b- j 9803 I KJHOHBT6»Tb 62031 -Hblfl abcI d. 10433 

i!HTi> . . . 8973 j CADHyKiiRH Ma’iTR | CokaIji . . . 5057 j CeMa^OpT, . 10433 

- cKpluuieiiie 397.4 j 11003 - ua'iajibiiax . 6863 | CepAeHHBKB im- 

- cKp'bii.iHTb . 3973 j Cabhhvtoo no - npoMexcyTOH- j uepBHTKB . 2C3 

4'rH6aeMocTb 884.7 j ^aafe nanpii- | nan . . . .600* - Be hthJ umLn . 4127 

( rji 6 Hc.Mi.ni . 8843 ttceiue . . 1983 i - peocraTft . . 5863 - bucotr . . . 2613 

(.’rH 6 MT»» cm. -Tutt no (jma'b | - conpoTHBJie- AiaMeTpi. nay- 

comyTb tokt. . . . 198.7 hIh . . . .6757; Tpeniiitt - . 26U 

CrABHcemiMB no- i Cabo 6 hhli© ctoji- 1 CeJiena bbaohs- | - BH*bniHlfl - 2613 

BepxiiocTb 3713 6 li . . . . 802.4 xlnieHie 11783 1 AJiiwa baobju.- 

(Jrna^KHHanio 7754 (.’A'k.’iaxb oTB'bT- - moaihJihkr- ubji .... 2623 

-nix, npiiciioco 6 - BJieHie . .7373 aIh . . . 11783 1 - TeopoTHne- 

jionio jiJin - 7783 | - - ott. pH 3 JiH 4 - - cjioII . . . 1174a ckbji - . . 2623 

C’ropaiiie yr- hlixt.tom©kt» - coupoTiiBJionia i A^floTByiomoe 

•’■»*tt . . . .WWa 5hTRpen . 101 j> HaM'fanenie 11754 > c*fcMenie - . 262i 




CepaOTHHKa 


C ©pAe me a ree- 
jrfeanaro no- 
BepxHoCTb 403.1 
KoacnjieKTT* 
rciacTHHT, . 468.4 
uarpy jKa 

- 4654 

- h arp'bBailie 288.1 

- o6T»eM't> . . 202.4 

- ornasKAeuie 280.1 

- noBepxiiocTb 4584 

- noApaaA'k^e- 

nie .... 4124 
nonepoHHLiff 
pa3p*b3i> - . 262.1 
- paap'fe.n* A’kfl- 
CTByioiAitt -2624 

- pa3Mi&pT>i . . 2614 

- c'hHcnl© . . 262.1 

- T©MnepnTypa286.io 

- TojnipuiA. . . 26L9 

CepAe'iniiKH xjm 

cojieitoirAom, 
KoiHHvtiKa 12964 
CepA^'inn kobah 
njiacTUiia . 484 
CepA© % llIHKOBT> 

CoeAUHeiiie 4634 
"OMT> TpftllCljjopsia- 
TOp'b CT, - . 2314 
- t - CT. B03Ayni' 

11 MM3. - . 462.1 

CcpAOTIUlKT. 6a- 

pH6aiMiftro 
J1KOPJI . . 412.4 

- BepTHKAJIl.- 

m.iK ... 4574 


CepAOHnnicb 

TpaiiciJiopMa- 

Topa wcejiitt- 
Hbltt KOJIblje- 
boH .... 4624 

- - npAMoM . . 4624 

- TpexcTopon- 

iiift .... 462a 

- ajicKTpoxarnit- 

! ra . . . 1014 b 

I - AKOpH . . . 2614 | 
CepAA©Bi(na H3*i» 
sanojiiiAioiAefl | 
jiaccM . . 60.41 

- Katiejifl . . . 7704 

-BH1IL1 BKCA©n- 

TpnM. nojiOMce- , 

! nie bt, ubo- 
I jiai;iH . . . 743.7 | 
! Cepe6pa iioBaro, 

! npOBOJIOKft 

H3T, - . . 68631 

-, - CIU1&BT, I 

H3T* - . . . 6644 I 

- oKiiCb aaomo- | 

KUCJIftJI . 12184 | 

- OCftAOKT, . . 6614 | 

- oT.Tfejieiiio 12034 | 
Cepe<5pouie 120331 

B'l* ropa*ieMT» 

. . 12054, 

I - COlipHKHCft- | 

hIbmt, 12064 1 
Ccpc6pHTi. . . 0914 I 
Cepc6po . . 30.10 

1 - a.iOTiioKHCJioo661.7 
i - jinCTonoo . . 74 


ChcatI© Jinnlfl 
cujn. . . 12924 

- lia npounocTb361.l 

- 4>ap4>opa . . 7824 
CHcaTieMT. Boa- 

6yvKAaeMoe 1 
BJieKTpHHO- 
CTBO . . . 18064 i 

- a.JieKTpH3a- | 

Ain . . . 18064: 
Cttc&Tiif. nan pa- I 
weenie npn - 861.4! 
CwcaTtio noAuep- ! 
weenie . . 8614! 

- COlipOTHBJTO* 

nie .... 351.1 
CweaTia, HarH6T, 
on, - . . . 3622 j 
-, iinnpiiweeiiie 
npH if3rn6i4 
OTT, - . . . 362-5 i 
-, noABepweenie 
HarnCy on, - 852.4 

- CHJia .... 8614 
-, conpoTnnjie- 

nie naru6y 
ott, - . . . 8524 

- CToneiib . . 782.4 
CweaTLifl bo3* 

Ay XT, . . . 6544 
Cwean. . . 407.11 

CwccMb .... 472.1 

- nso.Tapiio . 8014 
Cwciiraiiie AUMft 

lll.il 

- TCJioB'fene- 

CKaro -rfuia 5104 1 


Ciirnajrc. ajih 
6e3onaci(&ro 
AB it ween. no*b3- 
Aobt, . . 10503 

- BBOII KOBO ft 1 o45l& 

- IC&JIH JlbHLlMH 

jinMnaMH 11444 

- orpaweAmon^lit 

no'bsA'b . 10603 

- ot^oMiiliH 1124-4 
-OT<5oiiHLlH ftBTO- 

MaTiiTeeKiH 11894 

- npu noMoiAH 

MHrnitia bu- 

3LIBH0ji JlftM- 

DOHKTI 11484 

- npoxoAuofi 1050.1 

- TepMOBJieKTpH- 

necKift 18544 

CnniATfLI 9JI6K- 
TpHHCOKie BT» 
ninXTftXT, . 9864 
Curnftjii.iiaa kjia- 
uniuii . . 10344 

- KiioiiKU 11424 

- .la.Mnft . . . 922.7 
CHmajibnoe 

pejia . . 10874 

- n, in.ipaio- 

milMl cepAOM- 
linKOHT, . 10234 

-HLili annapftTT. 

11814 

- BOJIbTJieTpT, 6814 

- abckt, . . 10484 

- 3BOIIOKT. 1044.7 

- lejinnain. . 10484 


- ii.i'i. weeji'bsiioH iionoe . . . 304 C wen ran, . .8814,- npi(6opT> . 1044.4 

.toutL i . . 4123 ! - cniiepoAHCToe CwenMATb 407.il ! — weeJi'hauoAO- 

- - 3aiiojniaio- 121441 CweiiMaeMLift 1859.1' powoiLiii 1849.1 

meii MftCCLi 60.4 - xjiopn cto c 12l3.il ' CwvHMaiou^aa - - na cjiynafl 

-MarKaro : - itfaiiHCTOO 12144 CHJia . . .3514 o6pi,iBa npo- 

Hcejrbaa . . 457.7 ('epetipnnaji jier- Cweimaion^ee boaa . . . 6834 

- Ka6e*TH . . . 7704 koiijibbkaji ycmiie . . 8614 - yien3aTejii. 

- KOJiLi;eBoro npOBOJXOKA 6654 C*khmx. cm. TCMnepaTypbi 

jikoph . . 4124 - <j>ojn>ra ... 74; aawciiMT*. B-toictpuh©- 

- KOHUTecKitf 6832 ; -Hoe aepKajio 608.6 CaaAH . . . .8184 (TeiH . . 10494 

nojiufl liHAyK- ; Cepe6paiiLitt - buat» . . . 8114 j CnninjiMiuxT* 

Topa . . 46730 BOJibTaMCTpi, ! CuruAJinaaAin jiaam, bli3lib- 

- - MariiHTft 467.10 1 0614 nospoKACiiiil [ ni.ixi, u^nb 11444 

- M&rmiTHLitt 044X2, - rpa^RTT, .1208.4 bt, Ka6cjiax b 1 Cnna . . . .248.7 

- no.'iioca Macens- - jierKon.TaBKifl cacTOMa 1328.4 1 - aKyeumeeieaa 

HuH ... 4683 , naTpoirb . 66631 CurHajinaAAix j 1255.12 

- n.Tocritma- |- bjicktpoat, 1071.10 j Bpe.Meiin aaeK- - boau .... 7064 

ruff . . . 4584 -ii m a onn.iKH 1074.1 > TpiiHCCKaa 1048.4 - boahhah . .1244 

- CHHMBiojAiff- CepOAnna 3y6na i - weeji1\3HOAO- | - Bpaui.niouina 2604 

ca . . . .4674 417.4 * poweuan 134831 - RBiivKyupm .1064 

- cunomiio/i 458.1 Cepin nponoA- j — KO.TOKOJib- - weir bah . . . 2484 

- - CbCMin.ift . 467.8 niiKom. . 806.10 naa . . . 13494 - 3 aAepHeifBftio- 

- uo.TiociiLilf . 4574 ! Cw\HT«a koh- !- ajieKTpii40CKaa m«a . . . 180.4 

- npoBonoT- I CTpyienia . . 6294! 3 uoukobaa 1044.0 - 3HpaAa ... 74.1 

Hbiii . . . 4123 j CweaTie . . . 35041 Chtiiajit, 6noK*n* - 3apAAHRro 

- pOTopa . . . 2014; - ry6*iaTaro j poBonnuft 10504 tokh . . . 743 

- CHiniAOBbiif . 48.4 ciiuima . . 484 - -O.tokt, 10604 -, MaKCHMAJib* 

- TpaHCijiopMa- - .TiiuiH cii.io- . - BusbiBirott 10044 naa Aony- 

Topa 462.7 RLixi* 12924 - blixoauoH 1050.1 cthmah . 744 






CHJlOBUTb 


CllJYil 
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Chjia aapXAHaro 

TOK&II&HBUC' | 
man AonycTii- j 
max .... 74b; 

- aeMHoro Mar' 

HHTH3MA 1299.4 

- Hitcpipii 301J2 

- ionoBi, yA«p- ! 

HcUBmoii^aji 1190.7 | 

- KajiopH'iecicaji 

125a? 

- KoxeO&niff . 903L8 

- KopoTKoaaMK- ! 
jiyTaro Tona 189.10 

- K08P4HT1IH- 

IIHH .... 180.4 ! 

- Kpynenix . . 859LS 

- noma^uiiAX . 122.4 I 

- - b*l 'laci. . 122.S 

- - ^.'bficTBiiTeJii.* . 

it ax .... 122 b - 

- - HUAHKHTOp- 

nax .... 122,> 

- - onpeA'kxxe- 

Maji nocpe;i- 
ctbomt. Top- 
MtuKenix . 122.7 

- noxeanax . 122 b 

- - ajieKTpme- 

ckux . . . 158.4 ! 

-8(J)(J)6KTI1B” 

nax .... 122 b 

- Mannrra no^t 

c Mir ax . . 164.1 

- mA niifTiiaMR 1268.3 , 

- - yA^-innax 1258 b 1 

- MAniUTiiaro 

no.ix . . . 179 b ! 

- noTOKA . . 179 b 

- Marmmiax 169.12 

- - KpucTa.n- 

JIi»BT> . . 12932 

- MHrilHTOABllVKy- 

u;ax . . . 17U7 

- yA’bxbnax 1269 b 

- MariiUTO-KpH- 

CTAJUume* 

CKttx . . 12932 

- MaKCiiMa.ibiT. 

nopeM'bii.To- 

k« . . . . 135b ! 

- MexauuHe- 

CKna . . . 1251 b 

- na OKpy>K- 

llOCTII . . . 260.4 

- HaMnriniMHBa- 

Jiix .... 1703 

- naxnriiif'in- 

Baiou^ax . 170 b 

- naiipnBJixio* 

max . . . 7001* 

- liaiajihiiax 1360J2 

- - iiocmine- 

MMXT.BO.ljrL 

10832 , 

- onTinecKax 1255.4 ' 


Chjia ocB’fen^e 
nix .... 975 b 

- ociioDnax . 1800.12 » 

- OTKJIOKClliX . 168 b 1 

- OTKJIOHXIO- j 

max . . . 1633 ! 

- OTTHJIKHBUIO- 

n^ax . . . 167 b ; 

- napa .... 106.4 : 

- napoBRx . . 106.4 1 

- nopeniiimaro 

TOKA A’feOcT- ! 

oyiou^ax . 136 b 1 

-KBaApATll- 

mockbx cpeA- 
hxx . . . 186b 

-nan6o.iL- 

uiax . 135 b 

-cpeAHHx 186.1 

-3<{)(J)CKTHB- 

naji .... 186B 

- norJiamaTCJib- 

nax . . . 1322 b 

- nor.iom,enix 1322 b 

- noAT.eMn.B03- 
Aymu. mapa 10993 

- d.ieKTpoxar- , 

hhth . . . 1653 

- iipupoALi . . 706 b 

- lipiiTxraTCJib- 

nax .... 167 b 

- npHTXw;eiiix 167B 

- - xicopx . . 200 b 

- IIpOlIHKJlOBO- 

iiix . . . 1237 b 

- upoTifnoA'biicT- 

Byioii^ax . 700.1 

- llpOTUHO<*;iCiK- 

TpoABXixcy- 
m«x . . 1262 b 

- - liojixpiisaiiiH 97 

- - XKopx . . 2611, 

- pa6oMftji . . 106B | 

- paapxAR . .77io 

- paapXAXiaro 

TOKH . . . 77.10 
-MAKCIIMa.lL* 

ii ax .... 77.il 

-iiaH6o.iL- 

raax . . . 77ii 

- pacn.iaH.ixio- 

lqaro tokh 562b 

- pacTxritBaio- 

lU&x . . . 350.7 

- caMOunAynuiii 

a.ieKTpoAiiii- 
Hcyu^ax . 188.11 

- cirlvra . . . 975fi 

- BLCB'b’iax'L977B 

- - cpCAiixx no* 

xycijiepn’ic- 
ckax . . . 973i 

-c<J>epiPic- 

CKax . . 97211 

- cxcaTix . . 351.3 

- CvKHMAlOIAHH 35lB 


ClIJIA CHHXpOHH- 
anpyiomax 299 b 

- COIIpOTHB.lC- 

nix .... 872.1 

- TCpMHTe* 

CKAX . . 12537 

- TOK& .... 18&4 

- - bt. ftune- 

paxi. . . . 182.7 

-ji am life . 9681 

-o6MOTKfe 

HiiAyKTopa 836B 

-BJiciorpo- 

MarniiTA . 836B 

- A-ix Bocnxa- 
Meiienix . 985a, 

- MaKciiMa.iL- 

iihx . . . 126a? i 

- - HopMa.IL* 

nax .... 182 b i 

- - n.mB.ieidx 562 b ; 

- - Iipn BKJUO40" I 

nix .... 580.4; 

-BLIK.llone- 

nin .... 580 b ; 

- - - KOpOTKOM'b 

aaMLi Kailiu 13910 ( 

- — pcaoiiau* I 

cfe . . . . 191 b; 

- - upntfjinan- 

TBJIbHHX BT. 
KR.in.iMioii i 

JiftMuoiK-h 968 b| 

- - paoiia liy.iio 1 

12606 

- TopMaxceiiix 493«: 

- lopMaaiiax . 498 b j 

- - .iom«A»i- | 

nax .... 122.7 . 

- Tpc6yeMax 158.12 

- txxvOCth . 1251b 

- ynpyroc.Tii . 545i j 

- (JioToa.ioKTpn- 

Hcch-nx . 181L3 

- HeHTpoO-feiK- 

nax . . . 248.10 

- - XKopx . . 2603 i 

- UeilTpOCTpOMH- 

Te.iLiiax . 2491 

- -vimct. .ioma- 

AHiiax . 1252 b 

- a.ieKTpirie- 

CKaro tokb 1259.4 

- 0JI6KTPOABH- 

acymax . . 1459 

- - A^ficTny 10- 

in. &x .... 384 

- - niiAyKTupo- 
baiihax 148i 0, 187 b 

- - uiiAyKuiu 1266 b , 

- - uiiAVKUin 

naauMnoft 1266 b . 

- - KOMMyrnpyio- 

n;ax . . . 271.il 

- KopoTKaro aa¬ 

MLi Kanix . 151 b 


Cxxa HJievrpo- 
ABRMcyiz^ax 
oOpamax no- 
JixpHjanin . 8: 

- BJieKTpoABH- 

xcym,ax nojix 
yTOHKB - 280io 

- - no.ixpuaaoiu 10i 

- - npH.ioaccn- 

nax .... 149 b 

- - npOTHBOA*kfi“ 

CTiiyiomax 187 b 

- - pABiioA'feilcT- 

B) H>in,ax . 187.1‘) 

- - a.TeMeiiTa . 34> 

- - XKopx . . 26011 

- ajxeicrpoAXHAMn- 

MeCK&x . 126U 

- dJieiCTpOMArHHT- 

nax .... 1652 

- ».ieKTpOCTATn- 

HCCKAX . 1266b 

- a.lOKTI>OXnMM- 

Hccicax . 1367> 

Ckxobax II ocb%- 
THTC.TLHAX >'C- 

tahobka . 703j 

- Jill h lx . . . 72L7 

- - ManniTBAX 
-dJlCKTpoCTAin- 

4CCKAX . 1275B 

- - XKopx . . 2&6 b 

- IipOBOAKA . 721.7 

- pacnpeA'knn- 

TO.TLIiaX AOC- 
KH .... 607.4 

- Tpy6K*a . . . 17U 
-CAB1I11HUAX 1711 

- npHitxTax aa 
eAflunuy . 1711 

- ycTAiioBKA, m- 

ApoTexHinec- 
KAX .... 12i5 

- AenTpajibnaji 

CTAUI^ix . . 7084 

- miiHa . . 613io 

CnjioBoft noTOKb 

MaruHTnulf 12691 

- - poTopa . . 258< 

- - xicopx . . 2684 

- CTAllUiH pac- 

npOA'fcjlHTC.TL- 

nax aocka 605: 
Cn.TOBUXb JTHldfl 
naM'biieKie nox- 
noe .... 187.1 

- H3M-fenenie 
micxa - . . 188i> 

- - na nojiioc-fe, 

noTOKT, - . 278‘« 

- - nanpanjicnie 

17U 

- - nanpABJienix 

y KASATCJIb 6857 

- - o6mec 4HC- 

.to lTOuo 





Chjiobwxi. 


(’hjioblixi. JIHllitf 
oTKJiouoiiie 1721 

- irepexo^T* • 1723 

- - nJioTiioCTi> I73L2 

- npejiosuioiiie 

12913 

- - noroKT. . lTSLio 

- nyTb . . . 171* 

- - nyrb aanKiiy- 

tuS . . . 171* 

- - nynein. . 172* j 

- pacnojioace- 
irie . . . . 172.7 i 

- pacnpeA'k- j 

jiciiio . . . 171.41 

- pacnpocTpa- | 

Hcuie . . . 277* 

- pacxo>KAo* j 

nlo .... 1723 

- - pacmHpoiiio 277* 

- - cxBHrb . . 172.4 

- CvKftTie . 12923 

- e.HCTeMtt 1084.1 

- cxoskaohI© 1723; 

- noneit och cob- 

na^awTT. . 1202.4 , 
Chjioblih jnniiii I 

SJieKTpH'IC- I 

ckIa . . 1274.li 
CmiOM'bpi. . . 495* 
C'HJIT. H3o6pH5KC* ( 
nlo rpaijiH'io* 

CKoe . . . 1381*; 

- jiHiiifl naopa- 

BJieuie . . 17U 
-CJKRTio . 12923 

- - npejioM/ioiiie 

12013 ; 

- - nyTi* . . . 17131 

-ciiCTOMa . 1084J ! 

- xexaiii( l i(!CKnx'i> 

BaanMoA'kttoT- 
ale . . . 8OL10 

- o6M'bm» . 8OI.10 

- jihhU poTopa 250L& 
-d.ICKTpOCTBTH* 

HOCKan . 127531 

- MiioroyroJib- 

HHKi> . . . 2423 
Cmibl BO A* HO It 
HcnoJihaosa* 
nie . . . 124.10; 

- ABHweymett bli* 

6op b . . . 7073 

- - no ABO AO Hie 1243 j - 

- e a ii h hi; a . 1251 ao j - 

- H CB*feTa nepe- 1 

Aana . . . 706.11 

- i(3Jiy«feniii 

OTCHen. . 1288.7 - 

- HCTOHlf)IK*b . 2073 - 

- jcanniTuaro 

IJOJIH Kpn* 

Ban .... 2083 - 

- Mo.ieKy.iap- 

Hbin . . . 1321* 


2037 


Cimycrh 


[’h.im xoMonn. 

125:13 

nopeAA'ia • . 704*! 
-411 nonoca 018 . 10 ; 
noTpe0nTC.il. 714** 
noTpeO.iejiie 159.1 
npHJionvenin ; 

TOMKa . 1331.10 

pa6oneif bli- 
6opi» . . . 7073 
pacnpeA’kie- 
nie .... 704* 
pacxoA’b . . 159.1 
peryjiHpyio- 
mla .... 804.1 
cb^tr ©ah* 
hmaa . . . 972* 

- Kpitsan . 975 jo 

- noTepa nepeab 
.iam no bli it koji- 
naKi> . . . 974.4 

■ - noTepa mc- 
pesi> aanno- | 
BLifl mapi> 974.4 1 
tokb amujih- j 
TyAa . . 1200*' 

- BoapacTa- 

iiio .... 138.7 

- BoapacTaiile 

in. Jiaxii'h 9683 

- A’fettcTByioiAiM* 
UHAMCiiie 1260.10 

- cam ninja . 1323 1 

- CAHIIKAA a6- 
cojnoTiiaa 1259* 

- in.M'bneiiic 133* 

- if.ix'bpenia ! 
npOA'b-’ibi . 623.4. 

- Ko.ie6anie 138a >• 

- 3iiA4enle Mnio- 
BCinioe . . 12003 

- aitaueiiio iiy- 

.ioboo . . 1200* 

- aiianeiiie 
cpeAuee . I960* 

- oc.iatf'hBn- 

nfe .... 138* 

- yBo.iH4enio Vfrj 

- yBC.iUHeiiie bt. 
jiaMnaxi. . 9083 

- y.Meubine- 

nie . . . . 188* 

- ycnaeuie bt* 
.lAMnaxi* . 9683 

hac tipi nun 1S21* 
a.ieKTpoABUMcy* 
mell aOco.iiot- 
naa ©aiihii* 

UH . . . 1201* 

- aMiijiiiTyAa 12023 

- BoapacTaiile 149J 

- airaneitie A'kft- j 
CTsyiomeo 1202.7 

- auanenie | 

MHKCHMA.1I>- 

itoe . . . 1262.4' 


Cmjii»i a.ieKTpo- 
ABBiKymefi an&- 
neiiie MntoBon- 
noe .... 12023 

- - aiiaMeiiie iiy- 

aeBoo . . 12023 

- - 3iiA4diie 

cpeAnee . 1262* 

- - naupAB.ie- 

itio . . . 148J1 

- yiie.iH4e- 

iiie .... 149J 
Cnjn.naro toka 

BUK.1I04A- 

Te.ib . . . 619* 
—, naojJHTopT. 

A ax - • • 790J2 

- - KAOeab . . 700.4 

- - JiHHln . . 7563 

- - npeAnxpaiiH- 

Te.li* . . . 667.4 

- npeAoxpaim- 
TCJitHLitt na* 
rpoirb a n* ~ 1090.7 

- npoBOAKA . 7663 
CHJibnan csnab 

1090J 

C 1 HJii.no Boa6ysK- 
Ae mi li it . 250.11 

- aapaacen- 

li i.i it . . 1271.12 

- aaTyxuiomin ko- 

,ie6aitia . 1084* 

- Ko.ieOaioiAaaea 

CTp'fejIKA . 032* 

ClIJlMIljit TOK'b 

182.10 

Chmbojii. . . 230* 
CiiMenca eAHim- 
Ha ... 1203* 

- pc jib no.inpuao- 

BAifiioe . 1024.4 

- C4CT4UKT. . 094* 

- 4GKo.ib . . . 964.7 

- HKOpb . . .413* 
(•HM.MeTpiPiiuia 

KpHBAa . . 1963 

- o6.motka . . 3223 
CHMM0TPH4- 

nocTb . . . 238* 
CUMMeTpITHIltlfi 
nepeM-feuKurt 
TOKk . . . 136.7 

- a.IOKTpO- 

MeipT. . . 063* 
CiiMMeipla . £&ii 
CiiMnaTiPiecKie 
hhcli . . 10487 

ClIHAeTHKOUT. 6183 
CmicpoAHCToe 

cepeOpo . 1214* 

CHIiepOAHCTLlll 
K&Jiift . . 1214* 

- 4 nnKi> . . 12143 

CHiiii.ibHaa kuc- 

.iota . . 12107 


1 (’iniiil Kynopoc'b 
CM. M^AHLIIt 

Kynopoc'b 

CunTouiiaaipH 

OCTPOTH . 1098* 

- npo 4 ecci* . 1092* 

-,cpeACTBo K*b - 1098J 

- TOH1IOCTI* . 1090* 

- nyBCTBHTeab- 
Hoit, cxeMft 

npieMHHKA- 1009* 

- - cxe.Ma . 1089.7 

CHiiToiniaaiiia 

neTo4iiAa rpy- 
6aa . . . 1092s 

- anpoBaiman 

CHCTCMa 1094* 

-nocpCACTBOMT. 

HHAyK4ilf 10963 
-nua 11 a peaonaiici* 

HiiA7K4io ii- 
IIMH KATym- 
KH . . . 1094.7 
CHirroHiianpo- 

B&Tb . . 10922 

- na oAHnaKoBoe 

MHcao nopio- 
AOBT. . . 10923 

-anpytoiuna ka- 
Tyimca 1057* 
('iniTonnaMi. 1086JO 

- anuaphTom. 10924 
npuBCAenie 

, bt* - 10925 

CHiiTojiunecKan 
0e3iipoHo.io<i- 
nan To.iorpa- 
4>ia . . . 1064* 

- puAioTe.ierpa- 

(J)ia . . . 1064* 

('imycoBb MO* 

TOAb . . .0273 

- ciioco6*b . . 627* 
C h h y c o uahji bn aa 

Bo.iiia 194.16 

- BojibTAnaa- 

Hia . . . 1227* 

- KplIBMB . . 194.11 

- dKBHBAJieiiTUan 

KpiIBAa . . 1963 

- - JiHiiia . . 1963 

- (j)HpaAH3A4ial227* 

- (j>opMA . . . 194* 

- (JjyHKuia . . 196 j 
-ho© Ko.ie6auiel94.i6 

- nanpa^ceuie 196.4 
C’liiiycoiiAaab- 

li li it . . 194JO 

- BHAT» . 1W* 

- tokt. .... 1963 
Cimyc-b . . 239j3 

- Oycco.ib . . 0683 

! - -raabBAiio- 

MeTpT. . . 008* 

- OJICKipOMCTpl. 

60610 





CHHX pOHHaaTOpi» 

CHKXpOHHBA- 

TopT, . . . 89918 

- avcycTHHe- 

CKifl . . 1888.7 

- asyKOBofl . 18837 

CfluxpouHaai;iii 

'IACOBT, . 1866.7 

Cnnxpo iiiiBRpo* 
saiilc . . . 290.4 
Cmncpoiiuanpo- ' 
BaTh . . . 899iS: 
-pyiomRR ciuia 2994, 
-pyiomiJI tokt, 299.7 ! 

-axa, suuacTb 

H3T, «... 2992 

- Bume - . . 298 u7 

IIJIHvC - . . 29&8 1 

- yK«3ftTe.n» . 8872 j 

- - aKyCTMHCCKlii 

1388.7 

* - asyKoBoft 1338.7 
CjinxpoiuiSMT, 8992! 

- KpHBomiinoBT. I 

299.10; 

npHBe^eirlo 

bt, - . . . . 299.4, 

nplIBOAOTb 
bt, - ... 2923 ! 

npiiTTK in, - 299.1 j 
CllllXpOllH'IIlKlif 

2982 1 

- upeo6pH3uBa- j 

T6.1I. . . . 282.4 j 

CwiixpoHiiaro 1 
Bpau;eiiLfl 
CKOpOCTb . 800.1 1 
C mix pon ii a R 

mR imma . 206.3 • 

- p&6ota . . . 298b f 

- peaKuiR 1312 b j 
-Hoe Bpnmeuio 298 b - 
-Hkie BRTTI.I 1318.4 I 
-iiuH .... 2984; 

- BOJihTMeTpi, 087J I 

- ^BiiraTe.u. . 22L6 , 

- - -reHepaTopi, 1 

234Jj 

- MUoro(|>fta- 
ui.itt . . . 2222 

- - 0AHu4>a3iii.iii 

221b 

- - TpCX<{m3IILlft 

222i 

- KOHBepTepT, 2324 
CiuixpoiotcKoni, 

299b, 1838b 
C iiHh-Kiuin . 1214.7 

Cuhrr Rpb->rk- 
ARHica 1219o 
CirpiycT* jiamiiaOPU 
CMCTexaCl^S 1247.1 

- RBTOMRT. KOM- 

MyTaniii ctaii- 
Uifl paRoii 1107-5 

--y'lacTKo- 

0uxt» . 1167b 


2038 


Chctohx 


I 


Chctoma aKKy- 
MyJlRTOpoBT, 87.4 

- actath nee krr 630.7 

- - MarilUTLlXT, 

CTpluiOKT, 680 b 

- 6jIOKHpOBOH- 

1I8R .... 647b j 

- -Ojiokt, 10&0J2 1 

- }>payna IO& 0.1 1 

- BoaAyiniiuxT, 1 

npoBo^ouT, 1076J1 

- bojiht* . . . 1084.4 | 

- BM30BA DO BU- | 

6opyA*TH4coo- 

An 1(6 IIII 1*1 XT* BT, 

1 rpyniiy «6o- 
H6HTOBT, 116814 

- rJIKBULlXT. CTail- 

itffl 6eaT» doa- 
ctakuIH . 1166.4 

- rpoMooTBUAaiio 

(l>pH II KJiHHy990.4 

- ABottiroro Ta- 

pii(|)a . . . 6934 

- AByxnpoBOA- 

HftH .... 706J 

- AByXTftpHlj)- 

HAR .... 698.4 

- AByx4>naiiHR 201 b : 

- - iiccoiip/raccit- 

IIAR . . 201.1O 

- - COllpRVKPH- j 

HHR .... 2021 ! 

- - 8-xnpoBoA" I 

BAR .... 2021 , 

- - 4 - xnpoBOA- 

nnR . . . 201J0 ; 

- ARyxuiHypHAJT 

lisan; 

I 


- AyrOBMXT, 

JINMflT, 

- aapRAKu aKKy- 

MyJIRTOpOBT, 
na pascTo- 1 
Ride . . 1163.4 1 

- SATBopa . . 547 b j 

- aB’bsAott MeTM- j 

pex(t>aaiiaR 2033' 

- - uiecTiicJ)Aa- 

11 hr .... 2036 

- Hao.mpyioiAiixT, 

Tpyrt.tuc'jT, . 868 b 

- un;iyKTopoBT»4524 : 

- - AByxiiojiioc- I 

II HR .... 4625 

- MiioronoRioc- 

11 AR .... 4526 

- KJioii(J>ep<>B'B 1087.7 

- KoiiAoiicATopa 

1067jR 

- KoirrpojiR 1167 b 

- co CBo 6 o;;n. 1 

nanpRRcen. 1167.7 

-CO CKpUTLIMT, 

uanpRRcen. 1168.1 


CncTOMa KoiiTpo- 
JIR CT. OTKPM- 
IIIMTj llAIlpR* 

MceuieMT, 1167.7 

- KOOpABHHTT, 289B 

- KOTJIA . . . 107.3 

- JiuniH c 11 jit, 1084.1 

- Jlo,T5KT*-MioHp- 

re;(T> . . 1056.7 

- MArniiTiiAro 

A*bttcTBiR 11682 

- MATUHTHaR . 159B 

- - acTHTHHe- 
CKAR .... 630 l8 

- MamiiTOBT, 11222 

- MHiepo<|>oiiHaA 

ct, ueiirpajih- 
noli OaTApeeM 

11128 

- MBOroKpATH. 

BPTpii'iii.Tejie* 
rpaifmpoB.KaM- ; 
Meproii. an- i 
napATAMH 1041.1 I 

- MUoronpoBoA- ! 

bar .... 706b ! 

- MiioroyroRb- 

KHKOMT, 4-XT, i 
4>A3IIAR . . 2034 | 

- - 6-(J)A3iiaR . 2037 { 

- MUoro<|>H3iiaR90a£ 

- - conpRRceu- ! 

II AR .... 2039 | 

- - iieconpRHveH- | 

1IAR .... 2042 ; 

- lieypHHiioB'b- 

xn(* 11 hhr . . 204.4 

- - ypABIIOB'b- 

IDC1I1IAR . . 204J 1 

- MlIOrOUHKJIH- | 

HCCKAR . . 204.5 • 

- M'fepT.BRCKTpo- 

CTATH *4CCKAR 

1266.4 1 

- M'bcTiibixT,6a- 

TApcH CT, 1IH- 
AyKTUBHI.lMT, 
BMAOBOMT, 116613 
neAonycKHio 
m*»A BO8M03CC- | 
UOCT1I BCTA- I 

BiiTb iienpa- j 
BHRI.IiyiO ! 

iipoOb-y . . 9026 

- nenoAM’biin- 

moctu . . . 902a 

- o6motku . . 814b j 

- oOcJiyjKMBAii in 

HCKRlOHIlTeJIb- 
uo Bb-py4- 
iiyio . . 1165.7 

-on, py- | 

kb . . . 1166.7 I 

- oaho^ashar 20L7 ; 

- oAHomnyptfaR 

11836 


Chctcma 030hr* 
pyioiABXT, 
TpyOoin, . 1236 b 

- ODTHMCCKarO 

TCJie^ona 11783 

- ocB'iuAPiiiiX . 909 b 

- OCllOBllblXT, 

CTABOKT. 11606 

- oT6oflnaR . 1124 b 

- OT,Tb-TbHblXT» 

Tpaiic4>opva' 
TOPOBT, . . 720us 

- OTTRMveKT. . 454B 

- napaRjic.TbHaro 
p a c n pe A*b.T e nix 
kojii.uo mt, . 725j 

- - pAcnpcA’b-Te- 

ulR npocTAR 7232 

- - coeAimeiiiR 7206 

- nepex-feiiHAro 

toka . . . 1833 

- nnmymaro pu¬ 

na r a . . 10137 

- noABURvUAR 681 b 

- nojinuiiKJiu- 

necKHR . . 2046 

- iroTIOBAyJo- 

KpCTO . . 1066.4 

(’iicTeMa nocjrb- 

AOBAT. BKJIK)“ 
MClliR BJieKTp(»- 
A°bt» ripH pa<^- 
(J)Ii impoBK’fe 
M^Ait . . 12221 

- iiocToRimaro 

TOKA . . . 1832 

- npeotipaaoBA- 

Tejiett nepe- 
HIIO-noCTO- 
rb. toka . 7203 

- - TpeX<{)A3llO- 

nocTuRiniaro 
toka . . . 730.7 

- nplcMKAR ArTR 

6C3npoBO.TOHB. 
xejie^oK. 11792 

- nple.MHHKA 1067.7 

- - a** 1 ^ ^esnpo- 

BOJIOHn. TO.TO” 

4>oll. . . 11722 

- DOJIHoH &BTOXA* 

TUHeCKofi KOK* 
uyTanlH . 1167.4 

- npos'bpKB 11676 

- JipoKJiaAKH . t337 

- - IIpOBOAOBT, 8546 

- npOTRTUBA- 

niR .... 83U 

- ORTUnpOBOA* 

BAR .... 7063 

- nRTH^aBIIAR 203 a 

- pattoiuibiXT, 

JIHHlfi . . U67J 

- - jihhIII ct, 

ABTOMBT. BKJIIO* 

neiileMT, 11672 




CKotia 
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(’BCTeua pac- ( 

npe^%<?ie!iLH 7893 

- - a<5olI©llToBT» | 

ua rpyniibi 1HF74 I - 

- - KOJihUesiui 726.1 i 

- - OTB'fcTBJieHlll- 

MII .... 7263 

- - TOKft 6083, 724.111 

- pyMem* . . 401.7 

- pbinaroBT. . 6463 1 

- chHTiiMeTpv ! 

rpa.MMT.-ce- 
Kjru^ft . 1247.1 

- cHrnajinaai^iii 

noBpe»cA©Hitf 
bt> Kn6e* I 

JIMXT. . . 1828.4; 

- CHJIOBUIXT* 

jXHililf . . 10*4.1 j 

- CHHTOHHiHpO- I 

Ban. . . 10943 i 

- nocpefl- * 

CTBOMT. HH- j 

nyKijiH . . 10953 j 

- CKHAOKT. . 71448 I 

- rKpeu^HBaHiH8103 | 

- (\T1 h6H-A PKO10553 

- CJiyXOBLIXT. | 

annapa- j 

TOBT> . . 1087.7 

- CM^nrau. kom- I 

Myraipu 11663 j 

- CO BTOPH'IH. 

Te.TC(J)4)lI. CTftH- 

. . 1169.11 ■ 

- coeRHiieirttt 

MieMCAyropoA- 
n&ro KOMMy* i " 
TATopa . 1186a. 

- aKKyMyjm- 
TOPOBT. . . 88.1 ! 

- CIIHI^T. . . . 40L7 I " 

- cMeTHnxa . 6913 

- CT> AHT6H- 

HO# . . . 1054.7 : 

- - rJI&Bnoii U6H- | - 

TpaJibiiofi CTaii- , - 

nieft 6eai> iioa- “ 
. 11663 1 “ 

- - ABHrftTOJi. 1 9863 

- - ABtiraTOJi. 2 987a " 
-ABiiraTeji. 8 9873 ! 

-OMKUCTflMH ! 

Bl UJia- , ~ 

CTIIHT* 10643 1 “ 

-6MK0CTAMII ! - 

bt* BHA'b uJia- | 

CTHHT. CT» 36M- 
KLIMT. COo6- ! 

menleMi, 105431 

- - MBMTofi . 1064.7 i - 

- - otGoomt. 11243 ! 

- noACTaiiuUxu ( - 
H A-’IH o6c.ny- j 

MCHBAhLr BT»- 

pyMHyio 1166.1 1 


I. 


HCTOWftCT. nOA- 
CTAiruLHMlf T6JI0- 

4>ohhlimh . 1169.1 

- Tpex*Kn;ib 

liiii mu inuy* 
paMU . . 11663 

- AeiiTpajibU. 

6llT. H BJI6K- 
Tpnn. paciipe* 
A^nen. »nep- 
riw . . . 1166.4 

Ta6^nHHRB 11603 
Tapu<j>Hfm . 6983 
TeJie^ouKaii 
OnTlIHB- 

CKAJI . . 11783 

- npeflpaTK- 

Maii . . . 11683 

- CT» UeilTpAJIb- 

HLIMT» IinTU* 
nleMT. snep- 
riett . . 1168.7 

r Tejie$yn- 
KeHT» ta 10653 
Tpauc(j>opMa- 
Topa . . . 225.7 
-to pit an Muoro- 
4HKJIHH6- 

ckbjt . . . 227a 

- noJinipfKJXH’ 
hock&ji . . 2273 

3- xnpoBOA- 

H&fl .... 705.4 
8-x<|>HaitAJ! ne- 

COMKliyTHJI CT» 

6 iipoBOARMU 2023 

- iioooiipHJKeii- 
naii .... 2023 

- coupjiHceii- 
Han .... 2023 

- ci. 8 npoao- 
ARMH . . . 202.4 

- ci. 4 npoao- 
AAMH . • • 2023 

TyHHOJiell . 8803 
yKJiaAKii . . 833.7 
ycTanoBKU . 8643 
y hactkobmxt* 
Jiimiff . . 1167.1 

- jiHiiiif ci. abto- 

mat. BKjno'ie 
iiioMi. . . 11673 

<l>ecceMAeHi> 10553 
<X>opecTA . 10553 

iieirrpajibH. 
CTaitqllf aji« 
o6c.iy»vHBa- 

Hijz bt» pyn- 
iiyio . . 1165.6 

4- x ({maiian KOJib- 
40MI. . . . 208.4 

d.ieKTpoMaruii* 
TOBT. . . . 462.4 

- 2 -xiiojiioc* 

U83 .... 4525 


527 
. 527 

10273 

10273 


| CllCTCMR BJieKTpO* 

! ManinTOBi. mjio- 
; ronojnocu&a 4526 
I C’HCTeMLi Iljiairre 
| njiacTHiia . 4840 

- TlOAOpT. AKKy- 
My.naropT, . 624 

- HJiacTHua . 625 
“ 8 xuopoBOAHofi 

BLIKJIJO'ia* 

TOJIb . . . 5213 

- - jihiiLh . . 758a 

- - jxpoBOAKA . 758a 

- - to'ik a uoM- 

TpajibHEji . 7063 

- - tomkr nyjie- 

BAJI .... 7063 

-TpftlIC<j>0p“ 

MATOpT. . . 2293 
Ciito .... 7783 
C’H(j)oiiHi.iJi apeo- 
M6Tpl> . . . 55.4 
“ KKC-JIOTOM’hp'b 56 l4 

- npeAoxpaiiH- 

Tejib . . . 5593 
Cuboid. a-Jib ne- 

pCJlUBAIliH 
KHCAOTU . 

“ KHCJIOTKblfi 

- -poKopAopa 

31IAKU . . 

-mpHfJjTT* 

- -poKopAoP'b 10863 

- CTCKJlBHlIufi 10273 
CLmiie nojuip- 

iioo . . . 18013 

- chuepitoo . 18013 

- losKiioe . . 1301.7 
-e«i» nojuip- 

u la mi* o6pa- 
ayoMoo KOJib- 
40 . . . ldOlai 

-La nojiHpiiaro 
Ayra . . 1301a 

- - JieiiTH . 18021 

- - noTOKi. . 1801.10 

- - CB'feTb . 13013 

- cfeBopiiaro Mftr- 

niiTiiaM'b 18027 
! C'Ka.ia cm . iOKaaia 

! CKAMefflCa H30J1H* 

| pyion^aji 1278a 

| Ckatt, .... 807.1 
I - ajieKTpiiHe- 
I cKiH . . 18093 

I CkAMKAMH X3Mt- 
I HeHio . . 588ao 

j CieaiiiHB&Kie sep- 
mxui. ctoji- 
6 obt» . . . 8063 

- noJiiocHbixi. 

| 6aniMaKOBi> 4693 

;-HaKOHeHUM- 

1 kobi. . . . 4593 

j CKAmifBaTb CM. 

i CKOCHTb 


CKBaiKHOCTb ry6- 
MATarO CBHK- 
4a .... 48a 
Cxsosnoro paa- 
rosopa nojio- 
HcoRle . 11443 
CKBoaiiott npo- 
p'fcai. AAR 
kjihha . 488ai 
Ckhaka . . . 715a 
Ckhakh yK&aa- 
h!h, npafiopi. 

Pa At a . . 6963 

CkHAOKT* CHCT 6- 

m a . . . 714.18 
Ckhiikaapi* . 8657 
C'Ki&MeTpi. . 1288a 
CicjiaAiiaji Ji-fccT- 
KH4R . . 11013 
-noil 4»jiyopoc- 
Koni. . . 12427 
CrjicokhmU pe- 
Mexb . . . 4463 
CKJieHBAKiji, xa- 
mxua a*7lh - 4113 
CicjienKA . . . 395.7 
CKJieiibioaRie 8953 
(JicjioROKio aanaA* 
noe . . . 18013 

- MariiHTiioe 6224 

- -Hoif ctp^jikh6824 

- ajicicTpHne* 

CKoe . . . 6226 
CicjioHeHifl Kap- 
Tft ... 18013 

- Ta6jiM4a . . 6229 
-iilH Kpyrb . 6327 

- CTp'knKA . . 6225 

- yroAi. . . . 6383 
CRJiORMOcTb njiac- 

Tnirb Kopo- 
6 htbch . . 413 
C KJIO HRIOI 4 &IIC a 
CT p'knKa . 6225 
CKo6a .... 865.1 

- roAOBRan ct» 

korcakoH noA‘ 
KJIAAKOft 11183 

- aboUhah . . 877a 

“ Jin* 2 pAAOM'b 
A0HCA14HX1> 

Tpy6(oK)i. 877a 

- - noAB*bca 

Tpy6T* . . 8953 

- - noAocLi . . 6143 

- npHKp’femi, 
OTB*bTBHTeAbl(. 
UPOBOAOBT, 

ICT* TAABH. KA- 
6ejno . . . 8283 

- - Tpy6oKT» na-b 

r*JIbBaHH3H- 
posan. xte- 
A’baa . . . 8727 

-04HBK0Ban. 

Hteji'feaa . . 8727 
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C-iarawme* 


CKo6a a-th ■ CKoimcm-pHpo- 

yrjiefi . . 988JO j saiman 06* 

- - yKivbiuienijK ' motkb . . 8206 

KaOCncfi . 8433-CTopHciten. 8215 ! 

- muii i»i . . 0146 j CKopocTofl ;tfa- j 

- aa^KHMiraa . 867.1 • • 3085 1 

- H8T> nOJlOCoB. 1 (’KOpOCTH U03pa- 

5«eJi*fe3a . . 8125 CTMiio . . 246.4 , 

- CTRJii.nofi npo- - Bpnu;eHia pe- ( 

bojiokh . . 8665 ry.nipona- 

- kojimjcbrh a-th Ilio . . . 1000.IO 

npHKp'faiuioiiiH | - H3>rb]((‘itie . 2465 
Tpy6oKT. . 8706 - mpe.M'feiinoft 

- opAiuiapiiafl 8765 1 AaiiraTtvih 2175 

- no^H'fecnaH 11165 J - cpeAiicH abh- 


- ct. napii3- | raTtvii. . . 217.7 

Koii .... 8965 , - yrjioBofl na- 

IlOKpblTAB I MlUKMlie . 245.1 \ 

x’bABio . . 8655 '■ - nairhpenie on- i 

- (‘Tinman . . 8145 | th*igckoo . 4885 j 

- 4>api)>opoUaJ! i - - BJICKTpBHO- | 

A-m Tj>y6i. 8775 i ckog . . . 4895 

Cko6kb . . 1003.18 1 - KOJie6anie . 489.4 
CKOBOpOAft P'b- - KpitBAB . . . 247.1 I 
moTMaTan 984.7 - iioctobiictbo 2465 \ 

- a.TOKTpM’ie- - noTepn . . . 4775 

ckrh . . . 984.7 - peryjinpoBa- 
C'KOBopoAncui. 4065! nie . . . .6735, 

cpamji sauie . - peryjmpoBKa 5785 | 

mimavH - . 4065 - peryjmTopi. 12016 
CKOjibVKeirie . 265.7 - yMeiiMncnie 2465 ! 

- oTnociiTenb- CicopoCTb . . 2445 

hoc ... 265l 7 - aOcomoTiian 


- OTpimnTCVII.- I loHOBT. 1188.7 

woe . . . 206.1 - 6ojn»man cko- 

- pcMim . . . 2963 poem cmixpo- 

- poTopa . . 2655 liiiaMa . . 3005 

- nKopn . . . 2655 - BHJia .... 295.1 

CKOJIl>2Ki‘llift - 130AM . . . 126.4 

XAcnrratii. 13266 - Bpamaioma- 
(’KOJTbjKcniii Kpn- rocn lionn 1795 

BAB . . . 498.10 1 - opaiHcnin . 2435 

- xojiy-ib . . 3664 | — CHiixpon- 

- noBGpxiiocTb 602.1 iiaro . . . 300.1 

- iionoca . . 6835 — hhcoboto mo- 
npn6opi. a/ib j xaiiuaxa 10145 

HaMiipoiiin -0876 - mncpciuixpoii- 
<*onpoTiiii.*i«Miie nan .... 3005 

Ajw yBejiit'io- I - ABnrnTCJiB KpH- 
nin- . . . 13267 TJiHecKan . 6025 

- yBCJiHMOiile 1820uS - Ainf+yaiH . 42.1 
CKOJihsaiAna ro- - H3*'feiiCHin . 1875 

pit3oiiTa.ii.iiaB - Ko.ioOaiiUi . 3067 1 
Aia4>P«iMa ira Koiicunon 24451 i 
KaTKAXT. 12405 j - MHKCinifUlb- | 

- noBepxiiocTi. 602.1 nan .... 2445 j 

- npyvKiiiiM . 11205 i- na oKpyacHO- 

- moTKa . . . 42461 cth .... 2445 

-llp»e KOJIl.Ipl 419.10 |-OKpy5KH<>CTH I 

kuiituktt. 4276' KojuicKTopA 2695 

- - <’l!!ITOnii:*H- - - OKpySKHOCTH 1 

pyiomoft kh- j poTopa . . 2675 

xymKH . 10945 - oKpyshTiocTH 

- - ajioarciiTii. I nKopn . . 2575 

KOMyTBT. . 6005 , - HRACllHXpnii- 

- ii (»aui ii mi iikt» 4365 ! nan. . . .3005 


’KopoCTb Ha- I CKpyiMrHUM 

na.ii>naH . 244.1 o iipo bojiokh 7435 

H0B006pa30Ba- | ('npy^BBanie . 7425 

iiia ioHoin* 11905 1 ('KpyMHBaTK cm. 
HopsiajibnaH 244.7 CKpyTHTb 

ofipaaoBaiiin CKpyHHBaioma* 

i"HOBT» 1190.1 npyaKHna . 54iU 

- nepOARMH bt» ■ CicpyHHBajomf* 

Kaficjum, 18425, ycmiic . . S53L* 

- 3HaK*oBT» BT» CKpUTLlfi OCTfl 

6(-3npOBOJI04- TO'IRLljl 3R* 

liofi Tejierpa- pnAT* . . . 7ii 

4>in . . . 1108.7 CKp'bmiTb 6 oji- 

- - paaroso- mint . . . 396 a 

POST. . . 1167 JO I - - aitKGpHUMBStf J 

- TCJierpa*MT» I - cunanxn . . 337 j 

IOOOj I CKp’fenJieiiie 

neponoca tamh . . . 391! 

ioiioBT. . 11867 - - auKcpnbiBBSvT.i 

- OTIIOCIITG.lI»“ - - r.TaAKHBIf WSj- 

hah . . . 118SL7 - 6o.TTOBoe • - 3862 
pa3pHAa 1272.7 ; - CBH3jni h . . 39Tj 
pacnpocTpaiie- I (’K-p-fenjuiTb ex. 
ii lh xojreOa- cKp’bnBTb 

nltt . . . 10836 C.ia6aro tt>k& bu- 

- »JieKTpH4C- | KJIlOMaTeBb olii 

ctbr . . 13063 j —, H3oJijrrop*b 

- Tc.ierpa4>Hpo* j jwx - . . 79U 

Baiiia . . 1000.1! - - Ka6ejib . . 7fcu 

- y BCJniHHTb . 47*4.7 — Ka6e.'ib cbhh 

yrBOBaH . 244 j2| hob till . 767 j 

yjieni>niHTi» 4776 - - .iiniiJT . . 7a5« 
pan(j)Li . . . 295a - - npeAoxpanB- 

('k(»cutb Bcpiimny t©bh . . . 667j 

CTo.nOa . . 8065 — irposoAKa 7554 

- meTKH • • • ^295 (’.ia6«a npoBo- 

C’KOTTa Tpancijiop- .TOHnaa BJV3Ka*la.r 

MATOpT» . . 2206 ' - CBJI3I* . . 10WL2 

C'KoinoniiLilt . 4076 — a.ieKTpoxar- 

- KOHOH I. 1A6T- j nuTHAH Dpiex- 

ku . . . . 4275 1 HHKa . . HOOT 

CKpeOoirr. 6am- ! CjiaeoBoaOyjK- 
peffHi.iK . . 945 AeitHufl • 

CKpe6mHirb, ypan- i - aapBHjenHi.ifl 
niisaKiiAirl IfTli 

naiiecoir. mac- j - 3aTyxaioiAiif 
cy . . . . H4J I KoJTCflaHi* 1 (a*4a 

(’Kpemeiurbifl I - iiaTHiiyTwfl npc.- 

pe.Mein. . . 4455 j boat» . . . 821 ? 

('KpemBBaHic 61551 Cba6og conpa- 

- bt> B03Ayx , b 8285 { HceHie cm. cjia- 

- lipOBOAODl* . 810.1 6aJl CBJIIb 

- - AByxi* . . 738.7 (.ViarajoiAHii 94 Lii 

Ckpcihii Banin, ‘.-BepTpHKajib- 

My4>Ta AJiR-84451 hah . . . 24D* 

M'feCTO . . 1021.7 I-3PMHnrn Mar* 

CIlCTeMA . . 8105 UIITII3MA 190CLH 

CKpeinHBaTbCn73851 - eMKocrb . . Co 
CKpyTHTb Kpy- |- nanpjiaiceiriH 1545 

th.tomt. . . 8245-rupiiar>iTTRnb- 

npo bojiokh .742.1 lian . . . 1301 1 

CKpyTKH . . . 8245 j - tokr . . . 144.i‘> 

- ApjibAa ct. m*&a* I ■ - 6eaBannan 146 j 

noit oOojioh- |— Barman . 1462 

Kofi. . . . 8246 j -me« con ponr- 
."KpyTKH M*bCTo8245 1 BJieiilc . . 69.; 





Cjiara.iomefl 
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CmO.IHCTHX'L 


C’JiAi'ttiomeii eM- (.'.ioiictaji iuia- i (.'.TywcOuaji to- ' C*a3aTi> nniift- 


kocti> . . 673 ( cTimu . . . 403; jierpAMMa 16483 pan. . . 10163 

- conpoTHBJie* - u;eTua . . 426.il -null uepeo- - onopiiLic KpaH 

Hie .... 68.7! — Mopaii . 424.10 1 na.iL . . . 61616 CTeicjiHiiuaro 

C-zia-MenT. iyih- -ctliH Mariam 1043 : Cjiy'iaH hcc^b- Gojuioub . 143 

HBCTLlfi . 8613 - cb^tt. . . . 8723 CT1U.IO . . 6QCU - noAm Annum. 440.1 

- nojiMpoBau* j Cjioif .... 806a | - - oti. a.ieKTpn- CaiaaKa . . . 4483 

HLifl . . . 788L9 j - Boj^yxu 12833, necTsa . 1881.7 - aBTOMaTBHe- 

- ejiiojpiHofi 783.10 j - conpnicaca- ('jiyH&fiiiLiH bb- clean . . .4413 

f’.iecapn&ji iih- | k> mitten ct. | pianin . 1802.10 - ajih kojuiok- 

.ia .... 8853 j KAJiiiJiMioii j - BO3MymeuiHl902a0 Topa . . . 484a 

C .iHBiiitie ana- | jraMiioif . 18463 CjiyxoBon Tpy6 - vkuakbji . . 448L4 

KOBT. . . 10163 j - B03AyiUHiaii 1283.0 I Ka . . . 11163 I - aa BO ah oil upy- 

- mpH()>Ta 10163 1 - Birkmuiit . . 2883, - - Eejuin chctc- | skhhli . 1012a 

( .'. 1 H 8 HCTL 16 UO- - rpa<J)HTHLitt 4263 mli Felluepal 1173 kaGcjiji mu- 

jiocKir npn pas~ - Haoniipyioiu,lii —AByxnujiioc- | jiomi. . . .882.1 

pHAKii iioali- 776.4 nail. . . 1116.41 -- tajilkoblimt. 

MttWTca kt> [ - na*b upooMoJien. I— npHMaji 11163 nopomKOMi.8813 
noisepxifocTH : neiiLKOBUXT, I— o;uioiiojik)C- j - KOJibiiesaji .4423 

kjicjiotli . 70.7 hiitcH . .7603' nan . . 11163 j - macjiomi. . .4403 

Cahtokx m^ah 740.1 j - KoUTftKTa me- i C-jiyxoBoro anna- - - kojijicktopa4753 


CaioeiTB hhcjio 80631 Tom. . . .2743 1 paTa, kjhohb I - pyHHan . .441.7 
Cjio>KeiiiiLiif . 427.4 i - jxaka . . 887a :J ;vw- . . 1006a - cajioMT. . .448a 
C-tiohchrh Ayra 9203 1- MaruHTiiuii 1603 > C-Jiyxonott anna- - CAMOA'bttcTuyio- 

- KpHuaa 196.li ! - - Auoifnoii 1298.7 pan> . . 10873 m ail • • • 4413 

- o6.MOTKa 6po- I - xojieicyjrb 1292.7 | - tp>'6kh OTBOp- - tbcpabji . • 448.7 


lieuan h paa- - xlmuLiff . 426aI ctIo . . 11163 - i{cnTpAjii»ii&Ji442a 

HepToHiian 8883 - okhch . . . 443 — ciiATie ci» - (j)HTHJieMT. . 4413 

-bojiho-h hot- .- iicpeKHcu cbku- KpioHKa 1116.7 CxaaKH cjioI! 489a 1 

jieo6paanaii8283 | uaaKTHBHLiH44a2 - - hcxojti. . 11101 CTeneiii, TCKy- 

-giaauan h | — CBinii;a;vfeii- CjiyxoByio Tpy6 - hocth - . . 44&3 

icji*feTKoo6pa3- ! CTByioin,iif 44.12! icy noAB*houTi» - TCKy^ecTi. .4483 
uan .... 3243 | - Hjinirra . . 80ao | cuona . . 1117.1 - ycTpoifcTBO . 4403 

- ycTanoBKane- i- ccjichu 1174.4 —chhtl C'j. - AoirrpAJibiioft 

p«Nin. u iid* j - cxaskii . . 439ai! kpiohka . 11163 ycTpoifcTBO .4423 

CTOxn. tokobt* , - yr/m . . . 3603 I CjiyxoBLixis an- (’jiaaoanaji ko- 

7043 j - 'lacTinvi* • 129&7 uapaxoBT, ch- po6ka 440at 

- H'fena xarnuT- ; - bmojih . . 876ai ctcxa . . 1087.7 -hoc Beu^eciBO 4483 

liftji floaty in- Cjiokobuh koctb Cjhoaa .... 8583 - kojilijo . . 442.4 

HO - 3KCJI*&3- I 861a | - B'b JIIICTAX'h 8683 -Mac.no . . .4483 

nan. . . 12S11.7! C’JiyiKamie . 11713 - uucTyuaio- —ajiji' laconuro 

- - tow . . . 141.1:-in,^ Tejie<|>oji- | us.bh • • .4763 nexAnn3Ma 1016.7 

- uviTica >- , HLiii . . 117La! - njiacriiiria- - OTBCpCTie .440.7 


yrojibuaii . 263CJiyraCa naxe'-K- j tbji . . . .8683 -nnif sKHpi. . 4483 
Cjioikmoc phh- | ffyropoAiioM’i. j - npccconan- - kbhbjit. . . 4423 

Baltic . . .7483! Tejn‘<J>ou , k 1136.4 ! nan. . . .8683 - xaTepiam. . 4433 

- conpoTHB.i(i- -Tojierpaijniori j - npuroToujicii- Ciiaai.nmHio 430.10 

life .... 6793: cTaiinin . . 006.7. nail .... 368.7 - KOJiJieKTopa 4764 

CJio>KHLifi . 630a -- To.ierpn<I>'k 006.7 CjiK>,viuaJ! Tpy6- CiHaauBaTh oiiop- 

- 6jiokt» . . . 80031-uo.icbom i»1038j» kb . . . 1226.10 naie Kpaa 

- MRi inira . 1296.4 | - Te.’ierpaijmaii 096.7 -noe KOJibipi .376^ CTCKJiaiiuaro 

- cocToHmirf I - Te^ieijioiiiian -iioit KOH^oiica- 6an.TOiiu . 143 

H3 L nyMKH I iioMHHH . 1 170 la TopT* . . 12%31 - nojuuii 11 HHKT*440a 


Toil kh xi. no- | (;jiyvK6u npo- I - uarp'bBaTO.TL* t'a tliB ailie . 7493 

jioct. . . 1206.10 ;pui r /KHTe.TL- | in>iif a.ie- - 6yxavKiioif 

- icaTHvKHulf uao- 1 uocTi. . .471-4 1 MeoTL . .9833 jieiiTu 10133 

jiBTopT. . . 7963, — 6arapeu . 103a - cerneirn» . 3763 - kh6ojih . . . 8603 

- npieMiiuii np(>- — a.neKTpo- | - cnanei;i> . 783.10 j Cmo.tb .... 3603 

uo^t. . . 10803 • . • 893 j - uin<j>epi> . 783.10 - KayuyicoBan 748.10 

- upoKBTiiLiii I - TOJie<f>oiiHoit 1 Cji'faBa iiyjib 642.il CmojihctliH . 8663 


cranoKT. . 747.7 i bpcmh . . 1170.4 | Cjih6h-Apko ch- - naojiBipoii. ma- 

- pe.MOirb . . . 4453 - - HHCTpyKipH j CTexa . . 10663 Tei>in.Ti> . . 867a 

Cjiom npoAo/ii.iiLio 11703 j Cjib6h bojiho- Cmojihctltxi.bc- 

bt. AopGB’fc 3623 - - npasiijra 11703 xlipT. . . 10963 mecTBi. coAep- 

- BJieKTpuuecKaro - - perJiaMeurb - xyjiLTiinjiHKa- 3 KBHle bt» ryT- 

CB'bTB . . .9723! 11703 ! Top'i. . . 10963 TanepH’b .7793 



CH0JmCTMXT> 
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Coe^HHCHie 


Cmojihctuxt. 
■em,ecrBT» 
ya&jieHie nai. 
ryrranepHH 779a 
Cmojihti> . . 768J1 

CmojioH no- 

Kpun> 768ai 
C’MOJIfcl H3BJie- 
H 6 Hie H 3 T. 
ryrranepMn 779 j 

- coACj»Kaiik‘ B'b 

ryrranepH'b'TTAs 

- y^ajiciiie H 3 T> 

ryrranepMH 779a 
Cmojlhhaji DR* 
*OMKa . 1270.12 

- mrcca . . . 784s 
-Hoe nac.no . 986.4 
-hoI Kpyn. . 1277.6 

- npHDofi . . 825* 

- CTcpxceiib 1276.12 

- COCTRBT. . . 7848 
Cmotati, . . . 828.2 

CMOTp^Tb CO CTO" 
pODLI KO.n.nCK- 
. 244.1 


I Cua 6 AHTb CTllH)' 

! RcpOBJIHltblMH 
aAKp'bnaMH 891.1 
Cba6mcati. cm. 

cnn 6 ;ufTb 
CHa 6 M:cuic to- 


CfeHTb H 3 UJIM* 

Biio .... 

- warpyaKy . 492 a 

- C*b KpiOHKa CJiy- 

xoByio Tpy6- 
Ky ... 1116 * 


KOMT» 


. 1825 ;-Tejie<J>oirb 


i 


1118 * 
, 5488 
648 L 4 

101017 


I - a.ncKTp. anep- 
• rieM nocpCA- ; Co 6 a<iKA . 

ctbomt. nep- j - cnycKHAB 
! BHHHblXT. 8 Jie- 1 -XpanOBAB 

; MeHTOBT* 11682 ('o 6 Hpanie 
j Cna 6 Mceniibi 8 rIi- { toka . . . 419.8 

jieuiHMn . 637 * ; Co 6 upaT©Jib 1281 ao 
: CnapBAHTb | - ni> BiiA'b »Jumn- 

| ctoji 6 i» . . 812 * 1 ca . . . 1282 * 


Topa 

- - CTopoHU 

My$TLi . . 2442 

- - CTOPOBU 

mKTTBA . . 2442 
Cmomchhak npo- 
kjihaka . . 6* 

CM'bHiiaB npofi- 
KA .... 9005 
CM*hRBeMocTb 668* 
C'Miicb r.nimepn- 
11 a ci> rfapuoK 
KHCJIOToft . 51* 

- ryrranepM©- 

baji . . . 777ao 

- B8BCCTH H 

yrjiH . . 1224* 

- KHCJIOTbl . . 61* 

- paCTBo po BT» 185015 

- peaKi\ionKAB 12284 

- co.nefi rbpno6a- 
piesoH n c'fcpHo 
KajibUiesoit 9822 

(’M-bTA .... 710a 
(’mIuiirhuaji ka- 
TyniKa . . . 840* 

- o6motka . . 8165 

- ClfCTCMA KOMMy- 

Tai;iu . . 1166* 
-hoc BoaCysKAC- 
iiio .... 258s 

- noTpe6jieHie 7272 

CMiHOATb KHCJIO- 

Ty .... 56* 
CM*bu;eiiie . 12762 j 

- yrjioaoe . 308 10 « 

- 4>a3T. . . . 1982 | 

-Hi* tokt, . 12763 j 
Cna6AHTb . . 726* : 

- cto.i6t» 6am* | 

MRKOMT. . . 803* 


CnapARKA pacii- - ahckobuH 1282.4 

! peA’knHTejibnotf - iU'pBHHHLift 1282.1 ; 

! AOCKH . . . 604.4 - ©4>epHHC- I 

! CiiapHSKATii cm. CKiii . . 1282.7 I 

1 cnapjiAHTb - ct. oCT])leM'b 1282* I 

. CiiapJOKCiiie pac- - ini.nmiApHMC- 
1 iii»eA , kjiHTe*b- I CKift . . . 12822! 

I noil AOCKH 6044 j - - ct. 3AKpyrjioii- ; 

I C'iiH3y pacno.no- bmmi kohi;a- 

MceiiHbiH mh . . . 1282JJ 

HKopb . . 414J0 - mapoBHA- 1 

(’jlllMATbCM. CHJITb i Hkltt . . 1282.7 1 

Ci<HMA!oii;itirA j - HflijeBHR- 

cepAe'iHHin. nufl . . 1282* j 

nojixoca . . 457* 1 CoGHpaTejibiian | 


CnHMOlTb pARlo- 
CKonu<iocKiit 1286* 

- peirrreHoB- 

CKiii . . . 1286 * 

- 4>oTorpa<J)H’ie- 

cKift no Peirr- 


dojiocr . . 0187 

- CTopona . 1279* 

- luma . . . 6187 

- mcTKA . . 127910 
-no© Kojibi^o . 4822 

- ompie . . 1279* 


reny . . 12842 -noil uo.no cm 
Ciioiit, jiyMcfl cB*fe- H 30 Jurropi> . 614 * 

- mHHLl H 30 JIJI- 


TOBblXT. nOJIO- 
ftKHTCJIb" 

HLifl . . 1821a 

- pacxoRJumix- 
CJt ... . 978* ! (’oOpaTh 

CirferoM'b liarpya* | - annaparb 
ka npoBO 
A0BT> . . . 822.1 
Ciurrie 6apa6aua 
aasoAHoro 10112 

- - npyiKinuia- 

ro ... 10112 

- 3ayccnz;eBi> ct. 

AKKyMyjIHTOp- 
Hiii xt» njiac.TH- 
HOKT. . . . 94a | 

- naojLHiUn . . 839a 1 CoBOHAaK>m.iH 

- JIHTHHKOm. CT. 1 OCBMB . . I831.ll j 

aKKyMyjurrop- 1 CoBnaAenie . 197ao | 
HLix’b n.nacTH- j - K0Jic6aitiii . 801.4 
hokt. . . . 94l I - $a3T. .... 198.1 
oOojioMKn . 840* j -mLh aMn.nirry- 


| Top b . . . 614 * I - 
j CoGupRTb . . 469 * I 
I - TOKT* . . . 4 ] 9 *| 

. 4686 
10164 
Co 6 cTBeiuioe ko- 
.nefianie . 192.7 
-nLixT> KO.ne 6 a- 
niif Miic.no 192 * 

CoBM-flCTHOO T©.n«- 
rpaftmpoBAiiio 
n t©jic 4 >ouhpo- 
Bauio . . 1172 ji 

CoBIlAARIOTb 

4 >R 3 li . . . 298.4 


- noKpoBR . . 840 * 

- ct. KpioKa cjiy- 

xoBoil Tpy6- 
KH ... 11167 

- - - tcjio 4 »o nail 167 


Aa .... 801 *: 
Corjiaincitie m©mc- 
AynapoAHoe 
o 6 t. taph- 
4 >Rxt» . . 1162.11 


CorwyTb . . . 884ft 

- B'b XOJIOAHOMT. 

BnA*b . . . 875* 

- 2Tb XOJIOAliyK> 875* 

- iiBOJiHpyiomyw 

Tpy6Ky orb 
pyKH . . . 87oJ 
ConiyTbifl . 61(Ul 
C’oah .97a 

- yr.neiiHTpoBAJi 

Kncjian . 1215* 
CoAepn.-aHie . 470* 

- 6atap©h bt. hc- 

npasnocTH lOgac 

-HaAJiesKH- 

1A©MT> BitA-fc 108l 

- KltCJIOTLl . . 5las 

- CMo.nu in. ry*T- 

TancpMift . 779- 
CoAepJKaiii* ctoh- 
MOCTb . . . 470.4 

Coals pacT- 

BOpTa . . Bfr\l' 

CoeAuiienie . 45Ai 

- BBJIKoii . . 8367 

- BCTpilMHOe . 6003 

- - RJifl ny oka 

bi> xoA*b . 6683 

- bt. JiacTOMKy 4065 

- IMWIbBAllHMe- 

CKoe . . 109U 

- rJiasHoe 1127* 

- r.naAKnMH Go*- 

tamh . . 8MJ0 

- rpynnoaoe . 87> 

- RBuflvioe cHiie- 

poAUCTan* 6a* 
pin n cnne- 
poAHCTuil n.na- 

THHbX . . 12465 

AByxi. 4>aai> 

IlOCJlikROBA- 

TCJIbHO© . 198.11 

- RH4><t’epeHx;tAJ!i.» 

HO© .... 6063 

- A-”* HSM'fepeHia 

naojuiuiii . 904.4 

- ncnuTAHiii 4865 

- coo6m,CHiB 
npBMoro 1129.1 

- cooGiuenln 
cKB(-3Horo 1129a 

- Te.n©4i 0 HHpo- 

BAiiin 2-Kpar- 
Haro . . 11892 

- - T©5ie4>o](iipo- 

baulk Miioro- 
KpaTHaro 1159a; 

- AyroBMXT. 

jiambt. . . 927/ 

- jiAMni. rpyn- 
iiamh . . . 988* 

- - .na*m» na- 

p A5IJI ©5ibn o ©928a 
“ - 5IAMDT. n0C5T*il- 
AOBATCJII.HOO 9^2 
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Coe^HHUTe^bHaH 


. 824-0 

. 202 a 

I 

10913 
. 840.1 1 
. 847a I 

. 2092 1 


CoeaaHeuie McecT- i 
Koe .... 460 l& | 

- 9KUJ11> . . . 841.2 I 

- aaiwTeno'iHue 8068 { 

- - no cnoco6y i 

r«>4>MaHa ‘ 3rtl ~ 

- aB*k*AolI . 

- MimyKTHB- 

IIOO . . . 

- Ka6ejiett 

- KB-60.TI.UO0 

- KUTymOKT* 

niHTiioe 

- - ajieKTpiiue- | 

c Koe . . . 2093I 

- - ajieicrpoMar- 

HHTOBTi . . 838.7 I 

- KoMneiicupyio | 

mee . . . 312.1 > 

- KOHAeilCRTOpOBT. I 

Khcwairoe 1284.2! 

- KOtiuoBT. . . 885-C 

- HOCTHKtt . . 673.1 I 

- liy^Toti . 826.10 j 

- IIOJIO- 1 

cofi .... 83&J)| 

- M-fell-HTI. . . 4883 j 

- IiU IIOCTOJIII- 


CoeAHueiiie camo- 
UHAyKUiH u 
CMKOCTU no- 
c.i'bxoiiaTejx fe¬ 
lloe .... 1912 

- CA'k-TATi. uenpo 

mi uaeM u mt»8923 

- copAeHiin- 

K0BT> . . . 4633 

- cojieff b if into* 

KAJlleBoft B 
BlIKUOCypfe- 
MAlIoft 1219.4 

- - BuuuouaTpie- 

BoJf If BHHHO- 
Kajiieaoii 12193 

- ciipiioaMMi&'i- 
lioii u c'bpuo- 
Mvejrbau* 

CTott . . 12163 

- - cfepnoaMMo- 

uioBoli u c-fep- 
noftJHOMHiil&- 
Boli . . 12163 

- - cbpnoKajiie- 

Boli it ciipiro- 
ajiH)Miiiiie* 

BoJi . . . 12103 


hoick ToK'b 9983 I — c'fepiioKo 6 ajn.- 
- - Toirfe pa6o- ! toboII u cfep* 

<ieMK . . .997.0, Hoawaioirie- 


CoeAnueuie 

A3LIHK0BT* 

UJiacTiiirb . 4014 

- njiacTHin. 
npu noMomu 
JlHTbJI . . 4018 

- - IIJIACTHirb | 

cnaiticofl . 403 

- ilKyca . . 1167.1 | 

- ApMa .... 4553 | 
C’oeAHiiouiii bob- ! 

tiyncAeiiiJi I 

cxena . . . £51.7 

- BEMaBKa A-TH - 784.1 j 

- KaTymeicT, 06- 

MOTKH JlKOpJI, 
CX0MR - . . 3073 

MacTii ke ajih - 784a 

- CXOMA ... 88.1 

- - A*T-H mbmIi- 

peiiitf . . . 6243 

- - a-tji nycfca 

BT, xo;o> . 691.1 

- Ajiji nyCKauia 
BT, xoat» . 691.1 

- - mocthka . 673l 

- - npu aapjiA* 

irfe . . . . 743 
i - cucreMa . . 6038 
| - BKopa, npa- 
I bhjio - . . 307.4 j 


- HApyiflMTh . 7337 

- neB'fepiioe . 7353 

- HeiiocpeACTBCii- . 

iroo .... 481.7! 

- nenpABHJife- | 

no© .... 7363 

- OTpuCTKOBT* ! 

II.TIICTIIIIT* . 40.4 , 

- njiaCTiurb 

npn homoihh | 
JlHTbJI . . . 40A ] 

- njiacTHiiT* 
cnaiiKoli . 4031 

- omn6uMiioe 11538. 

- nepoAuiou^nxi. 1 

B03AyU3ULIXT> ! 
UPOBOAOBT. j 

ct» aeMJiell 1077 a 1 

- nepeM'biiiiTfe 4833 

- nonepe*iiu>e 8113 

- nocJi'fe npeA- ' 

BApHTeJIbllolf j 

aanHcu . 1162.7j 

- npepsaTb . . 480.41 

- npoBojmmee 734 a 1 

- IipoBOJIOKTa 06- | 

MOTKH | 

AKOIHI . . 811.4 ' 

- uponeiiTiioo 1090.4 j 

- npasioe . . 481.7, 

- IiTyTiioe 13343 1 

- cHMoiniAyuniu j 

H 6MK0CT11 

napajuiojib- | 
hog .... 191a , 


boH . . . 12173 

- - C'bpiIOHlfK* 

KojienoA h 
C' bplIOHMMO* 
nioBoil . 12173 

- ciuieTOHieMT. 4634 

- CyMmiepa . 6003 

- c*fe aeMJielf . 3734 

- Tpoyrojii,iiii- 

ko>it> . . . 203a 

- Tpy6(oK)T» aboH- 

noe .... 8803 

- - liBOJinpyio- 

ihhxt. . . . 8773 

- ypaBiiuTOJib- 

uoe .... 812a 

- 4>a3T, HOBiip- 

uoe .... 200.1 

- - uraii6ouiroe 200.1 

- i|>TopitCToe . 9383 

- xJiopncTaro 

UI1IIKA ci> 

XTOpHCTM-MT. 

AMMOIlieMT, 1213s 

- miiHK . . . 6143 

- 0 KBlinOTOH- 

UiajibHoe . 8131 

- ajieKTpiiue- 

ckoo . . . 7843 

- - ycTanoBUTb7343 

- - ycTpoHTb . 7843 

- 0TOKTpOKarHUT- 

Iloe CM. CBJtSb 

ajioKTpoMar- 

ItBTHAJI 


- cxoMa - . . 807.3 
Coe;ia(HouiJi UKKy- 

M yjIJITOpOBTE* 
CHCTCua . . 88.1 

- AyrOBLIXT* JiaMBT* 

cxoMa . . 927 a 

- BBAiiiii . • . 6133 

- KaOeJiett M*b- 

cto .... 8403 

- napajuiojibnaro 

cacTOMa . 720 a 

- nepoAuia . . 8163 

- pe.T8 . . . 10232 

- CTUKOBOrO 

M'feCTO 614-10 j 

- CXOMA A an H3“ I 

M'bpeuiH iiao- | 
jibaIh . . . 9043 

- “ MHKpO<J>0- 

na . . . 11123 

- TpyfioKT, M'b- 

cto .... 878a 

- ajieKTpoMRr- 

uiiTuaro cto• 
neitb . . 10903 

CoeAUueiniAji ue- 
nocpeACTBeH- 
no narauiiH 2073 
CoeAHiiouuuH 7343 | 

- HenocpeAciBeu- 

ho CK . . 2073 

- BJieKTpHHO- 

ckh .... 734.7 
CoeAHHUTejib 83a4 

- ajiji peMHofl 44Gd0 


CoCAUILHTeJIb AJIJI 
pCMliefl, BUB* 

toboM - . . 4463 
Coe AH UHT6 Jib HAJl 
6 a6ka . . . 6663 

- taHka . . . 6413 

- Ayra .... 8863 

- KopoOfca . . 8843 

- AJia ocii'b- 
lACiiia . . 8863 

- - uoAB'bCHAJi 8863 

- - crbuHAH . 885.4 

- jieiiTA . . 11413 

- jin ula . . . 7637 

- My<t>TA . . . 8793 

- - rjiAAKHii . 870a 

- - Art* npoBO- 

Aobt. rpoMO- 
otboaa . . 9928 

- - AJlfl CBHH4H- 

BKllia U30JIH- 
pyioiAHXT. 
Tpy6i« . . 8734 

- - «c©jio6ha- 

taji .... 8793 

- naojinpyio* 

miiXT. Tpy- 

6okt. . . . 8732 

- - Ka6eJibtiAJi 8483 

- - na mapnn- 

pax b . . . 8723 

- - paa6opuaji 

A-th naojinpyio- 
IAUXT, Tpy6*b 

8734 

- - pu<l>Ji<Miaji 8793 
-CT> KpumKofl 

AJIJI HBOJIHpyiO- 
iA»(Xi> TpyC't 

8793 

- - c*i» uap'b3- 

KoJi Ar*IH H30- 

jxupyioiAHXi> 
Tpy6T. . . 878.4 

- - UlfJIIUlAPH- 

HOCKAH . . 8793 

- - HOTfelpeXXOA- 

KAJI .... 844.4 

- nOAB^CHAJI 

pOBOTKA . . 8993 

- uojioca . . . 6143 

UpOBOAKA . 7637 
npOBOJIOKA . 63 

- - aaAtfjui . 81L10 

- - U3o rnyTAJ! 3113 

- - MOMCAy JIKO- 

peMT, U KOJI- 

JIOKTOpOMT. 421.7 

- nepeAUHH . 8113 

- npJIMAJI . . 811.7 
poaeTKA no A’ 

B’bCHAA . . 899.4 

- crbnuAJi . 8993 
Tpy6xa . . . 8737 
HACTb . . . 8334 
mnua ... . 6143 




CoeAHHiiTeJiLHoe 
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CoopyaKeHiiu 


<‘oe^nimTejiMioe 
rirb3^o . 1130.5 

“ - ITl)OCTOe 6C3T» 
BLUIJ BHOrO 
CHruaaa 1140.1 

- peas . . . 1133.7 

-noli KOpoOKH 

npeAoxpAiiH- 
tcjih . . . 884a 
-H bltt Oo.TTT* npo- 
xoAnoW . . 010« 

- OpycoKi. . . 600.8 

- AHCKT. CTJliK- 

iioil .... 450 a 

- aaAKHMT. . 408.10 

- - ;yia xayxT. 

Upo BO-TORT. 3.7 

- ;via KaOeaa 
rpo mootboar 993.1 

- - II30.Tl!pOn&U- 

ii uit . . . 615u*> 

- KaOejir. . . . 409 a 

- KaOe.ibiiuli 

au;hkt> . . 845* 

- KAiiajiT. . . 830 l« 

- KOIITRKTT. 349.10 

- BLiKnioTae- 
MLili . . . 890.1 

-BUKJIlO'iaC- 

MLlft CT. 3ft- 
TBOPOMT. . 890.2 
-CT. BLIK.TIO- 

MftTeaeM'b . 890.1 

- nATpom. . . 884.3 

- ;uia ocB*b- 
ii;piiin . . 88 oa 

- npoiio;u» . 1129.6 

- CTaiiuioii- 

nuti . . 1181J 

- c^v-n.v b . . 468 jo 

- CTepnceiib . 647.1 

- c|>.iai!cui. bo^o* 

iieiipoiiHuac* 
Muff ... 880.1 

- - no;;oynop- 

iiufl ... 880.1 

- inTenceab . 888a 

- amino. . . . 882.2 

- no;ueM null 882 a 

~IILI XT. npOBO- 
jinKi) n pun ft ii- 
iiftiiie . . . 94 a 

Coc^HiinTb . . 734.4 

- ;myxT» a6oneii- 

Tom, . . 1180J 

- MftininiLi napa.i- 

.tc.tmio . . 298a 

- jieu'hpiio . . 73uA 

- >(oiipnnHJibiio7353 

- oiimOonno . 73oA 

- iiapa.TjieabiKo 33 jb 

- no rpynnaan. 33io 

- lioca’faAOBA- 

Teai.no . . 83 a 

- CT. JOM.Tett . 5736 

- Tcaeijioiibi 1169.7 


CoeAHium. cm. t 

COeAHHHTb I 

(oaBynie 1821.12 
(\>aAHBHTb no- j 

! aiocu . . . 168A | 
('o3Aauie no- I 
I -tiocobt. . 168A 
, CoaxaTi* no- ! 

jiioclf . . . 168a I 
1 ('oftiiHiiie no- | 
i TepaBmirt . 607 a : 
-ilia iioTepa . 607 a : 
: CoKpamaiouiift 

KOHACXKCa- I 

Topi. . . 1099A, 

i CoRpamBHic 
| anoAnoe 1330 a ' 
j CoKpauieuHbiff | 

| 10031; 

CoJinpH Koxi- I 
pepl. . . 1068 a ; 

<’oaeiioiifloab- 1 

ii Li it . . . 638-5 j 
(’ojienoHAT* . 163n I 
Cojih ropbKofi 

pacTBopT. . 14 a 

- AnyxpoMOKa- 

/iicBoif pacT- 
BOpT. . . . 18.4 , 

- noBapenirofl 

d-T6KTpo.TH3T> 1 

1221a | 

- chpuoKaaic- 

Bolf KpiICTAJI- 
J1L1 .... 18A 

- c'bpiioMarnie- 1 

( Boil pacTBopT. 14 a 

- xaopiioKajiie- 1 

i soft pacTBopT. 

80.t 1 

Coai. aaomoKa- 
I Jiiesaa 1218 a 

- -iiaTpieBaa 1218 a 

- -pTymciaa 1218.4 
—pTyTiiua . 1218 a 
— cepe6pairaal218A 

- BitiinoKaaieBaa 

Kiic.iaa . 1219A i 

- raa)*6cpoBA 13; ( 

- ropt>Kaa . . 14.41 

- ^noiiiiaa . 1217 a j 

■ - AByyr.neKaaic- ! 

naa . . 1214 a j 

—naTpoitaa 1216A 

- AByxpoMOKA- 

.ticrha . . 17a 
, - -liaTpieaaa . 18 a 

- Hce.TTna 1214.7 

- KHMcimaa 1212 a 

- KpoBOmi'.IOT- I 

lift a . . . 1214.7 ! 

- jinMonnoiiftTpie- 

sna . . . 12202 

: - MajiranmiBo- , 
KftjiieBfta . 17 jo 
! - ojinnannaa 1213 a 


Coab noBapes- 
saa . . . 1212 a 

- nHpo$oc$op- 

HORATpiesaa 

1219.1 

- npoB03Jimaall96j . 

- cenreTOBA 1219a ' 

- ekpiiHCToiia- 

Tpiesaa Knc- 
Jiaa . . . 1218.1 

- - cpeAHaa 1217.7 j 

- rbpico&MMonie- 

saa . . 1216.1 

- -HCC.TfeaHCTft* 

1216.1 

- -Ka.iieBaa . Hj 
—K o6iuTi.TuBaa 

1217.4 

- -MarnicBna . 14.4 

- -»rfe;u<aa . 12136 
—naTponaa HA 

- -ui(KKcacnaal217A 
—pTyTHCTaa . 22A j 

- -cBuimoBim 44a' 

- -UHiiKosaa 1217.1 

- yraeKaaieB&a | 

Kiicjiaa . 1214a j 

- yrjiei*ajibi;ie ■ 

saa . . . 1216A j 

—Ko6ajibTOBaa 

12137 | 

—MimnaaocnoB- 
u aa . . . 1215.4 ’ 

- -itftTpoBaa 1215i 

- -HHKKOJieBaa | 

12156: 

- -uifitKosaa 1216a | 

- yKcyciioM*fcA* ! 

naa .... 762.4 j 

- - cpeAuaa 1219 a j 

- -csninioBaa 1920J 

- 4>oc(J)opHoaM- 

Moniesaa 1211a 

- -HATpieBaa 1218.7 

- XpOMOBOl^nUKO- 

naa . . . 18a 
('oaanaa khc- 

aoTa . . 12106 1 

C’omt. a.ncKTpn- 
MocKitt 1909a 
C ooOinnTb cm. 

COo6l4HTb j 

('oo6iip‘iiio . ,724 a! 

- Bpe.MPH.CT.3eM- 

. 1 1* ii BC.Tfc^- I 
CTBic B'bTpft 907.1 j 

-uca'b.T’ 

pTBie naoxoro , 
copToania Hao- j 
aaTopoBT. . 906 a I 

- ivirbiioc 1127a 

- aeMaairoe . 8734 

- - noanoe . . 907A 

- npopwnn- i 

ctop 1827a 


CooOmonie bcm* 
aanoe cr. nepe* 
pLiBajm . 13S7 j 
. — MacTHTHoe 9037 

- Meacay npo- 

bo^&xk . 1168a 

- MesKAyropoA’ 

noe . . 11931 

- MnoroRpaTiioe 

1102a 

j - M'bcTiioe . 11S1> 

- na Aft-TPKoe paj- 

croairie . 1133: 

- nepcAftiouMiXT. 

Eua^ymiruxT. 
npoBO^OBT. CT. 

aexjiefl . 1(T7> 
j - npepBan. . 1190: 

j -.npiiBecTH bt. -7Si> 

- npOBOArBMOCTB 

1»7a 

- npoBo^am^^ 

- ct. 3eMjieU . 9714 

- KopnyconT. 371: 

- Teae<|>oni(oe 

BT. o6XOAT» 11*3 

- - r.iftBHoe 117LS 

- - MeacAyropoA* 

noe . . . 1135; 
-no npe^aa- 

pHTcabHofi 3ft- 

niicH . . 1169.4 

- - npeKpaTBTb 1169 a 

- - npepBATb 11701 

- npnropo^- 
noe . . . 117U 

- ct. no-ka^a* 
mh . . . 1168a 

-iipejurfe- 

CTbKMII . 1171.4 

- aaeKTpHue- 

CKoe . . . 734.$ 
Coo6u;oKia 3 pm- 
aanoro no- 
BpeHc^PHie 907/ 

- - yicaaaTe.Tb 6834 

- upaMoro, C 003 B- 

nenie ^aa- 112SU 

- cRBoanoro, coe- 

^jiuenle 
,Via - . . 1129J 

- Tp.ie<(>oiinb2a 

OTXo^amiB 1169 a 

- - npuxo^a - 

litf* . . . 11692 

CooOmcHnaa 

MomnoCTi . 601 a 
C ooOmoHiujfi 734 a 
C ooGmjiTb . . 7314 

- upoBo^n- 

MOCTb . 1207.10 

- Te.ie$ouu 1169.7 
CoopysKcnie, 

aaxpaTu na - 460.4 
-niio, pacxo^u 
no - ... 4004 




CoQCHLlfl 

# 

CooCHLifl . . 1381.it 
COOTB^TCTDCII' 

mac yrau 1332.7 1 
-CTByK>mic pac- ! 

TBOPU . . 1168.1 ' 
CooTiiomc-nie I 

4>a3'i* . . . 465a; 
Comic .... 124.7 j 
ConptiK&caiiie ! 
2-x*i»MeTiui. , ioin.27j» \ 

- nponoAiui- 1 
KOB L . . . 737.2! 

- M©Ta-^JiH4e* | 

ckog . . . 737.1 i 

- xeT&JiJioirb . 737.1 

- npoBOAom, 1168a; 

“IIIGMT* raJlLHH* 

l(113llpOBa- , 

Hie . . . 120a?; 

- aoJiouenio 12069 

- cepe6pt‘iiie 1206a 
I'onpifKacauia 

M*hcro 2 -xt» ! 

atoTu.i.iom. 27 J* 

- njiomaA!* Me*K- 

;*y maccoio it 
naacTiiuoio 602 

- tomka . . . 536.4 
ConpiiKooitoBt- 

Hie .... 283.7 
-Benia noxepx- 1 
HOCTb . . 5303 

- TO'iKa . . . 636.4 
ConpoTifiui(‘i(ieU5.4 

- aoi!MMCTpn*t- 

iioc . . . 1317a 

- 6ajuift(*ritoo 678a 

- fiATnpoil . . 101.7 

- rtaTHpcfliioo 101.7 

- 6e3naTTiioe 1264a 

- ficaKoiiciiioe 664.7 , 

- 6c3T.HHAyK*4ioiI- 

uoe .... 146a . 

- Huviio'ittTi. . 674a' 

- UKJiio'ieitiioe 

nocToamiu 677.7 

- BK.’lIOMtlTl* .674a' 

- BiiyTpeuiiee 8&7 1 

-lie 4II . . 12203; 

- BirbuiHce . 33a 1 

- BOAJmoe . . 670a 

- BoaAyxa mb 

AHHaMOMH- 
ihhhIi . . . 276a 

- - MariniTiioo 1807 

- BO.TI.Tonofl 

AyrH . . . 926a 

-A'fciiCTBH- 

TOJii.iioc . 9267 | 
-KttjKyiitee* 

ch .... 926a 

- BcnoMuraTejib- 

Hoe .... 678* 

- BT» KOUTaKT&Xl* 

xnKpofo* 

Hft . . uo7a 


ConpoTMBJieiiie 
BT» liarp'feTOM'l. 
BHA'fe . . . 699J 
-cocToHi(in699L3 

-OMUX'b IIa KH* 

.lorpaMM'i. 732a 

-KUJIOM0- 

T])'i» .... 782.4 

- - pawiv . . . 6806 

- XO.ln^UOM'b 

bh;; 1\ . . . 609:2 
-cocTOJiniu6092 

- 1IZ>1 KJIK)4ftTX> 674.7 

- rajiBBBHo- 

MOTpA . . . 669a 

- rJiABiioc* . . 678.1 

- rjia Birii 

U*bno . . . 140J 

- rpu4>HTiioe . 679a 

- Ai9. T ll(KTpU4e- 

ckoo . . . 871a 

- AJLB^AyrOBLlXT. 

.THMm> . . 9401 

- - 3hm1mili . 678.4 

- - iiaM-fepeuia 11 a- 

upHvKeina . 664a 

- - noApery.Tii- 

poBaiiia . . 678a 

- - yB0Jiii4eiria 

CKojibMce- 
iiia . . . 1826.7 

- ;;o6aB04Hoo 678a 

- - ;yix AyronLixi. 

MMm, neno- 
ABHMcnoe . 9402 

-norjioii^ciiia 

H36l.ITKA 

1 

Bu.ii.ri. . .677a 

- A<»4‘>^4»TC.Th“ 

MOO . . . 678J | 

- A*kHeTBHTeai»- 

1100 . . . 1264a 

- A^HcTByio* 

meo . • . 146ilo ( 
omkoctii cocy- 
A a ... 1186a I 

- eMKocTHoe 1264a! 
MCKAKoe . . 679.7 , 
aarayiiiaio- 

meo . . . 804.4 j 

- aaA*b^iauuoe 1889a | 
BAMKiryTi* ita | 

KopoTKoo . 674a j 
aanaciioo . . 678.4 
aapMAiioo . . 74a 
nantOy . . 861a 

- on. c'sK&tIh 862a 
uaMixpuTCJibiioi! 

upouojioKH 6663 
itao.iJiiiiii . 372a 

- H3 L /Ke.TbaHLlXT* 

JIHCTUB'b . 680.4 

- KW.'lHJIbliMXT. 

jiam ill. . . 4026 

- KOllCTAIITA 

HA . 680a 
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ConpoTHBJieiiie , 
Hai. jiaxno4ein> 
nana^iM Banin 4928 1 

- - MaiiraiiUHa 680a j 

- HiiAyKTUBiioe 1467 

- HHAyKijioii- 

hoo .... 1467 

- MCKpoBoro npo- 

MencyTKA . 1004a 

- licKyccTBeu- 
iioe .... 680.1 

- - H31. rpa* 

4>hta . . 1022.7 

- - M3T. Man- 

raiiBHOBoi! | 

npoBo.ioKH 1022a' 

- KavKymeecH 1469 

— Ko-ie6aTeJib- 
HuO .... 1907 

- KATyI1IK1I . 686.10 

- K1IC-1 »>T LI . . 64.7 

- KOMtillltHpo- 

BA1IIIOO . . 6792 

- KoMiiencauioit- 
uoe .... 6703 

KOMiieifcupyio* 

moe . . . 942a; 

KOilCTH JlTlllI') 

BOG .... 680U r ) ! 

KOltTAKTA im*- 

TOKT. . . . 274.7 

Koxepppa . 10727 

- - IlOHH/K&eT- 

cji 1072a 

KpiminecKoe 
AHitAMoMaiun- 
iim ci» no- 

CJl*fcA‘>BAT. B03- 

6 y >k ap n i 0 m 1^020 
Kpy4eniK> . 363a 
.iiiHiH . . . 7322 

MarHiiTiioe 1269a 

- Mce.n'feaa . 180a 

- yA'feJibHoe 1269a 
MAHrAiinno* 

Boe .... 680a ■ 
MATepia^ion b 848a 

MeTAJT.upie- 
ckoo . . . 6802 

MIlKp<>(|>OIlA 11122 
narpyjo4iioe 493a ■ 
nC0TKJIt04He* 
moo .... 677.7 

HenoABHMv- 
1100 . . . 6OO.10! 

HOCnMMCTpHl- | 
1100 . . . 1817a 

HopMAJibiioe 664a 
o 6 motkh . . 880» 

- iTHAyKTopa 836a 

- BJICKTpOMAr¬ 
ilHTA . . . 886a 

- AKopa . . 292a 
o6paaitoBoe . 666a 

- AJIJI lUM'fe- 

peaill . . . 67914 


Con ppTHBJieHie 

ConpoTHBJieiiio 

OMH4CCKO0 146a 

-aJlCMOIITB 

OaTApcn . . 84a 

- ocjia6jiak>- 

u;ee . . . 677a 

- oTHimuieiiiA 1462 

- OTB'bTBJlOll* 

itoo .... 6662 

- OTKJIkJHAO- 

moo .... 677a 

- on* Tpoiiia . 294.7 

- napaJiAOJibifott 

mi . . . 697.7 

- nope m^ii 1106 678.11 

- nepoxoAHoe 601i 

- Bl» IMTOn- 

cojiaxi> . . 668a 

- - y a.ieKTpo- 

AOBl» . . . 42a 

- 1IJIA.VC1III . . 321 

- n.iacTiini> . 424 

- iiojiiioo . . 1264.7 

- noiiHMcaio- 

mco . . . 677a 

- nocTOjmnoe 677.7 

- upeAoxpaiiu- 

TC/IMIOO . 6o4a 

- npii 3apAA , b 74a 

- - KupoTKOMT. 

aaMi.iKHiliH 269a 

- KOpOTKOMT. 

3AMMKAIltj[ 

KaMvyiAOocA 100a 
npu6opa . . 624.7 
nponoAKH . 7322 
npoHoAHHKB 781.7 
npoBOAOBi> . 7322 
npoBojioKH 826a, 
7821 

- MOCTIIKA . 665a 
npoBOJioHnoo 6803 
npoAO-AbnoMy 

M3rH6y . . 8623 
paBnoA*feWcT- 

ByioiAeo . 146.7 
pacupocTpa- 

lieniio 1814a 
pacTAvKOiiito 850a 
poAKiiioimoo 67K7 


pery.inpo- 
nnn. . . . 676a 
pory.’iiipoBoH- 
iioc . . . 676.10 

pLPiaMviioe . 6809 
cABiiry . . 3627 
CCKIllo lilipo* 

bauuoo . . 676a 
cejioitoBoe 1174.7 


- auckoboo 1174.10 

- n.iocKoe 1174a 

- AHJIHHAPH- 

necKoo 1174a 
cmcatIio . . 8&U 
CJiaraioiACP . 69.7 
CJiaraioiAett . 69.7 





CoupoTHB-ieHi e 

ConpoTHBJieHie , Cunpormuieuift, 
CJioiKHO© . 5792, MaTepiajn> 

- CO CKOJIB3A- ^JLH 6853 

u^umi> non- : - onpoAiwieiiie 
tsktomt> . 6638: pa3M*fepoBT, 686 a | 

- COCTftBJUIlO- Cn.’IHBT* ^jih-6882 

mee . . . 69.7 - ctoji6t» 586.11 . 

- cp'baLiBmiiio 862.7 - Ta6.iHi;a . . 7822 

- CTaTopn icancy- ConpoTHHJioniA 1 

meecA - . . 2822 i RBC^eiiu bt» > 

- ct» MacJiOMT. 580.7 | U'bin* . . . 675s 

- no^paa^^ie- - BOJiiiHiuia . 6752 

IfiAMU . . . 653.4 | - BKJTfO'ICHieMT,, 

- TOpMaaAii;ee 5962. TopMn^Kenie-4932 

- T04HO© . . . 6512 “ BKJltO'iCIlLl BT» 

- yBCAiiHennoe575.4 i^imb . . .5752 

- yaeAUHiiTb . 5762 - BoapacTftiiie 

- yrjLA .... 2754 i BCJrbACTBio 

- yrojiBUoe . . 569 a j noBLuneirin 

- yA'kabiioe 116.10 TeMnepaTy- 

- yMeHbmaTb . 5754 | pu .... 2872 

- yMenbinawmee ! - rpaAanin . . 5757 

6772 : - ©ah it hi; a a6co- 

- yMeiu>mirri» . 5754, jiioth&a 12657 

- ypaonuBaio- | - naM'hneiiie, 

mee . . . 0423 j BLiaB&iinoe 

- ypaBiinTeju.- ' ocB*feme- 

Hoe . . . 5753 iiicM b . . 1175 a 

- yperyjinpoBaTb , - - cbIm-omt. 1175a 

6752 — cejieua . 1176.41 

- yciioKOiiTejib- j - HSM’bpoiiic . 496.8 

woe . . . 6782 - KaTymKa . . 587J 

- yTC'iKii Mar- ! - Koetjxjm- 

BHTiioe . .281.7; i;ioini> .146-4 

- (fftJHoe . . . 2052 - jiiuiiA . . . 140 jB 

- jinaoRoe . . 2052 - MOMeirrr. . . 8oli» 

- ivfennBiiyTpcii- - narpy3ica . . 5*8 a; 

Heft .... 83.7 ! - neperopaiiio 587.4 

- Bii’bmneft 83n - bjiacthux c*b 

- myuToBoJi 1462: ry6*iaTUM*b 

- inynTR . . . 1462 cuiihuomi*, 

- myiiTOBoe . 6552 , ii3.MiHio)tie - 47.4 , 

- a.neKTpH'te- - iioa6<.>pt» . . 575.1 

ckoo . . 1262b - npoBojioica . 584> 

- - paap'bvKen- - poryjinpoBKa 675.1 

naro npo- caMomiAyKniA j 

CTpaiioTna 1317.4; 6e3i. - . . 189 a : 

- - y;viwii,iioe 12631 - - ceKipA . . . 586-8 

- aJlCKTpO.lUTH- - chjih .... 872i 

'lecKaroTpe- - Tpy6Ka Tiit- 
nia . . . 1188-8 Toptjia 133Rf* 

- a.ieKTpii’iecKo- i - yA'kJibiiaro ©ah- 

My pnapHAy 1310.7 iiHiia . . 1264.1 

- BTliJUUlHOe 649.11 CoiipoTHBJJA©- 

- - A^A U3.M*ii- MOCTI. p*k- 

poiiift . . 579.4 mcTKii . . 6 ‘Jla 

- ^4>4)eKTiiBUoe O'onpAtticitie . 450.4 

145io - raABBauiPie- 
C’ofipoTiiB.’ieiiili CKoe . . 1091.4 

Aiarpa.MMa 599.4 - miAyKTiiB- 

- .Maraainn. .663 a iiuo . . 1091-4 

- - A‘*KaAKbili 654.4 | - nponeiiTiioe 109U4 

- ;pi6auo*i- !- cjih6o©cm. CBA3I. 

HLiii . . . 6542 c.'ia6aA 

- - uiTenco.Tb- ! -ilia ct©iiohi. 1090i3 

m*ift . 65ofl - tuhke . 204.1 


2046__ _ CocTOfluifl 

i 

1 CoDpAAceimaA Coctab^aji Tpy- 

cncTOMaAByx- 6 [nja . . . W&J 
(J) as ii a a . . 202-1 - <J>yiiAaMeuT- 

- - Miiorotfcaa- nan pa*a . 4662 

iula .... 203 a -ho# (fcacoHiiufi 

- - Tpex$aaiiAA ron^apHufi 

2022 Tpy 6 oupoBOAi> 

ConpAAccirnoe ajia Ka 6 e- 

nanpA 4 Kcirie 20420 jiefl .... 838 a 

('onpAAceiiHuCTi. - mKHBii . . 446 J 0 
KopOTKoaaMK- CoCTaB*i> . . . 5682 

HyTLlXT. KB- j - A-TH 3 AJIBBKH 
TymeKT., Mar- j My$*rb . . 8452 
iniTiiaA - . 2692 j - - nponiiTLiBA- 

-, ajieKTpir- j mIa .... 8062 

'iccicaA - . 2633 j - uao.iHpyio- 

- tj>aa*b . . . . 20 L 91 mill . . 748 J 1 

ConpAAvOiiHi.ie - - Tynepa . . 7852 

KOHAyKTOpLI - H 3 *b K 36 ©CTA 861.12 
1282 A - nojiupoBOH- 

-IILiH npieM- huB . . 120 QJ 

UHKT> 1 O 9 OL 0 - npOTHBOTHH- 

- toi n. . . . 204 a aocthliJI . 8054 

CopsaTb iia- - CMOJiAnofl . 784 J 

p*b 3 Ky . . 544.7 CocToAiiie 6 ©a- 
CopTOBaA M*bAi> 354.7 co.iiiaTO.Ab- 

CopTOBoe mc©- ime .... 507 a 

Ji*b3o . . . 845s - ABii>KOHiA . 589 a 
CopTy»ieiiHaA ! - sKeA^aa 6 e 3 A‘Ka- 

njiacTiuia . 122 J TCAbiioe . 1296 lS 

CopTyHiiBRiii© 1121 , - - neA’feBTe.Ab- 

CopTyHHBaTb ll.io j noe .... loll 

- AHnKOBLiouu- j - - naccHBHoe 15 ji 

jiiiiiap i*i BJie- , - aeMiroro Mar- 

MCIITUBl* . 124 | HBTH 3 MR 129 Aj 

-Baioii^aA vkka- ! - naoAAi;lii . 3726 
KucTb . . . 12 l — yCTaiioBKB 719 -s 

(JupTyMBTi. . ll-io - Koji© 6 aiiiA 10853 
('opTyMKa . . 112 - KOAJieicTopa 2 A 4 j 

- uujikb . . . 11 J» j - Kouc'inoe .2854 
(?ocko 6 abti. . 8892 i - ManiHTHoe 1289 A 
Coma aMepu- ; - naHajibiio© . 2854 

KR 1 ICK 8 A . 8633 | - lienOCTOAH* 


(’ociiobo© AOpe- | ho© . . . 1358ji 

bo . . . 862lo, - onaciioe . . 905i 

CocTaBBTb . 407.12: - noBCpXHo- 

CoCTftBJLAlOIAaA I Cth . . . 1276a 

241.11 - iiokoa . . . 589^ 


- saTTiiaA toka 14521 - nposoAa nepe- 

- aepTHKajib- M*buuoe . 10002 

naA . . . 241.18 | - pauuoirbclH . 285; 

- ftMKitCTb . . 67J | “ yCTRHOBUB- 

- jiunpA4K©HiA 1542; meecA . . 285s 

- toka . . . 144.10! - aACKTpuHe- 

- - 6e3BaTTnaA 1453: CKoe . . 18023 

CocTaujiAkiinee I ” »a©ktpotobh- 

conpoTHBJic- MecKoe 1353 a 

ni© . 69.7, 146^ • CoctoahIh, bo 

-UV*iI ©MKOCTb . 67^ BKJIlOMeU- 

- conpoTiiBJie- noMi> - . . 517,4 

111© .... 69.7 B*b BLIKJTIOH©n- 
-n^uxb conpoTii- ! homt. - . . 617.7 

BJieHie 027, 146 a | - CBCpHy- 

CoCTRBUIlA Kpil- I TOMT* - . 777J1 

naA. . . 196.it Icrymeu- 

- MR'ITA . . 110014; bomt. - . 777.11 




C:>CTOjmiH _ 2047 ___Ciwain. 

CcctojuiIh, ; Cocyfl*i> $op- CneKAHie yrojii.- i Cdhprjii>iii.iJI aa- 

CTBOPOHCCIT* MOBOHOLlft . 81.4 I1UX1 BCpeUT, Kp*fem> . . 8683 

uoMii - . 777ai | - 9 ji©mcht& . . 1.4 | 1108.4 ' - Kan an. . . . 448a 

- Karp-bTOin., . CocyAM bmpab- ; CneKATb o 6 hch- j - iranno.ii. . . 961a 

conpoTKHJie- j HHTb . . . 1004 i raniean* . 782 a I - - npyvKif mi¬ 
ni© bt.-. . 6993 j CocbAHi© Toicit 700.4 , (’ncKATbCii . . 876L2 | mifl • • . .9614 

- noicojf, krcjio- i -iiifl ynacTOKi* j CneicaioTCJi, ■ Cnnimitili T©p- 

ta haxoahtch I B6MJIH . . 7083 1 yrJiH - . . 98L7 MOMerpi. . 4973 

bt»- . . . . 523 1- 9Ji©Menrb . 384 j CueicTpi. HCKpi> CnnpTOB&n jiam- 

- paBiiOB'hrlB, kh- , -nix no jib . . 7003. 181931 na. 9803 

cjiota naxo- -liflfl rnymKa 2693|CnepeAH . . . 8184,-abift ABBra- 
AHTCH bt» - 683 - njiacTHna . . 43.1 1 - biiat» . . . . Silas | T©Jib . . . 1283 

- xojioahomt., co- CoTeiiubie aMnepi>-1 CnepMauoTOBim I - TepMoneTpi 4973 

npoTHBJieifi© b^cli . . 1337.1! calma . . 978.lt j CnHprb m©thjio- 

m» - . . .6994 CoT©nni»iJt . .6383 - - anrjiiflcKaji978a2 1 Buff . . 980a4 

CoctohiiLh ypaa- CoTpJiceiiie 1360.10 CneipajiHCTOBT, - uamaTLip- 

HCHie . . 11823 CoxHyn, . . .3703 Mipi> . . 13294 matt . . 12113 

CocTo*mifl nj h Coxpaiieiiio »JieK- i Cneipajincrb 1838.il j CniicLiBani© ct» 

1 mact. . 406.10 TpHMecTBii 1309.il Cneuinjimi&Ji koh- j KRiumuia .7113 

- - 2 xi. mrct. 406.11 -jiIh auepriu ctp> t ki;Lh . . 899a -liijf, <j>opnyjia ww 

-4 xi. bhct. . 407a 3 Rkoiii, . 1817a - npccca . . 1829a > BLi*nicjieniH-71l3 

- H'feCKOJIhKHX'B CoXpAlIHTb CBOIO -HI.I ft MeTttJIJIT. A^H i Cnima . . . .4013 

'lACTett . . 4074 Kpyrjiyio <j»op- iisroTOBJi. cop- - JiicopH KpecTo- 

Cocya* ©mkoctii My ... . 4733 aobhmkobt. oOpaaiiAJi . 4163 

coiipoTUBJie- CoMJionoiiHLie nnopn . . 8664 Cnui;aHn t paacTOH- 

Hi© . . .11863 CTepwui! .6463 -Tin id© Mewqiy - 4I5 l4 

- CTiiUKa . . . 853: CnuAaTn manpn- AKopn . . 8664 - HKopb co - .418a 

CocyAiuta* iiopH- xcenie) . . 152a Cnmiy, mracn. Cniiivb pacnerb 

ctuxt., o6pa- - (o KpiiBofi) . 24031 Mft - . . 507ao 416J 

aoBanie Kop- CnaAaioinil! i nojioMcHTb | - cuctcmh . . 401.7 

kh na - . . 9a AiiCK b . 10483; 1 IH - . . 607ao j C’mmLi nonep©»i- 

CocyAT»»KKyMy- - KJianRii'b . 10483 j Cmipajin Ai&* no© c'fe'toiiie 4013 

jiirropHuif 85.1; CnaiiBRiiie AuyxT. | motpt. . . 829ao CnjiRBJieiiioM'b 

-I13T, oilHTR 87.1 1 MCTRJIJIOBb 273 1 - ABU IIa . . .380.1 npoCTLIMI, 

-Ae.iJiy- j Ciirhbhti. . . 943 - xoat» .... 6874 cnaffKa . . 95.4 

jioifAR . . . 863 ,-ch cuoco 6 i(Liti 8943 Cnupajib abji npu- Cn ji rbjijit b npo- 

- pcrtpncTi.iH 363 i CiiriIkr . . . .943 Kp'bn.i. riaTpo* boab . . .826.2 

-ctokjiji mi Lift 363 - 6©3i> npunon 96.4 1 hobt* krjihjii.k. CnJiaoi* . . 854.13 

- CTynewia- j - 6 piiTUiicKan 82631 Jiann'b kt» no- - ajiioMimie- 

Tbifl . . . 8631 - BOAopoAUAH . 963 j TOJiKy . .959.2 Bi.iit . . . 75212 

- rJiHHJUii.ift 11983 - upu noMou;ir 1 - Mai, >Kejrb 3 Hoit - ajiio.Miiiiifl 75212 

- nopHCTbitt . 8.7 cno jim . . 8263 jioutli . . 411.7;- aimiMariniT- 

- ABH KAp 6 onif- - npOCTI.IHT, DOJIOCLI 411.7 I IKI.lli . . 1290a 

aauiH . . 18883 cnJiaan©- |-npoBoJio- | - 6 *tJiLilf . . 3o6a2 

- - MftCJia 463.it iiieMT. ... 96.4 j kji . . . . 7643 ’ - a^h JiorKoiuiRB- 

- - M-feAunro Ky- CnaM kh, jkha- j - HHAyKiUon- koII nponu- 

nopoca . . 133 kocth a^ih - 974 ; hhjt .... 1864 jiokh . . . 6643 

- - o 6 yiviHBA- - iicnuTaiiio 18273 - narp-feBaio- I - - ji©rKo h.tbbh- 

hLh . . . 13883 CnaflKii, khcjiota , n;an . . . 988a ! u;elicA iipoHn- 

- - onpeA'lJioiriH AJiB - . . . 973,- HcnaojiiipoBau- jiokh . . . 6643 

npOBOAHMO- - M'bCTO .... 943 HAH IIpOBOAH- !-COIipOTHBJIO- 

CTH . . . 1186.4 - - Ka 6 e.™ .861.10 mnH . . 11413 niff . . . .68X4 

- nponiiTbioa* CnaH, MiicTa ro- - noAorp'bBaio- |- h 3T» apreiiTa- 

hIh .... 7783 1 pH'iaro t©m- man . . . 918.7! na . . . . 6643 

- H3T» bojiiijtctr- nepaTypa . 283 - PyMKop^a 1002 a I - - BiicMyTa n 

ro Mce.Tbaa 4633 — ucnMTanlo 18273 - cbo 6 oaiio hath- | cniiitua . 664ao 

- KAMOiuiLitt 11933 - - HArp-feBanie 27.li HyTSJi . . 6873 i - - nonaro cep©- 

- MOTAjiMibifi . 83a - - oxjiaMCAonio SU Crmpajibnaji 06 * j 6 pa . . . 6043 

- pc6pHCTLiif . 4683 1 — xoJioAiiaro I motka . . 8163 1 - - cbuuar n 

- copTyTbio 10663 tom nepaTypa283 - npo 6 Ka . . .8683 ojiobh . . .6643 

- CTOKJIHIIIlLlli CT* - M'bcTO KA6 c- |- HpyMCHHA . .6463 - MCJIbXlopO- 

yCTynoMT, .14a jih . . . . 840s - - CTajii.nax 10063 buH . . . 6643 

- tpahc4>opma- CnttHiiiibiH (Bnoji- -mo© ceepjio . 8903 > - mot&jijihh©- 

Topnufl . . 463.7 m*) .... 943!-hoH npyHcnuu CKiii . . . 803 

- 4>OpMHpOBOH* CnAHTb ... 943 HATHHCe* - M©TAJIJIOBT. 10193 

HbiJf . 8 U. - KaCe.TH . . . 840.4 Hie . . . 1006ao - m^au . . . 7634 




CnycKHaa 


Ciuian> 
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('nji&Bb m^a* 

HLilt . . . 7532, 

- HefiaiiJibGppo- 

bli If ... 664.6 

- CBHHUOBO BHC- 

MyTOBufi 664.10 

-o.nonjiiiif hi if 5644 

coAepvKflmiH I 
cypbMy . . 29.7; 

- CypbMLI II 

C.BHHU& . . 233 . 

- cypLMBHLiii 29.7 
1’UJieCIlClliB KH- 

6ejieii, iipn- 
6op’i> ajia - 862i 

CllJlCTATb KR- 

6ojim . . . 84(161 
(’ n ji e t e h i c u at. 

8414 

- K*a6eJicif . . 84017 i 

- Ka6eJ7blILiXT» ! 

koiiuobt, 84040 

- nojuio^uHro 

MOpCKOTO 
Kft6cjfii . . 8ol.$ 

C’lijieTouion.coe- | 
Ainicnie . . 463.4 ; 
CnaeTeniJi ka6c» 
jioH. mIicto - 840ii) 

- npiiOopT. 

A-ta «... 862.1 
Cn.iniiiii ha ii-ia- 
CTHiia . . . 48.4 
-Hoii utuTi. . . 433.1 

- octob i. . . 4534 

- cepAO'uuiKT* | 

no ji kick . 468.1 
Cujiiou;iiDaTi> 383.6 
Cnoicolfiiaro koii- 
TftKTft n.ia- 
CTHHH . . 10038 

- itpyavuna 1007.1! 

CllOKolfllHA BOJIb- 

toba ,iyra . 925.1 

- liarpyaKU . . 343» j 
CllOKoJfxiLlH koji- 

TaKTKLlfi 
Biiirn* . 100&J1 

- KoiiTaKTb 1025.7 | 

- xo;vb .... 301.6 

(.’nojioxi. . . 1301.6 

CiiocoOhoctu tc- I 

IIJIOTHopliOli I 

onpe;viwie- 
liic .... 112.8 
Cnoi*o6iiocrb ak- 
KyaiyjxjiTopa 
noacTaiio- 
B-TATbCA . . 6610 

- kt. B03eTaiiu* 
B.ieniio . . 66lo; 

- OaTiipen aKKy- 

aiy.i npoBHTb 

tokt» . . . 87.7; 

- - BocnpnnHM&Tb I 

tokt. . . . 87.7. 


. , noco6nocTb 6a- 1 

Tftpeii uaKun- 
JIKBATb TORT. 87.7 . 
raciiTe.ii»uaji567.io 1 
racMTb . . 667.10 

genojuipiiay- j 
KUU,«Jf • • "02 
uao.mpyK)ii;ajc 

872.4 [ 

mi^yicTiiBiiaji 
MariiHTiiaji 1290^, 

■ ncnapMTe.ib- | 

naif .... 112.G 
Ko.ie6aTe-ib- I 

liaji ;uacj>phr- j 
MM . . . 1110.7 

- MCM6pam.i 1110.7 i 
KTiJWIIOJUIplI- | 

3»uii( . . 70.2 , 

- liarpyaK'fe 489 j» j 

- neporpyaK^ 

490.8 

jiyMcnciiycKa- 
TC-ibiiaJi . . 68K.7 
li a rp y >KaTi»c Ji 489-S 

IlftMIirilHMH- j 

BATbCJl . . 161.4 1 
OTpaiKaTeJib- 1 

liajj . . 97440 j 

napoo6pa3o- 
BATrJIbHHA 112.6 
ncpcrpyvK.'ni.cH 

490.8: 

HOlVIOll^HTCJlb- 

IIHA KRJIopif- 
HeCKUA . 1264.4 ! 

• “ - OTBOCHTeJlb- I 

uaji . . . 1254.6; 

■ npe;u>xp:uui- | 
TCJibiiaH upo- ! 

nnTLiBaioii;a- j 
ro coCTaua 806.41 
upoDo;;a lia- : 

rpy^vATbCJi 7837 \ 
npoBo;uniKiiKi. | 
narpy3K ( b 733; 
nponuKaTb 1237.6! 

TeilJIOTBtlllllRJl I 

981.4 1 

- a6coJiioTuaji 

1132; 

- TCOpeTllMO- i 

CKA/I . . . 1122 

TOpMOBJlOKTpU- ! 

HCCKHJX . . 2841 

TyuxiiTe-Tii- , 

unA . . . 567.10 j 

- TyimvTi. . 667.10 

C’liocoGin.ili KT. 

iiawnriui'iii- j 
Biuiiio . . 161J 

- o6pa6oTic , b 377.6 

- - noJiupoBa- 

liho .... 380.8 1 

- - nojTnpiiaa- I 

Hill .... 94 1 


!'noco6BuM kt. 

npecc ob auiio 383.4 j 
“ - npoKaTirb 8834 

- - pn6oT*k . . 482s 

- dKcmioATa- 

Uiu .... 4828 

iiojiHpnaoBATb- 
C A . . . . 94 j 

npono^iiTb 79040. 

- CBApHRHTbCJl 394.7 ' 

- ciianBATbCJi . 3944 | 
Cnocofvi. 6 u.t.tu- ( 

CTHHecKifi 6264. 
BoaOyaKAcniJi 2614 j 

- BCTp'h'iiiaro 

BKnioueiiiu 626i» 

- ujo^Kiiraiiia . 9054 | 

- BL1KUHKII Bo3- 

Ayxa . . . 91741 

- BbimiJiiicuiB 132942; 

- reTcpocTUTH- ! 

'lecKifi . . 627.1 | 

- ABUtf.eiiui no ; 

iiiicpuiii Ao | 
nojinoif ocTa- ; 
hobkh . . 500.4 ! 

AU^^^POU* ! 

UiajibUbiM 626.7 j 

- ronkiiHca 4964| 

- BCTp'bHiiaro 
Tejjerpa<J>iipo- | 
BHiiiu 10894 1 

- Ayiuu'KCuaro 
TCviorpaiJmpo- ! 
Bnuia . . 103941 

H3>iiipeHLH . 6244 
uuavkiUoii 
UL iii . . 13854 
ujicpi;iu . . 500.4 
Hciiojiuciiiu 1329.12 
KapOiiAiibiff 12244 
KOJic6auiii . 6264 i 

- MArilllTlILlX'b 

129K4' 

KOJIOKOJlb- 

H li if . . 12214 1 

KOMneucai^ion* 1 
uuii . . . 6264 

- M&nniTiLLiif | 

12984! 

KOCBCimaro Top- 
MnsKeuiii . 4944 | 
Kpyneniji . . 6274 1 
MarilHTOMC- 
Tpa . . 18854 

BOCTlIKa(BllT- 
CToua) . 62641 
ua6juoAenlB 
BepKAJibiibi if 641a 
iiaMaruuue- 
n\n ... . 1600 
naTupaniJi 12944 

- npocTott 1294.7 
nenocpeACTBen- 

waro TopMa- 
aKeuU . . 4944 1 


C'noco6*i. My.ie- 

Bofi .... C£xT 

- OAUHAKOBL2XX 

OTKJioBeniif 9264 

- OCTRUOBKH Mb' 

lnifllbl BUK.110- 
HeuieM'b6e3T k 
TOpMa^KeHLB 5004 

- OTKJT(>HCniJI 626.4 

- “ HCDUCpCACT* 
Bcunaro crpiwi- 

km . . . . 6264 

- ox-iAVKAeiiiJi 2^94 

- I1-TR1IT8 . . 80? 

- HUACTttliMBKH 626.: 

- H])Co6pa3oua- 

niji .... 5054 

- upu6jiBVKciiiil 627.1 

- iiPbO.tu^kcu 

iibiii . . . 723 j« 

- llpOK-TAAKU . 8174 

- npOIlHTbiBA' 

HLR .... 805J 

- - BT.BaKyyMWOO: 

- UPOTUBOBK.'IIO- 

ucuia . . . 62ft* 

- pacnpoCTpaHe- 

uijl TuKtt BHb 
U^nu . . 131012 

- pac'ieTa . . 2474 

- CBapiiBaiiui . 3 ji5j 

- CBftpKH . . . 395-t 

- cuiiyctJB'b . 6274 

- cpaBiieuiji 12»vi 

- crpoOocKonn- 

'necKiif . 48SJ0 

- TpaiiccJiopMHpo- 

Bauiu . . . S&r 

- 8-xt. AMUepMC 

TpoBT. . . 5064 

-BOJ11.TMC- 

Tpo B*l» . . 50&J 

- Tl«A«>P» H3* 

1'OTOB.TCUijl AK- 
KyMy.TBTOp' 
iii.i xt. njia- 

CTII11T* . . 814 

- ycBJienla . . 62ts 

- (>TK-Toueuiii6264 

- yCTHIIOBKH . 93i 

- 4>OpMOBKU . 803 

- xo.iocToro xo- 

AB .... 50U 

- 9-T£KTpOTepMH* 

MecKiM . 1223? 
CnpABounoo tc- 
jie4>ouiioe 
6iopo . . 117U 

CnpOCT. MUKCII* 

MHJIbULlit . 707.4 

- - OAiioBpe*en 

Hbiit . . . 7074 

- MHHUMAJlb* 

iiufi . . . 707i 
CnycKHaa co6a4- 
ka .... 646.4 





CnycKHoro _ 

CnycKiioro hoa* 
B'bcn ttuABiittc- 

lioli POJIHKT. 

Asia kajihjib- 
hbixt. JiaMin> 9604 
CuycKnoft Kll* 
Ham* . . . 837.4 

- Kyjia*i( k KT, . 646.4 
CnycKT* aiiTOMa- 

THMeCKlfl 1017.7 

- BoaAyiniiaro 

nxapa . . 1009.4 

- npyHciniLi 10114 

- mHypouoro uoa - i 

B'feca . . . 959.01 
Cpa6otatbch iia 
Heicpyiviyio I 
(Jjopuy . . 473L» I 
CpanneHiH, jiasi- | 
na a*™* • 970.14 | 

- mct-oat* • • 925J 

- cnoco6'b . . 6254 

- $abt», npii6opi> | 

A-th - . . . 086.41 
CpainHBanlo kr i 
6cjih . . . 840.1 j 

- Myc|>ToM 035.10 

- UPOBOAOBT. . 834J ; 

- munaMii cko- 

BOpOAlICM'B 406-5 
-nin K&6eJieft 

•rkcTo . . 8402 ; 
—, HpiiOoxn* 

Ann* . . . 862.1 

CpaiAHB&Ti> <>6* 

HciiraiiieM'i* 7*<24 

- uoAUuAHiuli 

MopCKoit KR 

6©jii» . . . 8614 

CpeAa . . . 1368.8 

-AiaMarui(TuaJI1622 | 

- napanaruHT- I 

Hail .... 1623 j 

- ch 6o-u>uioh I 

MariiMTiioii | 

npouifA&e- ! 
MOCTBIO . . 162.4, 

- <t>eppoHarniiT~ j 
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CTaHHHa 


Cp^A»ee Haupa* 
5 Kenie npii 
no jin oft pa 3 - 
PHAK'fe . . 786 

- - c'bm . . . 7205 

- oTKJiouenie . 6822 

- noBLiinenieTCM- 

ncpaTypu . 280J 

- noJie .... 6134 

- nojiowenio . 519.4 

- - KOHTAKTHoft 

1A6TKH . . 601.7 

- hucjio . . . 287.4! 

- 060 POTOB B BT. | 

MHiiyry • . 2464 1 
CpeAHeaepiiHCTO© 
liaHCAawnoc 
110 J 10 TU 0 474J0 

CpOAHeftCKOpOCTH 

ABHraTOJiB 217.7 
CpeAnift AiaMeTpT. 
bhtko in, . 8864 

- Koei|> 4 >iiiU^Hn> 

nojieaiiaro 
A'biicTBiB 

- njianniOTT, 

- IIpOBOAT* . 

- - uoliTpajii. 

IILlti . . 

- nyjicBoft 

- - CHJIOBMXT, JIH* 

niii bt, ay 6 - 
Haxi, . . . 2854 

-cepAon- j 

lniKi . . . 205.4! 

-CTJiTop'fe 282a ' 

-HpM'b . 2804 

- man, 06 mot* 

kii ... . 810.21 
(’pOAUHTO II a 11 pH- 
Mceuifi iipoAO- 
xpauirrejiB 501a | 

- - ycTaiioBKa 7044! 
CpeAUHH BO Jill- 

HUH a . . .287.4 

- AJiHiia bhtka 3364 1 

- - C1IJ30BL1XB 

jiiiHiii BL no- 


297.7 

6184 

7064 

. 2024 
, 2024 


Him 


162.4) 


- B4X6KTPH40* | 

cican . . 12754 : 

CpeAUHa iiojiio- 
ca .... 468.7 1 
TpeAHee 3Haue* 
nie ... . 100.4 

- - KBAAP&TH'ie* 

CKOO . . . 1904 | 

- nepeM'bmiaro 

tokb . . . 130.1 

- c 11 JIM TOKB 12004 

- - dJl 0 KTpOABH* 

McyiActt ciuili 

12026 

- H&5KAAHHO0 BO* 

JIOTHO 474aO ; 

- nan pant© Hie 1608 1 

n 


2794 
9874 ! 
7344 | 
297.7 
0194 


jiiocaxi, . 

- MO A© JIB . . 

- narpyaKa . 

- OTAttna . . 

- nJiHTa . . 

- nJIOTUOCTB 

TOKa . . . 2718 1 

- iioTepH anep- 

rin . . . 724ao 

- P030TKR UOA* I 

B'bca . . . 958-8 

- ciuia iiepeM'fen. 

toka . . . 136a 1 

- nepoM*bii.TOKa j 

KBftApaTiiue- j 
CKftH . . . 18621 

- CB'bTa nojiyc- i 
4>epHnccKan 973a | 


CpeAiiim enjia 
cB*bTa c4>epn* 
neeKan . 972a 1 

- CTOHMOCTB DO* 

roHHaro mot* 
pa .... 8964 

- cojib c'fepmicTO- 

U&TpiCBHH 1317.7 

- - yKcycHoM’feA* 

ham . . . 12194 

- yKcyciioKiicjum 

OKiic.b m1*ah 12194 

- anoprin npu 

p83pHAKis Ha 
KHJIorpaMMT* 
n*bcft ajieMen* 

Tn .... 78.7 

CpcACTBa XIIMil* 

MOCKaro no- 
CTOHHUHH 11854 

CpeACTBaMH ne* 

p0BH30 4nLIMU, 

hjaiikt. ct»- b064 
CpeACTBo AJifl 

rainonin . 511ao 

- - npOMLIBKH 

oncoroBT. . 6094 

- - Tymeiiln 611ao 

- KT» CHJIT01III3R* 

uin . . . 1008L1 

- npc‘A‘>xpaiiH- 

tcjibhoo . 514as 

- IlpOTHBOnOHvRp- 

noe . . . 611ao 

epOCTHTb CTOJI* 

61,1 .... 8084 
rpocn. ctoji 6 o- 
BLlft . . . 8004 
Cpo'iuoe tojic* 
4>oinipoBa- 
nlo . . . 1170.7 

CpOHHOCTB, trk- 

ca 3a - . 11622 
CpoHinait TOJie* 
(Jioiiuuft pa3- 
roBopi . 11707 

CpuiAOiiiiuxT. npo- 

BOAOBT, n&ii- 
Ka .... 8264 
CpyOaTB By6u- 
jiomt, . . . 387.4 
CpuaaTb Hap^a* 

Ky . . . . 644-7 
Cp-fesaTb o 6 ojioh* 
kii Ka6ejin 
ycTynaMii . 889.4 
('p4aMBaTB . 8874 
Cp%3LiBanie . 3526 
-saniio conpo* 
THBJieiiie . 3627 
-BAioiAee ycH* 

Jiie .... 869a 
-BaioiAOMy ycH* 
jxiio noABep* 
Hcenie . . 862s 
CTaOmiHTT. . 88012 


CtABKA TApH<j>- 

HAH . . . 1161a 

CTaKaiii. KOJX’bn* 
HATBlft . . 14a 

- dJICMCHTA . . 14 

CTAJIKHBAJlie 3JI6K* 

TpHMOCKHXT* 
MOJieKyjn, 182211 
Ctajib .... 8464 

- OecceaiepoB- 

CKAH . . . 845.7 

- Jin Tan . . . 8464 

- MaruHTJian 845a 1 

- MapTeiioa* 

CKAH . . . 8454 

- nyAJiHiiroBan 3464 

- cBftponuaa . 345a 

- TiireJiBiian 845ao 

- TOMaCOBCKAH 3464 
CT&jiBiiaj* Kpa- 

UoBKa 1167.7 

- jiciiTA AJin npo* 

THrnii. npo- 
boaobt, . . 881.7 

- OCB CT. BBICBep* 
JIC1I. KOIIHHeCK. 

rB'fe3AAMJI HA 

KonuaxT. . 11064 

- OTTHSrKKa . 11014 

- llpOUOJIOKA . 7414 
-CT, M'bAUoft 

o6oJ3OHK0ft 741.1 

- CBaliKa . . 1101a 

- CIIIiprt.IBHaH 

upyHCMiia 10064 
-iioe BB’baAooO* 

PA3II00 KOJIfi- 

co . . . 1010 b 

- J11ITB6 . . . 844a 

-Hoft 60JITB Cb 

4>ap4>opoBoft 
HOvKKoft . . 7094 
-4>ap(f)opo* 

BKIMT, OCHOBA* 

nicMT, . . . 7994 

- saKp’bni. . . 8084 

- KOJ1T, . . . 1101a 

- MAnuiTT. . . 1684 

- nOJIHpOB- 

HHKT» . . 12009 

- nopomoKT, 10744 

- Tpy64aTbift 

ctoji 6 t» . . S0L7 

- 8JI6KTP0AT* 10729 

- H3K1M6K1, . . 404-4 

('TAM6CKA . . 994 

C-TaiiHiia . . . 464J 

- BnOJIIl'k 3RMK- 

liyTAn -yKe-Tfe* 
BOMTa . . . 4684 

- BbicoKaro na* 

npHHcciilfi . 456a 

- AHnaMOMAmH- 

nu . . . 45210 

- BBT, KOBAHltArO 

sicejrbaa . . 454.7 
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Ctrhhh& _ 2050 _Oaguifl 

f ”, I 

CTauia hhajk- j Ctahokt. npo- CTAHi^iH AoirrpRJib- Cramp* doabiijk- 
Top HAH HJXA* AO.TbUOTOKAp- I Hoft, KpHBAH HA* IIAJl VAJiajK 10976 

cthhhatajk 461a« iiLift . . . 8984 rpyiKH - .7189 — He6ojibmofl 

- HHBKaro ha- I - npoKATnufl . 774 j | CtahiUJI maa- hoh^hocth IOSCj. 

npHSKCHin . 4662 j - - jyiH npoaono- j huxi», chctoma - npoxesKyroq* 

- oTicpbiTAJi . 46&1; ku cpe^neS 6e*T. noACTan- haji . . . 

- pAAjvbnbiiajT 4864 | Tojm^mibi . 748J1 n,ifl - . . 11664 - paAioTejierpa+ 

- pa8i>eMilan . 4684j-cpeAnett ; - Aenrpajibn. ch- | hah . . 1068*> 

- IVfejIblllUI . . 4682 TOHKOCTH . 7472 CT6MR A*?M C>6- j - - MOU^HAJ! . 1097J 

- nyryuHAJi . 464a-Tonnott npo- cnyncHB. on ; - pAAioTe-ie4>oH 

Ctailhiit», Hcejrfc- bojiokh . . 7472 pyKH . . 11654 uaji . . . 1171s 

bo jsjm - . . 4642 - - cJioHcnbiff . 747.7 CTanuioHHAH 6a* — nepeABnafcnnii 

CTAHIIHU CrfclTKll-4*XfiHJIbI^O- TApCA . . 872 IlOJTOBAn 1171* 

6 okoblih JiATyii* ! BLift . . . 7782 - ycTAHOBKA . 9964 - pacnpejrtk-JH 

huh . . . IOO 82 - pA6o<iiff . . 8792 -Hoe lianpHHce* Te.ibiian . 7512 

CtahIojicbah 06- - cnep.iHJib- | Hio .... 718.4 - ceMa^pnan 1041: 

kjiaaka . 1068.1 nuft . . . 8912 .-hm 8 AKKyvyjiH* - ct. annapaxiLMB. 

- IUIACTHIIKA . 6642 - - 8BT0MATH4©* TOpT. . . . 6&1 pHCnuJIOMceH. BA 

-Bull npeAO- ckIH . . . 89H ! - annapart 6 jiokii- Ky6nHecKosn, 

xpaniiTOJib 6692 - - b©pthkajll- ! pono'iHLitf 10612 Hm nK *b . . 10976 

-BUH BCTRBKIt 664.7 j HLlft . . . 8912 1 - rpOMOOT* - CyROBAH . 1091.4 

CTAHioJib . . 72 - - ropnaonTAJib- boat* . . 1018a - Tejierpa (Jinan 99sb 

Ctahka cncp.Tiuib- huH . . . 891a - aomt. . . . 1097.7 - Tejie$on- 

Haro 6 u 6 ka P912 - - ahh Mpano- - HcnurnTe.Tb 109u7 hah . . . llOCi 

- - nrhaAo . . 8912 pa ... 617JI - coeAHiuiTejinu8 - - BcnoMorare.ib 

TOKapiiaro na- — ha KOJionn’kSOla1 npoBOAT* 11812 hah . . . 117(l: 

Tpou*b a*th " — paAiajib- | CTaimin . . 1097.7 - - rjiABiran 11SU 

398io nuft . . . 89L7 , - AKKyMyjiHTop- - - m oncAy ropox* 

Ctahokt. 6 o.tto- - - caMOA'bficT- j nan . . . 716 hah . . . 1136: 

p'baHi.ifl . 894.4 By i© mi ft . . 892J - 6eanp0B0Jt04HA- - - m ©5KAy ropox- 

- BHUTop'ba- - - crbimoft 617.10 ro Tenerpa- hah rop©A* 

nuft . . .894.4 - rTporajiMN.ill P9S.41 4>a • • • 10664 ckbh . . 11S«J 

- bojiohhjih - | - TOKApiiuff . 8982 |-Mon;™** 10974 - - crfenuan 1121* 

nufi . . . 7474 — jio 6 oboU . 893a-nepeABiiatc- - - ueiiTpiuibnaJi 

- ajih Rap'baKH - - nonciioft . 893.4 nan . . 1098.4 A-* 1 * o6c.TysKH- 

p’&ahdu . . 6492 - - pyMHoft . . 8982,- - Teneijioiia Banin b*i» pyr 

- - o6pa<SoTKii mo- - - ueiiTpoBoft 8982 j lrpicMiian 11762 Hyio . . 1164J0 

tahhobt» . 8792 - <j>pc3epnu8 8916 1- 6eperoBiiH 10972 - - ueirrp&Jibnax 

- P’bsicH nce.T'ba- - ioapoine«iHuft89l6 ' - BTopH^nan . 711.1 jsjui o6cnyaca 

iiLix’b niic- ( - inji]i4>OBajib- ! - reiiepaTop- bahLh on. pyx* 

tout. . . . 8882! iiL ift . . 1196.10, hnh . . . 1163a 11W.1 

- AOJiCeMviiuft a^ih - ABoftnoff 1197a | - rnaBiian . . 7016 - - aneicTpo ncxa 

npop'feauna- ! - - ct. pom- - a.’lh baphakh khmockah 11582 

iiin .... 8917 ; neMi. . . 11972 . HKKyMy.Tjrro- - TOKoreuepaxop 

- Auponpo6iiB- (’Tannin okohoh* • • • "<26 hah . . . . 7oii 

Huil . . . 8892i noil cxeMR 10262 1- - ncnuTanin - Tpauc^opnarop 

- HpanoBAJib- ; - nojieBoft noBoa- Ka66Jie# . 9086 nan .... 72U 

libifl . . 119721 ka . . . 109921 - - Tejie^oimoft - ycTpocaa na 

- KpyTHJibiiLiti I - npoM©HvyT04- | nepeARMii to- j Anil ini.iit m HWj 

aepTHKajib- hoH cxoma 10S6J , JierpaMMT> 11282 - nenrph.u.naji 

Hbift . . . 7419 - cii.ioBoft pac- - AoOaBomiAH 11662 ropoACKAH . TCfiJ 

- A^ih naroTOBJie- npeA^inTejib- - Ka6c.ii.iiaH ncnbi- - - a-th oGc-iyxcii* 

irin npoBo.ion- hhh aocka 606i7 TATejii.iinH 9036 uauin on. py- 

huxt. n<ry- - T©.ierpm|)noft i - kobohkah . llfflJ kh ct. abto~ 
TOBT. . . . 742a MACTOp- - HA CyAK'fc . 1097.4 MATHlOCKoi 

- - ct. AnyMH 6a- | ckah . . . 996a - OKoiie'iiian 1128a; noACTAHi;ioft 

pa6anaMif 742a | - TOJie^onnoft - onpocnan . 11842 116&J 

- ct. oahhmt. I a6oiieirrb 11292 - ocB'bTHTe.ib- —A^h nepcAaia 

6apa6anoMT.7427 ' - ypery.inpona- nan .... 9104 na aa-tokoo 

- o 6 motohiim ft 834a me . . . 11016 - oTBimmn . 11842! pa3CT<>Hnie 708: 

- on.ioToniiLift 746a | - neirrpa.ibHoft, - ncpBimnnn . 702.4 - - MeacAyropoA 

- noJiiipOBRAb- npHCoeAUHHTb - ncpoKAioneiiiil nan .... 70SJ 

null . . 11992! kt»* .... 7287 A-^a rJiasn. n - - Mynnunna.Tb 

- ABofliioft 11992 -- npo jibboah- j BTopocTenen. hah. . . .7081 

- nonepemio-cTpo- I TCJibiioCTi. 707.1 : CTaui^ift . 11682 — ocirfcTHTeAb- 

raHbuuft . 892a, - - ycTpoftcTBo 7187 I - nepoKocufut 1101a nan . 7083 



CTauiUH _ 2061 _ CTepacHeBo ft 

Cranuix x*en- (Teanm. . . 780.7, C-Teicjuiinibirt koji- I Oeueui, HyncTBH- 
TpAJIbHIUI j C’TOK.lft MOJIOH* HART. MOJIOH* TOJIbHOCTII 6472 

pacnpe;vikJin- * naro, po<j>. tick* Hurt . . . 968L31 - ajieicTpo.MariiHT- 

TeJibiiax . 7023 Top'b H3b - 9653 • - - ouajioButt 9683 j naro cocah* 

-Ciuiob&ji . 703^4, (’tckjio . . . BCLfl — npoapnu- I Benin . . 109019 

-TpaMBaHn. 703uJ | - B«^‘»>i'bpHoo 114J0 j Jturt . . 062JO | CTopeocicoin» 

- - ajieKTpHHO- - MpaMopoou^- - - cb'kTopaac'fen- i npiiaMATUHe* 

CKfiJi . . .7022 uoe . . . .7823 BAioiAifi . . 9683 | CKill . . 12483 

OrapHTbCX . .162 b - onmioBoo . 916JO - enjoin, 10272, (TepeoTuniJi 12093 

CrapmUi Macxepi> - npeAoxpnnH- | - cocy,ri» aiacy- , l/TepcoTHmiaji 

1329b | Te.ibHoo jvih j MjviHTopa . 963 jijxacthha 12093 

- pa6o*iifl . . 1329 b. KfuiiiJibHuxi> - - ct» ycTy- | CTepw<eub . . 8273 

CTAp'bttinaji cxe- jiamiit. . .9642. homi> . . . 14.1, - aiioAiiurt . 1194 b 

ma MapKOuii 11642 * - npeccoB&H* | - CTepreeiib . 493 ' - BinrroBort a.ie- 

C ‘tathcthka .713.7 lioe . . . . 7823 | - TiojjMiairb .9642 MOHTiiaro kom- 

- Te-nerpacJ)- i- npoap&'inoe 016 b ('TCJiavKT. 6aTa | xyTATopa .602.7 

uiLfl . . . 1348 b I - j)acTBopuxoe 24.10 1 poH . . . . 102.7 - HiiCMyxoBuft 803 

- Te-nerpaijiiiuxT. j - (J>yKCouo . . 24.10 - bt» ii'bcKOJibKo Bi.ikvnoHAio- 

u TeJiecJioH- 1 CT«K.TioBiiAin>itt npycom. .1043, u^iK . . .647.4 

nLixx* coo6* | ce.ncin. . 11743 - ABortnol! bt&vK* ! - rpoaiouTBOA- 

meicifi . • 1171.1 (’TeKJiooOpaaKbili ! Hurt . . .104.*' Hurt . . 990.10 

- Te^c*<J>ounaji 1170 b ! Haojunpoiniufl , - AepemuuiMrt a-xx - Aepeaximurt 8773 
CiaTJi l iecKaro i MATeplaxi> xpyn- RKKyxyjixTo -ua'biipoKftTaiiua- 

d.TeKTpii | Kitt .... 3672 poBi> . . . 1042; ro Ka6ejxx . 8283 

‘lecTBa kojih* j - ce.xem» . . 11743 1 - - dTAttciiurt a-x* i- KajiiuxMiurt 18442 


MecTBO 12663 CTCRJionJiaBitJib* 

-CKill BOJIbT* I II «X lie’ll. . 916.7 

xeTpi. . . 679 b ( , ToKvn»p'ba7> . 93io 

- rHCTepe3HC'bl27a7 I’TCkMiUiiiaB 6y- 

- aapHAT. . . 12713, Mara . . . 8863 

- paapBAT* • . 6073 1 — a-xx oGtomkh 

- Tpanc(|>opM&- I Ko.x.xeKxopa 424.4 

TOpT. . . . 4612 ;-II1JI1J(|>0HKH 

-CKoe a.xeKTpii- ; kojijicktopa 424.4 

*iecTBo 12703 , - 6yTMJii» axx 

- H IIAJ*RTlipO' j c'fepuoft K1IC* 

Damtite . 1277.12, jiotm . . . 106.4 

CTaTupa HMiiep - rpyma . . . 9163 
BUTKii . . 2803 | - MacjieiiKA . 441.1 

- K&ttcyii^eecx , - liacTii.iKA . 616 b 

COlipoTHBJie- - IIJIHCTIIHKa . 98 b 

nie .... 2822 , - noACTABKa co 


aKKyjiyjiBTo- - KoMMyTai^iou* 

pomi . . . 1043 Hurt . . . 276.7 

- OAH03TH5K- - KOMMyTlipyK)' 

iiliH . . . 1042 u;irt . . . 276.7 

- oAiionpyc- i - MariiHTiiul! 1683 

ltuft . . . 1(43 , - llHMCIfMiiort 11483 

- 0X711011*18X1.1111(43 1- nanpaBJLHio- 

- - CT'fwiioH 104 b 1 mill . . 646.11 

- JipycHuil AB‘>rt- I - nepeAAxou* 

Hurt .... 104.7 null . . . 646.4 

C'TeueHit l-ofl - nepOABHraio- 

oJKon, . . 6103 mi ft . . . 6472 

- 2-ort osKorb . 6103 - nouepe*iiiLift 6463 

- 3-beft osKon, 6103 - npoBOAHinift 1194.7 

- noKaaaxe.'ib 242.7 - eBiniiiouurt H3o- 

C'Teneiib b>thvk- jiiiposaKHLirt 15.1 

hocxh . . . 7773 - cmojiahoH 1276J2 


- KopnycT* . .4543 1 CTOMHUMT* 

- o6M«»xKa . . 32831 KpaeMi> . . 86.7 

- OCTOBT* . . . 4643 - UOKpMUlKA . 6183 

- nojio yxe*iKH 28Uo ! - iipoAoxpami- 

- nonepoHinio ! To.ir.naH A*a- 

c’bMeiiie . . 280.4 4)pHi Ma . 12403 

iioTepH irb j - hi. uib . . 602 b | 

xcujrbs’b - 291.1 - Tpy^KU . . . 49.7 

- 4>ft3i.i . . . 200ao - - A^^* oTBo;pt i 

L’TATOp'b, TOKT. boa^P^AA • 683 

bt> - 140.il - iHKypKa . . 8863; 


AiiccoiiiaiiiH - coeAHiiHTeJTb- 

pacTBopa I18a4 Hurt . . . 647.1 
Kajieuiji . . 9802 cxeK.iHiiHurt 493 

MHKpu<t>oinrott 1 - cypbMHiii.irt . 80.4 
iiopeAa*ni 1118 b - yrojii.iibirt, no* 
UHIloJIllOlliA 128.1 i Kpl.ITLlil cJioeMi> 

iianpHHceiiiH 148.7 , uepouHCH 

HHcr.imcMiiH . 643 1 cnmiua . . 244 

HopaunoMi^p - 4eiiTpo6 # feHC- 

uoctii . . . 120b naro peryjia- 
ite'iyBCTBHTe.ib- Topa . . 10813 


(.'Tauiouapnaji ; -noe aepKajio 
KRTyiUKa . 467.1 : uapaCoJiii'ie- 

- ii a pi»nan mr- cko© . . . 960.1 - 

mima . . . 117.4' -Hurt n6ajKypT» 0643 , 
-liapiiurt no- - 6a.iniiii'b . . 14.7 

Te.i b . . . 107.7 ! - Hao.iHTop'b . 7922 j 

- AOKOMoClI.lb 1193;- - CO CTo*lllLlMT» I 


1IOCTH . . 13883 1 - mm KOBLlrt . 193 

oKiic.ieiiiH onii- , - iA©TKOAep3Ka- 
»iokt» . . 1078b 1 tojih . . . 4814 

paBiioM’bpno* CTepHviieBaii 06- 
CTH .... 8022 I MOTKK . . 838B 
CSRATiA . . . 782.4 - - CKoilIieilTpU- 
coiipX4ceiiix 10903 ; pouaiiHaii .8212 


- axeuTpoABiira- ' Kpa©Mi> . . 86.7 1- cupocTH . . 7773,- coCToxuiaJi 

Te-ib . . . 2183 1 - Kojinairb nai. | - TOKy*iecTH j wax. paaa ot- 

- JiKopb . . . 46421 ABortiioro , cmaSkh . . 4483 i A’b*'ii>HUX > B ka- 


CTOapHHT. . .7902 CT 6 KJIA . . 9683 j - tohkocth upo* | Tyiueicb . .8812 

CTeupniroBax j - - mhxobliK rpa* i bo.xokh . . 760 L 11 CTopiftcueBotf 

khcbota . 766 J 8 ' iieiiKurt . . 96321 - ycAAKu . . . 782.4 | nsojurropi* 1840 



CTCp'/KHeBOi^ _ 

Crep^cneBofi Mar- 
imn . . . 163s! 

- BJieKrpoicar* ! 

UHTT. . . 1338.4 

- HKOpi, . . 4KX10. 

CTepacueft rpyn- 

na .... 8062 
npHcnoco 6 jieRie 
AJiR cru6&- 
hIh - . . . 334.7 

- hhcjio . . . 8062 ! 
OrepMCHeMi. bhh- 

TOBLIMT», Cb j 

oahhmt* - . 606J 
CTepxcun axnep- 
nue . . . 259.7 

- co < uieneHHLie 5439 
CtGp*khrxh bhii* 

TOBMMH, CT» 
B'bCKOJIBKH* 

XH - ... 6032 ' 

CTcpiumaaijiR 1 
dJiCKTpine* 

CKAR . . . 986.4 
CTepzi Jinao BaTboO&M 
w CTepJinnn.“* 

jiakt. . . 887a i 

Ctohmocti. BoaoO- | 
noBJieHiJi . 7133 ' 

- HdlblTAUifl . 4 * 3 fl 

- KaOcjiett . . 724.4 

- liano.TiieniR 

d.iesceHTA . 345 ! 

- npoH 3 BOACTBa 400 .s ; 

- npoKJiaAKH . 724.5 , 

- coAcp'/icaHiJi 4706 

- cpeAiuui noroH- 

Haro xeTpa 890 $ 

- toka Tex- 

iin ( iecKirxT> 
ivfcjiefl . . 715-2 

- yrjw .... 7135 

- yCTAHOBKH KA3K* 

Aaro kiuiobat* 

Ta mod;ho- 
cth .... 8931 

- yxo^a . . . 4702 j 

- ynacTKa aex- | 

jih . . . . 7082 
CtoAka . . . 8135 

- AJIH njiacTHHi* 412 I 

- OTTRHvHAR . 818 j6 i 

- nepexoAHaji ct. 

Ka 6 oji!»Hott j 

6 yAKoft . . 8235 

- iAeTKOAepBca* 

T6JLR . . . 432.1 I 
Ctokt. Kanejib* 

Hblfi KOJIbUe- 
Bott .... 4409 
CtojiOa 6 am- 

xaicr. . . . 8042 ■ 

- Bepmniiy cko- 

chth . . . 80851 

- BepmHuu toji* 

U^HHA . . . 807 . 7 1 


2052 


Ctoji6a nnvKiiifi 
kohcht> . . 8033 i 

- ocnosaHio . 8034 

- orrJirHB&Hie 8109 i 

- TepMoajieicrpH* 

Hecnaro Tenjro- | 
nponoAHOCTb812 | 

- ycTRHOBKa . 809J 

- ycTunoBKH 
MikCTo . . . 80921 

- HMa .... 8035 j 
CTOJi6nirb Tepxo- | 

xexpa . . . 4972 
Cto.*i6oboK bli- | 
KJiiouaTejib 6238 

- jiunefiuijfl rpo* 

xootboat. . 9905 i 

- cpocrb . . . 8038 
Ctoji6obi» BCp- ! 

ranm, cKamil- j 
Bailie . . . 8030; 
H30 JXRTopi. I 

A-TR - . . . 7938 i 

- KoMJiefi oOyrJiH- 

BAHio . . . 8038 j 

- Jin win HAnpa- | 

Bjrenie . . 808.4 

- JXHHiH . . . 906.4 
MATeplaJIT* 

aaA'fcJiKU - 8030 
Ctoji6t» . . . 611.7 , 

- BOJILTOBl. . . 30 j 

- BT» BHA’b 6yK- 

BI,I A . . . 802.6 

- - BHA'b 6yic- 

bu H . . . 8025; 

- raaoBLifi . . 6607 

- AepeBHnHbifi 8009 

- - uponirraii- 

m.iii . . . 801.1 

- AJIR BLICOKRrO 

HanpHBceniii803i 

- oru-femenlH 956.4 

- npoBOAOBi. 8008 

- 3aM6oiin . . T.i 
“ H3T» Tpy6T» 

Manecxaiia 8012 

- KaOe.Tbiiui! . 8445 

- jrfcCTlfH* 

HATblfi . . 8025 

- iKATJnfcnofi . 8208 

- OTB-feTBHTCJIb- 

HUH . . . 8032 | 

- OTmnyTb . . 81081 

- nepexoAuutt 8234 ( 

- noAnepOTb . 8131 

- nO3BOHOHITIilfl5095 

- parnpOA^H* 

TCJIbllLJ H .8012, 

- p’bmcT*iATufl 8015 | 

- - JULR OCB-feme- 

ntn .... 9662 

- rua6AnTb 

6amxaKoin. 8039 j 

CHA6MC6HHUff | 
6amxAKox'b 8038 


Ctoji 6 t* cnapjr- 
AHtl . . . 8138 

- conpoTHBJie- 

liiif . . . 686J1 

- ci* KponmTcff- 

nuxi> . . . 9665 

- toJ ierpa<}>ni»i H801.4 

- TepxoajieicTpH- 

Hecidfl . . 90S 

- - AH$ 4 > e P en ~ 

Uia.TbnLiil 18604 

- TpeyrojibHott 
KOHCTpyKUill 8036 

- Tpy 6 MaTLiff . 8015 ! 

-CTAJIbHoft 

- <j>oHapuufl 

- - p'kmer- 

HaTult 

- - Tpy6HBTull 9634 
CTOJl 6 bl pa 3 CTAB- 

jienu bi. max* 

MATIIOX'b no- j 

pjiAiHi . . 809.7 

- - nonepeM*bnno j 

no o 6 *b cto- 1 
poHU . . . 80371 


CT poreun>Hu A 
CTopona 6oko* 


bar ay6a . 

417.: 

- - ay^qa . . 

417.: 

- BosOy^KAcn* 


HER . . . . 

3016 

- BXOA& • 

26*6 

- B11XOAA . . 

96*.: 

- 3AARRR ■ ■ . 

311.1 

- HiiAyKTitpye 


MAR . . . 

9066 

- K&TymKH . . 

8315 


- cABoeRnue . 8034 

- CpOCTRTb . . 8039 

- yCTAHOBHTb 8O0JO | 
CTOJiOBaro Tene- 

4>ora 

hu;iikt. . 1127.41 
Ctojiob8lr Ai^‘ | 
4>parwa . 12407 ; 
*~Bl»llf 8B0U0KT> 10454 I 

- KOiiTnirrb . 10436 I 

- Tejie4>om» . 11272 
Ctojit. a-tb aa- 

nncH paaro- 
BOpOBT» . 11662 ( 

- - HacJi'bAO* i 

Bnirin . . 12462 

- - oOcasKirpH- l 

Banin . . 12008 j 

- - OT.THBKIf BO* I 

CKOBMIl Mft* | 
TpHAT, . 12072 

- - nJlABKR . 12066 . 

- npocB'bHn- 
BaniJi . . 12445 

- 'incTKR meT* 

Kott . . 1197.4 

- KOHxyra* 

TOpa . . 113391 

- KOMMyTATOpT. 

AoOabou- i 

HLlfl . . 11386 | 

- pAAioCKona- ! 

necKift 134451 

- peryjiupoBOH- 

Huli . . 13462 
CTonopT. . . . 6039 

- ka6oJ ibuti M . 8612 
CTopoHceBoll 6 jio* 

KHpoBO'rnuii 

annapa-rt. 1051.4 


- - o6motarhbjiS03: 

- o6motohbaji3037 

- jiHUeBAJi . 8IO11 

801.7 I - nepeAnju . 6102 
966j I - nojuocHaro na* 

| KOHeTBHKa 39B 3 
9632 , - pexnn bojio* 

CRCTAJI . . 4442 

- - rJIAAKAJI . 44U 

- - 3AA1LRJI • . 4442 

- - JinucBa* . 4445 

- xHcncTAR . 4442 

- coOnpATejib- 

iibji . . . 1279b 

- toka ncpex-feH 


2345 


j Haro 
| - - nocTOHuna- 
I ro . . . . 2346 
1 Ctohr&ji KAHaa- 
ka ... 8872 

- neTJiJi* . . . 86 j 

- namna ... 865 
-HOC KOJIbAn . 859 
-Huft Kpafi . S&jo 
Ctorhaji Jiaxna92l6 

- ajieKTpnuecKaji 

Bojina . . 10842 

('TpaxoBanie an- 
KyMyjijrropoBT. 
upoTUBT. nop- 
'ih an eiKeroA* 
null B3noci> 7)2 

- orb ireciacT* 

ntix-b cjiy* 
nacB*i» . . 7l8Li 

- - orHH . . . 7132 
CTpaxoHAR npe- 

M1R .... 71.4 
-Bum o6me- 
CTBOM-b, Aoro- 
BOpT» CO - . 7J2 
CTpemieiiie ioBoab 
coxpanHTb 
ajiCKTpHne- 
CKift 8apjiA7>1190: 

- TOKA KT. nosepx- 

HOCTR npOBOA' 
HUKA . . . 1912 

CTpo6ocKonn- 
uecKiA mc- 
toat» . . 49310 

- cnoco6*i» . 49310 

CTpo6odcon*i» 499 li 
CT porajibUbifi 

CTanoin. . 3934 





IrporaTi. 
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Cyaopoi 


CTporaTh . . 8922 
C'Tpoenie Me- 

tojijia . . . 29.1 

- XHMHiecKoe 1187-8 
-hIh, pa 3 Jinn 1 o 

BT. - ... 293 

-Jil* iia*t'feneiiiG 8713 
C’Tpofi CM. CUHTO* 
1 III 3 MT. 

CTpoiiiuiitira . # 16.7 
C'Tpunu.iMiaji 

iiora . . . 816.7 
CTpy 6 i;MiiKa . 898 * 
C'TpyiiKii iipH paa- 
pM^K'h no^u* 
MEIOTC* KT» 
IIOBepXHOCTH 
KI 1 CJIOT 1.1 . 79.7 
CrpyicTypa mc* 
TAJI-Ttt . . . 29.1 
-pu Haul*He 

iiio .... 3713 j 

-p*fc MCTHJI.TM, * 

n 3 M*biieiiie 
bt. - ... 293 j 

paanocTi. bt. - 293 
CTpyiia <J>opTO* 

iiiumia* . 848 a | 
CTpyiia o 6 paao- 
Baiiie . . . 511.1 
Orpy* boajuiu*. 
CJiyncama* B<»a- 
AymHUMT. npo- 
boaomt. . 1080.4 i 

CTp'krn iipon’bca 
npnno.TA . 8213 ! 
Crp'kTKn . . . 2443 

- RCTHTIITe- 

Ck*n* . . . 63 lln 

- ra.Ti.BanocKo- 

ii a ... 1018 J 

- A-TH OTM'fcTKH 6893 

- kojio 6 jiioihhjich 

6 -bmciio . . 6823 

- cii.ihiio . . 6823 

- icoMiiacn . 629 . 10 , 

- KOMiinriia/i 629.10 

- ManiiiTira* . 629.7 

- ncno^nii'*c- 

HHJf . . . 629 J 1 

-OTIwIOHlICT* 

C* .... 6813 

- MeTaji.Tn'ic* 

CKa* . . . 6893 ! 

- naK.ioneiri* 6293 

- noKaai.iHttiou^H* 

yroJii. hrk-to- 
neiii* . . . 6293 

- CKJioireui* .6283 

- CKJion*K>irpui- i 

c* .... 6283 
CTp*k-TKH appc 
TlipT. . . . 6463 

- Bpam<*nl* ii.toc- 

koctf. . . 12943 

- -V’lHiia . . . 6893 


CTp'frjiKH MarnnT- j 
ho ft B03Mym,e- | 
nio .... 18083, 

- - KO.Te6anie 682J0 

- - KOJieGniti* 

yMenLiniiTb 6483 

- - nanpaajie- 

nie .... 682.7 < 

- - oTKJioneHie 681.7 

- oTKJioiieiiui 
yro.TT. . . 6293 , 

-nO.TIOCT. K)5K' ! 

null . . . 6293 1 

- - CKJioncHie 628.4 j 

- - C'bBCpHLltf 

nojiioci. . 6293 

- MCxami3MT> 689.10 

- oTKJiom;ific . 6893 

-BT. ofi'b CTO* i 

poin.i . . . 689.4 j 

-HT. O.Tliy CTO* j 

pony . . . 6893! 

- OTK-Toiieni* iie- 

iiocpe^CTBeii- 
naro mctoai>6253 

- - IieilOCpCACTBCH* 

imro cno- 
c.o6i> . . . 6250 

- noKaaaiiitt 

OTCieTi. . 689.7 

- no.ioinm a civ* 

Bcpna* . 18006 

- - IO/KHHH . 1908.7 

- no-iovK*eiiie 

ii o ko* . . 6823 

- MnCOBoW, m> HR I 

npABJICllilf 
o6pRTIIOMT» 
ABHsKGlfilO - 1863 

- no nanpaB.ic* 
niio -... 18a? 

(’TpibiKy MariiHT- 
nyio otkjio- 
nnTb . . . 631.4 

- - ycnoKonTb 6483, 
(’Tp'fuioK'i. m ar¬ 
il m u 1.1 XT. actr* 
TH4CCKA* CH* 
CTOMU . . . 6803 

- napn .... 680.1 
C’xp'fc.n* nponiica | 

tr6.iiiur . 821* 1 
C*Ty KT» IUCTOKT. 428.1 i 
C’Ty.iT. .... 8883 1 

- A-*m npoCHimH- 

nnul* . . 12443 

- pa/iiocKonnMO- 

cKitt . . 12443 

(’TyncimaTn* 

6aTapc* . 8fl.il 
-roe HaM'bncnlo 
micjia o6opo- 
tobt. . . . 4773 

- pacno.iojKcnie 

iHOTOK i. . . 4763 
“TLlii .... 610.5 


CTyneH^aTbifl 
EKKy M y JIJTTOp* 
Htiti cocyAT* 863 

- BblKJIIOHa* 

TO.lb . . . 523.7 

- CTejiasKT. . . 1043 

- crbiiiioft 1043 

- mKHBT> . . . 447.4 . 
CTynoiii. npoMC- 

SKyTonna* 6003 , 

- peoCTBTR . . 5823 i 
CTynnija paapbiB- ! 

na* .... 4023 j 
Ctukora* noBcpx* j 
noCTb . . 462.4 1 
CTbiKOBoro cooah- ' 
neHi* M'fecT 0614 . 10 ! 
C'TblKOBOft 3a- 


aopT, . . . 

4623 

(,’TbIKT. . . . 

4003 

CB&piIBRTb 


BT. - . . . 

9963 

Crfena . . . . 

1103 

oKJiocnna* 


o6o*mh . . 

898.4 

- ct. pacnpc»A*b- 

JIHTC JIHIII.J M H 

npntiopaMii 

6063 

(’TfellKA KR^O.TI.- 

naro 6nK*a 

84^ 

- - Oacceilii.M . 

8483 

- “ TU11KR . . 

8483 

- KAHRJIH . . . 

4183 

- nopiicTa* . . 

73 


- npOAoxpann- i 

Tejibiia* . 12413 

- CocyAR . . . 353 ! 
CrbiiKH 6 okohm* | 

-iRiyiuihi* ko- 
J)o6kh . . 10083 

-CTAHHlIU 1008 b 

- CltllIIl{OBbl* 

RKKyMy.l*TOp- 
naro *iA>iicn 873 

- To.iupina . . R75 l 7 
Crfamia* koii- 

co.ii. . . . 81&1 

- -lawnn . . . 9213 

- pncnpoA'kjiii- 

Tejibiia* aoc* 
kr .... 6003 | 

- cko6& . . . 81431 

- ooeAJmHTejib* j 

!!A*KOpo6KA 886.4 

- - poacTKtt . 8863 1 

- Te.ie<J>oiina* 

rTftHL;i* . 112631 

- inTyKRTypKa 8933 
('rbiinnirii a.i* 

.lAMnLi . .61231 
Ciimnoro Te*o* > 

(J)0 HA OC* 1 

Torn, . . 1126.4 

- - octoht» niKa- 

4>oo6paa- 
hliH . . 112617 


CrbHHOfi BblKJTlO- 

MATCJIb . . 524i 

- aaKpinn. ajl* 

KAMeitllblXTk 

crfein. . . 8683 

- n30Ji*T0pi» . 7983 

- ct> bbo;;ho8 
Tpy6KoJl . 7993 

- KOHTaim* . 8893 

- KpoiimTeliiii* 815.1 

- KplOKT. . . . 813.1 

“ n ATP OUT. KO* 

co« . . . . 963.1 

- - na noAKJiaA* 

K*b MeTRJIJIH- 

HeCKoft . . 9683 

- - na noAKJiaA* 

id6 4>ap(})opo- 
Bolt .... 9583 

- - np*MoJI . . 962.7 
** CBepJTHJlbHLlft 

CTanoin. . 617 jo 

- CTynciniaTbifi 

CTejiajKT. . 1043 

- TC*.ie(})OHHLlii 

annapaTT. 1126.J 

- Tenc‘<|>oMT. 11263 

- niKA^T. . . 1126.7 

- hu;iik k c b nw- 

mnpoMT. 11263 
(’T-bin., iipoOoM- 
iiHKT* a. 1* -889.1 
-.cBepjio a»t* - 899.1 
Crhiiii o6mnn- 
Ka . . 898L7 

(’rliciiHiomi* nacTH 
KOCTIOMA . 607.7 

- o;u*5KAbi . 607.7 
('THriiuaiiic 6o*- 

tamu . . . 3963 

- naccbi . . . 453 
C’TnniBATbC* . 453 

('T*tfvIIAJ! 

inali6a . . 4503 
-Holt Oo.rn. 454JO 

- COCAHHIITCJIb* 

Hbilf ahckt. 4603 

- 4>jiaiioivb . . 4503 
('yAa K*a6eJib- 

iibi* . . . 8473 
CyAHo Ka6cAbnoo 
napoBoe . 847.4 
C’yAona* AnnaMo- 
MAuinna . . 218.4 

- ctahaL* . 1097.4 
“Bort rajibRAHo* 

MeTpT. . . 1336J 

- ABHraTe.iF. . 2203 

- noAi»eMniiKT. 

BAOKTpimec- 
Kili . . . . 9873 
CyAoM. ajicKTpn* 
hocko© oc* 
R'bn^ciiie . . 9113 

<’yA<>pora T©.Ae- 
rpa<t>ua* 1847.7 




/nee Hie 
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Cnemmch 


T^cenie . . . 482a 
Jyicuo aa6ecT0* 
ooe .... 808.4 

- oGyraeiinoe 1838LS 

- npoxacacu* i 

noe . . . 8*8.10 

- >3MnRpT,“ . 86831 
CyKOKiiiatt no* 

jiupoB&jihnufl | 
Kpyrb . 11903 
Cyaoxofl npo- 

nHTbiBauie 8O0J | 
Cyaexai pacT* | 
BOpb . . . 6O0j6 I 
Cyai><j>aTHpo- j 

Bailie . . . 473; 
Cyjn»4>aTHpo | 

BaTb . . . 47.7, 
CyMica Cb HiiCTpy- | 
xeiiTaxu . 89&J1 
Cyxxa aare6pau- 
HOCK&X . . 2973 

- reoMeTpn’iec ! 

k&x .... 2872, 
CyxxiipoB&uie \ 
no nacTXMb 0982! 
-hIh, npHcnocofi j 
Jieuie rsia - 098a | 
Cyxnitepa coeAW* 
neiile . . . 50013 
Cynnopn. r vu{ 

O^TaHHBAUiil 

K0J1JI6KT0P* 

II Li xi* naa* 
CTiuib . . 423.7 j 

- c^eTiiaro xe* 1 

xaiutaxa . 0953 
Cypryxnax na- 
ao'tKa . . I277J 

Cypryxb . . 78aio 
Cyp;;iiiia . . 1004 a 

- itfumax . . 822.7 
CypHKb . . . 444 
CypbXA 8 XClkp* 

HncT&B . 12123 

- 3-xxaopncT&xl2l3a 

- 5-C'kpiiueraa 12123 

- c'bpinicTaa 

nepnax . 1212a 
Cypi.MoH noKpu* 
Bailie . . 1205a 
CypbMbi n cbuu* 
i;a cnaaab 283. 
Cypbxxnott pacT- I 
BOpb . . 12053 

- cna&Bb . . . 29.7 

- CTOpyKeilb . 30.4 1 
CycTABo'iiiaa 

xy<{>Ta . . 8443 
-BURTHX Tpy- 

6 . k »a . . . 8093 | 
CyToxuax otaa* j 
Ma .... 2973 
-mjuM Koe<J>. no- 
aeau. a^Act- | 

| | bLh .... 2973 


, 778a; 
, 778.1 j 
772.11; 
3703 


CyTO'iiiuH Mar* 
iiiiTHbiJi sa- 
piauiii . . 1803.1 

- - HaMiwie hub 1308 a 

- Koae 6 aHix 1808 a 
Cyxax (SaTapex 87 a 

- XXTKX Tpnn* 

Ka .... 4749 
Cyxofl KOM* 

npoccb . . 5083 

- uapb .... 1133 

- aaoxeirrb . 243 
CyiUH.TKH . . 8703 j 

- napoaax . . 870.7 | 

- cb paapin*:en- j 

II LI Mb B 03 * 
AVXOMb . . 8703 I 
Cym mibHan 

ue v ib . . .8703 1 

- *■ cb paap'bxceH* 

H LI Ml. Boa- 
AyxoMb . . 8703 | 

- njiifTa . . . 87031 

('yiUHJII.HLltt 

annapnrb 

- npu 6 opb . 

- HIKA()>b . . 

CyniHTb . . 

- nOCpOACTBOM'b 

HiirpimairiH 3703 

- BJieKTpime 

CKaro TOKa 376.4 
CyinKa njia* 

CTHITb . . 08 L 7 1 
(■ 4 >opa A*fcScT- 

Bix .... 179.4 | 
(.: 4 >epii'iecicjui 

a&xua Kaanab* ! 
u aa .... 9203 

- - ct» peijiaeK* j 

TOpOXb . . 9212 i 

- CH.ia CBilTa 

cp 0 A»i 3 a 97211 
C(J>epMH 0 CKiil koh* 
AeiicnTopb 12^43 

- KO llAy KTOpb 12827 j 

- xaniHTb . 1296.7 

- co 6 upaTeab 1382.7 
-cKi»e BorHyroo | 

aopicajio . . 6873 
Cxexa BKJnoHeuia 
A«ax iicnbiTa* 

Hilt . . . . 4853 

- - MHKpo 4 >OH &11123 | 

- - pejia . . 10222 , 

- - T©.le(})OUI£LlX L | 

auiiapnTou*b 11273 , 

- A-™ ‘lyBCTBH- ; 

Teai.iroii chh* 
ToiiiiaaAiu 1089.7 

- lUMkpHTe.lb- I 

Him .... 4 D 9 aj 

- MapKoiiH nep ! 

uaa . . . 105402 | 

- CTRp'btt mux 10542 i 

- mocthkr . . 8802 


Cxexa o 6 mot- 
kh . . . . 8083 

- - pa3Bepuy- 

Tofi . . . 

- npieMKBKa jsjm 

HyBCTBHTeJIb* 
nolt cHHToan- ; 

aai^in . . 10693! 

- paBuoaiian- j 

- paAiaai»nax . 8093 j 

- paaBopuyTaa 3093 

- pacnpeA'b-au* 

Teabiiott aoc- 
kh . . . . 0043 j 

- coeAnirenitt . 88a | 

- - BKTTMeTpa 0$93 1 

- Boa6y*KAo* | 
aia .... 25L7 ! 

- - r&pByAa a^ih ' 

BCTp'fc'UI. T6Jie- I 
rpaiJuipuB. 1028a | 

- - juw nawipe* | 

itia .... 6243 I 

-HaM-bpcuix 

naojianiu . 9044 | 

-uoCToaHiia- 

ro TOKa . . 9983 ] 

-nyoKa bl I 

xoat* . . . 591a | 

-nycKMiia j 

bt. xoa’b . 591a 

- - AyroBiaxb 

a ax in. . . 927.0 

- - KHTyuioich 06- 
MOTKH XKOpa 8073 

-MUKpO<t>0 

na . . . 11123 

- - xocTHKa . 078a 

- npH3apaAK*k74fl 

- - TeaeiJioiiHofi 

CTHHAiH . 11273 

- - Tpanc<t>opMa- 

T*)pa . . . 227.7 

- - aKopa . . 8073 

- OTHimil! OKU- 

iieMHoff . 10253 

- npoMexcy- 

Tomioli . 1026a 

- TOKa iiocToaii- 

uaro . . . 9983 

- pa6o'iaro . 9973 

- TOKOnpOXOXC- 

AOiiia . . . 1423 

- TpaHcaJiitfoii- 

h ax . . . 10073 

- ynpoiAcimax 309a 

- dKBHBaaeiiT* j 

h na .... 8093 . 
CxoacAenie cuao- 
blixt> auiiiil 1723 ' 
(JiieHifiecKie cBik- 
TOBue B<}>(t>eK- | 

Thl .... 9123 | 
-CKiil peryaxTopi* I 
cR'bTa . . . 9483 


CuenH4ccidfi pe* 

4>ae K-ropT. ne* 
peiiocifLitt . 9493 
C'ueiibi, Ka6eab 
w* - . . . 802J 

- ocB-kuneifie • 912 a 

- -uix peryax 

Top*b . . . 9483 
CivilnHTb . . 478.4 
Civbnacnie . . 450a 

- rfLiiiKnuonriH- 

CTH4CCKoe 18513 

- A-’lH UpOBO- 

Aos*b . . . 947a 

- Tpeuiex'b kohh 

necKoe . . 461a 

- BaeKTpBHe* 

ckoo . . 131U 

Cr;*bnaxTb . . 4503 
CneTiiaro xexa- 
Hiiaxa noA* 
AepxcKa . . 0953 

- cyunoprb . 0953 
CHeTnhiff KuJiti* 

me kt. . . . 806.7 

- xexaHHSMb . 6954 
-CT> BLlCKaKH- 

BaioiAifXU 
UH<t>paMH . 0963 

- iiyxepHHKb 6963 
C’MeTHHKa noCTOXJl- 

nax .... 097a 

- CAR'ia ua iipo* 

Karb . . . 7143 

- cucTexa . . 09Lt 
TapH<f>T» Aaa - Tliai 

- xoaoc.Tofi xoA*b 

097.4 

- XKopb . . . 6963 

- - (Scab xcca‘b3a696a 

-cepAO'iiiH 

Ka .... 096a 
CHeT4HKb . 11528 

- axiiepb-HACoRb 

08.11 

- Apona . . . 096a 

- BaCTiaiie . . 09U 

- 6aTapelf hljH 0903 

- BaTTb-4&COBb091a 
-Aax nepe* 

M'bn liuro 
TOKB . . . 0912 

-pemcTpnpy- 

louAiA . . . 0913 

-caxoninny* 

m,ifl ... 6913 

- BoaAyxoAyn- 

ui.iii . . 0927 

- BpexeHH . . 690.4 

- - pemcrpHpyio 

mitt .... 0903 

- - CAXoiiHmy* 

mitt .... 0903 

- - Teae<J>oimtixb 

p&aroBopoBb 

1154a 






OieTTHKT, _ 

Chctuhict. raao- ! 
Bi.ifl . . . 189.11 

- rJiABHbifi . . 69012! 

- rywjfe.nn . . 692 a , 

- gBiirATejib . 692.1 | 

- ^BoAuoro TA* I 

• • . 692a 1 

- 3ByXTAplI()>' 1 

nufi . . . 69281 

- AHHAMOVerpH- 

MecKitt . . 6923 

- ;*jib pacnpe;vfe 

jiii tojii. nott | 

,3.0 CK I! . . . 690.7 ' 

- mmyimloii- ; 

nuH . . . 692 a 

- nirrerpaTopi, 694.0 j 

- KOJie6aTOJii>- I 

uufi . . . 694.4 
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CtpHonaraieBaH. 


OlCTMHKb C7> HKO* 
pe>n» peuepciiB- 


69Le 

691.4 : 

691a! 

694.7 

69&tf 


KOHTpOJII»* 

HLltt . . 


690J 


- MAKCHMAJII.HAro 
noTpeOJiouiji 6923 

- M AJITIIHKOBltro 

THna . . . 693.1 

- MOTOpHblfl . 092.1 

- o 6 opOTOB 1 » Cl* 

nuABii>KHi.n! it 

HH<{>pttMU . 487a 

- o;uioiJ>H3iihift 691.7 

- npoAoJisKHTejii.- 

MocTif Te.ie<|>oji- I 
huxt, paarono- | 
poBT» . . 115-4.4; 

- 6 -iipoBoAiioM 

CHCTCMl.I . 693.4 1 

- 8 -xnpoBoa* 

iibift . . . 691 a | 

- S-npoBo^Hhifl 6924 ■ 

- pafloTLi . . 691.1 

- paaroBopoBT. 
o^Horo pa 6 o* 

Maro M'bcTA 11627 I 
pacxoirt »nep- 

riH ira- . . 690.4 : 

- perHCTpHpyio* . 

mitt .... 694 a | 

- pTyriibift . . 093e 1 

- caMoiiHiny- 

mitt 

- C'H.MeiicA 

- ct» A«KraT 0 - 

JI 6 MT. . . . 6921 

-o 6 pftTn.MM.MT> I 

6922 

-pcBepcnB- 

BL 1 MI . . 6922 

- - KOPOMMC* | 

jlOM'b , . . 6942 

-KOpOTKHMT. 

MflATHHKOMT, 6932 
• - Mnjrrnuica- j 

M1I .... 693.1 

-M'bXOM'L . 6927 I 

-BKOPCMT. 06 * 

PATH M III Ml> 6922 


694a i 
694A 


IIlil MT> . . 6922 

- TOKA . . . 669.10 

- nepcM-im 
liaro . 

- - nocTojKir 

Haro 

- - Tpex$aa 

naro 

- Tomcoiia 

- TOMIIi»itt 

- Tpex 4 >&aiiMfi 692 a 

- ynacTKOBbitt 693 . 7 . 

- <l>eppApHca . 0923 

- MHCJia oflopo* I 

TOBT» . . . 487.4 j 

- 0 -MHIiyTIILltt 1164.4 

- Hah CO lift . . 094 a I 

- ajICKTpilMO- I 

CKiil . . . 09 OJ 

- BJICKTpojIllTIl* 

Heciciil . . 0935 

- diieprin . . 691.1 j 
Cuctt. paarono* I 

pOHT, . . . 11624 

- - (> 6 maro mhc* i 

Jia . . . 116^.4 

-OTA’b-TMIMX'b I 

1162 a 

C'ininftTi> . . 839.2 
('niHTb peMoui. 446.7 

(.'TiGMllutt KJI IO , lT» 

;vih Mrnoneii- j 
liaro bmkjiio* I 
HBTe.TJI . . 897 a 

-liaOJIHpORAH- 

iiwii . . . 697 a 

- CCPAOMHIlirb 

iio.Tiora . . 467 a j 

- 4 >JiAiieiiT> . . 410 A 21 

('T>eMUlIUCT> . mj 7 a 1 
('Lilian nacTa . 24.7 ! 

- iiombh . . . 836.7 

- poainia . . 777.4 

Ci ipoll .... 777 . 2 , 

- Knyiy kt» . . 777-4 1 

- MUTOpia.n r, . 760 a 

- peamiLi icy- 

cokt. . . 777.1 h | 
rupooTii ere- I 
ne ii r. . . . 777.3 

CupocTi. . . 370 .li 

- noMBM . . . 836 a 

C LI pi»l H HOMil* 

menu . . 8628 

CLipbC pOEHlIO 

uoe .... 777 . 4 . 
('buopnaro cUtrU 
MariniTiiaMb 1.3027 
(''fenopiniH iio.Tonn* 
ii a CTp'iijiKii 18036 
-lioe cinuie . 1301 a' 

-liLitt Marmr* 

T 1 T 3 MT. . . 169.41 

- noJifoc/b . . 169.2 


C’ikBepHutt no 
jxmcT> ManiHT* 
nott CTp'fcjlKH 629 a 
C' fcBepoMariiHT* 
nutt . . . 169A 
dmAJium© ako- 
pn .... 434.7 
C^Aejibiic ajiio* 
MHIllOBO© 1027A 
('•bjvio no^iin- 

pawineo . 834 a 

- ctoKkh . . 810a 

- BKOpH . . . 434.7 
C , 'bA^Too6pnaiiaji 

Haoji/rropnaJi 
nOACTABKA 8135 
C'bpa .... 806 a 

- nopomKOo6pfl3 

nan .... 78(13 

- nojiyxjiopn- 

CTnn . . 779 ji 

- XJIOpHCTBH 779.11 
(.’•fepHAJI KBCJIO* 

TA . . . . 23 

- - ;u>iMjrm fli t 61 a 

- - paaOaBJieu- 

unn ... 24 

- - pnaBCAeiuinji 24 

- nciem* . . 1211 a 

C'bpiinCTAH KIIC- 
jiota . . . 61.4 

- cypbMA uep- 

HAJf . . . 12124 
CiipnncToe 

5Ke.ib3o . 12127 
C tp IIII CTO k h c- 

JILltt IIATpT* 1217.7 

- naTpieBBH cojik 

KUCJIftA . 12121 

- cpeAHJLfi 1217.7 
(’•bpiiHCTutt an* 

MOHitt . . 12121 

- KajTitt . . 1211.7 

- yrjiepojn* . 12122 

( ‘bpiioAJiio m ii Hie* 

Boll h cbpiio* 
AMMoiiicnoil 
cojiefl cocah- 
iicnie . . 1216A 

- if chpiioK&jiie* 

Boii co.Tofi coe* 
AHiieiiie . 121622 

('fepilOtiMMiltHHOlt 

h cbpnoMce- j 

JlbaHCTott CO* 

Jictt coeAHiie- 
nie . . . 1216 a 
C iipiioaMMojiie- 
BftB COJI!, 1210.1 
-Bofi H c'bpno* 
a-TfOMniiienott 
cojiett coc^ii* 
nenie . . 1216A 

-KoOajibTOBoit 

cojiett coe^ir* 
nenie . . 1217 a 


i 


C'bpHoaMMOHie- 
Bott H C'bpHO- 
HHKKejieBoft 

cojiett coejui- 
HCHie . . 1217 A 
C^pHOBaTnCTO* 
Kiicjiaro HaTpa 
pacmop-b . 81 i 
C'bpiioBcejiiiSH* 
CTftB COJIb 12124 
-CTofl H c*kpno- 
AMMiaHHol 
COJiett CO 0 RH* 

nenie . . 1212 ft 
Civpiiott KHCJIOTofl 
nponHTaKBAji 
runcoBan njxa* 
cthuka . . 28 L 4 

- cM-fecb rjiHi;©* 

pH HA CT> “ . 61 a 

—Tbi, 6 yr hi Jib 
onJieTeBnaji 
AJib - . . . 1024 

- - buhbka, anna* 

park aJm nojiy- 
nenU BOAopo- 
Aa H 3 T> - . 929 

CbpHOKajiieBaB 
cojib ... 121 
-eBott u c'bpno- 
AJIIOMHllieBofi 
cojiett coe^n* 
nenie . . 12162 

- COJTH KpBCTAJl* 

JILI . . . . 122 
C'bpnoKHCJiaro 
ajiiomhuU pacT- 
nop-b . . . 80.7 

- Mamin pacT- 

B(>pT» ... 14 a 

-CJIAJI SAKHCb 

ncejrbsa . 12124 

-h AMvia* 

ka . . . 1216 a 

- - ko 6 ujilta 1217 a 
-n AMMia- 

ka . . . 1217 a 
I — liHKKejin 1217.2 
| - OKU CL M'bAH 12126 
! - - uhhka . 1217.1 
j - pTyTb . . . 223 
C-fepiioiencjioe 

kajih ... 12 l 

! -CJlblii AMMiAKT> 

1216 J 

' - Marnitt . . . 14.4 

! - HATpT» . . . 127 

- (*Biuiei(T> . . 44 a 

I " UHIIKT. . . . 1 L 7 

■ ( , 'bpnoKa 6 ajibT 0 - 

bhb cojib 1217.4 
-Bott H cbpiIOAM- 
Moiiienott cojiett 
coe^nneiiie 1217 A 
C’bpiioMarnieBan 
COJIb . . . 14.4 





Tap mjmafl 


^pHOX&rHiOBOfi 1 ( 'feTH OCB'IlTMTOJIb* 

•cojin pactbopi»14o | HoJf, ni>Hcoe^n- 
^fepiiosTbAHan ircnlo kt. - . 727.1 

cojii> . . 1216a 1 - iiji&h'I» . . . 710.71 
C'fepiiOHaTpieBan ,-noJioBiuia .790.2 

cojik . . 13163- nocTonmian 7242. 
ObpnoitATpoB&B ; - pacuojio/Ke I 

coju. . . . 18,9! liic .... 726A, 

C’bpHoiiHKKeJie* | - T©jie(j>oiiHoft 

b&a cojib 12172, TvbftcTBie 11143 1 

-Bofi H cfepHOAM- - - BKCnJIOBTA- j 

MoiiieBott cojieif ; uin . . . 11143 

co©au He nie 12173 C^tka bi> ra30- | 

CipHOpTyTHCTAH IipOBU^lIoii 

coJib . . . 22-3, TpyOn'b . . i 

C'fepHOCBHHUOBHH I - ^JIH 

cojib . . . 44-fl. ae.MJunioro co- I 

C'fepHOmillKOBUH 06140 iiin . 000 b j 

coJLb . . . 1217.1 | - npejvixpaiiii- ‘ 
C*bpuutia^npxTTOJ TCJibHfiJi . 96ft j 

CdfepOBOAO- 1 -HCHTHJIBTO- | 

. . . 1211 b pa . . . 182621 

C'fcpoyrjiepoA’i»~78.9 l.’ijTb .... 726.7 
C'fepu BUA’bJieitiji , - BoaAyuiiian bo- j 
npouecci* . 780 j j poiiKooOpaa- * 

- nBBJie'ienin npo- { nan . . . 1(7792 

Ueccb . . 780.11 - BOKpyrb Kojina- 

- nopomoKb . 78013. Ka AyroBofl 

- yAajienin npo- I jiamhli . . 9683 

Ueccb . . 780 a , - - mapa Ayronoft | 

C*kpbiii *iyry 10.8433 jiamiili . .9693, 

C'feTu KaOeJibicott ! - soiiTOoCpaa* 

ynncTOKT* . 820 a 1 nan . . 1100 b 

- H&npnnccuio 720 a j - naojiiipyiou^nx'b 1 

uanpnnceuie Tpy6(OK)*b 868.41 

b*b - ... 7882 ■ - ocB&rnTe.'ib- 

- - cpeAnee . 7263 nan . . . .811 a 


CtfiTb npoBo- 1 CVfe'iciiie none- 
AOB*b . . . 72601 pe«nioe 060 

- - D03AyinicuxT» A» . . . . 40121 

1076AO ' — iio.i loca . 2792 
-, pacnoJio>KeH- | — nposoAa . 724 b 

HLIXb B*b BUA*b , - - UPOBO.IOKH 7564 

ABofinoro ko- - - pjhkh . . 40La 

iiyca . . 10763 - - cumuli . . 40Lo 

- - rjiannan . 7280 - - cTaTopa . 2804 

- - Ha AH.ieKoo - - lueTKif . . 4240 

paacToiiHie725AO - - JipMu . . . 2793 

- pacnpeA'kJiu- - - niunKooOpaa- 

Tenbiian . 726 a xoe .... 401.4 

- Tejie$onuan 1114.7 - cepAOHiiuica 262.1 

- tokh . . . . 7260 — A’bUcTByxo- 

- TpyOonpoBOA* mce . . . 2622 

nan . . . 1160 -iiLa KB&AP&Tna- 

- <PapaAeo . 12860 • ro upobo- 

Cimeitio aopo- jioka . . . 3853 

MarHHTnoe 1268 a - Kpyrnaro npo- 

- A'btit'TByioiuee BOJioica . 32ruo 

ka 6 cjih . . 7703 - UJiocKaro npo- 

- KOHUMCCKOO 4223 BO JIOKA . . 7303 

- xcTajiJu>3iHruuT- - uoncpeMnaro 

Hoc . . . 12583 HCU0JIL30B& 

- nonopeHKoe nic .... 746* 

12683 i - - npeA*fe-i r i» . 724.; 
iionopeHiioe 4223 \ - - 4>opxa . . 40lJ 

- aapoxaruHT- j - npnnoyruJib- 

hoc . . . 1258A i naro npono 

- Bajia . . . 4333I jioka . . . 825u 

- MariniT hoc 12583 j - - npyvKiina 646.1’ 

- MOiKAyBccji'iba- | - 8-yro.ibiiaro 

naro npo- upoBo.ioKa 7461 

CTpancTBa 2763 | - a.uiiinTune- 

- M*bAn . . . 8868! CKaro npoBo 

- o 6 motkk . 330o| JioKa . . .7402 


Ta6jinua rpa;iyn- , Ta6.iH v iHLiM th- 
pOBKH . . 649.7 pn(|>i> . . 11612 

- AiaMCTpom, npo- 1 Ta6ypeT»ca nao- 

bojiokt* . .3262 1 JiHpyioiuun llOOo 

-6iipMHiiraM- 1278 a 

cican . . .326.6 Tanponan roJioR* 

-Epoym. n ka . . . . 5413 

lllapii b . . 8263 -Boe nceji'fcjo 346 ao 

-MeTpine- !-BLi© yAJiHiieii. 

CKHH . . . 8263 : B03AyUlllbie 

-iiopMa-ib- i upoiioAA 10802 

iilixl . . . 3264 I-BLi ii yrojib- 

- o6motkii . . 8083 1 iiukt> . . . 3803 

- nonpauok-b 6483 i Tanca ajim Te^o- 

- npouojioKi> . 7503 4>oiiin.ix b paa- 

- pCAyKUioiuiHB roBopoBb 11607 j 

AJIJIKHCJIOTLI 63.1 - 33 JipoilYCK'b 

- cKJionciiiii . 028ji 1161A0 

- COUPOTMILIC- -CpO'UIOCTb 11622 

Hilt .... 7323 - UuCJIOBlIMA 11613 

- CTP'b-Tb npo- - TpaiI31IT- 

B'bca . . . 621.0 nan . . . llGl.io 

TaGnuniian cu- j Tanb .... 8993 
ctcma . . 11603 . T&jilkt, 783L7. 784.4 i 


TaiireucoBb I Tanica km 6 cjii»- 

lUKAJia . . 66831 naro 6apa 
Taiireiici* . . 2®13 6ain, . . . 6483 

- -GyccoJib . . 6683 - - aho . . . 846.* 

- a6cojuotiihh 668.4 — Konyc'b . . 84*3 

- r&JibBano — Kpbima . . 6483 

mctpt. . . 6683 - - JitoK'b . . 84ru 

- - a6cojiH»T- - - c-rbiiKa . . 84*2 

iiLiif . . . 668 a TaiiK'b KaCo.ib 

- n cunycT. 6yc- iikijI . . . 846.1 

co jih komOhiui- TaiiTajioBan jiam 

poBaniibin 13863 tux ... . 91^2 

- -4>a80MCTp'b 6863 TauTajn. . . 915 a I 

- -j>oTo.MOTpi» 1843A0 TapoJiKA nKopn 

TaiireuuiajLbiian 18263 

uiiiohka . . 484.1 Tapejio'iiibii! aic- 
“iibix'b ycHJiiil KyxyjijKTop*& 62.; 

AiarpHMMA 902.7 TapejibUATan 
Tancivb Ky no Jib- My<|>Ta . . 450.; 

itLiii ajieKTpu- Taping a aboA 
HOCKiil . 1287 a noro cncTcMa698.4 

- MHpioiIOTOKT. -CHCT'IHKT* 6923 

BjieKTpnne- Tapn<{)uan cu- 
CKift . . 1287A CTeMA . . . 6983 





Tapii<J)Han 2057 _ Te jierpacfrHan 

Tapn<j>nan CTan* i TBepA&n otjtob* Tejierpaxxacexa> Tojierpa$Hpo- 

kh . . . 116141 Ka ... . Was 4>opnaii . 1014.1 saTb . . . 996* 

Tapiicfrb . . . 714.7 J - peBHiia . . . 857.7 - cjiy3Ke6na.il 1848* TQJierpa$HCT~ 

- ABotinoft . 71442 1 - cmaska . . . 443.7 - Tejic^onHAA 11706 Ka .... 9963 

- an$<bepeuiii a ju>- j TBepAOTHiiyTan - ^acTiian .184740 ToJierpa<|)ircrB 9964 

ii Li if . . 11602 i . . 854.11 - mir$P 0 BAH- TcJierpa<j>in 6ea- 

- - none noli • - - iipoBonoKA 897.4 nan . . 18405 npoBonon- 

paaroBopoBT. Tnep^oo ksojih- Tenerpanny ne- nan . . . 10623 

11603 pyiomce aeme- peA&Tb . . 999* - - JiyneasyKO- 

- Rjin xencAyro- ctbo . . . 774* - nepeAasaTL 999* Ban . . . 10602 

ponnaro TOJie- - cajio . 448*, 7904 - nnTATb ct. Jien- — xnoroKpaT- 
^ohhpobr- ! - Tonjinso . . 109* tli .... 996* nan . . . 1066* 

ldn . . . 1161.4 ! TnepAocTH kjihii- TenerpaMMi. ne- - - nanpanjine- 

- neperoBopom. I K*cpa o6o»c3Ken* pe^anH cko- nan . . . 1106* 

na pa8CTonnin nan mnna 8823 pocTb . . 10004 - - ueaaTyxaiomH- 

6 oJii>min 1161.4! Tbopaoctl Tepxo- - pasnoc'nrim 906* mh sjreKTpne* 

- - neperoBopoBi* '■ ajicKTpune* -mli opnmnajm ckhmh bojih8 - 

na paacTomiin cnan . . 1828.7 1847* mh .... 10664 

X&jreKin . 11614 i TBcpAOTHiryTan TeJierpa<J>a 6ea- - - nenpepLiBHLixH 

- cneTMHKa 71441 M’hAHan npo* npoBo.nonnaro ajieirrpHHecKH* 

- TenetfcoHOBT* b on ok a . .740* cTaimin . 1066* xnaonnaxH 10664 

m» y’baA'b 1161 *,-tL ift xacciiB hli ft - - ycTftiroBKa 1066* —, ocnoBannan Ha 

- jtfieBuoft . .714*i rojiLiil X'bA* - Aoxamiwro npoBOAnxocTK 

- MHHHMajii.- in.ift npoBOA* yerpoft ctbo 1046* rlun. . . 1062* 

m>iii . . 71440 mhkt» . . .8563 - ncejrfeBiio- ocnoBannan Ha 

- nonnoft . . 714* - - ro.Ti.if! npo- Aoponcnaro BJieKTponpoBOA* 

- onroBi.ifi . 71440: boa*l hst. x*fc- Jinnin . .1349.4 nocm rfejn. 1062* 

- no CTyne- a« ■ • • • 8563 1 - nacTepcKan 995* — nocpeACTBom* 

Mnn'L . . . 698* 1 TnepALiH ropio- -(^npoBanie 6ear» hhavkuIh 1062* 

- Tancii 3» Kavtc- ! «iili MaTepiajn* npoBOAom. -ynbTpaicpftc- 

ALiii paaro* 109* aneicTpHne- hlixt. jryneftl068* 

BopT. . . 1161* 1 - liaojinpyiomiit CKoe . . 1062*-yjiLTpa<J>iojie- 

- TaKC'b aa or- MaTCpiam. 774* 1 - ncTp'b'inoe 1089* tobuxt. ji y- 

A'iv.’iLULili pa3* | - KaynyKT. 857.7,857* - - ABuftnoe 10404; Mel. . . 1068* 

roBOpl. . 1161*, - nHi>a4>)uiT> .805* — nocnoco6yMO*-BJieKTpHHe- 

- none noli . . 698* 1 - y rojin . . .366* ctiikh But- ckiixt. bojuit. 

- co cKHAKoio npn , - 4>ap4>opT» . . 781* ctouh . . 1039* 1068* 

ycjroBin no* - ajicRTponim. 24* - n TCJio<J>oitnpo* -aneicTpoAHna* 

TpeOncnin hh TouTpo^oin. 1348.10, Banio oAirospo- xH'iecKoft nn- 
onpoA'bJieniiyH* ' TeKyiecTH npe- ) .veniioe . 1172* AYKitfH . . 10684 

xnnuMaJiMiyio | A'k*’i» . . . 850*- cobm^ct- -ajieKTpocTa- 

cyMMy . 714.10 j- cnaaKit cxe- | noe . . . 1172*' THnecKoft hh* 

- Ta6jiH'iiiLili 11613! noni. . . . 443* 1 - oAnoitpeMennoe ! aykhIh . . 1052* 

Taxorpacjn. . 488.4 TeKynecTh exaa- bt. oAiiy cto- - - paAio$OHn~ 

TaxoiiOTpT» . 484.1 kh . . . . 443* I pony . . 10403 necKon . 10683 

- KapMaiiBLiU 487.7 TeKynjift iiBcpxi. I - no CHCTexii - AHnnencnan 10403 

- perncTpupyio- tokt. . . . 313* ahiijiokct. 1040* - ^oxamiiiui 1046.7 

u;iit . . . 488.4 - Biins'b tokt. 313o - nocpeACTBOMT. - HCKpoaan . 1068* 

- pexennoft . 4883 - KT>ce6'bTOK'b818* 1 yjn»Tpa<J)iojie* - MHoroKp&T- 

- pyuHoil . . 488* - ott. co6n | toblixt. kojic* nan 1038.7, 10694 

- canonniny* tokt. . . . 318* 6 airitt . . 11043 - oKTonneKC- 

miH . . . 488.4 TcjTcaBTorpiu} >M ~ -jiyneff 11043 nan . . . 10423 

- ct. noABHiKiiLiMii 'lecKiii anna* -nin BCTp*fc*inaro - nonenan . 1088* 

nn^paMir . 487.4 putt. . . 1177.7 - npo bo ah an . 9944 

- penennof! ne- - npn6opT» . 1177.7 matt cnoco6i> - TpuucaTJiaxrrn* 

peAanctt . 488* Tejieftirro- 1089* necKan . .994.7 

TaepAaro Kay*iy* rpac)>i* 1177* — MnoroKpaTiia- - BJieKTpHne- 

Ka, UKK-yMyjin- Te.ierpaMMa . 999* ro ciicrena ckiui . . . 9943 

Topni .1 A co* - BnyTpeniiHH 1847* KawMepTOUHLi- Tenerpa^Han 

cyA*i» “ . . 374 - raacTnan . 1347.1 1 mr annapa- 6aTapen . . 996L7 

- (J>ap(i)opa Hvnp- ; - aaKaanan . 18483 j tbmh . . 10414 « Koirropa . . 996* 

nLitt h3.iomi» 781* - o4>4>Huiaju>- 1 - AYnJieKcnaro - KpacKA . . 1018* 

TuepA** KiicTO'i- nan . . . 1848* An4 > 4 >e P eni liajib- j - Jinnin KaOenn- 

K*a . 1016* - npRBHTe.ib* Hurt cnoc o6t» I nan .... 9964 

- kiicti* . . 1016* | CTBcnnnn 1848.1 1039* - - noABOAHan 9964 

- M’feAb 35440, 762.1 I - noAJnfnnan 1847* - CKOpoCTb . 1000.1 ! - xacTepcican 996* 



TeAerpa<t>H&ji 

Tejxerpa4>u&ji 


2058 


TeAe$OHa on- 


OJiyxcOa . . 9907 

THMecicaro 


- ct&haLh . . 9064 

ciiCTeMa . 

11784 i 

- CTRTHCTHKa 181 HjB 

1 - noA6Boro, icafieAb , 

- cyAopora . 1347.7 

AAR - . . 

1340a | 

- ycTEHOBKa . 9944 

I - npucoeAHiiciiie , 

— Ao Main ium 1046a 

KT. MOMCAyropOA- 1 

-oe B*bAOMCTBO 9964 

Hoii AHitin 

11354' 

- OTA*bA«iiiie . 9904 

| “ CHRTie CT. 


- ynpamienie . 990a 

KpiOHKa . 

11107 

Tejierpa4>iioli jiu- 

i - CTOAOBaro 


niii pa36uBKa 

, bih» k ‘T» . 

11274 

8082 

- crbiiHoro 


- cTani;iH MacTep- 

ocToirb . 

1126.4 

cicaJi . . . 9904 

- HOXOAT. 

11101 

-uull annapan. j 

j - uiKa4>oo6pa3HLjii ] 

1001.4 

I OCTOBb . 

11207; 


- - 6yKBono4H 

TafomiJi . 10608 

- - MnoroKp&T* 

Hblfl . . 10308 

- o6cJiy-vKH- 
BHTb . . . 9904 

- - nmnymifi 10022 

- - c h 1-ufl MariiiiTH. | 

crp'k.iK. . 1001-Hi 

- - CT» 2*MJI MAnilfTU. 

CTpiVJIK. . 1001A 

-ManiRTUUXH 

CTpikJIK&MH 1001.7 

- R3ojurTopi> . 7924 

- ica6eAb . . . 7607 

- KAfOKT. . . . 0044 

- nen&T&ioii^itf I 

annapan. 10374 

- ctoaGt. . . . 801.4 

- yKaaaTe.'ibiiaift 

annapan. 10014 

- HHIIOBKHKl. . 0901 
TeAerpa<t>oirb 1157.7 
Tejiorpat^oc rpoe- 

iiie .... 004.4 
Tejierpa4>T» . 9044 

- aBTorpa4>HHC- | 

CKitt . . . 11774 1 

- OblCTpOA’kiicT* I 
By lou^iH 10204,10294 ; 

- - . 10204 i 

- - IIojr.iaKa h ! 

Bupara . 10294, 

- Boeiiuull . 10:18.4! 

- AOMaumitt 10454 | 

- RCCJlik3IIOAO‘ 

poMciihiii . 9054: 

- noHcapiiufi . 9964 

- nojTOBofi . 1038 l4 

- npasiiTejibOTDeU' , 

HLifl . . . 1347.12; 

- CO CTp'fcjIKOlO I 

Aar roCTUiniuT> | 

10474 

TejiecKonn i iccKaiT ; 

MBHTa 11004 
TejiocKoa*b . 6414 i 
Tejxe^oaa ! 

HOMepi> . 11694 i 


Tejie4>ounpoBaaia | 
a Tejierpa^Hpo- i 
Bauie oAiro- j 
Bpes«ei(U(»o 11724 j 

- ii TQJierpu(|>iipo- 

Bauie coBM-bT* | 
Hoe . . . 11724 

- MeoKjiyropo^noe 

no upeAunpH- 
TejiHoff aa- 
nncn . . 1169.4 

- no Tejierpa<l>‘ j 

HhlMb IipOBO | 

JKhX'b . . 117241 

- cpomioe 1170.7 | 
j -nin MOMCAyropOA* I 

naro, trph4>t. | 
AAA - . . 1161.4 

- ncHocTb . 1112.7 j 

Te^ecJioHiicT- I 

k& . . . 11722 

11724 


- aanaciiRA 
-KH rapHHTypall424 

- TeAecJmirb 11424 
Tejie4>oiiHCTb 1172.1 
Tejie^ouU 6eaupo . 

BOJio'iiian 1173.1 | 

- npn nuMou;u 

ajietcTpiPiecKnx'b 
BOJiirb . . 117321 

- nJiAMemiOA 11782 

- CB’bTOBAJI . 11734 

- ajieKTpime- 

cKAii . . 1114a | 

Tejie<|>oHuan aA- 1 

RUlIUCTpailbl ; 

11714] 

- 6> aka . . 1125.4! 

- rajcTa . . 11674 

- nepe;;a4a . 11102 

- noACi ani;lH 11564 

- npoBo.noKa . 861.7 

- CHCTOMa OIITH* 

HOC Kan . 11784 

- - npeBpaxu 

Man . . . 11684 

- - ct» uoiiTpajibU. j 

nHTaiiieMb | 

BHepriefl 11607 


TeAe<|>ouH&A 
cjiy»c6a uo’i- 
umi . . . 11704 

- ctbhuIii . 1106J, 

11144 

- - BcnoMoraTejib- 

ii an . . . 11702 

- - rji&BH&n 113091 

- ropoACKaji , 

MesKAyropoA* 
nail . . . 11364 j 

- - MejKAyropoA- i 

Han . . . 11302: 

- - CTiuii&A 112021 

- - aneicTpo-Mexa* | 

HRHeCK&A 11602 , 

- CTaTUCTUKa 1170a i 

- C'bTb . . . 1114.71 

- Te.iorpaj*Ma 11704 1 

- TexiiHKa 11144 

- AeuTpajibiiaii , 

CTauuifl a-’ih o 6- 
cjiysKHBanin bt. ; 
pyuuyio . 1164JO 

- - CTa»uiH aaa 

oGcjiyrtcHBanin 

on. pyKH 1164J 0 ! 
Tejie4>onuoe rjiaB- 
noe coo6* ! 

n^e uie . . 11714 | 

- A'b-Ho . . . 1114.4 

- HH<{>opManioH- 

noe 6n>po 11714 

- noTKAyropoAKoc 

COo6meHie 11354 

- OTA*bjieiiie 11664 

- pejia 1348.7, 1160 jo ! 

- coo^m^uie bt. | 

o6xoai> • 1170J 

- - nesKAyropoA- ! 

noe no npeA* | 
BapnTejibiioff ' 
aaniicn . 1109.41 

- - npeKpa- 

TnTb . . 

- - npepBBTb 

- - npnropOA* 

noe . . . 

- c*i» nu*ba- 
Aamh . . 

- cb npeA* 

M'bCTbHMH 

- CllpUBOMlIOe 

6iopo . . 

- yupaB-ieHie 
-jioii cjiysK6u 

BpeMH . . 1170.4 

- UHCTpyK- 
iUh . . . 

- - upaaiiJia 

- por.ia- 
Meiirz. . . 

- CTaiiAiH a<So* | 

iienn. . 11294; 

- cbTU A'fettcT* I 

Bie . . . 111181 


11694, 

11704! 


1171.4 

11684 

1171.4 

11712 

11714 


11704! 

11704 

1170,8 j 


Te.ie 4 Knn , 

Tejie4>ORHofl crbra 
8KcnjioaTai;i4 

11144 

Tejie^onKbiff 

aBTOxan. 11664, 
11664 

- auaJiRBi. . 118U2 

- annapan. cm. 

T 6 Jie 4 >OHT> 

- H3XtpHTMlbKuil 

MOCTBKT. . 673.7 

- r3ojirtopi» . 7924 

- ica 6 ejib . . . 7664 

- ct» BoBAym- 

Hoff H80JIJI* 

uleH . . . 766 b 

- - MHOrOXCHJU.- 

nuK . . . 8614 

- ROM XyTBTOp'b 

ropHaoHrajTb- 
iibifi . . 11427 

- A<> 6 aBo*i' 

Hull . . 11429 

- ot, icaanaR&MR 

6 e:n» mny- 
pOBT. . . 11814 

- CT»K.*ianan&MB 
iinyca 11672 

- MCIHUHKT, 11727 

- ny MOpT. 11694 

- npieMHHKT. cm. 
cjiyxoBaa TpyOKa 

- paaroaop'b 1116J 

- cpoMHufi 1170: 

- cjiy^caiAifl 11714 

- TpaifC-TH* 

TOpT. . . 1180; 

- - ADufinoW II 8 O 1 

- npoCTuf! 11354 

- y«iacTt»KT. . 11144 

TeJie<{>oi!HL]fl co* 

ofiiA^HiR or 
xoaria^R . 11694 

- - npHXOAR* 

mi« • . . 11699 
Tcjic+ohobt. nr 
poAcKHxn. dice* 
iuioaTanbi 11292 

- BKcnjioaTa* 

Ubi . . . 1114.- 

Tejie+ORO- 

rpaMMa . 11704 

Teju? 4 >oiior- 

rpa^'b 1167.4 

- JieHTOHHblfl 11674 

- npOBOJIOH- 

II Lift . . 1157 4 

Te.ie4>oirb . 1109J 

- a 6 oueiiTa . 11294 

- A^epa . . 11193 

- A'ApcoHsajiJilllOi 

- Bejuia cacTeMU 

Pefincpa 11174 

- rOAOBHofi . 1118J 

- - ABoHho 8 11182 





Tejie<t)QHT. 
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'•'I 


T * ae 4>OBT > rpOM- 
®oroBojm* 

• . . m&s 
" Wji cy^o* 

. ** • • • Ulan 

KOBnaTiiMtt 1115.7 

* aBoHnoft . ioqo.2 

* anyxnojiioc- 

• .. 1116.4 

nuH . . 

- WJl Me«AT* 

ropoRnaro 
coo6m,eHin 1190.1 

- - noperoBopoB'h 

na 6ojn»miji paa- 
CTonuin . 1126.1 

“ “ TO'fHMXI, 

HSM'bpenilt 1118.7 

- jiohckoo6pa3- 

hu» . . 1117.4 

- nacTOJiLiiutt 1127M 
“ 0AH03B>*K0* 

boH . . . 13502 

- OAiionoJiioc- 

nuH . . lllaS 

- nOAB'feCHTb 

CHUBB . . 1117.1 

• npH KOMMyTa 

Top* . . 1133.7 

- npnxoft . . 11168 

- ClUlTb 01. KpiOM- 

Ka . . . 1116.8 

- CTOJIOBfilIt 1127J 

- rrfeiuioif . 11203 

- Cl, 6uKOBoif 

pmcoiiif null 1117.4 

- - KftCCOIO . 115ftj> 

- KoiimiKott Wibjs 

- TC.He^omiCT- 

KFT . . . 1H2m 

- ajICKTpoCTaTH* 

HeCKifl 1&49.S 
Tenecfioiii.j coe~ 
JUTHHTb . 1108.7 

- coo6iHBTb . 11037 

Tcjie^oTin . 1I77M 

TeJie<j>oTorpH<|m* 

uecKiil anua- 
pan* . . 1177-5 

- npu6.jpi> . 1177 m 

Te.necJioTorpa- 

<j>In . . . 1177.4 

„Te.7e4)ynKein» - 
Koxopepi. 10536 

- cucTeMa lOoM 

Ten*™ nepe* 

B03KI1 k pna.Ma- 
t lx bah in upoBo- 
jiokii Kn6enn 740.4 

- Ka6e.it, nan . 827 m 

Ten*>KKa 10&4M 

- Ann nepOBoaicif 

it paaxaTkiBA* 
uin npoBo.io* 
ku Ka6©.in 749.4 
Teaman TennoTa 
1817Ji 


Toxnoe nosibii^e* * 
18183 i 

TeitnepaTypa j 
_ ^ 1254J \ 

- o*jiaro icajie- i 

hU .... 98U 1 

- BOJIbTOBO& j 

AYTK . . . 996.4 1 

- bt, noAmaniiH- j 

kbx-b . . . 287J 

- Baxepaatiin 136318 : 

- B.HCTMBAllin 136318 ! 

- kajiiijti, it an . 916.41 

i - KncJioTU . . 66J | 

• - KOJiJieicropa 286ii! 
i - Kone'iiian . 286.4! 
: - M'bcTa ropnuaro 

cnan . . . 23fl 

. — xoJioAHaro 

cnon . . . 23a 

| - na a»i* Bna* 

! Anni, . . . 2836 
I - - - KaHajioBT*283n j 

• - hakajiu Banin 916.4 1 
j - uanajibHua . 2833 ! 

- o6motkh . . 280.8 

** OTB'bTBHTeJIH- 

nott Kopo6Kir 8832 

- nJiAsneiiin . 916 jj 
“ IIOBepXllOCTH 280M 

- noBepxiiucT* 

uaH .... 283 a 

- cBapoHitajt . 896.4 

- cepAeniin- 

KH . . . . 280.10 
-,eo3Aaiuian a.ieic- 
TpiPieCKHMT. 
TUKOMT. . 1267B 

- yrojibica 9I3ll 

- naopn . . . 2837 
Te^MncpnTypiii.1 If 

Koe<t)<}>Hnieirn, 

287M 

- - a.ieKTpoABH- 

ncyineli citJHJ 

11806 

ToMnepaTypi. 

pHBHOCTb . 287M 
-BLI3BHTH BT, 

m*ctaxi» co* 
iipHKacanlii 
cnnn . . . 332 

- BLIpJlBHHBA* 

nie .... 287 j8 

- aaxepaAirin no* 

moKCirio 11833 

- UBM'bneiiio . 234 ! 

285.10; 

- na\i*peiife . 493; 1 

- ko.io6hjiIb bt, 

n.iAMeaunfl 
Ayr* . . 11737 

- KpJinan . . 285 m 

- naACiiie . . 287.4 ! 

- noBj.imcnie 3454i 

- - cpe^nee . 280.1 1 


TcMnepaTypu 
paanocTb xexc 
Ay ropn*niMT. 
h xojioahlimx 
m*ctaxh cnan 
237 

- pacTBopa nocTO* * 

hhctbo . 118740 

- yKA8aT6Jih cur* ! 
HAnhHbltt 8JI6K* I 
TpjprecKitl 194331 

TeoAOJiitTT. Mar- | 
ILHTHLlfl . 129741 ! 
TeopeTiiHecKAH 
A^Hiia cepAen* 
iihka . . . 203a 

- HHAyKIjLH BT* 

3y6uaxT> 203ii j 

- noJiiociian 

Ayra . . . 277.7 

- TennoTBopiiaji 
cnocoOnocTb 1132 

-CKltt cabhit. 

4>aaT» . . . 1933 

- tokt* .... 146.1 
TeopUi Airnepa 

18174 

“ 110.1111, . . 10832 

- AByXT> MvHA* 

KocTefl . 13113 

- Aitccoi^ianlH 118&5 

- KOHTftKTOIJ'b 1810.13 

- UA"ofl 5KHA* 

KOCTH . . 18114; 

- nepex'bnnbixi* 

TOKOBT, . . 186.4 ! 

- IloTeUIllB^OBI, 

131044 ; 

- aJI©KTpOM8rUHT* 

nnn .... 165.1 ' 

- - cjrhTa 1319J| 

- aifnipR . . lBlu.12 
Tcnjia soa6y>K- 

Aonie . . 18183 

- rpaAycw . . 983s! 

- cahhhija . 1253ii 1 

- it3JiyM©iiin Koetj>- | 

4>ui;iei(Ti> 1254^| 

- otaahh KoetjMjm* 

Aieirrb . . 286J 

- Ko-iHHeCTBo 1263s 

8041 

—, o6pft3onan- 
iiaro aJicKTpn- 
'leCKHMT, to* 
KOMI, . . 1207-5 

- o6pa3oBanie 283fl | 

- oiipeA'b-ieiile 0230 ■ 

- OTAB'IR . . . 2832 

- uorjiomcirie ^3fi' 

- uiJTepn . . . 2936 

- IIOTUKT, . . 81.1 

- iipenpainoiiie 

lienocpeACTBen- 
uoe bt> a.ieic- 
xpH'iecTBO . 237 


TeruioTa 

i 

{ Tcn.ia 9KBHBB* 
JIOHTT» 8JI6K- 
TpHHeCKifl 11014 
Tenno, npoHBBO- 
Auxoe BOJib- 
toboM Ayrofl 923S 
paaBHBaexoe 
aneKTpif^e* 
CTBOMT, . 180842 
Tenjxos&ji npoBo- 
jioxa . . . 003s 
TcnnoBoM . 68840 

- AMnepxerpi. 073 a 

- annapan, . 0037 

- BaTTxeTpt . 0837 

- BOJIbTMeTpt 079 m 

- rajibBAiio* 

M©Tpi* . . 6724 

- AHHHMOMeTp*b496M 

- noTUK*i . . 814 

- npHOopi, . . 0037 

- TepxoxeTp'b 

jxjw BOJiuox’b- 

pa . . . 1097 m 

- a^em . . 113s 

98Ls 

- - xHxmecKoft 

peaxulH . 1189 m 
T enjioe aonone* 

iii© . . . 1208JO 
TenjioeMKoeTb 

28310, 964.1 
TenJionpoBOA* 

1IOCTH Koe^HfjH* 

llleiiTi, 1264.7 

- onpeA'bJienie 1136 
TenJionpoBoA* 

nocTi. . . . 2834 


- T©pM 03 . 1 ©KTpiI* 

'xecKAro CTOJi- 
6a ... . 81M 
TeiiJionpoH3BOAH- 
TGJlbHOCTb 1132 
981.4 

TennoTa 6ea* 

ilB'bTiian 1817.11 

BMA'fejlJIfO* 
lAHJicn Bi, 06 * 

MOTK'b . . 881 m 

- rop’fenixyA’ksfc* 

Ran . . . 1266M 

- ahccoaIaijIh 118741 

- Hcnapeiiin 

yA’fejibiuur 12564 

- lonii3Ri^in . 118940 

- ott. TpeirlH . 2839 

- nJTABJieiiln . 603o 

916m 

- - yA‘fe<?n>i!AJil25440 

- npoBOAH yA'b.ib* 

nan .... 784 m 

- peaKt;lH . 1223 a 

- cB^TOBan . 1318.1 

- tom nan . 1817.11 

- npoBOAHJi* 

KA . . 784M 





Teiuioia 
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TicaHi> 


TenxoTa ajtok* . 

TpHHCCK&H 1308.12 \ 
Ten jxotbop uaii 
cnoco6nocTb 981.4 \ 

- a6co.*noT]iox 1122 

- - TeopeTHHe- 

ckbx . . . 1122 
-Mofl “CTH Olipe- 
jvkneiiie . . 1128 

TennoTu ropii* ; 
nix onpe;vfe- 
jienio . . .1128 

- e^M Jiu i;r . 1253.il 

- uajiynenJo . 284-8 I 

- jiynencnycKa* 

iiiji koc<}mJ>h- 
uiouTT* . 1264.8 • 

- . . 2 

- o6pa3<iBanie 282a j 

- onpejrfvjrenie 622a 

- oTBeaeuie . 284Ji 

- oTAa'ia . . . 2862 

- -*IH KOC<j><J)ll- 

Uieirrb . . 2863 

- norJHMueule 2829 

- noTepx . . . 296.fi 

- paachaiile . 286.1 

- pacupeAtaio- 

irio . . . 383J0 

- yT©HKa . . . 286J 

- UHpKyjurpoBa- 

Hie . . . 284 jo 

TenJioyuopiroe 
naojinpyioiuee 
ociuecTBO . 7763 
TepanLx a.neK- 
Tpommrie- 
ckhh . . . 12323 
—ManuiTiiaH 1231a 

- -TepMine* 

t'Knjf . . 1232a 
TepMinecKax 

KATyinKH 10203 

- cu.ia . . . 12627 

TepMHHectciti 633.10 

- rAJtbRano* 

MeTp'B . . 659.4 

- AHHAMoMerpT. 496a 

- Koe<}>4>in;ienT'i> 

nojieanaro 
A’bfiOTBiX .1127 

- dKBUBajieiiTi> 

125830 

- a4>4>eKn> . 1258a 
Tep*o6aT&pex 87a 


TepMOMaruHT 
null ABHra* 

T6JIb . . . 2173 

TepMOMOTpa rpa* 
Aycnoe A*b-ic* 
nie .... 497.4 

- cTonOHKT. . 4973 

- mapuKT* . . 4973 ! 

- uiKAiia . . . 497.4 1 

T ©pM()M©TpOMT» | 

naM'fepenie 496ii; 
TopMOMeTp'i. . 497J 

- AU(|)4>op©iiuiajii>- 

iibill . . . 497a | 

- KO.Tbll'l&TLlft 497a 

- M©Ta.i.m*ie* 

CKiii . . . 660.1 

- nop* ajibii Lift 497.7 j 

659a 

- npOBOJWHlILlft 

A-Tn iio.’iiroM'b- 
pa . . . 10973 

- pTyjiiuf! . . 4973 

- cnupTiibiM . 497a 

- cnupTOBbifi . 497a 

- TenJioBoii a.iji 

BojiiioM'ivpa 10972 

- a.neKTpH'ie- 

CKifl . . . 6602 

- - BoaAym- 

Hbiii . . 1364a 
Tepvouaiipavicc' 
nie .... 2721 
-oTpHuaTe.ii>ULitt 
M6TIW.T1* . 27.7 

-noiioHciiTeiibiiult 
MeTaji.m. . 27a i 
-ctatt. . . . 697a j 
-roub .... 27.4 

-»jieKTpii4ecKaro 
ctoji6h Ton.no* 
npOBOAH<>CTH3l2 j 

-ckrx 6aTapea 30a 


873 ; 

- - riojibxepa 31.6 

- MOIUlIOCTb 1266.4 

- napa .... 26a ; 

- BeKKepe.TH 29.41 

- cnoco6noCTi» 26a j 

- TBcpAocTb . 1323.7 

- aneprix . . 28a 
TepMoa.TCKTpn- 

HCCKitt . . 272, 

- npHuuunn. . 0263 

- pHA*b . . - 28a 


Tepxoajxesfeiirb 
Ah4>4>©p©h- 
Uiajibiibiii 1360.7 
TepneiiTiiiiHoe 

Mac.To . 866.7 
Tcpuyn. ,vix 
comma . . 98j 

TopHTi. cnoio 
Kpyrjiyio <J>np* 
My ... . 47a7 
Tccjih-a’A pcou- 
B&.1 A to kt, 1228a 

- KATyUlKU . 10703 1 

- JiAMna . . 132031 

- TOKn . . . 1319a 

- Tpanc(J)op.Ma : 

TopT» 226a, 1070.4 
Tec.TaiiaauiH 12826 
TeTpaueTiin. 1 

KJiin ‘ihtkh 789J 8 

- U,e.T.TK).T03bl 789.18 
TexiuiKA uKKy* 

MyjixTopiiax 724 

- uaM'fepenilt . C24.1 

- KaOc.Tbuaii . 76dn 

- oceanic nix . 909a 

- nepeM’biuiLix'B 

TOKOBT* . . 136a 

- paAiorpa<J>H4e* 

ckhh . . 12327 

- peiiTreiioH- 

CKiix'b ay- ! 

nett . . . 12327 

- Tejie4>omiax 1114a; 

- ycTaiioBoH* 

nail . . . 866.1 
TexmiKi* A^« 
nOBpCJKAC* 
uiM . . . 11723; 

- pyKOBOAHiuiii pa* I 

6oTaxn no uc- 
lipABiieniio no 
BpevKAcniii 11728 1 
TexmiHecKax kh- i 
J iopix . . 126421 
-CKie xcypiiajiu 

1829a 

-CKiii npnOopi 6927 
-CKoii tohkh ap-b* 
nix, ct* - . 70017 
Tenenie hckpi» 

10620 1 

- Ten.naro Boa- 

Ayxa . . . 4642 j 
Tcub . . . . 130.4! 


Tima 6poiie- 
Boro Tpanc- 

4>opMHTOpi» 

j 231.4. 4613 

- BepxHaro 

JIKOph . . 4143 

- nmKuxro 

HKopb . . 414.0' 

TnnoBaro KoJieca 
ocb . . . 10323 
TiinuBoe Kojie* 
co ... 10321 

- - ncjibSit ycra- 

HOBHTb 1006.4 
Turn. .... 402a 

- aKKyMy.iBTo- 

pa . . . 5&> 

- aaKpuTbiii . 4024 

- Ka6©jia . . . 846a 

- KAUCO.Tbllblil 40.'L' 

- KocBCHnaro 

A'biicTBia . 63iU 

- Korjia . . . 107a 

- Main ii in. . . 206LP 

- UAAB'bciILlfl 216/ 

- uenocpeACTBen- 

Haro AlkiicT- 
i Bin .... 500? 

- nopMA.nbiitail 6623 

- oOmotkh . . 814.4 

- - K&TyinKH . 837> 

- OTKphlTbltf . 4023 

- nopeABTHH- 

KB . . . 1057a 

“ H.TBCTItKbl . 42/ 

- noAmunHH* 

ica ... 4ftUo 

- no.nyaaKpu* 

TLlfl . . . 4026 

- no.iyoTKpbi- 

TLifi . . . 402/ 

- npHMoro aM- 

CTBin . . . 630? 

- a.T©M©HTa . 10J” 
Tunu .... 20oJ 
THpe . . . 1003.12 
TupojibcKiii aao- 

lioicb . . 1046a 

Tbckii . . . 884au 

- napaji.iejibUbie 

ABoiliiue A-nx 

cp&mn Ban 1*861* 

TlICKOBblfl 

Binirb . . 5424 
Tncco KoiiAenca 


TepMora.ibBttHO- , - curnajiT. . I364u 

MeTpT> . . 660a, - cto.t6t* . . . 8oa 

- porucTpnpyio* , - - ;ui(t><f>cpeii- 

in,iii . . . 669a uiajibiibiii 1350.4 

- caMonuiny* - tokt* .... 27.4 

iniii .... 659a ; - BJio.MeuTb . 20x 
TepMOAuura- - a^oKrt . 1265.4 j 

TOJib . . . 217a | -CKoe A'&ficTBie 26 j», 
-AOTOKTOpi, CH- , TopMOa.ieKTpH* 

ctomli „Tejie 4 ©ctbo . . 27.1 1 

47KKCII1> (< 10008 -0jieM6Hrb .206 


Tnre.ib ua ko.tc* j Top-b . . 1066? 

caxi> . . 12267, TiiTpoBEHi© 11 < 0 ^ 
Tirre.7i»jiajv TiiTpoBRTb . 1180: 

CTa.Tb . . 34610 | Tnxiii paapxAi* 667.4 
TuKKepb . . 10602 Tuxoxoaubx 
Tukoboo Aepe* naponax *a 

bo .... 96681 mnua . . . 1127 
Tima 6poneooro , -nuM abh ra- 
ABuraTejib 218a j Teiib . . . 2176 
- - AUK&MoxAmn* Tnaub aafiecxo- 
na .... 218.1; sax ... 9623 







Tona 


T«aHi> -061 


Ticaab h 8 ojih* Toka aaiiaa^Li I 
pyioui&Ji . 776.71 Bnnio . . . 13*3! 

- • • 364J2 - aapnAnaro 

- npoBojio4Hfui4£7'2 CHJia . . . 74J 

T~o6p&3HO p&CIIO- -MAKCHMAJIb- | 

JIOMCeUULlO B03* I nan AonycTH- | 

Aywiibie upo- | msji .... 74.2 i 

boa* • • 1080J-uaHBucinaB | 

Tokb a6cojiioT- RonycTiiMOJi 74 o 1 

HO© HSH'bpe- - CMKOCTb . . 8*3 
Hie .... 699 b - uaM'bpeuic . 621 b 
B rrporan. reue- - miiiyjibC'L . 18*2 
PBTOPOBT* - 206.7 - HHTOUCHBlIUCTb 

- (JaTapetfuaro 182.4 

IVfellb . . . lOlX - HCTO’IIIHKT* . 181.4 

- tfeaaamiaro upo* 24/7.4 j 

BOAHMOCTf. 190JO J - K0p0TK03a.MKliy 

- 6ea'b - . . . 1312 Taru cirjia 189.io 

- 6oJibiuoft nac* — iVfeni» . . . 140.1 

totki Tpanc<J>up- - JieiiTa . . . 259.4 
XBTOpi* . 1069.7 - Jill 11 in 259b, 1816.10 , 

- BBTTHaro npo- - xaKCHHajibH&ro I 

BOAHMOCTl> 19*0 aMMOTpO- \ 

- BBTTiiaii cJia* rpa<Jn, . . 67*4 1 

ratoman . 1452 1 - MuoroKpa-ruaro I 

- coCTaBJiHio- I reuepaTopB 216.8 
ii^an . . . 1452 —(faauaro re- 1 

- BoauuKiiose- iiepaTop-i. . 215b 1 

Hie .... 1302 - - ycTUHOBKR 704.1 . 

- BOCupniniMa- - arfecTiiaro koh- j 

ui© .... 87 b tpojii. . . 11642 

- BT> OTB'kTBJlOlliU - - UpOB-fepHR 1164.9 

peryjiHpoB- : — ulmb . . . 998 b | 
Ka .... 574.4 - uaupABJitiiii© 18*9 i 

- - rnyuT* pery- 1 — iiaMliiniTb I88.10 

Jiuposauio 674.4 j — nepeMinimi. 134 b ! 

- BbiaaiBiioro re- >—ilia ii3M'feHe- 

nepaTopT* 1164.4 1 icie .... 184.1 1 

- Bbicoicaro ua- . — nepcMlnia 7821 

npBVKeiiiii, ro- 270.4' 

nopaTop'L - 210a j - - yicaaaTeJib 6672 - 

- ivxaBiiaro pery- j 722 

AHpoBKa . 574.3 ! - HapacTauie . 18*3 
-ivferib . . . 1424 - HeriojU!Jieuiel97.io | 

- aboHuoto re- I - uepaBHoaiiipHoo 1 

icepaTopi. . 216.7 j pacnpeA'bJie- 

- AByxcJiaauaro lii© . . . 13155 * 

reuep&TopT> 2154 j - KuaKaro nanpa* 

- ABiiraTCJib 221b . Hceuia roue- j 

- - jcatfojib . . 7627 I paTopi. . . 209 b 

- AiarpaMMa . 144B - o6paaoBUHi© 13La : - 

- AoOaBOHiiaa - o 6 t> 6 M*i> . . 251X5 j 

iuiotuoctb 271b - - ua norouuwit I 

- AocTaBJieuie 1822 caiiTHMeTpi» . - 

- no- OKpyacuoCTH I 

jieauoe . 11823 /ncopa . . 25*5 ; 

- nojicaiioe bt» j - oA»o<}>a3iraro I 

pacTBopfe, 11a- ! rouepATOpi. 2153 - 

xoAHmeMca in> - - ABiiraTejib 221 b | 
Baimib . 119210 ! — KaOeJib . . 762 b i 

- aaiYMCTBoBa- j - - ycTRiioBKa 70*o i - 

liie .... 727.7 - ocJia6jieuie . I*i8 i - 

- 3aHLiKauiB 110 - - OTB'kTBaenie 14*8 - 

jioHceirie . o17b ; 737b 

- aRMblKATeJIb Bb - oTB’bTBJieilHRrO 

MOCTHidi 650.11 ivbub . . . 142 b 


Toka 0TKR3T> 187.10 Toka nepeMlui- 

- OTKJiun/nou;eo uaro MAinif- 

A'b^CTBi© . 16*4 UI.I JIKOpb . 410.1 

- OTCTHBttllie . 18*3 - - MOCTHKT. 188*1 

- OlCyTCTBiO . 181J - - MOIUHOCTb 167 b 

- - bt» krurjiu* - - narpliBaTeJib- 

aaulu . . . 61*7 uuii BJie- 
• nepenoA^ . 8422 Meun> . . 984 b 
■, uepeKJHOMttrejxi* • — itanpaaJie- 

6eai» upepu- liie .... 15*5 

BAiiLA - . . 625o — oAiio(J)a3uaro 

- CT» UpepblBR- BRTTMeTpi* 68*2 

iiicMT, - . . 6257 - - nepioAi* . 19*5 

uepcM’bHiiaro ; - - nojuipHaoBAH- 

RKKyMyJIH HLltt 3BOHOKT. 

Topi. . . . 67.ll j 1122 b 

- a.Mnep- I - - npu6opb 700JO 

MOTpA. . . 676J - - npo bo aka . 766J 

- aMnopMCTpT. | — nycKOBoft 

KIlAyKUioiI- ! peoC-TATB . 59L7 

huM . . . 676a 1 — peryjiHTop’b 

- 6oAbUJolf 'XHCTO* 57*6 

tli A’bnb 1089a I - - peocTarb . 576 b 

- BOJIbT* !-CHJIA A&tt- 

MeTpT. . . 6805 CTByiom. 18*2 

- BOJlbTOBA |-MaKCHMAJIb* 

Ayra . . . 92*6 nan . . 1859 

- BT> noCTOHU* i-II&HOoJIb- 

iiLiil Kousep* | mail . . 185a 

Tep*b . . . 28*4«-cpcAUim 186a 

- renepaT0pT»215i-cpeAOHH kba- 

- ABHr&Tejib 22L4 I AP^THHecKaa 

- AHHrmomr- 18*2 

minia . . . 21511-94>4>eKTHB- 

- AyronnH ! iiaji .... I86A 

JIAMIIA . . 9825 | - - CIICT6MA . 18*3 

-AH$4>epen- | - - cpeARee ana- 

AiajibiiaH . 98*4 : nouie . . . 186a 

-JICKT04* ! - CTOPOHA . 284B 

HAH .... 9845 1 - - CUeT'lHKT. 691 b 

- jiaMtia ah< 1>4 >0 ~ ' —? " Bam>- , iacoB*B 

p©Ki\iajibiiaj{ AJiB - . . . 6912 

CT. IICIIOA* 1 -TpAHC4>OpMA- 

BHyKHOli cbIith- ! Topi* . . . 124.7 

lACltCH TO4* j - - yCTAHOBKA 70*8 

Kott . . . . 98*5 I-BbicoKaro 

- - JiAMua A»nj>- Hanpnraesin704.7 

(|) 0 peuA. ct> no- j — u.’fenb . . . 18*4 
CTOBHUott TO4- - -HO-HOCTOiTHHarO 

Koit rop'feuia 98*5 npeo6paaoBA- 

- AyroBaH Jiaac- I T6Jib . . . 288a 
na njiaxeH- | nepearfenu na- 
icaa .... 98*2 ; upasjxeiiiff, ne- 

-c*b ao (5a- | ploAT» . . . 27*7 

bo4hlimi> co- 1 - nepepbiBA, 187 b, 
npoTHBJie- I 141a 

liieMT, . . 984A - njioTHOCTH pac- 
- cl peai:- [ npeA^Jienie 1442 

THBHoti Ktt* j - nJIOTHOCTb 6*6 

TymKoH . . 034J 144J 

- HaM'bpeuie 6221 - unoTnocTb ahoa* 

- Ka6eJib . 75*10 nan . . . 11923 

- jiHuiH . . 75*3 - - ba» o6motk < 5881i 

- MRumiiu xa- - - katoabaji 11922 

pAKTOpitcTii* - - MruoB6nuaBl44A 

«a . . . . 50*5 - - M'fecTHaB . U4a 
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TOKA nJIOTHOCTt 

nepex'feniiiui 871:2 

- nocToiiiiiiajf2f7U 

- - paBiioA’bHcT- 

ByiOlI^AH . 27145 

- - cpeAfmH . 27L3 

- - BKBifnajieiiT- ! 

nan .... 144 b! 

- noBumeiile 

6ucTpoe . 1882 

- none .... 171a 

- nojiyneiiie . 87.6 

- nocTonniiaro 

am n ep x eTpT.6764 o 

- (SaTRpeji . 997 b i 

-- 6jIOKHpoBKal06±4 | 

- - BOJIl»TMerpT.(W0.4 ! 
-BOJIbTOBa 

Ayra . . . 923 b ! 

- - bt. nepex*feii- j 

Hit] 11 KOUBep- i 
Tepi. . . . 2323 

-TpeX<J>A31ILltt | 

KOHBCpTepTt 233B 

- - r©H©paTopT»213Jt 

- - rpOMOOT- 1 

boat* . . . 688.4 j 

- - AiniaMOMamii- I 

na .... 213u*>■ 

-yiiHno^jip- 

naa .... 211 b 
“ - AyrOBBH JIAM- I 
na ... . 932.4 j 

-AH$4>epen- 

UiajibiiRji . 933 b; 

-ct. HO 

noABHXciioft 
CB'bTHinoHcH j 
tomkoH . . 988LS j 
- ct. no- I 

CTOflllUoft TOH- 

koH rop'feilifl 933B 1 

-nnaxen- 

nim .... 938.1 

- - naMivpeHie 621 b 

- Katiem. . . 769 b I 

- - Jiaxna npo- 

AonxciiTejxMia- I 
ro ropinnn 9082 

-CT. aAKpLITOlt 1 

Ay roll . . 9362 

-myiiTOBaii 

ct. norTojuinoif 
CB-feramoHcii 
tomkoW . . 9384 

- - .Timix . . 7662 | 

- nan pHVKCirie 1683 1 

- o6xotkh . 814.8 ; 
-iiaM'bucn 

nan .... 823.4 ' 

-iroHaM-feiieii j 

nan .... 8283, 

-npepBarr- 

ntut .... 828ft 

-paaA'fc.Tb* 

Ban .... 828ft 


Toica nocTOJiH- 
liaro npeoOpa 

80BAT6JI1. . 

- - npoBORKA . 7662 

- - pejia . . 1028JO 

- - cncTOMa . 1382 
. 234b 


- cTopoua 

- - cxexa . . 9982 

- - CHeTHHKT. . 69L4 

- - Tpauc<J>opna- 

TopT. . . . 2322 

- Typflorenepa- 
Topi. . . . 2187 j 

- - ycxaiioBKA 7087 

- - ivbm, . . . 188a * 

- - a.TOKTpOABII- j 

rHTOJiu . 22040 | 

- - BneKxpoxar- 

HiiTii li H na- 
Tpoiii. . . 968ft 

- - HKOpb . . 40913 

- nocTojiHHO-ne- 
peM’bHnaro npo- 
o 6 pa3o BaTe.T b288a 

- -rpexiJ>R3iraro 
upeo6pa3oBA- 
TCJib . . . 338ft! 

- nocLiJiKa . . 9983 

- IIOTOP-H OT r b lie- 

pai!iioM*hpiraro 
pacn peril jig- 
iiin .... 2987 

- noTpc6iiTOJib 

A-th ocB'bme- , 
iiLh .... 714b 1 

- noTpeO.ioiiie 138a,! 

727.7 

- npepbina- I 

Te.Tb . . 1066 b ! 

- nposoAnniTb 131.7 i 
npoBOAT* 6e3T» - 

736.10 ; 

- nponaBoACTBo 131.6, 

- npoTOKftiiio 130l5, 

1481 

- npoxoxcicnio 

142J, 729.7 

- -hIji npoAonxai- 

TC.TbHOCTb 10352 

- nyxb 14140, 807 b 

- - no uonepx- 

IKoCTII H30J1JI- 

uin .... 908ft 

- nyHirocTb 1087J , 

- pa6oTa . . 156JO 

- paGonaro 6 ath- j 

pen .... 997.4 

- - cxoMa . . 997 b 

- - ivfem. . . . 997 b 1 

- p&BlfOM’bp- 

nocTb . . 1316 b : 

- paan’bTB.ie* 

nio . . . . 148i 

- pA3A^<neiiie . 148i 

- p&ap/iAnaro 

i enjia . . . 77.10 1 


Toka paapjiA* 

Haro chjia 
xaKCHxajrb- 
kaji . . . 77.11 

-hah 6 ojt Ts¬ 
inan . . . 7741 

- - TOJineici* . 784 

- pacnpe;rfeji©- 

Hie . 142,2 78842 

- -hLh cHCTexa 608s 

78441 

- paenpoexpane- 

Hle . . . 1814.7 

- pacxoAT* . . 188s 

- peryjusposa- 

Hie .... 6784 

- -nin, peocTan. 

A^n - . . 6762 

- peryjinpoBKa 67814! 

peryjiHTupT. ; 

A.th - . . 6783 | 

- peaoHann. 1814.10! 

- pOAT» .... 1829 j 

- CABHrr» . . 1814411 

- CUBA .... 1824 

- - bt. axne- 

paxT. . . . 13271 

-jxaxn’fc . 9684 j 

-o6motiH6 hh- 

AyKTopa . 3862 | 

-o6M()Tlcfk 

ajieKTpoxar ! 
HHTa . . . 8362 j 

- - a-ti* Bocnjra- I 

xcitchIh . 985b j 

-XaKCUMA.Xb- 

ntur . . . 1260.7 ] 

- - HOpMAftlT.- 

iian .... 1828 

- n.xaBJionin 662 b 

- - npH bkjiio- 

Heuiii . . . 690.4 

- - npn bli K.i lo¬ 

ne it 1h . . . 580b 

- npn KopoT- | 

KOMI. lAMbX’ 
kahIh . . 139.10 ! 


- - npn p©30* 


I 


191B 


HAHC'fc 

- - npH^Jinan- ' 

TCJib nan bt. 
Ka.THJibirolf 1 

naxnoMKi 9682 

- - paBiia 

iiy.Tio . . 120016 j 

- pacnjiaBBHTo- I 
m,an . . . 662ft ( 

- cn.TLi amiibh- 1 

TyAa . . 196018 

- - B03paCTA- j 

- B03pacTanle j 

bt. jiamuaxt.9682 ! 

- - ,TbttcTByio- j- 

lAee an a- j 

MCHie . . 126040 


Tona CHJibi eAH* 
HHAa 182ft, 1269ft 

- - eAHHHiia a6- 
cojuoTuan 1269ft 

- - BHaneHic xmo- 

BeHiioe . 1960ft 

-nyjieBoe 1960ft 

-cpeAHee 1960a 

- H3xiineHle 181^ 

- - KOJieGairie 71Kft, 

l!fr.l 

- - 0CJi&6 a &BaHi€lS&» 

- npcA’^-TLi 
Bax’bpeniJi 623< 

- - yBe-Tjmeiriel3A.7 

- - yBCJinneHie 

bt. jajcnaxT.960 

- yveHbmcBiel6is 

- CBJIbHarO BLI- 

KJiionaTe.Tb 619ft 

- -,II80JlHTOpi. 

A7IH - . . 79042 

- KA6ejib . . 760.4 

- - JiHniH . . 766ft 

- - upeAOxpami' 

Tejib 567.4, 1090ft 

- npeAoxpann 
TOJibHufi na- 
tpoht. JUIJt - 1090.: 

- npoBOARa . 766ft 

- cjia6aro bijkjikj- 

naie.Tb . . 519ft 
—, uaonjrropT. 

JUiM - . . . 79U 

- Ko6e.Tb . . 70QJ 

- - Ka6ejih cbhh 

UOBbiff . . 707.1 

- - hkiiIh . . 756^ 

- - upeAoxpa- 
HnTe.Tt. 667 b. 10204 

- npoBOARa . 766ft 

- CJiaraioix^Bji 144.1" 

- - 6eBBATTuajf 1463 

- co6npanie . 419-> 

- COCTABJTJ*K>m.l44.I^ 

- 6e3BaTTHaji 145J 

- CTOUXOCTb A-’U* 

TOXHUHeCKHXT> 

U^Tefi . . 7162 

- CTpoxjieiiie kt 

IlOBOpXHOCTH 

npOBOAHHKAl9lJ 

- c-fcTb 7228, 1816: 

- To.TueirB . . 1882 

- - BATTM eTP*l* 

ct. neRTpaftib* 

Holt TOHKoS WO 

Tpex$naHaro bt. 
nOCTOJTRRblfi 
KoimepTepT. 838^ 

- BbiKJifona- 

T6JIJ. . . . 6563 

- reiiepaTopr.216ft 

- ABHraTe-ib 3217 

- AyroBan 

AAMna . . 932ft 
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Toiea. Tpex<})a3 i 
naro j 

penie . . . 62221 

- - Ka6ejxx» . . “624 j 

- - jxuhIh . . 766.7 I 

- - jiitHiji 6oJib- ; 

inoro npoTJi* 
siceHiii . . 766.7 | 

- - MOlHUOCTb 1684 i 

- - H&npnMcouiel5&H I 

- - npeAoxpaHH- 

Tejib pac- 

apeA^iHTejih- 
Hutt . . . 66&fl 

- - npoeoAKa 

6 oJii»moro 
npoTJttieeiiiJi 756.7 ( 

- - npoHSBOAH- 

TQJIbHOCTb 1684 

- peocTaTb 
nycKoBoi! . 6914 

-oflpamaio- 

miii .... 592J 

-o6ukho- 

BOHHblA . 69U0 I 

-npocTofi 691 jo ' 

-peaepciLB* 

nbifi . . . 592a 

-ct» nepe- j 

M'buuA ltanpa- 
BJieniJt spa- | 
meiiin . . 592.11 

- p&cnpeA’b* 

jiuTejibuan 
Aockh . . . 

-CMeT'iHKT, . 

- ycraHOBKA 

- - HKOps . 

- ysejiii'ieiiie 

- yA*bjii>HaH ot- 

Aa'ia . . . 774 

- yaeJTb . . 10874 

- ytcasaTOJib . 667a 

- yciuieHie . . 1884 

- ycnoicoHT6Jib64&Jo 

- yTO ( iKa7884, 1000 l2 

- <J>R3a .... 2004 | 

- lvbrih . . . 140 IS 

- - bt. JiaM- 

naxr, . . 007ao 1 

- - bt» HKopi 258.7 

- kom6huhpo- I 
Baimaji . . 141.1! 

- - iipocTaa 140a* 

- - cjiumcubh . 141a 

- MaCTOTLI HAmA* 

penie . . . 6224 

- B.aeKTpH'ie- 

cfcaro npoaoA* 

KR .... 7294 1 

- - CMJia . . 1269.4 

- a^eMeun, 13164 1 
Bicopb 6eai> - 2664 

Tokhmh <2>yftto | 
A&ficTByioiAiit i 
Top* rat, . 4904 


6074 
6914 i 
7044 | 
410.4 | 
1384! 


ToKapsaro CTaii 
ica naTpo ht»89Sjo 
-H bifl era hokt. 8964 

- JioOoBoit . 3934 
-HOI/KKott . 893.4 1 

- - py 4 HO It . . 3984 

- - AeuTpoBoA 3934 
Tokji Aunepa 

BjienenTap- j 

hub . . . 13144 j 

- RTOMHbie . 1814a . 

- bi> K&Oeji’b 13414; 

- BucmHX'b rap- 

MOUHKT. . . 1974 

- - rapMoHHHe- 

CKHXT, . . 1974 ; 

- A»naceHLff 1816.1 | 

- Koimcirrpai;ioH- j 

Hue . . . 694 ; 

- Mopae . . 10864j 

- liaupaiuieiiubie i 

lipOTHBODO- 
JIOHCHO . . 1344 

- napaauTHue 188J ; 

- noaepxuocT- 
HI.I6 . . 12914 

- nepeKpem,HBaK>- 

m,iecH . . 18164 

- IipOTHByilOJIOyK- j 

ni.ie . . . 1344 1 

- paaB'bTBJien- ’ 

ui.io . . . 1424 1 

- paaiiuxi. ana* 

KOBT, MrilO- 
BOHiibie . 9094 1 
-IipoA<>JI3KH* 

TejibHue . 999.4 1 

- caMopAapH- 

VKaioiAio 774 

- cocbAuie . . 700.4 

- Tecjxa . . 1319 b 

- <J>HalojiorH4e- 

CKie . . 18144 

- <X>yKO 183.1, 120L9 

- uoTepB Ha- 2904 
ToKOBpam.a- 

Te.ib . . 10294 

-JLK pOJIHKT, 1029.4 
Tokobt, bij co- 
Karo nanpfl* 
jkobU, rpo* 

MOOT BOAT* - 6704 

-, npeAoxpa- 

TiHrejib - . 6614 

-ycjioBnoe 

o6o3Hane* 
iiio . . . 6204 

- UH3KRTO HanpJI- 

weitin npe- 
AoxpaiiKTOJib 

6604 

- OAHOPOAHLIXI* 

Tpanc(J)opMa- 
Topw . . . 2324 

- napasHTHbixi* 

ivbni. . . . 1884 


Tokobt, nepeM’bn- i 
uaro h nocTOHH- I 
Haro cjiojkhah | 
ycTanoBKa . 7044 | 

- ncpOM’bllHUXT, 
rpo moot boat*5684 

- - TeopU . . 186a 

- - Texu hk a . 1864 

- pa31IOpOAHUX1> 

Tpanc<{>opMa- 
Top*b . . . 288a 

- CH.lhllLIXT. rpo- 

MOOTROA1, . 6684 

- c.iaObixi, rpo- 

moot boat* * 6684 

- cpeAHJiro iianpu- 

vKeniH, npe- 
AOxpaiiHTeJib 

A-TH - . . . 661a 

- Tpeyrojib- 

](HKT> . . . 1444 

- <l>yieo n'fcab 1834 
ToKoreiiepaTop- 

hah ctahuLh 702a 
ToKOApo6tfTejib 

12337 

Tokomt, hamai- 
iiH'iHBAHie 13044 

- iiepeM’bHiruMi, 

Bo3(5y>KAe' 
uie .... 2606 

- ii&ManiH'ie’ 
uie .... 16U 

- nOCTOHIIKLIMT, 
BoaOyMcAeuie 2604 

- ciia6*Keuio . 1824 

- 0jieicTpH ( ie- 

CKJ1MT, UAMar- 
nHHeHiiuA 1604 
ToKonoABOAHu^iA 
miiypi, . . 861.1 
ToKoupepuBa- 
TOJIb . . 10654 

ToKonpoBoAi* 181.7 
ToKonpoBOAB- 

lAiA 13U, 7294 

- OTpOCTOKT, . 404 

- noAi*eMHbtA 

KaOejib . . 946.4 i 

- Bai iKeicT, . . 404 

- HKopi* . . . 2664! 
ToKonpoxoiKAe- 

nio .... 142a ! 
-nix cxeMA . . 1424 j 
ToKOpacnpeA’fc* 

JIKTOJIbHAH | 

AOCKA . . 903.1 l 

- ycTanoBica . 7264 
ToKocoOnpaTejib- j 

huA npoBOAT»72&2 

Tokt, .... 180a | 

- 6aTapeAituA 106.4 

- 6©3BattiiliA 1464 

1267.4 

- 6o.Ti.inoW na- 

ctotm 133.7, 1UH9.1 


Tokt, battbuA 1464 

- BeAymiA . . 181a 

- - lipOBOAHHKT, 

786a 

- - JtKOpb . . 2664 

- secb .... 189a 

- BH’binuiA . . 1434 

- BiiyrpeHHlA 148ao 

- bo BHyTpeu- 

ueA A’bnH 143J0 

- - BH*bmueA 

U’bnM . . . 1484 

- Boa6yA«Tb . 1314 

- BoafiysKAaiO' 

mitf 1814, 264.4 

- BunpHM.ieu- 

nuA . . . 2644 

- H63ABHCH- 

muA . . . 2644 

- OCTATOH- 

huA . . . 4644 

- nyjibcnpyio- 
lAig . . .264.7 

- BoaiiHKaioiAiA 

BCJI^ACTBie 
noBpesKAe* 
hIh .... 6474 

- BoapacTAio- 

mitt . . . 13814 

- Bojiicoofipaa- 

huA 1874, 12274 

- BOJLbTOB'b MO- 

BOAHHeCKiA 

1227ao 

- BCIIOMOrATe.lb- 

hliA . . . 140a 

- BCTp%MnuA 1394 

999.7 

- BTOpHHKuA 181.10 

- BXOABiAiA . 998,7 

11244 

- - He OTOpacu- 

B&en* HKopa 

10667 

- BT, B'kTBH . 142.7 
- oOmotkh 

mkopm . . 2694 

- - ABHraTeji’b 140.7 

- AiatjiparB’b 74 

- Ay ro bo ft 
jiHMn*b . . 9674 

- - HaojiHAiH . 9067 

- - KOpOTKOBBM* 

KnyTOMT, 

4Kop% • 2664 

- - KOCTBXT, 1868ai 

- Koxepep*b 10744 

- - MiiKpogtoirb 

1112a 

- uanpaBJieniu 
och . . . 1313J2 

-OTB^TBJie- 

hIh . 1434. 7384 

- - poTopfe . 140112 

2694 

- CTaTop'fe 140ai 
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4>opMaTOp , h 140L8 itfoirauil . 11865* 

- - inyirrfc 142.7,7885 - KopoTKOBaMK&y* | 

- - aKBlinOTCH* Tufi . . . 18919 

niajibiiwx'b coe- - KpacTb . . 18832 j 

AHiienlan, 1395 - icpyroBoii . 1314.4 i 

- - ajieKTpottar- | - jiaxm .1 . . . 9675 ' 

unTaxT> . 14011 o - MaruHTiruff . 178» j 

- - HKop*fe 1405, S59J - MttKCHMAJIb* 

- BM8ZJBETI* . 1815 HU it . . . 1802 I 

- BUKJXio'iae- - Majioit hacto- ] 

Mutt . . . 662.4 tm .... 1386, 

- nuRJitoueuia - xanrannuit . 14016 j 

npe;vk-Ti»Hutt552.4 - xmoocn- ; 

- BiJIipJIMJXGH* j i uft . . . 187.7 j 

Mtifi . . . 1845 - xHfcpo$oHa 1112 a | 

- BLicoKaro hr- Tom Mmcpo^on* | 

npiDKeHlfl . 138a null . . . 1112 a 

- rajibBaiiBMo- - xnnHxajib ■ 

CKlfl . . . 1405 HLIli . . . 1303 | 

- raJIbBRHO (}>apH- - XOTOpHblft . 1407 

Annecicilt 1227 a - xycicyjibnuit I 
-BaTTBHJiJi 12275 j 18585 

- rJiaanuft . . 1402 j - MfecTiiufi . . 9985* 

2045; - naBOACH* 

- RBotfiroft . 18K10I Iibiit . . . 18U0! 

- AByx4>a8iiulf j- nanoARn;iK . 131JS! 

nepearkn- I - narpysoH- I 

null . . .1806! iibitt . . . 601-5 j 

- AnnaxoM&niH- - iiaii6ojn>iniit 1892 

KM .... 1406 | - llftllMQUMlliif 1892 

- AH(}>4>epeni;ia-Ti,- ” jiHMariiiiHif* 

limit . . . 189.71 Baioiz^iS . . 1452 

- AiaKpuTBHCCKiit - n©6ojibmott na* , 

ISISjo I ctotm . . 13061 

- . 1875 - uciipepiJB* j 

- Ao6aBOHJiLift 271 a j unit . . . 1375 ; 

- AouojiiiHTe.'ib* - iiopa6oHift . 1403 ' 
iibitt .... 271-4 ! — iiepBiibiil . 1350a 1 

Tom aa6^ra»o- , - liecyu^ili . . 181.11 
. . . 1006 j — iipoB(>AT» . 780.1 | 

- aanaaRLTsaio- i- ini3KRro nanpa I 

milt .... 190.1 j SKenix . . 133.4 1 

- aapjiAnbiii . 785 - HopMajTbiitiii 602.4 : 

- aexnoit . . . 0905 ! - oflpaaonu- j 

- anopMajib- I BHTb . . . 181-5 • 

Hbiit . . 18009' -, o6paayiomifi | 

- HAea^ibiibiii . 145.11 sojibTosy i 

liAymitt BBepxi* ' Ayry . . . 02721 

818L5 ' - o6pH.Tin.ilt . 189 a , 

- BJ1IT3T, . . 3186 9986 I 

- kt» ce6*fe . 8135 | - o6m.ift 138.1, 1318L» 

- on. ce6n . 8135 - nope>rbiiHi,ilt ! 

- HUAFKTiipoBan- , Miionxjma- | 

nuit . . 181.10 iibiit . . .187.1: 

- HHAyKTiipyio- | — oaho<J>h3- | 

iibiit .... 1315. ni.ilt . . . 1365 ; 

- HcxoAJimlft • t>08.4 | - onepencato- | 

- bt. ivbun milt .... 1995 

aooiiKa . 1124J - oceBolt . . 1813.121 

- - nbiaMBiioii 1124.1 1 - ociiOBoft . . 197 a j 

- IoAKO ♦ • 1227.10 . - OTBILTeIIHwit 

- kom My Tallin !i* 1427, 7885 

mliH ... 2705 - OTB*feTBJlHTb 1484 

- KOMMyTiiponnn- | - oTKJioirino- , 

iiu ft .135.1! milt .6812! 


milt ABToxan. no npoBOAHB- 

6945, «y . . . . 180/ 

0TpHuaTejibH.184A j -,npoxoA*mifi no 
OTCTAiomilt • 199 a sexjuinofi mra* 

on. 6&TApoif 1065 CTini’b . . 907.4 

- ©MKOCTH . 1885 - H©P©8T» m©T“ 

nepBHHHLlit 1315 , KII . . . . 2987 

nepeMereaiO' j no aboard;** 

miilcH . . 1875. npyxcHBa . 431.' 
nepoxfeinibifi 1365 j - nyjibCHpyio* 

- BbinpiiM- milt . . . 1372 

•THTb . . . 1845 ! - patioHiit 7185, 997 a 

- HecmfxeTpHH- - pHBHOA'kficTBy*> 

Hull . . . 18551 mtH • • . 144 a 

“ CHMM©TpHM* pA3B'ftTBJieiI- 

null . . . 185.7 nuit . . . 1435 

" CO CABHIiyTU- 1 - P&3K0CTIIUS 
MR $&3AXH 1865 > 1307, 999/ 

- Tpex<t>a3ir. 1887 | - pa8oxKnyTbil!l37A 
no xycKyjiaM?. - paspjiAnufl . 77.* 

18585 I -,CABiTHyTLiit no 

- noBepxnocTH | (jiaalv . . . 19K: 

npoBOAa . 7825 - ciun,nuil . 188.1" 

-npOBOA* | “ CHHyCOHAA-Tb- 

miKa . . . 7825 i nuit 1965, 1227.: 
iiorjiomGHial313.il ‘ - cnnxponnaii* 
uojieaHbiit .140s! pyiomiit .299.7 
iiojioHcnTejib' i - CM-hmoiiiH 1276J 
nuit . . . 184 a I - co6npaTb . 4H‘^ 
nojiynaeMuif I - conpmKcn- 

11242! nuit . . . 204.* 

nojinpnaaqion- | - TeKymilt 
nuit .... 102 . BBOpx'b . . 81%.‘> 

nojiapirayfom- 1011 - - umun, . . 8l!U 

IlOCTOHHHblit - - K*b ce6*fc . 818’. 

1381, 997.7 I — orb co6n . 3i:b- 

- aapiiAHuS 1164.7 - TeopeTHne- 

iiucujiaoMLiit j ©Kiit . . . 145 a 
bt, l^nn 3BOH- j - TepXOBJieKTpR- 
KA .... 1124A I HOCKiit . . 27.4 

npepBAHHuit 187 a,- Tecjxa-A*Ap* 
lipepLIBHTb . 141.4 I C01IB&JIH . lS'M 
npepUBU- | - T6HCTT, DO ITpO* 

CTbiit . . . 1875 , BOAHHKy . 130/ 

- Bbiaunnoit 11245 ! - yAiuxbiibtX . 144.1 
npn KopoTKoMi. i - ypaewnTejib* 

3amuK anin 18951 nufl . . . 189/ 

- BHMbiKaniH i- ycn.THBAio- 

poTopa . . 26651 mitten . . 13*4 

- narpysK'b 5015 - 4>aani>iit . . 294.7 

- nycirfe bt> - (j)H30B}.iit . . 204.7 

xoat» • • • 479a - 4>apAAHMe- 

- Tporanin ct. cniit . . 1227.1 

M*bCTn . . 479.1 1 - <t>opMHpon<»*f- 

- xojioctomt. nuft . . . 82 j 

xoAii . . . 601J : - <t>opMOBo'niuitS8^ 

npoBOAHTb . 7295 - 4 >p&hic.thhob- 
npoBOABmBJi ’ CKiJt . . 1228: 

apxaTypA nacTHnnutf . 143^ 

baii ii li 11945 - myiiToBbift . 1427 

IipOAOJIHCHTeJIb- | - BKBHBIWienT' 

Iibiit . . . 1375 hliX . . . 144.7 

llpOH3BOAnTh 1315 ' - »JICKTpnM©“ 
npoTeKa©n> no cnift . . . 180- 

npoBOAHHKy 180/ — naKonjiirrh 64J 
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ToHHblft 


cji upH ajieKTpo* 

ICAnH.THpIILIXT* 
jiBJieuiiix*fc 131331 
-K'b o6paTiioM'T. ; 
BU KvlHJ'iaTeJlL, I 
A'feticTByxoiiptt 

lipif - . . . 528.7 , 

- IIOCTOJUIHOKI*, | 

pa6oTa na-9973i 

- ipbub ua - 998.1 j 

- djic>ieuTT»A^M | 
X>a6oTLi n& - 123 > 

- jmGo'ieMT., pa- j 

6ota hr - . 9973 , 

- coe;uuieiiie , 

ira - . . . 99731 

- ajieMOuri* 

hr 12.7 | 

ToJicrim nan kr3603 . 

- irpOBOJIOKA . 739.7 i 

-CTOe J1I1CTOBOO 

Hcejiiiso . . 3473 
—CTiili k apT out, 9603 

T0.14CK1* BU3BPRT 
iii.iii ajieKTpii* 
MCCivill . 1168.7 

- OTT> BO.niiT* lCWll I 

- npH paaMi.i- j 

Kanin . . 1308.1 o j 

- TOKft .... 1383 j 

- - pnapn^naro 78.1! 

- »jieKTpn*iecKifl - 

10053, 10834, 
TojrHKRMir . .580.7: 
Tojimkh . . .471.71 
ToJimmia Bcpinn- j 
uli CTo.i6a 807.7 

- 3ftKJI0nKll . 

- ay6a . . . 

- ay6ua . . 

- npan o6oa& 

- njiacTiuiM 

5322, 

- iiojiiociiaro 

OainMftHA 

-llRKOHC'imi* 

kr .... 27&4 

- npoHo.no kii 825.11 

- pcnim . . . 4442 

- t'.OpAOmiHKa 2613 

- crliHKH . . 875.7 

- rpy6u . . . 80819 

- yr.nn .... 9293 

- Bp MR . . . 279J1 

TuJimiuiM njia- 

cthjit* BJiimiio 
HR e.MKOCTl. 083 
ToMaconcKan 

CTU.ni* . . . 3453 
-CKoe HvC.n'bao 345.1 
Tom roiia ;u‘^.ncic* 

TOpT. KOMI1UC* 

liuii . . 13083 

- MOCTHKTE* . . 0783 

- C4GT4HKT* . 094.7 

11 


Tovcoua 4>op- 
Myjra . . 1096.0 

- ajioKTpoMcvrpn, 

KB»ApaiIT* 
hi.] it . . . 004.4 

- BBJieHie . 1311.4 

ToMCoHT*raycTo* 

UR JIRMUR KO* 
pOTKRro »R“ 
MMKRHbl . 9353 

- oOmotkh . 318.7 

- UOKOJib . . 9643 
TOHKAJX AiKy’TO- 

BftJi npnsKa 757.7 

- npoBojioKR . 7393 
Toiikog JiiicTOBoe 

Hce.niiao . . 8473 

- llliyKVX.RMHOO 

no.noTiio . 4743 

- pcryjiupona- 

nio .... 6743 
ToifKOCTn IIpOBO* 
jiokii CTenoiiL750.i 
. . 11L3 


Touka . 

- RBT0MRTJI40- | 

CKftJI . . . 1113 

- ^nH aaOpacLiBR* 
uin Tonjinna j 
OTT» pyKH . 111-4 s 

- jlUMorupu&Ji 111.12 1 

- MCXHHll’lO* | 

CKftJI . . . 1113 | 
ToiiJiif br ircuojib- I 
soBRiiio . . 109.7 j 

- napoiipoH3Bo r n.n- j 
TeJlbUOCTb 1123' 

- pacxoAi* . • 1093 | 
- - yTiiJiiiaaipJi . 109.7 j 

306.10 j Toubiibo maoo6- ! 
.202.1j pll31I00 . 110.14 j 

. 263l1 j - skhakoo . 110.12 , 

. 440.1 J - TBepAoe . . 1093 I 
, 892 | TonorpaiJ)'!* . 8073 j 
5362 1 Tononiioc upo- : 

I CTpRHCTBO . 111.9 j 
-iruii KUiift-nn* 12253j 
TopSKCCTBOUIKOG I 
ocu'bm.enie 13473 ! 
TopMaaceiiie . 4923 1 

- BK»ni04ClliCM'b co -1 
npoTHiiJiciiiji 4933 

- SKUAKOCTblO 0973 
-, HCUblTRlliO 

11 a - ... 4943 

yCTRlIOBKft 

na - ... 6893 

- a.noicTpuHe- 
CKoe . . . 590.1 

-cM i* onpeA'bjijre* 
nan MuupiocTb 

6013 j 

Topnancciux koc- | 

Beimaro cno- 1 
co6t* . . . 4943 

- iienocpe;iCTBen- 
uaro 01100061 * 494.4 1 


2734 


TopMft^KenlH 

ncpioAi* • 493u j 

- n.nouyiAo . . 4942; 
pOOCTaTl. AJIH “ i 

4933, 6962 

- CHJia .... 4983 

TopMft3HTl> . 492.10 j 

TopMR3HRro pu- 

Mara KOJie 6 a* 

iiin . . . 494.il 

TopMaaiiftji Ko- 

poC)KH . . 1031.4 

- jiomaAUuajr i 

ciijia . . . 122.7, 

- My(|>Ta . . . 46L3; 

- ciuna .... 4933 I 
“HOC KOJIhlp) 1031.4 

- npnciioco 6 .no- ( 

nio . . . 10123 , 

-noW ;ihhbxo- | 
MeTpi* . . 495.7 j 

- rpyan* . . . 494.1 I 

- KoxrraKTb . 68 L 111 

- Miiruiirb jpnji | 

MOCTOB 1.1X1* 1 

KpauoBi* . 9803 

- IlfivKliMT* . . 495.7 I 

- - npoiiii . . 4943 i 

- pery.njrropi* 5983 

- pLi4arb . 493.10 

- mKHBi* . . . 493.7 ] 
TopMaaoMi, lionu- 

Taiiio . . . 4942 
Topwaai. . . . 493.x 

- ryCepTA . 494.10 

A'bHcTByiomiit 
tok&mu 4>y ko 4963 

- KOpOTKarO 3R* 

mL iKHHin . 4523 

- JiciiTo’iiiuit . 4952 

- - 

iliajibjrLiH . 49o3 

- MariiHTiiuii . 462.1 

- MexftiiHHe- 

CKiil ... 4943 

- peMCHiioif . 495.4 

- - caMopery.mi- 

py 10 up 2i cji 4953 

- ajicKTpime- 

CKiii . . . 494.7 

- »JieKTpoManiHT- I 

iiLiil na Mftxo- j 
biikIv . . . 4622 

TopMnajiu^co j 

,Tbiic rBie . 493a j 

- coiipoTHii.nc* j 

nie . 493ft, 59021 
Top4>T* . . . . 1103 j 

T 0411 .no . . . 355.7 

- H&ttvA&4II0C . 3^0.4 

To4ii.ni.HU it Kii- 
Meub . . . 365.7 

- iin*K;i.&4iiijii 

iipii6opi* . 47421 
To4iiTb 8553, 803l I 
Touka . . . 10036! 


To4Ka 6eapaa- 
jinMnan . . 1062 

- B036y;K;i.ciiiJi2642. 

532.4 

- npamoiiin . 2436 

- bt» airbag'll 

liy.nenaji - . 202.7 
-ya.noBRji -202.7 

- H3.ny4einji 12303 

- hcx«»;uirji 81310 

- KpIlTll4CCKnjl25l3, 

602.4 

- MCpTBMJl . . 801JU 

- naTH'BceniH 

npoooAA • H21.1 

- ueliTpa.ni.Haji 1002 

- - TpexiiponoAHoit 

CHCTCMI.I . 7002 

- nyjienaji . . 0423 

- liyjienan HCKyc- 

CTBCiiiiaji . 2082 

- TpexnpoBOA* 

Hoif CHCTeMLI 7002 

- OTB*feTB.neitiji 7882 

- Iicpoc’b4eiiiji240.i2 

- n.nftBJieniH . 5023 

- noABlica . . 084J 

- nponojui . 8093 

- npiuiovivciria 

on-nr.1 . . 1331.10 

- Hpiie.ueAiiHC- 

iiin . . . 813.il 

- pa3B'bTBJicniji73'Li 

- paa.nosKeniH 1191.1 

- CB'bTJimRHcn 9732 

- coiipHKacaiiiHo&U 

- COnpUKOCHOBO- 

uin .... 530.4 

- conpji»ceHiji 204.1 

- CT» UAIlJIToii 1003« 

- ya.nooaji 814J,724a 

- - HCKyccTneii- 

nan .... 2032 
Tomkh ap'bniH 
KuMMCpUCCKoft, 
cn> - . . . . 7093 

- - TCXJIH4CCKoi!, 

cn* - ... 709.7 

-BKOllOMH'ie- 

cKoil, cn* - 70fw 

- CB'bTHineiicji 

Bi.icoTii . . 9733 
To4iioe jiery.nn- 
poKairio . 5742 

- cunpoTifiiJie- 

nic .... 064.6 
Tomhoc rb hi»°/ 0 098.S 

- ao x% . . . OlflJi 

- CIIHT0HH3R- 

U,ill . . . 1093ft 
T04Hl.lii RMHCp- 

MCTP'b . . 078.1 

- BU.TbT MCTpl* 080.1 

- uaM'bpiiTO.nbiu.iii 

iipii6upi* . 701.1 

- OMMCTp'b . . 082.7 

130 
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Tpamiien 


Tomhi.jh n.iATH* Tpauc<|>opxaTopa 
n^BJ irt iipcjpLi■ npuo . . . 463A 

BaTe.ib . . 1233A Tpanc<|>‘)i>xaTop- 

- peocTar* . 66U,' h&x KATym- 

65a: Ka .... 46&J 

- - myHTOBofi 656.4 - CBCTexa aaji 

- cmctmbkt* . 69&f» npeoGpasos. 

TpftBepcT* . .611:9 o^Hoi^aanux'B. 

802.7 ( toko bt> xnoro 

Tpas.Teiiie rajii,- ■ <|>aau. tokh 226.7 

BanilHC- -XOIIOI^UKJUT 

CKoe . . 1909 a MecKaji . . 227J 

Tpaxa . . . 7 * 8.10 — uojiitijhkjxh* 

TpaxsaHHAB ueii- mccka si . . 227.2 

Tpa.iMian nan- - CTunuin . . 721A 

iUh .... 7uC1a TpaiiccJiopMaTop- 
-huH rcnepa- 1 Hi.ift kojio- 

TopT* . . . 206.4 AC3b . . . 461S 

- ABHraTe.Ti. . 220.1 - cocyxi* . . . 463L7 

Tpaxxi* . . 788.10: Tpanc$opxaTO- 
TpanauTHAJi ! poBT» oT?fan>- 

TAKCE . . 116U0I HUH. CHCTO- 


Tp*nc$opx&* Tpauc^opxaTop-b 

T(>PT> AAH CT* B03A>*ni- 

nepeAATHH- kumi ox-tejk- 

kb . . . 1069L6 1 achIcxt* . 232i 

- “ npeo6pA30B. ,-CepABMHH- 

AByx4»aaH. TO- koxt, . . . 442j 

kobt* bt» Tpex- 1 - - a&XKxyroft 
4»aan. tokh 236A xarHHTXoft 

- - npioxitHKA 1070a I ivfenbio . . 2SU 

- - TpexnpnBoA- • - - xac.'iHHLin. 

110 ft cHCTeMu229i6 oxiaacje- 

- ao6abohhu<I 228a I HjexT. 221.7, 461.; 

- Aoxamuifl . 229.2 1 - - xapyxcnol 

- -e‘ATh .... 230.7 o6xoTKofi . ®1J 

- Hax'kpnTejib- - oGoaohkoS 23L4. 

DLilf . . . 230.2 461 js 

- HCnLlTATe.Tb- I - - MBTHETHofl 

Hull . . . 280 a rvfensio npo 

- KoAoniiufl . 23Li : cto2 23LS, 461.4 

- KonbqeBofi 2312,!-paaa^r* 

461a B^ienHoff 23U. 

- -KOMiiayHA'b 2382 461 a 


TpaHcaT.TAHTH* xa . . . . 720 a 

necKttH tg.to- ‘noAScvuoe noxfe 
rp&4>ia . . 004.7 a-ih - 464a 

-CKift KaOtvib . 8467 ; - perynjiposa- \ 
Tpaiic.THTop’b 1 Hie .... £28 a 

AH4>4>opeii TprtHc<J>opMa- 

i;ia.Tbin.iii 1136A Topi. . . . 224A 1 

- KojiMp’uoii ci* - ^o.Thmoit Mac* I 

SAMKIiyToii TOThI . . . 22o9 

’/Kc.-iliaiioft MA- - Epnyiia 107U 

nniTHolf TpHiu'^opMaTo])!* 

lVhiii.io 1130,12 6poiieuoro Tuna 

- Te.Te(j>oii* 1 23L4. 461A, 

II LI ft . . 1135.7 -. BkVJIOMCIllIUH 

— ABoiliioii 1130.1 • iiapa.T.Tejih- 1 

— npocToii 1135 a no .... 228 a 

Tpaiic.i hi; ionium — noC.rikAoBa* 

cxeua . . 1007 a to.tlho . . 227a : 

-n<»e pc.ia 102 &l 2 j— noc.TkAOBa- 1 

Tpaiic.iHuia Ay* 1 Te.Tbno-iiapa.i- 

ii.'ieKCT, . 1040.1 1 jie.Tbno . . 25&U 

Tpnnoiiicciouuuit BuaGyAnTe- 

AHHhmo- „th .... 1069.7 | 

xi*TpT» . . 4059 - BoaAyinnuii 10703 
TpniiciiopTifpT*637A - njniiqaio- 
Tpancrmpi iioe 1 mi ilea • • 4613 

ycTpoiiciBo 716 a - BcnoMoraTe.il*- * 

Tpanc4>'‘]>M«ropa iiuft . . . .225 a 

BCiirH.i/i- BLicoKaro iianpn- | 

Tojri. . . . 464.7 Hcenin . . . 226.2 j 


Koxnencaqion* -paaoxKxy* 

huh . . . 220a | Tofi 230 a, 106EL» 

Mtuiofl Mac- — cepACMHn- 

tutli . . . 225.S Kox-b 23LS. 46L* 
MapKoHH AAH 1 - Tec,ia 225a, 10704 
npiexnnKA 1070.7 1 - tokb 6o.ii>mofi 
.MiiKpoc^on- mactotu 1069.7 

HU ft . . 1349J0 - TpeXKOAOH* 

iianpHSKCifiJi 2303 MLiii . . .221* 

uenoABiivK- | - Tpe\4»H3Hufl 226 a 

iiuil 2346, 461A - y.iHMnuft . . 2293 
HOCHXxeTpHM- 1 - yuuno.Tiip- 
iinil . . . 107012 Kbift . . 10702 

nii3Karo nan pa- 1 - ypaBiiHTe-ib- 
Hceiiia . . 226J i iiuft . . . ©9 a 

oAniiuMiiufl . 225 a 1 - ^aaiiuft . . 230a 
oAHoKATyineM- I - <}>aaoBuft . . 2>U 

iiuii 228.4, 1070J I - mynmnuft .££3 
oAHi*t>a3Hi.ift 2263 - BiiepriB . . 2301 
oTA'hAbimft . 225 a i Tpanc4>opXh 
OTCacunaH) Topu, bkaio- 

u;iii .... 229.7 : MCHitue na- 

ne]>ex*bnuaro pa.i.ie.'ihnu 228i 

TOKa . . . 2217 ; - TOKOBT. OAKO- 
nHTaiomift . 229.4 , x>oauijxi> . 232' 

noBiuciiTejib 227 a 1 - - i>njnopuA 
- noBumaw- | uuxi . . 233.1 

mill .... 227 a i Tpanc<t>opxai;iH 
noHHHcaKiiniii227.4 ! Koe4>4>H 

noiiU3nT6.Tb 227.4 ! nieun* 223J, 504J 


- BoaAyxoAyiniMii r.niniiLiii . .225.4 

amiapnrb . 464.7 - rpynnoBoit . 228 a . 

- Aiar]>a>iMa . 503 a - nuyx4>a3in.ni 226.4 1 

- Koe4>4>iii;ieinT> - AH4>4>epeui;ia.ib- 1 

504.1 it ill ii . . . 22K7 i 

- MacjiAiiaa Jiao- ! - a.ih axnep- , 

.THiiia . . . 461 a 1 xeTpa . . . 280.4 

- o^MolKlt . . 34L2 — AyroBUXT* 

- oftu.inMKa . 462iJ .THMUT* . . 942^ 

- ct^iACMiiiiKi* 462.7 — uo.ibiMCTpa230J 

- - vKc.-iiuiii.iil - - ua.M'bpHre.ib- 

402J Haro npn6o- | 

- - npHMnft . . 462n pa .... 2303 • 

- riicifMH . . 225.7 - - i.’CH-feuieiriH 229 a' 


nocTOHmiaro j - no.iejHan xuin- 
tokb ... 23231 noCTb 1327A 

nycKOBoil . 4622 • -ulio, noTepH 

- pery.iupoBOM* na - ... 2903 

iiuft . . . 229.1 1 Tpaiic$opxi(po- 

- -peAyKTOpi* . 227 a | Bailie . . 224 jg 

- i BiuiGypua . 28a? -hIh xctoat* ^5^ 

- Ckottb . . 226A ■ - cnocoGi* . . 2252 
cxaTHMecKift 224 a, I Tpanc$opxirpo- 

461A BATb . . . £?L* 

- CTar^ioHapHua Tpanmen aho 

234a, 461A aah K&6e.Tefl830J 

- ct, BosAyuiiioft : - noAomna aax 

H3o.Tiii;ieft 10703 KaGe.iefl . 830J 



Tpamnen 
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TporaHie 


Tpamneif pun. 8361 | Tpeyrojibnaa 
-meio BbipuTb 836L2; nap^ica . 640 a 
TpaiimeH a-t* 


TpcyrojibiiH* 

KO.MT» Coe^H* 

nenie 203a, 947.3 
TpeyroJibiiiucr. 

238.10 

- TOKOBT. . . . 1449 
TpexBarruaa 

.iaMna . . 9702 


Ka 6 ejiefi . 8299 
Tpe 6 y eaiaa won*- 
HOCTb 158 J 3 

- cm.i» . . . 158.13 

Tpenie • • • 294 * 

- ioiioBT. BJieKTpo- 
jiHTiiuecico© 118 oa 

- koiitrktobt* 536 a j TpexrpaitHutt 

- MariiuTuoe 1821 nannaoicb 1017 a 

- NOJieKyjLBp* - nanHJu>uHKT» 1017 a 

Koe . . 13249 - noAnwaoKi* 1017 a 
ncrrepn na - 294 j 6 TpexHvHJibHutt 

- mcTOKT. . . 875 a Ka 6 ejih KOHueu- 

TpeHleMi. civk- TpH'iecKifl . 761 a 

n.ienie kohii* - - ct. hpobgaamh 
H ecKoe . . 461 a Tpeyro.utn. no- 

- B.TCKTpHaauiH nepe'in. c-fc- 

1271 a Heni/i . . 7612 

Tpenl* 3 aitf>in» 29 di ' - npoBoAi* ct. pe- 

- KOo 4 > 4 >B- BlIUOBoH U 30 - 

i;ienn» . . 20 ao j Jifluieft . . 868 a 

- ko.tcco . . . 449 a I TpexKOJionnLitt 

- UH.Tiino.pH- | TpHiiccfjopMa- 

'lecKoo . . 450 a Topi. . . . 231.6 

- Koiiyc t . . 4501 TpexKOHTaKTiiuii 

- ManiUTiiaro uiTeiiccjib Kh co- 

patioTa . . 182.4 eoHnure.ibiioti 

- MOMeiiTb . . 295 a i poseTicfe 888.10 

- >i>' 4 >Tft . . 450.10 - - KT> COeAHHH- 

- noHepx* | Teoi.jcojiy koh* 

nods . . 1280.4 Tairry . . 888.10 

- pa 6 oTa . . . 296 J ; Tpexno ctu.ii. 11 x 1 II 

conpoTHB.ie* I Hao.iHTOpT. 794 j 6 

iiio oti> - . 2947 | TpcxManiHTiiuM 
TeiiJioTaoTT »-2829 py 4 iioll us* 

- meToKl., no* OyKTop'b 1120.4 

tcph ort - 293 s- a*th ah>x- 

- ajieKTpo.uiTii- npoiioAHoii 

MOCKaro co- 1 mcreMi.i 1120 " 


npoTHB.ie* 
iiie . . . 
TpeHOvKnuKa 
KOJIblp) . 

- My«J>Ta . . 
Tpcm>iKiiiiirT. 


1188a 

804.4 
804.4 
641.7, 
804.3 

Tpeni;oBa*ii»- 

linn Mniniuia773a 
TpeiiuoBHTH . 773" 
Tpenaicie neitb- 
kii .... 788 1 
Tpcne.n. 25 a, 1199a 
T pcnnjn* . . . 25 a 
T pecK-i. m> Mil- 
Kpo^oii'b 1113a 
- hko;>u iienpe- 
puKiti.ift 1035a 
Tpenutk-b . . 96.10 
TpCTHHKl. . . 96.10 
TpCTbH rapMo- 
niiHecican . 197 a 
T peyro.iMian 

Kpirnan . . 195*8 


Tpex.MifiiyTHLiJl 
C46THHKT. 11544 
Tpoxnjiesiii m©T- 
KoACpsKaTe«ib 

10433 

Tpex no jnoc it li It 

BI.IKJIlO'itt- 

Te.ii* . . . 521a 

Tpe x npo bo ahrh 

AllltaMOMa- 

uiifita . . . 208a 

- jijinia . . . 757.7 

- CHCTeMH . . 705a 

- - Auyx<t>A3iiaJ! 202a 
-noil -mu bu- 

KJIK)4 RTCJIb 5211 

- - .iiuiiM . . 758.1 

- - IIPOBOAK® 758a 

- - parnPet'kau- 
Te.iMtuIl npe- 
AoxpauiiTejib5o83 

- T04KE uefl- 

Tpn.ibiiaa . 7032 
-ny.ieaaoi 7032 


TpexnpoBOAHofl 
chctcmu Tpanc- 
$opM&TopT» 229l 
TpexnpoBoAicutt 

BLIKJU04R* 

Te.ib . . . 5211 

- C4CT4IIKT. .6911 
Tpexe.iotfHaa 

npoBo.ioKa 7451 
TpoxcTopoiiHilt 
ccpAennuirb 4629 
Tpexc-fcpnHCTaH 
cypbMa . 12121 

-ctuH numb- 
juch . . 1212a 

Tpex<j)a3naro tore 
BETTM eTpT. JU1B 
$aai> neoAU- 
HaKOBofi HE* 

rpyanu . . 688a 

- - BETTMeTp'b CT. 

HojtTp&JIhHoft 
T04Koit . . 6833 

- - BLlKJIK)4a- 

Tejib . . . 5661 

- reuepATopi>215i 

- - AnHraTe.ib 221.7 

- Ayrouan .1AM- 
na .... 932a 

- naM*bpeiiie 6222 

- - Ka6e.ib . . 7621 

- - JiM nia . . 756a 

- Jinnia 6ojib- 
moro npoTH* 
5Kcnia . . 756.7 

- - MOimtOCTb 1581 

- - nanpaHceiiiel53l 

- - npoAoxpaHii* 

TejibpacnpCA'fe- 
JTMTC.TbHuM 558a 
-IIpOUOAKIi 

Oojibuioro npo- 
TJKftceifia . 766.7 

- - npoujBOAii- 

TeJibiioCTi. 1581 

- - nycKoBoli 

peociarb . 5919 

-ufipauyi- 

iom,ili . . 592.1 

-o6ltkiio- 

BeunLiii 591.10 

-npocToii 

591.10 

-peBepcuB- 

uuli . . . 592a 

-ct. nepeM'b- 

uoli uaapaBJie- 
nia Bpame- 
uia .... 529.1 

- - paciipeA*fe-rn- 

TCJibiiaa aoc- 
KE .... 6072 

- “ C4CT4HKT» 6911 

- - yCTanoBKA 7041 

- - MKopb . . 410.4 
-nan oOxoTKa . 820a 


2023 

202a 

2021 

7041 


720.7 

. 178l 
201.4 
2151 

222.7 

222.7 


Tpex<J>&3Haa npo* 
boaice . . . 7o6a 

- CMCTOMa HeCOMK- 

HyT&a ci, 6 npo- 
boaamh . . 2021 

- - nccoiipavKeu- 

it aa .... 2021 

- - conpaa<CH- 

HEJI . 

- - ct* 8 npoBo- 

AAMH 

j - - ct 4 npoBo- 

| AEMH . . 

- yCT&HOBKA 
Tpex<^E3Ho-nocTO- 

ajiHaro toke 
KOH sepTepi. 283a 

-npeo6paao- 

B&Tenb . . 283a 

-, CIICTOME 

npeo6paao- 
BETCJiefi - . 
Tpcx4>a3Hoe 
nojio . . 

Tpex4>a3nuit 

- reiiepaTop'b 

- ABiiraTCJib 

- aciinxpoH- 

Hull . . 

- - KiiAVKuiou- 

m.i It . . . 222.7 

j-CT. KOpOTKO* 

aaxKByTLixb 
HKOpcMT* . 2232 

-CT. MKOpeMT. 

CT. KOIlTaKT- 
HLIMU KOJIb- 

uaMB . . . 223.1 

- - CMHXPOH- 

nhiii . . . 222.1 

- nepoM'bunLiIl 

tokt. . . . 136.7 

- upeoOpnsoBR- 

TOJib . . . 232-> 

- C4eT4nK-b . 691i 

- Tpaitc4>OpMtt' 

TOp b . . . 226 a 

Tpoxx.iopHCTaa 
cypbMa . 1213i 

-CTOC 30J7OTO 1214.1 
-CTblfl MbllUb- 

SK’b . . 12132 

Tpcx4acru4jiu K 
nao.iHTopb 794.2 

- nctcpoBoS npo- 

avvMcyTOKT. 10641 
TpcmcTKa . . 890-s 

Tpouuiua li b npo* 
BOJioicii . 746.to 

Tporauie ct> M-fecTa 
niRBHoe . 5901 

-npu HR* 

rpy3irb . . 478.: 
-nil! — npoAo.ivKH- 
TC.TbUoCTb 5901 

-nponecci. 5»90.i 

130 * 





Tporatbcn 
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Tpy6KH 


TporaTbCJi ct. 

X-&CT& . . 478j 
T pottnaJI BBORHAJK 
BTyJIKA . . 888 j0 

- - Tpy6iea . . 8866 

- KaTymKA . . 832 a 

- O0XOTKA B03- 

BpATHAJ! . 81&2 

- - BAMKIiyTAJI 817 a 
T poffHHKOB&JX 

xy$TA . . 844a 
Tpoft HHK 1 . . . 844a 

- HaoJiMpy- 
K) IRQ XI. Tpy- 
6 okt* . . . 871.7 

-paa6op* 

nijfi . . . 872a 

-ct. Kpum* 

koM .... 872a 

-ci. Hap&a- 

koM . . . . 878a 

- - CBHHHHBAHia 

H 30 JI Kpy K>JZ^HX1> 
Tpy6i. . . . 878 a 
T pofiiio© m'feaRO 

^JIJl BKJIIO'16* 

nix rapun* 

TypLi . . 1188a 

-RXX BKVIlOMe- 

nia Texe^ona 
T0J3e(})0HHCT' 

kb ... . 1188a 
TpoMHofi bboai*880jB 

- iickpoboH npo- 

M63KyT0Kl» 1064A 

- ripeAoxpaiiH* 

Teni. . . . 668a 

- iunypx BHTolt869.1 

- iriTeiicejii. Te.ie* 

4>ona Tejie<j>o* 
iibctkh . 1188a 

- meTKOACl>*i:a- 

TOJia . . 1043A 
TpOliyTLCX ci. 

M-fecTa . . 478a 
Tpoci. naTB»i- 
uofi . . . . 812 a 

- noAi>eMHuft, 
cjiyxcauiitt or- 
noBpeMcnuo 
Ka6eJieMi> . 046.4 

TpoxocKom. 1281A 
TpyOa OeTuH- 
Hax .... 682.7 

- BeiiTHJiiiuioH- 

nnx .... 633.4 

- raaonpoiioA* 

uab .... 81.7 

- iviaaypo Ban uax 

ronHapnax 832a 

-KOpaMMKO* 

nail .... 632.4 

- TviniiBiiAB, no- 

kpljtaji r.ia- 
3ypi»io . . 632.4 

- RMMOBAX . . 112a 


TpyOa 8pBT©jn»- 
hab .... 641a 

- * ROB OTCHGTaAllA 

- H81» o6o>lwKeH- 

boM rJiDHti 882 a 

- Ka6ejLbBaji . 888a 

- 0TC4CTHAJI . 641A 

- noRRepHCHBAio- 

man . . . 612 a 

- noAaopHAB . 641 a 

- - XJlBOTC'l©Ta64lA 

- npeAoxpanHT©Jib- 
Haji rjib ka6©- 

Jielt .... 888A 

* peBHIIOBAH n&BJLb- 

uoM Jiaxnu 96a 

- R©M©HTHaJI ci. 
o6ojiohkoH H8*B 
JiBCTOBoro ace* 

jrkaa . . . 888A 
Tpytiica Eepr- 
xaxa . . . 870 a 

- BpamiH . 1078A 

- 6yxasKHaji bbo- 

Jinpyiomaii 87012 

- bborbaji878j,886a 
-ABB AOMOST.873.4 

- - TpoliiiaB . 886 a 

- - <jmp(}>opo- 

BAB . 616.4, 886.4 

-RBoiinax 886 a 

-Cl. xy$Toft87&2 

-ci»Hap’b8Kofl 

B rafixoft . 878A 

- BeneJu>TA 1060a 

- BOJIOCHAB . . 89 

- r©ftccjiep& 188CU 

- rinroptjia 1890 a 

- rpa^yBpoBABBaB 

ra30Baro bojij>- 
TaMCTpa . . 661.1 

- rjiji Bocnpona- 

bca©h1b xoji- 
niB .... 948A 

- npoAOJiBCHTeJib* 
II LI XT. BKCB03B- 

ulil ... 1230A 

- Ryrosaji KOJi*fen- 

HHTftX . . . 8702 

- c;;iuiiiHiiaji 

ciuioBax . 171A 

- vKCji’OaunJi 6eai» 

BaoJiupyioxBefi 
noRK-iaRKH 869A 

- iiaM’bpiiTe.ibiiaii 
raaouaro bojxi.- 
T&MCTP& . . 661a 

- nai’jiBpyio- 

irhji 3749, 867ao 

- - 6c;v& m©tajijih- 

•ICCKott 6pO- 

BM .... 871a 

- - - MeTRJTJtHH©* 

CKlifl 060JI0Y* 

KB .... 871a 
-m©jiH . . 874A 


TpytiKA B30JIH' 
pyion^AB bTb 
BHR'fe 6 yKB 4 I 
U . 876A 

- -KOJrbH'IATABtiTiA 

- - BATyBBAB . 669A 

- - orHeynop- 

EAB .... 868 A 

- - bobobab . 796a 

- - CO CTABbBoft 

tipoaett . . 8708 

- - CO CTAJUbHofl 

o 6 obohkoA 8708 

-C*h aCCB’&SHol 

6 poH©fi . . 8707 

- ~ CT. tAKpUTUX*b 

hiboxi. . . 874J 

- - C*h BATyKXofi 

6 pon©Jf . . 8709 
• • Cl BATyHBoit 
o 6 oBOMKott 8709 

-C*b OCBHHRO* 

BAHHofi 5K©jAa- 
boH 6 poH©il 871a 

- Cb OCBHHI^O- 

B&HHO& XCCB’ba- 
Bofi 060 BOH- 
koH . . . .87U 

- - CT. OTKpUTUXl 
npOAOJIbHLIMl. 

paap^aoxi. . 878A 

-CT. OTKPUTUXI 

niBOMT, . . 874a 

- - ci. npexoxpa- 

HHTeBbUofl 
6 p 0 H©tt . . 871A 

-- o 6 ojio*j- 

Kofi .... 871A 

- - Cl. paCKpUToil 

ii;obi.io . . 874a 

- - nepuaji . . 8706 

- EBOBBltfOB* 

uab .... 8749 

- IipoIlHTAHHAE 
iiai. xapTOHA 6669 

-nanb©- 

xarne . . . 6669 

- - CJiioAia . . 876A 

- - BHlIROBott 

McecTR . . 870a 

- KABRBJipHAB 89 

- K&y'iyKOBaB 780 a 

- Koxepepa . 1071.4 

- Kpyk'ca . 1820 a 

- MBKauBTOBaB876A 

- oaoHHpyio- 

u^aB . . 18269 

- OTB’bTBHTOBb* 

haji .... 078A 

- npexoxpanu- 

TCBhiraji . 1022A 

- paapB^HAB 1272ao 

- pacnopiiaji . 6129 

- pacnpoA^fl* 

T©Bi>BajK . 8706 

- pea u hob ax . 780 a 


Tpy6xa i^earao- 
bab upe^o- 
xpaaBTeBi.- 
bab .... 7807 

- PeHTreBa . 1286s 

- pCHTreBOBCKAB 

XC6CTKAJ1 1987A 

- - ROHTpACTBaB 
ci. BOAJiaun 
oXBaac^eidexi. 

1268.7 

- - XBrxajr . 1287a 

- - CHCT6XU ryx* 

ACBaxa . 1288a 

-Miojuiepa12884 

- - C*b BOJUIHUX’fc 

OXBA9KB6* 

Hiexi. . . 18886 

- CHBOBAB . . 17L1 

- -, npHBBTAB BA 

e^BHBBy . 17L2 

- CByxoBAJi 1116A 

- - EeBBJT CHOT6* 

xu Pe£xe- 
PA . . . 11176 

- KByxnoBioc- 

BAB . . . 11164 

- - OABOBOBIOC- 

BAB . . . 11163 

- - JIPBXAB 1116A 

- cjiioabbab . 876A 

1226J0 

- coeffHKHTejUi- 

BAB .... 878.7 

- COZXpOTBBJieHiB 

rHTTOp4»A 18K6 

- COCTABBAB . 86&A 

- CTdUXBRHAB 48.7 

1071A 

- - ^JIB OTBOJUb 

boropoxa . 68a 

- CyCTAB^ATAB 8683 

- CT. HCKpOBUX*K 

npoxeiKyT- 
komi. . . 1888ao 

- - QJIATHHOBO* 

9Kejrbanux*A 

AHTHKATO- 

ROX1. . . 1240a 

- - paapfeKeu- 

HUXl B03Ry- 
xox*b . . 1096s 

-raaoxi. 10869 

- npOCTpAH- 

CTBOX1. . 18907 

- 4>&p4 > °p oba b 

566a l, 7907 

- BexeHTnAB . 8704 

- aOoBHTosaji 

1006A, 10716 
TpyOicn rjlh npo* 
borobi. aajxib* 
JXATb n KAX6B- 
BYK> KJIAR- 
Ky .... 8962 

- larEircoBATZ. 8986 




TpyCnn 
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Tioflopa 


T Py6i«H jtona- 

- *.1® • • • • Wflj 

narHHTnofl H u- 
ATki^Ih 12M.? 
AariiHTiiuxT, 
flaiUM . . laaft . 

•«^s„oH„aKT' 

- • e«i 
paapLiin. . . 

' DeHTr euoBCKoll 
Be^oCTaTOMHJU, 

^ warpy a Ka 128 ^ 

.. ~ Ue pf r PyaKal239.i 

- PH6oTocnoco<5- 

• - ^? CT1> • • 12803 

HiKajia hccct- 

, *° Ct h . . 1230JO 
°^yXOBofl ot* 

. B ®PCTi© . Um 

TSxJ!c eXOJ1 ' B * 
r P76 K y cjjyxoByw 
noajafccHTB 
. c H°aa . . ana 
* CRjrra ct* K pwM* 

T ^o Aep ^ a . 111<19 
vJ**?* . . .8773 

Tpy^^OKjT, H30- 

®Hpy iou^uxt* 

Bu CblXaiiio Q92J 

HJiexmi a,JLH 
crM6anU - 8763 
K PBCTOBj!Ha 
JPW - . . . 872* 
OTKpuTaa 
npoMa^Ka 8683 

* ’ CBHlIMMBa- 

Hie .... 8783 

* “ ciiCTeMa . 8683 

coeAHncitie 8773 
“ “ C%Tb . . . 868.4 
TpottmiKT, 87 Lt 

yrojibUHK'i* 87U 

8723 

“ yKp'bnJicuie 

noCpCACTBOMT. 
aicejrbaiiofi upo* 
Bojiokh . . 8743 
“ HaHHJn* A3H -0983 
“ 030lIHp7fOti;iIXl» 
CllClCMa 12253 
TpyGooGpttaiitm 

K&JinjLhuaB 

Jiaxna . . 9193 
Tpy 6 o n po b o;uiajt 

C'feTb . . . 1153 
Tpy6onpoBOAi» 

8873 

- (facoiiHbitt co- 

CTABHoft run* 
MapHbii! xnji 
KaGaneft . 8883 
TpyGop'feai* . 8983 
Tpy6y paa^a- 

BaTb . . . 88&7 

- pacompJiTB • 


TpyGuaTLift aa* 
Tepnaci. 658.12 

- Btl KJ1K>H&* 

TeJib . . . 52QLa 

- - BLicoKaro Ha- 

npflxceHin . 5613 

- naruH-rb . . 1643 

- npeAoxpaiiH- 

TeJib . . 669.10 

- - BbicoK&ro Ha* 

npaaceiiin . 660a 

- - ^jir tokobt* 

bu co Karo iia- 

npB'yKCHiH . 660a 

- CTOJI6T. . . . 8013 

- - CTftJIbHOfi . 801.7 

- - 4>ouapHbitt 956.4 

- yposeiib . 668af 

TpyGi* BUTHTH* 

BUHio . . . 8843 

- raaosuxi* h&- 

p&aica . . 54017 

- RBoMaoe co©ah- 

Hie .... 8803 

- HaoJiHpyiomHxi. 

noAB'bci. . 874.4 

- npoGica - 

8803 

- TpoHlIlIK'b A-7JH 
CBHH'iHBa* 

win - . . . 8783 
Tpy6u apxa* 

Typa . . . 869.1 

- Bennnnna . 8093 

- apifrenbHoft 

m raTHBi* . 6413 

- iiapyvKiiuff 

jtiaM©TpT> . 8087 

- oTcnernoft 

urraTHB'b . 6413 

- no,T,aopiiott 

unaTnBi, . 6413 

- TOJiii^una . . 8683 

- THHyTb . . . 884.1 

- y.lOVKJITb m. 

rancT. . . 0923 
Tpymaacii iio* 
BepxuocTb 1030.4 
Tpymiiica koh- 
TaKTT* 5963,1047.1 

- - anexeimiaro 

ko m m y tato pa 91.1 
Tpioxana x&ctb- 
KHTOpT. . . 7713 

- M*fccHJiKa . . 7713 

- xrbcujibnaji 

Mainiiua . 7713 
Tp/m>ca . . 10173 

- K<>;Kaua3 . 10173 

- cyxaji MHrKaji4743 
Tpanonica kh- 

ceftn&Ji . . 6013 
Tyro HaTJLHyTLii! 

npoBOAi* . 8213 
TyMRHb aneic- 
TpHHeCKlil 1813J 


Tyx6a AcpeBmr j 
liaii .... 8103 

- kamo iiiian . 810.7 i 
TynrCTem* 016J3 
Tyiinejiofi ch* ' 

ct©x& . . . 8303 | 
TyHH03b . . 880.4 | 
Tynonocufi na- 
nuJioKT», nno- 
CKiii . . . 8853 
Typ6nna ajcrns- 
HRJI .... 1283 

- sojuiHaji . 12&J1 

- raaoBan . . 1263 

- rHApaBJUtne* 

CK&JK . . 126J1 

- HCopapa . . 1281 

- tttoHBajm . 1263 

- aan&CH&Ji . . 1283 

- MHoroCTynen* 

HaTBH . . 12811 

- XHOrOBTaHC- 

H&Jf . . . 12&11 

- MHoronpyc- 

lran . . . 128J1 

- oAnocTyueHna- 

Tan . . . 12810 

- OJlHOBTattC 

Kan . . . 12810 

- o^iioHpyc' 

Iran . . . 128io 

- OCOB&iS . . . 1283 

- naposan . . 124.4 

- napuiajibiian 12431 

- nojinan . . 124a 

- paojAnbnan . 1283 ] 

- pearcTH Bilan 1287 i 

- ct» bbCutkomt. I 

XOBJieuin . 1287 

- <X>paucHca . 1263 
Typ6uinraji ycTa* 

hooka . . 1294 
-uoe 3;;anio . 125.1 

- Koneco, ^Biira* 

Teniiiioe - . 1243 

- paOoHce ** . 1243 

- noM'bu^eirie . 125.1 

-nbiii upepuBa- 
Tenb . . 10063 

- - pTyTnutt 10663 
- bi. KOMnac- 

uofi p&M'b 1067.1 

-ct» KapAa- 

HOBCKHMT» HO A" 
B-fecoxi. . 1087.1 

- peryjiHTopT. 1263 
TypOoajibTopHa- 

I TOpT» . . . 216.7 

Typ6jren©pa- 
] T0pT» . . . 2103 

j - nocTOJfHnaro 

TOKa . \ . 210.7 

| Typ6oAHnaMO 2103 
, Tymenie . . . 5113 

! - BOJlbTOBofl 

AyrH . . . 5582 


Tymenie cb^to* 
bo ft AyrH . 5582 
Tymeuin, cpeA- 

CT HO A^H “ 61U0 
TymiiTejibiian 
cnoco6HocTi»667jo 

- noe A^ftcTsie 558a 
TymiiTb cnoco6* 

nocTb . . 667ao 

Tunica . . . 8803 
Tlihkobwt raft* 

Ka .... 54L7 
Tuhkow otm*- 
naTb . . . 88<U 

- OTM^TKa . . 8803 
Tikna neJioBi- 

necKaro o6y* 
mirBaide . 6112 

- - cacnrAHie . 6103 
T&jio aaxcHxnoft 

Aockh . . . 4681 

- Bttpnncennoe 12784 

- xarujiTHoe 161.10 

- naKajiHBae- 

xoe .... 9183 

- Haaneierpnao- 

buhhoc . 1270ao 

- nexarjinTHoe 162.1 

- oARopoAHoo 2H8f. 

- noAinniiiiiiKa 4873 

- upoBOAOime© 

ueHaancKTpH 
aoBaiinoe 18073 

- m©TKOA©piKa* 

t©jih . . . 4813 

- djxeKTpnayercn 

OTpnuaT©Jib- 
ho ... 1271.4 

- - nonoMcuTenb* 

no . . . 1271.4 

- nnopa . . . 415.1 
T'bueBoft <J>oTo- 

MCTpi. . 18433 

T^ueft o6paao- 
uauio . . . 97a3 
T*feiib naAaio* 

man. . . . 975.4 

- aneKTpun©* 

CKan . . 1287.7 

TIicto 1131* ry6na- 
Taro CBHHlia 47.1 

- - CBDUIWDoft nu* 

AH AJIH HKK'y* 
xynnTopHuxT» 
n.iacTHin. . 563 
TdiiA©M*i»*xamH* 

| na . . . . 1183 
; TioAopi* ciiCTO* 

I xu aiucyxyjui* 
to pi* . . . 694 

- ujiacxnua . 623- 
TioAopu cnoco(W» 

AJiH H3roToane* - 
Hln aKKyMynn* 
TopHtixi. nna- 
CTHH-b . . . 813 
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yrarb 


i i 

Tio^naBi CTeK* Tara nonepei- j Tjnriee no.ii- Trrcocth ch- 

.iBHiufl . 96is Ran .... 616a pywmee seme | .ia . . . 1251a 
Tara .... 5172 , - npoeoAa . . 821a ctbo .... 77621 - neHTpi* 1251.: 

- BotAyxa . . 551.4 - p©xhr 6oko- TjirynecTb . . 750L7 | Tmcecrb . . 125 1 j> 

- ecTecTBen- I bar .... 481a TRrynifi 381.7, 751a! Trotter upoBo- 

naa .... ULs - d.TeKTpHH©- - h3o.tr pyioiniJ! j jioica . . 749 j - 

- ncKyccTBen- | cku . . 18552 xaTepiajb 7752, TjiHyn. rpy- 

Baa .... 111a Tarn Abft* j THree-Toaexi* . 78821 6u . . . . 9H.i 

- KBiiay . . . 131a i CTBie . . . 567a TRyKe-TLifi mnan> I TxnymUl 6apa- 

- ManitfTiiaa ISUo ] Tarorbuie . 12584 7832 j 6airb . . . 71*a 


r. 


.VaTT' cm. Baxr- 
yft&BJienie sbca 

88J2 

.VtibiBAiiic Mar* 

H0TH3MA . 16LB 
y6iJT0k*T> OTT* 

noMcapa . . 611a 

IipM'IHIICHKljfi 
y^apOMT. MO.T 
irin . . . 1853.1 

y BC.THHOIli© . 716L4 

- nbra .... 89j 

- CBbTOMyBCTDn- 

TC.TbllOCTH 1178.7 

- ch.iu TOKa . 19i7 

-BT. JIAM- 

naxi* . . . 968a 

- cKo.ii.Hv'ciiia 1326a 

- TOKa .... 1382 

- HHc.ia KuMn.ieK- 
tobt. u;eTOKT>3122 

- - o6opoTOBT» 2163 

- - iio.tiocobt* 27819 

- d.'TOKTpOABUMvy- 

mefi cu.tli 119J 

.VBo.ijiHcniioe 
conpoTHBJie- 
Hie .... 675.4 
.VBe.THMMBRTb 3E* 
pa;o> BKKy* 
My.iRTopa ao 
cTeneHu 3apHA- 
Kl! OCTaJlb- 
HblXT* . . 73a 

- CKopocTi* . . 177.7 

- conpoTHBJie- 

Hie .... 676a 
5'BeaHHHBaTbca 

152.4 

y BCJIHMHTb 3a- 
prat* aKKy- 
xy.TRTopa ao 
CTonenn sapa^* 
kh ocTaab- 
HM XT* . . 783 

- eonpoTKBae- 

aie .... 675a 

- CKOpOCTb . . 177.7 
yrap*b bAKifl 611a 
yraa jthhIh 

BOpuzHiia . 809.4 


yrjxa npoBo^KH 
BepoiHiia . 809.4 

- 0TC4CTT. . . 610.7 
y r.ieAcpiKATejib 

93*7, 1817J 

- BepxRiit . . 938j> 

- HHRciiili . . 938.7 
-aa nbnontca 91 Oj 
y rJicacpnucTbiff 

mukx>o((>o in, 1108.1 

- spau^acMMif 

11(K3 

- - noABHHcnoff 11 (K2 
yrneil BCTasKa 9312 

- Bbca ypaBiiosb- 

uiHBaiiie . 939a 

- MaTepia.ii* . 356.4 

- naicajijieaiiie 474.7 
HanpaB-iaio- 

mee npncno- 
co6.ieide . 980a 

- n a Kerb . . 1221.4 

- nepexbineHie93l2 

- noAana . . . 981J 

- pacnojiovKeuie 

napajuiejib- 
Roe .... 931a 

- cropaiiio . . 980a 

- cABiin* . . . 930a 

- C3BH?Kenie . 930a 
CKo6a a-th* 938JO 

yr.ieK-ajiieBaa 

cojib . . 1211a 

- - KHe.iaa . 1211a 

•V r.ie kbji buie Baa 
co.Tb . . 1215a 
yr.iCKue.iaa aa- 
KRCb Ko6ajib- 
Ta . . . 1216.7 

- - rniKKe.Ta 1215a 

- HBBecTb . 1215a 

- OKRCb Mb AH 1215.4 

- UiiiiKA 1216a 
5 T r.ieKRCJioe 

KA.TH . . 1211a 
-C.iufi IlftTpl* 1215.1 
yr.TeKo6a.TbT0* 

BAJI COJZb 1215.7 
yr.ieMT, nomo* 
menie h Bunb- 
jiouie raaa 212 


5>.TeMbARaR co.Tb 
OCHOBHER 121 5 l 4 
yrnenaTpoBAR 
COA® KHC- 
RAR . . . 12152 

- co.Tb . . . 1215J 
y r.ie iih KKejicBAR 

co.Tb . . 1215a 
.VrjiepoAi* cbpHR- 
CTbili 7782, 12182 
.Yr.TeuHRKOBajT 

co.Tb . . 1215a 
-bi.iH a.TeMeiiTi. 162 
yr.TH BCT&BHTb 1782 

- Bb Ayrosyio 
ji&Mny . . 93lJ 

- BCTEBJIRTb . 1783 

- npu6.in»caYorb 

Apyn* K*b 
Apyry . . 980.7 

- c6~TH*Ka)OTl» 

Apyn. ci* 
ApyroMi. . 9887 

- cnenaioTCR . 98L7 
yrjioBaa k*opo6- 

Ka .... 8887 

- - OTBbTBHTe.Tl.- 

nnR .... 8811 

- CKOpOCTb . 241.12 

12602 

yrROBoro JKe.Tii- 
aa paxa . OlOao 
y rjiosoe ARHMce- 
nie . . . 1332a 

- JKCJibao . . 3189 

- noMbmenio 803L10 
yrJioBoft ARoi- 

Hott H30JUI- 

Topb . . . 79oa 

- CKOpOCTR I!3Mb 

neide . . . 215J 

- Hyrynnutt 

Rli;UKbCbH30- 
aiipyioiActt 
BbiKJiAAKott 8822 

yr.TOMbpi* . . 687a 
y r.TyfijiennaJi 
KoAjeKTopnaa 
n.iacrHHa . 175.7 
-null -null ccr- 
Meurb . . 1787 


y r.Tbl COOTBbT* 

CTBenHue 1232.7 
yr.AH ana.TR3i» 112 j 

- H H3BeCTH 

CMbcb I221> 

- xapKa . . 929-i‘i 

- ocTpie . . . 930-J 

- noBepxjuocTb 

AbflcTByw- 

inaji .... 16a 

- noABoai* . . 1184 

- pacxoAi* 3a cto 

'lacosi* . . 931.4 

- peTopTnaro 

KycKR . . 21 j 

- cnofi .... 8589 

- COUpOTI(B.Te- 

ni© .... 275a 

- CTOHMOCTb . 713a 

- TO.TinUHa . . 9289 

- nbfla . . . 713a 

- nacTHAi* OTCKa- 

KHBauie . 178a 
yrojiek**b . . . 9132 
yro.Tb aanaanu- 
Baniii . . . 199.1 

- Kpyqenlfl . 854J. 

6512 

- JlRRiH . . . 808s 

- xarnirrHaro ot- 

KJioueniR 
CTpbjiKH . 629a 

- Hatuioiia me- 

TOKTE* . . . 1282 

- naKJioH©HiH 629.i 

- - noKaausaiO' 

in&Jl CTpb.1 ka6292 

- o6pamaro cabu 

ra moTOirb 1772 

- oxsepencaio- 

mift .... 1989 

- onepeaceHLs 1889 

- OTKJYOHeiliR 631.1, 

6819 

- - xarHHTHol 

CTpbjlKH . 6S8L5 

- OTpasKenlR 871JS 

- OTCTABanU . 1884 

- naAeniR . . 975J 

- noRiocHAro 8am- 

xana 277a, 1602 
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5'rojn* nojiioc* 
naro 6amifa- 
xca ueiiTpanb* 
itbtft . . 460iio 

- - naKonenim 

Kft . . 277.4, 4002 1 

-ueiiTpojib- 1 

libili . . 460.10 

- C„T»BHrH (J>H3T, 19814 

- - u\eTOKT»274J,428j0 

-Bnepo^T. 4772 

-HABAjVb . 477.2 

- rKJioucniJi . 628-8 

- HeiiTpujikiiLilf, 

COOTBikTCTByH)- 
miii iioJiiociio- 
My 6aniMaKy277.4 
•Vrojib .... 100.8 

- ftyMUttcni.ift 13406' 

- ftypi.xft . . . 110.4: 

- n>ft(j)iiTin.iH . 8506 | 

- unit . 638.io, 

029.11 , 

- n.iaMeii* I 

uuxi> ;iyro- | 

hi.i xt* Jiaaim* 9296 

- - npuHceKTo* 

|)uBT» . . . 9296 

- - ClieKTpOJlb- 

iiaro ana* 

/maa . . . 929.7 

- UCKOUftOM l.lft 110.1 

- KUJTlMbllblXl» 

.-rftMm. . . 018s 

- u* a mc li hi,i ft . 100LD 1 

- K<»HTHKTHM ft 5386; 

- Kpyiuioaepiiii* i 

c r li il . . . 426.4 : 

- KpyniiLifl . . 1102 

- >io.iKuaepnn | 

CTLili . . . 4283 

- sfiiiiepAJibiiuft 212 j 

- MnrKiii . . . 8506! 

- op'hmKOBLlff 1102 | 

- oTpMUATe.lb- 

K li ft . . . 9802 

- - .iauCTpneT- 

cn .... 0816 

ll<»KpLITLIft CJIO- 

t*MT» M'fe.iH 356.7 

-nepeicncn 

oaiiiiua . . 24.4 

“ llo.101KIITC.1b* 

HU ft . . . 99011 

- iipomiTan- 

in.i 11 . . . 920.4 

-. pacxo^M lia - 7132 

- pCTOpTIILltt . 9136 

- ,vm a-ioMeirra j 

Ijyil30IIA . 16.4 

- py.iniiKoHi.iii UO.i 

- c > c.ioean, rpa- 

4>iitu, ocasK^eit- 
II LI SIX BJICKTpH* 
'ICCKIIMX ny- 
TCMl. . . . 4262 


V.vLibHart 


yro.ib CT» <J)H* 

THJICMI* . . 020.1 

-, liponiiTaH- 

Ki.ift cn.ijiin.iM'b 
pacTiio- 

posix . . 11762 

- TBep;;bift . . 3562 

5 r roju,k*a Knjrn.ib* 

iiott jiamitli 

paspyinc* 

nie . . . 13452 

- noBpesKAO* 

uio . . . 018.10 

- paciibuioiiio 014.4 

- TOMnepaTypn013.il 

- xoMyTiiirb . 914.fi 

- aauMcirb . 9I4.fl 

S'lUILKH BCTft* 

BHTb . . . 915.1 
yro.ii.Kom, cm* 
6ai(iJi, 4>"P Ma 
AJi* -... 9152 
yrojibiraro oora* 

Kft oOpaaoea- 
Hie ha lrn- 
Tn .... 9142 

- B.TOKTpO^n 3ti* 

5KHMT. - . . 172 

yrojibiiaji 6 ata- 
pon .... 86J2 

- Aia4>parsia 11112 

- MOM6pai(a 11112 

- My$Ta pacKpu- 

BAioiipuicJi 8792 

- uiapi(iipHAii87U2 

- npnsxa . . 162 

- nbuib . . . 4746 

- meTKa . . . 4262 
yro.ibHHKA KpLim- 

K*a .... 87±A 
yro.ibiiiiKi, . 3406, 
380.1 

- amn.ia^icfrLift 3802 

- WIX 113 ).TI(pyiO- 

h;iixt» Tpy6oKT» 
8716, 8722 

-pnaCop- 

liuft . . . 872.4 
-C7» KpLIHI* 

noli .... 872.4 

- ^KOjiivaiiLiii 10092 
yro,ibiii!*n. iiepe- 

KpecTiiLii! . &W2 

- Tanponi.ift . 8802 

- ynopiu.ift . . 8802 
.Vr«».ii.iio*pTyniuH 

Koxcpopi. 18496 
•Vro.TbiUH* conpo* 
THB-ieiiio 5696, 

6792 

“1ILIC CTOptrKlIlf CSC. 

yrjin 

yn.iMtbift 6py- 
cokt* . . 538.il 

- bmk.iio'ia* 

. . . 5232 


yro.ibiiuft rpo* 
MOOTBO^T* 
6c3B08,iym- 
nuft . . 10202 

- - xjiji ^Byxnpo* 

Bo^noft cn* 
ctomli . 11252 

- AIICKT* VKC.lo6'ia* 

TLlft . . . 11112 

-pHlfblOlIKlft 11112 

- aavKHMX . . 172 

- Ka6ejihHLift 6am- 

MAKX . . . 841.7 

- - liRKoneH* 

iiHirb . . . 6152 

- KoiiTarcrb 11062 

- Marinin. . 10176 

- nanivci. . . 1162 

- ocm;v>ut. an 

Ka.m.ibii oft 
nnTit . . . 914.1 

- npepLiBaTe.iboSHj) 

- peocran. 5696,5792 

- nyCKoBoft 5042 

- un.innApx npn- 

^wpaBJieM* 
iiu ft . . . 242 

- aneKTpo^b . 17.1 

- 6yTLiJiKou6- 
paaiiLift . . 216 

-B'b SI'felllO'lKis 

18522 

- a.icMenn. To* 

MR31T II PAAH* 

ra .... 28o 
yro.ibHLin IIII* 

pHMKALI . 11086 

yrojii. a.ieKTpii 

MCCKift 1309.7 
yrpoJKMTb npoiij* 
BO^CTuy . . 512a 

- paOorb . . 5126 

y,lR.T«Miie ii3o.'ih- 

i;iii .... 839.1 

- n030.loTLI . 12042 

- CSIO.1LIH3T.ryT- 

Tanepiii . 779.1 
-hIh cispi.i npo- 
Uecc b . . 780.1 

yftapA nciiTpi. 

1321.11 

y,iapHTb Korna* 
Mi.oft uiKy- 

poil . . 12772 

.V r iapni(KA K-a* 

Tyuiwa 10766 

- KOpO^KA 10762 

- Marmrrb . 10762 

- o6motka 107417 

- niapiiKb . 1075.il 
y,iupm.ift Bnirrb 

10152 

y^api* . . 1360.10 

- BoanpATKLift 10006 

- ,1.1H ACKoxepil* 

p'lHunin . 10756 


y^api. nepepu* 

BA A’bftCTBiB 

Koxepcpa 10752 
** JXOMOMT. . . 837J 

- MOJinitf 566.10,9892 

- MO.IOTOMKA 10762 

- npn pa3p2A^ 

1278J1 

- a.lCKTpHHO- 

CKift . . 604U1 

3 r Aapw . . . 47L7 

y^HpHTb CM. 

y^apiiTb 
.V;%BOHTOJIb CM. 

nyn-iHKaTop'b 
y^cpMcif na io man 
C 11.1 A ioifOBT. 

1190.7 
a.ioKTpo- 
MAruiin. 10422 
«V;viHncHie . . 4062 

- B03 f iyinnaro 

npoBo^a no- 

CpeACTBOMT. 
KATymciTb 10932 

- ocTATonnoe 3402 

- oCTRiomeccA 8406 

- oTiiocnTe.ib- 

noe .... 840.7 
-hLh Koc4»<t)H- 

Ulciin. . . 3406 
y^iunciKHMe 
TanpoBuo 
B03AymnMe 
nposoAa . 10802 
5 \xihh/iioihaji 

KATymKR 10984 
y,iyin.iiTBoe nciia- 
pciiic . . . 5112 
•VA^ibiinro co- 
npoTiiiuionij! 
c^ii h iii;a 1264.1 
ex- 

kocti. . . . 67.lt! 

- MantllTHAH 

BornpiHMin* 
nocrr. . . 12686 

- - npom>;ui- 

MOCTb . . 12696 

- MariniTo;uni 

BCyil^AH oii- 
Jia ... 12092 

- mhcca . . 12512 

- Mfll'KOCTI. cirh- 

TA .... 972.4 

- irarpyaKa oep- 

^cnniKa . 4652 

- OT^ana . . . 776 

- nonopxiiocTb 

oxJiuHCAeitifl a^6 

- npoBOAUM »cn. 

731.?. 12682 

- - BJICKTpo.lll' 

TA ... 11846 

- c if.i a Mam if* 

TI13SIM . . 12586 


T0.1 b 
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Vji i/rpait> ioJieTO b i j <. 


•V,i1k'ibiiaH to- 

iuiota rop’k- , 
nin . . . 125521 

- - licnApcnia 1266.1 i 

— n/i abji enia1254.1o 


A'Knaai e.i i. ic*»- 

poTKaro 3a- J 
mu Kama ca>io- 
immymiil . 0842 

- MAKCHMAJibiioli 


VfvJia^KA UL 


BMRJIb 
II30J1 up) IO 

milXI. Tpy- 
6 oKt ill 40 - 


. 688.1 


•Vi:p'bii.*iciiio 

ccrsreiiTout 

KOJIJl©KTOpa 

c 6 ok>' . . . 423 -. 
- coe;u!iiUTe:Tb' 


— npoBOAA . 7342 i 

CHJlbl toka 

I MeilTlIbllt pa- ' 

Holt npODO- 


- - ni>o bo xn iik *7342 1 

pcmcTpjipyio- , CTBopt . . 

892.7 

J 10 KH Kt 


A 4 *Kjii.hoc aa- 

mill .... 

678.4 - neiiocp© 4 - 

1 

njiacmn-fe 


H-Tcni© . 12 T >32 - 

- CHJlbl TOKA 

CTBemiaa . 

883 j 6 ; 

(cerxcuTyl 


- - na 4 an 4 >y 2 f 4 .io ( 

CHMomimy 

j y KJ 1 A 4 KU Cll- 

1 

KonneKTopA 421 ^ 

— na inefiky 294 jo i 

mil*. . . . 

678.4 , CTCMA . . 

889 L 7 . - 

nuiHbi . . . 

614 2 . 

- ronpoTUB-TCiiio 

MeTAJIJlHMO- 

j ynjiajitiBAHie 

i - 

UIKHB& . . . 

447 J 


588 . 4 , 731 a 

- - M&rniiTitoc 1269 a 

- BJICKTplIMeCKOC 

HAMarun*!©- 
nio . . . 1268 / 

- - conpoTiiiuie- 

iiie . . . 1263.1 

.V;vbjit»iiLiii B'fect 

53 ft, 1260.12 

- .variiiTTHLiii 

Mtuieurb 1267.10 

- nOtcMk . 1260.13 

- roK'i. . . . 144.1 

.Yjcjit . 724 . 1 , 747 . 2 , 

- Ko.'ieOaTeab* ] 

iiuxt Bojiiitl 087 A 

- uaiipAVKoilia 1087 a j 

- - BOJllHKACTt , 

ii i» >rbcrk 3 a- 
itcMJieiiia 1087 a, 

- i oka . . . 1087 A ! 

A’ 3 . 1 o 11 AA TO'IKIl 

314 . 1 , 724 J ' 

- - in> 3 Bik 3 ;vb 202.7 

- - licKyrcTuen- j 

hub .... 2032 
X njionoit JinCTk 612 .i ' 
.V umuicpcta ma- 
iniiHA ct» miia- i 
nicMt . 127 K. 0 . 

- 8 .'lCKTpO<l>Op- 

itaa . . . 1278.6 

A lucroiri, cm. ! 
UurcToiit 

«V Ka 3 !iTCJii> . . 630.1 . 

1001.6 

- aapa.in . . . 76.7 

- .ioxi.iaiioro co- 

06140 ilia . 6 <U : 

1327-1 

- K. i minium it 

Hi.iauHKoil 1 U 37.1 

- - HI.I 1 IA 4 A 10 - 

miii . . • 1087.1 1 


CKiil . . .6893 

- HAllpUB.*!cilia 

Bpnu^aK>i 4 H- 

roca hojib . 687.7 ! 

- - CHJIOBI.IXt 

.1 mi iff . . . 686.7 

- toka 722 , 6672 

- nanpaiKoma 678.7 

- noJiiocimii . 6673 

- npncyTCTBia j 

bo.. 10693,1 
107 L 2 

- paniioCTii 4 >a 3 t 1 

686.4 j 

- ciiHxpoiutaMa 6872 . 

- - AKyCTHHO- \ 

Ckiii . . 183(171 

- 3 By KUBoft 1386.7 

- TeMn©i»aTypu t 

ciirKAJibHuit ! 
a.ieKTpimo* 
ckiii . . 1049 a 

- TOKA .... 667.1 ( 

- ypamieiiLa 1336 a 

- - 4 . 1 a Tpexiipo- | 

Bo;iuoit cic- 
ctcmlx . . 138 d 9 . 

- ypoima no r 4 i*i ! 

9 .T OKTpH mo¬ 
ck! H . . . 1049.4 

- $A 3 r b 299 a, 686.1 

- Mil 0.1 A o 6 opO- 

Toiit . . . 487 a 

A'KMaATC.lMUia 

II.lAC Ml IIKA 637.6 
-iruii To.icrpa 4 >* 

Hi.iii anna* 
park . . 1001 A 

yKaaiiTCJtfl doji irk 

MynCTBIITC.lb- 

lmcri. . 1060 /* 

- 3 H;vopa*KA . 646 A 

- lloKH.lAlliU OT- 

cien. . . 639.7 


Katfe.ia 6yx- - jikopji . . . 41i6> 

tamu . . . 847A - apMA . . . 46 j/< 

A’KJia;u>iBaTb cm. j A^Kp'bii.icuuaa 

ynoiKHTb raiiKH . . . 641-* 

yKopAHJiBaiiie |- nurb . . 1844.:. 

niara 06- ; .Vk-p-biiJiaTb . 40?.* 

MOTKH . . 310a yk-p-kn.-IRlOm^fl 
- Bc*3Ayainaro peOpo . . 401/ 

upoBo^a no- yKcyciio-aMn.no- 
cpcn.croMii ©m- Baa .laxna 

KocTii . . 1093J A'KCycHOKiiCYiaa 

yiCOpoMeilllblii OKHCb Mii^II 

mark o6mot- ocnoBiiaa 1219/ 

kh .... 810.4 - - mIvui cpeA* 
A r Kp'bnnTb . . 408 a, naa . . . 1219. 

A'Kirbnjieme aa- |— csnnua . 1220.1 

MvHMOBk . 469A A KCyCHOKHC-lLlii 


liaojiupyro* 
mnxt Tpy- 
60 Kk uocpcA- 

CToMt Mcoji'ba- 
noii nponojio- 
kii .... 8743 


AMH-Tk 786-14 
yKcyciioM^uiaa 
1 Co.-ib . . . 732 i 
- - OCHOBHAJI 1219 •: 
; - - cpc^naa 1219 .'* 
: A F KcycHoCBnH- 


luonaTopa . 8142 | 
113 on a to po in* 
noMombio | 

neiibKn . . 81 6 a 

KJinilbAMH 0 © 3 t 
Ba3ATe.TbUOlt | 

lipnBO.TOk-n 8192 
Koiiucuoii 
iinncTiniM . 49.4 
MnrHHTimxt 


4 oB&a Co Jib 1220-1 

y.TeryMHBauie 

KIICJIOTLJ . 5*"1 

A r jrcTyMBBari.ca 3 .i; 
.Vjib 4 a . . . N’ko. 

- iiepec-bKuiO' 

. . . Sfc’ 

- noucpeMBaa 
A t jiiimuoo ocirfc 

i 4 CJiio . .911 


KHTymcKt 339.7 J-iruH Tpancijiop 
Il.iaCTHllt KOJl- I MATOpt . . 22 1 ■* 
JICKTOpa IT A ,-^OToMCTpt 13*4* 

ccpe.mii l> 423A -iibia pa6oTbi 


Ko\mciicaniiilICW.s . - ycrpoiicTBo 639.10 
- ;i.I a Tpexiipo* ; «V KA 3 HTI* . . . 6212 
Mo;uioii oil- j A'KAJUUATb .6212 
itcmli l!t 30 ^ . A'k.ia.'ika 6 ej>c- 

k* iIITpn.lb- | loROTO KOJI 4 H 

iiLiii . . . 639 a | KAftc.TH . . 861 /* 

IMpOTKATO 3 AMJ.I- | - Bt IICCnKt ;» 87 . 1 *» 

KHilia pern- - - ‘inciLiii no- 
crpiipyio- | c out ka 6 c/ib 

iipii .... 6842 ' 827 a 


- kMJI.ICKTOpA 

c 6 oi:y . . . 423 A 

nojiocu . . 614 a 

iipono 4 iui- 
Kont . . . 890 a 

jipoiio^oBt 616 . 7 , 
890 a 

npoMiioe npiev- 
J 1111 CB rpoMO- 
otbo,;a, pacMH- 
TAiuioe na 
(lypi© . . . 991.4 

py koatkh . 649 a 
pyik-n . . . 649 a 

COrMCHTOBt 
KOJl.lC ui opa 

nocp«» 4 ii . 4232 


yno^KciiiiLiu 
•Vjio:*kii ri. 6e- 
porokoii Ko* 
Jicipb kaCcjia 

"61.: 

.Vjio:kuti> ka- 
6e.ii* 6yx- 
j thm it . . . 8 * 7 .’ 

- irk 30X.no 1*27- 

- npomaa Bt 

3CMJiio . . 827; 

- Tpy 6 m Bt 

rii net . . 
.Vjii.i paxHkpoOK 
miMCCKiit . 91^ 
.V Jl i *t iwi (J) i o n cto- 
BMC JiyMH 11 <W ' 
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Y .Tj»-rpa 4»io JieTO- 
BLIMH JiyMA- 
MR 6oraTfc]lt 
CB^TT. 1105.1 
rxeifbinaTb cm. 

yjICHMUHTb 

V r Moiii.maioiuoo 

«OllpOTIIBJIO* 

ttIp .... 577a 
V'MCH hnioiiie 

irftca . . . 38.J2 

- CMKOCTK . . 68.4 

- M ftrilHTHSMa 161A 

- narpy3KH . 4922 

- (»6i>cMa ry6*ia- 

Tsro CBnni;a 4«2 
• pacTBopii- 

MOCTH . . 118S.11 

- cn.ibi toka . 188j> 

- CKOpOCTH . . 246 a 

- «IHC-TA HCKp'bl0032 

- - oCopOTOBT. 248.4, 

296.2 

- - nojiiocom. 279.1 
y Mem.niHTr, njiin- 

Hie seMiraro 
MftritHTa . . 0302 

- KO-reGniiia Mar 

iihtitoH CTp'fcjI* 
kh .043o 

- narpyaKy . 492.1 

- cKopocTb . .477 c 

- COJIpOTHBJIC- 

liie .... 676.5 
^V'mlibr.ti.hh 509.10 
y MIIBOpCa.*IbHHH 
npe,i,oxpnnn* 
Terbium BCTan- 

kh .... 500a 

- nJTHTMBHAH ^ia- 

4>par.Ma . 1241.4 

11 rajinoaHO- 
M OTP'I* . .671.8 

- 3HVKHMT. . . 807.7 

- MOCTlIK'b . . 67&R 

- fIIITp01l*b . . 314.1 

- npiiftopi, . . 699 l3 

- paapHAHilK f. 12H1.4 

- xoMyrb . . 821X3 

- 0.TCMOltT*b IIpC- 

;xo x pa ii n to ji n 560 a 
.V iinno-mpnim 

;p( JIAMOMADIHIIA 
llOCTOHITltaro 
TO KB . . . . 211-S 

- Hii.*xyKuiJi . lH4.li 

- npoBo;uiMocTh 81J) 

.V iinnojiHp- 

HOCTb . . . 168/, 
y HKIIOJTJipiIMlI 168 a 

- TpaHC<|)opMa- 

TOpT. . . 10702 

yim4)HJIHpHLllt 
MarfiHTo- 
MCTpT. . . 684.7 

- manicT. . . 634 a 


1 y lIHlJ)lf.TJIpnMfi 
I BJieKTpO.'XH 

iiaMOMeTp'b 666.7 
' ymiMTOMCHTb Mar* 

IIHT113 Ml, . 101 JO 
• yiiH'iTOTKeiiie Mar- 
niiTBaifa . 12M9A 

; - omH6oirb . . 648.i 
t - norp'kiniio- 
I CToil . . . 648.i 
j yjIH'ITOHCKTb 1859.10 
- MnnniTH»Mi> 101 A) 
ynupaTi.cn . . 53918 
I «V II.T8TLI mIjcto 710a 
j - c»cTpo«4Ka . 1102 a 

yn.ioTiiciiie 
I MAC CM 


yupyrocTi^, nr ii li* 


.VlUIOTlIJlTbCn 


452 

453 
K4.ii 


1 A r no«*IOBlIHKT> 

I y llopitLlif 

6o.TTb . . 4 o4a 

- BlIHTb . . . 6468 

- ahckt. . . . 4862 

- zyCrh . . . 1010.10 

- no^inHniiHK*i>486.i 

- y ro.Ti«iiHK*b . 1W02 

- uiTiicjvn* . . 646 a 
.V nopT. . . . 581.il 
ynoTpe6jienie n;io 

JIIipOBaiIHLIXl> 

UHCTpyMCU* 

Tom.5162 

.VnuenOopHa npo- 
bojio*ihmH 
mocthkt. . 6743 
.ViipaiLiciiio iia 
pnacTOJViriii 720.4 

- llt»Cpc;iCTB'>M'I. 

lUiVKH MII MX*b 
KHOIIOK'L . . 987 a 

- TCJierpa<j)Mi>o 996 a 
I - Te.TciJ)oinioc 1 171 a 
' - TOXII HMCCKoli 

MHCTbJO . . 7182 
B.T O KTp H 4 ©C KIIM T. 
i JlII(t>TOM'b . 987.4 

|-IlO.TbeMIIH- 

j KOMI, . . . 987.4 

j - BJieicTpo.xmira- 
I TOJIOM’b . . 591.4 

y 11 pOIHOH IIHJI 
I CXO.HJl . . . 309.4 

■ ynpyraji Myc|>- 
1 ta . . . . 451a 

I - m%;iiihji UXOT- 

! KH ... . 480.1 

I - npoKJlAAKtl . 018.4 
ynpyriii . . . 751.4 

- uao.iBiiiojini.iil 

MaTepia.rb 856.13 
m.iii(|)OBa.Ti>Hi.iii 
K-pyri. . 1196.7 

|yiipyrocTir mo* 

.'Xyjib . . . 349 a 

- npe,Tb. T i'T» . . 850.1 

- cn.ia . . . . 545.1 


i- 


TAiile nposu 
j r ^a Ha - . . 746 a 

- napa .... 113.4 

, - ».T0KTpH40- 

I cKnn . . 1807.4 

- aJI0KTp0.THTH40- 
CKftH pACTHOpe- 

nin . . . 1189-3 

i ypannenio . . 237.7 

- ,T«<j)(j)opoiinia.Ti»- 

! uoe . . . 242.18 

- nanpnvKoiiili 154.7 

! - OC1IOBIIOO . 1880.1 

- pocTojnrin 1182A 
; .Ypasneuitt yKftaa 

j to.ti* . . 1336a 

I — ;yifl Tpoxiipo- 
1 Do;uioii c u cto- 
mm ... 1336a 

ypABtinBaiiic 27o.io 

- narpyaKH . 491.4 
, ypaoiuiBaTb . 275 a 

yimBHHBAiou^eo 
I COIIpOTHBJie- 

I irie .... 9423 

15 r pamiHTe.Ti» 206.7, 
099.7 

, - AyrOBoll JIAM* 

| nu .... 942c 

- ManiHTULiil 1296 a 

, - HttlipHMvOlliH 148.1 

- noTOin^iiuTon'bUH.i 
ypaBHHTO.TLHRH 

| 6aTapen . . 883 

- TxiiuAMoMaimi- 

iia .... 208.7 

- KATyUIKB . . 819.4 
1 - jiHiiiB 723.1, 759.4 

j - Myc|>TA . . 

( - o 6 motka . 

- npouo^Ka .7 
i .YpaminTOJiMioe 
, KOJibipi . . 319.1 

- jtanpji'/Keiiio 153.10 

- iiojio . . . 275.li 

; - coo;uuio»iio . 3121 

- c<mpoTJin.T©* 

iiic . . . . 5793 
-in.ili MarniiTo* 
MOTpl. . . 6>6.1 

- MAPinirb . 627.10 

ypaniniTO.Tf.iiLiii 

MeTo^T. . . 6262 

- iiojiioct. . . 469a 


759.4 | 
450A 
819a ' 
759.4 ! 


i 

- iipOBo;vr» 723.1,706 a 
I - tokt. .... 139a 
1 - Tpniic^opMa- 

TopT. . . . 229a 

- 4>OIOMOTp*b XII* 

, MiriocKift 1843 a 
! A’pABKlITh . . 275 a 
■ ypauKoBiiinou* 
nan Miioroifiaa* 
nan cuctomh 2043 
“ii m if .406.2 


ypaHiioB'femii- 
Banio BoaAym- 
naro iipoBo;;a 

1078a 

- irfcca yr.ieii 98 Pa 
ypcry.mipoBa- 

ni© .... 581.1 

- ayroBLix-b 

jiAMn'b . . 948 a 

- cTaiiiiiit 1 102 a 
- iiin To’iitaro ot j» 

pynn, npiicno- 
co6.ieiiie - 

650.1 

.VpcryjiHpo- 

bhtl . . . 642LI 

- pOOCTHT*!. . . 5752 

“ COlipOTIIlbTC* 

iiio .... 57a2 
•VpoBoiib 99.7, 608.10 

- BftJXM, liopx- 

niil - . . . 1252 

- inivKiiitt - . 1253 

- BT» KpyiMoU 

onitauii . 656.11 

- rpyirroBott 

boahi . . . 835.4 

- Kpyr.TuH . 658.il 

- mhc.ta . . 1332a 

- TI>y6MHTMl! 65^.12 

«Vponiin BOTXi.t 
yKASATejn* 
BJICKTpIPI©- 
Ck-itt . . 1049.4 

.VOHAKH MHCCL1 452 

- 4>ap()>opa . . 7823 
-KH CTOIIOHI. . 762.4 
.Vcn.ionio MiiriniT- 

iiaro no.nn 177.7 

- CH.TM TOKH irb 

.in.Mirlv . . 9683 

- Tt)KA .... 138 a 
-B'I» .THM- 

naxi. . . . 9683 
5'cn.Tonin, finTA- 
])0H - . 102.1 

- MOTO^-b . . . 026A 

- ciioeoCn. . . 626 a 

- otkjioho ii i fi 620.4 

aifpiurb - 

1243.10 

ycii.TiiifiiTb . 4<H.to 

- <J»THpt‘IO . . ]OfA 

yclIJIUKAIoiipHCJi 

ToKT. . . . 138.4 

ycil.TIITb . . 4(Kl«» 

- (jUTUpOMt . . 10IA 

ycn.Tie . . . 34K7 

- npanxaioixx«M> 24M1.H 

- KncATo.Tbii *o :i02.s 

- KpyTnme© . .’k»3a 

- MHrHHTHof* . 248.4 

- MeXKHHMO- 

CKOP . . . 2483 

- Iipn IiyCK-fe BT. 

xo,TT» . . . 2609 
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y CTaHOBKa 


ycBJiie pacTJiriiBa- 
ton^ee 200 a, 86017 

- CABHr&ioxqee 853i 

- OKiix&iomee 8516 

- CKpyMUBAIO- 

mee .... 863a 

- cpiuibiBato* 

mee . . . 353d 

- BJieKTpHHO' 

CKoe . . . 2486 
ycHJiiH KacHTO.ib- 
hlixt* A>urp&M- 
va . . 1203, 302.7 

- Taiireimiajib- 

huh AiarpaM* 
Xft . . 1203, 802.7 
ycM.niio cpfeau* 
saioii^eMy no;v 
BopvKCiiie . 3508 

ycKopeiiio . 12603 
-ilia ^iarpaMna302A 

- pa6crra . . . 1506 
ycKopemiaji rajib- 

BanonjiacTOKa 

1206dt 

ycaosia AOCTaB* 

KH .... 7103 

- luiaTesica . . 7104 

- iipHCoeiHHeHifl 

kt. cikTn . 726.li 

- npoiaoRH . . 7103 
ycJiosHoc o6oaiia* 

nenie tokobt. 
BbicoKnro u a- 
nparcenia 6202 
yCnOKADBaTb cm. 
ycnoKOHTB • 

-cm. 6836 I 

.YciioKHHBaiomee 
JI.'feflcTBie 3JI6K- ! 

TpimecKaro irfc* j 
Tpa . . . 123L71 

.VcnoKoeuie .3046 1 
64081 

- Bu3;;ymnoe . 644.3 

- - peryaiipye- I 

Moe .... 644.4 

- B"b HCH1KOCTII 0449 

- - MHCJi'b . . 644.7 1 

- MacJiaiioe . 644.7 

- no.iioca . . 804J 

- HOCpeACTBOMB 

Mbuioli p&Mbi 644.1 
.VenoKoeuia koci|>* 
4>iuUeun* . 045.4 j 

- K0Jie6auifl no- 

CTOHIUIRM 13879' 
YcnoKoe mi wit 

cii jii» no . . 643.7 I 
•VcnoKOHTeJib 5834 I 
6439 

- Boaiyiniiutf 1334.6 i 

- b bi co Karo hh- i 

npaaceiila 133311: 

- acHAtcl# . .0446, 

- MCHAKOCTHLlii 0446 


ycnoKouTejiB 

m&aku# • *44-2 

- TOKa . . . 643JO 
y cnoKoHTejibnaM 

icaMopa . 644.10 

- ivfenb . . . 0403 
-noe npHcnoco6* 

jieHie . . . 643 b 

- conpoTHBJionie 

804d, 57ds 
-ii li# Marinin. 045.1 
y cnoKoiiTeJin 

KpbiJio . . 6446 
—jia njieno . 6446 

- o6motka . . 8046 

- ycTpoflcTBo . 6439 

- ivfenb . . . 6459 
ycnoKonTb . . 6486 

- ManiHTiiyio 

CTp'fejiKy . 643c; 

yCIIOKOUTbCM . 6386 j 
ycT&ii&BJiiiBa* 

nie ... . 531.11 
ycTauasjiiiB&Tb cm. | 

yCT&nOBHTb 
y cTaiioBii Bmeeca 
cocTOHule . 2856 
yCTaiiOBiiTL . 642d 
8553 

- 6aTapeio 9311,100.1 

- KOiiTatcTi. . 736 l8 

- ua nyju. . . 6433 j 

- liejibsa TUnoBO© j 

KOJieco . 10366. 

- ctoji6li 808.10 

- mOTKH . . . 4739 

- »J!CKTpH«ie* 

CKoe C06AH- 
ueuie . . . 7349 

yCTAlIOBKa (H3* 
M'fepHTeJIbH. 

npnOoposi.) 6433 

- (Mammil.) . 9312 

463.7 

- OeanpoBojioH- 

iraro Teaerpa* 

4>a . . . 10566 

- BiiyTpeirnnH 8552 

- BO BliyTpCII* 

11UXT. IIOMiviJAC- 

uiaxi. . . 8552 

- BpeMeuuaM 13308.0 

- BT» ROMaX*b . 845.1 

- - noM-feuieniaxT. 

3HB0ACKI1XT. 8546 
-aaKpbi- 

TblXT. . . . 8556 

-CLipblXT. 8546 

-$&6pii'i- 

11 LI XI. « . . 851.2 

- raaorciiepaTop- 

iiajf .... 1276 

- - ct» aob.ic* 

HieMT. . . 127.7 

- reirepaTop- 

naa . . . 1163d 


y ctahobkh reuc* 
paTopHaa ra* 
aoBcacbisaio* 
in,aH . . . 1279 

- rpoMOOTBOAa 9903 

- A*ia ocs'bmoHia 

u iiepe^aHR 
ciiJibi . . . 7036 

- aomobam . . 854d 

- 3BOIIKOBT. 1045.10 

- komM yTttuio ii- 

ii aa .... 6037 

- KOTeabuaa . 106a 

- M&'lTbl . . 1101.4 

- MamilHK&H 8HeK- 

TpH^ecKaa 2057 

- MHoro<J>aairaa704.1 

- na BKJiioMe* 

nie .... 5176 

- - BUKJH04©- 

Hie .... 5179 

- - aaMbiieanie 

TOKa . . . 5176 

- - ny.Tb . . . 0439 

- - no.Toxceuie 

A'feticTBia . 5886 

- KopoTKaro 

aaMUKHiiia 689.4 

-noKoa . 680.1 

-P&6otli . 5896 

- nycKanie b*b 

xoat» . . 5896 

- - cyAaxi. . . 854.4 

- TopMaace- 

liie .... 5896 

- uanpaaceiiia 

BUCOKaro . 7049 

- - ii na Karo . 704.4 

- - cpeAiiaro . 7046 

- nenocpeACTBen- 

iraa .... 6169 

- He nouocpeA* 

CTB6HH&a . 6169 

- oAiio<Jmanaa 7039 

- OCB'bTHTeJTb* 

ii aa .... 9103 

- OTA'kJibuaa . 7036 

- napoBiaxT. 

M&minn. . 1169 

- jvia pa6on» ct» 

peirrreHOB- 
CKiiMii ay^a- 
mh nepeARHMc* 
iiaa . . . 12456 

-ct» petnre- 

1IOBCKHMH ay- 

uaMH nepe- 
Hoenaa . 12456 

- na&CTinrb . 936 

- noAT»eMuaa, 

npiiBOAHMrta 
bt» ABiiaceHio 
aaeicrpHHe- 
ctbomt* . . 988.1 

- no reap Haro tg- 

aerpaifta 10446 


y CT&UOBKft no* 

xoAuaa . 13906 

- npeABapHTOJib* 

naa . . . 13309 

npoH3BOAHaaa 
caMHMT» noiry- 
naTeaeMT. . 23i 

- paAioTeacrjiai}) 

uaa . . . 10606 

- iiaciipeA'fe-’iHTeab 

naa . 6037, 7256 

- -ho# aockh . 617a 

- ceabCKo-xoaaH 

CTBeiniaa 13576 

- ctiaoBaa thapo- 

TexuHHecKaa 

1246 

-H OCB-feTHTeJIb* 

HAH .... 7036 

- caoMCH&a nepe- 

M’bnnaro h no* 
CToauHaro to* 
KOBT. . . . 7046 

- CTaimioHHaa 996.4 

- CToa6a . . . 8004 

- Tcaerpa<j>n&a9946 

- - ao aani ii aa 10459 

- tokh MHoro^aa* 

Haro . . . 704.1 

- - OAUO$a*HA* 

ro .... 703» 

- - nepesrfeHHa¬ 

ro .... 703^ 

- - Bucoicaro 

HanpjBKeHiff 

704: 

- - nocTOHHua* 

ro ... .7037 

- - Tpex<t»aaua- 

ro .... 7042 

- TOKopacnpe* 

ffluiHTevTJb- 
uaa .... 7253 

- Tpex^aanaa 7046 

- Typ6uHuaa . 1234 

- Macmaa . . 7033 

- meToicb 4386, 4738 

- HeB'bpHaa 476 jG 

- - caaaa butoa- 

naa .... 4766 

- BacKrpHneCK&a 

Cl> 8A3eMJieH* 
HUH liefi 
TpaJlbHUM-b 
npoBOAOMi, 7011 

- ct» saseM.Teu- 
lii.iM'b nyae- 
BblMT* npOBO* 
AOMT. . . . 7011 

- - - - cpeAHHirb 

npoBo ao x*b 7di 

- --yp&BHH* 

TeJII.ILUMT. 
npoBOAOM-b 7011 

- BaeKTpH4e* 

CKaro KpaHa9809 




yuiKo 
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^CTaHOBKH 

npH- 

cnoco6jienie 

- ’ ' • HOU 
^’bcto llfeao, 716 b 

-,npe^oxpaun- 

- nI QJlh *** ’ 

. ^ • - 864 b 

cnoco6i, . . 9^ 

“ CT<>ji6a Mi- 

CT0 • • • . 8002 

* ^eTOKT*, UPH- 

<*noco6jieuie 

TVui - . . . 482.4 

•»CTanoBKH u^e* 
t °kt» i pM'ian, 

v »* * 4802 

* Ct *kobjioiiii M h 

KHjxoBam* 708 a 
•ycTauoBOHiiaji 
ra» K a . . W110 
“Pyaemia . . 54^1 
' T «xnHKa . . 866*, 

BHUTTa 64 «^ 

« 42 .< 

aaTepiajn, . 866.^ 
^CTailOBU^HKT. 902 
» 86k 

^CTon . . . gffr,, 

^CToHhhboCTM 

npe^jn, . 300 

* CTOB'IBBOCTI* 809 j 

V? p *H a ■ • • «ai! 
^ ctoUhhbmK 

v Xo ** • • .80L 
^CTpanBaTH cm. 

yCTpOBTb 
^CTpaiiciiie no* 
BpeacAeuin 1307 j 
CTpoilTb KOK* 

T Hicn, . . 736 J 

“ B^ekTpM'ic- 


ckoo coe^n- 
itoiiic . . . 784 b 
* <*Tp«flcTBa ROM* 
ByTaipoHiiaro 
"Wffc . . 604B 
pacnpc^-bjiH* 
TOJibiiaro 
iinain. . . 604 b 
^ <*Tpl»iicTBO BII- 
OpaTopoin. 1027 b 
r'ViH lox'fepc- 
J‘‘H . . . 498.11 
“ “ o6to«iku koji- 


‘TCKTOpOBT. 4208 
oTc*ieTa . 0402 


" uepeKJiioMe* 
niB ... . 626.4 
- noAirfecKii 
Boa r T.yiDHLlX'I> 
npoBOAOBi. 1078L9 


^ CTpoMcTBO JWi 
PB6oni c*b 
JiyHaMlI PeKT- 
rcua 6e3T» 
npepLiBaTe* 

Jib ... . 1288a 
Uijih4>obkh 
KOJIJ ieKTO. 

Pobi» . . . 428b 
“ A<> Main it eft CHr- 

1046.1 

“ AoMamiiBro 

TejicrpatJia 1046 b 
" 3BOIIKOB1. . 1046dO 

- m pacnojioaveiiie 

».T CMeitTA 
6llTttp0H . . S4J0 
1 - MexauHMo- 

CKoe . . . 629.7 

BCA03B 0 JIB loineo 
BCTABHTI* II©* 
npaBUJibiiyio 

npo6ky . . 902.7 

- o6motkii . . 814.2 

- OTTH5KKII . . 669.7 
~ OXJlR^llTeJIL* 

Iioe . . . 289.10 

- nepe;iaT- 

Hiik*a . . 1061a 

- nepexoaa . . H23 b 

- noxHHH . . . 989.2 

- no'yKapnaro 

Tenerpatjia 1044 b 

- npeAoxpaiiH- 

TOJILHOe BO* 
AocTjiyftiioe 6724 

-IipOTlfB'b HT- 

MOC<t>CpIIblXX 

paapjraoB'L 666 b 

- paaroBopnaro 

nyuKTft noji- 
iioo . . . 1125 b 

- pacnpoA’fe.’iu* 

TeJibiioii a°<** 
kii . . . . 608.7 

- CMaaKU . . . 4406 

- TpaiicnopT* 

noe .... 716B 

- yKaaaTejLB 639.1 o 

- ycnoKUHT©Jia 64 Hb 

- HOilTpfUlLHott 

oxaaKK . . 4422 
— CTanuiu . 716.7 

- a.lOKTplIHO* 

cnaro ocirfe- 
men in . . 910 b 

yCTpOilTb KOII* 

Tak-n, . . . 6362 
y cTyna.Mii 113 m' fe¬ 
ll e Hit* nnc.ia 
o 6 opuToB'f> 477 b 
6 'cTynaMir pacivo- 
JiaraTi, . . . 47U.7 


yciynaMit pac- 
nojioacenio 
m©TOKT» . . 476B 

- pacnojioaceu* 

Hbiii . . . 610b 

- pacno.T05KHTi.476J 

ttCCH’feailLie 
jihctu- . 411ao 

- Cpfe3ATl. 060 JIOH- 

kk KaOcJiH 880.4 
J'CTyni. . . . 142 
y T64Kft 2806, 1196.4 

- 6 okobah . . 978.7 

- BTOplIHH&JI . 281 b 

- b*i» BUCTynaio- 

U^UXT* «4aCTHXT> 
oOxotku . 964B 

- - ayOnaxx . 264.7 

- - Kaii&jiaxT* 264.7 

- xariiUTHan . 176 b 

- nepBiiHHRB . 281 b 

- no.Tiociiaro 6 am- 

xaka . . . 278 b 

- - naKoneu- 

liUKA . . . 2786 

- nojiiocnaji . 279B 

- pacnpeA'feJieH- 

naji nepaBno- 
Mfepno 100CU 

- - paBHoM’fep- 

ho > . . 10003 

- TenjioTM . . 286.1 

- Tok-a 783B, 10002 

- aiiepriH 18183 

- Ho pH .... 266.7 
yTC'IKII, 6e3T»-&<1.8 

- m>HO bt» ay 6 - 

naxT. . . . 264 b 

- - bt» k aitajiaxT>264 b 
H fiAVKi^iH on» - 

281B 

- Koe 4 »(J)iiui- 

eiirb . . . W 1 B 

- ManiHTiiotf 

none . . . 280B 

- iianjxHvKciiie &O .10 

- none .... 176.7 

- - CTRTopa . 281ao 

- - HKOpH . . 281 b 

- - HpMR . . . 280.1 

- 11 o.ia ajioKTpo- 

ABH5Kyin,nH 

enna . . »* 0 .io 

- noTOKa jiHiiin 280 b 

- nOTOKT. . . 2812 

- - poTopa . . 266 b 
-HKOpH . . 266 b 

- peaKnia . . 281.4 

- COIIpOTHBJieiliO 

MarnnTiioe ^1.7 

- ct» KpaH KOO^)- 

(Jiunionn. . 906.1 
yTH.inaarOH 249.10 


yTUJinaai^ijK bo ah* 
hoA CHJIbI 124J0 

- MaTepiajia . 400 b 

- xfecTa . . . 880 b 

- to mm b& . . 109.7 
3 r TUHB8HpOBAHie 

B’feca BbiroA* 
noe .... 69 b 

- xopomee . 69 b 
yTonnTb Kopo6- 

Ky bt> crbHy 891 b 
3 r Tonneni(aH ro- 
hobka . . 6412 
yTonjieniibifl 826.4 

- KoirraKTb . 889 b 
3 r XOAA npABHJIA 

470b, 719ao 

- CTOIfMOCTb . 4702 
.VxyRmoiiitf 

bLh Koxepe- 
pa . . . 1849.7 

- KAH6CTB*b MAr- 

1IHTA CT» Teue- 

nieM*b speste- 
bh . . . 1298B 

- cnapTa hoat* ] 

BJilanlcMT. 8 JI 6 K- 
TpuxecTBA 1866 b 

- ManiiiTin.ix'b 

CBoflCTBT. C'b 
TOMOIliCMTi 
BpOMOIIH . 1829 
%V xoat» aa - D?B* 470.1 

- - kmtjiomt. . 116b 
3 r 4aCTKA 30MJIII 

CTOHMOCTb 7082 

- - ipfena . . 7083 

3 r *iaCTKOBtltt 

6jn>KT»-nocrb 

1060B 

- CHCTHHKT* . 698.7 

y UaCTOKT. 6 -tokii- 

poHaiiiiuii 1060 b 

- 3CM. 11 ! coefea* 

liili .... 708 b 

- Ka6o.ii.noH 

cfeTn . . . 829.1 

- o6cjxy5KHBae- 

MLiii . . 1172.4 

no KOTopoxy 
IlpOHO5K0l('b 

Kn6o.li> . . 829a 

- Te.ie4>oiuiLiHlll4B 
y*renie I'eiiT* 

reiia . . 1238 b 
y iukii KaOc.ik* 

11 L 1 H iirraMiio- 
BamiLiH 11 Jiy- 
5KOHLIH . . 84lB 
yillKO ATH KH 
6eJioiI H3T. 
HlICTOBOrO 

vKe.Tfeaa . . 842a 



*. 

<f>n3A . . . 19TJI 1 <Z>aab pery.iH* <t>ai><|>npoBAa . <t*ucoHHoe «:©- 

- ncnoxornT©.ib- pobka . . 199.10 TpyOKA bbojp .i*fc3o . . . 340* 

icaji .... 2003 - peryjiBTopi. 698L2 nan 6104, 886.4 -nwiS coct&bhoH 

- r.iABiian . .200.4 - CABiira yro.TblM.4- ABoHh&ji 886/ ron'iapnuii 

- HOK-yccTBPii- - c^Bin, . . . 1W2- ct» xy<t> to 11873/ Tpy6onpoBo;n» 

nan. . . . 200-3 ! — iijie&JibfTLiii 198/-ci> nap'feaKofi ;via >ca6ejxefl8S8j 

- Ko.ietiairiff 1087 jo — TeopeTiiMe- h ra#Kofi . 873/ <3>antici> . . 96Li^ 

- - npoTiiftono* ckJA . . . 198/ - r.nHua . . . 47/ <t>eI4>KH b&ko- 

.iovkhab . 1088.1 - CM'femeHie . 11H2 - poaenca . . 864/ nemiHirb . 962 

- 'inninTiiaro |- coBna^eHie . 19H.i - cko6a jv in <t>eppapHca chat- 

no-in bt. c'ieT- | - coe^Hncnie | Tpy6i. . . 877.2 'inirb . . . 6963 

MHK'b . . 1338 js ■ neslapiioe . 200 j | - K>6ica . . .792/ <I>eppoxarHHTHaa 

- tokb . . . . 200b I - - omu6oMHoe 200.1 , -bo© ko-ibuo ,vm cpeaa . .1614 

<I’;«3hab o6mot- j - cooTHomeHie 266/. n&TpoHa aax- <l>ecceHAeHT, ch- 

Kft .... 819/. - coiipjuKeu* j nu hak&.iii- CTeiia . . lO&is 

- - BcnoMorareJib* j iiocTb . . . 201 b \ Banin . . . 9&8L3 4>H6pa .... 960* 

iiah .... 320.1 | - yKH3AT0-ib . 299/ -noM xaccu pa* - O'fe.ian . . 96Q.10 

-reMHTpOflK* 686.1 KOBHCTblfi - By.iRauu3Bpo- 

MecKAB . . 82lJ - 'inc.™ . . . 201.1 . h3.io.mt. . . 781b baiiuaji . 960ji 

- - r.’iABHAjr . 819 b <J>b3m iinrpyxcen- 1 -null sKe.io6'f atli tt <X>Hrypu JiuxTen* 

- - n K.rbTKoo6- : iibiB iieoAW | UHJiHHJipT. 687.7 6eproBbi 1287/ 

puaiian cjiovk- | hakobo . . 200/ - 3kskhmi> 614«, 8772 - aneirrpH'iecKiJi 
mm. . . . 824/I - - HcpaBiioxlip* |—AnoihioH .867 b Kyn^ra . 1883 j 

- - oT.i’knbHajf 820."! no .... 200/ - - ha pacnpe^’b* <I>HAepn oTA’kie- 

‘I’naitoc u a II pn- — oah ii a kobo 200.7 JiUTOJibiioli iiie . . . 719/ 

xcoiiio . .204B - o;ufii a KOBO# mmi'b . . 866 b , <X»ha©Pobt., pac- 

- c»»npoTHBJio* i narpyaicii . 2007 : - naojurropT* . 792.1 j npeA‘fe~iUT©.ib' 

nio . . . .2062 - onepoxcciiie 199 b - - AunpMo .796.4 nan aocka 

-Hblii BO.IbT- I 800/ - OTB^TBlITeJIb- A-TM - . . .607/ 

M(*TpT» . . 6812 - pA32iH*inoii HA- | libiff ahcici. 881.2 <J>ua©PT» 7223, 760> 

- n KopoTKoaAX’ rpyaKH . . 200/ - naTpom. . . 966.4 <7>nansocKaji 

KiiyThifi KOM- i — pnTopa . . . 200 b - - boa© neuponu- BHeprin . 1317.7 

ftifiiifponau- 1 - roBUAAAion. 298.4. ijaeMLitt . . 966/ -cko© H3X'bne- 
II l>l II BKOpb 4107 <I>AKe.Tb 8.16 K- - pO.lHKT.CT.KpiO- 1110 . . 1868.10 

- tok*t. . . . 204.7 Tpn'iecKiii 1847.4 Kom> b.iu na- , <I>naio.Torii«iecide 

- TpniiccjwpMa- : ^>AKyjibTATiiBiibitt pIvaKoIi H3 o- tokh . . 1314’ 

TopT. . . . 280/ j iimbos!. . 11203j jinpoBaunoii -ch*1h A'feflcTinn 

-HLiH o6motkh lie- ! <l>apa^a . . 1266 b' no^niiCKii 887.7 a.iOKTpme- 

3HBllCIfMLIB 820/ *I>apHAOJf K.I’bT- - Ip>KOJIb CTBA . . . 123Li 

*1>ii3ob. .. cx. ka . 669b, 1286.4 jiaxnoBoro <I>nKcaxrb 10307 

(Jiaaii. . . - XAmoiiH AncKo- naTpoua . 964.1 <X>HKCHpoBaino 

<2>h.«oM€*tpt» . 68621 bajk . . . 1278/ - mTenccnb my* p«3roBoponb 

Tniiroiin. - . 6803 ,- C’fvTi. . . 12803 xnit . 889.7, 901/ na njicuirb 1178 b 

<!»«.»!. rpynnn- :'I>apAAH3auin 122613 cpap^op!. 361/, 781.2 - cneKTpa nHiiin 
poHKa . . 819.7 - cmryi'oiiAajib- - &3ftccToBi>ift 1339/ ( CHJib . . 1297.7 

- ;ianii:iAMBH* hm . . . 1227/ - Msricift . . . 781.4 • - - chjioblix!. 

iiio . 1903, 300.7 <X>apRAn'iccKiii — <})paiiuy3- j .iHniii . . 1297.7 

- mi.UI KHTOp f. (WJ.I TOK7. . . .1227.1 CKifi . . . r <81^ : <X>HKTIIBHAJI 

- Koji 06 aniH p«:»- ^aphamctpt. 1286.10 - iiopMAJibiiKill 781.7 a-thha 7S3Li*» 

jiocti. . . 1088j <l>ap4>opA cxca- - hIimciiuM . . 781.4 -no© noji© . . 170: 

- uTCTABRitle . 1J8U Ti© .... 7823 iu>AAaK>miHcB <l>HJibTpb 777.12 

300.7 - T»0p;uiro 9KHp- iHTaxiioBa- - ^iji xacna . 1107 

- nocji'feAOHATejii.- itMii iia.nox'bTHl/ h1h> . . . 781.10 j - dJieKTpiiH©- 

hoo cooAniic* - yi’AAKA . . 7823 - TBepAutf . . 781/, ckIH . . . 1367/ 

111© . . . 199.11 <I>ap4>OpoBAH I - 4)pl!TTOBLlii . 781/ : <I>IlUaHCOBLltt 

- npooOpaaoiiA- UTy.TKH . . 61041 < I ) np4>op’b. Apysa peay.ii.Tan. 7111 

10 . 11 . . . . 280/ - - HfloAIiaB . 886.4 B'b — ... '<81/ <l>IIHU<t)TBH«LH 

- paaiiocTR y ka- -AroIIhab I xceoA^ B'b - 781/ KpacKA . . 34L» 

aATi'.ib . .686.4- c u m> <f)mn8732 no.ioCTi. bt. - 781/ <I>iiTH-ieAep»:*‘ 

- pnaiiocTb . . 198/ - - - © I, HHp'baKuli <l*Ac<nf hah M'feAi. TC.ib . . 979.12 

- pncnpoA'h.ie* it rniiicoif .8703 364.7, <I>HTH.*ieMT. cxaa- 

iil© . 2003, 319.7 - TpyftKn 666.11,793.7 - HpouorioKA . 740.4 ka . . . 441/ 
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<l>HTHaexi>, yrojib 4>ouapix\UK7b . VUA <X>opMHpojiaTb 80.2 <X>oTorp&4>ia Ha 
C*b - ... 929.1 - %JLH nyTOBUX'b <X>opMHpOBO'lltaa p&8CTOaHiHll77.4 

<X>svthjki> . . . 9292 Jiaxni» . . 944.2 6aTapea . 8L7 - nocpeACTsoirb 

- jiaitnu . . 979.il <X>oirapb jum or* - saiuta . . . 81a thxjixt. paa- 

<2>HTHJUI C40Ta . . 940JO - KHCaOTR . . 8L6 pHAOBl> . 18809 

T©Jlb . . 979J2 - - TOM noli KOM- - pa6oTH . . . 813 4>OTOM6TpHpO-J 

- ^iaMeTpi* . 979.1D HaTU . . 12403 -ubili cocyA'a . 81.4 sanie . . . 97614 

<X>jiAH6JieBuii - Ay ro bo If . . 947a - tokt» .... 822 <t>OTOMOTpnpo- 

JUSCKT* . . Oil - ua Maurb . 9493 <X>opMOBaTb . 802 B&Tb . . . 970« 

- Kpyn . . . 6J1 — CToji6*b . . 9492 4 >opmobk& 80.1, 812 «PoTOMOTpH«ie- 

- — noJVHpoBajib- - napoBG3Huii - BTopUHHaa . 804 cicaa bahur- 

libifi . . 1198.10 8Ji6KTpHH6* - hoaoctatoh- ua .... 972o 

<pjia.ne.ib . 1889J1 drift . . 1867JO h&ji . . . 82.1 <t>OTOM©TpHue- 

<pjia.uou?> ray- <X>ouat» aMopTM- - npepBSHuau 81.10 cirift . . . 976.7 

xoll .... 8403 sauin . . . 71 Le <Z>opmobkh npo- - aicpairb . . 9772 

- ^epeBHidiuli 889 b - aMopTHaanion- Ao.i5KHTe.ib* - - Eyuaeua 18482 

- KaTyiUKH . 889.4 null . . . 711 b iioCTb . . . 81a - bt&.'iou'b xpa- 

- iieTJwi.iuie- - 8anaciiLifi . 711.4 - cnoco6*b . . 803 Tepa Ayra 18407 

CKili . . . 889a - noracuTOJib- c&opMoBouuaH 812 <l>OTOM6Tpia . 976.4 

- iicnoABiittciibilt Hbilf . . . 711 b - OaTapea . . 8L7 <l>OTOMeTp'b . 978a 

XKopa . . 4103 - norameuia . 711a - narnia . . . 81a - aKTHiiHHe* 

- cocAHHHTOJib- - peaepHHbiii . 711.4 1 - khcjiota . . 81a CKiif . . 13404 

null boaoh©- , cPonHnecKilt bm- - paOoTa . . . 81a - Bynaena ci> 
npoiiHiiaeMLiit aoBT. . . 11212 -iiufl iipoueccb79.io aatpHUMi. 

880.1 <I>oHOTeaerpaM* - cocyat* . . 81.4 nuTiioMT. . 970 h 

- - BOAoynop- I ua . . . 1170a - tokt» .... 822 - 6ynaeuoB* 

null . . . 880.1 j <I>oiio<f>op'b . 1167a 4>opMyjia amcco- CKili . . . 976h 

- ctmxuioH . . 450al<X>opa npnn- uiauiH 1187a - jxjih kajihju.- 

- c i.OMiu.ili . . 4162 | UHIIT. . . . 80a - A^ia buhhcjio nia jii.ixt. jiaMin, 

cpjiuuTr.iaca, 1130 - <J>opecTa chcto- | cmicuBRiiiu 711a 977a 

juiTopT. n31.-79231 xa ... 1065a - A-ia o6mo* |- KiwiopimeTpH- 

cpjiuiiTr.iaci, . 361.7 (PopMa . . .1200121 tokt. . . .308.7 uecKfft 18433 

cpjion. KaCejib* ! - nnaAinn* . 417.il — onpeA'Kioiiia - MArmiTHr.itt 1297J2 

iij.iH . . .8472 - a aa ot.ihbkh 84a I pnaMfepoui> 466.4 - Mepuaioiuift 976J2 

cpjiyKTyauia . 194.3,- - cru6aiiia ocnosuaa 1329.13;- pnarbuBaio- 

cpjxyopecueuuia | yroJibKoBT. 9152 1 - Tomcdha .1096a utffl . . 1344.1 

BJlCKTpH'lO- - KRHlUlOB'b 417.11 | - BHUIIpll46* - CO.lCHOHLlif 

cicua . . 1312a i - KpiiKoli . . 194a 1 ckh a . . . 6622 poinreiioB- 

cpjiyopecuHpyio* - jiHTcftnaa . 84a 1 <I>opcnpoDuiiiioe CKili . . 12®C» 

mM nuipMa 1243.4 j - n.iacTuiiu koji- BoSAyiniioe ox- - co cBbTOBMMii 

-mill BKpam. 12404 JioKTopa . 421a | jih>kaoiuo , 404a CTojoKeiibKa- 

<pjjy«opocKon'bl8406 - nonioca . . 468a I <l>opToniaimaa mu . . . .977.1 

- ckj-i&ahoH . 12407 1 - nojriocHaro 6am- j CTpyiia . . 848a - ci. ii.iacTium- 

cpoKOMOTp’b 12803 1 mhkh . . . 2773 j <I>oe4>opecueii- | xn H8i» mo- 

cpoKyca buco- | - - liaKoiieu- ! uia xuxiiie- jioMiiaio ctok- 

ia .... 9703 j HHK& . . . 2773 j cKaa . . 1361.4 an ... . 9772 

epoKycuaa aa- j - iionepeuiiaro ! <X>oc<j>opHCTAa | - rbiiCBoft . . 1840» 
xnu . . .9207i civic nia . 4013 j 6poii3a . . 8553 j - yjiH’iHMlf . 1844.4 

cpoK-yci. . . .9702 -npoBoaoKH 3207 I - M-bAi* . . . 76231 - xuMinerKiH 18443 

- 6ayiKAaerb 12804 - cerMOHTa Koa- -ctoH 6poiiau - - KOMiicnca- 

- BornyTaro aop- aoKTopa . 4213 npoBoaoua 741a! uionnLilf 1840:» 

xajia . . 1176J - cHiryconAAJib- <I>oc4>opiioaxMo- - aaeKTpiPio- 

- MarifUTUi.iil 129831 Haa .... 194^ uienaa co.ib 121 La j cKift . . 13442 

cPoabrA aoaoTaa 7.4 - iaotkh . . . 424.7 j - -OpouBosaa npo- i <I>oTOTc.ie<|ioiiia 

- oaoBaunaa . 72 1 - apXA .... 465.4 Bo.iOKa . . 741a; 1173a 

- cb mi nonaa . 402 . <2>opxnpoBanie 80i -KHcabiH ax- j <X>oToTepaneBTii- 

- cepe6paHaa 731 - HeAocTaTo«iHoe82J mIakt. 1211a i mcckab narnia 

<2>oabrH o.ioBau- : - nosepxnocTH - uaTpT* . . 12107 no.iHaa . 12302 

hoH bctab- I naacmuT* . 46.41 <I>oc4>opnoHaTpie- -n. ka.ui.ii. 

kh . . . . 664.7!- npcpBAHHoe 8Uo 1 Baa coab 121071 m.iMn aa.M- 

- - I 1 . 1 ACTHHKR 6643 -Hla M©TOAT» . 803 <PoTOraabBAHO- IIOIKAMH . 12803 

cpoHApRuH ^noM'biAenie | rp&4>la . 1909.10 <l>oToTCpania 12313 

ctoji6t* . .9663 aah - . . . 813 1 -rpasiopa 1200a (X>oto4>ohi(uH 

- pluneTHA* | - npoAo.iJKHTeab- -rpa<t>nnee Kill nepOAATUHKT, 

tuH . . .9662 HocTb . . . 813 1 citHMoicb no j 1175.7 

- - Tpy6HRTbifl 96041 - npoAocci. . 79 jo^ PeHTreuy 12842 ! <Poto4>oht. . 1175e 
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Xo;ia 


<l>OTOdJieKTpH- 
necKRA ch- 
jih ... 181U 

-cidff . . . 18028 

- aaiGMenrb 18613 
-cKoe KB.ieiti© 11773 
‘I'OToaneKTpiv* 

*i©ctbo . 13083 

<l>oTOTeJie«J)o- 

jiIa . . . 1173* 

<I>pAHKJUfHR 

Aockh . . 1284.4 

- aneKTpHuecKiif 

ni>3AHJii>- 

ui.iikt. . . 13233 

<T>pairKJIHllH3A* 

i\1a . . . 122&4 

f hpaiiKJiHiroB- 

CKift tokt» 1228.7 

<I>p!tIlKJIlIlIOBl> 
KIinATIIJl !»* 

HJ! K*l» . . 18203 

«I>paiiKjiHiiOTe- 

panU 12823 
<I>paiii;y3Kiil 
rnemiLiil 
KJiio«rL . . 99.4 

- KOTCJIf. . . . 109.1 


<X>pani;yacKift 

MAT Kill (J)Rp- 

4>opi» . . . 7813 
<l>peaepi(Liff 

CTawoKT* . 8923 
<I>po3HpoBHirnLiM 
rpe6Heo6paa* 
no .... 670.7 

- AKOpb . . . 4123 
<f>pHKljioiIlIUA 

My^Ta . 460ao' 

- nepCAA’ia . 449.7 

- maii 6 oHKA ha 

OCM B*feTpHH* 

KU 10120 

-noe KOJieco . 4493 
10823 

- - HHJiiiH;u>ii- 

HecKoe . . 460.1 
-null Konyci. 4603 

- ocTaiioBT. 648J0 

- npimo^T* MRr- 

iiifTiii.i If . 13673 

fJ^pHTTOBI.T H 

(fiap^opT, . 7813 

<t>TOpiiCTOBOAO- 

pOAiiafl Kn- 
CJioTft . . 1210.12 


<I>TopHCToe coe- 
AifHeuie . . 9883 
<I»yKo, noTepjr 

na tokh - 2903 

- TOKAMH 

CTByioinlii 
TopMaaT. . 4983 

- tokh 1821, 12913 

- noTepJi no* 
CToniinaiK na- 

1822 

- TOKOBT.A'fenb 1823 
<J>yKCOBO CTGK* 

jio .... 84.10 
<I’yKcranaii4T. 983 
<t>yjiaKcifrb . 8873 
<X>yjuiepa ane- 
Meiirb . . 997.1 

„<l>yjiJiepT» u Kap- 

TOUT. . . . 3ftU 

- nanKA . . . 880.4 

<l>yiiAHMciiTa 

MepTCJKT. . 4873 
<fcy iia»m<* irrajib- 
nan KJiaAKa 1173 
<PyiiAaMenTHaji 
6ojii;a . . 4663 

- n.miTa . . 466.11 


<I> y harm ©ht nan 
pava . . . 466a 

- - paaA’bjib* 

nan .... 4863 

- - cocTRBir&jf 4662 
-BLiil 6 ojitt. 466.12 
OynAaMeiiTT. . 4673 

- 6eTounufl . 467.4 

“ 1I3T. KHpann- 

Hoft kji&akh 4673 

- K&MGIIlILjft . 4673 

- KnpnHHiii>iii 4873 
<X>yiiKi;iA . . 2420 

- noTeuqiA.Tb* 

uaA . . . 147J1 

- cimycoHAaju,- 

ii a a .... 196d 
4»yiiT0<|iyT'b 12621 
«J>yirro. . . 126211 
<X>ypa kaGojih* 

USA .... 8273 
<l>ypi»© paa*b . 1963 
(pyTepoBKa . 406 b 

- BKJiaAUma 438.1o 
8>yn, .... 12483 

- KBttApaTlILlif 

184834 

- Ky6ii'iecKitt 12493 


X. 


XapaKTcpncTH* 

Kfi .... 6027 

- BltyTpOIIHAA 6022 

- ABiiraTejiA . 602a 

- AimaMOMamHHbi 

ot. napajuiejih- 
HLUTb Bos6y)K- 
AenieMT. . 5023 

- ct» noc.T’bAOBa- 

TCJlMILlM'b B03- 

6yjKAeni©MT. 5024 

- - my ii to Boil 6023 

- iaMMKHiii/1 ira 

KOpOTKOG . 604.4 

- iiiiAyKuioiniiiro 

ABHrUTG.TA 6043 

- KopoTKAro aa- 

MUKHlliA . 504.4 

- MU in HI i LI . . 5023 

- - BiiiuniiAA . 503.1 

- - AHlfAMHHG* 

okua . . . 503.1 

- nepGM'bintaro 

toka . . . 50S3 

- MCXAIIHH©- 

OKHA . . 602.10 

- o^iaaa . . . 5023 

- no.-man . . 5023 

- lipif XO.TOCTOM'b 

xoaIi . . . 5022 

XapaKTGplICTH'IO* 
©KaA KplIBMA 
GMKOCTII . . 683 


XapaKTepncTii- 
MecK-iA aah- 
II hi A A^A 
MauiHin. . 4873 
XapaKTepi* ko* 
Jie6aiiiil . 1087.4 

- pa6oTLi 489.10 
Xbocta JIHCTO'IKU, 

bt. miA^ - 4083 
Xboctt. aoopmeii- 
II 1.1# n30JlAT»lp* 
imro KpioKa 8127 
XlIMltHCCKAA 

pea Kip a . . 83 

- 4>occt)opecu©ii- 

i\iA . . . 1851.4 

Xhm nMGCKaro 
CpOACTBA no- 
CTOJimiaA 11853 
XhMII'ICCKU 8KDU- 
BftJieilTKLlit 

B'fen. . . 11813 

- -1ILJA KOAHMG- 

CTBtt . . 1181.4 

XhmHHPCK iif npo- 
HOCCT. ... 2ft 

- M'hcTiiaro 
xapAKTepa 70.1 

- 4> < ' , T(»MeTp'b 18443 
-ypRBUHTCJIh* 

ii hi if . . 18483 

- dKBiiB&Jioirrb 

11813 


XlIMIPlCCKO© A'fe#* 
CTBie MilCT- 
HO© .... 70.1 

- MaM'biicnio . 3713 

- pus.'ioMvGiiic 871.4 

- CTpoonie . 11873 

-CKoii peah-pin 

TonjioBofl atj)- 
<j>©KTT» 11893 
Xnpocicoin* 122<2 
X.TonaoT'b pe- 
MC1II. . . . 121.4 
Xjronoirb . . 7883 
X.TonHATaA Oy- 
.Mura . . . 388.18 

- orHneTCh*aA888.i4 

- nponuTan- 
iiua .... 389.1 

X.TOnHaTIII! KOBO© 
MACAO OIC1IC- 

jioinioo . 78211 

- - oMnu^eli¬ 

no© . . . 8C6J1 
XjionHATorty Mage¬ 
llan n©peBKa 889.4 

- Al>0^ih . . . 3693 

- .ieiiTA . . . 8893 

- - iicrJiaiKoii- 

liaA .... 8693 

- o6motka . . 744.4 

- no.ioca . . . 8693 
-11 LI# k&hatt* 1213 

- imiypi* . . . 889.4 


Xnopa noTOKT* 22.17 
Xacjihctra rbpa 
772ii 

-CToe O.TOBO 12124 

- c©pe6po . 1213J1 

-ctijU aMMoHiil 

203, 1212B 

- BOAOpOAT* • S2l 

- Ko6ajii>TT* 1212lo 

- ii a Tp lit 243, 1212 a 

- nuKKGJib . 1218 b 

- cBiinoui* . . 44-S 

- UiiiikT* 21.4, 12127 
Xjiopnan n-ia- 

T1IIIA . . 12143 

-no© aojioTo 1214J 

- ojiobo . . 12133 

XAOpHOKAniGBO# 

CO Jill pOCTBOpl* 

8 (Ul 

XnopHOKncjiaro 
KAJIH paCTBOpi. 

80.11 

Xjioj>oBOAopoA'k 22 l 
XAOpOKUCH l^nUKA 
if namATLiim 
pACTBOp’h . 202 
Xjiopi. . . . .22(1 
Xoaa Mam mi u 
uepcirbitA 4802 

- iinnpaBJieuie 

M'biuiTb . . 490a 

- - nepcM&Kim, 480a 





Xoa& 
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UeHTpauibHofi 


XOA^ XOJBOCTOrO 

HeTOAT» • • 601.4 

- - ptOoTft • . 160-5 

- - cnoco6i> . 601.4 
Xoa*b 6e3T» HCKpe* 

XfiH . . . . 47a2 

-HCKpOo6p»30- 

b&hLh . • • 4785 

- tojtikobt. 717$ 

- BBnTft BHToro 

wa6oJiix • • 743.1 

- KATyiDKU . . 6875 

- xamanui . . 480$ 

- ncpoBeu'i* 4815 

- - nopoBiinit 481$ 

- Hep»BUOM*P* 

HU It . • • ^l* 7 

- sepoBiiuli . 801.7 

- necnoKoiiHbill 301.7 

- HOyCToifHH- 

bu» . . sol.? 

- juiabiiu It . . 717$ 

- KO^OMHBIa . 830.4 
nycKanio bt»* 4*8$ 
nycxaTb bt»* 477.10 
nyCKi. m> - • 478$ 
nycKTi ^Biira- ^ 

tojib bt» - 717jo 

- nycTHTi. bt. -477jo 

- pa6oTT» . . • 878.1 

- paBHOM'feP' 

Huit . . • 801.6 

- POB1I hi « 801$, 480.11 

- cnxipAJiH . . 6875 

- cnoKO lluwll . 801.6 

- ycToH’IlIBLlfl 3013 

- xojioeToil • 499$ 
-riCT'IHKft . 097.4 

- my mu uii . 480.io 


XoJiJtH tfBjienie 

1322.1 I 

X0J10AHJIbHHKft j 

3)rbeBUKT. 408.il> 

XoJlOAIIJIbllUKT. | 
BIIpLICKHBftlO- 

mitt . . . 1193 

- DOBCpXUOCT- 

Ublh . . . 119.4 
Xojioaiiab Byji- j 
Kiuui.jai;ia 779a o 
napoBfui Mftniu- ! 

na .... 120 . 1 1 

- hoc aojio*iciiie ; 

1208$; 

XojiucTnH pa6o* | 
tr .... 1603! 
Xojioc roro xoaa , 
mctoat. . . 501.4 i 

- pa6oT» . . 1603 

- - ciioco6t. . 601.41 
XojioctoII . . 490.4 

- h pa6onilt hikh* i 

Bbi .... 4473 | 

- npuBo;vb . 13425 ( 

- xoat* .... 499$ 

- - (Vie-riHKa . 697.4 1 

- xukhbt. . . 447.7 | 

- 8<t>(})0Krb . . 601.1 

XojiocTy IO, BT> “ 1 

47*3, 490.41 
Xojicta naroTuB- i 
Jieiiio . . 787.li i 

Xo.icrb 308$, 787.10 ! 
X o.i me bab npo- | 
kjiaaka . . 709$ . 

- npocJioiiKa . 709$ ! 
XoMyTHKT* yro$b* | 

KH .... 914$ I 


XoMyn, 6823, 8205 

- a-ib 1 Tpy6bi 870$ 

--2Tpy6T. pBROMT. 

JieacninHXT. 877.1 

- -Tpy6[oKj*b H3T. 

ra.ibBaiuiSH* 
poBHHiiaro 
ttcejrbaa . . 876.7 

-OUH1IKO- 

Bttimaro ^Ke.rfe- 
aa .... 876.7 

- - yKp’bnJienlH 

KaOeJiell . 8433 

- aa^KiiMMoil . 807.1 

- naT. noJioco- 
Boro Hte.i'baa 6125 

- Ko.ibneBoii 
npHKpixnjzciiiB 
Tpy6oKi. . . 870$ 

- noAn'feciii.iii 896.4 

- ct> napixa* 

Koli .... 89 63 

XoMyT-b npoAoxpa* 
JIHTOJIfeJILlft 7985 
-nOJIOBHlI* 

ii li II . . . 798.1 

- ynnsepcajib* 

ii bill . . . 8203 
Xopoinoe ncnojib- 
aouAiiie irkca09$ 

- yTiinii3iipoBa- 

iiio B-hca . 09$ i 
Xopoiuiii koiitaktt. 1 
536J, 78)10 | 

- IipOBOAHHhTb 7305 
Xopomo npoBuAn- | 

miH. . . . 730.1 j 
XpanoB&B co- I 
6am ica 1010.7 : 


XpanoBHKT. . 648$ 
XpanoBoe ko- 

Jieco . . . 648$ 
Xpc6TOBaB ko- 
Mca .... 4443 

XpOMOBAB KHCJIO- 

TE . 17.7, 1210.il 

-Bofi -tli pac- 

TBOpT. . . 183 
XpOMOBOUHUKO- 
BBB COJIb . 18$ 

„XpOMOti a dJICKTpo 

Marinin. 10105 
XpOMOKHCJlblti 
Hiiiikt> . . 1*$ 
XpoMopa^io- 

MeTp*b 123*. 4 

XpoMniiKH pac- 
TBOPT. . . 1*.4 

XpOMIIHKTi . . 17$ 

- bt. nopoinK'b 17.M 
Xpoitorpa4>T> 

a.TCKTpU'IC- 
CKiti . . . 1365.4 
XpOHOMCTP’b CT. 
3aivbn.ic- 
iiiexi. . . 4*7$ 
XpoiioCKom. . 4*7$ 

- a.iOKTpiPie- 

CKiil . . 1365.4 

XpoiiocJjoin, 1355~> 
XpynKifl 6873, 751$ 

- CTeK.iou6pa3- 

liuii iiao.iBiiioit- 
llblff MBTO- 

pi A jit. . . . 3573 
XpyiiKojioMKiil 761.7 
XyA<>fi koh- 

thkti. . . 635.4 


n. 


Han<J>A . . . 483.7 

- py kobtkii . 6833 

- pyiKif . • • 68:13 

Haii<t)Li ,Tttiuie* 

nil* . . • 433.10 

- ;UHM(‘Tp'b . • 439$| 

- ajihha . . • 4-33$ 

- cKopocTi* . . 1295.1 
Hn-bTiiaB ,T> ro- 

i»aB JiaMiia 938$ 


I^ejfjiiojioaLi au<- 
1 ATT. . . . 7*9.12 j 
1111Tb 113 1. - 913L4 

- TCTpailCTUTT. 7*9.18 
UeMeiuaniH 
aJiOKTpiPie* 
cksb . . . 1360$ 
Uo Mein kab 

'ipy6[K]a . 870.4 
-CT. 0 O 0 JIOH- 


-Hoil cirfm» 97!ao 
HoiiToBofl iiepe- 

KJllO'IATCJlb | 

^JIB Clielll!' 

4cck. pery.TB- 
TopnlST. OCBli* 

• • 948$ 

HoJIJIIOJIOHAHaB I 

6yM&ra . 369.1 1 j 

- aom®'** 4 • • 1 

HcJi.TKiJion$.T» 789JI 
HejiBiojioaa . 882.7 1 


KOJl II.41. JII1CTO- 

Boro vKiviii* 

3a . ... *:!*$ 

KLili 6uk“f> 1193.1<> 
HciiTpa oupeA'b* 
jieiiie . . . 40*.i 

- THVKCCTU 

Kpyrb . . 249.4 
l^eHTpOJIbllOB 1 

OaTApCB A jib 
HLI30BA . H31$ 

- MacJieii ka . 442.2 


H<‘HTpa.TbiiaB 

jiaciipeA*fejin- 

TCJIIIAB CTAH- 

Uiii .... 702.6 

- CMajKa . . 442.1 

- CT a ii ipa ropoA* 

CKttH . . . 703.1 

- AJib or»c-TyiKii- 
BAiii/i orb pyKii 
C'l. ABTOMATlI* 
MCCKoii IlOA* 
Crniiipeil 1165.1 

- A-tb nepoAA'iii 

n a ahjickoc paa- 
croHitie . . 7035 

- - aievKAyropoA* 

iihh .... 7035 

- - MyilllUHIiajTL- 

iiab .... 703.1 

- - uCB'feTHTeJIL- 

11 ab . . . . 703$ 

- c ii .10 baa . 708.4 


I^eilTpAJlliHAB 
eiaiiuiB TOJie- 

4)ouiiab ;lib or»- 

c.ijvunoaiiia 

bt. py*iiiyK» llOiao 

-on. 

pyKii . . 1104.IO 

- TpaMBaii- 

k&b .... TlKL. 

- - BJIOKTPUTC- 

CKRJI . . . 7025 
HeiiTpajibiioe mi- 
Tniiie MiiKpo- 
4>oiioht. . 1113.8 

-iiofl cm a 3101 

ycrpoiicTBo 442.1 

- CTain;iii npoiu- 

boahtcjil- 
liocxb . . 707.1 

- - yCTpfiflCTBO 716.7 

- - Kpnnua iia- 

rpyaioi . . 71*$ 




Ile HTpajih HMft 

HeirTpajibnuft 
K'jjfmyTa- 
TOpT. . . 1137.2 

- - Cl, KAJin.1L' 
HLiMii Ji&anaMH 

,ViH suaoiia 1137a 

- yro.i L no.i toe- 

iiaro 6am- 
maka . . 460a<> 

-UaKOHCH- 

nHKA . . 460.10 

- COOTlrfkTCTBy- 

H*miM no.iwc- 
iioxy Gain- 
Many . . . 277.4 
UeiiTpajibiiLiVb 
craiti;ii( cii- 
CTCMft 3J1B 
o6c.iy*KHBAnlB 
irLpyH Hy io 1165* 

-,t/ib o6c.iy- 

^cnBaHlB on. 
pyKn . . 1166ft 

I^nTpaTOpi. 

My4>Ta 451 jo 
H, eiiTpHpoBa- 

nie .... 40H.4 

I^eHTpi(IK>BaiIIILlf{ 

BKOpb . . 411s 
1 (.enTpnpy Ionian 
Iocka . . 1244.4 

- man men a 1244.4 
I ^enTpo6*b5KHaro 

pery-i-HTopa 
CTepyKeiiL 1031a 
IleiiTpoti’bHvHAB 
cm a . . 248.10 

-BKOpB . . 2603 

J l 1 enTpo6'b>KHuJt 

BLIIwIIO«ia- 
Te.iL . . . 523Lft 

- 3B01I0K1. . 1S49A 

- pery-iBTop'L 570.2 

- peocian. . 5761 

- citocoC'L a.ieK- 

TpRMeCKUi flJlB 
naroToBJicifi/f 
M'fell!LI XT, 

TpyOi. 1222s 
l^ciiTpoBanic 40«.4 
-bahiii.iu HKopb414s 
-bob nepKA . 890.7 
-i»oe CBep.io . 390.7 
-noli TOKapnuil 

CTHiioiTb . 891) 

HeiiTpocTpejfM* 
Te.ibiiaJi 
c ii.i a . . . 249a 
HciiTpl, spa- 

m,eniB . . 248ft 

- Ko.ieOaiittt 181Ha 

- KpHBH3HLI 183D 

- Kpyra . . . 

- uiiTauiB r.i«B* 

HLlfl . . . 721s 

- nBTAioii;lH . 721: 
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H^mp-L no^B-bca 
634.4 

- noTpeO.ieiriB 7219 

- npnTB-yt:e- 

K1B . . . 131812 

- pacnpe^ikiH' 

TC.1LHLI ft . 7392 

- TBBCeCTH . 1261.7 

- yiapa . . 1321.11 
UeiiTypa . . . 39a: 
U,iiK.iepA annapa- 

Ta KBapneeaB 
neicBurja 1101.7 

- an nap an, 1104ft 

- chctcma 1104.4 
l(iiK.iHuecKifl 104.7 
-ckIb Bapiaxjin 

MArHHTHOfl 

cH.iu . . 1301a 

- H3*'bneniB xa- 
1 rilHTHoft 

CH.IU . . 13019 

- Ko.ieOauiB 

M&rmiTHoii 
CH.IU . . 13019 

-choc naMarnH’iif* 
Bftnie . . 1295a 

U,HKJI1» ^BUTA' 

Te.ibHuH . 8019 

- HaMamniu- 

nairiB . . 181.11 

- npiiBoaiioft . 3013 
HH.miMpHHe- 

CKMB BHIITOBAB 

npyvKHHa . 641s 

- syOiaTAB nepe* 

ia r ia . . . 449a 

- KA.in.ibiiaji 

jiaaina . . 9106 

- .lAMnOIKA lift 

KAJiHBaniB 1147-) 

- otiMOTKA . . 3414 

- coe.iniiHTe.ib' 

hab My<j>TH 879J 

- a.1CKTpOCTftTH' 

I necKftB Ma¬ 
mma . . 1278a 

-CKill rpOMOOT* 

B0.1*L . . 1020J 

- Konienca* 

Topi, . . 10213 

, - KOlIviyKTOpT, 12*121 

- ci* saKpyr.ien- 
; humh kor- 

1 UAMU . . 19*13 

I - KoTe.Tt . . . 107a 
i - MaruHTL . . 164a 

- peOCTATb . . 6661 

- - viycKOBofl . 6013 
, - cejieuoButt ».ie- 

i Meirn. . . 1174a 

- eo6iipaTe.ib 11*12 

- ct» aaKpyr.ieii- 
> HUMB KOH* 

UftMH . . 12813 

inwirB'b . . . 446.4 


a.ieirrpoxb 1181s 

- B.ieKTpOMeTp'b 

KBA^pAKT- 
nui . . 1288.7 

-CKoe Ko-ieco 488a l 

- - TpeiiiB . . 4o0a 

- GTsepcTie . . 3902 

- ce.ienoBoe co- 1 

npoTBBjie- 
Hie . . . 1174a 

- <{>pnKi;ioHHoe 

KOJieco . . 460a 
I^H.iHfiipT, ear OH 
Haro KOMjryTA- 
TOpA .... 696a 

- r.lABHblff . . 5916 

- r.lHHBlluft . 8a 

- rpa.iyupoBan* 

hu tt . . . 661) 

- lAB.ieidB BUCO- 

Karo . . . 118.4 
: - - nH3KAro . 118) 

- H3T. .IHCTOBOro 

cbhhxja . . 14a, 
; - - nepeKHCH 

Mapraima . 20 ls 
! - " IlHpO.IIOSHTA30S | 


xtoufl 


364a 


- nepeicjiioHAiO' 

mitf .... 6917 , 

- npeccoBAjib- ! 

Hi.ifl . . . 77D, 

- nycKOBofi . 691a ; 
: - peracTpnpyio- I 

mili . . . 666ao j 

! - ci, A'fe.ieiiiBMuCol) 
j - yro.ibnuH npo- ! 
i AupaB.ieHnufi24a 
| - (J>ap(J)opoBLjH ' 

I jkcjtoOhAT uii 687.7 

- i^hiikobuH . 113 

- maMOTHuii . 8a 1 

- mepoxoBa- I 

! Tufi . . . 778.7 

I^nJIBH1I>U I^HK* I 
KOBiae BJieMOH' 
TOBT. AMAJIbra- 
MUpOBATb . 114 

-copTyHB* 

poBaTb . . 12.4 

| I^kiika AMaaib- 

raMa . . . 11a' 

- 6pycoirL . . 6811; 

- HCIIO.IbaOBAHiB 
K*oe4>4>Hi;ieiirb lift 

- BHCTOBaro llHK- 
K©JiHponaHiel20l2 

1 - OKHCb C'fepHO- 
1 KHCJIAB . 1217a ' 

j - - yrjieKHC- 
; JiaB . . . 121a). 

j - noTpeOieitie ID ; 

i - pacxoAOBanie ID < 

- p'baaKT* b/ iB - 99a ! 
. p^sein» JV** “ *831 


IXHpKyJMPH 

IXbhka co pry*!* 
ka . . . . lla 

- x-iopHCTaro rk 

AMMO Hie VI* X-10- 
pHCTUMI* coe- 
IBHesie . 1211) 

- a.ieieTpojniTH- 

H6CKAJK pA^- 
4>HHHpOBKA 12213 
I^HUKOBAHie 987 A. 

1904a i 

- rAJILBAHH^ie- 

ckhx'l ny- 
TeM*z> . . 3T7ao 
I^RHKOBATL . 937.7 
Uhhkobab ama.il 
TAMA ... lla 

- n.iacTBnA . 1U 

- - ftMAJlbrAMBpO- 

BAHHAJ1 . . 112 

- nikHA . . . 12214 

" n.lACTHHA cop- 

Ty*feHHAJi . ID 
I^u hkob o-o.i oBJin- 
HAB AMAJO*’ 
TAMA . . 198U 

I^KHKOBUe z;b- 
jih^pu aJiexeH- 
TOBT* AMAJIbrA- 
MHpOBATL . 114 

-copTy«£H- 

BATb ... 114 

I^BHKOBUfl AKKy* 
My.lBTOpT* . 51ft 

- 6pycom* . . 6811 

- BojibTAMeTpi* 662a 

- iHCK^b ... 6,8 

- Kynopoct 1L7 

1317a 

- .THCTT* ... ID 

- npanofi . . 90s 

- pacTBopi. . 1904J2 

- CTCpMCeHb ID 

- . ID 

- B.ieKTpOA-Lia, 66D 
UnnKoauB 6*fe- 

JiHJia . . . 781a 
l^n n ko rpa({i ix 120CU1 
ll,ii nm. ... D 

- X.1H nABniB . 96S 

- cnuepoAHCTuJi 

1214a 

- cipHOKHraufi 1L7 

- x.iopucTuii . 21.4 

12137 

- XpOMOKHCJIutt 18S 
I^upKyjiHpoBAHie 

CM. OBpKyJIBIliB 
I^HpKy.lBpHAB 

UHJIA . . . MS 

HnpKy-isi;lB bos' 
^yXA . . . 289S 

- - in. H30BHpyiO* 

n^axi* Tpy- 
6 ax*l . . . 89L7 

- RHOJIOTU . . 61) 
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- p&M& Jijrran 6843 mefi bukjiba- | Hyrym, Roxeii* hm .... 812.4 

- CTannua . . 4640 Koil .... 88L3| liuJt . . . 8420 


UlaCep'b 808 b, 1017^4 

- jvlh cBiuma . 942 
UJaGjxoKUAH oC- 

MOTKa . . 8844 
-Hbift npecci, RJLK 
KaTymem, 886B 
UlaGjioirb bt> 

BHA'h H05K* 

iihivb . . . 886a 

- ^epORHlI- 

nbili . . 834JO 

- 6poH©Boil 
o6motkh . 836B 

- oGmotoka, . 884b 

- - nJiacTHin. 884 b 

- - m©TOKT» . 420 b 
I lian* iinaAn* 

liu .... 2G3B 

- on. npncno- 

co6jienin AJin 
cniGaiiin . 870.1 
UJaG.ioiu.i uTA'fe-’ii** 
hlixi* npiiGo- 
puBi. . . . 617 b 
lllai t. Bnepe;v».309B 

- ayGa . . . 262.10 

- ayCua . . 202.10 

- HBM’bpiiTenb- 

11 Lift . . 310JO 

- KU1I&.1K . . 208B 

- KonjieKTOpa 310 b 

- lift3HAL . . 810J 

- oGmoiku . . 80916 

- pamioA'feU* 
CTnyioii^ili . 810B 

- cpOAiiiii • 3102 

- - yKopo'ien- 

HLiii . . . 310.4 

- oGuiift . . . 309 b 

- UJIHCTHirb koji- 

jieKTopa . 8106 

- 110 J1 HI.l it . . SOILS 

- uojuociiufl 277.1, 

810.7 

- nonn .... 310 b 

- iioTCiiui&Jia . 81U0 

- pouCTUTa . . 682 b 

- HltOTHHHufi . 80917 
ULIafiGa 4043, 689 jo 

- noAKvnaAuaB 689 ao 

- CBHiiuoBajx . 85 b 

- CTHWCHan . . 460B 


IXIaHGoHKa $piiK* 

Aioiuian na och 
b^tpjiuku 1012b 

lUaMOTiiuU i;h- 
JlHIIAPTb . . &8 

lliauKa upeAoxpa- 
HHTejLbiiaH 1242 b 
111 a pa BoaAyin- 
uaro noA'fce Milan 
cmia . . . 1099B 

- - cnycKT* . 10934 

- exKocTb . 1288.1 

IliapHKonuii 

noAnaTiiiiKA. 488 b 

- noAUiHnniiK'b 4380 
HlapHKT. . . 438.7 

- GyaiuioBull 1277 b j 

- Boa6yAUTCJUi 1006 b j 

- paapBAUHKa 1065 b 

- TepMoateTpa 4972 

- yAapnuKft IOToB 
Illapiuipiian 

My$Ta . . 844B 

- yro.TLHfiLH . 879B 

- oci. . . . 640ao 

-iiutt meTKOA©P* 

xcaTejib . . 48Li 

- dJieKrpoxar* 

Hiirb . . 1304 b j 

lllapniip'b . .64091 
IllapoBan moji* 
uln . . . 983io 

- BJieicrpocTaTiiHO- 
cicaji MKmnual279.4 

IliapoBiiAiiaH Ka* 

jimihuan Ji&x- 

na.92(X3 

- jiaxna ct» po- 
(JjBCKTOpOH'b 921B 

-Hull KOHAVK* 

TopT, . . 1282.7 

- coGiipaTOJib 1282.7 
HlapoBoH dJieic- 

Tpoytc&aaTeJib 
Bpeueiui . 1367.7 

111 apoo G pa a iiu H 
i BKJiaAKizn'b 488 b 

j liiapoinoHHLill 
j CTHHOKT. . 892 b 

- - abb o6cTpyrH* 

| Banin . . 1209.4 

|-cp'baaniH Kpa- 

| eai» rajibsanolfiCKU 


UlapmaBLifl 

B&JieiVb . . 778.7 
LUap-b .... 962B 

- BHCJlHili . . 908 b 

- B3AyniHuii 1099 a 

- AyroBofl aax* 

DtJ .... 963.7 

- jiannoBufl . 9620 

- omen liu it 1853.4 

- npeAoxpanH* 

TeJibHuii . 964u 

- noABibciiuil 963 b 
ILI axiiaTooGpaa- 

lio pacnojio- 
HceuKue no* 
jnocu . . . 4602 
lIIaxTa KHpnHH* 
nan .... 880 b 

- nponaauan . 884 b 
UJ axrb, Ka6ojib 

A^n- . . . 707.4 

ILlBoiiAApCKilt Jin- I 
nefliiuli kom- I 

MyTSTopT. 1021 b j 
lllBejiepnoe wee' I 
niiao . . . 847 b I 
lUeiiKa ... 4887 

- b bo An an . . 846 a 

- AJift bboa& • 84&A j 

- naoJTHTopa . TtHUo 
-ku AaB.ieiiio 438 io | 

- AiaMeTpA. . . 433B. 

- AJXUH& . . . 488b 1 

- H30JLHTOpa wce- 

noGoKT. . . 797 a j 
lliOJIKH cuporo > 
HHTb . . . 788 b 
II leJiKoBan Gy- 
Mara . . . 860 a 

- Him, .... 636.7 

- npnncaA^noC' 

iio bu . . . 788b 

- - - yTKa . 788 ao 
-B utt xtmc* 

Hem, . . 111U 

- HexoJiT, . 1280.7 
1 lie Jim. 388 a2, 788la 
UL lejijiaKa buabb* 

jiHBauio . . 429A 
lllejuiaicoBaa 

GyMara . . 8605 
IUejuxaKoxi, 

noKpuTufi 867 b 


lllejui&m, . . 967b 
UIennHn>-xa- 

mHna . . 8920 
lliepoxoBaTon 
noBepxiiocTb SS8 b 
- rufl kojuick- 
TOp*b . . . 476J 

- iinjiHHAPi* . "7a.: 
lllepCTb . . . 789 b 

- MlIHHpajIb' 

nan . . . 1399.1" 
lllepc-rnuan 

oAewcAa . . 613 b 
- nofl koctiomt, 5I3b 
U lepTunroBufi 
nojiHx>oBajib* 
Hbifi Kpyrb 1198 b 
lIIecTepnn ct. 
ueABJiniiH 1102 a 

- A'feBOHiian 1010 a 
II lecTHrp&HHan 

rojioBKa . 640^ 

- iipoBOJioka . 740 a 
-hoc nceniuo 346 b 
IU ocTHMUiiyTiiuii 

cneTHHKT, 1164.4 
UlecTuyrojibiioo 
pacnojiowee 
Hie .... 3S1*--. 
UiecTu4>aaHha 
ciicTcnaauiba 
Aofi .... 2930 

- MHoroyroJib- 
HRKOMl* . . 203.7 

UJecn, n pi ex 

uuii . . 990.1" 
Uie<l>epa iuiac- 
Tiina . . 1069.4 

- - aepKAJibiian 

1069.4 

Uluna rpoxooT 
boab . . . 992.: 

- m±jxoa n . . 613 b 

- OCB'bTRTeJIb- 

nan .... 614 a 

- niiTaTejibHAH 613» 

- pacnpeA^iH- 

TeJibiian . 6141 

- cn.noBan . 013 a* 

- coGapaTeju*- 

Han .... 613: 

- coeAHAHTeob- 

HUK .... 614J 
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lllnarb 


ITT w nnoc nee- IIIkajiu on IIIkubt. paaxcM* j LLLumica win 

jrfeao . . . 846.7 j x ao y am- | hmK . . . 446 jo j KpyMeuLu . 65U 

lUnirs» coeAU* nep'b . . . 6289 ,pacnojionceii- | - wcji'baiiaji . 7999 

neiiie . . . 614.9 IIlKa<j>on6pB3KLitt j nutt oiiyTpif 447.2 IliiiypoBoro noA* 
ILIitiibi npH- octobt. crfeu- - cocTABnott 446.10 B'bca cnycK'b959.6 

rHRTb . . 614-11 noro tcjic- - CTynenuaTLiII 447.4 IUiiypoBAJi jtam- 

- yKp'femieiiio 614 9 4>oun . . 1126.7 - TopM&anutt . 490.7 it a .... 9349 

IllHn'biiie BoJibTo* IliKaiJ)'!. 6nTHpcii* - xojioctoII . . 447.7 -soil 6 &ha&)K‘i» 419ig 

»oll jl yrH . 9259 1 ni.iif . . . 1029 - ahjibiiaphh 6* - BUKJUona- 

111 H pH Ha . . 12479 - aji* pojia . 11601 CKiif . . . 446.4 Tejib . . .6229 

- bbtkb . . . 3069 |— Tpy6oKT. 1245 js - A’fcjibiiwif . 4469 - aadKiiM'b . . 961.4 

- BnaRHnu . 260.7 i - AovKA^Boil • 904-2 - HyryHimft . 4469 - noAB'fec't . . 9605 

- Kanajia . . . 260.7 - KOMMyTATopnutt IIIkhbu pa6o»iiit - urrencejib otb*&- 

- pewits . . . 444J ct. cHrHajn.Hbi- h xoJiocTott 4479 thuH . . 1134.1 

- miens a . . . 4402 mu jaunanu IUKo.Tbiii.iii rajib- IUnyp'b 866.7, 11179 

- moTKn . . . 6019 11661 BaiiouoTpi, 1385J - &a6ecTOBuii 862.1 

- ftpMR . . . 270l(> - -KOMMyTaTopi* lIlKypKa k*ap6o- - 6poiuipoBan* 

llliipMH nai> cu- A'>6nBOHiiMii pyuAKan .4703 nutt . . .856.7 

iiepoAMCTaro 1188.7 - iia^KAannan 886 j - BOAoiionpoun* 

eoeAUueuiii - KOMMyrauion- - o6j.upo»niftB 474.il AaeMLitt . . 8609 

6 a pin u min- nutt . . . 0059 - cTORjiuiniaH 8859 - w** Kajuuib- 

thiim . . 10969 - pacnpeA'knH- - nuiuxTOBUJia- ulizi> Jianm.9619 

- iienpoapan- TCJibUbitt . 6069 nan .... 4749 -conToif c*B 

HHJi . . . 1178j , 111CT'bii' IIIjiaka MacTiri- noAB'bciiUM'b 

- 4>jiyopeconpyio- I liott . . . 1126.7 Ka .... 9169 TpocoMi* . 96L7 

u^nn . . 12404 , - cymii.ii.in.iH 772J1 IIIjiakt. . . IIOju - hbt» as6eCTA 962J 

lllit$epi» . .8619 1 1190a | HI.iHMM'b aiioA* - KpyrJiu# A»y(x)- 

- UOjlHpOBail* j 111 KHB& 6opo3A’ | HLltt . . 12222 MvICIbHUtt 868.4 

libitt . . . 7Klfl | Ka .... 448.41 - pyAiiulf 12209 - - ii3T» 6 htm 1117.7 

lllu<|>epi!&Ji - AiAMeTpi* . . 4469 , I Linn $110 if namt- - kahittcuih 11177 

Aocka . . . 929 - *kcjto6okt» .448.4 1 -noKb . . .886.4 - m» mTenccJiH>8989 

UJiuJjep’b cmioah- - o6oa'i» . . 445.12 - namuii. hhkt, 886.4 - MnorosKHJibUbitt, 

noli. . . 783do - yk-piui-ncnio 4479 j - iioAmuioK'b 386.4 ct» peauuoBoIi 

II IiufcpoBaiinan - miipuiia . . 4489 IUjui4>oHa.TMiaji naoJiHulcff 8699 

TeJierpaM- lIlKnBoo6pn3iuiA | iacth-a 11969 - iiaupaBJiJiio* 

MA .... 13489 BTyjiKA . .4210 -nutt tiapa- miif .... 939.7 

IIIkiwia . . . 638.4 - Kopo6k*a . . 421 b i 6am. . . 119-8.4 - iimAHCHott .661.7 

- HeccTKocTn I IUkubt. . . 44o.li | - A»nraTCjib 220.0 - lreupOMOKAO* 

pomrenoB- 1-BeAoMbiit . . 444.7 j 11903 Mi.iii . . .8699 

CKott Tpy6* - B«‘A>'miH . • 4449 j - Kpyrb . . 1196.4 - oAHoacHJib- 

ku . . . 1286.10 - BiiyTpu jiok.t- , — npo6KO- hliH . . . 8569 

- aepKajibiiau (SSSKs mitt .... 4471' Bi.itt . . 11969 - onpoenwit co 

- omhhockuh . 6829 - in, KopMOBoif - ynpyrlfi . 11907 inTeiicejieM'b 1184.1 

- ojcobt. . . . 6829 Mftc.Tii . . . 860.4 — BJiacTH'ie- - nojiH'hcin.ifi 9029 

- ocB^meiuiajT 640 lo.- sunyKJiLitt . 4469 ckII! . . 11907 - - Anottiioif . 8009 


- ott. 0 a° npo- - Bi.iCTyiinio* i 

jrfcjn^taro ot- in,iff .... 447.1. 

KJioiiciiin .688.7 - A^peuBiniMif 4469 1 

- - iiyjin ao noji- - jvin khiihtobt, | 

Haro otkjio* OopoaA'ia* I 

neiiiu . . . 63H.7 Tuii . . . 4489 ( 

- ct» nonopo*!- 1 - a^^ mitypa . 962.4 1 

IlbIM'b MAC* j- vK4‘.1(>6- 

niTaGoM'b .68Ko| 'iati.i if . .44891 

- TAiirencoBT. 6689 | - ncc.n’faaiii.iii . 4407 J 

- TOpMoMeTpa 497.4 , - ha irocy cyAna86(13 1 
IUka.ii .1 AMiiep- | - liunpaBJuuo- 

M«Tpa upe- mill . . . 86O.1 

Aiuiu . . . 623.4 ; nanpnBJijnou;Ui 

- nojibTMeTpa \ kaitati* . . 4489' - 

npoA^iM • 6239 1 - iiojidsniria- ! 

- A-Tinia . . .6389 Tkiif . . . 446.10 1 1 

- A'fc-'K'nie 638.io.6879non-feme 11 liu if 


- TlOpOIUOK'b 11969 - - Cl» BI1JI6TCH" 

- CTA1(0K1> . 1196.10 IlbIM'b Tpo- 

- - Ano 11IIott 1197.1 coM7> . . . 860.4 

-CTj peM* : - CO CTAJIbHoif 

ueM'b . . 119721 6poiicfi . .8699 

IIijIll4>OBAJIb- I - TOKOIIOABOAB- 

HJT . . . . 11962 mitt .... 861.1 
III Jin 4 >obkh koji- - Tpoiinott bh- 

JICKTOpOB'b, I Tott .... 869.1 

npiiciioco6jie- - xjionHaTofiy- 

liie ajtji ~ . 4208 MnHvin.iif . 860.4 

-.CTCKJIHHliaU llloUb CBApKH 894.10 

OynarA - CBapoHimtt 894.10 

jinn- . . . 424.4 lLIocceiiiiaB ao- 

yCTpottCTBO pOTR . . . 8372 

AJin - . . . 4239 i IlIoiJiaiiACKifl 
[IjuixToBAjibnaji J KOTejn. . . 1<H» 

mKypKa . . 4749 1 llliian. 6 uphto- 


- naM'fepiiTe-ib ha Koitiiii j lUnunKa araio- | bliH . . . 7889 

ho if npe- Bftjia . . . 447 ] nan . . . 636j! | - ropbKiii . . 780a 

A^iu . . . 6289 - pa 6 onitt . . 4479 !- BepinMUHAJi 8079 - TUHvCJiutt . 7889 




IllnHJiBKa 
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lliyHTOBOft 


IIInwjT KKA , . 541 j6 
UInHiiAejieMi>, 
ct> OAnnMT»-608a 
lIIuMimejii> ajie- 
Menmaro kom- 
MyTaTopa . 602.7 
UlnBiiAeJiAMH, 

CT. H-feCKOJlb- 

KHMH - . . 6022 
IUnjiniin. . . 641 b 
I linonKa npH3M&- 
th hookah 433.12 

- TaHreKipajib- 

HAH .... 434a 

IUpH<|>Ta HA* 

Tpaua 1209.7 

- cJiHBanfe . 10153 

Ulpn4>TT» BOJino- 

oCpaanuii 10273 

1028j8 

- APo6htcb . 1016.1 

- ManiHTnutt 12973 

- MeJtepa . 10423 

- Mopae . . 10026 

- HOAClILlil . 1036.7 

- oMAyJiATopa 1028 b 

- nojiynaoTCH 

aaoCTpen- 
hlimt. . . 10159 

- CH(J>0HT> P0- 

KopAepa 10273 

- BcTbeiia 1026.4 
IIlTanna . . 3829 
lllTaxnouaiiuuA 

h Jiy^KeimwA 
Ka6e.u»nLiH 
AySrKKif . . 8413 
IIlTnxnoBaTi. 888 j 9 
JLlTaMm. . . 382n 
lIIranreHipip* 

Kyjih . . . 3793 
IUTaTiinnaH Aia- 
4>parMa ynn- 
BepcajiLHan 1241.4 
ILlTaTHBT. 

;u«4>parMU 1241/* 

- apHTC/ii.iioli 
TpyCbi . . 641.8 

- - naM'bpeniii 1244.7 

- oTcneTuofl 
Tpy6bi . . 6413 

- noA3op»oli 
Tpy6Li . . 641.8 ; 

UlTnyi})(]>epa i 

MHe.ieiiKa . 4413 
lUTeMnejib .389.6, 

- AonyCTHMarona* 

npasKenia 900.4 

- - uiic/ia a.M- 

iiepi. . . . 0003 
-BOJibTK . 900.4 

- .innycTiixoff 

CHJiu Tuna 9003 | 

- noMepimit . 8083 

- upoccoBajib* 1 

null . . . 772.4. 


lllTenceJib . 11803 

- 6 ahkh . . 1284a 

- BOTKKyTb . . 652.7 

- BCTHBHTb . . 652.7 

- BbiaMBiioil 11813 

- ajih bkjiioho- 

iiia .... 6523 

- BoAoiienpoiiH- 
BACMLIXT. CO* 
eAiniHTOJii.- 

II LI X L Kopo* 
6 ok*t. . . . 8893 

- lien liT aniIt 901.7 

- KopoTKaro aa- 
mliK anin . 539.4 

- - nepeKJiio4C- 

iiijx . . . 652.10 

- noejiymn* 

Banin . . 11334 

-COeABBUTOJIb* 

iraro KoiiTaK- 
Ta .... 8883 

- KOHTaKTIlLlii 6528 

8883 

- - ADOliiioit . 8893 

- JierKomiaB- 

Kifl . . . . 9003 

- onpocm.iit 1131a 

- OTlrflTHblfi 1131.1 

- mnypoBoit 1134a 

- npeAoxpanir- 

TO.Tbiiult 563.10 

- npyxeumnAiit 

5303, 0023 

- coeAinnuejib* 

n i.i it 888.6, 11321 

- cl* naauMT. . 902.1 

- - npopfeabto 902i 

- - py«iKuio . 6633 

- - TpeMA ril*b3- 

AAmh . . 11523 

- TpeXKOIiTaKT* 

llLlii Kl COCAH- 
nnTe.Ti.noii 
poaeTK'b 888.10 

-KT» COOAHKH- 

TejibHoxy koii* 
TaKTy . 888.10 

- 4>Rp4)oponijH 

r/iyxoU 889.7,9013 
IIlTenceJibiiHH 

])o30Tk*a . . 8W.1 

-nuiii HLiKviio'ia- 
Tejib . . . 5243 

- aayKUMTi . . 8673 

- KJIIOMT. . . . 6533 

- KOMMyTaTOpi, 

653.1, 1021.10 

- ji nn oil n i.i ii 1153.4 

- KoiiTftk*n» . 53113 

- xarasiurh co- 

npoTiiBJie- 

niii .... 6563 

- mocthkt. . . 6743 
-lI3M'hpI!TeJIb* 

n li it . . . 6746 


IUTencejibBbifl 

MOCTHKT. CT.A©- 

kaablimt. Mara* 
3OTI0MT. conpo- 
THBJioifiit . . 674 jb 

- ct* nocji'feAO* 

BAT. BKJIIOHe- 
HieMT. conpo- 
TUBjicnifi . 6747 

- nepeKJiioHaTejib 

652ai, 10229 

- npexoxpaHiv- 

TOJib . . . 899.7 

- Anyxno.T we¬ 
ll li S . . . 900a 

- oAiionojiioc* 
nLifi . . . 8993 

- npoBOAT. . 1180.4 

- peodaTT. . . 6556 
UItih^thkt. cm. 

IUthi^tt. 
IllTinJm. appeTH- 
posoHHbiit 6463 

- AOPOBAHUblit 8663 

- a/ih aaKp’bnjie* 
ii in npysKHfiu 
ua och . . . 6583 

- aAAepxciiBAfo* 

mitt .... 6463 

- KonT&KTHuit 538 j2 
“ M6T0JI/IHH0* 

CKiM . . . 8653 

- RanpaBjijno* 

miit . . . 10126 

- npyxcHHiiLiff 6024 

- npytfcnHHinjff 002.4 

- cr. nJiocKoft 

rojioBKolt . 8657 

- ynopiiLiii . . 6463 
IilTyKATypRA 8983 

- cT*bitBaoi . . 8826 
IllTyi^epT. . . 846a 
IIItu kobrji pyn- 

ka .... 550.7 
-Buii aaMciiMT. 8673 

- aaTBopT. . . 4043 

- KOIITEKTT. 888.7. 

11803 

- naTpoin. . . 950 b 

- rokojii. . . . 9643 

IIlTLlpb 1130 JIM* 
Topnbiii . . 8143 
UIy6pBrcJib . 3793 
lIlyMiran bojis- 
tobu Ayra . 9249 
-ii li it xoa*i» 48aiO 

Illy.MT. B'b MB* 

Kp ()(}>() n-b 11124 

-BpeAnuit 11183 

-iiu6on- 

ULitt . . 11133 

-nocTOpou- 

niii . . . 11133 

- ott» nepcicpecT- 

illixt. pna* 
TOBOpOBT. 11583 


lily mx, npo* 
U3BOAnxufi 
BOJIbTOBOfi 

Ayroii . . . H4." 

- OTpaCoTAB* 

mifMX D&POML 
npn Bunycirfe 

OrO BT» aTMi'C* 

cjiepy . . . 7(8/ 

UiyiiTa aaacKMT. 

•oSj.’ 

- KOO(})4>U- 

i^ieim. . . S)5i 

- COIlpOTJlBJie- 

iiic . 1463. 55T.: 

lIIyiimpoBATb 1423 
UJyuTOBaji ^h* 
jiaMOMainii* 

11 a . . . . 21S> 

- AyrOBAJI .TAM* 

na .... 

-AH(|>4>epeH* 

Uia,Tbn»H . 9 Sjj 

-nocToHiriror> 

TOKA CT. IienOA' 
Bnxcnuii ri»4Kon 
rop-feHin . . 9GSJ 

-TOKA n. 

nocToAHnofl 
CB'bTXIReficJI 
TOHKoit . . 323.1 

- KUTyniKB 5483, 

63211 

- - BATTMOTpa 689.4 

- o6motka . Banjo 

- lvfenb 142LS, 
lllyHTOBOe Boa- 

OyxcAeHie . 25U 

- conpoTHBJie* 

nie .... 6553 
-Boit Boa6yAR* 

TCJTb . . . 9993 

- ABiiraTCJib . 2211 
-OAn<><J>ft3- 

nLifi . . . 224.1 

- AnuaxoMauiBHu 
XapaKTapHCTB* 

Ka.5023 

- aaxcuMX . . 46*^ 

- MaruHTb . . 627.* 

- pery/iATOpx 59U 

bar t > 

- peoCTATb 677a. 590 

- - npeiiuaioH- 

nwit ... 656.4 

- - TOMBLlJt . 656.4 

- cnoco6x A/fB 
naMbpenifi ch- 
jiu TOKa . . 625$ 

- tokt. . 1427, 1433 

- Tpaiic<|>opMa* 

Topx . . . 2283 

- ivfenn conpoTB* 

BJienie . . 1463 

- 8JI6KTP0MAT- 

11HTT. . . . 8403 
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XIIyHTOBOil 8JI6K* 

TpOMarHHTL CT. 

KaM&IOII^HXCX 

jiKopeni* 

T^yrOB. jiWJniMd? 


lilyHTODUH K&- 

TymKH jsjisi ^y- 
roBuzi Jiainn, 

940.4 

lUyHTOM'hp'fc . 908$ 


IIIyiirB 142$, 655# 
- . . 268$ 

- KopoTKifi . . 2557 

- xaruiiTnutt 170$ 

1028.4 


IIIyirrb-JieTp'B 906$ 
Ulypym. . . 642$ 
- ct» nojiyicpyr- 
jiofl rojiOB- 
Koit .... 805$ 


m. 


XlIeKft KRTym- 

kb ... .8894 

- koht&ktubji ^ 

TT^KOJiaa • • 

UI©jioki* Kiwiift* 

libift . • • ^ 

- JIATPOBWH 
IHojio'ihoH M'fcA’ 

IIO'HM H KOB blJt 
BKKY M y JIB* 
rop'fc ... 66^ 

- pacTBop'B . 110BJ0 

IHeJife 632$, 101as 

- movkaY Bopuiii* 

hamit sy6- 

IJOBT. . * • 

lH©TKa • • • 424J > 

- CpycKonaJi . 4253 

- BCfloMorttTe.n»* 

UBH . 4257, 601$ 

- rJiaBiiAB 425/*, 601*2 

- mm nac/i*bA°* 

WHU . • * 

- - acntiTAniit 498$ 

- KOpOTKArO 

aaMUKBHi/* 48<X5 

- - npioMA A>'ru 637.7 

-M1ICTKH Ay ro * 

BLIXTi Jin.XU'B 

944$ 

-CBHH40* 

BblXT, 11-TA¬ 
CT II II*I» • - 

- ^ono/THUTCJib- 

11 Ail . . . • WU 

- aanacifaH . . 426$ 

- H3-B M'feAWoW 

tkaiiit 426JO 

- KHCaTCJIl.lIO- 

npiuieraio- 

u^an . . • 42&- 4 

- KoJii.uennH 637.10 

- KoJii»ueo6pa;v 

li aa . . 587J0 

- KOHTAKTHAil 6873 

1030.1 

- .THCTOBAJI . 426.11 

• MOTaJIJIH'ie* 

CKAil . . • 420.9 

- - nilCTOBAH . 426$ 

- MopRII -TMCTO* 

nan . . . 424.10 

- c/ioiiCTft/i 424.10 

- MlhAUAil • • 

- n/ieTemiaii 426-10 


II^eTKa arbAn&H 
npyjKHHa- 
iHAH . . . 490J 

- - ynpyran . 420.1 

- M'feAiio-yrojrb- 

Han kom6uuu* 
poBanuan . 4252 

- - C.TOMvlIAH . 4252 

- OTpirijaTCJIb- 

naii .... 274.5 

- nopeA^TOA- 

nail . . . 1930.2 

- noABHdKHaji . 688$ 

- no.TOKHTeJib- 

nan .... 274.4 

- npOBOJIOH- 

ii ah . . . 426.10 

, * paAiAJibHan 425$ 

| 601.41 

I - paaA’bjreHiiaH 425.1 

- py^nan 1107/5 1 

- cKOJibaHiqan 484$ 

- cjiohctoh . 428.11 

- Co6lIpHTC.Tb* 

HAH . . 1279.10 

- yroJibBBH . 4262 

- mjxi(()>0Bajib* 

nan . . . 1196$ 

- ajieicTpoAH an 122615 
ll^eTKn 6am* 

mart. . . . 431$ 
• BejiH4Hna . 424-9 

- Bpau^aioii^iHCH 


UJ,CTK1I n.TO- 

iq&Ab . . . 275s 

- noAU/rrb . . 429.8 
nonepennoe 

C'bnenio - . 424$ 

- IipiITlIpKA . 427$ 

- npnin.iii(J)OBi,i- 

Banie . . . 427$ 

- CKUIIIUBATb . 429$ 

- ckochti* . . 429$ 

- yCTHU ABJIH* 

BHTb . . . 472$ 

- ycraiiOBHTb . 472$ 

- $opM& . . . 424.7 

- mnpHua . . 601$ 

- 8JieMciiTuaro 

KOM3iyTaTopa91.l 

IHeTKOAopHca- 

T6Jih . . . 430.71 

- aJ ifl yronb- 

nLixi, me- 
tokt. . . . 481$ 

- pGAKI{ionHKltt 430$ 

- ct. napa.Tjie.TH* 

MH. 480$ 

- Tpoftitoii 10459 

- mapHHpiiLifl 431.1 
IHeTKOAep-yKH- 

tojih, BKJia* 
AbimT> aa* 
>KHMItLlli - 43L7 

- kjiio4T> . . 429$ 

- njiacTHHA aa* 


mCTOKT., HA* 
npHH^eHie 
y - . . . . 275.1 

- nepeABiivKe* 

nie .... 274$ 

- nepecTanoBKa274$ 

- no.TOttcenie . 472$ 

- nojioaceuie nan* 

BbiroAH'bftmee 

476$ 

- - nenpaBHJib* 

Hoe .... 470$ 

- pacnojiOHce* 

Hie ... . 274.1 

- - Ha AsyxT> Ron- 

TAKTHLIXT, 

MaCTHXT* . 601$ 

- CTyneiPia* 

too .... 476$ 
: - - ycTynaMH . 476$ 
j - CABnn» 274$, 428$ 
I - - iiaaaA'b . . 477.1 
conpoTHBJienie 
KOHTAKTA - 274.7 

- cTyKT. . . . 428J 

- Tpenic . . . 275.4 
yrom. CABHra - 

274$, 428$ 

— Bne- 

pexb - . . 477$ 

- uaaaAi* . 477$ 
— o6paTHaro477$ 


- YCTBUOBKA . 428$ 



1325$ 

/KHMltaH 

481.7 


472$ 

Kone4i> cko* 


- noAiiopKa 

482.1 

1 - Bbl rOAHAH 

476$ 

memibiil 

427$ 

j - CTOpSKOIfh 

431.4 

: — HCB'bpiiaH 

470$ 

KOHTaKTItolf 


- CToil Kll . . . 

432.1 

i - -kh, pi>i»ian» 


KOHO'IllOe uo* | 

i - tIvjio . . . 

4312 

A-TH "... 

430$ 

jiovKeHie 

601$ 

, IHeTKy hoabh 


j -, ma6jioKT» 


- uoJiovKenie 


1 nyTb . . . 

429.1 

, - . . . 

429$ 

lianajibiroe 

601$ 

meTOKT. aa* 


; mCTOTJIAH 


- - cpoAueo . 

60L7 

BJieitio 274$, 427.7 

1 My(J>TA . . 

451$ 


- Kpaft itaflbraro 

miff .... 275o 

- - nepOAiuii . 427$ 

- - nepcAuiii 06 ^' 

raioiniil . . 275? 

- ]iaKoiie t iiiHKT.431$ 

- lieiioADnrciiMH j - KOMnjieKTT* 

428$ , - KoiiTaicn. lie* 

- oCTpie . . . 427$ j nojiin»iJt . 274$ 

- - naGbraio- I - kopo6kb a^h-481$ 

1460 . . . 2756 | - Harp’bBauie 288$ 

- - c6bra jo i4ce2T57 ; - unK-Tona yrojn. 

- nepecTasHLiH 428.4 , 429$ 


-,3a*HCHMT> a/i$ - 431$ i 

- naitamiiBAiiio 477.1 

- ncKpeuic . 47510 

KOAblpi a-th 

noBOpanii- 
Bairin - . . 432$ 
430$ 


IHiimiLi . . 1017$ 

IHnn» 6 okodo it403.1 

- a-th pe.T» . 1150$ 

- licnpoapan* 

lii.iit . . 1178$ 

- iiepeKJiio'ie 

niii . . . 1140.4 

- nOAUIHlIllllKO' 

Bull . . . 437$ 

- npcAoxpaHii- 

Tojibnwll . 403$ 

- npoMe/KyTo'i* 

iiaro no.TH 1143.1 




?>;iK&ro liaTpa 

ajieKTpo- 

JIH3T» . . 1222a 


'feAKan H3* j TiAieiii iiATpi. 19 i», j T»;i,Koe licnape- 

Been. . . 1211 . 4 , 1211 ^ | iiie . . . . 511 a 

-KiU RMXiHK'b 1211 . 3 !- yritpi. . . . 51 lJ> 1 - Kh.TIl 19 A, 1211.1 




36ohi(tob&a 

Bxy.xKA ^ . 1006A 

- rnjii>aa . . 1006 a 

- luiacTHifii . 781.1 

- pAKUBHHH . 1116.4 

- pyKOJiTKit . 1006.7 

- Tpy6ica 869a, 1006A 

360JII1T0BLlft 

AUCK'b . . 87oA 

- HSOJlATOP'b . 791 a 

- po.inKT* 1141 a 
36ounn» . . . 857 a 
36ypnin» . . . 785 a 
dOOJIbBeHTH&H 

o 6 mutka . 882.10 
Bancoira uap'ba- 
ica .... 950 a 

- uaTpoiti. . . 960.7 

- - CTE. KpIO4K0MT» 

JVIB iioAB-binn* 
Banin . . . 951 a 
-ijenxpajih- 

II 1.1X4* BBO- 
AOMT. UpOBO- 

AOB'b . . . 951.0 

- iipcAoxpaiin* I 

TOJibHaa npo6- j 
aa .... 901.11 

- r'ieT v uiK’b . 694 a 

- uokojii. . . . 954.4 
3KBttTopianbiioc 

no.'io^KCiiio 13002 

3KBRTopia.ib- 

111.1 it . . 1800.1 j 
3k*BHTop'b nar* ! 
miTHLifl . 1300.4 ! 

1302.3 

3KBHBIVJieiITliaH 

KOHU,eitTpHAiH 

pacTHopa . 1184 a I 

- lIJXOTIIOCTb 

Toica . . . 144 a * 

- npoooAU’ 

Mod i» . . . 731A 

-a.10KTpOJllK* I 

Ta . . . 1184.:! 

- ciniycoHAajib- | 

nan Kpiioan 1952 

- cxexa . . . 809 a 

-m.ifl B’bc'b . 70.4 

xiiMirneCKH, 

B'bc'b . . 1181A 

- pacTBopT, . 11882 

- TORT, . . . 144.7 


3 kBU BB-ieilTHUB, 
XHXll'lCCKH KO* 1 
jin v iecTBii . 118 L 4 ■ 


I 

125&10 

i 

1251 JI 
155.13 


1253.10 


3KBHBiwieii < rb 242J | 

- KRJIOPH'IQ* 

CKifi 

- MCxaHUHe 

CKitt 

- paOoTLi . 

- xepxiPie* 

CKitf 

- xHMinocivitt 1181 a 

- ajidcrpipie- 

CKift . . 1309 a 

- - Tciuia . 1161a 

- a.ioKTpoxiiMn* 

MCCKiH . 12682 
3 KB1I ko.i e k y ji np- 
liuii pacr- 
BopT. . . 1I83J 
3KBnnoT0iiuiajib- 
li&n nmiin 172 a 

- o6MOTb*a . . 318 a 

- noBOpxnocTb 173.1 
-iroe cocahhc* 

nie .... 312.1 
3KBHnoTenuiajib- 
HKili . . . 172 a 
3Kima*Keii ocB'fc- 
meiiio . . . 012A 
3Kiuittyt:iian 6 rta- 
pen . . . . 89A 
3KOHOMIlHeCKaH 
jTRMiia . UKlo 
-ciciii Koecjxjm- 

UioiiTb iiojioa- ; 
naro ;vfeiicT- j 
Bin .... 09A i 

-cKoe pacnpe;^ 
.-loiiie mIjab » 
MvO.rbiia . 258.0 
-CKoii TOMKIl 3p*k I 

nin, Cl. - . 709.O 

3kOUOMIIH HOCTI. ! 

470.7, 709a j 

- K&JIH.lMIoft .1AM- 

iiLi .... 969.4 

- cBlvra . . . 969A 
3KOHOMiiT BT> MR- 

TQpiajrb . . 400 a 

- npn SKcnjioaTa- j 

ijin Teae^oiK* | 
Hofi ycTano* 

BKH . . 1159a 


3Kpaua B.iinuio 
xarmmioe 183A 
^©pacaTcnb 
jyin - . . . 857.4 

- ^tflcTBie xar- 

nnTHoe . . 188 a 

- - a.icKTpo.a.HHa- 

MlI46CKOe . 1864 
3KpaiiHpo saiiie 
ManinTHoe 183 a 

- a.i6Kxpo,iniia- 

MHuecKoe . 18314 

- a.lOKTpOCTaTH- 

4CCKOO K)6oK1> 

9062 

3kpahi> ;vin yen* 
vionin . . 1243do 

- JI31» MoaoMiiaro 

CTOKJia . . 977 a 

- - CUHCpo^HCTRro 

coe^Hnenin 
6apin n nna* 

Titnui . . 1096 a 

- MRrHHTULlif 188 a 

- nonpojpa4* 

nu8 . . 11783 

- 4>.iyopccu,Hpyio- 

u;iii . . . 124&4 

- (JmxoxeTpiPie- 

cicili . . . »77 a 

- KyiiaeiiA 1343 a 

- B.iexpu'te- 

CKiff . . 1278.1 

Hkcocmoct. . 13222 

HKCllCpHMOlIxajIb* 
ii oe nac.rfc r io* 
nanie . . 483.1 1 

SKciuioHTaipH. ro* 
XOBblli K1.-482A, 
% pROXOXb KOCIIOII- | 

null no - . 712A! 

- iienocpeACxBeii- 
libili no - . 7122 

- iienocxonn* I 
null no - . 712 a j 

- o6iipif no -712 a 

- nepeximiiLift I 
no - . . . . 712 a * 

- iiojiiiLirino -712.0 

- nocTonmiLitt 

no - ... 712.4 

- npflMufl no -7122! 
cnoco^HLirt 

K*b - . . . 482A 


dKcnjioaiaipH ro- 
po;tOKHX b xe.ir 
4>oiiom> . 11292 

- oTAfenenift 1156a 

- noACTaHqiif 1156A 

- Tejie$oiiiiofi 

C*fcTH . . 1114> 

- TOJie(J)OHOBX. Ill 4-^ 
3KCTpaTOirb 12272 

- a&MLiK&uin . 1-S4A 

- pasMbiKauin lH4.i i 

1227- 

3KeijenTpnHe- 

CKifl . . . 5S1A 
-CKoo no.io5*co- 
liie .... 41*7 

- MCU.XLI BT» 
H30.xniU» . 7427 

- - cepAU^Binibi 

BT* H3 j.lBi;lH 

74a: 

3KcueiixpHcn- 

TCTT> . . . 416.' 

3jiacxH'iiiwil . 751.4 
r 3.xeKTpa“* 

jiafrh . . 367 js 

3jieKTpn3apin 

1270JI 

- ^Byxnojuoc* 

nan . . . 1226 a 

- ircriNpcHiex'h 1907.1 

- OTpMi^axe.Xb- 

11 an . . 1270.15 

- nojioHCHTenb- 

nan . . . 1270.12 

- CvKHTiOMT* . 1603.^ 

- TpeHiesn. . 1271.1 

- ijepeai* BJiln- 

nie . . . 1906: 

H.ieKTpHsy exult 

1270.4 

H.ieKTpuK'b . 619.: 
3 .xe ktxim 4 ee ka ro 
Kpana ycTa- 
iiobka . . 

- Harp'baanin, 

ax'feeBnKTb 
^.xn - . . . 9K4;» 

- ocirbmeirin 

cueuu pery* 

JiHTopTi . . 9482 

- oTonjioMin, an* 

naparb jvui - 

9812 
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nic .... 0723 - iipoBO^KA . 7583. - hholi . . . 10483 jiokt* . . 1062.1 

- - piLBiioM'fep- j - npouano^HTCJii.' j — BTopii'iiiLiel048i7 - ncpe;utT'in:n* 

lloCTI* . . 900.10 j 1IOCTJ, . . .1503 I- MBBTIIHKO- BpcMeiut 1049.1 

- - cjioH . . . 9723 ; - patfoTii 1553, 1205.1 BLie . . lOKfl - no;;cii'b'4- 
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11223 

- 

C'lCTUIlKt 
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- 

.hi ii in . . 

. 7533 | 
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- 
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_ 
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COO.UIIICII- 

- 
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JIHCTOHKaXH 6614 
KOHAC BCATO- 

poxi* . . 1287a: 

-nomiABKOXl* 

1287J1 

- - BpoOKOBUXB 

mapaicaxH 1288a 
KTpoexoci. 1333a 
daieicrpocTaTB- 
xa . , . 12*42 
-CTaTHHCCKaa 

exKocTb 12572 

- HHAYKAiX • 18^14 

- KBCTOHKa . 122^4 

- JIHKLK CBJTb 12762 


6 omi> . . 12882 

- - 8040 TMXH 

AHCTOHKaXH 6697 

- - KOHAGHCATO* 

poxi* . . . 6662 

- - OTTA 4 IKHB A* 

xiexi* . . 12894 

- cojioxen- 

KRMH . . . 668 a 

- BTajioHHbiii . 665 a 
BjieKTpoxexa- 

HHKA . . . 681.7 
ft a e KTpo x ex a ii H* 

H 6 CK 1 UI KOH- 
CTpyKULH . 309.7 

- TeaieijioHiiax 

ctahaIr . 11682 

ftA©KTpOXo 6 HAb 

1856 a 

ftjieicrpo* 

onTuxa . 1989 a 
ftaeicTpoonTH- 
HecKiil an¬ 
na pan. - pe* 

BOHaTopi* . 687 a 

ftACKTOOTp*- 
RATeJU** 

null . . . 12704 1 - ABAC Hie . 12742 
ftAeirrponoAO* ftAeicrpocTeHO- 

XCHTeAb* ABB*b . . 11891 

Hbift . . . 19702 ! -repanesn 1282 i 
ftjieieTponpoBOA- ’ -repanUi . . llSlai 
HocTb cx. npo- j -TepxxHecicaH 
BOABMooTb ! TopanU . 1282 6 


- XAIUHHA AH* 

cko sax . 12T8.7 

-UHABHAPB- 

HecieaJK . 157 

- mapoBax 1279.4 

- pasHocTb no- 

TenAia.ria 1257 a 

- chaa . . . 1266a 

- CHAOBAX AH* 

uix . . . 1276: 

- CHCT6XA 

N^pi . . 1956a 

- ivfciib . . . 1316a 
-ckIH noTen- 

uiaJTb . . l£66a: 

- - nepex^x* 

Hufi . . M783 

- T©Ac4>OH*b 13492 
-CKoe a asAe- 

ule . . . 1275a 

- xioxe nepex'kH 

hoo . . . 1276a 

- npeAoxAe- 

Kie . . . 127ail 

- npBTXSKeBie 6682 
• BKpajf Hpo- 

BAHie ro6oin>906a 
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2093 


djieiieHTii 


ft^efcrpoTepxH- 
neciciit npo- 
necc't . . 12284 

- cdoco6i> 122 8 ft 

-TepMOMeTpT. . 0002 
-leXHHKT. 18294 

ieXMHM©CKj# 

aasoAJ* . 18287 

-TeXHHHOCKOfi 

o6mecTBO 183R4 
-THnbi . . . 1808 a 
-tohhm6ck 1I 186&10 
-TOHBHeCKOe 

cocToxni© 18684 
-Topataxcexie . 590J 
-yicasaTeJib Bpe* 
xenH m&po- 
Bolt . . . 1887.7 
. . 127(U 
-^HslojioriJi 19B1.4 
3ji©KTpo$opa 

jx,hckt» . 18774 

- xpyn . . 18774 
3ji©KTpo4>opHaj| 

jC&inHHa npH- 

XORHT'b BT* 

jgBBSKenie 12804 

- - yHxmep- 

ct» . . . 18784 
-HO# -hi. i ahckt* 
xpeTCH o no- 
^yxnKH . 12604 
dJKeKTpo(|>opi> 18774 
dJieiCTpOXHXH’ 
«zecKAH Jia6o- 
paTopLa . 1180.1 

- XOinHOCTb 1898.1 

- HOJfeHK.ia* 

Typa . . 118U 

- CHJTB . . . 12974 

- Biiepria 1297.7 
-CKifl Kon^onca- 

Topi» . . 1286.7 

- npHiiUHm. . 9244 

- npouecci* 944, 

11804 

- 9KBHBaJieUT'I> 

12984 

• a<J><{>eKTb . 12684 

3ji©KTpo-ajieKTpH- 
MGCKAH HHAYK- 
Ain . . . 1258J1 
-BHAOCMOCT. 13504 
3jieM6HTa aKKy* 
xyjurropnaro 
uanpa^cenie 944 

- 6aTapen conpo- 
THBJienie omu* 

«iecKoe . . . 844 

- ycrpoftcTBO 84 jc 

( - BOJIIIHUHa 14 

- B'bc'i. . . . 854 

- eMKOCTb . . 884 

- ucTomeine . 824 

- nanpavKe- 

lric . . . . 32 jo 


8jieX6HTa Hftr 

npjmceHle 
HanajibHoe . 83 j 

- Hen0CT0HHCTB0824 

- HOMCKA . . . 864 

- nocTOJincTBO 824 

- paajrbpu BH'fem- 

nie .... 854 

- poA'B . . • 10 jo 

- cejienoBaro 

oCB'bmeHie 11774 

- cHJia ajieicrpo- 

ABnxcHii;aj! 844 

- cocyA*i» . . . 14 

- CT&K&ITb . . 14 

- nanojiHenis 

CTOHXOCTb . 844 

- ivfenb . . 13194 

- muni . . . 10 jo 
djiexeHTapHue 

tokh Ajfno- 
pa . . . 18144 
-null xaniHTb 179 J 0 
djiexeirmaro kom- 

MyTATOpa BHH* 
TOBoft CTep- 
5K©ni. . . . 602.7 
-KOllTAKTIllUl 

MacTb . . . 600.7 

- - KOHTAKrb . 914 
-CKOJIbBH- 

miif .... 6004 
-TpymiiicH 91.1 

- - npoBoxb . 904 

- - cajiaBKH 914,6004 

- - ivfeixb . , . 904 

- - mnnHAejib 602.7 

- - XA6TKU . . 911 
djieMenTHull 

8a»CHM*b 5.4 

- KOMMyTATOp'I.004, 

5994 

- - ABTOMaTH^e- 

CKirt . 924, 5994 
-BHltTOBoti . 914 

- ABottHoft9L7, 6004 

- - Kpyr.iLiil . 6024 

- - OpjUUiAp- 

nuM 914, 600i 

- - npocTofl 914,6001 

- - npaxott . . 6026 

- - pymioM . . 92.1, 

590.7 

- - caMOA*kfl* 

CTByiomiff . 5904 

- C’b npoMency- 

TOHUUMH Kon* 
TAKTAMH II CO* 
npoTiiBJieiilH- 
XH .... 91.4 

- OKU XT. . . 5.4 

djiexeBTOB'b nnc* 
jto bt* 6axa- 
pe*fe . . . 894 

- irbCKOAbKO 

BtIKVIlOHHTb 00.4 


Bjiomchtobt, 

OCMOTpT* . 1054 

- nOACTABKA . 1024 

- unJTHHAPU nun* 

K0BLI6 RMAJIb- 

raxupoBaTb 12.4 

- • - COpTyHHBATbl2.4 
d.iexeiirb 6 ata- 

peliuult . . 1024 

- pery.iHpyio* 

li^iH ... 901 

- EoKKepejia . 18.1 

- 6pi(KOTnuil . 214 

- Eyii8ena . . 164 

- tiyTUJXOHnutt 174 

- BKJiio4aexull 904 

- BOAOPOAO-KHC* 
jiopoAnLiii . 284 

- Boao6noBJLHJo- 

n;iHen . . 124 

- BoacTanoBJiHK)* 

miitcB . . 124 

- BoJIbTbX . . 14 

- BTOpH’illoJt 6a- I 

Tapeu . . 84.7 

- BTOpH4Btlli . 844 | 

- BUKJIIO'iftO- i 

XLlft . . . 904 j 

- bt» a6o!urrO' 

noM b cocyA*fe 884. 

- raaoBLilf . . 224 ' 

- rajiLBaiiH'ie- 

CKiit ... 1.61 

- rayKuuca . . 15io; 

- r©juieaona . 261 ■ 

- rHAP08JI6KTpn* 

necicift . . 14 

- Tpena . . . 17.7 ] 

- rpose ... 154 j 

- ^auiajiii . . iu 

- - iiopMa^t- | 

HLltt . . . 12101 

- a ho H ii oil . . 88.1] 

- a^h onuTOBi. 324 

- pa6oTbi 11 a 

noCTOBKITOMT* 
TOK-fc ... 124 

- AotfftBOHIIhlfi 924 j 

- - CaTHpcfiiiLifi 90 .i | 

- ^ceji’bano-AUHKo- j 

Bblfi ... 1610 

- Mceji*b8nuii . 16.1 

- HCHAKiM . . 14 

- BAKpblTuM . 88.4 

- 8HMKHyTbltt 6.4 

- B8"b KOIICTAHTA' 

HA H 5Ke.Tfe8a29.fl 

- • - - M'feAH . 29JO 
“ - M-feAIT H UIIH- 

KA . . . . 114 

- - njIUTHHU H 

CUAABA IIHA- j 

TH uu n poaIh 804! 

- - - - Cn.lABA I 

nJIATHHU H i 

HJ1KK6JIJI . 80l 


d.iexenT'b H3T> 
yrjiH h ahu- 
KA . . . . 164 

- Ka6ojibnufi 1341.1 

- Kajxo ... 13.7 

- Kjiaxmohaa 294 

- Knapxa . . 21.10 

- KQxneucHpo- 

BATb ... 84.1 

- KOHTpOJIb- 

HLltt . . 1127.7 

- KoiiAeHTpAAlon* 

null . . . 26.4 

- Kpiorepa . 14.10 

- *KynpoHT» . 194 

- JIajiahaa . . 194 

- Jlemi&unie . 12; 

- Jle UJaTeJibe 804 

- MeflAHnrepa 184 

- MJIKpO<|>OH- 

Hbl Jl . . 11184 

- MOKpufl . . 14 

- XOJIOKyjIJip* 

iiutf . . 1292» 

- M’feAHO'AHHKO- 

BKlfi ... 114 

- liarp’feBATejib* 

JILlfi . . . 9884 

- - AJi* nepex'fen- 

liaro toka . 9844 

-C"b H30JIlip0* 

B&KUiilXli npo- 
BOABHKOX'b 9844 

- - - npoBo- 

AOX-B . . . 9844 

- - pefipHCTLiii 988.4 

- - cjnoAHnoi! 9834 

- na p&6onexi> 

TOK*fe ... 127 
-, iieAOCTaTonno 
BUA’fejLBKJlA^ 
raa"b . . . 75.10 

- llopMAJIbltblM 824 

- o6motkh . . 8064 

- OHpOKHAfclBAIO' 

lUiiica . . 134 

- oTKpUTbiii . 884 

- nepBiriHLifi l.i 

- miaoAioiA^ 18234 

- njiaMennuit 81 JO 

- nojiHpnaanioH- 

lruii 94, 1144.4 

- nOCTOHHUblfi 10J1 

- npeAoxpauH- 

T6JIH . . . 560.4 

- - yiiHBepc&Jib' I 

H-biif . . . 6604 

- paaoxKuyTuli 64 

- porenepATHB 

llhlli . . . 124 

- pTyTHufl . . 2Uo 

- OB^TOHyBCTBH- 

TOJlbULlii 11784 

- cejieitOBbiii 1174,7 

- - KpyrooOpaa* 

ruS . . 1174JO 
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3 TaJiQHHpoBaHie 


djiaxenri. cejie* 

HOBLlJt djio- 

ctcifi . . . 1174 jb 

- “ AHJIHHAPHH©- 

CKifl . . 1174J 

- Cnxenca . . 18 b 

- CO CTOHHHXT. 

yrjiexT. . . 8L7 

- COCfeAHlJt . . 8&2 

- cyxofl . . . 24 b 

- ct> arrJioMe* 

paTaxn . . 21 b 

- - B©J>TI!KBJII»* 

nuxi yrjiexT. 

21.7 

- - r&aoBUMTk 

OJiaxeHex-B 88:2 

- - ropiOHHMT. 

xaT©piajxoxT»2&7 

- - AByxn hcha- 

koctxxh 7.7 

- - flenoJiapnaa- 

Topoxi. raao- 
06pA3HblXT» 223 

-XCHAKHXl. lli 

-TBOPALIX'b 19.1 

- A©nojiHpH- 

Byiou^oif MvHA* 
KOCTblO . . Hi 

- - Aia<|>p& r ifoiI 

H3i» nam>e* 
xame . . . 18L& 

- - xcejrbaaux’fc 

8JieKTpoaOMT.Hl 
“ - KapTOHHoM 

Aia<j>parxoM 18 b 

- - HamaTbipeMi.19.7 

- - ofipHTHMUMO 

nojuocflMU 26i 

- - OaHoft HvHA* 

KOCTblO 1.7 

- “ OKBCblO X’baM 

103 

-yrjiepoaa 206 

- liepeKHCbw 
Maprairija . 19.7 

- - no;iT.e.MHMMu 

8JieKTpOAAMnl7j6 

- - nOCrOHIIHLIMH 

nojitocaxn 203 

-pif<f>JieiIULlMT» 

yrjieMT. . . 219 

- - CttCQTLJ MT> B03- 

ayxoMi. . 205 

- - yro.iLUbiMii 

1! UniTKOBbIXH 
a ji e ktpo aa x h lOi 

- - XJIopilblMT. 

raaoMT. . . 22.10 

- XpOMOBott 

KHCJIOTofl . 17 j6 

- - niapooOpaa* 

xolt kojiOoA 13b 

- TGpM 0©.T©KTpH* 

'{©CKifl 208, 1950.7 

- toka . , . 1810a | 


djxexeHTfc yroie- 

AHUKOBtii . 102 

- yrojibBuil To¬ 

il aaH H Par 
Anra . . . 289 

- ynsapaa . . 22ao 

- (JiJieHmepa . 21.7 

- 4>oToajieKTpH- 

hockI# . 1851b 

- <X>yjuiepa . . 9974 

- XUoapoHa . 208 
dnexeimj aex- 

Horo xarne- 
THSxa . 129940 

- CB-fexcle npnro- 

TOBJXJtTb . . 843 
Bjihdct. . . . 2408 
BanriTHHeCKaA 

npoBOJioKa 7402 
Bjibxca CBBToro 
oronb . . . 6674 
dxajieB&ir ao* 

ja©hk& . . 617i 

- KpacKa . . 805 
-suit jiakt. . 867i 
3xajiu cjioJI 87641 

- iiHBeaenie 8 jtok~ 

tpjih©ckoo I860: 
dxajiiipo samian 
HyryHHaii 
Banna 1194 b 
-H ull a6a*Kypi»964B 

- ct» npeao- 

XpaHHT6JlbH0tt 

C'bTKofl . . 9649 

- - MceCTHHott po- 
(JiJieKTopT, . 966.7 

dxajib .... 867.7 
norpyacenie 
bt. - . . . 688J 
yKJiaAna bt. -688.1 
Bmaji i.io noKpu* 
Bftiiie ajieKTpn* 
MCCKoe . . 13607 

BManauin . 132242 
BMnnpiiMOCican 
<J>op.Myjia . 6624 
^BMnnpt^cyK- 
lio .... 868 b 
B naocafoci. ajicK- 
Tpii'iecKiH 11889 
18609 

Bneprlett ajieKTpH* 
hcckoH CHa6nce* 
nie nocpeacT- 
bomt. nopsiiH* 
nuxi. anexen* 
tobt. . . . 1168i 
BiicpriH AKKyxy- 
Jiuposaiiio 164.12 

- aaTpaTa liacneT- 

Mitm* . . . 6904 

- naObiToKT. 302.10! 

- ITCTOHlIIf K*b . 207 b i 

- KOJIHH CCTBO no- 

Tpotiuo© . .7279 j 


dneprlx kojuk* 
hcctbo no- 
TpeOnoe ©»e- 
roAno . . . 728.1 

- HaKonjieide 16442 

- neAonojiy**©- 

iii© .... 8029 

- noTepn 60s, 156 b 

- - na Tpenie bt. 

noAinnnnH- 
KRXT. . . . 294 b 
• - npn paGorfe 

296jo 

- noTepn cp©A- 

hjm . . . 72440 

- pacxo;n» na 

CHeTHHITB . 6904 

- noTpeOjienie 156b 

160.1 

- - CM©THIfKOX*b696L4 

- noTpeOnnexofi 

o6m,ee kojih- 
h©ctbo . . 727b 

- npeBpamenie 166 j 

- npcoOpaaosa* 


nie .... 1601 

- npoAA5K& . 718L11 

- paac'knnie 1810a 

- pacupeA'bJi©' 

liie .... 166i 

- pacTOHenle . 166.4 

- pacxoAi> • • 156 b 

- - AyroBUMH 


JTAMnaxn BT. 
BATTAXT. . 969J 

- coxpanenin aa* 

Koirb . . 18179 

- C4GTHHKT. . 691.1 j 

- Tpanc<J>opxa* I 

TopT. . . . 2801 

- yTOMKA . . 18103 

- ajieKTpH'iecKoil 

aailMCTBOBA- 

nio .... 727.7 

- iiaKonJienie 64J: 

- noTCpn . . 2919 | 

- noTpe6jie- 

nio .... 727.7 I 

- pacupeA'b-’io* 

Hie nocpeACT* 

bomt. uenTpajib* 
noit tiKKyxyjvn* 
Topnoft 6aTa- | 

pen . . . 1168b j 
Buoprin . . . 1649 

- aKycTiriecKaJt 

125ail 1 

- aTOMiian 1817 b 

- BbicoKaro na- j 

npn>Keiiiiv 1089i I 

- HM’bioinancJi 607 ; 

- uiKAyKTopa 1002 b ; 

- KAJIOpITHeCKAA 

1250a 

- KlIIIOTHHOOKH.fi 

15440, 2489 1 


Bneprin xarnnT- 
naro no.Ta 179 b. 

597b 

- xarHHTiiajK 1257 b 

- xexannHc- 

CKAH . . 12622 

- xoJieKyjinp- 

haji . . . 1860a 

i naxoAmz^ajicji 
bt. pacnopn- 
rcenixi . . 607 

- o6i»exnax 11803 

- onTHnecKan 12563 

- nepOAATHHKal06l3 

- noTenniAJib- 

nan .... 1649 

- paspxAa . 1272 a 

- cp©akah npn 

paapfiAK^ na 
KHJiorpaMMT. 
B^ca ajzexen* 
ta .... 70: 

- T©pxoajieKTpn- 

HeCKAH . . 203 
“ 4>H3HMe- 

CKAJI . . 1817.: 

- aJICKTpHHeCKAJl 

16441, 196142 

- aJieKTpnxiiMif- 

hoc Kan . 1267.7 

BuTponin 18223 

- a.TQICTpHH6' 

CKAJI . . 1822.4 

dprHUOBUfi ABM* 
raTGJib . . 1206 

dpn. . . . 1247 b 

- -cenyiqia . 1247.7 

dpyOHirb . . 1880i 
8cTb©na a.T$a- 

butt. . . 10204 

- annapATA nn- 

inymee ne* 
po . . . 10906 

- an nap att» 1026J 

- anann . . 10204 

- nmnymift amia- 

pan. noJinpn* 
3 OBAIIHI. 1 H CT. 

non ©pen* 

nbiMT* 

TO XT. . . 10903 

- xnpH^TT. . 1C26.I 

dTanciibitt A©P©* 

BJTUHblit CT©* 

jiaxcr. AJin 

aKKy xyjifiTO* 
pOBTa . . . 104.7 

- KOTCJIT. . . . 1093 

- CT6JiaVKT» ABoft* 

lioft .... 101B 
8TajiojiiipoBa- 

uio .... 649 j 

- aOcojiiotho© 1835b 

- ra.TbBRiioxe* 

Tpa nocx onn- 
noe . . . 1835.4 
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Hwopi. 


iJTajioiinpoBHino 

oTHOCirrejn.- 


j ^T&JlOlIHblii KBa- j TeopiH 1310.12 ■ 3 l|)(J)CKTT* M 6 * 

I Apairn. . 12S8.0 J Hcjnipna/i jium- I xaiiiiHeCKitt 


mo© . . . 1336.5 , - KonxencaTop-b 

- on* pyKH . 6495I 1»4 j9 

-lltH KpHB&H . 4995 — MHJIJIWBOJIbT* 

- CHeTHIIKOBT*, | M6TPT, . . 6805 

annapari. i - npafiopT* . . 0244 

. . . 8905 0494 

- - npii6opi» , - BJieKTpo- 

H“ . . . 6905: Merp7» . . 6065 

«4xaJioifHponaH- ■ Htiuioiit. 024.fl, 049.0 

iia/i xatnH* - BIojijuk . . . 9704 

lift .... 493.4 - bt. Kopo6h*ii 066.1 
cfrnu’iomipoBaTb0485 — onpaBli . . 066.1 

- nocpe^CTnoM’i. i-Ayrosoro 

cpaHiioifi/i 048.10 cii'bTft . . 18445 j 

^TajIOJIBQH MB- j - HopMajIMILlH : 

mniia . . . 0495 i n/iaTitiioBM [{978.? 

- npOBOJIOKB B*b I - 4>OTOMeTpil* ' 

mocthK* iv . 6725 1 MOCKill Kpa- I 

-no© conpoTH- I Topa ayrii 184&7: 

BJiciiio 6645, 666.0 3 tiijiobli jf i 

- - Tj/rfl iiasrbpe* I Bcfciip’b . . 7795 

jiiit .... 679.4! w ^Tiia k (naojin- 
-null aMnepi* 12695 pyion^ee bo- 

- annapart . 6495 | luecTBo) . . 78314 | 


na .... 980.7 i paapJiAa . 1372.18 
3<{>if|Vb . . . 1810.101 - onTHnecKitt 12665 

- MeTHJIOBLlff 900.18 1 - OCB'feTHTeJII.* 

d^Hpx, n©Tpo- matt . . . 9675 

.leilnull . . 779.4 - csiiTOBott . . 9605 

- CB'bTOBott . 1810.il - - ajiOKTpmie- 

- c'fepnLitt . . 7795 cicaro paa- 

- BTH/ioBiatt . 7795 pa^a . . 1819.7 

ft$4>eKTlIBIYaj| - TemioBott . 1125, 

exiKoCTi. 835 9815 

- cii.ia Jioma^n- — xionriecKott 

juih .... 122.0 peaKipw . 11805 

- iiepcMiMinaro j - TCpMjpiecuiftl2585 
tokb . . . 1305 1 - TcpMoajieKTpn- 

-iioo conpoTiiBJio* i ^lecKitt . 1266.4 

liio . . . 146.101 - xo/ioCToft . . 601a 

d$$GKri» . . 166.7 1 - BJiCKTpino- 

- ttKycTimo* CKitt . . . 1665 

CKitt . . 1266a - a.ieicrpoxiiMn- 

- KajiopHHO* necKitt . 1268.1 

CKitt . . 12695 9<|><}>jiopocijeii* 

- MnriiifTmaii 12575 uL« .... 45 

- it examine 3i|Mj>jiioBiorpa* 

CKitt . . 12625 *i/i . . . 1320s 


K)6Ka .... 792.7 

- 1111 jKJlJIJI KO.TO* 

Kojioo 6 pua- 
jiaro uaojur 
Topa . . . 7905 

- 4>ap<}>opoBftH 7925 


JO 

IChfcira/i iiojio- 

BUIUI CTp-fejI* 

KII .... 13007 
-hoc cimiie 1301.7 
lOMiiio.MariiHT- 

liLiit . . . 1694 


)Mvl(Lltt MtirilH- 
T 1131 IT. . . 1007 

no.mocT. . . 1095 

- MUriUIT* 

HOH CTpllJI- 

Kil . . . . 0295 


103A annaparb 
CyKBoncHa 
TaioiAitt . 10300 
- pc/ia . . . 10245 
IOiitta pryTua/i 
.THMiia . . 1840a 


n. 


H6.ioMKOBft | HBJiciiio bjick* 1 MKopiiaA 6yu- fluopi, riui&mo' 

cB-fc'ia . .932.1' TpoCTaTine- I ca . . . . 41551 m&iiihiili . 409J 

Jlmieitie ! cko© . . . 12745 .HKopi. 2605, 408a2; - abckobliH .4135 

4>pnKi;iu 13605 | JTaLiTca BLiTxrii- I - 6upa0aiiHi>i2f 4105 - jvih yKp’birne- 

- HiViyKipii . 1835 saiiie pdtmk- - - 6c3b roica . 2065 ni.n otthmc* 

- iniTOp<}>epeii- necuoe . . . 6095 - bca> mitt tokt»266.0 kh . . . . 8115 

Ui« . . . .1H75.H3UKT* . . . 6095 - Bepximro Tn* - ^LipManiii .414.1 

- ocTaTOHiiaro I H3i.nou*b iienpo- | ua .... 4145 - sanacuott . . 4144 

MariuiTH3Mal8l5 | . 405 - BCTftBirri# . . 4835 I - 3B'b3AOo6pa3- 

- ocTaTomiLix-b ! — noTiB'fecHuii 40a - n'b bha^ 6*b* | iiutt . . 412.10 

3ap/iAOBi» 12705 ! - pairbii^oii' jriribJKro kojic* j - 3B , b;iA , iATLiH 412.10 

- Uc.Ti.TO . . 2851 iihiii . . . 415 ca .... 41041- n^i» MHncaro 


- nepio^H’ic- | - ciHJiMiott . . 404.4 

CKI1X1. Ko- - TOKonpOBo;ui* 

„ic6aiiitt . . 303.4 | milt . . . . 405 

- iio.iHpiiaaniu 95 - yro.Ti.ua . . 915o' 

- Towcoiia . 1311.4 ' >i3LtHicoj!].iif uoii- | 

- Xojijiji . . 1322.1 tuktt. . . . 8965 

- (JioToajieKTpii* HttueniciiTMtt Koit- ! 

'iecuoe 11775 j AyKTopi. 12825 1 

- a.iCKTpHMe* - Ko.iuaK7> . . 9625 | 

cuoe . . 12705 | - co6iipaT©Jih 12825 • 

- aneKTpoKnmi- Hilr^o ajieirrpif- j 

napiioe . 1312.4 'iecuoe . 1286.101 


- - Kojicca vucji-baa . . 4115 

jinoiiiii.iMii cini* - Kojiccoo6paa- 
i;a.Mii . . . 416.0 iiutt . . . 413.4 

BMiuniaTi. . 483a - Ko.ioKOJYuo6pa3* 
BLiiiyn. . . 483.1 unit . . . 4107 

rjia^Kiii . . 4145 - uo.ii>i;eBoft . 411.1 

- rymirb . . . 472.7 - - I'paMMa . 4135 

;i,BuraTejiH . 4095 - - iwrocicitt . 4195 

Abo iinoil . . 4145 - KopoTK03a.MKiiy- 

AByxnojiioc- Ti.ift . . . 4104 

HLltt . . 409.10 - KpLlJIUTLltt . 10264 

AByx4>aam>itt 4105 - Kpi.uii.MaTi.i tt 10264 



Hnopt__ 

JIkopi* waruu- 
Ta . 163ao, 12963 

- Manjjuiu nope* 

M'biiHaro to* 

Kft .... 410.1 

- Miioronojiioc* 

liLiit . . 409.11 

- ueiio^BHSK- 

iiutt . . . 454.2 

- iienojinpuao- 

Baimuri . 409.8 

- llllttCIMrO TH 

na . . . 414 jo 

- HLipniomlti 10873 

- OAiio$ft3iiLiii 410.2 

- ii ojiioc ULiit . 409U r ) 

- U0JIiipU30BaiI* 

iiuft . . . 4093 

- noCTonnuaro 

to tea . . . 4093 | 

- IipOBOJIOHlILjft4109 ! 

- pacnojioHcen- j 

u Lift CBepxy 4149 

- - ciinay . 414.10 j 

- pCJIB . . . 1150.4 i 

- L'HMCiica . . 41Ha 

- co criHuaMii 413 j 

- CTauioiiaj)- 

iiLift . . . 4543 

- CTCpHClICBoft 410.10 

- CMCTMHKft . . 6953 

- - 6eai> 5KeJi*fe3HC9fl.i 
-COpAOMHH- 

KH .... 690.1 

- CT» IIOJllOCHMH 

Biiyipciuiii* 

MU .... 409.6 

-BII'hlllllK- 

Mll . . . . 409.7 

-KIlHR.lRMH 

JaKpi.lTLlMU 414.4 
--OTKPLITL1- 

MII . . . . 4143 

- - KOI1TRKT1IUMII 

KOJILHUMII . 4103 

- no.niorfiMH 4093 

- - p&;uajii.uo 

imciiojiovKeii* 

IILI MU IIpOBO* 
JIOKBMU oO 

MoTKII . . 414.1 

- pyuKRMJi . 413.1 

- p'b'/KymiiMH 
.loaitifliJii . 852.4 j 

- cepAOMiiliKOMi. j 
Any Tiinpo* 

m.iM i. . . .41&6 i 

- ToKonpouo;;ji- 

lilift . . . 266.fi 

- rpexcjiaaiinro 

Toica . . . 410.1 ( 

- 4>a3iiLiil u k<> 

poTKoaaMK- 
liyTLlft KOM- 
6nnnpoBUJi i 

u 1.1 ft . . .410:! 
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Hiumca 


I 


ilKOpI* $pcmi* 

poBniniLift 4123 

- uoHTpupoBau- 

iiLin . . . 4143 

- ueirrpoB&ii- 

IILift . . . 4143 

- B.TeKTpoMariui- 

Ta ... 10153 
xHicopji aMnepaUT- 
ku .... 266J 

- 6auAaMcr> . . 4193 

- 6apa6aiiiraro 

ce pach ini k*t»4 12.4 

- 60K0BaJI IIOBOpX* 

nocTb . . . 288.4 

- 6 ojitt» . . . 4163 
6yMara jvw 06* 

KJiaAKU - 869J1 

BHTKII npOTU* 
BOA'feHcTByiO- 
mio - . . 267.11 

- Bn a Anna . 2683, 

4173 

- B'fec'b 2673, 414.7 

- rpaiiL . . . 28&4 

- RiaMeTpi» . . 2573 

- BTyjIKH - . 416J 

- AJiniia . . . 2673 

- BTy.lKH “ 415JI 

- xcejiiiao . .4114 
5KiipoCTaTH l ie- 

CKoe A^ficT* 
sic . . . 484.il 
HKopuayOuu 202.7, 
4173 

- H3o.iBn.iu . . 8743 

- HcnpaBJiciiie416JO 

- Kanajn. 2683, 4173 

- kojioco . . 4153 

- Ko/imeBoro cep 

rchhukt. . 4123 

- KOpOTKOe 38MU- 

Kaiiic . . . 2063 

- KpccTooOpaaiiaH 

py v iKa . . 4153 

- - cniii(& . . 4153 

- Kpunau iiRMar- 

huuhboiiU 2653 

- liarpyaua . 260.1 

- iiarpiiBimie 287.7 

- liaMarnuMiinaio* 

mcc A’kft* 

CTiiic . . . 200.4 

- uanpnvKCiiie 151.6 

- lienoABiivicuuii 

4>.Taucivi> . 4163 

- oOcpTKH . . 4023 

- <*6 motkh . . 814.7 

- - :iftMKnyruu 3143 

- — opAiuiap* 

liau .... 8173 

- - pH3oMKiiy* 

ran .... S15J 

- -KH B^iTBL . 259.1 

- - KitTymica . 8063 

- - M'bRb . . . 2583 


fticopn o6motkh 
npoBojioKa 258 j 

- - COIIpOTHBJie- 

uie .... 2923 

“ - MUCJIO B'feT* 

sell ... . 2583 

- o6T,eMT» . . 257.7 

- OKpySKHOCTH 257.4 

- OCTOBT. BT. BHA'fe 

sh^ali . . 4163 

-8B'k3AOo6pa3* 

liLift . . . 4163 

- - 38^3AMaTLift 4153 

- OTBCpCTiO . 4153 

- oxJiaMcAenio 288.U 

- UOBCpXHOCTL 2673 

2883 

- noJiovKeuie . 4163 

- no jig . . . 2683 

- - yroMKU . . 2813 

- nojin Kpusan 2683 

- UOTepH BT. 

SKejrba’b 290 jo 

- nOTOKT. yTOM* 

KH . . . . 2563 

- nocToniman 2603 

- noMUUKa . 416.10 

- npUJiHnauie 4713 

- nposoRUH kt» 258j 

8003 

- MacCBBnufi827.io 

- pacMen. . . 2563 

- peaKuin . . 2003 

- nocTonn nan 2663 

- c6opua . . . 4164 

- cepACUHHKT. 2613 

4113 

- cujia npHTH- 

HcenLn . . 2003 

- - npOTHBOdJICK- 

TpORBHSKy* 

man . . . 260J 

- - i\e UTpo6’kvK- 

uan .... 2003 

- - aJICKTpOABH* 

tt<y liyin . 200Jl 

CHJIOB&B Jill* 

n in - . . . 2563 
cnjioBoll no* 


Toin. - . . 256.4 

- CKOJiLVKCiiio 2053 
PXCMft CUCAH* 


HCIlili - . 

. 8073 

- c*&Aa-*iHi4C 

. 434.7 

- rbA-MO . . 

. 484.7 

- TftpCJIKa . 

13263 

- TOMiicpaxypa 286.7 

- Tpecicb lieiipo- 

pLinuLiil 

10853 


- Tkno .... 415.1 

- yKp’bnjiouic 4163 

- yTeMKa . . 256.7 
UHCJIO o6opo* 

ToD'L “ . . 257.1 

u/bnu peaic- 
Uin - . . . 267.1 


ilMa a^iji ctoji- 
6a .... 8063 
Hmli rjiy6Hna 808.7 
HuTRpnoe Mac- 
Jio .... 7873 
** ii Lift jiaici* . 8683 

HiiTapt . . 782J1 

ilnyca KOMMyTa 

TOp*I* Cl. pLI* 
MaSKlIUMU 
nepeiuiioHa* 
TejiJUfH . 11573 

- coeAiuieuio 1167 j 
H uoHCKan 6y- 

Mara . . . 789.4 
-ckHI bocki. . 785uC 

- JiaKi. . . . 867 j2 

ilpKOCTL . . 9753 

- IIJXOCKOCTU . 9753 
“ UOBCpXHOCTU 9753 

- cB'bTft . . 1848.1 

Hpna aMnop* 

BHTKII . . 2803 

- Aiuienie . . 455: 

- KOJILIJO . . 4553 

- KoncTpyKuLn 4553 
-, UOJlO VTCMKH *280.1 

noncpcMHoe 
c^Mcnio - . 2793 

- cocAiiuenie . 4553 

- TOJimiiHa . 279 ji 

- yKp’hQjienie 455fi 

- ycToflMH- 

BOCTL . . 279.12 

- $opM* . . . 4554 

- mnpnua . 279.io 

JlpMO Marnu* 

Ta . . . . 16SJi 

- ManiHTHoe . 4553 

- Tpaiic^opMa- 

Topa . . . 4633 
Mpyciiufi c-re* 
jia^Ki. abo ft- 
H0fi .... 104J 
Hpb'M'fcjlHHKa 752.4 
12193 

- ocnoBHan 12193 

- - cininn 12103 
HceucBoe Re* 

peso . . . 368.4 
Hceiib .... 363.4 
HciiocTb uepe- 
AHMii paaro* 
bo p obi. . 1112.7 

- - pi’IH . . 11121 

- TOJiecJioiiupo 

Banin 11127 
HueftKa p*knieT- 
kii .... 581 
HiAiuca aKKyny- 
jmTopuaro 
CBHHAonan 
Bi.iKJiaAKa 37J 

- - -Buncrfeiik*ii37J 

- 3a4cu.Mi> . 697JO 

- uonepxHocTb 40U 



HiunKootfpa3Hoe 
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tfmuK 


H imiKoo6pa8Hoe ! Hiuhkt, julh nepe- I fliumci. koh* Hmmwrh oo batch- 

nonepeMHoe hockx . . 661.4 1 TpojibHutt . 8464 TBJibUbift . 8884 


cfeneifie . . 40 Ia j - - npocB&HH- 
-sul B03AymHbiJt I Banin . . 1244.2 

sarfefl . . 10984 — npoTHru- 

HupiKi> &kk>- baaIr Ka6e- ! 

MyjiBTopHbifl37^ . jiefi .... 846.7 

- aunapaTHufl 1012.7 - - cpau^HBanin 

- baTapeftHLifl 1024 KaOejietf . 84U 

- BBOAiiuit . . 88L7 : - - ypaicoBKH 661.4 

- - jsjm kaha- ! - H3ojiHpyioii\ifi 

jiob'B . . . 8454 6621 

- BbiKJHOHaTBJiJi6494 - nab MeTajuia 

- rpoMooTBOA' yKyjn>OHa 87.7 i 

Mtltt . . . 9994 - HHCTpyMBHTAJIb- | 

- Aepeanuiuafi 874 uifi . . . 974! 

- BUJionceuBuli - Ka6ejibHuM . 84iJ 1 

CBHHAOM'b 874 j- JJJIX OTB'flT* 

- AocTyna m> BJienift . .8464 

Ka6ejoio . 8454 ; - - oTB’feTBHTBJUb- 

- jy6'iaTux?» lmfl . . . 8464 

KOJI6CT. . . 448.7-OOeAH!(HT6Jll»* 

- OT«Hra c*» uufi . . . 8464 

APBB6CllLIM't. - KAJinJIblUjff OT» 

yrjzevr. bi. j ApeBocnuMT, 

aopomtcb . 7484 yrjieMi. bt* 

- - nepeicpeiHH- > noponnrh . 7484 j 

Banin npOBo- ; - KOMMyTaijioH- . 

AOBT. . . . 882-41 hliH . . . 6064 | 


OTB’fcTBHTeJKB- - - IlOA*®*- 

uuU . . . 881J ruM . . . 8884 

OTB'bTBHTeJIL- - CTOJXOBaTO TB" 

autt boaoM e- jie<j>oua . 11274 

npommae- - crbHHofl e% 

mliM . . . 8814 momrrpoirb 

- BOAoynopHuli 11204 

881.4 - C b B6HTHJIM* 

- pjm bbora bt» itfett . . . 668.7 

AOMl> . . . 8824 - - AdKaAMUlTH 

- HyryHHtitt conpoTHBjie- 

c r b HaoJinpyK) tflmm . . 664^» 

meH BLucjiaA ! - - HncTpyxeH' 
koH .... 8814 trmh . . . 9984 

npeAOxpaua- - - leptniiKott . 884 b 
T ejibUbitt 10204 - - nepoRflaoY' 

- H3*b H80JIH- DUMH Cp©A‘ 

pyioiAaro Ma- ctbamh . . 606b 

replajia . . 8814 — eonporHRJie- 

- - HejioMKaro irLffMX . . . 66!L» 

MaTepiajia . 881 b ; - - myirroM b 668a 

pAAiocKonu* - ’lyryHKLiM 

v iecicJH 1244.2 yroiioBofi 

pacnpeA'bjiH- ci> H3 ojih- 

TejibHui! . 8464 pyioiAefi buk 

882.1 ji&akoH . . 8824 

- peocTRTB . . 5834 


Errata. 


fal8Cb BM’fcCTO 

wrong falso 

faux falso 

144 cristaux (m pi) 

174 HeiuyiViaTwfl rpa<bnri. (m) 
rpa(J)Hrb at b;iecTKax b 
19.7 sal amonlaco 
21a carbon© sagomata 
22.1 mercurio 
224 cristaux (m pi) 

294 const&ntau 
414 corto-circuito 
59 jo pari 11a 
624 Tudo 
664 corto-clrculto 

67.11 utilizacion 

67.12 VJVklbHaJlCTb Smko (f) 

76.it bouillooer 

824 plaques 

S2.to mezclador (m) [mazelador 

, , ( m )i 

914 corto-circuito 
96 j bencina 

97 j soude (f), sel (m) de soude 
1324 HopxajibHaa (f) cmia 
1674 de ripulsioue 
169ai ntensitb 
II 


rlchtlg 'iinaii 

correct corretto 

correct conrecto 

cristal (in) 

'iemyflMaThiH rpait>nrb (m); 

rpaijnrrh Mb d^SrrKax b 
sal atnoniaca 
carbon© sagomato 
mercurio 
cristal (ni; 
con 8 tan tana 
circuito corto 
parrilla 
Tudor 

circuito corto 
utilizacibn 

yA'feJibHaa Smkoctl (f) 
bouillonner 
plaques de plomb 
mezcl&dor (m) 6 mazelador (m) 

circuito corto 
beuzina 

sel (m) ammoniac 
uopicajibHaa ciiJia (f) 
dl ripulsione 
intensity 

132 
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BirfcCTO 
4 (&180 

ax _ falao 

oCpaTHufl OTBO^b (n) Mar* 
H6TH3Ma 
/9 a zone 

1818 MoaeKyyiflpHaa HHi*yKn.ifl 
1868 nelle direzione 
202a HedTpaJiHufl 
2148 H3irfeH HTb (-BHTB) 

254a a plena carga 
2688 zone 

2726 subcomnutazidn 
296 j los due to etc. 

3078 z6ne 

31Lt alambre de cod. directa 
3148 BCnOMOr&TeAbH&J! OtfMOTKa 
3168 parallAle 
3508 proportionality 
3524 una pi6ce 
3698 xjionHaTodyMaHtaaA (f)* 
BepeBKa (f) 

4488 ypaBHOB^uiaHHufti 
4688 BeypaBHOBl;tiiaHHufl 
446.io noaoBn'iaTbift uikhb'B 

490.7 neperpyana (n) 

628tf reserve-current 
5324 ocb (f) BpauiemH 
5568 pacruiaBJieHHUH 
536a/s nick£line 

6158 conductor 
6478 defectueux 
655ji ryaitance 
6638 intrument 

6818 KapMaHHuft BOJm>MeTpi>(m) 
6918 wattorametro 

7668 telephon 
7918 pararrayo 
8048 baasamento 

860.7 attach! 

8648 gache nu collier iaolant 
11988 sand 
12018 alliftge jaunes 
12488/14 quadro 
1248je cubico 
1249J.6 cubico 
1230ai libbro (m) 

1252a piede-libbro (m) 

12648 recettivity 
12568 cTaTHnecKoe KOJmqecTBO 
(n) ajieKTpiraecTBa 
12568 elettrostatica 
12568 unita della quantity elet- 
trlca 

12578 potenziale magnetic a 
12608 intensity di corr. elettr. 

iatantanea 

12608 in tens! til di corr. elettr. 

nulla 

J260.7 intensity di corr. elettr. 

massima 

12608 intensity dl corr. elettr. 

media 

1260jo intensity di corr. elettr. 

effettiva 


richtlg iht&A 

correct corretto 

correct correcto 

odparauft OTBOflT* (m) MarHBTB .1 
Ha 
zone 

MOJieKyjinpH&ji HHaynuifl (f) 
nella direzione 
HefiTpajiBHufi 
HBjrhH-BTb (-HTb) 

A plena carga 
zone 

subconmutacidn 
loss due to etc. 
zone 

alambre de con. directo 

BCOOMOraT&OBHaH OdMOTKa (f) 

paraliyie 

proportionnality 

une pi£ce 

xaoinaTodyMaBCBafi BepSBfca ;f> 

ypaBuoB^meHBbift 

BeypaBuoBhmeHHufl 

noJioBHHqaTbid uikhb'B 

neperpyaKa (Q 

reverse-current 

ocb (1) Bpamemn 

paciuiaBJieHHiie 

nickeline 

conductors 

ddfectueux 

resistance 

instrument 

KapicaHBBlfi BOJILTMCTp b (m) 
wattorametro per corrente alter- 
nata 

telephone 

ararr&yos 

asamento 

attacchl 

g&che isolante <m collier isol&u; 

sand grains 

alliages jaunes 

quadra to 

cubo 

cubo » 
libbra (t) 
piede-libbra (f) 
ricettivity 

KOJiuqecTBo (n) cTaTHqecKaro 
dJieKTpHpHqecTBa 
elettrostatico 

unity di quantity di elottricii* 

potenziale magnetico 
valore (m) lstantaneo dell’ inteo* 
sity di corrente 

valore (m) zero dell* intent di 
corr. 

masslmo valore (xn) dell'int. di 
corr. 

valore (m) medio dell'int. di corr. 

valore (m) effleaee dell’ int. di 
corr. 
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f&lsch BlrtcTO 

wrong falso 

faux laiao 


126-1.7 impedanza 

1265a unit& dl lavoro elettrlca 

1267a/* per la corrente 

1268.7 recettivlta ' 

1271-7 scarica d'elettricita 
1274A dlsrompi trice 
1274-4 ragglonante 
1277 a suola (!) 

1277-10 ritagi 

1279 a lato dl asplrazione 
1280a rotatoria 
128014 stroflnante 

1280.7 brano 
1282 a acuto 
1282 j tonde 

1283a carlco (m) dovuto 
1283 a strata (!) 

1284-4 ritratto 



1286a di soldo 
1286-1* pendolo 
1287A elettrodinttinJco 
1287.il galeggiante 
1289 a rilstrazione (!) 

1292a i campi hanno lo stesso asse 

1292.7 di molecole 
1293 a lo stagionare 

1293.7 foglio (m) magn^tlco 
1296 a megapolare 

1296a brachiopolare 
1299 a mappamondo ecc. 
i299io elemento (m) magnetico 
1299 jo elemento (m) magnetico 
1300 a amplitudine magnetic a 

1 302.1 banda 
L303A annuarie 
1303 a alTago 

1307 a per sforzo elettrico 
1307a attino-elettricitfc, (!) 

1309.1 effetto della caricu rima- 

nente ecc. 

1309a modo di . . . ecc. 

1311a sopravoltaggio 
1311a elettrostatica 
1314r>/i diffusione 

1316a circuito* (m) corto incom~ 
pie to 

1316a corto-cireuito (m) incom¬ 
plete 

1316.10 ft lame n to 
1321 a indeboliscente 
1321 a frizione (f) 

1323a s peri men to a coscia di 
granocchia 

1326a cappucom per un indotto 
1327 a soppressione 

1329.7 per l’acquisizione 
1829a pressa 

1330a istallazione temporarla 
1331a fermata (!) 

133U accident! (m pi) per elettri- 
cit& 


richtlg wrafl 

correct corretto 

correct^ correcto_ 

lmpedenza 
elettrico 
dalla corrente 
rlcettlvitfi 
scarica elettrlca 
disruttiva 
ragglante 
piatto (m) 
ritagli 

lato dl presa 
rotante 

di afregamento 

pezzo 

a punta 

arrotondate 

carlca (!) dovuta 

strato (m) 

quadro 

a mica 

ftgnra 

roriche 

pondolino 

elettrico 

galleggiante 

anmillamcnto (m) 

1 campi dl forza sono coasslall 
molecolare 
invecchiamento (m) 
lamina (!) magnetica 
a lunghi poll 
a poll cortl 

carta (!) magnetica terrestre 

elemento (m) magnetico terrestre 

elemento (m) magnetico terrestre 

ampiezza (!) magnetica di un astro 

fascia 

annual! 

deirago 

da un’&zione elettrico 
elettricitO (!) attinlca 
effetto della carlca susseguente 

procedimento (m) elettrico 

inalzamento (m) della tenslone 

elettrica 

propagazione 

circuito (m) incomplete 

circuito (m) incomplete 

filetto 

Indebolitore 
attrito (m) 

esperienza (!) della rana 

protezione (!) per Indotto 
eliminazione 
delegate agli acquisti 
stampa 

imp! an to (m) tempo ran eo 
riposo (m) 

infortuni (mpl) causati dall’elet- 
tricitii 


132* 
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1332s 
133:^ 

i.mt 

1335.7 
133*2 
1339s 
1340.t 
1340s 

1341.7 
1341* 
1341s 
1342s 
1342* 
1343.4 
1344s 
184*s 
1345s 
1345s 

1347.7 
L347.U 
1348s 
134Hs 
1348s 
1349.1 


1852x2 


1363d 

1353s 

lb53s 

1354.7 

1355* 

1350s 

l«*Ot>S 

1357s 


1359.4 

136UJ2 

1445 

1463 

1455 

1474 

1488 

1500 

1519 

1541 

1591 

1C44 

1660 

1813 

1837 

1837 


ralsch airfecro 

wrong falso 

_ faux falso 

di corvatura 
Telettricita 
per mercurio 
di scola 

brusco possaggio (in) 

incassato 

st&bilizzatorc (m) 

a cord one 

evitare 

bucleo, 

cable (m) piano 
inc&ricato . . . 
per cavi 
actinico 
dl via 
pi nolo (m) 

strata (f) d’aria alTampolla 
decomposizione (f) del fil. 

ad inc. per aria rarefatta 
granchio (m) telegrafico 
della pressa 
registrato 
officiate 

del perturbazionl 
apparecchio a segimli di 
strada ferrate 
etletto(m) d’induzione ecc. 


pel fulmine 
musculare 
per le correuti 
il volo 

il vecchlare del aleool 

lavorare alia . . . ecc. 
arroventitura 
istallazione (f) d’agri- 
cultura 

calore rovente rosso 
forza ton dame male 
cercle grad u 5 . . 637.u 

circolo graduate 687 ji 
olrculo graduado 637.it 
constantana, ills di 
contracirculto 
descohesor magnetics 
divided circle . . 637x0 
Klettrotisiologia 
gratuaded circle . 637ai 

Leerarbeit 

linea de induccidn indue- 
tiva 

Teilkreis .... 637.ii 
tubo de platino y hierro 
tubo simple de Hoentgen 


richtig qHTafi 

correct teorrettu 

correct correcto 


di curvatura 
la corrente 
mediante mercurio 
da scuola 
salto (m) brusco 
incassata 


isolatore (m) a baccbetta 
di cordone 
sopprimere 
laccio 

cavo (m) piatto 
ispettore (m) delle linee 
in linee a cavi 
attinico 
stradale 
spina (f) 

fctrato (m) d’aria nell’ampolla 
consumo (m) del fll. ad Inc. per 
effetto dell'aria 
crampo (m) dei \eir 
per giomali 
raccomandato 
dl servlzlo 
delle perturbazionl 
spp. per segnalazioni per stnu 
ferrate 

effetto (m) d’induzione dovuto 
nubi temporalesohe di pa 
saggio 


dal fulmine 
muscolare 

prodotta da cormnti 


i ladri 

invecchiameuto (m) deirelet- 
tricita del aleool 
damaschinizzazione (f) elettrica 
arroventatura 
impianto (m) agricolo 


calor (m) rosso 

forza originale o primordiale 


cercle gradud.638. j 

circolo graduato .... 638.1 

circulo graduado . . . 638.i 

constantana, fllo di 
cortacircuito 
descohesidn magnetica 

divided circle.633 j 

Elettrolito 

graduated circle . 638 j 

Leerlaufarbelt 

linea de accidn inductiva 

Teilkreis. 

tubo de platino e hierro 
tubo sencillo de Roentgen 


R. Oldenbourg, Miinchen. 






